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SEMICONDUCTORS 


CPLDs, MCUs, ICE40 and Dev. Tools 
See Pages 284, 287-293, 493 


Tantalum and Ceramic Capacitors 
See Pages 720-723, 775-781 


Solid State 
See Pages 956-957 


Thyristors, MOSFETs and Diodes 


.. See Pages 563, 580-581, 583, 585 


Nylon, Circular and WLAN Connectors 
.. See Pages 47-64, 216-217, 244-245 


HEXFETs, ICs and Diodes 
.. See Pages 480-481, 547, 574-575 


Tact and Navigation 
Switches See Pages 870-872 


Multilayer Ceramic Chip 
See Pages 783-785 


Capacitors 


Op Amps, ADCs and DACs 
paeueteate See Pages 466-469, 472-475 


MCUs, DSPs, Analog 
and RFICs....... See Pages 330-335 


Power and Current Sense 
Resistors ....See Pages 810, 812, 814 


High Capacitance MLCC 
Capacitor Kit ... See Pages 765, 1081 


Analog, Logic, DSPs and DC/DC 
Converters....... See Pages 345-435 


Diodes, MOSFETs and ICs 
See Pages 513, 515, 520-522 


Z8 Encore!™, eZ80™ Webserver-i and 
eZ80 Acclaim!™ See Page 324 
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U New Product Denoted In Color — Items listed as digikey.com do not appear in the catalog, but appear on the Digi-Key Web Site. 
23 Boards Qross-Connect Wire PPS Film .. 739-742 
) ET sd loner a 
9 Adapters, Application Specific Tantalum... -717-719, 721-722, 726-729 
AC Line Cords, Power Cords............000:0::ceeeees 972 Breadboards, Solderless. Trimmer. 791, 793-794 
¢ Copper Cad Tantalum ... -716-719, 720-722, 724-729 
n AC Receptacles Axial... _..725 
Demonstration . Fat Cable Jumpers . Radial - 720, 724 
Accelerometer . , 
a ‘ Evaluation. .. Flat Flex Cable ... Trimmer . 791, 793-794 
pew) Accessories/D-Sub (see Hardware) 0.5mm... NAAN: css cniciccrapethataiighechintderaSiadtecstes 793 
Pd 1mm Flex 
Adapters 127mm - Card lEMtendets oo ccccciccicsieeseateicseseentinnenaie 1014 
0 254mm eAB) Gard Rake ociscicecccs iescscdisisetsieaestee 1015-1016 
m Hook-Up .... 959, 967-968, 1043 
si Instrumentation Card Reader, Magnetic.................0..0.c2. 1058 
x Masih Asahaaen shaunamceaedsaanancageapaanil digikey.com 
... 988-989, 994-996, 999 Cards 
986-990, 994-996, 999 Dataflash. 
... 986-987, 994-996, 999 Memory . 
Seeeteeeneeies 986-988, 990 Multiconductor 960-962, 964-966 
Ss cuuiaearenteastasteametdes 1012 Multiconductor, Foil/Braid Shielded.............965-967 
Multi-Paired, Shielded + 960-962, 964-966 Cases ......eeecccccsseeeesennecsesessseneaneene digikey.com 
aie es ee dees ee 1044 . 960-964, 968 Instrumentation . . 986-990, 994-996, 999 
Mouse. ; BUM PONS gos stvascadsaavdcauseeoossassneuncansie sans 1000 ADO 2 +25, 34, 75 Watertight/Airtight . 
PLO... Bushings Chokes. .639, 640-642, 648-649, 667-668, 673-674 
sepa Shoulder Kits . --673-674, 1081 
PF. - Stanibele Circuit Board Accessories ..................00....0088 1014 
SCSI. -38 Butane Circuit Breakers 
SOCto DI 275 Gue Gun... DIN Rall Mount .......scscscscscssseseesestecsesees 1076 
SOJ to DIP. Solder Irons Switch... 973, 1007, 1075-1076 
Serio DE BUZZOFS 20.0 00452seninnnrannaidneasanenne Thermal... +++ 1075, 1076-1077 
Tinner Copper Flat Braid . Cleaning Accessories 
Twisted Pair, Ribbon Cleaners. 1028, 1034 
Alar. 02... eee ceececeeeeseeeteeeseeeteeeeeeees 978-979 a ae : - 
Pc a cn oe 
Alligator Clips............0.ccccccesescsceeeees 1042, 1044 Wire Wrap oo. cecececccsceceesesesessstseeeeeeeees Woes... 028, 1034 
AROMISONS. ...0.cicccectacaccseeaaiisdscesaennecee’ 588 Cabinets.. Camera Glinometers. .-..-..csssssercsesenaracaserssresasens 1160 
Amplifiers, Broadband 499,559 Cable Assemblies .. ODD COlOk iexessaacenaagsonaenninnsans saamnsinvee tain’ Clips 
PN err eg we : Audio & Apple . COD H-Resolution Alligator... 


BNC, Molded. .. Capacitor Arrays 
CAT Se... 
CAT 5 Patch. Capacitor Networks ................00....00ceecee sees 825 
Coils/Inductors.................066 628-634, 636, 638-639, 


Computer, Molded 
F Type (Television 
Fiber Optic ..... 


35, 36-38, 39-40 


Capacitors..................05 683-719, 720-723, 724-763, 

‘ 764-769, 770, 771-773, 774, 775-781 
782, 783-785, 786-794 
.--683-699, 701-715 


Au! 
Aluminum Hectrolytic Axial 


im Hectrolytic 


640-642, 643-669, 1098-1099, 1100 


ees Pate one: Aluminum Organi 
Connectors .. ..247, 250-251 Fat, Round Conductor 
IDC (Insulation Displacement Connectors) ...18, 19-20, Common Mode Choke. - 647, 673-674 
21-25, 28-33 _ Array... -673 
23-25, 29-33 Digital Audio 
Auto Accessories "33 Chip 763-768, 769-770, 771-773, 74, 782, Drum Core. 
Cgarette Lighter Plugs/Socket «2.2.2.2: 1057 DIP. 22 ” .-. 783-785, 789-790 Fixed 632-637, 643-648, 653-658, 
18, 21, 28-29 Disc 751, 760-764, 786-788 ...668-669, 1098-1099 
|. 23-95 Monolithic. 752-755, 757-759 630-631, 642-643, 646, 648, 
19-20, 30-32 Multilayer 752-755, 759, 763, 766-769, . 656-658, 662, 667-668, 1098-1099 


18, 19-20, 23-25, 29-32 


770, 771-773, 774, 783-785, 789-790 
.. 753-755, 763, 766-768, 
769-770, 771-773, 774, 
775-781, 782, 783-785, 786-790 


Multilayer Chip 


632-637, 652-655, 658-659, 
- 663-664, 1098-1099 
--644-645, 648, 1081 
- 630-631, 646-647, 650-651, 662 


High Frequency 


Power . 


Backlight, EL Element..........0..0cccccccccceeeees 1175 Power Ohoke . -639, 640-642, 648-649 
POGOxtehs.c:2hs2cef.tctansadnetmaateneataseans 1099 
Backplanes .........0..0..0:cccseeeeeeeeeees 1015-1016 Hectric Double Layer . -699-700 Shielded SMT . 645, 647, 651 
Film. 736, 739-742, 791 . 
Backshells, D-Sub ........0..0..0+0-: 28, 34, 136-137, 144 . pe Pat cael G28 C9, GAP GH, OFF 010, 
Single Ended... 2i1 : ae 
Ballast, Lighting........0...0...0::cceeeeee digikey.com Stereo Extension . Interference Suppressor - 756-757 
1080-1081 
BANU 22. hitaddeensiticdaseiidiedigeaaiees ct 670 Metallized Polyester 733-736, 738, 743 
Metallized Polypropylene 738, 746-749 
Banana Plugs/Jacks..................csccceeeeeeeeenee 249 MICA.......... "791-792 Vaicblo.. 
Bartlet Blockg.....innesesssserentitisictenentseontiens 180 VGA Monitor Microwave Chip 2 TTA Voltage Step-Up 
: Waterproof... Monolithic Ceramic 752-755, 757-759 
Batteries Multilayer Cerarric . 752-755, 759, 782, 783-785  CompactPCl Products ...............sseseeeees 259, 1016 
Cable Clamp...........0:025. Multilayer Ceramic Chip ........763, 765, 775-781, 782, Computer Equipment 
Cable Grips. ABE TBD: 186-708 - — pedis tiaeesitsceiea 35, 36-37, 38-40 
1049-1050 ; , r 4 
“4052-1053, 1055 Cable Strippers, Coaxial...................::::::eee 959 Keyboards . 
-1053 Cable Testers ...............::::000es 40, 146, 152, 1025 Polyester... 730-731, 733 Connectors 
+1049 Polyester and Foil 743 
a 1001, 1003-1005, 1 y 
“1056-1057, 1058 Cable Ties 001, 1003-1005, 1008 Polyprooyteio o39 744-749 
PPS Film... 787-742 
Safety Series... 751, 764 
-. 1052-1055 i .714-715 
.digikey.com 


Rechargeable . .. 1053-1055 Supercapacitors. 
Nickel-Cadmium 1050-1051 ‘Aerogel Carbon Foam 

Nickel-Metal Hydride .1050 Surface Mount ae 

1051 Ceramic. 764, 766-769, 770, 771-773, 1.25mm/1.27mM .......- 50, 54, 55-56, 124-127, 271 

-1055 — Cable/Wire . ease 774, 775-781, 782, 783-785, 786-788 2mm......56, 57-59, 60-61, 64, 66-73, 74-76, 259, 271 

-1049 Bus Bar Hectrolytic -708-715 Ceble-to-Board . 75 

1176 Cable Tester, 45 Film... 739-742, 791 Discrete Wire 66-68 

Camps. 1002, 1004-1005, 1010 MICA. 791 FB, Z-Pack... 259 


Blowers/Fans (see Fans/Biowers) 


Coaxial. 


963, 968 


Microwave Chip 774 


Hard Metric .... +259 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2 (T033) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


New Product Denoted In Color — Items listed as digikey.com do not appear in the catalog, but appear on the Digi-Key Web Site. | x< 
....56, 57-59, 60-61, 64, 100” Centers . 27, 29, 34, 79-81, 86-87, Integrated Circuits . ...417-418, 450-451, ‘ld 
69-70, 72-73, 74-75, 271 .91-93, 94-95, 122-123, 270-272 460-461, 463-465, 467, Q 
82, 85-86, 88 469, 472-474, 475, 484-485, 513 = 
Jumpers . .76 106-1107, 1117, 1124, 1126 [Fmd 
Millli-Grid. 70-71 Programmable... 
Socket. 57-59, 60, 71, 75-76, 271 Single Output. 21113-1115 ene 
BB sa csaa scusabansancasaunanieacesanannsansenntl 62-64, 78 SCSI Terminator . Triple Output . 21114-1115 U 
61, 89, 116-118, 121 Breakable, .100” centers SFP (Small Frame Pluggable) . Voltage Regulators -501, 523-525 
ee Breaeale, min, rt Debug gels senecdecesricansieer nactidceunsalat 320 2 
SIM Card. Delay Lines ynivc.0.5 crcnccciccieutanscurteats 485, 672 
SMASMB ‘e) 
219, 247, 250-252 ‘Smart Car Detectors a 
28, 34, 136-137, 144-145 ‘SmartMedi [0 © Preepeneenreyreeerecr ret iar reer par Pererce 
Banana Plugs!Jacks. Sockets Cobustble Gas Leak a 
Barrier Blocks... IC... Refrigeration Leak . 
Battery, “Toy Car” ics. ; IDC. 
finding Aes - Phe 33, ae ta 406-108, 110-112. 114 Development Systems.................5 pe ioe 
Blind Mate (BMI) . DIP... 153, 182-187, Pee 


D-Sub. - 18, 21, 28, 131-134, 139-145 


194, 196-201, 203 


288 
-526 


Parallel Interface 633,129,143 ARS sone eee rere eeee cet ee rete eee scee GIGIKEY.COM Wi Cover Kit coc cccscscccscecessceseresvevsesessees 323 
pas 182-183, 186, 195-197 
aes 199-200) 1DlaGS pesscsevasesiave Mccain teen avai oniat 590 
433-134 184-186, 197 alae 
18, 19-20, 23-25, 29, 75, bc eae ae re ; 
is ...79-80, 82-86, 126-127 ees SNS SIC ADIN Rall 2s cess iiedoarcutentvenasds 163-166 
Terminal Plugs 2mm, System 5. +129 163, 166-167 
Twist-On DIN . 265 Television, “F' Type + +.239, 242 
Card Edge 23-25, 29, 236, 130, 253, 254-255, 1014 Discrete Wire 79-84 Terminal Blocks . 158-163, 166, 168-176 Diode ArrayS.................cscccseeeseeeeeeeeeee 558, 581 
i! -83, 126, 128-129, 148 IEEE 1386 NE hii sins rites oa tes 427, 510, 515-516, 526-527, 529, 
aes PCB 158-160, 162, 168-176 510, , , 629, 
262 , 162, 
— IEEE 1394... Tein ioe eae 536-537, 538-539, 544, 552, 554-555, 557-558, 
ee Intra-Connector .. Giimp...50,71, 87-88, 94.95, 98-99, 101-103, 117 ene ite 564-574, 575, 576-579, 580-581, aes 
204-208, 210-215, 217-225, 241, 243 digikey.com os 
182-183, 186-187, {petabrupt Varactors 
195-199, 202-208 Kis . 
-.. 189-191, 198-208, 1008 ae 
184, 187, 197-199, 201-202 Schottly . 
Switching 
Surface MOunt.......cseee. 427, 515-516, 529, 536-537, 
Memory Stick 538, 539, 544, 555, 557-558, 565-572, 
POMCIA Memory Card 261 : .573-576, 577-579, 580-581 , 582-583 
Secure Digital Variable Capacitance . 526-527, 529, 560 
MIL-CASO1S.snnesssscgestccnatenns sonics 219, 228 sIMM ee 515, 539, 553, 555, 564-567 
Miniature. hk ine 
Mini-DIN Micro Cross DVI Dispensers 
MS Series eee Liquid 1082-1033 
Microphone... Wrre Trap 
Mini DIN, Grroular Z-Pack ... 
Miniature Rectangular (MR) 215 Displays ... R 
Miniature Threaded . ..238 Contacts (see Connectors) Dot Matrix ... ..1209 
Mini-Fit Controllers LCD, 7-Segment 1178, 1188 
Brushless Fan Motor Controller........:cscsceseeceee 526 LCD Modules... digikey.com 
Development Kits. 294-295, 296-297, 298 AS EL 


Miniature 
Commercial .. 


IDC Rectangular. 
Mini Grcular.. 


Pins/Sockets 
Right Angle 
Right Angle Stacked 


128-130, 138, 145 


Programmable Boards .--294-295, 296, 299 
SOUPCOFINGE......:..0icrrarsaaranderordneoradorrrae 364 5 188, 1210, In-Bk-Ovr 
i LED Alphanumeric. 
Modular Adapter . 150 Converters, AC-DC............ eee LED Numeric... 


Modular Jacks . 


Modular Plugs . 
Modular, 70AD. 


40, 146-148, 151-152 
176 


180, 248, 250-253 
digikey.com 


Retention Modules. . 
Reverse Polarity SMA. 


228-231, 235, 239, 242-243 
229, 231, 233-237, 242 


+242 Instrumentation Cases - 986-990, 994-996, 999 
226-227 : 
rs 
Ferrules, Wire +239 Plastic EM.I 
MCX/MMCX Typ: 241, 243 Watertight/Airtight Cases 


Miniature Threaded 


Converters, DC-DC... 
DIN-Rail Mounted .. 


417-418, 449-451, 460-461, 
463-465, 467, 469, 472-474, 
-475, 484-485, 513, 1101 
--. 1106-1107, 1124, 1126 


Microprocessor 
‘Surface Mount 598-600, 602, 606, 609, 611-612, 


614, 617, 619-626 


2, Mechanical . 
-digikey.com ie DC-DC Converters . Optical 
-digikey.com DIN-Rail Mounted Rotary. 
126-127, 271 Dulel Output ssssavnvecscccuinsansmpannandes Universal . 


174, 1177-1178 


NTSC (TFT) Modules . 
VECULIM FIUORESCRRE is cce ce scdeainaeesauans oeaees 


Development Kits 


Duct Wiring 


18, 21, 28-29, 130-135, 137-145 PC Pins/Receptacles EEPROM 
132-133, 141 PCTerminals........ Parallel. 
POMCIA Memory Card. 261, 501 Serial. 
Phone Jacks/Plugs.. 247-248 , 
Phono Jacks/Plugs . 246, 252 Electrical/Colored Tape .. 
Power, 96-99, 100-103, 106-107, Emulators 


Fash... 
Microcontrollers 
MPLAB-ICE... 


28/eZ80 Microcontrollers 


Enclosures. digikey.com 


Digital Contacting 
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EPROM 
LEni0 b: (0. deeemeeprrer sc peer eerer ener rereerert ene” 321 


Flash Memory ... 
Serial DataAlash 


Flux Pens/Dispensers. .. 1032, 1035 


ESD Products ..........:sccssessesseesseeseeees digikey.com Fuses... 591, pea nea aes Ae te 
Suppression. 836, 1064-1065 sulnasaes | : ou poet 
Arrays... 1064. Alarm Indicating . ie ten 
Multilayer Chi 836-837 : 
Surgector... .digikey.com Blade 1067-1068, 1071, 1074 
Arrays « .digikey.com eam - 1069-1070, ie 
Transient Voltage Suppressors (TVS) . ... 837, 1064 ue ‘Nea ‘ 1067 
MEIGOP cr icascic ices contac addluaensues 834, 7 
ae Bee Se «1067-1074 
.. 1067, 1074 
. 1073-1074, 1081 


.1072 
Multi-Meter .1072 
Resettable.....822, 1059-1060, 1061-1062, 1064, 1073 
Surface Mount . 1059, 1062-1063, 

bieenaaioan, 1065-1067, 1071, 1073 
Telecom .... 
Thermal Cutoffs 


Fans/Blowers 1082-1083, 1084-1086, 1088-1090 
1084-1085, 1087, 1090 
- 1082, 1090-1091 
- 1083, 1087-1089 


1084-1087, 1088-1089 


). 1082-1083 


Fastening Systems 
Retaining Cips. 
Screw Locks ... 


GRNBTALONS hisses cannidnaiccesanansetes outta igi 
Color ... 
Function 


Faston, Terminals .. 


Ferrites 


Graphic Modules .............0..c0 cece esse eae 
Graphic Sheets. .. 


Grommets 
D-Sub Backshell . 


Fiber Optic 
Accessories . -digikey.com 
Adapters .. 154-155 
Amplifiers. 


Attenuators .. 
Bare Cable. 
Cable. 

ASSOMDIICS....... eee c eee e cece eee cece eeeeee 
Connectors... 
Emitters/Detectors 


Test Equipment 
Tools ..... 
‘Transceiver 
Transmitters 
‘Transmitting/Receiving Modules 


Filter MOdUIOS:... 6 cawcsscessaurceivenoueaniccacedeas 1061 


Filters 


Insulators, Transistor Mounting . 
Kits .. 
Knobs, Instrumentatior 


1010-1011 


digikey.com 
.050". 126-127, 271 
-100” Centers -27, 29, 34, 79-81, 86-87, 

sialeisina tige’s 90-91, 94-95, 119-120, 122-123, 270-272 


-156" Center: 


+50 
57-59, 60-61, 64, 69-70, 72-73, 74-75, 271 
-64-65 


Breakable, .100” Centers. 


Breakable, 2mm 72-73, 74-76 
IDC... «19-20, 29 
Protected. 26-27, 29, 34, 120, 122-123 
Surface Mount.............0ceeeee 50, 52-53, 54, 57-58, 

aides ead 61, 70, 72-73, 74, 76, 96-97, 98-99, 124 


971 
-970-971 


Hoods, D-Sub 
Hospital Grade Products.................02..0:::0008 1045 
IC Sockets (also see Sockets) 


Dual Leaf . 


263, 273, 277 
Horizontal 267, 273 
Integral Capacitor - +268 


Low Profile. 
Machine Pin. 


Miniature Spring . 
Qpen Frame. 263, 266-268, 273, 277 
PGA... --. 266, 275 
266, 276-277 
--.263, 276 


Right Angle, Dual-In-Line. 
‘Shrink DIP 
Socket Carrier. 


267, 273 


263, 266-268, 274-278 
- 263-266, 268, 275-276 
263, 275-276 

--.278 
267, 273 
266-268, 273, 277 
275-276, 278 
278 


NO TO OUDS.. cos cece. cierceraernrsswacrmnemien 278 


Inductors (see Coils/Inductors) 


Insulating Board, Prepunched................. 1010, 1014 
MMNGUIBONS caer ctiadecsacedamecadttesacaceadexededs 1042 
MICA scares eianaanadeddinust vecniiciedens 509 


Integrated Circuits/Semiconductors ed 

AD and D/A Converters, DAS... 165-369, 370, 
...-458, 460, 470-473, 474-475, 478-479, 482, 484 
Analog 


«475 
Analog Switches. 
ARM Microcontrollers 286 


Audio Amps 


Audio Volume Control 
AVR Microcontrollers . . 287-290, 291-292 
Battery Management . . .-415-416, 451, 


467, 473, 475, 484, 486 


-. 416-417, 451 

444, 485, 487, 513 

Bus Control/Management 361-362 
CAN Controller Kit .... 320 


OCD Signal Processors 
Orcuit Protectors: 
Qock Drivers... 
Cock Generators 
Qock Synthesizer: 
QMOS LOD Drivers. 


CODEGs.. ..300, 335, 364, 435 


Comparators ...........:2ceee 363, 364, 439, 446-447, 
---- 450, 454-455, 463-464, 468, 470, 472, 484-485 
Controllers. - 340-341, 343-344 


Bihernet 
Peripheral . 
Serial Communications 
Counters/Timers. 
CPLDs. 
Current Mirror/Monitors. 
Data Communication... 
Data Transmission 


340-341 


417-418, 449-451, 460-461, 
463-467, 469-470, 472-474, 
addinauiaatawabianseiecd suites 475, 484-485, 513, 1124 


A000. c2tesiessiaiasssiaeccazsriancgoes 375-377, 439 
411 
436 
378-380, 437-438 
- 381-384, 441-442, 438 
384-387 
- 387-388 
- 388, 436 
389-391, 440 
-..391, 440 
-391, 436 
392 
-392, 440 
392 
-437 
392-393, 395 
-395, 438 
-- 396 
395-396, 440-441 


-402 


TALCX. -436, 442 
74LPT. -441 
7ALS. 


TALVILVC . 
TALVQ..... - 437 
74LVT/LVTH . -409-411, 438 


438 
392-393, 394, 396, 441 
412 
-487 
«412 
-492, 494 
-487-488, 491 
487, 491-492 
-413, 490 
414, 458, 469-470, 472, 483, 513 


Digital Radio... 
DRAM Controller: 
DSP (Digital Signal Processor) . 
EEPROM, Parallel 


Hall Effect Sensors . 


Hot Swap .. 414-415, 468-469, 471, 473, 475 
1EEE1394 .. aie -362 
Infrared Encoders/Decoders . 

Instrumentation Amps 

Integrators . 

Interface. 335-345, 375, 444-458, 464-465, 


466-467, 468-471, 472-475, 479-480, 
481-485, 486-487, 496 


414 
-364 
Isolation Amplifiers. igikey.com 
LCD/LED Drivers.............0000000 335, 450, 479, 484 
Linear . 414, 439, 444-446, 447-453, 454-455, 


456-458, 463-465, 466-469, 
470-471, 472-475, 485 
-443-444 


LMOS . 
Math Co-Processor. 
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Microcontrollers 286-290, 291-293, 297-298, Laser Diodes 486, 494 Lhd 
301, 304-305, 306-310, 311-315, ~jJ ~ lintrev ed ia cae 2asdnnaddsssananancdxrcaatseccensdoae 1187 320 fa) 
..316-317, 318, 320, 322-324, 325-327, Modules 486-490, 496, 501 Pd 
bs 329, 330-332, 334, 337-341, 444, 447, 485 , Adjustable Focus — 
8051 Architecture .......cccccccscesscesscesseeeee Jumper Wire Kits 1012 Infrared . Memory Modules, SDRAM .................00:00200085 501 
Microcontroller Supervisors. Line Generator Meters - 
Variable Power... ACCamp... |S) 
Visible Red. Capacitance. > 
Visible Red .... Digital Multimeters Q 
. ‘ Megohmmeter. 
Mixed Signal Product Multimeters... 
MMIC Switches - 1176, 1188 Mul eo) 
MOSFET/MOSFET Drivers -421, 450, 456, een Analox ce 
anaueataenad 461-462, 464, 466, 470, 473, 510-511 ri ot o. 
Multiplexer/Multiplier/Divider -414, 465, 468, 1173, 1177 ae pl 


471, 482-485, 513 


AVR Programmer, Starter.. 
BASIC Stamp Board of Education. 


174, 1177-1178 


= ++. 1132, 1149, 1188-1199, 1201-1210, 


1211-1218, 1219-1224, In-Bk-Ovr, Bk-Ovr 


Thermometers 1041 
Volt/Ammeter, Panel Mount ...............+5 1183, 1186 


Microcontrollers........ 284, 286-290, 291-292, 293, 297, 


Boards, SMT Proto IC......... 7-Segment Displays 1188, 1206, 1208, 1210, we 298-299, 302-305, 306-310, 311-316, 317-318, 

Capacitor 320, 322-324, 325-327, 329, 330-332, 334, 

Aerogel Carbon Foam 337-339, 418-419, 420-421, 451, 485 

Aluminum ectrolytic. 690, 692, 698-699, - 293, 493 

715, 1080-1081 ‘l - 286, 299 

ELL (Pepe Locke | op) w+: 774, 1081 foe ine sie ee ee .287, 289-290, 291-292 
Potentiometers, Digital ... 732, 741, 743-744, 756, 1080-1081 hae : 


Bar Graph Array 


1189, 1197, 1209, 1215, 1224 


ee Polyestet OASIS Lo AOSD OBE Bi-Color .. 189, 1192, 1194-1196, 1193, 1198, 284, 325-327, 332 
Power Eistribution Switches pa aly reyne: 75, toe 1201-1204, 1207-1208, 1211-1214, 287, 297-298, 302-305, 306, 316-317 
Precision Ground Reference seleealied 4217-1218, 1221-1200, 1204 302-305, 306-310, 


PWM (Pulse Width Modulator) 


Blue. 


1191, 1195, 1210, 1213, 
1216-1217, 1219-1222, In-Bk-Ovr 


11-316, 317-318, 320 
287, 301, 319, 321-324, 331-332 


Chokes ... 673, 1081 _ 

Connector .94, 102-103, 129, 199-200 oa 

Diodes, SMT 515, 566, 1081 stot 

D-Sub Connectors = 135 _ Mari Display 

Digital Compass .. 1157 ‘Fiber Optic - 

RF/IF Products Earth Measurements 301 ancien Fe eae 963 
Amplifiers .. Fabri-Level Switch 4169 Highbrightness. 91, 1208, 1213, Hectret Condenser "983, 985 
D/A Converters Fetrite Chips...... "673-674, 1081000 veseeeteteeeeeeees 1216, 1219-1222, 1224, In-Bk-Ovr Holders 
Enooders/Decoders .......0:cccccseseeeeeeeeee 385 Fiber Option cso cccccccseseseceeseseseseseseses 153, 156 Holders, Panel Mount. .... 1198, 1207-1210, 1212-1213 Magnetic. 

Frequency Conversion. .. 1066-1067, 1073-1074, 1081 Incandescent Replacement . 1199-1200 Surface Mount 

Frequency Synthesizer. 4011 InGan.. 

Transceivers. 971, 1081 Infrared Microprocessors. 294-295, 296, 
Ring Controllers 644-645, 647, 653, 655-657, 334-337, 339-340, 344, 447 
Serial Configuration PROM. 283, 285 eo ....659-660, 1081, 1098-1099 a 
Signal Controllers. 435 Industrial Control ... 301 Level Meters Modular 
Smoke Detectors. . 335 Infrared Development . 458 i Adapters... 147, 150, 152 
SONET Transceivers : 081, 1220, Bk-Ovr 1215 Cable Assemblies. - 146, 151 
SOTiny™Logic. .928, 1081 1210, In-Bk-Ovr -146, 151 
Specialized. 343-344, 439, 477, Microcontrollers .... ...1197-1198 Connectors . - 146-151, 152, 176 

Parallel Interface Connector... 1192-1193, 1201-1203, 1207-1208, Gimp Tools 182, 1025 

Potentiometers. 843, 848, 851-852, 858, 862, 1079 214-1216, 1223-1224, In-Bk-Ovr, Bk-Ovr MOSFET/MOSFET Drivers ............. 456, 461-462, 470, 

7 Resistors. ... --- 801-802, 806-807, 1079-1080 ..472, 510, 512, 520-522, 530-533, 540-541, 542-543, 
STAMP Microcontrollers. Robotics Parts . 


Switching Regulators 


iaisiaid dale 545-547, 548, 549-551, 552-553, 563, 582 


ainsiiaagehadaene Serial EEPROM Designer. +320 -++-1194-1195, 1196, 1201, 1204-1205, Motors 
System Supervisors/Monitor a Spacers/Standoffs - 1008-1009, 1081 .--. 1207-1208, 1212-1213, 1217-1218, 1219-1222 Geared AC/DC. 509 
Telecommunications ....... 35, 343-344, 456 Surfboards .. 1020, 1081 MOIR PatAiecas snes eaoe oss astunkaace aon tO aak ane -509 

‘Asynchronous Transfer Mode Call (ATM) ........ 335 Switches . -905, 928, 1081 White. re -509 

ISDN U-Interface Transceivers . TOPIIP Development ++-294-295 Wide Angle . Vibrating . -509 

POM OODEC-Filters Terminals, Insulated - 199-200, 1081 

Voice-Switched Speaker Phones Termination . igikey.com WEGHEPIPOS <n ict i cccetsdtcmcecseanenad 1193, 1198, 1216 MPLAB-ICE, Processor Modules....................02 301 
Temperature Sensors ........... 435, 445-446, 462, 485 Test Lead . = 1042 . 
Temperature-to-Voltage Converters. Thermistors . 922, 1079 ants 

UNL-SIP Boards 1019, 1081 Fashlights 
Zener Diodes... 
Kobe? sos ctsiacaazetcangstsste st cerametteaates 854-855 Worklights.. 
k i Line Conditioners....................c cece 1045 -825 

TRAC (Totally Re-configurable Analog Creuit)......... 526 bs 825 
Transceivers/Receivers......... 341, 344, 371-374, 375, Sle LOCKOUS |... 05) ccanicadechiitiied vvedtuanteces digikey.com Resisto1 . 826-827, 829-831 

suas 444-445, 468-474, 482-483, 484-485, 487, 498 
MPH ca cetscctbeeictiganiasat ateaatecs 364-365, 478 
Voice Record/Playback. Optoelectronics. ..............0:ssceeeeeeeeeees digikey.com 
Voltage Converters . . 447, 449-450, 454, 463, Detector, IR... 1140, 1142, 1213 

suttdaedeusna ..470, 477, 482, 484 Emitters, IR 1132, 1138, 1142, 1149, 1213 


Voltage Detectors . . 462, 482, 485, 497 


Infrared LED .. 1132, 1142, 1149, 1189, 1213 
Voltage References . 27-428, 446, 451-452, Interrupter Modules 
Voltage Regulat pe ahaha ae 
/foltage Regulators. , , 439, Li 
ight Detectors .. 
pada keadsesaa’ 445-451, 453-458, 461, 463-469, 472, Logic Detector: 


Shs M noses 475-478, 481-482, 484, 501, 523-524 
Voltage-to-Qurrent Converter 
Volt-to-Freq. / Freq.-to-Volt Converters . 


Solid State Hoppy Disk 


Optoisolators . 
Photoconductive Calls 


Memory ICs.............0....000ccceceeeeeeeeee 

patuaiiedpencama tuass i saanideadestnateae Content Adoresseble Memory (CAM) 1138, 1145, 1149 
Inverters DataAlash, Serial Photo Interrupters . «1137, 1146 
OOFL and UV 1174-1175 Laser DRAM Controllers. . as Photo Microsensors, 132, 1141, 1143 
EL Backlighting. 1174-1175 igikey.com EEPROM, Parallel 492, 494 Photo Reflectors «+1137, 1149 
igi 487-488, 491 Photo Transistor . 1127-1129, 1149 

485, 487, 491-492 Remote Control Receivers . 
VOModules ...............0000.cceeeec eee eeeeeees 955-956 "487, 491-492 Sensors, Optical... 441, 1143, 1145 
Isolators, Digital....................00ceeeeseeeeee eee 1132 342, 487, 492-493 Solid State Relays . 950-951, 952, 954, 1129 
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Optoisolators ....digikey.com 
High Speed Output 1127, 1129, 1145 
Interrupter Module .1140 


Logic Output 
Photo Transistor Output 
Photovoltaic. 


1131 
1127-1131, 1140, 1149 


1112, 1124 
1106-1107, 1113-1115, 


Photovoltaic Coupler 1117, 1124, 1126 
SCRTriac Output . 037, 1046, 1108-1112, 
Thyristor Qutput ...........0.::eeceeeeeeeeeeeeee ee M129 eee 1114-1118, 1120-1123, 1125-1126 

; Desktop Switchers . -». 1120-1123 
Oscillators ....596, 598, 602-604, 605-609, 612, 615-620 DIN Rail Mount _1119, 1126 


598, 606-609, 615, 616-620 
PECL. 615 
Programmable. 


-- 597-598, 602-604, 606-607, 
581, 584, 587, 589, 591-592 


Temperature Compensated (TCXQ). 
Voltage Controlled. 


- 1037, 1046, 1108-1109, 
«1911-1112, 1120-1123 


-1110, 1118, 1120 
«+. 1108-1109, 1120 
1044, 1047 
107-1108, 1109, 1114, 
1116-1123, 1125-1126 
1108-1110, 1112, 1117, 1120-1121 


Universal Input 


Oscilloscopes . UPS Systems .... 1045, 1047 
Accessories 1037, 1041 Wall Transformers «1095, 1120-1123 
Probes .... ACQut.. 1095, 1122-1123 

DCQut.. 1095, 1120-1123 
International 


Pressure Sensors 


Pressure Switches..................000ccccceeeeeeeee 1164 
Panel Meters 
PHNRGIS i 2.cscccesccskiidodieessicasacheiaseee digikey.com 
Accessories. -1006 
Labels .... 1006 
Thermal 1006-1007 


-1007 
Paper : 1006 
Whetitiah PHMe225.ccccezssriedactaastisaceireaseen 1007 
WONG? TAGE a sas stcnccgeschtmnccarassiaaanzzaseed 1019 
conan = A057, 98 
Adapters, Application Specific..........2...000c ee 1020 Logic b 7 4039 
Copper Clad Boards . 1017-1018 
Direct Transfers 1019 


Drill Bits .. 1018 
1019 
1019 


1019 


Prototyping Boards . - 1010, 1013-1018 


Thermocouple . 


Programmable Gate Arrays.. 


1015 Programmable Logi digikey.com 
318 Integrated Crcuits. . 280-284, 285, 328 
SOMWES ics i cviisninieweevseeaas, 280-281, 284-285, 328 


Surfboards. .. -1020 programmers . 280, 283, 285, 293, 306, 
Toner Transfer Peper 1019 .318-319, 321-322, 324, 331-333, 1148 
UNI-SIP Boards. 281-284 
PC Pins/Receptacles................00....:00cceceeeeee 269 “ +833 
Emulators «2.00... ...0eceseee eee eeeee 287, 319, 321-323 
PC Terminals! si... ccnwccseccenamislaisesamcsendess 1008 FPGA Serial Configuration EEPROM 281, 285 
Photocouplers - oe 296 
PIC. Microcontroller 287-288, 318, 320-324, 331-332 
2 Oscillator 
istor Output 
oe Quick Writer 
Photo Detectors.................... STAMP Feld Programmer --301 
Photodiodes, Emitters ......0.......0-. diss dadosiots: UPR PRR eee eee a 
; Protectors 
Photo-Transistors...............02.00cceeeeeeeeeeeeees 1149 M FXeccccccccccccsecececeeeceuceseeeees 4046-1047 
Potentiometers 


849-850, 852-853, 862 
838-850, 857, 862 


SMT Trimmer 
Stock Pot™. 
Ten-Turn Wirewound 
Thumbwheel 
Trimmer 
Two-Axis Controller. 


Power Entry Modules......................0200005 
Power Outlet ...............::ccccceseseeeeeeeneeneeeee 973 


Power Supplies...... 1015, 1037, 1044-1048, 1108-1110, 
1112, 1114, 1116-1123, 1124-1126 
1122-1123 


SiBar Thyristor 
Prototyping Tools .. 


Protractors, ‘Dightal ....cscsreeeoecnnsisaicesvanaseces 1160 


2 
8 
| 


shgeeebaaaauecacedsseacvaeaypaacia digikey.com 
digikey.com 


990, 991-993, 997-998 


Rectifiers/Diodes............ 510, 515-516, 529, 536-537, 
sunsienesidstdadedsasauinecye 538-539, 544, 552, 554-555, 
...564-572, 573-576, 577-579, 580-581, 582-583, 592 

Bridge.. 554-555, 558, 568, 576-577 

10, 515, 536-537, 552, 554-555, 

..557, 569-572, 579, 580-581 


Reference .496, 1147-1148 
BOOWS sich cs rgaacedeacassenianesbaaacuienend digikey.com 
TEA SUDO. cic sccsasionacestsstaisecezsse digikey.com 


Mechanical Shock . 
Optical 414, 1132, 1141, 


143, 1145-1146, 1149, 1213 


Photoelectric . 


950-951, 952-956, 957-958, 1129 


Position, Magnetic . 
Pressure . 


ROGISIOF AMAYS sc..ccccenensoenasunviiacened 823-825, 828 144, 1150-1153, 1158-1160 


Proximity. 1144, 1165, 1166-1167 
Resistor Networks . .823-824, 826-827, 829-831 Readout/Controller 

Surface Mount. .. ... 823, 825-827, 829-831 Smoke Detection... 
Resistors .......c.cccccsccseee 795-805, 806-810, 811-812, Solid State Zena Bal 


- 813-814, 815-823, 824-827, 828-830 


Arrays . A aaa 
va ouch... 
Carbon Cor it 810-811 
Imposition Ultrasonic Proximity 
Vibration 


Ceramic Composition . 
Qurrent Sensing. 
Heat Sink Mountable. . 


795-796, 804-805, 807 


Metal Film, Leaded "795-796 MITONS ada sits day rs euawidd dare dalam esas Marne 978-979 
Metal Oxide Film ... 805, 807,813 Socket-Wrap ID ..........csscsssessesssevseessesseseees 265 
Networks, 823-827, 829-831 
Power... 808-810, 812-815 Sockets Saree [CSockets) ” 
Power Metal Film 796 Adapters, a 
ee ais CMM. 259-260 
Thick Film 799-803, 810, 812-814 eae 274, 608, 616, 618 
Thin Film Chip. - 797-798 zy : 
WreBanert.. 814 Right Angle, Dual-In-Line. 
Wirewound. 806, 808-810, 812, 815 
Zerohin Aare Mares 18, 19-20, 23-25, 29, 52-54, 
Resonators 56, 61, 65, 75, 79-80, 82-86, 
Caan cassisensatiscetatcaenOOBEO2®  vwestenetieuss 110, 120, 181, 260, 263-270, 272-278 
SAW... ji 120 
270-272, 274 
Retention Modules...................:.00: cesses 130 509 
RF Evaluation Kits ...........0.0cccceseeeseeeeees 287, 499 -265 
275-276, 278 


RF/Hybrid 


Directional Coupler. 

Power DIVE... ticsicdccsssusareeesecieantaceesas 
RF Line Filters .......0...00.ccccccccccsseesseesseeeees 681 Cfor PICI8CXXX 
RFIOEM Modules ..........0..ccescsseseeseeees 4ge-4gg Compiler, PicBasic. 
RF Transistors ..............000.0.c0seeeeeeeeeeeeeeeee 559 


RF Transmitter/Receiver Boards....... 287-288, 487, 498 


; Solder/Desolder ............ 1028-1033, 1034-1035, 1036 
ns ote OUND Eeagrgt) Seeeeeteect eee 815 Accessories......... 1029-1081, 1033-1034, 1035-1036 
Ribbon Cable .wedexeesreccsansturecmessreanened 25, 34 Applicators - 1084-1035 

Desolder Pump. 1030, 1033 
Ribbon Cable, Filters .................2...::0c0eeeeeees 673 Desoldering Braid ... 1034, 1036 


1032, 1034-1035 


Aux Pens/Dispensers 


Vacuum Pickup Tool 
Equipment 


-974-977, 985 


974 
155, 1157-1158 -975-976 
Data Loggers, Humidity & Temperature. «985 
Digital Compass .... -974, 985 
Distance Measuring 974 
DUStisiacnneaccaanin -975 
Bectromechanical Controls. 
Level Switches “4171 Speech Recognition Kit...............::::sseeeeee eee 
Bectro-Optic. 4172 Programmable Interactive Development Kit . 


4467 Programmable Interactive Module 
oat Type Level Switch . 1170-1171 
Fabri-Level Kit .. 


Static Control Products......................665 


Steppet MOtOl 2 ecveviitearteaccea tices 

Surface Mount Products ific product listi 

1166-1167 ul jount lucts (see specific product listing) 
ee 1154 SUMBOAIGS a. iii edexccasccsiaeieadeniescstenainaseens 1020 


Kits .... 
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Surge Absorbers 
PIOYS siacniseessiaaaanendesaawacaspeppannaraanenad 1064. 


Terminators = 

Surge Suppressors .............0.2. 585, 1044, 1046-1047 : Transient Voltage Suppressors (TVS) ...... 556, 584-587, 
yeaa 1064 TESt CIPS, IC. eee eee eeeeeeeeeceeey 278 Excavators. digikey.com 837, 1064 a 

4 i . Hooks. digikey.com . on 

Multilayer Chip. --836 Test Equipment Lifters. dligikey.com Avalanche Diode Array pase = 

Swabs... ..1034, 1036 Aooessories ... Magnetizer/Demagnetizer. ji ikey corn 
Battery Testers Mate-N-Lok® . digikey.com Q 
Switches . 863-869, 870-872, 873-902, Cable/Harness Tester MIL-C-5015.. Wis 837 re) 

903-908, 909-930 Capacitance Meter . . - 1039 Mini-Fit Jr... ie ~ : 

874, 887, 895-896, 901 CRT Restorer Analyzer .......0..00:cceeceee digikey.com Mini-Fit Sr. 101 Transistors. 509-511, 514, 516-521, 522, we 
Emulator Mirrors, Inspection 528-635, 540-541, 542-543, 545-547, [Fay 

EPROM 321 Modula. 548-549, 551-552, 559-561, 562-564, 582 


-». 180 
-1012 


Spring Push. 
Test Points . 


Flash 
PIC. 


Qimp ...88, 98-101, 103, 109, 111, 115, 146-147, 151, 
177, 185, 203, 212, 223, 239, 1025 


MS Series . 


511, 540-541, 552 


Insulators, MICA. .--509 


Fiber Optic rials ; MOSFETs 510-511, 520-521, 522, 530-533, 

878, 893, 895-896, 898-899, 908-909 Frequency Counter . Sabre... .. 540-541, 542-543, 545-547, 

876-878 Function Generator . Shae, igi com 548, 549-551, 552-553, 563, 582 
Generator, NTSC. . : Universal. 7-88, 98-100, 102-103, 107, 223 Triacs . 588-590, 594 
Generator, PF... key. Qutters and Pliers 1022-1024 ; 
Isolation Transformer . igikey.com Tubing 
LED Tester Box Corrugated Loom 
Matrix Selector . .. Light Scope. Heat Shrink 


Momentary Tact 


Logic Probe. 
Logic Pulser ... 
Megohmmeter. 
Modular Cable Tester . 
Multimeters . 


Desoldering Pump . 
Dispensers, Solvent 
Drill Bits and Holders . 
Extraction 

Contact ...50, 61, 87-88, 94, 99, 102-103, 107, 109, 


Kits, Heat Shrink. 


Caps... 111, 125, 133-134, 145, 205, 223 UPS Systems............000:ccccceeeseeeeees 
Power Distribution i 
Pressure... 1164 Patch Cords ... UV Erasers ... 
Proximity . --928 PC Cable Tester 
Pushbutton... 864-866, 872-874, 888, Power Supplies, DC... 
890-893, 902, 911,913-916 Probes Field Service Kits 
1039, 1041 Flat Cable Cutter. 
-digikey.com -1040 Fume Absorber .. 
NGOBG80 HSA oe ieee ee ABR EDSON Teatecastence tiene times TOES) “Veeanitinietes scelasivnaiatereat AS a ata 1012 
. 875, 887-889, 902, 906-907 
873, 899, 917-919, 921-922, 924-927 Programmers, EPROM. -».280 MOA -« AlfeYSSusisscice tenteesss oven enaunnawecausend digikey.com 
Spectrum Analyzer . igikey.com .95, 107, 109-111, 128, 130, 205, 223 -834, 836-837 
Temperature Adapter 277 -834, 836-837 
‘ Inspection Mirrors . digikey.com 
Test Points . Knives and Blades ... 021, 1023-1025 Voice Record/Playback ICS --<-.---c-ceccccecececeeeee 300 
Test Probes . Lead Straightener, IC . 
Tester LAMY a ccvcassavvcencecoussscersesisevecaveeotdigivey.cam,  Woltage Detectors........0ssccsesenesaseseats 462, 482, 497 
Cable Harness i 
Isai Modular Cable Stripper Voltage References.............-- 427-428, 446, 451-452, 
SULTON Multipurpose 


448-450, 464-474, 481-482, 
484, 1102-1105 


-- 146-151, 152, 176 


Video Monitor. 
Thermometers... 


Thermal Wire Stripper 


RS REAR Ter: 463, 466-468, 484-485, 512, 524-525 


Voltage Regulators ..... 428-429, 430-434, 439, 445-451, 
bed 453-458, 461, 463-464, 466-469, 472, 
475-478, 481-482, 484, 501, 523-525, 1102-1105 


Voltmeters, Miniature Panel Mount ........... 1183-1186 


Wall Transformers 1094, 1120, 1122-1123 


nee 
caibaeets Sea Tuning, Ceramic... 54-655, 658-660, 1023 
rue sanuviag Tuning, Inductor . 54-655, 658-660, 1023 
High Temperature. .. h 4022-1024 
Inrush Current Limiters ae 
Kits. .icccaccaaeece 
Miniature Sensors ...821 
Vises........ 
NIC. 817-820, 821-822 WN 
PTC.. 817-819, 822 ae ues 4001, 1004-1005 
PTC Resettable Fuses 822, 1059-1060, 1061-1062 hecieciiel ; 
Surface Mount 818-820, 821 Aa 1012, 1043 
j Wrenches. 1000, 1006 
Thermostats, Encapsulated...................0..:00065 816 Transceiver, Fiber Optic 
ThytistOrs.. eee ceeeeceecceeeeeeeeee 7, 592, 
yristors 887, 892, 54595 
1179-1182, 1185 Audio... 


Solid Sates nse cag caccnskecece can hednedentadataade 


Accessories . 1179-1181 Qurrent 
158-163, 165-166, 168-176, 178-179 Programmable. Pressure. on 
163, 165-166 Remote Reset . Ultrasonic Wireless Communication 


158-162, 168-176, 178-179 642, 1092-1100, pea Wireless Frequency Components................. 612-613 
Terminals - Splices ....................0006665 digikey.com . 669 
Braid-Pic.. - 239 =». 1120-1123 
185-187, 197-200, 203 Isolation. . - 1045, 1095, 1097 
Met CEE ssc sscscisrassacenarssssasvacocsases 4097 ZIF Sockets ............ceeseeceeeeeeeeeee 275-276, 278 
PC Mount... 092-1097, 1099 2 Rs 
Butane Torch. ... Power . 1092, 1096-1097, 1099 Surface Mount 835 
Cable Strippers. - 146, 1025 Pulse .. Type... 835 
Quick Disconnect .........0:.ccsseeeeeseeeeeeees 198-202 Cable Tie Gun... 1003, 1005 ‘Switchmode........ Type CF/SH/SAWVFT Chip . 
Ring Tongue....... 182-183, 186-187, 195-197, 199-200 Coax Stripper... 1025 Telephone Coupling ........0.0:ccsceeeeeseeeeees 1094 ; 
Spade and Lugs .. 184, 187, 197-199, 202-203 Contact Positioner, D-Sub 133 Toroidal 042, 1096-1097 WYPOLE eA ctnhidiisicituscsdec wane Meamues 832, 834 
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AMP/Tyco Electronics 


8, 19-20, 42-44, 157 
219, 221 


124, 126-127 


‘Surface Mount . 


Fat Hex Cable. digikey.com Headers 
Headers .. . 18, 26-27, 79-82, 85-86, Covers... 
sare 08, 119-120, 122-124, 127 DIP... 


estan 18, 26-27, 79-82, 85-86, ‘Socket/Receptacles . 
106-107, 109, 119-120, 122-124 Strip Line SIP 
Sbdaacds eathaisleasleldsdadienitacdecan 124 IC Sockets 


oe 116-118, 121 Test 0... : ie 275-276 
" 1mm. 130 IDC Connectors 18, 19-20, 75, 79-80, 82-86, Vertical . -273 
2mm Ribbon . ne "426-128, 131-135 Wire-Wrap 1273 
Intra- Connector eal 223 “275-276 
. BNC... 
Intra-Switch... 


Parallel Interface. 


29, 34, 75, 86 
970-971, 1081 


Heat Shrink Tubing ... 


Insulated Terminals. . 199-200, 1081 Crimp Terminal . 

Patch Cords . 1018 DIN, Grcular . 

Probe-It Clips DIN, Rectangular 

Ribbon Cable... D-Sub... . 

Shorting Jumpers Exrocard Terminal Blocks 

Sockets Faston. Terminals, Braid-Pic 
Pin. Fiber Opti Terminals — Splices . 
POFP Flat lex. Terminators, SCSI . 
Type “A” LOC. ..278 Fexi-Block Tools 

Static Control Products. .. - 1027-1028 

Tape -18, 26-27, 79-82, 


Bectrical . 
Foam. . 

Foil Shielding . 
Low Static . 


274 
274 
608, 616, 618 


Oscillator .. 


Pin Line 274 
Kits, Champ Connectors Strip Line.. .274 
D-Sub Connectors. .... ; Tools 
Modular DIP Extractor... 273 
Twist-Cn . ++ 234 Adapters. IC Straightener . 


Audio/Instrument 
Coaxial ... 
MIL-C-5015.. 


107, 122-124, 127 


Aromat/NAIS 
Counters/Timers. 


Assemblies, Mod.lI and IV..........cscececeeeeee 120 Artesyn Technologies 
IDC Connectors . . 18, 19-20, 75, 79-80, 82-85 DC-DC Converters . 
Miniature Spring 
PLOC... 


115, 135, 150, 183-185, 
188, 195-197, 223, 239 


Modular Crimp . 


Water Soluble. 1033 Tubing, Corrugated 
Terminal Connectors - 198-200, 1018 
ussite Amphenol 
Adapters, RF Coaxial .........0...00:sceeeeee 
Miniature Rectangle Connectors 
Miniature Threaded Backshell Kit........0..:eseeteeeeeeees digikey.com Connectors . 
Modular ...... IC Sockets . .277 
Modular Jacks. Modular Plugs. 40 
MT.......... PLOC Sockets. .277 
ie ealeatad Astec Power 
Aavid Thermalloy Rectangular DIN. DC DC Converters - 1106-1107 
Heat Sinks. 503-505 Retention Modules Power Supplies. . .1106-1107 
BGA 508 ne Astro Tool Corp. 


Thermal Compound. 


-205 


Qimp -205 


ACL Staticide ane i i 
‘Antistatic Products .... : Ferrules, Wire. Extraction/Insertion . -205 
Battery Contact Cleaner - 1049 Miniature Threaded ATM America (see Brand 77 Tools) 
Ceaning Wipes ..... 1028 
Static Control Equipment. .digikey.com Atmel 
Static Control Products... 1028 AVR Microcontroller 287, 289-290, 291-292 


Alcoswitch/Tyco Electronics 
lock 


Pic. 


ARM Thumb Microcontroller. 


Cord Gips .... 
Fiber Optic, Connectors 
So : Tools, RF Crimp. 
All Sensors Corporation Amveco Magnetics 
Pressure Sensors.........2..00cccccceeeeeeeeeeeeeee 1153 Ne ees 
Alpha Wire Company Socket, IDC........18, 19-20, 75, 79-80, 82-85, 133 Medical Grade 
Softshell (.062” and .093”) -.. 106-114 Toroidal... 
Splice ........ 185-187, 197 = Serial Configuration EEPROMs. 
Surface Mount 124 gt leech Power Conve digikey.com Microcontrollers, 8051 . 
Switch........ 916 ned Ppressors:. PAL Compatible SPLDs . 
Terminal Blocks . 180 UPS Systems... Programmers/Emulators/ 
Terminals-Splices 182-188, 195-197 ap} Delevan 
TNC..... ea 
: Bea OOS sactsv ey aasciuelsdcansndened sonncncdeiesan 649 
ke Beam. igikey. oa Inductors 
Tinned Copper Braid . Zepack 2mm FB ees 7 ike — weet : 
UTP... Contacts (see Connectors) Filter... 643 FPSLIC. 286 
Extractor, PLOC Socket. Fixed . 643-646, 648 PF Evaluation 287 
Ferrules, Wire Kits 644-645, 648, 1081 RF Transmitters/Receivers . -288 
Fiber Optic Power Choke. "648-649  - SPLDS .... eee 
pane Shielded Surface Mount 
SUAS: Surface Mount 
Cable... 
Cable Assemblies APM Hexseal 
Connectors Qi eon ecsessirloureavmerietels 912 
LEDs .... 
Photodetector: Aries Electronics, Inc. 
Receivers. Adapters 
Switches DIP ie nsanituesesunsacsdedsnnant\iys caauide cede 275 
Tools... IG Socketinse., iaunsseeenounstsenimenueccsn 275 Utility Knife . 1023 
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AVX Corporation Cabinets .. Comair Rotron Cable Assemblies, Audio. ...............0e cee eee eee 252 
Capacitors Enclosures - 988-990 
Multilayer Ceramic Chi Accessories 988, 990-991, 992-993 
Niobium Oxide Chip. . digikey.com - 
Tatum RK S eee cctttte tees teneeee tens teteteneeeeea 991-993 Communication Devices (Di Qreular, Mini DIN. 
Radial Matrix Switches F (Television)... 


Surface Mount . 


Condor 
Data Book/Engineering Manual . 


Kits, Hardware . 
Machine Screws 


BC Components Desktop Switcher . 1122-1123 
Capacitors..........0.. 683-686, 750, 759-760, 789-791 Wall Transformers. «1122-1123 
Aluminum Bectrolytic 683-686 Sensors 
Axial. 686, 750 


Film. 
Interference Suppressors . 
Metallized Polyester ..... 
Metallized Polypropylene. 


Connor-Wintield 


Burr-Brown (see Texas Instruments) Qrystals, Surface Mount 


Speakers. 
Transducers, Audio 


Multilayer Ooramic Chip 789-790 Bussmann (see Cooper/Bussmann) Gscillators, Surface Mount. CUI, Inc./V-Infinity (see V-Infinity) 
TAMIMEDs toasacseses aol Conxall/Switchcratt Inc. Curtis 
Evie oi se = Wnt Cable Assemblies .. Counters. 
ar ei Order omer Ti 
Metal Film 795-796 Custom Computer Services, Inc. (CCS) 
Metal Film Leaded 795-796 Cambridge Products COMPU iessieecoshammasbecusaunsdecdaiaiaes 320 
THenINCh " foeles ; CW Industries 
un Alm Chi 
Wirewound. P Semester Hi nee Cable Assemblies ............0 cee eeeieeeeeeeee 21-25 
Sensors, Humidity Cantherm Connectors 
Switches .. Bimetal Qutoffs 
Slide. Encapsulated Thermostat: a 
Thermistors . Temperature Regulators . 1071- 
Varistors .... ‘i ie 
Capital Advanced Tech. Inc. . 
BEAU (see Molex) Surfboard, Kits. 4071- 
Headers, Protected . 
Bere i ‘« ‘Switches com 
Heat Sink PadS.....0..seeeeeeeeeeeteeeeeeeeee 506-507 Poa ‘Met 
BIAS Power Technology Cardinal Components, Inc. iti POMOUN 22s scccccecenteoncacannsinansicentenaaae 
Power Supplies. .. 1101 Programmable Oscillators ---605 . itors 699 
AC-DC Converters Telecom Oscillators ie SUPER CAPACHONS ies cackate vee tecearstai eects Cygnal Integrated Products 
BlCCGeneral (see General Cable) Carling Technologies sl ee Beads Sohcbees ea Mixed Signal 
B&K Precision aut BROOKES. .2sceinceccernansanndtdcacsaanncnee 1076 ae ss/Xce 
itches Corcom/Tyco Electroni Cypress Semiconductor Corp. 
Adapters, Temperature ........0... cee 1039 ‘com/Tyco Electronics . 
a = Rocker .. 888 Modular Jacks, Filtered Boards, Evaluation 
-digikey.com Toggle... Power Entry Module Integrated Circuits/Semiconductor: 
-Ggikey.com Carol Brand (see General Ceble!Carl Branc) FP Line Filters aeons 
“4039 Chemtronics Cornell Dubilier Electronics-Waldom .......... digikey.com CPLDs..... 
pe cs Capacitors, MICA AFOMemory. : 
: 1037 Mi a Dipped Paci Microcontrollers. -325-327 
"1039 phd Moone Radial PAL Compatible SPLDs -.328 
1037 jane Mount Memory IOs 
oa —o Cote Teeny iar 
erator Relays, Reed 932-933 
Color... Cherry Electrical Saitehes, Magnetic Development Kit 
NTSC. Keyboards and Mouse ............00:0esseeseeeeee ees 878 USB 


PF.. Cramer Programmable Logic 
IC Tester Geared Motors AC/DC ............000cccceeeeeeeeeee 509 Integrated Circuits............ 600 ceeeeeeeeee eee 328 
Insulation Tester . SOMWAPE. ... oe eee cece eee cece eens 328 
Multimeters. . Crescent 
Tools 
Pliers, Wrenches. 
Crydom Company 
Design Guide .. Daburn 
digikey.com VO Modules ... ' CableWire 
. .digikey.com Solid State Relays 956-957, 958 
Hee We NEE Croninamtes 
Oscilloscope .. Assemblies. 1214-1216, 1218 Digital Panel Meters... Peenieh ey 
Blue SMT 1217 A fare, Stanaolls . 
Thermocouple Rashi 424 Cable Assemblies . Heatshrink Tubing 
Programmers sheen 1215 Power Supplies ... i bi 
Test Leads Incandescent Replacement -1200 Kits, Heatshrink Tubing . 
in Shrink Tape 
Popessoty Tips iit Surface Mount 
Transformer, Isolation. d Whit Dallas Semiconductor...............00000:2082 digikey.com 
Transistor Tester .... digikey.com Light Pi ie Integrated Circuits 
Video Monitor Tester... 1039 SEEDS 
Heat Sinks (see IERC vendor) 
Bourns Chip Quik, Inc. ..... f Oscillators. 615-616 
Dials, Concentric SCAC......escscsceesesesteeeteseee 842 SMT Removal its 1038 
aan Contacting Cll Technologies (see Corcom/Tyco Hectronics) Oscillators . ’ 
Cinch Specialized .. -485-487 
Barrier Blocks... Danaher Motion US, LLC 
Hardware, Screws Seppe MOOS ssics ccc wut aaassuvuwicdeledaeiunees 509 
Jones Connectors .. 
Inductors... . . Delphi Connection Systems/Specialty Electronics 
Kits, Potentiometers. 843-848, 1079 Citizen Cable Assemblies 
Modular Contact, 70AD 176 Qystals 
Networks, Resistor. f Oscillators 596-597, 598, 602 Resistor Arrays, Thick Film Chip 
Potentiometers Programmable --.602 Resistor Networks 
Cermet ..841-842 Printers, Thermal . -1007 BGA.. -826-827 Headers/Receptacles, 2mm 76 
Kits ... 843-848, 1079 TCXO... ligikey.com Kits ... 30, 1080 Shorting Jumpers, 2mm . 76 
rol . 1-842. ¢ Ss, USB.. 4 
ease 33, 848-060 C&K Components (see ITT Industries) Surface Mount Shunis "76 
Ten-Turn Wirewound. 841-842 Clare Sates 
poiay suede Pees a 850 Relays, Solid Stat... cseeesenteetecneeeneee 951 Potary ESD Awareness Gide Book. “498 
Surge Suppressors. . Clarostat Wireless Frequency Components Static Control Products / ESD 
Switches, SMT Key . Encoder, Optical . heed . 612, 946 
i iom vr ers 
Tyrsis ila Ceramic 612-613, 946-947 
Brand 77 Tools Clauss Tool Wrist Straps ... 
Wrre Stripper... csc ccceneeecccaenssacccaeneneeneee 959 Diatight 
all 
Todas amestte: CoEv Magnetics/Tyco Electronics 1201-1203 
Bud Industries, Inc. Inductors. .. . ro . 1201-1203 
digikey.com Drum Core . 630-631 ‘Surface Mount . ee 
988-990 Surface Mount 630-631 Light Pipes 
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Digi-Key Hirose Integrated Circuits/Semiconductors 
lta nea ha sree Se cnt ae 
Modular . ‘Specialized 
Diodes Inc. URL... Telecommunications 
Bridge Rectifiers 576-577 _ Fairchild Semiconductor Connectors . 
Diode Arrays ........c0cccceseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 581 Integrated Circuits 
Kits, Zener Diodes 566, 1081 4000.. 
seees Transistors 
IGTs.. 


Mosfet... 


Schottky Rectifiers/Diodes 579-580 ea a 5 iy adc 
Thyristor Surge Protectior me TinyLogic. .. 439 Drill Bits . 
Transistors. Voltage Regulators 439 
Pre-Biased 563-564 einen Pokbad: 
TVS (Transient Voltage Suppressors, Intel 
Zener Diodes... Transistors. . Controllers (PCI/LAN/WAN/CAN) .... 


Surface Mount 
DynaArt (see Pulsar) 


Fairchild Semiconductor/Optoelectronics Group 
«1132, 1207-1209 


213-216, 217-218 
212, 216-217 
-216-217 


Miniature . 
Push-Pull Lock. 


Demodulation and Coding Products . 
Direct Digital Synthesis Products .... 
Embedded Intel Architecture 
Microprocessors 
Bhernet Controllers 
Bthernet Repeaters. .. . 
Bhernet Transceivers/Receivers 


Screwlock -216-217 
EAC Coaxial .... , 245-246 Forward Error Correction Products 
Peed Relays.ic.ccccicessscsecaecsdecceecssessnceeene 934 7 Miniaturé 244-245 i960 Microprocessors. 
lectroni 1130-1132, + a ies DIMM Sockets _ Hiei miner 
Eastek International/PREO Optoelectronics ........-...-.+.. » 1140, DIN, Rectangular 256 Interface Adapters/Cards. 
Filters) WING. sisi scceccacecaveoscriilesacsaieaiters vues 682 Sorter ch Peer Fiber Optic. 154 1/O Processors 
- igh Speed ‘pede Interface... eeeeceeeeee 77, 147, 212-215, 216-218 MCS® 51 Microcontrollers . 
Easy Braid SOA Triac Qutput igikey.com MCS® 96 Microcontrollers. 
Desoldering Braid.........00:::ccseeesseeeeeseeees 1036 Transistor Qutput 1130-1131 MCS® 251 Microprocessors . 
Soldering Irons Photo Transistors. 1140 MCS® 296 Microprocessors . 
Modem Chipsets, Controllers, DSPs, AFEs 
a ee ao Pa Bes 
i PCl-to-PCl Bridges... .. 
EBM Industries Inc. Peripheral Interface Products ; 
FANS/BIOWETS ......ssecseesessesesseeeeseees 1084-1085 Pceescr Modes “337 
GC Electronics Strong Arm® Processors -337 
ECS International Inc. i Rectangular, DIN. . Telecom Broadband. .... 341 


RF, Miniature. 


Bichant Tank Heater International Rectifier 
Fish Paper.......... A Bridge Rectifiers 
Terminals, Spring Pus! wall Designers Book . ---498 
Test Lead Jumpers . Diodes/Rectifiers. 568-572, 573-575 
Tool, Nibbler 545-546, 547-548, 549-551, 552 
ene Sensors Integrated Circuits 
re ag ene. Vip ern ead fy a Control/Power ...........ceccee eee eee eee ees 480-481 
Hoel aaah LDO Regulators/Switching 
Sensors mY Controllers 3 
‘ P Lighting Ballast. ligikey.com 
talranaushceaiichaes MOSFETs... .BA5-547, 548, 549-551, 552 
Level Switches. . Optoelectronics, Relays. “951 
Foat Type Level Swit Photovoltaic Optoisolators . 551 
Connectors ;_ Schottky Rectifiers . -569-572 
Fabri-Level Kits . 
FOW. 2... a ee «595 
Flow Switches Transistors, |GBT 540-541 
Solid State Zener Barrier. . 1/0 Interconnect 
General Cable/Carol Brand Honeywell Modular Cable ........ 0000... 0cecceeeeeeeeeeeeeeeeees 146 
EDP Company oa ial 963 tet ne 
ental. - = Digital Compass ....1157 ‘i 
Sensors, Ultrasonic Proximity ...........00.:c0008 1167 Datacom. 964 Kits... 1156-1157 Transducer, Ultrasonic. . 
, Instrumentation . 962 Magnetic... 1156-1157 ITT Industries, Cannon (C&K Switches) 
Electroswitch Microphone . . Data Books. 
i aaaldihy sh nilslGcnacksadmanaasenesinnienansed Multiconductor. Honeywell Sensing and Control Keypads. ... 
Multi-Paired Shielded -- 962, 964 Pressure Sensors...........6.0scceeeeeeeeeeeeeeeeeee 1151 Sensors, Magnetic. 
is 10-961, i 
Hennes Guy eae eeeneeest tlh cose! cet Horn Industrial Co., Lt. Switches 
: 959 Microphones, Hectret Condenser...............66665 984 
UTP HS Data/LAN.. 964 Humirel 
-digikey.com Wire Sensor 869, 870-872 
pastes eee nenenteneeneetees 120-1121 Qross-Connect 962 Humidity... 872-873, 890-891 
959 : , 
Emkay (see Knowles Acoustics) ‘Temperature . 
General Semiconductor Huntington Electric, Inc. 
Epson Electronics America Inc. Bridge Rectifiers 554-555 ge ipa 
é see , Wirewound ....... 02. .e eee eee eee 808-809 
Crystals ... Diodes/Rectifiers. Resistors, Wirewound 
Oscillators. 
Programmable Oscillators . . Grayhill 
Engineering Catalog. - 498 Iwatsu 
EREM /O Modules. 
Tools ... es IERC 
‘Tweezers . Data Book... 
Heat Sinks .. 
E-Switch 
H Imagecraft Creations Inc. IGBT Transistors c 
GCompllet AVA)... s.cccccics cca cccasasd se wcaacaaee 289 Integrated Orcuits/Semiconductors . -510 


Industrial Fiber Optics 


Hamlin a i 
Magnets. . J 
Relays, 
Sensors, Position Jelight Company Inc. 
Switches, Magnetic . UVErasere vse eeverssarasstterelieeantaucnates 487 
ETA Hammond Manufacturi Photo Detectors. . 156 Jewell Instruments 
Grcuit Breakers, Thermal........0...0.:00:: sees 1077 Panel Meters 1185-1186 
Infineon Analog 
ETC (see Molex) Diodes Digital ... 
Switching .... 
Variable Cap. . JKL Components Corp. 
Fiber Optic Inverters 
Receivers .. ... 155, 157 COFL and UV Lamps 
Transformers Transmitters . 155, 157 BL Bscklighting 
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Lamps InGan ... Processor Module . Lu 
Assemblies. «1175 Mega-Brite. Programmers... -318-319, 320 ja) 
1175 Panel Mount . Power Supply -318, 320 
1186 PC Mount... ‘Serial EEPROM Designer. 320 =< 
1186 LEM USA, Inc. RGB (Red/Green/Blue) . --1191, 1196 ‘System Management . = 
“1175 Current Sensors . . Surface Mount 94-1195, 1196 Thermal Management 
Current Transducer: Tester Box . 1189 Transceivers i) 
.digikey.com Linear Technology wee r 1191 EIN TANGCGVENS c.02.ccceceestacasacescnsenseed 458 cc 
-digikey.com Data Books... uaa Light Pipes . "4193 microEngineering Labs, Inc. 
Integrated Circuits 462-474 Optoisolators .. Compiler, PICBASIC: .cscic:nspasmniwalisuaesoauarrer 320 Ww 
Analog Switches ligikey.com 
an a AD and D/A Converters. 470-473, 474-475 Luxo Micronas we 
Comparators . 464, 468, 470-472 Illumination Lamps . Hall Effect, Sensors............000ccccseeeeeeeeeeeee 1147 = 
Data Acquisition 470-471 Worklights....... i i 
DO/DC Converters. 465, 467, Replacement Bulbs . Microsemi ~~ 
ite 469-470, 472-474 Diode Arr: YS oeeeeeeeeeetereeereeeteteeeetteeeeteneees 
Drivers 463-469, 471-474 TVS (Transient Voltage Suppressors) |S) 
Filters . 469-470, 472 Voltage Regulators . 
Generator, Ring Tone. a Zener Diodes. ... | 
Hot Swap Controllers. Mill-Max We 
JRC (see NJR) con Ponies, PLOC a) 
= nnectors.... 
JST Sales America Inc. Han cto eee OU oent  ee Spring-Loaded Contacts . Pd 
Microprocessor Supervisors .. 469-470 ‘ 
Connectors MOSFET Drivers. Universal Serial Bus (USB) 
Qp Amp 463-465, 466-469, 470, 474 Martel ieee on 7 <q 
Program Supply, 12V Flash .. Dees ca = 
Regulators............06 463- ne. 
Judeo FIS232 Drivers/ Receivers ries arrerl 
Transceivers .... - eg 
SOMNGMOS!. tabi iciczestidenciesnectieedddeseensteneseed 902 Voltage Converters, ee fn 
JW Miller Magnetics Voltage References Soin DP. 
Ferrite Bead Cores Voltage Regulators ..........463-465, 467-468, 472 =» Heat GUIS... ee eee teens Solder Tail : 
Inductors... digikey.com J iny Technologies Maxim Wire Wrap 
Antennas/Connectors . 500 Integrated Circuits .......... 0. ce ccce eee eee eee 482-485 Jumpers....... 
Broadband Amplifiers . 499 ; : PC Pins/Receptacles 
Connectors.......... 500 MCC (Micro Commercial Components) Shunts. 
RF/ CEM Modules and Kits Rectifiers. Sockets z 
Thyristors PGA ..-266 
High Current Inductors . LiteOn Trading USA, Inc. : Pin. 270-272 
Surface Mount Displays Measurement Species (ME) PLOC. 266 
Alphanumeric . Coble, Piezo Receptacles | 265-268, 270-272 
Dot Matrix .... Kits, Piezo Sensor Right Angle .267, 271 
Sensor, Piezo... Transistor . -509 
Sensor, Vibration 265 
K & D Magnetics, Inc. Transducers, Pressure. 
MAQNGES 5 saasnerecs sasneraere)sumaienansereauaieea’ 92% i i 
eons ° Measurement Specialties (MSI)/Schaevitz Ming Microsystems (see Rayming Corporation) 
eae Gioaiee. Modern Technology 
‘ West Stepping Motor Driver Board ..............066cceeeee 509 
Capacitors Protractors, Digital . 
Aluminum Organic .............2:000e cece eee 729 1131-1132 Sensors. . Modutec (see Jewell Instruments) 
Multilayer Ceramic Ohip........... 752-755, 782-783 Littelfuse, Inc. Accessories . . Molex 
Tantalum SD. 837, 1064-1065  _—_‘Tansducers, Press seeniaclnana id 
ee Fuses. 1064-1065, 1066-1069 Meder Electronics Cable Assemblies, USB. 241 
aug Moat 1/4" Diameter AG. 1068-1070 Sensors, Magnetic...........0:::ssseseeeeeeeeeeeeeee 930 Cable Jumpers, Hat...... 45, 48-49 
ere Moun oe Sees Connectors. digikey.com 
ne ses 0.050mm jikey.com 
Kester Hazardous Area Fuses Magnetic 0.5mm o "48 
Fux Pens . Barrier Network 1067 1.00mm 49 
Solder .. Safe-T-Plus . -1067  Melexis 125mm 50 
Solder Paste. Kits. ... a Integrated Circuits ‘erate, 69 
Keystone Electronics Corp. Pro rest propane. eas am cd 
ante eigkey-com Surface Mount 064-1065, 1066-1068 Specialized : paid ities Sate 
ery Uilps : WACOM: tincecerunssessaxecgdlaeastceaacuesied 1065 Programmers. . pee 
Battery Holders 1056 Holders... 1066-1069 PF Transmitters/Receivers . of ee oie ie: -96-98 
PC Mount Coin Call 1056 Automotive 1068-1069 Sensors, Hall Effect 496, 1148 ‘ec Bi 
Surface Mount Coin Call 1056 Qips ... 1070 Barrier Blocks . : 
Binding Posts............. 1012 Panel Mount 1068-1069 Memory Protection Devices (MPD) _ Terminal Blocks -178-179 
Board, Prepunched Insulating . -1010 PC Mount 4067-1070 Battery Holders Blindmate (BMI) 96-98, 100 
Boxes .. 999 Surface Mout 1067 Cgarette Lighter Plug Breakaway hee 
Bumpers 1010 Surgectors. , Power Plug, Auto... Gad... ee fe 
Bushings, Shoulder: 1010 Thyristors .. 58 Power Socket, Auto. 50,71, 79, 87-88, 
Cable Camps..... 1010 Transient Voltage Suppressors (TVS) Ree . : 
Grrouit Board Accessories 1012 567, 227, 10 sees -94-95, 98-99, 102-103 
Connector Hardware 138 Vari istors 837 Accessories 201-202 
Enclosures .. 999 Multilayer --- 837 Replacement Tips. 
Fuse Holders. 1072 LMB Heeger 
Grommets. -digikey.com Bicicsres ggg MG Chemicals 
Handles .. Co [ec 0 RA Copper Clad Board.........cecececceeeceeeeeeeeeeeee 1018 
Kits Logical Systems i 7 
Programming/Prototyping Adapters ................5 279 paral sealed 
Logic Product Development AD Converters 
Knobs, Instrumentation, One rt roll is CAN Controller Development Kit 
MICA Insulators. icrocontrollers 4 
i DPM. ci. cccsansaisadssvtunuaccedinhiieassaniiad 299 CMOS LOD Drivers... 479 
Mounting Brack Data Books/Handbooks 498 
Mounting Hardware, Transistors. Lumex Opto/Components Inc. Debugger Modules. .. . : 
PC Terminals ..... Catalog CD-ROM . Demonstration Boards MicroCross DVI. 98 
Phono Jacks/Plug: a Development System . Mini-Fit BMI... -100 
Sockets, Transistor . Displays Development Tools. Mini-Fit HCS. -100 
Spacers/Standofts. LOD, 7-Segment Device Adapter... Mini-Fit Jr... 99 
Standoffs. LOD NTSC (TFT) Modules Emulator, MPLAB-ICE 319 Mini-Ft SMC -100 
Test Points LEDs, 7-Segment .. Infrared Encoders/Decoders, Kit Mini-Fit Sr. : 


Washers, Fat 


Indicator, Low Battery . 
Laser Diodes, Visible and Infrared 


Integrated Orcuit 
Interface . 


Kilo International LODs Memory IOs. 
Dials, Concentric Scale. 7-Segment Display Microcontroller, 
Knobs, Aluminum... Modules ... Microprocessor Supervisors . 
Knowles Acoustics . mee prea a 
Boom Assembly........-.026:eeeeereeeees digikey.com 7-Segment Displays PIC Microcontrollers 302-305, 306-310, 
Microphones AllnGaP . Si 311-316, 317-318, 320 
Bectret .. Array/Ligh Potentiometers, Digi ..-460 
Magnetic Bi-Color Power Management... 
Sensors Blue... Shelia Pump DC-DC Converters. 
Accelerometer. Fashing.........2...2.cccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee T1890 PAMM.L. 
Vibration ... High Brightness. 1191 oe MOSFET Drivers -260 
Speakers, Headset/Handset Holders, Panel Mount 1197 Pulse Width Modulators... . uc SIMM -260 
Transducers. Infrared . 1189 Voltage Regulators ---461 Transistor . -509 
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Microphone, Cartridges/Holders 
MOSFET 
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Sb 41, 50, 71, 87-88, 94-95, 98-103, 203 Centronics. ied ; 
= DIN Rectangular, IDC 265 ‘SMT Trimmer 
ppers . Thumbwheel 
¢ es Coaxial Cable Strippers Trimmer... 
Motorola...................ccceceee eee ee eee eeee digikey.com Gimp ... Power Divider . 
Tl Development Tools Resistors. 
Bb DSP Emulators/Programmers..........0..000e008 333 Kits .. 
MOU/MPU Emulators/Programmers ........ 331-332 Punchdown Tool . Metal Film . 
io) Integrated Circuits Noritake Modular Cable Strippers Networks... 
=| Advanced Clock Drivers Displays, Vacuum Fuorescent.............6cceeeeee 1176 Modular Crimp . SMT Arrays .. 
Scissors/Knives. 
NVE Corporation i 
(ea: Evduation Kit Wire Strippers .. 
Isolators, Digital and Analog Panasonic 
a Sensors, Magnetic. Attenuator... 
| Audio Amps. 
Balun... 
Zo are oo 
~ ry Ohargers ----1050 Semiconductors (see Integrated Circuits) 
WH Content Addressable Memory (CAM) ......... 335 ithi digikey.com Sensors 
Microcontrollers/MPUs . .-330-331, 334 Ohmite Hall Effect 
= Programmers Resistors Mechanical Shock 
P= Microcontrollers ............c0cccceeeseee 331-332 Carbon Composition Piezo 
RAIF Axial Leaded . Ultrasonic Ceramic 
Amplifiers ... SMD...... Ss 
m D/A Converters. Ceramic Composition , Card Type . 
Encoders/Decoders . 335 Qurrent Sensing... Capacitors Micro. 
x Frequency Conversion. Heat Sink Mountable . 687-708, 709-714, 715 Mini .. 
Frequency Synthesis Metal Bement... Arrays... --- 763, 825 Surface Mount 
Sensors, Smoke Detection Metal Oxide Film Bi-Polar 687, 697 Bead COreS oe. .ceccceccceeeceseseteseeteeeeees 675 
Telecommunications Power... 810, 813-815 Ceramic 757-758, 761-763, 764, 766-769, Capacitors 
Asynch. Transfer Mode Call (ATM) . Thick Film 810, 813-814 Aluminum Bectrolytic -708-713, 714-715 
Ethernet Transceivers....... Wire Bement. 814 Ceramic 764, 76 , 770, 771-773, 74 
ISDN U-Interface Transceivers. Wirewound.... , 815 -739-742, 750 
POM OODEC-Filter ... 335 Rheostat Wirewou .. 815 714-715 
Voice Switched Speakerphone. os Tantalum . 717-719 
Sensors .......... OK Industries (Division of Jonard Ind. Corp.) Interference Suppressor Chokes... -639, 640-642 
Accelerometer: Cable/Wire, Wire-Wrap -1021 Kits .......... 675-677 
Pressure, Temperature Compensated Desoldering Pump - 1033 Microwave Chi --1063 
Smoke Detection Fume Absorber 2 Multilayer Ceramic Chips. - 632-637 
Socket-Wrap I.D.. High Capacitance . 1219-1222 
Mueller Tools Networks... 825 : 
Qiips, Alligator . : Insertion/Extraction IC Polyester. .. 730-731, 733-734, 743 Potentiometers, 
Insulators. - 1042 Wire Wrapping Surface Mount Resistors... 
Kits, Test Lead. - 1042 Auminum Bectrolytic ......... 708-713, 714-715 Resistors, Array: 
Test Leads... -1042 Omron Electronics, Inc. Ceramic 764, 766-769, 70, 71-773, 774 Surge Absorbers 
BUZZers........ eee. : 739-742, 750 Switches ... 
Card Readers, Magnetic . 714-715 Transistors : 
FFOFPC . = Tantalum .. -TI7-TA9 Voltage Regulators ‘475-476 
FPC Rex. Card Readers, Magnetic . --1058 ‘Surge Absorbers -832-835 
Nakagawa Counters/Timer: Chokes, Surface Mouni 639, 640-642 Switches . 863-866 
Paper, Thermal Printer ......ccsssseseeeseeeeeeeees 1007 Data Books/Catalogs Qrcuit Protector fea Detector 863-864 
National Semiconductor lege Gansu eae ia, a 
ional luctot i i- 
DA ABOOKS si cccasextetdieensntidedecsennauidienced 498 Photo Microsensor. . Gals otege Scetp Hci 3 
Integrated Circuits Power Supplies Rotary Encoder. 
ADand D/A Converters... Relays....... Slide. an 
Battery Charge Controller . Mechanical Surface Mount 
Interface......444-453, 454, 455-457, 459, 479-480 Solid State . Tantalum 
Linear ........444-446, 447-453, 454, 455-457, 459 Sensors Thermal Gutotfs . 
Memory . Capacitive Proximity Thermistors..... 
Microcontrollers. Fiber Optic . Tools, Power Screwdriver . 
Microprocessor Reset Circuits . Flow........ ‘Trensducers 
Microprocessors........... Inductive Proximity 1144 ‘Audio 977 
MOSFET Drivers/Controllers . Optical...... 1141, 1143 Taisen “642 
Op Amps Ultrasonic Cerami -979 
sesagnls an Transistors...........+ 528-535 
Telecommunication Varistor, SMT Multilayer Chip. 834 
Temperature Sensors Voltage Detectors .. -497 
Peaane Voltage Regulators. 475-476 
Voltage Referens Zener Diodes. ... 
Voltage Regulators. DIN ccc dvssetcsccsbdpencseiolsnenteteeatied 
NEC HORE co cn Gen catdancGatasinesinitivitsetd 678-679 SS 
Amplifiers, Wideband .............00:.ceceeeeee ee 559 rie Filter Panavise 
Optoisolators 2-Mode Bench Press, IDC Assembly 
High Speed Digital ................c ee 1127 Common Mode Qrcuit Board Holders. 
Photo Transistor Output Rashlights TOONS ccc asntanenren 
Prescalers. ..... Fuses .... Vise, Magnetic Base Adapter . 
Belay, Solid State Graphite Sheets... 
Sor aah ai Onset Computer Corporation Incictons, SUtae: ae Camps 
Tr sistors. mputer Cor 4 “ . je Gamps.... 
ies . Sensors / Data Loggers _.1161-1162 Integrated Circuits/Semiconductor: Connectors, Splice . : 
Needham’s Electronics Humidity... 1161-1162 MIMIC Switches. Heat Shrink. igikey.com 
PROGIATIMES si.ccccccr ds cice ceases sdcvaes ies sacese 280 Temperature... 1161-1162 Laser Diodes Visible Red . Labels . ee 
Newava Technology, Inc. On-Shore Technology LEDs... 1006 
NMVRACHONG it's dana ccdarces aire ee yale causidecdeay 1100 Headers, Pin Blue 1006 
WSO Se coi ves ccdsbenadnceDexediacecseeneed 1100 IC Sockets .. Kits. ‘iar key.com 
i Numeric Displays . 4 
NUR Corporation Ra Surface Mount 1006 
DC-DC Converters .. > Wide Angle. 
Integrated Circuits Optek Technology, Inc. Light Scope. ... 4004-1005 
Optoisolators .. Magnetic Card Readers... . 
Photodiodes Memory Cards ..........0....008 


digikey.com 


.digikey.com 
“digikey.com ee 7 a 
Voltage Converters . a Vibrating 301 
Voltage Regulators . Networks “301 
NKK Switches oe “Board of Education” Kit . 
itches re DCO AC Power... 1740 Meee Programmers ... 
Sutchies Inverters, DCto AC Power... Optoelectronics 1146, 1149, 1187, BASIC Samp, 
seadeseye 1219-1224, In-Bk-Ovr, Bk-Ovr Ubicom 5X Series 
Optoisolators. 
Photo Diodes ... Inductors 
Photo Interrupter . 
Paladin Tools Photo Reflector . 
Cable Testers .... - 146, 152, 1025 Photo Transistors. 
Desoldering Pump - 1033 Potentiometers. 
Kit, Termination .... ligikey.com i 
Testers 
Modular Cable. 
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Rayming Corporation Steward Telcom Semiconductor, Inc. (see Microchip Technology) 
RF Transmitter and Receiver Boards..............2.. 487 Common Mode Chokes Tékae|Inaruments digikey.com 
Parlex Corporation Red Lion Controls Amplifiers ..... 344, 345-354, 355, 356-361 
Flat lex Cable Counters, Modules Audio Volume Control 
2050" (127MM) tesecsseccscaanrinccncensactanccces 45 Panel Meters, Miniature Voltmeter Bus Solutions. 
‘ Qock Drivers 
AON Ean) “45 RF. Solutions IEEE 1304 
0.5mm. -46 : 
cnn 46 PIC Emulator: Pa 
_ . Adapter. CD... 
Patco Electronics Daughter Comparators 
Battery Chargers............00cccceeeeeeeeeeeeeeeees 1049 chco Plastics Company .. digikey.com General Purpose 
Patco Service, Inc. Bushing Insulators, Nylon - 1003 Stewart Connector Systems 
Stripper, Thermal Wire..............0000cceeeeeeeeees 959 Bushings, Strain Relief ane Coble Assemblies, ‘OATS and CAT6 .. 
PC Boards 4001 “4003 Connectors, Modular Plugs and Jacks 151 
: Modular Plugs and Jacks 
Software, PC Board Layout........00..ccccceeeeeee 1019 Fuse, Qovers..... eerie toe Tools, Crimp 


Pericom Semiconductor Corporation 1001 Storm Data Entry Technol 
Integrated Circuits igikey.com ‘ble Assemblies cid A 
Analog Switch. -.440 ++. 1003 Encoder .. 877 


Keypads 
Trackball . 
Sullins Electronics Corporation 


‘SONET Transceivers 
UARTs. 
USB.. 
USB Transient Suppression . 
Video Decoders/Encoders. .. 


Tools, Cable Ties -1003 Connectors 
Wire Saddle. : Data Conversion : 
Analog Control Grcuit 
Wre Ties ... ie 
Analog-to-Digital Converters 
Rikei Audio Analog-to-Digital Converters 
Cable, NANO... Audio Digital-to-Analog Converters 370-371 
Ribbon Cable... Audio Direct Stream D/A Converters ...370 
Digital-to-Analog Converters...... 368-369, 370-371 
Roman-Jones, Inc. DSP-Compatible A/D Converters . 369 
SPROM Programme's ... Voltage-to-Current Converter . . 
Voltage-to-Frequency Converters 
Sumida Corporation Data Transmission 
‘Switches, Reed... ADSL Drivers. 


Photonic Detectors Schaevitz (see Measurement Specialties/Schaevitz) Sumi 4198-1199 ‘ak 
Photo Diodes/Emitters............0.c:0cceseeeeeeees 1142 EDs... LV. 
Sensory, Inc. 7 LVDM 
Potter & Brumfield/Tyco Electronics Voice Recognition Kit LVDS. 


Orcuit Breakers 


Programmable Interactive Development Kit. 
Programmable Interactive Module 


LVOT. 372 
374-375 


373-374 
SenSym ICT SCSI... 375 
Sensors, PreSSUre......... 2... eeeeseeee eee ene 1150-1151 Demo Board 
Transducers, PreSSUre ........-..6seeeeeeeeee 1150-1151 Digital Audio Interface Receiver. 
21114-1115 ealed Uni t Digital Logic 
rove oe rome SOB a, 60 Ey . 
Programmable... M15 i Tester, Capacitor ABT/ABTE/ABTH/ABTR. -378-380, 381 
Filter Modules «2.0... .eceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 1118 Serpac Electronic Enclosures : ACIACTIAHC/AHCT/AHCU. -381-387 
Susumu Co., Ltd. -387-388 
Power Trends Cases, Watertight/Airtight Inductors, Thin Film «+388 
(see Texas Instruments/Plug-In Power Solutions) Resistors, Thin Film Chip 
PRD Plastics i Swanstrom Tool Oe 
i . fanstrom Tool -389 
Beas, casted tes eansindahsteartehas ieanninssiess 1176 PesticEM 986-987 Tools, Cutters and Pliers .....sssecseseeseeeseesees 1028 "391 
Precision Electronic Components Ltd. rer eee yactronies of the: Americas: digikey.com Switchcraft, Inc. Es 
eee agg ‘Fiber Chtic BCT... 392 
stich Re ai nasetarticeaninsteresehtts Cable... Bus Switch -392-393, 394-395 
Digital Reaciout Dial... Receivers 1139 F... «395 
Ten-Turn Wirewound. Transmitters FCT. 395-396 
Pulsar 1s/Semiconductors Future Bus. 396 
PC Board Prototyping . 1019 Chopper Regulators. . Switchcraft, Inc/Conxall (see Conxall/Switcheraft, Inc.) GILGTLPI 397 
Silverlining Kit HQHIGTIHOU Pa a02 
HSTL. -402 
Ls. -402 
ae es Seuss 
ARM Fi LVCR/LVCU/LVCZ. -404-409 
Optoelectronics Tadiran Batteries -409-411 
Quadravox, Inc. IR Emitters 1138 Batteries AM aces 411 
Adapters .... IrDA Transceiver Modules 1139 Lithium. . .387 
Programmer, Voice Record/Playback. Light Detectors . 1138 411 
Prototyping Tools. Photo Diodes . jigai Teme Bectonc Ee és “412 
Sound Modules .. Photo Transistor: SUGBE oS sere rant RAGE Pen NAENS aoa SSI Sen renin Nanas 412 
Photocouplers . . 1133-1136 Tamura/Microtran s 412 
Photointerrupters +1137 Sensors, QUITENE oo. .eee eect e cece 1155 VMEH 412 
Remote Control Receivers -1139 Transformers Digital Radio 412 
Relays, Solid State «952 Digital Signal Processors -412 
Sensors FAFOMemaory . 413 
Distance Measuring 1139 Filters .... 414 
Dust 1138 Integrators . 414 
- 414 
Singatron “A14 
Quantum Research Group. .digikey.com Connectors, Circular DIN & Mini DIN. 
Sensors 2.2.2.2... -digikey.com 
Evaluation Boards ...1167 _ Soberton 
Fluid Level .. 1166-1167 Audio TranSqucers.........6.::eeceeeeeeeeeeeeeeeeeee M8370 Family |. "309 
Proximity 1166-1167 4 Multiplexers 
Touch... 1166 giterect Games Transformers, Balun 669 2 414 
Tools - 414 
Quarton, Inc. Teccor Electronics 
Laser Diode, Module... SRC Devices Atternistors ........ 588 Pon Hel aes Products A414 
Laser Line Generator .. Sivitches, Reed) evsutsbeverendeccemnniiensianned 929 Data Books/Catalogs 498 “414 
Distsiccesscoccees 590 M4415 
Staco Energy Products Company Fuses, Telecommunication. 591 415 
Transformer Quadracs. 594 “415 
Toroidal .... : Rectifiers. 592 “15 
etre “pe en Special Functions . “415 
Rabbit Semiconductor Stanley Electric Sales of America igikey.com Sidactors 591-592 Power Supply Products 
MicroprocessOr..........s2:ssseeeeeseeeeee 294-295, 296 LEDs......... Switches. ‘Bilateral Tri Audio Differential Line Drivers -415 
Programmable Circuits. .. ....digikey.com Triacs ... Soe - Battery Management 415 
TOP / IP Development Kit Buck Regulators. .. -416-417 
TCP / IP Tool Kit Tech Tools DC to-DC Converters AI7-A18 
A Emulator, EPROM/PIC MOQU Supervisory Crrcuit Drivers 418, 419-421 
Raychem/Tyco Electronics Programmer, PIC MOSFET/MOSFET Drivers... 421-422 
Power Distribution Switch 1061 Power Distribution Switches -422-423 
Resettable Devices....... - 1060-1061, 1062 — Steinel America Techcon (Division of OK International) PWM Controllers ............ 423, 424-425, 426-427 
Surge Protectors, Sibar Thyristor .. 1063 Heat Guns. 969 Auid Dispensing System ---427 
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New Product Denoted In Color — Items listed as digikey.com do not appear in the catalog, but appear on the Digi-Key Web Site. 


Voltage References. 
Voltage Regulators . 
Low Dropout Volt. Regulators . 


Precision Ground Reference . . US- Lasers Inc. 
Programmable Gate Arrays . Laser Diode 
RealTime Clocks Housing Kit 1187 
PF Products... Infrared .... 
Signal Controllers 
Audio Processors/OODEOS.......2--++s6sseeeeeee 435 ‘ 
Temperature Sensors ..435 Laser Diode Module 
Timers Adjustable Focus 1187 
Infrared Red .. 
Texas Instruments/Plug-In Power Solutions Visible Red. ... 
Integrated Crcuits 
DC-DC Converters .... 
Switchin: julators . 
itching Reg CINT 
Textool/3M 
IC Sockets, ZIF. 
Thermometrics LOD Displays siicccccecsuuareaedee dadhceseesedeaileden 1177 
Fuses, PTC Resettable ... LCD Modules, Character. 
Inrush Current Limiters Graphic 
Sensors ... 


Vector Electronics & Technology Inc. 


Bais Backplanes .... 1014-1016 
PTC. 822 Cable, Wire Wrap . 1021 
Card Extenders 1014 
Toko Card Racks .... 1014-1016 
Antenna, GPS Patch/Bement . Connectors, Edgeboard.. 
COIS 2. ccccteeeeeeas PC Board Prototyping . 1013-1016 
Data Books/Catalogs Accessories ..... 1014 
Delay Lines. PC Development 1015 
Filters... Prototyping Boards 1013 
Dielectri Tools, Slit-N-Wrap.. 1021 
Helical ie, 
Inductor: V-Infinity (Division of CUI, Inc.) 
Fixed AC-DC Converters .. .1124 
DC-to-DC Converters .1124 


Surface MOUNt 2st esseeeeeeseeees Voloen America (Division of 7 
Integrated Circuits er amin hapten of Texen i) 
Power Supplies, Switching 


Resonators, Ceramic. 
Transformers, Balun 
Voltage Regulators. . 
Toshiba 
Diodes, Zener ...... 0. cece eee cece eee e cence ee ee eee 553 
Fiber Optic 
Transmitting/Receiving Modules. 


Universal Inpu 


Wakefield Engineering 


Heat Sinks --.508 
508 
Waldom/Cinch (see Cinch) 
Waldom/Molex 
Cable, 1mm Rat... 
Cable Assemblies 
Optoisolators .. reset SA 
Photovoltaic Coupler 0.5mm... 
Rectifier 1.00mm 
Schottky. ” 4.25mm 
Switching 552 1.5mm 
SSRs ... 1129 2mm 
Transistors. . --553 Cable-to-Board 
Milli-Gid.. 
Tosoku ; 
A 3.0mm Micro-Fit 
Optical Encoders ...........000cccceeeeeeeeeeeeeeeee 926 Battery (Toy Car) .. “94 
TP Blindmate (BMI) 
Detectors 
Dvicinranthhaidbocstidduibdebiaananoeed digikey.com 


Refrigeration Leak . 
F (Television) Cables... 
Manometers 


Probes, Oscilloscope .1040 
- 1040 

Test Clips. - 1040 
Test Leads. 1040-1041 
Thermometers 1041 
digikey.com 

Battery Pack........... digikey.com 
Hospital Grade Product 1045 


Isolation Transformers 
Line Conditioners. 


1045 


Extender Cards -1016 
SMT Adapter Boards -1016 
Prototyping Boards . -1016 


Tyco Electronics/Alcoswitch (see Alcoswitch/Tyco Hec.) 
Tyco Electronics/AMP (see AMP/Tyco Hectronics) 


Sr. 


Modular Jack. 
Panel Mate. 
P.C. Board. 
Power. 


Tyco Electronics/CoEv Magnetics (see Coy Magnetics/Tyco) _..260 
Tyco Electronics/Corcom (see Corcom/Tyco Hectronics) ae 
Tyco Electronics/P&B (see Potter & Brumfield/Tyco) Tools ....... 41, 49, 71, 87-88, 94-95, 98, 100-103, 203 

Qimp, C-Gid 103 


Tyco Electronics/Raychem (see RaychenvTyco Hec.) 


Extraction. . 103 


Weidmuller 


Terminal Blocks 
Tools... 


Weller 
Air Station .. 
Nozzles. . 
Desoldering Station. 
Dispensers, Solvent 
Que Gun......... 


ps . 
Soldering Station... 
Calibration Unit . 
Thermal Tweezers 
Vacuum Tool .... 
Vise, Circuit Boar 


Wickmann 


Hand Tools 
Bit Holders. 
Bits ... 
Bit Sets . 
utters... 
Field Service Kits. 
Hammers... 
Inspection Mirrors. 


Probes. . 
Screwdrivers. 
Security Bits . 
Socket Sets 


Wre Stripper 


Winbond Electronics Corp. America 
Integrated Circuits 


Voice Record/Playback IOs 


Wintec Industries 
Memory Cards, CompactHash 
Memory Modules, SDRAM. ... 


Wiss 
Utility KRG scsi access csiantieseteaaaencccnesiane 1021 
World Magnetics 
Sensors 
Pressure SWitCheS .............060ccceeeeeeeeeee 1164 


Xeltek 


NOVRAMs (Non-Volatile SRAM) 
Potentiometers, Digital 
RealTime Clocks 


Xilinx 


Yageo 
Resistors 


Zerohm Jumper Wires . 


Yageo America 
Antennas, Ceramic 


Multilayer Ceramic Chip 
Surface Mount . 
Resistors. 


Kits .. 

‘Surface Mount . 

Thick Film . 

Thin Film .. 

Surface Mount . digikey.com 
Zetex 

Amplifiers -512 
Brushless Fan Motor Controllers. -526 
Capacitance Diodes .. 526-527 
Diodes, Surface Moun -515-516 
Hyperabrupt Varactor Diodes st62F 
Integrated Circuits 

Qurrent Monitor/Mirror -512, 526 


513 
513 
526 
526 
513 


Voltage Regulators . 
Voltage Supply Monitor 


Controllers . 


Peripheral . 

Serial Communicati 344 
Development Kit, Web Server 323, 324 
Emulators/Programmers, 

eZ80/Z8/Z8 Plus/DSP. «+ +822-324 
Integrated Circuits .... 322-324, 344 


Microcontrollers, eZ80/ 322-324 
Microprocessors 


Optoelectronics. . 


IrDA Transceiver Modules 1139 
TraNSCeIVEFS...... 6... eeeee digikey.com 
Web Server Development Kit. 323-324 

Z-World 
Programmable Controllers. 


Reference Books 


digikey.com 
. .digikey.com 


Conversion Chart 


inch x 25.4 

mm + 25.4 

inch x 2.54 
emixe 3987 

foot x .3048 
meter x 3.28084 


0z. x 28.349 

Ib. x .4536 

-1pf = 100,000pf 
-Apf = 100nf 
100,000pf = 100nf 
100nf = .1 pf 


celsius 
fahrenheit 


celsius 


fahrenheit 


c€x1.8+32 


VA = volt x amps 
watt = volt x amps 
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MAIL/FAX ORDER FORM 


701 Brooks Ave. South 
PO Box 677 
Thief River Falls, MN 56701-0677 


QO Personal Order O Company Order (Please Check One) 
Ship to: 
Customer Number 


Customer Name 


#T033 


No. of Pages: 


To: 


From: 


Co.: Digi-Key Corporation 


Co.: 


Dept.: Order Department 


Phone No: 


Fax No: 218-681-3380 


(Please Check One) 


Fax No: 


Payment Method: O Credit Card OQ COD OCheckorMO QO Open Acct. 


Card Number: 
OMC OVISA 
QAmEx ODiscover 


HULU 
Expiration Date LLL] 


Security Code L L] [] [] 
(See back of card.) 


Credit Card Holder's Name (Please Print Clearly) 


Mo. Yr. 


Company Name Phone ( ) 
Shipping Address Apartment/Suite 
City State Zip 
Bill to: 
P.O. No. Account No. 
Company Name Phone ( ) 
Billing Address Apartment/Suite 
City State Zip 
Quantity Digi-Key Part No. Description (brief) Price/Unit | Total Price Ship Via: 
{ Are substitutions acceptable? 
OYes ONo 
2 Are backorders acceptable? 
‘ OYes ONo 
Backordered for a period of 
4 Backorder shipping method: 
5 Confirmation required? 
QYes ONo 
6 Confirm VIA: Q Phone O FAX 
7 
HANDLING CHARGES 
§ $0.00 - $24.99 Add $5.00 
$25.00 and Up No Charge 
9 International Orders. ..... Additional $6.00 
10 We pay all shipping (our choice of method) 
and insurance to addresses in the USA and 
Canada when check or money order 
"1 accompanies order. See “Ordering Informa- 
tion/Shipping Charges” for details on 
12 heavy/oversize items. 
13 1. Total of all items 
14 2. Orders less than $25.00 
add $5.00 handling charge ...$ 
15 
3. Sub Total 
16 
4. Minnesota residents 
17 add 6.5% tax of line 3 
5. International orders 
18 (excluding Canada) 
add $6.00 
19 
6. Total enclosed 
20 (Total of all lines ) (US Dollars) 
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Digi-Key Terms and Conditions 


General Conditions of order: 


Do Not Use Products Sold by Digi-Key as Critical Components in 
Life Support Devices or Systems: 


Products sold by Digi-Key are not authorized for use as critical 
components in life support devices or systems. A critical 
component is any component of a life support device or system 
whose failure to perform can be reasonably expected to cause the 
failure of the life support device or system, or to affect its safety or 
effectiveness. Any attempt to purchase any Digi-Key product for 
that purpose is null and void and Digi-Key accepts no liability 
whatsoever in contract, tort or otherwise whether or not resulting 
from our or our employees’ negligence or failure to detect an 
improper purchase. 


All orders, regardless of how they are placed, submitted through a Digi- 
Key Web site or through its printed catalog, are specifically subject to all 
the terms and conditions contained herein. No change, alteration, 
deletion or modification of any of these terms and conditions is 
permitted. No person is authorized to accept, confirm or vary these 
terms and conditions including all representations and warranties unless 
they have been posted on Digi-Key’s Web site or in this catalogue. All 
terms are specifically and exclusively subject to interpretation under the 
US Uniform Commercial Code and all claims or disputes shall be 
interpreted according to Minnesota law and subject to jurisdiction in 
Minnesota state or federal courts at the exclusion of any other choice of 
law or choice of jurisdiction, including the UN convention on CISG. 


Orders placed on forms deviating from these terms and conditions will 
not be accepted. 


Digi-Key may offer technical assistance or suggest alternative parts 
based on technical information available to Digi-Key. DIGI-KEY DOES 


NOT GUARANTEE that this assistance is correct or that suggested part 
alternatives are based on the most recent data or that our interpretation 
and accuracy of the data is correct. Customer is solely responsible 
for confirming the validity of the assistance and the specifications 
as well as determining the appropriateness and compatibility in 
selecting part(s) for their application. 


Product Liability: 


Digi-Key’s sole obligation for products that prove to be defective 
within 90 days of purchase will be for replacement or refund. Digi- 
Key gives no warranty, either expressed or implied, and 
specifically disclaims all other warranties, including warranties for 
merchantability and fitness. In no event shall Digi-Key’s liability 
exceed the buyer’s purchase price, nor shall Digi-Key be liable for 
any indirect or consequential damages. 


This warranty does not apply to products which have been subject to 
misuse (including static discharge), neglect, accident or modification, or 
which have been soldered or altered during assembly and not capable 
of being tested. 


Infringement Disclaimer: 


Notwithstanding section 2-312 of any applicable version of the Uniform 
Commercial Code or any other similar law, or any purchase order term, 
other contractual provision or the like from the buyer, Digi-Key: (i) 
expressly disclaims any and all warranties against third party claims for 
infringement or the like, and (ii) shall have no obligation of any kind to 
the buyer for claims brought by third parties against the buyer for 
infringement or the like arising out of or in any way related to product 
purchased by the buyer from Digi-Key. 


How To Order 


Cj By Telephone: 800-344-4539 (US & Canada) 
or 218-681-6674 


Our friendly sales representatives are ready to serve you from 6:00pm 
Sunday through 6:00am Saturday Central Time. For most efficient service, 
please have ready a list of quantities and part numbers and, if paying by 
credit card, your MasterCard, VISA, American Express or Discover card. 


Note: Calls may be recorded or monitored for quality and training purposes. 


O By Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Fax lines can be accessed 24-hours a day, 7-days a week, 365- 
days a year. Depending on the shipping method; fax orders will be processed 
and shipped according to the “Orders entered by times” listed below under 
Shipment. Orders received after these cutoff times will be processed and 
shipped the next business day. Please include your daytime telephone 
number and/or email address in case we have any questions about your 
order. 


CO By Internet: www.digikey.com 


Order on-line 24-hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Digi-Key’s 
Top Rated Web site receives hundreds-of-thousands of orders each year. 
Internet orders entered after normal business hours are promptly processed 
and shipped the next business day. 


Cj By Mail: Simply Mail Your Order To: 


Digi-Key Corporation 

701 Brooks Avenue South 

PO Box 677 

Thief River Falls MN 56701-0677 


International customers please see “International Orders” below for additional 
information. 


Ordering Information 


Prices/Quantities: 


Digi-Key makes every effort to present current and accurate pricing in its catalog 
and on its Web site. However, prices are subject to change without notice and 
quantities may be limited. All orders are subject to current pricing at time of 
acceptance by Digi-Key. Digi-Key country specific Web sites offer alternative 
currencies. No trade in other currencies will be accepted. 


Shipment: 


Digi-Key’s warehouse is open and staffed Monday through Friday, 7:30am-9:00pm 
Central Time (subject to holidays). Orders are shipped only on these business 
days. Orders and correspondence received on Saturday and Sunday will be 
addressed/shipped on the following Monday and included in that day’s business. 


Digi-Key’s cut-off times for Same-Day Shipment Monday-Friday are as 
follows: 


+ Orders entered by 6:00pm CT-All USPS Options (Express 23 
Mail delayed 1 day). UPS) Fzx: 


* Orders entered by 7:00pm CT-All FedEx air options. 
* Orders entered by 8:00pm CT-All UPS air and surface options. 


Bo 


Shipping Charges: 

Shipping or freight charges and insurance will be paid by the customer’. All sales 
are made FOB point (as defined by the INCOTERMS 2000) in Thief River Falls, 
MN, USA. Shipping or freight charges from Digi-Key’s warehouse in Thief River 
Falls, MN are prepaid and added to the invoice, billed collect or billed to a 3rd party. 


“When a check or money order accompanies your order, Digi-Key pays all 
shipping and insurance (our choice for method of shipping) to all addresses in the 
USA and Canada, unless such charges exceed 10% on orders of $200 or less, or 
5% on orders greater than $200. Digi-Key will notify you prior to shipment if these 
conditions exist. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Handling Charge: 
* A $5.00 handling charge applies to all orders less than $25.00. 


* A $6.00 processing fee will be applied to all International orders, excluding 
Canada. 


Sales Tax: 


Only Minnesota residents need to remit 6.5% sales tax. Digi-Key does not remit 
sales tax to states other than Minnesota. Any sales tax due that is not collected by 
Digi-Key is the responsibility of the customer. 


Payment: 
Digi-Key offers a number of convenient payment methods: 


For United States customers we offer check, money order, MasterCard, VISA, 
American Express, Discover, and C.O.D. as well as open account credit to qualified 
institutions and businesses. 


For Canadian customers we offer all of the above payment options except C.O.D. 
For International customers see “International Orders” below. 


To obtain a credit application for open account credit, contact any sales 
representative by calling 800-344-4539 (US & Canada) or 218-681-6674 or faxing 
your request to 218-681-3380. Or, you may go to www.digikey.com and click on 
“Contact Us”, which will bring you to the “Digi-Key Communications” page. Then 
click on “Net 30 Credit Application” in the “Accounting” box. Please allow sufficient 
time for the credit approval process. To avoid delay on your initial order you may 
elect an alternative payment method. 


Dishonored Check Policy: 


If a check you give us for payment is dishonored for any reason by the bank or 
other institution on which it is drawn, you agree to pay us $20.00 as a service 
charge (if the check cannot be redeposited) pursuant to Minnesota Statutes 
§ 332.50. In addition, you agree to pay any other reasonable charges imposed by 
any check verification company or collection agency that we may use for collection. 


Out-Of-Stock: 


On orders paid by check, money order or credit card, items not available for 
immediate shipment will be shipped as they become available. Items not available 
at the end of 30 days will be cancelled and refunded/credited in cases of 
prepayment. The number of backorder days may be extended beyond 30 days at 
customer’s request. If a refund check is issued, the cancelled item can be re- 
entered without a handling charge if the check and cancellation notice are returned 
to us. 


On orders billed to customers with open account credit, items not available for 
immediate shipment will be shipped and billed as they become available. Items not 
available at the end of 90 days will be cancelled. The number of backorder days 
may be extended beyond 90 days at customers request. 


International Orders: 


In addition to the United States and its territories, Digi-Key accepts International 
orders. All orders of International origin are exported from the US in accordance 
with the Export Administration Regulations. Diversion contrary to US Law is 
prohibited. An additional handling charge of $6.00 will be included for processing 
and invoicing. All duties and taxes will be the responsibility of the customer. 


Payment options for International customers: MasterCard, VISA, American 
Express, Discover, cashier's check in US funds, as well as open account credit to 
qualified institutions and businesses. We cannot accept personal checks or certified 
personal checks. Money orders can result in significant delays. Use of Letters of 
Credit must be approved in advance by Digi-Key’s Accounting Department. 


To obtain a credit application for open account credit, contact any sales 
representative by calling 218-681-6674 or faxing your request to 218-681-3380. Or, 
you may go to www.digikey.com and click on “Contact Us”, which will bring you to 
the “Digi-Key Communications” page. Then click on “Net 30 Credit Application” in 
the “Accounting” box. Please allow sufficient time for the credit approval process. 
To avoid delay on your initial order you may elect an alternative payment method. 


Customer Service: 
Voice: 800-858-3616 in (US & Canada) or 218-681-6674 
Fax: 218-681-3380 
Internet: www.digikey.com (click “Contact Us”) 
Mail: Digi-Key Corporation 
Attn: Customer Service 


PO Box 677 
Thief River Falls MN 56701-0677 


A friendly, competent staff of customer service representatives is available from 
6:00pm Sunday through 6:00am Saturday Central Time to assist you. Please have 
your sales order or invoice number available when you call. 


Freight Damage: 


If you receive merchandise that has been damaged in transit, it is important to keep 
the shipping carton, packing material and parts intact. Please contact a Digi-Key 
Customer Service representative immediately to initiate a claim. See “Customer 
Service” above for contact information. 


Return Policy: 

Digi-Key accepts merchandise returns subject to the terms outlined below and will 

replace the product or refund your money at your option. 

To facilitate processing of returned merchandise: 

« Please contact a Customer Service Representative to obtain an RMA (Returned 
Merchandise Authorization) number prior to returning product. See “Customer 
Service” above for contact information. 

+ All returns should be made within 30 days of date of invoice and be accompanied 
by the original invoice number and a brief explanation of the reason for the return. 

* Return freight charge must be prepaid. Sorry, C.O.D. returns cannot be accepted. 

+ Returned merchandise must be in original packaging and resalable condition. 

* Parts returned due to customer error may be subject to a restocking charge. “Not- 
in Catalog Items” and parts specified as “Non-Cancelable/Non-Returnable” at time 
of quote or sale are not returnable. 

* Defective merchandise may be returned within 90 days of the original invoice date 
and need not be in original packaging. 


Duplicate Mailings: 

If you receive more than one catalog with the same name and address, please 
return the labels to Digi-Key and pass the catalog along to a friend. Also, if you do 
not require multiple copies to the same company address, contact a sales 
representative to verify your mailing information. A forms based communications 
method for catalog issues (Receive, Remove, Change of Address) can be 
accessed at www.digikey.com by clicking “Contact Us”, which brings you to the 
“Digi-Key Communications” page. Then click “Catalog Mailing List” and scroll to 
“Service Out Options” to note your preferences. Alternatively, you may mail, 
telephone or fax Digi-Key your request. 


Environmental Note: 


Anti-static packing peanuts used by Digi-Key contain no CFCs and are 
biodegradable. Digi-Key’s catalogs are printed on recycled paper using vegetable- 
based ink. 


Privacy Policy: 

Your privacy as a customer is very important to us. We want you to know how your 
customer information is used. 

Once you make a purchase, request a catalog or other information from Digi-Key, 
your name, shipping/mailing address, telephone number, email address and fax 
number are included in our customer file. 

This information is used to ensure a quick, efficient flow of products and services to 
you. This information may also be used for other purposes as outlined below. 
Postal Addresses: Digi-Key may use your mailing address to send the Digi-Key 
catalog to keep you updated on our most current products and services. 
Occasionally, Digi-Key may make the names and addresses of our customer list 
available to carefully screened companies that offer products and/or services that 
may be of interest to you. 


Email Addresses: Email addresses may be used to communicate information of 
interest to you about Digi-Key. This includes Order Shipment/Tracking Information, 
Obsolete Part Bulletins, Service Change Information or other Digi-Key promotional 
emails. 

Emails may be sent by Digi-Key or an authorized agent working for Digi-Key. All 
authorized agents operate with a confidentiality agreement. Information sent in this 
manner will always include “opt out” options. 

Email addresses are never rented, sold or traded to third parties. 


Opt Out: You may elect to opt out of any of the above uses of your customer 
information by completing the “Opt Out” form in our privacy statement on our Web 
site or by contacting us by telephone, fax or mail. 

Other Uses Of Customer Information: Digi-Key is under contract to provide point 
of sale information to many of its product suppliers for market research and 
payment of commission to the supplier's agents. 

If you have an open account with Digi-Key, credit and payment history will 
periodically be shared with credit reporting agencies. 

Customer information is also used for marketing and market research for Digi-Key 
Corporation. Digi-Key will share customer information with government agencies if 
required by law. 


Note: We reserve the right to make changes to our privacy policy at any time 
without prior notification. 


ISO Certified: 


Digi-Key’s operations from order entry through shipping have been fully ISO 
certified since March 17,1994 and are recertified on an annual basis. Copies of our 
quality manual are available at www.digikey.com or upon verbal or written request. 
A copy of Digi-Key Corporation’s ISO Certification is also available by request. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1033) 17 


ANP tyco Electronics 


Authorized Distributor 


D-Subminiature Cable 
Assemblies 


Female to Female 


* MC= Multi-Color 


D-Subminiature Connectors R= Gay 
Single Ended — Male 
Pm No. of Length | Rib- 
- MOS Mult Color, GAS rey Con- |Conn.| Feet | bont | Digi-Key Pricing 
tacts |Finish| (Meters) |Cable | Part No. i 10 
7 , Gold | 6 (1.83) | MC | A7FFGO906M-ND 15.66 127.51 
; Noi ot penta (RIBS eee ae Gold | 6 (1.83) | GR | A7FFG-0906GND 15.40 125.37 
Com fesras| Ios ieee | Be reicing 2 | coid | 10(3.05) | MC | A7FFGOSIOMND 15.48 128.06 
roils tacts |Finish| (Meters) |Cable | Part No. 1 40 a bee een ee 
Gold | 6 (1.83) | MC | A7MXG-O906V-ND 853 69.44 aia s ‘ = Mo [EEESH EOSIN Oe 6038 
Gold | 6 (1.83) | GR | A7MXG0906GND 8.27 _— 67.30 (1.88) ; : " 
Material and Finish: 9 Gold | 6 (1.83) | GR | A7FFG1506GND 19.86 161.71 
g Gold | 10 (3.05) | MC | A7MXG-0910M-ND 9.50 77.39 15 
Plastic Shell: Housing, Cover & Cable Stabilizer — 94V-0 rated Gold | 10 (3.05) | GR | A7MXG0910GND _-9.07_—-73.83 Gold | 10(3.05) | MC | A7FFGISIOM-ND = 22.43 182.63 
thermoplastic, black = : : Gold | 10 (3.05) | GR | A7FFG1510GND 21.06 171.51 
: Gold | 6 (1.83) | MC | A7MXG1506M-ND 10.78 87.80 cod | 6 (1.83) | MC WAEREZESEOINGHIN 2559 D07.65 
Metal Shell: Front Shell — Steel, tin plated + Housing, Cover & 45 | Gold) 6(1.83) | GR A7MXG-1506G-ND 996 81.14 (1.83) a ¢ . 
Cable Stabilizer — 94V-0 rated thermoplastic, black + Contacts — Gold | 10 (3.05) | MC | A7MXG1510M-ND 12.53 102.05 25 | Gold | 6(1.88) | GR | ATERG2506GND 24.36 198.39 
Phosphor bronze, duplex plated 30" gold on mating end, tin-lead on Gold | 10 (3.05) | GR | A7MXG-1510G-ND. 11.17 90.94 Gold | 10(8.05) | MC |/A7ERG:2510M-ND) 28.27 230.22 
termination end, with entire contact nickel underpl. * Gold | 10 (3.05) | GR_| A7FFG-2510GND 26.34 214.46 
; plated + Threaded Gold | 6 (1.83) | MC | A7MXG2506M-ND 14.24 115.96 
Inserts — Brass, unplated . : : Gold | 6(1.83) | MC | A7FFG-3706M-ND 36.39 296.31 
: 95 | Gold] 6(1.83) | GR | A7MXG-2506GND 13.08 106.51 Gold | 6(183) | GR |A7FRGS706GND 3490 284.17 
Mounting Holes: Standard — .120” (3.05mm) Dia. awk Gold | 10 (3.05) | MC | A7MXG2510M-ND 16.99 138.33 37 Cold 40 (2.05) Mc | A7FRG3710M-ND 4041 329.06 
+ Recognized under the Component Program of Underwriters @ Gold | 10 (3.05) | GR_| A7MXG2510GND 15.05 122.58 Gold 10 (3.05) cR |A7RG3710GND 3793 30883 
Laboratories Inc., File No. E28476 Gold | 6 (1.83) | MC | A7MXG3706M-ND 19.73 160.67 
* Certified by Canadian Standards Assoc., File No. LR 46568 37_| Gold | 6(1.83) | GR | A7MXG-3706GND 18.24 148.53 Aso available in the following configuration: 
: = = Gold | 10 (3.05) | MC | A7MXG-3710M-ND 23.75 193.42 ASSL ND—With Metal Shell Connector. 
IO: [otd Conte ct Dim 22a IGE KSY) Pricing = | AMP Gold | 10 (3.05) | GR | A7MXG3710GND 21.27: 173.19 ATK -ND—Metal Shell w/ Threaded Insert & Strain Ralief. 
(Contacts Finish In. (mm) Part No. : al 10 | Part No. ATOOK-| |-ND—Plastic Shell w/ Thr Insert & Strain Relief. 
Male D-Sub Conn., Plastic Shell Also available in the following configuration: Call for complete part number and pricing! 
9 | Gold | .984 (24.99) | AMSO9GND 6.45 30.94 |747321-4 ATPX_1- |ND—With Metal Shell Connector. 
15 | Gold | 1.312 (33.32) | AMSI5GND 7.51 36.03 |747321-3 A7VXK-| -ND—Metal Shell w/ Threaded Insert & Strain Relief. 
25 | Gold | 1.852(47.04) | AMS25GND 9.36 44.93 |747321-2 ATNXIC| Nets lea eae Male to Female 
37 _| Gold | 2.500 (63.50) | AMS37G-ND 12.80 61.46 |747321-1 Call for complete part number ard pricing! * MC= Multi-Color 
Male D-Sub Conn., Metal Shell, GR= Gay 
With Threaded Inserts Hl = 
9 | Gold | .984(24.99) |AMLOSKND 8.74 41.96 |747043-4 See ee poe Peng 
; , ; ‘ * MC= Multi-Color Con- |Conn.) Feet | bon* | Digi-Key Pricing 
15 | Gold | 1.312 (33.32) | AMLISK-ND 9.80 47.05 |747043-3 GR=Gay tacts |Finish| (Meters) |Cable | Part No. 1 10 
a7_| cot | aso eas AMGEN 201 ooelaness| | Gia (159) | Mo ey 2 taz0 
: : x : eae leem|| fen Digi-Key Pricing g | Gold) 6(1.83) | GR | A7MFG-0906G-ND 15.36 125.09 
Female D-Sub Conn., Plastic Shell Gold | 10(3.05) | MC | A7MFG-O910M-ND 16.60 135.18 
tacts |Finish| Feet (Meters)| Part No. i 10 ‘ : d 
9 | Gold | .984(24.99) | AFSO9GND 6.45 30.94 747318-4 Gold | 10 (3.05) | GR | A7MFG-0910GND 16.16 131.62 
15 | Gold | 1.312 (33.32) | AFSISGND 7.51 36.03 |747318-3 Gold | 6 (1.83) ploy §=—8.56 69.72 
: . : 5 Gold | 6 (1.83) ATFXG-0906G-ND 830 6758 Gold | 6 (1.83) | MC | A7MFG1506M-ND 19.81 161.31 
25 | Gold | 1.852(47.04) | AFS25GND 9.36 44.93 |747318-2 Gold | 10 (3.05) ATFXG-OS10MND «954.7767 45 | Gold) 6(1.83) | GR | A7MFG1506GND 18.99 154.64 
37_| Gold | 2.500 (63.50) | AFS37GND 12.80 61.46 |747318-1 Gold | 10 (3.05) ATFXG-0910G-ND 910 74411 Gold | 10 (3.05) | MC | A7MFG-1510M-ND 21.56 175.56 
Female D-Sub Conn., Metal Shell, Gold | 6 (1.83) A7FXG-1506M-ND 11.65 94.88 Gold |_ 10 (3.05) | GR_| A7MFG-1510G-ND 20.20 164.45 
With Threaded Inserts Gold | 6 (1.83) ATEXG1506GND 1083 8821 Gold | 6 (1.83) | MC | A7MFG2506M-ND 23.78 193.65 
9 | Gold | .984(24.99) | AFLOSKND 8.74 41.96 |747052-4 Gold | 10 (3.05) ATFXG-1510M-ND 13.40 109.13 25 | Gold) 6(1.83) | GR | A7MFG2506GND = 23.75 193.40 
15 | Gold | 1.312 (33.32) | AFLISK-ND 9.80 47.05 | 747052-3 Gold | 10 (3.05) ATEXG-1510GND 12.04 98.01 Gold | 10 (3.05) | MC ) A7MFG2510M-ND = 27.69 225.47 
25 | Gold | 1.852 (47.04) | AFL25K-ND 11.75 56.38/747052-2 Gold | 6 (1.83) ATFXG2506M-ND 14.82 120.70 Gold | 10 (3.05) | GR | A7MFG-2510GND 25.76 209.72 
37_| Gold | 2.500 (63.50) | AR.37K-ND 15.01 _72.06|747052-1 Gold} 6 (1.83) A7FXG-2506GND 13.66 111.26 Gold | 6(1.83) | MC /A7MRGS70ENEND)) 34.91 284.27 
Male D-Sub Conn., Metal Shell Gold | 10 (3.05) A7FXG-2510M-ND 17.57 143.07 37 Se bey et ore eae ee 
9 | Gold | .984(24.99) | AMRO9GND 6.98 33.49) 747306-4 Gold | 10 (3.05) A7FXG-2510G-ND 15.64 127.34 Gold wea cr AINEGS7I0CND 9645 a 
15 | Gold | 1.312 (33.32) | AMRIS5GND 7.95  38.15|747306-3 Gold | 6 (1.83) ATFXG-3706M-ND 21.21 172.71 - - : 
25 | Gold | 1.852(47.04) | AMR2E5G-ND 9.89  47.48|747306-2 ee een fags eis Aiso available in the following configuration: 
37 | Gold | 2.500 (63.50) eine (22 68.58) 747306-1 Gold ee eee oe 185.22 AW ND Maa Sal f Tiveadea inoat & Src Palief. 
A - ¥ | A = Ww ire ins an let. 
50_| Gold_| 2.406 (61.11) | AMRSOG-ND 21.07 _171.57|746790-1 AINCK | ND—Plastic Shell w/ Threacled Insert & Strain Rael 
Male D-Sub Conn., Plastic Shell, Aso available in the following configuration: all for complete part number and pricing! 
With Threaded Inserts A7SXH |ND—With Metal Shell Connector. 
9 | Gold | .984 (24.99) | AMVOSK-ND 8.30 39.85 |747053-4 ATWXK- |-ND—Metal Shell w/ Threaded Insert & Strain Ralief. 
15 | Gold | 1.312 (33.32) | AMVISK-ND 9.36 44.93 |747053-3 ATOXK |ND— Plastic Shell w/ Threaded Insert & Strain Relief. 
25 | Gold | 1.852 (47.04) | AMV25K-ND 11.22 53.83) 747053-2 Call for complete part number and pricing! 
37__| Gold | 2.500 (63.50) | AMV37K-ND 14.57 69.94 /747053-1 
Female D-Sub Conn., Metal Shell Male to Male 
9 | Gold | .984 (24.99) | AFROOGND 6.98 33.49|747303-4 * MC=Multi-Color 
15 | Gold | 1.312 (33.32) | AFRISGND 7.95 38.15 |747303-3 R= Gay 
25 | Gold | 1.852 (47.04) | AFR25G-ND 9.89  47.48|747303-2 ae an Sockat rine Connector Permanent Pull-Tabs 
37 | Gold | 2.500 (63.50) | AFR37G-ND 13.25 63.58 | 747303-1 Con |Conn.| Feet Digi-Key Pricing nner Hh airs To Be Used With 
50 | Gold | 2.406 (61.11) | AFRS50G-ND 24.08 196.08 | 746789-1 tacts |Finish| (Meters) Part No. 1 10 sas Strain Rellet Version 
Female D-Sub Conn., Plastic Shell, Gold | 6 (1.83) A7MMG-0906M-ND 15.59 126.95 Material and Finish: 
With Threaded Inserts Gold | 6 (1.83) A7MMG-0906G-ND 15.33 124.82 Plastic Shell: Housing, Cover & Strain Relief — Black thermo- 
9 Gold | .984 (24.99) | AFVO9K-ND 8.30 = 39.85 747051-4 Gold | 10 (3.05) A7MMG-0910M-ND 1657 134.91 plastic, 94V-0 rated +» Gold Finish: Contacts — Phosphor bronze, 
: 7 ‘ duplex 15u” gold or 30u” gold on post/pin mating end, 100y”-200y” 
1 Gold | 1.312 (33.32) | AFVISK-ND 9. 44.93 | 747051- 
8 ( ) 36 o 7 Gold | 10(3.05) AIMMGRSIOGNOE 16.13 131.94 bright tin-lead on termination end, with entire contact underplated 50u” 
25 | Gold | 1.852 (47.04) | AFV25K-ND 11.22 53.83|747051-2 Gold | 6 (1.83) A7MMGH506M-ND 18.94 154.23 nickel 
37__| Gold | 2.500 (63.50) | AFV37K-ND 14.57 69.94 | 747051-1 Gold | 6 (1.83) A7MMG-1506G-ND 1812 147.56 
Cable Strain Relief/Stabilizer Gold | 10 (3.05) A7MMG-1510M-ND 20.69 168.48 No. of | Contact | Dim. A | Digi-Key Pricing | AMP 
g9/— pay ADSROO-ND 32. .2.52|747275-4 Gold | 10 (3.05) A7MMG-1510G-ND 19.33 _ 157.37 Cont. | Finish | In. (mm) | Part No. 110 | PartNo. 
56 | — = ADSRI5-ND 36 ~—-2.84|747275-3 Gold | 6 (1.83) A7MMG-2506M-ND 24.36 198.35 Socket Connector Only (Strain Reliefs Sold Separately) 
25 | — a ADSR25-ND 40 3.15 |747275-2 Gold | 6 (1.83) A7MMG2506G-ND 23.20 188.91 10 | 15y" AU) .68 (17.27) | ASCIOGND 1.11 5.24|499997-1 
37 = = ADSR37-ND 48 3.79 |747275-1 Gold | 10 (3.05) A7MMG-2510M-ND 27.11. 220.73 14 | 15y” AU) .88(22.35) | ASCI4GND 1.62 7.66 /499997-2 
50 | — =, ADSRS0-ND 1.00 7.89|746785-1 Gold | 10 (3.05) A7MMG-2510G-ND 25.17 _ 204.98 16 15u" AU .98 (24.89) | ASCI6GND 1.70 8.07|499997-3 
Gold | 6 (1.83) A7MMG-3706M-ND 35.81 291.56 20 | 15,1" AU! 1.18 (29.97) | AS@0GND 1.79 8.47 |499997-4 
Gold | 6 (1.83) A7MMG3706G-ND 31.94 260,09 24 | 15” AU] 1.38 (35.05) | ASC24G-ND 2.21 10.49|499997-5 
A ND Gold | 10 (3.05) A7MMG-3710M-ND 37.45 304.98 15p” AU| 1.48 (37.59) | ASC26G-ND 2.21 10.49 |499997-6 
7 = Gold | 10 (3.05) A7MMG-3710G-ND 34.97 284.74 30 | 15y" AU] 1.68 (42.67) | ASC30G-ND 2.47 11.70) 499997-7 
Style 7 Ribbon Cable 15y" AU] 1.88 (47.75) | ASC34G-ND 2.47 11.70 |499997-8 
7010 (D-Sub) | eer A\so available in the following configuration: 40 | 15” AU] 2.18 (55.37) | ASCAOGND 2.72 12.91 |499997-9 
Conn. Finish eeu ATPPC I -ND-With Metal Shell Connector. 50 | 15” AU| 2.68 (68.07) | ASCSOG-ND 3.32 15.73] 1-499997-0 
ae aoe ane Liat eee only.) ATWKI |ND—Metal Shell w/ Threaded Insert & Strain Relief. 60 | 15p" AU] 3.18 (80.77) | ASCBOG-ND 4.25. 20.17 | 1-499997-1 
o p é 
Srltin 4 [No Of Contacts A7NNK- -ND— Plastic Shell w/ Threaded Insert & Strain Relief. 64 _| 151" AU] 3.38 (85.85) | ASOS4GND 4.68 22.18 | 1-499997-2 
: all for complete part number and pricing! (Continued) 
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CUES sears Termination Jumpers ene Conn. | Length cae Digi-Key Pricing 
Socket Connectors (cont) Socket Connector — Single Ended facies inten) llnj(cmn) ss iCable) Apart No: i iy 
Gold | 36(91.44)| GR | ASAAG2436GND 5.78 47.04 
No. of | Contact | Dim. A | Digi-Key Pricing | AMP Gold | 6(15.24) | MC | A3AAG2606M-ND 4.78 38.90 
Cont. | Finish | In.(mm) | Part No. 1 10 | PartNo. . Guay. Gold | 6(15.24) | GR | ASAAG2606G-ND 4.67 38.02 
10 | 30y” AU| .680 (17.27) |ASNIOA-ND 1.36 6.45] 746290-1 26 | Gold | 18(45.72)| MC | ASAAG2618M-ND = 5.49 44.70 
14 | 30u” AU] .880 (22.35) |ASNI4A-ND 1.79 8.47] 746290-2 Gold | 18 (45.72)| GR | A3AAG-2618G-ND 5.16 42.04 
16 | 30,” AU] .980 (24.89) |ASNI6A-ND 1.87 8.87] 746290-3 No. of Rib- Gold | 36 (91.44)| MC | A3AAG2636M-ND 6.56 53.39 
20 | 30” AU} 1.180 (29.97) |ASN20A-ND 1.96 9.28) 746290-4 Con- /Conn.| Length | bon* | Digi-Key Pricing Gold_| 36 (91.44)|_ GR _| ASAAG2636G-ND 5.90 48.06 
24 | 30y"AU | 1.380 (35.05) |ASN24A-ND 2.21 10.49] 746290-5 tacts [Finish | ilni(cm)i5) | Cable: |RartiNo: 1 10 Gold | 6(15.24)| MC | ASAAGSO06M-ND 5.29 43.06 
26 | SOU” AU] 1.480 (37.59) |ASNZ6A-ND 2.21 10.49) 746290-6 to | OA) 3609144) | MC cae (oe 1867 el ae ennai Roger 
30. | soy" AU|1.680 (42.67) |ASNBOA-ND 2.55 12.10| 746290-7 Gold | 36(91.44) | GR_| AIAXG1036G-ND 1.67 __13.58 a0 | Oe ae = fibres eas ema 
34 | 30” AU) 1.880 (47.75) |ASNB4A-ND 2.81 13.31] 746290-8 14 | Gd | 9600144) | MC ees 277 22.52 ’ ‘ ; 
cold) 36 (91.44) | GR | AIAXG1436GND 2.41 19.65 Gold | 36 (91.44)| MC | A3AAG3036M-ND 7.07 57.54 
40 | 30y” AU 2.180 (55.37) |ASM0A-ND 3.32 15.73| 746290-9 (91.44) z A Gold |36(91.44)| cA | ABAAG3O8EGND 6.41 52.22 
50 | 30y" AU|2.670 (68.07) |ASN50A-ND 4.00 18.96] 1-746290-0 16 | Cld | 36(91.44) | MC | AIAXG1636M-ND 3.01 24.54 Gold 6 (15.24) Mc WGRRESInEN on aa 
60 | 30y” AU|3.180 (80.77) |ASNE0A-ND 4.93 23.39] 1-746290-1 Gold | 36 (91.44) | GR_| AIAXG1636GND_ 2.60 21.20 Gold 6 (15.24) ca We ee GND pais ye 
64 | 30” AU [3.380 (85.85) | ASN64A-ND 5.44 25.81 | 1-746290-2 29 | Gold] 36 (91.44) | MC | AIAXG2036M-ND 3.57 29.09 a4 | God | 18 (457)| GR heise ENE son 49.03 
Socket Connector With Polarizing Ke Gold |_36 (91.44) | GR_| AIAXG2036GND_ 3.06 24.94 Gold |36(91.44)| Mc | A3AAG-3436M-ND 771 62.82 
10 | 15y” AU| .68 (17.27) |AKCIOGND 1.11 5.24] 746285-1 24 | Gold | 36 (91.44) | MC | AIAXG2436M-ND 4.19 34.08 Gold |36(91.44)| GR | ASAAG3436GND 6.86 55.89 
14 | 15” AU| .88 (22.35) JAKCI4GND 1.62 7.66] 746285-2 Gold | 36 (91.44) | GR_| AIAXG2436GND__3.57__ 29.03 Gold | 6(15.24)| MC | ASAAG4006M-ND 5.99 48.78 
16 | 15,” AU] .98 (24.89) |AKCI6GND 1.70 8.07|746285-3 2g | ld) 36(91.44) | MC | AIAXG2636M-ND 4.35 35.38 Gold | 6(15.24) | GR | A3AAG4006GND «5.82 47.40 
20 | 15y”" AU] 1.18 (29.97) |AK@2Q0GND 1.79 8.47) 746285-4 Gold | 36 (91.44) | GR_| AIAXG2636GND_ 3.69 __—30.06 40 Gold | 18 (45.72)| MC | A3AAG-4018M-ND. 7.09 57.70 
24 | 15” AU] 1.38 (35.05) |AKC24G-ND 2.21 10.49] 746285-5 30 | Gold} 36(91.44) | MC | AIAXG3036M-ND 4.60 37.46 Gold | 18 (45.72)| GR | ASAAG4018G-ND 6.96 56.69 
26 | 15” AU] 1.48 (37.59) |AKC26G-ND 2.21 10.49] 746285-6 Gold | 36 (91.44) | GR_| AIAXG3036G-ND 3.95 32.14 Gold | 36 (91.44)| MC | ASAAG4036M-ND 873 71.08 
30 | 15” AU} 1.68 (42.67) |AKC30GND 2.47 11.70) 746285-7 a4 Gold | 36 (91.44) | MC | AIAXG3436M-ND 5.25 42.74 Gold _| 36 (91.44) | GR_| A3AAG-4036G-ND 7.71 62.81 
34 | 15” AU] 1.88 (47.75) |AKC34G-ND 2.47 11.70] 746285-8 Gold | 36 (91.44) | GR_| AIAXG3436G-ND 4.40 35.81 Gold | 6(15.24) | MC | A300G-4406M-ND+ 7.20 58.67 
40 | 15” AU] 2.18 (55.37) |AKCAOG-ND 272 12.91] 746285-9 ap | Gd) 36(91.44) | MC | AIAXG-4036M-ND 6.01 48.92 Gold | 6(15.24)| GR | A300G4406GNDYt 7.04 57.29 
44 | 15” AU] 2.38 (60.45) |AKCA4G-ND 3.23 15.33] 1-416285-3 Gold | 36 (91.44) | GR | AIAXG4036G-ND 4.99 40.65 44 | Gold | 18(45.72)| MC | A300G4418M-NDt 830 67.59 
50 | 15,” AU] 2.68 (68.07) |AKOS0GND 3.32 15.73] 1-746285-0 44 | cold] 36 (91.44) | MC | AICXG4436M-NDt 661 53.86 se et oe . pean eRe cc sees 
60 | 15” AU) 3.18 (80.77) |AKCB0GND 4.25 20.17] 1-746285-1 cold | 3691.44) | GR | AICXG-4436G-ND+ 5.60 4559 (91.44) }00G: LINDT 9. . 
64 | 15” AU| 3.38 (85.85) |AKOS4GND 4.68 22.18] 1-746285-2 Gold_| 36 (91.44)|_GR_| A300G4436GNDt 8.93 72.70 
Gold | 36 (91.44) | MC | ATAXG5036M-ND 8.09 65.88 
10 | 30” AU| .680 (17.27) |AKNIOA-ND 1.36 6.45] 746288-1 50 cold | 36(91.44) | GR | ATAXG-5036G.ND 6.81 55.49 Gold | 6 (15.24) | MC | ASAAGS5006M-ND = 8.83—71.91 
» r .. : : : Gold | 6(15.24) | GR | ASAAGSO06GND 8.43 68.66 
14 | 30p” AU] .880 (22.35) |AKNI4AND 1.79 8.47|746288-2 
4 9 | Gold] 36 (91.44) | MC | AIAXG603EM-ND 10.01 81.52 Gold | 18 (45.72)| MC | ASAAG5O18M-ND 10.02 81.55 
16 | 30” AU] .980 (24.89) |AKNIGAND 1.87 8.87] 746288-3 Gold | 36(91.44) | GR | AIAXG-6036GND 850 69.19 50 
20 | 30” AU] 1.180 (29.97) |AKN20AND 1.96 9.28] 746288-4 rl Ga 3 or a coc; To Gold | 18 (45.72) GR AGAACSOIEGNDI) 9.56 77.83 
26 | 30” AU] 1.480 (37.59) |AKN26A-ND 2.21 10.49] 746288-6 - - - (91.44) : : 
30 | 30y" AU 1.680 (42.67) |AKN30AND 2.81 13.31| 746288-7 Also available in the following versions: sy as is coiaens ie ae 
34 | 30y" AU] 1.880 (47.75) |AKN34A-ND 2.81 13.31| 746288-8 A1AXC} |. ND — Socket Connector Gold 11814572)! MC | AGAAG-60I8M-ND 1266 103.08 
40 | 30y” AU 2.180 (55.37) |AKN40A-ND 3.32 15.73| 746288-9 A1BXC} ND — Socket Connector with Strain Relief 60 (e72) ve : i 
44 | 30" AU |2.380 (60.45) |AKN44A-ND 3.91 18.55] 1-746288-3 A1CX[_} |-ND — Socket Connector with Central Polarizing Key Gold | 18(45.72)) CR ogg 11.00 96.01 
50 | 30" AU|2.670 (68.07) |AKNSOA-ND 4.00. 18.96| 1-746288-0 A1DXC} ND — Socket Connector w/Strain Relief & Central Gold | 36 (91.44)| MC | ASAAG6036M-ND 15.11 123.07 
60 ar AU|3.180(80.77) |AKNGOAND 4.93. 23.39) 1-746288-1 Polaiizing Key God 136 (01.41 GR Ee oe 1078 
a 160 (80.77) i 7 : : : t+ The 44 position available only with central polarizing key. Gold | 6 (15.24) | MC | A3AAG6406M-ND 10.17 82.83 
G4 | S0y" AU)]3.980 (85.85) [BSNERRNE 5.44 25.81 | 1-746288-2 Call for complete part number and pricing! Gold | 6(15.24)| GR | ASAAGE406G-ND 11.79 96.02 
Strain Relief For Socket Connectors 5 Gold | 18(45.72)| MC | A3AAG6418M-ND 11.81 96.16 
10 — | .68(17.27) |ASSRI0-ND 191.72] 499252-5 AAG: 
7 _ nee : RESEND] 19 1:72|4qq050-9 Socket Connector to Socket Connector Ee, C eee _ poh eee ee ee 
16 — | 98(24.89) /ASSRIGND 19  1.72|499252-8 * MC= Multi-Color GR = Gray Gold | 36 (91.44)| GR | ASAAG6436GND 12.57 102.34 
20 — | 1.18 (29.97) |ASSR20-ND 191.72] 499252-2 
24 a 1.38 (35.05) | ASSR24-ND 23 2.06] 1-499252-0 Also available in the following versions: 
ASAAL }- -ND — Socket Connector 
26 — | 1.48 (37.59) |ASSR26-ND 23 2.06/ 499252. 
( ) me : i A3BBL}- -ND — Socket Connector with Strain Relief. 
30 — | 1.68 (42.67) [ASSRBO:ND) 23 2.06) 1-499252-2 A8CCL} -ND — Socket Connector with Central Polarizing Key. 
34 — | 1.88 (47.75) ]ASSR34-ND —.23 2.06 | 499252-6 A3DDC} -ND — Socket Connector w/Strain Relief & 
40 — | 218 (55.37) |ASSR40-ND 27 2.41] 499252-1 Conn! ilLenath Digi-Key Pricing Central Polarizing Key. 
44 = 2.38 (60.45) |ASSR44-ND 312.75] 1-499252-1 Finish] In. (cm) Part No. 1 10 t+ The 44 position available only with central, polarizing key. 
50 _ 2.68 (68.07) |ASSR50-ND 31. 2.75| 499252-4 Gold | 6 (15.24) ABAAGHOOBM-ND 2.35 19.12 Call for complete part number and pricing! 
60 — | 8.18 (80.77) |ASSR60-ND 35 3.09) 499252-7 Gold | 6 (15.24) A3AAGHOOGGND 230 1877 
64 | — 13.98 (85.85) [ESSHENDI 42 _ 3.78] 1-499252-3 Gold | 18 (45.72) ABAAG1018M-ND 262 21.34 NEW! Socket Connector to Pin Connector 
Permanent Pull Tabs (For Conn. With Strain Reliefs) Gold | 18 (45.72) ABAAG1018GND 249 20.29 
. . . * MC= Multi-Color GR = Gray 
10 — | 44(11.18) |ASPTIO-ND 13 1.17| 88450-2 Gold | 36 (91.44) ASAAG-1036M-ND 3.03 24.67 
14 — | .64(16.26) |ASPT14ND 141.25] 88450-3 Gold | 36 (91.44) ABAAG-1036G-ND 2.77 22.58 
16 — | .74(18.80) |ASPTI6-ND  .14 1.28] 88450-4 Gold | 6 (15.24) ASAAG-1406M-ND 3.42 27.87 
20 — | .88(22.35) |ASPT20-ND 16 1.41|88450-5 Gold | 6 (15.24) ABAAG-1406G-ND 3.36 27.40 
24 — | 1.08 (27.43) |ASPT24-ND 171.54] 88450-6 Gold | 18 (45.72) ASAAG-1418M-ND 3.81 30.99 No. of Ab 
26 — | 1.18 (29.97) |ASPT26-ND 18 1.61 88450-7 Gold | 18 (45.72) ABAAG-1418GND 3.63 29.56 Corel |[Connel| ttengthi bon |fDigttKey Pricing 
30 — | 1.38 (35.05) ASPT30-ND 191.74] 1-88450-2 Gold | 36 (91.44) ABSAAG1436M-ND 4.38 35.68 tacts |Finish | In. (cm) | Cable| Part No. 1 10 
34 — | 1.58(40.13) |ASPT34-ND 21 1.87] 88450-8 Gold |_36 (91.44) ASAAG1436GND_ 4.11 33.49 Gold | 6 (15.24) | MC | ASAKA-1006M-ND 640 52.09 
40 = 1.82 (46.23) | ASPT40-ND 23° 2.07) 88450-9 Gold | 6 (15.24) ASAAG-1606M-ND 3.62 29.48 Gold | 6 (15.24) | GR | A3AKA-1006G-ND 635 51.74 
50 — 2.32 (58.93) | ASPT50-ND .27 2.40] 1-88450-0 Gold | 6 (15.24) ABAAG-1606GND 3.55 28.92 46 Gold | 18 (45.72)| MC | A3AKA-1018M-ND 6.67 54.31 
60 —__|280(71.12) |ASPT60-ND 312.73] 1-88450-1 Gold | 18 (45.72) ABAAG1618M-ND 4.06 33.04 Gold |18(45.72)| GR | ASAKA1018GND 654 53.27 
Continous strip Gold | 18 (45.72) AZAAG-1618GND 3.85 31.38 Gold |36(91.44)| MC | A3AKA-1036M-ND 7.08 57.65 
no positions 120.0 (3048.0) | ASPTO1-ND 18.59 166.45 88450-1 Gold | 36 (91.44) A3AAG-1636M-ND 38.39 Gold | 36 (91.44)| GR | A3AKA-1036G-ND 682 55.55 
Keying Plug For Socket Connectors Gold |_36 (91.44) ABSAAG 1636G-ND 35.82 Gold | 6 (15.24) | MC | A3AKA-1406M-ND 10.94 89.06 
Keying Plugs ASKPOI-ND .13 1.13 | 499712-1 Gold | 6 (15.24) ASAAG-2006M-ND 33.64 Gold | 6(15.24) | GR | ASAKA1406GND 10.88 88.58 
Keying Plugs 10/Comb ASKPO2-ND 93 8.38 | 104072-1 Gold | 6 (15.24) ABAAG-2006G-ND 32.95 44 | Gold | 18(45.72)) MC | ASAKA1418M-ND 11.32 92.18 
Gold | 18 (45.72) ASAAG-2018M-ND 38.10 Gold | 18(45.72)| GR | ASAKA1418GND 11.14 90.75 
Gold | 18 (45.72) ASAAG-2018G-ND 36.03 Gold | 36 (91.44) | MC | ASAKA-1436M-ND 11.90 96.86 
A , -ND Gold | 36 (91.44) ASAAG-2036M-ND 44.79 Gold | 36 (91.44)| GR | ASAKA-1436GND 11.54 94.00 
Suis nibGsncabe Gold | 36 (91.44) ASAAG-2036G-ND 40.64 Gold | 6(15.24) | MC | A3AKA-1606M-ND 7.55 61.48 
‘ore oiseces Let Gold | 6 (15.24) ABAAG-2406M-ND 38.69 Gold | 6 (15.24) | GR | ASAKA1606GND 7.48 60.92 
Conn. Finish G=Gray Gold | 6 (15.24) ASAAG-2406G-ND 37.85 jg | Gold | 18 (45.72)| MC | ASAKA-1618M-ND 7.99 65.04 
Gis <15 Gold al Length FP Gold | 18 (45.72) ASAAG-2418M-ND 44.05 Gold | 18 (45.72)| GR | ASAKA1618GND =—7.78 63.37 
Als >15u.Gold' | (Use “Inches” only.) Gold | 18 (45.72) AGAAG-2418G-ND 41.52 Gold |36(91.44)| MC | ASAKA-1636M-ND 8.64 70.38 
= L_INo. Of Contacts Gold | 36 (91.44) ASAAG-2436M-ND 52.08 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Termination Jumpers 
Socket Connector to Pin Connector (Cont.) 


Specifications: NEW! Pin Connector to Pin Connector 
* Operating Temperature: -55°C to +105°C 


Recognized under Component Program of Underwriters Laboratories quay 


Inc. File No. E28476. 
Certified by Canadian Standards Association File No. LR16455. 


No. of Rib- 
Con- | Conn.| Length bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish] In.(cm) | Cable| Part No. 1 10 
16 | Gold | 36(91.44) | GR | ASAKA1636GND 8.23 67.05 
Gold) 6 (15.24) MC | ASAKA-2006M-ND 8.07 65.75 
Gold | 6 (15.24) GR | ABAKA-2006GND 7.99 65.06 
20 Gold | 18 (45.72) | MC | A3AKA-2018M-ND 862 70.21 
Gold | 18(45.72) | GR | ABAKA-2018GND 8.37 = 68.14 
Gold | 36 (91.44) | MC | ASAKA-2036M-ND 9.44 76.90 
Gold | 36 (91.44) | GR | ABAKA-2036GND 8.93 72.76 
Gold) 6 (15.24) MC | ABSAKA-2406M-ND 13.15 107.04 
Gold] 6 (15.24) GR | ABAKA-2406G-ND 13.04 106.20 
24 Gold | 18(45.72) | MC | ASAKA-2418M-ND 13.80 112.40 
Gold | 18 (45.72) | GR | ABSAKA-2418GND 13.49 109.87 
Gold | 36 (91.44) | MC | ASAKA-2436M-ND 14.79 120.43 
Gold | 36 (91.44) | GR | ABAKA-2436G-ND 14.17 115.39 
Gold] 6 (15.24) MC | A3AKA-2606M-ND 13.70 111.58 
Gold) 6 (15.24) GR | ABAKA-2606G-ND 13.59 110.69 
26 Gold | 18 (45.72) | MC | ASAKA-2618M-ND 14.41 117.37 
Gold | 18 (45.72) | GR | ASAKA-2618GND 14.09 114.71 
Gold | 36 (91.44) | MC | ASAKA-2636M-ND 15.48 126.06 
Gold | 36 (91.44) | GR | ABAKA-2636GND 14.83 120.73 
Gold] 6 (15.24) MC | ASAKA-3006M-ND 14.56 118.58 
Gold] 6 (15.24) GR | ABAKA3006GND 14.45 117.69 
30 Gold | 18 (45.72) | MC | ASAKA-3018M-ND 15.27 124.37 
Gold | 18 (45.72) | GR | AZAKA3018GND 14.95 121.71 
Gold | 36 (91.44) | MC | ASAKA-3036M-ND 16.34 133.06 
Gold | 36 (91.44) | GR | ASAKA3036GND 15.69 127.73 
Gold) 6 (15.24) MC | ASAKA-3406M-ND 10.52 85.62 
Gold) 6 (15.24) GR | AZAKA-3406GND 10.37 84.47 
34 Gold | 18 (45.72) | MC | ASAKA-3418M-ND 11.44 93.18 
Gold | 18 (45.72) | GR | ASAKA-3418GND 11.02 89.71 
Gold | 36 (91.44) | MC | ASAKA-3436M-ND 12.83 104.50 
Gold | 36 (91.44) | GR | ASAKA3436GND 11.98 97.58 
Gold] 6 (15.24) MC | ASAKA-4006M-ND 17.09 139.20 
Gold) 6 (15.24) GR | AZAKA-4006G-ND 16.92 137.82 
40 Gold | 18 (45.72) | MC | ASAKA-4018M-ND 18.19 148.12 
Gold | 18(45.72) | GR | ASAKA-4018GND 17.68 143.98 
Gold | 36 (91.44) | MC | ASAKA-4036M-ND 19.83 161.50 
Gold | 36 (91.44) | GR | AZAKA-4036GND 18.82 153.23 
Gold | 6 (15.24) MC | A3OKA-4406M-ND f 18.53 150.88 
Gold | 6 (15.24) GR | ABCKA-4406G-ND f 18.36 149.51 
44 Gold | 18 (45.72) | MC | A3QKA-4418M-ND t 19.63 159.80 
Gold | 18(45.72) | GR | ASOKA-4418GNDt 19.12 155.67 
Gold | 36 (91.44) | MC | ASQKA-4436M-ND f 21.27 173.18 
Gold | 36(91.44) | GR | ASQKA-4436GND t 20.25 164.91 
Gold) 6 (15.24) MC | ASAKA-SOO6M-ND 13.57 110.51 
Gold) 6 (15.24) GR | ABAKASOO6GND 13.36 108.78 
50 Gold | 18 (45.72) | MC | ASAKA-5018M-ND 14.94 121.67 
Gold | 18 (45.72) | GR | ABAKA5018GND 14.30 116.48 
Gold | 36 (91.44) | MC | ASAKA-5SO36M-ND 17.00 138.41 
Gold | 36(91.44) | GR | ABAKA-S036GND 15.72 128.02 
Gold | 6 (15.24) MC | ASAKA-6006M-ND 22.48 183.05 
Gold) 6 (15.24) GR | ABAKA-6006GND 22.23 181.00 
60 Gold | 18 (45.72) | MC | ASAKA-6018M-ND 24.12 196.38 
Gold | 18 (45.72) | GR | ABAKA-6018GND 23.36 190.21 
Gold | 36 (91.44) | MC | ASAKA-6036M-ND 26.57 216.36 
Gold | 36 (91.44) | GR | ASAKA-6036GND 25.06 204.03 
Gold) 6 (15.24) MC | AZAKA-6406M-ND 23.69 192.91 
Gold] 6 (15.24) GR | AZAKA-6406G-ND 23.44 190.85 
64 Gold | 18 (45.72) | MC | A3AKA-6418M-ND 25.33 206.23 
Gold | 18(45.72) | GR | ABAKA-6418GND 24.57 200.07 
Gold | 36 (91.44) | MC | ASAKA-6436M-ND 27.78 226.22 
Gold | 36 (91.44) | MC | ASAKA-6436GND 26.27 213.89 
Also available in the following versions: 
ASBKA| |-ND — Socket Connector with Strain Relief. 
ASOKA, -ND — Socket Connector with Central Polarizing Key. 
ASDKA| |-ND — Socket Connector w/Strain Relief & Central 
Polarizing Key. 


t+ The 44 position available only with central polarizing key. 
Call for complete part number and pricing! 


Pin Connectors 


Material and Finish: 


+Housing & Cover: Black thermo- 
plastic, 94V-0 rated 
Electrical Characteristics: 


+ Contact Current Rating: 1 Amp. 

+ Dielectric Withstanding Voltage: Pin 
connectors 500 Volts, RMS. 

+ Contacts: Phosphor Bronze, duplex 
plated 30” AU pin end; .000100- 
-000200 bright tin-lead on cable termination end; entire contact 
underplated with 30” gold over nickel 


No. of | Contact Dim. A Digi-Key Pricing AMP No. of Rib- 
Contacts} Finish In. (mm) __| Part No. 1 10 | Part No. Con- | Conn. | Length bon* | Digi-Key Pricing 
NEW! Pin Connectors (Strain Reliefs Sold Separately) NEW! tacts | Finish | In. (cm) | Cable | Part No. 1 10 
10 |30u” AU) 1.072 (27.23) | APKI10AND 4.55 40.95 |111446-1 Gold | 6 (15.24) | MC | A3KKA1O06M-ND 9.94 80.91 
14 |30" AU) 1.272(32.31) | APKI4AND 8.32 74.88 |111446-2 Gold | 6(15.24) | GR | ASKKAT006GND 9.89 80.56 


10 | Gold | 18(45.72) | MC | A3KKA-1018M-ND 10.21 83.13 
APK20A-ND 5.43 48.85 |111446-4 Gold | 18 (45.72) | GR | ASKKA-1018GND 10.08 82.09 
APK24A-ND 9.85 88.63 |111446-5 Gold | 36 (91.44) | MC | A3KKA-1036M-ND 10.62 86.47 


16 30” AU] 1.372 (34.85 
20 |30u” AU} 1.572 (39.93 
24 = |30u” AU} 1.772 (45.01 


APKI6A-ND 5.07 45.63 |111446-3 


26 = |30u” AU} 1.872 (47.55 
30 = |30u” AU} 2.072 (52.63 
34 = |30u” AU} 2.272 (57.71 


APK26A-ND 10.24 92.14 |111446-6 
APK30A-ND 10.82 97.40 |111446-7 Gold | 6(15.24) | MC | ASKKA-1406M-ND 18.11 147.48 
Gold | 6(15.24) | GR | A3SKKA1406GND 18.05 147.00 


eg oS OS es Gold | 18 (45.72) | MC | ASKKA-1418M-ND 18.49 150.60 
40 |30u” AU} 2.572 (65.33) | APK4OA-ND 12.29 110.57 |111446-9 14 (48.72) : : . . 
Gold | 18 (45.72) | GR | A3SKKA1418GND 1832 149.17 


5 ee iD aneeane eas be ee i Gold | 36 (91.44) | MC | A3KKA-1436M-ND 19.07 155.28 
v eB 0S) : a Gold | 36 (91.44) | GR | A3SKKA1436GND 18.72 152.42 


) 
) 
) 
) 
Gold_| 36 (91.44) |_GR_| ASKKA-1036G-ND_ 10.36 84.37 
) 
) 
) 
) 


» ioe : peahate) Pee pa pees paces Gold | 6(15.24) | MC | ASKKA1606M-ND 11.14 90.70 
7 772 (98.81) [RS : : Gold | 6(15.24) | GR | ASKKA1606G-ND 11.07 90.15 


Strain Reliefs For Pin Connectors te | Hd | 18(45.72) | MC | ASKKAT61BM-ND 11.58 94.26 

fo | = — | APSRIO-ND 367 33.03 |111547-1 Gold | 18(45.72)| GR | ASKKA1618GND 1137 9260 
14) — — | APSRI4ND 3.68 33.13 /111547-2 Gold | 36(91.44)| MC | A3KKA1636M-ND 1223 99.61 
16 | — — | APSRIGND 365 3287 |111547-3 Gold | 36 (91.44) | GR | ASKKA1636G.ND 11.82 96.27 
2 | — — | APSReO-ND 3.67 33.00 |111547-4 Gold | 6(15.24) | MC | ASKKA2006M-ND 11.96 97.42 
a | — — | APSRE4-ND 3.67 33.06 |111547-5 Gold | 6 (15.24) | GR | ASKKA2006GND 11.88 96.73 
2 | — — | APSREG-ND 3.68 33.10 |111547-6 op | Gold | 18(45.72)] MC | ASKKA201€M-ND 1251 101.88 
39 | — — | APSRB0-ND 3.82 34.40 |111547-7 Gold | 18(45.72)| GR | ASKKA-2018G.ND 1226 99.81 
ua | — — | apsra4nn 397 35.70 |111547-8 Gold | 36(91.44) | MC | ASKKA-2036M-ND 13.33 108.57 
4 | — — | APSRAO-ND 3.71 33.40 /111547-9 Gold | 36 (91.44) | GR | ASKKA-2036G-ND 12.82 104.42 
44 — i APSR44-ND 3.73 33.55 |1-111547-0 Gold 6 (15.24) MC | ASKKA-2406M-ND 21.54 175.39 
5s | — — | apsrso-nd 3.74 3370 |1-111547-41 Gold | 6(15.24) | GR | ASKKA2406GND 21.44 174.55 
SapslitPolarizar og | Gold | 18(45.72)| MC | ASKKA2418M-ND 22.20 180.75 

Gold | 18(45.72)| GR | ASKKA2418GND 21.89 178.22 

For Pin Qonn., Univ. Pin. Finless | poaigs.npn 1.12 10.08 | 499991-2 Gold | 36(91.44) | MC | ASKKA-2436M-ND 23.18 188.78 
Healers & Low Profile Fin Headers Gold | 36 (91.44) | GR | ASKKA2436G-ND 22.56 183.74 


Gold | 6(15.24) | MC | ASKKA2606M-ND 22.41 182.45 
Gold | 6(15.24) | GR | ASKKA2606GND 22.30 181.56 


-ND 2g | Gold | 18(45.72)] MC | ASKKA-2618M-ND 23.12 188.24 
Style = Ribb Gold | 18 (45.72) | GR | ASKKA2618GND 22.79 185.58 
1or30 ibbon Cable 
(Pin Connector) M=Multi-color Gold | 36 (91.44) | MC | A3KKA-2636M-ND 24.18 196.93 
Corin: Finish Gold | 36 (91.44) | GR_| A3KKA-2636G-ND 23.53 191.61 
Gis <15u Gold LY Length Gold | 6(15.24) | MC | A3KKA3006M-ND 23.67 192.71 
Ais >15u Gold (Use “Inches” only.) Gold | 6(15.24) | GR | ASKKA3006G-ND 23.56 191.82 
T=Tin ; Gold | 18 (45.72) | MC | A3KKA-3018M-ND 24.38 198.50 


30 
Gold | 18 (45.72) | GR | ASKKA3018GND 24.05 195.84 


Gold | 36 (91.44) | MC | ASKKA-3036M-ND 25.44 207.19 
NEW! Pin Connector — Single Ended Gold _| 36 (91.44) |_GR_| ASKKA-3036G-ND 24.79 201.87 


Gold | 6(15.24) | MC | ASKKA-3406M-ND 14.95 121.77 
Gold | 6(15.24) | GR | ASKKA3406GND 14.81 120.61 


* MC= Multi-Color 


GR= Gay 
94 | Gold | 18(45.72) | MC | ASKKA-3418M-ND 15.88 129.32 
Gold | 18(45.72)| GR | ASKKA3418GND 15.46 125.86 
Gold | 36 (91.44) | MC | A3KKA-3436M-ND 17.27 140.65 
Gold | 36 (91.44) | GR_| ASKKA3436GND 16.42 133.72 
Conn. | Length Digi-Key Pricing Gold | 6(15.24) | MC | A3KKA-4006M-ND 27.01 219.92 
Finish| In. (cm) Part No. 1 10 Gold | 6(15.24) | GR | ASKKA-4006G-ND 26.84 218.54 
Gold | 36 (91.44) AIKXA1036M-ND 5.72 46.57 4g | ld | 18(45.72) | MC | ASKKA4018M-ND 28.10 228.84 
Gold | 36 (91.44) AIKXA1036GND 5.46 44.47 Gold | 18 (45.72) | GR | ASKKA4018GND 27.60 224.70 
Gold | 36 (91.44) AIKXAM436M-ND 10.11. 82.32 Gold | 36 (91.44) | MC | ASKKA-4036M-ND 29.75 242.22 
Gold | 36 (91.44) AIKXA1436GND 9.76 79.46 Gold | 36 (91.44) |_GR_| ASKKA4036G-ND 28.73 233.95 
Gold | 36 (91.44) AIKXAI636M-ND 6.77 55.15 Gold | 6(15.24) | MC | A3KKA-4406M-ND 28.69 233.60 
Gold | 36 (91.44) AIKXA1696GND 6.36—«51.81 Gold | 6(15.24) | GR | ASKKA4406GND 28.52 232.22 
caid | 35 (91.44) MCGOATEN 7.40 cose 44, | Gold | 18(45.72) | MC | ASKKA4418M-ND 29.78 242.52 
: ‘ 2 Gold | 18 (45.72) | GR | ASKKA4418GND 29.28 238.38 
Gold | 36 (91.44) BIREEGIE 6.96 66.85 Gold | 36(91.44)| MC | ASKKA-4436M-ND 31.43 255.90 
Gold | 36 (91.44) AIKXA:2436M-ND 12.58 102.43 Gold _| 36 (91.44) |_GR_| ASKKA-4436G-ND 30.41 247.63 
Gold | 36 (91.44) AIKXA-2436GND 12.58 102.43 Gold | 6 (15.24) | MC | ASKKA-SOOBM-ND 18.47 150.36 
Gold | 36 (91.44) AIKXA-2636M-ND 13.16 107.15 Gold | 6(15.24) | GR | ASKKASOO6GND 18.25 148.63 
Gold | 36 (91.44) AIKXA-2636GND_ 12.51 101.83 59 | Gold | 18 (45.72) | MC | ASKKA-SO18M-ND 19.84 161.52 
Gold | 36 (91.44) AIKXA-3036M-ND 13.79 112.28 Gold | 18(45.72)| GR | ASKKA5018GND 19.20 156.32 
Gold | 36 (91.44) AIKXA:3036G-ND 13.14 106.96 Gold | 36 (91.44) | MC | A3KKASO36M-ND 21.89 178.25 
Gold | 36 (91.44) AIKXA3436M-ND 10.03 81.65 Gold | 36 (91.44) | GR | ASKKAS5036G-ND 20.62 _ 167.87 
Gold | 36 (91.44) AIKXA-3436G-ND 918 74.73 Gold | 6(15.24) | MC | A3KKA-6006M-ND 34.28 279.12 
Gold | 36 (91.44) MKXA4036M-ND 16.52 134.49 Gold | 6(15.24) | GR | ASKKA6006GND 34.03 277.07 
Gold | 36 (91.44) MKXA4036GND 15.50 126.22 9 | ld | 18(45.72) | MC | ASKKA6018M-ND 35.91 292.45 
Gold | 18 (45.72) | GR | ASKKA6018GND 35.16 286.28 
Gold’) 96 (9144) ede (5 141.33 Gold | 36 (91.44) | MC | A3KKA-6036M-ND 38.37 312.43 
ll S144) BIESEOCNDN 16.34 133.06 Gold | 36 (91.44) |_GR_| ASKKA-6036G-ND 36.85 300.10 
Gold | 36 (91.44) DSO 19.00 105.86 Gold | 6(15.24) | MC | ASKKA-6406M-ND 35.68 290.52 
Gold | 36 (91.44) AIKXASOS6GND 11.73 95.48 Gold | 6(15.24) | GR | ASKKAG406G-ND 35.43 288.47 
Gold | 36 (91.44) AIKXA-6036M-ND 21.64 176.20 gq | Gold | 18(45.72) | MC | ASKKA-6418M-ND 37.31 303.85 
Gold | 36 (91.44) AIKXA6036GND_ 20.12 163.87 Gold | 18 (45.72) | GR | ASKKA-6418GND 36.56 297.68 
Gold | 36 (91.44) AIKXA-6436M-ND 22.34 181.90 Gold | 36 (91.44) | MC | A3KKA-6436M-ND 39.77 323.83 
Gold | 36 (91.44) AIKXA-6436G-ND_ 20.82 _ 169.57 Gold_| 36 (91.44) |_GR_| ASKKA-6436GND 38.25 311.50 
Also available in the following version: Also available in the following version: 
AIRXAL [00-ND — Pin Connector w/Strain Relief & Polarizing A3RRA-OO000-ND — Pin Connector w/Strain Relief & Polarizing 
Key. Key. 
Call for complete part number and pricing! Call for complete part number and pricing! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
20 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


No. of Rib- No. of Rib- 

Con- |Conn.| Length | bon* | Digi-Key Pricing Con- |Conn.| Length bon* | Digi-Key Pricing 

tacts |Finish |Feet (Meters)| Cable | Part No. 1 10 tacts _|Finish |Feet (Meters) | Cable | Part No. 1 10 
| N D U ST R ] E Ss Gold 6 (1.83) MC | C7MXG2506M-ND 9.57 72.56 Gold 6 (1.83) MC | C7MMG-3706M-ND 22.83 173.04 


Tin | 6(1.83) | MC | C7MXT-2506M-ND 868 65.82 Tin | 6(1.83) | MC | C7MMT-3706M-ND 20.20 153.16 
we Gold | 6 (1.83) | GR | C7MXG2506GND 854 64.77 Gold | 6 (1.83) | GR | C7MMG3706GND 21.51 163.03 
D-Subminiature Connectors 25 | in | 6(1.83) | GR | C7MXT-2506G-ND 7.66 58.03 7 | Tin | 6(1.83) | GR | C7MMT-3706G-ND 18.88 143.15 
Gold | 10 (3.05) | MC | C7MXG2510M-ND 12.00 91.00 37 | Gold | 10(3.05) | MC | C7MMG3710M-ND 26.39 200.04 


) 
7 Tin | 10(3.05) | MC | C7MXT-2510M-ND 11.12 84.27 Tin | 10(3.05) | MC | C7MMT-3710M-ND 23.77 180.16 
All Plastic Shell Gold | 10(3.05) | GR | C7MXG-2510GND 10.29 78.02 Gold | 10(3.05) | GR | C7MMG3710G-ND 24.19 183.36 
Tin_| 10(3.05) | GR_| C7MXT-2510GND_ 9.40 __71.29 Tin | 10(3.05) | GR | C7MMT-3710GND 21.57 163.48 
Gold | 6 (1.83) | MC | C7MXG3706M-ND 14.08 106.7 : <a 
Tin 6 (1.83) MC | C7MXT-3706M-ND 12.77 96.83 A\so available in the following configuration: 
Gold | 6 (1.83) GR | C7MXG3706GND 12.76 96.76 C7PP_7-OO000-ND — With Metal Face Connector. 
37 Tin 6 (1.83) GR | C7MXT-3706G-ND 11.45 86.82 Call for complete part number and pricing! 
Gold | 10(3.05) | MC | C7MXG3710M-ND 17.65 133.77 
Tin | 10(3.05) | MC | C7MXT-3710M-ND 16.34 123.83 Female to Female 
Gold | 10(3.05) | GR | C7MXG3710GND 15.45 117.09 


( 
Tin 10 (3.05) GR | C7MXT-3710G-ND 14.13 107.15 


A\so available in the following configuration: 
(0-ND — With Metal Face Connector. 


}OO 
Call for complete part number and pricing! 


Single Ended — Female * MC= Multi-Color, GR = Gray 


No. of Rib- 
Con- | Conn. Length bon* y Pricing 
tacts |Finish|Feet (Meters)| Cable | Part No. i 10 


Using Plastic Shell Connectors 
Gold 6 (1.83) MC | C7FFG-0906M-ND 8.99 68.11 
Tin 6 (1.83) MC_ | C7FFT-0906M-ND 7.83 59.37 


Specifications: + Contacts: phosphor bronze + Contact Plating: Gold —10p in. 


gold (in mating area) over 50 in. nickel: Tin -100u in. tin-lead + Insulator * MC= Multi-Color, GR = Gray Gold | 6(1.83) | GR |C7FFG0906GND 875 66.35 
material: UL 94V-0 flame-retardant thermoplastic » Cover pull-off force 226.79 No. of Rib- 9 Tin 6 (1.83) GR | C7FFT-0906G-ND 7.60 57.61 
grams/contact minimum (force applied along contacts’ primary axis) * With- Con- | Conn. Length bon* | Digi-Ke Pricin Gold | 10 (3.05) MC | C7FFGO910M-ND 9.85 74.67 
drawal force 56.70g — 226.79g/contact, typical + Color: blue + Operating temp.: tacts Finish Feet (Meters)| Cable Pat No. 1 tay Tin 10 (3.05) MC_ | C7FFT-0910M-ND 8.70 65.93 
55° to +125°C + Current 1A (max.) per contact _* Dielectric Withstand Voltage: : : Gold | 10(3.05) | GR |C7FFGO910GND 946 71.73 
500Vdc (sea level) + Insulation resistance: 5 x 109 ohms Using Plastic Shell Connectors Tin | 10(3.05) | GR |C7FFT-0910GND 8.31 62.99 
; = = Gia ; Mo eco 14 3897 Gold | 6 (1.83) | MC |C7FRG1506M-ND 12.37 93.77 
No. of |Contact Dim. A Digi-Key Pricing Tin z MC | C7FXT-O906M-ND 4.56 34.60 
[Contacts| Finish | In. (mm) _| Part No. 1 10100 Gold GR | C7FXG0906GND 491 3721 Tin | 6 (1-83) ) MC iii Oo 10.86. 82.04 
me : : ; : : Gold | 6(1.83) | GR |C7FFG1506GND 11.64 88.27 
Male D-Subminiature Connectors, Plastic Shell Tin a GR_ | C7FXT-0906G-ND 433 32.84 
Gold Mc NOXGCSTONIND] Go! 4553 ts | Jin | 6(1.83) | GR | C7FF-I506GND 10.14 76.85 
9 | Gold | .984 (24.99) | CMPO9GND 3.35 25.38 194.40 ’ : : Gold | 10(3.05) | MC | C7FFG1510M-ND 13.92 105.52 
9 | Tin | .984 (24.99) |QMPO9T-ND 2.85 21.62 165.60 Tin : MC | C7FXT-O910M-ND 5.43 41.16 Tin | 10(3.05) | MC | C7FFT-1510M-ND 12.41 94.09 
15 | Gold | 1.312(33.32)|QMPISGND 440 3337 255.60 Gold { GR | C7FXG0910G.ND 5.62 42.59 cold | 10(3.08) | GR |C7RGISIOGND 1271 96.35 
15 | Tin | 1.312(33.32)|QMPIST-ND 3.75 28.44 217.80 Tin f GR_| C7FXT-O910G-ND 5.04 38.22 Tin | 10(3.05) | GR _|C7FFF-I510GND 11.20 84.93 
25 | Gold | 1.852 (47.04) | OVIP25GND 592 4489 343.80 Cold ; MC | C7FXG-1506M-ND 7.35 55.70 s : : z 
25 Tin | 1.852 (47.04) | QMP25T-ND 5.02 38.07 291.60 Tin wc | C7FXT-1506V-ND 659 49.98 Gold | 6 (1.83) MC | C7FRG-2506M-ND 17.30 131.15 
37 | Gold | 2.500 (63.50) | OMIP87GND 874 6627 507.60 ; ‘ : Tin | 6(1.83) | MC | C7FFT-2506M-ND 15.24 115.56 
37__| Tin_| 2500 (63.50) |CMP37T-ND 7.44 56.40 432.00 a : a oe oe oe eae Gold | 6(1.83) | GR |C7FRG2506GND 16.26 123.28 
Female D-Subminiature Connectors, Plastic Shell Gd s mc. | C7FXG-1510M-ND 8.90 67.45 25 Tin 6 (1.83) GR | C7FFT-2506G-ND 14.22 107.77 
9 | Gold | .984(24.99) [CFPOSGND 384 29.14 22320 = : MC HCDGSEIONENE a4 6173 Gold | 10(3.05) | MC |C7FFG2510M-ND 19.72 149.52 
9 | Tin | .984(24.99) |CFPOST-ND 3.26 24.68 189.00 els ; cn TERN vcs cals Tin | 10(3.05) | MC | C7FFT-2510M-ND 17.68 134.01 
15 | Gold | 1.312(33.32) |CFPISGND 5.02 3807 291.60 é : ‘ Gold | 10(3.05) | GR |C7FFG2510GND 18.01 136.54 
15 | Tin | 1.312 (33.32) |OFPIST-ND 4.28 32.43 248.40 Tin A GR_ECUEXIEISIOG:NDE 6.93 52.57 Tin | 10(3.05) | GR | C7FFI-2510GND 15.97 121.03 
25 | Gold | 1.852 (47.04) |CFP25GND 682 51.70 396.00 Gold : MC | C7FXG-2506M-ND 10.47 79.37 Gold | 6 (1.83) | MC | C7FEG-3706M-ND 2549 193.25 
25 (| Tin | 1.852 ao CFP25T-ND 5.80 43.95 336.60 Tin i MC | C7FXT-2506M-ND 9.45 71.62 Tn | e(1a3) | mc |oreTs706eMND 2247 17034 
37 | Gold | 2.500 (63.50) |CFP37GND 10.08 7638 585.00 Gold : CR | C7FXG2506GND 944 7158 : ; ; 
37 Tin__| 2.500 (63.50) |OFP37T-ND 8.56 -64.86_—496.80 Gold | 6 (1.83) GR | C7FFG-3706GND = 24.17 183.24 
ini Tin : GR | C7FXT-2506G-ND 8.42 63.83 Tin | 6(1.83) | GR | C7FFT-3706G-ND 21.15 160.33 
Male D-Subminiature Connectors, Metal Face Cold t MC | C7FXG2510M-ND 12.90 97.82 37 | cola 10 (3.05) Mc | C7FFG3710MND 2908 220.25 
3 | che | 964240) [CMMOSTND Sit 2357 18084 ae ; MC AeA SIOE Nag 11.88 90.06 Tin | 10(3.05) | MC |C7FFI-3710M-ND 26.03 197.34 
15 | Gold | 1.312 (33.32) |OMMI5GND 481 36.43 279.00 ei ‘ a cree ie pa Gold | 10(3.05) | GR | C7FFG3710GND 26.85 203.57 
15 | Tin | 1.312(33.32) |QMM15T-ND 4.08 30.96 237.15 : z : Tin | 10(3.05) | GR | C7FFT-3710GND 23.83 180.66 
25 | Gold | 1.852 (47.04) |OVIM25G-ND 651 4935 378.00 Gold : MC | C7FXG-3706M-ND 15.42 116.88 ‘iso available in the following configuration: 
Ti MC | C7FXT-3706M-ND 13.91 105.42 SEC Me 
25 | Tin | 1.852 (47.04) |QVIM25T-ND 553 4195 321.30 in : ‘ ; C7SS—}CCICIOL-ND — With Metal Face Connector. 
37 | Gold | 2.500 (63.50) |QVIM37G-ND 964 73.09 559.80 Gold F GR | C7FXG3706GND 14.10 106.87 an 
37_| Tin | 2.500 (63.50) |GVM37T-ND 819 62.12 _ 475.83 Tin i CR | C7FXT-3706GND 1259 95.41 Call for complete part number and pricing! 
Female D-Subminiature Connectors, Metal Face Gold . MC | C7FXG3710M-ND 18.98 143.88 
9 | Gold | 984 (24.99) [CRVOSGND 425 32.20 246.60 Tin f MC | C7FXT-3710M-ND 17.47 132.42 Male to Female 
9 | Tin | .984(24.99) |CRMOST-ND 361 27.37 20961 Gold ! GR | C7FXG3710GND 16.78 127.19 
15 Gold | 1.312 (33.32) |CAVISGND 5.52 41.83 320.40 Tin q GR | C7FXT-3710G-ND 15.27 115.74 
bs | cod | 18508704 |GMESGND 747 S864 463.80 
25 | Tin | 1.852(47.04)|CRM25T-ND 635 48.14 368.73 Also available in the following configuration: ; 
37 | Gold | 2.500 (63.50) | CRM37G-ND 11.10 8413 644.40 C7SX7-00010-ND — With Metal Face Connector. Pin 
37__| Tin | 2.500 (63.50) |CAHV37T-ND_ 9.43 71.51 547.74 Call for complete part number and pricing! ite 
* MC= Multi-Color, GR = Gray 
Male to Male No. of Rib- 
Cc 3 ial N D Con- |Conn. Length bon* | Digi-Key Pricing 
tacts [Finish |Feet (Meters) | Cable | Part No. i) 10 
Style Ribbon Cable Using Plastic Shell Connectors 
SUE tay MeMult-color Gold | 6(1.83) | MC |C7MFGOS06M-ND 849 64.35 
ont Finch G=Gray Tin | 6(1.83) | MC |C7MFT-O906M-ND 7.41 56.18 
. ee Gold | 6(1.83) | GR |C7MFGO906GND 8.26 62.59 
Gaede = Length (Use “Feet” only.) g | Jin | 6(1.83) | GR |C7MFT-0906GND 7.18 54.41 
No. Of Contacts Gold | 10(3.05) | MC |C7MFG-O910M-ND 9.35 70.91 
* MC= Multi-Color, GR = Gay Tin | 10(3.05) | MC |C7MFT-O910M-ND 828 62.73 
Gold | 10(3.05) | GR |C7MFGO910GND 897 67.97 
+s . No. of Rib- Tin_|_10(.05) | GR _|C7MFT-0910G-ND 7.89 _59.80 
D-Subminiature Cable Assemblies Con- |Conn.| Length | bon | Digi-Key Pricing Gold 1-6 (1.83) | MO] CAMPG-IS0GMENDI 11.75 9.07 
Single Ended — Male tacts [Finish Feet (Meters) Cable Part No. 1 10 Tin 6 (1.83) MC |C7MFT-1506M-ND 10.34 78.35 
TA Using Plastic Shell Connectors Gold | 6(1.83) | GR |C7MFGI506GND 11.02 83.57 
Gold] 6(1.83) | MC ]C7MMGO906M-ND 7.99 60.59 ys | Tin | 6(1.83) | GR |C/MFT-1506GND 9.61 72.85 
Tin | 6(1.83) | MC | C7MMT-O906M-ND 6.99 52.98 Gold | 10 (3.05) | MC |C7MFG-1510M-ND 13.30 100.82 
Gold | 6(1.83) | GR | C7MMGO0906GND 7.76 58.83 Tin | 10(3.05) | MC |C7MFT-1510M-ND 11.89 90.10 
Ef’ Pin Tin | 6(1.83) | GR | C7MMT-0906GND 6.76 51.22 Gold | 10(3.05) | GR |C7MFG1510GND 12.09 91.65 
* MC=Multi Color, GR = Gr ide 1 Gold | 10(3.05) | MC | C7MMGO910M-ND 886 67.15 Tin_|_10(3.05)_| GR_|C7MFT-1510G-ND 10.68 __ 80.93 
= cicada Tin | 10(3.05) | MC | C7MMT-O910M-ND 7.85 59.54 Gold | 6(1.83) | MC |C7MFG2506M-ND 16.39 124.26 
No. of os hee Rib- hd are Gold | 10 (3.05) GR |C7MMGO0910GND 847 64.21 Tin 6 (1.83) MC |C7MFT-2506M-ND 14.48 109.77 
Con- | Conn. ngtt bon* | Digi-Key ricing Tin | 10(3.05) | GR_| C7MMT-0910GND 7.47 _56.60 Gold | 6(1.83) | GR |C7MFG2506GND 15.36 116.47 
tacts | Finish |Feet (Meters) | Cable | Part No. 1 10 Tin 6 (1.83) GR |C7MEFI-2506GND 1345 101.98 
Using Plastic Shell Connectors Gold | 6(1.83) | MC | C7MMG41506M-ND 11.13 84.37 25 ‘ : : 
9 Tin | 6(1.83) | MC | C7MMT-1506M-ND 9.81 74.35 Gold | 10(3.05) | MC |C7MFG2510M-ND 18.82 142.70 
ae 8 (1-83) ve SNS rer oma Gold | 6(1.83) | GR | C7MMG1506GND 10.40 7887 Tin | 10(3.05) | MC |C7MFT-2510M-ND 16.91 128.22 
in d Gh. | 5 f 7 ~ Hs 
Gis) SS) | Aca ise Ta] Ste) | ce GMAT IeoReND 300 SoH eo] oem |S ee es az 
9 | tin | 611.83) | GR | C7MXT-0906GND 391 29.65 Gold | 10(3.05) | MC | C7MMG1510M-ND 12.68 96.12 é : z 
Gold | 10(3.05) | MC | C7MXGO910M-ND 5.51 41.77 Tin | 10(3.05) | MC | C7MMT-1510M-ND 11.36 86.10 Gold | 6(1.83) | MC |C7MFG3706M-ND 24.16 183.15 
Tin | 10(3.05) | MC | C7MXT-O910M-ND 5.01 37.96 Gold | 10(3.05) | GR | C7MMG1510GND 11.47 86.95 Tin | 6(1.88) | MC |GUMEISEOONENDG 21.34 161.75 
Gold | 10(305) | GR | C7MXGO910GND 5.12 3883 Tin | 10(3.05) | GR | C7MMT-1510GND 10.15 76.94 th oS es eS Shee gid 
Jin | 10(3.05) | Gh A ae 462 35.08 Gold | 6(1.83) | MC | C7MMG2506M-ND 15.49 117.44 a7 fi iin). BABS) snes : ; 
Gold 6(183 MC | C7MXG1506M-ND 6.73 51.00 Tn | 6(183) | MC | C7MMT2S06MLND 13.72 103.98 Gold | 10 (3.05) | MC |C7MFG3710M-ND 27.72 210.15 
Tin | 6(1:83) | MC | C7MXT-1506M-ND 6.07 45.99 : : i Tin | 10(3.05) | MC |C7MFT-3710M-ND 24.90 188.75 
Gold | 6(1:83) | GR | C7MXG1506G.ND 6.00 45.50 Gold | 6(1.83) | GR) C7MMG2506GND 14.46 109.65 Gold | 10(3.05) | GR |C7MFG3710GND 25.52 193.46 
45 | Tin | 6(1.83) | GR | C7MXT-1506GND 5.34 40.49 Tin | 6(1.83) | GR | C7MMT-2506GND 12.69 96.19 Tin | 10(3.05) | GR |C7MFT-3710GND 22.70 172.07 
Gold | 10(3.05) | MC | C7MXG1510M-ND 8.28 62.75 Gold | 10(3.05) | MC | C7-MMG2510M-ND 17.93 135.89 
an ieee Me PON ae aah Tin | 10(3.05) | MC | C7MMT-2510M-ND 16.15 122.42 Aso available in the following configuration: 
‘ ‘ . Gold | 10(3.05) | GR | C7MMG2510GND 16.21 122.91 C7PSO-OIOICICIO-ND— With Metal Face Connector. 
Tin 10805) GR | C7MXT-1510GND 6.41 48.57 Tin | 10(3.05) | GR_| C7MMT-2510GND 14.44 109.44 Call for complete part number and pricing! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 21 


CW noustnies 


DIP Connectors Single Ended — Style 4 Double Ended — Style 8 
: * MC=Multi Color, GR = Gray * MC= Multi Color, GR = Gay 
No. of Dimensions - In. (mm) aw ; = 
Pins A B c No. of Rib- a a No. of Rib- ie a) 
248 Con- | Conn. Length bon* | Digi-Key Pricing Con- | Conn. Length bon* | Digi-Key Pricing 
14 | 42(10.67) | .754 (19.15) | .300 (7.62) 4 235) tacts |Finish| In. (cm) Cable | Part No. ‘il 10 tacts |Finish| In. (cm) Cable | Part No. a) 10 
Gold | 6 (15.24) | MC | C4PXG1406M-ND 1.78 13.51 Gold | 6 (15.24) | MC | C8PPG1406M-ND 3.39 25.73 
16 | .42 (10.67) | .854 (21.69) | .300 (7.62) > Tin | 6(1524) | MC | C4PXT-1406M-ND 154 11.67 Tin | 6(1524) | MC | CBPPT-1406M-ND 291 22.06 
24 | .72,(18.2) | 1.264 (32.11) |.600 (15.24) | * B Gold | 6 (15.24) | GR | C4PXG1406GND =-1.73 13.11 Gold | 6 (15.24) | GR | C8PPG1406GND 334 25.33 
49 _| 7218.29) | 2.067 (52:50)| 600 (15.24) re Tin | 6(15.24) | GR | CAPXT-1406G-ND 1.49 11.28 Tin | 6(15.24) | GR | CBPPT-1406GND 286 21.67 
29) | 2 30) : Gold | 18 (45.72) | MC | C4PXG-1418M-ND 212 16.08 Gold | 18 (45.72) | MC | C8PPG-1418M-ND 3.73 28.30 
a a 18 (45.72) Mc Caan 1.88 14.25 {A a 18 (45.72) | MC ee aN 325 24.64 
bs ; . fade 2 Id | 18 (45.72) PXG-1418GND 197 14.90 Id | 18 (45.72) | GR PPG-1418GND 358 27.12 
ed ECIF oe aoe daca ee Rarer hen ey ‘7 Tin | 18(45.72) | GR | CAPXT-1418GND = 1.72-—«13.07 Tin | 18(45.72) | GR | CBPPT-1418GND 3.09 23.45 
Lin. gold over 50k in. nickel Tin — 100u1in. tin-lead_ + Insulator Material: Gold | 36(91.44) | MC | C4PXG-1436M-ND 263 19.94 Gold | 36 (91.44) | MC | CBPPG1436M-ND 424 3216 
UL 94V 0 retardant glass-filled thermoplastic + Strain Relief Strap Material: Tin 36 (91.44) MC_ | C4PXT-1436M-ND. 239 18.11 Tin 36 (91.44) MC_ | C8PPT-1436M-ND 3.76 28.49 
Tin-plated steel + Color: Blue + Operating Temperature: -55°C to -125°C Gold | 36 (91.44) GR | CAPXG-1436G-ND 232 17.58 Gold | 36 (91.44) GR | CBPPG-1436G-ND 3.93 29.80 
+ Current Rating: 1A (maximum) per contact * Dielectric Withstand Tin_| 36(91.44) | GR_| C4PXT-1436G-ND 2.08 15.75 Tin_| 36(91.44) | GR_| C8PPT-1436GND 345 26.13 
Voltage: Greater than 500Vdc at sea level + Insulation Resistance: Greater Gis : een Me Ee re eae eis oti ve See ooo a aa 
. fi " In a is) a al ~! in 1 Ee +I .| .! 
fae ead th eT AKI ae canoe eo Gold | 6(15.24) | GR | CAPXG1606GND 1184 13.94 Gold | 6(15.24) | GR | CBPPG1606GND 354 26.86 
Pp ‘ seen or : Tin | 6(15.24) | GR | CAPXT-1606GND 158 12.00 Tin | 6(15.24) | GR | CBPPT-1606GND 303 2298 
(254mm x 7.62mm or 2.54mm x 15.24mm) contact spacing + Cover pull-off Gold | 18(45.72) | MC | CAPXG1618M-ND 2.29 = 17.33 Gold | 18(45.72) | MC | CBPPG1618M-ND 3.99 30.26 
force, with strain relief 20 Ib. (7.46kg) minimum (force along contacts’ 16 Tin 18 (45.72) MC _ | C4PXT-1618M-ND. 2.03 15.39 16 Tin 18 (45.72) MC | C8PPT-1618M-ND 3.48 26.38 
primary axis) Gold | 18(45.72) | GR | CAPXG1618GND 210 15.96 Gold | 18 (45.72) | GR | C8PPG1618GND 381 28.88 
Tin | 18(45.72) | GR | CAPXT-1618GND 1.85 = 14.02 Tin | 18(45.72) | GR | CBPPT-1618GND 330 25.00 
No. of [Contact| Digi-Key Pricing Gold | 36 (91.44) | MC | C4PXG1636M-ND 2.87 21.74 Gold | 36 (91.44) | MC | C8PPG1636M-ND 4.57 34.66, 
Contacts Finish |_ Part No. 1 10 100 1,000 Tin | 36 (91.44) | MC | CAPXT-1636M-ND 261 19.80 Tin | 36 (91.44) | MC | C8PPT-1636M-ND 4.06 30.79 
i : : Gold | 36 (91.44) | GR | CAPXG1636GND 250 18.99 Gold | 36(91.44) | GR | C8PPG1636GND 4.21 31.91 
DIP Connectors — .175” (4.44mm) Pin Length Tin_| 36 (91.44) | GR | CAPXT-1636GND 2.25 17.05 Tin_| 36 (91.44) | GR | CBPPT-1636GND 370 28.04 
14 Gold | COPI4GND 161 1222 9360 676.00 Gold | 6 (15.24) | MC | C4PXG2406M-ND 3.11 23.59 Gold | 6 (15.24) [MC | C8PPG2406M-ND 593 44.98 
14 Tin CDP14T-ND 1.37. 10.39 79.56 574.60 Tin 6 (15.24) MC_ | C4PXT-2406M-ND 269 20.39 Tin 6 (15.24) MC | C8PPT-2406M-ND 5.09 38.56 
16 Gold | QDPIEGND 171 1293 99.00 715,00 Gold | 6 (15.24) | GR | CAPXG2406GND 3.02 22.90 Gold | 6 (15.24) | GR | C8PPG2406GND 584 44.29 
16 Tin | CDPIeTND 145 1099 8415 60775 Tin | 6(15.24) | GR | CAPXT-2406G-ND 260 1969 Tin | 6(15.24) | GR | CBPPT-2406G-ND 5.00 37.87 
pal cod | CoPAIGND 28> 2139 16380 118300 Gold | 18 (45.72) | MC | C4PXG-2418M-ND 3.70 28.01 Gold | 18 (45.72) | MC | C8PPG-2418M-ND 652 49.40 
; : ‘ : Tin | 18(45.72) | MC | CAPXT-2418M-ND 327 24.80 Tin | 18(45.72) | MC | C8PPT-2418M-ND 567 42.98 
24 Tin | QOP24T-ND = 2.40 18.18 139.23 1005.55 24 | Gold | 18(45.72) | GR | CHPXG2418GND 342 25.93 24 | Gold | 18 (45.72) | GR | CBPPG2418GND 624 47.32 
40 Gold | ODP40G-ND 4.06 30.79 235.80 1703.00 Tin | 18(45.72) | GR | C4PXT-2418G-ND 3.00 2272 Tin | 18(45.72) | GR | C8PPT-2418G-ND 5.40 40.90 
40 Tin | COP40T-ND 3.45 26.17 200.43 1447.55 Gold | 36(91.44) | MC CAPXG-2496M-ND 457 34.64 Gold | 36 (91.44) | MC CBPEG-2436M-ND 739 56.02 
li fe Tin | 36 (91.44) | MC | CAPXT-2436M-ND 4.15 31.43 Tin | 36 (91.44) | MC | C8PPT-2436M-ND 654 4961 
Strain Roller Straps For DIP Connectors Gold | 36(91.44) | GR | C4PXG-2436GND 4.02 30.48 Gold | 36 (91.44) | GR | C8PPG2436GND 684 51.86 
ie = oe ane iG i ieee 00 Tin_| 36(91.44) | GR_| C4PXT-2436GND —-3.60_—a27.27 Tin | 36(91.44) | GR_| COPPT-2436GND _—«6.00_—«45.45 
— | Osnric- ; ; : : Gold | 6 (15.24) | MC | C4PXG4006M-ND 4.55 34.46 Gold | 6 (15.24) [MC | C8PPG4006M-ND 8.61 65.25 
24 = ODSR24-ND 22 06165 12.60 91.00 Tin | 6(15.24) | MC | C4PXT-4006M-ND 394 29.85 Tin | 6(15.24) | MC | C8PPT-4006M-ND 7.39 56.01 
40 = CDSR40-ND 25 1.88 14.40 104.00 Gold | 6 (15.24) GR | C4PXG-4006G-ND 440 33.33 Gold | 6 (15.24) GR | C8PPG-4006G-ND 846 64.11 
Tin | 6(15.24) | GR | CAPXT-4006G-ND 379 28.71 Tin | 6(15.24) | GR | CBPPT-4006G-ND 724 54.87 
Gold | 18 (45.72) | MC | C4PXG4018M-ND 552 41.82 Gold | 18 (45.72) | MC | C8PPG-4018M-ND 958 72.60 
ao | Tn | 18(45:72) | MC | CAPXT-4018M-ND 4.91 37.20 ao | qin. | 18(45:72) | MC | C@PPT-4018M-ND 836 63.37 
Cc Oo -[] _]-ND Gold | 18(45.72) | GR | CAPXG4018GND 5.07 38.41 Gold | 18(45.72) | GR | C8PPG4018GND 913 69.19 
Tin | 18(45.72) | GR | CAPXT-4018G-ND 4.46 33.79 Tin | 18(45.72) | GR | CBPPT-4018GND 791 59.96 
sve Gold | 36 (91.44) | MC | C4PXG4036M-ND 6.97 52.85 Gold | 36 (91.44) | MC | C8PPG4036M-ND 11.03 83.64 
2000) =Single Ended 7" Tin | 36(91.44) | MC | CAPXT-4036M-ND 636 48.23 Tin | 36 (91.44) | MC | C8PPT-4036M-ND 981 74.40 
400 = Single Ended Riboon able Gold | 36(91.44) | GR | C4PXG4036GND 6.07 46.03 Gold | 36(91.44) | GR | C8PPG4036GND 1013 76.82 
60D = Doble Geaa Tin_| 36 (91.44) | GR | CAPXT-4036G-ND 5.46 41.41 Tin_| 36 (91.44) | GR | CBPPT-4036G-ND —-891__—67.58 
8 = Double-Ended al ‘4 A * A i . rn 7 
= r _ “ A\so available in the following version: Also available in the following version: 
eae eae rg (Eee nciesioniy) cARX_1- END Dip Connector with Strain Relief Strap. C8RR_|-| |ND — Dip Connector with Strain Relief Strap. 
Conn: Fieh LY Neco Gordects Call for complete part number and pricing! Call for complete part number and pricing! 
T=Tin 


Single Ended — Style 2 
* MC= Multi Color, GR = Gray 


No. of Rib- 
Con- | Conn. Length bon* | Digi-Key Pricing 
tacts [Finish| In. (cm) Cable | Part No. 1 1 
Gold 6 (15.24) MC | C2PXG-1406M-ND 1.78 13.51 
Tin 6 (15.24) MC | C2PXT-1406M-ND 1.54 A 
Gold 6 Head e pee eee 1.73 
Tin 6 (15.24) PXT-1406G-ND- 1.49 
Gold | 18 (45.72) MC | C2PXG-1418M-ND 2.12 
14 Tin 18 (45.72) MC | C2PXT-1418M-ND 1.88 
Gold | 18 (45.72) GR| C2PXG-1418G-ND 1.97 
Tin 18 (45.72) GR | C2PXT-1418G-ND 1.72 
Gold | 36 (91.44 MC | C2PXG-1436M-ND 2.63 
Tin 36 (91.44) MC | C2PXT-1436M-ND 2.39 
Gold | 36 (91.44 GR| C2PXG-1436G-ND 2.32 
Tin 36 (91.44) GR__| C2PXT-1436G-ND 2.08 
Gold | 6 (15.24) MC | C2PXG-1606M-ND 1.90 
Tin 6 (15.24) Mc See 1.64 
Gold 6 (15.24) PXG-1606G-ND 1.84 
Tin 6 (15.24) GR_| C2PXT-1606G-ND 1.58 
Gold | 18 (45.72) MC | C2PXG-1618M-ND 2.29 
16 Tin 18 (45.72) MC | C2PXT-1618M-ND 2.03 
Gold | 18 (45.72) GR| C2PXG-1618G-ND 2.10 
Tin 18 (45.72) GR_| C2PXT-1618G-ND 1.85 
Gold | 36 (91.44 MC | C2PXG-1636M-ND 2.87 
Tin 36 (91.44) me eS 261 
Gold | 36 (91.44 -PXG-1636G-ND 2.50 
Tin 36 (a1 a“ GR__| C2PXT-1636G-ND 2.25 
Gold | 6(15.24) | MC | C2PXG2406M-ND 3.11 
Tin 6 (15.24) MC | C2PXT-2406M-ND 2.69 
Gold 6 (15.24) GR| C2PXG-2406G-ND 3.02 
Tin 6 (15.24) GR | C2PXT-2406G-ND 2.60 
Gold | 18 (45.72) MC | C2PXG-2418M-ND 3.70 
24 Tin 18 (45.72) MC | C2PXT-2418M-ND 3.27 
Gold | 18 (45.72) GR| C2PXG-2418G-ND 3.42 
Tin 18 (45.72) GR | C2PXT-2418G-ND 3.00 
Gold | 36 (91.44 MC | C2PXG-2436M-ND 4.57 
Tin 36 (91.44) MC | C2PXT-2436M-ND 415 
Gold | 36 (91.44 GR| C2PXG-2436G-ND 4.02 
Tin 36 (91.44) GR_| C2PXT-2436G-ND 3.60 
Gold | 6(15.24) | MC | C2PXG4006M-ND 4.55 
Tin 6 ted us ES 3.94 
Gold 6 (15.24) PXG-4006G-ND 4.40 
Tin 6 (15.24) GR | C2PXT-4006G-ND 3.79 
Gold | 18 (45.72) MC | C2PXG-4018M-ND 5.52 
40 Tin 18 (45.72) MC | C2PXT-4018M-ND 4.91 
Gold | 18 (45.72) GR| C2PXG-4018G-ND 5.07 
Tin 18 (45.72) GR | C2PXT-4018G-ND 4.46 
Gold | 36 (91.44 MC | C2PXG-4036M-ND 6.97 
Tin 36 (91.44) MC | C2PXT-4036M-ND 6.36 5. 
Gold | 36 (91.44) GR_| C2PXG-4036G-ND 6.07 46.03 
Tin 36 (91.44) GR_| C2PXT-4036G-ND 5.46 41.41 


Double Ended — Style 6 


* MC= Multi Color, GR = Gray 


Double Ended — Style 0 
* MC= Multi Color, GR = Gray 


Also available in the following version: 
fox - -ND — Dip Connector with Strain Relief Strap. 
Call for complete part number and pricing! 


No. of Rib- 
Conn. Digi-Key Pricing Con- | Conn. Length bon* | Digi-Key Pricing 
Finish Part No. 1 10 tacts |Finish| In. (cm) Cable | Part No. 
Gold ¥ C6PPG-1406M-ND 25.73 Gold | 6 (15.24) MC | OOPPG-1406M-ND 3.39 25.73 
Tin ¥ Q6PPT-1406M-ND 22.06 Tin 6 (15.24) MC | OOPPT-1406M-ND 2.91 22.06 
Gold 6 (15. C6PPG-1406G-ND 25.33 Gold | 6 (15.24) GR} OOPPG-1406G-ND 3.34 = 25.33 
Tin 6 (15. O6PPT-1406G-ND 21.67 Tin 6 (15.24) GR_| OOPPT-1406G-ND 286 21.67 
Gold | 18 (45.72) C6PPG-1418M-ND 28.30 Gold | 18 (45.72) MC | OOPPG-1418M-ND 3.73 28.30 
Tin 18 (45.72) Q6PPT-1418M-ND 24.64 14 Tin 18 (45.72) MC | OOPPT-1418M-ND 3.25 24.64 
Gold | 18 (45.72) C6PPG-1418G-ND 27.12 Gold | 18 (45.72) GR} OOPPG-1418G-ND 3.58 27.12 
Tin 18 (45.72) Q6PPT-1418G-ND 23.45 Tin 18 (45.72) GR_| OOPPT-1418G-ND 3.09 23.45 
Gold | 36 (91.44) C6PPG-1436M-ND 32.16 Gold | 36 (91.44) MC | OOPPG-1436M-ND 4.24 32.16 
Tin 36 (91.44) Q6PPT-1436M-ND Tin 36 (91.44) MC | OOPPT-1436M-ND 3.76 28.49 
Gold | 36 (91.44) C6PPG-1436G-ND Gold | 36 (91.44) GR} OOPPG-1436G-ND 3.93 29.80 
Tin 36 (91.44) Q6PPT-1436G-ND Tin 36 (91.44) GR_| OOPPT-1436G-ND 3.45 26.13 
Gold 6 C6PPG-1606M-ND Gold | 6 (15.24) MC | OOPPG-1606M-ND 3.60 27.32 
Tin 6 CQ6PPT-1606M-ND Tin 6 (15.24) MC | OOPPT-1606M-ND 3.09 23.44 
Gold 6 C6PPG-1606G-ND Gold | 6 (15.24) GR} OOPPG-1606G-ND 3.54 26.86 
Tin 6 Q6PPT-1606G-ND Tin 6 (15.24) GR_| OOPPT-1606G-ND 3.03 22.98 
Gold | 18 C6PPG-1618M-ND Gold | 18 (45.72) MC | OOPPG-1618M-ND 3.99 30.26 
Tin 18 Q6PPT-1618M-ND 16 Tin 18 (45.72) MC | OOPPT-1618M-ND 348 26.38 
Gold | 18 C6PPG-1618G-ND Gold | 18 (45.72) GR} OOPPG-1618G-ND 3.81 28.88 
Tin 18 Q6PPT-1618G-ND Tin 18 (45.72) GR_| OOPPT-1618G-ND 3.30 25.00 
Gold | 36 C6PPG-1636M-ND Gold | 36 (91.44) MC | OOPPG-1636M-ND 4.57 34.66 
Tin 36 Q6PPT-1636M-ND Tin 36 (91.44) MC | OOPPT-1636M-ND 4.06 30.79 
Gold | 36 C6PPG-1636G-ND Gold | 36 (91.44) GR} OOPPG-1636G-ND 4.21 31.91 
Tin 36 CO6PPT-1636G-ND Tin 36 (91.44) GR_| OOPPT-1636G-ND 3.70 28.04 
Gold 6 (15. C6PPG-2406M-ND Gold | 6 (15.24) MC | OOPPG-2406M-ND 5.93 44.98 
Tin 6 (15. Q6PPT-2406M-ND Tin 6 (15.24) MC | OOPPT-2406M-ND 5.09 38.56 
Gold 6 (15. C6PPG-2406G-ND Gold | 6 (15.24) GR} OOPPG-2406G-ND 5.84 44.29 
Tin 6 (15. CQ6PPT-2406G-ND Tin 6 (15.24) GR_s| OOPPT-2406G-ND 5.00 37.87 
Gold | 18 (45. C6PPG-2418M-ND Gold | 18 (45.72) MC | OOPPG-2418M-ND 6.52 49.40 
Tin 18 (45. Q6PPT-2418M-ND Tin 18 (45.72) MC | OOPPT-2418M-ND 5.67 42.98 
Gold | 18 (45. C6PPG-2418G-ND 24 | Gold | 18 (45.72) GR} OOPPG-2418G-ND 6.24 47.32 
Tin 18 (45. Q6PPT-2418G-ND Tin 18 (45.72) GR OOPPT-2418G-ND 5.40 40.90 
Gold | 36 (91. C6PPG-2436M-ND Gold | 36 (91.44) MC | OOPPG-2436M-ND 7.39 56.02 
Tin 36 (91. Q6PPT-2436M-ND Tin 36 (91.44) MC | OOPPT-2436M-ND 6.54 49.61 
Gold | 36 (91. C6PPG-2436G-ND Gold | 36 (91.44) GR_| OOPPG-2436G-ND 6.84 51.86 
Tin 36 (91. Q6PPT-2436G-ND Tin 36 (91.44) GR_| OOPPT-2436G-ND 6.00 45.45 
Gold 6 (15.24) Q6PPG-4006M-ND Gold | 6 (15.24) MC | OOPPG-4006M-ND 8.61 65.25 
Tin 6 (15.24) Q6PPT-4006M-ND Tin 6 (15.24) MC | OOPPT-4006M-ND 7.39 56.01 
Gold 6 (15.24) C6PPG-4006G-ND Gold | 6 (15.24) GR_| OOPPG-4006G-ND 8.46 64.11 
Tin 6 (15.24) Q6PPT-4006G-ND Tin 6 (15.24) GR_| OOPPT-4006G-ND 7.24 54.87 
Gold . Q6PPG-4018M-ND Gold | 18 (45.72) MC | OOPPG-4018M-ND 9.58 72.60 
Tin Q6PPT-4018M-ND Tin 18 (45.72) MC | OOPPT-4018M-ND 8.36 63.37 
Gold CO6PPG-4018G-ND 40 | Gold | 18 (45.72) GR_| OOPPG-4018G-ND 9.13 69.19 
Tin Q6PPT-4018G-ND Tin 18 (45.72) GR_ | OOPPT-4018G-ND 7.91 59.96 
Gold Q6PPG-4036M-ND Gold | 36 (91.44) MC | OOPPG-4036M-ND 11.03 83.64 
Tin Q6PPT-4036M-ND Tin 36 (91.44) MC | OOPPT-4036M-ND 9.81 74.40 
Gold Q6PPG-4036G-ND Gold | 36 (91.44) GR | OOPPG-4036GND = 10.13 76.82 
Tin O6PPT-4036G-ND_ Tin 36 (91.44) GR_| OOPPT-4036G-ND 8.91 67.58 
Also available in the following version: Also available in the following version: 
|-ND — Dip Connector with Strain Relief Strap. CORR_]- -ND— Dip Connector with Strain Relief Strap. 


O6RR_]- 
Call for complete part number and pricing! 


Call for complete part number and pricing! 


More Product Available Online: www.digikey.com 


22 (1033) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


CW oustaes 


No. of | Cont. Dim. A Digi-Key Price Each 
Cont. | Finish | Inch(mm) | Part No. 1 10 100 


Socket Connector with Polarizing Key (Cont.) 
Gold | 1.877 (47.68) |QKC34GND 2.82 2.14 1.64 


Termination Jumpers 
Socket Connector — Single Ended 


Socket Connectors ae Fin |tsr7ca765) (KCN 240 1821.40 
4g | Gold [2.177 (65.30) [CKCAOGND 3.10 2:35 1.80 
, Tin _|2.177 (55.30) |OKCAOT-ND__ 2.64 -2.00_——'1.53 
Socket Connector Socket Connector with 
Central Polarizing Key 59 | Gold ]2.677 (68.00) [CKCSOGND 3.72 2822.16 7 
Tin_|2.677(68.00) |CKC5OT-ND 316 240 1.84 MC = Multi-Color, GR = Gray 
gq | Gold 13.177 (80.70) [CKCBOGND 4.53 3.44 (2.63 No. of Rib- 
Tin |3.177 (80.70) |CKOS0T-ND 385 292 2.24 Con- |Conn.| Length | bons | Digi-Key Price Each 
Socket Connector w/Polarizing Key and Strain Relief tacts Finnish] aaliich cm) as sGamNe) darts: i ig 
jo | Gold | 677 (17.20) |CKRIOGND 1.36 1.04 80 Gold | 36 (91.44) | MC | CIAXG1036M-ND 1.84 = 1.40 
Tin__| .677 (17.20) |CKRIOT-ND 1.16 88 68 Tin | 36 (91.44) | MC | CIAXT-1036M-ND 1.67 1.27 
44 | Gold | 877 (22.28) |CKRI4GND 1.83 1.39 1.07 10 | od | 36(91.44) | GR | CIAXG1036G-ND 161 1.23 
Tin__| 877 (22.28) |OKRI4T-ND_ 1.55 1.18 BA) Tin | 36(91.44) | GR | CIAXT-1036GND 1.45 1.10 
ie | C9 | 977 (24.82) |GRIEGND 205° 1560 1.19 Gold | 36 (91.44) | MC | CIAXG1436M-ND 2.60 1.97 
cold [i177 2090) [OKRROGND 2163125 Th | soce4s) | mo TIE 255120 
Kt . 5 a F 14 
20 [tin |a.177 (29.90) |OXR20T-ND 1.82 1.38 1.06 Gold | 96(91.44) | GR Cee CA 
Socket Connector with Socket Connector with 5 | Gold | 1.477 (37.52) CKR26GND 2.48 1.88 1.44 Tin_| 36(91.44) | GR_| CIAXT-1436GND_ 2.05 1.56 
Strain Relief Strain Relief and Central Tin | 1.477 (37.52) |OKRE6T-ND 211 1.60 1.23 Gold | 36 (91.44) | MC | CIAXG1636M-ND 299 2.27 
Polarizing Key u Gold | 1.877 (47.68) |CKR34G-ND 3.04 231 1.77 Tin | 36(91.44) | MC | CIAXT-1636M-ND 2.72 2.06 
Tin _| 1.877 (47.68) |CKR34T-ND 258 1.96 ‘1.50 16 | God | 36(91.44) | GR | CIAXG1636G.ND 263 2.00 
40 Gold | 2.177 (55.30) |QKR40GND 3.29 2.50 1.91 Tin 36 (91.44) | GR | CIAXT-1636GND 2.35 1.79 
Tin |2.177 (55.30) |OXR40T-ND 2.79 212 1.63 Gold | 36 (91.44) | MCG | CIAXG2036M-ND 3.38. 2.56 
50 See fac eee ae es ie Tin | 3691.44) | MC | CIAXT-2036M-ND 3.09 2.35 
in A A CKRSOT- 5. z i 20 
gp | Gold [3.177 (80.70) |CKREOGND 477 362 «2.78 Gold | 36(91.44) | GR | CIAXG-2036G-ND 293 2.22 
Tin_|3.177 (80.70) |OKRE0T-ND 4.06 3.08 —«-2.36 Tin_| 36 (91.44) | GR_| CIAXT-2036G-ND_ 2642.00 
Polarizing Key PKA-ND ——.22/2 86/10 6.30/100 Gold | 96(91.44) | MC CIAXG 2O3oMEND) 4.18 = 3.18 
Tin | 36(91.44) | MC | CIAXT-2636M-ND 3.84 2.92 
26 | Gold | 36(91.44) | GR | CIAXG2636GND 361 274 
Tin_| 36(91.44) | GR_| CIAXT-2636G-ND 3.26 2.48 
+ Contacts: Phosphor bronze + Contact Plating: Gold — 10 in. gold PC B Con necto rs Gold | 36 (91.44) | MC | CIAXG3436M-ND 5.29 4.01 
(in mating area) over 50p in. nickel. Tin — 100u in. tin-lead Tin 36 (91.44 MC | CIAXT-3436M-ND 4.86 3.69 
ial: ; + Contacts: Phosphor bronze 4) ‘ i 
+ Insulator Material: UL 94V-0 flame-retardant thermoplastic Pa 34 
+ Strain Relief Strap Material: Insulated stainless steel + Color: Contact Plating: Tin — 100} Gold | 36 (91.44) | GR | CIAXGS436GND 4.53 sat 
Blue + Operating Temperature: -55°C to +125°C + Current Rating: in tin-lead + Insulator Material: Tin_| 36(91.44) | GR_| CIAXT-3436GND 4.11 3.12 
1A (maximum) per contact + Dielectric Withstand Voltage: Greater UL 24V-0 flame-fetardant Gold | 36 (91.44) | MC |CIAXG4036M-ND 6.01 4.56 
than 00 Vde at sea level + Insulation Resistance: Greater than Ee Daas Tin | 36(91.44) | MC | CIAXT-4036M-ND 5.55 4.21 
5x109 ohms + Withdrawal force 56.709 = 226.79g/contact, typical. 4125°C. + Current Rating: 1A 40 Gold | 36(91.44) | GR | CIAXG4036G-ND 5.11 3.88 
+ Cover pull-off force 226.79g/contact, minimum (force along contacts’ Ha ge we 
primary axis) (max.) per contact » Dielectric 50 © Tin | 36(91.44) | GR_| CIAXT-4036GND 4.65 3.53 
Withstand Voltage: Greater ane Gold | 36 (91.44) | MC | CIAXG5036M-ND 7.36 5.58 
No. of | Cont. ] Dim. A | Digi-Key Price Each Wan DOOD Caisealeve sr . Tin | 36 (91.44) | MC | CIAXT-5036M-ND 680 5.16 
Cont. | Finish | Inch(mm) | Part No. 1 10 100 sulation Resistance: Greater than 5 x 10° ohms. Cover pull-off force, 50 | aia | 36 (91.44) | GR |CIAXG5036GND 6.23 473 
- - without strain relief, 5.60kg. min. (force along contacts’ primary axis) (91.44) ‘ ‘ 
Socket Connector Tin_| 36 (91.44) | GR_| CIAXT-5036G-ND _5.67 4.31 
Gold | .677(17.20) |CSCIOGND 1.12 85 65 No. of | Cont. Dim. A | Digi-Key Price Each Gold | 36 (91.44) | MC | CIAXG6036M-ND 8.87 6.73 
10 [in| 677(1720) [esciorND 957256 ea [alu] Ucenut) eal LOO Tin | 36(91.44) | MC | CIAXT-6036M-ND 8.19 6.22 
44 | Gold | 877 (22.28) |CSCI4GND 1.58 1.20 92 PCB Connectors 60 | cold | 36 (91.44) | GR |CIAXG6036GND 753 5.71 
Tin__| .877 (22.28) |CSCI4T-ND 1.34 ‘1.02 79 10 | Tin | .700(17.78) |CPCIOT-ND 1.24 Tin | 36(91.44) | GR | CIAXT-6036G-ND 685 5.20 
ig | Gold | 97 (24.82) |CSCIGGND 1.83 1.39 1.07 +20 | Tin | 1.200(30.48) | CPC20T-ND 1.46 nace os eee 
Tin__| .977 (24.82) |CSCIET-ND 155 1.18 a Tin | 1.500 (38.10) | CPC26T-ND 1.86 pipieepunccaliay es pirendem i as 
Gold | 1.177 (29.90) |CSC2QOGND 192 1.46 = 1.12 Tin | 1.900 (48.26) | CPC34T-ND 2.26 H -ND— nnector with Strain Relief. 
20 | Tin | 4.177 (29.90) |CSceoT-ND. 1631.24 ‘95 bu (48.26) ; C1CXC-OCICICICND - Socket Connector with Central Polarizing Key. 
Tin | 2.200 (55.88) (ER Nag 2.60 C1DX1-OOOI00-ND — Socket Connector w. Strain Relief & Central Polarizing Key. 
26 Gold | 1.477 (37.52) | CS@6GND 2.29 1.74 1.34 Tin | 2.700 (68.58) | CPOS0T-ND 3.22 Be ‘ Ig INeY- 
Tin _| 1.477 (37.52) |CSC26T-ND 1.95 148 1.14 Tin | 3.200 (81.28) | CPCBOT-ND 3.72 Cal for complete part number and pricing! 
34 | Cold | 1.877 (47.68) | CSCHGND 282 2141.64 : : 
Tin_| 1.877 (47.68) | CSC34T-ND 2.40 1.82 1.40 * Full row version. (“Special Center” version shown above). _aq 
4g | Gold | 2.177 (55.30) |CSCAOGND 3.10 2:35 1.80 PCB Connector — Single Ended 
Tin__| 2.177 (55.30) |CSCAOT-ND 264 200 —'1.53 Cc d Ed Cc 
Gold | 2.677 (68.00) |CSC5OGND 372 282 2.16 i nn r. 
50 A 
Tin_|2677(68.00) |CSC5OT-ND 3.16 240 1.84 a ge e) ecto s ¢ 
60 Gold | 3.177 (80.70) | CSO60GND 4.53 3.44 2.63 + Contacts: Phosphor bronze 
Tin | 3.177 (80.70) |CSOSOT-ND 385 292 2.24 + Contact Plating: Gold - 10y. * MC = Multi-Color, GR = Gray 
. . in. gold (in mating area) over ~ 
Socket Connector With Strain Relief 50 in. nickel. Tin — 100p in. No. of Rib- Ex i 
10 Gold | .677 (17.20) |CSRIOGND 1.36 1.04 80 tin-lead + Insulator Material: Con- Conn. Length bons | Digi-Key Price Each 
Tin__| .677(17.20) |CSRIOT-ND 1.16 88 68 UL 94V-0 flame-retardant tacts |Finish| Inch(cm) | Cable | Part No. 1 10 
14 Gold | .877 (22.28) |CSRI4GND_ 1.83 1.39 1.07 thermoplastic +» Color: Blue Tin | 36(91.44) | MC | CIPXT-1036M-ND 1.97 1.49 
Tin_| .877(22.28) |CSRI4T-ND 155 (1.18 91 * Op Temperature: -55°C to 10 | tin | 36(91.44) | GR | CIPXT-1036GND 1.74 1.32 
je | Cold | 977 (24.82) |CSRIGGND 205° 1.56 1.19 +125°C + Current Rating: 1 Tin | 36(91.44) | MC | CIPXT-2036M-ND 291 2.21 
Tin__| 977 (24.82) |CSRIGT-ND 174 1.32 1.01 e mee) pe ated c Di- 20 | Tin | 36(91.44) | GR | CIPXT-2036GND 246 _1.87 
29 | Gold | 1.177 (29.90) | CSR20GND 2.14 1.63 1.25 electric Withstand Voltage: . F . Tin | 36(91.44) | MC | CIPXT-2636M-ND 3.75 2.85 
Tin | 1.177 (29.90) |CSREOT-ND 1.82 1.38 1.06 Greater than 500 Vdc at sea level + Insulation Resistance: Greater 26 Tin | 36 (91.44) | GR | CIPxXT-2636G.ND 3.17 244 
= - = 7 - than 5x10° ohms + Cover pull-off force 226.79g./contact min. (force Ti 36 91.44 MC | CIPXT MND 4.73 3.59 
25 | Gold | 1.477 (37.52) |CSR2EGND 248 1.88 1.44 along contacts’ primary axis) aa | 20 (91.44) -3436M- : Ff 
Tin_| 1.477 (37.52) |CSR26T-ND 2.11 1.60 —'1.23 Tin | 36(91.44) | GR_| CIPXT-3436GND_ 3,973.02 
34 | Cold | 1.877 (47.68) |CSR34GND 3.04231 177 No. of [Contact| Dim. A | Digi-Key PHESIERGh 4g | lin | 36 (91.44) | MC | CIPXT-4036V-ND 5.51 4.19 
Tin__| 1.877 (47.68) |CSR34T-ND 258 1.96 ‘1.50 Cont. | Finish | Inch(mm) | Part No. 1 10 100 Tin | 36(91.44) | GR_| CIPXT-4036GND 4.62 3.50 
4g | Gold | 2.177 (55.30) |CSRAOGND 329° 250 1.91 59 | En | 36(91.44) | MC | CIPXT-5036M-ND 6.86 5.21 
Tin_| 2.177 (55.30) |CSRAOT-ND 279 212 1.63 Card Edge Connectors Tin_| 36(91.44) | GR | CIPXT-5036GND 5.74 4.35 
50 | Gold | 2.677 (68.00) | CSR50GND 394 2.9 2.29 10 .976 (24.79) | CCEIOG-ND 2.42 i 1.41 60 Tin | 36(91.44) | MC | CIPXT-6036M-ND 5.59 4.24 
Tin _| 2.677 (68.00) |CSR50T-ND 3.35 2.54 1.95 10 976 (24.79) | CCEIOT-ND 2.05 1.19 Tin | 36(91.44) | GR_| CIPXT-6036GND 4.25 3.22 
Gold [3.177 (80.70) |CSRE0GND 477 362 278 
60 loo= 
Tin | 3.177 (80.70) |CSR60T-ND 4.06 308 236 4 pe ae cai ioe Hees 
Socket Connector With Polarizing Key 26 es ae GE 3.88 ape c 4 -ND 
Gold | .677 (17.20) |CKCIOGND 1.12 85 65 doy ; ; : Ribbon Cable 
10 Tin | 677 (17.20) |QKCIOT-ND 95 72 56 26 1.776 (45.11) | CCOR26T-ND 3.29 1.91 Style M=Multi-color 
va | Gold | 87 (22.28) [OKCIMGND 1.58 1.20 “92 34 2.176 (55.27) | COE34GND 4.81 2.79 Gehman ae See Saban 
Tin_| .877(22.28) |CKCIT-ND 1.34 1.02.79 34 2.176 (55.27) | OCE34T-ND 4.09 2.38 G=Gold 9 ie 
je | ld | 977 (24.82) |CKCIEGND 1.83 1.39 1.07 40 2.476 (62.89) | CCEAOG-ND 5.61 3.26 T=Tin L_Ino, Of Contacts 
Tin__| .977 (24.82) |CKCI6T-ND 1.55 1.18 91 40 2.476 (62.89) | OCEAOT-ND 4.77 278 re ® A , 
a | Gold | 1.17 (29.90) [CKCZOGND 1921.46.12 . a Pe Sons Digi-Key” Custom Cable Assemblies Available 
Tin | 1.177 (29.90) | QKC20T-ND__1.63 1.24 95 " ° i ° Cc | Te | F I 1 800 344 4539 
og | Cold | 1.477 (87.52) [CKCEGND 2.29174 «1.34 50 2.976 (75.59) | OOESOT-ND__5.36 3.42 a (e} ree: I- = = 
Tin_| 1.477 (37.52) |OKC26T-ND_ 1.95 1481.14 Polarizing Key PRAND 22/2 6.30/10) (Continued) 
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ew No. of Rib- PCB Connector to PCB Connector 
INDUSTRIES Con- |Conn.| Length | bons | Digi-Key Price Each 
. . tacts |Finish| In. (cm) | Cable | Part No. 1 10 
Termination Jumpers (Cont.) Gold | 6(15.24) | MC |C3AAG2006M-ND 4.09 3.10 
Card Edge Connector — Single Ended Tin | 6(15.24) | MC | C3AAT-2006M-ND 351 267 
Gold | 6(15.24) | GR | C3AAG2006GND 4.01 3.05 
Tin | 6(15.24) | GR | CBAAT-2006GND 343 = 261 
Gold | 18(45.72) | MC | C3AAG2018M-ND = 4.57 3.47 * MC = Multi-Color, GR = Gray 
Tin | 18 (45.72) | MC | CBAAT-2018M-ND 4.00 3.08 
20 | cold | 18(45.72) | GR | CaAAG20IEGND 4.35 «3.30 No. of Rib- | ; 
Tin | 18(45.72) | GR | CBAAT-2018GND 377 286 at a tera ae ae Hea cet 
Gold | 36 (91.44) | MC | C3AAG2036M-ND 5.30 4.02 acta Eins gal neaemn) ARs 
* MC = Multi-Color, GR = Gray Tin | 36(91.44) | MC | CBAAT-2086M-ND 4.72 3.58 Tin | 6(15.24) | MC |/GSPET-IO0OMEND) 260 1.98 
Gold | 36(91.44) | GR | C3AAG2036GND 485 3.68 Tin | 6(152%) | Gh RS g 2560 (1.95 
No. of Rib- tn | sooia) | co [EMRE 427 324 to | Tn | 18(4572) | MC | C3PPT-1018MND 284 2.16 
Con- |Conn.| Length | bon« | Digi-Key Bite Each - : - Tin | 18 (45.72) | GR | C3PPT-1018GND 2.73 2.07 
tacts |Finish| In.(cm) | Cable | Part No. 10 Gold | 6 (15.24) | MC | C3AAG2606M-ND 4.90 3.72 Tin | 36(91.44) | MC | C3PPT-1036M-ND 3.21 2.43 
Gold | 3691.44) | MC | CIEXG-1036M-ND 314 2.39 Tin | 6(1524 | MC ee *21 | 320 Tin_| 36 (91.44) | GR_| CBPPT-1036GND__2.98__2.26 
Tin | 36(0144) | MC | CIEXR1036M.ND 278 211 Gold | 6 (15.24) | GR | CBAAG2606GND 4.81 3.65 Tin | 6(15.24) | MC | CQPPT-2006M-ND 3.16 240 
10 | Gold | 36(91.44) | GR | CIEXG1036GND 292 2.21 Tin | 6(15.24) | GR | GBAAT-2606GND 4.12 3.13 an on pat iis eens ae 
Tin_| 36(91.44) | GR_| CIEXT-1036GND_ 255 1.94 Gold : (45.72) | MC | C3AAG2618M-ND 5.53 4.20 ao |r pee pi a te Ap oe 
Gold | 36 (91.44) | MC | CIEXG2036M-ND 4.68 3.55 og | in | 184572) | MC eee 464 968 tin | 36(01.44) | MC | CaPPT-2036EMND 437 3.32 
Tin | 36(91.44) | MC | CIEXT-2036M-ND 4.20 3.19 Gold i (45.72) | GR | GSAAG2618GND 5.24 = 3.98 tin | 369 1 44) | GR | C3PPT-2036G:ND 392 297 
20 | God | 36 (91.44) | GR | CIEXG2036G-ND 423 © 3.21 Tin | 18 (45.72) | GR | CBAAT-2618GND 456 = 3.46 Tin] 6(1524) | MG |C3PPRE606NEND| 4.03.08 
Tin | 36(91.44) | GR | CIEXT-20836GND 374 284 Gold | 36 (91.44) | MC | C3AAG2636M-ND 648 4.92 tn | 6 (15.24) CR | CBPPT-2606GND 394 299 
Gold | 36 (91.44) | MC | CIEXG2636M-ND 5.77. 4.38 Tin | 36(91.44) | MC | C3AAT-2636M-ND 5.79 4.39 Tin | 18(45.72) | MC | C3PPT-2618M-ND 467 3.54 
og | TA | 9619144) | MC | CIEXT-2636MND 5.18 3.93 Gold | 36 (91.44) | GR | CBAAG2636GND 5.90 4.48 26 | tin | 18 (4572) | CR | C3PPT-2618GND 438 3.32 
Gold | 36 (91.44) | GR | CIEXG2636GND 519 3.94 Tin | 36(91.44) | GR | CBAAT-2636GND 5.21 3.95 Tin | 36(91.44) | MC | C3PPT-2636M-ND 561 4.26 
Tin | 36(91.44) | GR | CIEXT-2636G-ND 4.61 3.50 Gold | 6 (15.24) MC | C3AAG3406M-ND 6.05 4.59 Tin | 36(91.44) | GR | C@PPT-2636GND 5.03 3.82 
Gold | 36 (91.44) | MC | CIEXG3436M-ND 7.27 5.52 Tin 6 (15.24) MC | C3AAT-3406M-ND 5.21 3.95 Tin 6 (15.24) MC | C3PPT-3406M-ND 4.94 3.75 
ag | Tm | 9600144) | MC | CIEXT-3436M.ND 655 497 cold | 6(1524 | CR |CRAAG3406GND 593 4.50 Tin | 6(15.24) | GR | CQPPT-3406GND 4.81 3.65 
Gold | 36 (91.44) | GR CEE oe10 652 4.94 Tin | 6(1524 | GR | C3AAT3406GND 508 3.86 i ta : oa he ca ane = a 
Tin_| 96 (91.44) | GR [IGIESEERSOENOE 5.00 4.40 Gold | 18 (45.72) | MC | C3AAG3418M-ND 687 5.22 7 j : ; : 
Gold | 96 (91.44) | MC Tero 82 6.46 Tin | 18(45.72) | MC | C3AAT-3418M-ND 603 4.57 qn | Beh) | MO eee OS 880 
Tin | 36(91.44) | MC | CIEXT-4036M-ND 7.68 5.83 34 Tin_| 36(91.44) | GR_| C3PPT-3436GND_ 6.24 4.73 
40 Gold | 18 (45.72) | GR | CBAAGS418GND 650 4.93 Tin 1 BU5DA 1 MG GEESE Seo 4 
Gold | 36(91.44) | GR | CIEXG4036GND 762 578 in (15.24) C8PPT-40! . 32 
Tin | 18 (45.72) | GR | CBAAT-3418GND 5.65 4.29 tin | 611524) | cR |CaPPT400eGND 554 421 
Tin | 36(91.44) | GR | CIEXT-4036G-ND 6.78 5.14 in (15.24) . . 
Gold | 36 (91.44) | MC | C3AAG3436M-ND 8.11 6.15 Tin | 18(45.72) | MC | C3PPT-4018M-ND 6.66 5.06 
Gold | 36 (91.44) | MC | CIEXGS5036M-ND 9.96 7.56 40 
tin | 36(91.44) | mc | CIEXT-5036M-ND 902 6.84 Tin | 36(91.44) | MC | C3AAT-3436M-ND 7.26 5.51 Tin | 18(45.72) | GR | C3PPT-4018GND 6.21 4.71 
50 | coia | 3601. : : Gold | 36(91.44) | GR | CBAAG3436GND 7.35 5.58 Tin | 36 (91.44) | MC | C3PPT-4036M-ND 812 6.16 
(14d) | eo 884 670 Ti 44) AAT: ND 651 4.94 Tin | 36(91.44) | GR | CBPPT-4036GND 7.22 5.48 
Tin | 36(91.44) | GR | CIEXT-5036GND 7.89 5.98 in | 96(91.44) | GR RaSeeees : i : : : 
Gold | 6 (15.24) | MC | C3AAG4006M-ND 669 5.07 Tin | 6(15.24) | MC | C3PPT-SO06M-ND 7.05 5.35 
Tin | 6(15.24) | MC | C3AAT-4006M-ND 5.76 4.37 an be bese Ne eae ee ae 
Gold | 6(15.24) | GR | CBAAG4006GND 654 4.96 50 | tn | 18(4572) | ca |caPPrso1sGND 770 584 
Tin | 6(15.24) | GR | CBAAT-4006GND 5.61 4.25 tin | 36(91.44) | mc |C3PPT-S036EM-ND 1009 7.65 
Gold | 18 (45.72) | MC | C3AAG-4018M-ND 7.66 5.81 tin | 36(9144) | GR | C3PPT-5036G-ND 896 6.80 
oo (45.72) | MC | C3AAT-4018M-ND 6.73 5.10 Tin) 6(1524) | MC | C3PPT-6006N-ND 8.16 6.19 
Gold : (45.72) | GR | C3AAG4018GND 7.21 5.47 Tin | 6(15.24) | GR | CBPPT-6006GND 7.94 6.02 
Tin | 18(45.72) | GR | CBAAT-4018GND 628 4.76 eo | Tn | 18(45:72) | MC | C3PPT-6018M-ND 961 7.29 
Gold | 36 (91.44) | MC | C3AAG4036M-ND 9.11 6.91 Tin | 18(45.72) | GR | CSPPT-6018GND 894 678 
; Tin | 36(91.44) | MC | CBAAT-4036M-ND 8.18 6.21 Tin | 36(91.44) | MC | C3PPT-6036M-ND 11.79 8.94 
* MC = Multi-Color, GR = Gray cold | 36(91.44) | CR |C3AAG4036GND 821 6.23 Tin | 36(91.44) | GR | C3PPT-6036GND 10.45 7.92 
TRE RIE Tin | 36(91.44) | GR | CBAAT-4086GND 7.28 5.52 
Con- |Conn.} Length | bon* | Digi-Key Price Each Gold | 6(15.24) | MC | C3AAGS5SO06M-ND 8.05 6.10 
tacts |Finish] In. (cm) | Cable | Part No. 1 10 Tin 6 (15.24) MC | C3AAT-5006M-ND 6.93 5.26 
Gold | 6 (15.24) | MC | C3AAGHIO06M-ND 235 1.79 Gold | 6(15.24) | GR | C3AAGSOO6GND 7.86 5.96 
Tin | 6(15.24) | MC | C3AAT-1006M-ND 2.02 1.53 Tin | 6(15.24) | GR | GBAATSOO6GND 6.74 5.12 
Gold | 6(15.24) | GR | CRAAGIOOBGND 232 1.76 Gold | 18 (45.72) | MC | C3AAG5018M-ND 9.26 7.02 
Tin | 6(15.24) | GR | CBAAT1006GND 1.98 1.51 ea an bs . ee He Stes es pats 
Gui] waar | vc IIE) 20 197 wn | 18579 | Gt [COMPEDISGND 758 575 
46. eee Giscned ; : Gold | 36 (91.44) | MC | C3AAG-5036V-ND 11.08 8.40 
Gold | 18 (45.72) | GR | GAAGHOIBGND) 248 1.89 Tin | 36(91.44) | MC | C3AAT-5036M-ND 9.96 7.56 
Tin | 18 (45.72) | GR | CBAAT1018GND 2.15 1.63 Gold | 36 (91.44) | GR | CBAAGSO36G-ND 9.95 7.55 * MC = Multi-Color, GR = Gray 
Gold | 36 (91.44) | MC | C3AAG-1036M-ND 296 2.25 tin | 36(91.44) | GR |CRAAT5036GND 884 6.70 —_ = 
Tin | 3691.44) | MC | CRAAT-1036M-ND 262 1.99 Gold | 6(15.24) | MC | C3AAG6006M-ND 9.78 7.42 Bae hem Terai an Digi-Key Piocen 
Gold | 36 (91.44) | GR | GRAAGTO36GND 2732.07 Tin | 6(15.24) | MC | C3AAT-6006M-ND 842 6.39 tacts |Finish| In. (cm) _| Cable | Part No. 1 10 
Tin_| 36 (91.44) | GR_| C3AAT-1036GND 2.39 ‘1.82 Gold | 6(15.24) | GR | C8AAG6006GND 9.55 7.25 
Gold | 6(15.24) | MC | C3AAG1406M-ND 333 253 Tin | 6(15.24) | GR | CBAAT-6006GND 820 6.22 se ° ih is acer ae oy 
Tin | 6(15.24) | MC | CRAAT-1406MND 286 © 2.17 Gold | 18 (45.72) | MC | C3AAG6018M-ND 11.23 851 in| 6(15.24) | MC eo ; 3. 
Gold | 6 (15.24) | GR | GAAG1406GND 3.28 2.49 go | | 1814872) | MC | CBAAT-6018M-ND 9.87 7.49 ps 6 ei el = ee ee ee 
Tin | 6(15.24) | GR | CBAAT-1406GND 281 © 2.13 Gold | 18 (45.72) | GR | CBAAG6018GND 10.56 8.01 in | 6(15.24) CBEET-1006G ; 3. 
Tin ; 3(4572) | GR | CBAAT-6018GND 920 698 Gold | 18 (45.72) | MC | C3EEG-1018M-ND 5.20 3.95 
Gold | 18 (45.72) | MC | C3AAG-1418M-ND 367 2.79 ( . ; 
cold | 36(91.44) | mc | C3AAG-6036M-ND 1340 10.16 Tin | 18 (45.72) | MC | C3EET-1018M-ND 4.47 3.40 
Tin | 18 (45.72) | MC | C3AAT-1418M-ND 3.20 2.43 ; : 10 
Tin | 36(91.44) | MC | C3AAT-6086M-ND 12.04 9:13 Gold | 18 (45.72) | GR | CBEEG1018GND 5.08 3.86 
14 | cold | 18 (45.72) | GR | CRAAG-1418GND 352 267 144) nes 
Tin | 1844572) | ca PSMNEeOE 304 231 Gold | 36 (91.44) | GR | C3AAG6036GND 12.06 9.15 Tin | 18 (45.72) | GR | G3EET-1018GND 4.36 3.31 
(45.72) i : ; Tin | 36(91.44) | GR | CBAAT-6086GND 10.70 8.12 Gold | 36 (91.44) | MC | C3EEG-1036M-ND 5.56 4.22 
se oe es eae a Negaanicanene Tin | 36(91.44) | MC | CBEET-1036M-ND 484 3.67 
in z FE a . . ¥ 
Sic iedoiey Gold | 36(91.44) | GR | CBEEG1036GND 5.33 4.05 
Gold | 36 (91.44) | GR | C3AAG-1436GND 3.87 2.94 C3BBC-O1101-ND — Socket Connector with Strain Relief. Tin | 96(91.44 cr | CEET1036GND 4.61 3.50 
tin | 36(91.44) | cR | CaAAT-1436GND 339 258 300--CIIIKIG-ND — Socket Connector with Central Polarizing Key. (91.44) : : 
; . - C3DDL-OIIC1-ND — Socket Connector w. Strain Relief & Central Polarizing Key. Gold | 6(15.24) | MC | C3EEG2006M-ND 6.69 5.08 
Gold) 6(15.24) | MC eee 285 (292 Call for complete part number and pricing! Tin | 6(1524) | MC | C3EET-2006M-ND 5.72 4.34 
Tin | 6(15.24) | MC | C3AAT-1606M-ND 3.30 251 cold | 6(1524 | GR | CREEG2006GND 662 5.02 
Gold] 6 (15.24) | ees OO 2.88 Cc -ND Tin | 6(15.24) | GR | C3EET-2006GND 565 4.29 
Tin | 6(15.24) | GR | C3AAT-1606G-ND 3.24 2.46 : Gold | 18 (45.72) | MC | C3EEG-2018M-ND 7.18 5.44 
Gold | 18 (45.72) | MC | CBAAG1618M-ND 4.24 3.22 siyie} Heenan Tin | 18(45.72) | MC | C3EET-2018M-ND 621 4.71 
ie | it | O72) | MO ema S69 = 280 G=Gray 20 | cold | 18(45.72) | GR | C3EEG2018GND 6.95 5.27 
Gold | 18 (45.72) | GR | CRAAGI618GND = 4.06 3.08 aa Length (Use “Inches” only.) Tin | 18(45.72) | GR | C3EET-2018GND = 55.98 4.54 
e =GO! 
Tin | 18 (45.72) | GR | CBAAT-1618GND 351 2.66 aoe [no. Of Gantacts Gold | 36 (91.44) | MC | C3EEG-2036M-ND 7.90 6.00 
Gold | 36 (91.44) | MC | C3AAG1636M-ND 4.82 3.66 Tin | 36(91.44) | MC | C3EET-2036M-ND 694 5.26 
Tn | 36(0'.4) | MC ices 2) 828 Digi-Key® Custom Cable Assemblies Available Gold | 96(01.44) | GA /(GERG2096GND) 7.45 5.65 
Gold | 36 (91.44) | GR | C3AAG1636GND 446 = 3.38 g y Tin | 36(91.44) | GR | C3EET-2036GND 649 4.92 
Tin | 96(0144) | GR | caaattessano as: 297! | Call Toll Free: 1-800-344-4539 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
24 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Tin | 36 (91.44) 
Gold | 36 (91.44) 
Tin_| 36 (91.44 


CBAET-4036M-ND | 3 0.48uH/m + Impedance: + Approx. 719 + Propagation Delay Time: 
CB3AEG-4036G-ND 


C3AET-4036G-ND 


4 | tn | 18 (45.72) | GR | CBAPT-3418GND 5.52 4.19 


Tin | 36 (91.44) | MC | C3APT-3436M-ND 7.13 5.41 Approx. 5.4ns/m 


GUD noustaes Novel aly pao os 
Con- |Conn. | Length bon* | Digi-Key Price Each Con- |Conn. | Length | bons | Digi-Key Price Each 
. . tacts |Finish| In. (cm) | Cable | PartNo. 1 10 tacts |Finish| In. (cm) | Cable | Part No. 1 10 
Termination Jumpers Tin | 6(15.24) | MC |CBAPT-SOO6M-ND 6.99 5.31 Tin | 18 (45.72) | GR | C8AET-5018GND 9.79 7.43 
Card Edge to Card Edge (Cont) Tin | 6(15.24) | GR |CB3APT-SO06GND 680 5.16 Gold | 36 (91.44) | MC | C3AEG5036M-ND 13.68 10.38 
50 | En | 18(45.72)) MC |CAARIESOIENEND® 6.21 6.23 50 | Tin | 36 (91.44) | MC | C8AET-5036M-ND 12.18 9.24 
No. of Rib- Tin | 18(45.72) | GR |C3APT-5018G-ND 7.64 5.80 Gold | 36 (91.44) | GR | C3AEG-S5036GND 1256 9.52 
Con |Conn.| Length | bon’ | Digi-Key Price Each Tin | 36(91.44) | MC |CBAPT-5036M-ND 10.03 7.61 Tin | 3691.44) | GR | CBAET-5036GND 11.05 838 
tacts [Finish] In. (cm) _| Cable | Part No. 1 10 Tin_| 36 (91.44) | GR |G3ARESOS6G:NDT 890 6.75 
Gold | 6(15.24) | MC |C3EEG2606M-ND 806 6.12 Tin | 6(15.24) | MC |C3APT-6006M-ND 8.29 6.29 A’so available in the following versions: 
Tin | 6(15.24) | MC | CBEET-2606M-ND 690 5.24 Tin | 6(15.24) | GR | C3APT-6006GND 8.07 6.12 3BEC-OOIOIOIG-ND — Socket Connector with Strain Relief. 
Gold | 6(15.24) | GR | C3EEG2606GND 797 6.05 go | Hn | 18(45.72)) MC [CORREDOIENENR 9.74 = 7.39 C3CELLOCIOICIO-ND — Socket Connector with Central Polarizing Key. 
Tin | 6(15.24) | GR | CQEET-2606GND 6.81 5.16 Tin | 18(45.72) | GR |C3APT-6018GND 9.07 6.88 C3DEL-OOIOIOIG-ND — Socket Connector w. Strain Relief & Central Polarizing Key. 
Gold | 18 (45.72) | MC | C3EEG-2618M-ND 870 6.60 Tin | 36(91.44) | MC |CBAPT-6036M-ND 11.91 9.04 Call for complete part number and pricing! 
og | Tin | 18 (45.72) | MC | C3EET-2618V-ND 7.53 5.71 Tin | 36 (91.44) | GR |C3APT-6036G-ND 1057 8.02 
Gold | 18(45.72) | GR | C3EEG2618GND_ 8.41 6.38 Aso available in the following versions: 
Tin | 18 (45.72) | GR | CBEET-2618GND 7.24 ~— 5.50 C3BPL-CILIOILI-ND — Socket Connector with Strain Relief. 
Gold | 36(91.44) | MC | C3EEG-2636M-ND 9.64 7.31 C30PL-CLICILND — Socket Connector with Central Polarizing Key. PCB Connector to Card Edge Connector 
Tin | 36(91.44) | MC | C3EET-2636M-ND 8.48 6.43 C3DP-OOOOIA-ND — Socket Connector w. Strain Relief & Central Polarizing Key. 
Gold | 36 a 44) | GR | CBEEG2636GND 9.06 6.87 Call for complete pert number and pricing! 
Tin | 36(91.44) | GR | CBEET-2636GND 7.90 5.99 
Gold | 6 (15.24) | MC | C3EEG3406M-ND 10.02 7.60 
Tin | 6(15.24) | MC | CBEET-3406M-ND 858 6.51 Socket Connector to Card Edge 
Gold | 6 (15.24) | GR | CBEEG3406GND 9.90 7.51 Cc 
Tin | 6(15.24) | GR | CBEET-3406G-ND 845 6.41 SHNEETOE 
Gold | 18 (45.72) | MC | C3EEG-3418M-ND 10.84 8.22 \ Siena 7 
Tin | 18(45.72) | MC | C3EET-3418M-ND 940 7.13 = Mul Colo taa= Srey 
% | cold | 18(45.72) | GR | C3EEG3418GND 1047 7.94 Newer Rib- 
Tin | 18(45.72) | GR | CBEET-3418GND 9.02 6.85 Gon ||Connd i Lenathinn | boned |i Diat Key) Price Each 
Gold | 36 (91.44) | MC | C3EEG-3436M-ND 12.07 9.16 Gen lGheal tien) | Ctl mats 1 10 
Tin | 36(91.44) | MC | CBEET-3436M-ND 10.63 8.07 
Gold | 36 (a1 44) | CR | GEEG3436GND 1132 859 * MC = Multi-Color, GR = Gray Tin | 6(15.24) | MC | CBPET-1006M-ND 342 2.59 
Tin | 36(91.44) | GR | CBEET-3436GND 9.88 7.49 : Tin | 6(15.24) | GR | CBPET-1006GND 338 257 
Gold | 6(15.24) | MC | C3EEG4O06M-ND 11.77 888 No. of Rib- to | Un | 18(45-72) | MC [CSPEIIOISNNDG 9.65 62.78 
Tin | 6(15.24) | MC | C3EET-4006M-ND 10.02 7.60 Con- |Conn.| Length | bons | Digi-Key Price Each Tin | 18(45.72) | GR | C3PET-1018GND = 3.54 2.69 
Gold | 6 (15.24) | GR | CBEEG4006GND 11.56 8.77 tacts |Finish} In(cm) | Cable | Part No. 10 Tin | 36 (91.44) | MC | C3PET-1036M-ND 4.02 3.05 
Tin | 6(15.24) | GR | C3EET-4006GND 9.87 7.49 Gold | 6(15.24) | MC | C3AEG1006M-ND 3. 278 Tin_| 36 (91.44) | GR | C3PET-1036GND 3.79 2.88 
Tin | 1944872) | MO |GSEERADIEMND 1099 84 Tn | 9(1525 | MC [Sages 312 257 mm | eaeay | oo eee tes as 
& é : : Gold . C3AEG-1006G-ND 3. 2.75 in . : : . 
40 | Gold | 18(45:72) | GR | CBEEGA018GND 1223 927 Tin C3AET-1006G-ND 234 Tin | 18(45.72) | MC | C3PET-2018M-ND 493 3.74 
Tin | 18(45.72) | GR | CBEET-4018GND 10.54 8.00 Gold : CBAEG-1018M-ND 3: 296 20 | tin | 18(45.72) | GR | CBPET-2018GND 470 3.57 
Gold | 36 (91.44) | MC | C3EEG-4036M-ND 14.13 10.72 Tin : GAET-018V-ND 3: 256 Tin | 36 (91.44) | MC | C3PET-2036M-ND 5.65 4.29 
Tin | 36(91.44) | MC | CBEET-4036M-ND 1245 9.44 Tin | 36 (91.44) | GR | C3PET-2036GND 5.20 3.95 
Gold’) 96 (91.44) | GR ese egg 1323 10.04 7 : eo oe Tin | 6(15.24) | MC | C@PET-2606M-ND 547 = 4.15 
Tin | 36 (91.44) FET-4036G-ND 11.5 8.76 : : : ; i H ; } 
aout e (91.44) | CA _[ISSEEESO3GGs Z Gold F C3AEG-1036M-ND 4. 3.23 Tin | 6(15.24) | GR | CBPET-2606GND 5.37 4.08 
6 (15.24) | MC | C3EEGS006M-ND 13.25 10.05 
Tin | 6(1524) | MC | C3EET-S006M-ND 1136 861 Tin i CB3AET-1036M-ND 3. 2.83 Tin | 18(45.72) | MC | C@PET-2618M-ND 610 4.63 
cold | 6(1524) | GR | C3EEGS006GND 1307 9.91 Gold : CBAEG-1036GND 4, 3.06 26 | tin | 18(45.72) | GR | C3PET-2618GND 581 4.41 
Tin | 6(15.24) | GR | C3EET-5006GND 11.17 847 avin : GBAET-1036GND_ 3: s Tin | 36 (91.44) | MC | C3PET-2636M-ND 7.04 5.34 
Gold | 18 (45.72) | MC | C3EEG-5018M-ND 14.47 10.97 Gold . C3AEG-2006M-ND 5. i Tin | 36(91.44) | GR | CBPET-2636GND 647 4.91 
59 | lin | 18(45:72) | MC | CBEET-5018M-ND 1257 9.53 Tin . C3AET-2006M-ND 4. . Tin | 6(15.24) | MC | C3PET-3406M-ND 676 5.13 
Gold | 18 (45.72) | GR | C3EEGS5018GND 1390 10.54 Gold . C3AEG-2006G-ND 5. : Tin | 6(15.24) | GR | C@PET-3406GND 663 5.03 
Tin | 18(45.72) | GR | CQEET-5018GND 1201 9.11 Tin . C3AET-2006G-ND 4. . Tin | 18(45.72) | MC | C@PET-3418M-ND 7.58 5.75 
Gold | 36 (91.44) | MC | C3EEG-S5036M-ND 16.29 12.35 Gold . C3AEG-2018M-ND 5. : 34 | Tin | 18(45.72) | GR | C3PET-3418GND 7.20 5.46 
Tin | 36(91.44) | MC | CSEET-5036M-ND 14.39 10.91 Tin ; CBAET-2018M-ND 5. . Tin | 36(91.44) | MC | C@PET-3436M-ND 881 6.68 
ee eer ean eae dee = ; pasate , : Tin | 36 (91.44) | GR | CBPET-3436GND 8.06 6.11 
in_| 96/9144) | GA Bs = - id : CBAEG.20g6N/-ND ' : Tin | 6(15.24) | MC | C3PET-4006M-ND 7.86 5.96 
Tin : CBAET.2036M-ND 5; ; Tin | 6(15.24) | GR | CPET-4006GND 7.71 = 5.85 
Gold : GAEG2036G-ND 6. f ao | TM | 18(4572) | MC | C3PET-4018V-ND 883 6.70 
Tin : C3AET-2036GND 5: f Tin | 18(45.72) | GR | CPET-4018GND 838 6.36 
eas 611529) | Mo PerecteND m | sod | oes 2 
Tin | 6(15.24) CB3AET-2606M-ND 5. i : : : 
Cold epee) C3AEG-2606G-ND 6. : Tin | 6(15.24) | MC | C@PET-S006M-ND 9.21 6.98 
Tin | 6 (15.24) CBAET-2606GND 5. : Tin | 6(15.24) | GR | CBPET-5006GND 9.02 6.84 
Gold | 18 (45.72) C3AEG-2618M-ND 7. ; 5p | Te | 18(45:72) | MC | CaPET-So1sM-ND 10.42 7.90 
‘ Tin | 18 (45.72) CBAET-2618M-ND 6. cf Tin | 18(45.72) | GR | C3PET-5018GND 9.85 =—7.48 
* MC = Multi: = Gold | 18 (45.72) C3AEG-2618GND 6. : Tin | 36 (91.44) | MC | C@PET-5036M-ND 12.24 9,28 
Me = Mult-Colot, ort = Grey Tin | 18 (45.72) C3AET-2618GND 5: : Tin | 36(91.44) | GR | COPET-5036GND 11.11 8.43 
No. of Rib- Gold | 36 (91.44) C3AEG-2636M-ND 
Con- |Conn.| Length | bon« | Digi-Key Price Each Tin | 36 (91.44) G3AET-2636M-ND 7. . 
tacts |Finish| In. (cm) | Cable | Part No. 1 10 Gold | 36 (91.44) C8AEG-2636G-ND 7. . c = -ND 
Tin | 6(15.24) | MC | CBAPT-1006M-ND 202 1.53 me oe aetna pen ecins 
Tin | 6(15.24) | GR | C3APT-1006GND 1.98 1.51 aes Hae Seeeetie o syie} MeMulticolor 
Tin | 18 (45.72) | MC | C3APT-1018M-ND 226 1.72 oi a feo + a Seats : : G=Gray 
10 | Tin | 18(45.72) | GR | CBAPT-1018GND 215 = 1.68 Ti aunae are an : Conn. Finish I_TLength (Use “Inches” only.) 
Tin | 36(0144) | MC ay 2S 1.80 cold ‘U6. = C3AEG-3418M-ND 8. ae |__| No. Of Contacts 
be ae a = ae = oa3 = Tin | 18 (45.72) CBAET-3418M-ND 7. i @¢ 6 
in é ; z . : Gold | 18 (45.72) CBAEG-3418GND 8: . Digi-Ki m le A: mblies Availabl 
Tin | 6(15.24) | GR | CBAPT-2006GND 326 247 Tin | 18 (45.72) C3AET-3418GND 7: ’ gi-Key” Custo able Assemblies Available 
Tin | 18 (45.72) | MC | C3APT-2018M-ND 382 2.90 Gold | 36 (91.44) CBAEG-3436M-ND 10. : an i = = 
20 | Tin | 18(45.72) | GR | CBAPT-2018GND 359 273 Tin | 36 (91.44) Giaeo cso Call Toll Free: 1-800-344-4539 
Tin | 36(91.44) | MC | CRAPT-2036M-ND 4.55 3.45 Gold | 36 (91.44) C3AEG-3436G-ND 9. : 
Tin | 36 (91.44) | GR | CBAPT-2036GND 4.10 3.11 Tin_| 36 (91.44) CBAET-3436G-ND__8. i i 
Tin | 6(15.24) | MC | CRAPT-2606MND 4.12 3.13 Gold | 6 (15.24) CBAEG4006M-ND 9: ; 50-Conductor Ribbon 
Tin | 6(15.24) | GR | C3APT-2606GND 4.03 3.06 Tin | 6 (15.24) CBAET-4006M-ND 7. . é ) 
oe Tin | 18 (45.72) | MC | C3APT-2618M-ND 4.76 3.61 Gold | 6 (15.24) CBAEG-4006G-ND rikei Cable 635mm Pitch 
Tin | 18 (45.72) | GR | C3APT-2618GND 447 3.39 Tin | 6 (15.24) G3AET-4006G-ND 
tin | 3600144 | wc [GRERORSAING) 570 43s Gold | 18 (45.72) CBAEG-4018N-ND (For NANO IDC ee System) 
Tu... 28/8:41._GR__CGAFT-SEBEGND__8.'2_ 3.88 cas | 181487 | GR | GAAESa@GND 672 727 | [| a0AWG (70-1mm) conductors is designed to allow tenminatons fo a 
a q . ,: f .1mm) conauctors Is aesigned to allow terminations to a 
uy ee i Sel ts ae Tin | 18 (45.72) CB8AET-4018G-ND 5. . High Density IDC connector. 
Tin | 18 (45.72) | MC | C3APT-3418M-ND 5.89 4.47 Gold | 36 (91 a C3AEG-4036M-ND ‘ Features: + Capacitance: Approx. 105pF/m + Inductance: Approx. 
) 
) 


Jin_|_ 36 (9144) | GR eee 657 468 Gold | 6 (15.24) C3AEG-5006M-ND 10: i Digi-Key Price 
Tin | 6(15.24) | MC | C3APT-4006M-ND 5.72 4.34 Tin | 6(15.24) C3AET-5006M-ND 9. d Description Part No. Each 
Tin | 6(15.24) | GR | GBAPT-4006GND 5.57 4.23 Gold | 6 (15.24) CBAEG-5006G-ND d 5 Foot (1.52 Meter) Length R9029-5-ND 13.00 
4p | Tn | 1844572) | MC [RCOATTSOIENEND) 669 = 5.08 Tin | 6(15.24) CBAET-5006G-ND 8: . 10 Foot (3.05 Meter) Length R9029-10-ND 23.20 
Tin | 18 (45.72) | GR | C3APT-4018GND 6.24 4.74 Gold | 18 (45.72) CBAEG-5018M-ND 11. . 50 Foot (15.24 Meter) Length R9029-50-ND 104.00 
Tin | 36 (91.44) | MC | C3APT-4036M-ND 8.15 6.18 Tin | 18 (45.72) CBAET-5018M-ND 10. ‘ 100 Foot (30.48 Meter) Length R9029-100-ND 192.00 
Tin | 36 (91.44) | GR | C3APT-4036G-ND 7.25 5.50 Gold | 18 (45.72) CBAEG-5018G-ND 11. ; 200 Foot (60.96 Meter) Length R9029-200-ND _352.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 25 


AMP tyCa cectronics B No.of/ Cont.) Post 

ell INDUSTRIES YCO Electronics € Con- | Gold | Length Digi-Key Price Each | AMP 
aN tacts| Plat. | Inch(mm) | — Part No. 1 10 | Part No. 

Protected Headers Pin Header With Latches - Without Strain Relief 
Protected Headers on € ‘eatin: 15y" | .110(2.79) | AHEI0G-ND. 1.62 1.35 |499910-1 
Specifications: 10 | 30u" | .110(2.79) |  AHE1OA-ND 1.71 1.43 |499160-1 
. * Connectors recognized under component program of Under- 30u" | .155 (3.94) AHGI0A-ND 4.71 1.43 |499374-1 

Straight-Lead Hf TSS (8. A 

g writers Laboratories Inc. File No. E28476. 1A 15,0" | 110 (2.79) AHE14G-ND 2.22 1.85 |499910-2 
+ Connectors certified by Canadian Standards Association File No. 30y" | .155 (3.94) AHGI4A-ND. 2.36 1.97 |499374-2 
LR16455. 15u" | .110(279)| AHEIGGND 245 2.04 |499910-3 
+ 025” (.64mm) Sq. Posts, .240” (6.10mm) Mating Post Length. 16 | 30p” | .110 (2.79) AHEI6A-ND 2.64 2.20 |499160-3 
+ Material and Finish: Housing and Latches — Black thermo- 30" | .155 (3.94) AHGI6A-ND 2.64 2.20 |499374-3 
plastic, 94V-0 rated. 15y" | .110(2.79) | AHE20G-ND 3.01 251 |499910-4 
: + Contact Finish: 15, or 30y gold on post/pin mating end, .000100- 20 SOut 110 (2.79) Anleee sh) Die. B22: 4201008 
oe ata et Tees bated .000200 bright tin-lead on termination end, with entire contact 30y" | .155(3.94) | AHG2OAND 3.19 2.66 |499374-4 
Connector, sold separately (see below). underplated .000050 nickel. 15y” | .110(2.79) | AHE24G-ND 3.47 2.89 |499910-5 

: 24 |30y" | .110(2.79) | AHE24A-ND 3.79 3.16 |499160-5 

Right-Angle ; Straight-Lead 30q" | 155 (3.94) | AHG24AND_ 3.79 3.16 |499374-5 

No.of — Dim.A 3 ‘ 15p" | 110 (2.79) AHE26G-ND 3.70 3.08 | 499910-6 

Pins __In. (mm)_ No.of Dim. A 26 |30u" | .110(2.79)| AHEZ6AND 3.98 3.31 |499160-6 

Pins In. (mm) Ley, 30," | .155 (3.94) | __ AHG26A-ND 3.98 3.31 |499374-6 
1.26 (32.00) il ( 15u" | 110 (2.79) AHI ND 416 3.47 |499910-7 
* 092 (2.34) 1.46 (37.08) 7 304" wee Ee 449 3.74 peel 
Pin Lenath 1.56 (39.62) yu | 4 j f 
1.76 (44.70) 15y" | .110(2.79) | AHEB4G-ND. 458 3.81 |499910-8 
1.96 (49.78) 34 | 30" | .110(2.79) | AHE34A-ND 497 4.14 |499160-8 
Lock Ejector Hooks, two required per 2.06 (52.32) A” 410 (2.79) ae ’ : ‘ 
connector, sold separately (see below). 2.26 (57.40) Pin fey 30p" | .155 (3.94) AHG34A-ND 497 4.14 | 4993748 
2.46 (62.48) 15u" | .110(2.79) | AHE4OG-ND. 5.25 4.37 |499910-9 
2.76 (70.10) 40 | 30," | .110(2.79) | AHE4OA-ND 5.71 4.75 |499160-9 
i ” 2.96 (75.18) Ale f : . 
Straight Lead 3.35 (82.80) Lock Ejector Hooks, two required per 30," | 155(3.94) | AHCHOAND 5.71 4.75 |499974-9 
Wire Wrap 3.76 (95.50) connector, sold separately (see below). 15° | .110(2.79)| AHESOGND 6.37 5.30 |1-499910-0 
3.96 (100.58) 50 |30u" | .110(2.79) | AHESOA-ND 6.93 5.77 |1-499160-0 
30y" | .155 (3.94) | __ AHG50A-ND 6.93 5.77 |1-499374-0 

iaaves iat at 4 No.oflcont.) Post 15" | .110(2.79) | AHEBOGND 7.49 6.23 | 1-499910-1 

ld eebars ee or, Con- | Gold | Length Digi-Key Price Each | AMP 60 | 30” | .110 (2.79) AHES0A-ND 8.09 6.73 | 1-499160-1 

pega tacts| Plat. | Inch(mm) | Part No. 1 10 | Part No. 30,” | .155(3.94) | AHGB0A-ND  —-8.09_—«6.73 | 1-499374-1 

Pin Header Without Latches 4 | 15H" | -110 (2.79) | AHEB4G-ND 7.81 6.49 |1-499910-2 

Right-Anal 1a" | .110(2.79)|  AHSTOGND 102.85 |102153-1 30y" | .110 (2.79) | AHEB4A-ND 8.40 6.99 | 1-499160-2| 

ight-Angle f 10 | 30” | 110 (2.79) | | AHS10K-ND 141.93 | 102154-1 Pin Header With Latches - With Strain Relief 

Wire Wrap ee 1p" | .155 (3.94) | _AHIOGND __1.11_.93 | 102155-1 toy’ | 110(2.79)|  AHKIOGND 1.62 1.35 |499922-1 

wil 15u" | .110 (2.79) | AHS14G-ND 1.34 1.12 | 102153-2 to | 30H" | 110 (2.79) | AHKTOA-ND 1.62 1.35 |499206-1 

14 [ 90H" | 110 (2.79) )  AHS14K-ND 1.43 1.20 | 102154-2 15u" | .155(3.94) | AHL1OG-ND 483 4.02 |499923-1 

Lock Ejector Hooks, two ‘ & = eon Rita ee prelias 30," | .155 (3.94) | AHLIOAND 1.711.493 |102321-1 
i 300 || Me . ." <I al “ 

required per connector, (F682) ae is 15u" | .110(2.79)} | AHK14G-ND 2.22 1.85 |499922-2 

sold separately A ene 15y" | .110 (2.79) |  AHS16G-ND 1.53 1.27 | 102153-3 4a |sor | 1100279) [Rae ae 

(see below) Pin Length te | 30H’ | -110(2.79) | AHS16K-ND 1.76 1.47 | 102154-3 "| .110 (2.78) ‘ : 

15y" | 155 (3.94) | AHJ16GND 176 1.47 |102155-3 30," | .155 (3.94) | AHL14A-ND. 236 1.97 |102321-2 

SPECIFICATIONS: + Contacts: phosphor bronze, standard. + Con- S0y' | .155 (3.94) AAI CES) 1,94" 1.62 |102156-3 a Toe pitied oa oa pines 
tact Plating: 10y in. gold (in mating area) over 50y in. nickel. + Insu- 15p" | .110 (2.79) ‘AHS20G-ND 1.90 1.58 ) 102153-4 16 ue 110 (2.78) oe ‘ ” pales 
lator Material: UL 94V-0 flame-retardant thermoplastic. + Color: 20 30u" | .110 (2.79) ‘AHS20K-ND 2.08 1.74 | 102154-4 15p1" | .155 (3.94) AHLI6GND 2.45 2.04 | 499923-3 
blue. + Operating Temperature: -55°C to +125°C. + Current 15y” | .155 (3.94) | AHJ20G-ND 208 1.74 | 102155-4 30y" | .155 (3.94) | _ AHL16A-ND. 2.64 2.20 | 102321-3 
Rating: 1A (maximum) per contact. + Dielectric Withstand 30p" | .155 (3.94) | AHJ20K-ND 231 1.93 |102156-4 15y” | .110(2.79)| | AHK20G-ND 3.01 251 |499922-4 
Voltage: greater than_500 Vdc at sea level. + Insulation Resistance: 15y” | 110 (2.79) AHS24G-ND 2.22 = 1.85 | 102153-5 30u" | .110 (2.79) AHK20A-ND 3.19 266 |499206-4 
greater than 5 x 109 ohms. + U.S. Defense Department Mil-C- 24 3830p” | .110 (2.79) AHS24K-ND 245 2.04 | 102154-5 20 15," | .155 (3.94) AHL20G-ND 298 2.48 | 499923-4 
83503/20, 21, approved. 15y” | .155 (3.94) | AHJ24G-ND 2.45 2.04 | 102155-5 30," | .155 (3.94) | __ AHL20A-ND 3.19 266 |102321-4 
No. of Digi-Key Price Each a s reat oe << oe totes 15y" | .110(2.79)] | AHK24G-ND 3.47 2.89 |499922-5 
|Contacts| Description Part No. 1 10 100 1,000 Bar a wen AERSBIND 55° 949 |10n1es 6 24 | 30y" | .110(2.79) | — AHK24A-ND. 3.79 3.16 |499206-5 
Protected Headers - Gold Finish 26 1a “155 (3.94) | AHJ26G:ND 255 212 | 102155-6 30y" | .155 (3.94) | __ AHL24A-ND. 3.79 3.16 | 102321-5 

Srightled Peay 6G doy” | 155(3.94) | AH26K-ND 2.78231 | 102156-6 1p | 110 (2.78) | AHK26GND 3.70 3.08 | 499922-6 

10 a ed WW Me oe ie OS 15° |.110 (279) | AHSSOGND 2.78 2.31] 102183-7 og |30u" | 110(279)|  AHK26AND 3.24270 |499206-6 
Right-Angle WW_|CHA10G-ND 2.08 1.58 121 88 30 | 30y” | 110 (2.79) | | AHS30K-ND 287 2.39 | 102154-7 15p" | .155 (3.94) | AHL26G-ND 3.71 3.09 )499923-6 
Straight-Lead CHSI4GND 130 «4.99 76S 15” | .155 (3.94) | _ AHJ30G-ND 2.87 2.39 | 102155-7 30p" | .155 (3.94) AHL26A-ND 3.98 3.31 | 102321-6 

44 |Right-Angle CHRI4GND 130 99 76 55 15” | .110 (2.79) | AHS34G-ND 3.05 2.54 | 102153-8 30y” | 110 (2.79) | AHK30A-ND 449 3.74 |499206-7 
Straight-Lead WW|CHWI4GND 2.64 200 1.53 1.11 ” i é 
Aa AciOWW (GHAMGNID] p64 200 163114 34 | 90H" | 110(2.79) | AHS34K-ND 3.15 2.62 | 102154-8 30 | 15y" | .155 (3.94) |  AHL30G-ND 4.17 3.47 |499923-7 
Straight-Lead CHSIGGND 1461.11 85 62 15y” | .155 (3.94) | AHJ34G-ND 3.15 2.62 /102155-8 30y" | .155 (3.94) | __ AHL30A-ND 449 3.74 |102321-7 
5 9} ; : : ; 30u" | .155 (3.94) | __ AHJ34K-ND 3.33 2.77 |102156-8 teu | 410(2.79) | AHK34G-ND 458 3.81 |499922-8 

16. |Right-Angle CHRIGGND 146 1.11 85 62 Z i” | 110 (2.79) . ' y 
Straight-Lead WW |CHWI6GND 298 226 1.73 1.25 15pl | .110 (2.79) AHS40G-ND 3.52 2.93 | 102153-9 94 | 30H" | -110 (2.79) | AHK34A-ND 4.97 4.14 |499206-8 
Right-Angle WW__|CHAIGGND 2.98 2.26 1.73 1.25 4g | SOK’ | 110 (2.79) | AHS40K-ND 3.61 3.01 | 102154-9 15," | .155 (3.94) |  AHL34G-ND 459 3.82 |499923-8 
Straight-Lead CHS20GND 1.52 1.16 89 64 15y” | .155 (3.94) | AHJ40G-ND 3.61 3.01 | 102155-9 30." | 155(3.94) | AHL34A-ND 497 4.14 |102321-8 

29 _|Right-Angle CHROOGND 152 1.16 89 64 30y" | .155 (3.94) | __ AHJ40K-ND 3.84 3.20 | 102156-9 et : : : 
svt’ cemee 32 22 1m if] | lactwem| sewn ee sete || [soem] mane o selie 
ight-Angle . . F F = a . i 

; : j é 47 | 1- 40 
Straight-Lead GHSEGND 186 141 108 78 15u" | 110(2.79) | __AHSS0G-ND 4.16 3.47 |1-102153-0 15° | 155(3.94) | AHLAOGND 529 44 |490923-9 
Right-Angle CHROEGND 186 141 108 78 30,” | 110 (2.79) | AHSSOK-ND 4.26 3.54 | 1-102154-0 

2g |Right-Ang : : : : 50 - 30," | .155 (3.94) | __ AHL40A-ND. 5.71 4.75 |102321-9 
Straight-Lead WW |CHW26G-ND 3.72 282 216 1.56 15y” | .155 (3.94) | AHJS0G-ND 4.26 3.54 | 1-102155-0 - 

Right-Angle WW__|CHA26G-ND 3.72 2.82 216 1.56 30y” | .155 (3.94) | __ AHJS0K-ND 4.66 3.87 | 1-102156-0 15u" | .110(2.79) | AHK50G-ND 6.37 5.30 | 1-499922-0 
Straight-Lead CHSMGND 2.23 -«+1.70 «+1.30~+~«94 t5u° | 110 (2.79) | AHS6OG-ND 487 4.05 11-102153-41 50 | 30H’ | -110 (2.79) | AHKSOA-ND 5.95 4.95 | 1-499206-0 

34 Right-Angle CHR34GND =2.23 1.70 1.30 94 en 30u" | .110 (2.79) AHS60K-ND 497 4.14 | 1-102154-1 15y" | .155 (3.94) AHL50G-ND 6.41 5.33 | 1-499923-0 
Rela tte SiS PH = ao 1 15u" | .155(3.94)| AHJE0GND 4.97 4.14 | 1-102155-1 30u" | .155 (3.94) |  AHLS0AND ——6.93_5.77 |1-102321-0 
ght Angle Cases : : = : 30" | .155 (3.94) | __ AHJ60K-ND 5.18 4.31 | 1-102156-1 15y” | .110(2.79)|  AHK60G-ND 7.49 6.23 |1-499922-1 
Straight-Lead CHSOGND 2.73 2.07 (1.59 (1.15 - | . : . 

49 _|Right-Angle CHR4AOGND 2.73 207 159 1.15 15p" | .110 (2.79) | AHS64G-ND 5.01 4.17 | 1-102153-2 go | 30H" | -110(2.79) | AHKBOA-ND 8.09 6.73 | 1-499206-1 
Straight-Lead WW |CHW40GND 543 412 315 228 64. | SOK" | -110 (2.79) | AHS64KND 5.11 4.25 | 1-102154-2 15” | 155 (3.94) | AHL60G-ND 749 6.23 | 1-499923-1 
Right-Angle WW |CHA40G-ND 5.43 4.12 3.15 2.28 15u”" | .155 (3.94) | AHJ64G-ND 5.11 4.25 | 1-102155-2 30, | 155 (3.94) | AHL6OA-ND 8.09 6.73 |1-102321-1 
Straight-Lead CHS5OGND 3.04 «231 «1.77_—=«*1:-28 ae i 4 i .43 | 1- 

Fight- Angle aeSoaNe] 304 231 177 128 Sout | -155 (8.94) (REESE I 15" | .110(2.79)|  AHK64GND 7.81 6.49 | 1-499922-2 

50 |siraight-Lead WW |CHWSOGND 6.11 463 355 257 Pin Header With ACTION PIN Contacts gq |30H’ | -110(2.79)] AHKG4A-ND 8.40 6.99 | 1-499206-2 
Right-Angle WW |CHASOGND 6.11 4.63 3.55__2.57 10 ]30u" | .174 (4.42)  AHAT0A-ND 1.76 1.47 | 499582-1 15,” | 155 (3.94) |  AHL64G-ND 7.77 6.46 | 1-499923-2 
Straight-Lead SP’ [CHB60GND 5.08 386 296 214 14 |30y" | .174 (4.42) | AHA14A-ND 241 2.01 |499582-2 3ou" | .155 (3.94) | AHL64A-ND 8.40 6.99 | 1-102321-21 
(Shrouded) 16 |30y" | .174 (4.42) |  AHAI6A-ND 2.68 2.24 | 499582-3 Lock Ejector Hooks (2 Required per tor) 
Straight-Lead WW"/CHO60G-ND 5.08 3.86 2962.14 20 |30u" | .174(4.42)| AHAZOAND 3.15 2.62 | 499582-4 OEE JOC ION HOOKS Ae Reduired per Connector 

60 (Srowded) Ie a7 2 LE 24 | 30p" | .174 (4.42) | __ AHA24A-ND 3.79 3.16 | 499582-5 Short ALSNO1-ND $.47/2 | 102312-1 
(Shrouded). : : : : 26 | 30y” | .174 (4.42) | AHA26A-ND 3.98 3.31 |499582-6 Long w/o Push Tabs ‘ALLINO1-ND $.47/2 _ |102320-1 
Right-Angle WW" |CHESBOGND 5.08 386 296 214 is awe ae FAAS NS a a pices Pin Header Mounting Kit * 

(Shrouded) P|: : een ( : ; Bolt and Nut, 2 each/kit | __A26333-ND 153 — |102198-1 

CLKSO1-ND_ Lock ctor Hooks-Short (2 required per connector. §.22/2 40 |30u° | .174(4.42)| AHAAOAND 5.46. 4.54 | 499582-9 eae se oss : 

CLKS02-ND Lock Gector Hooks: Long - with strain relief; 50_|30p" | .174 (4.42) AHA50A-ND 6.02 __ 5.01 | 1-499582-0 * 2-56 bolts and nuts may be used to mount pin headers with and w/out 

(2 required per connector) .........++++ssseeeeeeees $.22/2 60 | 30” | .174 (4.42) | AHA6OA-ND 6.69 5.56 | 1-499582-1 latches. If latches are to be used, the bolts must be positioned in the pin 
* Lock ejector hooks included. 64 | 30u” | .174 (4.42) | _ AHA64A-ND 8.19 6.81 | 1-499582-2 header before the latches are installed. (Continued) 
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ANP tyco Electronics No. of | Cont. Post ji 
Con- | Gold | Length Digi-Key Price Each | AMP eo in (tat) 
tacts] Plat. | Inch (mm) Part No. u 10 | Part No. = 
Protected Headers (Cont.) 15y" | 110 (2.79) | AHC14G-ND 2.36 1.97 |499786-2 
ight-. 14 | 30" | .110(2.79) | AHC14K-ND 259 2.16 |499141-2 
Right-Angle 30” | .155 (3.94) | AHT14K-ND 287 2.39 | 102322-2 
15u" | .110 (2.79) | AHCI6G-ND 2.64 2.20 |499786-2 
No.of  Dim.A 16 | 30” | .110(2.79) | | AHCI6K-ND 287 2.39 |499141-3 
i 30u" | .155 (3.94) | AHT16K-ND 3.15 2.62 | 102322-3 
Pins In. (mm) 
1.26 (32.00) 15y" | .110 (2.79) | AHC20G-ND 3.19 2.66 | 499786-4 
1.46 (37.08) 20 | 30y” | .110 (2.79) | AHC20K-ND 3.52 2.93 |499141-4 
30p" | .155 (3.94) | _ AHT20K-ND 3.89 3.24 | 102322-4 
1.56 (39.62) 
1.76 (44.70) 4 | 15H | -110 (2.79) | AHC24G-ND 3.79 3.16 |499786-5 Contact a : 
1.96 (49.78) 1101878) 30u" | .110(2.79) | AHC24K-ND 416 3.47 )499141-5 No.of | Gold Digi-Key Price Each | AMP 
2.06 (52.32) Pint Lanett 15° | 110 (2.79) AHC6G-ND 3.98 3.31 |499786-6 Contacts | Plating Part No. if 100 | Part No. 
2.26 (57.40) 26 | 30y” | .110(2.79) | AHC26K-ND 4.40 3.66 |499141-6 Shrouded with .150” (3.81mm) End Dimension 
ea ee 30y" | .155 (3.94) | __ AHT26K-ND 4.83 4.02 | 102322-6 Double Row - Right-Angle Post 
‘ ’ 15u" | .110 (2.79) | AHC30G-ND 4.49 3.74 | 499786-7 10 15" ‘A26285-ND 59 48 | 103310-1 
en oe Lock Ejector Hooks, two required per 30 | sou | “110 (279) | AHC30K-ND 8.54 7.10 |499141-7 oe eee & 2 Tossa 
3.96 (100.58) connector, sold separately. 15” | .110 (2.79) | AHC34G-ND 497 4.14 |499786-8 14 04 A26288-ND 141114 | 103311-2 
34 | 30y" | .110 (2.79) | AHC34KCND 5.46 4.54 |499141-8 15 A26280-ND “65-531 1033103 
30u" | .155 (3.94) | AHT34K-ND 5.95 4.95 | 102322-8 16 Ou" A26290-ND 95 ~—-77_-'| 103311-3 
15u” | .110 (2.79) | AHC40G-ND 5.71 4.75 |499786-9 a 15u" ‘A26291-ND 1.03.84 | 103310-5 
No. of| Cont. Post a i 40 | 30y” | .110(2.79) | AHC40K-ND 6.23 5.18 |499141-9 30u” A26292-ND 1.00 81 | 103311-5 
Con- iy nent ee pe see cara 30u” | .155 (3.94) AHT40K-ND. 6.93 5.77 | 102322-9 26 15u" A26293-ND 1.24 1.01 103310-6 
acts [Pela einen (on) sare Nos - ORs arise} 15u" |.110(2.79)| AHOSOGND 693 5.77 | 1-499786-0 3041" A26294-ND 1.39 1.13 | 108311-6 
Right-Angle Pin Headers without Latches 50 |30u" | .110(2.79)| AHCSOKND 7.63_-—«6.35 | 1-499141-0 3a | 15H Rasy ie a ize 
15u].110(279)| AHRIOGND ‘1.11 «93 | 102159-1 30," | .155 (3.94) | AHTS0K-ND 8406.99 | 1-102922-0 30 GSS ND 1.79 1.45 | 108311-7 
10 ‘j ; 2 ~ TS 726297-ND 179 145 | 1033108 
30p" | 110 (2.79) | AHRI0K-ND 1.30 1.08 | 102160-1 15u” | .110(2.79)| AHOSOGND 11.66 9.69 | 1-499786-1 40 30u" ‘A26298-ND 483 149 | 103311-8 
15p” | 110 (2.79) | AHR14G-ND 1.43 1.20 | 102159-2 60 | 30p" | .110 (2.79) | AHOBOK-ND 8.93 7.43 | 1-499141-1 15" A26299-ND 194° 158 | 1-103310-0 
30p” | .110 (2.79) | AHR14K-ND 1.62 1.35 | 102160-2 30y" | .155 (3.94) | __ AHT60K-ND 9.80 8.15 | 1-102322-1 50 ” . : - 
44 | 30H (2.79) 30 ‘A26300-ND 239 1.94 | 1-103311-0 
15y" | .155 (3.94) AHZ14G-ND 1.99 1.66 | 102161-2 15y” | .110 (2.79) AHO64G-ND 8.40 6.99 | 1-499786-2 60 15u" A26915-ND 3.63 2.61 1-103310-2 
30y” | .155 (3.94) AHZ14K-ND 1.85 1.54 | 102162-2 64 | 30” | .110 (2.79) AHO64K-ND. 9.31 7.75 | 1-499141-2 30,” A26913-ND 417 2.99 1-103311-2 
15p” | .110 (2.79) | AHRI6G-ND 1.76 1.47 | 102159-3 30p" | 155 (3.94) | AHT64K-ND 10.26 8.53 | 1-102322-2 
16 | 30u" | .110 (2.79) | AHRI6K-ND 217 1.81 | 102160-3 Lock Ejector Hooks (2 Required per Connector) 
15u" | .155 (3.94) | AHZ16G-ND. 2.22 1.85 | 102161-3 Short "ALSNOT-ND $.47/2 7023121 
15y" | .110 (2.79) | | AHR20G-ND 2.08 1.74 | 102159-4 Long w/o Push Tabs ALLNO1-ND $.47/2 102320-1 
9 | 30H” | -110 (2.79) | AHR20K-ND 231 1.93 | 102160-4 n_ (mm) 
15" | .155 (3.94) | AHZ20G-ND 2.73 2.27 |102161-4 
30p” | .155 (3.94) | AHZ20K-ND. 2.45 2.04 | 102162-4 
30” | .110(2.79) | AHR24-ND 268 2.24 | 102160-5 => ; 
24 | tou" | 155 (3.94) |__AHZ24G.ND 3.19 2.66 | 102161-5 ANI tyco Electronics 
7 
15’ | .110(279)| AHR26GND 255 2.12 | 102159-6 puttiorized Distributon 
og | 30H" | -110 (2.79) | AHR26K-ND 278 2.31 | 102160-6 
15u” | .155 (3.94) | AHZ26G-ND 3.38 2.81 | 102161-6 H = H 
30p" | .155 (3.94) | AHZ26K-ND. 3.01 2.51 | 102162-6 Low Profile 4 Sided 
15y" | .110 (2.79) | | AHR30G-ND 287 2.39 | 102159-7 i = No.of | Contact | Latching 
30 30p” | .110 (2.79) AHR30K-ND 3.05 2.54 | 102160-7 Protective Headers -100 X Con- Gold Height Digi-Key Price Each | AMP 
15y" | 155 (3.94) | AHZ30G-ND 3.79 3.16 | 102161-7 100 Centers tacts | Plating | Inch(mm) | Part No. 1 100. | Part No. 
Sou" | 165 (8.94) ISN 398 2.81 | 1021627 Shrouded with Ejection Latches and .150” (3.81mm) 
ay Pres pelea “2 oo eplene Specifications: End Dimension Double Row - Right Angle Post 
34 cae 45 is ) AHZ3A “ND 421 51 | 1021 18 + .025" (.64mm) Sq. Posts, .240" (6.10mm) Mating Post Length. 10 30u" | 585 (14.9) | A26301-ND 2.01 1.63 | 104130-1 
Sy 5 (3.94) G 3 6 + Material and Finish: Housing and Latches — Black thermo-plastic, 94V-0 301" 5 (11.0) | A26302-ND 2.00 1.62 | 104315-1 
ees eR 3.75 _ 3.12 [1021628 rated. ia [a0 sre 26303-ND_2.18 1.7 |104130-2 
15y" | .110 (2.79) AHR40G-ND 3.61 3.01 | 102159-9 * Contact Finish: 15, or 30p gold on post/pin mating end, 1001-200, bright 16 30u" are A26304-ND 3.9 1.86 404130:3 
40 | 30u” | .110 (2.79) AHR40K-ND 3.84 3.20 | 102160-9 tin-lead on termination end, with entire contact underplated 50 nickel. Le i . ¥ . 
30" | 155 (3.94) | AHZAOK-ND gio’ asd ieo16o5 20 | 30yl 5 (14.9) | A26305-ND 2.48 2.01 | 104130-4 
: ! ” " 30," 5 (14.9) | A26306-ND 279 227 |104130-5 
15y" | .110 (2.79) AHR50G-ND 4.26 3.54 | 1-102159-0 No. of Dim. A 26 30u" 435 (11.0) | A26307-ND 2.75 2.23 | 104315-5 
50 30q" .110 (2.79) AHR50K-ND 466 3.87 | 1-102160-0 Pins ic pas 34 30u" 5 (14.9) | A26308-ND 3.13 2.54 | 104130-6 
15u” | .155 (3.94) | AHZ50G-ND 5.92 4.92 | 1-102161-0 Pins __In. (mm) _ 30, 5 (14.9) | A26309-ND 3.34. 2.71 |104130-7 
30u" | .155 (3.94) | AHZ50K-ND 5.18 4.31 | 1-102162-0 ppt ears 40 | a0y 5 (14.0) | A26310-ND 3.34 271 |104315-7 
15y" | .110 (2.79) | AHR6OG-ND 497 4.12 |1-102159-1 iaoien 50 | 30H 5 (14.9) | A26311-ND 3.78 3.06 | 104130-9 
go | 30H’ | -110 (2.79) | AHR6OK-ND 5.18 4.31 | 1-102160-1 1130 (33.02) 30," 5(11.0) | A26312-ND 3.74 3.03 | 104315-9 
15y” | .155 (3.94) | AHZ60G-ND 6.93 5.77 | 1-102161-1 1.40 (35.56) 
30y” | .155 (3.94) | __ AHZ60K-ND 5.95 4.95 | 1-102162-1 1.60 (40.64) 
15" | .110 (2.79) | AHR64G-ND 5.11 4.25 | 1-102159-2 2.00 (50.80) 
4 | 30H | -110 (2.79) | AHRG4K-ND 5.32 4.43 | 1-102160-2 2.30 (58.42) No.of Dim. A 
15u” | .155 (3.94) | AHZ64G-ND. 7.21 6.00 | 1-102161-2 2.80 (71.12) Pins _In. (mm) 
30u" | .155 (3.94) | AHZ64K-ND 6.20 5.16 | 1-102162-2 3.30 (83.82) 
Headers with Short Latches 
to | 15H" | -110(2.79) | AHB1OG-ND 1.71 1.43 | 499913-1 Cnn 
30p" | .110 (2.79) | __ AHB10K-ND 5.43 4.52 |499345-1 ' Gald Digi-Key Price Each | AMP 
44 | 15H" | 110 (2.79) | AHBI4G-ND 2.36 1.97 | 499913-2 Contacts | Plating Part No. 1 100 | Part No. 
Op" | 110 (2:79) (RRAREIETE ND) 8.44 5.36 |499345-2 Shrouded with .150” (3.81mm) End Dimension 
te | 15H’ | 110 (2.79) | AHBI6G-ND 2.64 2.20 |499913-3 Double Row - Straight Post 
30p" | .110 (2.79) | AHB16K-ND 287 2.39 |499345-3 Ta 726267-ND 44 36 | 103308-1 
15y" | .110 (2.79) | AHB20G-ND 3.19 2.66 | 499913-4 0p” A26268-ND 53 43 | 103309-1 7 
20 304" tine AHBOOKND 3:52-2:93 | 499345-4 15u" A26269-ND 5848 | 103808-2 No‘ cl contact [atc ; 
— : : 30u" A26270-ND 82 .67_|_103309-2 Con- | Gold Height Digi-Key Price Each | AMP 
24 | 15H" | 110 (2.79) ERARERAC NDI) 3.79 3.16 /409913-5 15 A26271-ND 82.67 ‘| 103308-3 tacts | Plating | Inch(mm) | PartNo. 1 100 | Part No. 
sud 110 (2:79) [RAEN BelGs. S87 | ACAD we eee = TA ee Shrouded with Ejection Latches and .150” (3.81mm) 
25 | 18 | 110270) RE ay S08 391 demote soar Reeatis ee End Dimension Double Row - Straight Post 
ut Oe) = - : : aTy 726275-ND 92 75 | 103308-6 to | 30H’ | -585(14.9) | A26313-ND 1.92 1.56 | 104128-1 
30 | 15y” | 110 (2.79) | AHB30G-ND 4.49 3.74 |499913-7 30)" A26276-ND 1.14 .90 | 103309-6 30u” | .435(11.0) | A26314-ND 1.92 1.56 | 104313-1 
34 | 15H” | 110 (2.79) | AHB34G-ND 497 4.14 |499913-8 T5p" A26277-ND 1.19 97 | 103308-7 14 | SOW | 585 (14.9) | AQ631S-ND 2.16 1.76 ]104128-2 
30” | .110(2.79) | AHB34K-ND 5.46 4.54 | 499345-8 30y" A26278-ND 1.28 1.04 | 103309-7 30p” | .435 (11.0) | A26316-ND 2.16 1.76 | 104313-2 
go | | 1101279) | AHBAOGND 5.15 4.28 [4og013-9 Pa ee ESBS 16 | 30H" | 585 (14.9) | A26317-ND 225 1.82 |104128-3 
30u" | 110 (2.79) | __ AHB40K-ND 6.23 5.18 |499345-9 ty 726281-ND 1331.08 | 1-103308-0 at = a. 28 1.82 |104313-3 
5p | 18H" | -110(279) | AHBSBDGND 6.93 5.77 | 1-499913-0 30u" A26282-ND_ 1.69 1.38 | 1-103309-0 ao | 3M pear PONG oan ion \teamina 
30p” | .110 (2.79) | AHB50K-ND 7.63 6.35 | 1-499345-0 15" A26283-ND 242 1.96 | 1-103308-2 oF 585 (14.9) | ARG : ' 
- 30," A26284-ND 2.86 __2.32._ | 1-103309-2 2g | S0u" | .585 (14.9) eI 256 208 |104128-5 
15u" | .110 (2.79) | AHB60G-ND 8.09 6.73 | 1-499913-1 7 7 = 30u" | .435 (11.0) | A26322-ND 2.69 2.18 |104313-5 
60 30" | 110 (279 AHB6OK-ND 9 7 Temp. Housing with Board Retention Feature 
yu" | 110 (2.79) : 8.93 7.43 | 1-499345-1 Bir RSSEaaEND Taz | 1044 34 30” | .585 (14.9) | A26323-ND 3.05 2.47 | 104128-6 
4 | 15H" | 110 (2.79) | AHB64G-ND 840 6.99 | 1-499913-2 15 726845-ND 135 97 | 104338-2 30py" | 435 (11.0) | A26324-ND 3.05 2.47 | 104313-6 
30" | .110 (2.79) | __ AHB64K-ND 9.31 7.75 | 1-499345-2 5 726846-ND. 1561.12 | 104338-3 4p | 30H’ | -585(14.9) | A26325-ND 3.28 2.66 | 104128-7 
Headers with Long Latches 15 726847-ND 1:78 1.28] 104338-4 30u" | 435 (11.0) | A26326-ND 3.28 2.66 | 104313-7 
PME NCES TaN TA 43 ear 15 A26848-ND 2041.47 | 104338-5 so | SOHN’ | -585(14.9) | A26327-ND 3.65 2.96 |104128-9 
10 ae peteee nel GES) ‘a0. 4: 4 A26849-ND 2.61 1.88 | 104338-7 30y" | .435 (11.0) | A26328-ND 3.65 2.96 | 104313-9 
30u" | 110 (2.79) : 20 1.58 | 499141-1 A26850-ND___2.62 1.88 | 104338-8 go | sou" | -585(14.9) | A26320-ND 1.93 1.57 |1-104128-0 
30u" | .155 (3.94) | AHTI0K-ND 2.08 1.74 | 102322-1 15 A26851-ND 3.25 2.34 | 104338-9 30u” | .435 (11.0) | A26330-ND 4.20 3.40 |1-104313-0 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


¢ Fax: 218-681-3380 
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3M D-Subminiature Connectors 


(12.95) Plug 


Receptacle Backshell 
Wire Accommodation: 26 & 28 AWG solid and stranded. 
Order strain reliefs separately. oAL & 


Physical: + Contact Material: Beryllium Copper Plating + Underplate: 
50” Nickel — QQ-N-290, Class 2 + Wiping Area: 30,” Gold — MIL- 
G-45204, Type Il, Grade C + Shell Material: Steel, Plating: Tin + Strain 
Relief Material: Stainless Steel .016” (.41mm) Thick » Marking: 3M 
logo and Contact Position Numbers. Electrical: + Current Rating: 1 
amp. * Insulation Resistance: >1x10° 9 @ 500 VDC. + Withstanding 
Voltage: 1000VRMS @ sea level. Environmental: + Temperature 
Rating: -55°C to +105°C. UL File No.: E68080, CSA File No.: LR- 
40971. 


Na of Dim. - In. (mm) Digi-Key Pricing 3M 
Cont. A B Part No. 1 10 |Part No. 
Plugs with flange, thru-hole style, Male 
9 | .98(24.89) .67(17.02) | MMRO9K-ND 5.01 42.18 |8209-6000 
15 | 1.31 (33.27) 1.00 (25.40) |MMRIS5K-ND 5.70 47.95 |8215-6000 
25 |1.85 (46.99) 1.54 (39.12) | MMR25K-ND 647 54.43 |8225-6000 
37 |2.50 (63.50) 2.18 (55.37) | MMR87K-ND 8.36 70.35 |8237-6000 
Plugs with 4-40 threaded insert, Male 
9 | .98(24.89)  .67 (17.02) | MMLO9K-ND 6.14 51.63 |8209-6003 
15 | 1.31 (33.27) 1.00 (25.40) |MML15K-ND 6.82 57.40 /8215-6003 
25 |1.85(46.99) 1.54 (39.12) | MML25K-ND 7.36 61.95 |8225-6003 
37 |2.50 (63.50) 2.18(55.37) | MML37K-ND 9.13 76.83 |8237-6003 
50 |2.40 (60.96) 2.074 (52.68)| MML50K-ND 18.20 153.13 |8250-6005 


Style Ribbon Cable 
70 (D-Sub) H R=Multi-color 
Conn. Finish 7 a J°Gray 
G= Gold <15y Length (Use “Feet” only.) 
K = Gold >15p1 Gold- Copper = 
beryllium pin plating L__{o. Of Contacts 


D-Sub Cable Assemblies 


Single Ended 
Male 


*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 


No. of 
Con- | Conn. Length 

tacts | Finish |Feet (Meters) 
Au 30" 
Au 15," 
Au 30h" 
Au 15," 
Au 30h" 
Au 15," 
Au 30h" 
Au 15," 
Au 30" 
Au 15,” 
Au 30h" 
Au 15," 
Au 30h" 
Au 15," 
Au 30h" 
Au 15," 


Digi-Key Pricing 
Part No. 1 10 
M7PXK-0906R-ND 11.40 100.01 
M7PXG-0906R-ND 7.63 66.95 
M7PXK-0906J-ND 10.42 91.41 
M7PXG-0906J-ND . 58.35 
M7PXK-0910R-ND 5. 118.61 
M7PXG-0910R-ND . 85.55 
M7PXK-0910J-ND R 104.27 
M7PXG-0910J-ND . 71.21 
M7PXK-1506R-ND . 127.32 
M7PXG-1506R-ND . 95.12 
M7PXK-1506J-ND A 113.53 
M7PXG-1506J-ND 5 81.33 
M7PXK-1510R-ND x 157.10 
M7PXG-1510R-ND 124.90 
M7PXK-1510J-ND . 134.12 
M7PXG-1510J-ND i 101.92 


Receptacles with flange, thru-hole style, Female 

Q | .98(24.89) .67(17.02) | MFROSK-ND 5.14 43.23 |8309-6000 
15 | 1.31 (33.27) .97 (24.64) | MFRISK-ND = 5.91 49.70 |8315-6000 
25 |1.85 (46.99) 1.51 (38.35) | MFR25K-ND 6.57 55.30 |8325-6000 
37 |2.50 (63.50) 2.16 (54.86) | MAR87K-ND 8.49 __71.40 |8337-6000 
Receptacles with 4-40 threaded insert, Female 

9 | .98(24.89) .67(17.02) |MFLOSKND 626 52.68 [8309-6003 
15 | 1.31 (33.27) .97 (24.64) | MFLISK-ND =7.03 59.15 |8315-6003 
25 |1.85(46.99) 1.51 (38.35)| MA25K-ND 7.47 62.83 |8325-6003 
37 |2.50(63.50) 2.16 (54.86)| MAL37K-ND 9.13 76.83 8337-6003 
50 |2.40 (60.96) 2.068(52.53)| MALSOK-ND 18.20 153.13 |8350-6005 
Backshells 


M7PXK-2506R-ND 18.77 164.62 
M7PXG-2506R-ND 14.32 125.57 
M7PXK-2506J-ND 16.22 142.25 
M7PXG-2506J-ND 11.77 103.20 
M7PXK-2510R-ND 24.29 212.99 
M7PXG-2510R-ND 19.84 173.94 
M7PXK-2510J-ND 20.04 175.71 
M7PXG-2510J-ND 15.58 136.67 
M7PXK-3706R-ND 25.46 223.24 
M7PXG-3706R-ND 20.06 175.93 
M7PXK-3706J-ND 21.83 191.41 
M7PXG-3706J-ND 16.43 144.10 
M7PXK-3710R-ND 33.31 292.08 
M7PXG-3710R-ND 27.91 244.77 
M7PXK-3710J-ND 27.26 239.03 
M7PXG-3710J-ND 21.86 191.72 


Au 30p" 
Au 15 
Au 30p” 
Au 15 
Au 30p” 
Au 15 
Au30p” 
Au 15" 
Au 30y” 
Au 15 
Au30p” 
Au 15 


SSSs8SBR8l3 ss gB888eass8888eeasR8i 


BBQs: 


Aso available in the following configurations: 


-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert. 

|-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert & 
Strain Relief. 

Call for complete part number and pricing! 


9 = = MDBAN9-ND 3.12 26.25 |3485-2100F Au 30p" 
15 — — | MDBFI5-ND 3.12 26.25 |3485-2200F Au 15,” 
25 _ — | MDBF25-ND 3.12 26.25 |3485-2300F Au 30” 
37 = — | MDBF37-ND 3.12 26.25 |3485-2400F Au 15” 
50 = —_ __|MDBRSO-ND 3.12 26.25 |3485-2500F 
Strain Relief 

9 = —  |MDSRO9-ND 25 2.10 [3448-8D09A M7NXC} 

15 - — _|MDSRI5-ND 25 2.10 |3448-8D15A M7VX_1- 

25 = —  _|MDSR25-ND 25 2.10 [3448-8D25A 

7 - —  _|MDSR37-ND 25 = 2.10 [3448-8037 

50 = —___|MDSR50-ND 252.10 |3448-8D50A 

ri Single Ended 

Series 89 Female 


D-Subminiature Connectors 


We've designed these standard-performance D-Sub connectors to 
reduce costs and save assembly time. 

Physical Specifications: + Insulation Material: Glass reinforced 
polyester (PBT) »* Flammability rating: UL94V-0 + Color: Gray 
+ Marking: Molded figures 3M Logo, part identification number and 
contact position number + Shell Material: Steel + Plating: Tin 
+ Design: Pin Connector with dimples + Fastening: Through Hole and 
4-40 Insert + Contact Material: Copper Alloy » Contact Plating: Wipe 
area 15u” average gold over nickel * Wire Accommodation: 26 & 28 
AWG Solid or Stranded. Electrical Specifications: + Current Rating: 
1A » Insulation Resistance: >1 x 102 @ 500 VDC » Withstanding 
Voltage: 1000VRMS @ Sea Level. Environmental Specifications: 
+ Operating Temperature: -55°C to +105°C 


Na of Dim. -In. (mm) Digi-Key Pricing 3M 
Cont. A B Part No. 1 10 | PartNo. 
D-Sub Connectors, Male 
9 | 98(24.89) .67(17.02) | MMRO9GND 4.59 37.34} 89809-8000 
15 | 1.31 (33.27) 1.00(25.40)|MMRISGND 5.92 48.17) 89815-8000 
25 | 1.85(46.99) 1.54 (39.12) | MMR25GND 6.41 52.16 89825-8000 
37 | 2.50 (63.50) 2.18 (55.37) | MMR37GND 8.68 _70.68 | 89837-8000 


*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 3M 


No. of 
Con- | Conn. Length 

tacts | Finish |Feet (Meters)| 
Au30y") 6 (1.83) 

Au 15y” 
Au 30y” 
Au 15,” 
Au 30y” 
Au 15y” 
Au 30y” 
Au 15y” 


Digi-Key Pricing 
Part No. 1 10 
M7SXK-0906R-ND 11.60 101.72 
M7SXG-0906R-ND 7.31 64.10 
M7SXK-0906J-ND 10.62 93.12 
M7SXG-0906J-ND 6.33 55.50 
M7SXK-0910R-ND 13.72 120.32 
M7SXG-0910R-ND 9.43 82.70 
M7SXK-0910J-ND 12.09 105.98 
M7SXG-0910J-ND 7.80 68.36 
Au30y” | 6 (1.83) M7SXK-1506R-ND 14.84 130.17 
Au 15” | 6 (1.83) M7SXG-1506R-ND 10.26 89.99 
Au30y” | 6 (1.83) M7SXK-1506J-ND 13.27 116.38 
Au 15” | 6 (1.83) M7SXG-1506J-ND 8.69 76.20 
Au 30y” M7SXK-1510R-ND 18.24 159.95 
Au 15p” M7SXG-1510R-ND 13.66 119.77 
Au 30y” M7SXK-1510J-ND 15.62 136.97 
Au 15” M7SXG-1510J-ND 11.04 96.79 


10 (3.05 


10 (3.05 
10 (3.05 
10 (3.05 
10 (3.05 


D-Sub Connectors, Male, Insert 
9 | 98(24.89) .67 (17.02) | MMLO9GND 5.08 41.33 89809-8003 
15 | 1.31 (33.27) 1.00 (25.40)} MMLISGND 6.34 51.59 | 89815-8003 
25 | 1.85 (46.99) 1.54 (39.12) | MML25GND 6.79 55.29) 89825-8003 
37 | 2.50 (63.50) 2.18 (55.37) | MML37GND 8.96 72.96 | 89837-8003 
D-Sub Connectors, Female 
9 | .98(24.89) .67(17.02) | MFROSGND 4.24 34.49) 89909-8000 
15 | 1.31 (33.27) 1.00 (25.40)| MFRISGND 5.25 42.75 | 89915-8000 
25 | 1.85 (46.99) 1.54 (39.12)| MFR25GND 5.74 46.74] 89925-8000 
37 | 2.50 (63.50) 2.18 (55.37) | MAR87GND 7.39 60.14 | 89937-8000 
D-Sub Connectors, Female, Insert 
9 | .98(24.89) .67(17.02) | MFLOSGND 4.38 35.63) 89909-8003 
15 | 1.31 (33.27) 1.00 (25.40) |MFLISGND 5.71 46.46 | 89915-8003 
25 | 1.85 (46.99) 1.54(39.12)|MA25GND 6.16 50.16 | 89925-8003 
37 | 2.50 (63.50) 2.18 (55.37) |MA.387GND 7.77 _63.27 | 89937-8003 
Strain Relief 


9 = = MDSRO9-ND = .25 — | 3448-8D09A 
15 = = MDSRI5-ND 25 — | 3448-8D15A 
2 = = MDSR25-ND 25 — | 3448-8D25A 
37 = _ MDSR37-ND 25 —_| 3448-8D37A 


Au 30y” M7SXK-2506R-ND 18.93 166.04 
Au 15” M7SXG-2506R-ND 13.73 120.44 
Au 30p” M7SXK-2506J-ND 16.38 143.67 
Au 15p” M7SXG-2506J-ND 11.18 98.07 
Au 30p” M7SXK-2510R-ND 24.45 214.41 
Au 15y” M7SXG-2510R-ND 19.25 168.81 
Au 30y” M7SXK-2510J-ND 20.20 177.14 
Au 15y" M7SXG-2510J-ND 15.00 131.54 
Au 30y” M7SXK-3706R-ND 25.65 224.95 
Au 15” M7SXG-3706R-ND 19.49 170.90 
Au 30p” M7SXK-3706J-ND 22.02 193.12 
Au 15y” M7SXG-3706J-ND 15.86 139.07 
Au 30y” M7SXK-3710R-ND 33.50 293.79 
Au 15y” M7SXG-3710R-ND 27.34 239.74 
Au 30y” M7SXK-3710J-ND 27.45 240.74 
Au 15p” M7SXG-3710J-ND 21.29 186.69 


Male to Male 
*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 3M 
No. of Rib- 
Con- | Conn. Length | bon’ | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish |Feet(Meters) |Cable| Part No. 1 10 


Au30y" | 6 (1.83) MC | M7PPK-O906R-ND 19.63 172.11 


Au 15p” ( MC | M7PPG-O906R-ND 12.09 105.99 
Au30y" | 6 (1.83) GR | M7PPK-0906J-ND 18.65 163.51 
9 | Au 15y" ( GR | M7PPG-0906J-ND 11.11 97.39 
Au30p" | 10(3.05) ) MC | M7PPK-O910R-ND 21.75 190.71 
Au 15y" | 10(3.05) ) MC | M7PPG-0910R-ND 14.21 124.59 
Au30y" | 10(3.05) ) GR | M7PPK-0910J-ND 20.11 176.38 
Au 15y" | 10(3.05) | GR | M7PPG-0910J-ND 12.57 110.26 


Au30y" | 6 (1.83) MC | M7PPK-1506R-ND 23.94 209.97 


Au15y" | 6 (1.83) MC | M7PPG-1506R-ND 16.60 145.56 
Au30y" | 6 (1.83) GR | M7PPK-1506J-ND 22.37 196.18 
15 Au 5p" | 6 (1.83) GR | M7PPG-1506J-ND 15.03 131.77 
Au30y" | 10(3.05) ) MC | M7PPK-1510R-ND 27.34 239.75 
Au 15y" | 10(3.05) ) MC | M7PPG-1510R-ND 20.00 175.34 
Au30p" | 10(3.05) ) GR | M7PPK-1510J-ND 24.72 216.77 
Au 15y" | 10(3.05) | GR | M7PPG-1510J-ND 17.37 152.36 
Au30y" | 6 (1.83) MC | M7PPK-2506R-ND 29.27 256.67 
Au15y" | 6 (1.83) MC | M7PPG-2506R-ND 20.36 178.58 
Au30y" | 6 (1.83) GR | M7PPK-2506J-ND 26.72 234.30 
25 Au 5p" | 6 (1.83) GR | M7PPG2506J-ND 17.81 156.21 
Au30p" | 10(3.05) ) MC | M7PPK-2510R-ND 34.79 305.04 
Au 15y" | 10(3.05) ) MC | M7PPG-2510R-ND 25.88 226.95 
Au30y" | 10(3.05) ) GR | M7PPK-2510J-ND 30.53 267.77 
Au 15y" | 10(3.05) | GR | M7PPG2510J-ND 21.63 189.68 
Au30y" | 6 (1.83) MC | M7PPK-3706R-ND 39.14 343.23 
Au15y" | 6 (1.83) MC | M7PPG-3706R-ND 28.35 248.61 
Au30y" | 6 (1.83) GR | M7PPK-3706J-ND 35.51 311.40 
37 Au 15p" | 6 (1.83) GR | M7PPG3706J-ND 24.72 216.78 
Au30p" | 10(3.05) ) MC | M7PPK-3710R-ND 46.99 412.06 
Au 15y" | 10(3.05) ) MC | M7PPG3710R-ND 36.20 317.44 
Au30y" | 10(3.05) ) GR | M7PPK-3710J-ND 40.94 359.01 
Au 15y" | 10(3.05) | GR | M7PPG3710J-ND 30.15 264.39 


Also available in the following configurations: 

M7NN_1}-| -ND — Metal Shell Connector w/ Threaded Insert. 

M7W_}- |-ND — Metal Shell Connector w/ Threaded Insert & 
Strain Relief. 

Call for complete part number and pricing! 


Female to Female 


*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 


Also available in the following configurations: 

M7OX_]- |-ND — Metal Shell Connector w/ Threaded Insert. 

M 4 |-ND — Metal Shell Connector w/ Threaded Insert & 
Strain Relief. 

Call for complete part number and pricing! 


No. of Rib- 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish |Feet(Meters)|Cable| Part No. 1 10 
Au30yu" | 6 (1.83) MC | M7SSK-O906R-ND 20.02 175.53 
Au 15" | 6 (1.83) MC | M7SSG-0906R-ND 11.44 100.29 
Au 30") 6 (1.83) GR | M7SSK-0906J-ND 19.04 166.93 
9 Au 15") 6 (1.83) GR | M7SSG-0906J-ND 10.46 91.69 
Au30y" |} 10 (3.05) | MC | M7SSK-O910R-ND 22.14 194.13 
Au 15y” | 10 (3.05) | MC | M7SSG0910R-ND 13.56 118.89 
Au 30") 10(3.05) | GR | M7SSK-0910J-ND 20.50 179.80 
Au 15" | 10(3.05) | GR | M7SSG-0910J-ND 11.92 104.56 
Au30p" | 6 (1.83) MC | M7SSK-1506R-ND 24.59 215.67 
Au 15u" | 6 (1.83) MC | M7SSG-1506R-ND 15.43 135.30 
Au 30") 6 (1.83) GR | M7SSK-1506J-ND 23.02 201.88 
15 Au 15") 6 (1.83) GR | M7SSG-1506J-ND 13.86 121.51 
Au30y" |} 10 (3.05) | MC | M7SSK-1510R-ND 27.99 245.45 
Au 15” |} 10 (3.05) | MC | M7SSG1510R-ND 18.83 165.08 
Au30y"|} 10 (3.05) | GR | M7SSK-1510J-ND 25.37 222.47 
Au 15y" | 10 (3.05) | GR | M7SSG1510J-ND 16.20 142.10 
Au30p" | 6 (1.83) MC | M7SSK-2506R-ND 29.59 259.52 
Au 15" | 6 (1.83) MC | M7SSG-2506R-ND 19.19 168.32 
Au30p" | 6 (1.83) GR | M7SSK-2506J-ND 27.04 237.15 
25 Au 15") 6 (1.83) GR | M7SSG-2506J-ND 16.64 145.95 
Au 30y") 10(3.05) | MC | M7SSK-2510R-ND 35.11 307.89 
Au 15” |} 10 (3.05) | MC | M7SSG2510R-ND 24.71 216.69 
Au30y”| 10 (3.05) | GR | M7SSK-2510J-ND 30.86 270.62 
Au 15" | 10(3.05) | GR | M7SSG2510J-ND 20.46 179.42 
Au30u"|) 6 (1.83) MC | M7SSK-3706R-ND 39.53 346.65 
Au 15" | 6 (1.83) MC | M7SSG-3706R-ND 27.20 238.55 
Au30p" | 6 (1.83) GR | M7SSK-3706J-ND 35.90 314.82 
37 Au 15") 6 (1.83) GR | M7SSG3706J-ND 23.57 206.72 
Au 30u" | 10(3.05) | MC | M7SSK-3710R-ND 47.38 415.48 
Au 15” |} 10 (3.05) | MC | M7SSG3710R-ND 35.05 307.39 
Au30y” |} 10 (3.05) | GR | M7SSK-3710J-ND 41.33 362.43 
Au 15y" | 10 (3.05) | GR _| M7SSG3710J-ND 29.00 254.34 
Also available in the following configurations: 
M70Q,_|-| |-ND — Metal Shell Connector w/ Threaded Insert. 
M7WW,_ }- |-ND — Metal Shell Connector w/ Threaded Insert & 


Strain Relief. 


Call for complete part number and pricing! (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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3M _ D-Sub Cable Assemblies (Cont. i ” ” No.of] Dim.-In.(mm) | Digi-Key Pricing | 3M 
(Cont) SMI Series 89, 100” x .100 cape ae ee a ae 
(2.54mm x 2.54mm) Socket Connectors 3%] = — |MPSRBEND 463.85 | 3448-4636 
Male to Female a=} . : ao . 40 = = MPSR40-ND 46 3.85 | 3448-4640 
Ly These high-quality, standard-performance IDC sockets minimize applied 50 = = MPSR50-ND 46 3.85 | 3448-4650 
assembly costs without sacrificing reliability. The Series 89 IDC socket is part 60 = = MPSR60-ND 46 3.85 | 3448-4660 
* . 3M of a new line of standard-performance interconnects specifically designed to 64 = = MPSR64-ND 46 3.85 | 3448-4664 
MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray help electronic equipment manufacturers hold down applied assembly costs. Lock Rect. Hooks (Short) MDLKSI-ND 29/2 1.23 | 3505-16 
No. of Rib- These interconnects also offer the quality and reliability you'd expect from Lock Eject. Hooks (Long) MDLKS2-ND  .33/2 1.40 | 3505-17 
Con- | Conn. Length | bont | Digi-Key Pricing 3M. They have been engineered with a “systems” approach that has a 
tacts | Finish_|Feet (meters)| Cable| Part No. 1 10 Leet aan a ened il Leber rece Lon. 
7 i a t + Insulation Material: Gass filled polyester , flammability rating: - ie 
Auigr| 6183) | MC |MPPSSOIBRND 1176 10314 0 ite Gy > Merlin Mesceeinoanes Sl Leguiete iettsion Thongs -100” (2.54mm) 
” u 7 + Pins are Phosphor Bronze + ing: ea: : - MIL 
mute) eries, | at IRFESSoeeetNGl 1058 ened 45204, Type 11, Grade C. Under Plate: 1004" Nickel CON-290, Class 2 + Wire Card Edge Connectors 
9 | Au30u"| 10 (3.05) | MC | M7PSK-O910R-ND 21.94 192.42 Accommodation: 28 AWG Stranded. Electrical Specifications: * Qurrent 
Au 15’ | 10(3.05) | MC | M7PSG-0910R-ND 13.88 121.74 Rating: 1A = Insulation Resistance: >1x10° @ 500 VDC + Withstanding 
Au30u"| 10(3.05) | GR | M7PSK-O910J-ND 20.31 178.09 Voltage: 1000VRMS @ Sea Level. Environmental Specifications: » Operating 
Au 15,” | 10 (3.05) GR | M7PSG-0910J-ND 1225 107.41 Temperature: -55°C to +105°C. UL File No.: £68080, CSA File No.: LR40971 
Au 30u") 6 (1.83) MC | M7PSK-1506R-ND 24.27 212.82 7 Ae rea 
Au 15") 6(1.83) | MC | M7PSG-1506R-ND 16.01 140.43 Rel eee Esa Feo a (err ; 
Ausou"| 6 (1.83) | GR | M7PSK-1506/ND 2270 199.03 : NOE Socket Gold : Yj, WDrilled 
Au15u"| 6(1.83) | GR | M7PSG1506/-ND 14.44 126.64 oC xe! (18.03) Mounting 
15 | Au30u"| 10(3.05) | MC | M7PSK-1510R-ND 27.67 242.60 10 -68 (17.27) MSC10A-ND. 53 4.28 | 89110-0001 Flanges 
Au 15u"| 10 (3.05) | MC | M7PSG-1510R-ND 19.41 170.21 |) 8iz2c5) eee A 98 | 89114 0001 - , =: 
Au30u"| 10(3.05) | GR | M7PSK-1510J-ND 25.04 219.62 16 .98 (24.89) MSC16A-ND 84 6.84 | 89116-0001 Physical: + Insulation Material: Gass reinforced polyester. Flammability 
Au 15y” |_ 10 (3.05) | GR | M7PSG-1510J-ND 16.79 147.23 20 | 1.18(29.97) | MSC2Q0AND 1.05 855 | 89120-0001 rating: UL 94V-0 + Color: Gray + Contact Material: Beryllium copper » Plating: 
Ausou"| 6 (1.83) | MC | M7PSK-2506R-ND 29.43 258.10 24 |) 1.38(35.05) | MSC24AND = 1.26 = 10.26 | 89124-0001 30y” Gold + Marking: 3M logo, Part Identification Number. Electrical: + Current 
Au 15u"| 6 (1.83) | MC | M7PSG2506R-ND 19.78 173.45 26 1.48 (37.59) | MSC26A-ND 1.37 11.12 | 89126-0001 Rating: 1 amp « Insulation Resistance: >1x10°Q @ 500VDC + Withstanding 
Au30u"| 6 (1.83) | GR | M7PSK-2506ND 2688 235.73 30 1.68 (42.67) | MSC30AND 1.58 12.83 | 89130-0001 Voltage: 1000VRMS @ sea level. Environmental: + Temperature Rating: 
Aui5u"} 6(1.83) | GR} M7PSG2506/-ND 17.23 151.08 34 | 1.88 (47.75) | MSC34A-ND 1.79 14.54 | 89134-0001 -55°C to +105°C. UL File No.: E68080, CSA File No.: LR-40971. 
25 | au3ou"| 10(3.05) | MC | M7PSK-2510R-ND 34.95 306.47 40 | 218(55.37) | MSCAOAND = 2.10 17.10 | 89140-0001 Wire Accommodation: 26AWG solid or stranded, 28AWG solid or stranded, 30 
Au 15u”| 10(3.05) | MC | M7PSG-2510R-ND 25.30 221.82 50 | 2.68(68.07) |MSCBOAND) 263 21.98 | 89150-0001 AWGsolid. Order strain reliefs separately. 
Au30u") 10(3.05) | GR | M7PSK-2510J-ND 30.70 269.19 80_| 3.18 (80.77) _|_MSOS0AND/ 3.15 25.65 _| 89160-0001 rac EGaeleyiii PEELS Pricin 3M 
IDC Socket Gold, Polarizin cam) oy 9 
Au 15” | 10 (3.05) | GR_| M7PSG-2510J-ND 21.04 184.55 D EI] Cont. nN B Part No. 1 10 | PartNo. 
Ausou"| 6 (1.83) | MC | M7PSK-3706R-ND 39.33 344.94 10 | .68(1727) | MKCIOAND 53 4.28 | 89110-0101 TUE Drilled Mounting Flanaes 
Au 15u"| 6 (1.83) MC | M7PSG-3706R-ND 27.78 243.58 14 -88 (22.35) MKC14A-ND 74 5.99 | 89114-0101 ing EL 
30 | 6(1.83) | GR | M7PSKS70BLND 3571. 31311 16 | .98(2489) | MKCIGAND 84 6.84 _| 80116-0101 10] 1.40 (35.56) .612(15.54) [MCFIOKND 3.02 25.38 ] 3358-0000 
Aut’ | 61.83) | GR | M7PSG370B-ND 2415 211.75 20 | 1.18(2997) | MKCOOAND 1.05 8.55. | 89120-0101 16| 1.70(43.18) .912(23.16) |MCFI6K-ND 372 31.33 | 3368-0000 
a7 | ava0n"| 101308) | MC | M7PSKS7I0RND 4718 413.77 24 | 138(3505) | MKC4AND 1.26 10.26 | 89124-0101 20) 1.90 (48.26) 1.112(28.24)|MOROK-ND 4.62 38.85 | 3461-0000 
15,” | 10(308) | MC | M7PSG37I0RND 3563 31242 26 | 148(3759) | MKC6AND 137 11.12 | 89126-0101 26| 2.20 (55.88) 1.412 (35.86)/MCFREKND 5.47 46.03 | 3462-0000 
30u"| 10(308) | GR | M7PSKS7IQ-ND 41-14 36072 30 | 1.68(4267) | MKC30AND 1.58 1283 | 89130-0101 34| 2.60 (66.04) 1.812 (46.02)/MCF34K-ND 6,36 53.55 | 3463-0000 
15,” | 10(308) | GR | M7PSG37I0-ND 2958 259.37 34 | 188 (47.75) | MKC344ND 1.79 1454 | 89134-0101 40| 2.90 (73.66) 2.112 (53.64)|MCFAOKND 7.80 65.63 | 3464-0000 
aN : ae 40 | 218(5537) | MKCAOAND 210 17.10 | 89140-0101 50| 3.40 (86.36) 2.612 (66.34)|MCFSOKND 8.03 67.55 | 3415-0000 
A’so available in the following configurations: 50 2.68 (68.07) | MKO50A-ND 263 21.38 | 89150-0101 60| 3.90 (99.06) 3.112 (79.04) |MOFS0K-ND 10.11 85.05 | 3666-0000 
M7NOL}- ND — Metal Shell Connector w/ Threaded Insert. 60 | 3.18(80.77) | MKOB0AND 3.15 2565 | 89160-0101 64| 4.10 (104.14) 3.312 (84.12)|MCFB4K-ND 10.28 86.45 | 3403-0000 
M7W_}-1 |-ND — Metal Shell Connector w/ Threaded Insert & Strain Relief Without Flanges 
Strain Fei. 10 = MKSR10-ND 21 1.71 | 3448-89110 10] .96 (24.38) .612 (15.54) [MCEIOK-ND 3.02 25.38 | 3358-0001 
Call for complete part number and pricing! 14 = MKSR14-ND ‘A 4.71 | 3448-89114 16) 1.26 (32.00) .912(23.16) |MCEIGKND 3.72 31.33 | 3368-0001 
16 = MKSR16-ND 21 1.71 | 3448-89116 20) 1.46 (37.08) 1.112 (28.24)/MQE20K-ND 4.62 38.85 | 3461-0001 
aa - 20 — MKSR20-ND 21 a7 3448-89120 26) 1.76 (44.70) 1.412 (35.86)|MQE26K-ND 5.47 46.03 | 3462-0001 
3M 100” x .100 24 (6.10) 24 = MKSRO4-ND 21 1.71 | 3448-89124 34) 2.16 (54.86) 1.812 (46.02)|MOEB4K-ND 636 53.55 | 3463-0001 
x A 26 = MKSR2G-ND 21s .71._-| 3448-89126 40) 2.46 (62.48) 2.112 (53.64)/MOE40K-ND 7.80 65.63 | 3464-0001 
(2.54mm x 2.54mm) e = MKSPGOND 21~—«st'71_—*| 3448-80130 50) 2.96 (75.18) 2.612 (66.34) |MCESOKND 803 6755 | 3415-0001 
34 = MKSR34-ND 21 1.71 | 3448-89134 60) 3.46 (87.88) 3.112 (79.04)|MCEBOK-ND 10.11 85.05 | 3666-0001 
Socket Connectors a? 40 — MKSR40-ND 21 1.71 3448-89140 64| 3.66 (92.96) 3.312 (84.12) |MCEB4K-ND 10.28 86.45 | 3403-0001 
Wire Accommodation: 26, 28, 30 AWG (10.47) e 50 = MKSRS50-ND 21 1.71 | 3448-89150 With Slotted Mounting Flanges 
solid or stranded. 60 = MKSR60-ND__.21__—='4.71_| 3448-89160 10] 1.30 (83.02) .612(15.54) |MCSIOKND 3.02 25.38 | 3358-0002 


16| 1.60 (40.64) .912 (23.16) |MCSI6K-ND 3.72 31.33 | 3368-0002 
20} 1.80 (45.72) 1.112 (28.24)|MCS20K-ND 4.62 38.85 | 3461-0002 


3M 100” 100” 26| 2.10 (53.34) 1.412 (35.86) |MCS26K-ND 5.47 46.03 | 3462-0002 
3 X. 34] 2.50 (63.50) 1.812 (46.02) |MCS34K-ND 6.36 53.55 | 3463-0002 


Physical: + Insulation Material: Glass reinforced polyester. Hammability 
rating: UL 94V-0 + Color: Gray » Contact Material: Beryllium copper + Plating: 
30” gold + Wire Accommodation: 26 & 28 AWG solid or stranded, 30 AWG 


solid + Marking: 3M logo, Part Identification Number and Orientation Triangle. a " 
Electrical: Stent Rating: 1A + Insulation Resistance: >1x10°Q @500 VDC (2.54mm x 2.54mm) Plug Connectors PH aa (i380 Deislenon NR 403 oe Seretienc 
+ Withstanding Voltage: 1000VRMS @ sea level. Environmental: + Temp. hart 60] 3.80 (96.52) 3.112(79.04)|MCSBOK-ND 10.11 85.05 | 3666-0002 
Rating: -55°C to +105°C. UL File No.: E68080; CSA File No.: LR-40971. bbl eet SO ANG AWG 33 (8.38) 64 400 (101.60) ssietea2 MCSBAKND 1028 3645 | 3403-0002 
No. of Dim. A Digi-Key Pricing 3M fails? <6 ‘ . ‘rain Reliet 
Contacts| In. (mm) _| Part No. 1 10__| PartNo. bed ba ete. Benasity ane 10 = —  |MCSRIOND 1.02 858 | 3448-52 
Polarizing Slots (Open End) Ue OAV 2 Color: Grae @ Content 16, — — — |MCSRI6-ND 1.02 858 | 3448-53 
10 | 68(17.27) | MSCIOKND 193 1628 | 3473-6000 Matarial:'Flat Cable Connectors are 20 = —  |MCSR20-ND 1.02 858 | 3448-54 
14 | .88(22.35) | MSCI4K-ND 235 19.78 | 3385-6000 Beryllium Copper» Plating: 301° Cold 26 = —  |MCSR26-ND 1.02 858 | 3448-55 
1S] Ge) | Meng ee 21s | weeem | I athget mes ae one Ay Bee: -curox rat arp. fF |S] — — — (MESBEAD 1B | sues: 
24 | 1:38 (35.05) | MS@24K-ND 339 2853 | 3626-6000 + Insulation Resistance: >1x10' 2 @500 VDC. + Withstanding Voltage: 50) — — — |MCSR50-ND 1.02 858 | 3448-58 
26 | 1.48 (3759) | MS@6KND 3.66 30.80 | 3399-6000 1O00VEMS(@ scailevel. Environmental:: + Tomperature Fating: -65°C:to co; — —  _|MCSR60-ND 260 21.88 | 3448-31 
30 | 1.68 (4267) | MSC30K-ND 420 35.35 | 3419-6000 +106°G. UL le No,: Bb2080,,CSA File No: LA-40071, | — — _|McsR64ND 102 858 | 3448-59 
34 | 1.88(47.75) | MSC34KND 4.76 40.08 | 3414-6000 No.of] Dim. —In. (mm) Digi-Key Pricing 3M 
40 | 2.18 (55.37) pecs 5.60 47.08 | 3417-6000 Cont.| A B Part No. 1 10 _ | Part No. M z -ND 
50 | 2.68(68.07) | MSOS0K-ND 6.99 58.80 | 3425-6000 i 
60_| 3.18(80.77) | MSOB0KND 865 72.80 | 3334-6000 a ee aE a os Style 1] Ribbon Cable 
Center-Bumped Polarizing (Open End) 14 |1.40 (35.56) 1.10 (27.94) |MPLI4KND 389 32.73 | 4614-6000 SCID Doble Ended Ge-Multr-color 
10 | 68(1727) | MKCIOKND 193 16.28 | 3473-6600 46 |150(38.10) 120(3048)|MPLIBKND 441 3710 | 4616-6000 ia Gray 
14 | -S8(2295 Bem 225 «19-78 | 2385-6000 20 1.70 (43.18) 1.40(35.56)|MPL2OKND 5.14 43.23 | 4620-6000 {A= Gold >15u phosphor bronze fas nee 
16 | .98(24.89) | MKCIGK-ND 256 21.53 | 3452-6600 24 119014826) 160(40.64)|MPLO4KND 566 47.60 | 4604-6000 G = Gold <18u phosphor bronze Length (Use “Inches” only.) 
20 | 1.18 (29.97) | MKG20KND 2.83 23.80 | 3421-6600 26 |200(5080) 170(43.18) |MPLOSKND 584 4918 | 4626-6000 K = Gold >151 Gold: Copper ‘i OF Coniiees 
24 | 1.38 (35.05) | MK@24KND 3.39 28.53 | 3626-6600 30 |220 (65: MPL30KND 643 5408 | 4630-6000 beryllium pin plating : 
26 | 1.48 (37.59) | MKC@26K-ND 3.66 30.80 | 3399-6600 34 |240 (60.96) 210(53.34) | MPL34KND 726 61.08 | 4634-6000 
30 | 1.68(42.67) | MKC30K-ND 4.20 35.35 | 3419-6600 i s P 
34 | 1.88 (47.75) | MKC34K-ND 4.76 40.08 | 3414-6600 a 70 (68.58) 2.40 (60! MES AE ie aes baie oM Termination Jumpers 
40 | 218(55.37) | MKCAOKND 5.60 47.08 | 3417-6600 50 1320/81. MPL5OKND 872 7333 | 4650-6000 
50 | 268(68.07) | MKC50K-ND 6.99 58.80 | 3425-6600 60 "40 (86.36) | MPLEOKND 1028 8645 | 4660-6000 Single Ended Socket 
60_| 3.18(80.77) | MKOB0KND 8.65 _—72.80 | 3334-6600 64 MPL64KND 1096 9223 | 4664-6000 Connector 
Center-Bumped Polarizing (Closed End) M ting Fl: = = 
70 | .68(17.27) | MSDIOKND 206 17.33 | 3473-7600 0 maar os FEBS SIO BOSH 
16 mA a MeN én ae Seen 14 |1.40 (35.56) 1.10(27.94)|MPKI4K-ND 389 32.73 | 4614-6001 MC = 3M Multi-Color, GR = ou Gray 
20 | 1.18(2997) | MSD20KND 297 2503 | 3421-7600 50 (38.10) 1.20 (30.48) |MPKI6K-ND 4.41 37.10 | 4616-6001 No. of Rib] =: 
24 1.38 (35.05) | MSD24K-ND 356 29.93 | 3626-7600 B . 1.40 (35.56) | MPK20K-ND 5.14 = 43.23 | 4620-6001 Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
26 | 1.48 (37.59) | MSD26K-ND 3.85 32.38 | 3399-7600 : .26) 1.60 (40.64) | MPK24K-ND 5.66 47.60 | 4624-6001 tacts | Finish |_In. (cm) _| Cable | Part No. 1 10 
30 | 1.68(42.67) | MSD80K-ND 4.41 = 37.10 | 3419-7600 : .80) 1.70 (43.18) | MPK26K-ND 5.84 = 49.18 | 4626-6001 Au 30u" | 36 (91.44) | MC |MIAXK-1036RND 4.61 40.46 
34 | 1.88 (47.75) | MSD@4KND 4.97 41.83 | 3414-7600 -20 (55.88) 1.90 (48.26) | MPK30K-ND 6. 54.08 | 4630-6001 jo | Au15u" | 36 (91.44) | MC |MIAXA1036R-ND 2.08 18.23 
40 | 2.18(55.37) | MSD40K-ND 5.82 49.00 | 3417-7600 : .96) 2.10 (53.34) | MPK34K-ND 7. 61.08 | 4634-6001 Au 30u" | 36 (91.44) | GR |MIAXK-1036J-ND 4.12 36.16 
50 | 2.68(68.07) | MSD50K-ND 7.26 61.08 | 3425-7600 : .50) 2.20 (55.88) | MPK36K-ND 7. 64.58 | 4636-6001 Au 15y" | 36 (91.44) | GR_|M1AXA-1036J-ND 1.59 13.93 
60 | 3.18(80.77) | MSD60K-ND 8.99 _75.60 _| 3334-7600 -70 (68.58) 2.40 (60.96) | MPKAOK-ND 8. 67.73 | 4640-6001 ‘Au 30u" | 36 (91.44) | MC |MIAXK1436R-ND 5.90 51.74 
Cable Strain Relief/Stabilizer 2.90 (73.66) | MPKSOK-ND 8. 73.33 | 4650-6001 14 | AutSu" | 36 (91.44) | MC /MIAXA-1436R-ND 291 25.52 
10 = MSSRI0-ND 25 2.10 | 3448-3010 3.40 (86.36) | MPK60K-ND 10. 86.45 | 4660-6001 Au 30u" | 36 (91.44) | GR |MIAXK-1436-ND 5.21 45.72 
14 - MSSR14-ND 25. -—.2.40 | 3448-3014 3.60 (91.44) | MPK64K-ND _ 10. 92.23 | 4664-6001 Au 15" | 36 (91.44) | GR |MI1AXA1436J-ND 2.22 19.50 
16 = MSSRI6-ND 25 2.10 | 3448-3016 Strain Reliefs Au30y" | 36 (91.44) | MC |MTAXK1636R-ND 6.54 57.39 
20 = MSSR20-ND 25 2410 | 3448-3020 MPSRI0-ND 46 3.85 | 3448-4610 16 Au 15y” | 36 (91.44) | MC | M1AXA-1636R-ND 3.33 29.18 
24 = MSSR24-ND 25 2.10 | 3448-3024 MPSRI4-ND 46 3.85 | 3448-4614 Au30y" | 36 (91.44) | GR | M1AXK-1636J-ND 5.76 50.50 
26 = MSSR26-ND 25 2.10 | 3448-3026 MPSRI6-ND 46 3.85 | 3448-4616 Au 15y” | 36 (91.44) | GR | M1AXA-1636J-ND 2.54 22.28 
30 - MSSR30-ND 25 ~—2.10 | 3448-3030 MPSR20-ND 46 3.85 | 3448-4620 ‘Au30u" | 36 (91.44) | MC |MTAXK-2036R-ND 7.60 66.66 
34 - MSSR34-ND 25 2.10 | 3448-3034 MPSR24-ND 46 3.85 | 3448-4624 9 | Au t5u" | 36 (91.44) | MC |M1AXA-2036R-ND 4.16 36.45 
40 = MSSR40-ND 25 2.10 | 3448-3040 MPSR26-ND 46 3.85 | 3448-4626 Au30y" | 36 (91.44) | GR | M1AXK-2036J-ND 6.62 58.07 
50 = MSSR50-ND 25 ~—2.10 | 3448-3050 MPSR30-ND 46 3.85 | 3448-4630 Au 15y” | 36 (91.44) | GR_| M1AXA-2036J-ND 3.18 27.86 
60 = MSSR60-ND 252.10 | 3448-3060 MPSR34-ND 46 3.85. | 3448-4634 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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3M Termination Jumpers Plug Connector — Single Ended No. of Rib- 
Single Ended Socket Connector (Cont.) *Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
7 tacts | Finish | In. (cm) |Cable| Part No. 1 10 
No. of Rib- pal eae * Au 30u" | 36 (91.44) | MC [MAAK-1436R-ND 9.57 83.95 
Con-| Conn. | Length | bon"| Digi-Key Pricing Cor Con (Longton Dig Key Pring Au 15u | 36 (91.44) | MC | M3AAA1436R-ND 3.59 31.51 
tacts | Finish | In. (cm) | Cable| Part No. 1 10 tacts | Finish | In. (cm) |Cable| Part No. 1 10 14 | avsor | a6(o144) | GR |MBAAC1496KND 889 7792 
Au 30u" | 36 (91.44)} MC | MIAXK2436R:ND 9.12 79.94 10 | Au 30x | 40 (101.60) | TW | MIKXK-1040K-ND 6.36 55.77 Au 15u | 36 (91-44) | GR | MGAAA-1436)-ND 291 2548 
Au 15u” | 36 (91.44)| MC] M1AXA-2436R-ND 4.99 43.75 14 | Au 30" | 40 (101.60) | TW | M1KXK-1440K-ND 8.84 77.50 = = - — 
24 | wi30u | 36 (91.44)| GR | MIAXK-2436J-ND 794 69.62 16 | Au30q | 40 (101.60) | TW | MIKXK-1640K-ND 10.04 88.08 Au30u" | 6(15.24) | MC | MSAAK1606R-ND = 8.42 73.83 
Au 15y" | 36 (91.44) |_GR | M1AXA-2436/-ND 3.81 33.42 20 | Au30u" | 40 (101.60) | TW | M1KXK-2040K-ND 11.97 104.97 te | Aut) 6 (15.24) | MC INGAAS O0CENO 1.98 17.40 
Au soy” | 36 (91.44)| MC | MIAXK-2636R-ND 9.86 86.44 26 | Au 30u" | 40 (101.60) | TW _| MIKXK-2640K-ND 14.26 125.04 Au30p") 6(15.24) | GR | MSAAK1606ND = 8.29 72.68 
og | Au 15u" | 36(91.44)] MC | MIAXA2636R-ND 5.40 47.40 34 | Au 30,” | 40 (101.60) | TW | MIKXK-3440K-ND 18.05 158.25 Au 15" | 6(15.24) | GR |MB3AAA1606J-ND 1.85 16.22 
Au 30p” | 36 (91.44)| GR | MIAXK-2636/-ND 858 75.26 40 | Au30u” | 40 (101.60) | TW | M1KXK-4040K-ND 20.46 179.46 Au 30” | 18 (45.72) | MC |MBAAK-1618R-ND 9.27 81.28 
Au 15y” | 36 (91.44) | GR | MIAXA-2636-ND 4.13 36.21 50 | Au30u" | 40 (101.60) | TW | MIKXK5040K-ND 23.48 205.86 je | Au15u" | 18 (45.72) | MC | MSAAA-1618R-ND 2.83 24.85 
Au 30y" | 36 (91.44) | MC | MIAXK3036R-ND 11.97 105.00 60 | Au30u" | 40 (101.60) | TW | MIKXK-6040K-ND 27.89 244.53 Au30u" | 18 (45.72) | GR | M3AAK-1618-ND 888 77.83 
go. | Au 15H" | 36(91.44)| MC | MIAXA3036R-ND 6.87 60.25 64 | Au30u" | 40 (101.60) | TW | MIKXK6440K-ND 29.75 260.85 Au 15y” | 18 (45.72) | GR_| M3AAA-1618-ND 2.44 21.40 
30y” | 36 (91.44)| GR | M1AXK3036J-ND 10.31 90.39 P E 
Ata" | 6(9144)| GR| MIAKAGOBBIND ‘520 4564] ff ASD alain the following configurations: usa | 9510144) | MC ae) (>t 224s 
Au 30" | 36 (91.44) | MC | M1AXK-3436R-ND 1285 112.69 MI1RXK-| |40K-ND — Standard Qpen End without Range, with Polarizing 16 Mian 36 alae GR | MBAAK-1636J-ND 976 85.55 
Au 15.” | 36 (91.44) | MC | M1AXA-3436R-ND 7.07 61.96 Key & Strain Relief. ae ea GR |MBAAM636IND 332 29.12 
34 Au30u" | 36 (91.44)| GR | M1AXK-3436J-ND 11.18 98.08 M1WXk-| |40K-ND — Standard Qpen End with Range, with Polarizing Key. (91.44) Z z " - 
Au 15u” | 36 (91.44) |_GR | M1AXA3436-ND 5.40 __47.35 M1YXK-L]L]40K-ND — Standard Qpen End with Range, with Polarizing Key Au 30q 6 (15.24) | MC | M3AAK-2006R-ND 9.37 82.17 
Au 30y" | 36 (91.44) | MC | MIAXK4036R-ND 15.11 132.47 and Strain Raliet. 20 | Au toy’) 6(15.24) | MC |MSAAA-2006R-ND 2.48 21.75 
40 Au 15y” | 36 (91.44)| MC | M1AXA-4036R-ND 8.31 72.91 Call for complete part number and pricing! Au 30u 6 (15.24) | GR | M3AAK-2006J-ND 9.21 80.74 
Au 30u" | 36 (91.44)| GR | MIAXK-4036J-ND 13.15 115.27 Au 15y" | 6(15.24) | GR | M3AAA-2006J-ND 2.32 20.32 
Au 15” | 36(91.44) | GR | M1AXA-4036J-ND 6.35 55.71 Au 30y” | 18 (45.72) | MC | M3AAK-2018R-ND 1043 91.47 
Au30y" | 36 (91.44) | MC | MIAXK5036R-ND 18.87 165.52 Single Ended 29 | Aut5u" | 18(45.72) | MC | M3AAA-2018R-ND 3.54 31.05 
50 | Au 15u" | 36 (91.44) | MC | MIAXA-5036R-ND 10.39 91.13 Card Edge Au30u" | 18 (45.72) | GR | MSAAK-2018/ND 9.94 87.17 
Au 30H" | 36 (91.44) ] GR | MIAXKCSO36J-ND 16.42 144.02 Connector Au 15y" | 18 (45.72) | GR_| M3AAA-2018J-ND 3.05 26.75 
mice en ee AGO] 3681.) | MC HERA RRND Bae 0 
‘Au 15u | 36(9144)| MC| MIAXA6O36RND 1247 109.36 ee z 7 29 | Au ty’ | 36 (91.44) | MC | M3AAA-2036R-ND 5.13 45.00 
60 | i3ou" | 36 (91.44)| GR | MIAXK-6036J-ND 20.12 176.47 MG's OM: Multi-Color: GA = SM Gray AuSOy" | 96(91.44) | CR |IMSARK20S0,ND 11.04 96.83 
Au 15y" | 36 (91.44) | _GR | M1AXA-6036J-ND 9.53 83.56 No.of Rib- Au 16 | 96(01.44) | GA INSRSEDZALNOE 415 36.41 
Also available in the following configurations: Con- | Conn. bon* | Digi-Key Pricing made oe Me Senne Oe oe 
Mi1BXC]-(1L136(-ND — Standard Qpen End w/ Strain Relief. facie anne ste Leal te 4 1 304" B15 24 GR | MBAAK-2406J-ND 11.04 96.77 
Mix) ND — Standard Qpen End w/ Polarizing Key. ft | MC eae 282 51-00 Au t5u’ | 6(15.24) | GR |M3AAA-2406-ND 2.78 24.38 
M1DX_-C1C136(_]-ND — Standard Open End w/ Polarizing Key & Strain Relief. Au 30)” 44) | GR_| MIEXK1036J-ND 5.33 46.70 aan 18 (45.72) | MG | M3AAK2418R. ND 1250 109.65 
M1TXKLJL136_-ND - Standard Closed End w/ Polarizing Key. Au sou" 44) [MC | MIEXK1636R-ND 8.36. 73.35 Ae is pe ie RaRaAar ONG aoe gee 
M1UXK- [JC 136 ]-ND — Standard Oosed End w/ Polarizing Key & Strain Relief. Au 30," 44) | GR | MIEXK-1636J-ND 7.58 66.46 24 "| 18 (45.72) : : : 
Call for complete part number and pricing! Au 30,0 44) [MC | M1EXK-2036R-ND 10.40 91.17 Au30u | 18 (45.72) | GR | MSAAK2418-ND 11.92 104.49 
Au 30" a4) | GR | MIEXK2036-ND 942 82.58 Au 15y” | 18 (45.72) | GR_| M3AAA-2418/-ND 3.66 32.10 
i Au 30,” 44) | MC | M1EXK-2636R-ND 12.68 111.24 Au 30p” | 36 (91.44) | MC | M3AAK-2436R-ND 14.41 126.40 
‘wie AuGOr | 9601.44) | OR [MIBRCOESBIND 1141 10008 oq [Au 15H | 96(91-44) | MC | MGAAA2436R.ND 6.16 5401 
‘Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate Au 301" 44) | MC | M1EXK-3436R-ND 15.35 134.64 Au SOu” 36 (91.44) | GR | M3AAK-2436J-ND 13.24 116.07 
No. of Rib- Au 30" 44) | GR_| MIEXK-3436J-ND 13.69 _ 120.03 Au 15p’ | 36 (91.44) | GR_| M3AAA-2436)-ND 4.98 43.68 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing Au 30)” 44) | MC | M1EXK-4036R-ND 18.55 162.68 Au30u" | 6(15.24) | MC | M3AAK-2606R-ND 12.13 106.37 
tacts | Finish | In. (cm) | Cable| Part No. 1 10 Au 30)" 44) | GR | MIEXK-4036J-ND 16.59 145.48 og | Au 15u"| 6(15.24) | MC | M3AAA2606R-ND 3.22 28.28 
jo. | AuS0H" / 40 (101.60) | TW | MTAXK-1040K-ND 4.99 43.80 Au 301" 44) | MC | MIEXK-S036R-ND 20.50 179.77 Au sop) 6(15.24) | GR eee 11.92 104.50 
Au 15." | 40 (101.60) | TW | M1AXA1040K-ND 246 21.57 Au 30" 44) | GR | MIEXK-5036J-ND 18.05 158.27 Au 15u” | 6(15.24) | GR |MBAAA-2606-ND  3.01__26.41 
y4_ | AUSOuT | 40 (101.60) [TW | MTAXK-T440K-ND 6.43 56.41 Au 30y” 44) | MC | MIEXK-6036R-ND 25.34 222.22 Au30y" | 18 (45.72) | MC | M3AAK-2618R-ND 1351 118.46 
Au 15u” | 40 (101.60) | TW | M1AXA-1440K-ND 3.44 __ 30.19 Au 301." 44) | GR | MIEXK-6036J-ND 22.40 196.42 og | Au 15u" | 18(45.72) | MC | M3AAA-2618R-ND 4.60 40.37 
ye. | AUSOuT [40 (101.60) | TW | MTAXK1G40K-ND 7.15 62.72 Au sou" 44) | MC | MIEXK-6436R-ND 26.24 230.07 Au 30y” | 18 (45.72) | GR | M3AAK-2618J-ND 12.87 112.87 
Au 15u” | 40 (101.60) | TW | M1AXA-1640K-ND 3.93 34.50 Au 30u" ) | GR | MIEXK6436J-ND 23.10 202.56 Au 15y” | 18 (45.72) | GR_| M3AAA-2618-ND 3.97 34.78 
29 | MUSOU") 40(101.60)) TW [IMIAX2030K ND) 8.96 73.54 ae ; ; : Au 30y” | 36 (91.44) | MC | MBAAK-2636R-ND 15.58 136.60 
Au 15” | 40 (101.60) | TW | M1AXA-2040K-ND 4.92 43.13 A’so available in the following configurations: Au 15y” | 36 (91.44) | MC | M3AAA-2636R-ND 6.67 — 58.51 
3p. | AuS0u” [40 (101.60) | TW | MIAXK-2640K-ND 10.85 95.11 M1PXK-JC136(-ND — Card Edge Connector w/ Flange. 26 J'ai s0u' | 36 (9144) | GR | MBAAK26396)-ND 1430 125.42 
Au 15y” | 40 (101.60) | TW | M1AXA-2640K-ND 6.39 56.07 M1GXK-[[136L_|-ND — Card Edge Connector w/ Slotted Flange. Au 15y" | 36 (91.44) | GR | M3AAA-2636-ND 5.40 __ 47.33 
‘Au 30u" [40 (101.60) | TW | MIAXK3440K-ND 14.15 124.05 M1MXK-[ C136, -ND — Card Edge Connector w/ Strain Relief. : : : 
34 | ay 154 | 40 (101.60) | TW | MIAXA3440KND 836 73.32 Cal fo commbletopart minor ane piigng! Au30u" | 6 (15.24) | MC | M3AAK-S006R'ND 14.03 123.05 
40 | A S0HT [40 (107.60) | TW | MIAXK-4040K-ND 16.63” 145.83 30 | Au 15") 6(15.24) | MC | M3AAA-3006R-ND = 3.83 33.56 
Au 15" | 40 (101.60) | TW_| M1AXA-4040K-ND 9.84 86.26 Mia BtieDd = REA Seen ae en 
‘Au 30u" [40 (101.60) | TW | MIAXK-5040K-ND 20.78 182.21 ingle En rd E nn r . 3006 . : 
50 | Au 15 | 40 (101.60) | TW | M1AXA-5040K-ND 1230 107.82 cate = ule a cx dge con em Au 30” | 18 (45.72) | MC |MBAAK-3018R-ND 15.83 138.85 
a ‘Au 30," | 40 (101.60) | TW | MIAXK-6040K-ND 25.35 222.30 Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate go | Au 15u” | 18 (45.72) | MC ) M3AAA-3018R-ND 5.63 49.36 
Au 15u” | 40 (101.60) | TW | M1AXA-6040K-ND 14.76 129.39 aC Au30u" | 18 (45.72) | GR | M3AAK-3018J-ND 15.00 131.55 
Also available in the following configurations: Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing AU 16 (45.72) | GA [IMG SO1SeaND) 4.80 _ 42.06 
MIBXC]-CICM0K-ND — Standard pen End w/ Strain Relief. Finish |_In. (em) _|Cable| Part No. i Au 30u" | 36 (91.44) | MIC | M3AAK-S036R'ND 18.54 16257 
M1CX-CIC140K-ND — Standard Qpen End w/ Polarizing Key. ‘Au 30u" | 40 (101.60)| TW | MIEXK-1040K-ND 6.20 30 nape Salad ae aeons ‘ee eres 
M1DX—}-CIC40K-ND — Standard Qpen End w/ Polarizing Key & Strain Relief. Au 30u | 40 (101.60) | TW | M1EXK-1640K-ND 8.97 frets ar oan GR |MBAAA3036:ND 667 5847 
M1TXK-[JLJ40K-ND — Standard Closed End w/ Polarizing Key. ‘Au 30u1" | 40 (101.60) | TW | M1EXK-2040K-ND__ 11.16 a - : - 
MIUXK-LJE40K-ND — Standard Closed End w/ Polarizing Key & Strain Relief. ‘Au 30u" | 40 (101.60) | TW | MIEXK-2640K-ND__ 13.67 hate ee Me Roane hn Oe a 
all for complete part number and pricing! Au 30y” | 40 (101.60) | TW | M1EXK-3440K-ND 16.65 34 ‘A 304 shinee GR | MBAAK-3406.ND 1551 136.00 
Au 30u" | 40 (101.60) | TW | MIEXK-4040K:ND 20.07 Au 15u"| 6(15.24) | GR | M3AAA-3406/ND 394 34.54 
Plug Connector See LAD GLE TW WEEE pros Au Ou | 18 (45.72) | MC | MSAAK-3418R-ND 17.59 154.24 
Single Ended ur 30, | 40 (101.60) TW | MIBC6440kND) 28.67 a4 | Aut5u" | 18(45.72) | MC | M3AAA-3418R-ND 6.02 52.78 
is : : Au 30y” | 18 (45.72) | GR | M3AAK-3418J-ND 16.76 146.94 
3M A’so available in the following configurations: Au 15u” | 18 (45.72) | GR_ | M3AAA-3418J-ND 5.19 45.48 
*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray MI1FXK-| |40K-ND — Card Edge Connector w/ Flange. Au 30y” | 36 (91.44) | MC | M3AAK-3436R-ND 20.29 177.96 
No. of Rib- M1GXK-| |40K-ND — Card Edge Connector w/ Slotted Flange. 34 Au 15u” | 36 (91.44) | MC | M3AAA-3436R-ND 8.72 76.50 
Con-| Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing MIMS IL ORD = ote ag Coruiectot w) Sitein Peles Au 30u" | 36 (91.44) | GR | MSAAK-3436-ND 18.63 163.35 
. / ” 
tacts | Finish | In. (cm) |Cable| Part No. 1 1 Call for complete part number and pricing! Au 15’ | 36 (91.44) | GR | M3AAA-3436J-ND 7.07 62.02 
jo | Au 30H" | 36 (91.44) | MC | MIKX1036R-ND 5.98 52.43 Au30y” | 6(15.24) | MC | M3AAK-4006R-ND 18.55 162.63 
Au 30p” | 36 (91.44) | GR | MIKXK1036J-ND 5.49 48.13 Socket to Socket 4g |Aut5u"| 6(15.24) | MC | M3AAA-4006R-ND 4.96 43.50 
qq | ASONT | 36 (91.44) | MIC | MIKXK1436R-ND 8:31 72.83 Connector Au30y" | 6(15.24) | GR | M3AAK-4006J-ND 18.22 159.76 
Au 30p" | 36 (91.44) | GR | MIKXK1436J-ND 7.62 66.81 Au15u” | 6(15.24) | GR |MBAAA-4006-ND 4.63 40.63 
16 | puaou" | 96(01.44) | GR | MMIOtC1638ND 865 7585| PE sasc gu muti-color. GA aM Auta’ | 1845.72) | Mo |MGAAAAOIERND “703 6210 
— - - - ul = ulti-Color, = ral 7 a ‘ 7 
a | AuSOu") 36(01.44) | MC Meee et 98.00 : y 40 | ausou | 18(45.72) | GR | MBAAK-4018-ND 19.69. 172.63 
Au 30p" | 36 (91.44) | GR | MIKXK-2036J-ND 10.23 89.70 No. of Rib- Au 15u" | 18(45.72) | GR | MBAAA4018ND 610 53.50 
34 | AUSOHT | 36 (91.44) | MC | MIKXK-2436R-ND 12.66 117.01 Con-| Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing Au Sou" | 36 (91.44) | MC | M3AAK4036RND 23.85 209.14 
Au 30," | 36 (91.44) | GR | MIKXK-2436J-ND 11.48 100.68 i "| 36 (91.44) AOS 3.8 : 
yu" | 36 (91.44) A436 tacts | Finish_|_In. (cm) _|Cable| Part No. 1 10 Au i5y’ | 36(91.44) | MC | MBAAA-4036R-ND 10.26 90.01 
26 | AuS0u" | 36(91.44) | MC | MIKXK-2636R-ND 13.27 116.37 uso") 6 (15.24) | MC | MBAAK1006RND 6.31 55.34 40 | puso | 96(91-4¢) | GR |MAAKA036ND 21.89 191.94 
Au 30h" | 36 (91.44) | GR_| MIKXK2636-ND__11.99 105.18 Au 15p"| 6(15.24) | MC | M3AAA1006R-ND 1.24 10.88 a ; . 
Au 30u" | 36 (91.44) | MC | MIKXK-3036R-ND 15.45 135.49 Au30| 6(15.24) | GR | MBAAK-1006J-ND 623 54.62 Au 15” | 36 (91.44) | GR |MSAAA4036-ND 8.30 72.81 
30 | au30u" | 36 (91.44) | GR | MIKXK-3036J/-ND 13.78 120.88 Au isu’| 6(15.24) | GR | MGAAA1006/-ND 1.16 10.16 Au30y" | 6(15.24) | MC |MBAAK5006R-ND 23.16 203.09 
3a | MUSOU" | 36 (81.44) | WIC | MIKXK-3436R-ND 16.75 146.89 Au 30u") 18 (45.72) | MIC | MBAAKIO1SR-ND 6.84 59.99 50 | Au 15u"| 6(15.24) | MC | M3AAA5O06R-ND 6.20 54.38 
Au30p" | 36 (91.44) | GR | MIKXK3436J-ND 15.08 132.28 Au 15" | 1848.72) | MC |MBAAAI018R.ND 1.771558 Au30y” | 6 (15.24) | GR | M3AAK-5006J-ND 22.76 199.56 
ge | MUSOU" | 36 (81.44) | WIC | MIKXK-3636R-ND 17.88 186.79 ‘Au30u'| 18 (48.72) | GR | MBAAK-1018LND 660 57.84 Au 15” | 6(15.24) | GR _|MBAAAS006J-ND 5.79 50.79 
Au 30y"" | 36 (91.44) | GR_| MIKXK-3636-ND 16.07 140.88 ue ‘ ; ? Au 30u” | 18 (45.72) | MC | M3AAK-5018R-ND 25.82 226.40 
Au30y" | 36 (917.44) | MC | MIKXK-4036R-ND 18.94 166.10 Au 15y" | 18 (45.72) | GR | M3AAA1018-ND 1.53 13.38 fu SO | 18 (45.72) | Me i aRee ey (oe 72840 
40 | ausoy’ | 36 (91.44) | GR | MIKXK-4036J-ND 16.98 148.90 Alsou") 36 (91.44) | MC eae 664 = 66.96 50 A 304" 184872) GR | M3AAK501@FND 2459 215.65 
Au30p" | 36 (97.44) | MC | MIKXK5036R-ND 21.57 189.17 Au 15p" | 36 (91.44) | MC | M3AAA1036R-ND = 2.57 22.50 aaa llaatde MBAAA-5018-ND 763 66.88 
50 | ay 30u" | 36(91.44) | GR | MIKXK-5036J-ND 19.12 16767 Au30u"| 36 (91.44) | GR | M3AAK-1036J-ND 7.15 62.66 Sut | 18 (45.72) | GR [INRA OOIe 6366. 
‘Au 30u" | 36 (91.44) | MC | MIKXK-6036R-ND 25.60 224.50 Au 15y" | 36 (91.44) | GR | M3AAA1036J-ND 2.08 18.20 Aus0u” | 36 (91.44) | MC eerste coo 25128 
60 | ‘au30u | 36 (91.44) | GR | MIKXK-6036J-ND 22.66 198.70 Ausoy’ | 6(15.24) | MC | M@AAK1406R-ND 7.72 67.67 50 | Au 15y" ) 36 (91.44) | MC | MSAAA-SO36R-ND 12.83 112.51 
4. | AuS0u” | 36 (91.44) | MC | MIKXK-6436R-ND 27.31 239.48 Au15u"| 6 (15.24) | MC | M3AAA-1406R-ND 1.74 15.23 Au 30u" | 36 (91.44) | GR | M3AAK-5036JND 27.34 239.78 
Au 30p" | 36 (91.44) | GR | MIKXK-6436-ND 24.17 211.97 Au30u"| 6(15.24) | GR | M3AAK-1406J-ND 7.60 66.66 Au 15u" | 36 (91.44) | GR_| M3AAA-5S036J-ND 10.38 91.01 
As cite ligarse avrsy’| 6(1524) | cr | MGAMAAOBND 162 _1422 Ara] 811520 | MC [MGAMCSIUERND 2863 251.07 
I : , Au30y" | 18 (45.72) | MC | MBAAK1418R-ND 8.46 74.18 rm . : . 
Mange Ser) IND = Pin Oschoctor wit ose w Poles eg Au 15y") 18 (45.72) | MC | M3AAA-1418R-ND 2.48 21.74 60 |) Au30p") 6 (15.24) | GR | MBAAK-6006JND 28.14 246.77 
M1YXK-LJ_]36_]-ND — Pin Connector w/ Polarizing Key & Strain Relief. Au Ou" | 18 (45.72) | GR | MSAAK1418-ND = 8.12 71.17 Au lou" | 615.24) | GA INSESEBINGANEE 6.95 60.95 
Call for complete part number and pricing! Au 15" | 18 (45.72) | GR_| MBAAA-1418J-ND 2.14 18.73 (Continued) 
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3M Termination Jumpers No. of Rib- Socket 
ke ki nn r (Cont, Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
S0pket loocket Contector: (car) tacts | Finish | In. (cm) | Cable| PartNo. iest0 SH ace 
py * nae [als mae na Au30u" | 6 (15.24) | MC | MGKKK1606R-ND 1420 124.56 9 
n- | Conn. | Leng n* | Digi-Key ricing Au30u" | 6 (15.24) | GR | M3KKK-1606J-ND 14.07 123.41 “MC = 3M Multi-Color, GR = 3M 
tacts | Finish_| In.(cm)_| Cable| Part No. ti) te | Av30u" | 18 (45.72)| MC | MSKKK-1618R-ND 15.05 132.01 ye oluis ray 
Au 30y" | 18 (45.72) | MC | M3AAK-6018R-ND 31.81 278.98 Au 30" | 18 (45.72) | GR | M8KKK-1618J-ND 14.66 128.56 No. of Rib- 
Au 15y" | 18 (45.72) | MC | M3AAA-6018R-ND 10.62 93.16 Au 30” | 36 (91.44) | MC | M3KKK-1636R-ND 16.33 143.18 Con- | Conn. Length | bon’ | Digi-Key Pricing 
60 | Au30u" | 18 (45.72) | GR | M3AAK-6018J-ND 30.34 266.08 Au 30u" | 36 (91.44) | GR | M3KKK-1636J-ND 15.54 136.28 tacts | Finish | In. (cm) _|Cable| Part No. 1 
Au 15y" | 18 (45.72) |_GR_| M3AAA-6018J-ND___9.15 _80.26 ‘Au30u" | 6 (15.24) | MC | M3KKK-2006R-ND 16.59 145.44 Aus0u") 6 (15.24) | MC | M3AKK-1006R-ND 7.68 67.31 
Au 30H” | 36 (91.44) | MC | M3AAK-6036R-ND 36.59 320.83 Au30u" | 6 (15.24) | GR | M3KKK-2006J-ND 16.42 144.01 Au30y" | 6 (15.24) | GR | M3AKK-1006J-ND 7.59 66.59 
60 | AU 15u" | 36 (91.44) | MC | M3AAA-6036R-ND 15.40 135.01 9 | Au3Ou" | 18 (45.72) | MC | M3KKK-2018R-ND 17.65 154.74 yo | AuSOu" | 18 (45.72) | MC | M3AKK-1018R-ND 8.21 71.96 
AU 30H” | 36 (91.44) | GR | MSAAK-6036-ND 33.64 295.03 Au 30p" | 18 (45.72) | GR | M3KKK-2018J-ND 17.16 150.44 Au30u" | 18 (45.72) | GR | M3AKK-1018J-ND 7.96 69.81 
Au 15u” | 36 (91.44) | GR |MSAAA6036ND 12.45 109.21 Au30n” | 36 (91.44) | MC | M3KKK-2036R-ND 19.24 168.69 Au 30" | 36 (91.44) | MC | M3AKK-1036R-ND 9.00 78.93 
A’so available in the following configurations: Au 30p” | 36 (91.44) | GR_| M3KKK-2036J-ND 18.26 160.10 es . SS eoay a eee ost as 
MSBBL_]- -ND — Standard Qpen End w/ Strain Relief. Au30u" | 6 (15.24) | MC | M3KKK-2406R-ND 18.32 160.62 gf : : ; : : 
Ms0q_}- -ND - Standard Open End w/ Polarizing Key. Au30u" | 6 (15.24) | GR | M3KKK-2406J-ND 18.12 158.90 Aud0p!") 6(15.24) | GR TVeepoeancg 11-18 98.05 
MSDD/_} } ND — Standard Chen End w/ Polarizing Key & Strain Reliet. o4 | AuSOu" | 18(45.72)] MC | MSKKK-2418R-ND 19.59 171.78 te | ArS0pl | 18(45.72) | MC Teen 12.16 106.64 
MBTTK, ND — Standard Qosed End wi Polarizing Key. Au 30u" | 18(45.72)| GR | M3KKK-2418J-ND 19.00 166.62 Aaa 3B oid na eso ean thas ‘oat 
M3UUK+ ND — Standard Closed End w/ Polarizi & Strain Relief. " € A IH ‘ 2 3 5. x 
Cal for complete part number ard pring! i Aan [369144 | GR | MAKMCQMGBIND 20:32 17820 Au 30," | 96(91.44) | GR | MBAKKC1696L.ND 1265 110.92 
Ausou” | 6(15.24) | MC | MKKK-2606R-ND 18.95 166.22 ee stead | Gh MERRESREIA ost tiea7 
Socket to Socket Connector AuSOu" | 6 (15.24) | GA IINSKRIEZOOGLND) 18.74 164.95 Au30u" | 18 (45.72) | MC | M3AKK-2018R-ND 14.04 123.11 
*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate og | AUSOM! | 18 (45.72)) MC ee eceme cso 178.31 20 |au3ou’ | 18 (45.72) | GR | MBAKK-2018-ND 1355 118.81 
a g PP! Au 30u" | 18 (45.72) | GR | M3KKK-2618J-ND 19.70 172.72 au3or 36 (91.44) | MC | MBAKK-2036R-ND 1563 13706 
TA RIS Au30p" | 36 (91.44) | MC | MSKKK-2636R-ND 22.40 196.45 AuaOr | 3619144 | CR INERCORTION i465 <2pac 
col com Length ie Digi-Key Pricing Au 30,” | 36 (91.44) | GR | M3KKK-2636J-ND 21.13 185.27 Au 30K Sinem. MC | MAKK-2406R-ND 14.77 129.56 
tacts | Finish | In. (cm) |Cable| Part No. 1 10 Bu S pean Ha RES ee a ae bees Au30u" | 6 (15.24) | GR | MBAKK-2406-ND 14.58 127.84 
‘Au 30u" | 20 (50.80) | TW | MBAAK1020KND 7.03 61.65 is 5 “S006: . / Au30u" | 18 (45.72) | MC | M3AKK-2418R-ND 16.05 140.72 
Au 15h" 20 (50.80) | TW | M3AMA-1020KND 1.96 17.19 30 | Au 30" | 18 (45.72) | MC | MBKKK-3018A-ND 22.79 199.84 4 | au sou" | 18 (45.72) | GR | MBAKK-2418-ND 15.46 135.56 
Au30y" | 40 (101.60) TW | M3AAK-1040K-ND 8.02 70.30 Au 30p" | 18 (45.72) | GR | M3KKKC3018J-ND 21.96 192.54 Au30y" | 36 (91.44) | MC | MSAKK-2436R-ND 17.96 157.46 
10 | isu" | 40(101.60)| TW | MGAAA-040K-ND 295 2584 Au30u" | 36 (91.44) | MC | M3KKC-3036R-ND 25.49 223.56 Au 30," | 36 (91.44) | GR | MGAKK-2436J-ND 1678 14714 
Au 30u” | 60 (152.40) TW | M8AAK-1060K-ND 9.00 78.95 Au 30” | 36 (91.44) | GR | M8KKK-3036J-ND 23.83 208.95 Au30p") 6 (15.24) | MC | M3AKK-2606R-ND 15.54 136.29 
Au 15u1" | 60 (152.40) | TW | M3AAA-1060K-ND 3.93 34.49 tooo ehead LS Reece ao aan Au 30p" | 6 (15.24) | GR | M3AKK-2606J-ND 15.33 134.43 
- ERT. fy : 3406 f i Au30u" | 18 (45.72) | MC | M3AKK-2618R-ND 16.92 148.39 
fu ig | 20(5080) | TW | MAABAA2OKND 275 daor| | | a4 | AUSOAT | 18(45.72)| MC |Maldacsst8RND 2539 22268) FF | 7 | avanu| 18 (45.72) | GR | MBAKK-2518.ND 1628 142.79 
Aso," | 40 (101.60)| TW | MBAAK-1440K.ND 10.11 88.62 Au30u" | 18(45.72)| GR | MSKKK-3418J-ND 24.56 215.34 Au30y" | 36 (91.44) | MC | M3AKK-2636R-ND 18.99 166.53 
14 Au 15" 40 (101.60) TW | MBAAA-1440K-ND 4.13 36.18 Au 30y" | 36 (91.44) | MC | M3KKK-3436R-ND 28.09 246.36 Au 30p” | 36 (91.44) | GR_| M3AKK-2636J-ND 17.71 155.34 
Au 30u" | 60 (152.40)| TW | M3AAK-1460K-ND 11.49 100.72 Au 30p" | 36 (91.44) | GR | MBKKKCS436JND 26.43 231.75 Ausou" | 6 (15.24) | MC | MSAKK-3O06R-ND 17.51 153.54 
Au 15," | 60 (152.40)| TW | M3AAA1460K-ND 551 48.28 Au30u" | 6 (15.24) | MC | MGKKK3606R-ND 24.97 218.93 Au30u"| 6 (15.24) | GR | M3AKK-3006J-ND 17.23 151.10 
730," | 20 (60.80) | TW] MGAAK1620KND 9.57 83.94 Au30u" | 6 (15.24) | GR | M3KKK-3606J-ND 24.66 216.28 go | AuSOu" | 18 (45.72) | MC | M3AKK-3018R-ND 19.31 169.35 
aie 20 (80.80) | TW | MSAAA1620KND 314 2751 gg | Au30u" | 18(45.72) | MC | MSKKK-3618R-ND 26.93 236.14 Au30u" | 18 (45.72) | GR | MSAKK-3018-ND 1848 162.04 
iso 40 (101.60)| TW | MBAAK4640KND 11.18 9777 Au30y" | 18(45.72)| GR | M3KKK-3618J-ND 26.02 228.19 Au30u" | 36 (91.44) | MC | M3AKK-3036R-ND 22.02 193.06 
16 | rset | 40 (401.60)| TW | MBAAAI640KND 4.71 41.94 Au30y" | 36 (91.44) | MC | MSKKK-3636R-ND 29.87 261.96 ‘Au 30" | 36 (91.44) | GR | M3AKK-3036J-ND 20.35 178.45 
“a : enor § : Au 30u" | 36 (91.44) | GR | MSKKK-3636J-ND 28.06 246,04 Ausou” | 6(15.24) | MC | MBAKK-3406R-ND 19.69 172.64 
‘Au 30u" | 60 (152.40)| TW | MSAAK-1660K-ND 12.73 111.61 3 fuadu’ | 6(1524 | GR | MBAKK3406.ND 1941 170.20 
Au 15u” | 60 (152.40) | TW | M3AAA-1660K-ND 6.29 55.18 ee ie oe Healy Bae oe ‘A 304 18.(45.72) | MC | MGAKKa418R-ND 21.49 188.44 
Au 304) 20 (50.80) | TW Rei Oc, O48! A304" 18 (45.72) | MC | MGKKK-4018R-ND 28.34 248.49 34 | au3ou | 18 (45.72) | GR | MGAKK-3418-ND 20.66 181.14 
‘Au 15” | 20 (50.80) | TW | M3AAA-2020K-ND 3.92 34.39 40 | uso |sstaez) | Ge |MakacAoIBIND 2798 23969 Au 30u" | 36 (91.44) | MC | MGAKK-3436R-ND 24.19 21216 
29 | Au 30h" | 40 (101.60) | TW | MSAAK-2040K-ND 12.78 112.10 x 30k" 36 (91.44)| MC | MBKKK-4036R-ND 3152 276.40 ‘Au30u" | 36 (91.44) | GR | M3AKK-3436J-ND 22.53 197.55 
a oO) TW TREASON icce ito Au 30" | 36 (91.44) | GR | MKKK-4036J-ND 2956 259.20 Ausou" | 6 (15.24) | MC | MGAKK-4006R-ND 22.38 196.26 
1” | 60 (152.40)| TW | MSAAK-2060K-ND 14.76 129.39 Auson" | 6(1524) | GR | MBAKK-4006J-ND 2205 193.39 
Au 15u1" | 60 (152.40) | TW | M3AAA-2060K-ND 7.87 68.97 ana ee Mc HE eo pene pee in ‘A 304" 18 (45.72) | MC | M3AKK-4018R-ND 24.50 214.86 
uta’ | 20(8080) | TW | MBAAA2500KND ‘S10 at sp | Auaou! | 1814872) MO |MAKMCSOIBRND 3121 273,71 Au SOyf | 18(45.72) | GR TMGRAS ARISEN 28.52 20626 
i" ; d . : ‘i f hy : ’ Au30u" | 36 (91.44) | MC | M3AKK-4036R-ND 27.68 242.77 
yg | AuS0u" | 40 (101.60)| TW | M3AAK-2640K-ND 16.57 145.27 aaa Siena Be eo ENA] Soca omase ‘Au aon" | 36 (91.44) | GR | MBAKK-A036J.ND 25:72 20557 
Au 151" | 40 (101.60) | TW | M3AAA-2640K-ND 7.66 67.18 A 30h 36 (91.44) CR | MBKKK5036U-ND 32.74 28709 Au sop” | 6 (15.24) | MC | M3AKK-5006R-ND 25.86 226.80 
‘Au 30u" | 60 (152.40)] TW | M3AAK-2660K-ND 19.13 167.75 z : d : Au30u" | 6(15.24) | GR | MBAKK-S006J-ND 25.45 223.22 
Au 15u" | 60 (152.40) | TW | M3AAA-2660K-ND 10.22 89.66 Au 30u" ) 6 (15.24) | MC | MSKKK-6006R-ND 33.70 295.53 Au 30u” | 18 (45.72) | MC | M3AKK-5018R-ND 28.51 250.05 
‘Au 301" | 20 (50.80) | TW | M3AAK-3420KND 18.24 159.92 AuS0y" | 6 (18.24) | CA pos 92.21 201.23 50 | au3oy | 18 (45.72) | GR | M3AK-S018/-ND 27.29 239.30 
Au 15" 20 (50.80) | TW | M3AAA-3420K-ND 667 58.46 go | M30" | 18 (45.72) | MC | MBKKK6018A-ND 36.88 323.44 Au 301” | 36 (91.44) | MC | MBAKK-5036R-ND 32.49 284.93 
ah A304" | 40(101.60)| TW | MBAAK3440K.ND 2159 189.32 Seen eee) Oe ER CeRl ooas cote Au 30u" | 36(91.44) | GR | M3AKK-5036ND 30.04 263.43 
‘Au 15,7” | 40 (101.60) | TW | M3AAA-3440K-ND 10.02 87.86 30p" | 36 (91.44) SBIECOOSE TS ; 29 ‘Auso” | 6 (15.24) | MC | MSAKK-6006R-ND 31.17 273.30 
‘Au 30u1" | 60 (152.40) | TW | MBAAK-3460K-ND 24.94 218.71 Au 90u" | 36 (91.44) | GR | MSKKK-603BJ-ND 38.71 339.49 Au30u" | 6(15.24) | GR | M3AKK-6006U-ND 30.68 269.00 
Au 15y” | 60 (152.40) | TW | M8AAA-3460K-ND 13.37 117.25 pee eheam i Rec ecetinay oat eines go | AU30p") 18 (45.72) | MC | M3AKK-6018R-ND 34.35 301.21 
Au 30u" | 20 (50.80) | TW |] M3AAK-4020K-ND 21.43 187.91 ia : B40 : : Au30u" | 18 (45.72) | GR | M3AKK-6018J-ND 32.88 288.31 
A 15 20 (80.80) TW | M3AAA-4020K-ND 7.84 68.78 4 | AUS} | 18 (45.72) | MC | MSKKICGSISRND 39.35 345.03 Au 301" | 36 (91.44) | MC | M3AKK-6036R-ND 39.12 343.06 
‘Au 30,7" | 40 (101.60) | TW | M3AAK-4040K-ND 25.37 222.49 Au 30u" | 18 (45.72) | GR | M3KKK-6418J-ND 37.78 331.28 Au 30y” | 36 (91.44) | GR_| M3AKK-6036J-ND 36.18 317.26 
40 | au i5u" | 40(101.60)/ TW | M3AAA-4040K-ND 11.79 103.36 Au30n" | 36 (91.44) | MC | M3KKK6436R-ND 44.44 389.67 seat ; ea 
Au 30u" | 60 (152.40)| TW | M3AAK-4060K-ND 29.32 257.07 Au 30y” | 36 (91.44) | GR | M3KKK-6436-ND 41.30 362.16 NCAR TSEC N etd cea Sau a ceca 
Au 15y” | 60 (152.40) | TW | M3AAA-4060K-ND 15.73 137.94 A’so available in the following configurations: wiPolarizing Key & Flange. 
Au 30u” | 20 (50.80) | TW | M3AAK-5020K-ND 26.77 234.75 M3RRK- -ND — Pin Connector w/o Flange, w/ Polarizing Key & MBBRK-| |-ND — Socket Connector with SR, Pin Connector without 
Au 15u" | 20 (50.80) | TW | MSAAA-5020K-ND 9.80 85.98 Strain Relief. - Range with PK and SR. 
50 | Au30u" | 40 (101.60) | TW | M3AAK-S040K-ND 31.70 277.97 M3VWWK-| |-ND — Pin Connector with Range, w/ Polarizing Key. M3BYK- ND — Socket Connector with SR, Pin Connector with 
Au 15y” | 40 (101.60) | TW | M3AAA-5040K-ND 14.73 129.20 MSYYK- |-ND — Pin Connector with Range, w/ Polarizing Key & Flange with PK and SR. 
‘Au 30u" | 60 (152.40) TW | M3AAK-5060K-ND 36.63 321.20 Strain Relief. M3CKK- -IND — Socket Connector Qpen with Polarizing Key. 
Au 15y” | 60 (152.40) | TW | M8AAA-5060K-ND 19.66 172.43 Call for complete part number and pricing! M3CWK- |-ND — Socket Connector with PK, Pin Connector with 
‘Au 30" | 20 (50.80) | TW | M3AAK-G020K-ND 32.96 288.99 Flangew/ PK 
Au 15." | 20 (50.80) | TW | M3AAA-6020K-ND 11.77 103.17 Plug Connector to Plug Connector MODPIGET ICI TNO Soca Gonnector sth Fen Sh, Pin Connector 
Au 30u"" | 40 (101.60) | TW | M3AAK-6040K-ND 38.87 340.86 *Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate without Flange with PK an 
60 | ‘au 15," | 40 (101.60) TW | M3AAA-6040K.ND 17.68 155.04 2 i M3DYK }ND— Socket Connector with Kee SF Pin Connector 
‘Au 30u" | 60 (152.40)| TW | M3AAK-6060K-ND 44.79 392.73 No. of Rib- with Range with PK ani 
Au 15u” | 60 (152.40) | TW | M3AAA-6060K-ND 23.60 206.91 Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing M3TKK-| -ND — Socket Connector Closed with Polarizing Key. 
; ; ; ; ; tacts | Finish In. (cm) |Cable | Part No. 1 10 M3URK- ND — Socket Connector Qosed End with PK and SR, Pin 
Oo RO eee aa Pee 7 ‘Ai 30u" | 20 (50.80) MBKKK-1020K-ND 9.76 85.59 saline is Se ae Ait sake a 
MOL IND ~ Stareerd Chan End wy Potarang Key Au 30u" | 40 (101.60) RESEISTICSOINY 10.75 94.24 iti : Conf canr ait eos wit Pa SR ane 
; erat tai Au 30" | 20 (50.80) MGKKK-1420K-ND 13.54 118.69 A o 
M8DD_}-| K-ND — Standard Open End w/ Polarizing Key & Strain Relief. 14 4 Call for complete part number and pricing! 
MATIC K-ND- Standard Closed End w/ Polarizing Key. Au 30q1” | 40 (101.60) MSKKK-1440K-ND 14.92 130.80 
MBUUK IK-ND— Standard Closed End w/ Polarizing Key & Strain Relief. 46 | Au30p" | 20 (50.80) M3KKK-1620K-ND 15.36 134.67 


Call for complete part number and pricing! 


Au 30)” 


40 (101.60) 


MS8KKK-1640K-ND 


16.93 


148.50 


Au 30y" 


Plug Connector 


to Plug 
Connector 


*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 3M 

No. of Rib- 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | In. (cm) |Cable| Part No. 1 10 

Au30u"| 6 (15.24) | MC | M3KKK-1006R-ND 9.04 79.28 

Au30u"} 6 (15.24) | GR | M3KKK-1006J-ND 8.96 78.56 

10 Au 30u"| 18 (45.72) | MC | M3KKK-1018R-ND 9.57 83.93 

Au 30u"| 18 (45.72) | GR | M3KKK-1018J-ND 9.33 81.78 

Au 30u" | 36 (91.44) | MC | M3KKK-1036R-ND 10.37 90.90 

Au 30u" | 36 (91.44) | GR_| M8KKK-1036J-ND 9.88 86.60 

Au30u"| 6 (15.24) | MC | M38KKK-1406R-ND 12.53 109.85 

Au30u"| 6 (15.24) | GR | M8KKK-1406J-ND 12.41 108.84 

14 Au 30y"| 18 (45.72) | MC | M38KKK-1418R-ND 13.27 116.36 

Au30u"| 18 (45.72) | GR | M8KKK-1418J-ND 12.93 113.35 

Au 30u" | 36 (91.44) | MC | M3KKK-1436R-ND 14.38 126.13 

Au 30u" | 36 (91.44) | GR_| M3KKK-1436J-ND 13.70 120.10 


20 


Au 30” 


20 (50.80) 
40 (101.60) 


M8KKK-2020K-ND 
M8KKK-2040K-ND 


18.03 
20.00 


158.08 
175.37 


Socket Connector to Plug Connector 
*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate 


Au 30y" 
Au 30)” 


20 (50.80) 
40 (101.60) 


M8KKK-2620K-ND 
M8KKK-2640K-ND 


20.83 
23.39 


182.65 
205.12 


Au 30y" 
Au 30)” 


20 (50.80) 
40 (101.60) 


M8KKK-3420K-ND 
M8KKK-3440K-ND 


26.04 
29.39 


228.32 
257.72 


Au 30y" 
Au 30p” 


20 (50.80) 
40 (101.60) 


M8KKK-4020K-ND 
M8KKK-4040K-ND 


29.10 
33.04 


255.17 
289.75 


Au 30y" 
Au 30)” 


20 (50.80) 
40 (101.60) 


M8KKK-5020K-ND 
M8KKK-5040K-ND 


32.16 
37.09 


282.06 
325.28 


Au 30y" 
Au 30)” 


20 (50.80) 
40 (101.60) 


22)22)22)22|22 22)22)22/22 


M8KKK-6020K-ND 
M8KKK-6040K-ND 


38.03 
43.94 


333.45 
385.32 


Au 30," 
Au 30)” 


20 (50.80) 
40 (101.60) 


22 


M8KKK-6420K-ND 
M8KKK-6440K-ND 


40.56 
46.87 


355.72 
411.05 


A’so available in the following configurations: 


M3RRI- 


K-ND — Pin Connector without Range, with Polarizing Key 


and Strain Relief. 


M3WWk- 


K-ND — Pin Connector with Range, with Polarizing Key. 


M3YYK- 


IK-ND — Pin Connector with Flange, with Polarizing Key and 


Strain Relief. 


Call for complete part number and pricing! 


No. of Rib- 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish In. (cm) | Cable | Part No. 1 10 
Au 30p” | 20 (50.80) | TW | M3AKK-1020K-ND 840 73.62 
10 | Au 30" | 40 (101.60)| TW | M3AKK-1040K-ND 9.38 82.27 
Au 30p” | 60 (152.40) | TW | M3AKK-1060K-ND_ 10.37 90.92 
Au 30" | 20 (50.80) | TW | M3AKK-1620K-ND 12.46 109.31 
16 | Au30y” | 40 (101.60)) TW | M3AKK-1640K-ND 14.04 123.14 
Au 30y” | 60 (152.40) | TW _| M3AKK-1660K-ND 15.62 136.97 
Au 30y” | 20 (50.80) | TW | M3AKK-2020K-ND 14.42 126.45 
20 | Au30y" | 40 (101.60)| TW | M3AKK-2040K-ND 16.39 143.73 
Au 30y"" | 60 (152.40) | TW _| M3AKK-2060K-ND 18.36 161.03 
Au 30p” | 20 (50.80) | TW | M3AKK-2620K-ND 17.42 152.72 
26 | Au30y" | 40(101.60)| TW | M3AKK-2640K-ND 19.98 175.20 
Au 30y”” | 60 (152.40) | TW | M3AKK-2660K-ND 22.54 197.68 
Au 30p" | 20 (50.80) | TW | M3AKK-3420K-ND 22.14 194.12 
34 | Au30y” | 40 (101.60)| TW | M3AKK-3440K-ND 25.49 223.52 
Au 30y” | 60 (152.40) |_ TW_| M3AKK-3460K-ND 28.84 252.91 
Au 30p” | 20 (50.80) | TW | M3AKK-4020K-ND 25.26 221.54 
40 | Au 30" | 40(101.60)| TW | M3AKK-4040K-ND 29.21 256.12 
Au 30y” | 60 (152.40) | TW | M3AKK-4060K-ND 33.15 290.70 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1033) 31 


3M Termination Jumpers 
Socket to Plug Connector (Cont.) 


Card Edge to Card Edge 


No. of Rib- 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish In. (cm) [Cable | Part No. 1 10 
Au 30y" | 20 (50.80) | TW |M3AKK-5020K-ND 29.47 258.40 
50 | Au30y” | 40 (101.60) | TW | M3AKK-5SO040K-ND 34.40 301.62 
Au 30y” | 60 (152.40) | TW _|M3AKK-SO60K-ND 39.33 344.85 
Au 30" | 20 (50.80) | TW |M3AKK-6020K-ND 35.49 311.22 
60 | Au 30p” | 40 (101.60)} TW | M3AKK-6040K-ND 41.41 363.09 
Au 30p” | 60 (152.40) | TW |M3AKK-6060K-ND 47.32 414.96 


Also available in the following configurations: 


MBAWK-| IK-ND — Socket Connector/Pin Connector w/ Range w/ PK. 
MS3BRK- K-ND — Socket Connector with SR, Pin Connector without 
Range with PK and SR. 

MS3BYK-| IK-ND — Socket Connector with SR, Pin Connector with 
Range with PK and SR. 

M3QOKK- IK-ND — Socket Connector with PK, Pin Connector without 
Range with PK. 

M3CWk- IK-ND — Socket Connector with PK, Pin Connector with 
Flange with PK. 

M3DRK-| IK-ND — Socket Connector with PK and SR, Pin Connector 
without ange with PK and SR. 

M83DYK-| IK-ND — Socket Connector with PK and SR, Pin Connector 
with Range with PK and SR. 

MB3TKK-| IK-ND — Qosed End Socket Connector with PK, Pin 
Connector without Hange with PK. 

MBURK-| IK-ND — Qosed End Socket Connector with PK and SR, Pin 
Connector without Range with PK and SR. 

MBUYK- K-ND — Closed End Socket Connector with PK and SR, Pin 


Connector with Range with PK and SR. 


Call for complete part number and pricing! 


M - -ND 
Style 5 Ribbon Cable 
1000 Single Ended |] R=Multi-color 
3015 Double Ended J ray 
Conn. Finish 7 Ke Wisted Pale 
G=Gold <15p {Length (Use “Inches” only.) 
K = Gold >15y Gold- Copper No. Of Contacts 
beryllium pin plating 4 ° 


Card Edge 
to Card 
Edge 
*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 3M 
No. of Rib- 
Con-| Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts| Finish In. (cm)_| Cable | Part No. 1 10 
Au 30u" | 6 (15.24) | MC |MS3EEK-1006R-ND 872 76.43 
Au 30" | 6 (15.24) | GR | M3EEK-1006J-ND 8.63 75.71 
10 Au 30u” | 18 (45.72) | MC | MS3EEK-1018R-ND 9.25 81.08 
Au 30u” | 18 (45.72) | GR | M3EEK-1018J-ND 9.00 78.93 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC | M3EEK-1036R-ND 10.04 88.05 
Au 30y" | 36 (91.44) | GR_| M3EEK-1036J-ND 9.55 83.75 
Au 30u"” | 6 (15.24) | MC | M3EEK-1606R-ND 12.06 105.75 
Au 30u" | 6(15.24) | GR | M3EEK-1606J-ND 11.93 104.60 
16 Au 30y” | 18 (45.72) | MC | M3EEK-1618R-ND 12.91 113.20 
Au 30u” | 18 (45.72) | GR | M3EEK-1618J-ND 1252 109.75 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC | M3EEK-1636R-ND 14.18 124.37 
Au 30y" | 36 (91.44) | GR_| M3EEK-1636J-ND 13.40 117.47 
Au30u" | 6 (15.24) | MC | M3EEK-2006R-ND 14.96 131.19 
Au 30u” | 6(15.24) | GR | M3EEK-2006J-ND 14.80 129.76 
20 Au 30y” | 18 (45.72) | MC | M3EEK-2018R-ND 16.02 140.49 
Au 30y” | 18 (45.72) | GR | M3EEK-2018J-ND 15.53 136.19 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC | M3EEK-2036R-ND 17.61 154.44 
Au 30y” | 36 (91.44) | MC | M3EEK-2036J-ND 16.63 145.85 
Au 30u" | 6 (15.24) | MC | M3EEK-2606R-ND 17.78 155.96 
Au30u" | 6 (15.24) | GR | M3EEK-2606J-ND 17.57 154.09 
26 Au 30u" | 18 (45.72) | MC | M3EEK-2618R-ND 19.16 168.05 
Au 30u” | 18 (45.72) | GR | M3EEK-2618J-ND 1853 162.46 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC | M3EEK-2636R-ND 21.23 186.19 
Au 30u" | 36 (91.44) | GR_| M3EEK-2636J-ND 19.96 175.01 
Au 30u" | 6 (15.24) | MC | M3EEK-3406R-ND 20.79 182.33 
Au30u" | 6(15.24) | GR | M3EEK-3406J-ND 20.51 179.89 
34 Au 30u” | 18 (45.72) | MC | M3EEK-3418R-ND 22.59 198.13 
Au 30y” | 18 (45.72) | GR | M3EEK-3418J-ND 21.76 190.83 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC | M3EEK-3436R-ND 25.30 221.85 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR_| M3EEK-3436J-ND —_23.63__207.24 
Au 30u"” | 6 (15.24) | MC | M3EEK-4006R-ND 25.44 223.05 
Au 30u" | 6 (15.24) | GR | M3EEK-4006J-ND 25.11 220.18 
40 Au 30u” | 18 (45.72) | MC | M3EEK-4018R-ND 27.56 241.65 
Au 30u" | 18 (45.72) | GR | M3EEK-4018J-ND 26.58 233.05 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC | M3EEK-4036R-ND 31.18 273.46 
Au 30y” | 36 (91.44) | GR_| M3EEK-4036J-ND 28.78 252.36 
Au 30u" | 6 (15.24) | MC | M3EEK-S006R-ND 26.42 231.65 
Au 30u” | 6 (15.24) | GR | M3EEK-5S006J-ND 26.01 228.06 
50 Au 30u” | 18 (45.72) | MC | M3EEK-5018R-ND 29.07 254.90 
Au 30u” | 18 (45.72) | GR | M3EEK-5018J-ND 27.84 244.15 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC | M3EEK-5036R-ND 33.04 289.78 
Au 30y" | 36 (91.44) | GR_| M3EEK-5036J-ND 30.59 268.28 
Au 30u" | 6 (15.24) | MC | M3EEK-6006R-ND 33.18 290.97 
Au 30" | 6 (15.24) | GR | M3EEK-6006J-ND 3269 286.67 
60 Au 30y” | 18 (45.72) | MC | M3EEK-6018R-ND 36.36 318.88 
Au 30u” | 18 (45.72) | GR | M3EEK-6018J-ND 34.89 305.98 
Au 30u" | 36 (91.44) | MC | M3EEK-6036R-ND 41.14 360.73 
Au 30y” | 36 (91.44) | GR_| M3EEK-6036J-ND 38.19 334.93 
Au 30u" | 6 (15.24) | MC | M3EEK-6406R-ND 33.81 296.46 
Au 30u" | 6 (15.24) | GR | M3EEK-6406J-ND 33.28 291.88 
64 Au 30y" | 18 (45.72) | MC | M3EEK-6418R-ND 37.20 326.22 
Au 30u" | 18 (45.72) | GR | M3EEK-6418J-ND 35.63. 312.47 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC | M3EEK-6436R-ND 42.29 370.86 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR | M3EEK-6436J-ND 39.15 343.35 


Also available in the following configurations: 


M3FRC| 


-ND — Card Edge Connector w/ Hange. 


M38GG| 


-ND — Card Edge Connector w/ Slotted Hange. 


M3MMI- 


|-ND — Card Edge Connector w/ Strain Relief. 


Call for complete part number and pricing! 


32 (1033) 


Aso available in the following configurations: 


*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate MARK ND — Socket Connector/Card Edge Connector w/ Hange. 
M3AGK-| |-ND — Socket Conn./Card Edge Conn. w/ Slotted Range. 
porof ile | = MSAMK- -ND - Socket Conn./Card Edge Conn. w/ Strain Relief. 
oon Reais rane ree Pehae pas MSBEK- -ND — Socket Connector/Card Exige Connector 
Shs b{ (ei) By PartNo: M3BR«C- |-ND — Socket Connector/Card Edge Connector w/ Range. 
Au 30y” | 20 (50.80) | TW | M3EEK-1020K-ND 9.44 82.74 M3BGK-| |-ND — Socket Conn./Card Edge Conn. w/ Slotted Hange. 
10 | Au30u" | 40 (101.60) | TW | M3EEK-1040K-ND 10.42 91.39 M3BMK-| -ND — Socket Connector with Strain Relief./Card Edge 
Au 30,1" | 60 (152.40) | TW | M3EEK-1060K-ND 11.41 100.04 Connector with Strain Relief. 
Au 30p” | 20 (50.80) | TW | M3EEK-1620K-ND 13.21 115.86 M3CEK, ND — Socket Connector/Card Edge Connector. 
16 | Au30u" | 40 (101.60) | TW | M3EEK-1640K-ND 14.79 129.69 M3CRK ND — Socket Connector/Card Edge Connector w/ Flange. 
Au 30,1” | 60 (152.40) | TW | MSEEK-1660K-ND 16.37 143.53 M30GK |-ND — Socket Conn./Card Edge Conn. w/ Slotted Range. 
Au 30” | 20 (50.80) | TW | M3EEK-2020K-ND 16.40 143.83 M3CMIK- ND — Socket Conn. Qpen End w/ Strain Relief/Card 
20 | Au30y” | 40 (101.60) | TW | M3EEK-2040K-ND 18.37 161.12 Edge Connector with Strain Relief. 
Au 30p” | 60 (152.40) | TW | M3EEK-2060K-ND 20.35 178.41 MSDEK- |ND — Socket Connector/Card Edge Connector . 
Au 30" | 20(50.80) | TW | MSEEK-2620K-ND 19.66 172.39 M3DRK- |-ND — Socket Connector/Card Edge Connector w/Range. 
26 | Au30y" | 40 (101.60) | TW | M3EEK-2640K-ND 22.22 194.86 M3DGK- |-ND — Socket Conn./Card Edge Conn. w/ Siotted Fange. 
Au 30p” | 60 (152.40) | TW | M3EEK-2660K-ND 24.78 217.34 M3DMK- ND — Socket Conn. Qpen End w/ PK & Strain Relief/ 
Card Edge Conn. with Strain Relief. 
Au 30p” | 20 (50.80) | TW | M3EEK-3420K-ND 23.24 203.81 7 ines 
34 | Au30u" | 40 (101.60) | TW | M3EEK-3440K-ND 26.59 233.21 me ND penetra End with Pk/Card Edge 
AuS0p | 60,(162.40) | TW MSESISSZCOIE) 29.95 262.60 MSTRC ND — Socket Connector Closed End with PK/Card Edge 
Au 30,1" | 20 (50.80) | TW | M3EEK-4020K-ND 28.32 248.33 Connector with Flange. 
40 | Au30u" | 40 (101.60) | TW | MSEEK-4040K-ND 92.26 282.91 vaTaK! ND — Socket Connector Closed End with PK/Card Edge 
Au 30p” | 60 (152.40) | TW | M3EEK-4060K.ND 36.21 317.49 Connector with Slotted Range. 
Au 30} | 20 (50.80) | TW | MSEEK-5020K-ND 30.02 263.25 M3TMK- -ND — Socket Connector Gosed End with PK/Card Edge 
50 | Au30y" | 40 (101.60) | TW | M3EEK-5040K-ND 34.95 306.47 Connector with Strain Relief. 
Au 30” | 60 (152.40) | TW | M3ER<5060K-ND 39.88 349.70 M3UEK ND — Socket Connector Closed End with PK & SR/Card 
Au 30p” | 20 (50.80) | TW | M3EEK-6020K-ND 37.51 328.89 Exige Connector Standard. 
60 | Au30p" | 40 (101.60) | TW | M3EEK-6040K-ND 43.42 380.76 MSURK- ND — Socket Connector Closed End with PK & SR/Card 
Au 30,1" | 60 (152.40) | TW | M3EEK-6060K-ND 49.34 432.63 Edge Connector with ange. 
Au 30y” | 20 (50.80) | TW | M3EEK-6420K-ND 38.42 336.91 M3UGK- |- ND — Socket Connector Qosed End with PK & SR/Card 
64 | Au30y” | 40 (101.60) | TW | M3EEK-6440K-ND 44.73 392.24 Edge Connector with Slotted Range. 
Au 30,1" | 60 (152.40) | TW | M3EERK-6460K-ND 51.04 447.56 M3UMK+ ND — Socket Connector Closed End with PK & Strain 
Relief/Card Edge Connector w/ Strain Relief. 
A’so available in the following configurations: Call for let number and prici 7 
MFR K-ND — with Range. complete part pricing! 
M3GGK- IK-ND — with Slotted Range. 
MBMME- K-ND — Card Exige Connector w/ Strain Relief. Socket Connector to Card Edge 


Call for complete part number and pricing! 


*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate 


No. of Rib- 
Socket Connector pin, oe cone ae hee pig aey oes 
facts ints! in. (cm. ie a lo. 
apaled ae “ Au 30u" | 20 (50.80) | TW | MBAEK-1020K-ND 8.23 72.20 
10 | Au30u" | 40 (101.60) | TW | M3AEK-1040K-ND 9.22 80.85 
Au 30u1" | 60 (152.40) | TW | MSAEK-1060K-ND 10.21 89.49 
*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 3M Au 30" | 20 (50.80) | TW | MSAEK-1620K-ND 11.39 99.90 
16 | Au30u" | 40 (101.60) | TW | M3AEK-1640K-ND 12.97 113.73 
No. of Rib- Au 30u" | 60 (152.40) | TW_| M3AEK-1660K-ND 14.55 127.57 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing ‘Au 30” | 20 (50.80) | TW | M3AEK-2020K-ND 13.61 119.32 
tacts | Finish | In. (cm) | Cable| Part No. 1 10 20 | Au30," | 40 (101.60) | TW | M3AEK2040KND 15.58 13661 
Au30y” | 6 (15.24) M83AEK-1006R-ND 7.51 65.88 Au 30u” | 60 (152.40) | TW_| M3AEK-2060K-ND 17.55 153.90 
Au 30” | 6 (15.24) MSAEK-1006J-ND 7.43 65.16 Au 30p" | 20 (50.80) | TW | MSAEK-2620K-ND 16.83 147.59 
Au 30," | 18 (45.72) MBAEK1018R.ND 8.04 70.53 26 | Au30u!" | 40 (101.60) | TW | M3AEK-2640K-ND 19.39 170.07 
Au 30u" | 18 (45.72) MBAEK1018J-ND 7.80 Au 30u1" | 60 (152.40) | TW | M3AEK-2660K-ND 21.96 _ 192.55 
‘As 30," | 36 (91.44) M@AEK-1036R:-ND 8.84 Au 30" | 20 (50.80) | TW | M3AEK-3420K-ND 20.74 181.87 
‘x 30," | 36 (91.44) NEARCIOGSIIND!| 8.35 34 | Au30u | 40 (101.60) | TW | M3AEK-3440K-ND 24.09 211.26 
Au 30u" | 60 (152.40) | TW_| M3AEK-3460K-ND 27.44 240.65 
Au30y" | 6 (15.24) MSAEK-1606R-ND 10.24 Au 30y” | 20 (50.80) | TW | MSAEK-4020K-ND 24.87 218.12 
Au30u" | 6 (15.24) MS3AEK-1606J-ND 10.11 40 | Au30p" | 40 (101.60) | TW | M3AEK-4040K-ND 28.82 252.70 
Au 30x" | 18 (45.72) MSAEK-1618R-ND 11.09 Au 30u" | 60 (152.40) | TW _| M3AEK-4060K-ND 32.76 287.28 
Au 30" | 18 (45.72) MBAEK-1618J-ND 10.70 Au 30y" | 20 (50.80) | TW | M3AEK-5020K-ND 28.39 249.00 
Au 30” | 36 (91.44) MB8AEK-1636R-ND 12.36 50 | Au 30u" | 40 (101.60) | TW | M3AEK-SO40K-ND 33.32 292.22 
Au30u" | 36 (91.44) M3AEK-1636J-ND 11.58 Au 30u1" | 60 (152.40) | TW | MBAEK-5060K-ND 38.25 335.45 
- Au 30u" | 20 (50.80) | TW | MBAEK-6020K-ND 35.23 308.94 
AU3OU" | 6 (15.24) MSABC2006R-ND 12.17 60 | Au30y” | 40 (101.60) | TW | MSAEK-6040K-ND 41.15 360.81 
Au 30H") 6 (15.24) MS3AEK-2006J-ND 12.00 Au 30, | 60 (152.40) | TW | M3AEK-6060K-ND 47.06 412.68 
Au 30x" | 18 (45.72) M3AEK-2018R-ND 13.23 
Au 30y” | 18 (45.72) MS3AEK-2018J-ND 12.74 Also available in the following configurations: 
Au 30” | 36 (91.44) M3AEK-2036R-ND 14.82 MBAR K-ND — Socket Connector/Card Edge Connector w/ Range. 
Au 30" | 36 (91.44) M3AEK-2036J-ND 13.84 MS3AGK-| K-ND — Socket Conn./Card Edge Conn. with Slotted Hange. 
. M3AMK-| IK-ND — Socket Conn./Card Edge Conn. with Strain Relief. 
Au 30u" | 6 (15.24) MSAEK-2606R-ND 14.96 MSBEK| IK-ND — Socket Connector/Card Edge Connector. 
Au 30" | 6 (15.24) MSAEK-2606J-ND 14.74 MBBAC| K-ND — Socket Connector/Card Edge Connector w/ Range. 
Au 30x" | 18 (45.72) MSAEK-2618R-ND 16.34 MBGK K-ND — Socket Conn./Card Edge Conn. with Slotted Flange. 
Au 30" | 18 (45.72) MSAEK-2618J-ND 15.70 M3BMK- K-ND— Socket Connector with Strain Relief/Card Edge 
Au 30x" | 36 (91.44) MSAEK-2636R-ND 18.40 Connector with Strain Relief. 
Au 30x” | 36 (91.44) MBAEK-2636J-ND 17.13 Meare ND SS ase patkessah Sate Ene poole 7 
| <ND— et Connector) je Conn. wil lange. 
Au30u" | 6 (15.24) MSAEKS406R-ND 18.29 Mg0GK- K-ND — Socket Conn./Card Exige Conn. with Slotted Range. 
Au 30p" | 6 (15.24) MSAEK-3406J-ND 18.01 M3CMK- K-ND— Socket Connector Qpen End with PK/Card Edge 
Au 30" | 18 (45.72) MSAEK-3418R-ND 20.09 Connector with Strain Relief. 
Au 30x" | 18 (45.72) M3AEK-3418J-ND 19.26 MSDEK- K-ND — Socket Connector with SR/Card Edge Connector. 
Au 30x" | 36 (91.44) MSAEK-3436R-ND 22.80 M3DAK| IK-ND — Socket Connector with SR/Card Edge Connector 
Au 30x" | 36 (91.44) MSAEK-3436J-ND 21.13 with Range. : 
Au30u" | 6 (15.24) MBAEX-4006R-ND 21.99 Mapa Ne oa StVCard Exige Connector 
AU SOU" | 6 (15.24) MSABC4006J-ND 21.66 M3DMKK- IK-ND — Socket Conn. Qpen End w/ PK & Strain Relief/ 
Au 30" | 18 (45.72) M3AEK-4018R-ND 24.11 Card Edge Conn. with Strain Relief. 
Au 30,1" | 18 (45.72) MBAEK-4018J-ND 23.13 MSTEK| IK-ND — Socket Connector Closed End w/ PK/Card Edge 
Au 30x" | 36 (91.44) MSAEK-4036R-ND 27.29 Connector Stand. 
Au 30x" | 36 (91.44) MS3AEK-4036J-ND 25.33 MSTRK| K-ND — Socket Connector Closed End with PK/Card Edge 
* Connector w/ Flange. 
AusOu’ ) 6 (15.24) Wectesseun an) Ba MBTGK| K-ND— Socket Connector Closed End with Pk/Card Eilge 
Au30u"| 6 (15.24) MS3AEK-5006J-ND 24.38 Connector w/ Slotted Range. 
Au 30p" | 18 (45.72) MSAEK-5018R-ND 27.44 M3TMK- K-ND — Socket Connector Closed End with PK/Card Edge 
Au 30x" | 18 (45.72) M3AEK-5018J-ND 26.22 Connector w/ Strain Relief. 
Au 30x)" | 36 (91.44) MS3AEK-5036R-ND 31.42 MBUEK-| K-ND — Socket Connector Closed End with PK & SR/Card 
Au 30x" | 36 (91.44) MS3AEK-5036J-ND 28.97 Edge Connector Standard. 
Au30u" | 6 (15.24) MBAEK-6006R-ND 30.91 MSURC| ae Endwath FS & SrvCerd Etige 
Au30u"| 6 (15.24) MSAEK-6006J-ND 30.42 ' re : F 
Au 301" | 18 (45.72) MBAEK-6018R-ND 34.09 ee in codiarly etre Bae pce SriGard Boge 
Au 30H" | 18 (45.72) MS3AEK-6018J-ND 32.62 M3UMK- IK-ND — Socket Conn. Closed End with PK & Strain Relief/ 


Au 30" 
Au 30,” 


MS3AEK-6036R-ND 
M3AEK-6036J-ND 


) 
) 
36 (91.44) 
36 (91.44) 


38.86 
35.92 


More Product Available Online: 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Card Edge Connector w/Strain Relief. 


Call for complete part number and pricing! 


www.digikey.com 


3M Delta Flat Ribbon Cable Connectors 


Physical: + Insulation Material: 

Glass reinforced polyester. «SAL (ay 
Rammability rating: UL 94-0 

* Color: Gray * Contact Material: Hat cable 
connectors are beryllium copper; Latch 
eject headers are copper alloy + Plating: 
30y” gold. Electrical: » Current Rating: 1A 
+ Insulation Resistance: >1x10° Q @ 500 
VDC + Withstanding Voltage: 1000VRMS @ 
sea level. Environmental: » Temperature 
Rating: -55°C to +105°C. UL File No.: 
8080, CSA File No.: LR-40971 

3 mounting designs available. Those with 
Prefix MDA on Digi-Key part number: 
combination mount, which is a universal 
mount type that accepts both bail and 
screw mount hardware. Prefix MDC: bail 
mount, which can be used as a standard I/O 
connector for various electronic 
applications. Positive latching and easy 


Single Ended — Male 
*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate 


Male to Male 
*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate 


No. of Rib- No. of Rib- 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish /Feet (Meters) | Cable| Part No. 1 10 tacts | Finish |Feet (Meters) |Cable| Part No. 1 10 
14 Au30p" | 5 (1.52) | TW | M7KXK-1405K-ND 11.68 102.43 14 Au 30u" 5 (1.52) 7 TW | M7KKK-1405K-ND 19.22 168.55 
Au 30y” | 10 (3.05) | TW | M7KXK-1410K-ND 15.82 138.74 Au30y" | 10(3.05) | TW | M7KKK-1410K-ND 23.36 204.86 
4 | AuS0u" | 51.52) | TW | M7KXK-2405K-ND 14.76 129.39 gg | AuS0H" | 5(1.52) | TW | M7KKK-3605K:ND 32.16 282.04 
Au30u" | 10 (3.05) | TW | M7KXK-2410K-ND 20.67 181.26 Au 30p" | 10(3.05) | TW | M7KKK-3610K-ND 42.81 375.40 
Au30y" | 5 (1.52) | TW | M7KXK-3605K-ND 21.40 187.70 59 | Au SOU") 5(1.52) ) TW | M7KKK-SO0SK-ND 40.20 352.55 
36 | au zou" | 10(3.05) | TW | M7KXK-3610K-ND 32.05 281.07 Au 30" | 10 (3.05) | TW | M7KKKSOIOK-ND 54.99 482.22 
Au30p" | 5 (1.52) | TW | M7KXK-5005K-ND 27.50 241.11 Also available in the following configuration: 
50 | ausou" | 10(3.05) | TW | M7KXK-S010K-ND 42.28 370.79 M7LLK- K-ND — Double Ended Male Delta w/ Insert. 
M700K, K-ND — Double Ended Male Delta w/ Bail Lock. 
Also available in the following configurations: Call for complete part number and pricing! 
M7 -| K-ND — Male Delta with Threaded Insert and Strain Relief. 
M70X_} K-ND — Male Delta with Bail Lock. Female to Female 


Call for complete part number and pricing! 


*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 


disconnect. Prefix MDB: screw mount, No. of Rib- 
which have #4-40 threaded insert that Single Ended — Female Con-| Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing 
orp mounting wien 2 nee *MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray tacts | Finish |Feet (Meters) |Cable| Part No. i 10 
Permanent connection Is desired * VVire Au30u" | 6 (1.83) | MC | M7RRK-1406R-ND 19.54 171.31 
Accommodation: 26-30 AWG stranded ri . 
No. of Rib- Au30y" | 6 (1.83) | GR | M7RRK-1406-ND 18.16 159.26 
ot EI a) BREIG Con- | Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing 14 | ausou"| 10(3.05) | MC |M7RRK-1410R-ND 2251 197.36 
pelle eA 4 eine ‘ ty) ears tacts | Finish |Feet (Meters) |Cable| Part No. 10 Au30y" | 10(3.05) | GR | M7RRK-1410J-ND 20.22 177.28 
Plugs Au30u" | 6(1.83) | MC | M7RXK-1406R-ND 12.00 105.19 eae ae us as eit re eae 
1.75 (44.45) 1.42(36.07) [MDAI4KND 4.41 37.10 | 3572-1000 14 | M30u" | 6 (1.83) | GR IMARAIZ06END) 10.62 93.14 24) | ease eo Mc TRVERRSSTCRIN! 30.41 26067 
14 | 1.58 (40.13) 1.20(30.48) |MDCI4K:ND 4.60 38.68 | 3572-1001 Au30p" | 10(3.05) | MC | M7RXK-1410R-ND 14.97 131.24 iam : : : 
1.75 (44.45) 1.42 (36.07) |MDBI4K-ND 4.70 _39.55 | 3572-1002 Au 30u" | 10 (3.05) M7RXK1410N-ND__12.68_ 111.16 AuS0u" | 10(8.05) | CH IMGEEESZSIONDE 26.49 232.26 
2.17 (55.12) 1.84 (46.74) |MDA24K-ND 5.22 43.93 | 3548-1000 Au 30" | 6 (1.83) M7RXK-2406R-ND 16.48 144.50 Au30u" | 6 (1.83) | MC | M7RRK-3606R-ND 33.29 291.93 
24 | 2.00 (50.80) 1.63 (41.40) |MDC24K-ND 5.45 45.85 | 3548-1001 Au30y" | 6 (1.83) M7RXK-2406J-ND 14.12 123.85 gg | M1S0u" | 6 (1.83) | GR | M7RRICSGO6U-ND 29.66 260.10 
2.17 (55.12) 1.84 (46.74) |MDB24K-ND 5.55 46.73 | 3548-1002 Au30y" | 10 (3.05) M7RXK-2410R-ND 21.57 189.15 AuSOu" | 10 (3.05) | MC |IM/RRCSSIORSND) 41.14 360.76 
2.68 (68.07) 2.35 (59.69) |MDAS6K-ND 6.43 54.08. | 3366-1000 Au 30," | 10 (3.05) M7RXK-2410J-ND 17.65 154.74 Ausou' | 10(8.05) | GA IMZERESSOKNDE 35.09 907.71 
36 | 2.52 (64.01) 2.14 (54.36) |MDC36K-ND 6.74 56.70 | 3366-1001 Au 30y" | 6 (1.83) M7RXK-3606R-ND 22.53 197.59 Au0p’ | 6 (1.83) | MC |IMZRRIESOOGREND) 41.32 362.38 
2.68 (68.07) 2.35 (59.69) |MDB36K-ND _6.88__57.93_| 3366-1002 Au30y’ | 6 (1.83) M7RXK-3606J-ND 18.90 165.76 59 | M130u" | 6(1.83) | GA | M7RRICSOOGU-ND 36.42 319.39 
3.27 (83.06) 2.95 (74.93) |MDAS0K-ND 7.65 64.40 | 3564-1000 Au 30” | 10 (3.05) M7RXK-3610R-ND 30.38 266.43 Au 30’ | 10 (3.05) | MC |M7RRK-SO1ORND 51.93 455.39 
50 | 3.11 (78.99) 2.73 (69.34) |MDC50K-ND 826 69.48 | 3564-1001 Au 30u" | 10 (3.05) M7RXK-3610J-ND 24.33 213.38 Au 30u" |_10(3.05)_| GR_|M7RRI-SO10J-ND 43.76 _ 383.73 
3.27 (83.06) 2.95 (74.93) |MDB50K-ND 847 71.23 | 3564-1002 Au 30" | 6 (1.83) M7RXK-5006R-ND 28.62 250.95 A’so available in the following configuration: 
Sockets Au30u” | 6 (1.83) M7RXK-5006J-ND 23.71 207.95 M7TTK- ND — Double Ended Female Delta w/ Insert. 
1.75 (44.45) 1.42(36.07) [MDDI4K-ND 4.41 37.10 | 3573-1000 Au 301” | 10 (3.05) M7RXK-5010R-ND 39.22 343.96 M7UUK -ND — Double Ended Female Delta w/ Bail Lock. 
14 | 1.58 (40.13) 1.20(30.48) |MDFI4K-ND 4.60 38.68 | 3573-1001 Au 30" | 10 (3.05) M7RXK-5010J-ND 31.05 272.30 Call for complete part number and pricing! 
1.75 (44.45) 1.42 (36.07) |MDE14K-ND 4.70 _ 39.55 | 3573-1002 saat ; a 
2.17 (55.12) 1.84(46.74) |MDD24K-ND 5.22 43.93 | 3549-1000 Also available in the following configurations: F \ F \ 
24 | 2.00 (50.80) 1.63 (41.40) |MDF24K-ND 5.45 45.85 | 3549-1001 M - -ND— Female Delta with Insert. emale to Female 
2.17 (55.12) 1.84 (46.74) |MDE24K-ND__5.55__46.73_| 3549-1002 M7UX(_ | ND — Female Delta with Ball Lock. *Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate 
2.68 (68.07) 2.35 (59.69) |MDDS6K-ND 643 54.08 | 3367-1000 Call for complete part number and pricing! No. of Rib. 
36 | 2.52(64.01) 214 (54.36) |MDF8GEK-ND 6.74 56.70 | 3367-1001 oe eee | Gon’ oie! Bi 
2.68 (68.07)_2.35 (59.69) |MDE36KND 6,88 57.93 | 3367-1002 ; ea CER lena seeHl awe iam 
3.27 (83.06) 2.95 (74.93) |MDDS50K-ND 7.65 64.40 | 3565-1000 Single Ended — Female uso} 5(1.52) | TW MITRRK-1405ND 79.22 168.55 
50 | 3.11 (78.99) 2.73 (69.34) |MDFS0K-ND 826 69.48 | 3565-1001 *Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate 14 she 10 3 S 4 : : 
) (3.05) | TW | M7RRK-1410K-ND 23.36 204.86 
3.27 (83.06) 2.95 (74.93) |MDEB0K-ND 847 71.23 | 3565-1002 é Au30") 5 (4.52) | TW | M7RRKCSE0SKND a2.16 262.04 
Backshells Novot bili 36 ‘  OBAiKe! ‘ : 
= = ESE =a Corel conn |i pratt | bon |IDIgitkey Pricing Au30y” | _10(3.05) | TW | M7RRK-3610K-ND 42.81 375.40 
= es IDBFS0-| : 25 _| S485: ini Ausoy” | 5(1.52) | TW |M7RRKS5O05KND 40.20 352.55 
Metal Strain Reliefs tacts | Finish |Feet (Meters) |Cable| Part No. 1 10 50 Auzou | 10/305 Tw | M7RRKSOIOKND 54.99 48222 
“4, —  |MDSFI4ND 44 3.68 | 3448-60 ya |Au30u" | 5 (1.52) M7RXK-1405K-ND 11.68 102.43 a 20 LT LS ; ; 
24 _ _ MDSF24-ND 44. 3.68 | 3448-61 Au 30u" | 10 (3.05) M7RXK-1410K-ND 15.82 138.74 Also available in the following configuration: 
36]  — —  |MDSR6-ND 44 3.68 | 3448-62 Au30u” | 5 (1.52) M7RXK-2405KND 14.76 129.39 M7TTK FENO= Double Ended Female Delta w' Insert 
28 || ae aoe 40 e808 REET coc? te126 M7UUK- K-ND — Double Ended Female Delta w/ Bail Lock. 
50; — — _|MDSFO-ND 443.68 | 3448-63 304 (3.05)  2A1 0K 67 _ 181. Call for complete part number and pricing! 
gg |Au30H" | 51.52) M7RXK-3605K-ND 21.40 187.70 
Au30y” | 10 (3.05) M7RXK-3610K-ND 32.05 281.07 Mal F 
mal 
M - -ND gp | A230u" | 5 (1.52) M7RXK-5005K-ND 27.50 241.11 : alee Female 
Style Ribbon Gable Au30u" | 10 (3.05) M7RXK-5010K-ND 42.28 370.79 MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 
7-10 Delta K aay No. of Rib- 
Conn. Finish 5 K=Twisted Pair Also available in the following configuration: Con- Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
G = Gold <15y1 phosphor bronze [Length (Use “Feet” only.) M | K-ND — Female Delta w/ Insert. tacts | Finish [Feet (Meters)|Cable| Part No. 1 10 
K = Gold >15 Gold- Copper ee eet M7UXL} K-ND — Female Delta w/ Bail Lock. Au30u" | 6 (1.83) | MC |M7KRK-1406R-ND 1954 171.31 
beryllium pin plating J LY enna Call for complete part number and pricing! qq | Aus0u"| 6(1.83) | GR | M7KRK-1406ND 18.16 159.26 
Au30u" | 10 (3.05) | MC | M7KRK-1410R-ND 22.51 197.36 
. Au30u" | 10 (3.05) | GR | M7KRK-1410Q-ND 20.22 177.28 
Delta Cable Assemblies Mal Mal Au 30" | 6 (1.83) | MC | M7KRK-2406R-ND 25.32 222.02 
Single Ended — Male ale to Male 4 | AuS0u') 6 (1.83) | GR | M7KRK-2406J-ND 22.96 201.37 
Au30u" | 10 (3.05) | MC | M7KRK-2410R-ND 30.41 266.67 
Au30u" | 10 (3.05) | GR | M7KRK-2410-ND 26.49 232.26 
Au 30" | 6 (1.83) | MC |M7KRK-3606R-ND 33.29 207.93 
gg | MUSOU | 6(1.83) | GR | M7KRK3606J-ND 29.66 260.09 
Au30u" | 10 (3.05) | MC | M7KRK-3610R-ND 41.14 360.76 
. ; *MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gra 3M Au30u" | 10(3.05) | GR | M7KRK-3610-ND 35.09 307.71 
MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 3M ¥ Au 30" | 6(1.83) | MC | M7KRK-5006R-ND 47.32 362.38 
No. of Rib- oe Conn. | Length fees Digi-Key Pricing a paso 10309 Ne MRE STOR ND 3193 i539 
core) Conca onal oom a Digit Key Fricing tacts | Finish |Feet (Meters)|Cable| Part No. 10 Au30y" | 10 (3.05) | GR | M7KRK-S010J-ND 43.76 383.73 
tacts | Finish [Feet (Meters) | Cable | Part No. 1 10 6 (1.83) MC | M7KKK1406R-ND 19.54 171.31 Also available in the following configuration: 
Au30u" | 6 (1.83) | MC | M7KXK-1406R-ND 12.00 105.19 M7LTK |-ND — Male Delta/Female Delta w/ Insert. 
. 6 (1.83) | GR | M7KK1406J-ND 18.16 159.26 . 
Au30u" | 6(1.83) | GR | M7KXK-1406J-ND 10.62 93.14 14 a y M7QUK- |-ND — Male Delta/Female Delta w/ Bail Lock. 
14 i 10 (3.05) | MC | M7KKK-1410R-ND 22.51 197.36 
Au30y” | 10 (3.05) | MC |M7KXK-1410R-ND 14.97 131.24 Call for complete part number and pricing! 
uso | 10 (305) | GR |AMOdCIaiOUND! 1268 111.16 10 (3.05) M7KKK-1410J-ND 20.22 177.28 mp pricing! 
Ass0"| 6(1.83) | MC |M7KXK-2406R:ND 16.48 144150 6 (1.83) MOD) 25.32 222.02 
a 6 (1.83) M7KKK-2406J-ND 22.96 201.37 Male to Female 
Au30y” | 6 (1.83) | GR |M7KXK2406J-ND 14.12 123.85 
24 | puso’ | 10(3.05) | MC | M7KXK-2410R-ND 21.57 189.15 10 (3.05) omen S041 266.67 *Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate 
J (3.05) ig pp! 
Au30,i | 10(305) | GR |M7KXK-2410J-ND 1765 15474 10 (3.05) M7KKK-2410J-ND 26.49 232.26 ad _ 
Au 30" | 6 (1.83) | MC |M7KXK-3606RND 22.53 197.59 6 (1.83) Mieco 2929 201.93 asa | tem (eel cece Pricing 
Au30u" | 6(1.83) | GR |M7KXK-3606/ND 18.90 165.76 6 (1.83) Mi ecooaNog 2966 260.10 Finish |Feet (Meters)| Cable! Part N ta 
36 |iassqu" | 10/305) | MC |M7KXK3610R-ND 30.38 266.43 10 (3.05) M7KKK-3610R-ND 41.14 360.76 tacts | Finish _| Feet (Meters)| Cable| Part No. 
Au30u | 10 (3.05) | GR | MZKXK-3610J-ND 24.33 213.38 10 (3.05) M7KKK-3610J-ND_ 35.09 _ 307.71 14 | Av30u") 5 (1.52) | TW eee 10-22 16855 
Aua0r | 6UL8S 1 MC INMZIOKSOOBRNIN 28.62 250.95 6 (1.83) M7KKK-5006R-ND 41.32 362.38 Au30y"| 10 (3.05) | TW | M7KRK-1410K-ND 23.36 204.86 
IH! : ‘ ; Ausoy") 5 (1.52) | TW] M7KRK-3605KND 32.16 282.04 
Au30u" | 6 (1.83) | GR |M7KXK-5006J-ND 23.71 207.95 8 (1:63) Pacey 8042 819.99 38 | ausou"| 10(3.05) | TW | M7KRK-3610KND 42.81 375.40 
50 |iassou’ | 10/305) | MC |M7KXKSO10R-ND 39.22 9343.96 10 (3.05) M7KKK-5010R-ND 51.93 455.39 He : : : 
‘Ausou' | 10(305) | GR [M7KXKSO10J.ND 31.05 272.30 10 (8.05) MT7KKK-5010J-ND 43.76 383.73 so | Mao ia Weed aw ooo 
.| | > ” 4 o I as t 
A’so available in the following configuration: Also available in the following configuration: A’so available in the following configuration: 
M7LX_}+ |-ND — Male Delta with Threaded Insert and Strain Relief. M7LLK- | ND — Double Ended Male Delta with Insert. M7LTK- IK-ND — Male Delta/Female Delta w/ Insert. 
M70X-}+ ND — Male Delta with Bail Lock. M7QQK ND — Double Ended Male Delta with Bail Lock. M7QUK- K-ND — Male Delta/Female Delta w/ Bail Lock. 


Call for complete part number and pricing! 


Call for complete part number and pricing! 


Call for complete part number and pricing! 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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3Mi Latch/Eject Headers .100” x .100” (2.54mm x 2.54mm) 


Four-wall shrouded housing to protect 
against physical and chemical pin 
damage. Order optional ejector latches 
separately below. 


Right Angle Headers 
, 68 


3M Low Profile Headers (Protected Headers) 


34 
(8.64) 
Sp 


Physical Specifications: Insulation: 
+ Material: Gass filled Polyester (PBT) 
+ Hammability: UL94V-0 + Color: Gray 
+ Marking: 3M logo and Orientation 
Triangle Contact: + Material: Phosphor 
Bronze (C510) Plating: + Underplate: 
100)” Nickel--QQ-N-290, Class 2 
+ Wiping Area: Gold--MIL-G-45204, 
Type Il, Grade C + Solder Tails: 200y” 
60/40 Tin Lead--MIL-P-81728 + Wrap 
Tails: Gold Rash 


Electrical Specifications: + Current 
Rating: 2A + Insulation Resistance: 
>1x10°Q2 @ 500Vde + Withstanding 
voltage: 1000Vrms at Sea Level 


Environmental Specification: 

+ Temperature Rating: -55°C to +105°C. 
UL File No.: £68080 

CSA File No.: LR 40971 


3M Round Jacketed/Shielded Flat Cable 


PHYSICAL: - Insulation Material: Polyvinyl Chloride (PVC) 


+ Flammability Rating: UL VW-1 


Cable: Scotchflex Product No. 3365; 28 AWG 7 x 36 
* Shielding: 0.001” (.03mm) and 


Conductors; UL Style: 2651 


No. of Dim. A Digi-Key Pricing 3M 
Cont. In. (mm)_|_ Part No. 1 100 500 _| Part No. 
Right Angle 
10 | 1.26 (32.00)| MHRIOK-ND 1.54 116.92 529.10] 3793-5002 
14 | 1.46 (37.08)| MHRI4K-ND 1.71 129.56 586.30] 3314-5002 
16 | 1.56 (39.62)| MHRI6K-ND 1.77 134.30 607.75] 3408-5002 
20 | 1.76 (44.70)} MHR20K-ND 1.98 150.10 679.25} 3428-5002 
24 == ‘| 1.96 (49.78)| MHR24K-ND 2.18 165.90 750.75 | 3627-5002 
26 = | 2.06 (52.32)| MHR26K-ND 2.33 176.96 800.80} 3429-5002 
30 | 2.26 (57.40)| MHR80K-ND 2.68 203.82 922.35} 3440-5002 
34 = | 2.46 (62.48)| MHR34K-ND 3.02 229.10 1036.75 | 3431-5002 
40 |2.76(70.10)} MHR40K-ND 3.45 262.28 1186.90 | 3432-5002 
50 | 3.26 (82.80)} MHRS50K-ND 4.16 316.00 1430.00 | 3433-5002 
60 _|3.76 (95.50)| MHR60K-ND 5.12 388.68 1758.90 | 3372-5002 
Straight 
1.26 (32.00) MHS10K-ND 1.54 116.92 529.10) 3793-6002 
1.46 (37.08) | MHS14K-ND 1.71 129.56 586.30} 3314-6002 
1.56 (39.62) | MHS16K-ND 1.77 134.30 607.75} 3408-6002 
1.76 (44.70)| MHS20K-ND 1.89 143.78 650.65) 3428-6002 
1.96 (49.78)| MHS24K-ND 2.18 165.90 750.75) 3627-6002 
2.06 (52.32) | MHS26K-ND 2.33 176.96 800.80} 3429-6002 
2.26 (57.40)| MHS30K-ND 2.68 203.82 922.35] 3440-6002 
2.46 (62.48) | MHS34K-ND 3.02 229.10 1036.75} 3431-6002 
2.76 (70.10)| MHS40K-ND 3.45 262.28 1186.90} 3432-6002 
3.26 (82.80)] MHS50K-ND 4.16 316.00 1430.00] 3433-6002 
3.76 (95.50) | MHS60K-ND 5.12 388.68 1758.90| 3372-6002 
Optional Ejector Latches for Connectors 
Short MLKSOI-ND* 21/2 7.90 35.75] 3505-2 
Long MLKS02-NDt .21/2 7.90 35.75] 3505-3 
* Usewithout strain relief; + Use with strain relief 
No. of| Dim. A | Digi-Key Pricing 3M 
Cont. In. (mm) | Part No. 1 100 500 | Part No. 
Straight Solder Tail 
10 | 0.79 (20.07) | MHBIOK-ND 1.33 101.12 457.60 |2510-6002UB) 
14 | 0.99 (22.15) | MHB14K-ND 1.37 104.28 471.90 |2514-6002UB) 
16 | 1.09 (27.69) | MHBI6K-ND 1.54 116.92 529.10 |2516-6002UB) 
20 | 1.29 (32.77) | MHB20K-ND 1.60 121.66 550.55 |2520-6002UB) 
24 | 1.49 (37.85) | MHB24K-ND 1.68 127.98 579.15 |2524-6002UB) 
26 | 1.59 (40.39) | MHB26K-ND 1.71 129.56 586.30 |2526-6002UB) 
30 | 1.79 (45.47) | MHB30K-ND 1.98 150.10 679.25 |2530-6002UB) 
34 | 1.99 (50.55) | MHB34K-ND 2.06 156.42 707.85 |2534-6002UB) 
40 |2.29(58.17)) MHB40K-ND 2.20 167.48 757.90|2540-6002UB) 
50 |2.79(70.87)| MHBSO0K-ND 2.72 206.98 936.65 |2550-6002UB) 
60 | 3.29 (83.57) | MHB60K-ND 3.27 248.06 1122.55 | 2560-6002UB) 
Right Angle Solder Tail 
10 | 0.79 (20.07) | MHDIOK-ND 1.48 112.18 507.65 |2510-5002UB; 
14 |0.99 (22.15) | MHD14K-ND 1.52 115.34 521.95 |2514-5002UB) 
16 | 1.09 (27.69) | MHD16K-ND 1.68 127.98 579.15 |2516-5002UB) 
20 | 1.29 (32.77) | MHD20K-ND 1.77 134.30 607.75 |2520-5002UB| 
24 | 1.49 (37.85) | MHD24K-ND 1.85 140.62 636.35 | 2524-5002UB) 
26 | 1.59 (40.39) | MHD26K-ND 1.87 142.20 643.50 | 2526-5002UB) 
30 | 1.79 (45.47) |MHD80K-ND 2.54 192.76 872.30 |2530-5002UB) 
34 | 1.99 (50.55) | MHD84K-ND 2.25 170.64 772.20|2534-5002UB) 
40 |2.29(58.17)|MHD40K-ND 2.41 183.28 829.40 |2540-5002UB) 
50 | 2.79 (70.87) |MHD50K-ND 3.00 227.52 1029.60 |2550-5002UB) 
60 | 3.29 (83.57) | MHD60K-ND 3.60 273.34 1236.95 | 2560-5002UB) 
3659 Series 
5, Cover 
+ Color: Black + Inner Shielding (atch Screw 
Cover (B) hole 


lock (4-40) 


90% Optical Coverage Tinned Copper Braid ee Tee 
ELECTRICAL: - Volt. Rating: 150 V ,, Bonded Closed * 
I i . Split -—~ Cover. % 
. insulation Resistance: > 1 x 14°71 on 
101 09/10 ft. , § D-sub 
ENVIRONMENTAL: y % ‘Se wire winding tab 
+ Temperature Rating: ga Pape Alum./Pol R Shielding Coyerlateh 
“APF to +1 76°F Thickness» Film Foi cover (A) 
(-20°C to +80°C) Cable 
No. of Dim. Note: X In Part No. = Ft. Per Roll 
Con- (Inch) *Price Per Roll 
tacts “A” Bie Part No. 5 ft. 10 ft. 25 ft. 50 ft. 100 ft. 
15 29 .700 MC15R-X-ND 11.54 21.43 47.81 82.44 131.90 
20 .30 -950 MC20R-X-ND 12.43 23.08 51.49 88.78 142.04 
24 35 1.150 MC24R-X-ND 13.32 24.73 55.17 95.11 152.18 
25 35 1.200 MC25R-X-ND 13.73 25.50 56.89 98.09 156.94 
26 35 1.250 MC26R-X-ND 14.20 26.38 58.84 101.45 162.32 
34 39 1.650 MC34R-X-ND 15.98 29.68 66.20 114.14 182.62 
36 AL 1.750 MC36R-X-ND 16.42 30.50 68.04 117.31 187.70 
37 AL 1.800 MC37R-X-ND 16.87 31.32 69.88 120.48 192.76 
40 AL 1.950 MC40R-X-ND 17.31 32.15 71.72 123.65 197.84 
50 50 2.450 MC50R-X-ND 19.97 37.09 82.74 142.66 228.26 
60 53 2.950 MC60R-X-ND 22.39 41.58 92.76 159.94 255.90 
64 54 3.150 MC64R-X-ND 23.53 43.69 97.46 168.04 268.86 
No. of Digi-Key Pricing 3M 
Contacts Part No. al 100 500 1,000 Part No. 
D-Sub Backshells 
9 MDBS09-ND 3.12 237.00 1072.50 1950.00 3357-9209 
15 MDBS15-ND 4.26 323.90 1465.75 2665.00 3357-9215 
25 MDBS25-ND 4.58 347.60 1573.00 2860.00 3357-9225 
37 MDBS37-ND 6.45 489.80 2216.50 4030.00 3357-9237 
50 MDBS50-ND 10.77 818.44 3703.70 6734.00 3357-9250 


3M Gray Flat Cable 3365 series 


PHYSICAL: + Insulation Material: Polyvinyl Chloride (PVC) » Ram- 
mability Rating: UL VW-1 + Color: Gray * Marking: Red Edge » Con- 
ductors: 28 AWG 7x36 Tinned Stranded Copper 

ELECTRICAL: + Voltage Rating: 300 V = Insulation Resistance: >1 x 
1010q/ 10 tt. 

ENVIRONMENTAL: + Temperature Rating: -4°F to +221°F (-20°C to 
+105°C) 


A ~ 


B 
Fasc) +.050(1.27) ] 
t COODOCOOCOEC 


Y 


(038.. 428 AWG 
(0.89) 7X 36 Tinned 221°F. (105°C.) 
Stranded Copper PVC Insul. 


Conductors Flame Retard. 


Dimensions Note: X In Part No. = Ft. Per Roll 

No. of Inch (mm) Digi-Key *Price Per Roll 

Contacts “A abu Part No. 5 ft. 10 ft. 25 ft. 50 ft. 100 ft. 300 ft. 
10 -500 (12.70) .450 (11.43) | MC10G-X-ND 1.98 3.67 8.18 14.11 25.40 67.72 
14 -700 (17.78) .650 (16.51) | MC14G-X-ND 2.77 5.14 11.46 19.75 35.56 94.82 
16 -800 (20.32) .750 (19.05) | MC16G-X-ND 3.16 5.87 13.09 22.58 40.64 108.36 
20 1.000 (25.40) | .950 (24.13) | M@2Q0GX-ND = 3.95 7.34 16.37 28.23 50.81 135.48 
24 1.200 (30.48) | 1.150 (29.21) | MC24G-X-ND = 4.74 8.81 19.64 33.87 60.96 162.56 
26 1.300 (33.02) | 1.250 (31.75) | MC26G-X-ND 5.14 9.54 21.28 36.69 66.04 176.12 
34 1.700 (43.18) | 1.650 (41.91) | MC34G-X-ND 6.72 1247 27.83 47.98 86.36 230.30 
37 1.850 (46.99) | 1.800 (45.72) | MC37G-X-ND 7.31 1358 30.28 52.21 93.98 250.62 
40 2.000 (50.80) | 1.950 (49.53) | MC40G-X-ND 7.90 1468 32.74 56.45 101.60 270.94 
50 2.500 (63.50) | 2.450 (62.23) | MC50G-X-ND 9.88 1834 40.92 70.55 127.00 338.66 
60 3.000 (76.20) | 2.950(74.93) | MO60G-X-ND 11.85 2201 49.11 84.67 15240 406.40 
64 3.200 (81.28) | 3.150 (80.01) | MOS64G-X-ND 1264 2348 52.38 90.31 162.56 433.50 

3M Color Coded Flat Cable 2302 series A 


PHYSICAL: = Insulation Material: Polyvinyl Chloride (PVC) »* Hammability 
Rating: UL VW-1 + Color: 10 Color Repeat, Clear Carrier + Conductors: 28 
AWG7 x 36 Tinned Stranded Copper. ELECTRICAL: = Voltage Rating: 300 V 

‘Q/ 10 ft. ENVIRONMENTAL: + Temperature 


* Insulation Resistance: > 1 x 10° 
Rating: -4°F to +176°F (-20°C to +80°C) 


042 
.050(1 ian). (1.07) 
OOOO OOK} 


Brown 178*F (81°C) #28 AWG 7X36" 
PVC Insul. Tinned Stranded 
Flame Retardant Copper Cond. 


Dimensions Note: X In Part No. = Ft. Per Roll 
No. of Inch (mm) Digi-Key *Price Per Roll 
Contacts <p” apy Part No. Sf.  10ft 25ft SOft 100ft 300ft. 
10 -500 (12.70) | .450(11.43) | MCIOM-X-ND 3.06 5.67 12.66 21.83 39.29 104.76 
14 -700 (17.78) | .650(16.51) | MCI4M-X-ND 4.28 7.95 17.73 30.56 55.01 146.70 
16 .800 (20.32) | .750(19.05) | MCI6M-X-ND 4.89 9.08 20.27 34.94 62.89 167.72 
20 1.000 (25.40) | .950 (24.13) | MC20M-X-ND 611 11.35 25.32 43.65 78.57 209.52 
24 1.200 (30.48) | 1.150 (29.21) | MC24M-X-ND 7.33 13.62 30.38 52.39 94.30 251.46 
26 1.300 (33.02) | 1.250 (31.75) | MC26M-X-ND 7.95 14.76 32.92 56.75 102.16 272.42 
34 1.700 (43.18) | 1.650 (41.91) | MC34M-X-ND 10.39 19.29 43.03 74.20 133.55 356.14 
37 1.850 (46.99) | 1.800 (45.72) | MC37M-X-ND 11.31 21.00 46.84 80.76 145.37 387.66 
40 2.000 (50.80) | 1.950 (49.53) | MC40M-X-ND 12.22 22.70 50.63 87.30 157.14 419.04 
50 2.500 (63.50) | 2.450 (62.23) | MC50M-X-ND 15.27 2837 63.28 109.10 19638 523.78 
60 3.000 (76.20) | 2.950 (74.93) | MC60M-X-ND 18.33 34.05 75.95 130.95 235.71 628.56 
64 3.200 (81.28) | 3.150 (80.01) | MO64M-X-ND 19.55 36.31 81.01 139.67 251.41 670.42 


3M Twisted Pair Flat Cable 1700 series 
SS 


18"+.5(457.2) 2"+.25(50.8) 


‘Standard product has alt. 18” 
(45.72cm) twisted sections 
and 2” (5.08cm) flat sections. 


PHYSICAL: = Insulation Material: Polyvinyl 
Chloride (PVC) + Hammability Rating: UL VW-1. 
ELECTRICAL: + Voltage Rating: 300 V = Insulation 
Resistance: >1 x 10°Q/ 10ft. 

ENVIRONMENTAL: + Temperature Rating: -4°F 
to +176°F (-20°Cto +80°O) 


Section Through Twist 
po 


<I 

176°F (80°C. 
Clear PV 

Insul.-Flame Retard. 


PVC Insulated #28AWG 
Tinned Strand. 
Copper Conductors 


Dimensions Note: X In Part No. = Ft. Per Roll 
No. of Inch (mm) Digi-Key *Price Per Roll 
Contacts “A EBa Part No. 5 ft. 10 ft. 25 ft. 50 ft. 100 ft. 
10 -50 (12.70) -450 (11.43) MC10F-X-ND 2.74 5.10 11.37 19.60 31.36 
14 -70 (17.78) -650 (16.51) MC14F-X-ND 3.84 7A3 15.91 27.44 43.90 
16 -80 (20.32) -750 (19.05) MC16F-X-ND 4.39 8.15 18.19 31.36 50.18 
20 1.00 (25.40) | .950 (24.13) MC20F-X-ND 5.49 10.19 22.74 39.20 62.72 
26 1.30 (33.02) | 1.250 (31.75) MC26F-X-ND 7A3 13.25 29.56 50.96 81.54 
34 1.70 (43.18) | 1.650 (41.91) MC34F-X-ND 9.33 17.33 38.65 66.64 106.62 
36 1.80 (45.72) | 1.750 (44.45) MC36F-X-ND 9.88 18.35 40.93 70.56 112.90 
40 2.00 (50.80) | 1.950 (49.53) MC40F-X-ND 10.98 20.38 45.47 78.40 125.44 
50 2.50 (63.50) | 2.450 (62.23) MC50F-X-ND 13.72 25.48 56.84 98.00 156.80 
60 3.00 (76.20) | 2.950 (74.93) MO60F-X-ND 15.73 29.21 65.16 112.35 179.76 
64 3.20 (81.28) | 3.150 (80.01) MO64F-X-ND 17.56 32.61 72.75 125.44 — 200.70 


+ If ordered in full reel size, may contain a splice. Comes in unree! box. 


3M i High Flex Life Cable 3319 series 


19 strands of high strength copper alloy provide the longest flex life available for dynamic applications. 


PHYSICAL: + Insulation Material: Polyvinyl Chloride (PVC) + Color: 
Black * Marking, Standard: None + CSA Option: UL AWM 2651 105C. 
300V W1, 3M NU, CSA AWM 1A 105C 300V FT1 + Conductors: 28 
AWG 19x40 (19x0.079) Silver Plated Stranded Copper Alloy (89% 
conductivity) 

ELECTRICAL: + Voltage Rating: 300 V + Insulation Resistance: >1 x 
1019Qy 10ft. (3m) 

ENVIRONMENTAL: + Temperature Rating: -4°F to +221°F (-20°C to 
+105°C) » Hammability Rating: UL: VW-1, CSA: FT1 


A 
025 + } B 
(0.64) ; 

MOOCOOG Xe 
035 oBaWG 19 X 40 (19 X 0.079 
(0.89) ( 079) 


Silver plated, stranded 
Copper alloy conductors 


Dimensions Note: X In Part No. = Ft. Per Roll 
No. of Inch (mm) Digi-Key *Price Per Roll 
Contacts oy eB Part No. 5 ft. 10 ft. 25 ft. 50 ft. 100 ft. 
10 -50 (12.70) -45 (11.43) MC10H-X-ND 18.99 35.26 78.66 135.63 217.00 
14 70 (17.78) .65 (16.51) MC14H-X-ND 26.58 49.37 110.13 189.88 303.80 
16 80 (20.32) .75 (19.05) MC16H-X-ND 30.38 56.42 125.86 217.00 347.20 
20 1.00 (25.40) -95 (24.13) MC20H-X-ND 37.98 70.53 157.33 271.25 434.00 
24 1.20 (30.48) | 1.15 (29.21) MC24H-X-ND 45.57 84.63 188.79 325.50 520.80 
26 1.30 (33.02) | 1.25 (31.75) MC26H-X-ND 49.37 91.68 204.52 35263 564.20 
34 1.70 (43.18) | 1.65 (41.91) MC34H-X-ND_ 64.56 119.89 267.45 461.13 737.80 
37 1.85 (46.99) | 1.80 (45.72) MC37H-X-ND 70.25 13047 291.05 501.81 802.90 
40 2.00 (50.80) | 1.95 (49.53) MC40H-X-ND 75.95 141.05 314.65 542.50 868.00 
50 2.50 (63.50) | 2.45 (62.23) MCS0H-X-ND 94.94 176.31 393.31 678.13 1085.00 
60 3.00 (76.20) | 2.95 (74.93) MO60H-X-ND 113.93 211.58 471.98 813.75 1302.00 
64 3.20 (81.28) | 3.15 (80.01) MO84H-X-ND 121.52 225.67 503.43 867.98 1388.76 
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ASSMANN_ Computer Cable Assemblies 


Fig. 1 — Parallel Extension Fig. 2— Parallel Printer (Snap Hood) Fig. 3 — Parallel Printer (Molded Hood) Fig. 4 — Right Angle Parallel Printer 
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Fig. 5 — Serial Printer (Snap Hoods) 
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Fig. 9 — Connection Cable, 25-Pin Interface Fig. 10 — 25-Pin Interface Extension Fig. 11 — 9-Pin Interface Extension VGA Monitor Extension 
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Fig. 13 — Premium VGA Monitor Extension 4— PC/XT/AT Keyboard Extension Fig. 15 — PS/2 Keyboard Extension - Spiral 
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7-4, 8-5, 9-22, SS -15, 3-13, 4-12, 5-10, 6-11, 10-5, 11-6, 12-4, 
AE1031-ND & AE1032-ND: 1-8, 2-2, 3-3, 4-6, 5-7, 6-20, 2 13-3, 15-2, 25-25. 
7-5, 8-4, 9-22, shell-shel 7 AE1037-ND: 1-1, 2-3, 3-2, 4-5, 5-4, (648)-20, 7-7, 20-(648). 
Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Feet (Meters) | Lines Description Part No. 1 10 25 Part No. 
Molded Extension for 36-Pin Centronics Interfaces 
6.56 ft. (2m) es AE1000-ND 12.38 10.88 9.75 AK155-2 
9.84 ft. (3m) | %6 2x Centronics 36-Pin Female to Female AE1001-ND 16.50 14.50 13.00 AK434-3 
6.56 ft. (2m) ae ‘AE1002-ND 10.73 9.43 8.45 AK138-2 
1 | 984s (Gm) | ex Centronics 36; FiniMale to:Male AE1003-ND 15.02 13.20 11.83 AK426-3 
6.56 ft. (2m) tae) ‘AE1004-ND 11.55 10.15 9.10 AK140-2 
9.84 ft. (3m) | 36 ere oumonios 30; Pin Maleito:remale AE1005-ND 15.68 13.78 12.35 AK430-3 
Parallel Printer Cable, IBM PC & Compatibles 
5.90 ft (1.8m) AE1006-ND 479 421 3.77 AK101-1.8 
9.84 ft. (3m) ; st ec aks : AE1007-ND 7.99 7.02 6.30 AK102-3 
2 16.40 ft. (5m) 25 D-Sub 25-Pin Male to Centronics 36-Pin Male, Snap-Hoods ‘AE1099-ND 7.06 6.21 5.57 AK103-5 
22.96 ft. (7m) AE1100-ND 8.94 7.86 7.05 AK104-7 
6.56 ft. (2m) AE1101-ND 459 4.04 3.62 AK108-2 
3 | 984i (am) | 25 D-Sub 25-Pin Male to Centronics 36-Pin Male, Molded Hoods AE1102-ND 5.81 5.11 4.58 AK127-3 
22.96 ft. (7m) AE1104-ND 9.47 8.33 747 AK159-7 
4 6.56 ft. (2m) 25 D-Sub 25-Pin Male to Right Angle Centronics 36-Pin Male AE1008-ND 8.25 7.25 6.50 AK525-2 
6.56 ft. (2m) D-Sub 25-Pin Male to Left Angle Centronics 36-Pin Male AE1009-ND 8.25 7.25 6.50 AK525-L2 
Parallel Printer Cable, IBM PC & Compatibles 
5 | 9.84 ft. (8m) 8 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male, Snap-Hoods AE1103-ND 3.27 2.88 2.58 AK150-3 
IEEE 1284 Bi-Directional Cable - Molded Hoods 
5.90 ft. (1.8m) AE1105-ND 10.26 9.02 8.09 AK711-1.8 
6 | 9.84 ft.(3m) | 25 D-Sub 25-Pin Male to Centronics 36-Pin Male, Printer AE1106-ND 13.79 12.13 10.87 AK712-3 
16.40 ft. (5m) AE1107-ND 18.65 16.39 14.69 AK713-5 
5.90 ft. (1.8m) AE1108-ND 10.82 9.52 8.53 AK733-1.8 
7 | 9.84 (3m) | 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Female, Connection AE1109-ND 14.59 12.82 11.50 AK734-3 
16.40 ft. (5m) AE1110-ND 20.53 18.04 16.18 AK735-5 
5.90 ft. (1.8m) AE1112-ND 10.63 9.34 8.38 AK736-1.8 
8 | 9.84 f(3m) | 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Male, Extension AE1113-ND 13.93 12.24 10.98 AK737-3 
16.40 ft. (5m) AE1114-ND 20.66 18.16 16.28 AK738-5 
Snap-Hood Connection for 25-Pin Interface 
9 | 656i. (2m) | 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Male, Snap-Hoods AE1111-ND 3.83 3.37 3.02 AK401-2 
Molded Extension for 25-Pin Interfaces 
6.56 ft. (2m) ; oo ‘AE1010-ND 6.93 6.09 5.46 AK137-2 
9.84 ft. (3m) | 2 expo upiee nk Mae o.Mae AE1011-ND 8.58 7.54 6.76 AK162-3 
6.56 ft. (2m) ; = AE1012-ND 7.06 6.21 5.57 AK135-2 
10 | gga. (am) | ee DP Subice nin Male tairemale AE1013-ND 8.58 754 6.76 AK166-3 
6.56 ft. (2m) : “5 AE1014-ND 7.23 6.36 5.70 AK133-2 
9.84 ft. (3m) | > ex D-Subico-Pin'Femaleto Female AE1015-ND 10.03 8.82 7.91 AK170-3 
Molded Extension for 9-Pin Interfaces 
6.56 ft. (2m) ees AE1018-ND 5.35 4.70 422 AK129-2 
9.84 tt. (3m) | 9 2x D-Sub 9-Pin Male to Male AE1019-ND 6.01 5.28 4.74 AK174-3 
6.56 ft. (2m) enh ‘AE1020-ND 5.35 4.70 4.22 AK131-2 
1 | gga. (am) | 9 2x D-Sub 9-Pin Male to Female AE1021-ND 6.01 5.28 4.74 AK178-3 
6.56 ft. (2m) Paes AE1016-ND 5.35 4.70 4.22 AK152-2 
9.84 tt. (3m) | 9 2x D-Sub 9-Pin Female to Female AE1017-ND 6.11 5.37 481 AK182-3 
VGA Monitor Extension Cable - IBM PS/2 
12 | 656ft. (2m) | — 2x HID D-Sub 15-Pin Male to Female ‘AE1022-ND 6.01 5.28 474 AK322-2 
Molded VGA to 5 x BNC, Monitor Cable 
— | 656i. (2m) | — HD D-Sub 15-Pin Male to 5 x BBNC Male AE1116-ND 17.23 15.14 13.58 AK553-2 
Molded Premium VGA Monitor Extension Cable 
13_| 5.90ft. (1.8m) | — HD D-Sub 15-Pin Male to HD D-Sub 15-Pin Female AE1117-ND 10.13 8.91 7.99 AK3220-1.8 
IBM PC-XT/AT Keyboard Extension 
6.56 ft. (2m) ; ‘AE1023-ND 429 3.77 3.38 AK306-2 
14 | 46.40. (6m) | 5 5-Pin Standard Din Male to Female AE1024-ND 8.75 7.69 6.89 AK307-5 
Molded PS/2 Keyboard Extension 
6.56 ft. (2m) a ; AE1025-ND 5.84 5.14 461 AK323-2 
15 | 46.401. (6m) | § 6-Pin Mini Din Male to Female, Spiral AE1026-ND 10.73 9.43 8.45 AK528-5 
16 | 6.56 ft. (2m) 6 MiniDIN 6-Pin Male to MiniDIN 6-Pin Female, Straight AE1118-ND 2.48 2.18 1.95 AK323/G-2 
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ASSMANN Computer Cable Assemblies (cont) 


Fig. 21— Fig. 22 — D-Sub Fig. 23 — PS/2 Mouse Adapter Fig. 24 — PS/2 Mouse-Cable Adapter Fig. 25 — Jumper Box 


PS/2 Keyboard Adapter Adapter for special matching of 


RS 232 interfaces. 

The link wires included give an 

easy economical way of 

permanently reconfiguring pin 
Adapter to assist in the installation of inter- Ob functions without rewiring cable 
face systems, using standard cables. assemblies. 


Fig. 26 — Wiring Box Fig. 27 — NEW! CD-ROM Audio Cable 

Adapter for special matching A a ae 
of RS 232 interfaces, with the . 364 4 PIN 
high quality contacts and wire A . 5 4- 

bridges. This adapter can be SS eS 2.0 4 PIN Back 
used many times for the 4 a 2.54-4 PIN 
reconfiguration of cables with- 4 EW 
out the need for soldering. 4 2-54 4 PIN 2.0-4 PIN 


Fig. 30 — NEW/! CD-ROM Audio Cable Fig. 33 — Y-Power Cord 


Fig. 34 — Power Cord, Straight/Angled Fig. 35 — Power Cord, Straight/Straight Fig. 36 — NEW! Power Cord Single Ended, Fig. 37 — Power Cord Single Ended, Straight 
Straight 


50.8 
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eta 


1D White 


Drain Wire ~ Green 


Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Feet (Meters) | Lines Description Part No. i 10 25 Part No. 
PS/2 Keyboard Cable - Straight 
17 6.56 ft. (2m) 6 MiniDIN 6-Pin Male to MiniDIN 6-Pin Male, Molded AE1119-ND 2.41 2.12 1.90 AK678-2 
PC Modem (AT Adapter Cable) 
18 -82 ft. (.25m) 9 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male AE1115-ND 1.72 1.51 1.36 AK128-.25 
6.56 ft. (2m) 9 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male AE1030-ND 4.72 4.15 3.72 AK125-2 
Null Modem Cables 
18 9.84 ft. (3m) 9 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male AE1031-ND 5.05 4.44 3.98 AK149-3 
9.84 ft. (8m) ) D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE1032-ND 5.28 4.64 4.16 AK124-3 
Null Modem , Cross-Cables 
19 9.84 ft. (3m) 9 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 9-Pin Female AE1033-ND 5.68 4.99 4.48 AK143-3 
9.84 ft. (3m) 9 D-Sub 9-Pin Male to D-Sub 9-Pin Female AE1034-ND 5.68 4.99 4.48 AK142-3 
Null Modem, Serial Cables 
9.84 ft. (3m) 25 D-Sub 25-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE1035-ND 4.39 3.86 3.46 AK144-3 
20 9.84 ft. (3m) 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Male AE1036-ND 7.49 6.59 5.91 AK250-3 
9.84 ft. (3m) 25 D-Sub 25-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE1037-ND 4.39 3.86 3.46 AK251-3 
PS/2 Keyboard Adapters 
21 = = 1x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x DIN 5-Pin Male AE1046-ND 3.93 3.46 3.10 AB961 
— = 1x MiniDIN, 6-Pin Male to DIN 5-Pin Female AE1047-ND 3.04 2.67 2.40 AB440 
D-Sub Adapters 
— _— 9-Pin Male to 25-Pin Male AE1048-ND 3.04 2.67 2.40 AB913 
20 — = 9-Pin Female to 25-Pin Male AE1049-ND 3.04 2.67 2.40 AB914 
—< a 9-Pin Male to 25-Pin Female AE1050-ND 3.04 2.67 2.40 AB914F 
= a 9-Pin Female to 25-Pin Female AE1051-ND 3.04 2.67 2.40 AB915 
PS/2 Mouse Adapters 
= a 1 x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 9-Pin Male AE1052-ND 3.00 2.64 2.37 AB401 
= = 1 x MiniDIN, 6-Pin Male to 1 x D-Sub 9-Pin Female AE1053-ND 6.01 5.28 4.74 AB450 
23 _— — 1x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 25-Pin Male AE1054-ND 6.30 5.54 4.97 AB402 
_— — 1 x MiniDIN, 6-Pin Male to 1 x D-Sub 9-Pin Male AE1055-ND 2.77 2.44 2.19 AB405 
_— — 1 x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 9-Pin Female AE1156-ND 2.08 1.83 1.64 AB406 
= — 1 x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 25-Pin Female AE1056-ND 7.26 6.38 5.72 AB441 
PS/2 Mouse-Cable Adapters 
5 ft. (.15m) = 1 x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 9-Pin Male AE1154-ND 2.28 2.01 1.80 AB401K 
24 -5 ft. (.15m) = 1x MiniDIN, 6-Pin Male to 1 x D-Sub 9-Pin Female AE1158-ND 2.08 1.83 1.64 AB450K 
-5 ft. (.15m) = 1 x MiniDIN, 6-Pin Male to 1 x D-Sub 9-Pin Male AE1155-ND 2.28 2.01 1.80 AB405K 
5 ft. (.15m) = 1 x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 9-Pin Female AE1157-ND 2.28 2.01 1.80 AB406K 
Jj umper Box 
25 = = 1x Male, 1 x Female, 25-Pin, Plastic AE1038-ND 7.39 6.50 5.83 AB972 
= = 1 x Male, 1 x Female, 25-Pin, Metallized AE1039-ND 7.82 6.88 6.17 AB973 
Wiring Box 
26 = — 1x Male, 1 x Female, 25-Pin, Plastic AE1040-ND 14.12 12.42 11.13 AB946 
= = 1x Male, 1 x Female, 25-Pin, Metallized AE1041-ND 14.62 12.85 11.52 AB947 
Power Splitter Cables 
27 1.64 ft. (0.5m) = Audio CD-ROM 4 Position 3 Wire AE1276-ND NEW! 1.29 1.14 1.02 AK2525 
28 1.64 ft. (0.5m) = Audio CD-ROM 4-Fold AE1277-ND NEW! 2.77 2.44 2.19 AK615-.5 
29 1.64 ft. (0.5m) = Audio CD-ROM 3-Fold AE1278-ND NEW! 1.88 1.66 1.49 AK616-.5 
30 | 1.64 ft. (0.5m) | — Audio CD-ROM 4 Position 3 Wire AE1275-ND NEW! 1.19 1.05 94 AK2524 
31 1.64 ft. (0.5m) — Internal Cable 2-Pin Housing/Housing AE1279-ND NEW! 2.01 1.77 1.59 AK2526DVD 
.66 ft. (.2m) 4 Power Cable for 2 - 5 1/4” Drives AE1027-ND 1.98 1.74 1.56 AK319-.2 
32 .66 ft. (.2m) 4 Power Cable for 2 - 3 1/2” Drives AE1028-ND 1.98 1.74 1.56 AK520-.2 
-66 ft. (.2m) 4 Power Cable for 3 1/2” and 5 1/4” Drives AE1029-ND 1.98 1.74 1.56 AK521-.2 
Y-Power Cord 
33 6.56 ft. (2m) = 1 x Power Plug to 2 x Straight Connector, 10A, 125V AE1120-ND 6.40 5.63 5.05 AK500/Y-U-2 
Power Cords 
34 6.56 ft. (2m) = Power Plug, Straight to IEC Connector, Angled, 10A, 125V AE1121-ND 3.43 3.02 2.71 AK500/U-1 
35 6.56 ft. (2m) = Power Plug, Straight to IEC Connector, Straight, 10A, 125V AE1122-ND 3.43 3.02 2.71 AK500/U-2 
6.56 ft. (2m) = Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE1325-ND NEW! 3.43 3.02 2.71 AK500-OE-5-2 
36 9.84 ft. (3m) = Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE1326-ND NEW! 4.55 4.01 3.59 AK500-OE-5-3 
6.56 ft. (2m) — Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE1327-ND NEW! 3.66 3.22 2.89 AK500-OE-6-2 
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ASSMANN Computer Cable Assemblies (cont) 


Fig. 38 — NEW! Power Cord Single Ended, Angled 


Fig. 39 — NEW/ Power Cord Single Ended, Angled 


Fig. 40 — NEW! Power Cord Singl 
Straight 
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Fig. 46 RCA Male to Female 


Fig. 49 — NEW! S Video Male to Male and 
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Fig. 41 — Power Cord, Straight/8-Device 


Fig. 48 — NEW/! RCA Male to Male, High Quality 


RCA Male to Male, High Quality 
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Fig. 50 — NEW! RCA Male to Male, 


Fig. 54 NEW! Stereo 3.5mm Male to RCA 


Fig. 51 — NEW/!S Video Male to Male, 
High Quality 
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Fig. 55 —— NEW! Stereo 3.5mm Male to Male 
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Fig. 52 — NEW/!S Video Male to Female, 
High Quality 
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Fig. 56 — Stereo 3.5mm Male to Fema’ 


Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Feet(Meters) | Lines Description Part No. 1 10 25 Part No. 
9.84 ft. (3m) — Cord SUT 18AWG 3 Cond Shielded AE1328-ND NEW! 4.88 4.30 3.85 AK500-OE-6-3 
36 6.56 ft. (2m) = Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE1329-ND NEW! 3.66 3.22 2.89 AK500-OE-7-2 
6.56 ft. (2m) = Cord SUT 18AWG 3 Cond Shielded AE1330-ND NEW! 4.09 3.60 3.23 AK500-OE-8-2 
37 6.56 ft. (2m) = Cord SUT 18AWG 3 Cond Shielded AE1338-ND NEW! 3.66 3.22 2.89 AKS500-OE-9-2 
9.84 ft. (3m) _ Cord SUT 18AWG 3 Cond Shielded AE1339-ND NEW! 4.88 4.30 3.85 AK500-OE-9-3 
38 6.56 ft. (2m) = Cord SUT 18AWG 3 Cond Shielded AE1331-ND NEW! 3.70 3.25 2.92 AK500-RA-5-2 
9.84 ft. (3m) = Cord SUT 18AWG 3 Cond Shielded AE1332-ND NEW! 4.88 4.30 3.85 AK500-RA-5-3 
6.56 ft. (2m) = Cord SVT 18AWG 3 Cond AE1333-ND NEW! 3.27 2.88 2.58 AK500-RA-6-2 
39 6.56 ft. (2m) = Cord SUT 18AWG 3 Cond AE1334-ND NEW! 3.27 2.88 2.58 AK500-RA-7-2 
9.84 ft. (3m) = Cord SUT 18AWG 3 Cond AE1335-ND NEW! 4.42 3.89 3.49 AK500-RA-7-3 
6 ft. (1.83m) = Cord SPT-1 18AWG 2 Cond AE1345-ND NEW! 1.82 1.60 1.43 AK500-OE-12-6F 
40 8.99 ft. (2.74m) = Cord SPT-1 18AWG 2 Cond AE1346-ND NEW! 2.38 2.09 1.88 AK500-OE-12-9F 
6 ft. (1.83m) = Cord SPT-2 18AWG 2 Cond AE1347-ND NEW! 2.18 1.92 1.72 AK500-OE-13-6F 
8 ft. (2.44m) = Cord SPT-2 18AWG 2 Cond AE1348-ND NEW! 2.44 2.15 1.93 AK500-OE-13-8F 
A 6.56 ft. (2m) i Power Plug, Straight to Figure 8 Device Connector, Straight AE1123-ND 2.15 1.89 1.69 AK500/U-3 
Power Cord Extension 
6.56 ft. (2m) _ IEC Plug, Straight to IEC Socket, Straight, 10A, 125V AE1124-ND 3.73 3.28 2.94 AK500/U-4 
3.28 ft. (1m) = Cord SUT 18AWG 3 Cond Shielded AE1336-ND NEW! 3.17 2.79 2.50 AK500-JC-5-1 
3.28 ft. (1m) = Cord SUT 18AWG 3 Cond AE1337-ND NEW! 2.90 2.56 2.29 AK500-JC-6-1 
42 1.64 ft. (5m) _ Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE1340-ND NEW! 2.54 2.24 2.01 AK500-OE-11-.5 
3.28 ft. (1m) _ Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE1341-ND NEW! 2.90 2.56 2.29 AK500-OE-11-1 
4.92 ft. (1.5m) _ Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE1342-ND NEW! 3.43 3.02 2.71 AK500-OE-11-1.5 
6.56 ft. (2m) _ Cord SVT 18AWG 3 Cond AE1343-ND NEW! 3.96 3.48 3.12 AK500-OE-11-2 
8.20 ft. (2.5m) _ Cord SVT 18AWG 3 Cond AE1344-ND NEW! 4.55 4.01 3.59 AK500-OE-11-2.5 
Multi Media Cables 
4.92 ft. (1.5m) i RCA Male to Male AE1308-ND NEW! 1.22 1.08 97 AK-AV200 
43 6.56 ft. (2m) _ RCA Male to Male AE1044-ND 1.81 1.59 1.43 AK302-2 
8.20 ft. (2.5m) = RCA Male to Male AE1309-ND NEW! 1.72 1.51 1.36 AK-AV201 
44 8.20 ft. (2.5m) _ RCA Male to Female AE1310-ND NEW! 1.88 1.66 1.49 AK-AV202 
4.92 ft. (1.5m) = 2RCA Male to Male AE1264-ND NEW! 2.11 1.86 1.67 AKCHMM-015 
45 6.56 ft. (2m) = 2RCA Male to Male AE1265-ND NEW! 2.21 1.95 175. AKCHMM-2 
8.20 ft. (2.5m) = 2RCA Male to Male AE1266-ND NEW! 2.94 2.59 2.32 AKCHMM-025 
16.40 ft. (5m) = 2RCA Male to Male AE1267-ND NEW! 3.83 3.37 3.02 AKCHMM-050 
4.92 ft. (1.5m) = 2RCA Male to Female (Red and White) AE1260-ND NEW! 2.28 2.01 1.80 AKCHMF-015 
6.56 ft. (2m) = 2RCA Male to Female (Red and White) AE1261-ND NEW! 2.21 1.95 1.75 AKCHMF-2 
46 6.56 ft. (2m) = 2RCA Male to Female (Red and Black) AE1045-ND 2.44 2.14 1.92 AK3030-2 
8.20 ft. (2.5m) = 2RCA Male to Female (Red and White) AE1262-ND NEW! 2.94 2.59 2.32 AKCHMF-025 
16.40 ft. (5m) = 2RCA Male to Female (Red and White) AE1263-ND NEW! 3.83 3.37 3.02 AKCHMF-050 
47 4.92 ft. (1.5m) = Audio RCA High Quality, Male to Male AE1349-ND NEW! 13.99 12.30 11.03 AK-AV500 
16.40 ft. (5m) = Audio RCA High Quality, Male to Male AE1350-ND NEW! 22.44 19.72 17.68 AK-AV501 
48 4.92 ft. (1.5m) = Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1353-ND NEW! 20.72 18.22 16.33 AK-AV504 
16.40 ft. (5m) = Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1354-ND NEW! 32.60 28.66 25.69 AK-AV505 
49 4.92 ft. (1.5m) = Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1359-ND NEW! 22.64 19.90 17.84 AK-AV510 
16.40 ft. (5m) — Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1360-ND NEW! 36.30 31.90 28.60 AK-AV511 
50 4.92 ft. (1.5m) = Audio RCA High Quality, Male to Male AE1351-ND NEW! 6.96 6.12 5.49 AK-AV502 
16.40 ft. (5m) _ Audio RCA High Quality, Male to Male AE1352-ND NEW! 10.30 9.05 8.12 AK-AV503 
51 4.92 ft. (1.5m) _ Video S-VHS High Quality, Male to Male AE1355-ND NEW! 9.83 8.65 7.75 AK-AV506 
16.40 ft. (6m) —= Video S-VHS High Quality, Male to Male AE1356-ND NEW! 15.25 13.40 12.02 AK-AV507 
52 4,92 ft. (1.5m) = Video S-VHS High Quality, Male to Female AE1357-ND NEW! 9.50 8.36 7.49 AK-AV508 
16.40 ft. (6m) = Video S-VHS High Quality, Male to Female AE1358-ND NEW! 14.32 12.59 11.29 AK-AV509 
4,92 ft. (1.5m) _ 3.5mm Stereo Male to 2RCA Male AE1269-ND NEW! 3.14 2.76 2.47 AK243-015 
6.56 ft. (2m) — 3.5mm Stereo Cable, 2 Phono Male AE1042-ND 6.77 5.95 5.33 AK243-2 
53 8.20 ft. (2.5m) — 3.5mm Stereo Male to 2RCA Male AE1271-ND NEW! 3.96 3.48 3.12 AK243-025 
16.40 ft. (6m) — 3.5mm Stereo Male to 2RCA Male AE1272-ND NEW! 5.74 5.05 4.53 AK243-050 
32.8 ft. (10m) = 3.5mm Stereo Male to 2RCA Male AE1273-ND NEW! 6.83 6.01 5.39 AK243-10 
54 | 1.18 in. (30mm) = 3.5mm Stereo Male to 2 RCA Female AE1274-ND NEW! 1.91 1.69 1.51 AK244-2 
55 6.56 ft. (2m) = 3.5mm Stereo Male to Male AE1268-ND NEW! 1.62 1.43 1.28 AK203/MM 
56 8.20 ft. (2.5m) = 3.5mm Stereo Male to Female AE1043-ND 3.60 3.17 2.84 AK203-2.5 
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ASSMANN scsl, USB & CAT5 Computer Cable Assemblies 


Fig. 1— Internal Adapter, Molding Fig. 2— Internal Adapter, Assembly Fig. 3 — Low Profile Adapter Fig. 4— SCSI-3 M-F Adapter 


Fig. 5 — SCSI-3 F-F Adapter Fig. 6 — SCSI-3 M-M Adapter Fig. 7 — SCSI-3 M-F Adapter Fig. 8 — Centronic 50 Male Fig. 9 — Box Header 50 Male 


i 


Fig. 10 — Box Header 50 M/F Fig. 11 — D-Sub 50 Male with Latch 


Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Meters|Lines| Description Part No. 1 10 25 | PartNo. 
SCSI Series, Internal Adapter 
1 = — | HP D-sub 68 Male to Box Header 50 Male AE1057-ND 13.99 12.30 11.03} AB-Y1007 
= —_| HP D-sub 68 Female to Socket 50 Female AE1058-ND 18.68 16.42  14.72| AB-Y1008 
SCSI Series, Low Profile Adapter 
3 = 50 | HPD68 Female to IDC 50 Female AE1059-ND 20.00 17.58 15.76] AB-Y1014 
SCSI-3 Series, Adapter 
4 _— 50 | HP D-sub 50 Male to HP D-sub 68 Female AE1060-ND 26.93 23.67 21.22) AB-Y334 
5 | — | 50 | HPD-sub 50 Femdleto HP D-sub 68 Female | AE1061-ND 25.81 22.68 20.34) AB-Y335 Fig. 12 — D-Sub 68 Male with Latch 
6 = 50 | HP D-sub 50 Maleto HP D-sub 68 Male AE1062-ND 29.34 25.79 23.12) AB-Y344 
ra — 50 | HP D-sub 68 Male to HP D-sub 50 Female AE1063-ND 27.98 24.60 22.05| AB-Y345 
SCSI-1 Series, Terminator ec, 
8 oa 50 | Centronic 50 Male, A Cable, Active AE1064-ND 15.35 13.49 12.09} AB-Y102T 
9 = 50 | Box Header 50 Male, A Cable, Active AE1066-ND 16.47 14.48 12.98} AB-Y130T 
10| — 50 | Box Header 50 M/F, A Cable, Active AE1065-ND 20.00 17.58 15.76] AB-Y126T 
SCSI-2 Series, Terminator C:) 
11 = 50 _| HP D-sub 50 Malewith Latch, A Cable, Active | AE1067-ND 20.00 17.58 15.76] AB-Y201L 
SCSI-3 Series, Terminator 
12| — 68 | HP D-sub 68 Malewith Latch, P Cable, Passive | AE1068-ND 22.28 19.58 17.55| AB-Y315T Fig. 14 — SCSI-2 Extension Cable 
FAST SCSI 2 to SCSI 2 Cable, Shielded, UL 2919 
13} .90 50 | D-Sub 50, HP, Male, Clip to D-Sub 50, 
HP, Male, Clip AE1163-ND 18.71 16.45 14.75 | AK579/F-1 
13) 20 50 | D-Sub 50, HP, Male, Clip to D-Sub 50, 
HP, Male, Clip AE1164-ND 25.01 21.99 19.71 | AK579/F2 | 
SCSI-2 Series, Round Cable bE 
14] 91 50 | Half-pitch D-sub 50 Male to Centronic 
50 Male, A Cable AE1069-ND 16.60 14.59 13.08 | AK-Y1202 
SCSI-3 Series, Round Cable 
15| .91 68 _| Half-pitch D-sub 68 Male x 2, A Cable AE1070-ND 29.60 26.02 23.33| AK-Y1301 Fig. 16 — SCSI-3 Adapter Cab! 
16| .91 50 | Half-pitch D-sub 68 Male to Centronic 
50 Male, A Cable AE1071-ND 18.94 16.65 14.93 | AK-Y1302 
17| 91 50 | Half-pitch D-sub 68 Male to Half-pitch 
D-sub 50 Male, A Cable AE1072-ND 21.62 19.00 17.03] AK-Y1303 
18| .91 25 | Half-pitch D-sub 68 Male to D-sub 
25 Male, A Cable AE1073-ND 15.94 14.01 12.56 | AK-Y1304 
SCSI Series, Flat Cable 
19 2 50 | UL 2651, 50 pins, 1.27mm pitch, 
IDC 50 x 8, P Cable AE1074-ND 7.06 6.21 5.57 | AK-Y2110 
SCSI-3 Series, Flat Cable Fig. 18 — SCSI-3 Adapter Cable 
20| 45 68 | .635mm HP D-sub 68 Male X 2, P Cable AE1075-ND 13.33 11.72 10.51 | AK-Y2301 
21] 60 68 | .635mm HP D-sub 68 Male x 3, P Cable AE1076-ND 21.32 18.74 16.80] AK-Y2302 
22| 1.2 68 | .635mm HP D-sub 68 Male X 5, P Cable AE1077-ND 29.67 26.08 23.38] AK-Y2303 =) gd 
23| 20 68 | .635mm HP D-sub 68 Male x 8, P Cable AE1078-ND 43.33 38.08 34.14] AK-Y2304 
24) 16 68 | .635mm HP D-sub 68 Female x 2 to .635mm 
HP D-sub 68 Male x 8 AE1079-ND 59.73 52.49 47.06 | AK-Y2310 
NEW! Hard Drive Cable for 2 x IDE / AT Bus Hard Drives NEW! . 
25 6 40 _| (3) 40 Pin Socket Connectors AE1311-ND 267 235 2.11 | AK5430-.5 
NEW! ATA Cable Assemblies NEW! 
26] .46 | 40 | UtraATAHDD 100MBPS AE1312-ND 653 575 5.15] AK-ATA-100 Fig. 20 — SCSI-3 Internal Flat Cable Fig. 21 — SCSI-3 Internal Flat Cable 
26 6 40 | UltraATA HDD 100MBPS AE1313-ND 7.39 650 5.83} AK-ATA-100/1 
27 | 46 40 | ATAHDD Round AE1316-ND 25.31 22.25 19.95) AK-ATA-100/ROUND 
27 6 40 | ATAHDD Round AE1314-ND 29.63 26.05 23.35 | AK-ATA-100/1/ROUND 
27 mc) 40 | ATAHDD Round AE1315-ND 15.71 13.81 12.38 | AK-ATA-100/2/ROUND 
28 6 40 | UltraATA Round 2 HDDS AE1317-ND 12.11 10.65 9.55} AK-ATA-100/ROUND-LC 
IEEE1394 Cable Double Shielded 
1.8 6 | 6-Pin Male to 6-Pin Male AE1125-ND 18.25 16.04 14.38} AK1394-18 
3.0 6 | 6-Pin Maleto 6-Pin Male AE1128-ND 24.02 21.12 18.93} AK1394-30 
5.0 6 | 6-Pin Male to 6-Pin Male AE1131-ND 34.22 30.08 26.97 | AK1394-50 
18 4 | 6-Pin Male to 4-Pin Male AE1126-ND 21.81 19.17 17.19} AK1394-184 
29) 3.0 | 4 |6-PinMaleto 4-PinMade AE1129-ND 26.70 23.47 21.04} AK1394-304 Fig. 22 — SCSI-3 Internal Fig. 23 — SCSI-3 Internal 
5.0 4 | 6-Pin Male to 4-Pin Male AE1132-ND 34.88 30.66 27.49} AK1394-504 RAID Flat Cable RAID Flat Cable 
18 4 | 4Pin Maleto 4-Pin Male AE1127-ND 28.05 24.65 22.10) AK1394-1844 
3.0 4 | 4-Pin Maleto 4-Pin Male AE1130-ND 32.93 28.95 25.95} AK1394-3044 
5.0 4 |4Pin Maleto 4-Pin Male AE1133-ND 41.12 36.14 32.40 | AK1394-5044 
IEEE 1394 & USB Connectors 
30}; — — | IEEE 1394 Horizontal SMT AE7348-ND 2.00 1.76 1.58} AIES-SMT 
31 _— — | IEEEConn. 1394 Horizontal POB AE7347-ND 1.90 1.67 1.50) AIES-DIP 
32) — — | IEEEConn. 1394 Vertical POB AE7346-ND 1.90 1.67 1.50) AIEEDIP 
33 | — | 4 |USB4PFemde Dip, TypeA ‘AE1083-ND 1.39 1.22 1.10] AU-Y1005 (Continued) 
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ASSMANN SCSI, USB & CAT5 Computer Cable Assemblies (Cont) 


Fig. 24 — SCSI-3 Internal RAID Flat Cable Fig. 25 — NEW! 40 Pin Socket Fig. 26 — NEW! Ultra ATA Cables Fig. 27 — NEW! ATARound Cables | Fig. 28 — NEW/! Ultra ATA Round Cables 
Connectors { Blue Redstripe Black Gray 
X eT 


Blue Soe 4 IN y Wa 
LT 8| b= | Pes Dd 


Fig. 29 — IEEE 1394 Cable f Fig. 33 — USB 4P Female Rt. Angle 


Dip Connector 
Le a I] 


een Digh Key PASSER TES Fig. 34 — USB 4P Female SMT Dip Fig. 35 — USB 4P Male Right Angle 
Fig, | Meters|Lines| Description Part No. 110 25 | PartNo. Connector Connector 
34| — | 4 | USB4P Female TypeA ‘AE1084-ND 139 1.22 1.10| AU-Y1006 
35| — | 4 | USB4PMade Dip, TypeB ‘AE1085-ND 1.93 1.70 1.52| AU-Y1007 
36| — | 4 | USB4P Female Dual Port, Type A ‘AE1086-ND 257 227 2.03] AU-Y1008 
USB Plugs and Hoods 
— | — ] USBAMade, Solder Version AE1134-ND 92 82 73] AUSBPA 
— | — | USBB-Male, Solder Version AE1136-ND 1.06 93 .84| AUSBPB , , 
87) |__| Hood for USB A Male AE1135-ND 43 38 —.34| A-USBPA-HOOD Fen anaie Bi tone Dual Port Figs 97 —(US8 Plugs and) Hoods 
—_| — | Hood for USB BMde AE1137-ND 43 38 34] A-USBPB-HOOD eee ee 
USB Cables 
1 | 4 | Céble Mini USB 4-Pin Made AEI280-NDNEW! 271 238 2.14] AK670M-1 
2 | 4 | Cable Mini USB 4-Pin Mae AEI281-NDNEW! 3.00 264 2.37| AK670M-2 
3 | 4 | CébleMini USB4-Pin Mae AEI282-NDNEW! 389 3.43  3.07| AK670M-3 
ge |_5_| 4 | Cable Mini USB 4-Fin Male AE1283-NDNEW! 436 3.83 3.44| AK670M-5 
1 | 4 | Cable Mini USB 2.0, 4-Fin Male AEI288-NDNEW! 290 256 229] AKG70M/2-1 
2 | 4 | CebleMini USB2.0, 4-Fin Male AEI289-NDNEW! 3.23 285 255| AK670M/2-2 
3 | 4 | CebleMini USB2.0, 4-Fin Male AEI290-NDNEW! 3.76 331 297| AK670M/2-3 
5 | 4 | CebleMini USB20, 4-Pin Mde AEI291-NDNEW! 479 421 3.77| AK670M/2-5 
1 | 4 | Cable Mini USB5-Pin Mae AEI284-NDNEW! 271 238 2.14] AKG72M-1 
2 | 4 | CebleMini USB5-Pin Mae AEI285-NDNEW! 3.00 264 2.37| AK672M-2 
3 | 4 | Cable Mini USB5-Pin Mae AEI286-NDNEW! 353 3.11. 2.79| AK672M-3 
gq |_5_| 4 | Cable Mini USB 5-Fin Mae AEI287-NDNEW! 4.36 3.83 _3.44| AK672M-5 
1 | 4 | Cable Mini USB 2.0, 5-Fin Male AEI292-NDNEW! 290 256 2.29] AK672M/2-1 
2 | 4 | Cable Mini USB2.0, 5-Fin Me AEI293-NDNEW! 3.23 285 2.55| AK672M/2-2 Fig, 39 — NEW! Mini USB Cables with 5 Position Male 
3 | 4 | CebleMini USB2.0, 5-Pin Male AEI294-NDNEW! 3.76 331  2.97| AK672M/2-3 
5 | 4 | CableMini USB2.0, 5-Pin Male AEI295-NDNEW! 479 421 3.77| AK672M/2-5 
15 | 4 | CobleUSBAAMae ‘AE1081-ND 393 346 3.10| AU-Yt001 , " 
2 | 4 | CebleUSBA-AMde AE1141-ND 482 424 3.80 AK670-2 » 
5 | 4 | CableUSBA-AMde AE1142-ND 7.79 685 _6.14| AK670-5 = is HD 
40| 1 | 4 | CebleUSB2.0, AAMde AEI296-NDNEW! 277 244 2.19] AK670/2-1 #5 
2 | 4 | CebleUSB20, AAMde AEI297-NDNEW! 350 3.08 2.76| AK670/2-2 
3 | 4 | CebleUSB2.0, AAMde AEI298-NDNEW! 422 3.72 3.33] AK670/2-3 
5 | 4 | CebleUSB2.0, AAMde AEI299-NDNEW! 5.74 5.05 4.53 AK670/2-5 
2 | 4 | CebleUSBBBMde AE1151-ND 495 435 3.90] AK673-2 
5 | 4 | CableUSBB-BMde AE1152-ND 7.95 699 627| AK673-5 
a 1 | 4 | GbleUsB20,BBMde AEI304-NDNEW! 277 244 2.19 AK673/2-1 
2 | 4 | CebleUSB2.0,BBMde AEI305-NDNEW! 3.50 3.08 276) AK673/2-2 
3 | 4 | CebleUSB20,B-BMde AEI306-NDNEW! 422 3.72 3.33 AK673/2-3 
5 | 4 | CebleUSB2.0,BBMde AEI307-NDNEW! 5:74 5.05 4.53) AK673/2-5 
i — i 
1.5 | 4 | CableUSBABMade AE1082-ND 485 427 3.83] AU-Y1002A Fig. 41 — NEW! USB Cable, B-B Male 
2 | 4 | CebleUSBABMde AE1144-ND 482 424 3.80 AK672-2 
5 | 4 | CableUSBABMde AE1145-ND 726 638 _5.72| AK672-5 
1 | — | Cable USB 2.0, ABMae AEI300-NDNEW! 277 244 2.19] AK672/2-1 
2 | — | CebleUSB2.0, ABMde AEI301-NDNEW! 3.50 3.08 276) AK672/2-2 
| 3 | — | GbleUsB20,ABMde AEI302-NDNEW! 422 3.72 3.33| AK672/2-3 
5 | — | CebleUSB2.0, ABMde AEI303-NDNEW! 5.74 5.05 __4.53| AK672/2-5 
2 | 4 | CebleUSBA-B Male, iMac Blue AE1146-ND 495 435 3.90 AK672MB Fig. 42 — NEW! USB Cable, A-B Male 
2 | 4 | CebleUSBA-B Male, iMac Purple AE1147-ND 495 435  3.90| AK672MG 
2 | 4 | CebleUSBA-B Male, iMac Green AE1148-ND 495 435 3.90 AK672ML 
2 | 4 | CebleUSBA-B Made, iMac Red AE1149-ND 495 435 3.90] AK672MS 
2 | 4 | CableUSBA-B Male, iMac Orange ‘AE1150-ND 495 435 3.90 AK672MT 
18 | 4 | USBAMaleto USBA Female, Dbl. Shield ‘AE1138-ND 528 464 4.16| AK669-1.8 
43| 3 | 4 | USBAMaleto USBA Female, Dbl. Shield AE1139-ND 650 572 5.13) AK669-3 
5 | 4 | USBAMaleto USB A Femde, Dbl. Shield AE1140-ND 7.62 6.70 6.01) AK669-5 Aaa Ag Ws eee a esa 
|. _ nsion ie |. _ ie, io n 
aa| 2 | 4 | USBAto Open End AE1143-ND 317 279 250] AK670-CE 9 ene 9 » Ato Ope 
2 | 4 | USBBto Qpen End AE1153-ND 3.23 285 255] AK673-CE 
USB Adapters — Internal/External on Slot Bracket, Double Shielded 
0.25 | — | 2xUSB-AFemadleto 2 x 5-Pin, 
48 2.54mm Socket Conn. AE1161-ND 710 624 5.59) AK674 
0.25 | — | 2xUSB-AFemaleto 1 x 8-Pin, 
2.54mm Socket Conn. AE1162-ND 749 659 5.91] AK674-8 
USB Adapters — Molded 
— | 4 | UsBAdapter, A Type, Female AE1080-ND 294 259 232] AU-YI000-A 
— | 4 | UsB-AFemadeto USB-BMde AE1159-ND 673 592 531) A-USB2 
— | 4 | US8-AMaeto USB-B Femde AE1160-ND 673 592 531) A-USB3 
46| — | 4 | USB-AFemdeto USB-B Femde AEI3I8-NDNEW! 5.05 444 3.98| AUSB-1 
— | 4 | USB-AFemadeto USB-A Female AEISI9-NDNEW! 5.05 444 3.98] AUSB4 ~— 47.04 
— | 4 | USB-AMaeto USB-AMade AEI320-NDNEW! 5.05 4.44 3.98] AUSBS . =I 
— | 4 | Us8-BMaeto USB-B Made AEI321-NDNEW! 5.05 444 3.98] AUSB6 = 
a7 | 83mm] — | Adapter USB “Lap Link’ AE1322-ND NEW! 26.00 22.86 20.49 DN-3002 
3amm| — | Adapter USB “Netlink” AE1323-NDNEW! 45.47. 39.97 35.83 DN-3003 
48 | 30mm| — | Adapter USB-Serial DB9/25 Male AE1324-ND NEW! 42.50 37.36 33.49| DA-70119 
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ASSMANN SCSI, USB & CAT5 Computer Cable Assemblies (cont) 


Fig. 47 — NEW/! USB Adapter Cables “Lap Link” and 


Fig. 48 — NEW/! USB to Serial Adapter Cable Fig. 49 — Modular Plug Fig. 50 — CAT 5(e) Patch Cable 


“Netlink” 
»—/-—$ 0 C 
| 
Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Feet (Meters) | Lines Description Part No. 1 10 25 Part No. 
Modular Plugs 
_ = 4P4C, Unshielded, for Flat Cable AE1194-ND 13 12 WM A-MO-4/4-SF 
= = 6P4C, Unshielded, for Flat Cable AE1196-ND 13 12 Fa | A-MO-6/4-SF 
49 _ _ 6P6C, Unshielded, for Flat Cable AE1198-ND 20 18 16 A-MO-6/6-SF 
= = 8P8C, Unshielded, for Flat Cable AE1200-ND 30 27 24 A-MO-8/8-SF 
= = 8P8C, Shielded, for Flat Cable, CATS AE1201-ND 1.52 1.34 1.20 A-MO-8/8-SFS 
= = 4P4C, Unshielded, for Round Cable AE1195-ND 13 il2 1 A-MO-4/4-SR 
= _ 6P4C, Unshielded, for Round Cable AE1197-ND 13 A2 AW A-MO-6/4-SR 
49 — _ 6P6C, Unshielded, for Round Cable AE1199-ND 20 18 16 A-MO-6/6-SR 
= = 8P8C, Unshielded, for Round Cable AE1202-ND 30 27 24 A-MO-8/8-SR 
— _ 8P8C, Shielded, for Round Cable, CATS AE1203-ND 1.52 1.34 1.20 A-MO-8/8-SRS. 
Unshielded Version (UTP) Shielded Version (FTP) 
Length Digi-Key Price Each Assmann Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Meter | Description Part No. 1 10 25 Part No. Part No. 1 10 25 | Part No. 
PVC Cable Assembly CATS5, RJ 45 — Assembled 
50 0.5 CAT 5, Patch Cable, Gray = AE1090-ND 4.39 3.86 3.46 | A-MCS 80005-APGRAY 
2.0 CAT 5, Patch Cable, Gray AE1089-ND 3.53 3.11 2.79 A-MCU-80020-APGRAY AE1092-ND 6.30 5.54 4.97 | A-MCS 80020-APGRAY 
PVC Cable Assembly CAT5, RJ 45 — Molded 
0.5 CAT 5, Patch Cable, Gray AE1093-ND 2.51 2.21 1.98 A-MCU-80005-MPGRAY = 
1.0 CAT 5, Patch Cable, Gray AE1094-ND. 3.00 2.64 2.37 A-MCU-80010-MPGRAY AE1097-ND 5.51 4.85 4.35 | A-MCS-80010-MPGRAY 
50 2.0 CAT 5, Patch Cable, Gray AE1095-ND 3.73 3.28 2.94 A-MCU-80020-MPGRAY AE1098-ND 6.73 5.92 5.31 | A-MCS-80020-MPGRAY 
3.0 CAT 5, Patch Cable, Gray AE1184-ND 3.86 3.39 3.04 A-MCU-80030 AE1169-ND 6.01 5.28 4.74 | A-MCS-80030 
5 CAT 5, Patch Cable, Gray AE1189-ND 5.44 4.78 4.29 A-MCU-80050 AE1174-ND 8.15 7.17 6.43 | A-MCS-80050 
2.0 CAT 5, Patch Cable, Blue = AE1165-ND 4.93 4.34 3.89 | A-MCS-80020/B 
3.0 CAT 5, Patch Cable, Blue = AE1170-ND 6.01 5.28 4.74 | A-MCS-80030/B 
50 5 CAT 5, Patch Cable, Blue = AE1175-ND 8.15 7.17 6.43 | A-MCS-80050/B 
2.0 CAT 5, Patch Cable, Green AE1181-ND 3.10 2.73 2.45 A-MCU-80020/G AE1166-ND 4.93 4.34 3.89 | A-MCS-80020/G 
3.0 CAT 5, Patch Cable, Green AE1186-ND 3.86 3.39 3.04 A-MCU-80030/G AE1171-ND 6.01 5.28 4.74 | A-MCS-80030/G 
5 CAT 5, Patch Cable, Green AE1191-ND 5.44 4.78 4.29 A-MCU-80050/G AE1176-ND 8.15 7.17 6.43 | A-MCS-80050/G 
2.0 CAT 5, Patch Cable, Red AE1182-ND 3.10 2.73 2.45 A-MCU-80020/R AE1167-ND 4.93 4.34 3.89 | A-MCS-80020/R 
50 3.0 CAT 5, Patch Cable, Red AE1187-ND 3.86 3.39 3.04 A-MCU-80030/R AE1172-ND 6.01 5.28 4.74 | A-MCS-80030/R 
5 CAT 5, Patch Cable, Red = AE1177-ND 8.15 7.17 6.43 | A-MCS-80050/R 
2.0 CAT 5, Patch Cable, Yellow AE1183-ND 3.10 2.73 2.45 A-MCU-80020/Y AE1168-ND 4.93 4.34 3.89 | A-MCS-80020/Y 
50 3.0 CAT 5, Patch Cable, Yellow AE1188-ND 3.86 3.39 3.04 A-MCU-80030/Y AE1173-ND 6.01 5.28 4.74 | A-MCS-80030/Y 
5 CAT 5, Patch Cable, Yellow AE1193-ND 5.44 4.78 4.29 A-MCU-80050/Y AE1178-ND 8.15 7.17 6.43 | A-MCS-80050/Y 
PVC Cable Assembly CAT5(e), RJ 45 — Molded 
1.0 CAT .5e, Patch Cable, Gray AE1208-ND 2.75 242 217 A-MCUP-80010 AE1233-ND 4.59 4.04 3.62 | A-MCSP-80010 
50 2.0 CAT .5e, Patch Cable, Gray AE1213-ND 3.67 3.23 2.89 A-MCUP-80020 AE1238-ND 5.96 5.24 4.70 | A-MCSP-80020 
3.0 CAT .5e, Patch Cable, Gray AE1218-ND 4.84 4.26 3.82 A-MCUP-80030 AE1243-ND 7.52 6.62 5.93 | A-MCSP-80030 
5 CAT .5e, Patch Cable, Gray AE1223-ND 6.86 6.04 5.41 A-MCUP-80050 AE1248-ND 10.36 9.11 8.17 | A-MCSP-80050 
10 CAT .5e, Patch Cable, Gray AE1228-ND 6.24 5.49 4.92 A-MCUP-80100 AE1253-ND 17.19 15.11 13.55 | A-MCSP-80100 
50 1.0 CAT .5e, Patch Cable, Red AE1209-ND 2.75 2.42 217 A-MCUP-80010/R AE1234-ND 4.59 4.04 3.62 | A-MCSP-80010/R 
2.0 CAT .5e, Patch Cable, Red AE1214-ND 3.67 3.23 2.89 A-MCUP-80020/R AE1239-ND 5.96 5.24 4.70 | A-MCSP-80020/R 
3.0 CAT .5e, Patch Cable, Red AE1219-ND 4.84 4.26 3.82 A-MCUP-80030/R AE1244-ND 7.52 6.62 5.93 | A-MCSP-80030/R 
5 CAT .5e, Patch Cable, Red AE1224-ND 6.86 6.04 5.41 A-MCUP-80050/R AE1249-ND 10.36 9.11 8.17 | A-MCSP-80050/R 
10 CAT .5e, Patch Cable, Red AE1229-ND 11.68 10.26 9.20 A-MCUP-80100/R AE1254-ND 17.19 15.11 13.55 | A-MCSP-80100/R 
50 1.0 CAT .5e, Patch Cable, Blue AE1210-ND 2.75 242 217 A-MCUP-80010/B AE1235-ND 4.59 4.04 3.62 | A-MCSP-80010/B 
2.0 CAT .5e, Patch Cable, Blue AE1215-ND 3.67 3.23 2.89 A-MCUP-80020/B AE1240-ND 5.96 5.24 4.70 | A-MCSP-80020/B 
3.0 CAT .5e, Patch Cable, Blue AE1220-ND 4.84 4.26 3.82 A-MCUP-80030/B AE1245-ND 7.52 6.62 5.93 | A-MCSP-80030/B 
5 CAT .5e, Patch Cable, Blue AE1225-ND 6.86 6.04 5.41 A-MCUP-80050/B AE1250-ND 10.36 9.11 8.17 | A-MCSP-80050/B 
10 CAT .5e, Patch Cable, Blue AE1230-ND 11.68 10.26 9.20 A-MCUP-80100/B AE1255-ND. 17.19 15.11 13.55 | A-MCSP-80100/B 
50 1.0 CAT .5e, Patch Cable, Yellow AE1211-ND 2.75 2.42 217 A-MCUP-80010/Y AE1236-ND 4.59 4.04 3.62 | A-MCSP-80010/Y 
2.0 CAT .5e, Patch Cable, Yellow AE1216-ND 3.67 3.23 2.89 A-MCUP-80020/Y AE1241-ND 5.96 5.24 4.70 | A-MCSP-80020/Y 
3.0 CAT .5e, Patch Cable, Yellow AE1221-ND 4.84 4.26 3.82 A-MCUP-80030/Y AE1246-ND 7.52 6.62 5.93 | A-MCSP-80030/Y 
5 CAT .5e, Patch Cable, Yellow AE1226-ND 6.86 6.04 5.41 A-MCUP-80050/Y AE1251-ND 10.36 9.11 8.17 | A-MCSP-80050/Y 
10 CAT .5e, Patch Cable, Yellow AE1231-ND 11.68 10.26 9.20 A-MCUP-80100/Y AE1256-ND 17.19 15.11 13.55 | A-MCSP-80100/Y 
50 1.0 CAT .5e, Patch Cable, Green AE1212-ND 2.75 242 217 A-MCUP-80010/G AE1237-ND 4.59 4.04 3.62 | A-MCSP-80010/G 
2.0 CAT .5e, Patch Cable, Green AE1217-ND 3.67 3.23 2.89 A-MCUP-80020/G AE1242-ND 5.96 5.24 4.70 | A-MCSP-80020/G 
3.0 CAT .5e, Patch Cable, Green AE1222-ND 4.84 4.26 3.82 A-MCUP-80030/G AE1247-ND 7.52 6.62 5.93 | A-MCSP-80030/G 
50 5 CAT .5e, Patch Cable, Green AE1227-ND 6.86 6.04 5.41 A-MCUP-80050/G AE1252-ND 10.36 9.11 8.17 | A-MCSP-80050/G 
10 CAT .5e, Patch Cable, Green AE1232-ND 11.68 10.26 9.20 A-MCUP-80100/G AE1257-ND 17.19 15.11 13.55 | A-MCSP-80100/G 
Cable Testers Network Cable Modular Cable Tester Premium Network Cable 


RUJ45 / R11 / R12 

+ Modular cable 
tester for cable 
with RJ45, RJ12 


Tester, RJ45, BNC 


+ Cable tester for 
shielded and un- 
shielded CATS 


Tester RJ45, BNC 


+ Total of 18 
LEDs (for each 
wire and for 


PC Cable Tester, Standalone 


All suitable PC cable 
can be tested with 
this tester. 


* Checks: connection, 
pin allocation and 
shielding + Pin allocation 
shown by LEDs: transmit (25), 
receive (36), battery (1), shielding 
(2), number of wires (4) + 4 Buttons: Test, auto/ 
manual, speed, on/off » Automatic and manual test 
run * Connectors: DSub-9 M/F, DSub-15 M/F, 
DSub-15 HD M/F, DSub-25 M/F Centronics 36 
female, BNC male, RJ45 female, USB A+B female, 
IEEE 1394 female + Power supply by 9V block 
battery, 9V/150mA external power supply optional 
+ Dimensions (WxDxH): 250mm x 130mm x 35mm 


AE1207-ND PC Cable Tester, Standalone 


cable with RJ45 plug 
as well as for BNC-coax 
cable + Test function for cable 
with RJ45 UTP/STP and BNC plug, 

patch panels and modular wall plates + Fast test 
function by auto-scanning + Tests: connection, 
allocation, pairs according to EIA/TIA 356A, 568A, 
568B, Token Ring + Main device with one RJ45 
and one BNC female, remote unit with one RJ45 
female + With remote unit for testing of installed 
cable + LEDs for status display + Operation with 
9V block battery + Includes artificial leather bag 


AE1206-ND Network Cable Tester 


and RJ11 plug 
+ Fast test function 
by auto-scanning 
+ Test: connection, allocation 
and pairs 


+ Main device with two RJ45 female; remote unit 


with one RJ45 female 


+ Installed cable can be tested with remote unit 


+ LEDs for status display 


+ Operation with 9V block battery 


+ Includes artificial leather bag 


AE1204-ND Modular Cable Tester 


shielding) show 
the allocation and give 

a fast, exact test result 

+ Operation with 9V block 
battery +» Test function for cable with RJ45/11 
UTP/STP & BNC plugs, patch panels and modular 
wall plates + Includes BNC cable adapter for coax 
cable test + Manual or automatic test run + Tests: 
connection, allocation, pairs according to EIA/TIA 
356A, 568A, 568B, Token Ring + Main device with 
two RJ45 female, remote unit with one RJ45 
female - Installed cable can be tested with remote 
unit + Includes artificial leather bag 


AE1205-ND Premium Network Cable Tester 


(ACT-PC-SO) .... $177.78 (ACT-LAN) $115.55 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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DELPHI 


Connection Systems 


NEW! Lighted USB 2.0 
Cable Assemblies 


Cable assemblies for USB 2.0 (Universal Serial Bus) with 
integrated illumination at the connectors. These cables add a 
distinctive glow to their normal job of connecting peripheral 
devices to computers. They are available in a variety of colors and 
are ideal for applications that benefit from improved aesthetics, 
peripheral discrimination, or visual confirmation that the cable is 
powered-up. 


Cx Waldom 


USB Connectors 


USB Standard Features: 

+ Broad industry support from computer and telecom leaders + 12 Mbit/sec low-cost data transfer rates + Provides 
PC'telephone integration and digital connectivity + Standard serial port connector for all devices + Supports daisy 
chaining and up to 127 devices + Windows ‘95 Operating Driver support Applications: » Desktop and Notebook PCs 
+ Peripherals + Keyboard, Mouse + Telephony, ISDN, PBX’s, Handsets 


PCB Receptacle Features (Series A): 

+ Right-angle single, dual-stack + Positive polarization » 1,500 mating cycles + Metal shielding + Four positions with 
gold-plated contacts: Two for signal on 2mm centerline and two for power on 2.5 mm centerline + Rated for 1.0 Amp 
max. per contact 


USB Receptacles: Electrical: LED Digi-Key Price Each Delphi 
Voltage: 30V Current: 1.0A Contact Resistance: 30MQ max. Dielectric Withstanding Voltage: 750VAC Insulation Color Length Part No. i 10 25 Part No. 
Resistance: 1000MQ min. Housing: Glass fiber-filled polyester, UL94V-0 Contact: Phosphor Bronze Metal Shell: Lighted USB 2.0 Cable Assemblies 
Goppa Noy. lating: Gold feet) temperate: 2G tos Dim-inixim White M 167-1015-ND 12.54 11.02 9.88 |] 15430623-140 
Red 1.8M 167-1016-ND 12.54 11.02 9.88 15430623-240 
Green 1.8M 167-1017-ND 12.54 11.02 9.88 15430623-340 
Blue 1.8M 167-1018-ND 12.54 11.02 9.88 15430623-440 
Orange 1.8M 167-1019-ND 12.54 11.02 9.88 15430623-540 


NEW! Mini USB 2.0 Cable Assemblies 


Miniature cable assemblies for USB (Universal Serial Bus) based interfaces to small, handheld devices. Mini USBs are 
used to connect high-speed peripheral devices to computers. Mini USBs are ideal for applications that require small, 
lightweight connectors. 


--]o0 
7.0 (.28) 


Cable Length 


Fig.2__Mini USB Type B Male Connector USB Type A Male Connector 
Pin #5 


i SS) ——— Dee] Pin #1 
Digi-Key Price Each Molex 7.0 (.28) 94.2(-17) 42.047) i 
Fig. | Description Part No. i 10 100 | Part No. Cable Length Said 
in 
1 |Type'A’ Single Upright, Right Angle WM17106-ND 2.14 1.90 1.27 | 89485-0000 
> | Type’ Single Right Angle, Black WM17108-ND 1.90 1.68 1.12 | 67068-0000 Ferrite Core 
Type'B Single Right Angle, White WMI17109-ND 1.94 1.72 1.15 | 67068-1000 Mini USB Type B Male Connector/ ga 9 (17) USB Type A Male Connector 
+ m 
3, | Type'B Vertical with Peired Boardlocks Hes a La Oke] ee oc #1 
, WM17110-ND 1.58 1.40 .93 | 67265-0000 : 0 (. 
and Grounding Fins 7.0 (.28) 30 (1.18) Pin #4 
4 |Type'Mini-B, Right Angle, POB Mount WN5974-ND 3.28 2.63 1.76 | 54819-0511 Cable Length 
Digi-Key Price Each Delphi 
Length Part No. 1 10 25 Part No. 
Fig. 1 Mini B 2.0 Captive Cable Assemblies 
“3M 167-1007-ND 7.96 1.73 1.55 15431479-010 
5M 167-1008-ND 2.10 1.85 1.66 15431479-020 
iM 167-1009-ND 2.36 2.08 1.87 15431479-030 
Fig. 2 A to Mini B 2.0 Detachable Cable Assemblies 
25M 167-1010-ND 2.63 2.32 2.08 15431480-000 
1M 167-1011-ND 3.08 271 2.43 15431480-010 
1.8M 167-1012-ND 3.56 3.14 2.81 15431480-030 
Fig. 3 A to Mini B Detachable 2.0 Cable Assemblies with Ferrite Core 
iM 167-1013-ND 3.65 3.21 2.88 15431481-010 
167-1014-ND 4.14 3.65 3.27 15431481-030 


NEW) Plated Through Hole and SMT 
Mini B Connectors 


7 
PIN1 PIN 4 


The purpose of the Mini-B socket is to provide an interconnection between personal computers and peripheral products. 
The Mini-B receptacle is keyed to allow the device to act as a peripheral. The Mini-B socket is primarily used for high 
signal level (480 MB/s) data I/O applications. The mating contact surfaces of the connection system should be gold-to- 
gold. Benefits: + Meets the speed requirements of USB 2.0 + Meets preliminary requirements of USB OTG (On-The-GO) 


Fig.1 and Fig.2 Features: _ Z Fig.3 Features: i + SMT and through hole mounting styles are available + Allows for hot plugging of multiple devices + Full metal shields 
Fully-shielded and polarized plugs. Friction grip on over-molded + Approximately 1/8 the size of standard USB-B help protect contacts from physical and ESD (Hectro Static Discharge) damage Features: Operating Voltage: 30VAC 
body facilitates easy mating and unmating. connectors + Fully compliant with current USB 2.0 RMS Shell (Shield) Material: Brass Housing Color: Black Housing Material: Nylon GF Contact Base Material: 


Phosphor bronze Insulation Resistance: 100MQ initial Withstanding Voltage: 100 VAC RMS Current Rating: 1 amp 
max. per contact Contact Resistance: 30m Temperature Range: -25°C to + 70°C Plating (Contact Area): Gold 
(thickness varies per Delphi spec.) over nickel underplating Approvals and Certifications: UL approved 


Electrical: » Voltage: 30V + Current: 1.0A + Contact specifications 
Resistance: 30mQ max. + Dielectric Withstanding Volt: 750V Specifications: + Voltage: 30V + Current: 1.0A + Con- 
AC + Insulation Resistance: 1000M® min. Mechanical: tact Resistance: 50m2 max. = Dielectric With- 


+ Mating Force: 35N max. + Withdrawal Force: 10N min. — standing Voltage: 100 AC/1 minute + Insulation Gold Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reel” | Delphi 
+ Durability: 1500 cycles min. Resistance: 100MQ min. Content Part No. 1 10 100 | Size | Pricing | Part No. 
Fig. 1 Plated Through Hole 5 Position , Right Angle, Mini-B Receptacles 
Dim. A Digi-Key Price Each Molex Gold Flash 167-1004-1-ND 1.26 1.12 75 700 345.11 | 15430384-100 
Fig.) (mm) Description Part No. 1 10 25 Part No. 15p in. 167-1005-1-ND 1.67 1.47 98 700 455.50 | 15430384-200 
A 30p in. 167-1006-1-ND 1.67 1.47 98 700 455.50 | 15430384-300 
1 2080 | USB Type'A-to-Pigtail’ Full-Rated | WM17104-ND 435 349 2.91 | 88728-3400 Fig. 2 Surface Mount 5 Position , Right Angle, Mini-B Receptacles 
2080 USB Type 'A-to-Pigtail’ Sub-Channel | WM17105-ND 3.23 2.59 2.16 | 88738-8200 Gold Flash 167-1001-1-ND 1.26 1.12 75 700 345.11 | 15430383-110 
7 15y in. 167-1002-1-ND 1.67 1.47 98 700 455.50 | 15430383-210 
2020/2 | DSB ilyne ete 2 nul nae CIOS 455 3658.04 | 88792-9200 30u in. | 167-1003-1-ND 167 1.47 ‘98 | 700 | 455.50 | 15430383-310 
1000 USB Type'A to Mini-B’ WM5975-ND 14.91 11.93 9.94 | 59204-9401 *For Tape and Reel Part No. Change -1 to -2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 41 


AMIE Electronics No. of | Length | Digi-Key Pricing No. of | Length | Digi-Key 
EYED Eectronics Contacts} in.(mm) | Part No. 1 10 100 Contacts| in.(mm) Part No. 1 100 
A 2 (50.80) | AQBAA-0502E-ND 3.26 26.56 195.72 6 (152.40) | A9CAA-0806E-ND 5.12 41.70 307.23 
-050” (1.27mm) Flat Flex Cable Assemblies 3 (76.20) | AQBAA-0503E-ND 3.41 27.73 204.33 8 3 (208.20) AQCAA-0808E-ND 5.43 44.20 325.71 
5 _ | 4(101.60)| ASBAA-OS04E-ND 3.55 28.90 212.94 
.050 (1.27mm) Flat Flex Cable Material: + Insulation: Flame retardant 5 (127.00) | A9BAA-0505E-ND 3.69 30.07 221.55 Ata en ee OREN oe bare ae 08 
polyester film Performance Characteristics: +» Current Rating: 1.5 6 (152.40) | A9BAA-O506E-ND 3.84 31.24 230.16 (76.20) = a 5 
amperes (30AWG equivalent) + Voltage Rating: 300 volts _* Temp- 8 (203.20) | A9BAA-0508E-ND 4.12 33.57 247.38 4 (101.60) | ASCAA-1004E-ND 5.52 44.97 331.38 
p ( q ) 9 9 p: 10 
erature Rating: -20°C to +105°C » Insulation Flammability: Polyester, 2 (50.80) | A9BAA-0602E-ND 4.62 37.65 277.41 5 (127.00) |ASCAASIOO5E-ND) 5.68 46.28 341.04 
self-extinguishing per UL Flame Test VW-1 »* Dielectric Strength: 76.20 A9BAA-0603E-ND 4.77 8.85 286.23 6 (152.40) | AQCAA-1006E-ND 5.85 47.60 350.70 
2500V/MIL 3 (76.20) | AQBAA-0603E- 77 38. ; 8 (203.20) | A9CAA-1008E-ND 6.17 50.22 370.02 
g | 4 (101.60) | ASBAA-O604E-ND 4.92 40.04 295.05 260.80) WAECAASDOSENEN Geo aaz2 ass.a2 
5 (127.00)| A9BAA-O605E-ND 5.06 41.24 303.87 . - a : . : 
Solder Tab to Solder Tab 6 (152.40) | AQBAA-O606E-ND 5.21 42.44 312.69 3 (76.20) | ASCAA-1203E-ND 6.09 49.62 365.61 
8 (203.20) | A9BAA-O608E-ND 5.51 44.83 330.33 12 S270 Dee ISCCEINE eas Sal soe 
a 2 (50.80) | AQBAA-0702E-ND 3.93 31.98 235.62 6 (152.40) | ASCAA-1206E-ND 6.61 53.81 396.48 
== 3 (76.20) | AQBAA-0703E-ND 4.08 33.20 244.65 8 (203.20) | A9CAA-1208E-ND 6.95 56.60 417.06 
7 | 4(101.60)| ASBAA-0704E-ND 4.23 34.43 253.68 
5 (127.00)| A9BAA-0705E-ND 4.38 35.65 262.71 2 (50.80) ROC ARSE INS 8.17 66.49 489.93 
aa a 6 (152.40) | A9BAA-O706E-ND 4.53 36.88 271.74 3 (76.20) | A9CAA-1703E-ND 8.37 68.17 502.32 
No. of | Length Digi-Key Pricing 
7 8 (203.20) | A9BAA-0708E-ND 4.83 39.33 289.80 4 (101.60) | A9CAA-1704E-ND 8.58 69.85 514.71 
Contacts mln tor) EarNo: ! Wy 36050) MeeEMOEEEEN acs aa bes76 17 | 5 (127.00) | AQCAA-1705E-ND 8.79 71.54 527.10 
2 (50.80) | AQAAT-0402E-ND 94 7.64 56.28 . q : . . . 6 (152.40) | A9CAA-1706E-ND 8.99 73.22 539.49 
3 (76.20) | AQAAT-0403E-ND 1.08 8.78 64.68 Py tnen ERASE ne eee ee 8 (203.20) | ASCAA-1708E-ND 9.40 76.58 564.27 
4 (101.60) | AQAAT-0404E-ND 1.22 9.92 73.08 : i . : . 
4 5127 00} AQAAT-O0405E-ND 1.36 11.06 81.48 8 | 5 (127.00)| AQBAA-O805E-ND 4.73 38.48 283.50 2 (50.80) | AQCAA-2002E-ND 9.54 77.72 572.67 
6 (152.40) | AQAAT-O406E-ND 1.50 12.20 89.88 6 (152.40) | AQBAA-O806E-ND 4.88 39.73 292.74 3 (76.20) | AQCAA-2003E-ND 9.78 79.66 586.95 
8 (203.20) | AQAAT-0408E-ND 1.78 14.48 106.68 8 (203.20) | AQBAA-OB08E-ND 5.19 42.24 311.22 29 | 4 (101.60) HEE eccenem 102 81.60 601.23 
2 (50.80) RCHARSGOAENIN 495 4050 29094 5 (127.00) | A9CAA-2005E-ND 10.26 83.53 615.51 
2 (50.60) ee aigcecee bg 1.11 (9.03 66.57 (50.80) ences , : : 6 (152.40) | AQCAA-2006E-ND 10.50 85.47 629.79 
3 (76.20) | AQAAT-0503E-ND 1.25 10.20 75.18 3 (76.20) | A9BAA-1003E-ND 5.11 41.61 306.60 8 (203.20) | ASCAA-2008E-ND 1097 89.35 658.35 
4 (101.60)| AQAAT-0504E-ND 1.40 11.37 83.79 4 (101.60) | A9BAA-1004E-ND 5.27 42.92 316.26 
5 5 (127.00) | AQAAT-O505E-ND 1.54 12.54 92.40 10 | 5(127.00)| ASBAA-1005E-ND 5.43 44.23 325.92 2 (50.80) | A9CAA-2202E-ND 10.47 85.22 627.90 
6 (152.40) | AQAAT-O506E-ND 1.68 13.71 101.01 6 (152.40) | A9BAA-1006E-ND 5.59 45.54 335.58 3 (76.20) | AQCAA-2203E-ND 10.72 87.32 643.44 
8 (203.20) | AQAAT-O508E-ND 1.97 16.05 118.23 8 (203.20) | A9BAA-1008E-ND 5.92 48.17 354.90 a9 | 4(101.60)| ASCAA-2204E-ND 10.98 89.43 658.98 
2 (50.80) | AQAAT-O602E-ND 1.28 10.43 76.86 2 (50.80) | A9BAA-1202E-ND 5.65 46.03 339.15 ase db} Ae rent ites ee eee 
3 (76.20) | AQAAT-0603E-ND 1.43 11.63 85.68 3 (76.20) | AQBAA-1203E-ND 5.82 47.42 349.44 8 (203.20)| AICAA-2208E-ND 1202 9787 721.14 
4 (101.60) | AQAAT-O604E-ND 1.58 12.83 94.50 4(101.60)| A9BAA-1204E-ND 6.00 48.82 359.73 : : : : 
6 5 (127.00) | AQAAT-O605E-ND 1.72 14.02 103.32 12 | 5(127.00)| ABAA-1205E-ND 6.17 50.22 370.02 2 (50.80) | AQCAA-2502E-ND 11.87 96.64 712.11 
6 (152.40) | AQAAT-O606E-ND 1.87 15.22 112.14 6 (152.40) | A9BAA-1206E-ND 6.34 51.61 380.31 3 (76.20) | A9CAA-2503E-ND 12.17 99.09 730.17 
8 (203.20) | AQAAT-O608E-ND 2.16 17.61 129.78 8 (203.20) | A9BAA-1208E-ND 6.68 54.41 400.89 95 | 4(101.60)| ASCAA-2504E-ND 12.47 101.55 748.23 
2 (50.80) | AQAAT-0702E-ND 145 11.83. 87.15 = q 5 (127.00) | AQCAA-2505E-ND 12.77 104.00 766.29 
yet ASAAT-O703END 160 1305 9648 3 re.504 BSBA oaEING oes ae ae 6 (152.40) | AQCAA-2506E-ND 13.07 106.45 784.35 
7 4 (101.60)| AQAAT-0704E-ND 1.75 14.28 105.21 4 (101.60) AQBAA-1704E-ND 9.83 80.06 589.89 8 (203.20) | ASCAA-2508E-ND 13.67 111.35 820.47 
5 (127.00) | AQAAT-O705E-ND 1.90 15.50 114.24 7 5 (127.00) | A9BAA-1705E-ND 10.04 81.74 602.28 
6 (152.40) | AQAAT-O706E-ND 2.05 16.73 123.27 6 (152.40) | AQBAA-1706E-ND 10.24 83.42 614.67 
8 (203.20) | AQAAT-O708E-ND 2.36 19.18 141.33 8 (203.20) | A9BAA-1708E-ND 10.66 86.78 639.45 Receptacle Housing to Receptacle Housing 
2 (50.80) | AQAAT-0802E-ND 1.62 13.22 97.44 q 7 
3 (76.20) | AQAAT-0803E-ND 1.78 14.48 106.68 one Pecan ois 7483 547.68 
(76.20) | A9BAA-2003E-ND 9.37 76.27 561.96 
8 4 (101.60) | AQAAT-O804E-ND 1.93 15.73 115.92 4(101.60)| ASBAA-2004E-ND 960 7820 57624 
5 (127.00) | AQAAT-O805E-ND 2.09 16.99 125.16 20 | 5(427000)| ASBAA-2005E-ND 9.84 8014 590.52 
6 (152.40) | AQAAT-O806E-ND 2.24 18.24 134.40 , ; ; ‘ 
8 (203.20)| AGAAT-OB08END 255 20.75 152.88 6 (152.40) | A9BAA-2006E-ND 10.08 82.08 604.80 
2 (60.80) AQAAT-1002E-ND 197 16.02 118.02 8 (203.20) | ASBAA-2008E-ND' 10.56 85.96 633.96 Plain Style Housing — Material: Black thermoplastic, flame 
3 (76.20) AQAAT-1003E-ND 213 17.33 427.68 2 (50.80) | AOBAA-2202E-ND 10.01 81.51 600.60 retardant, 94V-0 rated. Duplex plated contacts. 30u gold on mating 
4(101.60)| ASAAT-1004E-ND 229 1864 137.34 3 (76.20) | A9BAA-2203E-ND 10.27 83.62 616.14 area. 
10 ; ; : : 4 (101.60) | A9BAA-2204E-ND 10.53 85.73 631.68 
5 (127.00) | AQAAT-1005E-ND 2.45 19.95 147.00 22 | 5 1127.00) MAGERAESSUEEINDM 10.79 avea 647.22 
6 (152.40) | AQAAT-1006E-ND 2.61 21.26 156.66 Aor AQBAA.2206E-ND 11.05 8995 66276 No. of | Length | Digi-Key Pr 
8 (203.20) | AQAAT-1008E-ND 2.93 23.88 175.98 Boag on AQBAA-2208E-ND 1156 9416 693.84 Contacts} in.(mm) | Part No. 1 100 
2 (50.80) | AQAAT-1202E-ND 2.32 18.87 139.02 : : : : 2 (50.80) | A9BBA-0402E-ND 4.91 39.99 294.63 
3 (76.20) | AQAAT-1203E-ND 2.49 20.26 149.31 2 (50.80) | AOBAA-2502E-ND 11.35 92.45 681.24 3 (76.20) | A9BBA-0403E-ND 5.05 41.13 303.03 
42 | 4(101.60)) AQAAT-1204E-ND 2.66 21.66 159.60 3 (76.20) | AIBAA-2503E-ND 11.66 94.91 699.30 4 4(101.60)| A9BBA-0404E-ND 5.19 42.27 311.43 
5 (127.00)| AQAAT-1205E-ND 2.83 23.06 169.89 25 4 (101.60) | AOBAA-2504E-ND 11.96 97.36 717.36 5 (127.00) | A9BBA-0405E-ND 5.33 43.41 319.83 
6 (152.40) | AQAAT-1206E-ND 3.00 24.45 180.18 5 (127.00) | AIBAA-2505E-ND 12.26 99.81 735.42 6 (152.40) | A9BBA-0406E-ND 5.47 44.55 328.23 
8 (203.20) | AQAAT-1208E-ND 3.35 27.25 200.76 B toa 2h SEARO ENG tae ea ea 8 (203.20)| A9BBA-0408E-ND 5.75 46.83 345.03 
2 (50.80) | AQAAT-1702E-ND 3.21 26.16 192.78 : : : : 2 (50.80) | A9BBA-0502E-ND 5.41 44.06 324.66 
3 (76.20) | AQAAT-1703E-ND 3.42 27.84 205.17 3 (76.20) | A9BBA-0503E-ND 5.55 45.23 333.27 
47 | 4(101.60) | ASAAT-1704E-ND = 3.63 29.53 217.56 7 j 7 4(101.60)| A9BBA-0504E-ND 5.70 46.40 341.88 
5 (127.00) | AQAAT-1705E-ND 3.83 31.21 229.95 Receptacle Housing with Latch to Solder Tab 5 (127.00)| AQBBA-0505E-ND 5.84 47.57 350.49 
6 (152.40) | AQAAT-1706E-ND 4.04 32.89 242.34 6 (152.40)| A9BBA-O506E-ND 5.99 48.74 359.10 
8 (203.20) | AQAAT-1708E-ND 4.45 36.25 267.12 — 8 (203.20) | A9BBA-O508E-ND 6.27 51.07 376.32 
2 (50.80) | AQAAT-2002E-ND 3.77 30.69 226.17 2 (50.80) | A9BBA-0602E-ND 7.97 64.89 478.17 
3 (76.20) | ASAAT-2003E-ND 4.01 32.63 240.45 3 (76.20) | ASBBA-O603E-ND 8.12 66.09 486.99 
29 | 4(101.60) | ASAAT-2004E-ND 4.25 34.57 254.73 g | 4(101.60)| ASBBA-O604E-ND 8.26 67.29 495.81 
er RoR CoE es eae pete Housing Contacts — Material and Finish: Phosphor bronze; plated 5 (127.00) | A9BBA-O605E-ND 8.41 68.49 504.63 
ue ny AQAAT END B20. gap” S11 65 gold duplex or bright tin-lead overall. Duplex plated 30,1 gold on 6 (152.40) | AQBBA-O606E-ND 8.56 69.68 513.45 
(203.20) -2008E- . 432311, mating area. 8 (203.20)| A9BBA-O608E-ND 8.85 72.08 531.09 
2 (50.80) ete tit 33.72 246.43 — 2 (50.80) | A9BBA-0702E-ND 6.41 52.16 384.30 
3 (76.20) | AQAAT-2203E-ND 4.40 35.82 263.97 No.of | Length | Digi-Ke 
4(101.60)| ASAAT-2204E-ND 466 37.93 27951 - Leng igi-Key 3 (76.20) | A9BBA-0703E-ND 6.56 53.38 393.33 
22 | 5 (427.00)| AQAAT-2205E-ND 492 40.04 295.05 Contacts| in.(mm) | Part No. 10 100 7 | 4(101.60)| A9BBA-0704E-ND 6.71 54.61 402.36 
6 (152.40) | AQAAT-2206E-ND 5.18 42.15 310.59 2 (60.80) | A9CAA-0402E-ND 25.62 188.79 © (127.00) GAZEEASOZ0SE NDR 6.86 55.83 411.39 
8 (203.20)| AQAAT-2208E-ND 569 4637 341.67 3 (76.20) | ASCAA-0403E-ND 2676 197.19 6 (152.40) | A9BBA-O706E-ND 7.01 57.06 420.42 
ee AGRA TESEASEND i aaa re 4 (101.60) | ASCAA-0404E-ND 27:90 205.59 8 (203.20)| A9BBA-O708E-ND 7.31 59.51 438.48 
3 (76.20) | AQAAT-2503E-ND 5.02 40.87 301.14 5 (127.00) GAQCAR OF OSE NE 29.04 213.99 2(50.80) | AQBBA-0802E-ND 6.90 56.20 414.12 
4(101.60)| ASAAT-2504E-ND 532 43.32 31920 6 (152.40) | A9CAA-0406E-ND 30.18 222.39 3 (76.20) | A9BBA-O803E-ND 7.06 57.46 423.36 
25 5 (127.00) | AQAAT-2505E-ND 5.62 45.77 337.26 8 (203.20) | A9CAA-0408E-ND 32.46 239.19 6 4 (101.60) | A9BBA-0804E-ND 7.21 58.71 432.60 
6 (152.40) | AQAAT-2506E-ND 5.92 48.22 355.32 A9CAA-0502E-ND 28.39 209.16 Biseanh BeBe EEE is ae oeten 
8 (203.20) | AQAAT-2508E-ND 6.52 53.12 391.44 A9CAA-0503E-ND 29.55 217.77 ; : : : : 
( ) OAC SENG 30.72 226.38 8 (203.20)| A9BBA-O808E-ND 7.83 63.73 469.56 
ean aint pee 2 (50.80) | A9BBA-1002E-ND 7.93 64.55 475.65 
: : Hl f k 3 (76.20) | A9BBA-1003E-ND 8.09 65.86 485.31 
Receptacle Housing to Solder Tab AQCAA-0508E-ND 35.40 260.82 to | 4(101.60)| ASBBA-1004E-ND 8.25 67.17 494.97 
AQCAA-0602E-ND 31.415 229.53 5 (127.00)| A9BBA-1005E-ND 8.41 68.49 504.63 
é i 6 (152.40)| A9BBA-1006E-ND 8.57 69.80 514.29 
A9CAA-0603E-ND 32.35 238.35 
ASCAA-0604E-ND 33.54 247.17 8 (203.20)| A9BBA-1008E-ND 8.89 72.42 533.61 
A9CAA-0605E-ND 34.74 255.99 2 (50.80) | A9BBA-1202E-ND 8.98 73.16 539.07 
Housing Contacts — Material and Finish: Phosphor bronze; plated heehee NB bee ooo ae chee OEE AGREE NE ona ieee meee 
gold duplex or bright tin-lead overall. Duplex plated 30 gold on g : 12 (101.60) | AQ a 33 A 9. 
4 5 (127.00)| A9BBA-1205E-ND 9.50 77.35 569.94 
mating area. A9CAA-0702E-ND 33.92 249.90 
6 (152.40)| A9BBA-1206E-ND 9.67 78.75 580.23 
ASCITES Sod, 28829 8 (203.20) | A9BBA-1208E-ND 10.01 81.54 600.81 
No. of | Length | Digi-Key Pricing A9CAA-0704E-ND 36.37 267.96 (203.20) i i : : . 
Contacts] in.(mm) | Part No. 1 10 100 A9CAA-0705E-ND 37.59 276.99 2 (50.80) | A9BBA-1702E-ND 15.62 127.22 937.44 
DENG) RCRECERNER 202 2380 17535 A9CAA-0706E-ND 38.82 286.02 3 (76.20) | A9BBA-1703E-ND 15.83 128.91 949.83 
(80) REEAUSGENEN g0G oio4 jasce A9CAA-0708E-ND 41.27 304.08 47 | 4(101.60)) AQBBA-1704E-ND 16.04 130.59 962.22 
Bee ASG aRTEING 3 pate ie ROGNROSOCEND Scat b7087 5 (127.00)| AQBBA-1705E-ND 16.24 132.27 974.61 
bs a t27 oo} AQBAA-0405E-ND 334 2722 200.55 A9CAA-0803E-ND 37.93 279.51 6 (152.40) AQBERSOGENDG 16.45 193.95 987.00 
‘ : : : : q 8 (203.20) | A9BBA-1708E-ND 16.86 137.31 1011.78 
6 (152.40)| A9BAA-0406E-ND 3.48 28.36 208.95 A9CAA-0804E-ND 39.19 288.75 
8 (203.20)| A9BAA-0408E-ND 3.76 30.64 225.75 A9CAA-0805E-ND 40.44 297.99 (Continued) 
More Product Available Online: www.digikey.com 
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.050” (1.27mm) Flat Flex Cable Assemblies (Cont.) 


Receptacle Housing to Receptacle Housing 


100” (2.54mm) Flat Flex Cable Assemblies 


-100 (2.54mm) Flat Flex Cable Material: » Conductors: Un-plated copper per 
QQC502 * Insulation: Hame retardant polyester film Performance Char- 
acteristics: + Current Rating: 2 amperes (28AWG equivalent) + Voltage 
Rating: 300 volts » Temperature Rating: -20°C to +105°C = Insulation 


Resistance: 5000 megohms (min.) + Insulation Hammability: 


No. of | Length | Digi-Key Pricing Polyester, self-extinguishing per UL ame Test VW-1 ads x 
peomaeS| lata) || eit ee Solder Tab to Solder Tab 88) 
2 (50.80) | A9BBA-2002E-ND 14.49 117.96 869.19 ¥. 
3 (76.20) | AJBBA-2003E-ND 14.72 119.90 883.47 026 
29 | 4(101.60)| ASBBA-2004E-ND 14.96 121.84 897.75 (.68) 
5 (127.00) | A9BBA-2005E-ND 15.20 123.78 912.03 Solder Tab pin 
6 (152.40) | A9BBA-2006E-ND 15.44 125.71 926.31 
8 (203.20) | A9BBA-2008E-ND 15.91 129.59 954.87 
2 (50.80) | A9BBA-2202E-ND 15.88 129.30 952.77 No.of | Length] DighKey Pricing 
3 (76.20) | A9BBA-2203E-ND 16.14 131.41 968.31 Contacts| in.(mm) | Part No. 1 10 400 
20 20h) AQBBA-2204E-ND 16.40 133.52 983.85 2 (60.80) | AQAAT-O202F-ND 645.22 38.43 
(127.00) | A9BBA-2205E-ND 16.66 135.63 999.39 3 (76.20) | A9AAT-0203F-ND 76 616 45.36 
6 (152.40) | A9BBA-2206E-ND 16.92 137.74 1014.93 4(101.60)| AQAAT-0204F-ND 87 710 52.29 
8 (203.20) | AJBBA-2208E-ND 17.43 141.96 1046.01 2 5(127.00)| AQAAT-0205F-ND 99 804 59.22 
2 (50.80) | A9BBA-2502E-ND 17.99 146.49 1079.40 6 (152.40) | AQAAT-O206F-ND 1.10 898 66.15 
3 (76.20) | AJBBA-2503E-ND 18.29 148.94 1097.46 8 (203.20) | AQAAT-0208F-ND__1.33 10.83 __79.80 
a5 | 4(101.60)| ASBBA-2504E-ND 18.59 151.39 1115.52 2 (50.80) | AQAAT-0302F-ND 83. 6.75 49.77 
5 (127.00) | A9BBA-2505E-ND 18.89 153.84 1133.58 3 (76.20) | AQAAT-0303F-ND 95 7.72 56.91 
6 (152.40) | A9BBA-2506E-ND 19.19 156.29 1151.64 4(101.60)| AQAAT-0304F-ND 1.07 872 64.26 
8 (203.20) | A9BBA-2508E-ND 19.80 161.20 1187.76 3 5 (127.00)| AQAAT-O305F-ND 1.19 9.72 71.61 
6 (152.40) | AQAAT-O306F-ND 1.31 10.69 78.75 
8 (203.20) | AQAAT-0308F-ND 1.56 12.68 93.45 
Receptacle Housing with Latch to 376.20) | ASAT O403FND 112 912 67.20 
Receptacle Housing with Latch 4 |4(101.60)| AQAAT-0404F-ND 1.25 10.15 74.76 
5 (127.00)| AQAAT-O405F-ND 1.37 11.17 82.32 
= = 6 (152.40) | AQAAT-O406F-ND 1.50 12.20 89.88 
8 (203.20) | AQAAT-0408F-ND__1.75 14.25 105.00 
Ji d-- <b 2 (50.80) | AQAAT-0502F-ND 1.14 9.32 68.67 
3 (76.20) | AQAAT-O503F-ND 1.27 10.37 76.44 
Latch Style Housing — Material: Black thermoplastic, flame 5 Stipr oot RV ENE te pet oe 
retardant, 94V-0 rated. Duplex plated contacts. 30, gold on mating 6 (152.40)| AQAAT-O506F-ND 1.67 13.57 99.96 
area. 8 (203.20) | AQAAT-O508F-ND 1.93 15.70 115.71 
2 (50.80) | AQAAT-O602F-ND 1.30 10.57 77.91 
No. of | Length | Digi-Key Pricing 3 (76.20) | AQAAT-O603F-ND 1.45 11.77 86.73 
Contacts} in.(mm) | Part No. 1 10 100 7 4 (101.60) | AQAAT-O604F-ND 1.59 12.94 95.34 
5 (127.00)| AQAAT-O605F-ND 1.74 14.14 104.16 
2 (50.80) | A9CCA-0402E-ND 5.35 43.58 321.09 6 (152.40) | AQAAT-O606F-ND 1.88 15.33 112.98 
3 (76.20) | A9CCA-0403E-ND 5.49 44.72 329.49 8 (203.20) | AQAAT-O608F-ND 2.18 17.73 130.62 
4 | 4(101.60)| A9CCA-0404E-ND 5.63 45.86 337.89 2 (60.80) | AQAAT-0802F-ND 1.63 13.28 97.86 
5 (127.00) | A9CCA-0405E-ND 5.77 47.00 346.29 3(76.20) | AQAAT-O803F-ND 181 14.76 108.78 
6 (152.40) | ASCCA-0406E-ND 5.91 48.14 354.69 4(101.60)| ASAAT-O804F-ND 199 1622 119.49 
8 (203.20) | AICCA-0408E-ND 6.19 50.42 371.49 8} 5 (127.00) | AQAAT-O805F-ND 217 17.67 130.20 
2 (50.80) | ASCCA-0502E-ND 5.86 47.74 351.75 6 (152.40) | AQAAT-O806F-ND 2.35 19.12 140.91 
3 (76.20) | AICCA-0503E-ND 6.01 48.91 360.36 8 (203.20) | AQAAT-O808F-ND 2.71 22.06 162.54 
5 | 4(101.60)| ACCA-O504E-ND 6.15 50.07 368.97 2 (50.80) | AQAAT-0902F-ND 1.81 14.71 108.36 
5 (127.00) | A9CCA-0505E-ND 6.29 51.24 377.58 3 (76.20) | AQAAT-O903F-ND 2.03 16.53 121.80 
6 (152.40) | A9CCA-0506E-ND 6.44 52.41 386.19 4(101.60)| AQAAT-O904F-ND 2.25 18.35 135.24 
8 (203.20) | A9CCA-0508E-ND 6.72 54.75 403.41 9 5 (127.00) | AQAAT-O905F-ND 2.48 20.18 148.68 
2 (50.80) | A9CCA-0602E-ND 6.37 51.84 381.99 6 (152.40) | AQAAT-O906F-ND 2.70 22.00 162.12 
3 (76.20) | A9CCA-0603E-ND 6.51 53.04 390.81 8 (203.20) | AQAAT-0908F-ND 3.15 25.65 _ 189.00 
6 4 (101.60)| AICCA-0604E-ND 6.66 54.24 399.63 2 (50.80) | AQAAT-1002F-ND 1.89 15.42 113.61 
5 (127.00) | A9CCA-O605E-ND 6.81 55.43 408.45 3 (76.20) | AQAAT-1003F-ND 2.12 17.27 127.26 
6 (152.40) | AICCA-0606E-ND 6.95 56.63 417.27 10 4 (101.60) | AQAAT-1004F-ND 2.35 19.12 140.91 
8 (203.20) | A9CCA-0608E-ND 7.25 59.02 434.91 5 (127.00) | AQAAT-1005F-ND 2.58 20.98 154.56 
2 (50.80) | ASCCA-0702E-ND 6.88 56.00 412.65 Bioee oo, PORE OCENG Gas cece iseae 
3 (76.20) | ASCCA-0703E-ND 7.03 57.23 421.68 2150.80) WAGAATEIMOPENDIN 197 1607 118.44 
7 | 4(101.60)| A9CCA-0704E-ND 7.18 58.45 430.71 (50.80) Z i : : : 
5 (127.00) | A9CCA-0705E-ND 7.33 59.68 439.74 3 (76.20) | AQAAT-1103F-ND 2.21 17.98 132.51 
a 4(101.60)| AQAAT-1104F-ND 2.44 19.86 146.37 
6 (152.40) | A9CCA-0706E-ND 7.48 60.90 448.77 11 15 (42700)| AQAAT-1105F-.ND 267 21.77 160.44 
8 (203.20) | A9CCA-0708E-ND 7.78 63.36 466.83 6(152.40)| AQAAT1106-.ND 291 2366 174.30 
2 (50.80) | ASCCA-0802E-ND 7.39 60.14 443.10 8 (203.20) | AQAAT-1108F-ND 3.37 27.47 202.44 
3 (76.20) | ASCCA-0803E-ND 7.54 61.39 452.34 2 (50.80) | AQAAT-1202F-ND 2.27 18.50 136.29 
g | 4(101.60)] ASCCA-0804E-ND 7.69 62.64 461.58 3 (76.20) | AQAAT-1203F-ND 259 21.06 155.19 
5 (127.00) | AQCCA-O805E-ND 7.85 63.90 470.82 4(101.60)| ASAAT-1204F-ND 290 2360 173.88 
6 (152.40) | ASCCA-O806E-ND 8.00 65.15 480.06 12 | 5 (127.00)| AQAAT-1205F-ND 321 2616 19278 
8 (203.20) | A9CCA-0808E-ND 8.31 67.66 498.54 6 (152.40)| AQAAT-1206F-ND 352 2870 211.47 
2 (50.80) | A9CCA-1002E-ND 8.44 68.69 506.10 8 (203.20) | AQAAT-1208F-ND 4.15 33.80 249.06 
3 (76.20) | A9CCA-1003E-ND 8.60 70.00 515.76 2 (50.80) | AQAAT-1302F-ND 2.42 19.69 145.11 
10 4 (101.60) | A9CCA-1004E-ND 8.76 71.31 525.42 3 (76.20) | AQAAT-1303F-ND 2.74 22.29 164.22 
5 (127.00) | A9CCA-1005E-ND 8.92 72.62 535.08 13 4(101.60)| AQAAT-1304F-ND 3.06 24.88 183.33 
6 (152.40) | A9CCA-1006E-ND 9.08 73.93 544.74 5 (127.00)| AQAAT-1305F-ND 3.37 27.47 202.44 
8 (203.20) | AICCA-1008E-ND 9.40 76.55 564.06 6 (152.40) | AQAAT-1306F-ND 3.69 30.04 221.34 
2 (50.80) | A9CCA-1202E-ND 9.52 77.55 571.41 8 (203.20) | AQAAT-1308F-ND__ 4.33 35.23 259.56 
3 (76.20) | ASCCA-1203E-ND 9.70 78.95 581.70 2 (50.80) | AQAAT-1402F-ND 2.57 20.89 153.93 
12 | 4(101.60)] ASCCA-1204E-ND 9.87 80.34 591.99 3 (76.20) | AQAAT-1403F-ND 2.89 23.51 173.25 
5 (127.00) | A9CCA-1205E-ND 10.04 81.74 602.28 44 | 4(101.60)| AQAAT-1404F-ND 3.21 26.13 192.57 
6 (152.40) | ASCCA-1206E-ND 10.21 83.13 612.57 5 (127.00)| AQAAT-1405F-ND 3.53 28.76 211.89 
8 (203.20) | A9CCA-1208E-ND 10.55 85.93 633.15 6 (152.40) | AQAAT-1406F-ND 3.86 31.41 231.42 
2 (50.80) | A9CCA-1702E-ND 13.12 106.82 787.08 8 (203.20) | AQAAT-1408F-ND__4.50__36.65__270.06 
3 (76.20) | AJCCA-1703E-ND 13.32 108.50 799.47 2 (50.80) | AQAAT-1502F-ND 2.72 22.12 162.96 
17 | 4(101.60)| A9CCA-1704E-ND 13.53 110.18 811.86 3 (76.20) | AQAAT-1503F-ND 3.05 24.80 182.70 
5 (127.00) | A9CCA-1705E-ND 13.74 111.86 824.25 45 | 4(101.60)) AQAAT-1504F-ND = 3.37 27.47 202.44 
6 (152.40) | A9CCA-1706E-ND 13.94 113.54 836.64 5 (127.00) | AQAAT-1505F-ND 3.70 30.15 222.18 
8 (203.20) | A9CCA-1708E-ND 14.36 116.91 861.42 Bees oo, RoR CCeNG ase Saag Set ad 
2 (50.80) | A9CCA-2002E-ND 15.32 124.77 919.38 2 (50.80) | AAAT-1602F-ND 2.86 23.28 171.57 
3 (76.20) | ASCCA-2003E-ND 15.56 126.71 933.66 3(76.20) | AQAAT-1603F-ND 3.20 26.02 191.73 
99 | 4(101.60) | ASCCA-2004E-ND 15.80 128.65 947.94 4(101.60)| AQAAT-1604F-ND 353 2873 211.68 
5 (127.00) | A9CCA-2005E-ND 16.04 130.59 962.22 16 | 5 (12700)| AQAAT-1605F-ND 386 31.46 231.84 
6 (152.40) | A9CCA-2006E-ND 16.28 132.53 976.50 6 (152.40) | ASAAT-1606F-ND 4.20 3417 251.79 
8 (203.20) | A9CCA-2008E-ND 16.75 136.40 1005.06 8 (203.20) | AQAAT-1608F-ND 4.87 39.62 291.90 
2 (50.80) | A9CCA-2202E-ND 16.79 136.74 1007.58 2 (50.80) | AQAAT-1802F-ND 3.60 29.33 216.09 
3 (76.20) | A9JCCA-2203E-ND 17.05 138.85 1023.12 3 (76.20) | AQAAT-1803F-ND 4.17 33.94 250.11 
202 4 (101.60) | A9CCA-2204E-ND 17.31 140.96 1038.66 4 (101.60) | AQAAT-1804F-ND 4.74 38.56 284.13 
5 (127.00) | A9CCA-2205E-ND 17.57 143.07 1054.20 18 | 5(427.00)| AQAAT-1805F-ND 5.30 43.18 318.15 
6 (152.40) | AJCCA-2206E-ND 17.83 145.18 1069.74 6 (152.40) | AQAAT-1806F-ND 5.87 47.77. 351.96 
8 (203.20) | A9CCA-2208E-ND 18.35 149.40 1100.82 8 (203.20) | AQAAT-1808F-ND 7.00 57.00 420.00 
2 (50.80) | AJCCA-2502E-ND 19.02 154.87 1141.14 2 (50.80) | AQAAT-2002F-ND 3.90 31.75 233.94 
3 (76.20) | AJCCA-2503E-ND 19.32 157.32 1159.20 3 (76.20) | AQAAT-2003F-ND 4.48 36.45 268.59 
o5 | 4(101.60)| ASCCA-2504E-ND 19.62 159.77 1177.26 99 | 4 (101.60) | AQAAT-2004F-ND 5.05 41.15 303.24 
5 (127.00) | A9CCA-2505E-ND 19.92 162.22 1195.32 5 (127.00)| AQAAT-2005F-ND 5.63 45.86 337.89 
6 (152.40) | A9CCA-2506E-ND 20.22 164.67 1213.38 6 (152.40) | AQAAT-2006F-ND 6.21 50.56 372.54 
8 (203.20) | A9CCA-2508E-ND 20.83 169.58 1249.50 8 (203.20) | AQAAT-2008F-ND 7.37 59.99 442.05 


Housing 


Receptacle Housing to Solder Tab 
Mates with single row .025 (.64mm) square pin, .100 (2.54mm) headers. 


gold duplex or 


bright tin-lead overall. 
A9BAG —CIFICILIF-ND 15y gold or 30y gold on mating area. 


Duplex 


Contacts — Material and Finish: Phosphor bronze; plated 


plated 


AQBAA —-LIDILIUIF-ND = 30p gold 
No. of | Length Digi-Key Pricing 
Contacts| in.(mm) | Part No. 1 10 100 
2 (50.80) | ASBAG-0202F-ND 1.94 15.76 116.13 
3 (76.20) | A9BAG-0203F-ND 2.05 16.70 123.06 
2 4 (101.60) | A9BAG-0204F-ND 2.17 17.64 129.99 
5 (127.00) | A9BAG-0205F-ND 2.28 18.55 136.71 
6 (152.40) | AYBAG-0206F-ND 2.39 19.49 143.64 
8 (203.20) | AOBAG-0208F-ND__2.63 21.38 157.50 
2 (50.80) | AJBAG-0302F-ND 2.23 18.15 133.77 
3 (76.20) | ASBAG-0303F-ND 2.35 19.15 141.12 
3 4 (101.60) | A9BAG-0304F-ND 2.47 20.12 148.26 
5 (127.00) | A9BAG-0305F-ND 2.59 21.12 155.61 
6 (152.40) | AJBAG-O306F-ND 2.71 22.09 162.75 
8 (203.20) | AOBAG-0308F-ND 2.96 24.08 177.45 
2 (50.80) | A9BAG-0402F-ND 2.52 20.49 150.99 
3 (76.20) | ASBAG-0403F-ND 2.64 21.52 158.55 
4 4 (101.60) | A9BAG-0404F-ND 2.77 22.54 166.11 
5 (127.00) | A9BAG-0405F-ND 2.89 23.57 173.67 
6 (152.40) | AJBAG-0406F-ND 3.02 24.60 181.23 
8 (203.20) | AOBAG-0408F-ND 3.27 26.65 196.35 
2 (50.80) | A9BAG-0502F-ND 2.79 22.69 167.16 
3 (76.20) | ASBAG-0503F-ND 2.92 23.74 174.93 
5 4 (101.60) | A9BAG-0504F-ND 3.05 24.82 182.91 
5 (127.00) | AQBAG-0505F-ND 3.18 25.88 190.68 
6 (152.40) | AQBAG-O506F-ND 3.31 26.93 198.45 
8 (203.20) | AJBAG-0508F-ND 3.57 29.07 214.20 
2 (50.80) | ASBAG-0602F-ND 3.07 25.02 184.38 
3 (76.20) | AQBAG-O603F-ND 3.22 26.19 192.99 
6 4 (101.60) | A9BAG-O0604F-ND 3.36 27.39 201.81 
5 (127.00)| AQBAG-O605F-ND 3.51 28.59 210.63 
6 (152.40) | AOBAG-O606F-ND 3.66 29.78 219.45 
8 (203.20) | A9BAG-O0608F-ND_ 3.95 32.18 237.09 
2 (50.80) | ASBAG-0802F-ND 3.66 29.81 219.66 
3 (76.20) | A9JBAG-0803F-ND 3.84 31.26 230.37 
8 4 (101.60) | A9BAG-0804F-ND 4.02 32.75 241.29 
5 (127.00) | A9BAG-0805F-ND 4.20 34.20 252.00 
6 (152.40) | AOBAG-O806F-ND 4.38 35.65 262.71 
8 (203.20) | AJBAG-0808F-ND__ 4.74 38.59 284.34 
2 (50.80) | A9SBAG-0902F-ND 4.00 32.58 240.03 
3 (76.20) | AJBAG-O903F-ND 4.22 34.40 253.47 
9 4 (101.60) | A9BAG-0904F-ND 4.45 36.22 266.91 
5 (127.00)| AQBAG-O905F-ND 4.67 38.05 280.35 
6 (152.40) | AJBAG-O906F-ND 4.89 39.84 293.58 
8 (203.20) | A9OBAG-0908F-ND 5.34 43.49 320.46 
2 (50.80) | AOBAG-1002F-ND 4.24 34.54 254.52 
3 (76.20) | ASBAG-1003F-ND 4.47 36.39 268.17 
10 4(101.60)| A9BAG-1004F-ND 4.70 38.25 281.82 
5 (127.00) | A9BAG-1005F-ND 4.92 40.10 295.47 
6 (152.40) | A9JBAG-1006F-ND 5.16 41.98 309.33 
8 (203.20) | AOBAG-1008F-ND 5.61 45.69 336.63 
2 (50.80) | AJBAG-1102F-ND 4.48 36.48 268.80 
3 (76.20) | AOSBAG-1103F-ND 4.71 38.39 282.87 
11 4(101.60)) A9BAG-1104F-ND 4.95 40.30 296.94 
5 (127.00) | A9BAG-1105F-ND 5.18 42.18 310.80 
6 (152.40) | AQBAG-1106F-ND 5.41 44.09 324.87 
8 (203.20) | AOBAG-1108F-ND__5.88 _ 47.88 352.80 
2 (50.80) | AQBAG-1202F-ND 4.93 40.13 295.68 
3 (76.20) | AOBAG-1203F-ND 5.24 42.66 314.37 
12 4 (101.60) | A9BAG-1204F-ND 5.55 45.23 333.27 
5 (127.00) | AQBAG-1205F-ND 5.87 47.77 351.96 
6 (152.40) | AOBAG-1206F-ND 6.18 50.33 370.86 
8 (203.20) | AJBAG-1208F-ND_ 6.81 55.43 408.45 
2 (50.80) | AOBAG-1302F-ND 5.20 42.35 312.06 
3 (76.20) | AQBAG-1303F-ND 5.52 44.94 331.17 
13 4 (101.60) | A9BAG-1304F-ND 5.84 47.54 350.28 
5 (127.00) | AQBAG-1305F-ND 6.16 50.13 369.39 
6 (152.40) | AOBAG-1306F-ND 6.48 52.73 388.50 
8 (203.20) | A9BAG-1308F-ND__7.11__ 57.91 426.72 
2 (50.80) | ASBAG-1402F-ND 5.47 44.57 328.44 
3 (76.20) | AJBAG-1403F-ND 5.80 47.20 347.76 
14 4 (101.60) | A9BAG-1404F-ND 6.12 49.85 367.29 
5 (127.00) | AYBAG-1405F-ND 6.44 52.47 386.61 
6 (152.40) | AOBAG-1406F-ND 6.77 55.09 405.93 
8 (203.20) | AJBAG-1408F-ND 7.41 60.36 444.78 
2 (50.80) | A9BAG-1502F-ND 5.96 48.56 357.84 
3 (76.20) | AJBAG-1503F-ND 6.29 51.24 377.58 
15 4(101.60)| A9BAG-1504F-ND 662 53.92 397.32 
5 (127.00) | A9BAG-1505F-ND 6.95 56.60 417.06 
6 (152.40) | AJBAG-1506F-ND 7.28 59.28 436.80 
8 (203.20) | AOBAG-1508F-ND 7.94 64.64 476.28 
2 (50.80) | AOBAG-1602F-ND 6.31 51.39 378.63 
3 (76.20) | AOSBAG-1603F-ND 6.65 54.12 398.79 
16 4(101.60)| AIBAG-1604F-ND 6.98 56.83 418.74 
5 (127.00) | A9BAG-1605F-ND 7.32 59.57 438.90 
6 (152.40) | AOBAG-1606F-ND 7.65 62.27 458.85 
8 (203.20) | AOBAG-1608F-ND 8.32 67.72 498.96 
2 (50.80) | AQBAG-1802F-ND 7.46 60.73 447.51 
3 (76.20) | AOSBAG-1803F-ND 8.03 65.35 481.53 
18 4(101.60)| A9BAG-1804F-ND 8.59 69.97 515.55 
5 (127.00)| AQBAG-1805F-ND 9.16 74.58 549.57 
6 (152.40) | AJBAG-1806F-ND 9.72 79.17 583.38 
8 (203.20) | AOBAG-1808F-ND_ 10.86 88.41 651.42 
2 (50.80) | A9BAG-2002F-ND 8.16 66.43 489.51 
3 (76.20) | ASBAG-2003F-ND 8.74 71.16 524.37 
20 4 (101.60) | A9BAG-2004F-ND 9.32 75.87 559.02 
5 (127.00) | AQBAG-2005F-ND 9.89 80.57 593.67 
6 (152.40) | AOBAG-2006F-ND 10.47 85.27 628.32 
8 (203.20) | AJBAG-2008F-ND 11.63 94.71 697.83 
Also available in 30, Gold, AABAA— IILIOIF-ND 
Call for complete part number and pricing. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1033) 43 


ANP tyco Electronics Receptacle Housing with Latch to Solder Tab Receptacle Housing with Latch to 
Receptacle Housing with Latch 


-100” (2.54mm) Flat Flex Cable Assemblies (Cont.) I = 7 5 


Receptacle Housing to Receptacle Housing 
Mates with single row .025 (.64mm) square pin, .100 (2.54mm) headers. 


Latch Style Housing — Material: Black thermoplastic, flame 5 f 
retardant, 94V-0 rated. Duplex plated contacts. Latch Style Housing — Material: Black thermoplastic, flame 


A9CAG—CICIDIDIF-ND = 15) Id, ASCAA —CIDIDICIF-ND = 30 Id retardant, 94V-0 rated. Duplex plated contacts. 
nee pee A9CCG—LIDILDIDF-ND = 15y gold, 


A9CCA—LDICIDIUIF-ND = 30p gold 


’ ; ij F No. of | Length Digi-Key Pricing 
Plain Style Housing — Material: Black thermoplastic, flame i rer lal 
retardant, 94V-0 rated. Duplex plated contacts. Contacts pein (ram) LEere No: i io 100 No. of | Length | Digi-Key Pricing 
‘tardant, at plex plates tact c S Part N 1 1 1 
ASBBG — CICIDILIF-ND = 15 gold, ABBA — DICICILIF-ND = 30y gold he AOCAG 0202F-ND eu ae 26:68 jontects att (Irina MZarENCS 0 90 
F H Al : ; 5 2 (50.80) | A9CCG-0202F-ND 3.58 29.16 214.83 
NovotiliUengihin NDIBEKe Pricin 7 4 (101.60) | A9CAG-0204F-ND 2.34 19.07 140.49 en A9CCG-0203F-ND 3.70 3010 221.76 
Poe rane ce) 9 5 (127.00) | ASCAG-0205F-ND 2.46 20.01 147.42 4(10160)| ASCCG-0204F-ND 381 31.04 22869 
Contacts} in.(mm) | Part No. 1 10 100 2 ( ) i i ql 
6 (152.40) | A9CAG-0206F-ND 2.57 20.92 154.14 5 (127.00) | ASCCG-0205F-ND 3.92 31.95 235.41 
2 (60-80) RoBRC toes ENG ae est Jo388 8 (203.20) | A9CAG-0208F-ND 2.80 22.80 168.00 6 (152.40) | AQCCG-0206F-ND 4.04 3289 24234 
(76.20) : i : : : 2 (60.80) | ASCAG-0302F-ND 2.41 19.61 144.48 8 (203.20) | A9CCG-0208F-ND 4.27 34.77 _ 256.20 
> 4 (101.60) | A9SBBG-0204F-ND 3.46 28.16 207.48 317620) | ASCAG-O303F-ND 253 2061 151.83 
5 (127.00) | AIBBG-0205F-ND 3.57 29.10 214.41 aie oon i O4E.ND Bee BteO “1801 2 (50.80) | A9CCG-0302F-ND 3.99 32.49 239.40 
6 (152.40) | AQBBG-0206F-ND 3.69 30.04 221.34 3 (101.60) |;ASCAG-0304F- : : 18 3 (76.20) | AICCG-0303F-ND 4.11 33.46 246.54 
8 (203.20) | AIBBG-0208F-ND 3.92 31.92 235.20 5 (127.00) | ASCAG-0305F-ND 2.77 22.57 166.32 A (ol 60) | A9CCG-0304F-ND 4.23 34.46 253.89 
(203.20) | AIBBG-0208 3 3 3 
2 (50.80) | A9BBG-0302F-ND 3.63. 29.55 217.77 6 (152.40) | A9CAG-0306F-ND 2.89 23.57 173.67 5 (127.00) | A9CCG-0305F-ND 4.35 35.45 261.24 
3 (76.20) | AJBBG-0303F-ND 3.75 30.55 225.12 8 (203.20) | ASCAG-0308F-ND 3.14 25.54 188.16 8 (152.40) ASCCG-0306F-ND 4.47 36.42 268.38 
4 (101.60) | A9BBG-0304F-ND 3.87 31.52 232.26 2 (50.80) | A9CAG-0402F-ND 2.70 21.95 161.70 8 (203.20) | A9CCG-0308F-ND 4.72 38.42 283.08 
3 5 (127.00) | A9BBG-0305F-ND 3.99 32.52 239.61 3 (76.20) | ASCAG-0403F-ND 2.82 22.97 169.26 2 (50.80) | A9CCG-0402F-ND 4.40 35.80 263.76 
6 (152.40) | A9BBG-0306F-ND 4.12 33.52 246.96 4 | 4 (101.60) | ASCAG-0404F-ND 2.95 24.00 176.82 3 (76.20) | A9CCG-0403F-ND 4.52 36.82 271.32 
8 (203.20) | A9BBG-0308F-ND 4.36 35.48 261.45 5 (127.00) | A9CAG-0405F-ND 3.07 25.02 184.38 4 | 4(101.60)] AICCG-0404F-ND 4.65 37.85 278.88 
2 (60.80) | A9BBG-0402F-ND 4.04 32.86 242.13 6 (152.40) | ASCAG-0406F-ND 3.20 26.05 191.94 512700 A9CCG-0405F-ND 4.77 38.87 286.44 
3 (76.20) | A9BBG-0403F-ND 4.16 33.89 249.69 8 (203.20) | ASCAG-0408F-ND 3.45 28.10 207.06 6 (152.40) | A9CCG-0406F-ND 4.90 39.90 294.00 
4 4 (101.60) | A9BBG-0404F-ND 4.29 34.91 257.25 2 (50.80) | A9CAG-0502F-ND 2.98 24.23 178.50 8 (203.20) | A9CCG-0408F-ND 5.15 41.95 309.12 
5 (127.00) | ASBBG-0405F-ND 4.41 35.94 264.81 3 (76.20) | A9CAG-0503F-ND 3.10 25.28 186.27 2 (50.80) | A9CCG-0502F-ND 4.81 39.13 288.33 
6 (152.40) | ASBBG-0406F-ND 4.54 36.96 272.37 5 4 (101.60) | ASCAG-0504F-ND 3.24 26.36 194.25 3 (76.20) | AICCG-0503F-ND 4.94 40.21 296.31 
8 (203.20) | AYBBG-0408F-ND 4.79 39.02 287.49 5 (127.00) | A9CAG-0505F-ND 3.37 27.42 202.02 é 4 (101.60) | A9CCG-0504F-ND 5.07 41.27 304.08 
2 (50.80) | A9BBG-0502F-ND 4.43 36.08 265.86 6 (152.40) | ASCAG-0506F-ND 3.50 28.47 209.79 5 (127.00) | A9CCG-O505F-ND 5.20 42.35 312.06 
ten A SBRSSEO ENG aes Hae pee 8 (203.20) | A9CAG-0508F-ND 3.76 30.61 225.54 6 (152.40) | A9CCG-O506F-ND 5.33 43.41 319.83 
5 EDT 00) ‘ASBBG-0505F-ND 482 39.27 289.38 2 (50.80) | A9CAG-0602F-ND 3.27 26.59 195.93 8 (203.20) | AICCG-0508F-ND 5.59 45.54 335.58 
6 (152.40) | ASBBG-0S08F-ND 495 40.33 29715 3 (76.20) | A9CAG-0603F-ND 3.41 27.79 204.75 2 (50.80) | A9CCG-0602F-ND 5.23 42.61 313.95 
8 (203.20) | ASBBG-0508F-ND 522 42.47 31290 6 4 (101.60) | A9CAG-0604F-ND 3.56 28.96 213.36 3 (76.20) | A9CCG-0603F-ND 5.38 43.78 322.56 
2 (50.80) | ASBBG-0602F-ND 4.84 39.44 90.64 5 (127.00) | A9CAG-0605F-ND 3.70 30.15 222.18 g | 4 (101.60) | ASCCG-0604F-ND 5.52 44.97 331.38 
3(76.20) | ASBBG-0603F-ND 499 40.64 299.46 6 (152.40) | A9CAG-0606F-ND 3.85 31.35 231.00 5 (127.00) | A9CCG-0605F-ND 5.67 46.17 340.20 
4(10160)| ASBBG-0604F-ND 514 4184 308.28 8 (203.20) | A9CAG-0608F-ND 4.14 33.74 248.64 6 (152.40) | A9CCG-O606F-ND 5.82 47.37 349.02 
8 | 5 (127.00)| AQBBG-O605F-ND 5.29 43.04 317.10 2 (50.80) | ASCAG-0802F-ND 3.86 31.46 231.84 8 (203.20) | AICCG-0608F-ND__6.11 49.76 366.66 
6 (152.40) | A9BBG-O606F-ND 5.43 44.23 325.92 3 (76.20) | A9CAG-0803F-ND 4.04 32.92 242.55 2 (50.80) | AICCG-0802F-ND 6.09 49.62 365.61 
8 (203.20) | ASBBG-0608F-ND 5.73 46.63 343.56 8 4 (101.60) | A9CAG-0804F-ND 4.22 34.37 253.26 3 (76.20) | A9CCG-0803F-ND 6.27 51.07 376.32 
2 (60.80) | A9BBG-0802F-ND 5.69 46.34 341.46 5 (127.00) | A9CAG-0805F-ND 4.40 35.82 263.97 g | 4 (101.60) | ASCCG-0804F-ND 6.45 52.53 387.03 
3 (76.20) | A9BBG-0803F-ND 5.87 47.79 352.17 6 (152.40) | A9CAG-0806F-ND 4.58 37.31 274.89 512700) A9CCG-0805F-ND 6.63 54.01 397.95 
8 4 (101.60) | A9BBG-0804F-ND 6.05 49.25 362.88 8 (203.20) | AICAG-0808F-ND 4.94 40.21 296.31 6 (152.40) | A9CCG-0806F-ND 6.81 55.46 408.66 
5 (127.00) | AIBBG-0805F-ND 6.23 50.73 373.80 2 (60.80) | ASCAG-0902F-ND 4.21 34.26 252.42 8 (203.20) | AICCG-0808F-ND 7.17 58.40 430.29 
6 (152.40) | A9BBG-O806F-ND 6.41 52.18 384.51 3.(76.20) | AJCAG-0903F-ND 4.43 36.08 265.86 2 (50.80) | A9CCG-0902F-ND 6.61 53.81 396.48 
8 (203.20) | A9BBG-0808F-ND 6.77 55.12 406.14 9 4 (101.60) | ASCAG-0904F-ND 4.66 37.91 279.30 3 (76.20) | A9CCG-0903F-ND 6.83 55.63 409.92 
2 (50.80) | ASBBG-0902F-ND 6.19 50.42 371.49 5 (127.00) | A9JCAG-O905F-ND 4.88 39.73 292.74 9 4 (101.60) | A9CCG-0904F-ND 7.06 57.46 423.36 
3 (76.20) | AJBBG-0903F-ND 6.42 52.24 384.93 6 (152.40) | ASCAG-O906F-ND 5.10 41.55 306.18 5 (127.00) | A9CCG-O905F-ND 7.28 59.28 436.80 
9 | Stzr00)| agasG0905END 686 5589 411.81 8 (20820) ee 8) _ 45-20 30806 8 (203.20) | ABCOG-O80BEND 795 6472 476-91 
: 5 i t : af 2 (50.80) | A9CAG-1002F-ND 4.45 36.25 267.12 - - - - - - 
6 (152.40) | ASBBG-O906F-ND 7.09 57.71 425.25 ace eas aan ee oe) 08 2 (50.80) | AICCG-1002--ND 7.01 57.11 420.84 
8 (203.20) BAQBBGSOUDEIENDE 7.54 61.96 _452.13 4.(101.60)| ASCAG-1004F-ND 4.91 39.99 294.63 3 (76.20) | AYCCG-1003F-ND 7.24 58.97 434.49 
2 (50.80) PROBECgOZNGm 6.59 53.67' 395.43 10 | 5 (127.00) | ASCAG-1005F-ND 5.14 41.84 308.28 jo | 4.(101.60) | AICCG-1004F-ND 7.47 60.82 448.14 
3 (76.20) PBB OGsn Nem 6.82 55.52 409.08 6 (152.40) | ACAG-1006F-ND 5.37 43.69 321.93 5 (127.00) | ASCCG-1005F-ND 7.70 62.70 462.00 
io | 4(101.60) | ASBBG-1004F-ND 7.05 57.37 422.73 8 (203.20) | A9CAG-1008F-ND 5.82 47.42 349.44 6 (152.40) | A9CCG-1006F-ND 7.93 64.55 475.65 
5 (127.00) | A9BBG-1005F-ND 7.27 59.22 436.38 2 (50.80) WAGGRGERUBEINDN 470 3a25 2B1a2 8 (203.20) | A9CCG-1008F-ND 8.38 68.26 502.95 
6 (152.40) | AOBBG-1006F-ND 7.50 61.10 450.24 (50.80) : : . ; ; 2 (60.80) | ASCCG-1102F-ND 7.42 60.42 445.20 
8 (203.20) | A9BBG-1008F-ND__7.96__64.81_ 477.54 3 (76.20) | ASCAG-1103F-ND 4.93 40.16 295.89 3 (76.20) | ASCCG-1103F-ND 7.65 62.33 459.27 
2 (50.80) | ASBBG-1102F-ND 6.99 56.91 419.37 41 | 4 (101.60) | ASCAG-1104F-ND 5.16 42.04 309.75 (101.60)| ASCCG-1104F-ND 789 6424 473.34 
3 (76.20) | AIBBG-1103F-ND 7.22 58.80 433.23 5 (127.00) | ASCAG-1105F-ND 5.40 43.95 323.82 11 | §(127'00)| ASCCG-1105F-ND 812 6612 487.20 
4 4 (101.60) | AIBBG-1104F-ND 7.46 60.71 447.30 6 (152.40) | ASCAG-1106F-ND 5.63 45.86 337.89 6 (152.40) A9CCG-1106F-ND 835 68.03 501.27 
5 (127.00)| ASBBG-1105F-ND 7.69 6261 461.37 8 (203.20) | A9CAG-1108F-ND 6.10 49.65 365.82 8 (203 20 ‘ , : 
(203.20) | A9CCG-1108F-ND 8.82 71.82 529.20 
6 (152.40) | AYBBG-1106F-ND 7.92 64.50 475.23 2 (50.80) | A9CAG-1202F-ND 5.15 41.95 309.12 2 (50.80) | AICCG-1202F-ND 8.03 65.38 481.74 
8 (203.20) | AOBBG-1108F-ND 8.39 68.29 503.16 3 (76.20) | A9CAG-1203F-ND 5.46 44.49 327.81 3 (76.20) ‘A9CCG-1203F-ND 834 6794 50064 
2 (50.80) | AIBBG-1202F-ND 7.58 61.73 454.86 4 (101.60) | ASCAG-1204F-ND 5.78 47.05 346.71 A ; ‘ | 
3 (76.20) | A9BBG-1203F-ND 7.90 64.30 473.76 12 | §(127.00)| ASCAG-1205F-ND 6.09 49.59 365.40 12 | 4 (101.60) FAQCCGsIZ05E-ND) 8.66 70.51 519.54 
j2 | 4(101.60)] ASBBG-1204F-ND 8.21 66.86 492.66 6 (152.40) | ASCAG-1206F-ND 6.41 52.16 384.30 piven he en eee ou or 
5 (127.00) | ASBBG-1205F-ND 8.52 69.40 511.35 8 (203.20) | ASCAG-1208F-ND 7.03 57.26 421.89 (182.40) & a i : é 
6 (152.40) | A9BBG-1206F-ND 8.84 71.96 530.25 2 (60.80) | ASCAG-1302E-ND 5.43 44.23 325.92 8 (203.20) | AICCG-1208F-ND_ 9.91 80.71 594.72 
Ad 2(7e2 | AERC SOIEND 875 dee) om i Ree 
3 (76.20) | ASBBG-1303F-ND 8.31 67.63 498.33 13, | 4 (101.60) TReeeeeccanem OOF 49.42 364.14 4 (101.60) | A9CCG-1304F-ND 9.08 73.96 544.95 
: ‘ : : 5 (127.00) | A9CAG-1305F-ND 6.39 52.01 383.25 13 | 5 (12700) | ASCCG-1305E.ND 940 7652 563.85 
13 | 4(101.60) AGEBG ASCE NER 8.62 70.22 517.44 6 (152.40) | ASCAG-1306F-ND 6.70 54.58 402.15 s(t “) RCCCCHEDEEINEN 972 O12 Senon 
5 (127-00) eee O24 = 72.82 596.55 8 (203.20) | ASCAG-1308F-ND 7.34 59.76 440.37 ) reel i : : 
6 (152.40) | A9SBBG-1306F-ND 9.26 75.41 555.66 2 (60.80) WASGAGHANPENDM 671464834251 8 (208.20) A9CCG-1308F-ND 10.35 84.30 621.18 
8 (203.20) | A9BBG-1308F-ND 9.89 80.57 _593.67 . i 4 . ; : 2 (50.80) | A9CCG-1402F-ND 8.85 72.08 531.09 
2 (60.80) | ASBBG-1402F-ND 8.39 68.29 503.16 3 (76.20) | AICAG-1403F-ND 6.03 49.11 361.83 3 (76.20) | A9CCG-1403F-ND 9.17 74.70 550.41 
3 (76.20) | AIBBG-1403F-ND 8.71 70.91 522.48 14 ott27 OO} SSN LAGE Ne ee ae eee 44 | 4(101.60)| ASCCG-1404F-ND 9.50 77.32 569.73 
4 (101.60) | A9SBBG-1404F-ND 9.03 73.53 541.80 / F 5 : . : Aer ASCCG-1405F-ND 9.82 79.97 589.26 
14 | 5(127.00)| A9BBG-1405F-ND 9.35 76.15 561.12 6 (152.40) | ASCAG-1406F-ND 7.00 57.00 420.00 6 (152.40) | ASCCG-1406F-ND 10.14 82.59 608.58 
6 (152.40) | A9BBG-1406F-ND 9.68 78.80 580.65 8 (203.20) | ASCAG-1408F-ND 7.64 62.24 458.64 8 (203.20) | A9CCG-1408F-ND 10.79 87.84 647.22 
8 (203.20) | A9BBG-1408F-ND 10.32 84.05 619.29 2 (50.80) | ASCAG-1502F-ND 6.23 50.76 374.01 2 (50.80) | ASCCG-1502F-ND 9.75 79.40 585.06 
2 (50.80) | AJBBG-1502F-ND 9.21 75.01 552.72 3 (76.20) | ASCAG-1503F-ND 6.56 53.44 393.75 3 (76.20) | A9JCCG-1503F-ND 10.08 82.08 604.80 
3 (76.20) | AIJBBG-1503F-ND 9.54 77.69 572.46 4 (101.60) | A9JCAG-1504F-ND 6.89 56.12 413.49 4 (101.60) | A9CCG-1504F-ND 10.41 84.76 624.54 
15 15 ( ) | AICCG-150 F : y 
ts | 4 (101.60) A9BBG-1504F-ND 9.87 80.37 592.20 5 (127.00) | A9CAG-1505F-ND 7.22 58.80 433.23 5 (127.00) | A9CCG-1505F-ND 10.74 87.44 644.28 
5 (127.00) | A9BBG-1505F-ND 10.20 83.05 611.94 6 (152.40) | ASCAG-1506F-ND 7.55 61.47 452.97 6 (152.40) | A9CCG-1506F-ND 11.07 90.12 664.02 
6 (152.40) | A9BBG-1506F-ND 10.53 85.73 631.68 8 (203.20) | ASCAG-1508F-ND 8.21 66.83 492.45 8 (203.20) | A9CCG-1508F-ND 11.73 95.48 703.50 
8 (203.20) | ASBBG-1508F-ND 11.19 91.09 671.16 = qi 
2 (50.80) | AQBBG-1602F-ND 9.77 79.52 585.90 Ae Rae eee 860 ee $9985 2 (50.80) | A9JCCG-1602F-ND 10.34 84.16 620.13 
3(76.20) | ASBBG-1603F-ND 10.10 8222 60585 (76.20) ; 5 E 3 (76.20) | A9CCG-1603F-ND 10.67 86.87 640.08 
4(101.60)| ASBBG-1604F-ND 10.43 8493 625.80 16 4 (101.60) | A9CAG-1604F-ND 7.27 59.17 435.96 16 4 (101.60) | A9CCG-1604F-ND 11.00 89.58 660.03 
16 | 5(127.00)| ABBG-1605F-ND 1077 8767 645.96 5 (127.00) | A9CAG-1605F-ND 7.60 61.87 455.91 512700 ASCCG-1605F-ND 11.34 92.31 680.19 
6 (152.40)| ASBBG-1606F-ND 11.10 90.37 665.91 6 (152.40) | A9CAG-1606F-ND 7.93 64.61 476.07 6 (152.40) | A9CCG-1606F-ND 11.67 95.02 700.14 
8 (203.20)| ASBBG-1608F-ND 11.77 95.82 706.02 8 (203.20) | AICAG-1608F-ND 8.60 70.02 515.97 8 (203.20) | AYCCG-1608F-ND 12.34 100.46 740.25 
2 (60.80) | AQBBG-1802F-ND 11.32 92.14 678.93 2 (50.80) | ASCAG-1802F-ND 7.77 63.30 466.41 2 (50.80) | A9CCG-1802F-ND 11.95 97.30 716.94 
3 (76.20) | ASBBG-1803F-ND 11.88 96.76 712.95 3 (76.20) | ASCAG-1803F-ND 8.34 67.92 500.43 3 (76.20) | A9CCG-1803F-ND 12.52 101.92 750.96 
4 (101.60) | AQBBG-1804F-ND 12.45 101.37 746.97 tg | 4 (101.60) | ASCAG-1804F-ND 8.91 72.53 534.45 tg | 4(101.60) | AICCG-1804F-ND 13.08 106.53 784.98 
18 | 5(127.00)| A9BBG-1805F-ND 13.02 105.99 780.99 5 (127.00) | ASCAG-1805F-ND 9.47 77.15 568.47 5 (127.00) | AYCCG-1805F-ND 13.65 111.15 819.00 
6 (152.40) | A9BBG-1806F-ND 13.58 110.58 814.80 6 (152.40) | ASCAG-1806F-ND 10.04 81.77 602.49 6 (152.40) | ASCCG-1806F-ND 14.22 115.77 853.02 
8 (203.20) | A9BBG-1808F-ND 14.71 119.81 882.84 8 (203.20) | A9CAG-1808F-ND 11.18 91.00 670.53 8 (203.20) | A9CCG-1808F-ND 15.35 124.97 920.85 
2 (60.80) | A9BBG-2002F-ND 12.42 101.15 745.29 2 (50.80) | ASCAG-2002F-ND 8.51 69.28 510.51 2 (50.80) | A9CCG-2002F-ND 13.12 106.85 787.29 
3 (76.20) | A9BBG-2003F-ND 13.00 105.85 779.94 3 (76.20) | A9CAG-2003F-ND 9.09 73.99 545.16 3 (76.20) | A9CCG-2003F-ND 13.70 111.55 821.94 
9 | 4(101.60)| ASBBG-2004F-ND 13.58 110.58 814.80 29 | 4(101.60) | ASCAG-2004F-ND 9.67 78.72 580.02 20 ail .60)| A9CCG-2004F-ND 14.28 116.25 856.59 
5 (127.00) | A9BBG-2005F-ND 14.16 115.28 849.45 5 (127.00) | A9CAG-2005F-ND 10.24 83.42 614.67 5 (127.00) | A9CCG-2005F-ND 14.85 120.95 891.24 
6 (152.40) | A9BBG-2006F-ND 14.74 119.99 884.10 6 (152.40) | A9CAG-2006F-ND 10.82 88.12 649.32 6 (152.40) | A9CCG-2006F-ND 15.43 125.66 925.89 
8 (203.20) | A9BBG-2008F-ND 15.89 129.39 953.40 8 (203.20) | A9CAG-2008F-ND 11.98 97.53 718.62 8 (203.20) | A9CCG-2008F-ND 16.59 135.09 995.40 
Also available in 30 Gold, A9BBA — OLILIF-ND Also available in 30 Gold, AACAA— UIDILIF-ND Also available in 30 Gold, A9CCA —CIAOLIF-ND 
Call for complete part number and pricing. Call for complete part number and pricing. Call for complete part number and pricing. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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.050” (1.27mm) Flat Flex Cable 


Material: 

+ Insulation: Flame retardant polyester film 
Performance Characteristics: 

+ Current Rating: 1.5 amperes (30AWG equivalent) 
+ Voltage Rating: 300 volts 

+ Temperature Rating: -20°C to +105°C 


+ Insulation Flammability: Polyester, self-extinguishing per UL Flame 


Test VW-1 
+ Dielectric Strength: 2500V/MIL 


Typical Electrical Values: 
+ Resistance: 1100/1000 feet (304.8 meters) max. 
+ Capacitance: 13.8 pf/ft (max.) 
+ Impedance: 113 ohms 
.037 .050 
foe a 


A (Span) +! 
- B (Cable Width) + 


026 


7 
011 


ici Ribbon Cable 


Insulation Material: PVC, UL VW-1. 

Capacitance pftft.: 12.6. 

Color: Color-coded is standard 10 color repeat (brown, red, 
orange, yellow, green, blue, purple, gray, white, black). Gray has 
single-edge strip for pin one orientation. 

Inductance pH/ft.: 20. 

Edge Marking: None. 

Propagation Delay nstft.: 1.4. 

Center Spacing - Inch (mm): .050” (1.27mm). 

Insulation Resistance: 1x10'° ohms 110 ft. 10f (8m) sample 
used, measured at 500 V. 

Conductor: Stranded copper, tinned. 

Rise Time ns: 3. 

Conductor Size: #28 AWG 7x36. 

Voltage Rating: 300 V RMS. 


Impedance, ohms: 100. Impedance, capacitance, inductance, and 


propagation delay were measured Ground-Signal-Ground on a 
time-domain reflectometer. 

Temperature Rating: -20°C to + 105°C. Maximum storage 
temperature for unterminated bulk cable is 120°F (50°C). 

UL Style Number: 2651. 


Physical Specifications (Dimensions) 


28 AWG 7/36 


j<—— DimA 
a Stranded conductor 


<— DimB —r 


hol Waldo 


\_/ 


-100” (2.54mm) Round Conductor Flat 


Cable in Precut 


Lengths 


26 AWG (7 x 34) Stranded, Topcoat 


Features: 
* Gray PVC insulation 


+ ULL. temperature rating -20°C to 105°C 
* ULL. voltage 300 V. max. 
* ULL. flammability rating VW-1 


* ULL. Style No. 2651 


* ULL. recognized (File #£61522) 
* CSA certification (File #LL61126) 


a Tin coated copper 
ies sia Digi-Key Pricing 025(.64 UL Style 2651 
tacts A B Part No. 500 Ft ie a i 105°C 300V Digi-Key Dimension L 
< 0 (1.27) Part No. In. (mm) 
4 150 (3.81) .250 (6.35) | AED4-500-ND 300.00 OOOO) — "034 (.86) XXXX-02-ND 2" (50.80) 
5 .200 (5.08) .300 (7.62) | AED5-500-ND 307.50 XXXX-04-ND 4” (101.6) 
6 .250 (6.35) .350 (8.89) | AE06-500-ND 315.00 Dim. = Inch (mm) XXXX-06-ND 6” (152.4) 
7 300 (7.62) 400 (10.16) | AE07-500-ND 322.50 Conductors “A” “B” w 
8 .350 (8.89) 450 (11.43) | AE08-500-ND 330.00 10 -500 (12.70) -450 (11.43) .050 Ss 041 
10 | .450 (11.43) 550 (13.97) | AE10-500-ND 345.00 is LOOT TE) Soeitieiol) 2?) 100 (2.54) (1.04) 
450(11.43) 550 (13.97) i 4 16 B00 (20.32) "750 (19.05) : 
12 | .550(13.97) 650 (16.51) | AE12-500-ND 367.50 20 7.000 (25.40) "950 (24.13) =@)= =@)= =(0)= =(0)= <(0)= <(0)= 
17 | .800 (20.32) 900 (22.86) | AE17-500-ND 442.50 24 1.200 (30.48) 1.150 (29.21) 
26 1.300 (33.02) 1.250 (31.75) No. of Dim. S Dim. W (Ref.) 
20 | .950(24.1 1.050 (26.67) | AE20-500-ND 510.00 
qt Ga Poet) et 34 1.700 (43.18) 1.650 (41.91) Positions In. (mm) In. (mm) 
22 | 1.050(26.67) 1.150 (29.21) | AE22-500-ND 555.00 36 7.800 (45.72) 1.750 (44.45) 3 200 (6.08) 300 (7.62) 
25 | 1.200(30.48) 1.300 (33.02) | AE25-500-ND 645.00 40 2.000 (50.80) 1.950 (49.53) 4 .300 (7.62) .400 (10.16) 
50 2.500 (63.50) 2.450 (62.23) 5 400 (10.16) 500 (12.70) 
60 3.000 (76.20) 2.950 (74.93) s an jek nn ees 
-100” (2.54mm) Flat Flex Cable 64 3.200 (81.28) 3.150 (80.01) i Sees Sop anee 
; . . 9 800 (20.32) .900 (22.86) 
Material: Multi-Color Ribbon Cable* 10 900 (22.86) 1.000 (25.40) 
+ Conductors: Unplated copper per QQ-C502 With Standard 10 Color Repeat Sequence 
+ Insulation: Flame retardant polyester film am ia 
na No. of (Note: “X” in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet) Digi-Key Pricing Molex 
Performance Characteristics: Con- | Digi-Key Pricing Pos. Part No. 1 10 Part No. 
+ Current Rating: 2 amperes (28 AWG equivalent) tacts | Part No. 5 10 25 50 100 
se een eae 9 | ROI2XND 143 202 488 (942 «17.44 vena a 2 Seno 
+ Temperature Rating: -55° to +105°C. - - - - - 3 WM03-04-ND 48 427 25001-0304 
+ Insulation Resistance: 5000 megohms (min.) 10_|_R000-X-ND 1.27 2.26 546 1053 19.50 WM03-06-ND 59 5.18 25001-0306 
: a Polyester, self-extinguishing per UL Flame 14 | ROO1-X-ND 1.78 3.18 7.67 14.78 27.38 WW04-02-ND 56 4.95 25001-0402 
. UL Style 26 is 16 | ROOZXND 203 363 875 1688 31.25 4 | WM04-04-ND 70 6.15 25001-0404 
WM04-06-ND 86 7.63 25001-0406 
Typical Electrical Values: 20 | ROOSXND 254 454 1096 2113 39.13 Seager = = ae 
+ Resistance: 55/1000 feet (304.8 meters) max. 24 | RO04-X:ND 3.06 5.45 13.16 ___ 25.38 47.00 5 f : 
25 | ROWU-XND 3.19 569 13.74 26.4 49.06 AMO EN va 6.43 ZOOTEISOS 
+ Capacitance: 10.8 pf/ft (max.) BAe a i 3. 49 z 
+ Impedance: 128 ohms 26 | ROOS-XND 330 589 1423 2744 5081 WM06-02-ND 60 5.29 25001-0602 
34 | ROO6-XND 4.31 7.69 1855 35.78 «66.25 ° asag te a ee ae 
pol .075 (1.91) >| |<.050 (1.27) : : d i : WM06-06-ND 97 8.54 25001-0606 
L 36 | ROIOXND 548 9.77 2359 45.50 84.25 
a WM07-02-ND 61 541 25001-0702 
ne A 37 | ROISXND 4678.33 20.11. 3878 71.81 7 WM07-04-ND ‘80 706 25001-0704 
( 28) ~< B 40 | R007-X-ND 5.09 9.08 21.91 42.26 78.25 WN07-06-ND 1.02 9.00 25001-0706 
50 | ROOSXND 636 11.35 27.41 5285 97.88 WM08-02-ND 63 558 25001-0802 
Flex Cable 60 | ROO-XND 760 1356 3273 6311 116.88 8 WNM08-04-ND 84 7A1 25001-0804 
as mn 64 | ROI4XND 809 1444 3486 67.23 124.50 WM08-06-ND 1.08 9.51 25001-0806 
Con- Inch (mm) Digi-Key Pricing * Cable available in 200 ft ree! , Please call for pricing WM09-02-ND 65 5.75 25001-0902 
tacts A Part No. 500 Ft. G Ribbon Cable* 9 WM09-04-ND 87 7.68 25001-0904 
ra Ibbon Cable WM09-06-ND 14 9.97 25001-0906 
2 | 10254) _ S00 (7.62) 27.50 With Single Bi Red Strip For Pin One Giientation = : = 
3 | .200(5.08) 400 (10.16) | AFD3-500-ND 270.00 46 eeleats is ee Seiad 
No. of (Note: “X” in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet) » 2 i 
4 | 300 (7.62) 500 (12.70) | AFO4-500-ND 285.00 Con- | Digi-Key oy Pricing pr WM10-06-ND 120 40.55 25001-1006 
5 | .400 (10.16) 600 (15.24) | AFD5-500-ND 292.50 tacts | Part No. 5 10 25 50 100 
6 | .500 (12.70) .700 (17.78) | AF06-500-ND 315.00 9 | RO19-X-ND 8 1.66 4.01 7.73 14.31 
8 | .700(17.78) .900 (22.86) | AF08-500-ND 352.50 10 | R020-X-ND 87 155 3.75 7.22 13.38 Paladin-Tools' 
9 | .800 (20.32) 1.000 (25.40) | AF09-500-ND 405.00 14 | RO21-X-ND 1.24 220. 532 10.26 —_—19.00 \ 
10 | .900 (22.86) 1.100 (27.94) | AF10-500-ND 420.00 16 | R022-X-ND 1.40 249 602 11.61 ~—21.50 PC Cable T 
11 | 1.000 (2540) 1.200 (30.48) | AFIT-500-ND 435.00 20 | ROZSXND 176 313 756 1458 27.00 able Tester 
12 | 1.100(27.94) 1.300 (33.02) | AF12-500-ND 450.00 24 | RO24XND 2.10 374 9.031742 32.25 Tests continuity of PC cables. Identifies open, 
qi 26 | R025-X-ND 2.29 4.09 9.87 19.04 35.25 shorted and cross connected wires. Tests combi- 
18 EDO S038) 1,400 (35.56) GFRD 465.00 34 | RO26-X-ND 2.99 534 12.88 24.84 46.00 nations of coax: RG 58, 59, 62 BNC; RJ45 and 
14 | 1.300 (33.02) 1.500 (38.10) | AF14-500-ND 480.00 - - - - RJ11 telephone cables; D-Sub 9 Pin 
15 | 1.400 (35.56) 1.600 (40.64) | AFIS-500-ND 495.00 40 | R027XND 3.51 6.27 15.14 29.19 54.06 (male/female); D-Sub 15 Pin (including H.D. and 
50 | R028-X-ND 4.39 7.83 18.90 36.45 67.50 male/female); D-Sub 25 Pin (male/female). Tests 
16 1.500 (38.10) 1.700 (43.18) AF16-500-ND 540.00 60 | R029-X-ND 525 9.37 22.63 43.64 80.81 shield continuity. Battery included. 
18 | 1.700 (43.18) 1.900 (48.26) | AF18-500-ND 622.50 ; : ; : ; ions. 
PME ms ' ae < ~ are ae 64 | ROSO-X-ND 10.08 1798 4340 8370 ‘155.00 Nowinas Use connections 
900 (48.26) WOOKS3-54) csi * Cable available in 200 ft reel , Please call for pricing PAL1570-ND.. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


CORPORATION 


0.5mm and 1mm Flat Flex Cable 


Parlex custom jumper cables are available with flat conductors of 
desired length, stripped at both ends. The insulation has been 
stripped from one side only, exposing one surface of the conductors. 
Conductors have been pre-tinned for direct insertion into connectors. 
Features: 

* Superior Mechanical and Shielding Performance +» Meets FCC, CIS 
PR/VDE effectivity requirements for inter connects + High flexibility 


0.5mm Flat Flex Cable 


rating of 10 million flex cycles on a .6” (15.24mm) radius with opti- 
mum design layout * Superior mechanical and abrasion resistance 


Cable Characteristics: 

* Conductors: Cu., tin/lead plated * Current Rating: 0.5A (0.5mm); 
1.50A (1mm) + Voltage Rating: 90 volts + Insulation: polyester 
* Temperature Rating: -55°C to 105°C + Dielectric Strength: 2500 
volts/mil + U.L. Flame Rating: VW-1 + U.L. Styles: 20890 & 20566 


No. of | Dim. A Digi-Key Pricing Parlex No. of | Dim. A Digi-Key Pricing Parlex 
Pos. | (mm) | PartNo. 1 10 100 250 Part No. Pos. | (mm) | PartNo. 1 10 100 250 Part No. 
2” (5.08cm) Unshielded Flat Flex Cable 30 15.5 HFF-30U-04-ND 4.50 37.50 275.00 582.50 | 0.5MM-30-4-B 
10 55 HFF-10U-02-ND 3.60 30.00 220.00 466.00 0.5MM-10-2-B 36 18.5 HFF-36U-04-ND 4.64 38.63 283.25 599.98 0.5MM-36-4-B 
20 10.5 HFF-20U-02-ND 3.74 31.13 228.25 483.48 0.5MM-20-2-B 40 20.5 HFF-40U-04-ND 4.73 39.38 288.75 611.63 0.5MM-40-4-B 
24 12.5 HFF-24U-02-ND 3.78 31.50 231.00 489.30 | 0.5MM-24-2-B 50 25.5 HFF-50U-04-ND 495 41.25 302.50 640.75 | _0.5MM-50-4-B 
30 15.5 HFF-30U-02-ND 3.83 31.88 233.75 495.13 | 0.5MM-30-2-B 6” (15.24cm) Unshielded Flat Flex Cable 
36 18.5 HFF-36U-02-ND 3.87 32.25 236.50 500.95 | 0.5MM-36-2-B 10 55 HFF-10U-06-ND 450. 3750 275.00 582.50] 0.5MM-10-6-B 
40 20.5 HFF-40U-02-ND 3.92 32.63 239.25 506.78 | 0.5MM-40-2-B 20 105 HFF-20U-06-ND 495 41.25 302.50 640.75 | 0.5MM-20-6-B 
50 25.5 HFF-50U-02-ND 4.05 33.75 247.50 524.25 | 0.5MM-50-2-B 24 125 HFF-24U-06-ND 518 4313 31625 669.88 | 0.5MM-24-6-B 
4” (10.16cm) Unshielded Flat Flex Cable 30 15.5 HFF-30U-06-ND 5.40 45.00 330.00 699.00 | 0.5MM-30-6-B 
10 5.5 HFF-10U-04-ND 4.05 33.75 247.50 524.25 | 0.5MM-10-4-B 36 18.5 HFF-36U-06-ND 5.54 46.13 338.25 716.48 | 0.5MM-36-6-B 
20 10.5 HFF-20U-04-ND 4.28 35.63 261.25 553.38 | 0.5MM-20-4-B 40 20.5 HFF-40U-06-ND 5.63 46.88 343.75 728.13 | 0.5MM-40-6-B 
24 12.5 HFF-24U-04-ND 4.37 36.38 266.75 565.03 0.5MM-24-4-B 50 25.5 HFF-50U-06-ND 5.85 48.75 357.50 757.25 0.5MM-50-6-B 
1mm Flat Flex Cable 
No. of | Dim. A Digi-Key Pricing Parlex No. of | Dim. A Digi-Key Pricing Parlex 
Pos. (mm) Part No. 1 10 100 250 Part No. Pos. (mm) Part No. 1 10 100 250 Part No. 
2” (5.08cm) Unshielded Flat Flex Cable 18 19.15 | HF18U-06-ND 4.50 37.50 275.00 582.50 | 1.00MM-18-6-B 
6 715 HFO6U-02-ND 2.25 18.75 137.50 291.25 1.00MM-6-2-B 20 21.15 HF20U-06-ND. 4.73 39.38 288.75 611.63 1.00MM-20-6-B 
8 9.15 | HFO8U-02-ND 2.48 20.63 151.25 320.38 | 1.00MM-8-2-B 22 23.15 | HF22U-06-ND 495 41.25 302.50 640.75 | 1.00MM-22-6-B 
10 11.15 HF10U-02-ND 2.70 22.50 165.00 349.50 1.00MM-10-2-B 24 25.15 HF24U-06-ND 5.18 43.13 316.25 669.88 1.00MM-24-6-B 
12 13.15 HF12U-02-ND 2.93 24.38 178.75 378.63 1.00MM-12-2-B 26 27.15 HF26U-06-ND 5.40 45.00 330.00 699.00 1.00MM-26-6-B 
14 15.15 HF14U-02-ND 3.15 26.25 192.50 407.75 1.00MM-14-2-B 28 29.15 HF28U-06-ND 5.63 46.88 343.75 728.13 1.00MM-28-6-B 
16 17.15 | HF16U-02-ND 3.38 28.13 206.25 436.88 | 1.00MM-16-2-B 30 31.15 | HF30U-06-ND 5.85 48.75 357.50 757.25 | _1.00MM-30-6-B 
18 19.15 | HF18U-02-ND 3.60 30.00 220.00 466.00 | 1.00MM-18-2-B 8” (20.32cm) Unshielded Flat Flex Cable 
20 21.15 HF20U-02-ND 3.83 31.88 233.75 495.13 1.00MM-20-2-B 6 7415 HFO6U-08-ND 3.60 30.00 220.00 466.00 1.00MM-6-8-B 
22 23.15 | HF22U-02-ND 4.05 33.75 247.50 524.25 | 1.00MM-22-2-B 8 9.15 | HFO8U-08-ND 3.83 31.88 233.75 495.13 | 1.00MM-8-8-B 
24 25.15 HF24U-02-ND 4.28 35.63 261.25 553.38 1.00MM-24-2-B 10 14.15 HF10U-08-ND 4.05 33.75 247.50 524.25 1.00MM-10-8-B 
26 27.15 HF26U-02-ND 4.50 37.50 275.00 582.50 1.00MM-26-2-B 12 13.15 HF12U-08-ND 4.28 35.63 261.25 553.38 1.00MM-12-8-B 
28 29.15 | HF28U-02-ND 4.73 39.38 288.75 611.63 | 1.00MM-28-2-B 14 15.15 | HF14U-08-ND 450 37.50 275.00 582.50 | 1.00MM-14-8-B 
30 31.15 | HF30U-02-ND 495 41.25 302.50 640.75 | 1.00MM-30-2-B 16 17.15 | HF16U-08-ND 4.73 39.38 288.75 611.63 | 1.00MM-16-8-B 
3” (7.62cm) Unshielded Flat Flex Cable 18 19.15 | HF18U-08-ND 495 41.25 302.50 640.75 | 1.00MM-18-8-B 
6 7.15 | HFO6U-03-ND 248 2063 151.25 320.38 | 1.00MM6-3-B 20 21.15 | HF20U-08-ND 5.18 43.13 316.25 669.88 | 1.00MM-20-8-B 
8 9.15 | HFO8U-03-ND 2.70 2250 165.00 349.50 | 1.00MM-8-3-B 22 23.15 | HF22U-08-ND 5.40 45.00 330.00 699.00 | 1.00MM-22-8-B 
10 11.15 HF10U-03-ND 2.93 24.38 178.75 378.63 1.00MM-10-3-B 24 25.15 HF24U-08-ND 5.63 46.88 343.75 728.13 1.00MM-24-8-B 
12 13.15 HF12U-03-ND 3.15 26.25 192.50 407.75 1.00MM-12-3-B 26 27.15 HF26U-08-ND 5.85 48.75 357.50 = 757.25 1.00MM-26-8-B 
14 15.15 | HF14U-03-ND 3.38 28.13 206.25 436.88 | 1.00MM-14-3-B 28 29.15 | HF28U-08-ND 6.08 50.63 371.25 786.38 | 1.00MM-28-8-B 
16 1715: HF16U-03-ND 3.60 30.00 220.00 466.00 1.00MM-16-3-B 30 31.15 HF30U-08-ND 6.30 52.50 385.00 815.50 1.00MM-30-8-B 
18 19.15 | HF18U-03-ND 3.83 31.88 233.75 495.13 | 1.00MM-18-3-B 10” (25.40cm) Unshielded Flat Flex Cable 
20 21.15 | HF20U-03-ND 4.05 33.75 247.50 524.25 | 1.00MM-20-3-B 6 7.45 | HFO6U-10-ND 4.05. 3375 24750 524.25 | 1.00MM6-10-B 
22 23.15 | HF22U-03-ND 4.28 35.63 261.25 553.38 | 1.00MM-22-3-B 8 9.15 | HFO8U-10-ND 4.28 3563 261.25 553.38 | 1.00MM-8-10-B 
24 25.15 | HF24U-03-ND 4.50 37.50 275.00 = 582.50 | 1.00MM-24-3-B 10 11.15 | HF10U-10-ND 4.50 37.50 275.00 582.50 | 1.00MM-10-10-B 
26 27.15 | HF26U-03-ND 4.73 39.38 288.75 611.63 | 1.00MM-26-3-B 12 13.15 | HF12U-10-ND 4.73 39.38 288.75 611.63 | 1.00MM-12-10-B 
28 29.15 | HF28U-03-ND 4.95 41.25 302.50 640.75 | 1.00MM-28-3-B 14 15.15 | HF14U-10-ND 495 41.25 302.50 640.75 | 1.00MM-14-10-B 
30 31.15 | HF30U-03-ND 5.18 43.13 316.25 669.88 | 1.00MM-30-3-B 16 17.15 | HF16U-10-ND 5.18 43.13 316.25 669.88 | 1.00MM-16-10-B 
4” (10.16cm) Unshielded Flat Flex Cable 18 19.15 | HF18U-10-ND 5.40 45.00 330.00 699.00 | 1.00MM-18-10-B 
6 7.15 | HFO6U-04-ND 2.70 22.50 165.00 349.50 | 1.00MM-6-4-B 20 21.15 | HF20U-10-ND 5.63 46.88 343.75 728.13 | 1.00MM-20-10-B 
8 9.15 | HFO8U-04-ND 2.93 24.38 178.75 378.63 | 1.00MM-8-4-B 22 23.15 | HF22U-10-ND 5.85 48.75 357.50 757.25 | 1.00MM-22-10-B 
10 11.15 | HF10U-04-ND 3.15 26.25 192.50 407.75 | 1.00MM-10-4-B 24 25.15 | HF24U-10-ND 6.08 50.63 371.25 786.38 | 1.00MM-24-10-B 
12 13.15 | HF12U-04-ND 3.38 28.13 206.25 436.88 | 1.00MM-12-4-B 26 27.15 | HF26U-10-ND 6.30 52.50 385.00 815.50 | 1.00MM-26-10-B 
14 15.15 | HF14U-04-ND 3.60 30.00 220.00 466.00 | 1.00MM-14-4-B 28 29.15 | HF28U-10-ND 6.53 54.38 398.75 844.63 | 1.00MM-28-10-B 
16 17.15 | HF16U-04-ND 3.83 31.88 233.75 495.13 | 1.00MM-16-4-B 30 31.15 | HF30U-10-ND 6.75 56.25 412.50 _ 873.75 | _1.00MM-30-10-B 
18 19.15 | HF18U-04-ND 4.05 33.75 247.50 524.25 | 1.00MM-18-4-B 12” (30.48cm) Unshielded Flat Flex Cable 
20 21.15 | HF20U-04-ND 4.28 35.63 261.25 553.38 | 1.00MM-20-4-B 6 7.15 | HF06U-12-ND 450. 3750 275.00 58250 | 1.00MM6-12-B 
22 23.15 | HF22U-04-ND 4.50 37.50 275.00 582.50 | 1.00MM-22-4-B 8 9.15 | HFO8U-12-ND 473 39.38 288.75 611.63 | 1.00MM-8-12-B 
24 | 25.15 Ree 4.73 39.38 288.75 611.63 | 1.00MM-24-4-B 10 11.15 | HF10U-12-ND 4.95 41.25 302.50 640.75 | 1.00MM-10-12-B 
260 | 27.15 nner ee 495 41.25 302.50 640.75 | 1.00MM-26-4-B 12 13.15 | HF12U-12-ND 518 43.13 316.25 669.88 | 1.00MM-12-12-B 
28 | 29.15 |iHE2SUS0s-ND) 518 43.13 316.25 669.88 | 1.00MM-28-4-B 14 15.15 | HF14U-12-ND 5.40 45.00 330.00 699.00 | 1.00MM-14-12-B 
30 | 31.15 ESHRSOUSCs:ND) 5.40__45.00_330.00__699.00_| _1.00MM-30-4-B 16 17.15 | HF16U-12-ND 5.63 46.88 343.75 728.13 | 1.00MM-16-12-B 
5” (12.70cm) Unshielded Flat Flex Cable 18 19.15 HF18U-12-ND 5.85 48.75 357.50 757.25 1.00MM-18-12-B 
6 7.15 | HFO6U-05-ND 2.93 24.38 178.75 378.63 | 1.00MM-6-5-B 20 21.15 | HF20U-12-ND 6.08 50.63 371.25 786.38 | 1.00MM-20-12-B 
8 9.15 | HFO8U-05-ND 3.15 26.25 192.50 407.75 | 1.00MM-8-5-B 22 23.15 | HF22U-12-ND 6.30 52.50 385.00 815.50 | 1.00MM-22-12-B 
10 11.15 | HF10U-05-ND 3.38 28.13 206.25 436.88 | 1.00MM-10-5-B 24 25.15 | HF24U-12-ND 6.53 54.38 398.75 844.63 | 1.00MM-24-12-B 
12 13.15 | HF12U-05-ND 3.60 30.00 220.00 466.00 | 1.00MM-12-5-B 26 27.15 | HF26U-12-ND 6.75 56.25 412.50 873.75 | 1.00MM-26-12-B 
14 15.15 | HF14U-05-ND 3.83 31.88 233.75 495.13 | 1.00MM-14-5-B 28 29.15 | HF28U-12-ND 6.98 58.13 426.25 902.88 | 1.00MM-28-12-B 
16 17.15 | HF16U-05-ND 4.05 33.75 247.50 524.25 | 1.00MM-16-5-B 30 31.15 | HF30U-12-ND 7.20 60.00 440.00 932.00 | _1.00MM-30-12-B 
18 19.15 | HF18U-05-ND 4.28 35.63 261.25 553.38 | 1.00MM-18-5-B 18” (45.72cm) Unshielded Flat Flex Cable 
20 21.15 | HF20U-05-ND 450 37.50 275.00 582.50 | 1.00MM-20-5-B 6 7.15 | HFO6U-18-ND 585 48.75 357.50 75725 | 1.00MM618-B 
22 23.15 | HF22U-05-ND 4.73 39.38 288.75 611.63 | 1.00MM-22-5-B 8 9.15 | HFO8U-18-ND 6.08 5063 371.25 78638 | 1.00MM-8-18-B 
24 25.15 | HF24U-05-ND 495 41.25 302.50 640.75 | 1.00MM-24-5-B 10 44.15 | HF10U-18-ND 630 5250 385.00 81550 | 1.00MM-10-18-B 
26 27.15 | HF26U-05-ND 5.18 43.13 316.25 669.88 | 1.00MM-26-5-B 12 13.15 | HF12U-18-ND 6.53 54.38 398.75 844.63 | 1.00MM-12-18-B 
28 29.15 | HF28U-05-ND 5.40 45.00 330.00 699.00 | 1.00MM-28-5-B 14 15.15 | HF14U-18-ND 675 5625 41250 873.75 | 1.00MM-14-18-B 
30__| 31.15 (EanRSOUSOSs NB DiS 6.88875. T2871 5% |, 210030256) 16 | 17.15 | HF16U-18-ND 6.98 5813 426.25 902.88 | 1.00MM-16-18-B 
6” (15.24cm) Unshielded Flat Flex Cable 18 19.15 HF18U-18-ND 7.20 60.00 440.00 932.00 1.00MM-18-18-B 
6 7.15 | HFO6U-06-ND 3.15 26.25 192.50 407.75 | 1.00MM-6-6-B 20 21.15 | HF20U-18-ND 7.43 61.88 453.75 961.13 | 1.00MM-20-18-B 
8 9.15 | HFO8U-06-ND 3.38 28.13 206.25 436.88 | 1.00MM-8-6-B 22 23.15 | HF22U-18-ND 7.65 63.75 467.50 990.25 | 1.00MM-22-18-B 
10 11.15 | HF10U-06-ND 3.60 30.00 220.00 466.00 | 1.00MM-10-6-B 24 25.15 | HF24U-18-ND 7.88 65.63 481.25 1019.38 | 1.00MM-24-18-B 
12 13.15 | HF12U-06-ND 3.83 31.88 233.75 495.13 | 1.00MM-12-6-B 26 27.15 | HF26U-18-ND 8.10 67.50 495.00 1048.50 | 1.00MM-26-18-B 
14 15.15 | HF14U-06-ND 4.05 33.75 247.50 524.25 | 1.00MM-14-6-B 28 29.15 | HF28U-18-ND 8.33 69.38 508.75 1077.63 | 1.00MM-28-18-B 
16 17.15 | HF16U-06-ND 4.28 35.63 261.25 553.38 | 1.00MM-16-6-B 30 31.15 | HF30U-18-ND 8.55 71.25 522.50 1106.75 | 1.00MM-30-18-B 
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Features: + Contact spacing (pitch) 0.3mm + Flexible printed circuits (FPC) with 


0.3mm Flex Connectors Low Profile - Fx18 series 


Applications: Consumer electronics, portable equipment, cameras, PDA's and 


aNd contact spacing of 0.3mm are used with increased frequency (These connectors other devices where board space and component packaging requires ultra small 
Payee occupy less board space and are lighter than comparable connectors with interconnection. Ratings: - Current: 0.15A + Temperature Range: -40°C to 
contacts spaced at 0.5mm) +70°C + Voltage: 30V AC 
B a> Dimensions Cut Tape Tape & Reel 
x No. of (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Hirose 
1a Nae Pos. A B Part No. i 25 100 250 Part No. 2,500 5,000 10,000 Part No. 
17 7.6 4.8 | HFM17CT-ND 1.86 1.35 1.11 94 HFM17TR-ND 637.00/M_ 624.75/M 612.50/M_ |FH18-17S-0.3SHW 
ry 21 8.8 6.0 | HFM21CT-ND 1.63 1:25 1.00 83 HFM21TR-ND  637.50/M_ 625.00/M 612.50/M_ |FH18-21S-0.3SHW 
3.0 FF UI ia , 25 10.0 7.2 | HFM25CT-ND 1.82 1.40 1.12 93 HFM25TR-ND 714.00/M 700.00/M 686.00/M_ |FH18-25S-0.3SHW 
ta a [1.8 (l ead is 27 10.6 7.8 | HFM27CT-ND 1.82 1.40 1.12 93 HFM27TR-ND 714.00/M 700.00/M 686.00/M_ |FH18-27S-0.3SHW 
—_ included) 39 14.2 11.4 | HFM39CT-ND 2.08 1.60 1.28 1.07 HFM39TR-ND  816.00/M 800.00/M 784.00/M |/FH18-39S-0.3SHW 
51 17.8 15.0 | HFM51CT-ND 2.34 1.80 1.44 1.20 HFM51TR-ND _918.00/M__900.00/M_882.00/M__|FH18-51S-0.3SHW. 


0.5mm Flex Connectors “Flip-Lock” SMT/ZIF Type Flexible Printed Circuit Board Connectors 


The FH12 Series of miniature connectors for FPC/FFC use brings form 
to the newly developed “flip-lock” concept and can be used with SMT 
(surface mount technology) to eliminate the problems of the contem- 
porary slide-lock system. These connectors have a contact spacing of 
0.5mm, are suited to high density mounting, and are based on a single- 


your applications. 


action ZIF (zero insertion force) structure for easy connections. Types 
with top or bottom contacts, and vertical mounting are available to suit 


Materials/Finish: + Insulation: Polyimide Resin, beige; PPS Resin, 
dark brown (UL94V-0) + Contacts: Phosphor Bronze, solder plating 


Electrical: - Rated Current: 0.4A + Insulation Resistance: 500MQ or 
greater at 100V DC + Withstand Voltage: 150V AC for one minute 


+ Contact Resistance: 50m or less (Note: When all conductors are to 


current value.) 


continuously carry the rated current, set the current to 70% of the rated 


Dimensions Cut Tape Tape & Reel 
No. of (mm) Digi-Key Price Each Pricing Hirose 
Fig.| Pos. | A B [Part No. 1 10 100 250 1,000 2,000 6,000 Part No. 
Horizontal Mount — Bottom Contact Type 
10 8.1 9.1 |HFJ10CT-ND = 1.55 1.21 92 .78 HFJ10TR-ND = 529.10/M 518.93/M FH12-10S-0.5SH 
20 | 13.1 14.1 |HFJ20CT-ND 1.90 1.48 1.13 95 HFJ20TR-ND = 648.70/M 636.23/M FH12-20S-0.5SH 
1 24 | 15.1 16.1 |HFJ24CT-ND = 1.75 1.46 1.08 -90 HFJ24TR-ND = 686.59/M 673.13/M FH12-24S-0.5SH 
30 | 18.1 19.1 |HFJ30CT-ND 1.92 1.60 TE. 99 HFJ30TR-ND _ 753.53/M 738.75/M FH12-30S-0.5SH 
40 | 23.1 24.1 |HFJ40CT-ND 2.35 1.96 1.45 1.20 HFJ40TR-ND = 921.19/M 903.13/M FH12-40S-0.5SH 
50 | 28.1 29.1 |HFJSOCT-ND 2.65 2.20 1.63 1.36 HFJ50TR-ND = 1037.85/M 1017.50/M FH12-50S-0.5SH 
Horizontal Mount — Top Contact Type 
10 8.35 9.1 |HFK10CT-ND 1.20 93 71 60 HFK10TR-ND = 409.50/M 401.63/M FH12A-10S-0.5SH 
20 | 13.35 14.1 |HFK20CT-ND 1.55 1.21 92 .78 HFK20TR-ND = 529.10/M 518.93/M FH12A-20S-0.5SH 
2 24 | 15.35 16.1 | HFK24CT-ND 1.70 1.32 1.01 85 HFK24TR-ND _ 580.45/M 569.29/M FH12A-24S-0.5SH 
30 | 18.35 19.1 | HFK30CT-ND 1.66 1.39 1.03 85 HFK30TR-ND = 652.80/M 640.00/M FH12A-30S-0.5SH 
40 | 23.35 24.1 | HFK40CT-ND- 2.01 1.67 1.24 1.03 HFK40TR-ND _ 786.68/M 771.25/M FH12A-40S-0.5SH 
50 | 28.35 29.1 | HFK50CT-ND 2.35 1.96 1.45 1.20 HFK50TR-ND — 921.19/M 903.13/M FH12A-50S-0.5SH 
4.25 Vertical Mount 
rt | 10 6.5 8.2 |)HFLIOCT-ND- 1.20 93 71 -60 HFL10TR-ND 418.95 409.50/M = FH12-10S-0.5SV 
4.85 7 20 | 11.5 13.2 |HFL20CT-ND- 1.60 1.24 95 -80 HFL20TR-ND 558.60 546.00/M = FH12-20S-0.5SV 
| 38 3 24 | 13.5 15.2 |HFL24CT-ND 1.75 1.36 1.04 88 HFL24TR-ND 611.80 598.00/M _ FH12-24S-0.5SV 
A’B | 30 | 16.5 18.2 )|HFL30CT-ND- 1.71 1.42 1.05 88 HFL30TR-ND 698.25 669.38/M = FH12-30S-0.5SV 
[a8 40 | 21.5 23.2 |HFL40CT-ND 2.09 1.74 1.29 1.07 HFL40TR-ND 855.19 819.83/M _ FH12-40S-0.5SV 
(Fitting Dim.) 50 | 26.5 28.2 |HFL50CT-ND 2.43 2.03 1.50 1.25 HFLS50TR-ND 996.17 954.98/M _ FH12-50S-0.5SV 


1mm Flex Connectors 


1mm Pitch Flexible Printed Circuit Connectors (Figures 1 and 2) 
Features: + High-density packaging achieved by 1mm pitch contacts + Dual-side contact 
construction allows FPC and FFC conductors to be inserted in either direction +» Enhanced 
contact reliability through high contact pressure + Applicable to 0.25mm to 0.35mm thick 
flexible printed circuit boards * Uses PBT (UL94V-0) insulating materials which are highly resistant 
to solvents and high temperature + Kinked dip posts for board retention during wave soldering 
Material/Finish: + Insulator: Polybutylene Phthalate, black + Contacts: Phosphor Bronze, tin- 
lead plated Electrical: + Rated Current: 0.5A + Insulation Resistance: At 100V DC, 500MQ 
min. * Withstanding Voltage: 150V AC for 1 minute + Contact Resistance: 40mQ max. 


SMT ZIF Type Flexible PCB Connectors (Figures 3 and 4) 

Features: + Low profile type with 3mm packaged height; 1mm pitch permits high-density 
packaging + Excellent workability is offered by the ZIF structure which provides positive contact by 
only lightly inserting FPC/FFC and then pushing in the movable locking flap * Recommended 
thickness of flexible circuit board is 0.25mm to 0.30mm_ + PPS (UL94V-0) with excellent solvent 
resistance and high temperature resistance is used for the insulation material + The SMT type 


Fig. 


3 Top Contact Type 


Fig. 4 


Top Contact Type 


connectors permit high density and automatic packaging on circuit boards Material/Finish: + In- 
sulator: PPS Resin, natural finish + Contacts: Phosphor Bronze, tin plating Electrical: » Rated 
Current: 0.5A + Insulator Resistance: 500MQ at 100VDC min. + Withstanding Voltage: 150V 
AC for 1 minute at specified value + Contact Resistance: 25mQ max. 
No. Dim. No. Dim. No. Dim. 
of A |Digi-Key Price Each Hirose of A |Digi-Key Price Each Hirose of A |Digi-Key Price Each Hirose 
Pos. | (mm) |Part No. 1 10 100 250 | Part No. Pos. | (mm) |Part No. 1 10 100 250 | Part No. Pos. | (mm) |Part No. 110 100 250 | Part No. 
Fig. 1 - Right Angle 24 | 26 |HAF24T-ND 1.22 95 72 61 | FH21-24S-1DSA 29 | 35.2 |HFE2P9ENDNEW! 2.73 2.27 1.68 1.40 | FHI0A29S-1SH 
5 7 |HRGOST-NDNEW! .60 .42 .29 .24 | FH21-5S-1DS 26 28 | HFF26T-ND 1.29 1.01.77  .65 | FH21-26S-1DSA 30 36.2 |HFE30F-ND 2.18 1.81 1.34 1.12 | FH10A-30S-1SH 
6 8 |HRGO6T-ND 60 42 .29 .24 | FH21-6S-1DS 28 | 30 /HF28T-ND 1.44 1.13.86 .73 | FH21-28S-1DSA Fig. 4 - SMT Flex with Board Mount Boss 
8 | 10 |HRGOBT-ND 70 49.33.28 | FH21-8S-1DS 30 | 32 |GRESOGNS Ge ates 6 | 122 JHFHO6T-ND 1.03 80 .61 .52 |FHIOA6S-1SHB 
10 12 |HRGIOT-ND 68 .56 .41 .35 | FH21-10S-1DS Fig. 3 - SMT Flex without Board Mount Boss 7 | 13.2 |HPHO7T-NDNEW! 148 1.21 .88 .75 | RHIOA-7S-1SHB 
12 |) 14 )HEGI2T-ND 76 62 45 38) F21-125-1DS 6 | 12.2 |HFEO6END 1.03 80 61 .52 | FHIOA6S-1SH 8 | 14.2 |HFHOST-ND 1.18 92 .70 .59 | FHIOA-8S-1SHB 
14 | 16 |HRGI4T-ND 87 72 52 44 | FH21-14S-1DS 7 | 13.2 |HFEO7ENDNEW! 1.48 1.21 .88 .75 | FHIOA-7S-1SH 9 | 15.2 |HFHOST-NDNEW! 1.60 1.31 .95 .80 | FHI0A-9S-1SHB 
15 | 17 |HRGISTNDNEW! 95 .78 57.48 | FH21-15S-1DS 8 | 14.2 |HFEO8F-ND 118 .92 .70 .59 | FHIOA-8S-1SH 10 | 16.2 |HFHIOT-ND 1.29 1.01 .77 .65 | FHI0A-10S-1SHB 
16 | 18 |HFGI6T-ND 99.77 59.50 ) F21-16S-1DS 9 | 15.2 |HFEDORNDNEW! 1.60 1.31 .95 .80 | FHI0A-9S-1SH 41 | 17.2 |HFHI1T-ND NEW! 1.71 1.40 1.02 .86 | FHI0A-11S-1SHB 
18 | 20. |PESISIEND 1.06 83 63.54 | A21-18S-1DS 10 | 16.2 |HFEIORND 1.29 1.01 .77 .65 | FHI0A-10S-1SH 12 | 18.2 |HFH12T-ND 1.41 1.10 .84 .71 | FHIOA-12S-1SHB 
20 | 22 |FEGeOTEND 1.22 95 .72 61 | A21-20S-1DS 41 | 17.2 |HFEI1RNDNEW! 1.71 1.40 1.02 .86 | FHI0A-11S-1SH 13 | 19.2 |HFHIST-ND NEW! 1.63 1.35 1.00 .83 | FHI0A-13S-1SHB 
2) 24 ee 125 98 .75 63 | Rb1-2251DS 12 | 18.2 |HFEI2-ND 141 1.10 .84 71 | FHI0A12S-1SH 14 | 20.2 |HRHI4T-ND 1.48 1.16 .88 .75 | FHIOA-14S-1SHB 
24 | 28 ee 187 OF 81-269") FR I-24S-1DS 13 | 19.2 |HFEISENDNEW! 1.63 1.35 1.00 .83 | FHI0A-13S-1SH 15 | 21.2 |HFHIST-ND NEW! 1.76 1.46 1.08 .90 | FH10A-15S-1SHB 
2) 2 eee 148 1.16 88 .75 | Fe1-26S-1DS 14 | 20.2 |HFEI4END 1.48 116 .88 .75 | FHI0A-14S-1SH 16 | 22.2 |HAHI6T-ND 1.67 1.30 .99 .84 | FHIOA-16S-1SHB 
3B | 3) ee ia, co oe Coren 15 | 21.2 |HFEISENDNEW! 1.76 1.46 1.08 .90 | FHIOA15S-1SH | | 17 | 23.2 |HFHI7T-NDNEW! 1.92 1.60 1.18 .98 | FHI0A-17S-1SHB 
SF 190) 9" 16 | 22.2 |HFEIGEND 1.67 1.30 99 .84 | FHIOA-16S-1SH 18 | 24.2 |HRHI8T-ND 1.82 1.42 1.08 .92 | FHI0A-18S-1SHB 
Fig. 2 - Straight 17 | 23.2 |HREI7END NEW! 1.92 1.60 1.18 .98 | FHI0A-17S-1SH 19 | 25.2 |HRHIST-NDNEW! 2.02 1.68 1.24 1.03 | FHI0A-19S-1SHB 
5 7 |HFFOST-NDNEW! 60 42 29 .24 | RB1-5S-1DSA 18 | 24.2 |HFEIBEND 1.82 1.42 1.08 .92 | FHI0A-18S-1SH 20 | 26.2 /HAH2OT-ND 1.63 1.35 1.00 .83 | FHI0A-20S-1SHB 
6 8 |HFFO6T-ND 55 39 26 .22 | A21-6S-1DSA 19 | 25.2 |HFEISEND NEW! 2.02 1.68 1.24 1.03 | FHI0A-19S-1SH 21 | 27.2 |HFHEIT-NDNEW! 2.15 1.79 1.32 1.10 | FHIOA-21S-1SHB 
8 | 10 |HFFOST-ND ‘65 46 31 .26 | FH21-8S-1DSA 20 | 26.2 |HFE2ORND 1.63 135 1.00 .83 | FH10A-20S-1SH 22 | 28.2 |HAH2T-ND 1.69 1.41 1.04 .87 | FHI0A-228-1SHB 
10 | 12 |HFFIOT-ND 61 50 .36 31 | FH21-10S-1DSA 21 | 27.2 |HFERIFNDNEW! 2.15 1.79 1.32 1.10 | FHI0A-21S-1SH 23 | 29.2 |HFHRST-NDNEW! 2.24 1.87 1.38 1.15 | FHI0A-23S-1SHB 
12 | 14 |HFFI2T-ND 68 56 41 .35 | FHO1-12S-1DSA 22 | 28.2 |HFEZ2RND 1.69 1.41 1.04 .87 | FH10A-22S-1SH 24 | 30.2 /HRH24T-ND 1.76 1.46 1.08 .90 | FHI0A-24S-1SHB 
14 | 16 |HFFI4T-ND 76 62 45 38 | FHO1-14S-1DSA 23 | 29.2 |HFER3END NEW! 2.24 1.87 1.38 1.15 | FH10A-23S-1SH 25 | 31.2 |HFHRST-NDNEW! 2.54 2.11 1.56 1.30 | FHI0A-25S-1SHB 
15 | 17 |HFFIST-NDNEW! .91 .75 54.46 | FHO1-15S-1DSA 24 | 30.2 |HFE24F-ND 1.76 1.46 1.08 .90 | FHI0A-24S-1SH 26 | 32.2 |HAHe6T-ND 2.05 1.71 1.26 1.05 | FH10A-26S-1SHB 
16 | 18 |HFFI6T-ND 87 72 52 .44 | FHO1-16S-1DSA 25 | 31.2 |HFE25END NEW! 2.54 2.11 1.56 1.30 | FH10A-25S-1SH 27 | 33.2 |HFHO7T-NDNEW! 2.63 2.19 1.62 1.35 | FHI0A-27S-1SHB 
18 | 20 |HFFI8T-ND 95 .78 57 .48 | FH21-18S-1DSA 26 | 32.2 |HFE26END 2.05 1.71 1.26 1.05 | FH10A-26S-1SH 28 | 34.2 |HRHeST-ND 2.11 1.76 1.30 1.08 | FH10A-28S-1SHB 
20 | 22 /HAFOT-ND 1.10 .86 .66 .56 | FH21-20S-1DSA 27 | 33.2 |HFE27ENDNEW! 263 2.19 1.62 1.35 | FH10A-27S-1SH 29 | 35.2 |HFHROT-NDNEW! 2.73 2.27 1.68 1.40 | FHI0A-29S-1SHB 
22 | 24 |HAR2T-ND 1.14 89 .68 .57 | FH21-22S-1DSA 28 | 34.2 |HFE28END 2.11 1.76 1.30 1.08 | FH10A-28S-1SH 30 | 36.2 |HFH30T-ND 2.18 1.81 1.34 1.12 | FHI0A-30S-1SHB 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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0.5mm-Pitch Slide-Lock 


OMRON. FPC Connector 


Low Profile SMT ZIF (Zero Insertion Force) Connectors Small Footprint 
Reduces Space on Circuit Boards 


Specifications: Rated Current: 0.5A Rated Voltage: 50 VDC 
Withstand Voltage: 250 VAC for 1 min. Insertion 
Tolerance: 20 times. 

Features: * Low profile, measures 1.2 mm maximum above 
the board » Top and bottom contact styles have identical 
dimensions, utilize the same PCB layout for board design 
+ Hold down terminal improves connection stability during 
soldering * Slide mechanism locks securely »* Connectors 
supplied on tape reels for automatic insertion; color coded 
slide identifies top and bottom contact versions to avoid 
mix-ups during production. 


0.5mm-Pitch Vertical FPC Connector 


SMT Non-ZIF (Zero Insertion Force) Connector Offers 
a Low-Cost Top Entry Alternative to Locking Type 
Specifications: Rated Current: 0.5A, Rated Voltage: SOVDC, Withstand Voltage: 250 VAC 
for 1 min., Insertion Tolerance: 10 times 

Features: * Enlarged top surface area makes automatic assembly easier + Low profile 
+ Measures only 4.15mm above the circuit board + Hold-down terminal improves connection 
stability during soldering + Connectors supplied on tape reels for automatic insertion 


Dim. Cut Tape Tape and Reel 
No. of} A | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Omron 
Pos. | (mm) | Part No. il 25 50 100 | PartNo. 1,000 5,000 Part No. 
6 4.9 | OR672CT-ND 40 36 32 .29 | OR672TRND 200.00 192.00/M | XF2G-0614-11 
14 8.9 | OR673CT-ND .60 54 48  .44 | OR673TRND 300.00 288.00/M | XF2G-1414-11 
16 9.9 | OR674CT-ND_ .7( 63.56.51 | OR674TRND 350.00 336.00/M | XP2G-1614-11 


Dim. Cut Tape Tape and Reel 
No. of] A | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Omron hilex Waldom 0.5mm FFC/FPC Connector 
Pos. | (mm) | Part No. 125 50 100 | PartNo. 3,000 6,000 _| Part No. YY 2 =e. 
4 6.9 | OR675CT-ND 73 66 58 .53 | OR675TRND 362.50/M 348.00/M | XF2L-0425-1 
5 7.4 | OR676CT-ND* 75 68 60 .54 | OR676TR-ND* 375.00/M 360.00/M | XF2L-0535-1 ificati . tales 5 ‘ % < ‘ 7 Di 4 
8 | 73 |aercrn> ze 7 s S|Gerrmap sersom sreoons|veaconass | | Specifeatons: Eleten:- Votege SOY - Curent, 058,» Cons Reslance: 20m ofr na,» Der 
7 8.4 On678C-ND 83.75 66 60 | ORG78TRND = 412.50/M_—396.00/M | XF2L-0725-1 nylon, UL 94V-0 + Actuator: PPS, UL 94V-0 + Contact: Phosphor Bronze » Plating: Tin + Solder Tabs: 
7 _| 84 | OR679CT-ND* 83.75 _—66_.60 | OR679TRND* _412.50/M__396.00/M | XP2L-0735-1 Phosphor Bronze, Tin plating « Operating Temp: -20 to +85°C 
8 8.9 | OR680CT-ND 85 .77 68 .62 | OR680TRND 425.00/M 408.00/M | XF2L-0825-1 
8 8.9 | OR681CT-ND* 85 77 68 .62 | OR681TR-ND* 425.00/M 408.00/M | XF2L-0835-1 Bottom Vertical 
10 9.9 | OR682CT-ND 93 84 .74 67 | OR682TR-ND 462.50/M 444.00/M | XF2L-1025-1 A 
12 | 10.9 | OR683CT-ND* 98 88 .78 .71 | OR683TR-ND* 487.50/M 468.00/M | XF2L-1235-1 
13 | 11.4 | OR684CT-ND 1.03.93 82  .74 | OR684TRND —_512.50/M__492.00/M | XF2L-1325-1 iS 
13 | 11.4 | OR685CT-ND* 1.03 .93  .82  .74 | OR685TR-ND* 512.50/M 492.00/M | XF2L-1335-1 
15 | 12.4 | OR686CT-ND* 1.05 .95 .84 .76 | OR686TR-ND* 525.00/M 504.00/M | XF2L-1535-1 
18 | 13.9 | OR687CT-ND* 1.23 1.11 98 .89 | OR687TR-ND* 612.50/M 588.00/M | XF2L-1835-1 Open actuator 
20 | 14.9 | OR688CT-ND* 1.25 1.13 1.00 .90 | OR688TR.ND* 625.00/M 600.00/M | XF2L-2035-1 c=: 6) ag sencimiie 5.30-Actuator 
21 | 15.4|OR689CT-ND 1.30 1.17 1.04 94 | OR689TR-ND _650.00/M_624.00/M | XF2L-2125-1 y +] Locked actuator iO -olLocked actuator opened 
22 | 15.9 | OR690CT-ND* 1.33 1.20 1.06 .96 | OR690TR-ND* 662.50/M 636.00/M | XF2L-2235-1 HH aot }00 3.90-Actuator 
26 | 17.9 | OR691CT-ND 1.45 1.31 116 1.05 | OR691TR-ND  725.00/M 696.00/M | XF2L-2625-1 + locked 
30 | 19.9 | OR692CT-ND 1.60 1.44 1.28 1.16 | OR692TR-ND  800.00/M 768.00/M | XF2L-3025-1 
30 | 19.9 | OR693CT-ND* 1.60 1.44 1.28 1.16 | OR693TR-ND*  800.00/M _768.00/M | XF2L-3035-1 Dim. | Dim. | Dim. Cut Tape Tape & Reel 
* Bottom Contact Type No. of | A B c Digi-Key Price Each x Pricing* Molex 
Pos. | (mm) | (mm) | (mm) | Part No. 1 10 100 Size Price Part No. 
Bottom Contact Style 
-P] = 6 9.10 | 5.9 4.3 | WM5678CT-ND 1.47 1.26 99 | 1,000 572.08 | 52746-0690 
0.5mm Pitch Rotary Lock FPC Connector 10 | 11.10) 59 4.3 | WM5679CT-ND 2.07 1.77 1.38 | 1,000 803.58 | 52746-1090 
i = 20 | 16.10} 5.9 4.3 | WM5680CT-ND 3.20 2.74 2.14 | 1,000 1242.66 | 52746-2090 
en ae cuca ress ed AS 24 | 18.60} 6.1 4.5 | WM65681CT-ND 3.83 3.28 2.55 | 1,000 1487.52 | 52437-2491 
Sembly hellapiiity'ang Manuracturing Enictency 30 | 21.60] 61 | 45 | WMSe82CT-ND 4.16 357 2.78 | 1,000) 1619.22 | 52437-3091 
Specifications: Rated Current: 0.5A, Rated Voltage: 50 VDC, Withstand Voltage: 250 = pen nea a eats an ie oe hee TSoLeAM at oe eee 
VAC for 1 min., Insertion Tolerance: 20 times. ‘ ‘ ; : f : i 
é rr . 50 | 30.50] 6.55 | 5.0 | WM5685CT-ND 5.56 4.76 3.71 | 1,500 | 2160.88/M | 54132-5092 
Features: + Rotary-lock at rear instead of front simplifies assembly, provides secure 
connection even if cable flexes upward + FPC housing design ensures reliable alignment of circuits during assembly, Top Contact Style 
unaffected by rotary-lock + Double-sided contacts can be used wherever top or bottom connection is needed, reducing 6 9.10 | 5.7 4.3 | WMB5686CT-ND 93 .80 .63 | 1,000 363.58 | 52745-0690 
part numbers on bill of materials + Connector is supplied with rotary-lock in the open position, eliminating a step during 10 | 11.10} 5.7 | 43 | WMS5687CT-ND 1.45 1.24 97 | 1,000 562.63 | 52745-1090 
assembly, improving productivity + Low profile, measures only 2mm maximum above the circuit board. 20 | 16.10) 57 | 4.3 | WMS5688CT-ND 1.99 1.70 1.33 | 1,000 772.05 | 52745-2090 
24 | 1860} 5.9 4.5 | WM5689CT-ND 3.03 2.60 2.03 | 1,000 1179.05 | 52435-2491 
Dim. Cut Tape Tape and Reel 30 | 21.60) 5.9 4.5 | WM5690CT-ND 3.20 2.74 2.14 | 1,000 1245.07 | 52435-3091 
No. off A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Omron 40 | 25.50) 655] 5.0 | WM5691CT-ND 3.76 3.22 2.51 | 1,500 | 1461.01/M | 54104-4092 
Pos. | (mm) | Part No. 25 50 100 | Part No. 1,500 6,000 | Part No. 50 | 30.50] 6.55 | 5.0 | WM5692CT-ND 410 3.51 2.74 | 1,500 | 1594.18/M | 54104-5092 
10 9.1 OR639CT-ND 85  .77 68 .62 |OR639TR-ND 425.00/M 408.00/M | XF2H-1015-1 Vertical Contact Style 
12 | 10.1 | OR640CT-ND 90 .81 .72 .65 | OR640TR-ND 450.00/M 432.00/M | XF2H-1215-1 6 8.70 | — — | WW5693CT-ND 1.51 1.29 1.01 | 1,000 585.45 | 52559-0692 
13 | 10.6 | OR641CT-ND 95 86 .76 .69 | OR641TR-ND  475.00/M 456.00/M | XF2H-1315-1 10 | 10.70] — — | WN5694CT-ND 221 1.90 1.48 | 1,000 860.91 | 52559-1092 
14 | 114 | OR642CT-ND 1.03 93.82. 74 | OR642TRND 9 —512.50/M_ 492.00/M | XF2H-1415-1 20 |1570) — | — | wwse9scr-ND 382 327 255 |1\000| 148493 | 52559-2092 
18_| 13.1 | OR643CT-ND 1.08 97.86.78 | OR643TRND _537.50/M_516,00/M | XF2H-1815-1 24 |1770) — | — | wwsec6cr-ND 422 361 282 |1\000| 1641.12 | 52559-2492 
20 | 14.1 | OR644CT-ND 143 1.02 .90 .81 | OR644TR-ND = 562.50/M 540.00/M | XF2H-2015-1 30 | 20.70) — — | WM5697CT-ND 4.24 3.63 2.83 | 1,000 1649.29 | 52559-3092 
21 14.6 | OR645CT-ND 1.18 1.06 .94 .85 | OR645TR-ND  587.50/M 564.00/M | XF2H-2115-1 36 | 23.70) — — | WM5698CT-ND 4.98 4.26 3.32 | 1,000 1934.77 | 52559-3692 
22 | 15.1 | OR646CT-ND 1.20 1.08 .96 .87 | OR646TR-ND  600.00/M 576.00/M | XF2H-2215-1 40 | 25.70; — — | WM5699CT-ND 5.08 4.35 3.39 | 1,000 1977.24 | 52559-4092 
24 | 16.1 | OR647CT-ND 1.25 1.13 1.00 .90 | OR647TR-ND ~ 625.00/M 600.00/M | XF2H-2415-1 = 
26 | 17.1 | OR648CT-ND_ 1.33 1.20 1.06.96 | OR648TR-ND _662.50/M_636.00/M | XF2H-2615-1 For Tape & Reel Part No., change CT to TR. 
30 | 19.1 | OR649CT-ND 1.38 1.24 1.10 .99 | OR649TR-ND  687.50/M 660.00/M | XF2H-3015-1 
32 | 20.1 | OR650CT-ND 143 1.29 1.14 1.03 | OR650TR-ND 712.50/M _ 684.00/M | XF2H-3215-1 : 
33 | 20.6 | OR651CT-ND 1.50 1.35 1.20 1.08 | OR651TR-ND 750.00/M 720.00/M | XF2H-3315-1 
34 | 21.1 | OR652CT-ND 1.55 1.40 1.24 1.12 |OR652TR-ND 775.00/M 744.00/M | XF2H-3415-1 0.5mm Pitch Standard Length Jumper 
35 | 21.6 | OR653CT-ND 1.60 1.44 1.28 1.16 | OR653TRND — 800.00/M_768.00/M | XF2H-3515-1 Specifications: 
36 | 22.1 | OR654CT-ND 1.63 1.47 1.30 1.17 | OR654TR-ND = 812.50/M_ 780.00/M | XF2H-3615-1 Electrical: + Voltage: 30V * Current: 0.5A Physical: + Strip Length: 4.0mm 
38 | 23.1 | OR655CT-ND 1.65 1.49 1.32 1.19 | OR655TR-ND 825.00/M 792.00/M | XF2H-3815-1 (1.57") + Reinforcement Length: 6.00mm (.236”) » Conductor Width: 0.30mm 
40 | 24.1 | OR656CT-ND 1.68 1.51 1.34 1.21 | OR656TR-ND = 837.50/M_804.00/M | XF2H-4015-1 (.012") + Conductor Thickness: 0.10 mm (.004") » End Thickness: 0.30+0.05mm 
45 | 26.6 | OR657CT-ND 1.78 1.60 1.42 1.28 | OR657TR-ND = 887.50/M 852.00/M | XF2H-4515-1 (.012 +.002”) + Temperature: -40 to +80°C Reference Information: + UL Style 
50 | 29.1 | OR658CT-ND 1.85 1.67 1.48 1.34 |OR658TR-ND —_925.00/M_888.00/M | XF2H-5015-1 No. 2896 + Mates with any 0.50mm (.020") Pitch Molex FFC/FPC Connector 
Dim. Cut Tape 
. . . No. of A Digi-Key Price Each Molex 
0.5mm-Pitch Vertical Slide-Lock FPC Connector Pos. | (mm) | PartNo. 140 100_——250_—|_ PartNo, 
s a f 2.00” (51mm) Unshielded Flat Flex Cable 
SMT ZIF (Zero Insertion Force) Connector with Low Profile, Top Entry 6 35 WM10200-ND 474 395 290 246 31020-0053 
Ideal for Automated Assembly Processes 10 55 WM10201-ND 4.14 345 2.53 2.15 21020-0097 
20 10.5 WWV10202-ND_ 4.29 3.59 2.63 2.23 21020-0207 
Specifications: Rated Current: 0.5A, Rated Voltage: 50 VDC, Withstand Voltage: 24 125 WM10203-ND 4.34 3.63 2.66 2.25 21020-0251 
250VAC for 1 min., Insertion Tolerance: 30 times. 30 155 WM10204-ND 4.40 3.67 2.69 2.29 21020-0317 
Features: + Enlarged surface area on slide bar makes automatic assembly 36 18.5 WM10205-ND. 4.46 3.72 2.73 2.31 21020-0383 
easier * Vertical slide mechanism locks flex circuit securely in place + Low-profile, 40 20.5 WM10206-ND. 4.51 3.76 2.76 2.33 21020-0427 
measures only 4.15 mm above the circuit board » Hold down terminal improves 50 25.5 WM10207-ND. 4.65 3.88 2.85 241 21020-0543 
connection stability during soldering » Connectors supplied on tape reels for 4.00” (102mm ) Unshielded Flat Flex Cable 
automatic insertion. 
6 3.5 WV10208-ND_ 4.21 3.52 2.58 2.18 21020-0057 
Dim. Cut Tape Tape and Reel 10 5.5 WM10209-ND. 4.66 3.89 2.85 2.41 21020-0101 
No. off A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Omron 20 10.5 WWV10210-ND. 4.92 4.10 3.01 2.56 21020-0211 
Pos. | (mm) | Part No. 125 50 100 | PartNo. 1,000 5,000 __| PartNo. 24 125 WM10211-ND 5.02 419 3.07 2.60 21020-0255 
6 | 75 | OR6S9CT-ND 58 52 .46 .42 | ORESOTRND 287.50 276.00/M | XF2J-0624-11 30 pec) hte) oy a 21020-0821 
8 | 85 | ORS60CT-ND 68 61 .54 49 | OREGOTRND 337.50 324.00/M | XF2J-0824-11 30 pcm) UUEEEIANS) oo ae Ses ele eben eer 
10 | 95 | OR66ICT-ND 73 .66 .58 .53 | ORE6ITRND 362.50 348.00/M | XF2J-1024-11 ba 20.5 ROE aN a > (a t rae 
50 25.5 WV10215-ND_ 5.69 4.74 3.48 2.95 21020-0547 
12 | 10.5 | OR662CT-ND 80 .72 .64 .58 | OR662TR-ND 400.00  384.00/M | XF2J-1224-11 - 
14 | 11.5 | OR663CT-ND_ 88.79.7063 | ORGESTRND _437.50__420.00/M | XF2J-1424-11 6.00” (152mm) Unshielded Flat Flex Cable 
16 | 12.5 | OR664CT-ND 93 .84 .74 .67 | OR664TR-ND 462.50  444.00/M | XF2J-1624-11 6 3.5 WW10216-ND. 5.72 477 3.50 2.96 21020-0061 
18 | 13.5 | OR665CT-ND 98 88 .78 .71 | OR665TR-ND 487.50  468.00/M | XF2J-1824-11 10 5.5 W10217-ND. 5.17 4.32 3.17 2.68 21020-0105 
20 | 14.5 | OR666CT-ND 1.03 .93 .82 .74 | OR666TR-ND 512.50  492.00/M | XF2J-2024-11 20 10.5 W110218-ND. 5.69 4.74 3.48 2.95 21020-0215 
22 | 15.5 | OR667CT-ND 1.05 .95 .84 .76 | OR667TR-ND 525.00 504.00/M | XF2J-2224-11 24 12.5 WWV10219-ND. 5.95 4.97 3.64 3.09 21020-0259 
24 | 16.5 | OR668CT-ND 1.13 1.02 90 .81 | OR668TRND 562.50 540.00/M_| XF2J-2424-11 30 15.5 W10220-ND 6.20 5.18 3.80 3.22 21020-0325 
26 | 17.5 | OR669CT-ND 1.20 1.08 .96 .87 | OR669TR-ND 600.00 576.00/M | XF2J-2624-11 36 18.5 WWV10221-ND. 6.36 5.30 3.90 3.29 21020-0391 
28 | 18.5 | OR670CT-ND 1.25 1.13 1.00 .90 | OR670TR-ND 625.00  600.00/M | XF2J-2824-11 40 20.5 WM10222-ND 6.46 5.39 3.96 3.36 21020-0435 
30_| 19.5 | OR671CT-ND 1.30 1.17 1.04.94 | OR671TR-ND 650.00 624.00/M_| XF2J-3024-11 50 25.5 WWV10223-ND_ 6.74 5.62 4.11 3.48 21020-0548 
More Product Available Online: www.digikey.com 
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aia gue... 1mm FFC/FPC Connectors ig Fig. 2 NEW! 
Features: * Right Angle: For 0.30mm thick FFC/FPC. Metal solder tabs provide PCB hold-down and strain relief for SMT tails. Material: 4/6 
nylon, UL 94V-0 Actuator: PPS, UL 94-0 Contact: Phosphor Bronze. Plating: Tin Solder Tabs: Phosphor Bronze, Tin Plating Tem 0 to 
+85°C. Hectrical: Volt.: 125V Qurrent: 1.0A Contact Resistance: 20MOhm Max. Dielectric Withstanding Volt: 500V AQ/1 min. + Vertical: For 
use with 0.30mm thick FFC/FPC. Tuning fork contacts assure stable, low contact resistance. Optional cable retention barbs provide cable 
strain relief and assure full retention of cable. Optional polarizing peg assures proper orientation to POB and kinked outer solder tails offer PCB 


retention. SMT compatible. Material: Housing 4/6 nylon, UL 94V-0. Actuator: LCP, UL 94V-0. Contact: Phosphor Bronze Alloy. Plating: 
Tin/Lead, 90/10. Temp: -20 to +80°C. Hectrical: Volt: 125V Qurrent 1.0A Contact Resistance: 20mOhm max. Dielectric Withstanding Volt: 
500V AC/1 min. Insulation Resistance: 100MOhm min. 
Cut Tape Tape & Reel 
No. of Dim. A igi-Key Price Each Digi-Key Pricing Molex Actuator _| 
Fig. | Pos. Inch (mm) Part No. 1 10 100 250 | PartNo. 1,000 Part No. | 
Right Angle, SMT, ZIF Top Contact Style . aim y 
4 | .405 (10.30) | WW5700CT-ND 115.99 ~—=.77~—~71-:| WN5700TRND 448.18 | 52207-0490 ant 
6 | .484(12.30) | WM5701CT-ND 97 84. —-.65_—-«.60_ | WN5701TR-ND 378.98 | 52207-0690 
8 | .562(14.30) | WM5702CT-ND 1.27 1.09 .85 .78 | WM5702TR-ND 495.48 | 52207-0890 Locked 
10 | .641(16.30) | WM5703CT-ND 156 1.34 1.05 .96 | WM5703TR-ND 607.51 | 52207-1090 Achinior 
12_|_.720(18.30)_| WMS5704CT-ND 1.83 1.57 1.23 1.12 | WM5704TR-ND. 712.13 | 52207-1290 
14 | .799(20.30) | WM5705CT-ND 2.08 1.79 1.39 1.28 | WM5705TR-ND 809.52 | 52207-1490 
4 | 16 | -877(22.30) | WM5706CT-ND 231 1.98 1.55 1.42 | WM5706TR-ND 898.94 | 52207-1690 
18 | .956(24.30) | WM5707CT-ND 254 217 1.70 1.55 | WM5707TR-ND 986.13 | 52207-1890 No. of Dim. A Digi-Key Price Each Molex 
20 | 1.035 (26.30) | WM5708CT-ND 274 235 1.83 1.68 | WM5708TR-ND 1065.89 | 52207-2090 Fig. | Pos. | Inch(mm) | Part No. 1 10 100 250 | PartNo. 
22 | 1.114 (28.30) | WMS5709CT-ND 2.73 2.34 1.83 1.67 | WM5709TR-ND 1061.99 | 52207-2290 F 
24 | 1.192 (30.30) | WM5710CT-ND 3.10 266 2.07 1.90 | WNS710TRND 1205.56 | 52207-2490 Vertical, ZIF - No Pegs 
26 | 1.271 (32.30) | WM5711CT-ND 3.26 279 218 2.00 | WM5711TR-ND 1267.70 | 52207-2690 4 .366 (9.30) | WM5300-ND 105 86 66 53 | 71226-0425 
28 | 1.350 (34.30) | WM5712CT-ND 3.43 2.94 2.29 2.10 | WM5712TR-ND 1332.45 | 52207-2890 6 445 (11.30) | WM5301-ND 126 1.02 .79 63 | 71226-0625 
30 | 1.430 (36.30) | WM5713CT-ND 3.59 3.08 240 220 | WM5713TR-ND 1397.01 | 52207-3090 8 | 524(13.30) | WM5302-ND 446 119 92 74 | 71206-0825 
6 496 (12.60) | WMS5665CT-ND i eset es a ND 729.94 | 52610-0690 10 | OS 0) aie Wee ee Gere ee) eet 
8 | .575(14.60) | WMB5666CT-ND 224 1.92 1.50 1.37 | WMS666TR-ND 870.73 | 52610-0890 12 | 681 (17-30) [ENSSoI PEE TRS 98 eS 
10 | .654(16.60) | WMS5667CT-ND 258 2.21 1.72 1.58 | WM5667TR-ND 1002.26 | 52610-1090 14 | .760 (19.30) | WM5305-ND 209 1.70 1.31 1.05 | 71226-1425 
12 | .732(1860) | WMS668CT-ND 295 253 197 1.81 | WM5668TR-ND 1147.51 | 52610-1290 3 16 | .839(21.30) | WM5306-ND 230 1.87 1.44 1.45 | 71226-1625 
14_|_.811(20.60)_| WMS5669CT-ND 3.28 2.81 2.19 2.01 | WMS669TR-ND 1277.36_| 52610-1490 7 i 
16 | .890(22.60) | WM5670CT-ND 3.57 3.06 238 2.19 | WM5670TR-ND 1387.54 | 52610-1690 18 | 917 23:30) | eUa POU. Oe her Leet Lees lee 
2| 18 | .969(24.60) | WM5671CT-ND 381 327 255 233 | WMS67ITRND ‘1482.51. | 52610-1890 20 | 996 (25.20) Glew eb UO). Me: Wee ee 
20 | 1.047 (26.60) | WM5672CT-ND 402 345 269 2.46 | WM5672TR-ND 1564.89 | 52610-2090 22 | 1.075 (27.30) |_WM5309-ND 292 2.38 1.83 1.47 | 71226-2225 
22 | 1.126 (28.60) | WM5673CT-ND 432 3.70 288 264 | WMS5673TR-ND 1679.14 | 52610-2290 y - 
24 | 1.205 (30.60)_| WMS5674CT-ND 461 3.95 3.08 2.82 | WM5674TR-ND 1791.37__| 52610-2490 pet tes (22.90) See Oe fe | eee 
.232 (31.30) | WV5311-ND 334 2.72 209 1.67 | 71226-2625 
26 | 1.283 (32.60) | WMS5675CT-ND 475 4.07 317 291 | WM5675TR-ND 1848.70 | 52610-2690 
28 | 1.362 (34.60) | WM5676CT-ND 5.02 430 335 3.07 | WMS5676TRND 1950.73 _| 52610-2890 28° | 1.311 (33.30) | WMS312-ND 355 289 223 1.78 | 71226-2825 
30 | 1.441 (36.60) | WMS5677CT-ND 5.13 4.40 3.43 3.14 | WM5677TR-ND 1995.98 | 52610-3090 30 | 1.390 (35.30) | WMS5313-ND 3.77 3.06 2.36 1.89 | 71226-3025 


1.00mm (.039”) Pitch Standard Length Jumpers 


Features and Specifications: Molex introduces a complete line of 1.00 (.039”) pitch Flat Flex Cable jumpers. These jumpers are used to connect 2 PC boards and terminate 
to either ZIF or Non-ZIF FFC Connectors + Reference Information: UL Style No.: 2896. Mates with: Any 1.00mm (.039”) Pitch Molex FFC/FPC Connector. Designed in: 
Millimeters + Electrical: Voltage: 30V, Current: 1.3A + Physical: Strip Length: 4.0mm (.157"). Reinforcement Length: 8.00mm (.315"). Conductor Width: 0.70mm (.028"). 
Conductor Thickness: 0.10mm (.004”). End Thickness: 0.30+0.05mm (.012+.002”). Temperature: -40° to 80°C» Contacts on same side 


No. of Dim. A Digi-Key Price Each Molex No. of Dim. A Digi-Key Price Each Molex 
Pos. (mm) Part No. 1 10 100 250 Part No. Pos. (mm) Part No. 1 10 100 250 (| Part No. 
2” (5.08cm) Unshielded Flat Flex Cable 6” (15.24cm) Unshielded Flat Flex Cable 
6 1.15 WM10000-ND 2.45 2.04 1.50 1.27 | 21039-0203 6 TAS WM10052-ND. 2.83 2.36 1.73 1.47 | 21039-0211 
8 9.15 WM10001-ND. 2.64 2.20 1.62 1.37 | 21039-0225 8 9.15 WM10053-ND. 2.80 2.34 1.72 1.46 | 21039-0233 
10 11.15 WM10002-ND 2.90 2.42 1.78 1.51 | 21039-0247 10 11.15 WM10054-ND. 3.18 2.66 1.95 1.65 | 21039-0255 
12 13.15 WM10003-ND 3.16 2.64 1.93 1.64 | 21039-0269 12 13.15 WM10055-ND. 3.40 2.83 2.08 1.76 | 21039-0277 
14 15.15 WM10004-ND 3.31 2.76 2.03 1.72 | 21039-0291 14 15.15 WM10056-ND. 3.57 2.98 2.19 1.85 | 21039-0299 
16 17.15 WM10005-ND. 3.40 2.84 2.08 1.77 | 21039-0313 16 17.15 WM10057-ND. 3.76 3.14 2.30 1.95 | 21039-0321 
18 19.15 WM10006-ND 3.52 2.94 2.16 1.83 | 21039-0335 18 19.15 WM10058-ND. 4.01 3.34 2.45 2.08 | 21039-0343 
20 21.15 WM10007-ND 3.66 3.05 2.24 1.90 | 21039-0357 20 21.15 WM10059-ND. 4.32 3.61 2.65 2.24 | 21039-0365 
22 23.15 WM10008-ND. 3.70 3.09 2.27 1.92 | 21039-0379 22 23.15 WM10060-ND. 4.39 3.66 2.69 2.28 | 21039-0387 
24 25.15 WM10009-ND 3.90 3.26 2.39 2.03 | 21039-0401 24 25.15 WM10061-ND. 4.83 4.03 2.96 2.51 | 21039-0409 
26 27.15 WM10010-ND 3.94 3.29 2.41 2.04 | 21039-0423 26 27.15 WM10062-ND. 4.90 4.09 3.00 2.54 | 21039-0431 
28 29.15 WM10011-ND 3.96 3.31 2.43 2.06 | 21039-0445 28 29.15 WM10063-ND. 4.96 4.14 3.04 2.57 | 21039-0453 
30 31.15 WM10012-ND 4.00 3.33 2.45 2.07 | 21039-0467 30 31.15 WM10064-ND. 5.03 4.19 3.08 2.61 | 21039-0475 
3” (7.62cm) Unshielded Flat Flex Cable 8” (20.32cm) Unshielded Flat Flex Cable 
6 7.15 WM10013-ND 2.64 2.20 1.62 1.37 | 21039-0205 6 7.15 WM10065-ND. 3.00 2.50 1.84 1.56 | 21039-0215 
8 9.15 WM10014-ND 2.90 2.42 1.78 1.51 | 21039-0227 8 9.15 WM10066-ND. 3.22 2.69 1.97 1.67 | 21039-0237 
10 11.15 WM10015-ND 3.12 2.60 1.91 1.62 | 21039-0249 10 11.15 WM10067-ND. 3.43 2.87 2.10 1.78 | 21039-0259 
12 13.15 WM10016-ND 3.42 2.85 2.09 1.77 | 21039-0271 12 13.15 WM10068-ND. 3.72 3.10 2.28 1.93 | 21039-0281 
14 15.15 WM10017-ND 3.36 2.80 2.06 1.74 | 21039-0293 14 15.15 WM10069-ND. 3.93 3.28 2.41 2.04 | 21039-0303 
16 17.15 WM10018-ND 3.47 2.90 2.13 1.80 | 21039-0315 16 17.15 WM10070-ND. 4.18 3.49 2.56 2.17 | 21039-0325 
18 19.15 WM10019-ND 3.63 3.03 2.22 1.88 | 21039-0337 18 19.15 WM10071-ND. 4.49 3.75 2.75 2.33 | 21039-0347 
20 21.15 WM10020-ND 3.82 3.19 2.34 1.98 | 21039-0359 20 21.15 WM10072-ND. 4.90 4.09 3.00 2.54 | 21039-0369 
22 23.15 WM10021-ND 3.87 3.23 2.37 2.01 | 21039-0381 22 23.15 WM10073-ND. 4.98 4.16 3.05 2.58 | 21039-0391 
24 25.15 WM10022-ND 4.14 3.45 2.53 2.15 | 21039-0403 24 25.15 WM10074-ND. 5.55 4.63 3.40 2.88 | 21039-0413 
26 27.15 WM10023-ND 4.18 3.49 2.56 2.17 | 21039-0425 26 27.15 WM10075-ND. 5.63 4.69 3.44 2.92 | 21039-0435 
28 29.15 WM10024-ND 4.22 3.52 2.58 2.19 | 21039-0447 28 29.15 WM10076-ND. 5.70 4.76 3.49 2.96 | 21039-0457 
30 31.15 WM10025-ND 4.26 3.55 2.61 2.21 | 21039-0469 30 31.15 WM10077-ND. 5.79 4.83 3.54 3.00 | 21039-0479 
4” (10.16cm) Unshielded Flat Flex Cable 10” (25.40cm) Unshielded Flat Flex Cable 
6 7.15 WM10026-ND 2.77 2.31 1.70 1.44 | 21039-0207 6 TAS WM10078-ND. 3.19 2.66 1.95 1.66 | 21039-0219 
8 9.15 WM10027-ND 2.91 2.43 1.78 1.51 | 21039-0229 8 9.15 WM10079-ND. 3.46 2.89 2.12 1.80 | 21039-0241 
10 11.15 WM10028-ND. 3.04 2.54 1.86 1.58 | 21039-0251 10 11.15 WM10080-ND. 3.72 3.11 2.28 1.93 | 21039-0263 
12 13.15 WM10029-ND 3.20 2.67 1.96 1.66 | 21039-0273 12 13.15 WM10081-ND. 4.06 3.39 2.49 2.11 | 21039-0285 
14 15.15 WM10030-ND 3.33 2.78 2.04 1.73 | 21039-0295 14 15.15 WM10082-ND. 4.32 3.61 2.65 2.24 | 21039-0307 
16 17.15 WM10031-ND 3.47 2.90 2.13 1.80 | 21039-0317 16 17.15 WM10083-ND. 4.63 3.86 2.83 2.40 | 21039-0329 
18 19.15 WM10032-ND 3.65 3.05 2.24 1.90 | 21039-0339 18 19.15 WM10084-ND. 5.00 4.17 3.06 2.59 | 21039-0351 
20 21.15 WM10033-ND. 3.89 3.24 2.38 2.02 | 21039-0361 20 21.15 WM10085-ND. 5.50 4.59 3.36 2.85 | 21039-0373 
22 23.15 WM10034-ND 3.93 3.28 2.41 2.04 | 21039-0383 22 23.15 WM10086-ND. 5.59 4.67 3.42 2.90 | 21039-0395 
24 25.15 WM10035-ND. 4.26 3.55 2.61 2.21 | 21039-0405 24 25.15 WM10087-ND. 6.30 5.25 3.85 3.26 | 21039-0417 
26 27.15 WM10036-ND 4.30 3.59 2.64 2.23 | 21039-0427 26 27.15 WM10088-ND. 6.39 5.33 3.91 3.31 | 21039-0439 
28 29.15 WM10037-ND 4.36 3.63 2.67 2.26 | 21039-0449 28 29.15 WM10089-ND. 6.48 5.41 3.97 3.36 | 21039-0461 
30 31.15 WM10038-ND 4.40 3.67 2.69 2.28 | 21039-0471 30 31.15 WM10090-ND. 6.58 5.49 4.03 3.41 | 21039-0483 
5” (12.70cm) Unshielded Flat Flex Cable 12” (30.48cm) Unshielded Flat Flex Cable 
6 7.15 WM10039-ND. 2.76 2.30 1.69 1.43 | 21039-0209 6 7.15 WM10091-ND. 3.39 2.83 2.08 1.76 | 21039-0221 
8 9.15 WM10040-ND 2.91 2.43 1.78 1.51 | 21039-0231 8 9.15 WM10092-ND. 3.70 3.09 2.27 1.92 | 21039-0243 
10 11.15 WM10041-ND 3.06 2.55 1.88 1.59 | 21039-0253 10 11.15 WM10093-ND. 4.01 3.34 2.45 2.08 | 21039-0265 
12 13.15 WM10042-ND 3.24 fh 1.99 1.68 | 21039-0275 12 13.15 WM10094-ND. 4.40 3.67 2.69 2.28 | 21039-0287 
14 15.15 WM10043-ND 3.40 2.83 2.08 1.76 | 21039-0297 14 15.15 WM10095-ND. 4.72 3.94 2.89 2.45 | 21039-0309 
16 17.15 WM10044-ND 3.56 2.97 2.18 1.85 | 21039-0319 16 17:15 WM10096-ND. 5.07 4.23 3.11 2.63 | 21039-0331 
18 19.15 WM10045-ND. 3.77 3.15 2.31 1.96 | 21039-0341 18 19.15 WM10097-ND. 5.52 4.61 3.38 2.86 | 21039-0353 
20 21.15 WM10046-ND 4.04 3.37 2.47 2.10 | 21039-0363 20 21.15 WM10098-ND. 6.10 5.09 3.73 3.16 | 21039-0375 
22 23.15 WM10047-ND 4.10 3.42 2.51 2.13 | 21039-0385 22 23.15 WM10099-ND. 6.22 5.19 3.81 3.22 | 21039-0397 
24 25.15 WM10048-ND 4.49 3.74 2.75 2.33 | 21039-0407 24 25.15 WM10100-ND. 7.05 5.88 4.31 3.66 | 21039-0419 
26 27.15 WM10049-ND 4.54 3.78 2.78 2.35 | 21039-0429 26 27.15 WM10101-ND. 7.16 5.97 4.38 3.71 | 21039-0441 
28 29.15 WM10050-ND. 4.59 3.83 2.81 2.38 | 21039-0451 28 29.15 WM10102-ND. 7.26 6.06 4.44 3.77 | 21039-0463 
30 31.15 WM10051-ND 4.64 3.87 2.84 2.41 | 21039-0473 30 31.15 WM10103-ND. 7.38 6.15 4.51 3.83 | 21039-0485 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 49 


rolex Waldom Micro-Miniature 1.25mm Connectors 
1.25mm CONNECTORS: Physical Specifications: + Housing: PBTP, UL 94V-0 + Temperature: -40°C to 
+85°C. UL File No.: E29179 CSA File No.: LR19980 1.25mm CRIMP TERMINAL: Electrical Specifications: 
+ Voltage: 125V + Current: 1.0A (0.8A for 32AWG) + Contact Resistance: 20mQ max. « Dielectric 


Withstanding Volt.: 250V AC/1 min. + Insulation Resistance: 100MQ min. Physical Specifications: 
+ Contact: Phosphor Bronze + Plating: Tin +» Wire Range: 26 to 32 AWG = Insulation Range: 1.00mm dia. 
max. + Strip Length: 1.40 to 1.90mm 


Fig. 1 — 1.25mm Receptacle Housing 


Fig. 4 - 1.25mm SMT Straight Header Fig. 5 —- 1.25mm SMT Right Angle Header 
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Cir- | Dimension (mm) Digi-Key Price Each Molex Cir- | Dimension (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig.| cuits A B Part No. 1 10 100 500 | Part No. Fig.| cuits A B Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
Receptacle Housing 12 16.75 13.75 WM1752-ND 1.62 1.44 96.77 | 53048-1210 
2 4.25 1.25 WM1720-ND 36 30 (22 +17 | 51021-0200 3 13 18.00 15.00 WM17006-ND 1.72 1.53 1.02  .82 | 53048-1310 
3 550 2.50 WM1721-ND 40 34 ~~ ~.24 19 | 51021-0300 14 | 19.25 16.25 WM17007-ND 183 162 1.08 .87 | 53048-1410 
4 675 3.75 WM1722-ND ‘45 40 27 22 | 51021-0400 15 | 20.50 17.50 WM17008-ND 1.77 156 1.04 _.84 | 53048-1510 
5 8.00 5.00 WM1723-ND 50 45 30 .24 | 51021-0500 SMT Straight Header 
6 9.25 6.25 WM1724-ND 54 45 -33  .26 | 51021-0600 2 7.65 1.25 WM1764-ND 1.32 117 .78  .63 | 53398-0290 
7 10.50 7.50 WM1725-ND 59 49 .35 = .28 | 51021-0700 3 8.90 2.50 WM1765-ND 1.58 1.40 .94  .75 | 53398-0390 
1 8 11.75 8.75 WM1726-ND 63 56 -38 30 | 51021-0800 4 10.15 3.75 WM1766-ND 1.74 1.54 1.03  .83 | 53398-0490 
9 13.00 10.00 WM1727-ND 68 61 -41— 33 | 51021-0900 5 11.40 5.00 WM1767-ND 1.93 1.70 1.14  .91 | 53398-0590 
10 14.25 11.25 WM1728-ND 73 60 43.35 | 51021-1000 6 12.65 6.25 WM1768-ND 2.07 1.83 1.22 .98 | 53398-0690 
1 15.50 12.50 WM1729-ND 77 64 46.37 | 51021-1100 f 13.90 7.50 WM1769-ND 2.23 1.84 1.32 1.06 | 53398-0790 
12 16.75 13.75 WM1730-ND 82 68 48 39 | 51021-1200 4 8 15.15 8.75 WM1770-ND 2.38 2.10 1.40 1.12 | 53398-0890 
13 18.00 15.00 WM17000-ND 86 76 -51 .41_- | 51021-1300 9 16.40 10.00 WM1771-ND 2.54 2.25 1.50 1.20 | 53398-0990 
14 19.25 16.25 WM17001-ND. 91 80 54  .43 | 51021-1400 10 17.65 11.25 WM1772-ND 2.69 2.38 1.59 1.27 | 53398-1090 
15 20.50 17.50 WM17002-ND 94 84 56.45 | 51021-1500 11 18.90 12.50 WM1773-ND 285 2.52 1.68 1.35 | 53398-1190 
Straight Header 12 20.15 13.75 WM1774-ND 3.02 267 1.78 1.43 | 53398-1290 
2 425 125 WM1731-ND da B73) 53047-0210 13 | 21.40 15.00 WM17009-ND 3.22 2.85 1.90 1.52 | 53398-1390 
3 550 2.50 WM1732-ND ‘54.48 ~+~.32-~—~«.26 | 53047-0310 14 | 22.65 16.25 WM17010-ND 3.35 2.96 1.97 1.58 | 53398-1490 
4 675 3.75 WM1733-ND 64 ~©=57.~«38-~—~«30 | 53047-0410 15 | 23.90 17.50 WM17011-ND 3.42 2.82 2.02 1.62 | 53398-1590 
5 8.00 5.00 WM1734-ND 73 61 43.35 | 53047-0510 SMT Right Angle Header 
6 9.25 6.25 WM1735-ND 84 69 -50 40 | 53047-0610 2 7.65 1.25 WM1753-ND 1.39 1.23 82  .66 | 53261-0290 
7 10.50 7.50 WM1736-ND 1.02 84 60 .48 | 53047-0710 3 8.90 2.50 WM1754-ND 1.67 1.48 99.79 | 53261-0390 
2 8 11.75 8.75 WM1737-ND 1.05 87 62  .50 | 53047-0810 4 10.15 3.75 WM1755-ND 1.82 1.61 1.07  .86 | 53261-0490 
9 13.00 10.00 WM1738-ND 1.14 1.01 68 .54 | 53047-0910 5 11.40 5.00 WM1756-ND 1.99 1.76 1.18 .94 | 53261-0590 
10 14.25 11.25 WM1739-ND 1.32 1.17 78 = .63 | 53047-1010 6 12.65 6.25 WM1757-ND 2.13 1.89 1.26 1.01 | 53261-0690 
1 15.50 12.50 WM1740-ND 1.44 1.27 85 .68 | 53047-1110 7 13.90 7.50 WM1758-ND 2.29 2.02 1.35 1.08 | 53261-0790 
12 16.75 13.75 WM1741-ND 1.46 1.29 86 .69 | 53047-1210 2] 8 15.15 8.75 WM1759-ND 242 2.14 1.43 1.14 | 53261-0890 
13 18.00 15.00 WM17003-ND 1.55 1.37 92  .74 | 53047-1310 9 16.40 10.00 WM1760-ND 261 2.31 1.54 1.23 | 53261-0990 
14 19.25 16.25 WM17004-ND 1.66 1.47 -98  .79 | 53047-1410 10 17.65 11.25 WM1761-ND 2.76 244 1.63 1.30 | 53261-1090 
15 20.50 17.50 WM17005-ND 1.76 1.56 1.04  .83 | 53047-1510 5 18.90 12.50 WM1762-ND 2.92 2.58 1.72 1.38 | 53261-1190 
Right Angle Header 12 20.15 13.75 WM1763-ND 3.08 2.72 1.82 1.45 | 53261-1290 
2 425. 125 WMi742.ND 3145024 | 55048-0210 14 | 2265 16.25 WM17012-ND 3.41 3.01 2.01 1.61 | 53261-1490 
3 550 2.50 WM1743-ND ‘61 54.—S«36.-—«29: | 53048-0310 15 | 23.90 17.50 WM17013-ND 3.55 3.14 2.09 1.68 | 53261-1590 
4 6.75 3.75 WM1744-ND 71 63 42 34 | 53048-0410 Crimp Term., 28-32 AWG WM1775-ND = .07 06.05 | 50058-8000 
3 5 8.00 5.00 WM1745-ND .89 74 53 .43_ | 53048-0510 6 Crimp Term., 26-28 AWG WM1142CT-ND* aa .06 05  .04 50079-8000 
6 9.25 6.25 WM1746-ND 92 82 55  .44 | 53048-0610 WM1142TR-NDt 532.50/25,000 
7 10.50 7.50 WM1747-ND 1.03 91 ‘61.49 | 53048-0710 Prototype Crimp Tool (Molex) WM9931-ND 180.41 each 63811-0200 
8 11.75 8.75 WM1748-ND 1.413 1.00 67 53 | 53048-0810 Production Crimp Tool (Molex) WM9932-ND 475.41 each 63811-0000 
9 13.00 10.00 WM1749-ND 1.24 1.09 73 59 | 53048-0910 Contact Extraction Tool (Molex) WM9933-ND 127.41 each 57072-6000 
10 14.25 11.25 WM1750-ND 1.33 1.18 79.63 | 53048-1010 Housing Extraction Tool (Molex) WM9934-ND 136.44 each 11-03-0045 
14 15.50 12.50 WM1751-ND 1.45 1.28 86 .69 | 53048-1110 *CT =Cut Tape. +TR = Tape and Reel. 


Panel Mate 1.25mm Connectors 


Ultra Low Profile 


Physical Specifications: 
+ Housing: PBTP, UL 94V-0 + Temperature: -40°C to +85°C * Contact: Phosphor Bronze 
+ Plating: Gold (Tin/Lead on SMT tails) + Solder Tabs: Phosphor Bronze, Tin/Lead plating 
Electrical Specifications: 
+ Voltage: 125V + Current: 1.0A + Contact Resistance: 20mQ max. =» Dielectric 
Withstanding Volt: 250V AC = Insulation Resistance: 100MQ min. Cir- Dim. (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Cire Dim. (mm) DighKe Pres Each Molex Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. 
Fig. | cuits| AB Part No. 1 10 100 | PartNo. Right Angle, SMT_1.90mm Profile Header: 
Receptacle Housing - Ultra Low Profile 2 7.65 1.25 | WMS5500-ND 1.71 1.51 1.01 | 53780-0290 
2) 572 125 | WMS400-ND a4 “40 27] 51146-0200 3 8.90 2.50 | WMS5501-ND 2.37 2.10 1.40 | 53780-0390 
3 6.97 2.50 WM5401-ND 55 AQ 33 51146-0300 2 5 11.40 5.00 WM5502-ND. 2.97 2.63 1.75 53780-0590 
4 8.22 3.75 WM5402-ND 66 58 39 51146-0400 6 12.65 6.25 WM5503-ND. 3.11 2.75 1.84 53780-0690 
1 5 9.47 5.00 WM5403-ND 72 64 43 | 51146-0500 7 13.90 7.50 | WM5504-ND 3.39 3.00 2.00 | 53780-0790 
6 10.72 6.25 WM5404-ND 83 74 AQ 51146-0600 
7 |4197 750 | WMs5405-ND 96 ‘85 57_:‘| 81146-0700 9 16.40 10.00| _WMS5505-ND 3.66 3.24 2.16 | 53780-0990 
9 14.47 10.00 WM5406-ND 1.15 1.02 68 51146-0900 Crimp Terminal AWG 28-30 WM5506-ND. A5 40 27 50641-8141 
14 20.72 16.25 WM5407-ND 1.69 1.50 1.00 51146-1400 Hand Crimper WM9963-ND. 573.77 each 57352-5000 


More Product Available Online: www.digikey.com 


50 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


HG DF12 Surface Mount Connectors | DF17 Surface Mount Connectors 


ELECTRIC . . 

co.,LTp. 0.5mm Pitch 0.5mm Pitch 
Features: + Connectors furnished with reinforcement fittings to prevent peeling of the Features: + Developed for portable electronic and mobile telecommunications equipment + Designed 
solder joints (due to mechanical stress) are also available and these can be mounted to specifically for mobile electronic devices, these connectors withstand the shock and resist breakage and 
FPC with confidence + A specification with convenient guide posts for manual work is disconnection that can occur when subjected to drop impact. 
available as well as one without guide posts for automatic mounting. Applications: Suited to a wide variety of mobile applications such as LCD-related equipment, miniature 
Specifications: + Current Capacity: 0.3A/pin » Rated Voltage: 50V AC/pin = Insulation portable remote terminals, as well as portable telephones. 
Resistance: 100V DC, 500 MQ min. + Withstand Voltage: 1 min. at rated value, 150V AC | Specifications: + Rated Current: 0.3A + Rated Voltage: AC50 + Temperature Range: -35°C to +85°C 
* Contact Resistance: 100 mA DC, 50 mQ max. + Storage Temperature: -10°C to +60°C +» Humidity Range: 40-80% »* Storage Humidity: 40-70% 
Material (receptacle/header): + Insulation: Heat-resistant resin, beige (natural), UL94V-0 + Insulation Resistance: 500MQ or more + Contact Resistance: 50mQ or less + Vibration Resistance: No 
* Contacts: Copper alloy with gold plating + Fittings: Copper alloy with solder plating. instantaneous electric disconnection of 1 uS or more * Humidity Resistance: Contact; 50mQ or less, 


Insulation; 250MQ or more + Temp. Cycle: Contact Resistance; 50mQ or less, Insulation Resistance; 
500MQ or more + Duration Against Plugging/Unplugging: Contact resistance 50mQ or less + Heat 
Resistance of Soldering: No fusion of resin section affecting performance. 

Material (receptacle/header): + Insulator: Nylon resin, white, UL94V-0 + Contacts: Phosphor bronze, 
gold plating + Metal Fittings: Copper Alloy, solder plating. 


Fig. 1 Fig. 2 


Shown with Shown with 
reinforced fittings reinforced fittings 


a 


5.7 


Cut Tape T&R 
No. of Dim. (mm)| Digi-Key Price Each Pricing | Hirose 
Fig.| Contacts] Description A B | Part No. 1 25 100 | 1,000 | Part No. 
No. of Dim. (mm)| Digi-Key Price Each Hirose Receptacles 
Fig.|Contacts| Description A B | Part No. 1 25 = 100 | Part No. 3mm Stacking Height 
Receptacles 20 8.2 45] H2354CT-ND 167 1.21 99 | 585.00 | DFI7A(3.0)-20DS-0.5V(51) 
3mm Stacking Height 30 . 10.7 7.0 | He355CT-ND 1.79 1.38 1.10 | 732.00 | DF17A(3.0)-30DS-0.5V(51) 
Seen ene ee 40 el ria [132 95 | HB5ECT-ND 211 1.63 1.30 | 865.00 | DFI7N3.0)-40DS-0.5V(51) 
32 10.1 7.5 | H2735-ND 1.75 1.27 1.04 | DF12A(3.0)-32DS-0.5V(80) 1 50 Reinforced | 15-7 12.0) H2357CT-ND 2.44 1.88 1.50 | 998.00 | DFI7A(3.0)-50DS-0.5V(51) 
1 50 | With Guide Posts |14.6 12.0] H2736-ND 2.15 1.65 1.32 | DF12A(3.0)-50DS-0.5V(80) 60 Fittings 18.2 14.5) H2358CT-ND 2.80 215 1.72 |1144.00 | DFI7A(3.0)-60DS-0.5V(51) 
70 20.7 17.0) H2359CT-ND 3.15 2.43 1.94 |1290.00 | DF17A(3.0)-70DS-0.5V(51) 
eu WA 14.8 Ee ne ee 1:80) 1144 | DFI2N9.0)°6005-0:5i80) 80 23.2 19.5| H2360CT-ND 3.10 2.41 1.93 |1391.00 | DF17A(3.0)-80DS-0.5V(51) 
3mm Stacking Height 4mm Stacking Height 
32 With Guide Posts Ape 7.5 | H1508-ND 1.82 1.32 1.08 | DF12A(3.0)-32DS-0.5V(80) 20 8.2 4.5 | H2361CT-ND 1.63 1419 97 | 572.00 | DFI7A(4.0)-20DS-0.5V(51) 
ae eee 15.5 12.0] H1509-ND 218 1.68 1.34 | DF12A(3.0)-50DS-0.5V(80) 30 | WithGuide |10.7 7.0 | H2362CT-ND 1.69 1.30 1.04 | 692.00 | DF17A(4.0)-30DS-0.5V(51) 
inforced Fittings 40 Posts & Without}13.2 9.5 | H2363CT-ND 2.02 1.55 1.24 | 825.00 | DFI7A(4.0)-40DS-0.5V(51) 
60 18.0 14.5] H1510-ND 2.34 1.80 1.44 | DF12A(3.0)-60DS-0.5V(80 
2 mu . PASO) ODS MED) 1] 50 | Reinforced |15.7 12.0] H2364CT-ND 163 1.19 .97 | 572.00 | DFI7A(4.0)-50DS-0.5V(51) 
3.5 To 5.0mm Stacking Height 60 Fittings 18.2 14.5] He365CT-ND 1.69. 1.30 1.04 | 692.00 | DFI7A(4.0)-60DS-0.5V(51) 
20 71 45] H2740ND 156 113 93 | DFI2A20D8-0.5\(80) 70 20.7 17.0| H2303CT-ND 3.13 2.43 1.95 |1404.00 | DFI7A(4.0)-70DS-0.5V(51) 
0 23.2 19.5 6CT-ND 290 2.25 1.80 |1300.00 | DF17A(4.0)-80DS-0.5V(51 
30 9.6 7.0) H2741-ND 1.66 1.28 1.02 | DF12A-30DS-0.5V(80) o 2 an Stacking Height PA O)SUDS OVEN) 
1 | 36 | With Guide Posts |11.1 8.5 | H2742-ND 1.82 1.40 1.12 | DF12A-36DS-0.5V(80) a 100 45 WEEE 175 1a? 1a] Sia DAE RSENS 
40 12.1 9.5 | H2743-ND 1.95 1.50 1.20 | DFI2A-40DS-0.5V(80) 30 | Witheide |125 7.0 | He36scT-ND 1.82 1.40 1.412 | 745.00 | DF17(3.0)-30DS-0.5V(51) 
50 14.6 12.0| H2744-ND 2.21 1.70 1.36 | DF12A-50DS-0.5V(80) 40 | posis@ with [150 9.5 | H2369CT-ND 215 1.65 1.32 | 878.00 | DF17(3.0)-40DS-0.5V(51) 
2 50 5 ees =e trzansaaie) "} Go | Patforoed |3oo t4s| HosriceND 263 218 174 115700 | DFI7(90).600805M5%) 
30 | With Cuide Posts @|'0-5 7-9 (ies 1-69 1.90 1.04 | DFI2-30DS-0.5V(60) 70 Fitings 595 17.0} He372CT-ND 319 245 1.96 |1303.00 | DF17(3.0)-70DS-0.5V\51) 
3] 36 Reinforced Fittings 12.0 85 | H2747-ND 1.85 1.43 1.14 | DF12-36DS-0.5V(80) 80 25.0 19.5| H2373CT-ND 3.13 2.43 1.95 |1404.00 | DF17(3.0)-80DS-0.5V(51) 
40 13.0 9.5 | H2748-ND 1.95 1.50 1.20 | DF12-40DS-0.5V(80) 4mm Stacking Height 
50 15.5 12.0] H2749-ND 2.28 1.75 1.40 | DF12-SODS-0.5V(80) 20 10.0 4.5 | H2374CT-ND 1.67 1.21 99 | 585.00 | DF17(4.0)-20DS-0.5V(51) 
% | wnaie [125 70] NCD 178 135 198 | 71800 |orIT4o- ES OSM 
: . 1 | 40 | Posts& with |15.0 9.5 | H2376CT-ND 2.05 1.58 1.26 | 838.00 | DF17(4.0)-40DS-0.5V(51) 
3mm Stacking Height 50 Reinforced |17-5 12.0] H2377CT-ND 2.34 1.80 1.44 | 958.00 | DF17(4.0)-50DS-0.5V(51) 
32 10.2 7.5 | H2750-ND 1.69 1.30 1.04 | DF12D(3.0)-32DP-0.5(80) & Fittings oe ioe Het beg jon 1a soon DEO) eave SVN) 
2 50 | With Guide Posts )14.7 12.0] H2751-ND 218 1.68 1.34 | DF12D(3.0)-50DP-0.5V(80) S 0 19.5 ames Hae “eg : . 3) (3.0)-80DS-0.5V(51) 
60 17.2 14.5| H2752-ND 2.41 1.85 1.48 | DF12D(3.0)-60DP-0.5V(80) ———SEE SE SS Stacking Halaht 
2 lwthaaderostsa| 1-0 75 |maaag 1.82 182 1.08 | DF12(8.0)-320P-0.54(80) 20 82 45] H2380CT-ND = 3 30 1.06 | 625.00 | DFI7A(2.0)-20DP-0.5V(51) 
4 | 80 | peinforoad Rittings| o> 12° fein 218 1-68. 1.94 | DFI2(3.0)-50DP-0.6Vi80) 30 | Wwncuide [107 7.0 | He381CT-ND 1.89 1.45 1.16 | 771.00 | DFI7A(2.0)-30DP-0.5V(51) 
60 18.0 14.5] H2755-ND 2.41 1.85 1.48 | DF12(3.0)-60DP-0.5V(80) 40 Posts a Witro ut | 132 9.5 | H2382CT-ND 224 1.73 1.38 | 918.00 | DFI7A(2.0)-40DP-0.5V(51) 
; ; 2] 50 : 15.7 12.0) He383CT-ND 2.60 2.00 1.60 | 1064.00 | DFI7A(2.0)-50DP-0.5V(51) 
3.5mm Stacking Height 60 hatha 182 14.5) H2384CT-ND 2.96 228 1.82 |1210.00 | DF17A(2.0)-60DP-0.5V(51) 
20 7.2 4.5) H2756-ND 1.33.97 — .79 | DF12D(3.5)-20DP-0.5V(80) 70 s 20.7 17.0} H2385CT-ND 2.99 2.32 1.86 |1339.00 | DFI7A(2.0)-70DP-0.5V(51) 
2 | % | with cuidePosts [112 85 | H2757-ND 1.72 1.33 1.06 | DF12D(3.5)-36DP-0.5V(60) 80 23.2 19.5| H2386CT-ND 3.31 2.57 2.06 |1482.00 | DFI7A(2.0)-80DP-0.5V(51) 
40 12.2 9.5 | H2758-ND 1.85 1.43 1.14 | DF12D(3.5)-40DP-0.5V(80) 4mm Stacking Height 
50 147 12.0] H2759-ND 2.18 1.68 1.34 | DF12D(3.5)-50DP-0.5V(80) 20 82 45] H2387CT-ND 186 1.35 1.11 | 652.00 ] DFI7A(4.0)-20DP-0.5V(51) 
yl Sonne 30 . 10.7 7.0 | He388CT-ND 1.95 1.50 1.20 | 798.00 | DF17A(4.0)-30DP-0.5V(51) 
eM ' 80 45 Tee At 1.02.84 | DFI2(3.5)-200P-0.5v(80) 40 Pal eid ut) 13-2 9.5 | He389CT-ND 234 1.80 1.44 | 958.00 | DFI7A(4.0)-40DP-0.5V(51) 
4 36 |With Guide Posts &) 12.0 8.5 | H2761-ND 1.79 1.38 1.10 | DF12(3.5)-36DP-0.5V(80) 2] 50 Poa a 15.7 12.0| H2390CT-ND 2.86 2.20 1.76 |1170.00 | DFI7A(4.0)-50DP-0.5V(51) 
40 | Reinforced Fittings|13.0 9.5 | H2762-ND 1.92 1.48 1.18 | DF12(3.5)-40DP-0.5V(80) 60 Fittings 18.2 14.5] H2391CT-ND 296 2.28 1.82 |1210.00 | DFI7A(4.0)-60DP-0.5V(51) 
enveny 70 20.7 17.0] H2392CT-ND 3.13 2.43 1.95 |1404.00 | DFI7A(4.0)-70DP-0.5V(51) 
0 15.5 12.0| H2763-ND 2.18 1.68 1.34 | DF12(3.5)-50DP-0.5V 
8 - a (35) (80) 80 23.2 19.5| H2393CT-ND 3.45 2.68 2.15 | 1547.00 | DFI7A(4.0)-80DP-0.5V(51) 
4.0mm Stacking Height 2mm Stacking Height 
30 9.7 7.0 | H764-ND 1.82 1.32 1.08 | DF12D(4.0)-30DP-0.5V(80) 20 10.0 4.5 | He394CT-ND 186 1.35 1.11 | 652.00 | DFI7(2.0)-20DP-0.5V(51) 
2 | % | with cuidePosts [112 85 | HE765-ND 1.72 1.93 1.06 | DF12D(4.0)-36DP-0.5V(80) 30 | Wineide [125 7.0 | H2395CT-ND 1.95 1.50 1.20 | 798.00 | DF17(2.0)-30DP-0.5V(51) 
* 122 95 | HE7EEND 185 1.43 1.14 | DFI20(40)-400P05¥(80)/ | | | 5) | Poss&wth |t75 i20| Heg7GEND © 267 208 {64 |toer00 | DFI7(20).500e-05\(s1 
50 14.7 12.0| H2767-ND_ 2.18 1.68 _ 1.34 | DF12D(4.0)-S0DP-0.5V(80) 6o | Peinforoed 590 145] Heg98CT-ND 3.02 233 1.86 |1237.00 | DF17(2.0)-60DP-0.5V(51) 
30 10.5 7.0 | H2768-ND 1.86 1.35 1.11 | DF12(4.0)-30DP-0.5V(80) 70 Fittings [205 17.0| Hes99CT-ND 3.02 2.34 1.88 |1352.00 | DF17(2.0)-70DP-0.5V(51) 
4 | 36. |With Guide Posts &|12.0 8.5 | H2769-ND 1.79 1.38 1.10 | DF12(4.0)-36DP-0.5V(80) 80 25.0_ 19.5 | _H2400CT-ND 3.34 2.59 2.07 _| 1495.00 | DF17(2.0)-80DP-0.5V(51) 
40 | Reinforced Fittings|13.0 9.5 | H2770-ND 1.92 1.48 1.18 | DF12(4.0)-40DP-0.5V(80) 4mm Stacking Height 
50 15.5 12.0] H2771-ND 2.18 1.68 1.34 | DF12(4.0)-50DP-0.5V(80) 20 10.0 4.5 ) H2401CT-ND 1.63 1.25 1.00 | 665.00 | DF17(4.0)-20DP-0.5V(51) 
F : 30 ; 12.5 7.0 | He402CT-ND 2.02 1.55 1.24 | 825.00 | DF17(4.0)-30DP-0.5V(51) 
5.0mm Stacking Height 40 een enh 15.0 95| H2403C-ND 237 1.83 1.46 | 971.00 | DF17(4.0)-40DP-0.5V(51) 
>| 2 | with cuide Posts | 72 45] H2772ND 1.56 1.13.98 | DF12D(6.0)-20DP-0.5V(80) 2) 50 | “Romorced [175 12.0] He404cT-ND 293 2.25 1.80 |1197.00 | DF17(4.0)-50DP-0.5V(51) 
aye 60 : 20.0 14.5} H2405CT-ND 3.12 240 1.92 |1277.00 | DF17(4.0)-60DP-0.5V(51) 
a : 147 12.0 REN 2.44 1.88 1.50 | DF20(5.0)-50DP-0.5¥(80) 70 Fittings 995 17.0| He406CT-ND 3.16 246 1.97 |1417.00 | DF17(4.0)-70DP-0.5V(51) 
| 20. [With Guide Posts &/ 8.0 4.5 | H2774-ND 1.33.97 79 | DF12(6.0)-20DP-0.5V 80 25.0 19.5| He407CT-ND 351 273 218 |1573.00 | DF17(4.0)-80DP-0.5V(51) 
50 | Reinforced Fittings] 15.5 12.0] H2775-ND 2.47 1.90 1.52 | DF12(5.0)-50DP-0.5V * For Tape and Reel Part No., change “CT-ND” to “TR-ND™ 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ELECTRIC 
CO.,LTD. 


FX10A Series - 


Surface Mount 


0.5mm Conn. with Ground Plate for Board-to-Board Connectors 


Features: Transmission characteristics have been improved 
through a design that fixes ground plates to both sides of the 
header and receptacle. 

Signal and ground are arranged in a ratio of 10:1 with the 
ground plate SMT connected to the board. The ground stability 
achieved serves to reduce noise. Suited to high-density 
applications. The single contact pitch of 0.5mm produces a 
smaller connector utilizing less board area for mounting. Board- 
to-Board dimensions of 4mm and 5mm are available. 


Materials: + Insulator: LCP resin, Beige, UL94V-0 + Con- 


tacts: Phosphor bronze + Header Engagement Area: Gold 
plating of 0.1m + Termination Area: Solder plating + Recep- 
tacle Engagement Area: Gold plating of 0.1m + Termination 
Area: Flash plating Ground plate: Phosphor bronze, solder 
plating + Reinforced fitting: Phosphor bronze, Tin plating 
Electrical: +» Rated current: 0.3A * Operating temp.: range -55 
to +85°C + Rated voltage: 50 V AC + Operating humidity range: 
Relative humidity 95% or less (No condensation) 

Note: The thickness of the solder paste is not included in the 
stack height. 


Mounting | No. of Contacts Dimension (mm) Digi-Key Price Each Hirose Digi-Key T&R Pricing Hirose 
Fig. Height Signal Ground A B Part No. 1 25 100 Part No. Part No. 1,000 Part No. 
Headers 
With Guidepost 
80 8 31.1 23.5 H2476-ND 5.94 4.76 3.68 FX10A- 80P/8-SV H2476TR-ND 2288.00 FX10A- 80P/8-SV(21) 
Ainini 100 10 37.1 29.5 H2477-ND 6.57 5.26 4.07 FX10A-100P/10-SV H2477TR-ND 2535.00 FX10A-100P/10-SV(21) 
120 12 43.1 35.5 H2478-ND 4.43 3.55 2.74 FX10A-120P/12-SV H2478TR-ND 2769.00 FX10A-120P/12-SV(21) 
1 140 14 49.1 41.5 H2479-ND 7.13 5.99 4.71 FX10A-140P/14-SV H2479TR-ND 3042.00 FX10A-140P/14-SV(21) 
80 8 31.1 23.5 H2484-ND 5.94 4.76 3.68 FX10A- 80P/8-SV1 H2484TR-ND 2288.00 FX10A- 80P/8-SV1(21) 
5mm 100 10 37.1 29.5 H2485-ND 6.57 5.26 4.07 FX10A-100P/10-SV1 H2485TR-ND 2535.00 FX10A-100P/10-SV1(21) 
120 12 43.1 35.5 H2486-ND 6.53 5.49 4.31 FX10A-120P/12-SV1 H2486TR-ND 2769.00 FX10A-120P/12-SV1(21) 
140 14 49.1 41.5 H2487-ND 7.13 5.99 4.71 FX10A-140P/14-SV1 H2487TR-ND 3042.00 FX10A-140P/14-SV1(21) 
Without Guidepost 
80 8 31.1 23.5 H2480-ND 5.94 4.76 3.68 FX10B- 80P/8-SV H2480TR-ND 2288.00 FX10B- 80P/8-SV(21) 
4mm 100 10 37.1 29.5 H2481-ND 6.57 5.26 4.07 FX10B-100P/10-SV H2481TR-ND 2535.00 FX10B-100P/10-SV(21) 
120 12 43.1 35.5 H2482-ND 6.53 5.49 4.31 FX10B-120P/12-SV H2482TR-ND 2769.00 FX10B-120P/12-SV(21) 
1 140 14 49.1 41.5 H2483-ND 7.13 5.99 4.71 FX10B-140P/14-SV H2483TR-ND 3029.00 FX10B-140P/14-SV(21) 
80 8 31.1 23.5 H2488-ND 5.94 4.76 3.68 FX10B- 80P/8-SV1 H2488TR-ND 2288.00 FX10B- 80P/8-SV1(21) 
5mm 100 10 37.1 29.5 H2489-ND 6.57 5.26 4.07 FX10B-100P/10-SV1 H2489TR-ND 2535.00 FX10B-100P/10-SV1(21) 
120 12 43.1 35.5 H2490-ND 6.53 5.49 4.31 FX10B-120P/12-SV1 H2490TR-ND 2769.00 FX10B-120P/12-SV1(21) 
140 14 49.1 41.5 H2491-ND 7.13 5.99 471 FX10B-140P/14-SV1 H2491TR-ND 3042.00 FX10B-140P/14-SV1(21) 
Receptacles 
With Guidepost 
80 8 31.1 23.5 H2468-ND 5.97 4.78 3.69 FX10A-80S/8-SV H2468TR-ND 2314.00 FX10A-80S/8-SV(21) 
2 = 100 10 37.1 29.5 H2469-ND 6.68 5.35 4.14 FX10A-100S/10-SV H2469TR-ND 2574.00 FX10A-100S/10-SV(21) 
120 12 43.1 35.5 H2470-ND 6.80 5.72 4.49 FX10A-120S/12-SV H2470TR-ND 2873.00 FX10A-120S/12-SV(21) 
140 14 49.1 41.5 H2471-ND 7.48 6.28 4.94 FX10A-140S/14-SV H2471TR-ND 3172.00 FX10A-140S/14-SV(21) 
Without Guidepost 
80 8 31.1 23.5 H2472-ND 5.97 4.78 3.69 FX10B- 80S/8-SV H2472TR-ND 2314.00 FX10B- 80S/8-SV(21) 
_ 100 10 37.1 29.5 H2473-ND 6.68 5.35 4.14 FX10B-100S/10-SV H2473TR-ND 2574.00 FX10B-100S/10-SV(21) 
2 120 12 43.1 35.5 H2474-ND 6.71 5.37 4.15 FX10B-120S/12-SV H2474TR-ND 2873.00 FX10B-120S/12-SV(21) 
140 14 49.1 41.5 H2475-ND 7.48 6.28 4.94 FX10B-140S/14-SV H2475TR-ND 3172.00 FX10B-140S/14-SV(21) 


HIROSE 
ELECTRIC 
co.,LTD. 


FX11L Series -Surface Mount 


0.5mm Conn. with Ground Plate for2mm Board-to-Board Connections 


Features: Low Profile Design. The board-to-board mating height 
of 2mm suits smaller, thinner case designs. Improved 
transmission efficiency between boards. Transmission 
characteristics have been improved through a design that fixes 
ground plates to both sides of the header and receptacle. Signal 
and ground are arranged in a ratio of 10:1 with the ground plate 
SMT connected to the board. The ground stability achieved 
serves to reduce noise. Suited to High-Density Applications. The 
signal contact pitch of 0.5mm produces a smaller connector 
utilizing less board area for mounting. 


Applications: Notebook computers, PDA, and other miniature 
electronic equipment. 

Material: + Insulator: LCP resin, Beige, UL94V-0 + Contacts: 
Copper alloy + Header: Phosphor bronze * Receptacle: 
Engagement area: Gold plating of 0.1 um Termination Area: 
Flash plating Ground plate: Phosphor bronze solder plating » Re- 
inforced fitting/plate: Phosphor bronze, Tin plating 

Electrical: + Rated current: 0.3 A, operating temperature range 
-55 to 80°C * Rated voltage: 50 V AC »* Operating humidity 
range: Relative humidity 95% or less (No condensation) 


No. of Contacts Dim. (mm) Digi-Key Price Each Hirose No. of Contacts Dim. (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Signal Ground A B Part No. 1 25 100 | Part No. Fig. ignal Ground A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
Headers Receptacles 
With Ground Plate and Guideposts With Ground Plate and Guideposts 
60 6 22.6 17.5 | H2517-ND 4.29 3.44 2.66 | FX11LA-60P/6-SV 60 6 25 17.5 | H2525-ND 4.48 3.59 2.78 | FX11LA-60S/6-SV 
2 80 8 28.6 23.5 | H2518-ND 4.76 3.81 2.95 | FX11LA-80P/8-SV 1 80 8 31 23.5 | H2526-ND 4.95 3.96 3.06 | FX11LA-80S/8-SV 
100 10 34.6 29.5 | H2519-ND 5.23 4.18 3.23 | FX11LA-100P/10-SV 100 10 37 29.5 | H2527-ND 5.45 4.36 3.37 | FX11LA-100S/10-SV 
120 12 40.6 35.5 | H2520-ND 5.72 4.58 3.54 | FX11LA-120P/12-SV 120 12 43 35.5 | H2528-ND 5.94 4.76 3.68 | FX11LA-120S/12-SV 
With Ground Plate, without Guideposts With Ground Plate, Without Guideposts 
60 6 22.6 17.5 | H2521-ND 4.29 3.44 2.66 | FX11LB-60P/6-SV 60 6 25 17.5 | H2529-ND 4.48 3.59 2.78 | FX11LB-60S/6-SV 
2 80 8 28.6 23.5 | H2522-ND 4.76 3.81 2.95 | FX11LB-80P/8-SV 1 80 8 31 23.5 | H2530-ND 4.95 3.96 3.06 | FX11LB-80S/8-SV 
100 10 34.6 29.5 | H2523-ND 5.23 4.18 3.23 | FX11LB-100P/10-SV 100 10 37 29.5 | H2531-ND 5.45 4.36 3.37 | FX11LB-100S/10-SV 
120 12 40.6 35.5 | H2524-ND 5.72 4.58 3.54 | FX11LB-120P/12-SV 120 12 43 35.5 | H2532-ND 5.94 4.76 3.68 | FX11LB-120S/12-SV 
Without Ground Plate, With Guideposts Without Ground Plate, With Guideposts 
68 > 22.6 16.5 | H2533-ND 3.38 271 2.10 | FX11LA-68P-SV 68 = 25 16.5 | H2541-ND 4.07 3.26 2.52 | FX11LA-68S-SV 
2 92 = 28.6 22.5 | H2534-ND 3.80 3.04 2.35 | FX11LA-92P-SV 1 92 a 31 22.5 | H2542-ND 4.51 3.61 2.79 | FX11LA-92S-SV 
116 = 34.6 28.5 | H2535-ND 4.18 3.35 2.59 | FX11LA-116P-SV 116 = 37 28.5 | H2543-ND 5.01 4.01 3.10 | FX11LA-116S-SV 
140 a 40.6 34.5 | H2536-ND 4.59 3.68 2.84 | FX11LA-140P-SV 140 oad 43 34.5 | H2544-ND 5.47 4.38 3.39 | FX11LA-140S-SV 
Without Ground Plate and Guideposts Without Ground Plate and Guideposts 
68 = 22.6 16.5 | H2537-ND 3.38 2.71 2.10 | FX11LB-68P-SV 68 = 25 16.5 | H2545-ND 4.07 3.26 2.52 | FX11LB-68S-SV 
2 92 = 28.6 22.5 | H2538-ND 3.80 3.04 2.35 | FX11LB-92P-SV 1 92 od 31 22.5 | H2546-ND 4.51 3.61 2.79 | FX11LB-92S-SV 
116 = 34.6 28.5 | H2539-ND 4.18 3.35 2.59 | FX11LB-116P-SV 116 = 37 28.5 | H2547-ND 5.01 4.01 3.10 | FX11LB-116S-SV 
140 = 40.6 34.5 | H2540-ND 4.59 3.68 2.84 | FX11LB-140P-SV 140 = 43 34.5 | H2548-ND 5.47 4.38 3.39 | FX11LB-140S-SV 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HIROSE Wi? FX ri nnn r Mtg. | No. of | Dimensons (mm) | Digi-Key Price Each Hirose 
Hes ELECTRIC NE 4 : 8 Se es Co ectors Fig. |Height| Pins | A B | Part No. 1 25 100 | PartNo. 
CO.LTD. 0.6mm Pitch - Single Row (SMT) 
The FX8 Series of 0.6mm pitch board mounting SMT connectors can be used With Metal Fitting and Boss 
with 3mm or greater distance between the boards. They are designed with 20 9.85 5.85 | H1732-ND 1.63 1.19 .97 | DF15(3.2)-20DP-0.65V(50) 
the objectives of miniaturization, space-saving, and multiple contacts for { 3.2 30 13.1 91 H1733-ND 1.79 1.38 1.410 | DF15(3.2)-30DP-0.65V(50) 
ee rls fedanaihanht 2h + scition ie duane mm | 40 | 1635 1235 | H1734-ND 221 1.70 1.36 | DF15(3.2)-40DP-0.65V(50) 
atures: « Jmm slacking neignt * The engagement portion Is designed to 50 | 196 15.6 | H1735-ND 257 1.98 1.58 | _DF15(3.2)-50DP-0.65V(50) 
prevent erroneous insertion and a bellows structure that is not susceptible to . 132) {50} 
twisting has been used in the contacts + The SMT soldering lead portion 20 9.85 5.85 | H1736-ND 1.63 1.19 ‘97 | DFI5(4.2)-20DP-0.65V(50) 
protrudes about 0.7mm beyond the outer surface of the housing, enabling 42 | 30 | 131 9.1 | H1737-ND 1.79 1.38 1.10 | DF15(4.2)-30DP-0.65V(50) 
image processing for automatic mounting and affording excellent repair mm 40 | 16.35 12.35 | H1738-ND 221 1.70 1.36 | DF15(4.2)-40DP-0.65V(50) 
qualities * Connectors are equipped with board positioning bosses which 2 50 19.6 15.6 | H1739-ND 2.57 1.98 1.58 | _DF15(4.2)-50DP-0.65V(50) 
al incorrect insertion to the board by means of boss position and boss 20 9.85 5.85 | H1740-ND 163. 1.19 97 | DFI5(6.2)-20DP-0.65V(50) 
Silent «Current Cepacty: O.4A per pin + Rated Voltage: 100V AG « In- 62 | 30 | 134 9.1 | H1741-ND 1.79 1.38 1.10 | DF15(6.2)-30DP-0.65V(50) 
sulation Resistance: 100MQ or greater at 250V DC + Withstand Voltage: mm 2 a Nee fens oe? bd = nie ase 
300V AC r.m.s. for one minute at specified value * Contact Resistance: d B BS: : : : (6.2)-SODP-0.65V(50) 
45mQ or less at 100mA DC With Metal Fitting and Without Boss 
eievaleehy oat anor at ea ieee, ee peed ees 20 ] 98 585 | HIZ5-ND 1.63 1.19.97 |_DFI5B(3.2)-20DP-0.65V(50) 
ceptacle Contacts: Phosphor nS 5 ei gold-plated contacts ies i leads 4 | 32 | 30) 134 9.1 | H1757-ND 1.79 1.38 1.10 | DF15B(3.2)-30DP-0.65V(50) 
i : mm | 40 | 1635 12.35 | H1758-ND 221 1.70 1.36 | DF15B(3.2)-40DP-0.65V(50) 
iNeword muDienslons (in| Digi-Key Price Each Te 50 | 19.6 15.6_| H1759-ND 257 1.98 1.58 | DF15B(3.2)-50DP-0.65V(50) 
Fig. | Contacts) A B Part No. 1 25 100 | PartNo. 20 | 985 5.85 | H1760-ND 163 119 97 | DFI5B(4.2)-20DP-0.65V(50) 
Vertical Pin Headers 42 | 30 | 134 9.1 | H1761-ND 1.79 1.38 1.10 | DF15B(4.2)-30DP-0.65V(50) 
245 H1202-ND 2.60 200 1.60 | FXB-6OP-SV(2t) mm} 40 | 1635 12.35 | H1762-ND 221 1.70 1.36 | DF15B(4.2)-40DP-0.65V(50) 
3.45 H1208-ND 2.60 2.00 1.60 | FX8-60P-SV1(21) 7 50 | 196 15.6 | H1763-ND 257 1.98 1.58 | DF15B(4.2)-50DP-0.65\(50) 
4.45 H1221-ND 3.63 2.82 2.25 | FX8C-60P-SV(21) 20 | 9.85 5.85 | H1764-ND 1.63 1.19 .97 | DFI5B(6.2)-20DP-0.65V(50) 
60 24.60 oe He ND aa 7S 2 Rec Beet ) 62 | 30 | 134 9.1 | H1765-ND 1.79 138 1.10 | DF15B(6.2)-30DP-0.65V(50) 
8.45 Hi228-ND 363. 282 225 SCOOP SVaiaTy mm | 40 | 1635 1235 | H1766-ND 221 1.70 1.36 | DF15B(6.2)-40DP-0.65V(50) 
10.45 H1229-ND 363 289 2.25 | FXBC-60P-SV6(21) 50 | 196 15.6 | H1767-ND 257 1.98 1.58 | DF15B(6.2)-50DP-0.65V(50) 
ee He ae a = re Be Baa Sven) Without Metal Fitting and With Boss 
4.45 H1222-ND 412 3.20 256 FX8C-80P-SV(21) 20 9.85 5.85 H1744-ND 1.60 1.16 -95 | DFI5A(3.2)-20DP-0.65V(50) 
80 30.60 5.45 H1230-ND 4.12 3.20 2.56 | FX8C-80P-SV1(21) 1] 32 | 30 | 134 9.1 | H1745-ND 1.76 1.35 1.08 | DFI5A(3.2)-30DP-0.65V(50) 
6.45 H1231-ND 4.12 3.20 2.56_| FX8C-80P-SV2(21) mm | 40 | 1635 12.35 | H1746-ND 218 1.68 1.34 | DFI5A(3.2)-40DP-0.65V(50) 
se: He a ae an oa ee yooh 50 | 196 15.6 | H1747-ND 254 1.95 1.56 | DF15A(3.2)-50DP-0.65V(50) 
Das Hi204-ND 305 348 198 | FXB-SOP-SV(2t) 20 | 985 5.85 | H1748-ND 160 116 95 | DFI5A(4.2)-20DP-0.65V(50) 
90 33.60 3.45 H1210-ND 3,22 248 1.98 | FX8-90P-SV1(21) 42 | 30 | 134 9.1 | H1749-ND 1.76 1.35 1.08 | DF15A(4.2)-30DP-0.65V(50) 
2.45 H1205-ND 3.07 2.39 1.91 | FX8-100P-SV(21) mm | 40 | 1635 12.35 | H1750-ND 218 1.68 1.34 | DFI5A(4.2)-40DP-0.65\(50) 
3.45 H1211-ND 3.07 2.39 1.91 | FX8-100P-SV1(21) 2 50 19.6 15.6 | H1751-ND 254 1.95 1.56 | DF15A(4.2)-50DP-0.65V(50) 
Tee | gees pee eine ae ao on Lee Sie) 20 | 985 5.85 | H1752-ND 1.60. 1.16 95 | DFI5A(6.2)-20DP-0.65V(50) 
: 645 H1235-ND 464 360 2.88 | FX8C-100P-Sv2(21) 62 | 30 | 134 9.1 | H1753-ND 1.76 1.35 1.08 | DFI5A(6.2)-30DP-0.65V(50) 
8.45 H1236-ND 4.64 3.60 288 | FX8C-100P-SV4(21) mm} 40 | 1635 12.35 | H1754-ND 218 1.68 1.34 | DFI5A(6.2)-40DP-0.65V(50) 
10.45 H1237-ND 4.64 3.60 2.88__|_FX8C-100P-SV6(21) 50 | 196 15.6 | H1755-ND 254 1.95 1.56 | DF15A(6.2)-50DP-0.65V(50) 
aan | Haan ©3288 | PRB TaOP-SVIC2 Without Metal Fitting and Without Boss 
4.45 H1224-ND 5.13 3.99 3.19 | FX8C-120P-SV(21) 20 | 9.85 5.85 | H1768-ND 160 1.16 95 | DF150(3.2)-20DP-0.65V(50) 
120 | 4260 — He Nn > : 3 s oa eel ev ey , | 32 | 30 | 134 9.1 | HI769-ND 1.76 1.35 1.08 | DF15C(3.2)-30DP-0.65V(50) 
= a ae 2 5 SLA SOP Saat, mm | 40 | 1635 1235 | H1770-ND 218 1.68 1.34 | DF15Q(3.2)-40DP-0.65V(50) 
10.45 H1241-ND 513 3.99 3.19__| FXBC-120P-SV6(21) 50 | 196 15.6 | H1771-ND 254 1.95 1.56 | DF150(3.2)-50DP-0.65(50 
2.45 H1207-ND 3.86 3.00 2.40 | FX8-140P-SV(21) 20 | 985 5.85 | H1772-ND 160 116 95 | DFI5C(4.2)-20DP-0.65V(50) 
3.45 H1213-ND 3.86 3.00 2.40 | FX8-140P-SV1(21) 4.2 30 13.4 9.1 | H1773-ND 1.76 1.35 1.08 | DF150(4.2)-30DP-0.65V(50) 
fag abs - i ae = ee ot Bee aa Non mm | 40 | 1635 12.35 | H1774-ND 218 1.68 1.34] DF150(4.2)-40DP-0.65V(50) 
: 645 H1243-ND 568 439 351 | FBC MOR Sa > 50 | 196 15.6 | H1775-ND 254 1.95 1.56 | DF150(4.2)-50DP-0.65V(50) 
8.45 H1244-ND 5.66 4.39 3.51 | FX8C-140P-SV4(21) 20 | 985 5.85 | H1776-ND 160 1146 95 | DFI5C(6.2)-20DP-0.65V(50) 
10.45 H1245-ND 5.66 4.39 3.51 | FX8C-140P-Sv6(21) 62 | 30 | 134 9.1 | H1777-ND 1.76 1.35 1.08 | DF15C(6.2)-30DP-0.65V(50) 
Receptacles mm} 40 | 1635 12.35 | H1778-ND 218 1.68 1.34 | DF15C(6.2)-40DP-0.65V(50) 
225 Hi215-ND 3.05 237 189 | PXB-60S-SW(21) 50 | 196 15.6 | H1779-ND 254 1.95 1.56 | DF150(6.2)-50DP-0.65V(50) 
60 24.60 3.95 H1246-ND 371 2.88 2.31 | FX8C-60S-SV(21) Receptacles 
8.95 H1251-ND 3.92 3.04 2.43 | _FX8C-60S-SV5(21) — 
2.25 H1216-ND 3.60 279 2.24 | FX8-80S-SV(21) With Metal Fitting and Boss 
80 30.60 rea Ht Bean aan a2 So Decent 20 | 985 5.85 | H1700-ND 1.63 119 97 | DF15(0.8)-20DS-0.65V(50) 
% 360 Ea FASTEN 302 304 amg FB S0S OD ) 08 | 30 | 134 9.1 | H1701-ND 218 1.68 1.34 | DF15(0.8)-30DS-0.65V(50) 
- 305 HI218-ND ris 307 261 | FXB-100S-SV(21) mm | 40 | 1635 12.35 | H1702-ND 228 1.75 1.40 | DF15(0.8)-40DS-0.65V(50) 
2) 100 | 3660 3.95 H1248-ND 4.76 3.69 296 | FX8C-100S-SV(21) 3 50 | 196 15.6 | H1703-ND 2.76 213 1.70 | DF15(0.8)-50DS-0.65V(50) 
8.95 H1253-ND 5.16 4.01 3.21 |_FX8C-100S-SV5(21) 20 | 9.85 5.85 | H1704-ND 1.63 1.19 .97 | DF15(1.8)-20DS-0.65V(50) 
4a >| a8 oo He a ae a8 A Bs REC Ie Mie 18 | 30 | 134 9.1 | H1705-ND 228 1.75 1.40 | DF15(1.8)-30DS-0.65V(50) 
: 395 H1254.ND 374 4.46 357 BES Ds Sen) mm} 40 | 1635 12.35 | H1706-ND 228 1.75 1.40 | DF15(1.8)-40DS-0.65V(50) 
2.05 H1220-ND 537 417 3.33 | FX8-140S-SV(21) 50 | 196 15.6 | H1707-ND 2.76 213 1.70 | DF15(1.8)-50DS-0.65V(50) 
140 | 48.60 os Haein aM aoe Bee Peo ace ey) With Metal Fitting and Without Boss 
: : : : 20 | 9.85 5.85 | H1716-ND 163 119 97 | DFI5EX0.8)-20DS-0.65\(50) 
08 | 30 | 134 9.1 | H1717-ND 185 143 1.14 | DF15B(0.8)-30DS-0.65V(50) 
. mm | 40 | 1635 12.35 | H1718-ND 2.28 1.75 1.40 | DF15B(0.8)-40DS-0.65V(50) 
NEW! DF1 5 Se rles - Ss MT Co nnectors S 50 | 196 15.6 | H1719-ND 276 213 1.70 | DF15B(0.8)-50DS-0.65\(50) 
0.65mm Pitch - Board to Board 20 | 985 5.85 | H1720-ND 163 119 97 | DFI5B(1.8)-20DS-0.65V(50) 
18 | 30 | 134 9.1 | H1721-ND 185 143 1.14 | DFI5B(1.8)-30DS-0.65V(50) 
Features: + This series considers the service efficiency to mm 40 | 16.35 12.35 | H1722-ND 2.28 1.75 1.40 | DFI5B(1.8)-40DS-0.65V(50) 
set the pitch to 0.65mm, corresponding to the 0.5mm pitch 50 | 196 15.6 | H1723-ND 2.76 213 1.70 | DF15B(1.8)-50DS-0.65V(50) 
DF12 series. This connector widely covers the definition of Without Metal Fitting and Boss 
the mounting space or the board to board size together 
with the Bele a es, + The product is prepared to aie 20 | 985 5.85 | H1708-ND 160 116 95 | DFI5A(0.8)-20DS-0.65V(50) 
solder pealing, considering the mounting on FP. Note: 08 | 30 | 134 9.1 | H1709-ND 1.82 140 1.12 | DFI5A(0.8)-30DS-0.65V(50) 
The stacking height ig determined by adding the header mm | 40 | 1635 12.35 | H1710-ND 280 215 1.72 | DFI5A(0.8)-40DS-0.65V(50) 
and receptacle to the figures followed by the product name 4 50 | 196 15.6 | H1711-ND 2.73 210 1.68 | DF15A(0.8)-50DS-0.65V(50) 
DF15#. The stacking height doesn't include the soldering 20 | 985 5.85 | H1712-ND 160 146 95 | DFI5A(1.8)-20DS-0.65V(50) 
paste thickness 18 | 30 | 134 9.1 | H1713-ND 1.82 140 1.12 | DFI5A(1.8)-30DS-0.65V(50) 
Maciiesticass« Mlehenes cep ilieud Gia mm | 40 | 1635 12.35 | H1714-ND 2.28 1.75 1.40 | DFI5A(1.8)-40DS-0.65V(50) 
Diepley) ia (coi a Da) nal fe (Liquid Crys 50 | 196 15.6 | H1715-ND 273 210 1.68 | DFI5A(1.8)-50DS-0.65V(50) 
Specifications: + Qurrent Rating: 0.3A + Voltage Rating: Without Metal Fitting and Without Boss 
S0VAC * Operating Temperature: -35°C to 85°C + Qpe- 20 | 985 5.85 | H1724-ND 160 116  .95 | DFI5C(0.8)-20DS-0.65V(50) 
rating Humidity: 40% to 80% « Insulation Resistance: 08 | 30 | 134 9.1 | H1725-ND 1.82 140 1.12 | DF15C(0.8)-30DS-0.65V(50) 
100VDC, 500 MQ min. + Withstanding Voltage: 1 min. at mm 40 16.35 12.35 | H1726-ND 2.28 1.75 1.40 | DF150(0.8)-40DS-0.65V(50) 
rated value, 150VAG (no flashover or insulation 7 50 | 196 15.6 | H1727-ND 2.73 210 1.68 | DF15C(0.8)-50DS-0.65V(50) 
breakdown) + Contact Resistance: 100mA DC, 50m2 max. 20 | 985 5.85 | H1728-ND 160 116 95 | DFI5C(1.8)-20DS-0.65V(50) 
Material (receptacle/header): + Insulator: Polyamide, a 30 13.1 91 nH ARD) 1.82 1.40 1.12 | DFI5Q(1.8)-30DS-0.65V(50) 
beige, UL94V-0 + Contacts: Phosphor copper with gold mm | 40 | 1635 12.35 | H1730-ND 2.28 1.75 1.40 | DFI5C(1.8)-40DS-0.65V(50) 
plating * Metal Fittings: Brass with solder plating, 50 | 196 15.6 | H1731-ND 2.73 210 1.68 | DFI5C(1.8)-50DS-0.65V(50) 
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0.8mm Pitch 


Features: This small-sized, lightweight type has approximately one quarter the weight and one half the 
mounting volume compared to half-pitch connectors (1.27mm Pitch) available until now. Stacking height 
can be set from 5 to 9mm in 1mm steps. Though these are low profile type connectors, the effective 


length of engagement is long at 1.7mm, which affords a fit with leeway. 


Applications: Notebook computers, personal terminals and other office automation equipment. 


Equipment that calls for miniaturization and lighter weight. 


Material: + Insulator: PPS resin, light brown, UL94V-0 +» Header/Recept. pins: Phosphor bronze * Con- 


tacts: Gold plating + Leads: Tin plating 


Electrical: - Current capacity: 0.5A + Rated voltage: 100VAC = Insulation resistance: 250VDC, 
1,000MQ or more + Withstand voltage for 1 minute at specified value 300VAC + Contact resistance: 
100mA DC 40mQ or less 


FX6 Series - Surface Mount 
Vertical Connectors 


With Positioning Boss 


Height | No. of Dim.(mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.) (mm) | Pins A B Part No. 1 25 100 Part No. 
Headers 


With Positioning Boss 


20 15.8 7.2 | H2408-ND 2.15 1.65 1.32 FX6-20P-0.8SV 
40 23.8 15.2 | H2409-ND 3.06 2.35 1.88 FX6-40P-0.8SV 
4 50 27.8 19.2 | H2410-ND 3.00 2.40 1.86 FX6-50P-0.8SV 
1 60 31.8 23.2 | H2411-ND 3.38 271 2.10 FX6-60P-0.8SV 
80 39.8 31.2 | H2412-ND 4.10 3.28 2.54 FX6-80P-0.8SV 
100 47.8 39.2 | H2413-ND 4.90 3.92 3.03 FX6-100P-0.8SV 
5 60 31.8 23.2 | H2417-ND 4.13 3.30 2.55 FX6-60P-0.8SV1 
6 100 47.8 39.2 | H2425-ND 5.78 4.62 3.57 FX6-100P-0.8SV2 
Without Positioning Boss 
20 15.8 7.2 | H2438-ND 2.15 1.65 1.32 FX6A-20P-0.8SV 
40 23.8 15.2 | H2439-ND 3.06 2.35 1.88 FX6A-40P-0.8SV 
& 50 27.8 19.2 | H2440-ND 3.00 2.40 1.86 FX6A-50P-0.8SV 
60 31.8 23.2 | H2441-ND 3.38 2.71 2.10 FX6A-60P-0.8SV 
80 39.8 31.2 | H2442-ND 4.10 3.28 2.54 FX6A-80P-0.8SV 
| 100 47.8 39.2 | H2443-ND 4.90 3.92 3.03 FX6A-100P-0.8SV 
20 15.8 7.2 | H2444-ND 2.89 2.23 1.78 FX6A-20P-0.8SV1 
5 40 23.8 15.2 | H2445-ND 3.30 2.64 2.04 FX6A-40P-0.8SV1 
60 31.8 23.2 | H2447-ND 4.13 3.30 2.55 FX6A-60P-0.8SV1 
6 50 27.8 19.2 | H2452-ND 3.71 2.97 2.30 FX6A-50P-0.8SV2 
60 31.8 23.2 | H2453-ND 4.13 3.30 2.55 FX6A-60P-0.8SV2 


Receptacle 


20 15.8 7.2 | H2426-ND 2.31 1.78 1.42 FX6-20S-0.8SV 
40 23.8 15.2 | H2427-ND 2.81 2.25 1.74 FX6-40S-0.8SV 
4 50 27.8 19.2 | H2428-ND 3.22 2.58 1.99 FX6-50S-0.8SV 
60 31.8 23.2 | H2429-ND 3.63 2.91 2.25 FX6-60S-0.8SV 
80 39.8 31.2 | H2430-ND 4.51 3.61 2.79 FX6-80S-0.8SV 
2 100 47.8 39.2 | H2431-ND 5.34 4.27 3.30 FX6-100S-0.8SV 
20 15.8 7.2 | H2432-ND 3.08 2.47 1.91 FX6-20S-0.8SV2 
40 23.8 15.2 | H2433-ND 3.99 3.19 2.47 FX6-40S-0.8SV2 
6 50 27.8 19.2 | H2434-ND 4.43 3.55 2.74 FX6-50S-0.8SV2 
60 31.8 23.2 | H2435-ND 4.90 3.92 3.03 FX6-60S-0.8SV2 
80 39.8 31.2 | H2436-ND 5.78 4.62 3.57 FX6-80S-0.8SV2 
100 47.8 39.2 | H2437-ND 6.71 5.37 4.15 FX6-100S-0.8SV2 
Without Positioning Boss 
20 15.8 7.2 | H2456-ND 2.31 1.78 1.42 FX6A-20S-0.8SV 
40 23.8 15.2 | H2457-ND 2.81 2.25 1.74 FX6A-40S-0.8SV 
4 50 27.8 19.2 | H2458-ND 3.22 2.58 1.99 FX6A-50S-0.8SV 
60 31.8 23.2 | H2459-ND 3.63 2.91 2.25 FX6A-60S-0.8SV 
80 39.8 31.2 | H2460-ND 4.51 3.61 2.79 FX6A-80S-0.8SV 
2 100 47.8 39.2 | H2461-ND 5.34 4.27 3.30 FX6A-100S-0.8SV 
40 23.8 15.2 | H2463-ND 3.99 3.19 2.47 FX6A-40S-0.8SV2 
6 50 27.8 19.2 | H2464-ND 4.43 3.55 2.74 FX6A-50S-0.8SV2 
60 31.8 23.2 | H2465-ND 4.90 3.92 3.03 FX6A-60S-0.8SV2 
80 39.8 31.2 | H2466-ND 5.78 4.62 3.57 FX6A-80S-0.8SV2 
100 47.8 39.2 | H2467-ND 6.71 5.37 4.15 FX6A-100S-0.8SV2 


DF9 Series - Surface Mount Connectors 


1mm Pitch, Center Line Board-to-Board 
(With Reinforced Hardware) 


Features: + 4.3mm mated height between PCBs « Insulator is 
manufactured from polyimide to withstand the high temperatures 
resulting from VPS, IR, and Heat blow soldering + PCB contact is 
a “Gull-Wing” type design to ensure reliable performance + De- 
signed to control and accept dimensional changes by thermo- 
elasticity + Reinforcement hardware is provided to eliminate 
mechanical stress to solder joints during mating and unmating 
cycles 


Electrical: + Rated Current: 0.5A + Rated Voltage: AC150V = In- 
sulation Resistance: Condition: DC100V, Standard Value: Min. 
500MQ + Withstanding Voltage: Condition: At standard value, 
Standard Value: 50m or less + Contact Resistance: Condition: At 
0.1 ADC, Standard Value: 50m or less. 


Material & Finish: + Receptacle Header Insulator: Polyimide resin, 
beige (natural), UL94V-0 + Receptacle Header Connector: 
Phosphor bronze, tin plating + Receptacle Header Fitting: Brass, 
tin plating. 


No.of Dim. (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig.| Pins A B Part No. il 25 100 Part No.* 
Receptacle with Guide Post 

9 8.30 3.00 H2152-ND 1.76 33.75 108.00 DF9-9S-1V(20) 
11 9.30 4.00 H2153-ND 1.69 32.50 104.00 DF9-11S-1V(20) 
13 10.30 5.00 H2154-ND 1.98 38.13 122.00 DF9-13S-1V(20) 
15 11.30 6.00 H2155-ND 1.79 32.31 105.75 DF9-15S-1V(20) 
17 12.30 7.00 H2156-ND 2.24 43.13 138.00 DF9-17S-1V(20) 
19 13.30 8.00 H2157-ND 2.31 44.38 142.00 DF9-19S-1V(20) 

1 21 14.30 9.00 H2158-ND 2.18 41.88 134.00 DF9-21S-1V(20) 
23 15.30 10.00 H2159-ND 1.76 33.75 108.00 DF9-23S-1V(20) 
25 16.30 11.00 H2160-ND 2.37 45.63 146.00 DF9-25S-1V(20) 
31 19.30 14.00 H2161-ND 1.88 36.13 115.60 DF9-31S-1V(20) 
41 24.30 19.00 H2162-ND 2.91 55.94 179.00 DF9-41S-1V(20) 
51 29.30 24.00 H2163-ND 3.93 78.65 243.10 DF9-51S-1V(54) 
31 19.30 14.00 H2176-ND 2.18 41.88 134.00 DF9B-31S-1V(20) 
41 24.30 19.00 H2177-ND 2.54 48.75 156.00 DF9B-41S-1V(20) 

Pin Header with Reinforced Hardware 

9 8.30 3.00 H2258-ND 1.79 34.38 110.00 DF9-9P-1V(20) 
11 9.30 4.00 H2165-ND 1.72 33.13 106.00 DF9-11P-1V(20) 
13 10.30 5.00 H2166-ND 1.48 26.81 87.75 DF9-13P-1V(20) 
15 11.30 6.00 H2167-ND 2.15 41.25 132.00 DF9-15P-1V(20) 
17 12.30 7.00 H2168-ND 2.28 43.75 140.00 DF9-17P-1V(20) 

2 19 13.30 8.00 | H2169-ND 234 45.00 144.00 DF9-19P-1V(20) 
21 14.30 9.00 H2170-ND 2.22 42.75 136.80 DF9-21P-1V(20) 
23 15.30 10.00 H2171-ND 2.54 48.75 156.00 DF9-23P-1V(20) 
25 16.30 11.00 H2172-ND 2.61 50.13 160.40 DF9-25P-1V(20) 
31 19.30 14.00 H2173-ND 2.26 43.44 139.00 DF9-31P-1V(20) 
41 24.30 19.00 H2174-ND 2.91 55.94 179.00 DF9-41P-1V(20) 
51 29.30 24.00 H2175-ND 3.93 78.65 243.10 DF9-51P-1V(54) 


* (20) indicates tin plating; (54) indicates gold plating. 


FX2 Series - SMT Connectors 
1.27mm Pitch 


FX2 Series is a 1.27mm mil spacing, 2 piece connector for use in 
board-to-board application + High performance PPS resin insulator is 
compatible to VPS, IR and hot air reflow + Gull wing-shaped lead is 
used for ease of checking soldered connection + Use of positioning 
boss for substrate packaging offers improved handling capability 
* Solder-fixing reinforcement bracket, which disperses inserting/ex- 
tracting stress, is available for optional specification. 


Electrical: + Rated Current: 0.5A + Rated Voltage: 125VAC = Insu- 
lation Resistance: More than 100MQ at 250VDC + Withstanding 
Voltage: 300VAC + Contact Resistance: Less than 45 mQ at 100mA 
DC = Durability: 500 times mating cycles. 


Insulator Material & Finish: + Dip Type: Black polyimide resin, 
UL94V-0 + SMT Type: Light Brawn PPS resin, UL94V-0 + Socket: 
Black PBT resin and polyimide resin, UL94V-0. 

Contact Material & Finish: + Receptacle Header: Phosphor bronze 
with selective gold plating +» Socket: Beryllium copper with selective 
gold plating. 


No.of Dim. (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig.| Pins A B Part No. 1 25 100 Part No. 
Straight Type Receptacle 
20 22.75 11.43 H2248-ND 3.25 64.90 200.60 FX2-20S-1.27SV 
40 35.45 = 24.13 H2249-ND 4.15 83.05 256.70 FX2-40S-1.27SV 
1 52 43.07. 31.75 H2250-ND 4.70 94.05 290.70 FX2-52S-1.27SV 
60 48.15 36.83 H2251-ND 5.06 101.20 312.80 FX2-60S-1.27SV 
80 60.85 49.53 H2252-ND 5.78 115.50 357.00 FX2-80S-1.27SV 
Right Angle Header 
20 22.75 12.065 H2243-ND 2.28 43.75 140.00 FX2-20P-0.635SH 
40 35.45 24.765 H2244-ND 3.02 58.13 186.00 FX2-40P-0.635SH 
2 52 43.07 32.385 H2245-ND 3.00 59.95 185.30 FX2-52P-0.635SH 
60 48.15 37.465 H2246-ND 3.25 64.90 200.60 FX2-60P-0.635SH 
80 60.85 50.165 H2247-ND 3.96 79.20 244.80 FX2-80P-0.635SH 
Straight Header 
20 22.75 11.43 H2253-ND 3.11 62.15 192.10 FX2-20P-1.27SV 
40 35.45 = 24.13 H2254-ND 3.93 78.65 243.10 FX2-40P-1.27SV 
3 52 43.07 31.75 H2255-ND 4.48 89.65 277.10 FX2-52P-1.27SV 
60 48.15 36.83 H2256-ND 4.81 96.25 297.50 FX2-60P-1.27SV 
80 60.85 49.53 H2257-ND 5.67 113.30 350.20 FX2-80P-1.27SV 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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DF13 Series Connectors 
1.25mm Pitch 


DF13 Series is 1.25mm pitch, compact “PCB-to-Wire” Nylon Con- 
nectors best suited for high density applications requiring reduced cost 
production, and light-weight. 

Electrical Specifications: + Current Capacity: 1A + Rated Voltage: 
AC150V =» Insulation Resistance: Condition: DC100, Standard Value: 
Minimum 500MQ + Withstanding Voltage: Condition: At specified value, 
Standard Value: AC500V. + Contact Resistance: Condition: At DC 0.1A, 
Standard Value: Max. 30mQ. 

Material & Finish: Pin Header Insulator: Polyimide resin, beige, UL94V-0. 
Pin Header Contact: Brass, tin plating and gold plating. Pin Header 


Fig. 


5 NEW! 


Hardware: Brass, tin plating and gold plating. Crimp Socket Insulator: \ 
Polyimide resin, beige, UL94V-0. Crimp Socket Contact: Phosphor Guide Post 
bronze, tin plating and gold plating. 
No.of} Dim. (mm) | Digi-Key Pricing Hirose INo.of| Dim. (mm) | Digi-Key Pricing Hirose No.of} Dim. (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
Pins] A B_ | PartNo. 1 25 100 | PartNo. Pins| A B_| PartNo. 125 100 | PartNo. Pins| AB _| PartNo. 1 25 100 | PartNo. 
Fig. 1 — Single Row Crimp Socket NEW! Fig. 4 — Single Row, SMT with Guide Post NEW! Fig. 6 — Single Row, SMT 
2] 415 1.25]H2179-ND 33 3.57 10.07] DFI3-2S-1.25C Vertical Pin Header — Gold Plating Right Angle Pin Header with Boss — Gold Plating 
3] 540 2.50]}H2180-ND .34 3.73 10.53) DF13-3S-1.25C 2) 415 1.25) H3336-ND 68 12.38 40.50 | DF13-2P-1.25V(50) 2| 415 1.25/H3350-ND .68 12.38 40.50 | DF13-2P-1.25H(50) 
4] 665 3.75/H2181-ND 34 4.06 12.13] DFI3-4S-1.25C 3 | 540 2.50) H3337-ND 84 15.13 49.50 | DF13-3P-1.25V(50) 3] 5.40 2.50/H3351-ND 84 15.13 49.50 | DF13-3P-1.25H(50) 
5 | 790 5.00/H2182-ND 35 4.24 12.65] DFI3-5S-1.25C 4] 665 3.75) H3338-ND 99 17.88 58.50 | DF13-4P-1.25V(50) 4] 665 3.75/H3352-ND 99 17.88 58.50 | DF13-4P-1.25H(50) 
6 | 9.15 6.25/H2183-ND .37 4.39 13.10] DFI13-6S-1.25C 5 | 7.90 5.00) H3339-ND 1.14 20.63 67.50 | DF13-5P-1.25V(50) 5 | 7.90 5.00)H3353-ND 1.14 20.63 67.50 | DF13-5P-1.25H(50) 
7 |10.40  7.50)H2184-ND 38 4.54 13.55] DF13-7S-1.25C 6 | 9.15 6.25) H38340-ND 1.25 22.69 74.25 | DFI3-6P-1.25V(50) 6 | 915 6.25|H3354-ND 1.25 22.69 74.25 | DF13-6P-1.25H(50) 
8 }11.65 8.75|/H2185-ND .55 6.52 19.48] DFI3-8S-1.25C 7 |10.40 7.50) H3341-ND 1.25 22.69 74.25 | DF13-7P-1.25V(50) 7 |10.40 7.50|H3355-ND 1.25 2269 74.25 | DF13-7P-1.25H(50) 
9 ]12.90 10.00}H3300-ND .55 6.59 19.68) DF13-9S-1.25C 8] 11.65 8.75) H3342-ND 1.48 26.81 87.75 | DF13-8P-1.25V(50) 8111.65 875/H3356-ND 148 2681 8775 DF13-8P-1.25H(50) 
10 }14.15 11.25/H2186-ND 41 6.14 19.22] DF13-10S-1.25C 9 | 12.90 10.00] H3343-ND 1.63 29.56 96.75 ) DF13-9P-1.25V(50) 9 |12.90 10.00/H3357-ND 1.63 29.56 96.75 | DF13-9P-1.25H(50) 
11 |15.40 12.50}H2187-ND .43 6.49 20.33) DFI3-11S-1.25C 10 | 14.15 11.25] H3344-ND 1.71 30.94 101.25 | DF13-10P-1.25V(50) 40 1415 11.25 ND 171 94 101.25 DFI 40P-1.25H(50 
42/1665 1375/H2188ND 44 663 2077|DFI3-12S-125C 11 | 15.40 12.50] H3345-ND 1.79 92.31 105.75 | DF13-11P-1.25V(50) : 25 | H3358- 1 30. : 3-10P-1.25H(50) 
141915 1625/HoIeeND 48 718 22.40| DFI3-148-1 25C 12/1665 13.75/H346-ND 1.79 3231 105.75 | DF13-12P-1.25(50) 11 [15.40 12.50|H3359-ND 1.79 32.31 105.75 | DF13-11P-1.25H(50) 
45 12040 1750|H2250-ND 49 731 2280) DFI3159-125C 14.| 1915 16.25] H3347-ND 1.82 35.00 112.00 | DF13-14P-1.25V(50) 12 |16.65 13.75|H3360-ND 1.63 31.25 100.00 | DF13-12P-1.25H(50) 
7 EI 7 15 | 20.40 17.50] H3348-ND 1.92 36.88 118.00 | DF13-15P-1.25V(50) 14/1915 16.25)H3361-ND 1.82 35.00 112.00 | DF13-14P-1.25H(50) 
NEW! Fig, 2 — Single Row, ; ; 15 |20.40 17.50 |H3362-ND 1.92 36.88 118.00 | DF13-15P-1.25H(50) 
Vertical Pin Header — Tin Plating NEW! Fig. 5 — Single Row, SMT : : * = z 3 
2) 415 125/H2I91-ND 44 5.27 15.73 | DFI3-2P-1.25DSA Vertical Pin Header with Boss — Tin Plating 7 NEW! :Fig.\6'— Single Row, SMT. . 
3 | 540 250/H2192-ND 54 6.43 19.20| DFI3-3P-1.25DSA 2] 4.15 1.25)H3393-ND 50 7.50 23.50] DFI3B-2P-1.25V(20) Right Angle Pin Header without Boss — Tin Plating 
4 | 665 3.75|/H2193-ND .50 7.55 23.64| DF13-4P-1.25DSA 3] 5.40 2.50) H3394-ND 55 8.25 25.85 | DF13B-3P-1.25V(20) 2 | 415 1.25|/H3367-ND 50 7.50 23.50 | DF13A-2P-1.25H(20) 
5 | 7.90 5.00|}H2194-ND .57 8.56 26.81) DFI3-5P-1.25DSA 4] 665 3.75) H3395-ND 65 9.75 30.55 | DF13B-4P-1.25V(20) 3 | 5.40 2.50)H3368-ND .60 9.00 28.20 | DFI3A-3P-1.25H(20) 
6 | 9.15 6.25|H2195-ND .64 9.59 30.03) DFI3-6P-1.25DSA 5 | 7.90 5.00) H3396-ND 61 11.00 36.00 | DF13B-5P-1.25V(20) 4] 665 3.75|H3369ND .70 10.50 32.90 | DFI3A-4P-1.25H(20) 
7 |10.40 7.50)H2196-ND 71 10.63 33.30 | DF13-7P-1.25DSA 6 | 9.15 6.25/H3397-ND 65 11.69 38.25 ) DF13B-6P-1.25V(20) 5 | 7.90 5.00}H3370-ND 61 11.00 36.00 | DFISA-5P-1.25H(20) 
8 111.65 8.75}H2197-ND 67 12.11 39.65| DF13-8P-1.25DSA 710.40 7.50) H3398-ND 68 12.38 40.50 | DFISB-7P-1.25V(20) 6 | 915 625|H3371-ND .65 11.69 38.25 | DF13A-6P-1.25H(20) 
9 12.90 10.00)H3302-ND 95 17.19 56.25) DF13-9P-1.25DSA(20) 8} 11.65 8.75) H3399-ND 84 15.13 49.50 ) DFI3B-8P-1.25V(20) 7 |10.40 7.50)H3372-ND 68 12.38 40.50 | DF13A-7P-1.25H(20) 
10 ]14.15 11.25)H2198-ND —.77 13.99 45.79 | DF13-10P-1.25DSA 9 | 12.90 10.00) H3400-ND_ 87 15.81 51.75 | DFISB-9P-1.25V(20) 8 11.65 8.75]H3373-ND 84 15.13 49.50) DFI3A-8P-1.25H(20) 
11 /15.40 12.50) H3303-ND 1.03 18.56 60.75] DF13-11P-1.25DSA(20) 10 14.15 11.25 //RS407-ND) 91 16.50 54.00 | DFISB-10P-1.25v(20) 9 |1290 10,00]H3374-ND 91 16.50 54.00 | DF13A-9P-1.25H(20) 
12 |16.65 13.75 | H2320-ND 1.03 18.63 60.98 | DF13-12P-1.25DSA 11 | 15.40 12.50) H8402-ND 95 17.19 96.25) DF13B-11P-1.25V(20) 10 |14.15 11.25]H3375-ND .95 17.19 56.25 | DF13A-10P-1.25H(20) 
13 |17.90 15.00 |H3304-ND 1.14 20.63 67.50 | DF13-13P-1.25DSA(20) 12 | 16.65 13.75) H3403-ND 99 17.88 58.50 | DFI3B-12P-1.25V(20) 11 |15.40 12.50/H3376-ND 99 17.88 58.50 | DF13A-11P-1.25H(20) 
14 |19.15 16.25/H2321-ND 1.07 19.40 63.50 | DF13-14P-1.25DSA 14 / 19.15 16.25) H3404-ND 1.14 20.63 67.50 ) DF13B-14P-1.25V(20) 12/1665 13.75/H3377-ND 1.03 1856 60.75 | DFI3A-12P-1.25H(20) 
1b [20.40 17.50 Yieeeegiag 1-22 “22.05. 72.16 | DAIS'15P.1.2506A 18 | 2040 1750 FRAOS-ND 1.22 22.00_72.00 | DAISB15P1.25V\20) | | 44 19.15 16.25/H3376-ND 1.18 21.31 69.75 | DFI3A-14P-1.25H120) 
i — Si ! Fig. 5 — Single Row, SMT 4 , i j f 
NEW! Fig. 2 — Single Row, — _ NEW! Fig. sing Y 2 15 |20.40 17.50|H3379-ND 1.22 22.00 72.00 | DFI3A-15P-1.25H(20) 
Vertical Pin Header — Gold Plating Vertical Pin Header with Boss — Gold Plating 7 EE Singl S 
z -2P- 2] 415 1.25/HG406-ND 68 12.38 40.50 | DFISB-2P-1.25v(50) , NEW! Fig. 6 — Single Row, SMT . 
2) 4.15 1.25) H3305-ND —.70 10.50 32.90 | DF13-2P-1.25DSA(50) Right Angle Pin Header without Boss — Gold Plating 
3 | 5.40 2.50)H3306-ND 72 13.06 42.75) DF13-3P-1.25DSA(50) 3} 5.40 2.50/H3407-ND 84 15.13 49.50) DF13B-3P-1.25V(50) 
4| 665 375|H3307-ND 72 13.06 4275 | DF13-4P-1.25DSA(50) 4) 665 3.75|H3408-ND 99 17.88 58.50 | DFISB-4P-1.25v(50) 2] 415 1.25]H3380-ND 68 12.38 40.50 | DFI3A-2P-1.25H(50) 
5 | 7.90 5.00/H3308-ND 76 13.75 45.00| DF13-5P-1.25DSA(50) 5 | 7.90 5.00) H3409-ND 1.14 20.63 67.50 | DFI3B-5P-1.25V(50) 3 | 540 2.50/H3381-ND .84 15.13 49.50 | DF13A-3P-1.25H(50) 
6 | 9.15 6.25/H3309-ND 1.10 19.94 65.25 | DF13-6P-1.25DSA(50) 6 | 9.15 6.25] H3410-ND 1.25 22.69 74.25 | DF13B-6P-1.25V(50) 4 | 6.65 3.75)H3382-ND .99 17.88 58.50 | DFI3A-4P-1.25H(50) 
7 |10.40 7.50|H3310-ND .95 17.19 56.25| DF13-7P-1.25DSA(50) 7) 10.40 7.50|H3411-ND 1.25 22.69 74.25) DFI3B-7P-1.25V(50) 5 | 7.90 5.00)H3383-ND 1.14 20.63 67.50 | DFI3A-5P-1.25H(50) 
8 |11.65 875|H3311-ND 1.14 20.63 67.50 | DF13-8P-1.25DSA(50) 811.65 8.75|H3412-ND 1.48 26.81 87.75) DFI3B-8P-1.25V(50) 6 | 9.15 6.25/H3384-ND 1.25 22.69 74.25 | DFI3A-6P-1.25H(50) 
9 |12.90 10.00|H3312-ND 1.18 21.31 69.75) DF13-9P-1.25DSA(50) 9] 12.90 10.00}H3413-ND 1.63 29.56 96.75 DF13B-9P-1.25V(50) 7 |10.40 7.50|H3385-ND 1.25 22.69 74.25) DFI3A-7P-1.25H(50) 
10 [14.15 11.25]H3313-ND 1.25 22.69 74.25 | DF13-10P-1.25DSA(50) 10 | 14.15 11.25} H3414-ND 1.71 30.94 101.25 | DF13B-10P-1.25V(50) 8 11.65 8.75|H3386-ND 1.48 26.81 87.75 | DFI3A-8P-1.25H(50) 
11 |15.40 12.50/H3314-ND 1.33 24.06 78.75| DF13-11P-1.25DSA(50) 11 | 15.40 12.50/H3415-ND 1.79 32.31 105.75 | DF13B-11P-1.25V(50) 9 }12.90 10.00]H3387-ND 1.63 29.56 96.75 | DF13A-9P-1.25H(50) 
12 ]16.65 13.75|H3315-ND 1.63 31.25 100.00 | DF13-12P-1.25DSA(50) 12 | 16.65 13.75] H3416-ND 1.63 31.25 100.00 | DF13B-12P-1.25V(50) 10 | 14.15 11.25]H3388-ND 1.71 30.94 101.25 | DF13A-10P-1.25H(50) 
14 }19.15 16.25|H3316-ND 1.56 28.19 92.25 | DF13-14P-1.25DSA(50) 14] 19.15 16.25] H3417-ND 1.82 35.00 112.00 | DF13B-14P-1.25V(50) 11 |15.40 12.50)H3389-ND 1.79 32.31 105.75 | DF13A-11P-1.25H(50) 
15 |20.40 17.50|H3317-ND 1.63 29.56 96.75 | DF13-15P-1.25DSA(50) 15 | 20.40 17.50] H3418-ND 1.92 36.88 118.00 | DF13B-15P-1.25V(50) 12 116.65 13.75|H3390-ND 1.63 31.25 100.00 | DF13A-12P-1.25H(50) 
Fig. 3 — Single Row, NEW! Fig. 5 — Single Row, SMT 14 19.15 16.25|H3391-ND 1.82 35.00 112.00 | DF13A-14P-1.25H(50) 
Right Angle Pin Header — Tin Plating Vertical Pin Header without Boss — Tin Plating 15 | 20.40 17.50|H3392-ND 1.92 36.88 118.00 | DF13A-15P-1.25H(50) 
2] 415 1.25/H2199-ND 48 5.78 17.25] DFI3-2P-1.25DS(20) 2 #15 a ae 2 10 260 Bil foie acu Fig. 7 — Dual Row Crimp Sockets 
3 | 5.40 250|H2260-ND 43 6.45 20.21] DF13-3P-1.25DS(20 . . - : : . 1. 7 
4| 665 375/HE201-ND 56 840 26.32 DEE acon 4) 665 3.75|H3421-ND 65 9.75 30.55 | DFI3C-4P-1.25V(20) a ieee oe eeaiNG a re ioe Doe sore eee 
5 | 7.90 5.00)H2202-ND 64 9.60 30.08] DF13-5P-1.25DS(20) 5) 7.90 5.00}H3422-ND 61 11.00 36.00) DF13C-5P-1.25V(20) 20 [2290 1750 (MEINEM ag S12 1508 DrIa-3008-128C 
6 | 915 625/H2203-ND .72 10.80 33.84| DFI3-6P-1.25DS(20) 6) 9.15 6.25|H3423-ND 65 11.69 38.25) DF13C-6P-1.25V(20) 40 [2015 2a75 MEINE 4g. nag. 1240 | Dis aone-125c 
7 |10.40 7.50|H2204-ND .61 11.00 36.00) DF13-7P-1.25DS(20) 7) 10.40 7.50|H3424-ND 68 12.38 40.50] DF13C-7P-1.25V(20) . : 2 : : : : 
8 /11.65 8.75|/H2205-ND 74 13.48 44.10] DF13-8P-1.25DS(20) 8] 11.65 8.75] H3425-ND 84 15.13 49.50 | DF13C-8P-1.25V(20) __ NEW! Fig. 8 — Dual Row Sockets, SMT _ 
9 |12.90 10.00|H3318-ND 1.14 20.63 67.50) DF13-9P-1.25DS(20) 9] 12.90 10.00}H3426-ND 87 15.81 51.75) DF13C-9P-1.25V(20) Straight Pin Headers with Guide Posts — Tin Plating 
10 |14.15 11.25)H2206-ND 87 15.68 51.30 | DF13-10P-1.25DS(20) 10 | 14.15 11.25] H3427-ND 91 16.50 54.00 | DF13C-10P-1.25V(20) 10 | 12.1 5.00/H3333-ND* 87 15.81 51.75 | DF13-10DP-1.25v(20) 
11 |15.40 12.50]}H3319-ND 1.37 24.75 81.00] DF13-11P-1.25DS(20) 11] 15.40 12.50] H3428-ND 95 17.19 56.25 | DF13C-11P-1.25V(20) 20 | 18.35 11.25 |H3334-ND* 1.22 22.00 72.00 | DF13-20DP-1.25V(20) 
12 |16.65 13.75/H2323-ND 1.01 18,22 59.63) DF13-12P-1.25DS(20) 12 | 16.65 13.75|H3429-ND 99 17.88 58.50 | DF13C-12P-1.25V(20) 7 . 
14 ]19.15 16.25)H2324-ND 1.12 20.35 66.60 | DF13-14P-1.25DS(20) 14] 19.15 16.25} H3430-ND 1.14 20.63 67.50 | DF13C-14P-1.25V(20) 10 {12.1 5.00 H3365-NDf _.87_15.81_51.75 | DF13A-100P-1.25V(20) 
15 |20.40 17.50|H2325-ND 1.18 21.31 69.75 | DF13-15P-1.25DS(20) 15 | 20.40 17.50| H3431-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13C-15P-1.25V(20) 20 | 18.35 11.25 | H8966-NOT 1.22 22.00 72.00 | DFI3A-20DP-1.25(20) 
NEW! Fig. 3 — Single Row, NEW! Fig. 5 — Single Row, SMT | Fig. 8 — Dual Row Sockets, SMT : 
Right Angle Pin Header — Gold Plating Vertical Pin Header without Boss — Gold Plating Straight Pin Headers with Guide Posts — Gold Plating 
2] 415  1.257H3320-ND 55 8.25 25.85] DF13-2P-1.25DS(50) 2] 4.15 1.25] 3432-ND 68 12.38 40.50 | DF13C-2P-1.25V(50) 10 | 12.10 5.00) H2235-ND* 1.23 22.28 72.90 | DF13-10DP-1.25V(50) 
3 | 5.40 250]/H3321-ND .70 10.50 32.90] DF13-3P-1.25DS(50) 3) 5.40 2.50] H3433-ND 84 15.13 49.50 | DFI3C-3P-1.25V(50) 20 | 18.35 11.25 |H2236-ND* 1.76 33.81 108.20 | DF13-20DP-1.25V(50) 
4 | 6.65 3.75/H3322-ND 68 12.38 40.50) DF13-4P-1.25DS(50) 4) 6.65 3.75|H3434-ND 99 17.88 58.50) DF13C-4P-1.25V(50) 30 | 24.60 17.50|H2237-ND* 2.36 45.31 145.00 | DF13-30DP-1.25V(50) 
5 | 7.90 5.00|H3323-ND 76 13.75 45.00) DF13-5P-1.25DS(50) 5) 7.90 5.00}H3435-ND 1.14 20.63 67.50 | DF13C-5P-1.25V(50) 40 |30.85 23.75 |H2238-ND* 3.04 58.38 186.80 | DF13-40DP-1.25V(50) 
6 | 9.15 6.25/H3324-ND 87 15.81 51.75 DF13-6P-1.25DS(50) 6) 9.15 6.25|H3436-ND 1.25 22.69 74.25] DF13C-6P-1.25V(50) Fig. 8 — Dual Row Sockets, SMT 
Z 1040 io ee 3 ie 36.25 aoe ‘ ives Hes hea tag eae fi PPISGoE Deen Straight Pin Headers without Guide Posts — Gold Plating 
9 |1290 10.00/H3327-ND 1.25 22.69 74.25 | DF13-9P-1.25DS(50) 9| 12.90 10.00] H3439-ND 1.63 29.56 96.75 | DFI3C-9P-1.25V(50) Oy tase tN toe cece aan Dea aDORH Moo 
10 ]14.15 11.25)H3328-ND 1.37 24.75 81.00) DF13-10P-1.25DS(50) 10 14.15 11.25} H3440-ND 1.71 30.94 101.25 | DF13C-10P-1.25V(50) 20 [2460 1750 MESURE 2195 4591 14500 | DISA sone 25vis0 
11 |15.40 12.50/H3329-ND 1.44 26.13 85.50 | DF13-11P-1.25DS(50) 11 | 15.40 12.50]/H3441-ND 1.79 32.31 105.75 | DF13C-11P-1.25V(50) ; : a ; ! : *1.25V(50) 
12 |16.65 13.75/H3330-ND 1.56 28.19 92.25) DF13-12P-1.25DS(50) 12 |16.65 13.75|H3442-ND 1.63. 31.25 100.00 | DF13C-12P-1.25V(50) 40 [30.85 23.75 | He242-ND 3.04 58.38 186.80 | DFISA-40DP-1.25v(50) 
14 ]19.15 16.25)H3331-ND 1.71 30.94 101.25 | DF13-14P-1.25DS(50) 14 | 19.15 16.25} H3443-ND 1.82 35.00 112.00 | DF13C-14P-1.25V(50) NEW! Fig. 9 — Dual Row Receptacles — Gold Plating 
15 |20.40 17.50 |H3332-ND 1.86 33.69 110.25 | DF13-15P-1.25DS(50) 15 | 20.40 _17.50|H3444-ND 1.92 36.88 118.00 | DF13C-15P-1.25V(50) 20 [15.40 11.25 /H3363-ND 2.57 49.38 158.00|DF13-20DS-1.25DSA(50) 
; __ Fig. 4— Single Row, SMT __ ; : Fig. 6 — Single Row, SMT _ : 40 [27.90 23.75 |H3364-ND 3.57 69.19 221.40|DF13-40DS- 1.25DSA(50) 
Vertical Pin Header with Guide Posts — Tin Plating Right Angle Pin Header with Boss — Tin Plating Fig. 10 — Socket Crimp Terminal 
2] 415 1.25]H2207-ND 69 10.28 32.20] DFI3-2P-1.25V(20) 2] 4.15 1.25)H2219-ND 53 7.95 24.91] DF13-2P-1.25H(20) Sada Olly Conte 
3 | 5.40 250/H2208-ND 71 10.65 33.37| DF13-3P-1.25V(20) 3] 540 250/H2220-ND 60 893 27.97 | DFI3-3P-1.25H(20) Tin Pit ANGE 30 H9992-ND 3.56/100 | DF13-2630SCF 
4 | 665 375|H2209-ND 60 10.86 35.55| DF13-4P-1.25V(20) 4) 6.65 3.75|H2221-ND 71 10.65 33.37| DF13-4P-1.25H(20) 9. 
5 | 7.90 5.00|H2210-ND 62 11.21 36.68] DF13-5P-1.25V(20) 5) 7.90 5.00|H2222-ND 59 10.66 34.88 | DF13-5P-1.25H(20) Socket Crimp Contacts, | 119994-NND 5.49/100 | DF13-2630SCFA 
6 | 915 6.25/H2211-ND 69 12.44 40.73) DF13-6P-1.25V(20) 6 | 9.15 6.25}H2223-ND 65 11.83 38.70) DF13-6P-1.25H(20) Gold Pitg., AWG.26-30 
7 |10.40 7.50|H2212-ND 76 13.68 44.78] DF13-7P-1.25V(20) 7) 10.40 7.50|H2224-ND 71 12.93 42.30 | DF13-7P-1.25H(20) Hand Crimp Tools and Die Sets 
8 11.65 875|H2213-ND 90 16.36 53.55| DF13-8P-1.25V(20) 811.65 8.75|H2225-ND 86 15.54 50.85 | DF13-8P-1.25H(20) Tool with Non- 
9 12.90 10.00 }H8335-ND 87 15.81 51.75 | DF13-9P-1.25V(20) 9 | 1290 10.00] H3349-ND 91 16.50 54.00 | DF13-9P-1.25H(20) ee H9994-ND 973.08 ea. | DFI3-TR2630HC 
10 ]14.15 11.25)H2214-ND 1.04 18.84 61.65) DF13-10P-1.25V(20) 10 [14.15 11.25}H2226-ND 99 17.94 58.73) DF13-10P-1.25H(20) - 
11 15.40 12.50/H2215-ND 1.12 20.28 66.38] DFI3-11P-1.25V(20) 11 |15.40 12.50}H2227-ND 1.03 18.56 60.75 | DF13-11P-1.25H(20) Aiton H9925- A RET Peyeee ent ae 
12 |16.65 13.75/H2216-ND 1.19 21.59 70.65 | DF13-12P-1.25V(20) 12 16.65 13.75}H2228-ND 1.13 20.49 67.05 | DF13-12P-1.25H(20) ool woutDie Set eee ” rete 5 
14 ]19.15 16.25/H2217-ND 1.35 24.34 79.65] DF13-14P-1.25V(20) 1419.15 16.25}H2229-ND 1.28 23.10 75.60) DF13-14P-1.25H(20) Die Set for H9926-ND_| H9929-ND NEW! 518.70 ea | DF13-TB2630HC/US-DS 
15 |20.40 17.50|H2218-ND 1.41 25.51 83.48 | DF13-15P-1.25V(20) 15 | 20.40 17.50|H2230-ND 1.33 2413 78.98] DFI3-15P-1.25H20) | + with Boss + Without Boss 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HIROSE 
Hes ELECTRIC 
CO.LTD. 425mm Pitch 


Features: » Super Low Profile: This is a connector special for right angle 
which has pursued a low profile on the board + Board mounting height: 
2.5mm _ * The header has the box structure to prevent from being twisted 
and has the perfect mis-insertion prevention method. Moreover the header 
has the wall on the board side and doesn't have any trouble resulted from 
the friction to board by socket. In addition, the metal fitting is attached to 
prevent the solder peel. 

Applications: » LOD + Note PC * Mobile terminal small business equipment 
+ Video camera 

Specifications: + Qurrent Rating: 1A + Voltage Rating: 150VAC + Operating 
Temperature Range: -25°C to 85°C + Operating Moisture Range: 40% to 
80% + Insulation Resistance: 100VDC, 500M min. + Withstanding Volt- 
age: 1 min. at rated value, S5O0VAC (no flashover or insulation breakdown) 
+ Contact Resistance: 100mA, 30mQ max. * Operating Life: Contact 
resistance of 30mQ max. (tin plating: 30 cycles and gold plating: 50 cycles) 

Material: (socket/header): + Insulator: Polyamide, beige, UL94V-0 + Con- 
tacts: Socket: Phosphor copper with gold or tin plating Header: Brass with 


NEW! DF14 Series Connectors 


DF4 Series Board-In Connectors 


2mm Pitch 


Features: + Extractable socket and board-in connector 
provided with the dual-sided harness eliminate one of the 
two headers required for a dual-sided socket harness, with 
the board separating function remaining unchanged + Com- 
pact and multicontact + Temporary board fixing structure 


Applications: + Notebook computers, compact OA equip- 
ment 

Specifications: » Rated Qurrent: Crimping - 24AWG: 3A, 
26AWG: 2A, 28AWG: 1A. ID Termination - wire size 
26/28AWG1A + Qperating Temperature: -30°C to 85°C * Rat- 
ed Voltage: Orimping - AC250V ID termination - ACIOOV 
Material: + Qrimp Plug: Insulation, polyimide resin, black, 
UL94V-0 + Gimp Terminal for Plug: Terminal, brass, tin- 
plated + ID Termination Plug: + Insulation: Polyimide resin, 
black, UL94V-0 * Terminal: Phosphor bronze, tin-plated 


gold or tin plating + Header Fittings: Phosphor copper with tin plating 


No. of Dimension (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
No. of | Dimensions(mm) | Digi-Key Pricing Hirose Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 Part No. 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 Part No. Single-Row Crimp Plug 
Crimping Sockets 2 45 2.0 H2582-ND 30 3.24 9.13 DF4- 2P-2C 
2 4.45 1.25 | H1563-ND 54 6.46 —-19.28 | DF14-25-1.25C 3 65 4.0 H2583-ND 31 3.36 9.49 DF4- 3P-2C 
3 5.70 250 | H1564-ND 56 669 19.98 | DF14-3S-1.25C 4 85 60 H2584-ND 32 3.46 9.76 DF4- 4P-2C 
4 6.95 3.75 H1565-ND A 6.21 19.46 DF14-4S-1.25C. 5 10.5 8.0 H2585-ND 38 4.16 11.74 DF4- 5P-2C 
5 8.20 5.00 H1566-ND 43 6.45 20.21 DF14-5S-1.25C. 6 12.5 10.0 H2586-ND 34 3.72 10.51 DF4- 6P-2C 
6 9.45 6.25 | _H1567-ND 45 6.68 20.94 _ | _DF14-68-1.25C 7 145 120 H2587-ND 35 3.82 10.78 DFA 7P-26 
7 10.70 7.50 | Hi568-ND 46 691 21.64 | DAI4-7S-1.250 8 165 140 H2588-ND 38 3.40 10.15 DF4- 8P-2C 
1 8 11.95 875 | H1569-ND 48 7.14 2237 | DFI4-8S-1.25C 1 9 185 160 Ho589-ND 39 343 10.25 DFA. 9P-26 
9 13.20. 10.00 | H1570-ND 49 7.38 2312 | DFI4-9S-1.25C f ¥ 
10 14.45 11.25 | H1571-ND 51 758 23.76 | DF14-10S-1.25C i oo Mee Heer 7 ee es 4 nee 
15 20.70 17.50 | H1572-ND 55 818 —-25.64_| _DF14-15S-1.25C i2 oa D0 EpRooTND a 375 4-20 DEE Toe 
20 26.95. 23.75 | H1573-ND ‘50 746 2336 | DFI4-20S-1.25C 13 Sse 240 1p593-ND "32 a 41.50 DF419P-2c 
25 33.20 30.00 | H1574-ND 67 © 10.11. 31.68 | DF14-25S-1.25C 1a _ 26.0 Seu Es Sot 11.78 DFL14P2c 
30 39.45 36.25 | H1575-ND 60 10.79 35.30 | DF14-30S-1.25C 15 a0 ae SSOEND 3d ree aoae DRL 15P.2G 
Right Angle Pin Headers (SMT) - Double-Row Crimp Plug : : 
2 7.45 125 aan o aaa 63 67.50 | DFI4-2P-1.25H(20) ‘ 48 re en a 2 eee, {|| peepee 
: : A : , : rap. 6 68 40 H2597-ND 45 5.44 16.2 DF4- 6DP-2 
3 8.70 250 | H1512-ND 1.22 22.00 72.00 | DF14-3P-1.25H(20) 8 88 60 H2508-ND 46 554 16 = DFE. aoe 
4 9.95 3.75 | H1513-ND 1.33 24.06 7875 | DF14-4P-1.25H(20) 6 108 a0 iHps60 ND v7 _ ees DRLODP-20 
5 11.20 5.00 | H1514-ND 1.37 24.75 81.00 | DF14-5P-1.25H(20) 7 D8 400 SSeAND Be _ aoe DRL T2pp.2c 
6 12.45 6.25__|_H1515-ND 1.44 26.13 85.50 | _DF14-6P-1.25H(20) 7 148 100 Se 3 eas 1305 DRaDeOC 
7 13.70 7.50 | Hi516-ND 1.48 26.81 87.75 | DFI4-7P-1.25H(20) ie bs 140 eESCaINS) ey ct es DRL ieDR.2c 
2 8 14.95 875 | H1517-ND 1.60 28.88 94.50 | DF14-8P-1.25H(20) Be hea ica SST) = a — Ber ince oe 
9 16.20 10.00 | H1518-ND 1.63 29.56 96.75 | DF14-9P-1.25H(20) oe 8 ia earns a eee per Reino a6 
10 1745 11.25 | H1519-ND 1.71 30.94 101.25 | DFI4-10P-1.25H(20) : : . ‘ e 
15 23.70 17.50 _| H1520-ND 1.95 37.50 120.00 | DF14-15P-1.25H(20) 22 22.8 20.0 H2605-ND AS 675 __ 21.15 | Drt-220p.20 
20 2995 23.75 | HI521-ND 2.24 43.13 138.00 | DFI4-20P-1.25H(20) ot eae 22.0 Bes0e No) pet CBG Seto: || et nee 
25 36.20 30.00 | H1522-ND 260 50.00 160.00 | DF14-25P-1.25H(20) 26 26.8 24.0 H2607-ND 46 696 21.81 DR4-26DP-26 
30 42.45 36.25 | H1523-ND 2.83 54.38 174.00 DF14-30P-1.25H(20) a ay aa en » s oa Per aapeoG 
Tin Plating, Without Boss 32 32.8 30.0 H2610-ND 53 794 2486 | _DF4-32DP-2C 
2 7.45 1.25 | H1524-ND 114 2063 67.50 | DFI4A-2P-1.25H(20) 
3 8.70 250 | H1525-ND 1.22 22.00 72.00 | DFI4A-3P-1.25H(20) . . 
4 9.95 375 | H1526-ND 1.33 24.06 7875 | DFI4A-4P-1.25H(20) Crimp Terminal 
5 11.20 5.00 | H1527-ND 1.37 24.75 81.00 | DFI4A-5P-1.25H(20) Tao POS Cut Tay Tape & Real 
6 12.45 6.25__|_H1528-ND 1.44 26.13 85.50 | DFI4A-6P-1.25H(20) Digi-Key Pricing | Hirose Pri ata Pricing t Hirose 
3 ‘ je Bes He ae he aoe ae Oe aAaP LDH) Description Part No. 100 _| Part No. 10 50 100 | 10,000 _| Part No. 
7 1620 10.00 (REHESTEND) 463 2958 9675 | DFI4A9P-1.25H20) 24-28 AWGTin Pitg.| H2612-ND 4.22 | DRE2428PC] 68 1.84 3.00 | 1236/M _| DP4-2428POF 
10 1745. 11.25 | H1532-ND 1.71 30.94 101.25 | DFI4A-10P-1.25H(20) Tool 
15 23.70 17.50_| H1533-ND 1.95 37.50 120.00 DFI4A-15P-1.25H(20) Manual Crimper for Loose Contacts ... H9993-ND 935.40 each DF4-TA2428HC. 
20 29.95 23.75 | H1534-ND 224 43.13 138.00 | DFI4A-20P-1.25H(20) 7 = a 
25 36.20 30.00 | H1535-ND 260 50.00 160.00 DF14A-25P-1.25H(20) For Out Tape, add “CT” to the Digi-Key Part No. (H2612CT-ND) 
30 42.45 36.25 | H1536-ND 2 54.38 174.00 | DF14A-30P-1.25H(20) + For Tape & Reel, add "TR" to the Digi-Key Part No. (H2612TR-ND) 
Gold Plating, With Boss T . . PI 
2 7.45 1.25 | Hi537-ND 118 21.31 69.75 | DFI4-2P-1.25H(50) ermination Plugs 
3 8.70 250 | H1538-ND 1.29 23.38 76.50 | DF14-3P-1.25H(50) 
4 9.95 3.75 | H1539-ND 1.37 24.75 81.00 | DF14-4P-1.25H(50) 
5 11.20 5.00 | H1540-ND 1.44 26.13 85.50 | DF14-5P-1.25H(50) 
6 12.45 6.25__|_H1541-ND 1.48 26.81 87.75 | _DF14-6P-1.25H(50) 
7 13.70 7.50 | H1542-ND 1.60 28.88 94.50 | DFI4-7P-1.25H(50) 
2 8 14.95 875 | H1543-ND 1.67 30.25 99.00 | DF14-8P-1.25H(50) Applicable 
9 16.20 10.00 | H1544-ND 1.79 32.31 105.75 | DF14-9P-1.25H(50) icaic draco! 
10 1745 11.25 | H1545-ND 1.86 33.69 110.25 | DF14-10P-1.25H(50) Applicable through hole Uirougn ale’. 
15 23.70 _17.50_| H1546-ND. 215 41.25 132.00 | _DF14-15P-1.25H(50) diameter: 0.89 5 : diameter: 0.8% 5 
20 29.95 23.75 | H1547-ND 250 48.13 154.00 | DF14-20P-1.25H(50) 
25 36.20 30.00 | H1548-ND 286 55.00 176.00 | DF14-25P-1.25H(50) — = 7 7 
30 42.45 36.25 | H1549-ND 3.19 61.25 196.00 | DF14-30P-1.25H(50) ig peel | ae PrN, ; Ete cael ipsrae 
Gold Plating, Without Boss Straight ID 
2 7.45 1.25 | H1550-ND 118 21.31 69.75 | DFI4A-2P-1.25H(50) OETAIG 
3 8.70 250 | H1551-ND 1.29 23.38 © 76.50 | DFI4A-3P-1.25H(50) 
4 9.95 3.75 | H1552-ND 1.37 24.75 81.00 | DFI4A-4P-1.25H(50) 2 6.0 20 H2613-ND 52 826 18.70 | DRL 2p-2F26 
5 11.20 5.00 | H1553-ND 144 26.13 85.50 DF14A-5P-1.25H(50) 3 8.0 4.0 H2614-ND 45 681 21.34 | DR 3P-2R26 
6 12.45 6.25 | _H1554-ND 148 26.81 87.75 DF14A-6P-1.25H(50) ‘ ion a fades oe oie aie snopes 
7 13.70 7.50 | Hi555-ND 1.60 28.88 94.50 | DFI4A-7P-1.25H(50) 2 A ‘ : ; ‘ 
2 8 14.95 875 | H1556-ND 1.67 30.25 99.00 | DFI4A-8P-1.25H(50) 6 14.0 10.0 He617-ND 37 10.35__33.89_| DF4 6P-2726 
9 16.20 10.00 | H1557-ND 1.79 32.31 105.75 | DFI4A-9P-1.25H(50) 7 16.0 120 H2618-ND 63 11.40 37.31 DF4- 7P-2R26 
10 17.45 11.25 | H1558-ND 186 33.69 110.25 | DFI4A-10P-1.25H(50) 1 8 18.0 14.0 H2619-ND 69 1251 40.95 | DR 8P-2R26 
15 23.70 17.50_|_H1559-ND 215 41.25 132.00_| _DF14A-15P-1.25H(50) _ on acc cata G ties os Beieees 
20 29.95 23.75 | H1560-ND 250 48.13 154.00 | DFI4A-20P-1.25H(50) : ; H ; ‘ 4 : 
25. | 3620 30.00 | H1561-ND 2.86 55.00 176.00 | DFI4A-25P-1.25H(50) i a0 200 nee22ND g96 6 df DET ree 
30 42.45 36.25 | H1562-ND 3.19 61.25 196.00 | DFI4A-30P-1.25H(50) a oa ae Teen ; 5 ieee oS Pek Snore 
er 14 30.0 26.0 H2625-ND 115 2080 6809 | DF4-14P-226 
Socket Crimping Contacts 15 32.0 28.0 H2626-ND 1.21 21.87 71.57 | DR4-15P-226 
Digi-Key Cut Tape Pricing | Digi-Key T&R Pricing | Hirose 28 AWG 
Description Part No. 10 50 100 | PartNo. 10,000 | Part No. 2 6.0 20 H2627-ND 52 626 18.70 | DF4 2P-2R08 
26-28 AWGTin Plating | HIS76CT-ND 48 1.31 214] HI576TRND — 8.80/M_| DF14-2628SOF : aa ea TEES NE = oe ae PEL aio 
26-28 AWGGold Plating | H1577CT-ND 1.34 3.64 5.94 | HI577TR-ND —.24.42/M_| DF14-2628SCFA 5 120 80 H2630-ND 66 997 31.23 DF4- 5P-2R28 
30-32 AWGTin Plating | HIS578CT-ND 58 1.58 257] H1578TR-ND 10.57/M_| DF14-3032SOF 1 6 140 10.0 H2631-ND ‘57 1035 33,89 | DF4- 6P-2R28 
30-32 AWGGold Plating | H1579CT-ND 1.34 364 5.94 | HI579TRND —24.42/M_| DF14-3032SCFA 7 16.0 12.0 H2632-ND 63 11.40 37.31 | DP 7P-2R28 
Tools 8 18.0 14.0 H2633-ND 69 1251 40.95 | DF4- 8P-2R28 
9 20.0 16.0 H2634-ND 75 13.51 44.21 | DF4- 9P-2R08 
Manual Crimper for 26-28 AWG. H9949-ND 1218.09 each DF14-2628/CR-HT 10 22.0 18.0 H2635-ND 81 14.69 48.08 _| _DF4-10P-2R28 
Manual Crimper for 30-32 AWG. H9948-ND 1218.09 each DF14-3032/0R-HT (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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DF4 Series Board-In Connectors (Cont.) 


Hag eect No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
60.0 orm Pitch Fig. | Pins A B Part No. 1 25 100 _| PartNo. 
, 14 30 26 H2294-ND 7A 1279 41.85 | DF3-14P-2DSA 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 15 32 28 H2295-ND 3 13.27 43.43 DF3-15P-2DSA 
Fig. |Contacts| A B Part No. 1 25 100 Part No. NEW! Gold Plating NEW! 
11 24.0 20.0 H2636-ND 96 17.45 57.11 | DP4-11P-2R28 2 6 2 H8021-ND 55 662 19.75 | DF3-2P-2D8A(01) 
12 26.0 22.0 H2637-ND 1.02 18.52 60.62 | DF4-12P-2R28 3 8 4 H3922-ND 51 758 23.74 | DF3-3P-2DSA(01) 
1 | 13 28.0 24.0 H2638-ND 1.09 19.73 64.58 | DFt-13P-2R28 4 10 6 H3923-ND 60 893 2797 | DF3-4P-2DSA(01) 
14 30.0 26.0 H2639-ND 1.15 20.80 68.09 DF4-14P-2R28 5 12 8 H3924-ND 72 10.80 33.84 DF3-5P-2DSA(01) 
15 32.0 28.0 H2640-ND 1.21 21.87 71.57 DF4-15P-2R28 6 14 10 H3925-ND 62 11.21 36.68 DF3-6P-2DSA(01) 
Right-Angle ID 7 16 12 H3926-ND 69 12.51 40.95 | DF3-7P-2DSA(01) 
26 AWG 1 8 18 14 H3927-ND 76 13.82 45.23 | DFB3-8P-2DSA(01) 
2 60 20 H2641-ND 55 655 19.55 | DF4 2PA2R06 9 20 16 H5928-ND 85 15.33 50.18) DFG-9P-2DSA(01) 
10 22 18 H3929-ND 93 16.78 54.90 | DF3-10P-2DSA(01) 
3 8.0 40 H2642-ND 44 6.67 20.89 | DF4- 3PA-2R26 
4 too 0 ewENG) 5D 734 ©2456 | DR4PADROS 1 24 20 H3930-ND 1.05 19.04 62.33 _|_DF3-11P-2DSA(01) 
5 12.0 8.0 H2644-ND 51 7.68 24.06 | DRt- SPA-2R26 ie 26 22 RessE ND 112 2035 66.80 | DFS-12P-2D8A(01) 
6 14.0 10.0 H2645-ND 73 11.02 34.52 _| DF4- 6PA-2R26 : = fe Heong io ae ne Pee aR apeo 
7 16.0 12.0 H2646-ND 61 11.10 36.32 | DR 7PA-2R26 : : : oem 
o| 8 18.0 140 H2647-ND ‘67 1218 39.85 | DFt 8PA2R26 15 oe. 28  OSe-ND 1.35 24.34 70.65 | DFS-1SP-2DSA(01) 
9 20.0 16.0 H2648-ND 73 13.13 42.98 | DF4 9PA-2R26 Vertical With Boss, Surface Mount 
10 22.0 18.0 H2649-ND 79 14.26 46.67 | DF4-10PA-2R26 Tin Plating 
1 24.0 20.0 H2650-ND 94 16.99 55.60_| DF4-11PA-2R26 5 ae S OSD 65 a0 2o14 | DRBaPoWED 
12 26.0 22.0 H2651-ND 1.00 18.02 58.97 | DP4-12PA-2R26 
3 10.5 4 H2117-ND 65 975 30.55 | DF3-3P-2V(20) 
13 28.0 24.0 H2652-ND 4.05 19.04 6230 | DF4-13PA-2R26 
4 125 6 H2118-ND 68 1020 31.96 | DFB3-4P-2(20) 
14 30.0 26.0 H2653-ND 111 20.08 65.66 | DF4-14PA-2R26 
15 32.0 28.0 H2654-ND 1.16 21.07 68.96 | DF4-15PA-2R26 > “ee i at is 1088 eB | er eeu) 
: d eI : : A Z 6 16.5 10 H2148-ND 57 10.38 33.98 _| DF3-6P-2V(20) 
28 AWG 7 18.5 12 H2121-ND 59 10.73 35.10 | DF3-7P-2V(20) 
2 6.0 20 H2655-ND St 6.14 1833 | DF4 2PA-2R28 7 8 20.5 14 H2122-ND 62 1114 36.45 | DFB3-8P-2V(20) 
3 8.0 40 H2656-ND 44 6.67 20.89 | DF4- 3PA-2R28 9 225 16 H2123-ND 68 12.31 40.28 | DF3-9P-2V(20) 
4 10.0 6.0 H2657-ND 52 7.84 24.56 | DF4 4PA-2R28 10 24.5 18 H2124-ND 70 1272 41.63 | DFB3-10P-2V(20) 
5 12.0 8.0 H2658-ND 65 9.73 30.48 _| DF4- 5PA-2R28 11 265 20 H2125-ND 76 13.82 45.23 | _DF3-11P-2V(20) 
6 14.0 10.0 H2659-ND. 73 11.02 34.52 DF4- 6PA-2R28 12 28.5 22 H2126-ND 79 14.23 46.58 DF3-12P-2V/(20) 
7 16.0 12.0 H2660-ND 61 11.10 36.32 | DF4- 7PA-2R28 13 30.5 24 H2313-ND 85 15.33 50.18 | DF3-13P-2V(20) 
o| 8 18.0 14.0 H2661-ND 67 12.18 39.85 | DF4- 8PA-2R28 14 325 26 H2314-ND 89 16.02 52.43 | DF3-14P-2V(20) 
9 20.0 16.0 H2662-ND 73 13.13 42.98 | DF4- 9PA-2R28 15 34.5 28 H2315-ND 93 16.91 55.35 | DF3-15P-2V(20) 
10 22.0 18.0 H2663-ND 82 1482 48.51 | DF4-10PA-2R28 7 * 7 
“1 24.0 20.0 H2664-ND 94 1699 55.60 | DFt-11PA2R28 NEW! Gold Plating (NE WI 
12 | 260 22.0 H2665-ND 1.00 1802.58.97 | DF4-12PA-2R28 . ae @ pee NS 5 cm a Prey eS 
‘ 3 10.5 4 H3936-ND 76 13.75 45.00 | DF3-3P-2V(50) 
13 28.0 24.0 H2666-ND 4.05 19.04 62.30 | DF4-13PA-2R28 
14 30.0 26.0 H2667-ND 1.03. 1862» 60.93 | DRt-14PA.2R28 a 15) 7 RESEND) BC) BE SL. | Des ae evn) 
15 32.0 28.0 H2668-ND 116 21.07 68.96 | DF4-15PA2R28 5 145 8 nee sAND) 1719 56.25 | DRSSP-2V(50) 
6 16.5 10 H3939-ND 1.03 18.56 60.75 _|_DF3-6P-2V(50) 
. 7 18.5 12 H3940-ND 1414 20.63 67.50 | DF3-7P-2V(50) 
DF3 Series Single Row Connectors 9 | 28 18 | BMAD «137475 «GLOD | Dr OPAMED 
9 225 16 H3942-ND 1.37 24.75 81.00 | DF3-9P-2V(50) 
‘ : g : ij 10 24.5 18 H3943-ND 1.44 26.13 85.50 | DF3-10P-2V(50) 
2mm Pitch (interconnect wire available) 1 | 265 20 | H3944ND_ 1.63 20.56_——96.75_|_DFB-11P-2V(50) 
; : ; ' ; : 12 28.5 22 H3945-ND 171 30.94 101.25 | DF3-12P-2V(50) 
Specifications: » Maximuim Qurrent Capacity: 3A +» Rated Voltage: 250VAC = Insulation Resistance: Min. 1000MQ at 13 30.5 24 H3946-ND. 1.79 32.31 105.75 DF3-13P-2V(50) 
500VDC - Withstand Voltage: 650VAC + Contact Resistance: Max. 30mQ at 0.1ADC 14 325 26 H3947-ND 1.86 33.69 410.25 DF3-14P-2V(50) 
15 34.5 28 H3948-ND 1.72 33.13 106.00 | DF3-15P-2V(50) 


NEW! Vertical Without Boss, Surface Mount NEW! 


Tin Plating 


2 8.5 2 H3949-ND 68 12.38 40.50 DF3D-2P-2V(20) 
3 10.5 4 H3950-ND 72 13.06 42.75 DF3D-3P-2V(20) 
4 12.5 6 H3951-ND 76 13.75 45.00 DF3D-4P-2V(20) 
5 14.5 8 H3952-ND 84 15.13 49.50 DF3D-5P-2V(20) 
6 16.5 10 H3953-ND 87 15.81 51.75 DF3D-6P-2V(20) 
7 18.5 12 H3954-ND 1 16.50 54.00 DF3D-7P-2V(20) 
2 8 20.5 14 H3955-ND 95 17.19 56.25 DF3D-8P-2V(20) 
9 22.5 16 H3956-ND 99 17.88 58.50 DF3D-9P-2V(20) 
10 24.5 18 H3957-ND 1.03 18.56 60.75 DF3D-10P-2V(20) 
1 26.5 20 H3958-ND 1.10 19.94 65.25 DF3D-11P-2V(20) 
12 28.5 22 H3959-ND 1.14 20.63 67.50 DF3D-12P-2V(20) 
13 30.5 24 H3960-ND 1.18 21.31 69.75 DF3D-13P-2V(20) 
14 32.5 26 H3961-ND 1.22 22.00 72.00 DF3D-14P-2V(20) 
15 34.5 28 H3962-ND 1.25 22.69 74.25 DF3D-15P-2V(20) 
Gold Plating 
2 8.5 2 H3963-ND 68 12.38 40.50 DF3D-2P-2V(50) 
3 10.5 4 H3964-ND 76 13.75 45.00 DF3D-3P-2V(50) 
4 12.5 6 H3965-ND 87 15.81 51.75 DF3D-4P-2V(50) 
5 14.5 8 H3966-ND 95 17.19 56.25 DF3D-5P-2V(50) 
6 16.5 10 H3967-ND 1.03 18.56 60.75 DF3D-6P-2V(50) 
i. 18.5 12 H3968-ND 1.14 20.63 67.50 DF3D-7P-2\(50) 
2 8 20.5 14 H3969-ND 1.22 22.00 72.00 DF3D-8P-2V(50) 
9 22.5 16 H3970-ND 1.37 24.75 81.00 DF3D-9P-2\V(50) 
10 24.5 18 H3971-ND 1.44 26.13 85.50 DF3D-10P-2V(50) 
1 26.5 20 H3972-ND 1.63 29.56 96.75 DF3D-11P-2V(50) 
12 28.5 22 H3973-ND 1.71 30.94 101.25 DF3D-12P-2V(50) 
13 30.5 24 H3974-ND 1.79 32.31 105.75 DF3D-13P-2V(50) 
14 32.5 26 H3975-ND 1.86 33.69 110.25 DF3D-14P-2V(50) 
15 34.5 28 H3976-ND 1.72 33.13 106.00 DF3D-15P-2V(50) 


Right Angle 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Tin Plating (post plated contact) 
2 6 2 H2105-ND -38 4.52 13.50 DF3-2P-2DS 
3 8 4 H2106-ND 44 5.28 15.75 DF3-3P-2DS 
4 10 6 H2107-ND 48 5.78 17.25 DP3-4P-2DS 
5 12 8 H2108-ND 42 6.23 19.51 DF3-5P-2DS 
6 14 10 H2109-ND. 44 6.60 20.68 DF3-6P-2DS 
rf 16 12 H2110-ND 48 73 22.33 DF3-7P-2DS 
8 18 14 H2111-ND 50 7.50 23.50 DF3-8P-2DS 
3 9 20 16 H2112-ND 57 8.48 26.56 DF3-9P-2DS 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 10 22 18 H2113-ND 60 8.93 27.97 DF3-10P-2DS 
Fig. | Pins A B Part No. 1 25 100 Part No. ub 24 20 H2114-ND. -70 10.50 32.90 DF3-11P-2DS 
PIN HEADERS 12 26 22 H2115-ND 73 10.95 34.31 | DF3-12P-2DS 
Vertical 13 28 24 H2310-ND 58 10.45 34.20 DF3-13P-2DS 
14 30 26 H2311-ND. 60 10.93 35.78 DF3-14P-2DS 
Tin Plating 15 32 28 H2312-ND 63 11.34 37.13 DF3-15P-2DS 
2 6 2 H2094-ND 24 2.58 7.27 DF3A-2P-2DSA NEW! Tin Plating (pre-plated contact) NEW! 
3 8 4 H2095-ND 28 3.08 8.69 DF3A-3P-2DSA 
t | 6 | tbeen = 3 $8 Sas | Dramananea zy 8 ee ea 
5 12 8 H2097-ND 34 4.08 12.17 DF3A-5P-2DSA 4 10 6 H3895-ND "30 3.60 10.75 DF3A-4P-2DS 
6 14 10 H2098-ND 35 4.20 12.55 DF3A-6P-2DSA 5 12 8 H3896-ND "39 4.69 14.00 DF3A-5P-2DS 
1]| 2 16 2 fee 37 437 13.06 | DRA 7P-2D8A 3 | 6 14 10 | _H3897-ND At 494 14.75 _| DF3A6P-20S 
8 18 14 H2147-ND 52 6.16 18.40 DF3A-8P-2DSA 7 16 12 H3898-ND 45 5.36 16.00 DF3A-7P-2DS 
9 20 16 H2101-ND 40 6.05 18.96 DF3A-9P-2DSA 8 18 14 H3899-ND ‘42 6.30 19.74 DF3A-8P-2DS 
10 22 18 H2102-ND 43 6.39 20.03 DF3A-10P-2DSA 9 20 16 H3900-ND ‘46 6.83 24 "39 DF3A-9P-2DS 
1 24 20 H2103-ND 43 6.52 20.41 DF3A-11P-2DSA 10 22 18 H3901-ND ‘48 713 22.33 DF3A-10P-2DS 
12 26 22 H2104-ND 45 6.68 20.92 DF3A-12P-2DSA - - - 
13 28 24 H2293-ND 1.77 32.11 105.08 _| DF3-13P-2DSA (Continued) 


(1033) 57 


HRSG Ee DF3 Series Single Row Connectors (Cont.) __ | No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
60.10." 9mm Pitch (interconnect wire available) Fig. | Pins A B Part No. 1 25 100 Part No. 
6 19 10 H4055-ND 54 6.45 19.25 | DFBAA-GEP-2C 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 7 ai 12 H4056-ND A2 6.23 19.51 DFSAA-7EP-2C 
Fig. | Pins im B Part No. 1 25 400 | PartNo. 8 23 14 H4057-ND 45 6.68 20.92 | DF3AA-8EP-2C 
1 24 20 H3902-ND 50 7.43 23.27 | DF3A-11P-2DS ir 2 ie ee # z a aa Deak gene 
12 26 22 H3903-ND 52 7.73 24.21 | DF3A-12P-2DS 6 : : : 
3 | 13 28 24 | H3904-ND 54 803 25.15 | DRBA-13P-2DS 3 = 2O leering a Bae. “epee || Speman opie 
14 30 26 H3905-ND 55 8.25 25.85 | DF3A-14P-2DS i . : : pee 
15 32 28 H3906-ND ‘57 855 26.79 | DF3A-15P-2DS it = as pibeeaing o gay: esa. | GeAAueeoe 
NEW! Gold Plating NEW! 15 37 28 H4065-ND 66 9.83 30.79 | DFBAA-15EP-2C 
2 6 2 H3907-ND 46 6.83 21.39 | DF3-2P-2DS(01) CRIMP SOCKET 
a | to 6 | Hee02ND = 7104.7 ‘| DraapansoN ioider/coniacts seperate) 
5 12 8 H3910-ND 65 11.76 38.48 | DF3-5P-2DS(01) 2 6 2 H2083-ND 26 2.83 7.98 | DPB-2S-20 
6 14 10 H3911-ND 73 13.27 43.43 _|_DFB-6P-2DS(01) 3 8 4 H2084-ND 28 3.02 8.53 | DR-3S-2C 
7 16 12 H3912-ND 82 1485 48.60 | DF3-7P-2DS(01) : i ° fee mo a oe ete 
8 18 14 H3913-ND 90 16.36 53.55 | DF3-8P-2DS(01) : : : 
3 9 20 16 H3914-ND 1.02 18.43 60.30 | DF3-9P-2DS(01) 8 ns 10 20S TEND) 1 3.32 9.35 __| DF3-6S-2C 
10 22 18 H3915-ND 11 20.01 65.48 | DF3-10P-2DS(01) 7 16 12 H2088-ND 32 3.51 9.90 | DF3-7S-2C 
11 24 20 H3916-ND 1.25 22.69 74.25 | _DF3-11P-2DS(01) 7 8 18 14 H2089-ND 32 3.51 9.90 | DPB-8S-2C 
12 26 22 H8917-ND 1.34 24.27 79.43 | DF3-12P-2DS(01) . 2 ic eniN 2 a2 ieeg Benes 
13 28 24 H3918-ND 1.43 25.78 84.38 | DF3-13P-2DS(01) 11 om 7 feos es 360 i036 1 esade oe 
14 30 26 H3919-ND 1.52 27.43 89.78 | DF3-14P-2DS(01) : : 3 
15 32 28 H3920-ND 1.60 28.94 94.73 | DF3-15P-2DS(01) 1a . ea Hee au i = Pe eee 
14 | 30 26 | H2291-ND 35 = 419-«=—« 12:50. | DRB14S-2C 
Tin Plating 15 32 28 H2292-ND 35 4.19 12.50 | DF3-15S-2C 
2 85 2 H2127-ND 63 9.45, 29.61 | DF3-2P-2H(20) 
4 125 6 H2129-ND 69 10.35 32.43 | DF3-4P-2H(20) : : 
5 145 8 H2130-ND 74 11.03 34.55 | DFB-5P-2H(20) Tin Plating 
6 16.5 10 H2131-ND 58 10.52 34.43 | _DF3-6P-2H(20) 2 6 2 H3865-ND 65 11.69 38.25 | DF3-2S-2DSA(20) 
7 18.5 12 H2149-ND 60 10.93 35.78 | DF3-7P-2H(20) 3 8 4 H3866-ND 76 13.75 45.00 |) DF3-3S-2DSA(20) 
4 8 20.5 14 H2133-ND 63 11.34 37.13 | DF3-8P-2H(20) 4 10 6 13867-ND 87 15.81 51.75 | DF3-4S-2DSA(20) 
9 22.5 16 H2134-ND 69 12.51 40.95 | DF3-9P-2H(20) 5 12 8 H3868-ND 99 17.88 58.50 |) DF3-5S-2DSA(20) 
10 24.5 18 H2135-ND 71 12.93 42.30 | DF3-10P-2H(20) 6 14 10 H3869-ND 1.10 19.94 65.25 |_DF3-6S-2DSA(20) 
1 26.5 20 H2136-ND 78 14.09 46.13 _|_DF3-11P-2H(20) 7 16 12 H3870-ND 1.18 21.31 69.75 | DF3-7S-2DSA(20) 
12 28.5 22 H2137-ND 80 14.44 47.25 | DF3-12P-2H(20) 8 8 18 14 13871-ND 1.25 22.69 74.25 | DF3-8S-2DSA(20) 
13 30.5 24 H2316-ND 86 15.61 51.08 | DF3-13P-2H(20) 9 20 16 13872-ND 1.44 26.13 85.50 | DP3-9S-2DSA(20) 
14 32.5 26 H2317-ND 90 16.29 53.33 | DF3-14P-2H(20) 10 22 18 H3873-ND 1.56 28.19 92.25 | DF3-10S-2DSA(20) 
15 34.5 28 H2318-ND 95 17.26 56.48 | DF3-15P-2H(20) u 24 20 H3874-ND 1.63 29.56 96.75 _|_DF3-11S-2DSA(20) 
, 12 26 22 H3875-ND 1.79 3231 105.75 | DF3-12S-2DSA(20) 
NEW! Gold Plating, NEW! 13 28 24 | H3876-ND 186 ©. 3369—«110.25 Be 13s 2A 
2 85 2 H3977-ND 1.79 34.38 110.00 | DF3-2P-2H(50) 14 30 26 H3877-ND 1.72 33.13 106.00 | DF3-14S-2DSA(20) 
3 10.5 4 H3978-ND 1.95 37.50 120.00 | DF3-3P-2H(50) 15 32 28 H3878-ND 215 41.25 132.00 DF3-15S-2DSA(20) 
4 125 6 H3979-ND 2.15 41.25. 132.00 | DF3-4P-2H(50) Gold Platin 
5 14.5 8 H3980-ND 237 45.63 146.00 | DF3-5P-2H(50) 9 
6 16.5 10 H3981-ND 2.54 48.75 156.00 | DF3-6P-2H(50) 2 6 2 13879-ND 76 13.75 45.00 | DP3-2S-2DSA(50) 
7 18.5 12 H3982-ND 273 52.50 168.00 | DF3-7P-2H(50) 3 8 4 13880-ND 99 17.88 58.50 |) DF3-3S-2DSA(50) 
4 8 20.5 14 H3983-ND 2.93 56.25 180.00 | DF3-8P-2H(50) 4 10 6 H3881-ND 1.14 20.63 67.50 | DF3-4S-2DSA(50) 
9 225 16 H3984-ND 3.15 60.63 194.00 | DF3-9P-2H(50) 5 12 8 13882-ND 1.33 24.06 78.75 | DF3-5S-2DSA(50) 
10 24.5 18 H3985-ND 2.99 57.94 185.40 | DF3-10P-2H(50) 6 14 10 H3883-ND 1.48 26.81 87.75 __|_DF3-6S-2DSA(50) 
1 26.5 20 H3986-ND 3.16 61.31 196.20 | DF3-11P-2H(50) cs 16 12 13884-ND 1.67 30.25 99.00 | DF3-7S-2DSA(50) 
12 28.5 22 H3987-ND 3.28 63.56 203.40 | DF3-12P-2H(50) 8 8 18 14 3885-ND 1.82 33.00 108.00 | DF3-8S-2DSA(50) 
13 30.5 24 H3988-ND 3.19 61.25 196.00 | DF3-13P-2H(50) 9 20 16 H3886-ND 1.76 33.75 108.00 | DF3-9S-2DSA(50) 
14 32.5 26 H3989-ND 3.63 70.31 225.00 | DF3-14P-2H(50) 10 22 18 H3887-ND 1.92 36.88 = 118.00 | _DF3-10S-2DSA(50) 
15 34.5 28 H3990-ND 3.80 73.69 235.80 | DF3-15P-2H(50) t a = OREN 4 E oe pean 
T Ri 7 | i } i . 
3 | 2B 24 | ‘HB890-ND 63 146.00 | DF3-139 20950) 
Tin Plating 14 30 26 H3891-ND J : 156.00 | DF3-14S-2DSA(50) 
2 85 2 H3991-ND 68 12.38 40.50 | DF3D-2P-2H(20) 13892-ND . 5. 186.00 | DF3-15S-2DSA(50) 
3 10.5 4 H3992-ND 72 13.06 42.75 | DF3D-3P-2H(20) NEW! ADA 
4 125 6 H3993-ND 76 13.75 45.00 | DF3D-4P-2H(20) 
5 145 8 H3994-ND 84 15.13 49.50 | DF3D-5P-2H(20) 
6 16.5 10 H3995-ND ‘87 15.81 51.75 _|_DF3D-6P-2H(20) ; , ReOIg:ND) Ae eS en oe gaion 
7 185 12 H3996-ND 91 16.50 54.00 | DF3D-7P-2H(20) 4 6 69 1251 4095 | DF3-4EP-2A 
8 20.5 14 H3997-ND 95 17.19 56.25 | DF3D-8P-2H(20) ; ‘ : 
4 5 17 8 76 13.68 44.78 | DF3-SEP-2A 
9 225 16 H3998-ND 99 17.88 58.50 | DF3D-9P-2H(20) 6 19 10 83 1506 4928 | DF3GEP-2A 
10 24.5 18 H3999-ND 1.03 18.56 60.75 | DF3D-10P-2H(20) 7 2 2 PODS: ND 790 1629 5353 1 DES 7EPDA, 
"1 26.5 20 H4000-ND 1.10 19.94 65.25 _|_DF3D-11P-2H(20) #4 23 14 hageetn 7 i746 71s. | DPRBEROA 
12 285 22 H4001-ND 1.14 20.63 67.50 | DF3D-12P-2H(20) 9 9 25 16 H4027-ND 103 1863 6098 | DFR9EP-2A 
13 30.5 24 H4002-ND 1.18 21.31 69.75 | DF3D-13P-2H(20) 10 7 18 4028-ND 110 1987 6503 | DF310EP-24 
14 325 26 H4003-ND 1.22 22.00 72.00 | DF3D-14P-2H(20) : : Y 
15 34.5 28 H4004-ND 1.25 22.69 74.25 | DF3D-15P-2H(20) a 29 2 eee ms an 88.85 _|_DFS-11EP-2A 
: : : : 12 31 22 H4030-ND 1.24 22.41 73.35 | DF3-12EP-2A 
Gold Plating 13 33 24 H4031-ND 1.30 23.58 77.18 | DF3-13EP-2A 
2 85 2 H4005-ND 1.79 34.38 110.00 | DF3D-2P-2H(50) 14 35 26 H4033-ND 1.37 24.75 81.00 | DF3-14EP-2A 
3 10.5 4 H4006-ND 1.98 38.13 122.00 | DF3D-3P-2H(50) 15 37 28 H4034-ND 1.44 25.99 85.05 _|_DF3-15EP-2A 
4 125 6 H4007-ND 2.15 41.25 132.00 | DF3D-4P-2H(50) . ; 
5 14.5 8 H4008-ND 2.37 45.63 146.00 | DF3D-5P-2H(50) Cri mping Contacts 
6 16.5 10 H4009-ND 2.54 48.75 156.00 _|_DF3D-6P-2H(50) 
7 18.5 12 H4010-ND 273 52.50 168.00 | DFSD-7P-2H(50) Bulk Cut Tape* T&Rt 
ri 8 20.5 14 H4011-ND 2.93 56.25 180.00 | DF3D-8P-2H(50) Digi-Key Pricing | Hirose Pricing Pricing | Hirose 
9 22.5 16 H4012-ND 3.15 60.63 194.00 | DFSD-9P-2H(50) AWG | Part No. 100 | Part No. 100 500 10,000 | Part No. 
10 24.5 18 H4013-ND 2.99 57.94 185.40 | DF3D-10P-2H(50) ~ Fi 
i H4014-ND 316 61.31 196.20_|_DF3D-11P-2H(50) lug Contacts Emig zL0a) 
12 i H4015-ND 3.28 63.56 203.40 | DF3D-12P-2H(50) Tin Plating 
13 . H4016-ND 3.45, 66.94 214.20 | DF8D-13P-2H(50) 24-28 | H1502-ND NEW! 4.87 | DF3-EP2428PC | 3.65 12.35 | 15.00/M | DF3-EP2428PCF 
14 . H4017-ND 3.63 70.31 225.00 | DF3D-14P-2H(50) Gold Plating 
15 . H4018-ND 3.80 73.69 235.80 | DF3D-15P-2H(50) 
NEW! IN-LINE PLUG NEW: 24-28 |H1503-NDNEW! 19.88 | DF3-EP2428PCA | 10.69 36.93 | 48.59/M | DF3-EP2428PCFA 
(order contacts seperately) Socket Contacts OB 
2 2 H4035-ND 31 3.69 DF3-2EP-2C Tin Plating 
3 4 H4036-ND 35 4.19 DF3-3EP-2C 22 | H4066-ND NEW! 6.20 | DF3-22SC 3.41 11.55 | 14.03/M | DF3-22S0F 
4 10 6 H4037-ND 389 461 13.75 | DRB-4EP-2C 24-28 | H1500-ND NEW! 3.57 | DF3-2428SC 1.86 6.30 7.65/M. | DF3-2428SCF 
5 12 8 H4038-ND 42 5.03 15.00 | DF3-SEP-2C = 
6 14 10 H4039-ND A6 5.44 16.25 | DF3-6EP-2C Gold Plating 
7 16 12 H4040-ND 51 6.11 18.25 | DP3-7EP-2C 24-28 [HISOI-NDNEW! 10.67 | DF3-2428S0c | 7.44 25.20 | 30.60/M | DF3-2428SCRC 
e 8 18 14 H4041-ND 55 6.62 19.75 | DF3-8EP-2C 
0 | 2 is | tiowsnD = ass 20.82 | Da toEP-20 ere Ee 
11 24 20 H4045-ND ‘46 690 21.62 | DRB11EP-2c T For Tepe & Real, acid TR’ to the Digi-Key Fart No. {H1502TR-ND) 
12 26 22 H4046-ND 50 7.50 23.50 | DF3-12EP-2C Tools 
13 28 24 H4047-ND 52 7.80 24.44 | DF3-13EP-2C 
14 30 26 H4048-ND 55 8.25 25.85 | DF3-14EP-2C Digi-Key Price | Hirose 
15 32 28 H4049-ND 42 6.23 19.51 | DF3-15EP-2C Description Part No. Each | Part No. 
With Panel Lock Hand Orimp Tool for Socket, with Non-Removeatle Die | H9997-ND 665.13 | DF3-TA2428HC 
2 1 2 H4051-ND 36 4.36 73.00 | DFBAA2EP.26 Hand Crimp Tool for Pin, with Non-Removeable Die H2308-ND 797.39 | DF3EP-TA2428HC 
2 3 13 4 H4052-ND 42 5.03 15.00 | DFR3AA-3EP-2C Hand Orimp Tool with Die Set H9923-ND NEW! —571.90 | DF3-TA2428HC/'US 
4 15 6 H4053-ND 46 5.44 16.25 | DFRAA-4EP-2C Hand Tool without Die Set H9926-ND NEW! — 332.50 | HRUS-HT-1 
5 aA 8 H4054-ND 50 5.95 17.75 | DFBAA-SEP-2C Die Set for H9926-ND H9927-ND NEW! —_239.40 | DF3-TA2428HC/US-DS 
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HIROSE A3 & A4 Series Cc rim p Co n necto r No. of Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
ELECTRIC . Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 Part No. 
co.LTD. 2mm Pitch 12 12.0 70.0 | Hi842-ND 141-2544 83.25 | ABA 12DA2SV 
: r : . . . 14 14.0 12.0 H1843-ND 1.56 28.19 92.25 | A3A-14DA-2SV 
These connectors are designed in a miniature and light weight product, and mounted in the high density. The crimping 16 16.0 14.0 H1844-ND 1.67 30.25 99.00 | A3A-16DA-2SV 
case is structured in the 2mm pitch grid. Specifications: + Current Rating: 1A * Voltage Rating: 200VAC + Operating 3 20 20.0 18.0 H1845-ND 1.72 33.13. 106.00 | A3A-20DA-2SV 
Temperature: -55°C to +85°C + Operating Moisture Range: 40 to 80% » Insulation Resistance: 1000MQ min. at 500VDC 24 24.0 22.0 H1846-ND 2.05 39.38 126.00) A3A-24DA-2SV 
+ Withstanding Voltage: 6SOVAC/1 minute (no flashover or insulation breakdown) + Contact Resistance: 15mQ max. @ 28 28.0 26.0 H1847-ND 241 46.25 148.00} A3A28DA-2SV 
0.1A Applications: * VTR » Vehicle telephones + Various electronic equipment Material: + Insulator Pin Header: black 32 32.0 30.0 H1848-ND 2.86 55.00 176.00 ABA-32DA-2SV 
polyamid, UL94V-0 + Insulator Receptacle: black PBT, UL94V-0 * Insulator Pin Header (SMT) and Receptacle (SMT): light 
brown PPS = Insulator Crimping Socket: black PBT + Pin Header Contact: Brass with selective gold plating + Receptacle a ei ar % a 
ree . ‘ ss No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
and Orimping Contact: phosphor bronze with selective gold plating Fig. | Contacts n B Cc Part No. 1 25 100 Part No. 
Fig. 1 NEW! Fig. 2 NEW! Fig. 3 NEW! NEW! Pin Headers - Gold Plating NEW! 
4.0 2.0 3.0 H1849-ND 1.71 30.94 101.25 A8C-4DA-2DSA 
4 4.0 2.0 2.0 H1862-ND 1.71 30.94 101.25 A8C-4DA-2DSC 
4.0 2.0 1.27 H1878-ND 61 11.00 36.00 A3D-4DA-2DSE 
6.0 4.0 3.0 H1850-ND 1.86 33.69 110.25 A3C-6DA-2DSA 
6 6.0 4.0 2.0 H1863-ND 1.86 33.69 110.25 A8C-6DA-2DSC 
6.0 4.0 1.27 H1879-ND 76 13.75 45.00 A3D-6DA-2DSE. 
8.0 6.0 3.0 H1851-ND 1.72 33.13 106.00 A8C-8DA-2DSA 
8 8.0 6.0 2.0 H1864-ND 1.72 33.13 106.00 A8C-8DA-2DSC 
8.0 6.0 1.27 H1880-ND Bcd 16.50 54.00 A3D-8DA-2DSE. 
10.0 8.0 3.0 H1852-ND 1.85 35.63 114.00 A3C-10DA-2DSA 
10 10.0 8.0 2.0 H1865-ND 1.85 35.63 114.00 A8C-10DA-2DSC 
10.0 8.0 1.27 H1881-ND 99 17.88 58.50 A3D-10DA-2DSE 
12.0 10.0 3.0 H1853-ND 1.95 37.50 120.00 A8C-12DA-2DSA 
12 12.0 10.0 2.0 H1866-ND 1.95 37.50 120.00 A8C-12DA-2DSC 
12.0 10.0 1.27 H1882-ND 1.18 21.31 69.75 A3D-12DA-2DSE 
14.0 12.0 3.0 H1854-ND 2.02 38.75 124.00 A3C-14DA-2DSA 
14 14.0 12.0 2.0 H1867-ND 2.02 38.75 124.00 A8C-14DA-2DSC. 
14.0 12.0 1.27 H1883-ND 1.41 25.44 83.25 A3D-14DA-2DSE 
16.0 14.0 3.0 H1855-ND 2.11 40.63 130.00 A8C-16DA-2DSA 
16 16.0 14.0 2.0 H1868-ND 2.11 40.63 130.00 A8C-16DA-2DSC 
11> 16.0 14.0 1.27 H1884-ND 1.48 26.81 87.75 ASD-16DA-2DSE 
18.0 16.0 3.0 H1856-ND 2.21 42.50 136.00 A8C-18DA-2DSA 
é 18 18.0 16.0 2.0 H1869-ND 2.21 42.50 136.00 A8C-18DA-2DSC 
18.0 16.0 1.27 H1885-ND 1.82 33.00 108.00 ASD-18DA-2DSE 
20.0 18.0 3.0 H1857-ND 2.28 43.75 140.00 A8C-20DA-2DSA 
20 20.0 18.0 2.0 H1870-ND 2.28 43.75 140.00 A8C-20DA-2DSC 
20.0 18.0 1.27 H1886-ND 1.72 33.13 106.00 A3D-20DA-2DSE 
24.0 22.0 3.0 H1858-ND 2.44 46.88 150.00 A8C-24DA-2DSA. 
24 24.0 22.0 2.0 H1871-ND 2.44 46.88 150.00 A8C-24DA-2DSC 
No. of | Dimensions(mm) | Digi-Key Pricing Hirose 24.0 220 1.27 | HI875-ND 2.44 46.88 150.00 | A3C-24DA-2DSE 
Fig. | Contacts A B Part No. 25 100 | Part No, 28.0 260 30 | HI859-ND 267 51.25 164.00 | A3C-28DA-2DSA 
NEW! Pin Header NEW! 28 28.0 26.0 2.0 H1872-ND 2.67 51.25 164.00 A3C-28DA-2DSC 
Low Profile - Tin Plating 28.0 26.0 1.27 | HI887-ND 2.41 46.25 148.00 _| A3D-28DA-2DSE 
2 20 —<——THIB07-ND Sl 1100-3600 | ABC BPEDSA 320 300 30 | HI860-ND 283 5438 174.00 | A3C-32DA-2DSA 
4 40 20 | H1808-ND ‘84. 1513 ~—«49.50 | A3C-4P-2DSA 32 | 320 300 20 | HI873ND 283 5438 174.00 | A3C-32DA-2DSC 
6 60 40. | Higo9-ND 418 ©2131 ~—-69.75 | A3C-6P-2DSA 32.0 30.0 1.27 | H1876-ND 283 54.38 174.00 | A3C-32DA-2DSE 
8 8.0 6.0 H1810-ND 1.41 25.44 83.25 | A3C-8P-2DSA 50.0 48.0 3.0 H1861-ND 3.94 76.50 244.80 A8C-50DA-2DSA 
10 10.0 80 | Hi1811-ND 182 33,00 10800 | A3C-10P-2DSA 50 50.0 480 20 | H1874ND 397 77.06 246.60 | A3C-50DA-2DSC 
12 12.0 10.0 | H1812-ND 192 36.88 118.00 | A3C-12P-2DSA 50.0 48.0 1.27 | HI877-ND 3.97 __77.06 __246.60_| A3C-SODA-2DSE 
14 14.0 12.0 H1813-ND 2.05 39.38 126.00} A3C-14P-2DSA 44 44.0 42.0 1.27 H1888-ND 3.12 60.00 192.00 A8D-44DA-2DSE 
16 16.0 14.0 H1814-ND 2.54 48.75 156.00 | A3C-16P-2DSA 62 62.0 60.0 1.27 H1889-ND 4.15 80.44 257.40 A3D-62DA-2DSE 
1 18 18.0 16.0 H1815-ND 2.63 50.63 162.00} A3C-18P-2DSA 
20 20.0 18.0 H1816-ND 3.28 63.56 203.40 | A3C-20P-2DSA = = 7 oR = 
22 22.0 20.0 | H1817-ND 3.39 65.81 210.60 | A3C-22P-2DSA 4, | Bee! UWS i) Dig ey slelig) NEES 
24 24.0 22.0 | H1818-ND 345 66.94 214.20] A3C-24P-2DSA vib || Uli i) E BaniNoy = LOO [EaKtINGS 
26 26.0 24.0 H1819-ND 3.51 68.06 217.80 | A3C-26P-2DSA Dual Row Crimp Socket - A3B Series 
28 28.0 26.0 H1820-ND 3.57 69.19 221.40 | A3C-28P-2DSA 5 
32 32.0 30.0 H1821-ND 3.97 77.06 246.60 | A3C-32P-2DSA ; eo ao Hewlta - ae te peneneed 
44 44.0 42.0 H1822-ND 3.97 77.06 246.60 | A3C-44P-2DSA 8 8.0 6.0 H2003-ND 53 6.28 18.75 | A3B-8D-2C 
48 48.0 46.0 H1823-ND 3.97 77.06 246.60 | A3C-48P-2DSA 10 10.0 8.0 H2004-ND 55 6.62 19.75 | A3B-10D-2C 
50 50.0 48.0 H1824-ND 3.97 77.06 246.60 | A3C-50P-2DSA 5 42 12.0 10.0 H2005-ND 42 6.23 49.51 | A3B-12D-2C 
Without Boss - Gold Plating 14 14.0 12.0 H2006-ND 44-653 20.45 | ASB-14D-2C 
4 4.0 20 Hi781-ND 99 17.88 58.50 | A3-4PA-2SV 18 18.0 16.0 H2007-ND A6 6.90 21.62 | A3B-18D-2C 
6 6.0 4.0 H1782-ND 110 19.94 65.25 | A3-6PA-2SV 20 20.0 18.0 H2008-ND 48 7.20 22.56 | A3B-20D-20 
8 8.0 60 H1783-ND 1.25 2269 = 74.25] A3-8PA-2SV 24 24.0 22.0 H2009-ND 5 7.65 23.97 | A3B-24D-2C 
10 10.0 8.0 H1784-ND 1.37 24.75 81.00 | A3-10PA-2SV 28 28.0 26.0 H2010-ND 54 8.03 25.15 | A3B-28D-2C 
12 12.0 10.0 | _H1785-ND 148 26.81 87.75 | _A3-12PA-2SV Single Row Crimp Socket - A4B Series 
2] is | iso 140 | Hiren © 173 S21 10578 | Ab opnosv 2] 40 20] FeO-ND 45544165 | MB 25-20 
20 20.0 18.0 | Hi788-ND 1.72 33.13 106.00 | A3-20PA-2SV 8 oe a AO EAKD BO 08> EDO: Me oe 
24 24.0 22.0 | H1789-ND 2.05 39.38 126.00) A3-24PA-2SV a 80 ae nevi eAty Ea ap eae 
28 28.0 26.0 H1790-ND 241 46.25 148.00 | A3-28PA-2SV 6 5 100 as navnARD a 570 POD eee 
6 12.0 10.0 H2015-ND 48 5.78 17.25 | A4B-6S-2C 
32 32.0 30.0 H1791-ND 2.73 52.50 168.00} A3-32PA-2SV 3 760 14.0 F2016-ND 50 6.03 78.00 | MB-8S-2C 
44 44.0 42.0 H1792-ND 3.36 65.25 208.80} A3-44PA-2SV i ( i 5 " 
50 50.0 48.0_| H1793-ND 3.80 73.69 235.80 | _A3-SOPA-2SV ae oO 130 aS ae ae ed Pyeieeed 
~ - ~ ——— = 12 24.0 22.0 H2018-ND 53 6.37 19.00 | A4B-12S-2C 
With Boss - Gold Plating 7 | Gimp Terminal for ASE-AAB Type H9999-ND = = 7.32 | ASB-2630S0C 
‘ ae a fu ee daa ioe = fey Qrimp Tool for AS3B-A4B Type H9998-ND 958.40 = —__| A3B-TA2630HC 
8 80 60 Hi796-ND 125 23.69 74.25 | A3A-8PA-28V 8 Polarizing Key for Socket Connectors H2000-ND 2.91/10 16.75 | A3-GPIN(A) 
10 10.0 8.0 H1797-ND 1.37 24.75 81.00 | A3A-10PA-2SV 
12 12.0 10.0 H1798-ND 1.48 26.81 87.75 |__A3A-12PA-2SV 2 Z 
14 14.0 12.0 H1799-ND 1.60 28.88 94.50 | A3A-14PA-2SV 
2 16 16.0 14.0 H1800-ND 1.79 32.31 105.75 | A3A-16PA-2SV NEW A3E Series Crimp Connector 
20 20.0 18.0 H1801-ND 1.72 33.13 106.00 | A3A-20PA-2SV H 
24 24.0 22.0 H1802-ND 2.05 39.38 126.00 | A3A-24PA-2SV 2mm Pitch 
28 28.0 26.0 H1803-ND 241 46.25 148.00 | A3A-28PA-2SV Specifications: + Qurrent Rating: 0.5A + Voltage 
32 32.0 30.0 H1804-ND 2.73 52.50 168.00} A3A-32PA-2SV Rating: 125VAC » Operating Temperature: -55°C 
44 44.0 42.0 H1805-ND. 3.36 65.25 208.80 | A3A-44PA-2SV to +85°C + Qperating Moisture Range: 40 to 
50 50.0 48.0 H1806-ND 3.80 73.69 235.80 | A3A-50PA-2SV 80% + Insulation Resistance: 1000MQ min. at 
250VDC * withstanding Voltage: 300VAC/ 
= minute (no flashover or insulation breakdown) 
Without Boss - Gold Plating - SMD ; quiet Resistance: 40mO max. @0.1A ) 
; a a0 Pea i 1249 feos poeaoay Material: + Insulator Pin Header: black polyamid, 
8 8.0 6.0 | H1829-ND 110 19.94 65.25 | A3-8DA2SV ey nealetar Socket, Hack PET, ESV 
+ Pin Header Contact: Brass with selective gold 
10 10.0 8.0 H1830-ND 1:25: 22.69 74.25 | A3-10DA-2SV . 
lating * Socket Contact: beryllium copper 
12 12.0 10.0 H1831-ND 1.41 25.44 83.25 | A3-12DA-2SV Plating 
3 14 14.0 12.0 H1832-ND 1.56 28.19 92.25 | A3-14DA-2SV = = i a = 
16 16.0 14.0 H1833-ND 1.67 30.25 99.00 | A3-16DA-2SV rf No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
20 20.0 18.0 | H1834-ND 1.72 33.13 106.00 | A3-20DA-2SV Lakes ||_lales A LE) Parting: i 25 100 Pele: 
24 24.0 22.0 H1835-ND 2.05 39.38 126.00] A3-24DA-2SV Pin Header - Gold Plating 
28 28.0 26.0 H1836-ND 241 46.25 148.00} A3-28DA-2SV 
| 520 300 | MeSND 35 Soo IRD ARSODADSY + | & | 20 BO | Hig5ND G60 B75 BRAD | RE MPRDOSA 
With Boss - Gold Plating - SMD Socket 
4 4.0 2.0 H1838-ND 84 15.13 49.50 | A3A-4DA-2SV 
3 6 60 40 H1839-ND 95 17.19 56.25 | A3A-6DA-2SV 2 44 49.0 42.0 H1891-ND 6.97 140.70 442.20 ASE-44D-2R 
8 8.0 6.0 H1840-ND 4.10 19.94 65.25 | A3A-8DA-2SV 50 55.0 48.0 H1892-ND 6.81 137.55 432.30 ABE-50D-2R 
10 10.0 8.0 H1841-ND 1.25 22.69 74.25 | ABA-10DA-2SV = Universal Guide Plate H9947-ND 1296.74 = = ASE-GPA 
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uinose . DF11 Series Dual Row Connectors | ee ee . ; 
ELECTRIC . 3 : c of (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
co.LTD. 2mm Pitch (interconnect wire available) Fig. | Pins | A B Part No. 125 100_| PartNo. 
Specifications: + Current Capacity: 3A with AWG24 cable + Rated Voltage: 250VAC = Insulation ‘a La ie teva ie oe ae Peay 
Resistance: Min. 1000MQ at 500VDC + Withstand Voltage: 650VAC + Contact Resistance: Max. 30MQ 18 225 16.0 H2046-ND 179 3245 106.20 | DF11-18DS-2V(20) 
at 0.1ADC 20 24.5 18.0 H2047-ND 1.63 31.38 100.40 _| DF11-20DS-2V(20) 
22 | 265 20.0 H2048-ND 1.73 33.19 106.20 | DFI1-22DS-2v(20) 
Fig. 3 — Surface Mount 3 | 24 | 285 22.0 H2049-ND 182 35.06 112.20 | DFI1-24DS-2v(20) 
26 | 305 24.0 H2270-ND 1.94 3738 119.60 | DFI1-26DS-2v(20) 
28 | 325 26.0 H2271-ND 2.04 39.25 125.60 | DF11-28DS-2V(20) 
30 | 345 28.0 H2272-ND 214 41.13 131.60 | DF11-30DS-2V(20) 
32 | 365 30.0 H2273-ND 223 42.94 137.40 | DFI1-32DS-2V(20) 
40 | 445 38.0 H2289-ND 3.05 59.06 189.00 | DF11-40DS-2(20) 
Surface Mount Vertical Socket — Gold 
4 85 20 H2834-ND 1.37 2475 81.00 | DF11-4DS-2V(50) 
6 10.5 4.0 H2835-ND 1.60 2888 94.50 | DFI1-6DS-2V(50) 
8 125 6.0 H2836-ND 1.86 3369 110.25 | DFI1-8DS-2V(50) 
10 145 8.0 H2837-ND 1.82 35.00 112.00 | DFI1-10DS-2\(50) 
12 16.5 10.0 H2838-ND 2.05 39.38 126.00 | DFI1-12DS-2V(50) 
14 | 185 12.0 H2839-ND 224 43.13 138.00 | DFI1-14DS-2V(50) 
16 | 205 14.0 H2840-ND 247 47.50 152.00 | DFI1-16DS-2V(50) 
3 | 18 | 225 16.0 H2841-ND 273 52.50 168.00 | DFI1-18DS-2V(50) 
20 | 245 18.0 H2842-ND 293 56.25 180.00 | DF11-20DS-2V(50) 
22 | 265 20.0 H2843-ND 3.22 61.88 198.00 | DFI1-22DS-2V(50) 
24 | 285 22.0 H2844-ND 3.07 59.63 190.80 | DF11-24DS-2V(50) 
A. Socket 26 | 305 24.0 H2845-ND 3.36 65.25 208.80 | DFI1-26DS-2V(50) 
28 | 325 26.0 H2846-ND 354 68.63 219.60 | DFI1-28DS-2V(50) 
30 | 345 28.0 H2847-ND 3.80 73.69 235.80 | DF11-30DS-2V(50) 
32 | 365 30.0 H2848-ND 397 77.06 246.60 | DFI1-32DS-2V(50) 
40 | 445 38.0 H2849-ND 496 96.19 307.80 | DFI1-40DS-2V(50) 
Vertical Protected Header — Tin 
4 6.0 20 H2143-ND 54 8.03 25.15 | DF11-4DP-2DSA(20) 
6 8.0 4.0 H2051-ND 60 9.00 28.20 | DF11-6DP-2DSA(20) 
8 10.0 6.0 H2052-ND 64 960 30.08 | DF11-8DP-2DSA(20) 
10 12.0 8.0 H2053-ND 73 1088 34.08 | DF11-10DP-2DSA(20) 
12 14.0 10.0 H2054-ND 62 11.14 36.45 | DF11-12DP-2DSA(20) 
14 | 16.0 12.0 H2055-ND 68 1224 40.05 | DF11-14DP-2DSA(20) 
16 18.0 14.0 H2056-ND 59 1066 34.88 | DF11-16DP-2DSA(20) 
4 | 18 | 200 16.0 H2057-ND 80 1451 47.48 | DF11-18DP-2DSA(20) 
il pesos 20 | 220 18.0 H2058-ND 75 1354 44.33 | DF11-20DP-2DSA(20) 
of feats) Digi-Key Pricing ivess 22 | 240 20.0 H2059-ND 97 17.53 57.38 | DF11-22DP-2DSA(20) 
Fig. | Pins A B Part No. i 25 100 __‘| PartNo. 24 | 26.0 22.0 H2060-ND 1.02 1849 60.53 | DFI1-24DP-2DSA(20) 
Dual Row Crimp Socket — Tin 26 | 280 24.0 H2275-ND 1.08 1946 63.68 | DFI1-26DP-2DSA(20) 
28 | 30.0 26.0 H2276-ND 113 2049 67.05 | DF11-28DP-2DSA(20) 
4 6.0 20 H2019-ND 44 5.28 15.75 | DFI1-4DS-2C 30 32.0 28.0 H2277-ND 95 1719 56.25 | DFI1-30DP-2DSA(20) 
: an ne ees : a oe = bas nel nee 32 34.0 30.0 H2278-ND 1.25 2262 74.03 | DF11-32DP-2DSA(20) 
to | 120 8.0 | H2023-ND 40 600 1880 | DFI1-10DS-2c Vertical Protected Header — Gold. 
12 14.0 10.0 H2024-ND 54 645 19.25 | DFI1-12DS-2C 4 6.0 2.0 H2850-ND 70 12.71 41.58 | DF11-4DP-2DSA(01) 
14 | 160 120 | He140-ND 40 600 1880 | DFI1-14DS-2c Be | ang bd ices ie fea see Pe arco 
; ie oe ia eat oh ne aa Teneo 10 12.0 8.0 H2853-ND 1.26 2286 74.81 | DFI1-10DP-2DSA(01) 
: ; " . 12 14.0 10.0 H2854-ND 146 2648 86.67 | DFI1-12DP-2DSA(01) 
20 | 220 18.0 H2027-ND 43 5.11 15.25 | DFI1-20DS-2C 
22 24.0 20.0 H2028-ND 49 7.28 22.80 | DF11-22DS-2C 14 16.0 12.0 H2855-ND 1.65 29.86 97.72 | DF11-14DP-2DSA(01) 
or SRG 0 recann Sin S7SUl -esED DRaDS oS 16 18.0 14.0 H2856-ND 1.86 3363 110.05 | DFI1-16DP-2DSA(01) 
Be. Soap pan fein ee “Zan. ~ Sdas. lipeltopeoc 4 | 18 | 200 16.0 H2857-ND 1.75 33.64 107.66 | DF11-18DP-2DSA(01) 
pee |. aN6 m0 en Ba Gangs! “oe 40) ipelionne oe 20 | 220 18.0 H2858-ND 193 37.13 118.80 | DF11-20DP-2DSA(01) 
: ‘ . ; : 22 | 24.0 20.0 H2859-ND 213 40.94 131.00 | DF11-22DP-2DSA(01) 
30 | 320 28.0 H2263-ND 56 840 26.32 | DF11-30DS-20 
32 | 340 30.0 H2264-ND 58 = «863.~—«27.08 | DFI1-32DS-.2C 24 | 260 22.0 H2860-ND 229 43.99 140.78 | DF11-24DP-2DSA(01) 
: : 26 | 280 24.0 H2861-ND 245 47.06 150.60 | DF11-26DP-2DSA(01 
Vertical PCB Socket — Tin 28 | 300 26.0 | He862-ND 261 5010 160.32 fe ona 
6 8.0 40 H2274-ND 1.00 1809 59.20 | DFI1-6DS-2DSA 30 | 320 28.0 H2863-ND 277 53.25 170.40 | DF11-30DP-2DSA(01) 
8 10.0 6.0 H2030-ND 1.07 1939 63.45 | DFI1-8DS-2DSA 32 | 340 30.0 H2864-ND 293 56.31 180.20 | DF11-32DP-2DSA(01) 
10 12.0 8.0 H2031-ND 117 21.41 69.08 | DF11-10DS-2DSA Right Angle Protected Header — Tin 
12 14.0 10.0 H2141-ND 1.27. 2289 74.93 | DFI1-12DS-2DSA 
14 | 160 12.0 H2033-ND 1.36 2468 80.78 | DFI1-14DS-2DSA 4 60 2.0 Bee 1 ND $8 8.70 27.26 | DPI1-4DP-208(22) 
6 8.0 4.0 H2062-ND 66 990 31.02 | DF11-6DP-2Ds(22) 
16 18.0 14.0 H2034-ND 1.49 27.02 88.43 | DF11-16DS-2DSA 8 40.0 60 H2063-ND 71 1058 33.14 | DFI1-8DP-208(22) 

> | 18 | 200 16.0 H2035-ND 1.59 2881 94.28 | DF11-18DS-2DSA 10 420 80 H2145-ND ‘0 ©1093 35.78 | DFI1-10DP-205(22) 
20 | 220 18.0 H2036-ND 1.73 31.35 102.60 | DF11-20DS-2DSA 12 140 10.0 HE065-ND ‘81238 © 40.50 | DFI1-12DP-208(22) 
22 | 24.0 20.0 H2037-ND 1.83 3314 108.45 | DF11-22DS-2DSA 
24 | 260 22.0 | H2038-ND 1.65 31.75 101.60 | DF11-24DS-2DSA 4) 160 120 eee 7S 1954 44.99: | DFI1-14Dp-205(22) 

16 18.0 14.0 H2067-ND 68 1231 40.28 | DF11-16DP-2DS(22) 

26 | 280 24.0 H2265-ND 1.74 3338 106.80 | DF11-26DS-2DSA 5 | 18 | 200 160 H2068-ND ‘90 1628 ~—«83.10 | DFI1-18DP-2D3(22) 

28 | 30.0 26.0 H2266-ND 1.43 2750 88.00 | DF11-28DS-2DSA 2 | 220 18.0 H2069-ND ‘98 17.67 57.83. | DF11-20DP-2D5(22) 

30 | 320 28.0 H2267-ND 1.89 3644 116.60 | DFI1-30DS-2DSA 22 | 240 20.0 H2070-ND 109 1980 64.80 | DFI1-22DP-2D3(22) 

a2 |. ho 200) TePBe ND 1g S819. 122,20) | DELO Sesh 24 | 260 22.0 H2071-ND 1.16 2090 68.40 | DFI1-24DP-2Ds(22) 

Vertical PCB Socket — Gold 26 28.0 24.0 H2280-ND 1.22 2207 72.23 | DFI1-26DP-2DS(22) 

6 8.0 40 H2820-ND 1.59 2881 94.28 | DFI1-6DS-2DSA(01) 28 | 30.0 26.0 H2281-ND 1.28 2317 75.83 | DF11-28DP-2DS(22) 

8 10.0 6.0 H2821-ND 1.87 33.76 110.50 | DF11-8DS-2DSA(01) 30 | 320 28.0 H2282-ND 135 24.41 79.88 | DFI1-30DP-2DS(22) 

10 12.0 8.0 H2822-ND 1.85 35.56 113.78 | DF11-10DS-2DSA(01) 32 34.0 30.0 H2283-ND 1.41 25.51 83.48 | DF11-32DP-2DS(22) 

12 14.0 10.0 H2823-ND 210 40.42 129.34 | DF11-12DS-2DSA(01) Right Angle Protected Header — Gold 

14 16.0 12.0 H2824-ND 235 45.27 144.86 | DF11-14DS-2DSA(01) a a Tr area) 7 1681 51.75 | DF aDPaDSED 
16 18.0 14.0 H2825-ND 2.64 50.69 162.22 | DFI1-16DS-2DSA(01) 6 8.0 4.0 H2866-ND 1.10 19.94 65.25 | DF11-6DP-2DS(52) 

2 18 20.0 16.0 H2826-ND 2.89 55.55 177.76 | DF11-18DS-2DSA(01) 8 10.0 6.0 H2867-ND 1.37 24.75 81.00 | DF11-8DP-2DS(52) 
20 22.0 18.0 H2827-ND 3.18 61.15 195.68 | DF11-20DS-2DSA(01) 10 12.0 8.0 H2868-ND 1.60 28.88 94.50 | DF11-10DP-2DS(52) 
22 | 24.0 20.0 H2828-ND 3.06 59.40 190.08 _ | DF11-22DS-2DSA(01) 12 14.0 10.0 H2869-ND 1.86 3369 110.25 | DFI1-12DP-2DS(52) 
a4 | 260) 0 eee S28 O80 SURG DEV ADS 2D SAOD) 14 | 160 120 | He870-ND 179 34.38 110.00 | DFI1-14DP-208(52) 
26 | 28.0 24.0 H2830-ND 3.52 68.20 218.25 | DF11-26DS-2DSA(01) 16 18.0 14.0 H2871-ND 202 38.75 124.00 | DF11-16DP-2DS(52) 
28 | 30.0 26.0 H2831-ND 3.74 72.57 282.22 | DFI1-28DS-2DSA(01) 5 | 18 | 200 16.0 H2872-ND 221 42.50 136.00 | DF11-18DP-2D(52) 
30 | 320 28.0 H2832-ND 3.97 76.97 246.31 | DF11-30DS-2DSA(01) 20 | 220 18.0 H2873-ND 244 46.88 150.00 | DF11-20DP-2DS(52) 
32 | 340 30.0 H2833-ND 419 81.34 260.28 | DF11-32DS-2DSA(01) 22 | 240 20.0 H2874-ND 267 51.25 164.00 | DF11-22DP-2DS(52) 

Surface Mount Vertical Socket — Tin 24 | 260 22.0 H2875-ND 286 55.00 176.00 | DF11-24DP-2DS(52) 
4 85 20 H2039-ND 96. 1739 5698 | DHI1-4DS.2v(20) 26 | 280 24.0 H2876-ND 312 60.00 192.00 | DF11-26DP-2DS(52) 
6 105 40 H040-ND 1.08 19.46 6368 | DFI1-6DS-2V(20) 28 | 30.0 26.0 H2877-ND 296 57.38 183.60 | DF11-28DP-2DS(52) 

3 8 425 60 H2041-ND 120 21.66 70.88 | DF11-8DS-2V(20) 30 | 320 28.0 H2878-ND 313 60.75 194.40 _| DF11-30DP-2DS(52) 
10 | 145 8.0 H2042-ND 131 23.65 77.40 | DF11-10DS-2v(20) on aa 90.0 ee S28 BIDE ce 20 Del Se0b eee) 
12 16.5 10.0 H2043-ND 1.44 2599 85.05 | DF11-12DS-2V(20) (Continued) 
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HeQ622e%° DF11 Series Dual Row Connectors (Cont.) Crimping Contacts 


2mm Pitch (interconnect wire available) Loose Piece Tape & Reel 
Digi-Key Pricing | Digi-Key Hirose Pricing Hirose 
No. Dimensions Fig. | AWG | Part No. 100 Part No. Part No. 10,000 Part No. 
of (mm) Digi-Key Pricing Hirose Socket Contacts 
Fig. | Pins A B Part No. 1 25 100 _| PartNo. Tin Plating 
Surface Mount Protected’Header = Tin 22 | H2950-ND 691 | DF11-228C HE9S0TRND _16.00/M | DF11-22SCF 
4 85 2.0 H2072-ND 1.08 19.46 63.68 | DF11-4DP-2V(20) 9A | 24-28 | H1504-ND 3.63 | DF11-2428SC H1504TR-ND 10.00/M | DF11-2428SCF 
6 10.5 4.0 H2073-ND 1.20. 21.79 71.33 _| DF11-6DP-2V(20) 30 H2954-ND 6.91 DF11-30SC H2954TR-ND 16.00/M | DF11-30SCF 
8 125 6.0 H2074-ND 1.28 23.10 75.60 | DF11-8DP-2V(20) Gold Plating 
10 145 8.0 H2075-ND 1.37 24.75 81.00 | DF11-10DP-2V(20) 2 | HE953-ND 10.00 | DFI1-225CA = = = 
12 16.5 10.0 H2076-ND 1.44 26.13 85.50 | DFI1-12DP-2V(20) 9A | 24-28 | H1505-ND 10.97 DF11-2428SCA H1505TR-ND 40.00/M | DF11-2428SCFA 
14 18.5 12.0 H2077-ND 154 27.78 90.90 | DF11-14DP-2V(20) 30__|_H2951-ND 10.34 _| DF11-30SCA H2951TR-ND 40.00/M_|_DF11-30SCFA 
16 20.5 14.0 H2078-ND 162 29.29 95.85 | DF11-16DP-2V(20) 

6 | 18 22.5 16.0 H2079-ND 1.71 31.01 101.48 | DF11-18DP-2V(20) Tin Plating 
20 24.5 18.0 H2080-ND 1.77 32.04 104.85 | DF11-20DP-2V(20) 2D = === = HD9S2TR ND 77.00/M | DFI1-EP22PCF 
22 26.5 20.0 H2081-ND 1.86 33.69 110.25 | DFI1-22DP-2V(20) 9B | 24-08 | H1506-ND 9.46 DF11-EP2428PC | H1SO6TR-ND 16.00/M | DF11-EP2428PCF 
24 28.5 22.0 H2082-ND 1.67 3213 102.80 | DF11-24DP-2V(20) Gold Plating 
26 30.5 24.0 H2285-ND 1.75 33.69 107.80 | DF11-26DP-2V(20) 9B | 2428 | HI507-ND 1270 _ | DFIT-EP2428PCA | — = = 
28 32.5 26.0 H2286-ND 2.04 39.25 125.60 | DFI1-28DP-2V(20) 

30 34.5 28.0 H2287-ND 1.88 36.19 115.80 | DF11-30DP-2V(20) Tools 
32 36.5 30.0 H2288-ND 193 37.19 119.00 | DF11-32DP-2V(20) 
Surface Mount Protected Header — Tin Digi-Key Price Hirose 
4 85 20 H2881-ND 99 1788 5850 | DF11G4DP-2V(20) Description RertNo: Fach EaTUNG: 
6 10.5 4.0 H2882-ND 110 1994 65.25 | DFI1G6DP-2V(20) Hand Crimp Tools 
8 125 6.0 H2883-ND 118 21.31 69.75 | DF11G8DP-2V(20) 24-28AWG, with Die Set H9924-ND NEW! 571.90 DF11-TA2428HO/US 
10 14.5 8.0 H2884-ND 1.25 22.69 74.25 | DF11G10DP-2V(20) 24-28AWG, without Die Set H9926-ND NEW! 332.50 HRUS-HT-1 
12 16.5 10.0 H2885-ND 1.37 2475 81.00 | DF11G-12DP-2V(20) Die Set for #H9926-ND H9928-ND NEW! 239.40 DF11-TA2428HC/US-DS 
14 18.5 12.0 H2886-ND 144 2613 85.50 | DF11G-14DP-2V(20) 22 AWG, for Socket with Non-Removeable Die H9954-ND 1020.90 DF11-TA22HC 
16 20.5 14.0 H2887-ND 160 2888 94.50 | DF11G-16DP-2V(20) 24-28AWG, for Socket with Non-Removeable Die] H9995-ND 1020.90 DF11-TA2428HC 

5 | 18 22.5 16.0 H2888-ND 1.67 30.25 99.00 | DF11G-18DP-2V(20) 30AWG, for Socket with Non-Removeable Die H9955-ND 1020.90 DF11-TA30HC 
20 24.5 18.0 H2889-ND 1.71 30.94 = 101.25 | DF11G20DP-2V(20) 24-28AWG, for Pin with Non-Removeable Die H2304-ND 958.40 DF1 1EP-TA2428HC. 
22 26.5 20.0 H2890-ND 1.63 31.25 100.00 | DF11G-22DP-2V(20) Extraction Tool 
24 28.5 22.0 H2891-ND 1.72 3313 106.00 | DF11G-24DP-2v(20) Tool for DENT Socket 1H9996-ND 299 DEGPOB 
26 30.5 24.0 H2892-ND 1.82 35.00 112.00 | DF11G26DP-2V(20) 

28 32.5 26.0 H2893-ND 1.98 3813 122.00 | DF11G28DP-2V(20) 
30 34.5 28.0 H2894-ND 2.05 39.38 126.00 | DF11G-30DP-2V(20) a 
32 | 365 30.0 | H2895-ND 211 40.63 ~~ 130.00 | DF11G-32DP-2v(20) MDF7 Series Bottom Entry Connector 
40 44.5 38.0 H2896-ND 257 49.388 158.00 | DF11G-40DP-2v(20) ‘ 

Surface Mount Protected Header — Gold 2.54mm Pitch 
4 85 20 H2897-ND 144. 26.13 85.50 | DFI1G-4DP-2V(50) Features: + Board-to-board distance can be freely set. Pass-through construction header pins and many header 
6 10.5 4.0 H2898-ND 167 30.25 99.00 | DFI1G-6DP-2V(50) variations allow you set the board-to-board steplessly D Arrangement of components sides. Components sides of 
8 125 6.0 H2899-ND 163 31.25 100.00 | DFI1G8DP-2V(50) two boards can be arranged on the same side, without facing each other. 
10 14.5 8.0 H2900-ND 1.82 35.00 112.00 | DF11G10DP-2V(50) Applications: Telephones, internal connections of OA/FA equipment, connection of IPM and IGBT to boards. 
12 16.5 10.0 H2901-ND 2.02 38.75 124.00 | DFI1G-12DP-2V(50) Specifications: + Rated Current: 3A + Rated Voltage: AC250V + Operating Temperature: -35°C to 85°C = In- 
14 18.5 12.0 H2902-ND 221 42.50 136.00 | DF11G-14DP-2V(50) sulation Resistance: 1,000MQ or more + Contact Resistance: 30 mQ or less + Insertion and withdrawals force: MIN 
16 | 205 14.0 H2903-ND 244 46.88 150.00 | DF11G-16DP-2V(50) 0.4N (40gf), MAX 4.4N (450gf) 

6 18 22.5 16.0 H2904-ND 263 50.63 162.00 | DF11G18DP-2V(50) Materials: + Receptacle: Insulation; Polyimide resin, black, UL94V-0 and Terminal; Phosphor bronze, gold-plated 
20 24.5 18.0 H2905-ND 2.80 53.75 172.00 | DF11G20DP-2V(50) + Pin Header: Insulation; PBT resin, Main body - Black / Locator: Grey, UL94V-0 and Terminal; Brass with gold-plated 
22 26.5 20.0 H2906-ND 312 60.00 192.00 | DFI1G-22DP-2V(50) 

24 28.5 22.0 H2907-ND 299 57.94 185.40 | DF11G-24DP-2V(50) 
26 30.5 24.0 H2908-ND 3.22 62.44 199.80 | DFI11G26DP-2V(50) 
28 32.5 26.0 H2909-ND 3.42 66.38 212.40 | DF11G28DP-2V(50) 
30 34.5 28.0 H2910-ND 3.63 70.31 225.00 | DF11G30DP-2V(50) 
32 36.5 30.0 H2911-ND 3.80 73.69 235.80 | DF11G32DP-2V(50) 
40 44.5 38.0 H2912-ND 4.70 91.13 291.60 | DF11G-40DP-2V(50) 
Connector Plug Housing 
4 11.0 2.0 H2913-ND 50 7.57 23.71 | DFI1-4DEP-2C 
6 13.0 4.0 H2914-ND 53 7.88 = 24.68_ | DF11-6DEP-2C 
8 15.0 6.0 H2915-ND 55 819 25.66 | DFI1-8DEP-2C 
10 17.0 8.0 H2916-ND 57 852 26.70 | DFI1-10DEP-2C 
12 19.0 10.0 H2917-ND 59 887 27.80 | DFI1-12DEP-2C 
14] 21.0 12.0 H2918-ND 61 9,22 28.88 | DFI1-14DEP-2C No. of | Dimension(mm) | Digi-Key Price Each Hirose 
16 | 230 14.0 | He919-ND 64 9.53 29.85 | DFI1-16DEP-2C Fig. Contacts |__ A B Barina! u 22 eee OO ER ARS: 

7 | 18 25.0 16.0 H2920-ND 66 9.83 30.81 | DFI1-18DEP-2C 
20 27.0 18.0 H2921-ND 68 10.13 31.75 | DF11-20DEP-2C 
22 29.0 20.0 H2922-ND 70 10.46 32.78 | DF11-22DEP-2C 3 7.62 5.08 H2549-ND 95 69 57 MDF7- 3S-2.54DSA 
24 | 31.0 22.0 H2923-ND 73 10.91 34.19 | DF11-24DEP-2c 5 12.70 10.16 | H2550-ND 11 81 ‘66 | MDF? 5S-2.54DSA 
26 | 33.0 24.0 | He924-ND 75 11.20 35.09 | DFI1-26DEP-2C 6 15.24 1270 Recta 1.17 85 70. | MDF?'6S-2,.5406A 
28 | 35.0 26.0 | H2925-ND ‘58 1057 34.61 ‘| DF11-28DEP-2C i ue 15.24 see 124 20 ||| MOA (SCS 

8 20.32 17.78 | _H2553-ND 1.31 95 78 MDF7- 8S-2.54DSA 

30 37.0 28.0 H2926-ND 60 10.86 35.53 | DF11-30DEP-2C 9 22.86 20:32 | HE554.ND 138 700 7] MDF7- 98:2. 54DSA 
32 39.0 30.0 H2927-ND 62 11.13 36.43 | DF11-32DEP-2C 10 25.40 2286 | HRS55-ND 155 113 ‘92 MDF7-10S-2.54DSA 
In-Line Adaptor 11 27.94 25.40 | He556-ND 1.62 147 96 MDF7-11S-2.54DSA 

4 92 20 2928-ND 68 1231 40.30 | DFI1-4DEP-2a 12 30.48 27.94 | H2557-ND 1.68 1.22 1.00 MDF7-12S-2.54DSA 

6 12 40 H2929-ND 76 1384 «©4529 | DFI1-6DEP-2A 13 33.02 30.48 | _He558-ND 1.70 1.23 1.01 MDF7-13S-2.54DSA 

8 132 60 H2930-ND 85 «15.46 ~—«5058 | DFI1-8DEP-2A 1 14 35.56 33.02 | H2559-ND 172 1.25 1.02 MDF7-14S-2.54DSA 

10 ine -_ Heat. ND 94 1708 55.89 | DRI1-10DE>-2A 15 38.10 35.56 | H2560-ND 177 1.29 1.05 MDF7-15S-2.54DSA 
: : : : : 16 40.64 38.10 | He561-ND 1.86 1.35 1.10 MDF7-16S-2.54DSA 

12 17.2 10.0 H2932-ND 1.04 1873 61.31 | DF11-12DEP-2A 17 43.18 40.64 | He562-ND 165 127-102 MDF7-178-2.54DSA 
14 19.2 12.0 H2933-ND 116 21.07 68.94 | DF11-14DEP-2A 18 45.72 43.18 | _H2563-ND 1.77 1.36 1.09 MDF7-18S-2.54DSA 

8 16 21.2 14.0 H2934-ND 1.25 22.62 74.03 | DF11-16DEP-2A 19 48.26 45.72 H2564-ND 1.79 1.38 111 MDF7-19S-2.54DSA 
18 23.2 16.0 H2935-ND 1.34 2419 79.18 | DFI1-18DEP-2A 20 50.80 48.26 H2565-ND 1.82 1.40 1.12 MDF7-20S-2.54DSA 
20 | 252 18.0 H2936-ND 1.47 26.51 86.76 _ | DF11-20DEP-2A a 53.34 50.80 | H2566-ND 1.93 149 1.19 | MDF7-21S-2.54DSA 
22 | 272 20.0 | _H2937-ND 155 28.09 91.94 | DF11-22DEP-2A eee || -2oe8 53.04 econNeR 1.980 1.53 1.23 | MDFT-226-2.54D6A 

23 58.42 55.88 |_H2568-ND 2.04 1.58 1.26 MDF7-23S-2.54DSA 

24 29.2 22.0 H2938-ND 1.64 29.66 97.07 | DFI1-24DEP-2A 24 60.96 58.42 | H2569-ND 2.10 162. 1.30 | MDF7-24S-2.54DSA 

26 31.2 24.0 H2939-ND 1.73 31.23 102.22 | DF11-26DEP-2A 25 63.50 60.96 H2570-ND 227 1.75 1.40 MDF7-25S-2.54DSA 
28 33.2 26.0 H2940-ND 1.81 3280 107.35 | DF11-28DEP-2A Double Row 

be =e 26.0 AND) TSO GASES MESS: | Del ODE 2" 12 15.24 12.70 | H2571-ND 2.80 2.16 1.73 MDF7-12D-2.54DSA 

32 37.2 30.0 H2942-ND 1.70 3265 104.48 | DF11-32DEP-2A 14 1778 1524 | He572.ND 317 245 196 MDF7-14D-2. 54D8A 

Connector Shorting J umpers 16 20.32 17.78 H2573-ND 2.88 2.31 1.79 MDF7-16D-2.54DSA 

4 66 20 H2043-ND 66. 11.90. 38.95 | DFI1-4DP-SP1 20 25.40 22.86 | H2574-ND 3.30 265 2.05 MDF7-20D-2.54DSA 

6 86 40 H2944-ND 71 1291 42.26 | DFI1-6DP-SP1 2 | 22 27.94 25.40 |_H2575-ND 3.39 272 210 MDF7-22D-2.54DSA 

8 106 60 H2945-ND 78 ©1410 46.15 | DFI1-8DP-SP1 26 33.02 30.48 | He577-ND 3.88 3.1 2.40 MDF7-26D-2.54DSA 

_ 30 38.10 35.56 | H2578-ND 4.42 354 2.74 MDF7-30D-2.54DSA 
4 6.6 20 H2946-ND 71 12.80 41.90 | DFI1-4DP-SP2 34 43.18 40.64 | H2579-ND 5.06 4.05 3.13 MDF7-34D-2.54DSA 
6 86 4.0 H2947-ND 80 14.40 = 47.12 | DF11-6DP-SP2 40 50.80 48.26 H2580-ND 5.83 4.67 3.61 MDF7-40D-2.54DSA 
8 10.6 6.0 H2948-ND 89 1616 5290 | DFI1-8DP-SP2 46 58.42 55.88 | H2581-ND 6.65 532. 441 MDF7-46D-2.54DSA 
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NEW! DF1B Series Connectors for Discrete Wire Connection 
2.5mm Pitch 


HIROSE 
ELECTRIC 
Co.,LTD. 


Features: + By using the ID contact and crimping contact together, different current capacity cables can 
be mixed in one case + After connection, the contact can be replaced in excellent maintainability + Be- 


30AWG: 0.5A + Voltage Rating: 30VAC + Operating Temp. Range: -35°C to 85°C + Operating Moisture 
Range: 40% to 80% »* Insulation Resistance: 500VDC, 1000MQ min. + Withstanding Voltage: 1 min. at 


cause the insulation displacement area is protected by the case, high reliability can be assured 
Applications: Business equipment, particularly including the copy machine and printer 
Specifications: + UL: E52653 and CSA: LR95109 + Current Rating: 20-22AWG: 3A, 24-28AWG: 1A and 


rated value, 650VAC (no flashover or insulation breakdown) + Contact Resistance: 100mA, 30m2 max. 
Material: + Insulator: Polyamide, white, UL94V-0 + Contacts: Socket/Plug: Phosphor copper with gold or tin 
plating Header: Brass with gold or tin plating 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Contacts Part No. 1 25 100 Part No. Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 Part No. 
VERTICAL PIN HEADERS Single Row for Potting 
Single Row Tin Plating 
TIn Plating 2 75 25 H3534-ND 87 ©1581 51.75 | DFIBD-2P-2.5DSA 
2 75 25 H3500-ND 28 ©9335 ~©10.00 | DFIB-2P-25DSA 3 ios >. ees ae ae ie =o nei EDIE SECS 
(ie £2 8 2 es s | js io | fey 1m toe ire | crepanaaam 
5 16 10 H3503-ND ‘49 «2«#586 ~=« 1750 | DFIBSP-25D8a 3 6 175 12.5 | _H3538-ND 9116.50 _54.00_| DFIBD-6P-2.5DSA 
6 175 12.5 | _H8504-ND 40 6.00 18.80 | DFIB6P-25DSA 7 20 15 H3539-ND 1.18 21.31 69.75 | DEIBD-7P-2.5DSA 
7 20 15 H3505-ND 45675 2115) DEIB-7P-25DEA 8 22.5 17.5 | H8540-ND 1.03 1856 60.75 | DFIBD-8P-25DSA 
8 225 17.5 | H3506-ND 45 675 2115 | DFIBSP-2.5DSA 8 25 0 Bee Test en 08)> 278-131, || IED OE Cue. 
9 oe pe eee 5S ~OC«RSos'es | DRIBSP-2SDGA 10 275 225 | H3542-ND 1.14 2063 67.50 | DFIBD-10P-2.5DSA 
1} 10 275 22.5 | H3508-ND 60 9.00 28.20 | DFIB-10P-2.5DSA 
1 30 25 H3509-ND 65 9.75 30.55 _| DFIB-11P-2.5DSA Tin Plating 
12 32.5 27.5 H3510-ND 65 9.75 30.55 DFIB-12P-2.5DSA 4 75 25 H8560-ND ‘40 6.00 18.80 DFIB-4DP-2.5DSA 
13 35 30 H3511-ND 70 10.50 32.90 DFIB-13P-2.5DSA 6 10 5 H3561-ND 50 7.50 23.50 DF1B-6DP-2.5DSA 
14 37.5 32.5 H3512-ND 57 10.31 33.75 DF1B-14P-2.5DSA 8 125 75 H3562-ND 55 8.25 25.85 DF1B-8DP-2.5DSA 
15 40 35 H3513-ND 68 1238 40.50 | DFIB-15P-2.5DSA 10 15 10 H3563-ND 70 10.50 32.90 | DFIB-10DP-2.5DSA 
16 42.5 37.5 __|_H3514-ND 7213.06 42.75 _| DFIB-16P-2.5DSA 12 175 12.5 | H3564-ND 6111.00 _36.00_| DFIB-12DP-2.5DSA 
18 475 42.5 | H3515-ND 76 13.75 45.00 | DFIB-18P-2.5DSA 14 20 15 H3565-ND 65. (11.69. ~+38.25 | DFIB-14DP-25DSA 
20 52.2 47.5 | _H3516-ND 80 14.44 47.25 | DFIB-20P-2.5DSA 16 22.5 17.5 | H3566-ND 72 13.06 42.75 | DFIB-16DP-2.5DSA 
Gold Plating 18 25 20 H3567-ND 80 1444 47.25 | DFIB-18DP-2.5DSA 
4 20 275 22.5 | H3568-ND 91 1650 54.00 | DFIB-20DP-2.5DSA 
; ia = eee pe ee oe ee PaPOeceAo} 22 30 25 | _H3569-ND 103 18.56 60.75_| _DFIB-22DP-2.5DSA 
4 125 75 13617-ND 55 825-2585 | DFIB4P-2.5DSA(01) 24 32.5 27.5 | H3570-ND 110 1994 65.25 | DFIB-24DP-2.5DSA 
5 5 10 13618-ND 8 «978 ~—«3088 | DFIBSP-2.5DSA01) 26 35 30 H3571-ND 114 2063 67.50 | DFIB-26DP-2.5DSA 
; 175 125 |Ntsete No ‘et 41.00 3600 | DRIBEP-2sDSA01) 28 37.5 325 | H3572-ND 118 21.31 69.75 | DFIB-28DP-2.5DSA 
30 40 35 H3573-ND 137 2475 81.00 | DFIB-30DP-2.5DSA 
7 20 15 13620-ND 68 = 12.38 40.50 | DFIB-7P-2.5DSA(01) 34 45 40 H3574-ND 152 2750 90.00 _| DFIB34DP-2.5DSA 
: eo UP eee pe eee REP OSreAl} 36 475 425 | HB575-ND 163 2956 96.75 | DFIB-S6DP-2.5DSA 
1 10 275 22.5 | H3623-ND 95 17.19 56.25 | DFIB-10P-2.5DSA(01) “0 =e 475 _(EnS7e Tea 3803 0125 | DEE peeeoss 
11 30 25 H3624-ND 1.03 1856 60.75 | DFIB-11P-25DSA(01) Gold Plating 
12 32.5 275 H3625-ND 110 19.94 65.25 | DFIB-12P-2.5DSA(01) 4 75 25 13666-ND 55 8.25 25.85 | DFIB-4DP-2.5DSA(01) 
13 35 30 H3626-ND 118 2131 69.75 | DFIB-13P-2.5DSA(01) 6 10 5 13667-ND 70 10.50 = 32.90 | DFIB-6DP-2.5DSA(01) 
14 375 32.5 | H3627-ND 1.25 2269 74.25 | DFIB-14P-2.5DSA(01) 8 125 75 H3668-ND 65 11.69 38.25 | DFIB-8DP-2.5DSA(01) 
15 40 35 H3628-ND 1.44 2613 85.50 _ | DFIB-15P-2.5DSA(01) 10 15 10: necciey D) 80, 14ae 47.25" | “DPIB ODP 2 SDSA(01) 
16 425 37.5 _| _H3629-ND 1.52 27.50 _90.00_| DFIB-16P-2.5DSA(01) t i eer a = te an = a aE eDSA OT 5 
2 | 522 47s | HoeStND 162 3300 10800 | DFIB-20P.250SA0i) 16 | 25 175 | Hae2ND 1.40 1994 6525 | ‘DFIB-16DP-25DsN0) 
7 18 25 20 H3673-ND 1.25 2269 74.25 | DFIB-18DP-2.5DSA(01) 
4} 20 | 275 225 | Hee74-ND = 137-2475 81.00 | DFIB2ZODP-2 5DSA(01) 
Tin Plating 22 30 25 H3675-ND 1.60 2888 94.50 _| DFIB-22DP-2.5DSA(01) 
2 75 25 H3517-ND 35 419 12.50 DFIB-2P-2.5DS. 24 32.5 27.5 H3676-ND 1.71 30.94 101.25 DF1B-24DP-2.5DSA(01) 
3 10 5 H3518-ND 49 ©586 1750 | DFIB3P-25DS 26 35 30 H3677-ND 182 33.00 10800 | DFIB-26DP-2.5DSA(01) 
4 125 75 H3519-ND ‘49 «586 ©1750 | DFIB4P-25DS 28 37.5 32.5 | H3678-ND 166 31.88 10200 | DFIB-28DP-2.5DSA(01) 
5 45 10 H3520-ND 45 «675 2115 | DFIB5P-25DS 30 40 35 H3679-ND 182 35.00 11200 | DFIB-30DP-2.5DSA(01) 
6 175 425 | HB521-ND 50 750 2350 | DFIBGP-25DS 34 45 40 H3680-ND 2.02 38.75 124.00 | DFIB-34DP-2.5DSA(01) 
7 x 36 475 425 | H3681-ND 218 41.88 134.00 | DFIB-36DP-2.5DSA(01) 
; oe Pe eine = ee eee Peeanoece 40 52.5 47.5 | H3682-ND 231 44.38 142.00 | DFIB-40DP-2.5DSA(01) 
9 | 2 20 | HasAND 65.975 9055 | DFIB9P-2508 
2 10 275 22.5 | H3525-ND 70 10.50 3290 | DFIB-410P-2.5DS Tin Plating 
1 30 25 H3526-ND 57 10.31 33.75 | DFIB-11P-2.5DS 4 75 35 FGS45-ND 5 B75 BIAS) DFIBADP-D.5DS 
12 32.5 27.5 | H3527-ND 61 «17.00 36.00 | DAIB12P-2.5DS 6 10 5 H3544-ND 55 825 2585 | DFIB6DP-25DS 
13 35 30 H3528-ND 6111.00 36.00 | DFIB-13P-2.5DS 8 125 75 H3545-ND 5 9.75 30.55 | DFIB-8DP-2.5DS 
14 375 32.5 | H3529-ND 65 11.69 3825 | DFIB-14P-2.5DS 10 15 10 H3546-ND ‘et 11.00 +3600 | DFIB10DP-2.5DS 
15 40 35 H3530-ND 80 14.44 47.25 | DFIB-1SP-2.5DS 12 175 125 H3547-ND 68 12.38 40.50 | DFIB-12DP-2.5DS. 
16 42.5 37.5 _|_H3531-ND 84 15.13 49.50 | DFIB-416P-2.5DS 14 20 15 H3548-ND 761375 45,00 | DFIB-14DP-2 5DS 
18 475 42.5 H3532-ND 87 15.81 51.75 DFIB-18P-2.5DS 16 225 175 H3549-ND 84 15.13 49.50 DF1B-16DP-2.5DS 
20 62.2 47.5 H3533-ND 95 17.19 56.25 DFIB-20P-2.5DS 18 25 20 H3550-ND 95 17.19 56.25 DF1B-18DP-2.5DS 
Gold Plating 5 20 275 225 | H3551-ND 1.03 1856 60.75 | DFIB-20DP-2.5DS 
2 75 25 H3632-ND 45. 675 2145 | DFIB2P-25DS(01) = Aa = oe rt i ee ae = eoite oan 
2/8 & Pee 2 3 Be | memes = | @ [team te ao fee | cemonass 
5 16 10 H3635-ND ‘111.00 36.00 | DRIBSP-2.5D5(01) 28 37.5 32.5 | H3555-ND 148 2681 87.75 | DFIB-28DP-2.5DS 
6 175 12.5 | _H3636-ND 721306 42.75 | DFIB-6P-2.5DS(01) 30 a 35 BeeERD 1.63 2956 96.75 | DPIBSODP-2505 
7 20 6 STAND 8014444725 | DFIB7P.2 SDS(01) 34 45 40 H3557-ND 179 3231 105.75 | DFIB34DP-2.5DS 
5 25 175 | He638-ND ‘1 1650 5400 | DFIBeP-2.5D801) 36 475 425 | H3558-ND 163 31.25 100.00 | DFIB36DP-2.5DS 
o 25 os 13639-ND 03 1856 ©6075 | DFIB9P-25Ds(01) 40 52.5 47.5 | _H3559-ND 1.69 3250 104.00 | DFIB40DP-2.5DS 
2 10 275 22.5 H3640-ND 1.14 2063 67.50 | DFIB-0P-2.5DS(01) Gold Plating 
1 30 25 H3641-ND 1.22 2200 72.00 _| DFIB-11P-2.5DS(01) 4 75 25 H3649-ND 70 1050 32.90 | DFIB-4DP-2.5DS(01) 
12 32.5 27.5 H3642-ND 1.29 23.38 76.50 DF1B-12P-2.5DS(01) 6 10 5 H8650-ND 72 13.06 = 42.75 DFIB-6DP-2.5DS(01) 
13 35 30 H3643-ND 1.33 24.06 78.75 | DFIB-13P-2.5DS(01) 8 125 75 H3651-ND 87 15.81 51.75 | DFIB-8DP-2.5DS(01) 
14 37.5 32.5 H3644-ND 148 26.81 87.75 DF1B-14P-2.5DS(01) 5 10 15 10 H3652-ND 1.10 19.94 65.25 DFIB-10DP-2.5DS(01) 
15 40 35 H8645-ND 1.71 30.94 101.25 DF1B-15P-2.5DS(01) 12 17.5 12.5 H3653-ND 1.25 22.69 74.25 DFIB-12DP-2.5DS(01) 
16 42.5 37.5 | _H3646-ND 1.63 2956 96.75 _|_DFIB-16P-2.5DS(01) 14 20 15 H3654-ND 144 2613-8550 | DFIB-14DP-2.5DS(01) 
18 475 42.5 H3647-ND 1.66 31.88 10200 | DFIB-18P-2.5DS(01) 16 22.5 17.5 H3655-ND 163 2956 96.75 | DFIB-16DP-2.5DS(01) 
20 52.2 47.5 | _H3648-ND 1.82 35.00 112.00 | DFIB-20P-2.5DS(01) (Continued) 
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(NEW?! DF1B Series Connectors - 2.5mm Pitch for Discrete Wire Connection (Cont.) 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 Part No. Fig. | Contacts A B Part No. i 25 100 Part No. 
18 25 20 H3656-ND 1.82 33.00 108.00 10 15 10 H3813-ND 42 5.03 15.00 | DFIB-10DS-25RC 
20 275 22.5 H3657-ND 1.72 33.13 106.00 12 175 125 H3814-ND 49 586 17.50 | DFIB-12DS-2.5RC 
22 30 25 H3658-ND 1.92 36.88 118.00 14 20 15 H3815-ND 49 586 17.50 | DFIB-14DS-25RC 
24 32.5 275 H3659-ND 2.08 40.00 128.00 16 22.5 175 H3816-ND 40 600 1880 | DFIB-16DS-25RC 
‘ 26 35 30 H3660-ND 224 4313 138.00 18 25 20 H3817-ND 40 6.00 —-18.80_| DFIB-18DS-2.5RC 
28 375 32.5 H3661-ND 241 46.25 148.00 20 275 22.5 H3818-ND 45. 675 21.15 | DFIB20DS25RC 
30 40 35 H3662-ND 263 50.63 162.00 12 22 30 25 H3819-ND 45 675 21.15 | DFIB-22DS-25RC 
34 45 40 H3663-ND 2.93 56.25 180.00 24 32.5 275 H3820-ND 50 7.50 23.50 | DFIB-24DS-2.5RC 
36 a75 425 H3664-ND 3.22 61.88 198.00 26 35 30 H3821-ND 50 7.50 23.50 | DFIB-26DS-2.5RC 
40 525 475 H3665-ND 3.02 58.50 187.20 28 37.5 32.5 H3822-ND 55 8.25 25.85 | DFIB-28DS-2.5RC 
30 40 35 H3823-ND 60 9.00 2820 | DAIB30DS25RC 
IN-LINE PLUGS (order contacts separately) 34 45 40 Hg804-ND ‘60 9.00 2820 DFIB-34D8-2 5RC 
Single Row (simple lock 36 475 42.5 | H3825-ND 65 9.75 30.55 | DFIB-36DS-2.5RC 
2 7A = H3683-ND 35 ©6419 12.50 | DFIBA-2EP-25RC 40 52.5 475 H3826-ND 70 10.50 3290 | DFIB-40DS-2.5RC 
3 9.6 _ H3684-ND 35 419 12.50 | DFIBA-3EP-2.5RC Double Row - In-Line (full lock type) 
3 146 = | He66 ND 4 600 1880 | DFIBASEP2SRC 10 15 10) H3754-ND 72 1306 4275 | DFIB10DES-25RC 
si 174 = eeee7/ND 40 600. -te80 | DRIBAGEReSRC 12 175 125 H3755-ND 76 13.75 45.00 | DFIB-12DES-2.5RC 
: : : : : 14 20 15 H3756-ND 80 14.44 4725 | DFIB-14DES-2.5RC 
Z 136 - es 240" G00, — “16.60. ||) DRIB 7B Zone 16 225 175 | 48757-ND 84 1513 49.50 | DFIB-16DES-2.5RC 
8 8 eae = Hees * oa A a te Ae Eo oRe 18 25 20 H3758-ND 87 1581 51.75 | DFIB-18DES-2.5RC 
a a — lee ee ees eee | pena oene 20 275 22.5 | H3759-ND 95. 1719 56.25 | DFIB20DES-25RC 
; = | : . : eas 13 22 30 25 H3760-ND 99 17.88 5850 | DFIB-22DES-2.5RC 
if 29.6 - H3692-ND 7010.50 32.90 _| DFIBA-11EP-2.5RC 
24 32.5 275 H3761-ND 1.03 1856 60.75 | DFIB-24DES-2.5RC 
ue 32.1 = ingscenyD) OF 1031 83.75" |) DFIBA2EP:2. ORO 26 35 30 H8762-ND 1.06 1925 63.00 | DFIB-26DES-2.5RC 
13 46 = Heed ND $7 1031 33.75 | DAIBATSEP-2.5AG 28 375 32.5 | _H3763-ND 1.10 1994 65.25 | DFIB-28DES-2.5RC 
15 39.6 - H3695-ND 72 13.06 42.75_| DFIBA-14EP-2.5RC 30 7 =e #3764.ND 1142063 6750 | DFIB-S0DES2.5RC 
32 425 375 _| ‘HB765-ND 118 21.31 69.75 | DFIBS2DES2.5RC 
a 89 = H3733-ND 28 3.35 10.00 DF1B-2EP-2.5RC 34 45 40 H3766-ND 1.22 22.00 72.00 DF1B-34DES-2.5RC 
3 11.4 - H3734-ND 35 419 12.50 | DFIB3EP-2.5RC 
4 13.9 - H3735-ND 35 419 12.50 | DFIB-4EP-2.5RC ID Contacts 
5 16.4 - H3736-ND 42 5.03 15.00 | DFIBSEP-2.5RC 
6 18.9 = H3737-ND 425.03 15.00_| DFIB-6EP-2.5RC Loose Piece Cut Tape* T&Rt 
7 i 21.4 = 3738-ND 40 6.00 18.80 DF1B-7EP-2.5RC Digi-Key Pricing Hirose Pricing Pricing | Hirose 
8 23.9 - H8739-ND 40 6.00 18.80 | DFIB-8EP-2.5RC AWG | Part No. 1 25 100 | Part No. 1,000 3,000 5,000 | 10,000 | Part No. 
9 26.4 - H3740-ND 45 675 21.15 | DFIB-9EP-2.5RC Plug Contacts 
10 28.9 - H3741-ND 45 675 21.15 | DFIB-10EP-2.5RC . " 
1 31.4 = H3742-ND 50 7.50 23.50_| DFIB-11EP-2.5RC Tin Plating 
12 33.9 = H3743-ND 50 7.50 23.50 | DFIB-12EP-2.5RC 24 | H3835-ND .24 250 620 ]DFIB24PR | 40.00  36.00/M 30.00/M | 25.50/M | DFIB-24PRF 
13 36.4 - H3744-ND 55 8.25 25.85 _ | DFIB-13EP-2.5RC 26 | H3839-ND .24 250 620 |DFIB26PR | 40.00  36.00/M _30.00/M | 25.50/M | DFIB-26PRF 
2 ES 2 29am | reaen | oom seo sia | eet rises 
4 86 = H3696-ND 40 600 1880 | DFIBA-4DEP-2.5RC Gold Plating 
6 WA - H3697-ND 45 675 21.15 | DFIBA-6DEP-2.5RC 24 | H3837-ND .28 3.35 10.00 |DFIB24PRB] 60.00  54.00/M 45.00/M | 37.50/M | DF1B-24PRFB 
8 13.6 - H3698-ND 45 6.75 21.15 | DFIBA-SDEP-2.5RC 26 | H3841-ND .28 3.35 10.00 |DFIB-26PRB] 60.00  54.00/M 45.00/M | 37.50/M | DFIB-26PRFB 
10 16.1 - H3699-ND 50 7.50 23.50 | DFIBA-10DEP-2.5RC 28 | H3845-ND .28 3.35 10.00 |DFIB28PRB] 60.00  54.00/M 45.00/M | 37.50/M | DF1B-28PRFB 
12 18.6 = H3700-ND 507.50 _23.50_ | DFIBA-12DEP-2.5RC 
14 21.1 — | #8701-ND ‘558.25. 25.85 | DEIBA14DEP-2.5RC SOCKORE Ontacts 
16 23.6 _ H3702-ND 55 8.25 25.85 | DFIBA16DEP-2.5RC Tin Plating 
8 18 26.1 = H3703-ND 55 = 8.25 = 25.85 | DFIBA-18DEP-2.5RC 24 | H3836-ND 16 1.63 4.03 | DFIB-R24 22.00 19.80/M _16.50/M | 14.03/M | DFIB-Re4F 
20 28.6 = H3704-ND 60 9.00 28.20 | _DFIBA-20DEP-2.5RC 26 | H3840-ND .16 1.63 4.03 | DFIB-R26 22.00 19.80/M __16.50/M | 14.03/M | DFIB-R26F 
22 31.1 a= H3705-ND 68 12.38 40.50_| DFIBA-22DEP-2.5RC 28 | H3844-ND .16 1.63 4.03 | DFIB-R28 22.00 19.80/M _16.50/M | 14.03/M | DF1B-R28F 
24 33.6 = H3706-ND 68 1238 40.50 | DFIBA-24DEP-2.5RC Gold Plating 
26 36.1 - H3707-ND 72 13.06 42.75 | DFIBA-26DEP-2.5RC 
28 38.6 = 8708-ND fe: 13.06 42.75 DF1BA-28DEP-2.5RC 24 | H3838-ND .35 4.19 12.50 | DFIB-R24A 80.00 72.00/M  60.00/M | 50.00/M | DFIB-R24FA 
30 411 = H8709-ND 72 13.06 42.75 DF1BA-30DEP-2.5RC 26 | H3842-ND .35 4.19 12.50 | DFIB-R26A 80.00 72.00/M  60.00/M | 50.00/M | DFIB-R26FA 
34 46.1 = H8710-ND 76 13.75 45.00 DFIBA-34DEP-2.5RC 28 | H3846-ND 35 4.19 12.50 | DFIB-R28A 80.00  72.00/M — 60.00/M | 50.00/M | DFIB-R28FA 
* For Cut Tape, add “CT” to the Digi-Key Part No. (H3636CT-ND) 
10 17.2 _ H3711-ND 68 12.38 40.50 | DFIB-10DEP-2.5RC + For Tape & Reel, add “TR” to the Digi-Key Part No. (H3636TR-ND) 
12 19.7 - H3712-ND 72 13.06 42.75 | DFIB-12DEP-2.5RC 
14 22.2 - H3713-ND 76 13.75 45.00 | DFIB-14DEP-2.5RC i i 
16 24.7 - H3714-ND 76 13.75 45.00 | DFIB-16DEP-2.5RC Crimping Contacts 
18 27.2 - H3715-ND 84 15.13 49.50 | DFIB-18DEP-2.5RC. Loose Piece Cut Tape* T&Rt 
20 29.7 = H3716-ND 87 15.81 51.75 DF1B-20DEP-2.5RC Digi-Key Pricing Hirose Pricin, Pricing | Hirose 
9 22 32.2 - H3717-ND 91 16.50 54.00 | DFIB-22DEP-2.5RC AWG | Part No. 1 25 = 100 | Part No. 1,000 3,000 | 10,000 | Part No. 
24 34.7 - H3718-ND 91 16.50 54.00 | DFIB-24DEP-2.5RC 
26 372 = H3719-ND 95 17.19 56.25 | DFIB26DEP-2.5RC HIvOLeontacts, 
28 39.7 = H3720-ND 1.03 18.56 60.75_| DFIB-28DEP-2.5RC Tin Plating 
30 42.2 = H3721-ND 1.06 1925 63.00 | DFIB30DEP-25RC 20-22 | H3827-ND .24 250 6.20 | DFIB-2022PC 40.00  36.00/M | 25.50/M ] DF1B-2022PCF 
32 44.7 - H3722-ND 110 19.94 65.25 | DFIB-32DEP-2.5RC 24-28 | H3831-ND .24 2.50 6.20 | DFIB-2428PC 40.00  36.00/M | 25.50/M | DF1B-2428PCF 
34 47.2 —_ H3723-ND 110 19.94 65.25 | DFIB-34DEP-2.5RC 30 | H3847-ND .24 250 6.20 | DFIB30PC 40.00  36.00/M | 25.50/M | DF1B-30PCF 
SOCKETS (order contacts separately) Gold Plating 
Single Row 20-22 | H3829-ND 35 4.19 12.50 | DFIB-2022PCB | 100.00  90.00/M ] 62.50/M | DF1B-2022PCFB 
z 24-28 | H3833-ND 50 7.50 23.50 | DFI-PD2428SCB | 120.00  108.00/M | 75.00/M | DF1-PD2428SCFB 
A a > aN oA So ae Bn ae een 30 | H3849-ND 42 5.03 15.00 | DFIB-30PCB 100.00  90.00/M | 62.50/M | DFIB-30PCFB 
4 10 75 H3783-ND 24 2.50 6.20 | DFIB4S25R Socket Contacts 
5 125 10 H3784-ND 27 2.93 8.25 | DFIBSS25R i i 
8 6 125 po Zz 288 825 | Oe eS oR 20-22 | H3828-ND .24 2.50 6.20 ae ae 00 18.00/M | 12.75/M | DF1B-2022SCF 
i ae a eee = pee see Pb eesen 24-28 | H3832-ND .24 250 6.20 | DFIB-2428SC 20.00  18.00/M | 12.75/M | DF1B-2428SCF 
4 : : f ; 0 | H3848-ND .24 250 6.20 | DFIB30SC 26.00 23.40/M | 16.58/M | DF1B-30SCF 
9 22.5 20 H3788-ND 28 335 10.00 | DFIB9S-25R 3 
10 10 25 22.5 H3789-ND 28 335 10.00 | DFIB-10S-25R Gold Plating 
ul 275 25 H3790-ND 35 _419 1250 | DAIB11$-25R 20-22 | H3830-ND .28 3.35 10.00 ] DFIB-2022SCA 60.00  54.00/M | 37.50/M ] DFIB-2022SOFA 
12 30 27.5 13791-ND 35 4.19 1250 | DFIB-12S-2.5R 24-28 | H3834-ND .27 2.93 8.25 | DFIB-2428SCA 60.00 54.00/M | 37.50/M | DF1B-2428SCFA 
13 32.5 30 13792-ND 35 419 12.50 | DFIB-13S-2.5R 30 | H3850-ND .27 293 8.25 | DFIB-30SCA 60.00 54.00/M | 37.50/M | DFIB-30SCFA 
14 35 32.5 H3793-ND 35 419 1250 | DFIB14S25R F 
15 37.5 35 H3794-ND 42 503 15.00 | DFIB-15S2.5R For Out Tape, add “CT” to the Digi-Key Part No. (H3636CT-ND) 
16 40 37.5 H3795-ND 49 5.86 17.50 _| DFIB16S2.5R + For Tape & Red, add “TR’ to the Digi-Key Part No. (H36367R-ND) 
18 45 425 H3796-ND 49° «586 17.50 | DFIB18S25R 
20 50 475 H3797-ND 49 586 17.50 | DFIB-20S-2.5R Tools 
7 Digi-Key Pricing Hirose 
2 65 25 H3798-ND 28 §©335 «10.00 | DFIB-2ES-2.5RC aed 
3 9 5 H3799-ND 35 4.19 12.50 DF1B-3ES-2.5RC Description Part No. 1 25 100 Part No. 
4 11.5 75 H3800-ND 35 419 12.50 | DFIB4ES-2.5RC Manual ID Tools 
5 14 10 H3801-ND 42 503 15.00 | DFIB-SES-2.5RC 2a-2BAWG, Plug H9084-ND 7046.58 = — 7 DIB T2428HPR 
6 16.5 12.5 H3802-ND 42 5.03 15.00 DFIB-6ES-2.5RC 24-28AWG, Socket H9933-ND 825.19 = a DFIB-T2428HR 
7 19 15 H3803-ND 40 600 1880 | DFIB7ES-25RC Tales 
We) 215 175 | 43804-ND 45 6.75 21.15 | DEIBSES-2.5RC Manual Crimping Tools 
9 24 20 H3805-ND 45 6.75 21.15 | DFIB-9ES-2.5RC 20-22AWG, Plug H9935-ND 818.48 = = DFIB-TA2022PHC 
10 26.5 22.5 H3806-ND 50 7.50 23.50 | DFIB-10ES-2.5RC 24-28AWG Plug H9937-ND 838.60 = = DFIB-TA2428PHC 
11 29 25 H3807-ND 50 7.50 23.50 | DFIB-11ES-2.5RC S0AWG, Plug H9939-ND 838.60 = = DFIB-TA30PHC 
12 315 275 H3808-ND 55 825 25.85 | DFIB12ES-2.5RC 20-22AWG, Socket H9936-ND 777.56 = — | DFIB-TA2022SHC 
13 34 30 H3809-ND 55 8.25 25.85 | DFIB-13ES-2.5RC 24-28AWG, Socket H9938-ND 796.67 - — | DFIB-TA2428SHC 
oucses A a 
4 75 25 H3810-ND 35 419 12.50 | DFIB-4DS-2.5RC Extraction Tools 
12 6 10 5 H3811-ND 35 419 12.50 | DFIB-6DS-2.5RC 1D Socket H9930-ND 2.99 57.94 185.40 | DECPOA) 
8 125 75 H3812-ND 42 503 15.00 | DFIB-8DS-2.5RC ID/Crimp Contact H9932-ND 11.76 - —__| DFCPAG) 
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HIROSE 1 No. of Dimensions (mm) Digi ici i 
K igi-Key Pricing Hirose 
HG seein NEW) DF1 E Series Connectors Fig. | Contacts | A B Cc Part No. 1 25 100 Part No. 
aes 4 130 75 104] HB769ND 28 335 10.00 | DFIE4S-25C 
2.5 Pitch for Full Lock and Discrete Wir nnection 5 155 100 129] H3770-ND 28 335 10.00 | DFIESS-25C 
5 tc 2 ul Ochs d screte : Co ectio 6 18.0 12.5 15.4 | H8771-ND 42 5.03 15.00 DFIE6S-2.5C 
Feat += The i lock t dopt 7 20.5 15.0 17.9 | H8772-ND 42 5.03 15.00 DFIE-7S-2.5C 
“filldlogk: tgchanicnn: THis mechanic 8 23.0 175 204 | H3773ND 49 5.86__—*17.50_| DFIES8S-2.5C 
ST edis TeSAiaaenicht ke GEA GG TO é 9 255 200 229] H3774ND 49 586 17.50 | DFIESS25C 
prevents disengagement to occur due to 10 | 2830 225 254] HB775ND 49 586 1750 | DFIE10S25C 
an unexpected external shock + The 11 305 25.0 279) H3776-ND 50 750 23.50 | DFIE11S-25C 
double lock is activated for the use method 12. | 330 275 304] HB777-ND 50 7.50 23.50 | DFIE12S-25C 
to give a stress to the cable, to increase 13 35.5 30.0 32.9 |_H3778-ND 55 8.25 25.85 | DFIE13S-2.5C 
crimping contact fixation force, and to 14 38.0 32.5 35.4 | H8779-ND 55 8.25 25.85 DFIE14S-2.5C 
prevent the semi-insertion of the crimp- 15 40.5 35.0 37.9 | _H3780-ND 60 9.00 28.20 | DFIE15S-2.5C 
ing contact + Equipped with the mecha- 
nism to completely prevent reverse inser- Nowel TENET CD) Digi-Key Pricing ress 
ti id insertion betwe dissimil - > e 
ge ea ego Fig. | Contacts | A B Part No. 1 25 100 _| PartNo. 
Applications: + Electronic equipment 2 8.0 25 H3855-ND 28 3.35 10.00 DFIE-2RS/P-2.5 
+ Office machines + Industrial equipment 3 10.5 50 H3856-ND (28 3.35 10.00 DFIE-3RS/P-2.5 
* Consumer equipment 4 13.0 75 H3857-ND 28 3.35 10.00 | DFIEARS/P-2.5 
Specifications: + UL: E52653 + Current 7 : ine tee oN 2 ae ee Eee 
Rating: 20-22AWG: 3A, 24-28AWG: 1A ~ ~ . = 
and 30AWG: 0.5A + Voltage Rating: 30VAC Z oe re ceca 2 pa ae a eee 
2 Dpelaling Temperature: ange: Ss Gt 9 255 20.0 | H3862-ND 35 419 ©1250 | DHESRSP-25 
85°C + Operating Moisture Range: 20% to 10 28.0 205 H3863-ND 35 419 1250 DFI E10RS/P-2.5 
80% + Insulation Resistance: 500VDC, - - - ~ - 
1000MQ min. * Withstanding Voltage: 1 
min. at rated value, 650VAC (no flashover Contacts 
or insulation breakdown) + Contact Resis- Loose Piece Cut Tape* T&Rt 
tance: Measured at 20mV max. and 1mA, Digi-Key Pricing Hirose Pricing Pricing | Hirose 
30m2 max. AWG | Part No. 1 25 100 | PartNo. 1,000 3,000 | 10,000 | Part No. 
Material: + Insulator: Polyamide, white, Plug Contacts - Tin Plated (annealed copper wire) 
aie oe ae 20-22] H3851-ND 24 250 6.20 ] DFIE-2022PC 20.00 18.00/M | 12.75/M ] DFIE-2022PCF 
ing: Phosphor copper with tin plating 24-28 H3853-ND .24 2.50 6.20 | DFIE2428PC 20.00 18.00/M | 12.75/M | DFIE-2428PCF 
Header: Brass with solder plating 30 | H3854-ND .24 250 6.20 | DFIE3OPC 20.00 18.00/M | 12.75/M | DF1E-30PCF 
Socket Crimping Contacts - Tin Plated (annealed copper wire) 
fe Oe oe Aor Gas aed! i at) ran aes 20-22] H3852-ND 24 250 6.20 | DFIE-2022SC 18.00  16.20/M | 11.48/M | DFIE-2022S0F 
a ss Mseatlas . ss 20-22] H3828-ND 24 250 6.20 | DFIB-2022SC 20.00  —18.00/M | 12.75/M | DF1B-2022SCF 
Pin Headers (Tin Plating) 24-28 | H3832-ND .24 2.50 6.20 | DFIB-2428SC 20.00 18.00/M | 12.75/M | DF1B-2428SCF 
Vertical 30 | H3848-ND .24 250 6.20 | DFIB-30SC 26.00 23.40/M | 16.58/M | DF1B-30SOF 
2 75 25 _ H3591-ND 35 4.19 12.50 DFIEC-2P-2.5DSA * ss 
3 10.0 50 — | H3592-ND 35 4.19 12.50 | DFIEC-3P-2.5DSA For Out Tape, add “CT” to the Digi-Key Part No. (H3851CT-ND) 
4 12.5 75 = H3593-ND 42 5.03 15.00 DFIEC-4P-2.5DSA t For Tape & Reel, add “TR” to the Digi-Key Part No. (H3851TR-ND) 
5 15.0 10.0 — H3594-ND 49 5.86 17.50 DFIEC-5P-2.5DSA 
6 175 125 — | _H595-ND A5 675 21.15 | DFIEC-6P-2.5DSA Tools 
t 20.0 15.0 = H3596-ND 50 7.50 23.50 DFIEC-7P-2.5DSA = . . 
4 8 225 175  — | H3597-ND 55 8.25 25.85 | DFIEC-8P-2.5DSA a Digi-Key Price Hirose 
9 25.0 20.0 — | H3598-ND 60 9.00 28.20 | DFIEC-9P-2.5DSA Description Part No. Fach Part No. 
10 27.5 22.5 = H3599-ND 65 9.75 30.55 DFIEC-10P-2.5DSA Manual Crimping Tool 
an) 30.0 25.0 = H3600-ND 61 11.00 36.00 DFIEC-11P-2.5DSA 
2 | 325° 275 — | HB6OI-ND 6511.69 38.25-| DFIEO-12P-2.5DSA Sere paler rea wee aes Bee 
13 | 35.0 300 — | H3602ND 68 1238 4050 | DFIEC-13P-2.5DSA 24-DBAWG, Socket H9938-ND 796.67 DFIB-TA2022PHC 
14 | 375 325 — | HB603ND 72 1306 4275 | DFIEC-14P-2.5DSA 20-22AWG, DFIBE H9942-ND 405798 DFIB-TAZ022SHC 
15 | 400 35.0 — | H3604ND 76 1375 45.00_| DFIEC-15P-2.5DSA 24-28AWG, DFIBE H9943-ND 4057.98 DFIB-TA2428SHC 
Right Angle 30AWG, DFIBE H9944-ND 1113.66 DF1B-TA30SHC, 
2 75 25 _ H3577-ND 35 4.19 12.50 DFIE-2P-2.5DS Extraction Tool 
3 10.0 5.0 = H3578-ND 42 5.03 15.00 DFIE-3P-2.5DS 7 
4 | 125 75 — | He579ND 49 586 1750 | DAIE4P-25DS Gimp Socket senha) Beoly PEGPON 
5 15.0 10.0 = H3580-ND 40 6.00 18.80 DFIE-SP-2.5DS 
6 17.5 12.5 = H3581-ND -50 7.50 23.50 DFIE6P-2.5DS DF7 S a res 
7 20.0 15.0 = H3582-ND 55 8.25 25.85 DFIE-7P-2.5DS 
2 8 22.5 17.5 — H3583-ND 60 9.00 28.20 DFIE-8P-2.5DS e ries ve) n necto rs 
9 25.0 20.0 _ H3584-ND 65 9.75 30.55 DFIE-9P-2.5DS A ini 
to | os 25 — eee 6 40st sacs | DAEtop2sce 3.96mm Pitch Miniature Connectors for Secondary 
11 30.0 25.0 — | H3586-ND 68 12.38 40.50 cae Power Supplies (c-UL and TUV Approved Items) 
12 32.5 275 = H3587-ND 72 13.06 42.75 DFIE-12P-2.51 
13 35.0 30.0 = H3588-ND 76 13.75 45.00 DFIE-13P-2.5DS Features: + Positive locking feature; a complete locking function utilizing an internal system is used in these 
14 375 325 = H3589-ND 76 13.75 45.00 DFIE-14P-2.5DS connectors. This prevents release due to external shock + Usable at maximum current capacity. A maximum 
15 40.0 35.0 = H3590-ND 80 14.44 47.25 DFIE-15P-2.5DS current carrying capacity of 10A is permitted when 16AWG wire is used. 
Vertical for Potting eitercuienes power supply circuits of a wide variety of electronic, office, industrial, and con- 
2 SB Oe ee Specifications: + Rated Current: 22AWG: 4A, 20AWG: 5A, 18AWG: 7A and 16AWG: 10A + Rated Voltage: 
4 125 75 78 H3607-ND 45 675 21.15 DFIEG-4P. 2. 5DSA C-UL; AC600V. TUV; 7.92mm pitch - AC600V, 3.96mm pitch - AC300V + File No. C-UL: E52653 TUV: 
5 150 10.0 8.0 H3608-ND 50 750 23.50 DFIEG-5P-2 5DSA R9750437 + Contact Resistance: 10m or less (initial) * Insulation Resistance: 1,000m Q or greater 
6 75 4125 80 H3609-ND 55 825 25.85 DFA EG6P-2 5DSA + Single Unit Insertion and Withdrawal Life: 0.3 N min., 4.5 N max. * Insertion/ Withdrawal Life: 20 mQ or less 
3 7 20.0 75.0 8.0 H3610-ND 60 9.00 28.20 DA EG-7P-2.5DSA Materials: + Sockets: Insulation, polyimide resin, natural (white , UL94V-0 + Headers: Insulation, polyimide 
8 295 175 8.0 H3611-ND 70 40.50 32.90 DFIEGS8P. 25DSA (glass strengthened product), natural (beige), UL94V-0. Contacts, brass, solder plating + In-Line Plugs: 
9 250 200 8.0 H3612-ND 57 10.31 33.75 DFt EGOP.2 5DSA Insulation, polyimide resin, natural (white), UL94V-0 + Retainers: Insulation, polyimide resin, black, UL94V-0 
1 i t "i : aa + Crimp Terminals: Contacts, copper alloy, tin plating 
10 27.5 22.5 8.0 H3613-ND 61 11.00 36.00 DFIEG-10P-2.5DSA 
an 30.0 25.0 8.0 H3614-ND 84 15.13 49.50 DFIEG-11P-2.5DSA 
I ie Plugs 
2 8.0 25 = H3724-ND 45 6.75 21.15 DF1EA-2EP-2.5C 
3 10.5 5.0 _ H3725-ND 50 7.50 23.50 DF1EA-3EP-2.5C. 
4 13.0 75 = H3726-ND 55 8.25 25.85 DFIEA-4EP-2.5C. 
5 15.5 10.0 = H3727-ND 60 9.00 28.20 DF1EA-5EP-2.5C. 
4 6 18.0 12.5 = H3728-ND 65 9.75 30.55 DF1EA-6EP-2.5C. 
7 20.5 15.0 _— H3729-ND 10 10.50 32.90 DFIEA-7EP-2.5C. 
8 23.0 17.5 _— H3730-ND 57 10.31 33.75 DF1EA-8EP-2.5C. 
9 25.5 20.0 = H3731-ND 61 11.00 36.00 DF1EA-9EP-2.5C. 
10 28.0 22.5 _ H3732-ND 65 11.69 38.25 DFIEA-10EP-2.5C 
Panel Mount Lock Type 
2 8.0 25 15.0 | H8745-ND 45 6.75 21.15 DFIE-2EP-2.5C 
3 10.5 5.0 17.5 | H3746-ND 50 7.50 23.50 DFIE-3EP-2.5C 
4 13.0 75 20.0 | 43747-ND 55 8.25 25.85 DFIE-4EP-2.5C 
5 15.5 10.0 22.5 | H3748-ND 60 9.00 28.20 DFIE-SEP-2.5C 
5 6 18.0 12.5 25.0 | 3749-ND 65 9.75 30.55 DFIE6EP-2.5C 
7 20.5 15.0 27.5 | 43750-ND 70 10.50 32.90 DFIE-7EP-2.5C 
8 23.0 17.5 30.0 | H3751-ND 57 10.31 33.75 DFIE-8EP-2.5C 
9 25.5 20.0 32.5 | H3752-ND 61 11.00 36.00 DFIE-9EP-2.5C 
10 28.0 22.5 35.0 | H3753-ND 65 11.69 38.25 DFIE-10EP-2.5C 
6 2 8.0 25 5.4 43767-ND 27 2.93 8.25 DFIE-2S-2.5C 
3 105 5.0 79 | H376B-ND 272.93 8.25_ | DFIESS25C (Continued) 
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DF7 Series Connectors (Cont) 


In-Line — Panel Lock Type 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Contacts A B c Part No. 1 25 100 Part No. 
Vertical 

2 10.40 3.96 = H2669-ND AT 7.03 22.02 DF7-2P-3.96DSA 
3 14.36 7.92 _— H2670-ND 56 8.47 26.53 DF7-3P-3.96DSA 
4 18.32 11.88 = H2671-ND 66 9.92 31.07 | DF7-4P-3.96DSA 
5 22.28 15.84 = H2672-ND 62 11.23 36.77 | DF7-5P-3.96DSA 
6 26.24 19.80 = H2673-ND 69 12.57 41.13 DF7-6P-3.96DSA 

1 7 30.20 23.76 = H2674-ND 77 13.93 45.59 DF7-7P-3.96DSA 
8 34.16 27.72 _ H2675-ND 93 16.81 55.01 DF7-8P-3.96DSA 
9 38.12 31.68 _ H2676-ND 1.01 18.24 59.69 DF7-9P-3.96DSA 
10 42.08 35.64 = H2677-ND 1.09 19.79 64.78 DF710P-3.96DSA 
2 14.36 7.92 = H2678-ND 56 8.47 26.53 DF7-2P-7.92DSA 
x 22.28 15.84 = H2679-ND 58 10.54 34.49 DF7-3P-7.92DSA 

Right-Angle 

2 3.96 10.40 8.40 H2680-ND 55 8.18 25.62 DF7-2P-3.96DS 
3 7.92 14.36 12.36 H2681-ND 65 9.76 30.57 | DF7-3P-3.96DS 
4 11.88 18.32 16.32 H2682-ND 58 10.41 34.07 | DF7-4P-3.96DS 
5 15.84 22.28 20.28 H2683-ND 71 12.90 42.21 DF7-5P-3.96DS 
6 19.80 26.24 24.24 H2684-ND 79 14.36 46.98 DF7-6P-3.96DS 

2 v6 23.76 30.20 28.20 H2685-ND 88 15.85 51.86 DF7-7P-3.96DS 
8 27.72 34.16 32.16 H2686-ND 1.07 19.35 63.34 | DF7-8P-3.96DS 
9 31.68 38.12 36.12 H2687-ND 1.15 20.82 68.13 DF7-9P-3.96DS 
10 35.64 42.08 40.08 H2688-ND 1.23 22.30 72.99 DF7-10P-3.96DS 
at 7.92 14.36 12.36 H2689-ND 68 10.23 32.05 DF7-2P-7.92DS 
3t 15.84 22.28 20.28 H2690-ND Al 12.87 42.12 DF7-3P-7.92DS 


DF22 Series Connectors 


7.92mm Pitch Connectors for 
High-Current Internal Power Supplies 


Features: + 20A maximum current capacity. The connector can 
carry a maximum current of 20A with 12AWG wire. * Complete Lock 
Function: Secure latch mechanism the fully shrouded latch 
mechanism is resistant to accidental unlatching from shock, and 
vibration 

Applications: Consumer-electronics and power supplies for 
electronic devices, business machines, and industrial machinery 
Specifications: + Operating Temp. Range: -35°C to 85°C + Contact 
Resistance: 5mQ or less (initial) +» Insulation Resistance: 1,000MQ 
or more 


Rated Current 
16AWG 


12AWG | 14AWG 


20A 
20A 
18A 
18A 


18A 
18A 
15A 
15A 


15A 
15A 
13A 
13A 


Material: + Crimp Socket: Insulation, polyimide resin, natural (white),UL94V-0 + Female Crimp Contact: 
Terminal, high conductivity copper alloy, tin (whiskers free) + Header Insulation: Polyimide resin (glass 
reinforced), natural (beige), UL94V-0 +» Header Terminal: High-conductivity copper alloy, tin (whiskers free) 


2 10.40 3.96 17.40 | H2691-ND 34 4.05 = 12.08 | DF7-2EP-3.96C 
3 1436 7.92 21.36 | H2692-ND 39 4.69 14.00 | DF7-3EP-3.96C Style B— R Type, Black Style C — L Type, Red 
4 1832 11.88 25.32 | H2693-ND 45 5.38 16.05 | DF7-4EP-3.96C 
5 22.28 15.84 29.28 | H2694-ND 65 11.69 38.27 | _DF7-5EP-3.96C a 
3 6 26.24 19.80 33.24 _| H2695-ND 70 1270 _41.56 | DF7-6EP-3.96C 
7 30.20 23.76 37.20 | H2696-ND 75 13.49 44.15 | DF7-7EP-3.96C 
8 3416 27.72 41.16 | H2697-ND 79 1431 46.85 | DF7-8EP-3.96C 
9 38.12 31.68 45.12 | H2698-ND 84 15.13 49.50 | DF7-9EP-3.96C 
10 | 4208 35.64 49.08 | H2699-ND 88 15.94 52.16 | DF7-10EP-3.96C 
In-Li No. of Dimension (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
ee Fig. | Contacts | A B c Part No. 1 25 100 | Part No. 
2 10.40 3.96 - H2700-ND 34 = 4.05 = 12.08 | DF7A-2EP-3.96C Pin Headers 
3 1436 7.92 - H2701-ND 39 469 14.00 | DF7A-3EP-3.96C Right-Angle 
4 1832 11.88 - H2702-ND 45 5.38 ~—- 16.05 | DF7A-4EP-3.96C 
4] 5 22.28 15.84 — | H2703-ND 65.11.69 38.27 | DF7A-SEP-3.96C tee bos eee ue ps oe atte Asn sabe 
6 26.24 19.80 - H2704-ND 80 1441 47.16 | _DF7A-6EP-3.96C wal 4 BRE Papad" —o8%6 eet qe “Bae GBA Fe ete 
7 30.20 23.76 = H2705-ND 75 13.49 44.15 | DF7A-7EP-3.96C 7 Gees eaves Stee SEEN) fads: pues, 7oae | beeen obs 
9 38.12 31.68 - H2707-ND 84 15.13 49.50 | DF7A-9EP-3.96C : : : : : : : 
2 19.80 15.00 7.92 H1613-ND 74 13.34 43.65] DF22R-2P-7.92DS 
es ne | | azz 2202 1581 | HieieND 1001808 59:18 | DReORGP-7.9008 
2 10.00 3.96 - H2709-ND 33 358 10.09 | DF7-2S-3.96C 4 3564 3084 23.76 H1619-ND 1.22 2207 72.23 | DF22R-4P-7.92DS 
3 13.96 7.92 - H2710-ND 30 363 10.83 | DF7-3S-3.96C 5 4356 3876 31.68 H1622-ND 1.43 25.92 84.83 | DF22R-5P-7.92DS 
4 17.92 11.88 — H2711-ND 35 4.20 12.53 DF7-4S-3.96C 2 19.80 15.00 7.92 H1601-ND 74 13.34 43.65 | DF22L-2P-7.92DS 
5 5 21.88 15.84 - H2712-ND 49 5.82 17.38 | DF7-5S-3.96C cl 3 2772 2292 = 15.84 H1604-ND 1.00 18.08 59.18 | DF22L-3P-7.92DS 
6 25.84 19.80 - H2713-ND 53 6.38 19.05 | _DF7-6S-3.96C 4 3564 3084 23.76 H1607-ND 1.22 2207 72.23 | DF22L-4P-7.92DS 
8 33.76 27.72 = H2715-ND 36 3.87 10.92 | DF7-8S-3.96C 5 43.56 3876 31.68 H1610-ND 1.43 25.92 84.83 | DF22L-5P-7.92DS 
9 37.72 31.68 - H2716-ND 65 9.71 30.41 | DF7-9S-3.96C Vertical 
10 | 4168 35.64 - H2717-ND 70 10.43 32.69 | DF7-10S-3.96C 2 722-792 = 72780-ND 711277 41.78 | DRR22P-7 S2DSA 
Retainers for both Sockets and In. 2A 3 25.14 15.84 = H2781-ND 97 17.46 57.15 | DF22-3P-7.92DSA 
2 10.00 396 = H2718-ND 33 DF7-2RS/P-3.96 4 33.06 23.76 - H2782-ND 1.16 21.07 68.94 | DF22-4P-7.92DSA 
3 1396 7.92 = H2719-ND 28 DF7-3RS/P-3.96 5 40.98 31.68 - H2783-ND 1.36 24.62 80.57 | DF22-5P-7.92DSA 
4 17.92 11.88 = H2720-ND 31 DF7-4RS/P-3.96 2 17.22 = 7.92 _ H1614-ND 73 13.27 43.43] DF22R-2P-7.92DSA 
6 5 21.88 15.84 _ H2721-ND 47 DF7-5RS/P-3.96 onl 3 25.14 15.84 - H1617-ND 1.00 1815 59.40 | DF22R-3P-7.92DSA 
6 2584 19.80 = H2722-ND 51 DF7-6RSIP-3.96 4 33.06 23.76 - H1620-ND 1.22 2214 72.45 | DF22R-4P-7.92DSA 
8 33.76 2772 = 12724.ND 43 DF7-BRS/P-3.96 5 40.98 31.68 =- H1623-ND 1.44 25.99 85.05 | DF22R-5P-7.92DSA 
9 3772 31.68 = H2725-ND 46 DF7-9RS/P-3.96 2 17.22 7.92 _ H1602-ND 73 13.27 43.43) DF22L-2P-7.92DSA 
oc| 3 25.14 15.84 - H1605-ND 1.00 1815 59.40 | DF22L-3P-7.92DSA 
* DF7-2P-7.92DSA is DF7-3P-3.96DSA with No. 2 pin removed and the number of contacts are indicated as 2. a) || eete | ee ace Co 22.14 72.45) Depel-aP 7.22064 
DF7-3P-7.92DSA is DF7-5P-3.96DSA with No. 2 and 4 pins removed and the number of contacts are indicated as 3. 5 | 4098 3168 HiG1IND 1.44 25.99 85.05 | DFeal-5P-7.9205A 
+ DF7-2P-7.92DS is DF7-3P-3.96DS with No. 2 pin removed and the number of contacts are indicated as 2. Crimp Socket Housing 
DF7-3P-7.92DS is DF7-5P-3.96DS with No. 2 and 4 pins removed and the number of contacts are indicated as 3. 2 15.50 7.92 =, H2784-ND 39 472 14.10 | DF22-2S-7.920(28) 
: . aa 3 23.42 15.84 - H2785-ND 48 7.24 += 22.68 | DF22-3S-7.92C(28) 
Crimp Terminals 4 31.34 23.76 _ H2786-ND 56 845 26.46 | DF22-4S-7.92C(28) 
5 39.26 31.68 - H2787-ND 64 9.54 29.89 | DF22-5S-7.92C(28) 
Loose Piece | Cut Tape* Tape & Reelt | 2 15.50 7.92 H1615-ND AB 5.19 15.50 | DF22R-2S-7.920(28) 
Descrip- | Digi-Key Pricing | Hirose Pricing Pricing Hirose 3 23.42 15.84 _— H1618-ND 54 8.03 25.15 | DF22R-3S-7.92C(28) 
tion Part No. 100 Part No. 10 50 100 3,000 Part No. 3B 4 31.34 23.76 — H1621-ND 65 9.68 30.32 | DF22R-4S-7.920(28) 
Female - Tin Plating 5 39.26 31.68 - H1624-ND 60 10.86 35.55 | DF22R-5S-7.92C(28) 
16-18 | 2728-ND 9.87 DF7-1618sc | 276 7.50 1224] 32.34/M_ | DF7-1618SOF 7 1550 7.92 = LnStSAN.D) 43 5.19 15.50 ) DF2al-28-7.920(28) 
20-22 | H2730-ND 9.87 DF7-20228C | 276 7.50 1224] 3234/M | DF7-2022S0F 3C ; en eee = ees eo oe ae relay 
Male - Tin Plating 5 | 3926 3168 — H1612-ND 74 1140 34.78 | DF22L-5S-7.920128) 
16-18 | H2732-ND 10.00 DF7-1618PC | 242 7.04 1210| 37.09/M__| DF7-1618PCF 
20-22 | H2734-ND 10.00 DF7-2022PC J 242 7.04 1210| 37.09/M__ | DF7-2022PCF Contacts 
Tools 
7 Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel™ Hirose 
Manual Crimper for DF7 Series 16-18 AWG | 19986-ND 1520.10 each HT104/DF7-1618 Desrinton Part No. A 50 fod Pricing Part No. 
Manual Crimper for DF7 Series 20-22 AWG | H9987-ND 1520.10 each HT104/DF7-2022 TRPTTTS PeraserNn Br eds. ADT Taa's8/2600.” || DeE2=1416ScF 
* For Cut Tape, add “CT” to the Digi-Key Part No. (H2728CT-ND) 14-16 AWG H2789CT-ND 1.79 598 10.31 111.35/2,000 | DF22A-1416SCF 


t For Tape & Reel, add “TR’ to the Digi-Key Part No. (H2728TR-ND) 


* For Tape and Reel Part Number change CT-ND to TR-ND 
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. 
Hegetciec Fs, DF7, DF11, DF13, DF22 Interconnect Wire (housing available) 
"3 . 
CONTACT SPECIFICATIONS: « Rated Current: DF3: 24AWG: Standards: UL: E52653 and CSA: LR95109. i a ia ND 
3A, 26 AWG: 2A, 28AWG: 1A DF11: 24-26 AWG: 2A, 28 AWG: WIRE SPECIFICATIONS: * Stranded tinned copper conductor —— al 
1A + Operating Temperature: -30°C to +85°C + Rated Voltage: + Color coded PVC insulation + Flammability: Passes UL VW-1 ee 
AC250V = Insulation Resistance: 1000 MQ or more + Contact flame test + Wire is ordered per EIA-359-A color specifications WIRE GAGE | 
Resistance: 30 mQ or less + Insertion / Withdrawals Force: Min. _ which allows for some variation in shade * Operating Temper- NO. OF SIZE 
0.3 N (30gf), Max. 4.4 N (450gf) + Material (crimp terminal for ature: -40°C to +90°C (CSA TR-64), -40°C to +80°C (UL AWM CONDUCTORS 7= 16 AWG 
socket): Phosphor bronze with tin or gold plating. Safety 1007) 01 = One 9= 18 AWG 
i = q _ Pj SERIES T=Tin = 
Fig. 1 — Socket to Socket Fig. 2 — Pin to Socket 2 = DF3 Series G=Gold 4=24 AWG 
5 = DF7 Series a2 os We 
DF11 Series = 
4 = DF13 Series FORTHE RIMPce 1= 30 AWG 
6 = DF22 Series (Inch) 
— 02 = 2 Inches COLOR OF WIRE 
CONTACT END 03 = 3 Inches A = Orange 
A = Male/Pin [| 04 = 4 Inches B = Black 
Fig. 3 — Pin to Pin B = Female/Socket 05 = 5 Inches G = Green 
X = Single Ended 06 = 6 Inches L = Blue 
= __ 08 = 8 Inches N= Brown 
1=SingleRow |_| 10=10 Inches R = Red 
2 = Double Row 12 = 12 Inches S = Gray 
a V = Violet 
W = White 
Y = Yellow 


* For Cin Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: A=Orange B=Black G=Green L=Blue N=Brown R=Red S=Gray V=Violet W-=White Y= Yellow 
Cable | Digi-Key Price Each Cable | Digi-Key Price Each Cable | Digi-Key Price Each 
Fig. | Length (in.)| Part No. 10 100 250 Fig. | Length (in.)| Part No. 10 100 250 Fig. | Length (in| Part No. 10 100 250 
DF3 - TIN PLATED CONTACTS 2 H2AAT-10102-LI6-ND 57 42 36 2 H2AXT-10102-118-ND 53 39 34 
3 H2AAT-10103-LI6-ND 57 42 36 3 H2AXT-10103-LI8-ND 54 40 34 
24 AWG WIRE 4 H2AAT-10104-C16-ND 58 43  .37 Fig. 5 4 | H2AXT-10104-C18-ND 54 40. .35 
2 H2BBT-10102-14-ND 54 40 35 Fig. 3 5 H2AAT-10105-LI6-ND 58 43 .37 (Pin 5 H2AXT-10105-018-ND 55 41.35 
3 H2BBT-10103-L4-ND 55 41.35 (Pin to 6 H2AAT-10106-LI6-ND 58 43. 37 Single 6 H2AXT-10106-LI8-ND 55 4135 
Fig. 4 4 H2BBT-10104-114-ND 55 41.35 Pin) 8 H2AAT-10108-LI6-ND 59 44 38 End) 8 H2AXT-10108-L18-ND 57 42 36 
(Socket to 5 H2BBT-10105-L14-ND 564136 10 H2AAT-10110-L16-ND 60 45 .39 10 H2AXT-10110-L18-ND 58 43 37 
Socket) 6 H2BBT-10106-L4-ND 56 42 36 12 | H2AAT-10112-16-ND 61.45.39 12 | H2AXT-10112[018-ND 59 43 38 
8 H2BBT-10108-L14-ND 57 42 37 
2 H2BXT-10102-LI6-ND 52 39 33 
10 H2BBT-10110-L4-ND 58 = 43857 3 HeBXT-10108- FIEND a * a0). oad 15y GOLD PLATED CONTAC 
12 | H2BBT-10112-04-ND 59.4438 : : : 
5 Pee Trad ss 41 as Fig. 4 4 H2BXT-10104-L16-ND 53.39.34. 24 AWG WIRE 
; lacmacenn ae (Socket 5 H2BXT-10105-LI6é-ND 54 40 34 2 H2BBG-10102-04-ND 61 45 39 
Fig. 2 4 | H2ABT-10104-014-ND 56 42 36 = 8 ree te ses = - = 3 | H2BBG-10103-04-ND 62 45.39 
(Pinto 5 | H2ABT-10105-D4-ND 57 42 36 nd) 8 “VOTH AC Fig. 1 4 | H2BBG-101044ND 62 46 40 
ses A HOABT-10106-C4-ND 58 43 37 10 | H2BXT-10110-LI6-ND 56 41° 36 iGocket 10 5 H2BBG-10105-C14-ND 63 46 40 
8 | H2ABT-10108-014-ND 59 43.37 12 (EDZEATAIOUIZISIGNDE 57  .42' 36 Socket) 6 | H2BBG-10106-(/4-ND 63 47 40 
10 | H2ABT-10110-L4-ND 60 44 38 2 H2AXT-10102-KI6-ND 53 39 34 8 H2BBG-10108-4-ND 64 47 41 
12 | H2ABT-10112-(4-ND 61.4539 3 H2AXT-10103-LI6-ND 54 40 34 10 | H2BBG-10110-C4-ND 65 48 42 
2 H2AAT-10102-CK4-ND 57 42 36 Fig. 5 4 H2AXT-10104-LI6-ND 54 40 35 12 | H2BBG-10112-4-ND 66 ~—.49_—42 
3 H2AAT-10103-L14-ND 57 42 37 (Pin 5 H2AXT-10105-LI6-ND 55 40 35 2 H2ABG-10102-C4ND 67 49 43 
Fig. 3 4 H2AAT-10104-C4-ND 58 43 37 Single 6 H2AXT-10106-LI6-ND 55 41.35 3 H2ABG-10103-C14-ND 67 50 43 
(Pinto 5 H2AAT-10105-C4-ND 58 43 .37 End) 8 H2AXT-10108-LI6-ND 56 41 36 Fie 4 H2ABG-10104-4-ND 68 50 .43 
Pin) 6 Peay 9) AS 87 10 | H2AXT-10110-CI6-ND 57.42.36 ‘inte 5 | H2ABG-10105-C4-ND 68 50 43 
- Rega ae ma pe — 12 H2AXT-10112-C16-ND 584337, Socket) 6 H2ABG-10106-C14-ND 69 51 .44 
3 «Ty MPSS aN 0 “a8 25 28 AWG WIRE 8 H2ABG-10108-L14-ND 70 «51.44 
- : - 10 | H2ABG-10110-C4-ND 71.5245 
2 H2BXT-10102-14-ND 52.3938 2 H2BBT-10102-L8-ND 5440.35 12 PORRCHOIDEUNDT 72 3-46 
3 H2BXT-10103-C4-ND 53 39 34 3 H2BBT-10103-L18-ND 5541.35 Ss —- : aoe 
Fig. 4 4 H2BXT-10104-04-ND 53 39 34 Fig. 1 4 H2BBT-10104-(18-ND 56 41 36 2 ReMANO EEE 72 (53 AG 
(Socket 5 | H2BXT-10105-(4-ND 54 40.34 (Socketto) 5 | H2BBT-10105(18ND 56 41 36 3 REBAC ICICI ENDS 6.73 54 AG 
Single 6 H2BXT-10106-L4-ND 54.4035 6 H2BBT-10106-L18-ND 57 42 .36 2 4 H2AAG-10104[ 44ND = 730 547 
Socket) Fig. 3 
End) 8 H2BXT-10108-L4-ND 5504185 8 H2BBT-10108-L18-ND 58 43 37 2 5 H2AAG-10105-L14-ND 7454 AT 
10 | H2BXT-10110-014-ND 56.4236 10 | H2BBT-10110-C8-ND 59 43 38 Ain to 6 | H2AAG-10106-(14-ND 74 55.47 
12 | H2BXT-10112-04-ND 574237 42 | HOBBT-10112C018-ND 60 .44 38 Pin) 8 H2AAG-10108-L14-ND 75 55 48 
2 H2AXT-10102-F4-ND 53 39.34 2 H2ABT-10102-C18-ND 56 .41 .36 10 H2AAG-10110-L4-ND 7656 AD 
3 H2AXT-10103-L4-ND 54 40 34 3 H2ABT-10103-C8-ND 56 41 36 12 | H2AAG-10112-04-ND 77579 
Fig. 5 4 H2AXT-10104-(]4-ND 54 40 35 ae 4 H2ABT-10104-(8-ND 57 42 36 2: H2BXG-10102-(4-ND 55 41 35 
: 1a J F . 
(Pin 5 H2AXT-10105-04-ND 55 41 35 ees 7 CeweteceNe 57 42 37 3 H2BXG-10103-C14-ND 56 41. 36 
Single 6 H2AXT-10106-L4-ND 55 41 35 | 5 LEORSORSD oe Fig. 4 4 H2BXG-10104-C4-ND 56 42 36 
End) 8 H2AXT-10108-L4-ND 56 42 36 }ocket) t = 
8 H2ABT-10108-018-ND 59 43 38 (Socket 5 H2BXG-10105-[4-ND 57 42 36 
10 | H2AXT-10110-K4-ND 57 42 37 ; : : : 
40. | H2ABT-10110-08-ND 60 44 38 Single 6 H2BXG-10106-L4-ND 57 43 37 
12 | H2AXT-10112-C14-ND 584337 : : ? 
12 H2ABT-10112-(18-ND 61.4539 End) 8 H2BXG-101084ND 58 4337 
26 AWG WIRE : one 
2 | H2AAT-10102-018-ND 57 42.36 10 ee OO SB 
2 H2BBT-10102-16-ND 54 40 35 3 H2AAT-10103-C18-ND 57. 42-37 12 H2BXG-10112-14-ND 60-4539 
3 H2BBT-10103-LI6-ND 55 41 35 4 H2AAT-10104-08-ND 58 43 37 2 H2AXG-10102-(4-ND 61 45 39 
Fig. 1 4 H2BBT-10104-L16-ND 55 41 35 Fig. 3 5 H2AAT-10105(C18-ND 58 43. 37 3 H2AXG-10103-L4-ND 61 45 39 
(Socket to 5 H2BBT-10105-L16-ND 564136 (Pin to 6 H2AAT-10106-L18-ND 59 44. 38 Fig. 5 4 H2AXG-10104-L14-ND 62 46 .40 
Socket) 6 H2BBT-10106-LI6-ND = =.56 4236 Pin) 8 H2AAT-10108-C18-ND 60 44 38 (Pin 5 H2AXG-10105-C14-ND 62 46 .40 
8 eee 8h Ae? -40110-C8- Single 6 | H2AXG-10106-(/4-ND 63 47 40 
10 | H2AAT-10110-K18-ND 61 45 39 
10 PBzEB CMOS 56 4S S7 End) 8 H2AXG-10108-C4-ND 64 4741 
12 | H2AAT-10112-(18-ND 62.4640 : é : 
12 | H2BBT-10112-16-ND 594438 
10 | H2AXG-10110-C4-ND 65 48 42 
2 H2BXT-10102-018-ND 52 39 33 
2 H2ABT-10102-LI6-ND 55 41 35 12 | HRAXG41O11204-ND 66 49 42 
: -Os- 3 H2BXT-10103-L18-ND 53 .39 34 : : : 
3 H2ABT-10103-LI6-ND 56 41 .36 Oe AIGAIRE 
Fig. 2 4 H2ABT-10104-L6-ND 56 42 36 Fig. 4 4 H2BXT-10104-18-ND 53 39.34 
(Pinto 5 H2ABT-10105-LI6-ND 57 42.36 (Socket 5 H2BXT-10105-L18-ND 54.4034 Fig. 1 a H2BBG-10102[6-ND 61 45 .39 
Socket) 6 H2ABT-10106-LI6-ND 57 42 37 Single 6 H2BXT-10106-LI8-ND 54 40. 35 isocketto| 3 H2BBG-10103-CI6ND 61 45 39 
8 H2ABT-10108-LJ6-ND 58 43 37 End) 8 H2BXT-10108-L]8-ND 55 AL 35 Socket) 4 H2BBG-10104-(_16-ND 62 46 40 
10 H2ABT-10110-LJ6-ND 59 44 38 10 H2BXT-10110-L18-ND 57 42 36 5 H2BBG-10105-16-ND 62 AG 40 
12 | H2ABT-10112(16-ND 60 45 38 12 | H2BXT-10112-18-ND 58 43 37 (Continued) 
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He62° DF3, DF7, DF11, DF13, DF22 Interconnect Wire (housing available) (Cont,) 


* For Cin Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: A=Orange B=Black G=Green L=Blue N=Brown R=Red S=Gray V=Violet W-=White Y = Yellow 


Cable | Digi-Key Price Each Cable | Digi-Key Price Each Cable | Digi-Key Price Each 
Fig. | Length (In.)| Part No. 10 100 250 Fig. | Length (In.)| Part No. 10 100 250 Fig. | Length (In.)| Part No. 10 100 250 
Fig. 1 6 H2BBG-10106-LI6-ND 63 46 40 DF11 - TIN PLATED CONTAC 28 AWG WIRE 
(Socketto| 2% [RRC Oe of a7 CA Ow AWG WIRE 2 | HSBBT-10102-C08-ND 55 41 35 
Socket) | 10  |RZBBCOuIi Noy 85 48 At 3 HSBBT-10103-C18-ND 55 41 35 
12 | H2BBG-101126-ND 66 49 42 ene ‘ne ps ee es Fig. 1 4 | H3BBT-10104C8ND 56 41 36 
HONS ; ; ; 5 HSBBT-10105-C18-ND 56 42 36 
cae) ASEAN i a ae Fig. 1 4 | HSBBT-10104-(/4-ND 564136 aie 6 | HSBBT-10106-Li8-ND 57 42 36 
a Pimige 5 ‘ocke' i z F 
o HEE NONE IGN (Socketto] 5 MSBBIAOQISIEa ND) 56 42 436 8 H3BBT-10108-L18-ND 58 43 37 
Fig. 2 + sco 87 «6.80.43 Socket)| & | H3BBT-10106-4-ND 57.4236 10 | H3BBT-10110-08-ND 59 44 38 
(Pinto | 5 Rey 68 80 AS 8 | HSBBT10108END) 58 43 37 12 | HSBBT-10112-018-ND_ 60 .45__—.38 
Socket) 6 H2ABG-10106-LI6-ND 68 51 44 10 | HSBBT-10110-04-ND 59 43 38 D [AROS NEN se 41 36 
8 H2ABG-10108-C6-ND 69 51 44 12 | HSBBT-10112-014-ND 60.44.38 A PCE cg 42 36 
10 | H2ABG-10110-C6-ND 70 52 45 2 HSABT-10102-014-ND 56 41 36 ba ‘i HABT-10104-08-ND 57 42 36 
12 | H2ABG-10112-016-ND 71 53 46 3 HSABT-10103-L14-ND 56 42 36 tae 5 H3ABT-10105-C18-ND 58 43 37 
2 H2AAG-10102-C16-ND 72 53 46 Fig. 2 4 ace 8! A286 Socket) 8 MSABIIOIOGIIS NDE 58 43) (OT 
-FAle- (Pin to 5 H8ABT-10105-L14-ND 574237 8 H3ABT-10108-L18-ND 59 44 38 
3 H2AAG-10103-LI6-ND 72 54 46 
6 HSABT-10106-C14-ND 58 43 37 -40110-C8- 
‘ 4 H2AAG-10104-LI6-ND 73. .54 47 Socket) 10 H3ABT-10110-18-ND 60 45 38 
Fig. 3 . . . 8 H3ABT-10108-L]4-ND 59 44 38 12 H3ABT-10112-18-ND 61 45 39 
(Pin to 5 eee 3 84 A? 10 | H3ABT-10110-114-ND 60.44.38 
7 aes aenD Co 2 H3AAT-10102-C18-ND 57 42 36 
Pin) G-10106-L16- : : : 12 | HSABT-10112-014-ND 614539 Rep a 
i Peete ce ap 3 H3AAT-10103-L18-ND 58 43 37 
. : . 2 H3AAT-10102-[]4-ND 57 42 36 : 4 H3AAT-10104-(18-ND 58 43 37 
10 Peuepeue 76 6 AS 3 | HSAAT-10103-L14-ND 574237 Fig.3 | 5 | H3AAT-10105-CI8-ND 59.43.37 
12 | H2AAG-1011206-ND 77579 ; 4 H3AAT-10104-L14-ND 58.43.37 (Pin to 6 H3AAT-10106-L18-ND 59 44 38 
2 H2BXG-10102-LI6-ND 55 41° .35 ee 5 H3AAT-10105-L]4-ND 584337 Pin) 8 H3AAT-10108-LI8-ND 60 45 38 
3 H2BXG-10103-LI6-ND 56 41. .36 Pin) 6 H3AAT-10106-L14-ND 594438 10 H3AAT-10110-LI8-ND 61 = .45_—.39 
Fig. 4 4 H2BXG-10104-L16-ND 56 42 36 8 H3AAT-10108-L14-ND 60.4438 12 | H3AAT-10112008-ND 62.4640 
(Socket | 5 | H2BXG-101056-ND 57 42 .36 : ere ai . rs 2 | HSBXT-10102-Ci8-ND 52.3934 
Single 6 | H2BXG-10106-16-ND 57 42 37 ee : : : ; So ecg «88S 89 Sd 
End) 8 Peecceoctaenn sa 43 37 : eas ne - = = Fig. 4 4 H3BXT-10104-[18-ND 53 40 34 
‘0 eee oS 8S Fig. 4 4 HOBXT-10104: -ND 53393 pe : fescue one = a 
ig. - -14- f E a" ingle ~ -L18- : : . 
12 | H2BXG-10112-016-ND 60 44 38 
€ g (Socket 5 H3BXT-10105-C4-ND 54 40 34 End) 8 H3BXT-10108-L18-ND 56 41 36 
2 H2AXG-10102-C16-ND 61 45 39 Single 6 HSBXT-10106-C14-ND 54 40.35 10 | H3BXT-10110-018-ND 57 42 36 
3 H2AXG-10103-L16-ND 61 45 39 End) 8 HSBXT-10108-C4-ND 55 41.35 12 | HSBXT-10112-018-ND 58.4337 
Fig. 5 4 H2AXG-10104-L16-ND 62 46 40 10 | HSBXT-10110-L14-ND 56 4236 2 H3AXT-10102-C18-ND 53 40 34 
(Pin 5 H2AXG-10105-LI6-ND 62 46 .40 12 H3BXT-10112-L14-ND 574237 3 H3AXT-10103-L18-ND 54.40.35 
Single 6 H2AXG-10106-LI6-ND 63 46 40 2 HSAXT-10102-014-ND 53 40 34 Fig. 5 4 HSAXT-10104-018-ND 55 40 35 
End) 8 H2AXG-10108-C6-ND 64 47.41 3 HSAXT-10103-C14-ND 54 40.34 (Pin 5 H3AXT-10105-C18-ND 55 41 35 
10 | H2AXG-10110-C6-ND 65 48 41 Fig. 5 4 H3AXT-10104-04-ND 54 40.35 Single 6 H3AXT-10106-C18-ND 56 41 36 
12 | HRAXG4O112C6-ND 66 49 42 (Pin 5 HSAXT-10105-C14-ND 55 41.35 End) 8 H3AXT-10108-L18-ND 57 42 36 
Single 6 HSAXT-10106-C4-ND 55 41.35 10 | H3AXT-10110-C8-ND 58 43 37 
28 AWG WIRE End) 8 H3AXT-10108-L4-ND 56 42 36 12 | H3AXT-10112[]8-ND 594438 
10 | HSAXT-10110-04-ND 57 42.37 
2 H2BBG-10102-(_]8-ND 61 45 39 DF11 - 15 GOLD PLATED CONT. 
12 | HSAXT-10112-014-ND 584337 
3 H2BBG-10103-[18-ND 62 46 39 Sawa VARE 
Fig. 1 4 | H2BBG-10104018-ND 62 46 .40 26:AWG WIRE 
(Socketto| 5 | H2BBG-10105-18-ND 63 46 40 2 | HSBBT-10102-C6-ND 55 40 35 2 eee oC 
Socket) | © | H2BBG-1010618-ND 63 47.40 3 | H3BBT-10103C16-ND 55 41.35 cee oe as . - 
8 H2BBG-10108-18-ND 64 48 41 Fig. 1 4 H3BBT-10104-16-ND 56 41 36 Fig. 1 é MEeAVIe! hs at eo. as 
10 | H2BBG-10110-18-ND 65 48 42 (Socket to| 8 H3BBT-10105-LI6-ND 56 41 36 (Socket to : : ; 
7 cee ease 57 42 36 Socket) 6 H3BBG-10106-04-ND 71 53 46 
12 | H2BBG-1011218-ND 66 49 42 Socket) ; ; ; 3 fecha 72 64 46 
8 HSBBT-10108-L16-ND 58 43 37 PA coneuniecn ee 
2 MAPCIOMOZ BIND 67 49 AB 10 | HSBBT-10110-C6-ND 58 43 37 cha eee : : ; 
3 H2ABG-10103-18ND 67.5043 12 | H3BBT-1011216-ND_ 59.4438 12 (MUGEEGHIORIE ENO 75 6548 
Fig. 2 4 H2ABG-10104-018-ND 68 50 43 > ar OoEene se. 41.96 2 H3ABG-10102-514-ND 71 53 46 
(Pin to 5 H2ABG-10105-18ND 68 = 50-44 3 H3ABT-10103-LI6-ND 56 42 36 7 WEIASLEFIGN VEO) a 
Socket) 8 HEABC AON MIEND 69 51 44 Fig. 2 4 H3ABT-10104-C16-ND 57 42.36 Fig. 2 : ean oe = ] Be 
8 H2ABG-10108-L18-ND .70 52 45 (Pinto 5 H3ABT-10105-C6-ND 57 42-37 (Pin to | Pee 
10 | H2ABG-10110-018-ND 71 52 45 Socket) 6 H3ABT-10106-H6-ND 58 43 37 Socket) : a ee 
12 | H2ABG-10112-018-ND 72 53 46 8 HSABT-10108-LI6-ND 59 43 37 WA rc cesnnincun ee 
2 H2AAG-10102-C18-ND 72 53 46 - eens he - - es 12 | H8ABG-10112-014-ND 76.5649 
3 H2AAG-10103-(18-ND 73 54.46 3 EV GS GRGDIG ENS = ze = 2 H3AAG-10102-114-ND  .73 5447 
' 4 H2AAG-10104-L18-ND  .73 54.47 3 ee ANS = ae = 3 H3AAG-10103-L14-ND 74 «9.5547 
Fig. 3 5 H2AAG-10105-CI8-ND 74 55 47 5 renneancenD ee : 4 H3AAG-10104-14-ND 74. 5547 
(Pin to 6 H2AAG-10106-CI8-ND 74 55 47 Fig. 3 i ae : : ; Fig. 3 5 H3AAG-10105-C4-ND 75 55 48 
Pin) 9. 5 HSAAT-10105-CI6-ND 58 43 37 (Pin to 3 enter cs an 
8 H2AAG-10108-L18-ND 75 56 48 (Pin to ‘ : . ; 
6 HSAAT-10106-CI6-ND 59 43 38 Pin) 4 ee cs 49 
10 | H2AAG-10110-018-ND 76 56 49 Pin) 5 HSAATO1OREIEND| 60 44 38 -10108-L14- . : ; 
12 | HOAAG-10112-08-ND 78 57 50 io ey Ce an 10 | H3AAG-10110-04-ND 77. 57.49 
2 eee ase 12 | H8AAG-10112-04-ND 7858.50 
2 BEBXCHOOZ END 56 41.36 SS ‘ : : 2 H3BXG-10102-54-ND 60 44 38 
3 H2BXG-10103-18-ND 56 41 36 2 |RBSEXTSOLOZIEIGND) 52 3933 3 | H8BXG-10103-D4-ND 60 45 38 
Fig. 4 4 H2BXG-10104-18-ND 57 42.36 3 H3BXT-10103-L16-ND 53.3934 Fig. 4 4 H3BXG-10104-L4-ND 61 45 39 
(Socket 5 H2BXG-10105-L18-ND 57 42 37 Fig. 4 4 H3BXT-10104-L16-ND 53-3934 (Socket 5 H3BXG-10105-C/4-ND 61 45 39 
Single 6 H2BXG-10106-C18-ND 58 43 37 (Socket 5 HSBXT-10105-CI6-ND 54 40 34 Single 6 HSEXG-0106E4ND 62 46 39 
End) 8 H2BXG-10108-L18-ND 59 43. 38 Single 6 H3BXT-10106-LI6-ND 544035 End) 8 H3BXG-10108-L14-ND 63 46 .40 
10 | H2BXG-10110-18-ND 60 44 38 End) 8 BOE by 65 At 85 10 | HSBXG-10110-04-ND 64 4741 
12 | H2BXG-10112C08-ND 61 45 39 10 RETO NG 6 41 86 12 | H3BXG-10112-04-ND 65.481 
12 | HSBXT-10112-016-ND 574236 5 Doh a es 
2 FEE SORE CE aes 2 HSAXT-10102L16-ND = 533934 3 H3AXG-10103-L4-ND 62 46 40 
: 3 ee 62 (AG C88 3 | H3AXT-10103-C16-ND 544034 Fig. 5 4 | H8AXG-10104-D4-ND 63 46 40 
Fig. 5 4 H2AXG-10104-018-ND 62 46 40 Fig. 5 4 HSAXT-10104-C16-ND 54 40.35 (Pin 5 HBAXG-10105-C14-ND 63 47-40 
(Pin 5 H2AXG-10105-L18-ND 63 46 40 (Pin 5 HSAXT-10105-C16-ND 55 41.35 Single 6 H3AXG-10106-C4-ND 64 47. 44 
Single 6 H2AXG-10106-L18-ND 63 47 .40 Single 6 HSAXT-10106-LI6-ND 55 41.35 End) 8 H3AXG-10108-C14-ND 65 48 44 
End) 8 H2AXG-10108-L18-ND 64 48 41 End) 8 HSAXT-10108-LI6-ND 56 42 36 10 | H3AXG-10110-C4-ND 66 49 42 
10 H2AXG-10110-.18-ND 65 48 42 10 H3AXT-10110-LJ6-ND 57 42 .37 12 H3AXG-10112-(4-ND 67 49 43 
-40112-C8- 12 | HSAXT-10112-016-ND 58 43 37 
12 H2AXG-10112-18-ND 66 49 42 3. 0 3 (Continued) 
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HegH¢ ~DF3, DF7, DF11, DF13, DF22 Interconnect Wire (housing available) (Cont) 


* For (in Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: A= Orange B=Black G=Green L=Blue N=Brown R=Red S=Gray V=Violet W-=White Y= Yellow 


Cable | Digi-Key Price Each Cable | Digi-Key Price Each Cable | Digi-Key Price Each 
Fig. Length (in.)| Part No. 10 100 250 Fig. Length (in.)| Part No. 10 100 250 Fig. Length (in.) | Part No. 10 100 250 
26 AWG WIRE DF 'N PLATED CONTA 2 H4BXT-1010218-ND 54 40 34 
2 | HSBBG-10102-D6-ND 69 51 44 16 AWG WIRE : 5 eee ot AOS 
3 H3BBG-10103-16-ND 70 52 45 - RES Sa PAPA S = a0 Fig. 4 4 H4BXT-10104-L]8-ND 55 AL 35 
Fig. 1 4 | H3BBG-10104-C6-ND 70 52 45 ; ead a a : pea oe 2 - ] 
- - -L17- A R “ ingle - -18- : . 4 
(Socetto] 5 eine 3 me Fig.1 | 4 | HEBBT-410104-7-ND 644841 end) | 8 |HABXT-IO10801-ND 57 43 37 
Socket) S eee 2) Socket 5 | HSBBT-10105-CI7-ND 65 48 42 - 4010-8: 44 
3 WReSeCtinotisennn 72 59 46 paren : cele las os 10 | H4BXT-10110-18-ND 59 44 38 
10 | H3BBG-10110-C6-ND 73 54 47 ‘ocket) : a Se 12 | H4BXT-10112(18-ND 60 44 38 
12 | H3BBG-10112(16-ND 74.55.47 : fa : : : 30 AWG WIRE 
10 | HSBBT-10110-LI7-ND 68 50 .44 
. Sreeie ae pu Ps ae 12 | HSBBT-10112-07-ND 7051.44 2 | H4BBT-10102-C1-ND 57 42 36 
¢ Sra ; : : 2 H5BXT-10102-K7-ND 57 42 36 3 H4BBT-10103-C1-ND 57, 42_— 37 
Fig. 2 4 Ree 2 88 AS Fig. 1 4 | H4BBT-10104-C1-ND 584337 
3 HSBXT-10103-C7-ND 57 .42_~—«.37 ig. O ! : . 
(Pin to 2 SSE IDA) a i Socket t 5 H4BBT-10105-CH1-ND 59 43 38 
Fig. 4 4 HSBXT-10104-47-ND 58 43 .37 (Socket to . . . 
Socket) 6 | H3ABG-10106-LI6-ND 73 5447 Sock 5 H4BBT-10106-CI1-ND 59 44 .38 
(Socket 5 HSBXT-10105-C7-ND 59 43.37 }ocket) : : . 
8 | H3ABG-10108-LI6-ND .74 55 47 : 
Single 6 HS5BXT-10106-77-ND 59 44 ~~ 38 8 H4BBT-10108-C]1-ND 61 45.39 
10 | H3ABG-10110-C16-ND 75 56 48 
12 | HBABG-10112-CIe-ND 76 56 .49 End) 8 H5BXT-10108-L]7-ND 61.45.39 10 H4BBT-10110-L11-ND 62, 46.40 
5 TEASE RESEND a 7 a7 10 H5BXT-10110-L7-ND 62 46 40 12 H4BBT-10112-L]1-ND 63 47 At 
: ae : : : 12 | HSBXT-10112-17-ND 63 .47_—=« 5 1 - 
® |reoroecene Mat 7 oe: 2 
i ae ae okie Fig. 4 4 | HaBXT-10104C1-ND 8541.35 
cid 5 | H8AAG-10105-16-ND 75 55.48 2 | HSBBT-10102-9-ND 63 «47.40 ee seas a ae 
(Pin to 6 | H3AAG-10106-D16-ND 75 56 48 5 (ye VEE Weoerer || MOU ; Als 
3 3 HSBBT-10103-C19-ND 64 47 41 
Pin) 8 | H3AAG-10108-CI6-ND 76 56 49 Single 6 H4BXT-10106-C1-ND 56 42 36 
: : : , 4 HSBBT-10104-119-ND 64 48 41 
Fig. 1 End) 8 H4BXT-10108-C1-ND 57 .43.—.37 
10 ReROC TOC 77 57.49 5 H5BBT-10105-(J9-ND 65 48 42 
(Socket to : : . 10 H4BXT-10110-L1-ND 594438 
12] MEAG TONE TEND 738880 Socket) | & [eae oo 49 (42 12 | H4BXT-1011201-ND 60.44.38 
2 H3BXG-10102-6-ND 60 44 38 8 H5BBT-10108-L]9-ND 67 49 .43 : : : 
3 | H3BXG-10103-L6-ND 60 44 .38 10 | HSBBT-10110-K9-ND 68 50 .44 DF13 - GOLD PLATED CONTACTS 
Fig. 4 4 H3BXG-10104-LI6-ND 614539 12 H5BBT-10112-19-ND_ 70.5144 28 AWG WIRE 
(Socket 5 | H3BXG-10105-Ll6-ND 61 45 39 2 H5BXT-1010209-ND. 57. 42.36 
Single 6 | H3BXG-10106-Cl6-ND 62 46 39 3 HSBXT-10103-19-ND 57 42.37 2 H4BBG-10102-118-ND 60 45  .39 
End) 8 | H3BXG-10108-L16-ND 62 46 40 Fig. 4 4 HSBXT-101049-ND 58 43 37 3 H4BBG-10103-018-ND 61 45 39 
10 | H8BXG-10110-D6-ND 63 47 41 (Socket 5 HSBXT-10105-CI9-ND 59 43 37 Fig. 1 4 H4BBG-10104-118-ND 62 46 39 
E “LO ‘ 5 o i a aimee socket to e -_18- : . : 
12 EREBSGIOMIBIGNDS 64 484! Single 6 H5BXT-10106-19-ND 59 44 38 Sock 5 | H4BBG-10105-018-ND 62 46.40 
2 | H8AXG-10102-Kl6-ND 62 46 .39 End) 8 H5BXT-10108-D19-ND 61.45.39 Socket) 6 H4BBG-10106-L18-ND 63 47  .40 
3 H3AXG-10108-16-ND 62.4640 10 | HSBXT-10110-L9-ND 62.4640 8 H4BBG-10108-L18-ND 64 48 41 
Fig. 5 4 | H8AXG-10104-C16-ND 63 46 40 42. | HSBXT-10112:09-ND 63 47-40 10 | H4BBG-10110-C8-ND 66 49 .42 
(Pin 5 | H8AXG-10105-CI6-ND 63 47 40 Sa AWG WIRE 12 | H4BBG-10112-18-ND 67 50 .43 
Single 6 | H8AXG-10106-L16-ND 63 47 41 2 H4BXG-10102-018-ND 55 41. 35 
End) 8 | H3AXG-10108-C16-ND 64 48 41 2 HSBBT-10102-C0-ND 63 47  .40 3 H4BXG-10103-018-ND 56 41 36 
10 | H3AXG-10110-D16-ND 65 48 42 3 HSBBT-10103-C0-ND 64 47 41 Fig. 4 4 H4BXG-10104-018-ND 57 42 36 
12 | H8AXG-10112-LI6-ND 66 49 _—42 Fig. 1 4 HSBBT-10104-C0-ND 64 48 41 (Socket 5 H4BXG-10105-018-ND 57 42 37 
28 AWG WIRE (Socketto) 5 CES y 65 48 2 Single 6 | H4BXG-10106-L18-ND 58 43 37 
= Socket) 6 HSBBT-10106-C0-ND 66 49 42 End) 8 H4BXG-10108-D18-ND 59 44 38 
AO cesemece ee Mae SOLS OO ND 10 | H4BXG-10110-L18-ND 61 4539 
esse na 10 Reso §668 50 Ad 12 | H4BXG-10112-L18-ND 62.4640 
Fig. 1 4 H3BBG-10104-(J8-ND 71525 12 H5BBT-10112-L0-ND 70.5144 Sr AWE 
(Socket to 5S EBBBGAOIOSEIGNDS 71 53) AAS 2 HSBXT-10102-40-ND 57 42.36 ANS WIRE 
Socket) 6 BBS Oeunee 72 «53 AG 3 | HSBXT-10103-LJ0-ND 57 42 37 2 | H4BBG-1010201-ND 60 45 39 
& | ReBRS OO eNEE 7S (54 4G Fig. 4 4 | HSBXT-10104-[0-ND 58 43 37 3 | H4BBG-10103-C1-ND 61 45 39 
10 RRCEBC IOUS 74 55 A? (Socket 5 | HSBXT-10105-0-ND 59 43 37 Fig. 1 4 | H4BBG-10104-D1-ND 62 46 39 
12 (BSBBGSOMESNDE 75 55 46 Single 6 | HSBXT-10106-D0-ND 59 44 38 (Socketto] 5 |H4BBG-10105-C1-ND 62 46 40 
2 H3ABG-10102T]8-ND 71.5346 End) 8 H5BXT-10108-LJ0-ND 61 -.45_—s.39 Socket) 6 H4BBG-10106-L11-ND 63 47-40 
3 H3ABG-10103-L18-ND 72.5346 10 H5BXT-10110-L0-ND 62 46 40 8 H4BBG-10108-L1-ND 64 48 41 
Fig. 2 4 |RBABGSIOIOS ENDS .73) 54 46 12 | HSBXT-10112-K0-ND 63 .47_—«w40. 10 | H4BBG-10110-C1-ND 66 49.42 
(Pin to 5 eee 3S 84 A? 22 AWG WIRE 12 | H4BBG-10112-11-ND_ 67.50.43 
Socket) & Pee 4 4 AT 2 | H4BXG-10102-C1-ND 55 41 35 
8 | H3ABG-10108-18-ND .75 55 48 2 HSBBT-10102-12-ND 63 47  .40 4 ee aye 
10 | H3ABG-10110-018-ND 76 56 48 3 HSBBT-10103-2-ND 64 47 41 ; j eaermecnn 
12 | H3ABG-10112-L18-ND 77 _—.57__—.49 F 4 HSBBT-10104-2-ND 64 48 41 Fig. 4 : ; ; 
Fig. 1 (Socket 5 H4BXG-10105-C]1-ND 57 .42—.37 
2 | H8AAG-10102-018-ND .73 54 .47 5 HSBBT-10105-2-ND 65 48 42 
(Socket to ‘ = Single 6 H4BXG-10106-C]1-ND 58 43 37 
3 H3AAG-10103-(18-ND 74 55 AT 6 H5BBT-10106 ND 66 49 42 
Socket) End) 8 H4BXG-10108-C]1-ND 59 44.38 
4 | H8AAG-10104-018-ND 74 55 48 8 HSBBT-10108-2-ND 67 49 .43 io (teeeeertetited 6; 45 sa 
Fig. 3 5 | H3AAG-10105-Cl8-ND 75 55 48 10 | HSBBT-10110-02-ND 68 50 44 2 eeeeenetet co as ao 
sald 6 H3AAG-10106-LI8-ND .76 56 .48 12 | HSBBT-1011212-ND_ 705144 : : : 
in) 8 | H3AAG-10108-L18-ND .77 57 49 2 HSBXT-10102-42-ND 57 42.36 DF22 CONTACTS 
10 | H3AAG-10110-018-ND 78 57 50 3 H5BXT-10103-2-ND 57 42.37 Te AWG IRE 
12 | H3AAG-10112-118-ND 79 58 _—50 Fig. 4 4 HSBXT-10104-12-ND 58 43 .37 
2 H3BXG-10102-(18-ND 60 44 38 (Socket 5 H5BXT-10105-J2-ND 59 4387 2 H6BBT-10102-]7-ND 72 «=6.53 46 
3 H3BXG-10103-18-ND .60 45  .39 Single 6 H5BXT-10106-L12-ND 59 44 38 3 H6BBT-10103-J7-ND 73547 
Fig. 4 4 H3BXG-10104-(18-ND 61 45 39 End) 8 H5BXT-10108-L12-ND 61 .45—s 39 Fig. 1 4 H6BBT-10104-[]7-ND 73547 
(Socket 5 | H3BXG-10105-CI8-ND 61 45 39 10 | HSBXT-10110-12-ND 62 46 40 (ocketto] 5 H6BBT-10105-C7-ND 74 «5547 
Single 6 H3BXG-10106-8-ND 62 46  .40 12 H5BXT-10112-12-ND 63. .47_—s 40 Socket) 6 H6BBT-10106-LJ7-ND  .75 5548 
End) 8 H3BXG-10108-L18-ND 63 47 40 8 H@6BBT-10108( 17ND 76 56D 
jo | H3BxXG-10110-08-ND 64 47 41 10 | H6BBT-10110-7-ND  .77. 57.49 
42 | H3BxXG-10112(08-ND 65 48 42 12 | H6BBT-10112(7-ND .79 58 50 
2 H3AXG-10102-(18-ND 62 46 39 2 H4BBT-1010218-ND 57 42 36 2 H6BXT-101027-ND 61.4539 
3 | H8AXG-10103-L18-ND 62 46 40 3 H4BBT-10103-L18-ND 57 42.37 3 H6BXT-10103-C7-ND 62 46  .40 
Fig. 5 4 H3AXG-10104-(J8-ND 63 46 40 Fig. 1 4 H4BBT-10104-(18-ND 58 43 37 Fig. 4 4 H6BXT-10104-L]7-ND 63 6 40 
(Pin 5 H3AXG-10105-J8-ND 63 47 ~~ «40 (Socket to 5 H4BBT-10105-(J8-ND 59 43° «38 (Socket 5 H6BXT-10105-L]7-ND 63 47 ~~ ~40 
Single 6 H3AXG-10106-J8-ND 64 A7 AL Socket) 6 H4BBT-10106-(J8-ND 59 44 38 Single 6 H6BXT-10106-L]7-ND 64 A7 At 
End) 8 H3AXG-10108-L18-ND 65 48 41 8 H4BBT-10108-L18-ND 61. «45—S 39) End) 8 H6BXT-10108-L17-ND 654842 
10 | H3AXG-10110-018-ND 66 49 42 10 | H4BBT-10110-K18-ND 62 46 40 10 | H6BXT-10110-C7-ND 67 49.43 
12 | H3AXG-10112-018-ND 67 50 43 12 | H4BBT-10112018-ND 63 47° 41 12 | H6BXT-10112-7-ND 68 50 .43 
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Features: + 2-15 circuits 
polarizing ramp + Lead in chamfer facilitates mating 


fol Waldom 
ee 


Electrical: + Voltage: 250V + Current: 2.0A + Contact 
Resistance: 40mQ max. »* Dielectric Withstanding 


Voltage: 500V = Insulation Resistance: 1000MQ min. 


+ Standard with center 


NeW? 1.5mm 
Connectors 


Physical: + Operating Temperature: -25 to 
85°C + Housing: Glass filled 6/6 nylon, UL 
94V-0 + Headers: Color beige glass filled 
4/6 nylon, UL 94V-0 + Contact: Brass 
Alloy + Plating: 2.54um Tin/Lead 


Cut Tape T&R Cut Tape T&R 
Cir- | Dim. (mm) Price Each Digi-Key Pricing | Molex Cir- | Dim.(mm) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Molex 
cuits) A B 1 10 100 | Part No. 1,000 _| Part No. cuits} A B__ | PartNo. 1 10 100 | Part No. 1,000 _| Part No. 
Fig. 1 Header - Vertical 13 | 20.80 18.00|WM2059CT-ND 243 2.15 1.44|WM2059TR-ND 1002.63 | 87438-1333 
2 1430 150 RUNGGMGRINGN cy 77 so IRUNECSENRMTEN oca04 |eraa7-0209 14 | 22.30 19.50]WM2060CT-ND 259 2.29 1.53|WM2060TR-ND 1066.43 | 87438-1433, 
15 | 23.80 21.00|WM2061CT-ND 2.74 2.43 1.62|WM2061TR-ND 1130.26 | 87438-1533 
3 | 5.80 3.00 | WM2035CT-ND 1.01 .89 .60 | WM2035TR-ND 414.79 | 87437-0333 
4 | 7.30 4.50 | WM2036CT-ND 1.15 1.02 .68 | WM2036TR-ND 473.22 | 87437-0433 Giau NDINaneione( (nin Digi Key Price Each Molex 
5 | 8.80 6.00 | WM2037CT-ND 1.29 1.14 .76 | WM2037TR-ND 529.24 | 87437-0533 cuits A B Part No. 1 10 100 | PartNo. 
6 [10.30 7.50 | WM2038CT-ND 1.43 1.26 .84 | WM2038TR-ND _587.67 | 87437-0633 Fig. 3 Housing 
7 |11.80 9.00 | WM2039CT-ND 1.56 1.38 .92 | WM2039TR-ND 643.49 | 87437-0733 2 4.10 1.50 WM2086-ND 26 23 16 | 87439-0200 
8 [13.30 10.50] WM2040CT-ND 1.71 1.51 1.01 | WM2040TR-ND 704.71 | 87437-0833 3 5.60 3.00 WM2087-ND 28 25 17 | 87439-0300 
9 |14.80 12.00] WM2041CT-ND 1.83 1.62 1.08 | WM2041TR-ND 752.57 | 87437-0933 bg 7.10 4.50 WM2088-ND 30 27 18 87439-0400 
10 |16.30 13.50] WM2042CT-ND 1.95 1.73 1.15 | WM2042TR-ND — 803.22 | 87437-1033 5 8.60 6.00 WM2089-ND 33 30 -20 | 87439-0500 
11 | 17.80 15.00] WM2043CT-ND 2.07 1.83 1.22 | WM2043TR-ND 850.89 _| 87437-1133 8 10.10 7.50 MUN2OCONE 36 32 21__| 87439-0600 
12 |19.30 16.50; WM2044CT-ND 219 1.94 1.29 | WM2044TR-ND 901.53 | 87437-1233 £ 1260." + 8100 MALES HSL) 39 a seh | B7S39-0700 
13 |20.80 18.00] WM2045CT-ND 2.33 2.06 1.38 | WM2045TR-ND 961.08. | 87437-1333 8 ae ee) LN a) <6 ee | RIESD 2600 
9 14.60 12.00 WM2093-ND 42 37 .25 | 87439-0900 
14 |22.30 19.50; WM2046CT-ND 2.43 215 1.43 | WM2046TR-ND 999.85 _| 87437-1433 
15 | 23.80 21.00] WM2047CT-ND 2.55 2.26 1.51 | WM2047TR-ND 1050.30 | 87437-1533 - ven ee dae a - = BLS 1000 
: : = : : : i : = "1 17.60 15.00 WM2095-ND 44 39 .26 | 87439-1100 
Fig. 2 Header - Right Angle 12 19.10 16.50 WM2096-ND 47 42 28 | 87439-1200 
2 | 4.30 1.50 | WM2048CT-ND 85 .75 .50 | WM2048TR-ND 348.37 | 87438-0233 13 20.60 18.00 WwM2097-ND 47 42 28 | 87439-1300 
3 5.80 3.00 | WM2049CT-ND 1.07 94  .63 | WM2049TR-ND 438.71 | 87438-0333 14 22.10 19.50 WM2098-ND 48 43 29 87439-1400 
4 | 7.30 4.50 | WM2050CT-ND 1.19 1.06 .71 | WM2050TR-ND 491.94 | 87438-0433 15 23.60 21.00 WM2099-ND 50 44 .30 | 87439-1500 
5 | 8.80 6.00 | WM2051CT-ND 1.22 1.08 .72| WM2051TR-ND 502.90 | 87438-0533 
6 [10.30 7.50 | WM2052CT-ND 1.40 1.24 .83 | WM2052TR-ND _576.91__| 87438-0633 Digi-Key Pricing Molex 
7 |11.80 9.00 | wMzosscT-ND 1.65 1.46 .98 | WMZ0s3TR-ND 680.79 | 87438-0733 | | Description eareho 9 18 Barto: 
8 [13.30 10.50| WM2054CT-ND 1.78 1.57 1.05 | WM2054TR-ND 731.24 | 87438-0833 Grimp Terminal 24-28, AWG ARUN EN) z00 4.04 6742150000 
9 |14.80 12.00] WM2055CT-ND 1.81 1.61 1.07 | WM2055TR-ND 747.20 | 87438-0933 Hand Crimp Tool MUNG ERNE 169.37 each 63811-3600 
10 |16.30 13.50] WM2056CT-ND 1.97 1.74 1.16 | WM2056TR-ND = 811.56 | 87438-1033 Manual Wire Stripper WMs9969-ND 71.38 each 63817-0000 
141 | 17.80 15.00] WM2057CT-ND 2.13 1.88 1.25 | WM2057TR-ND — 875.00 | 87438-1133 Blade Replacement Straight WM9970-ND 34.13 each 63817-0070 
12 |19.30 16.50; WM2058CT-ND 2.28 2.02 1.35 | WM2058TR-ND 938.82 | 87438-1233 Blade Replacement V WMg9971-ND 34.13 each 63817-0071 


2mm Sherlock™ 
Connectors 


Features: 


+ Positive locking provides secure mating retention + Four-wall shroud with 
guide plate protects pins and facilitates mating + Compact low-profile design for 
space savings + Polarizing end walls prevent mismating 

Electrical: 


+ Voltage: 125V + Current: 2.0A +» Contact Resistance: 20mQ max. = Dielectric 
Withstanding Voltage: 500V_ + Insulation Resistance: 1000MQ min. 


Physical: 
+ Housing: Polyamide, UL 94V-0 + Housing Contact: Brass + Plating: Tin/Lead 
* Operating Temperature: -40°C to +105°C + UL File No.: E29179 + CSA File 
No.: LR19980 
Cir- | Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Molex Cir- | Dimension(mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits A Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | cuits A Part No. 1 10 100 | Part No. 
Header - Vertical 9 20.30 WM6045-ND 94 84 56 | 35363-0910 
2 7.70 WM5992-ND 37 34 .23 | 35362-0210 > | 10 22.30 WM6046-ND 1.03 ot .61 | 35363-1010 
3 9.70 WM5993-ND 45 40 .27 | 35362-0310 1 24.30 WM6047-ND 1.09 7 .65 | 35363-1110 
4 10.30 WM5994-ND 50 45 .30 | 35362-0410 12 26.30 WM6048-ND 1.14 1.01 .67 | 35363-1210 
5 12.30 WM5995-ND 60 53 .36 | 35362-0510 Crimp Housing 
6 14.30 WM5996-ND 65 58 .39 | 35362-0610 
F 1620 OIVESSPND = 4 day aenengrio 2 7.20 WM5981-ND 23 20 14 | 35507-0200 
3 ee wIMES OREN as 4 eae |eaeaee pata 3 9.20 WM5982-ND 25 23 15 | 35507-0300 
5 pat NESS 50 a tear, |kgeses'neia: 4 10.30 WM5983-ND 28 25 17 | 35507-0400 
‘0 550 Witeooo ND: 18 oe 5a. (tassendoio 5 12.30 WM5984-ND 30 27 18 | 35507-0500 
1 24.30 WM6001-ND 1.03 om 61 | 35362-1110 8 14.30 CUBES) 32 29 19 | 3507-0600 
12 26.30 WM6037-ND 1.08 96 .64 | 35362-1210 3 7 16.30 WM5986-ND 35 31 .21 | 35507-0700 
Header - Right Angle 8 18.30 WM5987-ND 37 34 .23 | 35507-0800 
5 a5 RIeCaanNG, = 33 3a: | Seses.b210 9 20.30 WM5988-ND 39 35 .23 | 35507-0900 
a 556 SERENE 3 ae Sg |saesan nates 10 22.30 WM5989-ND 40 36 .24 | 35507-1000 
4 4es0 GINO 56 ve Jaa. p|eeesesGai0l 14 24.30 WM5990-ND A 37 .25 | 35507-1100 
‘ 7 40.80: whteoat_ND re fe “agi | 26468-0610 12 26.30 WM5991-ND 43 39 .26 | 35507-1200 
6 14.30 WM6042-ND 70 62 .42 | 35363-0610 Crimp Terminal, 24-30 AWG 
7 16.30 WM6043-ND 79 70 47 | 35363-0710 4 |Contact: Phosphor Bronze | wm6050-ND = 07 .06 | 50212-8100 
8 18.30 WM6044-ND 89 79 53 | 35363-0810 Plating: Tin 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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rholex Waldom 2mm Milli-Grid™ Connectors 


HEADERS: Electrical: + Qurrent: 2.0A * Dielectric Withstanding Voltage: S00V (Shrouded Vertical, SMT, and Right — Black LCP, UL 94V-O, Side Entry and Side Entry SMT: Black nylon, UL 94V-0) +» Contact: Phosphor Bronze + Plating: 15,1" 
Angle: 1000V) = Insulation Resistance: 1000MQ min. Physical: + Housing: 4/6 nylon, UL 94V-0 (Right Angle: Black — Select Gold + Temperature: -55 to +105°C. 

glass-filled polyester, UL 94-0) » Contact: Phosphor Bronze » Plating: 15,1" Select Gold + Temperature: -55 to +105°C CRIMP TERMINAL: Electrical: + Voltage: 125V + Qurrent: 26AWG: 1.5, 28AWG: 1.0, and 30AWG: 0.5 + Contact 
RECEPTACLE: Electrical: + Voltage: 125V + Current: 1.0A + Contact Resistance: 25mQ max. (Side Entry, Side Entry Resistance: 40mQ max. Physical: + Contact: Phosphor Bronze + Plating: 1511” Select Gold + Temperature: -40 to +105°C 
SMT, and Top/Bottom Entry: 15mQ max.) * Dielectric Withstanding Voltage: 500V AC (Top/Bottom Entry: 1000V) + Wire Range: 26-30AWG = Insulation Range: 1.40mm diameter max. 

* Insulation Resistance: 1000M Q min. Physical: + Housing: Black glass-filled polyester, UL 94V-0 (Top/Bottom Entry: + CRIMP HOUSING: Physical: + Housing: Black glass-filled polyester, UL 94V-0 + Temperature: -55 to +105°C 


Fig. 1 — Vertical Fig. 4— Shrouded Right Angle 
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Digi-Key Pricing Molex it Dimension (mm) | Digi-Key Molex 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | cuits A B Part No. 1 100 Part No. 
Headers — Vertical Headers — Shrouded Vertical (cont.) 
4 3.90 2.00 | WM18201-ND 60 5.29 35.27 | 87089-0416 24 | 26.65 22.00 | WM18068-ND 265 23.41 156.06 | 87331-2420 
6 5.90 4.00 | WM18202-ND 81 712 47.46 | 87089-0616 3 30 | 32.65 28.00 | WM18069-ND 3.31 29.23 194.86 | 87331-3020 
8 7.90 6.00 | WM18203-ND .93 8.17 54.46 | 87089-0816 40 | 42.65 38.00 | WM18070-ND 443 39.08 260.52 | 87331-4020 
10 9.90 8.00 | WM18204-ND 1.03 9.12 60.82 | 87089-1016 44 | 46.65 42.00 | WM18071-ND 4.87 42.98 286.55 | 87331-4420 
12 11.90 10.00 | WM18205-ND 1.25 11.02 73.46 | 87089-1216 50 | 52.65 48.00_| WM18072-ND 5.53 48.82 325.47 | 87331-5020 
14 13.90 12.00 | WM18206-ND 130 11.47 76.48 | 87089-1416 Headers — Shrouded Right Angle 
16 15.90 14.00 | WM18207-ND 1.38 12.22 81.44 | 87089-1616 r 568 200 RWNTSOSEING! 407 gids 69.18 | 8799050450 
18 17.90 16.00 | WM18208-ND 156 13.76 91.72 | 87089-1816 
6 8.65 4.00 | WM18089-ND 115 10.18 67.84 | 87333-0620 
20 19.90 18.00 | WM18209-ND 1.84 16.20 107.99 | 87089-2016 8 sos 6.00 | WM18090-ND 119 1046 ©6972 | 87333-0820 
22 | 21.90 20.00__| WM18210-ND 2.03 17.87 __119.15_| 87089-2216 10 | 12.65 8.00 | WM18091-ND 1.22 10.79 71.95 | 87333-1020 
24 | 23.90 22.00 | WM18211-ND 2.09 1846 123.09 | 87089-2416 12 1465 10.00 | WM18092-ND 147 1294 86.29 | 87333-1220 
26 | 25.90 24.00 | WM18212-ND 2.08 1838 122.54 | 87089-2616 a 7 
1 28 | 27.90 26.00 | WM18213-ND 256 22.59 150.63 | 87089-2816 ts 16.65 12.00 eee Dee, aaa, Geek. | ceueeen ace 
16 18.65 14.00 | WM18094-ND 1.96 17.29 115.28 | 87333-1620 
30 | 29.90 28.00 | WM18214-ND 2.61 23.06 153.73 | 87089-3016 4 48 | 2065 1600 | WM18095-ND 220 1945 12967 | 87333-1820 
32 | 31.90 30.00_| WM18215-ND 2.68 23.64 157.57 | 87089-3216 20 | 2265 1800 | WM18096-ND 245 2160 144.00 | 87333-2020 
34 33.90 32.00 WM18216-ND. 2.72 24.04 160.27 87089-3416 22 24.65 20.00 WM18097-ND 2.70 23.81 158.71 87333-2220 
36 | 35.90 34.00 | WM18217-ND 288 25.40 169.31 87089-3616 24 | 26.65 22.00 | WM18098-ND 2.94 25.96 173.10 | 87333-2420 
38 | 37.90 36.00 | WM18218-ND 3.04 2683 178.85 | 87089-3816 30 | 3265 28.00 | WM18099-ND 368 3243 21621 87333-3020 
40 | 39.90 38.00 | WM18219-ND 3.20 28.19 187.97 | 87089-4016 40 | 4265 38.00 | WM18100-ND 491 43.35 289.01 87333-4020 
42 | 41.90 40.00 _| WM18220-ND 3.42 30.19 201.30 | 87089-4216 44 | 4665 4200 | WM18101-ND 540 4768 31784 | 87333-4420 
44 | 43.90 42.00 | WM18221-ND 3.51 30.99 206.60 | 87089-4416 50 | 52.65 48.00 _| WM18102-ND 6.14 54.21 361.38 | 87333-5020 
46 | 45.90 44.00 | WM18222-ND 3.68 32.46 216.37 | 87089-4616 = 
48 | 47.90 46.00 | WM18223-ND 3.89 34.35 228.99 | 87089-4816 Headers — Shrouded sMf: 
50 49.90 48.00 _| WM18224-ND 3.58 31.63 210.86 87089-5016 4 6.65 2.00 | WM18073-ND 1.26 11.13 74.20 87332-0420 
a ia r 6 8.65 4.00 | WM18074-ND 1.58 13.91 92.75 | 87332-0620 
Headers — Right Angle 8 | 10.65 6.00 | WM18075-ND 172 15.21 101.39 | 87332-0820 
4 4.00 2.00 | WM18112-ND 62 5.51 36.73 | 87049-0416 10 12.65 8.00 | WM18076-ND 1.76 15.54 103.59 | 87332-1020 
6 6.00 4.00 | WM18113-ND 66 5.85 38.98 | 87049-0616 12 14.65 10.00 _| WM18077-ND 1.97 17.37 115.83 | 87332-1220 
8 8.00 6.00 | WM18114-ND 84 7.45 49.69 | 87049-0816 14 16.65 12.00 | WM18078-ND 213 1877 125.16 | 87332-1420 
10 10.00 8.00 | WM18115-ND 119 10.50 69.99 | 87049-1016 16 18.65 14.00 | WM18079-ND 2.33 20.60 137.35 | 87332-1620 
12 12.00 10.00 _| WM18116-ND 1.28 11.28 75.23 | 87049-1216 5 18 | 20.65 16.00 | WM18080-ND 277 24.41 162.71 87332-1820 
14 14.00 12.00 | WM18117-ND 1.35 11.88 79.18 87049-1416 20 22.65 18.00 / WM18081-ND 268 23.63 157.52 87332-2020 
16 16.00 14.00 | WM18118-ND 142 12.49 83.26 87049-1616 22 24.65 20.00 | WM18082-ND 3.24 28.55 190.35 87332-2220 
18 18.00 16.00 | WM18119-ND 1.60 14.11 94.08 | 87049-1816 24 | 26.65 22.00 | WM18083-ND 3.29 29.01 193.37 | 87332-2420 
20 | 20.00 18.00 | WM18120-ND 1.66 14.61 97.42 | 87049-2016 30 | 32.65 28.00 | WM18084-ND 3.93 34.67 231.16 | 87332-3020 
22 | 22.00 20.00 | WM18121-ND 195 17.17 114.45 | 87049-2216 40 | 42.65 38.00 | WM18085-ND 4.91 43.35 289.01 87332-4020 
24 | 24.00 22.00 | WM18122-ND 191 1687 112.49 | 87049-2416 44 | 46.65 = 42.00 | WM18086-ND 5.40 47.68 = 317.84 | 87332-4420 
2 | 26 | 26.00 24.00 | WM18123-ND 2.28 20.13 134.22 | 87049-2616 50 | 52.65 48.00 NVMILGOB7EN G15 — 209-21 — 296188 ~ | 1879925020 
28 | 28.00 26.00 | WM18124-ND 246 21.72 144.82 | 87049-2816 Headers — Vertical SMT 
30 | 30.00 28.00 | WM18125-ND 263 23.22 154.81 87049-3016 
s2_| 3200 30.00 |WMI8I26ND 2.81 24.79 165.26 | 87049-3216 10 | 990 800 |WMieIsOND 176 tssi 10243 | 87267-1080 
34 34.00 32.00 WM18127-ND 2.80 24.71 164.73 87049-3416 12 11.90 10.00 WM18160-ND 1.95 17.24 114.91 87267-1250 
36 36.00 34.00 WM18128-ND. 2.86 25.23 168.17 87049-3616 14 13.90 12.00 WM18161-ND 210 18.50 123.33 87267-1450 
38 38.00 36.00 WM18129-ND 3.00 26.49 176.62 87049-3816 16 15.90 14.00 WM18162-ND 2.29 20.22 134.83 87267-1650 
40 | 40.00 38.00 | WM18130-ND 3.07 27.07 180.44 | 87049-4016 18 17.90 16.00 | WM18163-ND 246 21.70 144.64) 87267-1850 
42 | 42.00 40.00_| WM18131-ND 3.05 26.94 179.62_| 87049-4216 20 | 1990 18.00 | WM18164-ND 2.61 23.00 153.33 | 87267-2050 
44 | 44.00 42.00 | WM18132-ND 3.13 27.59 183.94 | 87049-4416 22 | 21.90 20.00 | WM18165-ND 287 25.36 169.10 | 87267-2250 
46 | 46.00 44.00 | WM18133-ND 3.26 28.77 191.83 | 87049-4616 24 | 23.90 22.00 | WM18166-ND 312 27.55 183.65 | 87267-2450 
48 | 48.00 46.00 | WM18134-ND 3.33 29.38 195.89 | 87049-4816 26 | 25.90 24.00 | WM18167-ND 3.38 29.86 199.10 | 87267-2650 
50 50.00 48.00 WM18135-ND 2.92 25.78 171.85 87049-5016 6 28 27.90 26.00 WM18168-ND 3.65 32.17 214.44 87267-2850 
eee s2 | 3190 3000 |WMIBI70ND 396 aga 22.83 | 87267-3250 
4 6.65 2.00 | WM18058-ND 94 8.30 55.36 | 87331-0420 34 | 33.90 32.00 | WM18171-ND 421 3711 247.38 | 87267-3450 
4 ieee 06 wah See 1 5 o6 ae ee ieee 36 | 35.90 34.00 _| WM18172-ND 445 39.29 261.93 | 87267-3650 
| ise, eas EE co eee | 38 | 37.90 36.00 |WMi8173.ND 4.74 41.86 279.10 | 87267-3850 
13 jaes 10.00 (WRTaceeINIEl 49> -Vigec 77 7B Ta7ast1b00 40 | 39.90 38.00 | WM18174-ND 10.10 89.16 594.37 | 87267-4050 
3 é : e i : é : 42 | 41.90 40.00 | WM18175-ND 4.92 43.43 289.54 | 87267-4250 
14 16.65 12.00 WM18063-ND. 1.55 13.65 90.98 87331-1420 44 43.90 42.00 WM18176-ND 515 45.48 303.19 87267-4450 
ic pote jae et Beat soe aoe ieee ed : or 46 45.90 44.00 _| WM18177-ND 4.21 37.16 247.72 87267-4650 
: : 4 : : : - 48 | 47.90 46.00 | WM18178-ND 446 39.35 262.32 | 87267-4850 
20 | 22.65 18.00 | WM18066-ND 221 19.47 129.77 | 87331-2020 50 | 4990 4800 | WM18179-ND 585 51.65 34432 | 87267-5050 
22 | 24.65 20.00 | WM18067-ND 243 21.46 143.05 | 87331-2220 (Canina) 
ontinuer 
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Fig. 7 — Vertical, Dual Row Through-Hole 
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2mm Milli-Grid™ Connectors 
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Fig. 10 —- Top/Bottom Entry SMT (VLPR2) 
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Cir- Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Molex Cir- Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. 
Board-to-Board Receptacle Receptacle — Top/Bottom Entry SMT (VLPR2) 
Vertical, Dual Row Through-Hole 4 4.00 2.00 | WM18103-ND 113 9.99 66.62 | 87340-0422 
4 4.19 2.00 | WM18000-ND 163 14.43 96.17 | 79107-0001 6 6.00 4.00 | WM18104-ND 153 13.53 90.23 | 87340-0622 
6 6.19 4.00 | WM18001-ND 1.88 16.60 110.67 | 79107-0002 8 8.00 6.00 | WM18105-ND 191 16.88 112.52 | 87340-0822 
8 8.19 6.00 | WM18002-ND 2.04 18.00 120.02 | 79107-0003 10 10.00 8.00 | WM18106-ND 2.46 21.72 144.77 | 87340-1022 
10 10.19 8.00 | WM18003-ND 2.33 20.57 137.14 | 79107-0004 jo | 12 12.00 10.00 | WM18107-ND 2.96 26.08 173.84 _| 87340-1222 
12 12.19 10.00 WM18004-ND. 2.56 22.60 150.65 79107-0005 14 14.00 12.00 WM18108-ND 4.08 36.04 240.28 87340-1422 
14 14.19 12.00 | WM18005-ND 2.73 24.06 160.38 —_| 79107-0006 16 16.00 14.00 | WM18109-ND 4.48 39.52 263.46 | 87340-1622 
16 16.19 14.00 | WM18006-ND 2.97 26.22 174.80 | 79107-0007 18 18.00 16.00 | WM18110-ND 4.86 42.88 285.88 | 87340-1822 
7 18 18.19 16.00 | WM18007-ND 3.19 28.18 187.86 —_| 79107-0008 20 | 20.00 18.00 | WM18111-ND 5.26 46.46 309.71 87340-2022 
20 | 20.19 18.00 | WM18008-ND 3.36 29.63 197.51 79107-0009 Board-to-Board Receptacle 
22 | 2219 20.00 | WM18009-ND 3.51 30.96 206.38 __| 79107-0010 Vertical, Dual Row Top/Bottom Entry SMT 
24 | 24.19 22.00 | WM18010-ND 3.83 33.79 225.25 ‘| 79107-0011 4 4419 2.00 | WM18015-ND 182 16.03 106.85 | 79109-0001 
30 | 30.19 28.00 | WM18011-ND 4.80 42.33 282.17 | 79107-0014 6 619 4.00 | WM18016-ND 206 1821 121.40 | 79109-0002 
40 | 40.19 38.00 | WM18012-ND 6.37 56.21 374.71 79107-0019 8 8.19 6.00 | WM18017-ND 231 20.40 135.97 | 79109-0003 
44 | 44.19 42.00 | WM18013-ND 7.04 6211 414.06 | 79107-0021 10 10.19 8.00 |WM18018-ND 256 2262 150.79 | 79109-0004 
50 50.19 48.00 | WM18014-ND 8.00 70.59 470.59 79107-0024 12 12.19 10.00 | WM18019-ND 288 25.46 169.71 79109-0005 
Receptacle — Side Entry 14 14.19 12.00 | WM18020-ND 2.99 2642 176.12 | 79109-0006 
8 8.20 6.00 | wM18136-ND 226 1993 13290 | 87264-0850 16 16.19 14.00 | WM18021-ND 3.26 28.78 191.86 | 79109-0007 
to 4050 8.00 | WM18137-ND 247 2183 145.51 87264-1050 11 | 18 18.19 16.00 | WM18022-ND 3.52 31.02 206.81 79109-0008 
12 | 1220 10.00 | WM18138-ND 270 23.78 158.55 | 87264-1250 20 | 20:19 18.00 ean Be). S209 1698) - )/ 72108-0009 
14 | 14.20 12.00 | WM18139-ND 299 2638 175.88 | 87264-1450 22 | 22.19 20.00 soe BBG = SHOS)_ieeooa {72109-0010 
16 | 16.20 14.00 | WM18140-ND 3.13 27.63 184.23 __| 87264-1650 24 | 24.19 22.00 WMT8025:ND 420 37.06 = 247.06 | 79109-0011 
18 18.20 46.00  IRURTSTaRENTE 385 5953 doped — | 87264-1850 30 | 30.19 28.00 | WM18026-ND 5.25 46.34 308.94 ‘| 79109-0014 
29 | 2020 18.00 (eRitenrionen ep) “Sider poses - \le7seqs080 40 | 40.19 38.00 | WM18027-ND 7.03 62.06 413.75 | 79109-0019 
22 | 2220 20.00 Neat B76; taae7r. essa:  lg7eal osep 44 | 44.19 42.00 | WM18028-ND 7.74 68.29 455.27 ‘| 79109-0021 
o4 | 2400 22.00 (URTTR EIR Loot 3636 2 ease. | \eroerouen 50 | 50.19 48.00 _| WM18029-ND 8.06 71.10 473.98 __| 79109-0024 
26 26.20 24.00 | WM18145-ND 446 39.40 262.64 87264-2650 Crimp Housing — Standard 
28 | 28.20 26.00 | WM18146-ND 4.68 41.30 275.31 87264-2850 4 4.20 2.00 | WM18030-ND 34 2.99 19.90 | 51110-0450 
8 | 30 | 30.20 28.00 | WM18147-ND 4.90 43.25 288.32 ‘| 87264-3050 6 6.20 4.00 | WM18031-ND 44 3.90 25.97 | 51110-0650 
32 32.20 30.00 | WM18148-ND 5.12 45.14 300.96 87264-3250 8 8.20 6.00 | WM18032-ND 47 4.18 27.88 51110-0850 
34 34.20 32.00 | WM18149-ND 5.34 4710 314.00 87264-3450 10 10.20 8.00 | WM18033-ND -50 4.41 29.39 51110-1050 
36 36.20 34.00 | WM18150-ND 5.55 49.00 326.64 87264-3650 12 12.20 10.00 | WM18034-ND 52 4.58 30.53 51110-1250 
38 38.20 36.00 | WM18151-ND 5.77 50.95 339.68 87264-3850 14 14.20 12.00 | WM18035-ND 59 5.20 34.69 51110-1450 
40 40.20 38.00 | WM18152-ND 5.99 52.84 352.29 87264-4050 16 16.20 14.00 | WM18036-ND 68 6.01 40.04 51110-1650 
42 42.20 40.00 | WM18153-ND 6.20 54.74 364.96 87264-4250 12 |) 18 18.20 16.00 | WM18037-ND 73 6.46 43.06 51110-1850 
44 44.20 42.00 | WM18154-ND 640 56.47 376.46 87264-4450 20 20.20, 18.00 | WM18038-ND 80 7.08 47.20 51110-2050 
46 | 46.20 44.00 | WM18155-ND 6.69 58.99 393.29 __| 87264-4650 22 | 2220 20.00 RUNISOSSEN 262A _ SAN _|'51110-2250 
48 | 48.20 46.00 | WM18156-ND 686 60.53 403.52 | 87264-4850 24 | 2420 oe 00 EEN Od BOR” /Bb.00 ||| SI 1032850 
50 | 50.20 48.00 _| WM18157-ND 7.08 62.44 416.29 _| 87264-5050 26 | 26.20) 24.00 aN POU) B.90'° 08160" SIT 10- 2600 
: 28 | 28.20 26.00 | WM18042-ND 1.08 9.54 63.57 | 51110-2850 
Receptacle — Side Entry SMT 30 | 30.20 28.00 _|WM18043-ND 115 10.16 67.74 _| 51110-3050 
10 10.20 8.00 | WM18180-ND 3.83 33.77 225.15 —_| 87368-1020 Crimp Housing — With Polarization Keys 
12 12.20 10.00 | WM18181-ND 4.59 40.53 270.22 _—| 87368-1220 
14 | 14.20 12.00 |WM18182-ND 4.84» 42.72 284.80 _| 87368-1420 8) 820 6.00 Ee aaa gl ANB 2G.” |) 110 DESI 
16 16.20 14.00 | WM18183-ND 5.06 44.67 297.83 | 87368-1620 0 1020 8.00 eo 200 pon i a eee 
18 18.20 16.00_| WM18184-ND 5.36 47.25 315.01 87368-1820 ud 12.20 10.00 AMIE ae e58 — S089) =) SHlO25) 
20 | 20.20 18.00 | WM18185-ND 5.49 48.40 322.67 _—_‘| 87368-2020 be 420 ea on CR ta Pees 
16 16.20 14.00 | WM18048-ND 68 6.01 40.04 | 51110-1651 
22 | 22.20 20.00 | WM18186-ND 5.57 49.15 327.67 __| 87368-2220 46 1820 16.00 (ROnnisnmettn a eae. d306. | (sidto-jest 
24 | 24.20 22.00 | WM18187-ND 6.08 53.68 357.88 | 87368-2420 12 | 29 | 2020 18.00 |Rtnieocsts 0 08 -d7501~ |E1410-3084 
26 | 26.20 24.00 | WM18188-ND 6.36 56.15 374.31 87368-2620 22 | 2229 20.00 WRTTSOSIIND ‘67 aaah SEL ad 51410-2251 
28 | 28.20 26.00 | WM18189-ND 6.49 57.30 382.00 __| 87368-2820 
24 | 24.20 22.00 | WM18052-ND 94 8.34 55.57 ‘| 51110-2451 
9 | 30 | 30.20 28.00 | WM18190-ND 682 60.17 401.16 | 87368-3020 26 | 2620 2400 [WAI soRsIND 101 B90° 88.36 | 1110-2651 
32 | 32.20 30.00 | WM18191-ND 716 63.16 421.09 | 87368-3220 23 | 2820 26.00 | WM18054-ND 108 954 6357 | 51110-2851 
34 | 34.20 32.00 | WM18192-ND 7.79 68.77 458.45 _—_‘| 87368-3420 30 | 3020 28.00 |WwM1g055-ND 115 1016 6774 ‘| 51110-3051 
36 | 36.20 34.00 | WM18193-ND 8.44 74.50 496.66 | 87368-3620 Crimp Terminal 
38 | 38.20 36.00 | WM18194-ND 9.09 80.22 534.77 __| 87368-3820 (26-30 AWG) WM18056-ND - 143 11.42 | 50394-8100 
40 | 40.20 38.00 | WM18195-ND 9.09 80.23 534.85 | 87368-4020 13 |— . 
Crimp Terminal WM1128CT-ND* a 95 7.57 
42 | 42.20 40.00 | WM18196-ND 9.74 85.97 573.12 | 87368-4220 a AWG) WM1128TR-ND¢ 378.45/10,000 50394-8051 
44 | 44.20 42.00 | WM18197-ND 10.37 91.51 610.08 —_| 87368-4420 
46 | 46.20 44.00 |WM18198-ND 11.65 102.79 685.29 | 87368-4620 = [Hand Tool for 2mm WM18057-ND 180.33 = = 11-01-0204 
48 | 48.20 46.00 |WM18199-ND 1215 107.25 715.00 | 87368-4820 timp. Contacts 
50 | 50.20 48.00 _| WM18200-ND 12.68 111.88 745.84 _| 87368-5020 *CT =Cutdown. +TR = Tape and Reel. 
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oullins 2mm Connectors 


SPECIFICATIONS: Current Rating: 1 Amp Contact Resistance: 20 milli Ohm Max. Dielectric Withstanding: 500 VAC Operating Temperature: -40°C to +105°C Contact Material: Headers: Brass, Receptacles: 
Phosphor Bronze. Insulator Material: Polyester, UL 94V-0 Contact Finish: Selective Plating, Gold/Tin 


Dee ai 


He oY 
~_3.00 


“s 7 eee 


B—-+| 


p{_+2.00 , +! 0.50 ; 
}.______ B ——___+ 
Cir- Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Sullins Cir- Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Sullins 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
Single Row Header, Straight 25 | 48.00 50.00 | S2106-25-ND 1.07. 93 79 | PRPN251PARN 
2 2.00 4.00 | S2105-02-ND 44 38 ~—-.33.: | PRPNO21PAEN 26 50.00 52.00 | $2106-26-ND 110 .96 .81 | PRPN261PARN 
3 4.00 6.00 | S2105-03-ND 46 40 34 | PRPNO31PAEN 27 52.00 54.00 | $2106-27-ND 113. .99 —.84_| PRPN271PARN 
4 6.00 8.00 | S2105-04-ND 48 42 36 | PRPNO41PAEN 28 54.00 56.00 | $2106-28-ND 116 1.01 86 | PRPN281PARN 
is 8.00 10.00 | S2105-05-ND 50 44 37 | PRPNOS1PAEN 29 56.00 58.00 | S2106-29-ND 119 1.04 88 | PRPN291PARN 
6 | 10.00 12.00 Bsz05s0e:Nb) 027 45. _489..1] /PRENOGIPAEN 30 | 58.00 60.00 | S2106-30-ND 1.22 1.08  .90 | PRPN301PARN 
£ 12.00 14.00 | S2105-07-ND 54 7 40 | PRPNO71PAEN 31 60.00 62.00 | S2106-31-ND 1.25 1.09 .92 | PRPN311PARN 
8 14.00 16.00 | S2105-08-ND -56 49 41 | PRPNO81PAEN 5 32 62.00 64.00 | S2106-32-ND 1.28 1.12 .95 | PRPN321PARN 
9 16.00 18.00 | S2105-09-ND 58 51 43 | PRPNOS1PAEN 33 64.00 66.00 | $2106-33-ND 1.31. 114  .97 | PRPN331PARN 
10 18.00 20.00 | S2105-10-ND 600 «52.44 | PRPN101PAEN 34 | 66.00 68.00 | S2106-34-ND 134 117 99 | PRPN341PARN 
i 20.00 22.00 _ pzi0baiTaNG GBB ap AB] ERENTIIEAEN 35 68.00 70.00 | $2106-35-ND 137 119 1.01 | PRPN351PARN 
12 | 22.00 24.00 | $2105-12-ND (OH 388), a8 || PRPNIZTPAEN 36 | 70.00 72.00 | $2106-36-ND 140 1.22 1.03 | PRPN361PARN 
13 | 24.00 26.00 S2105sS:NB 3G) 258). 249" | -PRPNISTPAEN 37 | 72.00 74.00 | $2106-37-ND 1.43 1.25 1.06 | PRPN371PARN 
14 | 26.00 28.00 /S2105-14-ND 368 59°90: | RENT 41 PAEN 38 | 74.00 76.00 | $2106-38-ND 1.46 1.27 1.08 | PRPN381PARN 
15 | 28.00 30.00 Fee 20! “el. 406" | ERENIOIBAEN 39 | 76.00 78.00 | $2106-39-ND 1.49 130 1.10 | PRPN391PARN 
16 30.00 92.00 [ESeiDesIeANE) fet 78859 1| PRENIGIPAEN 40 78.00 80.00 | $2106-40-ND 1.41 1.23 1.04 | PRPN401PARN 
17 32.00 34.00 | S2105-17-ND 74 64 55 | PRPN171PAEN Single Row Receptacle Straight 
18 34.00 36.00 | S2105-18-ND 76 66 56 | PRPN181PAEN 
19 | 36.00 38.00 | $2105-19-ND 78 68 58 | PRPN191PAEN 2 6.00 8.50 | $2108-04-ND 6050). © 92. | (PPPNO41BFON 
20 | 38.00 40.00 ‘| $2105-20-ND 80 70 59 | PRPN201PAEN 5 8.00 10.50 | $2103-05-ND 63 53-34 | PPPNOSIBFCN 
1 24 40.00 42.00 | $2105-21-ND 82 71 61 | PRPN211PAEN 6 | 10.00 12.50 | $2103-06-ND 67 = 5636 | PPPNO61BFCN 
22 42.00 44.00 | $2105-22-ND 84 73.62 | PRPN221PAEN 7 12.00, 14.50 eae Pumice aa EDC 
23 44.00 46.00 | S2105-23-ND 86 75  .63 | PRPN231PAEN e 14.00 16.50 SEIDEN gL 368 AN ERENOSIBECN 
24 46.00 48.00 | $2105-24-ND 88  .77 65 | PRPN241PAEN 9 16.00 18.50 | S2103-09-ND 81 67 43: | PPPNOS1BFCN 
25 48.00 50.00 | $2105-25-ND 90  .78  .66 | PRPN251PAEN 10 18.00 20.50 | S2103-10-ND 84.70 45 _| PPPN101BFCN 
26 50.00 52.00 | S2105-26-ND 92 80 .68 | PRPN261PAEN 3 1 20.00 = 22.50 | S2103-11-ND 91 -76 49 | PPPN111BFCN 
27 | 52.00 54.00 | $2105-27-ND 94 82 ~+.69 | PRPN271PAEN 12 | 22.00 24.50 | $2103-12-ND 88. 82.252.) PRPN121BPGN 
28 54.00 56.00 | $2105-28-ND ‘06 «= 84.—Sts«71_~'|: PRIPN281PAEN 15 | 28.00 30.50 | S2103-15-ND 1.23 1.02.65 | PPPN151BFCN 
29 56.00 58.00 | S2105-29-ND 98 85  .72 | PRPN291PAEN 18 34.00 36.50 | S2103-18-ND 1.51 1.25 80 | PPPN181BFCN 
30 58.00 60.00 | $2105-30-ND 1.00  .87 74 | PRPN301PAEN 22 | 42.00 44.50 | $2103-22-ND 1.82 1.51 97 | PPPN221BFCN 
31 60.00 62.00 | S2105-31-ND 1.02.89 75 _| PRPN311PAEN 25 | 48.00 50.50 | S2103-25-ND 2.07 1.72 1.10 | PPPN251BFCN 
32 62.00 64.00 S$2105-32-ND 1.04 .90 .77_ | PRPN321PAEN 30 58.00 60.50 $2103-30-ND 2.49 2.06 1.32 | PPPN301BFCN 
33 64.00 66.00 S2105-33-ND 1.06 92 .78 | PRPN331PAEN 36 70.00 72.50 $2103-36-ND 2.98 2.47 1.58 | PPPN361BFCN 
34 66.00 68.00 | S2105-34-ND 1.08 94 80 | PRPN341PAEN 40 78.00 80.50 _ | S2103-40-ND 3.29 2.73 1.74 | PPPN401BFCN 
35 68.00 70.00 | S2105-35-ND 110 96 81 | PRPN351PAEN Single Row Receptacle, Right Angle 
36 70.00 72.00 | S2105-36-ND 112.97 _.83_| PRPN361PAEN 4 6.00 850 | S2104-04-ND 84. 70. 45 | PPPNO4IFGGN 
37 72.00 74.00 $2105-37-ND 1.14 99 .84 | PRPN371PAEN 5 8.00 10.50 S2104-05-ND 88 .73 .47 | PPPNO51FGGN 
38 74.00 76.00 $2105-38-ND 1.16 1.01 .85 | PRPN381PAEN 6 10.00 12.50 | $2104-06-ND 95 79 50 | PPPNO61FGGN 
39 76.00 78.00 | S2105-39-ND 118 1.03 87 | PRPN391PAEN 7 42.00 14.50 | $2104-07-ND 1.05 87.56 | PPPNO71FGGN 
40 78.00 80.00 | S2105-40-ND 1.11.97 _.82_| PRPN401PAEN ‘ 8 14.00 16.50 | $2104-08-ND 1142 93 60 | PPPNO81FGGN 
Single Row Header, Right Angle 9 | 16.00 18.50 | $2104-09-ND 116.96  .62 | PPPNO91FGGN 
2 2.00 4.00 | S2106-02-ND -38 34 -29 | PRPNO21PARN 10 18.00 20.50 | S2104-10-ND 1.19 .99 .63 | PPPN101FGGN 
3 4.00 6.00 | S2106-03-ND At 36.31 | PRPNO31PARN 12 22.00 24.50 | $2104-12-ND 1.40 1.16 .74 | PPPN121FGGN 
4 6.00 8.00 | S2106-04-ND 44 39-33. | PRPNO41PARN 15 28.00 30.50 | $2104-15-ND 1.79 1.48  .95 | PPPN151FGGN 
5 8.00 10.00) S2106-05-ND. A741 35 | PRPNOS1PARN 17 32.00 34.50 | S2104-17-ND 2.00 1.66 1.06 | PPPN171FGGN 
& 10,00 12.00 _[ESeu0e.06,NC) 30) ad 2875) | REPNOGIPARN Single Row Receptacle SMD Contacts, Pin 1 on Left Hand Side 
7 12.00 14.00 | $2106-07-ND 53.47. 40 | PRPNO71PARN rm m0 850 (SSTOeOnND 70. 58 37 | PPPNOAIBFIC 
suo te i =o 2 | Parone s | oo wao [seinen 7 ‘set | peemorarc 
10 18.00 20.00 | S2106-10-ND 62 54  .46 | PRPN101PARN e 10.00 OOO Ne BeOS 88") ERE NOG EEE 
i 20.00 22.00 _| $2106-11-ND 65 57 _.48 | PRPN111PARN i 12.00, 14.50 Eee at pian Aa PA aaa 
8 14.00 16.50 _| S2101-08-ND 1.02.85 54 _| PPPNO81BFLC 
12 22.00 24.00 | $2106-12-ND 68 60 51 | PRPN121PARN 
2 | 13 | 24.00 26.00 | $2106-13-ND 71 62 53 | PRPN131PARN 9 | 16.00 18.50 1.08) 90° 788) |: PPPNOSIBELG 
‘4 2600 28.00 | $2106-14-ND 74 «66s 55 | PRPNI41PARN 5A | 10 18.00 20.50 | $2101-10-ND 112.93 60 | PPPN101BFLC 
15 28.00 30.00 | $2106-15-ND ‘77 67-57 | PRPN1S1PARN 12 22.00 24.50 | $2101-12-ND 133° 141 71 | PPPN121BFLC 
16 30.00 32.00 | $2106-16-ND ‘30 70 59 | PRPN161PARN 15 | 28.00 30.50 | $2101-15-ND 1.68 1.40 89 | PPPN151BFLC 
7 32.00 3400 EaHCcER Nal ‘oa, 75, 62°" PRPNIZAPARN 18 | 34.00 36.50 | S2101-18-ND 2.03 1.69 1.08 | PPPN181BFLC 
18 34.00 36.00 | $2106-18-ND 86 75 64 | PRPN181PARN 20 | 38.00 40.50 | $2101-20-ND 2.24 1.86 1.19 | PPPN201BFLC 
19 36.00 38.00 | $2106-19-ND 89 78 66 | PRPN191PARN 22 | 42.00 44.50 | $2101-22-ND 2.49 2.06 1.32 | PPPN221BFLC 
20 38.00 40.00 S2106-20-ND 92 80 .68 | PRPN201PARN 25 48.00 50.50 $2101-25-ND 2.80 2.32 1.48 | PPPN251BFLC 
21 40.00 42.00 _| $2106-21-ND 95 83.70 _| PRPN211PARN Single Row Receptacle SMD Contacts, Pin 1 on Right Hand Side 
22 42.00 44.00 | $2106-22-ND 98 86  .73 | PRPN221PARN - 4 6.00 8.50 | $2102-04-ND 70 58 37 | PPPNO41BFLD 
23 44.00 46.00 | S2106-23-ND 1.01.88 75 _| PRPN231PARN 5 8.00 10.50 | $2102-05-ND 77.64 _.41_| PPPNO51BFLD 
24 46.00 48.00 | S2106-24-ND 1.04 91 77 | PRPN241PARN (Continued) 
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Cir- Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Sullins Cir- Dimension (mm) i-Key Price Each Sullins 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 | PartNo. Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 | PartNo. 
6 | 10.00 1250 | $2102-06-ND 84 70 45 | PPPNO61BFLD 14 | 12.00 14.00 | $2209-07-ND 1.68 1.40 .89 | PRPNO72MAMS 
7 | 1200 14.50 | $2102-07-ND 91.76 +49 | PPPNO71BFLD 16 | 14.00 16.00 | $2209-08-ND 1.79 1.48  .95 | PRPNO82MAMS 
8 14.00 16.50 §$2102-08-ND 1.02 85 .54 | PPPNO81BFLD 18 16.00 18.00 $2209-09-ND 1.86 1.54 -99 | PRPNO92MAMS 
9 16.00 18.50 §2102-09-ND 1.09 90 .58 | PPPNO91BFLD 20 18.00 20.00 $2209-10-ND 1.96 1.63 1.04 PRPN102MAMS 
io | 18.00 2050 | $2102-10-ND 112 93 60 | PPPN101BFLD 22 | 20.00 22.00 | $2209-11-ND 214 1.77 113 | PRPN112MAMS 
sp | 12 | 2200 2450 | S2102-12-ND 133.141. 71 | PPPN121BFLD > | 24 | 22.00 24.00 | $2209-12-ND 2.35 1.95 1.24 | PRPN122MAMS 
13. | 2400 26.50 | $2102-13-ND 147. 122 78 | PPPN131BFLD 26 | 24.00 26.00 | $2209-13-ND 2.52 2.09 1.34 | PRPN132MAMS 
15 | 2800 3050 \eetooen 168 140 89 | PPPNISIBFLD 28 | 26.00 28.00 | $2209-14-ND 2.73 227 1.45 | PRPN142MAMS 
18 | 34.00 36.50 | $2102-18-ND 2.03 1.69 1.08 | PPPN181BFLD = ae ee Rees ae a a PEAT CoHAte 
20 | 38.00 40.50 | $2102-20-ND 2.24 1.86 1.19 | PPPN201BFLD 7 sop ough San a ae SERA OUAUE 
2 | 42.00 44.50 eee 8 2 208) SE een eee nae 36 | 34.00 36.00 | S2209-18-ND 3.50 2.90 1.85 | PRPN182MAMS 
25 | 48.00 50.50 SaIbeee SU 0S 8. se eeNeo WELD. 38 | 36.00 38.00 | $2209-19-ND 3.71 3.08 1.97 | PRPN192MAMS 
Dual Row Headers, Straight 40 38.00 40.00 | $2209-20-ND 3.89 3.22 2.06 | PRPN202MAMS 
4 2.00 4.00 | $2210-02-ND 41 40.09 | PRPNO22PAEN 42 | 40.00 42.00 | $2209-21-ND 410 340 2.17 | PRPN212MAMS 
6 4.00 6.00 | $2210-03-ND 17 45 13. | PRPNO32PAEN 44 | 42.00 44.00 | $2209-22-ND 4.27. 3.54 2.26 | PRPN222MAMS 
8 6.00 8.00 | $2210-04-ND 96 83 .71 | PRPNO42PAEN 46 | 44.00 46.00 | $2209-23-ND 4.48 3.72 2.37 | PRPN232MAMS 
10 8.00 10.00 | $2210-05-ND 1.00 87  .74 | PRPNOS52PAEN 48 | 46.00 48.00 | $2209-24-ND 4.69 3.89 2.48 | PRPN242MAMS 
12 | 10.00 12.00 | $2210-06-ND 1.04.90 77 _| PRPNO62PAEN 50 | 48.00 50.00 | $2209-25-ND 4.87 4.04 2.58 | PRPN252MAMS 
14 | 1200 14.00 | $2210-07-ND 1.08 94  .80 | PRPNO72PAEN Dual Row Headers, Right Angle 
16 | 14.00 16.00 | $2210-08-ND 112.97 82 | PRPNO82PAEN 4 2.00 4.00 ] $2200-02-ND 132 1415 .97 | PRPNO22PARN 
18 | 16.00 18.00 | $2210-09-ND 146 1.01.85 | PRPNO92PAEN 6 4.00 6.00 | $2200-03-ND 1.38 1.20 1.01 | PRPNO32PARN 
20 | 18.00 20.00 | $2210-10-ND 1.20 1.04 88 | PRPN102PAEN 8 6.00 8.00 | $2200-04-ND 1.44 1.25 1.06 | PRPNO42PARN 
22 | 20.00 22.00 | $2210-11-ND 124 1.08 91 | PRPN112PAEN 10 8.00 10.00 | $2200-05-ND 1.50 1.30 1.10 | PRPNOS2PARN 
24 | 22.00 24.00 | $2010-412:ND 128. 1.11 94 | PRPN122PAEN 12 | 10.00 12.00 | $2200-06-ND 1.56 1.35 1.15 | PRPNO62PARN 
26 24.00 26.00 §2210-13-ND 1.32 1.15 .97 | PRPN132PAEN 14 12.00 14.00 $2200-07-ND 1.62 1.41 1.19 | PRPNO72PARN 
5 | 28 | 26.00 28.00 | 2210-14-ND 136 118 1.00 | PRPN142PAEN 16 | 14.00 16.00 | $2200-08-ND 1.68 1.46 1.23 | PRPNO82PARN 
30 | 28.00 30.00 | $2210-15-ND 1.40 122 1.03 | PRPNiS2PAEN 18 | 16.00 18.00 | $2200-09-ND 1.74 1.51 1.28 | PRPNO92PARN 
32 | 30.00 32.00 |$2210-16-ND 1.44 125 1.06 | PRPNIG2PAEN 20 | 18.00 20.00 | $2200-10-ND 1.80 1.56 1.32 | PRPN102PARN 
22 | 20.00 22.00 | $2200-11-ND 1.86 1.61 1.37 | PRPN112PARN 
36 | 34.00 36.00 | $2210-18-ND 152 1.32 142 | PRPN182PAEN 
3s | 3600 38.00 |eeerementn 466, “438° 1.46" | PRPNISOPAEN 24 | 22.00 24.00 | $2200-12-ND 1.92 1.67 1.41 | PRPN122PARN 
26 | 24.00 26.00 | $2200-13-ND 1.98 1.72 1.45 | PRPN132PARN 
40 | 38.00 40.00 eee tecane 00; Se 118 | BAR NeOCE AEN 28 | 26.00 28.00 | $2200-14-ND 2.04 1.77 1.50 | PRPN142PARN 
42) 40.00 42.00 ee eelane 16d 142 121 | PREN21ZPAEN 8 | 30 | 28.00 30.00 | $2200-15-ND 210 182 1.54 | PRPN152PARN 
44 | 42.00 44.00 BZeIeAND TGS NAGS 5 2 -PRENESER AGN 32 | 30.00 32.00 | $2200-16-ND 216 1.87 1.59 | PRPN162PARN 
46 | 44.00, 46.00) eee Tege 189" © 126".| PRENZS2PAEN 34 | 32.00 34.00 | $2200-17-ND 2.22 1.93 1.63 | PRPN172PARN 
48.) 46.00 48.00 ee eeaaane Te7G. “Ties “1-28”| PRE NeAe AEN 36 | 34.00 36.00 | $2200-18-ND 2.28 1.98 1.67 | PRPN182PARN 
50 | 48.00 50.00 | S2210-25-ND 1:80. | 4:56: 1:92. | PRPN252PAEN 38 | 36.00 38.00 | S2200-19-ND 2.34 2.03 1.72 | PRPN192PARN 
60 58.00 60.00 | S2210-30-ND 200 1.74 1.47 | PRPN302PAEN 40 38.00 40.00 | $2200-20-ND 240 2.08 1.76 | PRPN202PARN 
72 70.00 72.00 | S2210-36-ND 2.24 1.94 1.65 | PRPN362PAEN 42 40.00 42.00 | $2200-21-ND 2.46 2.13 1.81 | PRPN212PARN 
80_| 78.00 80.00 | $2210-40-ND 222 98! 1:08] .FRENAQ2PAEN 44 | 42.00 44.00 | $2200-22-ND 2.52 219 1.85 | PRPN222PARN 
Dual Row Headers, SMD, with Locating Peg 46 | 44.00 46.00 | $2200-23-ND 2.58 2.24 1.89 | PRPN232PARN 
4 2.00 4.00 | $2208-02-ND ‘60. 50. +32 | PRPNO22MAMP 48 | 46.00 48.00 | $2200-24-ND 2.64 229 1.94 | PRPN242PARN 
6 4.00 6.00 $2208-03-ND 88 73 .47_ | PRPNO32MAMP 50 48.00 50.00 $2200-25-ND 2.70 2.34 1.98 | PRPN252PARN 
8 6.00 8.00 | $2208-04-ND 442 93 60 | PRPNO42MAMP 60 | 58.00 60.00 | $2200-30-ND 3.00 260 2.20 | PRPN3O2PARN 
10 8.00 10.00 | $2208-05-ND 130 1.08  .69 | PRPNOS2MAMP 80 | 78.00 80.00 | $2200-40-ND 3.33 289 2.45 | PRPN402PARN 
12 | 10.00 12.00 | $2208-06-ND 1.47 1.22 .78_| PRPNO62MAMP Dual Row Receptacle Straight 
14 12.00 14.00 | $2208-07-ND 1.68 140  .89 | PRPNO72MAMP 6 4.00 6.00 | S2201-03-ND 88 0.73.47 | PPWNO32AFCN 
7 | 16 | 14.00 16.00 | S2208-08-ND 1.79 148  .95 | PRPNO82MAMP 8 6.00 8.00 | $2201-04-ND 1420.98.60 | PPWNO42AFCN 
18 | 16.00 18.00 | $2208-09-ND 1.86 154 99 | PRPNO92MAMP 10 8.00 10.00 S220 R05,NG) AAg:) 298). ~ 363" ))-PEWNOSEARCN 
20 | 18.00 20.00 | $2208-10-ND 19s 1.63 1.04 | PRPNIO2MAMP 12 | 10.00 12.00 | $2201-06-ND 1.26 1.05 67 | PPWNO62AFCN 
oa | 2200 24.00 Gapenerennins 295 195 124 | PRPNIZOMAMP 14. | 12.00 14.00 | $2201-07-ND 137 114 —.73 | PPWNO72AFCN 
30. | 2800 0.00 lesscementn gigi iat. 4°54 || BAPNISEMAMP 16 | 14.00 16.00 | $2201-08-ND 1.47 1.22.78 | PPWNO82AFCN 
18 | 16.00 18.00 | $2201-09-ND 1.58 1.31.84 | PPWNO92AFCN 
36 | 34.00 36.00 ee egeane eames aD bal 9 | 20 | 18.00 20.00 | S2201-10-ND 1.61 1.34 86 | PPWN102AFCN 
44 | 42.00, 44.00, eee Bet St: 2ecb:.| PRENCSEM AMP 22 | 20.00 22.00 | $2201-11-ND 1.79 1.48 .95 | PPWN112AFCN 
50_| 48.00 50.00 _|)82206725:ND iBT: _ceO = 2587 || <PRIBNZ SEM AME 24 | 22.00 24.00 | $2201-12-ND 1.96 163 1.04 | PPWN122AFCN 
Dual Row Headers, SMD, without Locating Peg 26 | 24.00 26.00 | $2201-13-ND 210 1.74 141 | PPWN132AFCN 
4 2.00 4.00 | S2209-02-ND 60 50 -32 | PRPNO22MAMS 30 28.00 30.00 | S2201-15-ND 245 2.03 1.30 | PPWN152AFCN 
6 4.00 6.00 | $2209-03-ND 88 73 47 | PRPNO32MAMS 34 | 32.00 34.00 | $2201-17-NDNEW! 2.38 1.98 1.26 | PPWN172AFCN 
7 8 6.00 8.00 | S2209-04-ND 142.93 60 | PRPNO42MAMS 40 | 38.00 40.00 | $2201-20-ND 2.98 247 1.58 | PPWN202AFCN 
10 8.00 10.00 | $2209-05-ND 1.30 1.08 69 | PRPNOS2MAMS 44 | 42.00 44.00 | $2201-22-ND 3.29 273 1.74 | PPWN222AFCN 
12 | 10.00 12.00 | $2209-06-ND 1.47 1.22 _.78 | PRPNO62MAMS (Continued) 
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| 2.00 A 
Cir- | Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Sullins Cir- | Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Sullins 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
50 48.00 50.00 | $2201-25-ND 3.75 3.11 1.98 | PPWN252AFCN Dual Row Receptacle, SMD, Top Entry Low Profile without Locating Peg 
9 | 60 | 58.00 60.00 | $2201-30-ND 4.48 3.72 2.37 | PPWN302AFCN 8 6.00 8.40 ] $2207-04-ND 1.51 1.25 80 | PPPNO42GFNS 
80 | 78.00 80.00 | $2201-40-ND 5.99 4.96 3.17 | PPWN402AFCN 10 8.00 10.40 | $2207-05-ND 1.82 1.51 97 | PPPNOS2GFNS 
Dual Row Receptacle SMD without Locating Peg 12 | 10.00 12.40 | $2207-06-ND 210 1.74 1.11 | PPPNO62GFNS 
i 400 6.00 [EZz0ESanIn 8! (2: ~ 255.) | BRPNOSSFRKS 14. | 12.00 14.40 | $2207-07-ND 2.38 1.98 1.26 | PPPNO72GFNS 
i 600 8.00. (Reena deat a5" (ao. (peENOIOEEKS 16 | 14.00 16.40 | $2207-08-ND 2.49 2.06 1.32 | PPPNO82GFNS 
10 8.00 10.00 | $2202-05-ND 430 1.08  .69 | PPPNOS2FFKS 18 | 16.00 18.40 | $2207-09-ND 2.56 212 1.36 | PPPNO92GFNS 
12 | 10.00 12.00 | $2202-06-ND 1.47 122  .78 | PPPNO62FFKS 20 | 18.00 20.40 fozeOa AND Boe ele. CEST ieee cecne 
14 | 1200 14.00 | $2202-07-ND 468 140 89 | PPPNO72EFKS 12 | 24 | 22.00 24.40 | $2207-12-ND 312 259 1.65 | PPPN122GFNS 
30 | 28.00 30.40 | $2207-15-ND 3.89 3.22 2.06 | PPPN152GFNS 
16 | 14.00 16.00 | $2202-08-ND 1.89 1.57 1.00 | PPPNO82FFKS 36 | 3400 3640 [eceoebeiNts deg.s 1365s. oae | BRENIBOGENG 
18 | 16.00 18.00 | $2202-09-ND 214 1.77 143 | PPPNO92FFKS 
10 | 20 | 18.00 20.00 | $2202-10-ND 2.24 186 1.19 | PPPN102FFKS 44) 42.00 44.40 eae SPL) 473” 9.02" | BEPNG22GENS 
24 | 22.00 24.00 | $2202-12-ND 2.70 2.24 1.43 | PPPN122FFKS 56 | 54.00 86.40 | $2207-28-ND 7.11 5.89 3.76 | PPPN282GFNS 
26 | 24.00 26.00 | $2202-13-ND 2.91 241 1.54 | PPPN132FFKS 60 | 58.00 60.40 | $2207-30-ND 7.63 6.33 4.04 | PPPN302GFNS 
70 | 68.00 70.40 | $2207-35-ND 8.89 7.37 4.70 | PPPN352GFNS 
30 | 28.00 30.00 eer See Age 1118) PRN aera 80 | 78.00 80.40 | $2207-40-ND 10.15 8.41 5.37 | PPPN402GFNS 
40 | 38.00 40.00 | $2202-20-ND 4.48 3.72 2.37 | PPPN202FFKS Dial Row Receptacle Right Angle 
44 | 42.00 44.00 | $2202-22-ND 4.94 4.09 261 | PPPN222FFKS 
50 | 48.00 50.00 | $2202-25-ND 5.60 4.64 2.96 | PPPN252FFKS : 4.00 6.50 Sz20s 0c Ne) BB 78 AT | PEWNOSCEIEN 
60 | 58.00 60.00 | $2202-30-ND 6.72 5.57 3.56 | PPPN302FFKS 2 6.00 8.50 eee a Hels 298°, 160") BE WNOACRIEN 
: - 10 8.00 10.50 | $2204-05-ND 1.19 99 63 | PPWNO52FJFN 
Dual Row Receptacle SMD with Locating Peg 12 | 10.00 1250 | $2204-06-ND 1.26 1.05  .67 | PPWNO62FJFN 
6 4.00 6.00 | S2203-03-ND 98 82 52 | PPPNO32FFKP 14 12.00 14.50 | S2204-07-ND 1.37 114 —.73 | PPWNO72FJFN 
‘d 6.00 8.00 eae Ele: cee 00) EEE eNO eu te te | 14.00 16.50 | $2204-08-ND 1.47. 122 78 | PPWNO82FJFN 
10 8.00 10.00 | $2203-05-ND 1.30 1.08  .69 | PPPNOS2FFKP 1s | 1600 1850 |eeomoontEl 458 131 84 | PPWNOO2FJEN 
12 | 10.00 12.00 | $2203-06-ND 147 1.22.78 | PPPNOG2FFKP oo | 4800 20.50 escorts et 124 86 | PPWNI02FJEN 
14 | 12.00 14.00 | $2203-07-ND 1.68 1.40 .89 | PPPNO72FFKP 22 | 20.00 2250 |ReSeonniNt 179 148 «95 | PPWN112FJFN 
to | 16 | 14.00 16.00 | $2203-08-ND 1.89 1.57 1.00 | PPPNO82FFKP 24 | 22.00 24.50 | $2204-12-ND 1.96 1.63 1.04 | PPWN122FJFN 
18 | 16.00 18.00 | $2203-09-ND 214 1.77 143 | PPPNOg2FFKP 26 | 24.00 2650 | $220413-ND 210. 1.74 4.11 | PPWN1G2FJEN 
24 | 22.00 24.00 | $2203-12-ND 2.70 224 1.43 | PPPN122FFKP 23 | 2600 28.50 | $2204-14-ND 228 «1.89 1.21 | PPWN142FJEN 
30 | 28.00 30.00 | S2203-15-ND 3.36 2.79 1.78 | PPPN1S2FFKP 13 | 30 | 28.00 30.50 | $2204-15-ND 2.45 2.03 1.30 | PPWN152FJFN 
44 | 42.00 44.00 | $2203-22-ND 4.94 4.09 2.61 | PPPN222FFKP 32 | 30.00 32.50 | $2204-16-ND 238 «1.98 1.26 | PPWNi62FJFN 
50 | 48.00 50.00 | $2203-25-ND 5.60 4.64 2.96 | PPPN252FFKP 34 | 32.00 34.50 | $2204-17-ND 256 212 1.36 | PPWN172FJFN 
60 | 58.00 60.00 _| $2203-30-ND 6.72 557 3.56 | PPPN302FFKP 36 | 34.00 36.50 | $2204-18-ND 270 224 1.43 | PPWNi82FJFN 
Dual Row Receptacle, Bottom Entry, SMD, with Locating Peg 38 36.00 38.50 $2204-19-ND. 2.84 2.35 1.50 | PPWN192FJFN 
10 8.00 10.00 §$2205-05-ND 1.82 1.51 97 PPPNO52GHNP 40 38.00 40.50 $2204-20-ND 2.98 2.47 1.58 PPWN202FJFN 
12 10.00 12.00 | $2205-06-ND 210 1.74 1.11 | PPPNO62GHNP 42 40.00 42.50 | S2204-21-ND 3.15 261 1.67 | PPWN212FJFN 
14 12.00 14.00 | S2205-07-ND 2.38 1.98 1.26 | PPPNO72GHNP 44 42.00 44.50 | $2204-22-ND 3.29 2.73 1.74 | PPWN222FJFN 
16 | 14.00 16.00 | $2205-08-ND 2.49 2.06 1.32 | PPPNO82GHNP 46 | 44.00 46.50 | $2204-23-ND 3.43 285 1.82 | PPWN232FJFN 
18 | 16.00 18.00 | $2205-09-ND 2.56 212 1.36 | PPPNO92GHNP 48 | 46.00 48.50 | $2204-24-ND 3.57 2.96 1.89 | PPWN242FJFN 
20 | 18.00 20.00 | S2205-10-ND 259 2.15 1.37 | PPPN102GHNP SO | 48.00 50.50 [S220%22,ND ee Sha “128, | EE Nebo 
11 | 24 | 22.00 24.00 | $2205-12-ND 3.12 259 1.65 | PPPN122GHNP 60 | 58.00 60.50 | S2204-30-ND 4.48 3.72 2.37 | PPWN302FJFN 
26 24.00 26.00 | S2205-13-ND 3.36 2.79 1.78 | PPPN132GHNP Headers - Quad Row, Straight 
30 | 28.00 30.00 | $2205-15-ND 3.89 3.22 2.06 | PPPN152GHNP 24 | 10.00 12.00 | $2401-06-ND 8.06 699 5.91 | PRPNO64RCCN 
36 | 34.00 36.00 | $2205-18-ND 4.69 3.89 248 | PPPN182GHNP 40 | 18.00 20.00 | $2401-10-ND 8.22 713 6.03 | PRPN104RCCN 
44 | 42.00 44.00 | S2205-22-ND 5.71 4.73 3.02 | PPPN222GHNP 48 | 22.00 24.00 [SaIZNG Bet tes B00 || Eee cance 
56 | 54.00 56.00 | S2205-28-ND 7.41 5.89 3.76 | PPPN282GHNP 14 | 80 | 28.00 30.00 S280i515:ND BAe 80. (GiB | PRENTOSRCON 
60 | 58.00 60.00 _| $2205-30-ND 7.63 6.33 4.04 | PPPN302GHNP 72 | 34.00 86.00 [SEROIRIEAND) Biot 500s, 16:26) | RENIESHECN 
Dual Row Receptacle, SMD, Top Entry Low Profile with Locating Peg ie is ca Sonar sae - om pe eecd 
10 8.00 10.40 eae em eR 2 panera 120 | 58.00 60.00 | $2401-30-ND 9.02 7.82 6.62 | PRPN304RCCN 
12 | 10.00 12.40 | $2206-06-ND 210 1.74 1.41 | PPPNO62GFNP = 
14 | 1200 14.40 | $2206-07-ND 238 1.98 1.26 | PPPNO72GENP Quad Row, Receptacle Straight 
16 14.00 16.40 | S2206-08-ND 249 2.06 1.32 | PPPNO82GFNP 24 10.00 12.40 | S2402-06-ND 2.73 2.27 1.45 | PPRNO64EFCN 
18 16.00 18.40 | S2206-09-ND 2.56 2.12 1.36 | PPPNO92GFNP 40 18.00 20.40 | S2402-10-ND 4.55 3.77 2.41 | PPRN104EFCN 
20 | 18.00 20.40 | $2206-10-ND 2.59 2.15 1.37 | PPPN102GFNP 48 | 22.00 24.40 |pS2k02s2:ND) SAG) 499 2.80) PPRNIZ4EFON 
24 | 22.00 24.40 | $2206-12-ND 3.12 259 1.65 | PPPN122GFNP 15 | 89 | 28.00 3040 eee o ee) ee, eel acanloucuon 
12, | 30 | 2800 3040 |reepoeHeND 389 322 206 | PPPNISSGENP 72 | 34.00 36.40 | $2402-18-ND 8.19 679 4.33 | PPRN184EFCN 
36 34.00 36.40 | $2206-18-ND 469 3.89 2.48 | PPPN182GFNP 84 40.00 42.40 | S2402-21-ND 9.56 7.92 5.06 | PPRN214EFCN 
44 42.00 44.40 | $2206-22-ND 5.71 4.73 3.02 | PPPN222GFNP 96 46.00 48.40 | S2402-24-ND 10.92 9.05 5.78 | PPRN244EFCN 
se | 5400 5e4o NSSeceeanns saat <8 aa are | PPRNESDGRIP 120 | 58.00 60.40 | $2402-30-ND 13.65 11.31 7.22 | PPRN3O04EFCN 
60 58.00 60.40 | $2206-30-ND 7.63 6.33 4.04 | PPPN302GFNP Shunt, Open Top 
70 | 68.00 70.40 | $2206-35-ND 8.89 7.37 4.70 | PPPN352GFNP ia 2 Tin $9003-ND 1.05/10 8.75/100 | STNO2SYBN 
80 | 78.00 80.40 | $2206-40-ND 10.15 8.41 5.37 | PPPN402GFNP 2 Gold $9004-ND 1.05/10 8.75/100 | SPNO2SYBN 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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2mm x 2mm Vertical 2mm x 2mm Pin Strip Headers 
Socket 


Features: « Industry standard compatible + High temperature dielectric + IR, vapor and 
Dimensions in mm Dual Row — Straight Header wave solder compatible + Straight Solder Tail + Maximizes use of PC board space 
+ Mates with boardmount and wiremount products + End stackable feature + Side 
stackable feature 

Physical Specifications: - Contact Plating: + Wiping area: Gold - MIL-G-45204, 


Y 

0.20 3.85 Type Il, Grade C + Solder Tails: 200u” 90/10 Tin Lead - MIL-P-81728 + Underplate: 

| =) 100u”" nickel - QQ-N-290, Class 2 + Contact Material: Copper Alloy + Insulation 

ae 3.00 Material: + Right Angle: Glass Filled Polyester (PCT) + Straight: Liquid Crystal 
| I 4.00 Polymer (LCP) + Flammability: UL 94V-0 + Color: + Natural 


1.50 2.000 2.00 Electrical Specifications: + Current Rating: 1.5Amp_ = Insulation Resistance: >5x10° 
A oo | -50 sq. typ. Ohms @ 250 VDC » Withstanding Voltage: 500 VDC @ Sea level 


1.50 Environmental Specifications: - Operating Temperature: -55° to +105°C 
Y 


3.84 
pal 


e ine 
mate; 
EEC LLLCELLLE point [ 2.0 elle54 i 


GSESBbo0eqgeg8o0eRq0e “ Pins X 1mm 
204 # -2mm 


Features: « High temperature dielectric + IR, vapor and wave solder 
compatible + Available in thru hole + Industry standard compatible 
+ Minimizes PC board stacking heights + End stackable feature + Side 
stackable feature 


enh No. of Dim. A Digi-K Price Each iM 
Physical Specifications: - Insulation Material: High Temperature + 00 5 Pa inch (fam) Bat Ae 1 er ogee 500 Rae No. 
7 . . ina: poo OT a Z S 
Glass Filled Polyester (PCT) + Color: Natural + Marking: Molded i 1.0 Dual Row Straight H 
; . Saas i On ig! leader 
orientation delta + Contact Material: Beryllium copper + Contact 2.00 3 295 (7.49) 3M1108-ND 96 73 66 751208-6422-1B 
Plating: « Wiping area: 30p" gold plate + Solder Tails: 100y" 90/10 Dimensions in mm 10 | .374(950) | 3M1110-ND 1.56 1.19 1.08 | 151210-8422-TB 


SnPb plate » Underplate: 50y” nickel 

Electrical Specifications: + Current Rating: 1.5Amp = Insulation 7 
Resistance: 5000 Megohms @ 250 volts min. * Withstanding Voltage: Dual Row — Right Angle Header 
500 VDC @ Sea level 


12 -453 (11.51) | 3M1112-ND 1.16 89 81 151212-8422-TB 
20 -768 (19.51) | 3M1120-ND 1.56 1.19 1.08 151220-8422-TB 
24 -925 (23.50) | 3M1124-ND 1.79 1.36 1.23 151224-8422-TB 
11.00 30 1.162 (29.51) | 3M1130-ND 2.06 1.57 1.42 151230-8422-TB 


Environmental Specifications: + Operating Temp.: -55° to +105°C BEIT WEST Pe r 40 | 1.556 (39.52) | 3M1140-ND 2.45 1.87 1.69 | 151240-8422-TB 

020 ooodaoo of4-20 2,00, 44 | 1.714(43.54) | 3M1144-ND 264 2.01 1.82 | 151244-8422-TB 

No. of Dim. A | Digi-Key Price Each = 3M = NT 300 +25 50 | 1.950 (49.53) | 3M1150-ND 2.91 2.22 2.01 | 151250-8422-TB 

Pos. | Inch(mm) _| Part No. 1100 500 | Part No. | \ eens 60__| 2.344 (59.54) | 3M1160-ND 3.37. 2.56 2.32_| 151260-8422-TB 
Socket Vertical PC Mount 4.25 2.00» a ml Dual Row Right Angle Header 

8 | .310(7.87) | 3M1008-ND 1.91 1.46 1.32 | 150208-6002-TB hag , 8 -295 (7.49) | 3M1208-ND 62 48 43 | 151208-7422-TB 


10 -389 (9.88) | 3M1010-ND 2.00 1.52 1.38 | 150210-6002-TB 
12 | .467(11.86) | 3M1012ND 206 1.57 1.42 | 150212-6002-TB 
20 | .782(19.86) | 3M1020-ND 2.35 1.79 1.62 | 150220-6002-TB 
24 | .940 (23.88) | 3M1024-ND 2.50 1.90 1.72 | 150224-6002-TB 
30 | 1.176 (29.87) | 3M1030-ND 2.70 2.06 1.86 | 150230-6002-TB 
40 | 1.570 (39.88) | 3M1040-ND 3.06 233 2.11 | 150240-6002-TB 
44 | 1.727 (43.87) | 3M1044-ND 3.20 244 2.21 | 150244-6002-TB 
50 | 1.964 (49.88) | 3M1050-ND 3.41 2.60 2.35 | 150250-6002-TB 
60 | 2.357 (59.87) | 3M1060-ND 3.79 2.88 2.61 | 150260-6002-TB 


2mm 
Wiremount 
Socket 


10 -374 (9.50) 3M1210-ND x71 54 49 151210-7422-TB 
12 453 (11.51) | 3M1212-ND At 59 53 151212-7422-TB 
20 -768 (19.51) | 3M1220-ND 1.04 79 72 151220-7422-TB 
24 -925 (23.50) | 3M1224-ND 1.21 92 83 151224-7422-TB 
30 1.162 (29.51) | 3M1230-ND 1.39 1.06 96 151230-7422-TB 
40 1.556 (39.52) | 3M1240-ND 1.87 1.43 1.29 151240-7422-TB 
44 1.714 (43.54) | 3M1244-ND 2.00 1.52 1.38 151244-7422-TB 
50 1.950 (49.53) | 3M1250-ND 2.18 1.66 1.51 151250-7422-TB 
60 2.344 (59.54) | 3M1260-ND 2.50 1.90 1.72 151260-7422-TB 


Dimensions in mm 


ANP tyco Electronics 


Authorized Distributor 


omm Cable-to-Board “i=l 2mm Ribbon Connectors 


Polarized Non-polarized 


Receptacle 


UL2651, UL2678 UL File No: E29179 CSA File No: 


2mm Wiremount Socket — 1mm Pitch Cable LR19980 Mates With: Milli-Grid 2.00mm Headers k— DIMA —4 Position #1 
Feat hs aes ie 7 . d a vr t ith 2 2 Electrical: Voltage: 125V DC Current: 1.0A Contact 
SUS RIe Se CREE Dee cceeae Be Nn en oe Res.: 30mQ max. Dielectric Withstanding Volt: 500V AC Insulation Res. : 


grid pin strips + Low profile +» Preassembled covers + Available with 5000MQ min. Physical: Housing: High Thermoplastic, UL 94V-0 Contact: Position # 1 


and without strain relief Physical Specifications: + Insulation Copper Alloy Plating Contact Area: (151!) Gold Operating Temp: -20 to +85°C 
Material: Glass Filled Polyester (PBT), Flammability: UL94 V-0 Cable: 1.00mm Rat Cable, 7 Strands, 28 AWG 


B 


+ Color: Gray + Contact Material: Beryllium copper + Contact 
Plating: + Underplate and U-slot: 50-150y" Nickel, QQ-N-290, Class 2 . Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Molex Dimensions in mm 
+ Wiping area: Gold Mil-G-45204, Type Il, Grade C + Marking: . A B_ | Part No. Al 100 425) Part No. 
Orientation triangle and 3M logo Electrical Specifications: + Current Dual Row, IDT w/out Polarization and Locking Ramp The new 2.0 (.079) AMP-LATCH*® receptacle connector family features 
Rating: 1Amp = Insulation Resistance: >1x10© at 500 Vde + With- 10 | 1665 8.00 |WMI410-ND 2.68 2.15 1.79 | 87568-1061 contacts on a true 2.0 x 2.0 (.079 x .079) mating grid for 1.0 (.039) 
standing Voltage: 1000Vims at Sea,evel environmental 12 | 18.65 10.00)WM1412-ND = 2.91 2.33 1.94 | 87568-1261 pitch ribbon. These receptacles feature insulation displacement 
Speci eatons:. = Operating Temperature Rating: -55° to +105°C 14 | 20.65 12.00|WM1414-ND 3.35 2.69 2.24 | 87568-1461 contacts (IDC) with a top/bottom single beam contact orientation. 
Rating: UT Rie Nov EBG282 Conlbilei Na. Prveedee 16 | 22.65 14.00|WMI416-ND = 3.59 2.88 2.40 | 87568-1661 Contacts are beryllium copper, duplex plated 30,” gold in the mating 
1.0mm Round Conductor Flat Cable - 28AWG Stranded, 2 ze A WRENS ree oo on id area and 100y” min. tin-lead on termination end all over 50y” nickel 
PVC ‘ dt : “ ’ underplating. Contact mating area is 1.54 (.061) from the face of the 
. ‘ ‘i . 7 24 | 30.65 22.00 | WM1424-ND 4.49 3.59 3.00 | 87568-2461 
Features: + Close spacing permits high signal density + 28AWG wire 26 | 32.65 24.00|WM1426-ND 4.58 3.66 3.05 | 87568-2661 housing and they accept 0.50mm (.0197) round or square posts. 
Son Branchiny of discrete ioHainahon aordod wie pene 30 | 36.65 28.00|WM1430-ND 4.95 3.96 3.31 | 87568-3061 Product Facts: 
ii 34 | 40.65 32.00 | WM1434-ND 5.09 4.08 3.40 | 87568-3461 ‘i 4 i i 
flexibility and extended product life Physical Specifications: + Insula- 40 | 46.65 38.00|/WM1440-ND 5.63 4.50 3.75 | 87568-4061 : Hise hard pies 2.0x 2.0 Hs 1.0 pitch ribbon sh ; 
tion Material: Polyvinyl Chloride (PVC) * Color: Gray +» Marking: Red 44 | 50.65 42.00/WM1444-ND 5.76 4.62 3.85 | 87568-4461 nsulation displacement (IDC), beryllium copper contacts, duplex 
Edge + Conductors: 28 AWG, 7 x 36 Tinned Stranded Copper 50 | 56.65 48.00 |WM1450-ND _6.36_5.09 4.24 | 87568-5061 plated gold-over-nickel 
Electrical Specifications: + Voltage Rating: 300V = Insulation Dual Row, IDT with Single Locking Ramp + U.L. 94V-0 rated thermoplastic components 
Resistance: >1x10"Q/3m (10 ft) + Characteristic Impedance: 920 10 | 1665 8.00 [WM14010-ND 2.47 1.98 1.65 | 87568-1071 Performance Data: 
Unbalanced, 1469 Balanced + Capacitance: 55.50 pF/m Unbalanced, 12 | 18.65 10.00|WM14012-ND 2.91 2.33 1.94 | 87568-1271 + Durability: 150 cycles 
32.77 pF/m Balanced * Inductance: 0.47 pH/m Unbalanced, 0.70 wH/m Dual Row, IDT with Polarization and Locking Ramp : Termination Resistance: 25 (rilliohing mex 
Balanced + Propagation Delay: 4.95 ns/m Unbalanced, 4.78 ns/m 74 | 20.65 1200) WM1I4114-ND 3.35 269 2.24 | 87568-1491 =e iatnuiRetea ven re . 
Balanced Environmental Specifications: + Temperature Rating 16 | 22.65 14.00/WM14116-ND 3.59 2.88 2.40 | 87568-1691 GLE Ore e718 . 
Operating: -20°C to +105°C + Flammability Rating: UL: VW-1, CSA: 20 | 26.65 18.00}WM14120-ND 3.74 3.00 2.50 | 87568-2091 + Unmating Force: 0.14 N min. 
FT1 Rating: UL File No. £42769, Style 2651 CSA File No. LL 53649 52 | 2865 20.00/WM14122-ND 412 330 275 | 87568-2291 + Operating Temp. : -65°C to +105°C 
(optional) 24 | 30.65 22.00}WM14124-ND 4.49 3.59 3.00 | 87568-2491 
26 | 32.65 24.00|WM14126-ND 4.58 3.66 3.05 | 87568-2691 No. of | Dimensions Digi-Key Price Each AMP 
No. of | Digi-Key Price Each 3M 30 | 36.65 28.00|WM14130-ND 4.83 3.87 3.22 | 87568-3091 pm | A B Part No. 1 25 | PartNo. 
34 | 40.65 32.00 |WM14134-ND 5.09 4.08 3.40 | 87568-3491 
Bem eae i Nl 40 | 46.65 38.00|WM14140-ND 5.63 4.50 3.75 | 87568-4091 Recept.-Feed Thru Cover Polarized 
IDC Socket Gold 44 | 50.65 42.00)WM14144-ND 5.45 4.36 3.64 | 87568-4491 10 | 15.16 10.41 AKAI0K-ND 218 1.37 |111623-1 
10 MSA10A-ND 314 2.39 2412 152210-0100-GB 50 | 56.65 48.00|WM14150-ND 6.46 5.18 4.31 | 87568-5091 14 19.18 14.40 AKAI4K-ND 221 139 |111623-2 
12 MSM12AND 3.18 242 219 |152212-0100-GB 1 mm 16 | 21.18 16.41 AKAI6K-ND 2.28 144 |111623-3 
44 |MSM4AND 449 342 309 |152044.0100-CB 20 | 25.17 20.40 | AKAZOK-ND 235 1.48 |111623-4 
50 | MSASOAND 458 348 3415 |152250-0100-cB ; 24 | 29.18 24.41 | AKAZ4K-ND 267 1.68 | 111623-5 
IDG Sackat Gold with Sivain Haller Round = : S|) AE 26 | 31.17 2642 | AKABKND 273 1.72 |111623-6 
ks pare Cond OSS 30 | 35.18 3040 | AKA30KND 278 1.75 |111623-7 
10 | MSEIOAND 364 277 251  |152210-0103-cB nductor 40 | 45.19 4041 | AKMOKND 341 214 |111623-9 
12 MSE12A-ND 3.83 2.91 2.64 152212-0103-GB Flat Cable 44 49.17 44.40 AKA44K-ND 342 215 | 1-111623-0 
44 MSE44A-ND 5.05 3.84 3.48 152244-0103-GB 50 55.17 50.39 AKASOK-ND 3.63 2.28 | 1-111623-1 
50__| MSESOAND 5.14 3.91 3.54_| 152250-0103-CB UL File No: £61522, UL Style No. 2678 CSA File No: LL61126 Recept.-Feed Thru Cover Non-Polarized 
Electrical: Voltage: 150V Physical: Flammability: VW-1 Operating 
8 13.18 841 ASAO8K-ND. 251 1.58 | 1-111626-6 
No. |_ (NOTE: “X” in Part No. Represents No. of Meters) Temp.: -20 to +105°C Insulation: Gray PVC Edge Mark: Black, 40 1516 a4 Pepe ed 218 137 | 111626-1 
of [Digi-Ke Price Per Meters 3M eeAWE Stranded) Tinned : : ; ; : 
gy. 14 19.18 14.40 ASA14K-ND 221 1.39 |111626-2 
os Ears: sey) _ tub (NOTE: "X" in Part No. Represents No. of Feet) 16 | 21.18 1641 | ASAIGKND 228 1.44 |111626-3 
Ribbon Cable Gray Cir- | Dim. (mm) | Digi-Key Price Per Feet 20 | 25.17 20.40 | ASA20K-ND 235 148 |111626-4 
10 JMCIOL-X-ND 7.81 14.50 32.35 55.78 89.24 | 3625/10 100M cults [AEE |[attiNos J) 24 | 2918 24.41 | ASAZ4KND 267 1.68 | 111626-5 
12 JMCI2L-XND 9.37 17.40 38.82 66.93 107.08 | 3625/12 100M a es Pa sone 3a 2 oe ra ed 26 | 31.17 2642 | ASASKND 273 1.72 |111626-6 
44 |MC44L-X-ND 34.58 64.22 143.26 247.00 395.20 | 3625/44 100M 24 24.00 a WMI3X.ND 813 15.30 33.47 57.38 95.63 34 39.17 34.42 ASA34K-ND 289 1.82 |111626-8 
50_|MO50L-X-ND 39.29 72.96 162.76 280.63 449.00 | 3625/50 100M 40 |40.00 39.00] WM14-X-ND 14.90 28.05 61.35 105.18 175.30 br aie ee pea aa an py 
400m reel it lices. Spli ition will b 44 |44.00 43.00] WM15-X-ND 16.39 30.86 67.50 115.71 192.85 . : ASAAAK- ; . : 
imarkedon he real. ssoneIn SHIRES: See, Rasy Wee 50 |50.00 49.00] WM16-X-ND 16.93 31.87 69.72 119.53 199.21 50 55.17 50.39 ASASOK-ND 3.63 2.28 | 1-111626-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 75 


DELPHI 


Connection Systems 


SPECIALTY 
ELECTRONICS 


2mm SMT Headers / Receptacles 


Specifications: + Housing 


Material: High 


temperature thermoplastic, UL flammability rating 


94 V-O. + Color: Natural + C 
Phosphor Bronze. 
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Specifications: 


+ Housing 


ontact Material: 


Material: High 


temperature thermoplastic, UL flammability rating 


94 V-O + Color: 
Phosphor Bronze. 


Natural + 


Specifications: 


Contact Material: 


a 


* Housing Material: High temp. thermoplastic, UL flammability rating 94 V-O + Color: 
Black + Pin Material: Phosphor Bronze, drawn wire. 


Specifications: 


+ Housing Material: 


High 


temperature thermoplastic, UL flammability rating 


94 V-O. + Color: Natural + 
Beryllium copper. 


inn ooo 
ooDooooo 


Specifications: 


+ Housing Material: 


Contact Material: 


High 


temperature thermoplastic, UL flammability rating 


94 V-O + Color: Natural + 
Phosphor Bronze. 


2.0>| = 


Bol] 2.0 


71.0 


30(]0 


Contact Material: 


No. of | Dim. Digi-Key Price Each Manufacturer 
Fig.| Pos. “A” Finish Part No. all 10 100 500 | Part No. 
Dual Row, Bottom Entry (Receptacle) 
8 8.026 | 154 Gold | SPE1017-ND 1.34 1.20 99 .79 | 203-04-15-01 
12 12.040 | 15u Gold | SPE1018-ND 1.85 1.66 1.37 1.08 | 203-06-15-01 
16 16.053 | 15 Gold | SPE1019-ND 2.39 2.15 Lee 1.40 | 203-08-15-01 
nl 20 20.066 | 15 Gold | SPE1020-ND 2.91 2.61 2.15 1.70 | 203-10-15-01 
24 24.079 | 15u Gold | SPE1021-ND 3.42 3.06 2.52 2.00 | 203-12-15-01 
26 26.086 | 15 Gold | SPE1022-ND 3.71 3.32 2.73 2.16 | 203-13-15-01 
30 30.099 | 15 Gold | SPE1023-ND 4.22 3.78 3.11 2.46 | 203-15-15-01 
Dual Row, Bottom Entry, Ultra Low Profile (Receptacle) 
8 8.026 | 15 Gold | SPE1010-ND 1.14 1.00 82 .65 | 233-0433-01 
12 12.040 | 15u Gold | SPE1011-ND 1.51 1.36 1.12 .88 | 233-0633-01 
16 16.053 | 15 Gold | SPE1012-ND 1.94 1.74 1.43 1.13 | 233-0833-01 
2 20 20.066 | 15u Gold | SPE1013-ND 2.34 2.10 1.73 1.37 | 233-1033-01 
24 24.079 | 15u Gold | SPE1014-ND 2.74 2.45 2.02 1.60 | 233-1233-01 
26 26.086 | 15 Gold | SPE1015-ND 2.96 2.66 2.19 1.73 | 233-1333-01 
30 30.099 | 15 Gold | SPE1016-ND 3.36 3.01 2.48 1.96 | 233-1533-01 
Single Row, Top Entry (Receptacle) 
4 8.026 | 15 Gold | SPE1024-ND -80 72 59 47 | 204-04-15-01 
6 12.040 | 15u Gold | SPE1025-ND 1.08 97 80 .64 | 204-06-15-01 
8 16.053 | 15 Gold | SPE1026-ND 1.34 1.20 99 .79 | 204-08-15-01 
3 10 20.066 | 154 Gold | SPE1027-ND 1.60 1.43 1.18 -93 | 204-10-15-01 
12 24.079 | 15u Gold | SPE1028-ND 1.85 1.66 1.37 1.08 | 204-12-15-01 
13 26.086 | 15 Gold | SPE1029-ND 2.00 1.79 1.47 1.17 | 204-13-15-01 
15 30.099 | 15 Gold | SPE1030-ND 2.25 2.02 1.66 1.32 | 204-15-15-01 
Dual Row, Top Entry (Receptacle) 
8 8.026 | 15 Gold | SPE1031-ND 1.34 1.20 99 .79 | 205-04-1501 
12 12.040 | 15u Gold | SPE1032-ND 1.85 1.66 1.37 1.08 | 205-06-1501 
16 16.053 | 15 Gold | SPE1033-ND 2.39 2.15 1.77 1.40 | 205-08-1501 
4 20 20.066 | 15 Gold | SPE1034-ND 2.91 2.61 2.15 1.70 | 205-10-1501 
24 24.079 | 15u Gold | SPE1035-ND 3.42 3.06 2.52 2.00 | 205-12-1501 
26 26.086 | 15 Gold | SPE1036-ND 3.71 3.32 2.73 216 |205-13-1501 
30 30.099 | 15 Gold | SPE1037-ND 2.60 2.34 1.92 1.52 | 205-15-1501 
36 Position, Dual Row 
5 = = Gold SPE1211-ND 2.34 2.10 1.73 1.37 | SM2MD18S15-01 
Tin SPE1212-ND 1.62 1.46 1.2 SM2MD18S02-01 


3.40 — 


ULTRA LOW PROFILE: + Housing Material: Glass filled 
thermoplastic, UL flammability rating 94 V-O + Color: 


Black + Contact Material: Beryllium Copper 


1.9r 4 


io 


61.0 


STANDARD PROFILE: 
Glass filled thermoplasti 


+ Housing Material: 
, UL flammability rating 


94 V-O + Contact Material: Phosphor Bronze 


Digi-Key Price Each Manufacturer 
Fig. Finish Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
1 Low Profile, Tin SPE1303-ND 26 23 .20 -19 | 2MS-19-02-01 
Low Profile, Gold* SPE1304-ND 52 46 -39 -38 | 2MS-19-33-01 
2 | Standard Profile, Gold* | SPE1302-ND 14 13 11 .09 | 2JM-G 


“INORCOMP 2mm Headers 


Features: + 15 microinches selective gold plating + Insulator is glass filled thermoplastic UL Rating 94VO 
+ Color: Black + Contact material is phosphor bronze » “Post plated” contacts; no bare edges. 


Single Row — 
Right Angle Header 1.00 


020 


EN 
i 
"| WW 3.0) + .25 


1.25 2004 


Manufacturer’s Full Length Headers and Receptacles 


Single Row — 
Straight Header 


a7 1300 


2.00 
50 sq. typ, 


Dual Row — 
Straight Header | 


teen 
0.797 12.00" 


4.00) 
2.00) 
sq. typ. 


32.00 


o20[ LIN 
at 


Digi-Key’s Cut Length to your 


Available in Multiple Pin Versions Specification 
Dim. (mm) | Digi-Key Pricing NorComp Digi-Key Base Pin 
A Part No. i 10 100 Part No. Part No. Price | Adder 
Header Single Row Straight - 36 Pins 
70.0 2163S-36-ND 2.80 25.05 206.32] 2163-36-01-P2 2163S-XX-ND 1.00 .05 
Header Single Row Right Angle - 36 Pins 
70.0 2163R-36-ND 2.84 25.41 209.26] 2163-36-02-P2 2163R-XX-ND 1.04 .05 
Header Dual Row Straight - 72 Pins 
70.0 2164S-36-ND 5.41 48.41 398.63] 2164-72-01-P2 2164S-XX-ND 1.45 1 


How to Order 2mm Headers — 4 Easy Steps 


Q. How do! order an 2163S header with 16 pins? 
A. Call Digi-Key where you'll happily receive the price or determine 
the cost yourself. 


. Select needed "Digi-Key Part Number" and number of pins desired. 
. Begin with appropriate "Base Price" of your selected Part Number (refer to 


chart). 


. Multiply the number of pins you desire by "Pin Adder" of your selected Part 
Number (refer to chart). 
. Add Step 2 and Step 3 together for Final Cost. 


20000-00-ND 


Number of Desired Pins Per Row 


Base Part 


Number 


Step 1. 
Step 2. 
Step 3. 
Step 4. 


16 x 


OUR EXAMPLE 
2163S-16-ND 


1.00 


.05 = .80 
Your Cost = $1.80 


YOUR DIGI-KEY PART NUMBER 


Step 1. 2 
Step 2. 
Step 3. 
Step 4. 


Your Cost = 


“eva = ND 


xXx = 


NOTE: For Quantities of 10 or More, Call 1-800-DIGI-KEY 


2mm Receptacles 


Features: 


+ Printed Circuit Board Mounted Receptacle + .079” (2mm) centers for real estate savings 


+ Single and Dual Row Offerings * 15 microinches selective gold * Insulator, housing, material is glass filled 


thermoplastic, UL Rating 94VO = Color: Black +» Contact material is phosphor bronze 


Single Row — Vertical Receptacle 


A 


pooRGooo * 
76» 


>| l-1.00 i 


A 


Hoeneooo 
OBooRwooor.- 
1.00 °.76 


Dual Row - Vertical Receptacle 


No. of| Digi-Key Price Each NorComp 
Pos. | Part No. 1 10 100 Part No. 
1.2.0 Receptacle Single Row Vertical 

ry 3 2063S-03-ND 1.43 1.28 1.05 | 2063-03-01-P2 
4 | 2063S-04-ND 1.57 1.41 1.16 | 2063-04-01-P2 
5 2063S-05-ND 1.71 1.53 1.26 | 2063-05-01-P2 

6 2063S-06-ND 1.85 1.66 1.37 | 2063-06-01-P2 

7 | 2063S-07-ND 2.02 1.82 1.50 | 2063-07-01-P2 

8 2063S-08-ND 2.19 1.97 1.62 | 2063-08-01-P2 

9 2063S-09-ND 2.34 2.10 1.73 | 2063-09-01-P2 
10 | 2063S-10-ND 2.51 2.25 1.85 | 2063-10-01-P2 
11. | 2063S-11-ND 2.65 2.38 1.96 | 2063-11-01-P2 
12 | 2063S12-ND 2.82 2.53 2.08 | 2063-12-01-P2 

Receptacle Dual Row Vertical 

6 2064S-03-ND 1.88 1.69 1.39 | 2064-06-01-P2 
8 2064S-04-ND 2.19 1.97 1.62 | 2064-08-01-P2 
10 | 2064S-05-ND 2.51 2.25 1.85 | 2064-10-01-P2 
12 | 2064S-06-ND 2.82 2.53 2.08 | 2064-12-01-P2 
14 | 2064S-07-ND 3.14 2.81 2.31 | 2064-14-01-P2 
16 | 2064S-08-ND 3.45 3.09 2.55 | 2064-16-01-P2 
18 | 2064S-09-ND 3.79 3.40 2.80 | 2064-18-01-P2 
20 | 2064S-10-ND 4.10 3.68 3.03 | 2064-20-01-P2 
22 | 2064S-11-ND 4.42 3.96 3.26 | 2064-22-01-P2 
2064S-12-ND 4.76 4.26 3.51 | 2064-24-01-P2 


1 3.40 +| 


LOW PROFILE: + Housing Material: Glass filled 
thermoplastic, UL flammability rating 94V-O + Color: 
High Performance 


Black + Contact Material: 


on 


-3.9- 


| 1.0 
STANDARD PROFILE: 


+ Housing Material: 


Glass filled thermoplastic, UL flammability rating 
94V-O + Color: Black + Contact Material: High 


Copper Alloy Performance Copper Alloy 
Digi-Key Pricing NorComp 
Fig. Finish Part No. il 10 100 500 | Part No. 
1 Low Profile, Tin LP1-006-ND 23 2.01 16.59 57.28 | 800-002-LP1-006 
Low Profile, Gold* LP1-001-ND 46 4.08 33.60 116.00 | 800-002-LP1-001 
2 | Standard Profile, Gold* | SP2-001-ND 14 1.28 10.50 36.25 | 800-002-SP2-001 


*30y" gold plated 


76 (1033) 


*30u" gold plated 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 +« Phone: 218-681-6674 


Fax: 218-681-3380 


HIROSE 
HG secre 
Co.,LTD. 
Power Supply Connectors — PX Series 


Features: + Power supply connector for high-current withstands voltage of 2200V AC max. and 10A/contact 
(60A/6 contacts) of rated current + Housing design prevents incorrect insertion; opening section is designed 
to prevent reverse insertion and mating direction is easily checked. The opening section is keyed to prevent 
misalignment of plugs in parallel applications. + Reliable contact structure; three point contact, gold plated 
contacts (standard) with high-level environmental resistance, contact spring guard structure, structure 
prevents retainer deformation. 

Specifications: - Temp. Range: -55°C to +105°C + Voltage: AC600V + Current: 10A + Contact 
Resistance: 10mQ max. measured at 100mA : Insulation Resistance: 1000M® min. measured at DC 
500V Material: + Contacts: Copper alloy, gold plating + Insulator: PBT resin (UL94V-0) + Metal Fixture: 
Copper alloy, solder plating 

Fig. 2 - Plug 


Fig. 1 - Receptacle Fig. 3 - Plug Holder Cover 


15.9 


ea 
KA66 


Note: Cover holds two plugs. 


Note: Two plugs are needed 
for each receptacle. 


No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Circuits Part No. 1 10 50 Part No. 

1 8 H10068-ND 5.08 4.20 3.50 PX10-AD4WP 
12 H10069-ND 5.42 4.49 3.74 PX10-AF6WP. 

2 4 H10071-ND 2.02 1.68 1.40 PX50-AD4S 
6 H10072-ND 2.44 2.03 1.69 PX50-AF6S 

3 4 H10070-ND 1.82 1.52 1.26 PX-4WS-CV 
6 H10074-ND 2.44 2.03 1.69 PX-6WS-CV 

Female Terminal, 
= 16-18AWG H10073-ND = 50 1 PX50-SC-131 


Connectors — QR/P1 Series 


QR/P1 series connectors are small and compact high 8, 12, 16, 24 and 32 way. Crimp terminals assure 
density versions of original OR/P series. Available in positive and reliable termination with minimum labor. 
Features: + The coupling mechanism assures stable and reliable contact pressure through point and blade 
contact, in addition to smooth coupling that is sufficiently capable of dealing with variations in the coupling 
length specific to the plug-in connection. +» One opposed pair (in 12 contacts), 2 pairs (in 8, 16, and 24 
contacts), and 3 pairs (in 32 contacts) can be used as power supply contacts. They are spaced further apart 
than the others so as to have enough creeping distance to withstand a high voltage. Fire-retardant insulation 
materials (UL94-0) are used. * The Guide Pin is made of steel nickel plated to be strong enough against 
accidental coupling shock. * The mount of a receptacle housing is done through floating bushes. Thus, they 
may help to give more smooth coupling of connectors by self-adjusting function. 

Specifications: + Operating Temp. Range: -10°C to +60°C + Voltage: Power Terminal: AC 250V; Signal 
Terminal: AC 125V + Current: Power Unit: 13A max. (AWG 14 use); Signal Unit: 3A + Withstand Voltage: 
Power Terminal: AC 1000V; Signal Terminal: AC 500V - Insulation Resistance: 5000M Q higher at DC 
500V + Contact Resistance: Power Unit: 10m Q or less at DC1A; Signal Unit: 15m Q or less at DC1A 
+ Material: Insulator. Polyethylene terephtalate, black; Terminal: Phosphor bronze, selective gold plating 
with nickel underplating 


Fig. 1 - Plug Housing 


Fig. 2 - Socket Housing 


Connectors — QR/P4 and P6 Series 


QR/P4 series is a series of small connectors for rack and panel application. This is a smaller rectangular 
size version of the QR/P and QR/P1 series. Available in 8, 12, 16, 24, 32 and 40 contacts. Wires are 
connected to the connectors without solder for easier connection and higher reliability. 

QR/P6 series are miniaturized versions of the QR/P and QR/P1 series. Rectangular multi-contact rack and 
panel connectors for plug-in connection. Available in 6, 12, 16, and 24 contacts for highly efficient and 
reliable crimp termination. 

Features: + Offers smooth insertion/extraction and stable contact pressure through point-blade contact, and 
allows for the deviations in contact length specific to plug-in connection. + Miniaturized by separating power 
contacts from signal contacts. + Miniaturized using guide pins integral with the insulator. » The connectors 
of the series have passed UL, CSA and TUV standards. 

Applications: » PPC + Transmission, automation, reception and data communication equipment » Vending 
machines +» Measuring instruments * Switch boards 

QR/P4 Specifications: » Operating Temp: -10°C to +60°C + Rated Voltage: Power: AC 300V; Signal: AC 
250V + Rated Current: Power: 3A; Signal: 1A + Withstand Voltage: Power: AC 2000V; Signal: AC 
500V = Insulation Resistance: Min. 5000M © at DC 500V + Contact Resistance: Power: Max. 15mQ at 
DC1A; Signal: Max. 15mQ at DC1A »* Material: /nsulator: PBT resin (UL94V-0), Black; Contact: Phosphor 
bronze, Selective gold plated over nickel 

QR/P6 Specifications: - Operating Temp.: -10°C to +60°C + Rated Voltage: AC 120V + Rated Current: 
Power Terminal: 10A; Signal Terminal: 1A + Withstand Voltage (for 1 min.): Power Unit: AC 1000V; Signal 
Unit: AC 500V + Insulation Resistance: 5000M © or less at DC 500V + Contact Resistance: Power 
Terminal: 10m Q or less at DC1A: Signal Terminal: 15m Q or less at DC1A + Materials: /nsulator: PBT 
resin (UL94V-0), Black; Terminal: Phosphor bronze, selective gold plating with nickel underplating 


Fig. 1 - QR/P4 

Male Housing 

use with QR/P1 
Male Contacts 3.5 


Fig. 2 - QR/P4 
Female Housing 
use with QR/P1 
Female Contacts 


Fig. 3 - QR/P6 
Male Housing 
use with QR/P1 
Male Contacts 


Fig. 4 - QR/P6 
Female Housing 
use with QR/P1 
Female Contacts 


No. of Dimension Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Circuits L (mm) Part No. 1 10 50 Part No. 
QR/P4 Series 
8 34.68 H10103-ND 3.28 2.72 2.26 | QR/P4-8P-C(01) 
12 39.8 H10093-ND 412 3.41 2.84 | QR/P4-12P-C(01) 
1 16 44.84 H10095-ND 4.96 4.11 3.42 | QR/P4-16P-C(01) 
24 55 H10097-ND 5.34 442 3.68 | QR/P4-24P-C(01) 
32 67.7 H10099-ND 5.77 4.78 3.98 | QR/P4-32P-C(01) 
40 77.86 H10101-ND 6.18 5.12 4.26 | QR/P4-40P-C(01) 
8 34.68 H10104-ND 3.68 3.05 2.54 | QR/P4-8S-C(01) 
12 39.8 H10094-ND 3.97 3.29 2.74 | QR/P4-12S-C(01) 
2 16 44.84 H10096-ND 5.74 4.76 3.96 | QR/P4-16S-C(01) 
24 55 H10098-ND 6.18 5.12 4.26 | QR/P4-24S-C(01) 
32 67.7 H10100-ND 6.61 5.48 4.56 | QR/P4-32S-C(01) 
40 77.86 H10102-ND 7.02 5.81 4.84 | QR/P4-40S-C(01) 
QR/P6 Series 
6 32.67 H10111-ND 2.99 2.49 2.07 | QR/P6-6P-C(01) 
12 41.47 H10105-ND 2.90 2.40 2.00 | QR/P6-12P-C(01) 
3 16 46.55 H10107-ND 2.99 2.49 2.07 | QR/P6-16P-C(01) 
24 56.71 H10109-ND 3.28 2.72 2.26 | QR/P6-24P-C(01) 
6 32.67 H10112-ND 3.28 2.72 2.26 | QR/P6-6S-C(01) 
4 12 41.47 H10106-ND 3.42 2.84 2.36 | QR/P6-12S-C(01) 
16 46.55 H10108-ND 4.35 3.60 3.00 | QR/P6-16S-C(01) 
24 56.71 H10110-ND 412 3.41 2.84 | QR/P6-24S-C(01) 


Connectors — QR/P8 Series 


QR/P8 series is a series of small connectors for rack and panel application. This is a smaller rectangular 
size version of the QR/P and QR/P1 series. Electrodes available are 8, 12 and 20. Wires are connected to 
the connectors without solder for easier connection and higher reliability. 

Features: + The connector of this series is about 20% smaller in length than that of the QR/P4 series with 
the same number of electrodes. + Wires of AWG 20-28 can be connected with the two pairs of terminals on 
the two sides, while wires of AWG 24-28 can be connected with the terminals for signals. * The pins give 
stable contact pressure because of their point contact with the receptacle blades, and have a larger 
allowance for the variation of connection length. + The connectors have passed UL, CSA and TUV 
standards. 

Application: - PPC + Transmission, automation, reception and data communication equipment + Vending 
machines + Measuring instruments + Switchboards 

Specifications: + Operating Temp.: -10°C to 60°C + Withstand Voltage (for 1 min.): Power Supply: AC 
2000V; Signal Unit: AC 500V = Insulation Resistance: 1000M Q or less at DC 500V + Contact 
Resistance: 30m Q or less at DC1A + Material: /nsulator: Polycarbonate resin UL94V-0, Black; Contact: 
Phosphor bronze, selective gold plated over nickel 


Fig. 1 - Male Housing 


Fig. 2 - Female Housing 


No. of Dimension Digi-Key Price Each Hirose 

Fig. Circuits L (mm) Part No. 1 10 50 Part No. 

8 46.4 H10083-ND 452 3.75 3.12 QR/P1-8P-C(01) 

12 51 H10075-ND 496 4.11 3.42 QR/P1-12P-C(01) 

1 16 57.6 H10077-ND 5.34 4.42 3.68 QR/P1-16P-C(01) 

24 68.8 H10079-ND 5.77 4.78 3.98 QR/P1-24P-C(01) 

32 85.5 H10081-ND 6.81 5.77 4.85 QR/P1-32P-C(01) 

8 46.4 H10084-ND 5.25 4.35 3.62 QR/P1-8S-C(01) 

12 51 H10076-ND 5.77 4.78 3.98 QR/P1-12S-C(01) 

2 16 57.6 H10078-ND 6.18 5.12 4.26 QR/P1-16S-C(01) 

24 68.8 H10080-ND 6.70 5.55 4.62 QR/P1-24S-C(01) 

32 85.5 H10082-ND 7.62 6.45 5.43 QR/P1-32S-C(01) 
Male Contact, 14-16AWG H10086-ND = 87 .70 QR/P1-PC1B-121(12)| 
Male Contact, 18-24AWG H10085-ND = 62 50 QR/P1-PC1A-111(12) 
Female Contact, 14-16AWG H10090-ND = 84 67 QR/P1-SC1B-121(12)} 
Female Contact, 18-24AWG H10089-ND — 58 A7 QR/P1-SC1A-111(12)} 
Male Contact, 20-24AWG H10088-ND = 49 40 QR/P1-PC2B-121(12)} 
Male Contact, 24-28AWG H10087-ND = -50 39 QR/P1-PC2A-111(12)| 
Female Contact, 20-24AWG H10092-ND = 60 49 QR/P1-SC2B-121(12)| 
Female Contact, 24-28AWG H10091-ND = 48 38 QR/P1-SC2A-111(12)} 
Hand Crimp Tool for H10086-ND H10123-ND 770.06 = — | TC-QR/P1-PC1B 
Hand Crimp Tool for H10085-ND H10122-ND 742.05 = — | TC-QR/P1-PC1A 
Hand Crimp Tool for H10090-ND H10127-ND 770.06 = — | TC-QR/P1-SC1B 
Hand Crimp Tool for H10089-ND H10126-ND 737.97 = — | TC-QR/P1-SC1A 
Hand Crimp Tool for H10088-ND H10125-ND 770.06 =— — | TC-QR/P1-PC2B 
Hand Crimp Tool for H10087-ND H10124-ND 587.29 = — | TC-QR/P1-PC2A 
Hand Crimp Tool for H10092-ND H10129-ND 770.06 = — | TC-QR/P1-SC2B 
Hand Crimp Tool for H10091-ND H10128-ND 587.29 — — | TC-QR/P1-SC2A 
Extraction Tool H10121-ND 10.65 _ — | TC-QR/P1-21 


No. of Dimension Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Circuits L (mm) Part No. 1 10 50 Part No. 
8 27 H10116-ND 2.80 2.33 1.94 | QR/P8-8P-C(01) 
1 12 31 H10002-ND 2.90 2.40 2.00 | QR/P8-12P-C(01) 
20 39 H10114-ND 3.42 2.84 2.36 | QR/P8-20P-C(01) 
8 27 H10117-ND 2.93 2.43 2.02 | QR/P8-8S-C(01) 
2 12 31 H10113-ND 3.28 2.72 2.26 | QR/P8-12S-C(01) 
20 39 H10115-ND 3.83 3.17 2.64 | QR/P8-20S-C(01) 
Male Contact, 20-24AWG H10118-ND _ 24 -20 | QR/P8-PC-111 
Female Contact, 20-24AWG H10119-ND = 24 .20 | QR/P8-SC-111 
Male Contact, 24-28AWG H10003-ND = 24 -20 | QR/P8-PC-121 
Female Contact, 24-28AWG H10120-ND = 24 -20 | QR/P8-SC-121 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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EH 2.5mm Disconnectable 


J Ay Crimp Style Connectors 


Features: Compact and Slim: This connector is designed to be compact and unusually thin. It measures only 8.1mm 
(.319") high after mounting and is just 3.8mm (.150”) wide. Highly Reliable Contact: The contact has long dimples near 
the center that ensure continuity of low voltage and low current circuits at all times, even under conditions of vibration and 
abusive prying. Polarizing Guides: The header and housing have guides to prevent improper mating. Whisker Prevention: 
The contact material is treated with a reflow process, and the square post is copper-undercoated and tin/lead-plated for 
whisker prevention. Easy and Effective Crimping: Although the contact is compact, it has a long wire strip length, 
2.6 + 0.4mm (.102" + .016"). This long length is very useful for automatic crimping and when crimping shielded wires. 


Specifications: Current Rating: 3A AC, DC (AWG 22). Voltage Rating: 250V AC, DC. Temp. Range: -25°C to +85°C. 


Material and Finish: Contact: Phosphor bronze, tin-plated; Housing: Nylon 66, UL94V-0, natural (white); Posts for 
Headers: Brass, copper-undercoated, tin/lead plated; Wafer: Nylon 66, UL94V-0, natural (white). A 


Applicable Wire: AWG 32 to 22. Applicable PC Board Thickness: 0.8 to 1.6mm (.031” to .063”). ww g 


TUV 


DB 2.5mm Board-In IDC Connectors 


Features: Compact and Low Profile: This is a low profile connector with a 
mounting height of 7.1mm (.280") and a width of 4.1mm (.161"). Twin U- 
Slot Insulation Displacement Section: The insulation displacement section 
connected to the wire consists of two tin-plated slots (twin U-slot) for superb 
reliability. Locking Solder Tail: The contact’s compliant solder tail has two 
locking positions, both of which ensure stable connection once inserted into a 
printed circuit board. This makes insertion into printed circuit boards easy and 
reliable. Strain Relief: The strain relief feature prevents stress due to 
vibration, impact or bending from effecting the insulation displacement 
connection. This is accomplished by holding the outside of the wire with the insulation gripping device on the housing. 


Specifications: Current Rating: 2A AC, DC (AWG 24). Voltage Rating: 250V AC, DC. Temp. Range: -25°C to +85°C. 
Material and Finish: Contact: Phosphor bronze, copper-undercoated, tin/lead-plated; Housing: Nylon 66, UL94V-0. 


Applicable Wire: UL1007 (Contact JST for details regarding other UL wires.) AWG 28, 26, 24. Conductor/7 strands, tin- 
coated. Insulation O.D/1.0 to 1.4mm (.039” to .055”). Applicable PC Board Thickness: 1.6mm ( .063") 


Fig. 1 - Disconnectable Crimp Fig. 2 - Top Entry Shrouded Headers | Fig. 3 - Side Entry Shrouded Cir- Dim. A Digi-Key Pricing JST 
Connectors Headers cuits Color AWG (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
2 75 455-1070-ND 4171.31: 10.92 | 02DB-8M 
3 10.0 455-1071-ND 24 1.80 15.01 | 03DB8M 
4 125 455-1072-ND 33 245 20.39 | 04DB8M 
5 13.0 455-1073-ND 38 286 23.80 | 05DB8M 
6 175 455-1074-ND 47 3.49 29.07 | 06DB8M 
7 G 28 20.0 455-1075-ND 54 4.02 33.52 | 07DB8M 
8 be 22.5 455-1076-ND 61 4.56 937.97 | 08DB8M 
9 25.0 455-1077-ND 68 512 4267 | 09DB8M 
10 27.5 455-1078-ND 77 5.78 48.16 | 10DB8M 
; Cir Dimensions (mm) Digi-Key Pricing JST W 30.0 455-1079-ND 86 648 5399 | 11DB8M 
Fig. |_ cuits Part No. 10 100 500_—| PartNo. 12 32.5 455-1080-ND 92 689 5740 | 12DB8M 
Disconnectable Crimp Style Female Receptacle Housing 13 35.0 455-1081-ND 1.23 9.20 76.67 13DB-8M 
2 25 7.0 455-1000-ND 38 3.16 12.63 | EHR2 2 75 455-1082-ND 16 © 1.23. 10.25 | 02DB6S 
3 5.0 9.5 455-1001-ND 42 3.50 13.98 | EHR3 3 10.0 455-1083-ND 23 61.71 14.28 | 03DB6S 
4 75 12.0 455-1002-ND 43 3.56 14.25 | EHR4 4 125 455-1084-ND 31 233 19.43 | 04DB6S 
5 10.0 14.5 455-1003-ND 48 3.97 15.86 | EHRS 5 13.0 455-1085-ND ‘37. 276 2296 | OSDB6S 
6 125 17.0 455-1004-ND 52 430 17.20 | EHR6 6 175 455-1086-ND ‘45 339 2828 | O6DB6S 
7 15.0 19.5 455-1005-ND 60 4.97 19.89 | EHR7 7 Whit os 20.0 455-1087-ND 52 3.92 3265 | 07DB6S 
4 8 175 22.0 455-1006-ND 62 5.18 20.70 | EHR8 8 7 22.5 455-1088-ND 60 4.51 37.58 | 08DB6S 
9 20.0 24.5 455-1007-ND 89 7.39 29.57 | EHR9 9 25.0 455-1089-ND 67 5.01. 41.78 O9DB-6S 
10 22.5 27.0 455-1008-ND 94 7.80 31.18 | EHR10 10 27.5 455-1090-ND 74 5.58 46.48 | 10DB6S 
1 25.0 29.5 455-1009-ND. 1.16 9.68 38.71 EHR-11 1 30.0 455-1091-ND 84 6.32 52.64 11DB-6S 
12 275 32.0 455-1010-ND 140 11.69 46.77 | EHR12 12 32.5 455-1092-ND 90 673 56.06 | 12DB6S 
13 30.0 34.5 455-1011-ND 148 1237 49.46 | EHR13 13 35.0 455-1093-ND 122 913 76.11 13DB-6S 
14 325 37.0 455-1012-ND 189 15.73 6290 | EHR14 2 75 455-1094-ND 47. 1.31 10.92 | 02DB4K 
15 35.0 39.5 455-1013-ND 194 16.20 64.78 | EHR15 3 10.0 455-1095-ND 24-180 «15.01 | 03DB4K 
Crimp Contact 22-30 AWG 455-1042-1-ND — 3.14 13.86 | SEH-001T-PO.6 4 125 455-1096-ND 33 245 20.39 | 04DB4K 
Qrimp Contact 22-30 AWG 455-1042-2-ND 135.00/9,000 SEH-001T-PO.6 5 13.0 455-1097-ND 38 286 23.80 | 05DB4K 
Qrimp Tool for 22-30 AWG Contacts 455-1043-ND 367.01 Each WC-260 6 175 455-1098-ND 45 3.37 28.11 | O6DB4K 
Top Entry Shrouded Board-Mount Headers es Black 24 20.0 455-1099-ND. 53 3.96 33.04 07DB-4K 
(Use with EH and HR Series Female Housings) 8 22.5 455-1100-ND 61 457 38.08 O8DB-4K 
2 25 75 455-1014-ND> 66. 549 21.95 | BBEHA 9 25.0 455-1101-ND 68 512 4267 | 09DB4K 
3 5.0 10.0 455-1015-ND» 89 745 29.79 | BSB-EHA 10 275 455-1102-ND 77 5.78 48.16 10DB-4K 
4 75 125 455-1016-ND 1.18 9.80 39.20 | B4B-EHA 1 30.0 455-1103-ND 86 6.48 53.99 11DB-4K 
5 10.0 15.0 455-1017-ND> 1.40 11.71 4682 | BSBEHA 12 32.5 455-1104-ND 92 6.89 57.40 12DB-4K 
6 125 175 455-1018-ND> 1.69 14.06 56.22 B6B-EH-A 13 35.0 455-1105-ND. 1.23 9.20 76.67 13DB-4K 
7 15.0 20.0 455-1019-ND- 192 1596 63.84 | B7BEHA 
2 8 175 22.5 455-1020-ND+ 217 18.09 72.35 | BBBEHA 
9 20.0 25.0 455-1021-ND- 241 20.11 80.42 | BOBEHA 
10 225 275 455-1022-ND> 281 2341 9363 | BIOBELA HR 2.5mm IDC Receptacl es 
1 25.0 30.0 455-1023-ND+ 3.10 25.82 103.26 | BIIBEHA 
12 27.5 32.5 455-1024-ND> 3.23 26.88 107.52 | BI2B-EHA Features: Twin U-slot Insulation Displacement Section: The insulation 
13 30.0 35.0 455-1025-ND> 3.82 31.87 127.46 | BISBEHA displacement section has reliable twin U-slots like those of JST’s other 
14 32.5 37.5 455-1026-ND> 4.14 34.50 137.98 | B14B-E4+A insulation displacement connectors. Ultra Thin Design: The connector is 
15 35.0 40.0 455-1027-ND> 4.37 36.40 145.60 | BISBEHA very small, with a mounting height of 11.3mm (.445”) and a width of 
Side Entry Shrouded Board-Mount Headers 4.1mm (.161"). High Reliability: The contact has a dimple where it mates 
(Use with EH and HR Series Female Housings) with the post to ensure a continuous gas tight connection when used for 
2 25 75 455-1028-ND 79 655 2621 S2B-H circuits requiring minute amounts of current and voltage. In addition, it is 
3 50 10.0 455-1029-ND 94 784 31.36 | S3BEH built to withstand vibration and prevent deformation. Strain Relief: A 
4 75 125 455-1030-ND 112 930 3718 | S4BEH metallic strain relief secures the wire So as to protect the insulation 
5 100 150 455-1031-ND 146 1215 48.61 | SSB-EH Gisplavement connection against vibration, impet and other external 
6 425 175 455-1032-ND 1.81 1512 6048 | S6BEH forces. Interchangeability: The shrouded header is interchangeable with the 
7 15.0 20.0 455-1033-ND 215 17.92 71.68 | S7BEH 2.5mm (-096") pitch crimp style Er connectors. 
8 175 205 455-1034-ND 252 21.00 84.00 S8B-EH Specifications: Current Rating: 2A AC, DC (AWG 24). Voltage Rating: 250V AC, DC. Temp. Range: -25°C to +85°C. 
3 9 20.0 25.0 455-1035-ND 269 2240 89.60 | SOBEH Material and Finish: Contact: Phosphor Bronze, Tin-Plated. Housing: Nylon 66, UL94V-0. 
10 22.5 27.5 455-1036-ND 3.31 27.61 110.43 | S10B-EH Applicable Wire: UL1007 (Contact JST for details regarding other UL wires.) AWG 26, 24. Conductor/7 strands, tin- 
1 25.0 30.0 455-1037-ND 3.67 30.58 12230 | S11BEH coated. Insulation O.D/1.0 to 1.5mm (.039” to .059"). Applicable PC Board Thickness: 0.8 to 1.6mm (.031" to .063”). 
12 275 32.5 455-1038-ND 3.88 32.37 129.47 | S12BEH - _ = oe 
13 30.0 35.0 455-1039-ND 479 39.93 159.71 | S13B-EH Gir- Dim. A Digi-Key Pricing JST 
14 32.5 37.5 455-1040-ND 5.09 42.45 169.79 | S14B-EH cuits Color AWG | (mm) Part No. 1 10100 Part No. 
15 35.0 40.0 455-1041-ND 5.48 45.70 18278 | S15SB-EH 2 75 455-1044-ND 20. 1.47 «(12.27 02HR-6S 
“Net TUV 4 3 10.0 455-1045-ND 24 © 1.83 15.23 03HR-6S 
" ia 4 125 455-1046-ND 30 224 1865 | O4HR-6S 
5 15.0 455-1047-ND 39 2.90 24.19 O5HR-6S 
. : . 6 175 455-1048-ND 43 3.25 27.05 O6HR-6S 
Miscellaneous Crimp Contacts and Crimp Tools 7 200 | 455-1049-ND 49 369 9075 | O7HRES 
8 White 26 22.5 455-1050-ND 56 418 34.83 O8HR-6S 
Contact | Contact Digi-Key Pricing T&R* JST 9 25.0 455-1051-ND 63 4.70 39.20 O9HR-6S 
Material | Finish | AWG | Part No. il 100 500 Pricing _| Part No. 10 27.5 455-1052-ND 70 527 43.91 10HR-6S 
7 5 in 30.0 455-1053-ND 76 5.69 47.38 11HR-6S 
VAIN Series Crimp Contacts) 12 32.5 455-1054-ND 80 602 5018 | 12HR6S 
Brass | Tin-Plated | 18-22 [455-11324-ND — — 6.86 30.24 | 144.00/4,500 | SVH-21T-1.1 13 35.0 455-1055-ND 87. -6.49—«54.10 13HR-6S 
Phosphor | Tin-Piated | 18-22 | 455-1133-1-ND  — 7.62 33.60 | 162.00/4,500 | SVH-21T-P1.1 15 aoe penal CSO ge lid GTS | 1SEREOS 
Bronze 2 75 455-1057-ND 20 1.52 12.66 02HR-4K 
Orimp Tool 18-22 AWG 455-1134-ND 36701 — ss — = WC-160 3 10.0 455-1058-ND 25 1.90 15.79 | O3HR4K 
VHNV Contacts 4 125 455-1059-ND 31 232 19.32 O4HR-4K 
XH Series Crimp Contacts 5 15.0 455-1060-ND 40 3.00 25.03 O5HR-4K 
Phosphor 6 175 455-1061-ND 45 3.38 28.17 O6HR-4K 
Bronze | Wi-Plated | 22-28 | 455-1135-1-ND = — 5.00 22.05 | 192.00/8,000 | SXH-001T-PO.6 7 20.0 455-1062-ND 51 3.85 32.09 07HR-4K 
; 8 Black 24 22.5 455-1063-ND 58 4.35 36.29 O8HR-4K 
Grimp Tool 22-28 AWG 455-1136-ND 36701 — — = we-110 9 25.0 455-1064-ND 65 «489 40.77 | OSHR4K 
pi Goes 10 275 455-1065-ND 73 5.48 45.70 10HR-4K 
SAN Series Crimp Contacts 1 30.0 455-1066-ND 79 5.93 49.39 11HR-4K 
Brass | Tin-Plated [24-30 [455-1142 1-ND— —3.14__—:13.86_[ 210.00/14,000] SAN-002T-0.8K 12 32.5 455-1067-ND 840 627 (5225 | 12HR4K 
Crimp Tool 24-30 AWG 13 35.0 455-1068-ND 90 677 56.39 13HR-4K 
SAN Contacts 455-1143-ND 821.79 — _ = YRS-220 15 40.0 455-1069-NDt 103 7.76 64.68 15HR-4K 
*For Tape and Reel part number change “-1" to “-2". t Not UL recognized nor CSA certified. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


78 (1033) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


ANP tyco Electronics WE 
| Authorized Distributor] 


Authi d Dis utor 


MTA .100” (2.54mm) Receptacles and Post Headers 


IDC RECEPTACLES: + Wire-to-post connectors preloaded with dual beam contacts + Connectors and headers are end-to- 
end stackable * Connectors preloaded with IDC contact - All contacts are slotted for insulation displacement (IDC) terminal 
technique + Contacts are lubricated to prevent fretting corrosion + Meets the material requirements of Table 23.1 of 
UL1410 Standards for Television Receiver and Video Products (wire-to-post connectors only) * Recognized under the 
Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. E28476 » Certified by Canadian Standards Association 
PERFORMANCE DATA: Voltage Rating: 250 vac. Current Rating: 4 amp max. Low-Level Resistance: 5 mQ max. initial 
Dielectric Withstanding Voltage: 750 vac./1 min. Insulation Resistance: 5000 MQ min. initial. Operating Temperature: 
-55°C to +105°C. MATERIAL AND FINISH: Receptacles: UL94V-2 rated (unless otherwise noted), type 6/6 nylon (28 AWG 
- Green; 26 AWG- Blue; 24 AWG- White; 22 AWG- Red). Contacts: Phosphor bronze, post tin plated, 30.1. 


REPLACEMENT IDC CONTACTS: MATERIAL AND FINISH: Phosphor bronze, post tin plated; 30. 


CST-100 CRIMP CONTACTS AND HOUSINGS: « High current rating + Mates with MTA and similar competitive notched 
headers + Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., Fle No. £28476 = Certified by 
Canadian Standards Association, File No. LR7189. PERFORMANCE DATA: Voltage Rating: 250 vac. Current Rating: 4 anp 
max. Low-Level Resistance: 6 mQ max. initia, 10 mQ max. final. Insulation Resistance: 1000 MQ min. initial, 100 MQ 
min. final. Operating Temperature: -55°C to +105°C. MATERIAL AND FINISH: Selective gold, 30,1 gold over 1271 nickel or 
bright tin-lead on entire contact. Wire Range: 22-26 AWG Max. Ins. Diameter: .065 


KEYING PLUG WITH CARRIER STRIP (10 plugs per strip): Material: UL94V-2 rated, type 6/6 nylon, natural color 


LED CONNECTORS: Designed to mate with .36mm-.51mm diameter posts or square leads. MATERIAL AND FINISH: 
Receptacles: UL94V-2 rated, type 6/6 nylon (28 AWG - Green; 26 AWG - Blue; 24 AWG- White; 22 AWG- Red). Contacts: 
Phosphor bronze, post tin plated, 30. 


REPLACEMENT LED CONTACTS: MATERIAL AND FINISH: Phosphor bronze, post tin plated; 30). 
POST HEADERS: Material For Housing: Polyester UL94V-0 rated, natural. Posts: Tin plated copper alloy. 


Fig. 1 Receptacle S520 (13.21) Fig. 2 IDC & LED Contacts 
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Cir- Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Description cuits] Inch (mm) Part No. il 25 Part No. 
Receptacles, .100” (2.54mm) Centers 
2 -200 (5.08) A19050-ND 12 06 640443-2 
3 -300 (7.62) A19051-ND 12 .07 640443-3 
4 | .400 (10.16) A19052-ND 20 12 640443-4 
5 | .500 (12.70) A19053-ND 26 15 640443-5 
6 | .600 (15.24) A19054-ND 28 16 640443-6 
Qosed End with Lock, 7 | .700 (17.78) A19055-ND 33 18 640443-7 
1 w/out Polarizing Tabs, 8 | .800 (20.32) A19056-ND 37 21 640443-8 
28 AWG Geen, 9 | .900 (22.86) A19057-ND 92 83 640443-9 
Tin Plated 10 | 1.000 (25.40) | A19058-ND AG 26 1-640443-0 
11 | 1.100 (27.94) | A19059-ND 1.12 1.01 1-640443-1 
12 | 1.200 (30.48) | A19060-ND 60 33 1-640443-2 
13 | 1.300 (33.02) | A19061-ND 1.33 1.20 1-640443-3 
14 | 1.400 (35.56) | A19062-ND 1.43 1.29 1-640443-4 
15 | 1.500 (38.1) A26193-ND 98 -89 1-640443-5 


Gir-] Dim. "A" | Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Description cuits} Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
2 | .200(5.08) | A23773-ND 12 10 | 643816-2 
3 | (300(7.62) | A23774-ND 44 ‘42 | 643816-3 
4 | .400(10.16) | A23775-ND 20 19 | 643816-4 
hosed End with Lock, 5 | 500(127) | A23776-ND 26 ‘24 | 643816-5 
aa_| with Polarizing Tabs, 6 | .600(15.24) | A23777-ND 28 ‘26 | 643816-6 
28 AWG Green, 7 | 700(17.78) | A23778-ND 33 ‘30 | 643816-7 
Tin Plated 8 | 800(2032) | A23779-ND 37 ‘34 | 643816-8 
to | 1.00 (25.4) | A23780-ND 46 ‘42 | 1-643816-0 
12 | 1.200 (30.48) | A23781-ND ‘60 ‘54 | 1-643816-2 
15 | 1.500 (38.1) | A23782-ND 98 ‘80 | 1-643816-5 
2] 200 (5.08) | AT9132-ND 20 10} 640623-2 
3 | .300(7.62) | A19133-ND 19 ‘1 | 640623-3 
4 | 400(10.16) | A19134-ND 20 ‘12 | 640623-4 
5 | 500(12.70) | A19135-ND 26 ‘15 | 640623-5 
6 | .600(15.24) | A19136-ND 28 “46 | 640623-6 
Feed-Thru with Lock, 7 | 700(1778) | A19137-ND 33 ‘18 | 640623-7 
| wlout Polarizing Tabs, 8 | 800(2032) | A19138-ND 37 ‘ot | 640623-8 
28 AWG Green, 9 | 900(2286) | A19139-ND 92 ‘83 | 640623-9 
Tin Plated 40 | 1.000 (25.40) | A19140-ND 46 ‘26 | 1-640623-0 
41 | 1.100 (27.94) | A19141-ND 112 tot | 1-640623-1 
12 | 1.200 (30.48) | A19142-ND ‘60 33 | 1-640623-2 
43 | 1.300 (33.02) | A19143-ND 133 120 | 1-640623-3 
14 | 1.400 (35.56) | A19144-ND 1.43 129 | 1-640623-4 
15 | 1.500 (38.1) | _A26194-ND 98 89 | 1-640623-5 
2 [200 (5.08) | A23783-ND 47 16 | 644565-2 
3 | (300(7.62) | A23784-ND 49 “47 | 644565-3 
4 | .400(10.16) | A23785-ND 20 “19 | 644565-4 
Feed-Thru with Lock, 5 | 500(127) | A23786-ND 26 ‘24 | 644565-5 
4a. | with Polarizing Tabs, 6 | .600(15.24) | A23787-ND 28 26 | 644565-6 
28 AWG Green, 7 | 700(17.78) | A23788-ND 33 "30 | 644565-7 
Tin Plated 8 | .800(2032) | A23789-ND 37 '34 | 644565-8 
to | 1.00 (25.4) | A23790-ND 46 “42 | 1-644565-0 
12 | 1.200 (30.48) | A23791-ND ‘60 ‘54 | 1-644565-2 
15 | 1.500 (38.1) | A23792-ND 98 ‘89 | 1-644565-5 
2] .200 (5.08) | AT9030-ND 2 06 | 6404422 
3 | .300(7.62) | A19031-ND 12 107 | 640442-3 
4 | .400(10.16) | A19032-ND 20 “12 | 640442-4 
5 | 500(12.70) | A19033-ND 26 ‘45 | 6404425 
6 | .600(15.24) | A19034-ND 28 “46 | 640442-6 
; 7 | 7001778) | A19035-ND 33 ‘18 | 640442-7 
Sar pain pata 8 | :800(20.32) | A19036-ND 37 ‘21 | 640442-8 
id || Re ein ae 9 | 900(2286) | A19037-ND 92 ‘83 | 640442-9 
aa 40 | 1.000 (25.40) | A19038-ND 46 ‘26 | 1-640442-0 
41 | 1.100 (27.94) | A19039-ND 112 tot | 1-640442-1 
12 | 1.200 (30.48) | A19040-ND ‘60 33 | 1-640442-2 
43 | 1.300 (33.02) | A19041-ND 133 120 | 1-640442-3 
13 | 1.300 (33.02) | A26195-NDt 75 ‘es | 1-643828-3 
14 | 1.400 (35.56) | A19042-ND 1.43 129 | 1-640442-4 
15 | 1.500 (38.1) | A26196-ND ‘98 99 | 1-640442-5 
2] .200 (5.08) | A23793-ND 2 “10 | 6438152 
3 | .300(7.62) | A23794-ND 14 12 | 643815-3 
4 | .400(10.16) | A23795-ND ‘20 ‘19 | 643815-4 
: 5 | .500(127) | A23796-ND 26 ‘24 | 643815-5 
vacant 6 | .600(15.24) | A23797-ND 28 26 | 643815-6 
1h ete 7 | 700(1778) | A23798-ND 33 ‘30 | 643815-7 
ae 8 | .800(2032) | A23799-ND 37 '34 | 643815-8 
to | 1.00 (25.4) | A23800-ND 46 42 | 1-643815-0 
42 | 1.200 (30.48) | A23801-ND ‘60 ‘54 | 1-643815-2 
43 | 1.300 (33.02) | A23802-NDt 75 ‘68 | 1-644313-3 
15 | 1.500 (38.1) | _A23803-ND 98 89 | 1-643815-5 
2 [200 (5.08) | A19112-ND 20 “10 | 640622-2 
3 | 300(7.62) | A19113-ND 49 ‘41 | 640622-3 
4 | 400(10.16) | A19114-ND 20 “12 | 640622-4 
5 | 500(1270) | A19115-ND 26 “45 | 640622-5 
6 | .600(1524) | A19116-ND 28 ‘46 | 640622-6 
: 7 | 700(17.78) | A19117-ND 33 ‘18 | 640622-7 
ai eon sri 8 | .800(20.32) | A19118-ND 37 21 | 640622-8 
1 ae 9 | :900(2286) | A19119-ND ‘92 ‘83 | 640622-9 
etal 40 | 1.000 (25.40) | A19120-ND 1.02 ‘92 | 1-640622-0 
41 | 1.100 (27.94) | A19121-ND 112 tot | 1-640622-1 
12 | 1.200 (30.48) | A19122-ND ‘60 ‘33 | 1-640622-2 
13 | 1.300 (33.02) | A19130-ND 1.33 120 | 1-640622-3 
13 | 1.300 (33.02) | A26197-NDt 75 ‘68 | 1-644577-3 
14 | 1.400 (35.56) | A19131-ND 1.43 129 | 1-640622-4 
15 | 1.500 (38.1) | A26198-ND 98 89 | 1-640622-5 
2 [200 (5.08) | A23804-ND 47 “16 | 644564-2 
3 | '300(7.62) | A23805-ND 49 ‘48 | 644564-3 
4 | .400(10.16) | A23806-ND 20 49 | 644564-4 
Feed-Thru with Lock, 5 | .500(127) | A23807-ND 26 ‘24 | 644564-5 
4a. | with Polarizing Tabs, 6 | .600(15.24) | A23808-ND 28 26 | 644564-6 
26 AWG Blue, 7 | 700(17.78) | A23809-ND 33 '30 | 644564-7 
Tin Plated 8 | .800(2032) | A23810-ND 37 34 | 644564-8 
42 | 1.200 (30.48) | A23811-ND ‘60 ‘54 | 1-644564-2 
13 | 1.300 (33.02) | A23812-NDt 75 ‘68 | 1-644497-3 
15 | 1.500 (38.1) | A23813-ND '98 ‘39 | 1-644564-5 
2] .200 (5.08) | AT901-ND 2 06 | 6404472 
3 | .300(7.62) | A19020-ND 12 ‘07 | 640441-3 
4 | .400(10.16) | A1902-ND 12 ‘07 | 640441-4 
5 | 500(12.70) | A19021-ND 26 ‘15 | 640441-5 
6 | .600(15.24) | A1903-ND 28 “46 | 640441-6 
: 7 | 700(1778) | A19022-ND 33 ‘18 | 640441-7 
prayed tal 8 | :800(20.32) | A1904-ND 37 ‘21 | 640441-8 
|| ee a la 9 | 900(22.86) | A19023-ND 92 ‘83 | 640441-9 
aide 40 | 1.000 (25.40) | A1905-ND 46 ‘26 | 1-640441-0 
41 | 1.100 (27.94) | A19024-ND 112 tot | 1-640441-1 
12 | 1.200 (30.48) | A19025-ND ‘60 33 | 1-640441-2 
43 | 1.300 (33.02) | A19026-ND 133 120 | 1-640441-3 
43 | 1.300 (33.02) | A26199-NDt 75 ‘es | 1-644574-3 
14 | 1.400 (35.56) | A19027-ND 1.43 129 | 1-640441-4 
15 | 1.500 (38.1) | A23767-ND 98 89 | 1-640441-5 
2] .200 (5.08) | A23814-ND 2 “10 | 6438142 
3 | .300(7.62) | A23815-ND 14 12 | 643814-3 
4 | 400(10.16) | A23816-ND 20 ‘19 | 643814-4 
: 5 | .500(127) | A23817-ND 26 ‘24 | 643814-5 
SA bogie: 6 | .600(15.24) | A23818-ND 28 26 | 643814-6 
1h ee 7 | 700(1778) | A23819-ND 33 '30 | 643814-7 
ee 8 | 800(2032) | A23820-ND 37 '34 | 643814-8 
to | 1.00(25.4) | A23821-ND 46 42 | 1-643814-0 
12 | 1.200 (30.48) | A23822-ND ‘60 ‘54 | 1-643814-2 
43 | 1.300 (33.02) | A23823-NDt 75 ‘es | 1-644312-3 
15 | 1.500 (38.1) | A23824-ND 98 89 | 1-643814-5 
t UL94V-0 - Black Housing (Continued) 
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MTA .100” (2.54mm) Receptacles and Post Headers (Cont.) 


Gir- | Dim. "A" | Digi-Key Price Each AMP Cir | Dim. "A" | Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Description cuits| Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. Fig. | Description cuits} Inch (mm) Part No. 1 25) Part No. 
2 | .200(5.08) | A19091-ND 19 10 | 640621-2 Feed-Thru with Lock, 
3 | :300(7.62) | A19092-ND 19 “11 | 640621-3 wiout Polarizing Tabs, . 200 an 3 A Beri “ a oes 
4 | .400(10.16) | A19093-ND 20 12 | 640621-4 26 AWG Blue, Tin Plated 300 ( Z : d id 
5 | .500(12.70) | A19094-ND 26 15 | 640621-5 1 | Gosed End with Lock, 2 | .200 (5. % A19160-ND 12 06 | 641535-2 
6 | .600(15.24) | A19095-ND 28 16 | 640621-6 w/out Polarizing Tabs, 3 | .300(7.62) | A19161-ND 12 107 | 641535-3 
Feed- Thru with Lock. 7 | .700(17.78) | A19096-ND 33 18 | 640621-7 24 AWG White, 5 | 500(12 7) ‘A23920-ND 26 24 | 641535-5 
wwout Polarizing Tabs, 8 | .800 (20.32) | A19097-ND. 37 21 | 640621-8 Tin Plated 6 | .600(15.24) | A23921-ND 28 26 | 641535-6 
1 ; d 9 | .900 (22.86) | A19098-ND 1.77 1.59 | 640621-9 : 
i Maa 10 | 1.000 (25.40) | At9099-ND 46 26 | 1-640621-0 1A ta Tbs 28 AWG > 2 | .200(5.08) | A23922-ND 12 10 | 644795-2 
” 11 | 1.100 (27.94) | A19100-ND 1.12 1.01 | 1-640621-1 White, Tin Plated . ° : . 
12 | 1.200 (30.48) | A19101-ND 60 33 | 1-640621-2 Feed Thru w/ Lock, 
13 | 1.300 (33.02) | A19110-ND. 1.33 1.20 | 1-640621-3 ‘w/out Polafving Tabs 2 | .200(5.08) | A19200-ND 19 10 | 641654-2 
13 | 1.300 (33.02) | A23768-NDt 75 68 | 1-644576-3 24 AWG White tin Plated | 3 | -300(7.62) | A19201-ND 19 11 | 641654-3 
14 | 1.400 (35.56) | A19111-ND. 1.43 1.29 | 1-640621-4 ; 
45 | 1500(38.1) | A23769-ND 98 ‘eo «| 1-640621-5 Chosed End w/ Lock, 2 | 200 (6.08) | A19150-ND 12 06 | 641534-2 
2} 300 (5.08) ~| AZ3826-ND 7 6 | GAABESD 1 | wiout Polarizing Tabs, 3 | .300(7.62) | A19151-ND 12 07 | 641534-3 
3 | 300(762) | A23e27-ND 48 47 6445633 22 AWG Red, Tin Plated | 8 | .800 (20.32) | A23923-ND 37 34 | 641534-8 
4 | 400 (10.16) | A23828-ND 30 49 (| eaane3-4 Feed-Thru w/ Lock, 2 | .200 (6.08) | A19190-ND 20 10 | 641653-2 
; 5 | '500(12.7) | A23629-ND 36 oa | ©644563-5 w/out Polarizing Tabs, 3 | .300(7.62) | A19191-ND 19 1 | 641653-3 
Feed-Thru with Lock, 6 | .600 (15.24) | 923830-ND 28 26 | 644563-6 22 AWG Red, Tin Plated | 8 | .800 (20.32) | A23924-ND 37 34 | 641653-8 
1a_| W/ Polarizing Tabs, 7 | :700(17.78) | A23831-ND 33 ‘30 | 644563-7 Replacement LED Contacts 
oe ANG Wine, 8 | .800 (20.32) | A23832-ND 37 34 | 644563-8 28 AWG Tin Plated = = AI9317-ND 1.58/25 2.81/50 | 641646-1 
Tin Plated 10 | 1.00 (25.4) A23833-ND AG 42 1-644563-0 2 26 AWG Tin Plated _ — A19316-ND 1.58/25 2.81/50 641645-1 
12 | 1.200 (30.48) | A23834-ND 60 54 | 1-644563-2 24 AWG, Tin Plated - - A19315-ND 1.58/25 281/50 | 641644-1 
13 | 1.300 (33.02) | A23835-NDt 75 68 | 1-644579-3 22 AWG, Tin Plated - - A19314-ND 1.58/25 2.81/50_| 641643-1 
15 | 1.500 (38.1) | A23836-ND 98 89 1-644563-5 Keying Plugs with Carrier Strip 
2 | .200(5.08) ) A1906-ND 12 06 | 640440-2 5 | 10 Plugs per Strip = = A19310-ND. 52 29 | 641994-1 
3 | .300(7.62) A19010-ND 12 07 640440-3 Accessories, .100” (2.54mm) Centers 
4 0 (10.16) | A1907-ND 20 12 | 640440-4 2 | 200(5.08) | A19230-ND 30 7 eas 
5 | .500(12.70) | A19011-ND 26 15 | 640440-5 : : : ‘ 
6 | .600 (15.24) | A1908-ND 28 ‘16 | 640440-6 3 | .300(7.62) AIs2sE Ny 9 $0) 6480753 
hosed End with Lock, 7 | .700(17.78) | A19012-ND 33 ‘18 | 640440-7 4 | .400(10.16) | A19232-ND 33 19°) 643075-4 
4 _| wlout Polarizing Tabs, 8 | -800(20.32) | A1909-ND 37 ‘21 | 640440-8 S | -500(12.70) | A1g233-ND 1.00 90 | 643075-5 
22 AWG Red, 9 | -900(22.86) | A19013-ND 92 ‘83 | 640440-9 8 | .600(15.24) | GAIg26, ND “4 19 | 6480756 
Tin Plated 10 | 1.000 (25.40) | A1910-ND 46 26 | 1-640440-0 Gosediend 7 | .700(17.78) | A19235-ND 1.01 ‘91 | 643075-7 
11 | 1.100 (27.94) | A19014-ND 1.12 1.01 | 1-640440-1 6 | Strain Relief Covers, 8 | .800 (20.32) | A19296-ND 1.01 91 | 643075-8 
12 | 1.200 (30.48) | A19015-ND 60 33 | 1-640440-2 White 9 | 900 (22.86) Bees 101 oe; || GaSe 
13 | 1.300 (33.02) | A19016-ND 1.33 1.20 | 1-640440-3 10. | 1.000 (25.40) eee 1.02 92. | |: 20480750 
14 | 1.400 (35.56) | A19017-ND 1.43 1.29 | 1-640440-4 11 | 1.100 (27.94) [A IS233 1.02 $2 | 1-643075-1 
15 | 1.500(38.1) | A23770-ND “98 ‘39 | 1-640440-5 12 | 1.200 (30.48) | A19240-ND. 1.02 98 | 1-643075-2 
2 [200 (6.08) ~| A2337-ND 2 0) 643813-2 13 | 1.300 (33.02) | A19241-ND. 98 .88 | 1-643075-3 
2 | 200(5.08) | A29084-NDt ‘30 30 | 644083-2 14 | 1.400 (35.56) | A19242-ND 1.03 93 | 1-643075-4 
3 | (300(7.62) | A29085-NDt 81 33 «| 6440833 15 | 1.500 (38.1) | A23892-ND 1.04 .94 | 1-643075-5 
4 | .400(10.16) | A23638-ND 30 ‘49 «| ea3g13-4 2 | .200 (5.08) | A19250-ND 1 10 | 640550-2 
osed End with Lock, 5 | .500(12.7) | A23839-ND 26 24 | 643813-5 3 | .300(7.62) | A19251-ND 29 13 | 640550-3 
1a | with Polarizing Tabs, 7 | .700(17.78) | A23840-ND 33 30 | 649813-7 4 | 400 (10.16) Ai geoe Ny 33 ‘15 | 640550-4 
22 AWG Red, 8 | .800 (20.32) | A23841-ND 37 34 | 643813-8 5 | .500 (12.70) | A19253-ND 39 18 | 640550-5 
Tin Plated 10 | 1.00(25.4) | A23842-ND 46 42 | 1-643813-0 6 | 600(15.24) | A19254-ND A0 20 | 640550-6 
11 | 1.100 (27.94) | A23843-ND 2.16 195 | 1-643813-1 Closed End 7 | 700 (17.78) | A19255-ND 43 22 | 640550-7 
12 | 1.200 (30.48) | A23844-ND 60 54 | 1-643813-2 7 | Dust Covers, 8 | -800 (20.32) | A19256-ND AS 25 | 640550-8 
13 | 1.300 (33.02) | A23845-NDt 75 ‘68 | 1-644083-3 Wite 9 | .900 (22.86) | A19257-ND. 49 27 | 640550-9 
15 | 1.500 (38.1) | A23846-ND 98 89 1-643813-5 10 | 1.000 (25.40) | A19258-ND 58 29 1-640550-0 
2 200 (5.08) A19070-ND 20 10 640620-2 11 | 1.100 (27.94) | A19259-ND 57 31 1-640550-1 
3 0 (7.62) | A19071-ND 19 ai 640620-3 12 | 1.200 (30.48) | A19260-ND 63 35 1-640550-2 
4 | .400(10.16) | A19072-ND 20 12 640620-4 13 | 1.300 (33.02) | A19261-ND 66 36 1-640550-3 
5 | .500(12.70) | A19073-ND 26 15 640620-5 14 | 1.400 (35.56) | A19262-ND 7 39 1-640550-4 
6 | .600(15.24) | A19074-ND 28 16 640620-6 15 | 1.500 (38.1) | A23893-ND 45 A 1-640550-5 
Feed: Thru with Lock. 7 ‘700 (17.78) | A19075-ND 33 18 640620-7 2 | .200(5.08) | A19270-ND 45 A 643077-2 
TU Wath EOC 8 | .800 (20.32) | A19076-ND 37 21 | 640620-8 3 | .300(7.62) | A19271-ND 15 14 | 643077-3 
1 | Wout Polarizing Tabs, 9 | -900(22.86) | A19077-ND 92 ‘83 | 640620-9 4 | 400 (10.16) | A19272-ND 40 37 | 643077-4 
Tae a 10 | 1.000 (25.40) | A19078-ND 46 26 | 1-640620-0 5 | .500(12.70) | A19273-ND 50 46 | 643077-5 
uu 11 | 1.100 (27.94) | A19079-ND 1.12 1.01 | 1-640620-1 6 | 600 (15.24) | A19274-ND 55 50 | 643077-6 
12 | 1.200 (30.48) | A19080-ND. 60 83 | 1-640620-2 Feed-Thru 7 | .700(17.78) | A19275-ND 57 52 | 643077-7 
13 | 1.300 (33.02) | A19081-ND. 1.33 1.20 | 1-640620-3 8 | Strain Rolief Covers. 8 | .800 (20.32) | A19276-ND 65 59 | 643077-8 
13 | 1.300 (33.02) | A23771-NDt 75 68 | 1-644575-3 its 9 | .900 (22.86) | A19277-ND 1.09 98 | 643077-9 
14 | 1.400 (35.56) | A19090-ND. 1.43 1.29 | 1-640620-4 10 | 1.000 (25.40) | A19278-ND. 1.02 92 | 1-643077-0 
15 | 1.500 (38.1) | A23772-ND. 98 89 | 1-640620-5 11 | 1.100 (27.94) | A19279-ND. 1.02 92 | 1-643077-1 
2 | .200(5.08) | A23847-ND 17 16 | 644540-2 12 | 1.200 (30.48) | A19280-ND 1.02 93 | 1-643077-2 
3 | .300(7.62) | A23848-ND 19 18 | 644540-3 13 | 1.300 (33.02) | A19281-ND 1.03 93 | 1-643077-3 
4 | .400(10.16) | A23849-ND 20 19 | 644540-4 14 | 1.400 (35.56) | A19282-ND. 1.03 93 | 1-643077-4 
Feed-Thru with Lock, 5 | .500(127) | A23850-ND 26 24 | 644540-5 15 | 1.500 (38.1) | A23894-ND 1.04 .94 | 1-643077-5 
with Poletizing Tabe 6 | .600(15.24) | A23851-ND 28 26 | 644540-6 3 | .300 (7.62) | A19291-ND 16 07 | 640642-3 
1A | AWG 7 | .700(17.78) | A23852-ND 33 30 | 644540-7 4 | .400(10.16) | A19292-ND 16 09 | 640642-4 
TinBacd 8 | .800(20.32) | A23853-ND 37 34 | 644540-8 5 | .500(12.70) | A19293-ND 18 10 | 640642-5 
10 | 1.00(25.4) | A23854-ND 46 42 | 1-644540-0 6 | .600(15.24) | A19294-ND. 36 20 | 640642-6 
12 | 1.200 (30.48) | A23855-ND. 60 54 | 1-644540-2 7 | .700(17.78) | A19295-ND. 40 22 | 640642-7 
13 | 1.300 (33.02) | A23856-NDt 75 68 | 1-644578-3 Feed-Thru 8 | .800 (20.32) | A19296-ND 45 25 | 640642-8 
15 | 1.500 (38.1) | A23857-ND. 98 89 | 1-644540-5 9 | Dust Covers, 9 | .900 (22.86) | A19297-ND 49 27 | 640642-9 
Replacement IDC Contacts White 10 | 1.000 (25.40) | A19298-ND. 53 29 | 1-640642-0 
Std. 28 AWG Tin Plated | — = A19313-ND 1.40/25 2.49/50 640639-1 11 | 1.100 (27.94) | A19299-ND 57 31 1-640642-1 
Std. 26 AWG Tin Plated | — = A19290-ND 1.58/25 2.81/50 640638-2 12 | 1.200 (30.48) | A19300-ND 63 35 1-640642-2 
2 | Sd. 24 AWG Tin Plated | — _— A19312-ND 1.58/25 2.81/50 | 640637-1 13 | 1.300 (33.02) | A19301-ND 66 36 | 1-640642-3 
Std. 22 AWG, Tin Plated - A19311-ND. 1.58/25 2.81/50__| 640636-1 14 | 1.400 (35.56) | A19302-ND Fal 39 | 1-640642-4 
CST-100 Crimp Housings (Contacts Sold Separately) 15_| 1.500 (38.1) | A23895-ND 45 A 1-640642-5 
2 220 (5.59) A19490-ND "26 1 770602-2 Post Headers, .100 (2.54mm) Centers (.200 (5.08) Wide Base) 
3 | .320(8.13) | A19491-ND. ‘27 17 | 770602-3 2 | .200(5.08) | A1911-ND 23 18 | 640452-2 
4 40 (10.67) | A19492-ND 28 22 | 770602-4 3 | .300(7.62) | A19330-ND 23 18 | 640452-3 
5 | .520(13.21) | A19493-ND 30 28 | 770602-5 4 | .400(10.16) | A1912-ND 27 24 | 640452-4 
6 | .620(15.75) | A19494-ND 36 33 | 770602-6 Streight Post 5 | .500(12.70) | A19331-ND 33 30 | 640452-5 
7 720 (18.29) | A19495-ND 42 39 770602-7 10 | 64 (025) Square, 6 | .600(15.24) | A1913-ND 36 33 640452-6 
3 | 22-26 AWGWhite 8 | .820(20.83) | A19496-ND 48 44 | 770602-8 TinBaed 7 | .700(17.78) | A19332-ND. 42 39 | 640452-7 
9 | 920(23.37) | A19497-ND 54 49 | 770602-9 8 | .800 (20.32) | A1914-ND 48 44 | 640452-8 
10 | 1.020 (25.91) | A19498-ND. 61 55 | 1-770602-0 9 | .900 (22.86) | A19333-ND 7 49 | 640452-9 
11 | 1.120 (28.45) | A19499-ND 67 60 | 1-770602-1 10 | 1.000 (25.40) | A1915-ND 60 55 | 1-640452-0 
12 | 1.220 (30.99) | A19500-ND 73 66 | 1-770602-2 15 | 1.500 (38.1) | A24931-ND. 1.13 1.02 _|_1-640452-5 
13 | 1.320 (33.53) | A19510-ND. 79 71 | 1-770602-3 2 | .200(5.08) | A1916-ND 21 13 | 640453-2 
14 | 1.420 (36.07) | A19511-ND 85 7 | 1-770602-4 3 | .300(7.62) | A19340-ND 24 19 | 640453-3 
15_| 1.520 (38.61) | A23961-ND. 91 82__| 1-770602-5 4 | .400(10.16) | A1917-ND 28 25 | 640453-4 
CST-100 Crimp Contact 5 | .500(12.70) | A19341-ND 35 32 | 640453-5 
Tin Plated, Loose = = A19520-ND 1.63/25 2.90/50 | 770666-1 Right Angle Post 6 | .600(15.24) | A1918-ND 38 34 | 640453-6 
4 | Gold Plated, Loose = = 123962-ND 9.73/25 1729/50 | 770666-2 11. | .64 (.025) Square, 7 | .700(17.78) | A19342-ND A4 40 | 640453-7 
A23962CT-ND 22.51/100 103.18/500 Tin Plated 8 800 (20.32) A1919-ND -50 A6 640453-8 
Gold Plated, Strip _ = 023962TR-ND 619.08/5,500 770601-2 9 | .900 (22.86) | A19343-ND 57 51 | 640453-9 
LED Receptacles (mate with .36 - .51mm diameter posts), .100” (2.54mm) centers 10 | 1.000 (25.40) | A1920-ND 63 57 1-640453-0 
Gosed End with Lock, 12 | 1.200 (30.48) | A23927-ND 75 68 | 1-640453-2 
wout Polarizing Tabs 2 | .200(5.08) | A19180-ND 12 .06 | 641537-2 15 | 1.500 (38.1) | A23896-ND 3.26 2.94 | 1-640453-5 
28 AWG Green, Tin Plated 3 | .300 (7.62) A19181-ND 12 07 641537-3 Narrow Base Post Headers a5 eoamm Centers (2.34mm Wide Base) 
Feed- Thru with Lock, Straight Post eae eo 22 HN: «| GE 
1 | w/out Polarizing Tabs, : eu as ie Beate 0 on bet end ‘64 (025) Square 3 | .288(7.32) | A19351-ND 23 18 | 644456-3 
2.AWGGeen Tinted | * | AOE) "| woRaetveless, | 5 | age (iaao) | aisessND -'a3.—=s«0. | ages 
Qosed End with Lock, J . | 4 F 
woarelrarg tee, | 2 | 200603 | eon ze | gets —_ B | Setasy | msn a | eaasse 
26 AWG Blue, Tin Plated : : ‘ : + UL94V-0 - Black Housing (Continued) 
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AMP tYCO Beco MTA .100” (2.54mm) Receptacles and Post Headers (Cont.) 


Cir- | Dim. "A" | Digi-Key Price Each AMP Cir- | Dim."A" | Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Description cuits} Inch (mm) Part No. fl 25 Part No. Fig. | Description cuits} Inch (mm) Part No. L 25 Part No. 
7 | .688 (17.48) | A19355-ND 42 39 | 644456-7 8 | .800 (20.32) | A1924-ND 20 12 | 640456-8 
Straight Post 8 | .788 (20.02) | A19356-ND 48 44 | 644456-8 9 | .900 (22.86) | A19473-ND 60 54 | 640456-9 
"64 (.025) Square 9 | .888 (22.56) | A19357-ND 54 49 | 644456-9 Straight Post 10 | 1.000 (25.40) | A1925-ND 24 14 | 1-640456-0 
wo Retentive Legs, 10 | .988 (25.10) | A19358-ND 60 55 | 1-644456-0 top | 84 (.025) Square, 11 | 1.100 (27.94) | A19474-ND 73 66 | 1-640456-1 
Tin Plated : 11 | 1.088 (27.64) | A19359-ND 66 60 | 1-644456-1 Tin Plated 12 | 1.200 (30.48) | A19475-ND 37 21 | 1-640456-2 
(cont.) 12 | 1.188 (30.18) | A19360-ND 73 66 | 1-644456-2 (cont.) 13 | 1.300 (33.02) | A19476-ND 86 78 | 1-640456-3 
13 | 1.288 (32.72) | A19361-ND 79 71 | 1-644456-3 14 | 1.400 (35.56) | A19477-ND 93 84 | 1-640456-4 
14 | 4. ze (35.26) | _A19362-ND. 85 77_| 1-644456-4 15 | 1.500 (38.1) | A24930-ND. 1.25 1.13 | 1-640456-5 
2 | .200(5.08) | A19370-ND 21 16 | 644695-2 2 | .200(5.08) | A24932-ND 45 41 | 641215-2 
3 | .300(7.62) | A19371-ND 19 18 | 644695-3 3 | .300(7.62) | A24933-ND 68 61 | 641215-3 
10 4 | .400(10.16) | A19372-ND 29 27 | 644695-4 4 | .400(10.16) | A24934-ND 84 76 | 641215-4 
5 | .500(12.70) | A19373-ND 37 83 | 644695-5 5 | .500(127) | A24935-ND 1.09 99 | 641215-5 
Sxraight Post 6 | .600(15.24) | A19374-ND 40 36 | 644695-6 6 | .600(15.24) | A24936-ND 1.22 110 | 6412156 
a 525) . 7 | .700(17.78) | A19375-ND 47 42 | 644695-7 Straight Post 7 | .700(17.78) | A24937-ND 1.35 1.22 | 641215-7 
pert abled a 8 | .800 (20.32) | A19376-ND 53 48 | 644695-8 12A | .64 (.025) Square, 8 | .800(20.32) | A23941-ND 80 73 | 641215-8 
‘haa 9 | .900 (22.86) | A19377-ND 60 54 | 644695-9 301 Gold Plated 9 | .900 (22.86) | A24938-ND 1.61 1.45 | 641215-9 
10 | 1.000 (25.40) | A19378-ND. 66 .60 | 1-644695-0 10 | 1.00(25.4) | A24939-ND 1.70 154 | 1-641215-0 
11 | 1.100 (27.94) | A19379-ND 73 66 | 1-644695-1 11 | 1.100 (27.94) | A24940-ND 1.96 1.77 | 1-641215-1 
12 | 1.200 (30.48) | A19380-ND 221 1.99 | 1-644695-2 12 | 1.200 (30.48) | A24941-ND 2.06 186 | 1-641215-2 
13 | 1.300 (33.02) | A19381-ND 86 .78 | 1-644695-3 14 | 1.400 (35.56) | A24942-ND 241 217 | 1-641215-4 
14 | 4. 409 (35.56) | _A19382-ND. 93 84__|_1-644695-4 15 | 1.500 (38.1) | A24943-ND. 2.64 238 | 1-641215-5 
2 | .200(5.08) | A19390-ND 21 13 | 644457-2 2 | .200(5.08) | A1926-ND 10 .04 | 640457-2 
3 | 300(7.62) | Atg391-ND 24 17 | 644457-3 3 | .300(7.62) | A19480-ND .09 .06 | 640457-3 
4 | .400(10.16) | A19392-ND 28 25 | 644457-4 4 | .400(10.16) | A1927-ND 12 .07 | 640457-4 
5 | .500(12.70) | A19393-ND 35 82 | 644457-5 5 | .500(12.70) | A19481-ND 15 .09 | 640457-5 
Richi anclo Pox 6 | .600(15.24) | A19394-ND 38 34 | 644457-6 6 | .600(15.24) | A1928-ND lz 10 | 640457-6 
pay 025) =e 7 | .700(17.78) | A19395-ND 1.22 1.10 | 644457-7 Right Angle Post 7 | .700(17.78) | A19482-ND 19 11 | 640457-7 
persue 8 | .800 (20.32) | A19396-ND 50 46 | 644457-8 64 (.025) Square, 8 | .800(20.32) | A1929-ND 20 12 | 640457-8 
Tin Plated £98, 9 | .900 (22.86) | A19397-ND 57 51 | 644457-9 Tin Plated 9 | .900 (22.86) | A19483-ND 60 54 | 640457-9 
10 | 1.000 (25.40) | A19398-ND 63 57 | 1-644457-0 10 | 1.000 (25.40) | A1930-ND 24 14 | 1-640457-0 
11 | 1.100 (27.94) | A19399-ND 69 63 | 1-644457-1 11 | 1.100 (27.94) | A19484-ND 73 66 | 1-640457-1 
12 | 1.200 (30.48) | A19400-ND. 75 68 | 1-644457-2 12 | 1.200 (30.48) | A19485-ND 37 21 | 1-640457-2 
13 | 1.300 (33.02) | A19401-ND 82 74 | 1-644457-3 13 | 1.300 (33.02) | A19486-ND 86 78 | 1-640457-3 
i 14 | 4. an (35.56) | _A19402-ND 88 80 | 1-644457-4 14 | 1.400 (35.56) |_A19487-ND. 93 84 | 1-640457-4 
2 | .200(5.08) | A19410-ND. 18 12 | 644694-2 13B 2 | .200(5.08) | A24944-ND 68 61 | 641216-2 
3 | 300(7.62) | At9411-ND 20 18 | 644694-3 3 | .300(7.62) | A24945-ND 93 84 | 641216-3 
4 | .400(10.16) | A19412-ND 30 28 | 644694-4 4 | .400(10.16) | A23943-ND 1.13 1.02 | 6412164 
5 | .500(12.70) | A19413-ND 38 35 | 644694-5 5 | .500(127) | A24946-ND 1.35 1.22 | 6412165 
FiiandioPod: 6 | .600(15.24) | A19414-ND At 38 | 644694-6 6 | .600(15.24) | A24947-ND 1.48 1.34 | 6412166 
i ( 025) Square 7 | .700(17.78) | A19415-ND 48 44 | 644694-7 Fight Andie Post 7 | .700(17.78) | A24948-ND 1.54 1.39 | 641216-7 
with Retentive Legs 8 | .800(20.32) | A19416-ND 55 50 | 644694-8 Ps ( ooo Sais 8 | .800 (20.32) | A23944-ND 80 73 | 641216-8 
Tin Plated d 9 | .900 (22.86) | A19417-ND 62 56 | 644694-9 30 Cold Fidel” 9 | .900 (22.86) | A24949-ND 1.70 154 | 641216-9 
10 | 1.000 (25.40) | A19418-ND 69 .63 | 1-644694-0 Ht 10 | 1.00(25.4) | A24950-ND 1.90 1.71 | 1-641216-0 
11 | 1.100 (27.94) | A19419-ND 76 69 | 1-644694-1 11 | 1.100 (27.94) | A24951-ND 2.06 18 1-641216-1 
12 | 1.200 (30.48) | A19420-ND. 83 75 | 1-644694-2 12 | 1.200 (30.48) | A24952-ND 2.53 228 | 1-641216-2 
13 | 1.300 (33.02) | A19421-ND 90 81 | 1-644694-3 13 | 1.300 (33.02) | A24953-ND 2.44 220 | 1-641216-3 
14 | 1.400 (35.56) | A19422-ND 97 88 | 1-644694-4 14 | 1.400 (35.56) | A24954-ND 2.60 235 | 1-641216-4 
Polarized Headers, .100” (2.54mm) Centers 15 | 1.500 (38.1) | A24955-ND. 2.66 240 | 1-641216-5 
2 ] .200(5.08) | A19423-ND 10 04] 640454-2 Shrouded Headers, .100” (2.54mm) 
3 | .300(7.62) | A19430-ND 09 06 | 640454-3 2 ] .284(7.21) | A23045-ND 38 “34 | 644486-2 
4 | .400(10.16) | A19431-ND 12 07 | 640454-4 3 | .384(9.75) | A23946-ND 4B 39 | 644486-3 
5 | .500(12.70) | A19432-ND 15 09 | 640454-5 4 | .484 (12.29) | A23925-ND 73 66 | 644486-4 
6 | .600(15.24) | A19433-ND 7 10 | 640454-6 5 | .584 (14.83) | A23926-ND 91 83 | 644486-5 
Srsight Post 7 | .700(17.78) | A19434-ND 19 11 | 640454-7 6 | .684 (17.37) | A23928-ND 1.00 90 | 644486-6 
GA | C8 8 | .800 (20.32) | A19435-ND 20 12 | 640454-8 Sirsich Post 64 (005) 7 | .784(19.91) | A23930-ND 1.16 1.05 | 644486-7 
f is aah Square, 9 | .900(22.86) | A19436-ND ‘60 ‘54 | 640454-9 eda (025) | g | ‘884 (22.45) | 423957-ND ‘59 ‘54 | 644486-8 
nl 10 | 1.000 (25.40) | A19437-ND 24 14 | 1-640454-0 ae Pegs, 9 | .984 (24.99) | A23934-ND 1.42 1.28 | 644486-9 
11 | 1.100 (27.94) | A19438-ND 73 66 | 1-640454-1 " 10 | 1.084 (27.53) | A23935-ND 1.66 1.50 | 1-644486-0 
12 | 1.200 (30.48) | A19439-ND. 37 21 | 1-640454-2 11 | 1.184 (30.07) | A23936-ND 1.83 1.65 | 1-644486-1 
13 | 1.300 (33.02) | A19440-ND 86 78 | 1-640454-3 12 | 1.284 (32.61) | A23937-ND 1.99 1.80 | 1-644486-2 
14 | 1.400 (35.56) | A19441-ND. 93 84 | 1-640454-4 13 | 1.384 (35.15) | A23938-ND 2.16 1.95 | 1-644486-3 
jek 15 | 1.500 (38.1) | A23929-ND 1.25 1.13 | 1-640454-5 id 14 | 1.484 (37.69) | _A23939-ND. 2.33 210 | 1-644486-4 
2 | .200(5.08) | A23897-ND 44 40 | 641213-2 2 | .284(7.21) | A23958-ND 45 41 | 644861-2 
3 | .300(7.62) | A23898-ND 68 62 | 641213-3 3 | .384(9.75) | A23959-ND 64 58 | 644861-3 
4 | .400(10.16) | A23899-ND 84 76 | 641213-4 4 | .484(12.29) | A23940-ND 73 66 | 644861-4 
5 | .500(12.7) | A23900-ND 80 73 | 641213-5 5 | .584(14.83) | A23825-ND ot 83 | 644861-5 
6 | .600 (15.24) | A23901-ND 1.16 1.05 | 641213-6 6 | .684 (17.37) | A23858-ND 1.00 90 | 644861-6 
; 7 | .700(17.78) | A23902-ND 1.29 1.16 | 641213-7 7 | .784(19.91) | A23859-ND 111 1.00 | 644861-7 
ito Sua 8 | .800 (20.32) | A23931-ND ‘80 73 | 641213-8 Straight bar 64(.025) | g | 'g34(22.45) | 423960-ND ‘59 ‘54 | 644861-8 
30u Gold Plan ites 9 | .900 (22.86) | A23903-ND 1.62 1.46 | 641213-9 auaewe Pegs, 9 | .984 (24.99) | A23860-ND 1.80 1.63 | 644861-9 
iH 10 | 1.00(25.4) | A23904-ND 1.69 152 | 1-641213-0 In 10 | 1.084 (27.53) | A23861-ND 1.66 1.50 | 1-644861-0 
11 | 1.100 (27.94) | A23905-ND. 1.96 177 | 1-641213-1 11 | 1.184 (30.07) | A23862-ND 1.83 1.65 | 1-644861-1 
12 | 1.200 (30.48) | A23906-ND 2.06 186 | 1-641213-2 12 | 1.284 (32.61) | A23863-ND 1.99 1.80 | 1-644861-2 
13 | 1.300 (33.02) | A23907-ND 2.26 2.04 | 1-641213-3 13 | 1.384 (35.15) | A23864-ND 2.16 1.95 | 1-644861-3 
14 | 1.400 (35.56) | A23908-ND. 2.40 216 | 1-641213-4 14 | 1.484 (37.69) | _A23865-ND. 2.33 210 | 1-644861-4 
15 | 1.500 (38.1) | A23909-ND 2.46 2.22 | 1-641213-5 2 | .284(7.21) | A23866-ND 77 69 | 644488-2 
2 | .200 (5.08) | A19450-ND 10 04 | 640455-2 3 | .384(9.75) | A23867-ND 77 69 | 644488-3 
3 | .300(7.62) | A19451-ND 09 .06 | 640455-3 4 | .484(12.29) | A23868-ND 76 69 | 644488-4 
4 | .400(10.16) | A19452-ND 12 07 | 640455-4 5 | .584(14.83) | A23869-ND 1.01 91 | 644488-5 
5 | .500(12.70) | A19453-ND 15 .09 | 640455-5 Fighi-Anglé Post 6 | .684 (17.37) | A23870-ND 1.03 93 | 644488-6 
6 | .600(15.24) | A19454-ND 17 10 | 640455-6 6 oe spaced 7 | .784(19.91) | A23871-ND 1.20 1.09 | 644488-7 
Fight Angle Post 7 | .700(17.78) | A19455-ND 19 11 | 640455-7 15A | ot Bon ae tt 8 | .884 (22.45) | A23872-ND 1.38 1.24 | 644488-8 
ed ( 025) Squer 8 | .800 (20.32) | A19456-ND 20 12 | 640455-8 Tin Plated Pegs, 9 | .984 (24.99) | A23873-ND 1.55 1.40 | 644488-9 
Tin Hated % 9 | .900 (22.86) | A19457-ND 60 54 | 640455-9 10 | 1.084 (27.53) | A23874-ND 1.72 1.55 | 1-644488-0 
10 | 1.000 (25.40) | A19458-ND. 24 14 | 1-640455-0 11 | 1.184 (30.07) | A23875-ND 1.89 1.71 | 1-644488-1 
11 | 1.100 (27.94) | A19459-ND 73 66 | 1-640455-1 12 | 1.284 (32.61) | A23876-ND 2.06 1.86 | 1-644488-2 
12 | 1.200 (30.48) | A19460-ND 37 21 | 1-640455-2 13 | 1.384 (35.15) | A23877-ND 2.24 2.02 | 1-644488-3 
13 | 1.300 (33.02) | A19461-ND 86 .78 | 1-640455-3 14 | 1.484 (37.69) | _A23878-ND. 2.42 218 | 1-644488-4 
14 | 1.400 (35.56) | A19462-ND 93 84 | 1-640455-4 2 | .284(7.21) | A23879-ND 77 69 | 644803-2 
9k 15 | 1.500 (38.1) | A23932-ND. 1.25 1.13 | 1-640455-5 3 | .384(9.75) | A23880-ND 77 69 | 644803-3 
2 | .200(5.08) | A23970-ND 74 67 | 641214-2 4 | .484(12.29) | A23881-ND 76 .69 | 644803-4 
3 | .300(7.62) | A23011-ND 1.01 92 | 641214-3 5 | .584(14.83) | A23882-ND 61 55 | 644803-5 
4 | .400(10.16) | A23912-ND 1.25 113 | 641214-4 Fichi-Angle Post 6 | .684(17.37) | A23883-ND 1.03 93 | 644803-6 
5 | .500(12.7) | A23913-ND 1.45 131 | 6412145 Ps oa e 7 | .784(19.91) | A23884-ND 1.58 1.43 | 644803-7 
6 | .600 (15.24) | A23914-ND 1.65 149 | 641214-6 15B pa aaa 8 | .884 (22.45) | A23885-ND 1.38 1.24 | 644803-8 
Fight Angle Post 7 | .700(17.78) | A23915-ND 1.79 161 | 641214-7 Tin Plated wiout Pegs, 9 | .984 (24.99) | A23886-ND 1.55 1.40 | 644803-9 
ee ( 025) Squer 8 | .800 (20.32) | A23933-ND 80 73 | 641214-8 10 | 1.084 (27.53) | A23887-ND 1.72 1.55 | 1-644803-0 
ou Cold Pier ae 9 | .900 (22.86) | A23916-ND 1.96 177 | 641214-9 11 | 1.184 (30.07) | A23888-ND 1.89 1.71 | 1-644803-1 
H 10 | 1.00(25.4) | A23917-ND 2.04 1.84 | 1-641214-0 12 | 1.284 (32.61) | A23889-ND 2.06 1.86 | 1-644803-2 
11 | 1.100 (27.94) | A23918-ND 2.13 192 | 1-641214-1 13 | 1.384 (35.15) | A23890-ND 2.24 2.02 | 1-644803-3 
12 | 1.200 (30.48) | A23919-ND 2.29 2.07 | 1-641214-2 14 | 1.484 (37.69) | A23891-ND 2.42 218 | 1-644803-4 
i t a (93.02) | 1A2492/-ND 253 228 | 16412143 A9982-ND T-Handle Tool for MTA.100" (2.54MM).....c.c.cccscscssesesesvsvessseee $17.93 each | 59803-1 
(35.56) | A24928-ND 2.63 237 | 1-641214-4 aelest : 
15 | 1.500 (38.1) A24929-ND 266 240 4-641214-5 A9973-ND Gimp Die for MTA..100" (2.54mm) Feed Thru Receptacles ............ $442.50 each | 58442-1 
Post Headers, .100” (2.54mm) Centers, Friction Lock Header A1998-ND itt a used wiih nen de Abas} ND useage $103.74 each | 58246-1 
2) .200(5.08) | A1921-ND 10 04 | 640456-2 A2031-ND — Manual Pistol Grip Handle for Metal and All-Plastic Shell 
Straight Post 300 (7.62) MeN) oes 06 840456-3 Connectors. (Must order crimp die separately) use with Fig. 1. .$55.50 each | 58074-1 
4 | .400(10.16) | A1922-ND 12 07 | 640456-4 : ee 
12B | .64 (.025) Square, 5 500 (12.70) ‘M19471-ND 15 09 640456-5 A19530-ND Qrimp Tool for CST-100 with Die. 
Tin Plated 8 | .600(15.24) | At923-ND 17 "10 | 6404566 A19531-ND Die Set for CST-100 (use with A9996) 
7_| :700 (17.78) _|_A19472-ND 49 ‘44. | @40456-7 A9996-ND Crimp Tool Handle for CST-100 .$66.00 each | 354940-1 
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& 5 Dim. "A" Digi-Key Price Each | AMP 
ANI ty Ci oO Electronics WE Fig. | Description Circuits | _ Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. 
Receptacles, .156” (3.96mm) centers 
” 2 .312 (7.92) A23988-ND 54 -49| 640430-2 
MTA .156” (3.96mm) Receptacles and Post Headers 5 | aac oe mH poieite 
IDC CONNECTORS: + Wire-to-post connectors preloaded with dual beam contacts + Connectors and headers are end-to-end 4 ‘624 (15.85) A23965-ND 26 .24] 640430-4 
stackable + Connectors preloaded with IDC contacts + All contacts are slotted for insulation displacement (IDC) terminal 5 -780 (19.81) A23995-ND 52 48) 640430-5 
technique * Contacts are lubricated to prevent fretting corrosion » Meets the material requirements of Table 23.1 of UL1410 Qosed End with Lock 6 -936 (23.77) A23966-ND 34 -31) 640430-6 
Standards for Television Receiver and Video Products (wire-to-post connectors only) * Recognized under the Component 1 w/out Polarizing Tabs, Zz 1.092 (27.74) A24019-ND 67 .60 | 640430-7 
Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. £28476 + Certified by Canadian Standards Association, File No. LR7189. 26 AWG Bue, 8 1.248 (31.7) A24131-ND 76 .69 | 640430-8 
PERFORMANCE DATA: Voltage Rating: 250 VAC. Current Rating: 7A. Low-Level Resistance: 3 mQ max. initial. Tin Plated 9 1.404 (35.66) A24132-ND 86 .78| 640430-9 
Dielectric Withstanding Voltage: 1250 VAC/1 min. Insulation Resistance: 5000 MQ min. initial. Operating Temperature: 10 1.560 (39.62) A24133-ND 95 86) 1-640430-0 
-55°C to +105°C. MATERIAL AND FINISH — Housing: UL94V-2 rated, type 6/6 nylon (24 AWG - White; 22 AWG - Red: 20 11 1.716 (43.59) A24134-ND 4.05 95 1-640430-1 
AWG- Yellow; 18 AWG- Crange). Contacts: Phosphor bronze, post tin plated, 30p. 12 4.872 (47.55) A24135-ND 4.14 1.03] 1-640430-2 
REPLACEMENT IDC CONTACTS: MATERIAL AND FINISH: Phosphor bronze, post tin plated; 30. 17 2.652 (67.36) A23967-ND 76 -69 | 1-640430-7 
SL-156 CRIMP CONTACTS AND HOUSINGS: + High current rating + Mates with MTA and similar competitive notched 2 312 (7.92) EME ERD 21.19) 649821-2 
headers » Rugged wire-to-board interconnection to mate with .045 square or round post headers + Housing made of flame 3 468 (11.89) B28968-ND 2 13) 649821-3 
retardant 6/6 nylon + Connectors are end-to-end stackable + Wire-to-board system offers polarization with friction lock for 4 624 (15.85) A23969-ND 27 25) 643821-4 
positive mating » Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. E28476 + Certified 5 -780 (19.81) A24137-ND 52 48} 643821-5 
by Canadian Standards Association, File No. LR7189. PERFORMANCE DATA: Voltage Rating: 250 VAC. Current Rating: 10 Qosed End with Lock 6 -986 (23.77) A23970-ND 34.31 | 643821-6 
amp max. @ 250 VAC. Low-Level Resistance: 3.0 mQ max. initia. Dielectric Withstanding Voltage: 2000 VAC/1 min. 4 | With Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A24138-ND 67 60) 643821-7 
Insulation Resistance: 1000 MQ min. initial. Operating Temperature: -55°C to +105°C. MATERIAL AND FINISH 26 AWG Blue, 8 1.248 (31.7) A26135-ND 76 69) 643821-8 
(CONTACTS): Bright tin plated brass or phosphor bronze; .012 (0.3) pre-tin or 30,1 over nickel. Wire Range: 18-24 AWG Tin Plated 9 1.404 (35.66) A24829-ND 1.11 1.01 | 643821-9 
Max. Insulation Diameter: .110 (2.79mm). 10 1.560 (39.62) A26041-ND 95 .86 | 1-643821-0 
KEYING PLUG WITH CARRIER STRIP (10 plugs per strip): MATERIAL: UL94V-2 rated, type 6/6 nylon, natural color 11) 1.-716(43.59) ee a: See GL ree 
12 1.872 (47.55) A26043-ND 1.14 1.03} 1-643821-2 
POST HEADERS: Material For Housing: Polyester 94V-0 rated, white. Posts: Copper alloy. 17 2.652 (67.36) A23971-ND 76 -69 | 1-643821-7 
2 -312 (7.92) A24044-ND 15 -14) 640435-2 
Fig. 1 ’ 3 468 (11.89) A23972-ND 25 -13 | 640435-3 
Discrete Wire IDC cw 100 (2.54) 4 624 (15.85) A23973-ND 26 24) 640435-4 
-125 (3.18) 4 5 -780 (19.81) A26045-ND 52 48} 640435-5 
SS Qosed End w/out Lock 6 | .936 (23.77) A23974-ND 34 31] 640435-6 
k— 637 |? 4 | w/out Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A26046-ND 67 .60| 640435-7 
(16.18) 26 AWGBuue, 8 1.248 (31.7) A26048-ND 76 -69 | 640435-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A26049-ND 86 -78 | 640435-9 
10 1.560 (39.62) A26050-ND 5 -86 | 1-640435-0 
a= 1 1.716 (43.59) A26051-ND 1.05 -95 | 1-640435-1 
12 1.872 (47.55) A26052-ND 1.14 1.03} 1-640435-2 
17 2.652 (67.36) A23975-ND 76 -69 | 1-640435-7 
A—| 2 .312 (7.92) A24098-ND 15 -14| 640595-2 
186 —y |, abst ' Te Boe ea) 3 468 (11.89) A24045-ND 24 .22| 640595-3 
(3.96) : + t.037 4 624 (15.85) 424046-ND 27 25) 640595-4 
( fresh es tos wal pa 40-94) 5 | .780(19.81) A24099-ND 52 48] 640595-5 
é a gfe sl t Api Feed-Thru with Lock 6 -936 (23.77) A24047-ND 34 -31 | 640595-6 
4 rr L101 (2. 46), 5k Lie. re) + | (2: 54) 1 w/out Polarizing Tabs, qT 1.092 (27.74) A24100-ND 67 -60 | 640595-7 
019 26 AWG Bue, 8 1.248 (31.7) A24101-ND 76 -69 | 640595-8 
(6:35) _Fo.4a) Tin Plated 9 1.404 (35.66) A24102-ND 86 —.78| 640595-9 
10 1.560 (39.62) A24103-ND 5 -86 | 1-640595-0 
: : - - - —— 4 1.716 (43.59) A24104-ND 1.05 95] 1-640595-1 
Fig. 6 High Force is E Fig. 9 Strain Relief Cover - 12 1.872 (47.55) A24105-ND 414 1,03] 1-640595-2 
Closed end 440 17_| 2.652 (67.36) A24048-ND 76 _.69| 1-640595-7 
oft 8222) + 180(4.57) 22015 84 - ca 2 312 (7.92) A24106-ND 15.14] 640608-2 
: 4 : 3 468 (11.89) A24049-ND 24 -22| 640608-3 
247.415 1313.33) 4 624 (15.85) A24050-ND 27.25 640608-4 
(3.07/2.92) 5 780 (19.81) A24107-ND 52 .48| 640608-5 
- - - - - Feed-Thru w/out Lock 6 .936 (23.77) A24051-ND 34 .31| 640608-6 
Fig. 10 Dust Cover - | Fig. 11 Strain Relief Fig. 12 Dust Cover -| Fig. 4 | Wout Polarizing Tabs, 7 | 1.092 (27.74) | A24956-ND 67 .60| 640608-7 
Closed End Cover-Feed Thru 457 479 Feed Thru 26 AWG Blue, 8 1.248 (31.7) 24957-ND 76 69 640608-8 
(3.23)"(11.04)4 1 -300 (7. a Tin Plated 9 | 1.404 (35.66) £24958-ND 86 _.78| 640608-9 
CanSr ATSHY 395 a7 iy oe 10 | 1.560 (39.62) A24959-ND .95 86] 1-640608-0 
(12.07) (8.26) 71 (2.16) 1 1.716 (43.59) A24960-ND 1.05 95 | 1-640608-1 
+ e3 .051 (1.30) 12 | 1.872 (47.55) A24961-ND 1.14 1.03] 1-640608-2 
-130(3.30) 17 2.652 (67.36) A24052-ND 76 -69 | 1-640608-7 
2 -312 (7.92) A19630-ND 21 19} 640429-2 
0 3 468 (11.89) A19631-ND 25 08) 640429-3 
(10. vied < “ase 4 ‘624 (15.85) A19632-ND 26 -15| 640429-4 
e 5 -780 (19.81) A19633-ND 1.26 1.14] 640429-5 
tu i \ . Qosed End with Lock 6 -936 (23.77) A19634-ND 34 -19} 640429-6 
Fig. 15 (17.43) eX SS 1 w/out Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A19635-ND 67 -60 | 640429-7 
52 : _ ; N ¢ 24 AWG White, 8 1.248 (31.70) ‘A19636-ND 1.01 91 | 640429-8 
hg j Tin Plated 9 1.404 (35.66) A19637-ND 86 -78 | 640429-9 
10 1.560 (39.62) A19638-ND 5 .86 | 1-640429-0 
1 1.716 (43.59) A19639-ND 1.05 95} 1-640429-1 
12 1.872 (47.55) A19640-ND 1.14 1.03} 1-640429-2 
17 2.652 (67.36) A23976-ND 76 -69 | 1-640429-7 
“425 (10.8) 308. - 295 ; 2 312 (7.92) ‘A26053-ND 21 -.19| 643820-2 
4 < 3 468 (11.89) A23977-ND 26 -14| 643820-3 
4 -624 (15.85) A23978-ND 26 -24| 643820-4 
5 -780 (19.81) A26054-ND 52 48) 643820-5 
Closed End with Lock 6 -936 (23.77) A23979-ND 34 -31 | 643820-6 
1 with Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A26055-ND 67 -60 | 643820-7 
24 AWGWhite, 8 1.248 (31.7) A26056-ND 76 -69 | 643820-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A26057-ND 86 -78 | 643820-9 
Digi-Key pice AMP 10 | 1.560 (39.62) A26058-ND 95 86 1-643820-0 
Description Part No. Each Part No. 11 | 1.716 (43.59) | A26059-ND 1.05 .95| 1-643820-1 
Tools 12 1.872 (47.55) A26060-ND 1.14 1.03} 1-643820-2 
17 2.652 (67.36) A23980-ND 76 -69 | 1-643820-7 
Qimp Tool w/Die for SL-156 Contacts 2 312 (7.92) A26061-ND 15 -14| 640434-2 
.060-.110 Insulation Dia. «2.2.2.0... cece eee cece cece eect A9974-ND 426.93 91512-1 3 468 (11.89) A23981-ND 25 -13 | 640434-3 
f 4 -624 (15.85) A23982-ND 26 24} 640434-4 
Qrimp Tool w/Die for SL-156 Contacts 5 780 (19.81) A26062-ND 52 48| 640434-5 
.043-.075 Insulation Dia. . A19996-ND 400.28 90123-5 losed End w/out Lock 6 .936 (23.77) A23983-ND 34 31| 640434-6 
T-Handle Tool Prototype Tool 1 | w/out Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A26063-ND 1.60 1.45) 640434-7 
for MTA .156” (3.96mm) IDC Connectors .........000:ceeeee A9981-ND 17.93 59804-1 24 AWGWhite, 8 1.248 (31.7) ‘A26064-ND 76.69) 640434-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A26065-ND 86 -78 | 640434-9 
Qrimp Die for MTA .156” (3.96mm) IDC 10 1.560 (39.62) A26066-ND 95 86] 1-640434-0 
Receptacles (Must be used with handle A2031-ND.) ........... A1999-ND 103.74 58247-1 ”1 1.716 (43.59) A26067-ND 1.05 95] 1-640434-1 
Manual Pistol Grip Too! IDC 12 1.872 (47.55) A26068-ND 1.14 1.03} 1-640434-2 
(Must order crimp die separately.) ........cccceceeeseeeeee A2031-ND 55.50 58074-1 17 __|_ 2.652 (67.36) A23964-ND 76-69] 1-640434-7 
(Continued) 
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MTA .156” (3.96mm) Receptacles and Post Headers (Cont.) 


Dim. "A" Digi-Key Price Each | AMP Dim Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. 1 25_| Part No. 
Receptacles, .156” (3.96mm) centers (Cont.) 2 pane ‘A26089-ND 21 -19 | 644463-2 
3 468 (11.89) A24004-ND 24 23 | 644463-3 
: ue peste S he 6 S 4 624 (15.85) A24005-ND 26 24 | 644463-4 
‘i “604 (15.85) (EESESIND) oe 34 ey Closed End wiout lock 5 ov A26090-ND 52 48 | 644463-5 
Gosed Prd wiaut bade 5 -780 (19.81) A26070-ND 52 48 | 644464-5 1 | with Polarizing Tabs, 7 936 (23.77) CREASY) ot Sl Seb E 
i ; i j 22 AWG Red. 7 | 1.092 (27.74) A26091-ND 67 60 | 644463-7 
+ | with Polarizing Tabs, 6 .936 (23.77) A23987-ND 34 31 | 644464-6 , F 120 (1.7) (ETON) ae: ob leaden e 
: A 644464- Tin Plated : : 
24 AWG White, 7 | 1.092 (27.74) A26071-ND 67 «60 7 7 404 (35.66) (aEseaIND ‘es 78 | Gaddea a 
Tin Plated : jae peta a = pennies 10 nee A26094-ND 95 86 | 1-644463-0 
: ; : af) | ORG# 11 | 1.716 (43.59) ‘A26096-ND 1.05 95 | 1-644463-1 
10 | 1.560 (39.62) Reo 5 BG | 1-644404-0 12 bp ere A26097-ND 1.14 1.03 | 1-644463-2 
11 | 1.716 (43.59) |RRAeBO EN LOS: 295.) redaaoet 2 "312 (7.92) ‘A19700-ND 65.59 | 640601-2 
12 | 1.872 (47.55) A26076-ND 1.14 1.03 | 1-644464-2 3 468 (11.89) A19701-ND 24.14 | 640601-3 
2 aie AETD ag” 318) (Ene 2 4 | .624(15.85) | — A19702-ND 27 15 | 640601-4 
3 | 468 (11.89) Ee ee ale (eee 5 | .780(19.81) | —A19703-ND 1.03 93 | 640601-5 
4 | 624 (15.85) CAND) 26 315 | Caeue st Feed-Thru with Lock 6 | .936 (23.77) A19704-ND 34.19 | 640601-6 
5 780 (19.81) A19723-ND 52 48 | 640602-5 1 | Wout Polarizing Tabs, 7 | 1.092 (27.74) A19705-ND 67.60 |640601-7 
Feed-Thru with Lock 6 .936 (23.77) A19724-ND 34 19 | 640602-6 22 AWG Red, 3 | 1.248 (31.70) ‘M19706-ND 76 69 | 640601-8 
1 | wlout Polarizing Tabs, 7 | 1.092 (27.74) A19725-ND 67 60 | 640602-7 Tin Plated 9 | 1.404 (35.66) ‘M19707-ND '86 78 |640601-9 
24. AWG White, 8 | 1.248 (31.70) A19726-ND 76 69 | 640602-8 to | 1.560 (39.62) A19708-ND 139 1.26 |1-640601-0 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A19727-ND 86-78 | 640602-9 TT 1.716 (43.59) ‘A19709-ND 1.05 95 | 1-640601-1 
10 1.560 (39.62) A19728-ND 95.86 | 1-640602-0 12 1.872 (47.55) A19710-ND 1.14 1.03 | 1-640601-2 
11 | 1.716 (43.59) A19729-ND 1.05 95 | 1-640602-1 17_| 2.652 (67.36) A24064-ND 78.70 | 1-640601-7 
12 | 1.872 (47.55) A19730-ND 1.14 1.03 | 1-640602-2 2 2) A24984-ND 21.19 | 644467-2 
17__ | 2.652 (67.36) A24053-ND 76.69 | 1-640602-7 3 468 (11.89) A24065-ND 24 23 | 644467-3 
2 plies ‘A24962-ND 21.19 | 644468-2 4 624 (15.85) A24066-ND 27.25 | 644467-4 
3 468 (11.89) A24054-ND 23.22 | 644468-3 Feed: Thru with Look 5 zone) A24985-ND 52 48 | 644467-5 
4 624 (15.85) A24055-ND 26 © .24 | 644468-4 1 | with Polarizing Tabs, 6 936 (23.77) A24067-ND 34 31 | 644467-6 
Feed-Thru with Lock 5 780 (19.81) A24963-ND 52 48 | 644468-5 22 AWG Red, 7 | 4.092 (27.74) A24986-ND 67 60 | 644467-7 
1 | with Polarizing Tabs, 6 .936 (23.77) A24056-ND 34 31 | 644468-6 Tin Plated 8 1.248 (31.7) A24987-ND 76 69 | 644467-8 
24 AWG White, 7 | 1.092 (27.74) A24964-ND 67 60 | 644468-7 9 | 1.404 (35.66) A24988-ND 86 78 | 644467-9 
Tin Plated 8 1.248 (31.7) A24965-ND 76 69 | 644468-8 10 | 1.560 (39.62) A24989-ND 95 86 | 1-644467-0 
9 | 1.404 (35.66) A24966-ND 86 78 | 644468-9 11 | 1.716 (43.59) A24990-ND 1.05 95 | 1-644467-1 
10 | 1.560 (39.62) A24967-ND 95 86 | 1-644468-0 12__| 1.872 (47.55) A24991-ND 414 1.08 | 1-644467-2 
1 1.716 (43.59) A24968-ND 1.05 95 | 1-644468-1 2 312 (7.92) A24992-ND 17 .16 ) 640606-2 
12 1.872 (47.55) A24969-ND 1.14 1.03 | 1-644468-2 3 -468 (11.89) A24068-ND 25.23 | 640606-3 
2 a ips! A24970-ND 15 14 | 640607-2 4 -624 (15.85) A24069-ND 27.25 | 640606-4 
3 468 (11.89) A24057-ND 24.22 | 640607-3 5 -780 (19.81) ‘A24993-ND 52 48 | 640606-5 
4 .624 (15.85) A24058-ND 26 24 | 640607-4. Feed-Thru w/out Lock 6 -936 (23.77) A24070-ND 34 -31 | 640606-6 
Feed-Thru w/out Lock 5 .780 (19.81) A24971-ND 52 48 | 640607-5 4 | Wout Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) ‘A24994-ND 67.60 | 640606-7 
1. | wlout Polarizing Tabs, 6 986 (23.77) A24059-ND 34.31 | 640607-6 22 AWG Red, 8 lin Geen) -76 89 | 640606-8 
24 AWG White, 7 1.092 (27.74) A24972-ND 67.60 | 640607-7 Tin Plated 9 404 (35.66) ‘A24996-ND 86 78 | 640606-9 
Tin Plated, 8 1.248 (31.7) A24973-ND 76.69 | 640607-8 10 1500 (9080) ‘A24997-ND 95.86 | 1-640606-0 
10 | 1.560 (39.62) A24974-ND 95 86 | 1-640607-0 11 1.716 (43.59) A24998-ND 1.05.95 | 1-640606-1 
12 | 1.872 (47.55) A24975-ND 1.14 1.08 | 1-640607-2 12° | 1,872 (47.55) A24999-ND_ 1.82 1.64 | 1-640606-2 
17__| 2.652 (67.36) A24060-ND 76.69 | 1-640607-7 17_| 2.652 (67.36) A24071-ND -78__.70 | 1-640606-7 
2 he 724976-ND 21.19 | 644472-2 2 pe A24199-ND 21.19 | 644471-2 
3 468 (11.89) £24061-ND 24 22 | 644472-3 3 468 (11.89) A24072-ND 25.23 | 644471-3 
4 624 (15.85) A24062-ND 27.24 | 644472-4 4 624 (15.85) E8073 ND) 27 2S | BaArI-4 
5 .780 (19.81) A24977-ND 52 48 | 644472-5 Feed-Thru w/out Lock 5 sea A24139-ND 52.48 | 644471-5 
Feed-Thru w/out Lock ; sai 6 936 (23.77) A24074-ND 34 31 | 644471-6 
1 | with Polarizing Tabs, 6 | .936 (28.77) | “Aes063-ND a SL Gees Ba oeateng Tees 7 | 1.092(27.74) | a24140-ND 67 60 |644471-7 
24 AWG White, 7 | 1.092 (27.74) A24978-ND 67 60 | 644472-7 22 AWG Red, . : ‘i ; : : 
8 1.248 (31.7) A24979-ND 76 69 | 644472-8 Tin Plated 7 1.248 (31.7) RD) 76 BearI6 
Tin Plated merece eens Gee <8 |eddayog 9 | 1.404 (35.66) A24142-ND 86.78 | 644471-9 
to | 1.560 (39.62) | A24981-ND 95 86 | 1-644472-0 be ees canines Ae = eae aas 
11 | 1.716 (43.59) A24982-ND 1.05 95 | 1-644472-1 : : : : 
12__| 1.872 (47.55) A24145-ND 1.14 1.03 | 1-644471-2 
12__| 1.872 (47.55) A24983-ND 1.14 1.03 | 1-644472-2 3 312 (7.59) AIOSGOTNDD if ator leidaro 
7 pila pe ASIANS) 2) 2-19) Gee e 3 468 (11.89) A19591-ND 25 08 | 640427-3 
3 468 (11.89) SESH END) e808: CAKES: S 4 | .624 (15.85) A19592-ND 26 15 |640427-4 
4 624 (15.85) A19612-ND 26 15 | 640428-4 . "780 (1981) ‘A19599:ND i. as (eansors 
; 5 | .780(19.81) (ICSI e+ a8: | BAONES Closed End with Lock 6 | .936 (23.77) A19594-ND 37 24 |640427-6 
ised End with Lock 8 936 (23.77) UESIARD 34.19 | 640428-6 4 | wlout Polarizing Tabs, 7 | 1.092 (27.74) | _A19595-ND 67 60 | 640427-7 
1 | W/out Polarizing Tabs, 7 | 1.092 (27.74) A19615-ND 1.60 1.45 | 640428-7 20 AWG Yellow, 8 | 1248.31.70) ‘A19596-ND 76 69. |\6404a7-8 
22 AWG Red, 8 1.248 (31.70) A19616-ND 76.69 | 640428-8 Tin Plated 9 1.404 (35.66) A19597-ND 1.10 99 |640427-9 
Tin Plated 9 | 1.404 (35.66) A19617-ND 86 78 | 640428-9 10 | 1.560 (39.62) M19598-ND ‘95 86 | 1-640427-0 
10 | 1.560 (39.62) A19618-ND 95 86 | 1-640428-0 11 | 1.716 (43.59) A19599-ND 1.05 95 | 1-640427-1 
11 | 1.716 (43.59) A19619-ND 1.05 95 | 1-640428-1 12 | 1872(4755) ‘M19600-ND 414 1.03 | 1-640427-2 
12 | 1.872 (47.55) A19620-ND 1.14 1.03 | 1-640428-2 17__|_ 2.652 (67.36) A24007-ND 78.70 | 1-640427-7 
17__| 2.652 (67.36) ‘A23990-ND 78 _.70 | 1-640428-7 2 “312 (7.92) ‘A26098-ND "2119 |643818-2 
2 oie A26077-ND 21 19 | 643819-2 3 468 (11.89) A24008-ND 25 13 | 643818-3 
3 468 (11.89) A23991-ND 25 13 | 643819-3 4 624 (15.85) A24009-ND 26 = -.24 | 643818-4 
4 -624 (15.85) A23992-ND 26.24 | 643819-4 5 .780 (19.81) ‘A26099-ND 52 48 | 643818-5 
5 ate A26078-ND 1.26 1.14 | 643819-5 Closed End with Lock 6 .936 (23.77) A24010-ND 34 31 | 643818-6 
Qosed End with Lock 6 936 (23.77) A23993-ND 34.31 | 643819-6 1 | With Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A26100-ND 67.60 | 643818-7 
1 | with Polarizing Tabs, 7 | 1.092 (27.74) A23994-ND 114 1.03 | 643819-7 20 AWG Yellow, 8 bas A26101-ND 76 69 | 643818-8 
22 AWG Red, 8 1.248 (31.7) A26079-ND 76 69 | 643819-8 Tin Plated 9 404 (35.66) A26102-ND 86 78 | 643818-9 
Tin Plated 9 | 1.404 (35.66) A26080-ND 86 78 | 643819-9 10 hese wipe A26103-ND 1.18 1.07 | 1-643818-0 
10 | 1.560 (39.62) A26081-ND 95 86 | 1-643819-0 11 | 1.716 (43.59) A26104-ND 1.05 95 | 1-643818-1 
11 | 1.716 (43.59) ‘A26082-ND 1.05 95 | 1-643819-1 12 | 1.872(47.55) A26105-ND 1.14 1.03 | 1-643818-2 
12 | 1.872 (47.55) A26083-ND 1.14 1.03 | 1-643819-2 17__| 2.652 (67.36) A24011-ND 99 89 | 1-643818-7 
17_ | 2.652 (67.36) A23996-ND 78.70 | 1-643819-7 2 312 (7.92) A24012-ND 65 59 | 640432-2 
2 aie A26084-ND 21.19 | 640433-2 3 468 (11.89) A26106-ND 25 13 | 640432-3 
3 468 (11.89) A23997-ND 25 13 | 640433-3 4 624 (15.85) A24013-ND 26 © .24 | 640432-4 
4 624 (15.85) A23998-ND 26 24 | 640433-4 5 780 (19.81) A26107-ND 52 48 | 640432-5 
5 Hal ‘A26085-ND 52 48 | 640433-5 osed End w/out Lock 6 986 (23.77) A24014-ND 34 31 | 640432-6 
sed End w/out Lock 6 936 (23.77) ‘A23999-ND 34 31 | 640433-6 1 | without Polarizing Tabs, 7 | 1.092 (27.74) A26108-ND 67 60 | 640432-7 
1 | without Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A26086-ND 67.60 | 640433-7 20 AWG Yellow, 8 1.248 (31.7) A26109-ND 76.69 | 640432-8 
22 AWG Red, 8 1.248 (31.7) A24000-ND 1.03 93 | 640433-8 Tin Plated 9 1.404 (35.66) A26110-ND 86 78 | 640432-9 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) ‘A26087-ND 86 78 | 640433-9 10 | 1.560 (39.62) A26111-ND 95 86 | 1-640432-0 
10 1.560 (39.62) A24001-ND 118 1.07 | 1-640433-0 11 1.716 (43.59) A26112-ND 1.05 —.95 | 1-640432-1 
11 | 4.716 (43.59) 26088-ND 14.05 95 |1-640433-1 12 | 1.872 (47.55) A26113-ND 1.14 1.03 | 1-640432-2 
12 | 1.872 (47.55) A24002-ND 1.38 1.25 | 1-640433-2 17 | 2.652 (67.36) A24015-ND 78.70 | 1-640432-7 
17 | 2.652 (67.36) A24003-ND 1.27 1.15 | 1-640433-7 (Continued) 
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MTA .156” (3.96mm) Receptacles and Post Headers (Cont.) 


Dim. "A" Digi-Key Price Each | AMP Dim Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. 1 25 _| Part No. 
Receptacles, .156” (3.96mm) centers (Cont.) Qosed End w/out Lock 9 1.404 (35.66) A19653-ND 86 .78 | 640431-9 
a “312 (7.92) TES KENS to lesaaene wiout Polarizing Tabs, to | 1.560 (39.62) | A1960-ND 95 86 | 1-640431-0 
3 468 (11.89) 24016-ND 55 23 | eaaago-3 1 | 18 AWGQange, 11 | 1.716 (43.59) | A19654-ND 1.05 95 | 1-640431-1 
4 ‘624 (15.85) [SAND 36a | pAadgoad Tin Plated 12 | 1.872(47.55) | A19655-ND 1.14 1.08 | 1-640431-2 
ieee Gad wie Conk 5 "780 (19.81) 26115-ND ‘52 ag | 64aago-5 (cont.) 17__| 2.652 (67.36) | _A24028-ND 76 69 | 1-640431-7 
i liredetietae a '936 (23.77) aig ND 3A 81 |e4aaeng 2 “312 (7.92) A26127-ND 21.19 | 644461-2 
20 AWG Yellow, 7 | 1.092 (27.74) | A26116-ND 67 60 | 644462-7 95 7|| ACR EES) peacgin oy one 
Tin Plated 8 | 1.248 (31.7) 26117-ND 76 69 |644462-8 Be | seer S85) eaten ge ets Set 
9 1.404 (35.66) A26118-ND 86 78 | 644462-9 osed End w/out Lock 5 -780 (19.81) A26128-ND 52.48 | 644461-5 
10 | 1.560 (39.62) A26119-ND 95 86 | 1-644462-0 1 | with Polarizing Tabs, 6 936 (23.77) Bes03 NG) 34 Bt | 644461-6 
11 1.716 (43.59) A26120-ND 1.05 95 | 1-644462-1 18 AWG Qrange, 7 1.092 (27.74) A26129-ND 67 60 | 644461-7 
12 | 1.872 (47.55) £26121-ND 1.14 1,03 | 1-644462-2 Tin Plated 8 1.248 (31.7) A26130-ND 76.69 | 644461-8 
7 “312 (792) 7A(9680:ND S657 = 59u GADEOO2 9 | 1.404(35.66) |  426131-ND 86.78 | 644461-9 
3 468 (11.89) A19681-ND 25 14 |640600-3 to | 1.560 (39.62) | A26132-ND 95 86 | 1-644461-0 
4 ‘624 (15.85) A19682.ND 7 46 |paocon-4 11 | 1.716 (43.59) | A26133-ND 1.05 95 | 1-644461-1 
; "780 (19.81) 19686. ND ‘=> 48 | p406005 12 | 1.872(47.55) | _A26134-ND 1.14 1.08 | 1-644461-2 
Feed-Thru with Lock 6 936 (23.77) A19684-ND 34 19 | 640600-6 2 312 (7.92) AA19660-ND 21.19 | 640599-2 
4 | wut Polarizing Tabs, 7 | 4.092 (27.74) A19685-ND .67 60 | 640600-7 3 468 (11.89) 1966 1ND) 24-14 | 640509-3 
20 AWG Yellow, 8 1.248 (31.70) A19686-ND 76 69 | 640600-8 4 624 (15.85) A19662-ND 27.15 ) 640599-4 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A19687-ND 1.31 1.19 |640600-9 5 -780 (19.81) A19663-ND 52.48 | 640599-5 
10 | 1560(39.62) | Atoses-ND 95. 288° |1:640600-0 Feed-Thru with Lock 6 936 (23.77) A19664-ND 34 19 | 640599-6 
11 | 1716(4359) | Ato6e9-NO 405° tos [4-640600:1 4 | wlout Polarizing Tabs, 7 | 1.092 (27.74) | A19665-ND 1.12 1.02 | 640599-7 
12 | 1872(4755) |  A19690-ND 414%. 1.05°| 456406002 18 AWG Qrange, 8 | 1.248(31.70) | A19666-ND 76 69 | 640599-8 
17_| 2652(6736) | _A24075-ND a. 70 eeacsoO7 Tin Plated 9 | 1.404(35.66) | A19667-ND 86.78 | 640599-9 
7 “312 (7.92) POATAEND oot 19; (@AAMGGD 1o | 1.560(39.62) | A19668-ND 95 86 | 1-640599-0 
7 468 (11.89) [LGR 35. 23. 6444663 11 | 1.716 (43.59) | A19669-ND 1.45 1.31 | 1-640599-1 
4 ‘624 (15.85) LSUAPTINE Oy oe | paagee-d 12 | 1.872(47.55) | A19670-ND 1.14 1.08 | 1-640599-2 
Sita ke é "720 (19.81) ELAN =. 45 | 644460 17__| 2.652(67.36) | _A24086-ND 76.69 | 1-640599-7 
1 | with Polarizing Tabs, 6 | .936(23.77) | A24078-ND 34 31 |644466-6 : pate eeUENY 21 19) BeeS2 
20 AWG Yalow, 7 | 4.092 (27.74) £24148-ND 67 60 | 644466-7 468 (11.89) LEAN D 24 22 | 644465-3 
Tin Plated 8 | 1.248 (31.7) |  A24149-ND 76 69 |644466-8 4 | 624(158) er <geg. OE 
9 | 1.404(35.66) |  A24150-ND 86 78 |644466-9 Feed-Thru with Lock 5 | -780(19.81) HE = ee 
10 | 1.560 (39.62) A24151-ND 95 86 | 1-644466-0 1 | with Polarizing Tabs, 6 936 (23.77) A24089-ND 3431 | 644465-6 
11 | 1.716 (43.59) A26000-ND 1.05 95 | 1-644466-1 18 AWG Orange, 7 | 1.092 (27.74) A26019-ND 67.60 | 644465-7 
12 | 1.872 (47.55) A26001-ND 1.44 1.03 | 1-644466-2 Tin Plated 8 1.248 (31.7) A26020-ND 76.69 | 644465-8 
7 “312 (7.92) SSeS Hg! 346: BARS: 9 | 1.404(35.66) |  A26021-ND 86.78 | 644465-9 
3 468 (11.89) A24079-ND ‘24 22 | 640605-3 1o | 1.560 (39.62) |  A26022-ND 95 86 | 1-644465-0 
i “624 (15.85) [RUSTON oe 208: | e400 4 11 | 1.716 (43.59) | A26023-ND 1.05 95 | 1-644465-1 
7 "720 (19.81) [SSNTGUND "epi. -1a8: | e4D6055 12__| 1.872(47.55) | _A26024-ND 1.14 1.08 | 1-644465-2 
Feed-Thru w/out Lock 6 936 (23.77) £24081-ND 34 31 | 640605-6 2 312 (7.92) EsvzsiN0) 17» 116. 6408042 
1 | Wout Polarizing Tabs, 7 | 4.092 (27.74) £26047-ND 67 60 | 640605-7 3 468 (11.89) R2A090-ND 24 22 | 6406043 
20 AWG Yellow, 8 1.248 (31.7) A26004-ND 76 69 |640605-8 Bs 624 (15.85) eA SHARD) 27 25 | 6406044 
Tin Plated 9 | 1.404(35.66) | — A26005-ND 86 —.78 | 640605-9 5 -780 (19.81) HEM SEAND) 1.01.82 | 6406045 
10 | 1560 (39.62) |  A26006-ND 95 86: /1-6406050 Feed-Thru w/out Lock 6 936 (23.77) A24093-ND 34 31 | 640604-6 
11 | 1.716(4359) |  a26007-ND 405 05-14: 6400084 1 | without Polarizing Tabs, 7 | 1.092 (27.74) |  426026-ND 67.60 | 640604-7 
12 | 11872(4755) |  a26008-ND iid. 108 | (:6a06052 18 AWG Crange, 8 1.248 (31.7) A26027-ND 1.22 1.10 | 640604-8 
17 | 2.652(6736) | _ A24082-ND oa _ a0 aseaoeoes. Tin Plated 9 | 1.404(35.66) |  A26028-ND 86.78 | 640604-9 
53 “312 (7.92) SSNS >I 19 18444702 10 | 1.560(39.62) |  A26029-ND 95 86 | 1-640604-0 
. 468 (11.89) [SXGTOUND 04 2 | 9444703 11 | 1.716 (43.59) |  A26030-ND 1.05 95 | 1-640604-1 
4 “624 (15.85) NDAD me: oa leaaanee 12 | 1.872(47.55) |  A24031-ND 34 31 | 1-640604-2 
Feed-Thru w/out Lock 5 780 (19.81) £26010-ND 52.48 |644470-5 17 __| 2652 (67.96) [ERRAZIOO4:ND 76__.69 | 1-640604-7 
4. | with Polarizing Tabs, 6 936 (23.77) A24085-ND 34 31 |644470-6 a 312 (7.92) ESUZAND) 2. «19: B4aneo:2 
20 AWG Yellow, 7 | 4.092 (27.74) £26011-ND 67.60 |644470-7 3 468 (11.89) A24095-ND 24.22 | 644469-3 
Tin Plated 8 1.248 (31.7) A26012-ND 76 69 |644470-8 ed 624 (15.85) RENE AR Sf 25 | 644deo-4 
9 1.404 (35.66) A26013-ND 86.78 | 644470-9 Feed-Thru w/out Lock 5 780 (19.81) A26033-ND 52.48 | 644469-5 
1o | 1.560(39.62) |  A26014-ND 95 86 | 1-644470-0 1 | with Polarizing Tabs, 6 936 (23.77) A24097-ND 34 31 |644469-6 
11 1.716 (43.59) A26015-ND 1.05 95 | 1-644470-1 18 AWG range, 7 1.092 (27.74) A26034-ND 67 — 60 | 644469-7 
12 | 1.872 (47.55) A26016-ND 1.14 1.03 | 1-644470-2 Tin Plated 8 1.248 (31.7) A26035-ND 76.69 | 644469-8 
2 312 (7.92) ‘A1951-ND 21.19 [640426-2 9 | 1.404 (35.66) A26036-ND 86.78 | 644469-9 
7 468 (11.89) cen 8. 12. |e4oane-a 1o | 1.560(39.62) |  A26037-ND 95 86 | 1-644469-0 
i “624 (15.85) SESS “ag. “23 |e4odbe-a 11 | 1.716 (43.59) | A26038-ND 1.05 95 | 1-644469-1 
fi "780 (19.81) SESSENS eo, wae e40oeS 12 | 1.872(47.55) | A26039-ND 1.14 1.08 | 1-644469-2 
hosed End with Look 6 936 (23.77) A1953-ND 34 19 | 640426-6 Replacement IDC Contacts, .156” (3.96mm) Centers 
1 | wut Polarizing Tabs, 7 | 1.092 (27.74) | A19582-ND 67.60 |640426-7 Tin Plated, 18 AWG = = A19820-ND 26 10 |640631-2 
18 AWG Grange, 8 | 1.248(31.70) | A1954-ND 76 69 |640426-8 9 | TinPreted, 20 AWG = = 19825-ND 26 10 |640632-2 
Tin Plated 9 | 1.404(35.66) | A19583-ND 86.78 |640426-9 Tin Plated, 22 AWG = = 19830-ND 26 10 |640633-2 
1o | 1.560 (39.62) | A1955-ND 95 86 | 1-640426-0 Tin Plated, 24 AWG _ ay 19835-ND 26 10 |640634-2 
11 | 1.716 (43.59) | A19584-ND 1.05 95 | 1-640426-1 ; , 
12 1.872 (47.55) 19585-ND 414 1.03 | 1-640426-2 SL-156 Crimp Housings (Contacts Sold Separately) 
17 2.652 (67.36) A24020-ND 76.69 | 1-640426-7 2 -308 (7.82) A19970-ND 32 13 | 640251-2 
2 "312 (7.92) 126122-ND 37419 |643817-2 3 465 (11.81) A19971-ND 29.15 | 640251-3 
3 468 (11.89) 924021-ND 25 13 |643817-3 4 620 (15.75) A19972-ND 32.20 | 640251-4 
4 624 (15.85) 1924022-ND 26.24 |649817-4 5 777 (19.74) 19973-ND 36.25 | 640251-5 
5 780 (19.81) 926123-ND 52 48 |643817-5 6 933 (23.70) A19974-ND 27 ~~ 13 | 640251-6 
sed End with Lock 6 986 (23.77) 424023-ND 34 31 | 643817-6 Without Lock Ramp 7 | 1.090 (27.69) A19975-ND A434] 640251-7 
1 | with Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A24024-ND 112 1.02 | 643817-7 3 | Without Polarizing Tabs, 8 1.246 (31.65) A19976-ND A739 | 640251-8 
18 AWG Orange, 8 1.248 (31.7) A26124-ND 76 69 | 643817-8 UL94V-0 White 9 1.402 (35.61) A19977-ND AQ 44 | 640251-9 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A24025-ND 1.07 97 | 643817-9 10 1.558 (39.57) A19978-ND 54 49 | 1-640251-0 
10 4.560 (39.62) A26125-ND 95 86 | 1-643817-0 "1 1.715 (43.56) A19979-ND 59.54 | 1-640251-1 
11 1.716 (43.59) A26126-ND 1.45 1.31 | 1-643817-1 12 1.871 (47.52) A19980-ND 1.01 -91 | 1-640251-2 
12 1.872 (47.55) A24026-ND 1.36 1.23 | 1-643817-2 13 2.027 (51.49) A24128-ND 70.64 | 1-640251-3 
17_| 2.652 (67.36) A24027-ND 76 _.69 | 1-643817-7 14 | 2.183 (55.45) A24129-ND 75.68 | 1-640251-4 
2 "312 (7.92) ”A1956-ND 2149 1640431-2 16_| 2.496 (63.40) | _A24130-ND 86.78 | 1-640251-6 
Closed End w/out Lock 3 468 (11.89) A19650-ND 25 08 | 640431-3 e 308 (7.82) A S50-ND) 82 18: | 640250-2 
1 | wout Polarizing Tebe, 4 624 (15.85) 1957-ND 26 15 |640431-4 With Lock Ramp 3 465 (11.81) A19951-ND 18.06 | 640250-3 
18 AWG Crange, 5 | .780(19.81) A19651-ND 52.48 |640431-5 4 | Without Polarizing Tabs, 4 | .620(15.75) (SESSENND) 32.20 640250-4 
Tin Plated 6 .936 (23.77) A1958-ND 34.19 | 640431-6 UL94V-0 White 5 177 (19.74) A19953-ND 22 10 | 640250-5 
7 | 1.092 (27.74) | A19652-ND 67.60 |640431-7 6 933 (23.70) A19954-ND 23.11 | 640250-6 
8 | 1.248(31.70) | _A1959-ND 76.69 |640431-8 (Continued) 
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AMP tYCO eeciorics MTA .156” (3.96mm) Receptacles and Post Headers (Cont) 


Dim. "A" Digi-Key Price Each | AMP Dim. "A" Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. 
SL-156 Crimp Housings (Contacts Sold Separately) Continued 9 1.404 (35.66) A19807-ND 46 32 |640643-9 
7 1.090 (27.69) A19955-ND 24 12 |640250-7 12 Feed-Thru Dust Covers, 10 1.560 (39.62) A19808-ND 50 -34 | 1-640643-0 
8 1.246 (31.65) A19956-ND 29 15 |640250-8 White 41 1.716 (43.59) A19809-ND 54 .37 | 1-640643-1 
9 1.402 (35.61) A19957-ND 49 44 |640250-9 12 1.872 (47.55) A19810-ND 58 -39 | 1-640643-2 
With Lock Ramp 10 | 1.558 (39.57) ‘A19958-ND 54 49 | 1-640250-0 Keying Plugs 
4 | Without Polarizing Tabs, " 1.715 (43.56) ‘A19959-ND 59 54 | 1-640250-1 Loose Plece, Flush 
UL94V-0 White 12 1.871 (47.52) A19960-ND 40.22 | 1-640250-2 13 Used wi Keyed Headers = = A19845-ND 26 13 | 640629-1 
(cont.) 13 | 2.027 (51.49) A28761-ND 70.64 | 1-640250-3 On Carrier Strip, Fush 
14 | 2.183 (55.45) A24126-ND 75.68 | 1-640250-4 14 10 per Strip , — - A19840-ND 26 = 13 |641623-1 
16 | 2.496 (63.40) A24127-ND 86.78 | 1-640250-6 Long Nose 
2 308 (7.82) A24111-ND 25.10 [770849-2 18. | «ced with Steked Post - — ‘A19850-ND 24 12 |640630-1 
3 465 (11.81) A24112-ND 24 15 |770849-3 
4 .620 (15.75) A24113-ND 22.20 |770849-4 Panel Mount End Caps 
5 777 (19.74) A24114-ND 18 16 |770849-5 16 | Black Nylon 2 = ‘A19860-ND 48.43 [641533-1 
6 .933 (23.70) A24115-ND 32 30 |770849-6 17_ | Black Nylon 3-24 - ‘A19855-ND 66 60 |641440-1 
With Lock Ramp 7 | 1.090 (27.69) [Rea END) 38 34 | 770849-7 Flat Post Headers, .156” (3.96mm) Centers 
5 | With Polarizing Tabs, 8 1.246 (31.65) A24117-ND 43.39 |770849-8 3 BID (7.92) OSEND 25 AS ean 
Heap to | tsssaosr | aaciend 5449 | -770020-0 3 | 468(11.8 | Atge7OND 53 | 400883 
i | srisuasy | setae 5) 5] 71 a {| un oe = 2 fees 
12 | 1.871 (47.52) A24121-ND 65 59 | 1-770849-2 g ; : : 
13 | 2027(61.49) 204122-ND 70 64 | 1-770849-3 .045” (1.14mm) Square, 6 .936 (23.77) A1963-ND 43.39 |640383-6 
14 | 2.183 (55.45) 224123-ND 75 68 | 1-770849-4 tg | Standard UL94v-0, 7 1.092 (27.74) ‘A19872-ND 50 45 |640383-7 
16 | 2.496(63.40) | _A24124-ND 86.78 |1-770849-6 Tin Mated, 8 | 1.248 (31-70) ea Eee este 
.125" (3.18mm) Soldertail, | 9 1.404 (35.66) ‘A19873-ND 64 58 |640383-9 
loose PE Cut Strip White 10 | 1.560 (39.62) A1965-ND 71.65 | 1-640383-0 
Digi-Key Price Each | AMP Digi-Key Pricing Amp "1 1.716 (43.59) ‘A19874-ND 79.71 |1-640383-1 
Fig.| Description Part No. 1 25 _‘| PartNo. | PartNo. 100 500 _| PartNo. be seo eae priate ie Fe beset 
2t126:Chmp Contacts 2 B12 (7.93) 726168-ND 30.28 [6403842 
Brass, Tin Plated, 6.54 | A19990-ND 31.23 | 640706-1] AI9990CT-ND 4.19 19.20] Gyno 4 3 468 (11.89) 26169-ND 04 20 | 640384-3 
6 = — =| = _ ERSTE) 146.58/7,000 Straight Post 4 | .624(15.85) | A24152-ND 60 55 |640384-4 
Brass, PreTin Pitd., 6.5 | A19991-ND 26-17 | 640706-2] AI9991CT-ND 3.35 15.37) Eunoeo 5 045" (1.14mm) Round, 5 .780 (19.81) A26170-ND 39 36 | 640384-5 
a = = | _ = _ BIS TEENS) 117.39/7,000 4g. | Standard UL94V-0, 6 | .936 (23.7) £26171-ND 82 75 |640384-6 
Brass, Tin Plated, 6.5A | A19992-ND 32.22 | 640707-1] A19992CT-ND 4.19 19.20] aenoan 4 Tin Plated, 7 1.092 (27.74) 226172-ND 50 45 |640384-7 
= = =| = _ |AISSS2 TRENDY | 125.64/6,000 125" (3.18mm) Soldertail, | 8 1.248 (31.7) £24153-ND 1.10 99 |640384-8 
7 | Brass, Pre-Tin Pitd. 6.5 A = Se S| oe ee Beene 350980-2 White 9 | 1.404 (35.66) | A26173-ND 1.24 1.12 |640384-9 
we 10 | 1.560 (39.62) A24154-ND 1.37 1.24 | 1-640384-0 
Brass, Gold Pieted, 6.5 A | “24205-ND 60 tT Oe | TEND ati a/oce | 390980-3 12__| 1.872(47.55) | _A26174-ND 93.84 |1-640384-2 
ae 2 B12 (7.92) ‘A1966-ND 10.05 |640385-2 
hn ed ES 3 | aoina9 | neeN i008 tons 
: Pho: h Br Id A24208-ND — — | 770522-2 | A24208CT-ND 13.10 “60.05 Right Angle Post : poate SCE ey iba) | eee 
sphor Bronze, Gol 08: 08: : 05 | 770476-2 5 780 (19.81) A19877-ND 18 11 |640385-5 
Plated, Hooded, 10 A = —_ — — A24208TR-ND _ 360.28/5,500 .045" (1.14mm) Square, 6 986 (23.77) ‘A1968-ND 24 42 |640385-6 
ARIAT m7 j ig | Sereda, 7 1.092 (27.74) ‘A19878-ND 23.13 |640385-7 
Dim. "A’ Digi-Key Price Each | AMP Tin Plated, 8 1.248 (31.70) ‘M1969-ND 29 17 |640385-8 
Fig. | Description Circuits | __Inch (mm) Part No. il 25 | Part No. -125" (3.18mm) Soldertail, 9 1.404 (35.66) ‘M19879-ND ‘36 78 |640385-9 
SL-156 Keying Plugs and Pins White to | 1.560 (39.62) | A1970-ND 3319 |1-640385-0 
— | Plug, Keying a oa A19994-ND 21.05 | 640254-1 1 1.716 (43.59) A19880-ND 1.05  .95 | 1-640385-1 
— _| Pin, Keying = = A19995-ND 23.08 | 640255-1 12 1.872 (47.55) A19881-ND 40 —_.22 | 1-640385-2 
Accessories, .156” (3.96mm) Centers 2 312 (7.92) A24155-ND .09 08 | 644751-2 
2 312 (7.92) ‘A19740-ND 33.19 [643067-2 Right Angle Post 3 468 (11.89) A24156-ND 10.09 | 644751-3 
3 468 (11.89) A19741-ND 1.06 96 |643067-3 “045° (1.14mm) Squere 4 624 (15.85) A24157-ND 14 13 |644751-4 
4 624 (15.85) A19742-ND 1.06 96 | 643067-4 Stardard LAV, 5 780 (19.81) A24158-ND 18 17 |644751-5 
5 .780 (19.81) A19743-ND 1.07 97 |643067-5 18 | in Pleted : 6 936 (23.77) ‘A24159-ND 21.20 |644751-6 
6 .936 (23.77) ‘A19744-ND 1.07.97 |643067-6 ve (445mm) Soldertal,| 7 1.092 (27.74) ‘A24160-ND 23.21 |644751-7 
Qosed End 7 1.092 (27.74) ‘A19745-ND 1.08  .97 |643067-7 White 8 1.248 (31.7) A24161-ND 29.27 |644751-8 
9 | Strain Relief Covers, 8 1.248 (31.70) ‘A19746-ND 1.08 98 |643067-8 10 | 1.560 (39.62) A24162-ND 33.31 | 1-644751-0 
White 9 1.404 (35.66) ‘A19747-ND 1.08 98 |643067-9 12 | 1.872 (47.55) A24163-ND 40.36 | 1-644751-2 
10 1.560 (39.62) A19748-ND 1.09 -98 | 1-643067-0 Straight Post Headers, .156” (3.96mm) Centers, Friction Lock Header 
" 1.716 (43.59) ‘A19749-ND 1.47 1.06 | 1-643067-1 2 312 (7.92) AO7i-ND 40.05 16404452 
12 | 1.872 (47.55) ‘A19750-ND 140 99 | 1-643067-2 3 468 (11.89) ‘A19890-ND ‘40.06 |640445-3 
13 | 2.028 (51.51) ‘A24108-ND 1.18 1.06 | 1-643067-3 4 ‘624 (15.85) ‘M972-ND 4408 |640445-4 
17__| 2.652 (67.36) ‘A24109-ND 1.41 1.01 | 1-643067-7 Square Post 5 780 (19.81) A19891-ND 4811 |640445-5 
2 312 (7.92) ‘A19760-ND 25 12 |640551-2 045" (1.14mm) Square, 6 "986 (23.77) 1973-ND ‘112 |640445-6 
3 | 468 (11.89) LAND) 29.15 | 640551-3 29. | Sacaa trey 7 | 1.092(27.74) | aige92-No 23 13 |e40445-7 
4 624 (15.85) ‘A19762-ND 34.18 |640551-4 Tin Plated, _ | 8 | 1.248(31.70) | at974-ND 29 17 |640445-8 
5 | .780(19.81) | A19763-ND 26.20 | 640551-5 <125" (3.18mm) Soldertal, |g | 4.404 (35.66) | — A19893-ND 86 78 |640445-9 
49 | Closed End Dust Covers, 6 936 (23.77) A19764-ND 28.23 | 640551-6 wie 10 | 1.560 (39.62) ‘A1975-ND 83.19 | 1-640445-0 
White 7 1.092 (27.74) A19765-ND 29° 26 | 640551-7 "1 1.716 (43.59) ‘A19894-ND 1.05 95 | 1-640445-1 
8 | 1.248 (31.70) ISTE ND 31.29 | 640551-8 12__| 1.872 (47.55) ‘A19895-ND 40.22 | 1-640445.2 
9 1.404 (35.66) A19767-ND 35 32 |640551-9 2 312 (7.92) ‘A24164-ND 10.09 | 644752-2 
10 | 1.560 (39.62) ‘A19768-ND 88 34 | 1-640551-0 3 468 (11.89) 224165-ND 40 09 |644752-3 
11 1.716 (43.59) A19769-ND 40 37 | 1-640551-1 Square Post 4 .624 (15.85) ‘A24166-ND 14° 13 |644752-4 
12 1.872 (47.55) A19770-ND 43 __.39 | 1-640551-2 .045” (1.14mm) Square, 5 .780 (19.81) A24167-ND 18 17 |644752-5 
2 312 (7.92) A19780-ND 24.22 | 643071-2 29 | Standard UL94V-0, 6 .936 (23.77) A24168-ND 21 .20 | 644752-6 
3 -468 (11.89) A19781-ND 35 32 /643071-3 Tin Plated, 7 1.092 (27.74) A24169-ND 23.21 |644752-7 
4 624 (15.85) A19782-ND A743: | 643071-4 -175” (4.45mm) Soldertail, 8 1.248 (31.7) A24170-ND 29.27 |644752-8 
5 -780 (19.81) A19783-ND 88 80 | 643071-5 White 9 1.404 (35.66) A26175-ND 86 78 |644752-9 
6 .986 (23.77) ‘A19784-ND 57 52 |643071-6 10 | 1.560 (39.62) A24171-ND 33.31 | 1-644752-0 
Feed-Thru 7 1.092 (27.74) ‘A19785-ND 142 1.01 |643071-7 12 | 1.872 (47.55) (24172-ND 40 36 | 1-644752-2 
11 | Strain Relief Covers, 8 1.248 (31.70) ‘A19786-ND 71.65 |643071-8 2 312 (7.92) 724173-ND 94.85 |641208-2 
White 9 1.404 (35.66) ‘A19787-ND 75.68 |643071-9 3 468 (11.89) 126176-ND 1.06 96 |641208-3 
10 | 1.560 (39.62) ‘A19788-ND 117 1.06 | 1-643071-0 4 624 (15.85) A26177-ND 1.38 1.25 |641208-4 
" 1.716 (43.59) A19789-ND 1.09 99 | 1-643071-1 Square Post 5 780 (19.81) A26178-ND 1.77 1.60 |641208-5 
12 | 1.872 (47.55) ‘A19790-ND 1.17 1.06 | 1-643071-2 .045” (1.14mm) Square, 6 .936 (23.77) A26179-ND 215 1.94 |641208-6 
15 | 2340 (59.44) ‘A24110-ND 119 1.07 | 1-643071-5 ap | Standard UL94V-0, 7 1.092 (27.74) A26180-ND 244 2.20 |641208-7 
17__| 2.652 (67.36) ‘A26040-ND 1.41 1.01 | 1-643071-7 30,1 Gold Plated, 8 1.248 (31.70) A26181-ND 283 2.55 |641208-8 
3 468 (11.89) ‘A19801-ND 26.15 |640643-3 .125" (3.18mm) Soldertail, | 9 1.404 (35.66) A26182-ND 3.18 2.87 |641208-9 
4 624 (15.85) ‘A19802-ND 28 18 |640643-4 White 10 | 1.560 (39.62) A26183-ND 3.50 3.16 |1-641208-0 
42 | Feed Thru Dust Covers, 5 .780 (19.81) ‘A19803-ND 32.20 |640643-5 "W 1.716 (43.59) A26184-ND 3.86 3.48 |1-641208-1 
White 6 .936 (23.77) ‘A19804-ND 19 14 |640643-6 12 | 1.872 (47.55) A26185-ND 4.21 3.79 |1-641208-2 
7 1,092 (27.74) ‘A19805-ND 38 — .26 |640643-7 17 | 2.652 (67.36) A26186-ND 6.07 5.47 |1-641208-7 
8 1.248 (31.70) ‘A19806-ND 24 17 |640643-8 (Continued) 
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MTA .156” (3.96mm) Receptacles and Post Headers (Cort.) 


Dim. "A | Digi-Key Price Each [AMP 2-Position, Low Profile Post Shunts 
Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. ~ oo : ., 7 a 
Straight Post Headers, .156” (3.96mm) Centers, Friction Lock Header oe be erp apna 96N-0 rated Contact: oe oo or 
2 B12 (7.92) 719900-ND 40 05 16403882 phosphor bronze Finish: (50y) nickel with gold plate in contact area or tin plate overal 
3 468 (11.89) A19901-ND 10 06 |640388-3 
4 624 (15.85) ‘A19902-ND 14 08 |640388-4 
Ore linand cae 5 | .780(19.81) A19903-ND 48.11 |640388-5 
Snaeno 6 936 (23.77) ‘A19904-ND 21 12 |640388-6 
20 | 5. Ped apt 7 1.092 (27.74) ‘A19905-ND 23. 13 |640388-7 
425" (314mm) Soldertal, | 8 1.248 (31.70) ‘A19906-ND 29 17 |640388-8 
White ‘| og 1.404 (35.66) ‘A19907-ND 86.78 |640388-9 
10 | 1.560 (39.62) ‘A19908-ND 33.19 |1-640388-0 
11 | 1.716 (43.59) ‘A19909-ND 2.01 1.82 |1-640388-1 
12__|_ 1.872 (47.55) A19910-ND 40.22 | 1-640388-2 
2 312 (7.92) A24176-ND 09 08 [644753-2 
3 468 (11.89) A24177-ND 10 09 }644753-3 
Oe alan Siw 4 | .624(15.85) | A24178-ND 414 43 |644753-4 
Savduoavo, 5 780 (19.81) A24179-ND 18 17 |644753-5 
20 | Te Plead ' 6 936 (23.77) A24180-ND 21 20 |644753-6 
_ (445mm) Soldertal, |? 1.092 (27.74) A24181-ND 23° 21 |644753-7 .200 
White ‘| 8 1.248 (31.7) ‘A24182-ND 29 27 |644753-8 
10 | 1.560 (39.62) A24183-ND 33.31 |1-644753-0 
12 | 1.872 (47.55) A24184-ND 40.36 |1-644753-2 
Right Angle Post Headers, .156” (3.96mm) Centers, Friction Lock Header 
2 312 (7.92) ‘Ai976-ND ‘31-29 /640380-2 
3 468 (11.89) ‘A19920-ND 47.43: |640389-3 
Right Angle Post 4 624 (15.85) A1977-ND 63 57 |640389-4 
045 (1.14mm) Square, 5 .780 (19.81) A19921-ND 79  .71 |640389-5 
Front Bend, 6 936 (23.77) A1978-ND 86.78 |640389-6 5 a g 
21 | gandard UL94V-0, 7 | 1.092 (27.74) | _A19922-ND 1.00  .90 |640389-7 oe pee ee ate ae aa ait - 
Tin-Plated, 8 1.248 (31.70) A1979-ND 1.14 1.03 |640389-8 9. Can ECED ks clots a 
.125" (318mm) Soldertail, | 9 1.404 (35.66) A19923-ND 1.29 1.16 |640389-9 Economy, .100 (2.54) Centerline 
White 10 | 1.560 (39.62) ‘A1980-ND 1.43 1.29 |1-640389-0 
11 | 1.716 (43.59) ‘A19924-ND 1.57 1.42 |1-640389-1 Strip of 10, Gold Rash, (5) over Nickel Black | A26228-ND 09 .08 | 382811-8 
12__|_ 1.872 (47.55) A19925-ND 1.71 1.55 |1-640389-2 ‘ : 
; 312 (780) aK Tee 9 HDI Strip of 10, Gold Pate, (15u) over Nickel Blue | A26226-ND 33. 26 | 382811-2 
Right Angle Post 3 468 (11.89) 124175-ND 422 110 |e41210-3 1a] Strip of 10, Gold Plate, (15p) over Nickel Black | A26227-ND 09 07 | 382811-6 
.045” (1.14mm) Square, 4 624 (15.85) A26187-ND 1.57 1.42 |641210-4 Strip of 10, Gold Plate, (15,4) over Nickel Red | A26230-ND 12 .09 | 382811-9 
Front Bend, 5 .780 (19.81) A26188-ND 1.90 1.71 |641210-5 \ 7 
21 | Standard ULOAV-0, 7 "996 (23.7) [ER ReIND 231 209 les2108 Loose Piece, Gold Plate, (15h) over Nickel Black | A26231-ND 34 27 | 1-382811-6 
30u Gold Plated, 8 1.248 (31.70) A26190-ND 2.96 2.67 |641210-8 Strip of 10, Tin Plate, (100p) over Nickel Black A26229-ND -10 08 | 382811-5 
125” (318mm) Soldertail, | 9 1.404 (35.66) A26191-ND 3.28 2.95 |641210-9 ; ; 
White 10 | 1.560 (39.62) A24186-ND 348 3.14 |1-641210-0 Standard Housing, .200 (5.08) Centerline 
g ve g7.56) eae 10 32 ee Strip of 10, Gold Plate, (15,1) over Nickel Black | A26232-ND AQ 40 | 531230-2 
7 468 hee A19931-ND ‘74a \esoge7-3 1B | Strip of 10, Gold Plate, (30) over Nickel Black | A26233-ND 57 45 | 531230-3 
Right Angle Post 4 624 (15.85) ‘A19932-ND 63 57 |640387-4 Strip of 10, Tin Plate, (100) over Nickel Black | A26234-ND 42 33 | 531230-1 
.045” (1.14mm) Square, 5 .780 (19.81) A19933-ND 79.71 |640387-5 ; 
99 | Rea Bend, 6 | .936 (23.7) N19934-ND ‘86.78 |640387-6 Handle, .100 (2.54) Centerline 
Standard UL94V-0, 7 | 1.092 (27.74) eee) 1.00.90 /640387-7 Qpen Top & Gold Plate, (30}/) over Nickel Black | A26242-ND 12 10 | 881545-2 
Tin-Plated, 8 1.248 (31.70) ‘A19936-ND 1.14 1.03 |640387-8 2 
125” (3.18mm) Soldertail, | 9 1.404 (35.66) ‘A19937-ND 1.29 1.16 |640387-9 pen Top & Tin Plate, (1001) over Nickel Black | A26243-ND 13 11 | 881545-4 
White 10 | 1.560 (39.62) ‘A19938-ND 1.43 1.29 |1-640387-0 2mm Mini-Shunt, .079 (2.00) Centerline 
11 | 1.716 (43.59) ‘A19939-ND 1.57 1.42 |1-640387-1 
12 | 1.872 (47.55) ‘A19940-ND 1.71 1.55 |1-640387-2 3 | Strip of 10, Gold Plate, (15,1) over Nickel Black | A26244-ND 26 21 | 382575-2 
ip i) 


avi Board Mount Interconnect Products Fig. 1 — Straight, Single Row Male Fig. 2 — Straight, Dual Row Male 
(.1” x .1” Matrix) 
Finish Options: + 10u” selective gold over 50u” nickel on contact post; 100y” 90/10 solder plate on tail 
portion + 100” 90/0 solder plate on posts and tails =< 3.590 Max. A a0 abe 3.590 Max. > 
2400 Series: ‘ ge (REF.) .040> : ["+|[.025 sq. 
+ Material: Glass filled polyester + Flammability: UL94V-O + Color: Gray + Phosphor bronze plating * 100,” 2100 {00 0,0 0,0 i 
nickel underplating »* Gold wiping area + 200” 60/40 tin on solder tails * Current Rating: 3 Amps + With- en EE ar “a Tl AGAG AD 
standing Voltage: 100 VAC + Temperature Rating: -55°C to +105°C + UL File No. E88080, CSA File No. LR 100-1 LeL : 7 060 
40971 : : 
‘i Dimensions (Inch) “nM mea Fig. 3 — Right Angle, Single Row Male Fig. 4 — Right Angle, Dual Row Male 
lo. of Digi-Key Price | Digi-Key Price es » Matri 
Fig. | Posts | L Aref) B c D | PartNo. Each | Part No. Each (1° x1" Matrix) 
480 145 — _ NA — | 929647-09-36-ND 2.23 ia BBO Mass 7 = 3.590 Max. + 
B45 210 — — |929834-02-36-ND 1.31 | 929647-02-36-ND 2.41 C : ~ 040 
36 /.285 «745 «410 — — |929834-03-36-ND 1.58 | 929647-03-36-ND 3.00 
1 845 510 — — |929834-04-36-ND 1.75 | 929647-04-36-ND 3.85 
945 610 — —  |929834-05-36-ND 1.77 | 929647-05-36-ND 3.56 : (Ref) I ( B 
1.245 910 — — _|929834-07-36-ND 2.02 | 929647-07-36-ND 4.14 ‘ ees Fanal hor 
36/295 535180 — — _|929400-01-36-ND 1.31 | 929450-01-36-ND 2.33 : 
4000-145 le 28 ee 00 Fig. 5— Right Angle, Polarized Male Fig. 6 — Straight, Single Row Female 
545° 210 — — |929836-02-36-ND 2.14 | 929665-02-36-ND 3.91 (36 Circuits) 
72 |.235 645 310 — — |929836-08-36-ND 2.77 | 929665-08-36-ND 4.22 
a 745 A410 — _ NA — | 929665-03-36-ND 4.83 050 , "73-800 Max-» 
845 510 — —  |929836-04-36-ND 2.83 | 929665-04-36-ND 6.20 096 a : Holy 100 450 (Ref.) 
945 610 — —— _|920836-05-36-ND _2.68 | 929665-05-36-ND 6.68 ; i OO OCEE otha cgee 
593° 1750 — |929710-10-36-ND 2.25 | 929715-10-36-ND 4.12 A104 | i : 1 : 
2 (318 s28 410 ~=— ~~ —_|929710-03-36-ND 3.20 | 929715-03-36-ND 5.37 “ots | _-130 Tails 4 Se 
3 36 |.235 180 105 .070 .075 |929835-01-36-ND 1.33 | NA _ Stand-Offs “" Stand-Offs Chafers 
4 72 | 235 215 140 070.075 | 929838-04-36-ND 2.75 | 929667-04-36-ND 5.16 
480 405 070 075 |929838-02-36-ND 2.77 | 929667-02-36-ND 6.20 Fig. 7 — Straight, Dual Row Female Fig. 8— Shorting Jumpers 
36 |.295 3600 — — — __ |929500-01-36-ND 1.46 | 929550-01-36-ND 2.89 (17 x .1” Matrix) 
36 | NA — 15 — — _|929974-01-36-ND 1.87 | 929850-01-36-ND 2.41 095—| |x 
450 (Ref.) 050 _173:800 Max-> ' 
7 72 | NA = - = — _|929975-01-36-ND 3.24 | 929852-01-36-ND 4.62 qos cla epem O50 | FF ].100 
929955-06-ND 2.70 : 5 | fe ago [e 22'S" 20 198 131 
(10, in. gold) per 10 . + ry 
8 2 |NA — SHUNTS!! 929950-00-ND aH sleois ‘wearin {1.030 sq. costal be 
Pe 929957-08-ND 3.12 Stand-Offe Chafers 
(30y in. gold) per 10 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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thokx Waldom Fig. 1 - Straight Header Fig. 2 - Right Angle Header 


100” (2.54mm) Center Headers | ara wes Cp fase 


-025” (.64mm) Square Pins The Molex KK° Concept utilizes a double cantilever 0.56 
contact design in mating with P.C. board pins. UL Recognized (Fle #29179), CSA rs .047(1.19) 

Recognized (Fle 19980) Voltage Rating: 250 VAC max. Current Rating: Up to 2.5 
Amps (with 22 AWGwire) Resistance: 20mQ max. Dielectric Withstanding Voltage: 
1500 VAC for 60 seconds Storage Temp.: -40°C to 105°C Material: 94V-0 


025 
100(2.54) (.64) 


Fig. 3 - Straight-Friction Lock Header * Fig. 5 - Center Crimp Terminal Housing 
.295(7.49) i ; a (contacts sold separately) 
= if et, 
56 ; : 1 [fae] 
(14.22) +4 424, cine 395) Ra (25) x2-4 054,137) 4.049 
; : ; : ie ist (1.02) 
125(3.18) t 1 250 (6.35) = fae} em fr ae 
-100(2.54)] p Min Insertion Depth Locking Feature Pol ae 
135 | A Ret: 59, 4 GF cf ZN A ting Eecking Fi 
i ‘ = ip 
(3:43) ey “142 (3.61) 19 (4.83) Heads 
Cir- Dim. A Digi-Key Pricing Molex Cir- Dim. A Digi-Key Pricing Molex 
Fig. |cuits|_In.(mm) _| Part No. di 100 500 _—‘1,000 | Part No. Fig. |cuits|_In.(mm) _| Part No. 1 10 100 500 ‘1,000 | Part No. 
-100” (2.54mm) Center Headers Tin Plating 4 | .390(9.91) | WM2735-ND 1.03 9.08 6053 242.10 401.89 | 22-12-2041 
2 | .190 (4.83) WM4000-ND 25 2.25 14.97 59.89 99.42 | 22-03-2021 5 | .490 (12.45) | WM2736-ND 1.26 11.13 74.17 296.69 492.51 | 22-12-2051 
3 | :290 (7.37) | WM4001-ND "38 «3.32 ©2216 8862 147.11 | 22-03-2031 6 | 590 (14.99) | WM2737-ND 1.50 13.23 88.22 352.87 585.76 | 22-12-2061 
4 | .390(9.91) | WM4002-ND ‘AT 412 27.48 © 109.92 182.47 | 22-03-2041 > | 7 | 690 (17.53) | WM2738-ND 1.73 15.28 101.87 407.46 676.38 | 22-12-2071 
5 | .490 (12.45) | WM4003-ND ‘56 4.92 32.78 131.12 217.66 | 22-03-2051 8 | .790 (20.07) | WM2739-ND 1.97 17.37 115.78 463.11 768.76 | 22-12-2081 
6 | .590 (14.99) | WM4004-ND 65 5.72 38.13 152.53 253.20 | 22-03-2061 9 | 890 (22.61) | WM2740-ND 2.20 19.43 129.56 518.23 860.26 | 22-12-2091 
1 | 7 | .690(17.53) | WM4005-ND 74 657 43.81 175.22 290.87 | 22-03-2071 10 | .990(25.15) | WM2741-ND 2.43 21.43 142.86 571.45 948.61 | 22-12-2101 
8 | .790 (20.07) | WM4006-ND 74 657 43.81 175.22 290.87 | 22-03-2081 11 ]1.090 (27.69) | WM2742-ND 2.66 23.47 156.48 625.93 1039.04 | 22-12-2111 
9 | .890 (22.61) | WM4007-ND 83 7.29 48.63 194.51 322.89 | 22-03-2091 12 [1.190 (30.23) | WM2743-ND_ 2.84 25.09 167.30 «669.18 1110.84 | 22-12-2121 
10 | .990 (25.15) | WM4008-ND 83 7.31 48.73 194.93 323.58 | 22-03-2101 2 | .200 (5.08) | WM2700-ND 62 5.49 36.60 146.39 243.01 | 22-11-2022 
11 | 1.090 (27.69) | WM4009-ND 91 8.03 53.53 214.12 355.44 | 22-03-2111 3 | .300 (7.62) | WM2701-ND 95 8.39 55.94 223.77 371.46 | 22-11-2032 
12_| 1.190 (30.23) | WM4010-ND 988.68 57.85 231.40 384.12 | 22-03-2121 4 | .400 (10.16) | WM2702-ND 98 8.62 57.48 229.91 381.65 | 22-11-2042 
2] .190 (4.83) | WM4100-ND 31 270 18.02 72.08 119.65 | 22-05-2021 5 | 500 (12.70) | WM2703-ND 1.34 11.87 79.10 316.41 525.24 | 22-11-2052 
3 | .290(7.37) | WM4101-ND 40 355 23.67 94.66 157.14 | 22-05-2031 6 | .600 (15.24) | WM2704-ND 1.47 13.01 86.71 346.83 575.74 | 22-11-2062 
4 | .390(9.91) | WM4102-ND 51 446 29.76 119.04 197.61 | 22-05-2041 3 | 7 |.700 (17.78) | WM2705-ND 1.70 1499 99.96 399.83 663.72 | 22-11-2072 
5 | .490 (12.45) | WM4103-ND 61 5.37 35.83 143.31 237.89 | 22-05-2051 8 | 800 (20.32) | WM2706-ND 1.77 15.63 104.17 416.69 691.71 | 22-11-2082 
6 | .590 (14.99) | WM4104-ND 71 6.28 41.90 167.59 278.20 | 22-05-2061 9 | 900 (22.86) | WM2707-ND 1.98 17.50 116.68 466.72 774.76 | 22-11-2092 
2 | 7 | .690(17.53) | WM4105-ND 81 7.14 47.62 190.48 316.20 | 22-05-2071 10 ]1.000 (25.40) | WM2708-ND 2.19 19.32 128.82 515.27 855.35 | 22-11-2102 
8 | .790 (20.07) | WM4106-ND 92 811 54.06 216.24 358.96 | 22-05-2081 11 ]1.100 (27.94) | WM2709-ND 2.40 21.20 141.33 565.30 938.40 | 22-11-2112 
9 | .890(22.61) | WM4107-ND 1.03 9.06 60.39 241.57 401.01 | 22-05-2091 12_|1.200 (30.48) | WM2710-ND_ 2.61 23.02 153.49 613.95 _ 1019.16 | 22-11-2122 
10 | .990 (25.15) | WM4108-ND 1.03 9.08 60.53 242.10 401.89 | 22-05-2101 2 | .200 (5.08) | WM2711-ND 1.05 9.31 62.04 248.15 411.93 | 22-12-2024 
11 | 1.090 (27.69) | WM4109-ND 1.13 9.93 66.22 264.89 439.72 | 22-05-2111 3 | .300 (7.62) | WM2712-ND 1.32 11.69 77.94 311.75 517.51 | 22-12-2034 
12 | 1.190 (30.23) | WM4110-ND 1.21 10.67 71.13 284.50 472.27 | 22-05-2121 4 | .400 (10.16) | WM2713-ND 1.55 13.69 91.27 365.06 606.00 | 22-12-2044 
2 | .200(5.08) | WM4200-ND 31. 270 18.02 72.08 119.65 | 22-23-2021 5 | 500 (12.70) | WM2714-ND 1.70 14.99 99.96 399.83 663.72 | 22-12-2054 
3 | .300(7.62) | WM4201-ND 39° 3.44 22.92 91.69 152.21 | 22-23-2031 6 | .600 (15.24) | WM2715-ND 1.84 16.25 108.33 433.33 719.33 | 22-12-2064 
4 | .400 (10.16) | WM4202-ND AT 442 © 27.48 109.92 182.47 | 22-23-2041 4 | 7 |.700 (17.78) | WM2716-ND 2.00 17.65 117.66 470.64 781.26 | 22-12-2074 
5 | 500 (12.70) | WM4203-ND 54° 4.75 31.70 126.78 210.45 | 22-23-2051 8 | 800 (20.32) | WM2717-ND 2.08 18.36 122.40 489.61 812.75 | 22-12-2084 
6 | .600 (15.24) | WM4204-ND 60 5.32 35.48 141.93 235.60 | 22-23-2061 9 | 900 (22.86) | WM2718-ND 2.33 20.55 137.03 548.13 909.90 | 22-12-2094 
3 | 7 | .700 (17.78) | WM4205-ND 69 612 40.78 163.13 270.80 | 22-23-2071 10 ]1.000 (25.40) | WM2719-ND 2.58 22.74 151.58 606.32 1006.49 | 22-12-2104 
8 | .800 (20.32) | WM4206-ND 78 692 46.11 184.44 306.17 | 22-23-2081 11 ]1.100 (27.94) | WM2720-ND 2.83 24.94 166.29 665.15 1104.15 | 22-12-2114 
9 | .900 (22.86) | WM4207-ND 87 7.65 51.01 204.05 338.72 | 22-23-2091 12 [1.200 (30.48) | WM2721-ND _3.08_27.16 181.05 724.19 1202.16 | 22-12-2124 
10 | 1.000 (25.40) | WM4208-ND 87) 7.71 51.41 205.64 = 341.36 | 22-23-2101 100” (2.54mm) Center Crimp Terminal Housing (Contacts Sold Separately Below) 
11 | 1.100 (27.94) | WM4209-ND 96 843 56.21 224.83 373.22 | 22-23-2111 With Locking Ramp and Polarizing Ribs 
12 | 1.200 (30.48) | WM4210-ND 1.03 9.08 —60.53 242.10 _ 401.89 | 22-23-2121 2 | 220 (659) WM2000-ND sa «biog “1g4e> —~ea'eee 80 30" 2DONS07 
2) .200(5.08) | WM4300-ND = 50. 4.41 29.89 117.55 195.13 | 22-05-3021 3 | .320(8.13) | WM2001-ND 29 253 16.86 67.42 111.92 | 22-01-3037 
3 | .300(7.62) | WM4301-ND =» 655.72 38.13 152.53 253.20 | 22-05-3031 4 | .420(10.67) | WM2002-ND 35 3.10 20.64 = 82.57_—- 137.07 | 22-01-3047 
4 | 400 (10.16) | WMaS02-ND) = 807.08 = 47.20 188.79 313.39 | 22-05-3041 5 | .520(13.21) | WM2003-ND 42 3.67 24.46 97.84 162.41 | 22-01-3057 
5 | -500(12.70) | WM4303-ND = 877.65 51.01 = 204.05 338.72 | 22-05-3051 6 | .620(15.75) | WM2004-ND 48 4.23 28.22 112.89 187.40 | 22-01-3067 
6 | 600 (15.24) | WMESOE ND) 96 8.45 56.31 225.25 = 373.92 | 22-05-3061 5 | 7 |.720(18.29) | WM2005-ND 54. 4.81 32.04 128.15 212.73 | 22-01-3077 
4 | 7 | .700 (17.78) |RWMESOS NEY 1.10 9.74 64.95 259.81 431.28 | 22-05-3071 8 | .820 (20.83) | WM2006-ND 62 5.47 36.44 145.75 241.95 | 22-01-3087 
8 | -800 (20.92) | WMES06-ND) 1.14 10.10 67.34 = 269.35 447.12 | 22-05-3081 9 | 920 (23.37) | WM2007-ND 67 5.89 39.25 156.99 260.60 | 22-01-3097 
9 | -900 (22.86) | WM4307-ND 1.18 10.44 = 69.62 278.46 462.24 | 22-05-3091 10 ]1.020 (25.91) | WM2008-ND 74 6.51 43.43 173.73 288.39 | 22-01-3107 
10 190 ay Mist at eee aS eile ean pete 11 ]1.120 (28.45) | WM2009-ND «80. 7.038. 46.85 = 187.41 311.10 | 22-01-3117 
. : H : : ; : . -05- 12_|1.220 (30.99) | WM2010-ND 85 7.54 50.25 200.98 .63_ | 22-01-3127 
12 | 1.200 (30.48) | WM4310-ND 1.34 11.81 78.73 314.93 522.78 | 22-05-3121 (30.98) a ee Ramp 388168 3 
-100" (2.54mm) Center Header Gold Plating 2] .220(5.59) |WM2011-ND 21 184 1230 49.18 81.64 | 22-01-2027 
2] .190 (4.83) | WM2722-ND 56 4.98 33.18 132.71 220.30 | 22-10-2021 3 | .320(8.13) | WM2012-ND 27° 2.36 © 15.72 62.86 ~—-:104.35 | 22-01-2037 
3 | .290(7.37) | WM2723-ND 78 686 45.71 182.85 303.53 | 22-10-2031 i -01- 
4 | .420 (10.67) | WM2013-ND 32 281 18.76 75.05 124.58 | 22-01-2047 
4 | .390(9.91) | WM2724-ND 1.00 8.85 59.02 236.06 391.86 | 22-10-2041 4 cada 
5 | 520(13.21) | WM2014-ND 38 63.32 22.16 88.62 = 147.11 | 22-01-2057 
5 | .490(12.45) | WM2725-ND 1.23 10.84 72.29 289.17 480.02 | 22-10-2051 i oe 
6 | .620 (15.75) | WM2015-ND 43° 3.78 25.20 © 100.81 167.34 | 22-01-2067 
6 | 590 (14.99) | WM2726-ND 1.45 12.78 85.20 340.79 565.71 | 22-10-2061 i cote 
5 | 7 |.720 (18.29) | WM2016-ND 49 4.34 © 28.91 115.65 191.98 | 22-01-2077 
1 | 7 | 690(17.53) | WM2727-ND 1.60 14.15 94.31 377.25 626.24 | 22-10-2071 i ae 
8 | .820 (20.83) | WM2017-ND 54 4.81 32.04 128.15 212.73 | 22-01-2087 
8 | .790 (20.07) | WM2728-ND 1.82 16.08 107.19 428.77 711.76 | 22-10-2081 4 o+8 
9 | 920 (23.37) | WM2018-ND 60 5.26 35.09 140.34 232.96 | 22-01-2097 
9 | .890 (22.61) | WM2729-ND 2.04 17.99 119.97 479.86 796.57 | 22-10-2091 
10 |1.020 (25.91) | WM2019-ND 66 5.82 38.77 155.08 257.43 | 22-01-2107 
10 | .990 (25.15) | WM2730-ND 2.25 19.84 132.29 529.15 878.39 | 22-10-2101 
11 |1.120 (28.45) | WM2020-ND 71 6.27 © 41.79 167.16 277.49 | 22-01-2117 
11 | 1.090 (27.69) | WM2731-ND 2.48 21.86 145.72 582.89 967.60 | 22-10-2111 42 |1/220 (30:99) | w2021-ND 77 678 4518 18073 30001 | 22-01-2127 
12 | 1.190 (30.23) | WM2732-ND__2.68 23.69 157.91 «631.65 1048.54 | 22-10-2121 : : : Z : : : 
2 2 | .190 (4.83) WM2733-ND 60 5.26 35.09 140.34 232.96 | 22-12-2021 Polarizing Key for .100" Housings WM2400-ND 1.73/10 11.56/100 46.22/500 15-04-9209 
3 | .290 (7.37) WM2734-ND 82 7.25 48.36 493.45 321.13 | 22-12-2031 Polarizing Peg for .100” Housings WM2401-ND 1.73/10 11.56/100 46.22/500 15-04-9210 


-100” (2.54mm) High Pressure 


otex Waldom Crimp Terminals For .100” 
Terminal Housings 


\/ Sm (254mm) Center Housings 


Material: Brass, Plating: 200-300p inch Hot-Tin Dip tin plating. + Standard with locking ramp + Multiple contacting points 
05 (1.32) + 94V-0 material . aoe double cantilever with box 
yu U + Mates with .025” (0.64mm) Pins + Accepts #22 to 30 AWG wire, 062” 
Conair scares +.08 (1.93) + Up to 425 grams normal force insulation dia. 
Crimp Area Crimp Area 
Dim. A Digi-Key Pricing Molex 

Wire | Insulation Digi-Key Pricing Molex Chena) Went) | venules i iy AU | etl 
Description | Size | Dia. (Inch) | Finish Part No. 10 100 500 | Part No. 1 -120 (3.05) | WM2600-ND) 27, 2.20 15.72 | 10-11-2013 
22-30 | .062Max. | Tin WM2200-ND 67 5.34 22.26 | 08-50-0114 2 .220 (5.59) | WM2601-ND 22, 1.90 12.69 | 10-11-2023 
: WM2312-ND 254 20.32 84.66 | 08-55-0102 3 | .320(8.13) | WM2602-ND 27 2.26 16.11] 10-11-2033 
Gimp 22-30 | 062 Max. a WM2312CT-ND* — 20.32 84.66 | 08-55-0101 4 | .420(10.67) | W2603-ND 34. 2.99 19.90 | 10-11-2043 
Terminals WM2312TR-NDt 627.60/10,000 08-55-0101 5 -520 (13.21) | WM2604-ND 40 3.50 23.32} 10-11-2053 
For 100 WM1129-ND 5.21 41.66 173.58] 08-56-0110 6 -620 (15.75) | WM2605-ND 45 4.01 26.71 | 10-11-2063 
Housing 22-30] .062Max. | Gold WM1129CT-ND* — 41.66 173.58 | 08-56-0109 7 | .720(18.29) | WM2606-ND 514.53 30.18 | 10-11-2073 
WM1129TR-NDt 2342.60/10,000 _| 08-56-0109 8 | .820(20.83) | W2607-ND 57 5.04 33.58 10-11-2083 
WM1114CT-ND* 43° 340 «14.18 9 | .920(23.37) | WM2608-ND 63 5.55 37.00] 10-11-2093 
2200, | Be Mak | in WM1114TR-NDt 226,80/10,000 | 0850-0118 10 icon) WM2609-ND 69 6.12 40.78] 10-11-2103 
Universal Gimp Tool (Molex) WM9999-ND 38.36 each 63811-1000 : 100 (2-54) 41 |1.120 (28.45) | WM2610-ND 75 663 44.20) 10-11-2113 
Production Tool (Molex) WM9915-ND 180.33 each 11-01-0185 fl of Ge 12 |1.220 (30.99) | WM2611-ND_ 817.14 47.62 | 10-11-2123 

Extraction Tool (Molex) WM9927-ND. 9.08 each 11-03-0022 ; L ) Gimp Terminal, 22-30, 

*CT =CutTape. +TR = Tape and Reel. Tin/Copper Plating | WM2612-ND  — _ 1.78 14.28 | 08-50-0005 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 87 


hole Waldom .156” Center Headers 
\/ (SEE .045” Square Pins Dimensions 


Shown in Inches 


The Molex KK® Concept utilizes a double cantilever 
contact design in mating with P.C. board pins. UL Fig. 1 - Straight Header Fig. 2 - Right Angle Header Fig. 3 - Straight-Friction Lock Header for use 
Recognized (File #29179), CSA Recognized (File : with Locking Ramp only 

19980). -100- 

+ Voltage Rating: 250 VAC Max. + Current Rating: : i 
Up to 7 Amps (w/18 AWG wire) + Resistance: 20 


milliohms max. + Dielectric Withstanding Voltage: To ¥y UY 
1500 VAC for 60 seconds + Storage Temperature: Ckt. No. 1 
-40°C to 105°C + Material: 94V-0 i 156 


Fig. 4 - Right Angle-Friction Lock Header for use | Fig. 5 - Straight Friction Lock Header for use Fig. 6 - Right Angle Friction Lock Header for use | Fig. 7 - Center Crimp Terminal Housing 
with Locking Ramp only with Locking Ramp & Polarizing Ribs with Locking Ramp & Polarizing Ribs (contacts sold separately) 


} B_. —A- 40 Min. I Depth 

450 aa BL . A |.075 .095-|j--}-201 a | Min, Insert. Deptt 

sigh ps : 156}; ] i + eel 400 Lock Ramp 
a | a 


213 AG I 446 aals al ee 
419 C 7 . —. : a 7 ockin 
Lp 024/.007/7 + ESS ual = : Hi =: i (ar E250 ammo 
050 “lh, a te s ‘ Ckt#t — -394 : 203 Shown With Term 
rs 8 ‘ z Locked Into Housing 
Cir-| Dim. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex Cir-| Dim. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex Cir-] Dim. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex 
Fig./cuits| A B_| PartNo. 1 10 100 _| Part No. Fig.|cuits| AB _| PartNo. 1 10 100 _| Part No. Fig.{cuits| AB _| PartNo. 1 10 100 |PartNo. 
.156” Center Headers 5 | 624 .774| WM4643-ND 58 5.15 34.32 | 26-60-5050 8 |1.092 1.242] WM5230-ND 3.31 29.22 194.83 [26-61-4080 
2 | 267 — |WM4400-ND 33 296 19.70 | 26-48-1021 6 | .780 .930) W4644-ND 75 6.63 44.20 | 26-60-5060 9 |1.248 1.398 | WM5231-ND 371 32.75 218.36 |26-61-4090 
3 | 423 — | WM4401-ND 40 350 23.30 | 26-48-1031 7 | 936 1.086 | WV4645-ND 78 6.86 45.71 | 26-60-5070 5 | 10 | 1.404 1.554 | WM5232-ND 4.12 36.34 242.26 | 26-61-4100 
4 | 579  — |WM4402-ND 46 4.04 26.90 | 26-48-1041 g | 8 |1:092 1.242] WW4646-ND 877.71 51.41 | 26-60-5080 11 | 1.560 1.710 | WM5233-ND 4.52 39.87 265.80 |26-61-4110 
5 | 735 — |WN4403-ND 52 458 30.50 | 26-48-1051 9 | 1.248 1.398) W4647-ND 97 857 57.11 | 26-60-5090 12 [1.716 1.866 | WM5234-ND 4.94 43.55 290.31 [26-61-4120 
6 | 891 — |WNV4404-ND 58 5.12 34.10 | 26-48-1061 10 | 1.404 1.554 | WM4648-ND 1.07 9.42 62.78 | 26-60-5100 2 | 156.306 | WM5235-ND 7.07 9.45 62.99 |26-61-5020 
1] 7 |1.047 — |WM4405-ND 64 5.66 37.70 | 26-48-1071 11 | 1.560 1.710) WM4649-ND 1.16 10.27 68.48 | 26-60-5110 3 | 312 .462| WM5236-ND 1.54 13.57 90.47 26-61-5030 
8 / 1.203 — |WM4406-ND 70 6.20 41.30 | 26-48-1081 12 [1.716 1.866 | WM4650-ND__ 1.26 11.13 _74.17 | 26-60-5120 4) 468 618] WM5237-ND 1.96 17.33 115.51 | 26-61-5040 
9 ]1.359 — |WM4407-ND 76 6.74 44.90 | 26-48-1091 -156” Center Headers - Gold 5 | 624 .774| WM5236-ND 242 21.37 14244 |2661-5050 
10 | 1.515 — | WM4408-ND 82 7.28 48.50 | 26-48-1101 2 | 267 — | WV5002-ND 81 7.13 47.51 | 26-48-2021 6 | .780 930) WM5239-ND 289 25.53 170.18 |26-61-5060 
11 =| 1.671 — _ | WM4409-ND 89 = 7.82 52.10 | 26-48-1111 3 | 423 — | WMS5003-ND 1.11 9.75 65.01 | 26-48-2031 6 | 7 | .9386 1.086 | WM5240-ND 3.36 29.65 197.69 |26-61-5070 
12 |1.827_— |WM4410-ND 958.36 _55.70 | 26-48-1121 4 | 579  — | WM5004-ND 1.40 12.38 82.52 | 26-48-2041 8 |1092 1.242] wwse4t-ND 382 3369 22462 |2661-5080 
2 | 267 — |WNWA500-ND 342.99 19.94 [26-48-1022 5 | 735  — | WN5005-ND 1.70 15.00 100.02 | 26-48-2051 9 | 1248 1.398 | WM5242-ND 428 37.76 251.75 |26-61-5090 
3 | 423  — |WM4501-ND 40 3.55 23.66 | 26-48-1032 6 | 891 — | WM5006-ND 2.00 17.63 117.53 | 26-48-2061 jo |1404 1554! Ww5243-ND 475 4189 27928 |26-61-5100 
4 | 579  — |WM4502-ND 47 4.11 27.38 | 26-48-1042 1 | 7 |1.047 = — | WM5007-ND 230 20.25 135.03 | 26-48-2071 41 14.560 1710| WW5244-ND 520 4590 30602 |26-61-5110 
5 | 735 — |WNM4503-ND 53 467 31.11 | 26-48-1052 8 |1.203 — | WM5008-ND 259 2288 152.53 | 26-48-2081 42/1716 11866 | WM5245-ND 567 50.00 333.32 |26-61-5120 
6 | 891 — |WNM4504-ND 59 5.22 34.83 | 26-48-1062 9 |1.359 — | WM5009-ND 289 25.51 170.04 | 26-48-2091 156” Center Crimp Terminal Housing 
2| 7 |1.047 — |WMA4505-ND 66 578 38.55 | 26-48-1072 10 |1515 — | WM5O10-ND 3.19 28.13 187.54 | 26-48-2101 (Contacts Sold Separately Below) w/Locking Ramp - 94V-2 Nylon 
8 |1.203 — |WM4506-ND 72 6.34 42.27 | 26-48-1082 11 |1.671 — | WM5O11-ND 3.49 30.76 205.05 | 26-48-2111 
9 |1.359 — |WM4507-ND 78 6.90 45.99 | 26-48-1092 12 |1.827_ — | WM5012-ND__3.78 33.38 222.55 | 26-48-2121 2) 310 — |WM2100-ND = 23 2.02 13.46 09-50-3021 
10 |1.515 — |WM4508-ND 85 7.46 49.71 | 26-48-1102 2] 267 — |WW5102ND 93 823 54.88 | 26-48-2022 3 | 460 — | WW2I01I-ND 29° 259 17.25 09-50-3031 
11/1671 — | WM4509-ND 91 8.01 53.43 | 26-48-1112 3 | 423 — | WM5103-ND 1.29 11.41 76.06 | 26-48-2032 4 | 620 — | WW2102-ND 36 3.16 21.07 |09-50-3041 
12 | 1.827, — | WM4510-ND_ 978.57 _57.15 | 26-48-1122 4 | 579 — | WM5104-ND 1.65 14.59 97.25 | 26-48-2042 5) .780 — | WW2103-ND 42 = 3.72 24.83 |09-50-3051 
2 | 310  — |WMA600-ND 363.18 21.17 [26-48-1025 5 | 735 — | WMS105-ND 201 17.77 118.44 | 26-48-2052 6 | 930 — | WM2104-ND 49 4.30 28.65 09-50-3061 
3 | 466 — |WM460I-ND 43 383 25.51 | 26-48-1035 6 | 891 — | WMS106-ND 237 20.94 139.63 | 26-48-2062 7/7 |1.090 — | WW2105-ND 55 487 32.44 {09-50-3071 
4 | 622 — |WM4602-ND 51 4.48 29.84 | 26-48-1045 2] 7 |1.047 — | WW5107-ND 2.73 24.12 160.81 | 26-48-2072 8 |1.240 — | WM2106-ND 62 543 36.23 |09-50-3081 
5 | .778 — |WN4603-ND 58 5.13 34.18 | 26-48-1055 8 |1.203 — | WM5108-ND 3.09 27.30 182.00 | 26-48-2082 9 |1.400 — | WM2107-ND 68 6.01 40.04 09-50-3091 
6 | 934 — |WM4604-ND 65 578 3851 | 26-48-1065 9 |1.359 — | WMS109-ND 345 30.48 203.19 | 26-48-2092 10 | 1.560 — | WM2108-ND 77 675 45.02 |09-50-3101 
3| 7 1.090 — |WN4605-ND 73 643 42.85 | 26-48-1075 10 1515  — | WM5110-ND 381 33.66 224.38 | 26-48-2102 11]1.710 — | WM2t09-ND 81 7.14 47.62 |09-50-3111 
8 |1.246 — |WM4606-ND 80 7.08 47.18 | 26-48-1085 11/1671 — | WMS111-ND 4.17 36.83 245.56 | 26-48-2112 12 | 1.870 — | WM2110-ND 89 7.89 52.63 |09-50-3121 
9 }1.402 — |WM4607-ND 88 7.73 51.52 | 26-48-1095 12 |1.827_ — | WM5112-ND__ 4.53 40.01 266.75 | 26-48-2122 With Locking Ramp and Polarizing Ribs - 94V-0 Polyester 
10 |1.558 — |WM4608-ND 95 8.38 55.86 | 26-48-1105 2 | 310  — | WW5200-ND 83 7.31 48.70 | 26-48-2025 2 | 340 — TWWETTENDN 25 219 14.60 los-50-8003 
11.]1.714 = — | WM4609-ND 1.02 9.03 60.19 | 26-48-1115 3 | 466 — | WM5201-ND 1.14 10.02 66.80 | 26-48-2035 3 | 200 6 RAREHDINDN ‘ss 287 i916 loosoeos 
12 |1.870 _— |WM4610-ND__ 1.10 9.68 64.53 | 26-48-1125 4 | 622 — | WM5202-ND 1.44 12.74 84.90 | 26-48-2045 : : : i 
2 | 310 — |WMA4700-ND 38 3.35 22.33 | 26-48-1026 5 | 778 — | WM5203-ND 1.75 15.45 103.00 | 26-48-2055 4 | 650 — | WWETIENDD 40 3.50 23.32 09-50-8043 
3] 466 — |WNA70I-ND 46 4.09 27.24 | 26-48-1036 6 | 934 — | WN5204.ND 2.06 18.17 121.10 | 26-48-2065 5] 810) — | WM2II4ND 47 4.18 27.88 09-50-8053 
4 | 622  — |WM4702-ND 55 4.82 32.16 | 26-48-1046 3 | 7 |1.090 — | WN5205-ND 237 20.88 139.20 | 26-48-2075 6 | 970 = — | WWRTISND = 54 4.81 32.04 /09-50-8063 
5 | 778 — |WN4703-ND 63 5.56 37.07 | 26-48-1056 8 / 1.246 — | WM5206-ND 267 23.60 157.30 | 26-48-2085 7/7 11.120 — | WM2116-ND = 62 5.49 36.60 {09-50-8073 
6 | 934 — |WM4704-ND 71 6.30 41.98 | 26-48-1066 9 /1.402 — | WM5207-ND 298 26.31 175.40 | 26-48-2095 8 | 1.280 — | WW2117-ND 69 6.06 40.39 ]09-50-8083 
4| 7 |1.090 — |WM4705-ND 80 7.03 46.90 | 26-48-1076 10 | 1.558 = — | WM5208-ND 3.29 29.03 193.50 | 26-48-2105 9/1430 — | WW2118-ND .76 6.74 44.95 09-50-8093 
8 | 1.246 — |WN4706-ND 88 7.77 51.81 | 26-48-1086 11. |1.714 = — | WM5209-ND 3.60 31.74 211.60 | 26-48-2115 10 | 1.600 — | WM2119-ND 84 7.37 49.16 |09-50-8103 
9 |1.402 — |WM4707-ND 96 851 56.72 | 26-48-1096 12 |1.870 _— | WM5210-ND 3.90 34.46 229.70 | 26-48-2125 11/1750 — | WM2120-ND 91 8.06 53,72 |09-50-8113 
10 |1.558 — |WM4708-ND 1.05 9.25 61.64 | 26-48-1106 2 | 310  — |WW5212ND 1.05 9.24 61.62 | 26-48-2026 12|1.900 — | WM2t21-ND 99 8.74__58,27 |09-05-8123 
11. |1.714 = — |WM4709-ND 1.13 9.98 66.55 | 26-48-1116 3 | 466 — | WN5213-ND 147 12.93 86.18 | 26-48-2036 With Locking Ramp - 94V-0 Polyester 
12 [1.870 — |WMA710-ND 1.21 10.72 71.46 | 26-48-1126 4 | 622 — | WN5214-ND 1.88 16.61 110.74 | 26-48-2046 
2 | 156 306 | WW4620-ND 28 +~«2.48 ‘16.51 | 26-60-4020 5 | 778 — | WMS215-ND 2.30 20.29 135.30 | 26-48-2056 : 4 = WEE 7 20r ioe Ren aay 
3 | 312 .462|W4621-ND 37. 3.27_—21.81 | 26-60-4030 6 | 934 — | WMB216-ND 2.72 2398 159.86 | 26-48-2066 4] 650 — | Wwete-nD 38 332 2216 |09-50-8041 
4 | 468 618) WM4622-ND 46 4.07 27.14 | 26-60-4040 4 |} 7 |1.090 — | WWS217-ND 314 27.66 184.42 | 26-48-2076 5 | s10 — |WYeI5ND 45 396 2637 10950-2051 
5 | 624 .774|WM4623-ND 55 487 32.44 | 26-60-4050 8 |1.246 — | WM5218-ND 355 31.35 208.98 | 26-48-2086 6 | 97 — RUNETeRNON 51 453 30.18 \ceso-aoct 
6 | 780 930 | WM4624-ND 64 5.66 37.74 | 26-60-4060 9 |1.402 — | WM5219-ND 397 35.03 233.54 | 26-48-2096 7|7\i100 — IANEIANDM 50 520 400 loosogo71 
5 | 7 | .936 1.086 | WM4625-ND .73 646 43.06 | 26-60-4070 10 |1.558  — | WM5220-ND 4.39 38.71 258.10 | 26-48-2106 : : f ; 
8 |1.092 1.242 | WM4626-ND 82 7.25 48.36 | 26-60-4080 11./4.714 = — | WMS221-ND 4.81 42.40 282.65 | 26-48-2116 8 | 1.280 — | WRTZE-ND 655.78 38.51 09-50-8081 
9 | 1.248 1.308 | WM4627-ND 91 806 53.72 | 26-60-4090 12 [1.870 _— | WM5222-ND 5.22 46.08 307.21 | 26-48-2126 9 | 1.430 = — | WM2120ND 73 6.40 42.69 |09-50-8091 
10 |1.404 1.554 | WM4628-ND 1.00 885 59.02 | 26-60-4100 2 | 156 306} WM5224-ND 94 8.28 55.23 | 26-61-4020 10 | 1.600 = — | WM2130-ND 79 6.97 46.46 |09-50-8101 
11 | 1.560 1.710 | WM4629-ND 1.09 9.65 64.32 | 26-60-4110 3] 312  .462| WM5225-ND 1.35 11.92 79.47 | 26-61-4030 111.750 = — | WW2131-ND 867.60 50.67 |09-50-8111 
12 1.716 1.866| WM4630-ND__1.18 10.44 69.62 | 26-60-4120 5 | 4 | 468 618 | WM5226-ND 1.71 15.11 100.73 | 26-61-4040 12 |1.900__— _| WM2132-ND_.93__8.22 __54.80_|09-50-8121 
2 | .156  .306 | WW4640-ND 29 2.59-—«17.25 | 26-60-5020 5 | 624 .774) WM5227-ND 2.12 18.73 124.87 | 26-61-4050 Polarizing Key for .156” Housings WM2402-ND 25/1 2.19/10 | 15-04-0219 
6| 3 | 312 .462 | WM4641-ND 39 3.44. 22.92 | 26-60-5030 6 | .780 .930) WM5228-ND 252 22.26 148.37 | 26-61-4060 Polarizing Peg for .156" Housings WM2403-ND .25/1 2.19/10 | 15-04-0220 
4 | 468 618 | WM4642-ND_ 494.30 28.65 | 26-60-5040 7 | .936 1.086 | WM5229-ND 2.93 25.84 172.28 | 26-61-4070 Polarizing Key for .156” Friclock Housings | WM2404-ND .23/1 2.07/10 | 15-04-0297 
Cri m p Term i nals for Plating: 100y” tin plating or 20” of Selective Gold 
1 56’ 5 c H ‘- Wire Insulation Digi-Key Pricing Molex 
Fig. Material Size Dia. (Inch) Finish Part No. 10 100 500 | PartNo. 
® enter ousings 18-24 110 Max. Tin WM2300-ND* 4 «5.12 «21.34 | 08-50-0106 
Brass 18-24 110 Tin WN2300CT-ND* + — 5.12 21.34 | 08-50-0105 
YU U 18-24 110 Tin WM23007TR-ND* 0 158.76/7,000 08-50-0105 
ri S Brass 22-26 065 Max. Tin W2301-NDt 50 4.04 16.83 _| 08-50-0108 
Conductor Insulation 18-24 110 Tin W2302-ND* 86 687 28.63 | 08-52-0072 
Crimp Area Crimp Area Bronze 18-24 110 Tin WN2302CT-ND* + a 6.87 28.63 | 08-52-0071 
7 ; , 18-24 110 Tin WM2302TR-ND* 0 158.76/7,000 08-52-0071 
Fig.2- Trifurcon & i Bronze 22-26 065 Tin WM2303-NDt 63 5.06 21.06 | 08-50-0134 
. ‘ Brass 18-24 110 Gold W2305-ND* 6.82 5457 227.38 | 08-56-0106 
Brass 22-26 .065 Gold WM2306-NDt 6.82 54.57 227.38 | 08-56-0108 
Bisse 18-24 110 Gold W12304-ND* 7.06 56.48 235.33 | 08-58-0122 
Ba Pr 18-20 110 Gold WNM2304CT-ND* + — 5648 235.33 | 08-58-0121 
= ene 18-20 110 Gold WM2304TR-ND* 0 2156.28/7,000 08-58-0121 
wy Digi-Key ~ Molex Bronze 22-26 065 Gold WM2307-NDt 7.06 56.48 235.33 | 08-58-0126 
Description Part No. Pricing | Part No. Phosphor 18-20 110 Tin WM2313-ND* 92 7.35 3061 | 08-52-0113 
Hand Tool (Waldom) WM19903-ND 13.22 each | W-HT-1919 Bronze 22-26 .065 Tin WM2314-NDt 93 7.44 31.00 | 08-52-0125 
Universal Crimp Tool (Molex) Wvi9999-ND 38.36 each | 63811-1000 2 WM17403-ND* 93 7.44 31.00 | 08-50-0189 
Extraction Tool (Molex) Wwvi9928-ND 9.08 each | 11-03-0016 Brass 18-20 110 Tin WM17403CT-ND* + - 7.44 31.00 | 08-50-0187 
Production Tool (Molex) W19926-ND 180.54 each | 63811-2200 WM17403TR-ND* 0 219.66/7,000 08-50-0187 
pode ooo! WM9914ND 180.54 each | 69811-2800 | * For use with WI9926-ND crimp tool. t For use with WMI9914-ND crimp tool. + Qut Tape. 0 Tape and Red 


More Product Available Online: www.digikey.com 
88 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


folk Waldom 
molex m,... P-C. Board Connectors 


-100 (2.54mm) P.C. Board Connectors 
94V-O Material, Mates with .025” (.64mm) square pins, end-to-end stackable. 


-156 (3.96mm) P.C. Board Connectors 
94V-2 Nylon Housing. Mates with .045” (1.14mm) pins. 


Fig. 1 — Side Entry Fig. 4 - Side Entry 
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Cir- Dim. A Digi-Key Pricing Molex Cir- Dim. A Digi-Key Pricing Molex 
Fig. cuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 Part No. Fig. cuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
-100 (2.54mm) P.C. Board Connectors 6 596 (15.14) WM3237-ND .96 8.50 56.66 22-18-2061 
2 -196 (4.98) WM3000-ND 36 3.13 20.88 22-15-2026 7 -696 (17.68) WM3238-ND 1.12 9.89 65.96 22-18-2071 
3 .296 (7.52) Wm™3001-ND 38 3.39 22.58 22-15-2036 8 .796 (20.22) WM3239-ND 1.28 © 11.29 75.29 22-18-2081 
4 .396 (10.06) WM3002-ND 60 5.32 35.48 22-15-2046 3 9 -896 (22.76) WM3240-ND 1.42 12.55 83.69 22-18-2091 
5 -496 (12.60) WM3003-ND 73 6.40 42.69 22-15-2056 10 -996 (25.30) WM3241-ND 1.60 14.08 93.84 22-18-2101 
6 596 (15.14) | | WM3004-ND 78 6.88 45.90 22-15-2066 "1 1.096 (27.84) | WM3242-ND 1.76 15.53 103.51 22-18-2111 
1 7 .696 (17.68) | | WM3005-ND 89 7.87 52.47 22-15-2076 12 _| 1.196 (30.38) | __WM3243-ND 1.93 17.02 113.47 22-18-2121 
8 .796 (20.22) | | WM3006-ND 1.03 9.07 60.45 22-15-2086 .156 (3.96mm) P.C. Board Connectors 
9 .896 (22.76) | | WM3007-ND 1.14 10.10 67.34 22-15-2096 3 “46 (11.68) WM3300-ND 55 4.87 32.44 09-52-3031 
10 .996 (25.30) | | WM3008-ND 1.27 11.25 75.00 22-15-2106 4 ‘62 (15.75) WM3301-ND 62 5.50 36.68 09-52-3041 
"1 1.096 (27.84) |__ WM3009-ND 1.48 13.06 87.05 22-15-2116 5 78 (19.81) WM3302-ND 23 6.86 45.74 09-52-3051 
12 _| 1.196 (30.38) |__ WM3010-ND 1.55 13.66 91.08 22-15-2126 6 "93 (23.62) WM3303-ND ‘92 B41 54.06 09-52-3061 
2 -196 (4.98) WMs3100-ND 36 3.21 21.41 22-14-2024 4 7 1.09 (27.69) WM3304-ND 1.09 9.64 64.26 09-52-3071 
3 -296 (7.52) WM3101-ND 38 3.35 22.37 22-14-2034 8 1.24 (31.50) WM3305-ND 1.25 11.03 73.54 09-52-3081 
4 -396 (10.06) WM3102-ND 63 5.55 37.00 22-14-2044 9 1.40 (35.56) WM3306-ND 1.41 12.46 83.05 09-52-3091 
5 -496 (12.60) WM3103-ND 76 6.69 44.60 22-14-2054 10 1.56 (39.62) WM3307-ND 1.57 13.85 92.33 09-52-3101 
6 -596 (15.14) WM3104-ND 89 7.88 52.55 22-14-2064 11 1.71 (43.43) WM3308-ND 1.70 14.96 99.72 09-52-3111 
2 7 | -696.(17.68) MMM StOS ND 1.02 9.02 60.13 22°14:2074 12 1.87 (47.50) | _WM3309-ND 1.86 16.38 109.23 09-52-3121 
8 .796 (20.22) | | WM3106-ND 1.08 9.57 63.79 22-14-2084 3 “46 (11.68) WM3400-ND a7 mt 33.58 09-52-3032 
9 .896 (22.76) | | WM3107-ND 1.29 11.35 75.69 22-14-2094 ; “62 (15.75) WMs401.ND a Bie 43.06 09-62-3042 
10 .996 (25.30) | WM3108-ND 1.34 11.82 78.81 22-14-2104 5 78 (19.81) WM3402-ND ‘39 a sate neeso bee 
"1 1.096 (27.84) | WM3109-ND 147 12.97 86.50 22-14-2114 
12 | 1.196 (30.38) |__ WM3110-ND 1.62 14.28 95.19 22-14-2124 s S38 62) oS NE 1 cas Gter OP oe S082 
: : : : : 7 7 1.09 (27.69) WM3404-ND 1.32 11.69 77.94 09-52-3072 
2 | -186 (4-98) ee oo eel! ioe eede202) 8 | 1.24(31.50) | WM3405-ND 1.36 1204 80.24 09-52-3082 
3) .286(7.52) eo ee ee eee ee de 2088 9 | 1.40(35.56) | WM3406-ND 1.52 1340 89.33 09-52-3092 
4 | -396 (10.06) RS WNS202. NE 32 4.56 90.40 22-02-2045 10 | 1.56 (39.62) | WM3407-ND 1.61 1419 94.58 09-52-3102 
Nata ARORA = oe pas Secure 12 1.87 (47.50) | _ WM3409-ND 194 17.11 114.06 09-52-3122 
3 7 | .696(17.68) | WM3205-ND 90 795 53.00 22-02-2075 i 46 (11.68) Eee 00) MGT (Beds OSE cose 
8 | .796 (20.22) | WM3206-ND 1.02 9.00 60.00 22-02-2085 ~ 62 (15.75) | AMS ODD 63 5.58 87.28 09-52-3043 
9 | .896 (22.76) | WM3207-ND 116 10.23 68.19 22-02-2095 5 -78 (19.81) MoO en D 85 7.49 49.90 09-52-3053 
10 | 996 (25.30) | WM3208-ND 1.29 11.38 75.84 22-02-2105 & | 93(23.62) eae oe eee eee oy eees 
11 | 1.096 (27.84) | | WM3209-ND 1.41 12.48 83.21 22-02-2115 6 7 | 1.09 (27.69) MICS Neee 61-16 = =(10.20 (67.97 09-52-3073 
12 | 1.196 (30.38) | __ WM3210-ND 1.54 13.57 90.50 22-02-2125 : ' a eee RRND ; i ou a en peas 
2 .196 aa ' ae 5 - see 22-16-2020 10 1.56 (39.62) WM3507-ND 1.53 13.46 89.76 09-52-3103 
1 1.71 (43.43) WM3508-ND 1.69 14.95 99.69 09-52-3113 
3 206 (7.52) [Nor 48 4.250 (28.33 22-16-2030 12 | 1.87(47.50) | WM3509-ND _—'1.86 ~—*16.40_—‘109.34 09-52-3123 
4 .396 (10.06) | WM3213-ND 73 6.40 42.69 22-16-2040 156:(3.96inm) PC. BoanE Connectors Gold 
5 .496 (12.60) | WM3214-ND 88 7.76 51.76 22-16-2050 “ EB — 
6 .596 (15.14) | WM3215-ND 97 8.55 56.98 22-16-2060 3 A6 (11.68) WM3510-ND 84 7.37 49.16 09-62-3031 
1 7 .696 (17.68) WM3216-ND 1.20 10.59 70.60 22-16-2070 4 -62 (15.75) WM3511-ND 99 8.75 58.33 09-62-3041 
8 | .796 (20.22) | WM3217-ND 1.28 11.28 = 75.21 22-16-2080 5 78 (19.81) Mais UZANID SS) INS,” ABS 09-62-3051 
9 -896 (22.76) WM3218-ND 1.51 13.29 88.59 22-16-2090 4 6 -93 (23.62) WM3513-ND 1.51 13.28 88.56 09-62-3061 
10 .996 (25.30) WM3219-ND 1.67 14.75 98.34 22-16-2100 7 1.09 (27.69) WM3514-ND 1.82 16.06 = 107.06 09-62-3071 
11 1.096 (27.84) | WM3220-ND 1.82 16.08 107.19 22-16-2110 8 1.24 (31.50) WM3515-ND 2.07 18.24 121.61 09-62-3081 
12 1.196 (30.38) WM3221-ND 1.91 16.86 112.39 22-16-2120 10 1.56 (39.62) WM3517-ND 2.56 2263 150.84 09-62-3101 
2 196 (4.98) WM3222-ND 43 3.82 25.44 22-17-3022 12 1.87 (47.50) WM3519-ND 3.05 26.89 179.27 09-62-3121 
3 .296 (7.52) WM3223-ND 59 5.20 34.69 22-17-3032 3 -46 (11.68) WM3520-ND 87 7.74 51.41 09-62-3032 
4 -396 (10.06) WM3224-ND 76 6.69 44.60 22-17-3042 4 -62 (15.75) WM3521-ND 1.13 9.99 66.60 09-62-3042 
5 -496 (12.60) WM3225-ND 92 8.11 54.06 22-17-3052 5 6 -93 (23.62) WM3523-ND 1.65 14.58 97.18 09-62-3062 
6 596 (15.14) WM3226-ND 1.01 8.89 59.28 22-17-3062 7 1.09 (27.69) WM3524-ND 1.91 16.82 112.12 09-62-3072 
2 7 .696 (17.68) | |WM3227-ND 117 10.30 68.64 22-17-3072 8 1.24 (31.50) WM3525-ND 216 1910 127.31 09-62-3082 
8 .796 (20.22) WM3228-ND 142 12.49 83.29 22-17-3082 10 1.56 (39.62) WM3527-ND 269 23.70 158.02 09-62-3102 
9 .896 (22.76) | |WM3229-ND 158 13.92 92.78 22-17-3092 3 46 (11.68) WM3530-ND 84 7.37 49.16 09-62-3033 
10 .996 (25.30) | WM3230-ND 1.74 15.40 102.64 22-17-3102 4 62 (15.75) WM3531-ND 1.08 9.54 63.57 09-62-3043 
"1 1.096 (27.84) | WM3231-ND 1.95 1719 114.59 22-17-3112 5 .78 (19.81) WM3532-ND 1.25 11.01 73.41 09-62-3053 
12 _| 1.196 (30.38) |__ WM3232-ND 2.07 18.30 121.98 22-17-3122 é 6 .93 (23.62) WM3533-ND 1.49 13.17 87.82 09-62-3063 
2 .196 (4.98) WM3233-ND 42 3.67 24.46 22-18-2021 8 1.24 (31.50) WM3535-ND 2.07 18.24 121.61 09-62-3083 
3 3 .296 (7.52) WM3234-ND 48 4.25 28.30 22-18-2031 10 1.56 (39.62) WM3537-ND 256 2263 150.84 09-62-3103 
4 .396 (10.06) | WM3235-ND 64 5.65 37.66 22-18-2041 "1 1.71 (43.43) WM3538-ND 3.87 3415 227.64 09-62-3113 
5 .496 (12.60) | WM3236-ND 88 7.80 52.02 22-18-2051 12 1.87 (47.50) WM3539-ND 295 26.01 173.42 09-62-3123 
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i; e No. Dimensions 
39 Contact of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins 
LNS New I Female Headers Finish | Pos. A B Part No. 1 10 100 | PartNo. 
27 | 260(66.04) | 2.72 (69.08) | S4127-ND 1.12 9.28 59.20 | PPPC271LFBN 
28 | 2.70(68.58) | 2.82(71.62) | S4128-ND 1.16 9.57 61.05 | PPPC281LF8N 
29 | 280(71.12) | 292(74.16) | S4129-ND 1.19 9.86 62.90 | PPPC291LFBN 
30 | 290(73.66) | 3.02(76.70) | S4130-ND 1.28 10.15 64.75 | PPPC301LFBN 
Gold 31 | 3.00(76.20) | 3.12(79.24) | S4131-ND 1.28 10.59 67.53 | PPPC311LFBN 
32 | 3.10(78.74) | 3.22 (81.78))| S4132-ND 1.31 10.88 69.38 | PPPC321LFBN 
33 | 3.20(81.28) | 3.32 (84.32) | S4133-ND 1.87 11.31 72.15 | PPPC331LFBN 
34 | 3.30(83.82) | 3.42 (86.86) | S4134-ND 1.40 11.60 74.00 | PPPC341LFBN 
35 | 3.40(86.36) | 3.52(89.40) | S4135-ND 1.44 11.89 75.85 | PPPC351LFBN 
36 | 3.50(88.90) | 3.62(91.94) | S4136-ND 1.49 12.33 _78.63 | PPPC361LFBN 
Fig.2 Dual Row Female Headers 
4 100 (2.54) | .220(5.58) | S4202-ND 42 3.48 22.20 | PPTO022LFBN 
6 .200 (5.08) | .320(8.12) | S4203-ND 58 4.79 30.53 | PPTO032LFBN 
8 .300 (7.62) | .420(10.66) | S4204-ND 7 6.38 40.70 | PPTO042LFBN 
Specifications: : 10 | .400 ce 520 “e . $4205-ND 82 682 43.48 | PPTCOS2LFBN 
+ Current Rating: 3 Amps * Operating Temperature: -40°C to +125°C 
+ Insulator Resistance: 5000 MQ min. + Contact Material: Phosphor Bronze 12 | 500(12.70) | .620(15.74) | S4206-ND 93 7.69 49.03 | PPTOO62LFBN 
+ Contact Resistance: 20mQ max. + Insulator Material: PBT, UL94V-0 14 600 (15.24) | .720 (18.28) | S4207-ND 1.09 8.99 57.35 | PPTOO72LFBN 
+ Dielectric Withstanding: AC 1000V + Plating: Tin or Gold 16 700 (17.78) 820 (20.82) | $4208-ND 1.24 40.30 65.68 | PPTO082LFBN 
ea 18 | .800 (20.32) | 920 (23.36) | S4209-ND 1.40 11.60 74.00 | PPTOO92LFBN 
Contact i pitty Digi-Key Pricing Sullins 20 | .900(22.86) | 1.02 (25.90) | S$4210-ND 98 8.12 51.80 | PPTC102LFBN 
Finish | Pos. A B Part No. i 10 100 | Part No. 22 | 1.00(25.40) | 1.12 (28.44) | S4211-ND 1.02 8.41 53.65 | PPTC112LFBN 
Fig.1 Single Row Female Headers 24 | 1.10 (27.94) 22 (30.98) | S4212-ND 1.09 8.99 57.35 | PPTC122LFBN 
ri “700 (2.54) io eB Se aj 97a) ao PEON 26 | 1.20(30.48) | 1.32 (33.52) | S4213-ND 1.19 9.86 62.90 | PPTCI32LFBN 
A "200(6.08) | .320(8.12) | s4003-ND 5 247 1573 | PPTOOSILFEN 28 | 1.30(33.02) | 1.42 (36.06) | S4214-ND 1.28 10.59 67.53 | PPTCI42LFBN 
‘i '300(762) | .420(10.68) | $4004-ND a 319 -2095'| ‘PPTOOALFEN 30 | 1.40(35.56) | 1.52 (38.60) | S4215-ND 1.37 11.31 72.15 | PPTC152LFBN 
5 | 400(10.16) | 520(1320) | $4005-ND “a 363 23.13 | PPTOOSILFEN 32 | 1.50(38.10) | 1.62(41.14) | S4216-ND 1.47 1218 77.70 | PPTCI62LFBN 
6 | 5001270) | .620(15:74) | sa006-ND 47 392 24.98 | PPTCOS1LFBN 34 | 1.60(40.64) | 1.72 (43.68) | S4217-ND 1.58 13.05 83.25 | PPTCI72LFBN 
7 | 600 -_ 720 : = S4007-ND 64 450 28.68 | PPTOO7ILFBN 36 | 1.70(43.18) | 1.82 (46.22) | S4218-ND 1.65 13.63 86.95 | PPTC182LFBN 
8 | 700(17,78) | .820 (20.82) | s4008-ND 61 508 32.38 | PPTCOS1LFBN Tin 38 | 1.80(45.72) | 1.92 (48.76) | S4219-ND 1.73 14.36 91.58 | PPTCI92LFBN 
9 | 800 (20.32) | .920 (23.36) | s4o09-ND 70 580  37.00| PPTOOOILFBN 40 | 1.90(48.26) | 2.02 (51.30) | S4220-ND 1.75 14.50 92.50 | PPTC202LFBN 
10 | 900(22.86) | 1.02(25.90) | $4010-ND 46 3.77 24.05 | PPTCIOILFBN 42 | 2.00(50.80) | 2.12 (53.84) | S4221-ND 1.79 14.79 94.35 | PPTC212LFBN 
11 | 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | S4011-ND 51 4.21 26.83 | PPTC111LFBN 44 | 2.10 (53.34) 2 (6. 38) | S4222-ND 1.82 15.08 96.20 | PPTC222LFBN 
12 | 1.10(27.94) | 1.22 (30.98) | S4012-ND 56 4.64. 29.60| PPTCI21LFBN 46 | 2.20(55.88) | 2: — (58.92) | S4223-ND 1.89 15.66 99.90 | PPTC232LFBN 
13 | 1.20(30.48) | 1.32 (33.52) | S4013-ND 60 4.93  31.45| PPTCI31LFBN 48 | 2.30(58.42) | 2.42(61.46) | S4224-ND 1.96 16.24 103.60 | PPTC242LFBN 
14 1.30 (33.02) 1.42 (36.06) | S4014-ND 65 5.37 34.23 | PPTC141LFBN 50 2.40 (60.96) 2.52 (64.00) | S4225-ND 2.05 16.97 108.23 | PPTC252LF8N 
15 1.40 (35.56) 1.52 (38.60) | S4015-ND 68 5.66 36.08 | PPTC151LFBN 52 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S4226-ND 2.14 17.69 112.85 | PPTC262LF8N 
16 | 1.50(38.10) | 1.62(41.14) | S4016-ND 74 6.09 38.85 | PPTC161LFBN 54 | 260(66.04) | 2.72 (69.08) | S4227-ND 2.22 18.42 117.48 | PPTC272LFBN 
17 | 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | S4017-ND 79 653 41.63] PPTC171LFBN 56 | 2.70(68.58) | 2.82(71.62) | $4228-ND 2.31 19.14 122.10 | PPTC282LFBN 
18 | 1.70(43.18) | 1.82 (46.22) | S4018-ND 82 6.82 43.48] PPTC181LFBN 58 | 280(71.12) | 292(74.16) | S4229-ND 2.38 19.72 125.80 | PPTC292LFBN 
Tin 19 | 1.80(45.72) | 1.92 (48.76) | S4019-ND 88 7.25 46.25) PPTCI91LFBN 60 | 290(73.66) | 3.02(76.70) | S4230-ND 2.45 20.30 129.50 | PPTC302LFBN 
20 | 1.90(48.26) | 2.02 (51.30) | $4020-ND 88 7.25 46.25| PPTC201LFBN 62 | 3.00(76.20) | 3.12(79.24) | S4231-ND 2.56 21.17 135.05 | PPTC312LFBN 
21 | 2.00(50.80) | 2.12 (53.84) | S4021-ND a 7.54 48.10 | PPTC211LFBN 64 | 3.10 (78.74) 22 (81.78) | S4232-ND 2.63 21.75 138.75 | PPTC322LF8N 
22 | 2.10(53.34) | 2.22 (56.38) | S4022-ND 95 7.83. 49.95] PPTC221LFBN 66 | 3.20(81.28) 32 (84.32) | S4233-ND 2.71 22.48 143.38 | PPTC332LFBN 
23 | 2.20(55.88) | 2.32 (58.92) | S4023-ND 98 8.12 51.80 | PPTC231LFBN 68 | 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S4234-ND 2.80 23.20 148.00 | PPTC342LFBN 
24 | 2.30(58.42) | 2.42 (61.46) | S4024ND —- 1.02 8.41 53.65 | PPTC241LFBN 70 | 3.40(86.36) | 3.52 (89.40) | S4235-ND 2.87 23.78 151.70 | PPTC352LFBN 
25 | 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S4025-ND 1.05 8.70 55.50 | PPTC251LFBN 72 | 3.50(88.90) | 3.62(91.94) | S4236-ND 2.96 24.51 156.33 | PPTC362LF8N 
26 | 250(63.50) | 2.62(66.54) | S4026-ND 1.09 8.99 57.35 | PPTC261LFBN 4 | 100(2.54) | .220(5.58) | $4302-ND 42 3.48 22.20 | PPPO022LFBN 
27 | 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S4027-ND 1.12 9.28 59.20) PPTC271LFBN 6 .200 (5.08) .320 (8.12) | S4303-ND 58 4.79 30.53 | PPPO0S2LFBN 
28 | 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | S4028-ND 1.16 9.57 61.05 | PPTC281LFBN 8 | .300(7.62) | .420(10.66) | S4304-ND 77 6.38 40.70 | PPPCO42LFBN 
29 | 280(71.12) | 2.92(74.16) | $4029-ND 1.19 9.86 62.90 | PPTC291LFBN 10 | .400(10.16) | .520(13.20) | S4305-ND 82 6.82 43.48. | PPPOOS2LFBN 
30 | 2.90(78.66) | 3.02(76.70) |SH0S0-ND) 1.23 = 10.15 64.75 | PPTCSOILFEN 12 | 500 (12.70) | .620 (15.74) | $4306-ND 93 7.69 49.03 | PPPOO62LFBN 
31_| 3.00(76.20) | 9.12(79.24) [PSHOSTND) 1.28 10.59 67.53 | PRTC311LFBN 14 | .600(1524) | .720(18.28) | S4307-ND 1.09 8.99 57.35 | PPPOO72LFBN 
32 | 3.10(78.74) | 3.22 (81.78) | S4032ND 1.31 10.88 69.38 | PPTC321LFBN 16 | .700(17.78) | .820(20.82) | S4308-ND 1.24 = 10.30 ~—«65.68 | PPPCOB2LFBN 
33°) 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | S4033-ND 1.37 11.31 72.15) PPTC331LFBN 18 | .800(20.32) | .920(23.36) | S$4309-ND 1.40 11.60 ~—74.00 | PPPOOS2LFBN 
34 | 8.90(83.62) | 3.42 (86.86) [TS403END) 1.40) 11.60 74.00 | PRTC341LFEN 20 | 900(22.86) | 1.02(25.90) | S4310-ND —.98 812 51.80 | PPPCIO2LFBN 
i oo ee es ae esheets pe be de oi 22 | 1.00(25.40) | 1.12(28.44) | S4311-ND 1.02 841 53.65 | PPPCI12LFBN 
: - : : : : : 24 | 1.10 (27.94) 22 (30.98) | S4312-ND 1.09 8.99 57.35 | PPPC122LF8N 
2 om ee ae ay = se yee abshare 26 | 1.20(30.48) | 1.32(33.52) | S4313-ND 1.19 9.86 62.90 | PPPC132LF8N 
a ‘300 (7.62) | 420 (10.68) | S4104-ND ES 16: 22095 | \PePCDAILFEN 28 | 1.30(33.02) | 1.42 (36.06) | S4314-ND 1.28 10.59 67.53 | PPPC142LFBN 
: 00 (10.16) | 520 (1320) NeaTee ND 1 aes. “ioa48'| POREORILEEN 30 | 1.40(35.56) | 1.52 (38.60) | S4315-ND 1.37 11.31 72.15 | PPPC152LF8N 
6 | 500(1270) | .620(15.74) | S4106-ND a ep- - ss PeeS ILENE 32 | 1.50(38.10) | 1.62(41.14) | S4316-ND 1.47 1218 77.70 | PPPCI62LFBN 
7 00 (16.24) | 720 (1828) | S4107-ND Bi Aish SoA ea PEPCUTALEEN 34 | 1.60(40.64) | 1.72 (43.68) | S4317-ND 1.58 13.05 83.25 | PPPC172LFBN 
8 00(1778) | 820 (20.82) | S4108-ND ‘a4 5.08 3238 | PPPCDSTLFEN 36 | 1.70(43.18) | 1.82 (46. 22) | S4318-ND 1.65 13.63 86.95 | PPPC182LFBN 
5 00 (20.32) | 920 (23.96) | $4109-ND oo 580 3700 | PRPCOOTLFEN Gold 38 | 1.80(45.72) | 1.92 (48.76) | S4319-ND 1.73 14.36 91.58 | PPPC192LF8N 
10 | 900 (2286) | 1.02 (2590) | S4110-ND 46 377 24.05 | PPPCIOILFBN 40 | 1.90(48.26) | 2.02 (51.30) | S4320-ND 1.75 14.50 92.50 | PPPC202LFBN 
11 | 1.00(25.40) | 1.12(28.44) | S4111-ND ‘6 421 26.83| PPPCI11LFBN 42 | 2.00(50.80) | 2.12 (53.84) | S4321-ND 1.79 14.79 94.35 | PPPC212LFBN 
12 | 1.10(2794) | 1.22 (3098) | S4172:ND 6 464 29.60 | PPPCIZiLFBN 44 | 2.10 (53.34) 2 (56, 38) | S4322-ND 1.82 15.08 96.20 | PPPC222LFBN 
yy 13 | 120(30.48) | 1.32(33.52) | $4113-ND 60 493 31.45 | PPPCI31LFBN 46 | 220(55.88) | 2.32 (58.92) | S4323-ND 1.89 15.66 99.90 | PPPC232LFBN 
14 | 1.30(33.02) | 1.42(36.08) | $4114-ND 65 537 34.23) PPPCI41LFBN 48 | 230(58.42) | 2.42 (61.46) | S4324-ND 1.96 16.24 103.60 | PPPC242LFBN 
15 | 1.40(35.56) | 1.52(38.60) | $4115-ND 68 5.66 36.08) PPPCIS1LFBN 50 | 2.40(60.96) | 2.52 (64.00) | S4325-ND 2.05 16.97 108.23 | PPPC252LF8N 
16 | 1.50(38.10) | 1.62 (41.14) | $4116-ND 74 6.09 38.85) PPPCIGILFBN 52 | 250(63.50) | 2.62 (66.54) | S4326-ND 2.14 17.69 112.85 | PPPC262LFBN 
17 | 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | S4117-ND 79 653. 41.63 PPPCI7iLFBN 54 | 260(66.04) | 2.72 (69.08) | S4327-ND 2.22 18.42 117.48 | PPPC272LFBN 
18 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | S4118-ND 82 6.82 43.48 | PPPC181LFBN 56 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | S4328-ND 2.31 19.14 122.10 | PPPC282LFBN 
19 -1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | S4119-ND 88 7.25 46.25 | PPPC191LFBN 58 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | S4329-ND 2.38 19.72 125.80 | PPPC292LFBN 
20 | 1.90(48.26) | 2.02 (51.30) | $4120-ND 88 7.25 46.25 | PPPC201LFBN 60 | 2.90(73.66) | 3.02(76.70) | S4330-ND 2.45 20.30 129.50 | PPPC302LFBN 
21 | 2.00(50.80) | 2.12(53.84) | $4121-ND 91 7.54 48.10 | PPPC211LFBN 62 | 3.00(76.20) | 3.12(79.24) | S4331-ND 2.56 21.17 135.05 | PPPC312LFBN 
22 | 2.10(53.34) ] 2.22 (56.38) | S4122-ND 95 7.83 49.95] PPPC221LFBN 64 | 3.10(78.74) 22 (81.78) | S4332-ND 2.63 21.75 138.75 | PPPC322LFBN 
23 | 2.20(55.88) | 2.32 (58.92) | S4123-ND 98 8.12 51.80 | PPPC231LFBN 66 | 3.20(81.28) : 32 (84.32) | S4333-ND 2.71 22.48 143.38 | PPPC332LFBN 
24 | 230(58.42) | 2.42(61.46) | S4124ND 1.02 8.41 53.65 PPPC241LFBN 68 | 3.30(83.82) | 3.42(86.86) | S4334-ND 2.80 23.20 148.00 | PPPC342LFBN 
25 | 2.40(60.96) | 2.52 (64.00) | S4125-ND 1.05 8.70 55.50 | PPPC251LFBN 70 | 3.40(86.36) | 3.52 (89.40) | S4335-ND 2.87 23.78 151.70 | PPPC352LFBN 
26 | 250(63.50) | 2.62 (66.54) | S4126-ND 1.09 8.99 57.35 | PPPC261LFBN 72 | 3.50(88.90) | 3.62(91.94) | S4336-ND 2.96 24.51 156.33 | PPPC362LFBN 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Available in 


@ullins .025” (.64mm) Square Headers 7 to 86 


Features Materials 
+ Available in 36-pin version or 1 to 35 size to meet + Insulator Material: Black thermoplastic polyester. VW 

your application. + Contact Material: CA510, phosphor bronze. Pin arsions! 
+ Temperature: -65°C to + 125°C. * Contact Plating: Gold — .000010 Gold (Head Only); 
+ UL Flammability Rating: 94V-0. Tin — .000100 Tin. 
* Current Rating: 3 amperes. 
TO PURCHASE A TO PURCHASE A 
36 PIN HEADER... 1-35 PIN HEADER... 

Dimensions STEP 1 STEP 2 | STEP 3 
Contact Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins Digi-Key Base Pin - 
Finish A B Part No. 1 10 100 | Part No. Part No. Price | Adder HOW TO ORDER 4 EASY STEP Ss 


Single Row Straight (36 Pins) Single Row Straight (36 Pins) A y 
230 (5.84) | .120(3.05) ] S1012-36-ND 1.03 9.18 75.60 | PTC36SAAN | | Si012XXND] 39 02 How do | order an $1012 header with 16 pins? 


-230 (5.84) | .220 (5.59) $1022-36-ND 1.77 15.81 130.20 | PTC36SABN $1022-XX-ND} 83 .03 


Tin | .230(5.84) | .720 (18.29 

230 (5.84) | .820(20.83) | S1082-36-ND _3.11__—-27.80__—-228.90 | PTC36SAHN | | S1082-XXND| 1.20 | 06 

318 (8.08) | .120(3.05) |S121236-ND 1.28 1148 94.50] PTCRGSFAN | | St2i2XxXXND/ 66.) 02 SOOUOU0-O0-ND 

318(8.08) | .220(5.59) | $122236-ND 211 1887 155.40 | PTC36SFBN | | S1222-XXND| 84 

318 (8.08) | .320(8.13) | $123236-ND 228 20.40 ‘168.00 | PTC36SFON | | S1232-XXND| 1.02 Base Part Number We Number of 

318 (8.08) | 420(10.67) | $1242-36-ND 245 21.93 —-180.60 | PTC36SFDN | | S1242-XXND] 1.21 Desired Pins 
per row 


230 (5.84) | .320(8.13) | S1082-36-ND 191 17.09 140.70 | PTC36SACN | | S1032-XX-ND| 98 | .03 Call Digi-Key where you'll happily receive the price. 
230 (5.84) | .420(10.67) | $1042-36-ND 2.08 1862 153.30 | PTC36SADN | | S1042-xXND| 81 | 04 
230 (5.84) | .520(13.21) | $1052-36-ND 222 1989  163.80| PTC36SAEN | | S1052-XXND| 96 | 04 or 
230 (5.84) | .620(15.75) | $1062-36-ND 276 24.74 — 203.70| PTC36SARN | | S1062-XXND| 1.18 | 05 i 
) | $1072-36-ND 294 2627 216.30] PTC36SAGN | | S1072-XXND| 1.38 | 05 Detatenlne tie core yoursart 
) 


04 

04 

04 

-318 (8.08) | .520(13.21) | S1252-36-ND 3.31 29.58 243.60 | PTC36SFEN $1252-XX-ND| 1.41 06 
-230 (5.84) | .120 (3.05) $1011-36-ND 1.28 11.48 94.50 | PZC36SAAN S1011-XX-ND} 66 .02 
-230 (5.84) | .220 (5.59) $1021-36-ND 2.14 19.13 157.50 | PZC36SABN $1021-XX-ND} 87 04 
04 

04 

05 

06 

06 

06 


-230 (5.84) | .320 (8.13) $1031-36-ND 2.59 23.49 198.45 | PZC36SACN $1031-XX-ND} 1.05 


-230 (5.84) | .420 (10.67) $1041-36-ND 2.45 21.93 180.60 | PZC36SADN $1041-XX-ND} 1.21 


Step 1. Select needed “Digi-Key Part Number” and number of 


230 (5.84) | .520(13.21) | S1051-36-ND 2.62 23.46 ~—-193.20 | PZC36SAEN | | S1051-XXND| 1.03 ; ; 
pins desired. 


-230 (5.84) | .620(15.75) | S1061-36-ND 3.19 28.56 235.20 | PZC36SARN S1061-XX-ND} 1.29 
Gold .230 (5.8.4) | .720(18.29) | S1071-36-ND 3.36 30.09 247.80 | PZC36SAGN S1071-XX-ND} 1.47 
-230 (5.84) | .820 (20.83) | S1081-36-ND 3.53 31.62 260.40 | PZC36SAHN $1081-XX-ND| 1.65 


: Step 2. in with appropriate “Base Price” of your selected 
-318 (8.08) | .120 (3.05) $1211-36-ND 1.62 14.54 119.70 | PZC36SFAN $1211-XX-ND 67 03 i Beg ePrOR y 


318 (8.08) | .220(5.59) | S1221-36ND 259 23.21 191.10 | PZC36SFBN | | S1221-xxND| 1.00 | .05 Part Number (refer to chart). 
318 (8.08) | .320(8.13) | S1231-36-ND 276 24.74 208.70 | PZC36SFON | | S1231-XXND| 1.18 | .05 
318 (8.08) | .420(10.67) | $1241-36-ND 2.94 26.27 216.30 | PZC36SFDN | | S1241-XXND| 1.38 | .05 Step 3. Multiply the number of pins you desire by “Pin Adder” 
318 (8.08) | 520(13.21) | S1251-36-ND 3.85 —34.43~—-283.50 | PZC36SFEN | | S1251-XXND| 1.64 | 07 
Single Row Right-Angle (36 Pins) Single Row Right-Angle (36 Pins) of your selected Part Number (refer to chart). 

230 (5.84) | .100(254) | SI11236ND 151 1352 11130] PTCSESBAN | | Si112xXND] 55 | 03 
230 (5.84) | .200(5.08) | $1122-36-ND 1.94 17.34 142.80) PTO36SBBN | | $1122-XX-ND| 66 04 Steo 4. Add Step 2 & Step 3 together for Final Cost! 
230 (5.84) | .300(7.62) | S113236-ND 279 24.99 205.80 | PTC36SBON | | S1132XXND| 1.21 05 

Tin | .230(5.84) | .400(10.16) | $1142-36-ND 376 3366 277.20| PTC36SBDN | | S1142-xXXND] 1.54 | .07 aap 
230 (5.84) | 500(1270) |S1152-36-ND 4.02 35,96 206.10 | PTC36SBEN | | S1152-XXND] 1.82 | 07 Our Example Your Digi-Key Part Number 
318 (8.08) | .100(254) | S131236ND 194 17.34 14280] PTC36SGAN | | SI312XXND] 66 | 04 
318 (8.08) | .200(5.08) | S1322-36-ND 3.48 ~—31.11__-256.20 | PTC36SCRN | | S1322-XXND|_1.60 06 
230 (5.84) | .100(254) | S1111-36ND 1.82 1632 134.40) PZC3GSBAN | | S1111-X<ND] 89 03 Step 1. $1012-16-ND S___-__ ee - ND 
230 (5.84) | .200(5.08) | S1121-36-ND 228 20.40 ‘168.00 | PZC36SBBN | | S1121-xXND] 1.02 | 04 
230 (5.84) | .300(7.62) | S1131-36-ND 322 2882 237.30 | PZC36SBCN | | S1131-xXND] 1.32 | .06 

Gold | .230(5.84) | .400(10.16) |$1141-36-ND 4.25 38.00 312.90 | PZC36SBDN | | S1141-XX-ND] 1.71 08 
230 (5.84) | .500(1270) | S1151-36-ND 4.50 40.29 ~—_—331.80 | PZC36SBEN | | S1151-XX-ND| 1.98 08 Step 2. 39 
318 (8.08) | .100(254) | S1311-36ND 234 20.91 172.20] PZC36SGAN | | S1311-XXND| 1.09 04 
318 (8.08) | .200(5.08) | S1321-36-ND 4.02 35.96 ~—-296.10 | PZC36SCRN | | S1321-xxND] 1.82 | 07 

Dual Row Straight (72 Pins) Dual Row Straight (72 Pins) 

230 (584) | .120(8.05) |S201236-ND 1.85 1658 13650] PTCSGDAAN | | S2012XXND] 92 | .03 Step 3. 16 x .02 = .32 x = 


230 (5.84) | .220(5.59) | $2022-36-ND 2.76 24.74 203.70 | PTC36DABN | | $2022-xXND| 1.18 | 05 

(230 (5.84) | 320/813) | $2032-36-ND 3.96 35.45 291.90 | PTC36DACN | | S2032-xXXND| 1.76 | 07 

“230 (5.84) | .420(10.67) | $2042-36-ND 430 3851 ~—317.10| PTC36DADN | | S2042-xXND| 1.76 | 08 

230 (5.84) | .520(13.21) | $2052-36-ND 465 41.57 342.30 | PTC36DAEN | | S2052-x<ND] 214 | 08 Step 4. Your Cost = $.71 Your Cost = $ 

(230 (5.84) | .620(15.75) | $2062-36-ND 596 5330  438.90| PTC3EDARN | | Se062-xXND| 248 | 11 

Tin | .230(5.84) | .720(1829) | $2072-36-ND 633 5661  466.20/ PTC3EDAGN | | s2072-xxND] 252 | 12 
) 


.230 (5.84) | .820 (20.83) _| $2082-36-ND 670 59.93 493.50 | PTC36DAHN | | S2082-XX-ND] 2.92 12 NOTE: For quantities of 10 or more, 
318 (8.08) | .120(3.05) | S221236ND 234 2091 17220] PIC36DFAN | | S2212XXND| 1.09 04 
318 (8.08) | .220(5.59) | $2222-36-ND 3.65 3264 268.80 PTC36DFBN | | $2222-XX-ND| 1.42 07 call 1-800-DIGI-KEY. 


-318 (8.08) | .320 (8.13) $2232-36-ND 3.99 35.70 294.00 | PTC36DFON $2232-XX-ND| 1.79 .07 


-318 (8.08) | .420(10.67) | S2242-36-ND 4.33 38.76 319.20 | PTC36DFDN $2242-XX-ND| 1.80 .08 
-318 (8.08) | .520(13.21) | S2252-36-ND 5.59 49.98 411.60 | PTC36DFEN $2252-XX-ND|_ 2.44 10 
-230 (5.84) | .120 (3.05) $2011-36-ND 2.37 21.17 174.30 | PZC36DAAN $2011-XX-ND] 1.12 04 
-230 (5.84) | .220 (5.59) $2021-36-ND 3.48 31.11 256.20 | PZC36DABN $2021-XX-ND| 1.60 .06 


230 (5.84) | 320(8.13) | S2031-36-ND 4.82 4310 354.90] PZC36DACN | | S2031-xXND} 1.97 | .09 ees! 

230 (5.84) | .420(10.67) | $2041-36-ND 5.16 46.16 380.10 | PZC36DADN | | S2041-xxND} 2.33 | .09 t f 

230 (5.84) | 520(13.21) | $2051-36-ND 550 49.22 405.30 | PZC36DAEN | | $2051-XXND] 2.34 | 10 s 

230 (5.84) | .620(15.75) | $2061-36-ND 690 61.71 508.20 | PZC36DAFN | | S2061-XXND] 2.77 | 13 Head 
Gold | .230(5.84) | .720(18.29) | $2071-36-ND 7.27 65.03 535.50 | PZC36DAGN | | $2071-XXND] 317 | 13 

230 (5.84) | .820(20.83) | $2081-36-ND __7.67__—-68.60__ 564.90 | PZC36DAHN | | S2081-XX-ND] 3.24 | 14 iba en 

318 (8.08) | .120(3.05) | S2211-36ND 3.02 27.03  222.60| PZC36DFAN | | S2211-XXND| 1.46 | 05 } 

3188.08) | .220(5.59) | $2221-36-ND 462 41.31 + 340.20 | PZC36DFBN | | $2221-XXND| 2.11 08 ne Ui 

318 (8.08) | 320(8.13) | $2231-36-ND 496 44.37 365.40 | PZC36DFON | | S2031-xXND] 212 | .09 + “060 

318 (8.08) | 420(10.67) | $2241-36-ND 530 47.43 390.60 | PZC36DFDN | | S2a41-xxND} 212 | 10 LB, 48) 

318 (8.08) | .520(13.21) | $2251-36-ND __6.67__—-59.67__-491.40 | PZC36DFEN | | S2251-xXXND| 288 | 12 

Dual Row Right-Angle (72 Pins) Dual Row Right-Angle (72 Pins) Single Single Dual 
230 (5.84) | 120/305) | S211236ND 279 2499 20580] PTC36DBAN | | S2112X<ND| 1.21 05 


Straight Right Angle Straight Right Angle 


230 (5.84) | .220(5.59) | $212236-ND 4.05 36.21 298.20 | PTC3EDBBN | | $2122-xXND] 1.85 | 07 
230 (5.84) | .320(8.13) | $213236-ND 6.10 54.57 449.40 | PTC3EDBCN | | S2132-XXND] 263 | 11 
Tin | .230(5.84) | .420(10.67) | $2142-36-ND 670 59.93 493.50 | PTC36DBDN | | $2142-XXND| 292 | 12 
230 (5.84) | 520(13.21) | $2152-36-ND 7.30 65.28 ~—_537.60 | PTC36DBEN | | S2152-XXND] 3.20 | 13 (050 (1.27) Typ. 025 (0.64) 
318 (8.08) | .120(3.05) | S231236-ND 5.33 47.69 392.70 | PTC3EDGAN | | S2312XXND| 216 | .10 “LF Typ. 
318 (8.08) | .220(5.59) | $2322-36-ND__6.58_——58.91__485.10 | PTC36DGAN | | s2322-x<ND| 279 | 12 fi Af 


-230 (5.84) | .120 (3.05) $2111-36-ND 3.42 30.60 252.00 | PZC36DBAN $2111-XX-ND] 1.53 .06 


Sq. 


.230 (5.84) | .220(5.59) | S2121-36-ND 479 42.84 352.80 | PZC36DBBN | | S2121-XX-ND] 1.93 .09 Single Row 

.230 (5.84) | .320(8.13) | S2131-36-ND 7.07 63.24 ~—- 520.80 | PZC36DBON | | S2131-XX-ND] 2.96 13 
Gold | .230(5.84) | .420(10.67) | $2141-36-ND 7.64 68.34 562.80 | PZC36DBDN | | S2141-XX-ND} 3.21 14 

.230 (5.84) | 520(13.21) | S2151-36-ND 8.24 73.70 _ 606.90 | PZC36DBEN | | S2151-XX-ND] 3.50 15 oMfolo olfola I I 

318 (8.08) | .120(3.05) | S2377-36-ND 630 56.36 464.10 | PZC36DGAN | [S2317-xXXND| 2.84 a 

-318 (8.08) | .220(5.59) | S2321-36-ND 7.67 68.60 _564.90 | PZC36DGBN | | S2321-XXND]} 3.24 14 oyoya oyoya UU 

Shorting J umpers 7 

Tin = $9000-ND = 98 — | STOO2SYAN Dual Row eae A 46 
Au Rash ae $9001-ND = 116 — | SPOD2SYAN : : 
Gold emacs End $9002-ND = 1.31 —__| ssm2syaN 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 91 


rolex Waldom 


Fig. 1 — KK” Breakaway Header — Right Angle 


Features: + 250V + 4.0A + Contact Res.: 20m max. 
+ Dielectric Withstanding Volt: 1500V = Insulation Res.: 
50K MQ min. * Housing: Giass-filled nylon, UL94V-0 
* Contact: Phosphor Bronze, 0.64mm (.025”) square 
* Temp.: 0°C to +75°C + UL File No.: £29179 + CSA File 
No.: LR19980 


Fig. 2— KK’ Breakaway Header — Vertical 
Features: + 250V + 4.0A = Contact Res.: 20m max. 
+ Dielectric Withstanding Volt: 1500V = Insulation Res.: 
50K MQ min. * Housing: Giass-filled nylon, UL94V-0 
+ Contact: Phosphor Bronze, 0.64mm (.025”) square 
* Temp.: 0°C to +75°C * UL File No.: E29179 + CSAFile 
No.: LR19980 


Fig. 3— C-Grid” Breakaway Header — Dual Row, 
Vertical 

Features: * 250V + 3.0A =» Contact Res.: 15mQ max. 
+ Dielectric Withstanding Volt: 600V + Insulation Res.: 
1000 MQ min. * Housing: Glass-filled polyester, UL94V- 
0 + Contact: Phosphor Bronze + Temp.: -40°C to 
+105°C + UL File No.: E29179 (G) + CSA File No.: 


.100 KK. and .100 C-Grid. Breakaway Headers 


Fig. 4 — C-Grid® Breakaway Header - Low 
Profile, Dual Row Right Angle 

Features: + 250V + 3.0A = Contact Res.: 15m max. 
+ Dielectric Withstanding Volt: 600V + Insulation Res.: 
1000 MQ min. + Housing: Glass-filled polyester, 
UL94V-0 + Contact: Phosphor Bronze + Temp.: -40°C to 
+105°C + UL File No.: £29179 (H) 


LR19980A 
A 
rp BO [=240— 
(ree 
Mating End PC Tail Mating End PC Tail 
M (Inch) P (Inch) M (Inch) P (Inch) Part No. 
22-28-4XX0" 
244 120 240 125 
22-28-4XX3* 
22-28-8XX1" 22-28-4XX1* 
324 120 20.28: BXX3" 320 130 22-08 AXXA" 
* Replace XX with no. of circuits, 02-36. * Replace XX with no. of circuits, 02-36. 
Cir- Dim. Inch Digi-Key Price Each | Molex Cir- Dim. Inch Digi-Key Price Each Molex Cir- Dim. Inch Digi-Key Price Each Molex 
cuits | A B_ | Part No. 1 10 100) Part No. cuits) A B_ | Part No. 1 10 100 | Part No. cuits) A B | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
.100 KK® Breakaway Header 27 | 2.700 2.600 | WM6127-ND 224 1.99 1.33] 22-28-8272 22 | 2200 2100 | WM6322-ND 1.87 1.65 1.10] 22-28-8223 
Fig. 1 — Single Row, Right Angle - Tin 28 | 2.800 2.700 | WM6128-ND 2.32 2.05 1.37) 22-28-8282 23 | 2300 2.200 | WM6323-ND 1.94 1.72 1.15) 22-28-8233 
2 | 200 100 | WMe002ND 33 30 .20| 22-28-8020 29 | 2.900 2.800 | WM6129-ND 240 2.12 1.41| 22-28-8292 24 | 2.400 2300 | WM6324-ND 2.02 1.79 1.19| 22-28-8243 
3 | 300 200 RAREREINIME so a5. al 22-08-2090 30 | 3.000 2900 | WM6130-ND 247 2.18 1.46] 22-28-8302 25 | 2500 2.400 | WM6325ND 2.09 1.85 1.24] 22-28-8953 
4 | 400 300 | Wwe004-ND 45 41. 271 22-28-8040 31_| 3.100 3.000 _| WM6ISI-ND 255 2.25 1.50) 22-28-8312 26 | 2.600 2.500 | WM6326-ND 2.17 1.92 1.28| 22-28-8263 
5 | 500 400 | WW6005-ND 52.46.31) 22-28-8050 35 | soo) a0) | WetSo ND 2b Daa feel spokes | | 27 | 2700 2600 | Wwes27-ND 224 1.99 1.99] 20-28-8273 
6 | 600 500 | WM6006-ND_—58_—s51_—34| 22-28-8060 34 | 3400 3300 (ARRIRMNIN 277 245 164| 22.28-040 28 | 2.800 2700 | WM6328-ND 232 205 1.37) 22-28-8283 
7 | .700 600 | WM6007-ND 6457 _.38| 22-28-8070 35 | 3500 3.400 | WM6135-ND 285 2.52 1.68] 22-28-8352 29 | 2900 2600 Byes 240 212 1.41) 22-28-8293 
8 | 800  .700 | WM6008-ND 70 62 .41| 22-28-8080 36 | 3.600 3.500 | WM6136-ND 2.92 258 1.72] 22-28-8362 30 | 3.000 2.900 |WMiesoOND)) 2.47 2.18 1.46) 22-28-6303 
9 | 900 800 | WM6009-ND 76 67 .45| 22-28-8090 Fig. 1 — Single Row, Right Angle - Tin 31 | 3.100 3.000 | WM6331-ND 2.55 2.25 1.50] 22-28-8313 
10 | 1.000 900 | WW6010-ND 82 73 .49| 22-28-8100 2 | 200 100 [ONESCO NEI 3 90 201 2ope001 32 | 3.200 3100 | WM6332-ND 262 232 1.55] 22-28-8323 
11 | 1100 1.000 | WM6011-ND _.88_—.78_.52| 22-28-8110 3 | 300 200 | Wwe203-ND 39 «35. 24] 20-08-8031 33 | 3.300 3200 | WM6333-ND 2.70 238 1.59) 22-28-8333 
12 | 1200 1.100 | WM6012-ND 94 83 .56| 22-28-8120 4 | 400  .300 | WM6204-ND 45 41.27) 22-28-8041 34 | 3.400 3.300 | WM6334-ND 2.77 2.45 1.64) 22-28-8343 
13 | 1.300 1.200 | WM6013-ND 1.45 1.29.86) 22-28-8130 5 | 500 400 | WM6205-ND 52.46.31] 22-28-8051 35 | 3.500 3.400 | WM6335-ND 2.85 2.52 1.68) 22-28-8353 
14 | 1.400 1.300 | WM6014-ND 1.06 .94 63] 22-28-8140 6 600.500 _| WNV6206-ND —.58_—s«51_—.34| 22-28-8061 36_| 3.600 3.500 | WM6336-ND_ 2.92 2.58 1.72| 22-28-8363 
15 | 1500 1.400 | WM6015-ND 1.12 .99 66] 22-28-8150 Fd 700 600 | WNV6207-ND 64 —-.57_—.38) 22-28-8071 Fig. 2 — Single Row, Vertical - Tin 
16 | 1.600 1.500 | WM60I6-ND 1.18 1.05 _.70| 22-28-8160 8 | .800 .700 | WM6208-ND 70 62 41) 22-28-8081 2 | 200 100 | WM6402ND 28 25 .17| 22-28-4020 
17 | 1.700 1.600 | WW6017-ND 1.24 1.10 .74| 22-28-8170 9 | .900 .800 | WV6209-ND 7667.45) 22-28-8091 3 | 300 .200 | WM6403-ND 32 28 .19| 22-28-4030 
18 | 1.800 1.700 | WM6018-ND 1.30 1.15.77] 22-28-8180 10 | 1.000.200 |PWNEZIONDR) 82 73 49) 22-28-8101 4 | 400 300 | WM6404-ND 35.31.21] 22-28-4040 
19 | 1900 1.800 | WM6019-ND 1.36 1.21 .81| 22-28-8190 41_| 1.100 1.000 RBZUGNOM 88.78.62 22-26-8111 5 | .500 400 | WM6405-ND 38 34._—.23| (22-28-4050 
20 | 2.000 1.900 | WM6020-ND 1.42 1.26 84) 22-28-8200 12) 1.200 1.100 | WM6212-ND 9483.56) 22-28-8121 6 | 600 500 | WM6406-ND -42_—.37_.25| 22-28-4060 
21 | 2100 2.000 | WM6021-ND 1.48 1.31.88] 22-28-8210 i bees an nana Hes ot za Soe oat 7 | 700 600 | WW6407-ND 45 40.27] 22-28-4070 
22 | 2200 2100 [Neos he 154 137 .91/ 22-28-8220 15 | 1500 1.400 | WM6215-ND 1.12 99 66| 22-28-8151 8) 800 0 eee AO 48 28) 22-28-4080 
23 | 2300 2200 |IWMG0ZSNDI 1.61 1.42 95) 22-28-8230 16 | 1.600 1.500 | WM6216-ND 1.18 1.05 .70| 22-28-8161 9 | 800 800 ame 2 48 31) 22-28-4090 
24 | 2.400 2300 | WM6024-ND 1.67 1.47 98] 22-28-8240 : : : — 10 | 1.000  .900 | WM6410-ND 55 49.33] 22-28-4100 
25 | 2.500 2400 | WM6025-ND 1.73 1.53 1.02) 22-28-8250 ie bie bee es 15 a Sion cnt 11 | 1.100 1.000 | WM6411-ND_ 5952.35] 22-28-4110 
26 | 2600 2.500 | WM6026-ND 1.79 1.58 1.06] 22-28-8260 49 | 1900 1800 | WWe219-ND 136 121 81] 22-28-8191 12 | 1.200 1.100 | WM6412-ND .62.—-55_—37| 22-28-4120 
27 | 2.700 2.600 | WM6027-ND 1.85 1.63 1.09] 22-28-8270 20 | 2.000 1.900 | WM6220-ND 1.42 1.26 .84| 22-28-8201 13 | 1.300 1.200 | WM6413-ND 6658.39) 22-28-4130 
28 | 2.800 2700 | WM6028-ND 1.91 1.69 1.13] 22-28-8280 21 | 2100 2.000 | WM6221-ND 1.48 1.31.88] 22-28-8211 14 | 1.400 1.300 | WM6414-ND 69.6141) 22-28-4140 
29 2.900 2.800 | WM6029-ND 1.97 1.74 1.16) 22-28-8290 22 2.200 2.100 | WV6222-ND 1.54 1.37 .91| 22-28-8221 15 1.500 1.400 | WM6415-ND 73 64.43} 22-28-4150 
30 | 3.000 2900 | WM6030-ND 2.03 1.79 1.20] 22-28-8300 23 | 2300 2.200 | WM6223-ND 1.61 1.42 95) 22-28-8231 16 | 1.600 1.500 | WM6416-ND_ 7668.45] 22-28-4160 
31 | 3.100 3.000 | WM6031-ND 2.09 1.85 1.23] 22-28-8310 24 | 2400 2.300 | WM6224-ND 1.67 1.47 98) 22-28-8241 17 | 1.700 1.600 | WM6417-ND 79 .71._—47| 22-28-4170 
32 | 3.200 3.100 | WM6032-ND 215 1.90 1.27| 22-28-8320 25 | 2500 2.400 | WM6225-ND 1.73 1.53 1.02) 22-28-8251 18 | 1.800 1.700 | WM6418-ND 83.74.49] 22-28-4180 
33 | 3.300 3200 | WM6033-ND 221 1.96 1.31] 22-28-8330 26 | 2600 2.500 | WM6226-ND 1.79 1.58 1.06] 22-28-8261 49 | 1900 1.800 | Wwe419-ND 86 77. 51] 22-28-4190 
34 3.400 3.300 | WW6034-ND 2.27 2.01 1.34] 22-28-8340 27 2.700 2.600 | WM6227-ND 1.85 1.63 1.09] 22-28-8271 20 2.000 1.900 | WM6420-ND 90 .80 .53] 22-28-4200 
35 | 3500 3400 | WM6035-ND 233 206 1.38] 22-28-8350 28 | 2800 2700 | WM6228-ND 1.91 1.69 1.13) 22-28-8281 21 | 2100 2000 | WM6421-ND 93 83. 55) 22-28-4210 
36 | 3.600 3.500 | WM6036-ND 2.39 2.12 1.41] 22-28-8360 29 | 2.900 2.800 | WM6229-ND 1.97 1.74 1.16) 22-28-8291 22 | 2200 2100 | WM6422-ND 97 86 57] 22-28-4220 
; i ; 30 | 3.000 2900 | WM6230-ND 2.03 1.79 1.20] 22-28-8301 
Fig. 1 — Single Row, Right Angle - 151 Select Gold 31 3100 3.000 | WM6231-ND 2.09 1.85 1.23) 22-28-8311 23 | 2300 2.200 | WM6423-ND 1.00 .89 .59} 22-28-4230 
2 200 100 | WM6102-ND 36 32 22) 22-08-8022 ; = = = = 24 | 2400 2.300 | WM6424-ND 1.03 .92 61) 22-28-4240 
32 | 3200 3.100 | WM6232-ND 215 1.90 1.27) 22-28-8321 
3 300 200 | WMG6103-ND 44 39 .26] 22-28-8032 33 | 3.300 3.200 | Wiv6233-ND 221 1.96 1.31] 22-28-8331 25 | 2500 2400 | WM6425-ND 1.07 .95 63) 22-28-4250 
4 400 .300 | WM6104-ND 51 46 .31) 22-28-8042 34 3.400 3,300 WM6234-ND 297 201 1.34) 22-28-8341 26 | 2600 2500 | WM6426-ND 1.10  .98 .65) 22-28-4260 
5 | .500 400 | WV6105-ND 59 52.35] 22-28-8052 35 | 3500 3.400 | WM6235-ND 233 206 1.38] 22-28-8951 27 | 2700 2.600 | WM6427-ND 1.14 1.01 67) 22-28-4270 
6 -600 -500_| WM6106-ND 66.59.40] 22-28-8062 36 | 3.600 3.500 | WM6236-ND 239 2.12 1.41| 22-28-8361 28 | 2800 2.700 | WM6428-ND 1.17 1.04 .69) 22-28-4280 
7 | 700  .600 | WM6107-ND .74 66 44) 22-28-8072 Fig. 1 — Single Row, Right Angle - 15 Select Gold 29 | 2.900 2800 | WM6429-ND 1.21 1.07 .71) 22-28-4290 
8 .800 700 WV6108-ND 81 72 .48| 22-28-8082 2 "200 100 WN6302-ND 36.32.22) 22-08-8023 30 3.000 2.900 | WM6430-ND 1.24 1.10 .73} 22-28-4300 
9 | 900 .800 | WM6109-ND 8979-53] 22-28-8092 3 | 300 200 | WW6303-ND 44 39 26] 22-28-8033 31 | 3.100 3.000 | WM6431-ND 1.27 1.13.75] 22-28-4310 
10 | 1.000 900 | WM6110-ND 97 86 .57| 22-28-8102 4 | 400  .300 | WM6304-ND 51.46.31] 22-28-8043 32 | 3.200 3.100 | WM6492-ND 1.31 1.16 77) 22-28-4320 
11 | 1.100 1.000 | WM6111-ND_ 1.04.92 _.62| 22-28-8112 5 | .500 400 | WM6305-ND 59 52.35) 22-28-8053 33 | 3.300 3200 | WM6433-ND 1.34 1.19 79] 22-28-4330 
721 1.200 1.100 | Wwell2ND 1.12.99 66] 22-08-8122 6 | .600 500 | WM6306-ND_ —.66_—=59_—40| 22-28-8063 34 | 3.400 3.300 | WM6434-ND 1.38 1.22 81) 22-28-4340 
13 | 1300 1.200 | WM6113-ND 1.77. 1.57 1.05] 22-28-8132 7 | .700  .600 | WM6307-ND 74 66 44] 22-28-8073 35 | 3.500 3400 | WM6435-ND 1.41 1.25.83) 22-28-4350 
14 1.400 1.300 | WM6114-ND 1.27 1.12 .75| 22-28-8142 8 800 -700 WN6308-ND 81 72 48) 22-28-8083 36 3.600 3.500 | WM6436-ND_ 1.44 (1.28 85} 22-28-4360 
15 | 1.500 1.400 | WM6115-ND 1.34 1.19.79] 22-28-8152 9 | .900 .800 / WV6309-ND 89.79.53) 22-28-8093 Fig. 2 — Single Row, Vertical - 154 Select Gold 
16 | 1.600 1.500 | WM6116-ND 1.42 1.25 84] 20-28-8162 7 TaeG oe RTD an - ad oe 2 | 200 100 | WM6502ND 31 28.19] 22-28-4023 
17 | 1.700 1.600 | WM6117-ND 1.49 1.32 88) 22-28-8172 - : - : — = 3 | 300 .200 | WM6503-ND 35 32.21] 22-28-4033 
18 | 1800 1.700 cheers 1.57 is 93) 22-28-8182 i: ye i ESN PS Fe 2 Soe 4 | 400 300 | WM6504-ND 40 36.24] 22-28-4043 
19 | 1900 1.800 | WM6119-ND 1.64 1.45 .97| 22-28-8192 14 | 1400 1300 RORESTAROM 127 112 76| 2>-2pe149 5 | 500 400 | WM6505-ND 45 40 .27| 22-28-4053 
20 | 2.000 1.900 | WM6120-ND 1.72 1.52 1.02) 22-28-8202 1s | 1500 1400 RONESTSRDIN 134 119 79] 2-28-8153 6 | .600 _.500 | WM6506-ND 50 _—.44-_—30) 22-28-4063 
21 2.100 2.000 | WM6121-ND 1.79 1.59 1.06] 22-28-8212 16 4.600 1.500 | WM6316-ND 1.42 1.25 .84| 22-28-8163 7 .700 600 WM6507-ND 54 48 33] 22-28-4073 
22 | 2200 2100 | WM6122-ND 1.87 1.65 1.10] 22-28-8222 17 | 4.700 1.600 | WV6317-ND 1.49. 1.32 aa) 22.28.8173 8 | .800  .700 | WM6508-ND 59 53 35] 22-28-4083 
23 | 2300 2200 | WM6123-ND 1.94 1.72 1.15] 22-28-8232 18 | 1800 1.700 | WW6318-ND 157 1.39 93) 22-28-8183 9 | .900 800 | WM6509-ND 64 57.38) 22-28-4093 
24 | 2.400 2300 | WM6124-ND 202 1.79 1.19] 22-28-8242 19 | 1.900 1.800 | Wwe319-ND 1.64 1.45 97] 22-28-8193 10 | 1.000  .900 | WM6510-ND 69 61.44] 22-28-4103 
25 | 2.500 2400 | WM6125-ND 2.09 1.85 1.24) 22-28-8252 20 | 2.000 1.900 | WM6320-ND 1.72 1.52 1.02) 22-28-8203 11 | 1.100 1.000 | WM6511-ND 736544) 22-28-4113 
26 | 2600 2500 | WM6126-ND 2.17 1.92 1.28] 22-28-8262 21 | 2100 2.000 | WM6321-ND 1.79 1.59 1.06] 22-28-8213 (Continued) 
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fox Waldom 400 KK’ and .100 C-Grid® Breakaway Headers (Cont, 


Gir- Dim. Inch Digi-Key Price Each Molex Cir- Dim. Inch Digi-Key Price Each Molex Cir- Dim. Inch Digi-Key Price Each Molex 
cuits} A B_ | PartNo. 1 10 100 | Part No. cuits] A B_ | Part No. 1 10 100 | PartNo. cuits | A B | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Fig. 2 — Single Row, Vertical - 154 Select Gold 27 | 2.700 2.600 | WM6727-ND 1.80 1.59 1.06| 22-28-4274 74 | 3.690 3.600 | WM6974-ND 3.64 3.22 2.15] 10-88-1741 
42 | 1200 1400 | WM65I2ND 78 69 46] 22-28-4123 28 | 2.800 2.700 | WMG6728-ND 1.86 1.64 1.10| 22-28-4284 76 | 3.790 3.700 | WM6976-ND 3.74 3.30 2.20] 10-88-1761 
13 1.300 4.200 | WM6513-ND 83  .74 49) 22-28-4133 29 2.900 2.800 | WV6729-ND 1.92 1.70 1.13} 22-28-4294 78 3.890 3.800 | WM6978-ND 3.83 3.38 2.26] 10-88-1781 
14 1.400 1.300 | WM6514-ND 88 78 .52| 22-28-4143 30 3.000 2.900 | WV6730-ND 1.98 1.75 1.17] 22-28-4304 80 3.990 3.900 | WM6980-ND 3.92 3.46 2.31} 10-88-1801 
15 | 1.500 1.400 | WM6515-ND 92 82.55] 22-28-4153 31 | 3.100 3.000 | WMG6731-ND 2.04 1.80 1.20| 22-28-4314 Fig. 4 — Dual Row, Low Profile - Right Angle, 
16 | 1.600 1.500 | WM6516-ND _.97__86_.58| 22-28-4163 32 | 3.200 3.100 | WM6732-ND 2.09 1.85 1.24] 22-28-4324 15p min. Select Gold 
17 1.700 1.600 | WM6517-ND 1.02 .90 .60] 22-28-4173 33 3.300 3.200 | WV6733-ND) 2.15 1.90 1.27) 22-28-4334 4 -190 -100 WV7004-ND 66 .58 .39} 10-89-1046 
18 1.800 1.700 | WW6518-ND 1.07 .94  .63) 22-28-4183 34 3.400 3.300 | WV6734-ND) 2.21 1.96 1.31] 22-28-4344 6 .290 .200 WM7006-ND. 88  .78 52} 10-89-1066 
19 1.900 1.800 | WM6519-ND 1.11 99 .66] 22-28-4193 35 3.500 3.400 | WV6735-ND) 2.27 2.01 1.34) 22-28-4354 8 .390 -300 WV7008-ND 1.10 .98 .65) 10-89-1086 
20 2.000 1.900 | WV6520-ND 1.16 1.03 .69| 22-28-4203 36 3.600 3.500 | WV6736-ND 2.33 2.06 1.37] 22-28-4364 10 -490 -400 WV7010-ND 1.32 1.17.78) 10-89-1106 
21 2100 2.000 | WM6521-ND 1.21 1.07 .72| 22-28-4213 12 590 500 | WM7012-ND 1.55 1.37  .91] 10-89-1126 
22 | 2.200 2100 | WM6522-ND 1.26 1.11 .74| 22-28-4203 Fig. 3 — Dual Row - Vertical - 15 min. Select Gold 14 | .690 600 | WM7014-ND 1.77. 1.56 1.04] 10-89-1146 
23 | 2300 2200 | WM6523-ND 1.30 1.15 .77| 22-28-4233 2 | 19 100 RONGHOZNON 42 o8 25] 10-80-1001 16 | .790 700 | WM7016-ND 1.99 1.76 1.18] 10-89-1166 
24 | 2400 2300 | WM6524-ND 1.35 1.20 .80| 22-28-4243 3 | 200 200 ESC 59 47 ool 10-80-1001 18 | .890  .800 | WM7018-ND 221 1.96 1.31] 10-89-1186 
25 | 2500 2400 | WM6525-ND 1.40 1.24 .83) 22-28-4253 3 | 300 300 OSCE 69 56 el 10-80-1081 20 | 990 900 | WM7020-ND 243 2.15 1.44] 10-89-1206 
26 | 2600 2.500 | WM6526-ND 1.44 1.28 .85| 22-28-4263 10 | 490 400 MORESO 74 66 aal to-g0-1101 22 | 1.090 1.000 | WM7022-ND 266 2.35 1.57| 10-89-1226 
27 | 2700 2600 | WW6527-ND 1.49 1.32 .88) 22-28-4273 42] 590 500 | WweS12-ND 85.75.50) 10-89-1121 24 | 1.190 1.100 | WM7024-ND 288 2.54 1.70] 10-89-1246 
28 | 2800 2700 | WM6528-ND 1.54 1.36 .91| 22-28-4283 14/690 .600 | Wve6814ND 95 64 sel 10-80-1141 26 | 1.290 1.200 | WM7026-ND 3.10 2.74 1.83] 10-89-1266 
29 | 2900 2.800 | WM6529-ND 1.59 1.40 .94) 22-28-4293 16 | 790 .700 | WMe816-ND 1.06 94 63) 10-89-1161 28 | 1.390 1.300 | WM7028-ND 3.32 2.94 1.96] 10-89-1286 
30 | 3.000 2.900 | WM6530-ND 1.63 1.45 .97) 22-28-4303 18 | .890 800 | Wwes18-ND 1.16 1.03 69] 10-89-1181 30 | 1.490 1.400 | WM7030-ND 3.54 3.13 2.09) 10-89-1306 
31_| 3.100 3.000 _| WM6531-ND__ 1.68 1.49.99) 22-28-4313 20 | 990 900 | Wwe820-ND 1.27 1.12.75] 10-89-1201 32 | 1.590 1.500 | WM7032-ND 3.77 3.33 2.22) 10-89-1326 
32 | 3.200 3.100 | WM6532-ND 1.73 1.53 1.02) 22-28-4323 22 | 1.090 1.000 | WM6822-ND 1.37 1.22 .81| 10-89-1221 34 | 1.690 1.600 | WM7034-ND 3.99 3.52 2.35] 10-89-1346 
33 3.300 3.200 | WM6533-ND 1.78 1.57 1.05) 22-28-4333 24 1.190 4.100 | WNM6824-ND 1.48 1.31  .88] 10-89-1241 36 1.790 1.700 | WM7036-ND 4.21 3.72 2.48) 10-89-1366 
34 3.400 3.300 | WM6534-ND 1.82 1.61 1.08) 22-28-4343 26 1.290 4.200 | WM6826-ND 1.58 1.40 .94] 10-89-1261 38 1.890 1.800 | WW7038-ND 4.43 3.92 2.61) 10-89-1386 
35) 3600 3.400 ees Oo? 1.66 1.11) 22-28-4958 28 | 1.390 1.300 | WMe828-ND 1.69 1.50 1.00] 10-89-1281 40 | 1.990 1.900 | WW7040-ND 4.65 4.11 2.74| 10-89-1406 
36 3.600 3.500 _| WM6536-ND__ 1.92 1.70 1.13] 22-28-4363 30 1.490 4.400 | WM6830-ND 1.80 1.59 1.06] 10-89-1301 42 2.090 2.000 | WM7042-ND 4.88 4.31 2.87) 10-89-1426 
Fig. 2 — Single Row, Vertical - Tin 32 | 1.590 1.500 | WM6832-ND 1.90 1.68 1.12| 10-89-1321 44 | 2.190 2100 | WM7044-ND 5.10 4.50 3.00| 10-89-1446 
2 | 200 100 | WM6602ND 31.28.19) 22-28-4021 34 | 1.690 1.600 | WM6834-ND 201 1.78 1.19] 10-89-1341 46 | 2.290 2.200 | WM7046-ND 5.32 4.70 3.13] 10-89-1466 
3 | 300.200 | WM6603-ND 3532 21) 22-28-4031 36 | 1.790 1.700 | WM6836-ND 2.11 1.87 1.25] 10-89-1361 48 | 2390 2.300 | WM7048-ND 5.54 4.90 3.27| 10-89-1486 
4 | 400 300 | WM6604-ND = 4036.24) 22-28-4041 38 | 1.890 1.800 | WM6838-ND 2.22 1.96 1.31] 10-89-1381 50 | 2.490 2.400 | WM7050-ND 5.76 5.09 3.40) 10-89-1506 
5 | 500 400 | WM660S-ND 4540.27) 22-28-4051 40 | 1.990 1.900 | WM6840-ND 2.32 2.05 1.37] 10-89-1401 52 | 2.590 2500 | WM7052-ND 5.99 5.29 3.53] 10-89-1526 
6 | 600 500 | WM6606-ND_ 50-44-30) 22-26-4061 42 | 2.090 2.000 | WM6842-ND_ 2.43 2.15 1.43| 10-89-1421 4 | 2690 2600 | WM7054-ND 621 5.48 3.66| 10-89-1546 
7 | 700 600 BUREN O04 48 33) 2e-28-4071 44 | 2190 2.100 | WMe844-ND 253 2.24 1.50] 10-89-1441 56 | 2.790 2700 | WM7056-ND 643 5.68 3.79] 10-89-1566 
8 | 800-700 |/WMIGGOS:-NDIS 59.53.35) 22-26-4081 46 | 2.290 2.200 | WM6846-ND 2.64 2.33 1.56 10-89-1461 58 | 2890 2.800 | WM7058-ND 665 5.88 3.92) 10-89-1586 
9 | 900.800 |IWIGGOSNDIS 64 57 38) 22-26-4091 48 | 2.390 2.300 | WM6848-ND 275 2.43 1.62| 10-89-1481 60 | 2990 2900 | WM7060-ND 688 6.07 4.05] 10-89-1606 
10 | 1.000 00 Reo oo 61 AT) 22-28-4101 50 | 2.490 2.400 | WM6850-ND 2.85 2.52 1.68 10-89-1501 62 | 3.090 3.000 | WM7062-ND 7.10 627 4.18| 10-89-1626 
M1 | 1.100 1.000 | WM661I-ND_ 736544) 22-28-4111 52 | 2590 2500 | WM6852-ND 2.96 261 1.74| 10-89-1521 4 | 3190 3.100 | Ww70ee.ND 732 646 431) 10-89-1646 
12 | 1-200 1-100 ee (68 46) 22-28-4121 54 | 2690 2.600 | WMEBSENDS) 3.06 2.71 1.81) 10-69-1541 66 | 3.290 3.200 | WM7066-ND 7.54 6.66 4.44] 10-89-1666 
13 | 1.900 1.200 [RWMECIENDI 8374 49) 22-28-4131 56 | 2790 2700 | WM6856-ND 3.17 280 1.87] 10-89-1561 es | 3300 3300 | WW7068-ND 7.76 6.85 4.57] 10-89-1686 
14 | 1.400 1.300 | WM6614-ND 88 78.52) 22-28-4141 : : ae ae 
58 | 2800 2.800 | WMEBSE-ND) 3.27 2.89 1.93/ 10-69-1581 70 | 3.490 3.400 | WM7070-ND 7.99 7.05 4.70| 10-89-1706 
15 | 1.500 1.400 [Meo «92 «(82 55) 22:26-4151 60 | 2990 2900 | WM6860-ND 3.38 299 1.99] 10-89-1601 72 | 3500 3500 | WW7072-ND 821 7.25 4.831 10-89-1726 
16_| 1.600 1.500 | WM66IGND 97_—86_—58| 22-28-4161 62 | 3.090 3.000 | WM6862-ND 3.48 3.08 2.05| 10-89-1621 - - - —— 
47 | 1.700 1.600 WAIRIGSTANOIN 1.02.90 col 22-28-4171 74 | 3.690 3.600 | WM7074-ND 843 7.44 4.96| 10-89-1746 
64] 3.190 3.100 | WM6864-ND 3.59 3.17 2.12] 10-89-1641 
te | 1800 1.700 [ARRGSTENDIN 1.07 94 ea] 22-20-4181 es | 2200 3200 MOREE 370 227 otal 10-20-1601 76 | 3.790 3.700 | WM7076-ND 8.65 7.64 5.09| 10-89-1766 
78 | 3.890 3.800 | WM7078-ND 8.87 7.83 5.23] 10-89-1786 
19 | 1.900 1.800 | WM6619-ND 1.11.99 .66) 22-28-4191 68 | 3.390 3.300 | WM6868-ND 3.80 3.36 2.24] 10-89-1681 go | 3990 3.900 | Ww70e0-ND 9.10 803 526! 10-89-1806 
20 | 2.000 1.900 | WM6620-ND 1.16 1.03.69) 22-28-4201 70 | 3.490 3.400 | WM6870-ND 391 3.45 2.30] 10-89-1701 _— - —_____ 
21 | 2100 2000 | Ww662t-ND 1.21 1.07 _.72| 22-28-4211 72 | 3500 3.500 [RARER 4.01 355 237] 10-20-1721 Fig. 4 — Dual Row, Low Profile - Right Angle, 150 
22 | 2200 2100 (NGeee as 126 1.11.74) 2228-4201 74 | 3690 3.600 | WW6874-ND 4.12 3.64 2.43] 10-89-1741 ee eran 
23 | 2300 2200 | WM6623-ND 1.30 1.15 .7| 22-28-4231 76 | 3790 3.700 | Wwea76é-ND 422 373 2401 10-89-1761 4 |] 190  .100 | WM7104-ND 44.39.26] 10-88-1045 
24 | 2400 2300 | WM6624-ND 1.35 1.20 .80| 22-28-4241 73 | 3890 3.800 | WW6878-ND 433 382 255] 10-89-1781 6 | 290 .200 | WM7106-ND 55 49.33) 10-88-1065 
25 | 2.500 2400 | WM6625-ND 1.40 1.24 .83] 22-28-4251 30 | 3990 3.900 | vweag0-ND 443 3.92 261) 10-89-1801 8 | 390 300 | WM7108-ND 66 59.39] 10-88-1085 
26 | 2600 2500 | WM6626-ND 1.44 1.28 .85| 22-28-4261 Fig. 3 — Dual Row - Vertical - 150u Tin/Lead, 10 | .490 400 | WM7110-ND 77.69.46] 10-88-1105 
27 | 2.700 2600 | WM6627-ND 1.49 1.32 .88| 22-28-4271 Nickel Overall 12 | 590 500 | WM7112ND 89 79.53] 10-88-1125 
28 | 2.800 2700 | WM6628-ND 154 1.36 .91| 22-28-4281 4 | 190  .100 | Ww6904-ND 40 36.24] 10-88-1041 14 | .690 600 | WM7114-ND 1.00 .89 59] 10-88-1145 
29 | 2.900 2800 | WM6629-ND 1.59 1.40 .94| 22-28-4291 6 | .290 200 | WM6906-ND 49 44.29] 10-88-1061 16 | .790 700 | WM7116-ND 1.11 .98 .66] 10-88-1165 
30 | 3.000 2900 | WW6630-ND 1.63 1.45 .97| 22-28-4301 8 | .390 300 | WM6908-ND 58 52.35] 10-88-1081 18 | 890 800 | WWi7118-ND 1.22 1.08 .72| 10-88-1185 
31 | 3100 3.000 | WMG6631-ND 1.68 1.49 .99| 22-28-4311 10 | .490 400 | WM6910-ND 68 60.40) 10-88-1101 20 | 990 900 | WM7120-ND 1.34 1.18 .79| 10-88-1205 
32 | 3200 3.100 | WW6632-ND 1.73 1.53 1.02) 22-28-4921 12 | 590 500 | WM6912-ND__.77__—.68_.46| 10-88-1121 22 | 1.090 1.000 | WM7122-ND 1.45 1.28 .86| 10-88-1225 
33 | 3900 9.200 | WMe6SSNDI 1.78 1.57 1.05) 22-28-4931 14 | .690 600 | WM6914-ND 86.7651] 10-88-1141 24 | 1190 1.100 | WMI7124-ND 1.56 1.38.92] 10-88-1245 
34 | 3.400 3.300 | WM6634-ND 1.82 1.61 1.08) 22-28-4341 16 | .790 700 | WM6916-ND = .95_—.85_—.57| 10-88-1161 26 | 1.290 1.200 | WM7126-ND 1.67 1.48 99] 10-88-1265 
35 | 3.500 3.400 | WM6635-ND 1.87 1.66 1.11) 22-28-4351 18 | .890 800 | WM6918-ND 1.05 .93  .62| 10-88-1181 28 | 1.390 1.300 | WM7128-ND 1.78 1.58 1.05] 10-88-1285 
38_| 3.600 __3.500_[EWMGBSE:NDIN 1.92 1.70 1.13) 22-28-4361 20 | .990 .900 | WME920-ND 1.14 1.01.68) 10-88-1201 30 | 1.490 1.400 | WM7130-ND 1.90 1.68 1.12] 10-88-1305 
Fig. 2 — Single Row, Vertical - 15 Select Gold 22 | 1.090 1.000 | WM6922-ND_ 1.23 1.09 .73| 10-88-1221 32 | 1.590 1.500 | WM7132-ND 2.01 1.78 1.19] 10-88-1325 
2 | 200 100 | WM6702-ND 33 30 .20) 22-28-4024 24] 1.190 1.100 | WM6924-ND 1.33 1.17  .78| 10-88-1241 341 1.690 1.600 | WW7134-ND 2.12 1.88 1.25] 10-88-1345 
3 | 300 200 | WM6703-ND 39 35.23) 22-28-4034 26 | 1.290 1.200 | WM6926-ND 1.42 1.26 .84| 10-88-1261 36 | 1790 1.700 | Ww7136-ND 223 197 1.201 10-88-1365 
4 | 400 300 | WM6704-ND 45 40 .27| 22-28-4044 28 | 1.390 1.300 | WM6928-ND 1.51 1.34 .89| 10-88-1281 ae | 190 1800 | Ww719e-ND 235 207 1.381 10-88-1385 
5 | 500 400 | WMG6705-ND 51 45. 30) 22-28-4054 30 | 1.490 1.400 | WM6930-ND 1.60 1.42 .95] 10-88-1301 4o | 1990 1900 | Ww7i40-ND 246 217 145] 10-88-1405 
6 | 600 500 | WMG6706-ND _57_50_.34| 22-28-4064 32 | 1.590 1.500 | WM6932-ND__1.70 1.50 1.00| 10-88-1321 42 | 2.090 2000 (RARGREEINBIM 2.57 227 1.60] 10-89-1405 
7 | 700 600 | WM6707-ND 62 56 .37| 22-28-4074 34] 1.690 1.600 | WM6934-ND 1.79 1.58 1.06] 10-88-1341 2190 2.100 KORINE ca 257 1.58] 108-1445 
8 | 800 700 | WM6708-ND 68 61 41] 22-28-4084 36 | 1.790 1.700 | WM6936-ND 1.88 1.66 1.11] 10-88-1361 45 | 2290 2.200 TORTURE 279 2.47 1.66| 10-88-1468 
9 | 900 800 | WW6709-ND 74 66.44] 22-28-4094 38 | 1.890 1.800 | WM6938-ND 1.97 1.75 1.17] 10-88-1381 
10 | 1.000  .900 | WM6710-ND 80.71.48] 22-28-4104 40 | 1.990 1.900 | WM6940-ND 2.07 1.83 1.22] 10-88-1401 Ps a es Oa a ae ion ages 
11 | 4.100 1.000 | WM6711-ND 86 —_.76_.51/ 22-28-4114 42 | 2.090 2.000 | WM6942-ND 2.16 1.91 1.28] 10-88-1421 => | 2590 2500 KWREEENENN 319 277 1.85| 10-60-1525 
42 | 1.200 1.100 | Ww6712-ND 92.81.54] 22-28-4124 44] 2190 2.100 | WM6944-ND 225 1.99 1.33] 10-88-1441 
13 | 1.300 1.200 | WM6713-ND 98 87 .58| 22-28-4134 46 | 2.290 2.200 | WM6946-ND 2.34 207 1.38) 10-88-1461 - Aan pend ey ed ae a pechien 
14 | 1.400 1.300 | WM6714-ND 1.04 .92 61) 22-28-4144 48 | 2.390 2.300 | WM6948-ND 244 2.16 1.44] 10-88-1481 ss | 200 2.000 PAROISSE a7 aoc 204] 10-8e-t85 
15 | 1.500 1.400 | WM6715-ND 1.09 .97 .65] 22-28-4154 50 | 2490 2.400 | WM6950-ND 253 2.24 1.49] 10-88-1501 : ’ cas lane 
16 | 1.600 1.500 | WM6716-ND__1.15 1.02.68) 22-28-4164 52 | 2590 2.500 | WM6952-ND 262 2.32 1.55] 10-88-1521 o aoe ae niicies ee ae ae Ree 
17 | 1.700 1.600 | WM6717-ND 1.21 1.07.72] 22-28-4174 54] 2690 2.600 | WM6954-ND 272 2.40 1.60] 10-88-1541 : : zd —— — 
18 | 1800 1.700 | WM6718-ND 1.27 1.13 .75| 22-28-4184 56 | 2.790 2700 | WM6956-ND 281 248 1.66) 10-88-1561 84 | 3.190 3.100 MIIEE NDI 9.80 9.96 2.24) 10-66-1645 
19 | 1900 1.800 | WM6719-ND 1.33 1.18 .79| 22-28-4194 58 | 2.890 2800 | WM6958-ND 290 2.56 1.71) 10-88-1581 86 | 3.290 3.200 | WMITIEG NDI) 3.92 3.46 2.31) 10-88-1665 
20 | 2000 1.900 | WM6720-ND 1.39 1.23 .82| 22-28-4204 60 | 2990 2.900 | WM6960-ND 299 265 1.77] 10-88-1601 68 | 3390 3.300 | WM7168-ND 4.03 3.56 2.38) 10-88-1685 
21 | 2100 2.000 | WMG6721-ND 1.45 1.28 86) 22-28-4214 62 | 3.090 3.000 | WM6962-ND 3.09 2.73 1.82| 10-88-1621 70 | 3.490 3.400 | WM7170-ND 4.14 3.66 2.44) 10-88-1705 
22 | 2200 2.100 | WW6722-ND 151 133 .89| 22-28-4204 64 | 3190 3.100 | WMe964-ND 3.18 281 1.88) 10-88-1641 72 | 8.590 3.500. RARITIES 4.25 3.76 251| 10-60-1725 
23 | 2300 2200 | WW6723-ND 1.56 1.39 .93] 22-28-4234 66 | 3.290 3.200 | WM6966-ND 3.27 2.89 1.93] 10-88-1661 74 | 3.690 3.600 | WM7174-ND 4.37 3.86 2.57/ 10-88-1745 
24 | 2400 2300 | WM6724-ND 1.62 1.44 .96| 22-28-4244 68 | 3.390 3.300 | WM6968-ND 3.36 2.97 1.98] 10-88-1681 76 | 3.790 3.700 | WM7176-ND 4.48 3.96 2.64) 10-88-1765 
25 | 2500 2400 | WM6725-ND 1.68 1.49 .99| 22-28-4254 70 | 3.490 3.400 | WM6970-ND 346 3.06 2.04] 10-88-1701 78 | 3.890 3.800 | WM7178-ND 459 4.05 2.71) 10-88-1785 
26 | 2600 2500 | WV6726-ND 1.74 1.54 1.03) 22-28-4264 72 | 3.590 3.500 | WM6972-ND 3.55 3.14 2.09] 10-88-1721 80 | 3990 3.900 | WM7180-ND 4.70 4.15 2.77) 10-88-1805 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 93 


rolex Waldom hoi Waldom 
YY some. “Toy Car’ Battery Connector CS) oa 


Fig. 1 - Plug Fig. 2 — Socket Fig. 3 — Receptacle ig. i Crimp Terminal 


[-10.5-| 4.4 : . 
: = Connector Kits 
11.3-3-4-4.2 t ‘ 
WM9803 Kit Qty. Item wmMgs80é Kit Qty. 
36 Crimp Terminal Housings 48 
18 Straight Headers 24 
18 Right Angle Headers 24 
10 Shunts = 
100 Crimp Term (22-30 AWG) _ 
_ Crimp Term (18-24 AWG) 100 
= Crimping Tool HT-1919 1 
i ircui igi- ich 1 Crimping Tool HT-1921 _ 
+15 Amp current rating per circuit Digi-Key Pricing Molex 
« 300V voltage rating Fig. | Part No. 1 10 50 100 _| PartNo. 1 Extractor Tool HT-1884 1 
‘ 1 WV2308-ND 44 3.84 17.94 25.63 | 351-43-0201 
+ 14-20 AWG wire range 2 |.wv2311-ND 10 88 4.10 5.86 |_357-28-0201 Digi-Key Price Molex 
+ Nylon 6/6 housing 94V-2 3) WM2309-ND: 42 3.72 17.38 24.83 | 351-41-0201 Description Part No. Each Part No. 
+ Industry standard product for radio controlled 4 RANeS TEND) a SE eee G68] .So/r27e020 -100" Connector Kit WM9803-ND 38.69 KK-100 
toy cars WM9999-ND Universal Crimp Tool (Waldom) ..........ccscscecece00e2e $38.36 each -156" Connector Kit WM9804-ND 38.95 KK 156 


folex Waldom cC-Grid® SL™ .100 


+ Plating: 15 microinches min. gold. MATERIAL: + Pins: .025”square, phosphor bronze. * Insulator: UL 94V-0 glass filled PCT, black; Vapor phase and infrared process compatible. ELECTRICAL: 
+ Current Rating: 3 amps. « Insulation Resistance: 1,000 megaohms. » Dielectric Strength: 600 VAC r.m.s for 1 minute. ENVIRONMENTAL: + Operating Temperature: -40°C to +105°C. * UL 
Listed & CSA Certified. 


Fig. 1 - “G” Version, End-to-End Fig. 2-— “A” Version Fig. 3 — Straight Header 
Stackable (Use C-Grid 1 (Use C-Grid Crimp 
Crimp Terminals sold separately) § Terminals sold separately) 
108) 
| Typ.Wall 308 
F ‘ : pA | (3.05) 
Cir. No. 1 —(Ue=sul Ref. 
Identification cope] t 450 (11.48) 
Arrow }*-B—4 200 bs) -450 (11. 
eA : see (et .075 (1.91) (6.08) .100 (2.54) (adarRet 015 [.38) 
\ IE 7 . 7 phat x 4 Ref. a ‘Typ. Ref. 
ENT T fT 515 = : , (esoyRet | C= 050 (1.27 
Fr x ‘ i (13.08) hut : se Measure Point 
anne .050 ; : : id Ret. = 100 (2.54) LL. Gold 
(1.27) Typ- Measure Point -130 
good | [120 Gold .240 (3.30) 
(3.05) (6.10) 
Fig. 4 — Right Angle Header Fig. 6 — Straight Header SMT NEW! 
522 
1-— (13.26) — 
-450 
(11.43) >| 
.535 (13.59) Ref. ;350 _,) |_.350 _. 
——— 350 : ) (8.89) 
(8.89)Ref. 
-240 (6.10) "|_| 100 (2.54) 040 (1.02)16- B 
Measure point Typ. Wal Ty 120 
E Gold : (3.05)Ref. 
ama = 130 (3.30) ‘ef +4 titi 
.050 (1.27) 015 
Measute Point Tyn/Lead (.88)Typ.Ret. “F100 (2.54) 
Cir- Dim. — Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex Cir- Dim. - Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 500 | Part. No. Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 500 | Part. No. 
Receptacle Housing (Contact Sold Separately) 4 | .300(7.62) 420 (10.67) | Wi2535-ND 92 7.40 61.67 246.66 | 70107-0003 
2 | 100(254) 199/605) |] wwe900-ND 4 SRO ai70 aee7e | |soszeanD 5 | .400(10.16) .520(13.21) | WM2536-ND 1.06 844 70.36 281.43 | 70107-0004 
3 | 200(508) —209(7.59) | wwesot-NO ‘ga B08: 4890" aegaa.|so-s7e4ds 6 | .500(12.70) .620(15.75) | WM2537-ND 1.37 10.95 91.27 365.06 | 70107-0005 
4 | .300(7.62) .399(10.13) | Wivi2902-ND 46 3.71 30.93 123.70 | 50-57-9404 2} 7 | .600(15.24) .720(18.29) | WM2538-ND 1.39 11.08 92.35 369.41 | 70107-0006 
5 | .400(10.16) .499(12.67) | Wwivi2903-ND 57 4.58 38.13 152.53 | 50-57-9405 8 | .700(17.78) .820 (20.83) | WM2539-ND 1.42 11.37 94.79 379.16 | 70107-0007 
6 | 500(12.70) .599(15.21) | Wii2904-ND 66 5.26 43.81 175.22 |50-57-9406 9 | .800 (20.32) 920 (23.37) | WM2540-ND 1.45 11.59 96.57 386.26 | 70107-0008 
7 | 600(1524) 699 (1775) | Wwe905-ND oar Mead. A060, Ace0il | SUETaIOT 10 | .900(22.86) 1.020 (25.91) | WM2541-ND 1.51 12.05 100.38 401.53 | 70107-0009 
8 | .700(17.78) .799 (20.29) _| WM2906-ND 80 640 53.29 213.17 | 50-57-9408 15p” Min. Gold 
9 | .800 (20.32) .899 (22.83) | W2907-ND 81 649 54.06 216.24 |50-57-9409 2 | .100(2.54) — .290(7.37) | Wi4800-ND 89 7.11 59.28 287.12 | 70543-0001 
10 | .900 (22.86) 999 (25.37) | WM2908-ND 82 653 5446 217.83 | 50-57-9410 3 | .200(5.08) .400(10.17) | Wvi4801-ND 89 7.08 59.02 236.06 | 70543-0002 
11 | 1.00(25.40) 1.099 (27.91) | WM2909-NDNEW! 87 6.94 57.80 231.19 | 50-57-9411 4 | .300(7.62) .500(12.71) | wi4802-ND 96 7.65 63.73 254.93 | 70543-0003 
12 | 1.10(27.94) 1.199 (30.45) | WW2910-NDNEW! 75 6.02 50.17 200.66 | 50-57-9412 5 | 400(10.16) .600(15.25) | WMSe0S NO) 1.10 8.62 73.49 293.94 | 70543-0004 
; | 13 | 1.20 (30.48) 1.299 (32.99) | WWB9TT-NONEW! 1.06 848 70.68 282.70 | 50-57-9413 8 | -500(1270) | .700(17.79) aa NM se Rent 98), 2 -2aC ee | OD 
14 | 1.30 (33.02) 1.399 (35.53) | WM2912-NDNEW! 1.15 9.21 76.77 307.08 |50-57-9414 7 | .600(15.24) 800 (20.33) | WM4805-ND 1.37 10.99 91.56 366.23 | 70543-0006 
15 | 1.40(35.56) 1.499 (38.07) | WM2913-NDNEW! 1.20 9.62 80.19 320.76 | 50-57-9415 8 | .700(17.78) .900 (22.87) | WM4806-ND 1.47 11.77 98.10 392.41 | 70543-0007 
16 | 1.50(38.10) 1.599 (40.61) | WM2914-NDNEW! 1.27 10.12 84.35 337.40 |50-57-9416 9 | .800 (20.32) 1.000 (25.41) | WM4807-ND 1.57 1256 104.65 418.59 | 70543-0008 
10 | .900(22.86) 1.100 (27.95) | WM4808-ND 1.67 1335 111.22 444.88 | 70543-000 
17 | 1.60 (40.64) 1.699 (43.15) | WM2915-NDNEW! 1.31 10.49 87.42 349.69 /50-57-9417 beam ates = ~ een ] an see EW] i920 1538 12818. 51272 |705 eee 
18 | 1.70(43.18) 1.799 (45.69) | WM2916-NDNEW! 1.38 11.04 91.98 367.93 | 50-57-9418 3 : : é : = : : . 
19 | 1.80(45.72) 1.899 (48.23) | WM2917-NDNEW! 1.69 13.50 112.52 450.08 | 50-57-9419 12 | 1.10(27.94) 1.300 (33.03) | WM4810-NDNEW! 2.04 16.28 135.71 542.83 | 70543-0011 
20 | 1.90(48.26) 1.999 (50.77) | WV2918-NDNEW! 1.75 14.00 116.68 466.72 | 50-57-9420 13 | 1.20 (30.48) 1.400 (35.57) | WM4811-NDNEW! 2.14 17.10 142.49 569.96 | 70543-0012 
21 | 2.00(50.80) 2.099 (53.31) | WM2919-NDNEW! 1.80 14.41 120.10 480.39 |50-57-9421 14 | 1.30 (33.02) 1.500 (38.11) | WM4812-NDNEWF 225 18.01 150.10 600.38 | 70543-0013 
5 15 | 1.40(35.56) 1.600 (40.65) | WM4813-NDNEW! 2.36 18.88 157.36 629.43 | 70543-0014 
22 | 2.10 (53.94) 2.199 (55.85) MIMEICONOIMEMU 1.85 1483 123.54 494.17 15057-9422 16 | 1.50 (38.10) 1.700(43.19) | WM4814-NDNEW! 247 19.77 164.73 658.90 | 70543-0015 
23 | 2.20(55.88) 2.299 (58.39) | WM2921-NDNEW! 1.90 15.24 126.96 507.85 | 50-57-9423 
24 | 2.30(58.42) 2.399 (60.93) | Wi2922-NDNEW! 1.97 15.74 131.15 524.59 | 50-57-9424 17 | 1.60 (40.64) 1.800 (45.73) | WM4815-NDNEW! 2.57 20.52 171.01 684.02 | 70543-0016 
25 | 2.40(60.96) 2.499 (63.47) | WM2923-NDNEW! 2.02 16.19 134.94 539.75 | 50-57-9425 18 | 1.70 (43.18) 1.900(48.27) REISE 267 21.34 177.87 711.47 | 70543-0017 
Pin Housing (Contact Sold's tai) 19 | 1.80(45.72) 2.000 (50.81) | WM4817-NDNEW! 2.72 21.75 181.26 725.04 | 70543-0018 
ID HOUSING (COntact 301d SEParakely. 20 | 1.90(48.26) 2.100(53.35) | WM4818-NDNEW! 287 22.99 191.54 766.17 | 70543-0019 
> | 2 | -100(254) — .220(6.59) | WM2533-ND 89 7.12 59.36 237.44 | 70107-0001 21 | 2.00 (50.80) 2.200 (55.89) | WM4819-NDNEW! 3.01 24.04 200.37 801.47 | 70543-0020 
3 | .200(5.08)  .320(8.13) | WV2534-ND 90 7.22 6013 240.51 |70107-0002 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
94 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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C-Grid® SL™ .100 (cont. 


Cir- Dim. - Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex Gr- Dim. - Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 500 | Part. No. Fig.| cuits A B Part No. 1 10 100 500 | Part. No. 
22 | 2.10(53.34) 2.300 (58.43) | WM4820-NDNEW! 3.08 24.64 205.32 821.29 | 70543-0021 23 | 2.20(55.88) 2.400 (60.97) | W4921-NDNEW! 3.22 25.73 214.44 857.75 | 70553-0022 
| 23 | 2.20 (55.88) 2.400 (60.97) | WM4821-NDNEW! 3.22 25.73 214.41 857.65 | 70543-0022 4] 24 | 2.30(58.42) 2.500 (63.51) | WM4922-NDNEW! 3.30 26.42 220.14 880.54 | 70553-0023 
24 | 2.30(58.42) 2.500 (63.51) | WM4822-NDNEW! 3.30 26.41 220.11 880.44 | 70543-0023 25 | 2.40 (60.96) 2.600 (66.05) | WM4923-ND NEW! 3.43 27.42 228.48 913.93 | 70553-0024 
25 | 2.40(60.96) 2.600 (66.05) | WM4823-NDNEW! 3.43 27.42 228.48 913.93 | 70543-0024 NEW! 150y” Tin/Lead NEW! 
NEW! 150p” TinfLead NEW! 2 | .100(254)  .290(7.37) | ww4924-ND 88 7.02 5851 234.05 | 70553-0036 
2 | 100(254)  .290(7.37) | W4824-ND 88 7.02 58.51 234.05 | 70543-0036 3 | .200(5.08) .400(10.17) | wi4925-ND 94 7.53 62.73 250.90 | 70553-0037 
3 | .200(5.08)  .400(10.17) | Wwi4825-ND 94 7.53 62.73 250.90 | 70543-0037 4 | .300 (7.62) 0 (12.71) | Wi4926-ND 86 684 57.00 228.01 | 70553-0038 
4 | .300(7.62) .500(12.71) | Wwi4826-ND 1.01 812 67.63 270.51 | 70543-0038 5 | .400 (10.16) 0 (15.25) ) WM4927-ND 1.07 857 71.45 285.78 | 70553-0039 
5 | .400(10.16) .600 (15.25) | w4827-ND 1.07 857 71.45 285.78 | 70543-0039 6 | .500(12.70) .700(17.79) | Wwwi4928-ND 1.14 911 75.95 303.80 | 70553-0040 
6 | 500(12.70) .700(17.79) | Wi4828-ND 93 7.41 61.72 246.87 | 70543-0040 4] 7 | .600(15.24) .800(20.33) | Wwi4929-ND 1.20 9.63 80.22 320.86 | 70553-0041 
3} 7 | .600(15.24) .800 (20.33) | W4829-ND 1.20 9.63 80.22 320.86 | 70543-0041 8 | .700(17.78) 900 (22.87) | Wwi4930-ND 1.25 10.04 83.64 334.54 | 70553-0042 
8 | .700(17.78) 900 (22.87) | W4830-ND 1.25 10.04 83.64 334.54 | 70543-0042 9 | .800 (20.32) 1.00 (25.41) | WM4931-ND 1.31 1051 87.58 350.33 | 70553-0043 
9 | .800 (20.32) 1.000 (25.41) | WM4831-ND 1.32 1053 87.77 351.07 | 70543-0043 10 | .900 (22.86) 1.10 (27.95) _] Wi4932-ND 139 1113 9272 370.89 | 70553-0044 
10 | .900 (22.86) 1.100 (27.95) | WM4832-ND 1.39 1113 9272 370.89 | 70543-0044 11 | 1.00 (25.40) 1.20 (30.49) _ | wivi4933-ND 145 11.60 96.65 386.58 | 70553-0045 
11 | 1.00(25.40) 1.200 (30.49) | WM4833-ND 1.45 11.60 96.65 386.58 | 70543-0045 12 | 1.10 (27.94) — 1.30 (33.03) _) WM4934-ND 1.50 12.04 100.30 401.21 ) 70553-0046 
12 | 1.10(27.94) 1.300 (33.03) | WM4834-ND 1.50 12.04 100.30 401.21 | 70543-0046 NEW! 15” Gold NEW! 
15p” Min. Gold 2 | .340(8.63)  .100(2.54) | WM1340-ND 269 21.48 179.04 716.14 | 15-91-2025 
2 | .100(254)  .290(7.37) | wM4900-ND 75 6.00 50.03 200.13 | 70553-0001 3 | .450(11.43)  .200(5.08) | WM1341-ND 2.73 21.85 182.08 728.33 | 15-91-2035 
3 | .200(5.08) .400(10.17) | WM4901-ND 98 7.85 65.43 261.71 | 70553-0002 4 | .550(13.97) — .300(7.62) | WM11342-ND 2.81 22.44 187.04 748.15 | 15-91-2045 
4 | .300(7.62) .500(12.71) | Wivi4902-ND 1.02 816 68.00 272.00 | 70553-0003 5 | .650(16.51) 400 (10.16) | WM11343-ND 2.87 22.94 191.20 764.79 | 15-91-2055 
5 | .400(10.16) .600 (15.25) | WM4903-ND 118 945 78.79 315.14 | 70553-0004 6 | .750(19.05) 500 (12.70) | WM1344-ND 2.92 23.35 194.62 778.46 | 15-91-2065 
& | S00(1270) .700(17.73) AN 118947 78.82 315.67 | 70553-0005 |_| 5] 7 | .850(21.59) .600(15.24) | WM1345-ND 2.98 23.81 198.41 793.62 | 15-91-2075 
7 | .600(15.24) 800 (20.33) | Wi4905-ND 137 10.99 91.56 366.23 | 70553-0006 8 | .950 (24.13) .700 (17.78) | WM1346-ND 3.03 24.22 201.83 807.30 | 15-91-2085 
8 | .700(17.78) .900 (22.87) | WM4906-ND 1.47 11.77 98.10 392.41 | 70553-0007 9 | 1.050 (26.67) 800 (20.32) | WM1347-ND 3.08 24.63 205.27 821.08 | 15-91-2095 
9 | .800(20.32) 1.000 (25.41) | WM4907-ND 1.57 1256 104.65 418.59 | 70553-0008 10 | 1.150 (29.21) .900 (22.86) | WM1348-ND 3.15 25.23 210.23 840.90 | 15-91-2105 
10 | .900(22.86) 1.100 (27.95) | WM4908-ND 1.67 13.35 111.22 444.88 | 70553-0009 11 | 1.250 (31.75) 1.00 (25.40) _| WM1349-ND 3.70 29.56 246.37 985.48 | 15-91-2115 
11 | 1.00(25.40) 1.200 (30.49) | WM4909-ND NEW! 1.92 15.38 128.18 512.72 | 70553-0010 12 | 1.350 (34.29) 1.10 (27.94) | WM1350-ND 4.28 34.21 285.11 1140.45 | 15-91-2125 
4] 12 | 1.10(27.94) 1.300 (33.03) | WMM4910-NDNEW! 2.04 16.28 135.71 542.83 | 70553-0011 NEW! 15” Gold NEW! 
13 | 1.20(30.48) 1.400 (35.57) | WM4911-NDNEW! 2.14 17.10 142.49 569.96 | 70553-0012 3 | .320(8.13)  .200(5.08) | WM7203-ND 1.28 10.27 85.54 342.17 | 74099-1003 
14 | 1.30 (33.02) 1.500 (38.11) | WM4912-NDNEW! 2.25 18.01 150.12 600.49 | 70553-0013 4 | .420(10.67)  .300(7.62) | WM7204-ND 1.32 10.54 87.80 351.18 | 74099-1004 
15 | 1.40(35.56) 1.600 (40.65) | WM4913-NDNEW! 2.36 18.88 157.36 629.43 | 70553-0014 5 | 520(13.21) .400(10.16) | WM7205-ND 1.39 11.08 9235 369.41 | 74099-1005 
16 | 1.50(38.10) 1.700 (43.19) | WM4914-NDNEW! 2.47 19.77 164.73 658.90 | 70553-0015 6 | .620(15.75) .500(12.70) | WM7206-ND 1.60 1277 106.40 425.59 | 74099-1006 
17 | 1.60 (40.64) 1.800 (45.73) | WM4915-NDNEW! 2.57 20.52 171.03 684.12 | 70553-0016 g |” | -720(18.28).600(15.24) Ee TRAN E96. 107.20» ARISE | 74000-1007 
18 | 1.70(43.18) 1.900 (48.27) | WM4916-NDNEW! 2.67 21.34 177.87 711.47 | 70553-0017 8 | .820(20.83) .700(17.78) | WM7208-ND 1.99 1592 13269 530.74 | 74099-1008 
19 | 1.80(45.72) 2.000 (50.81) | WM4917-NDNEW! 2.79 22.34 186.19 744.76 | 70553-0018 9 | .920(23.37) .800 (20.32) | WM7209-ND 213 17.06 142.15 568.58 | 74099-1009 
20 | 1.90(48.26) 2.100 (53.35) | WM4918-NDNEW! 287 2299 191.54 766.17 | 70553-0019 10 | 1.020 (25.91) .900 (22.86) | WMI7210-ND 2.27 18.20 151.66 606.64 | 74099-1010 
21 | 2.00(50.80) 2.200 (55.89) | WM4919-NDNEW! 3.01 24.04 200.37 801.47 | 70553-0020 11 | 1.120 (28.45) 1.000 (25.40) | WMi7211-ND 2.33 18.62 155.19 620.74 | 74099-1011 
22 | 2.10(53.34) 2.300 (58.43) | WM4920-NDNEW! 3.08 24.64 205.32 821.29 | 70553-0021 12 | 1.220 (30.99) 1.100 (27.94) | WMi7212-ND 2.42 19.39 161.57 646.28 | 74099-1012 
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fol Waldom  C-Grid® Crimp 
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eattee— Connector Housings = Box Crimp Terminals 


Fig. 1- “A” Version 


“A” Version, Non-Polarized, End-to- 
End & Side-by-Side Stackable. 
Mates w/ Unshrouded Headers. 


Fig. 2- “A” Version 


Terminal Material: 
Phosphor Bronze. 


Current Rating: 
3.0 Amps (24AWG) 
30°C Rise Over 
Ambient. 


507 (12.88) 
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_ 


UL Listed and CSA 
Certified. 
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ft (Before Crimp) 
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[Tin Plate | 
Area 


Wire Insul. Dia. Digi-Key Pricing Molex 
ister: Fig. | Range Inch (mm) | Plating Part No. 10 100 500 = 1,000 | Part No. 
1.099 (2.51) Max Ref. WM2510-ND 90 7.47 29.89 49.62 |16-02-0102 
22-24 | .064 (1.63) | Ting WM2510CT-NDeo — 747 29.89 49.62 |16-02-0086 
WM2510TR-NDO 737.60/20,000 16-02-0086 
Cir- Dim. — Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex 24-30 | .060(1.52) | Tin¢ WM2511-ND 90 7.47 2989 49.62 |16-02-0096 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 500 Part. No. WN2512-ND 1.34 11.16 4463 74.09 |16-02-0103 
2] .100(2.54) — .199(5.05) | WM2800-ND. 58 5.09 33.95 135.79 | 50-57-9002 ; 22-24 | .064(1.63) | Goldt WN2512CT-ND>> — 1116 44.63 74.09 |16-02-0087 
3] .200(5.08)  .299(7.59) | WM2801-ND 72 634 4230 169.18 | 50-57-9003 W2512TR-NDO 4195.60/20,000  |16-02-0087 
4] .300(7.62) — .399(10.13) | WM2802-ND. 74 657 43.81 175.22 | 50-57-9004 
5 | .400(10.16) 499 (12.67) | WM2803-ND. 78 688 45.85 183.38 | 50-57-9005 2690) | 2060 (7-52), | “Godt Near Dg IG. ARGOS. 7 Det e000! 
1 6 | .500(12.70) — .599(15.21) | WM2804-ND 82 7.20 47.99 191.97 | 50-57-9006 eee: | 1004 (1:68):))" Titee oe PS eo 09:70,\- Bago COE At 
7 | .600(15.24) — .699(17.75) | WM2805-ND 86 7.60 50.67 202.67 | 50-57-9007 24-30 | .060(1.52) | Ting WeDo ND Wie eae tee oe te cer ae 
8 | .700(17.78)  .799 (20.29) | WM2806-ND. ‘91799 «5329 213.17 | 50-57-9008 22-24 | .064 (1.63) | Goldt Wes NO 1.89 15.74 6296 104.51 |16-02-1125 
9 | 800(2032) 99/2283) | WM807-ND 86” (BSI sbe74 56.05 | 5057-9000 24-30 | .060 (1.52) | Goldt WM2555-ND’ 1.89 15.74 62.96 104.51 |16-02-1109 
10 | .900(22.86)  .999 (25.37) | WM2808-ND 1.01. 8.90 59.36 237.44 | 50-57-9010 Ww2517-ND 90 7.47 29.89 49.62 |16-02-0114 
4] .100(254) 199 (5.05) |WM2519-ND 1.98 1745 116.31 465.23 | 22-55-2041 22-24 | .064(1.63) | Ting WM2517CT-NDoo — 747 2989 49.62 /16-02-0107 
6 | .200(5.08) 2997.59) _|WM2520-ND 1.71 15.11 100.73 402.91 | 22-55-2061 WM2517TR-NDO 686.80/20,000 [16-02-0107 
8) .300(7.62) 399 (10.13) | WM2521-ND 2.16 19.10 127.31 509.22 | 22-55-2081 > | 2430 | .060(1.52) | Tint WM2518-ND 90 7.47 2989 49.62 |16-02-0108 
10 | .400(10.16) 499 (12.67) | WM2522-ND 2.26 19.94 132.95 531.80 | 22-55-2101 WV2515-ND 1.44 1201 48.02 79.71 |16-02-0115 
12 | .500(12.70) 599 (15.21) | WM2523-ND 2.35 20.75 138.30 553.21 | 22-55-2121 22-24 | .064(1.63) | Goldt WIM2515CT-ND>> — 1201 4802 79.71 |16-02-0081 
14 ]0 (15.24) 699 (17.75) | WM2524-ND 245 21.60 14398 575.90 | 22-55-2141 WV2515TR-NDO 1144.80/20,000  |16-02-0081 
> | 16 | .700(17.78) — .799 (20.29) | WM2525-ND 2.53 22.34 148.93 595.72 | 22-55-2161 2aa0 | 060(162)| Goldt ERED {denies 4770. gaia Hewoies 
18 | .800(20.32) 899 (22.83) | WM2526-ND 262 23.13 154.23 616.92 | 22-55-2181 : : : : “ : 
20 | .900(22.86)  .999 (25.37) | WI2527-ND =s- 22.72 23.99 159.96 639.82 | 22-55-2201 Universal Crimp Tool (Molex) Wwvi9999-ND 38.36 each 63811-1000 
22 | 1.000(25.40) 1.099 (27.91) | WM2528-ND 2.81 24.79 165.26 661.02 | 22-55-2221 C-Grid Hand Orimper 22-24 & 32-36 AWG} = WI9917-ND 180.33 each 11-01-0208 
24 | 1.100 (27.95) 1.199 (30.45) | W2529-ND «2.91 25.64 170.95 683.81 | 22-55-2241 C-Gid Hand Oimper 24 - 30 AWG Www9919-ND 180.33 each 11-01-0209 
30 | 1.400(35.56) 1.499 (38.07) | Wi2530-ND «3.15. 27.81 185.37 741.47 | 22-55-2301 Insertion Tool Ww9911-ND 9.29 each 11-02-0022 
40 | 1.900 (48.26) 1.999 (50.77) | WM2531-ND 3.64 3213 214.20 856.80 | 22-55-2401 * High pressure type for low pin count.  $150y” tin/lead over 50y” nickel overall. 
50 | 2.400 (60.96) 2.499 (63.47) | W2532-ND 410 36.17 241.15 964.60 | 22-55-2501 + 15y” min. gold in select area over 50” min. nickel overall with 75y” min. tin/lead in select area. 
coCT=Cut Tape. TR = Tape and Reel. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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1 1 TM Features: + Fully isolated contacts + Fully polarized to mating receptacle + Integral pull tabs for ease in unmating Electrical: 250V Qurrent: 5.0A max. Contact 
(olex Waldom Micro-Fit 3.0 Res.: 10m©. max. Dielectric Withstanding Volt: 1500VAC Insulation Res.: 1,000M® min. Physical: Housing: Polyester, UL 94V-0 Contact: Phosphor Bronze 
molex Paating: Tin or Gold 


(See Connecto rs BMI Features and Benefits: Connectors float in panel cutout up to 1.27mm (.050") in any direction. Use standard Micro-Rt terminals. Innovative panel 


mounting design holds connectors firmly in place. Fully isolated contacts prevent terminal damage. Fully polarized to completely prevent mismating. 


Fig. 5 — Blind Mate Fig. 6 — Blind Mate Fig. 7 — Blind Mate 


[LAST CKT. Last Ckt. 
| 4 

i 3.0 
"41.90 


Circuit 1 


Cir- Dim. (mm) Digi-Key Price Each Molex Cir- Dim. (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits A B Plating Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | cuits A B Plating Part No. 1 10 100 | Part No. 
Plug Housing - Panel Mount (uses male terminal) 22 36.65 30.00 Tin WM4727-ND NEW! 5.57 4.92 3.28 | 43045-2200 
2 3.85 — = WM1777-ND 52 46 .31 | 43020-0200 24 39.65 33.00 Tin WM4728-ND NEW! 6.07 5.36 3.58 | 43045-2400 
4 6.85 3.00 _ WM1778-ND 59 52 35 | 43020-0400 2 3.85 — | Gold, 30” | WM1819-ND 1.76 155 1.04 | 43045-0202 
6 9.85 6.00 _ WM1779-ND 69 61 41 | 43020-0600 4 6.85 3.00 | Gold, 30y” | WM1820-ND 2.41 213 1.42 | 43045-0402 
8 12.85 9.00 _ WM1780-ND 77.68 46 | 43020-0800 6 9.85 6.00 | Gold, 30y” | WM1821-ND 3.06 2.70 1.81 | 43045-0602 
10 | 15.85 12.00 _ WM1781-ND 88  .78 52 | 43020-1000 8 12.85 9.00 | Gold, 30n” | WM1822-ND 3.72 3.29 2.20 | 43045-0802 
F 12 | 18.85 15.00 _ WM1782-ND 1.02.90 60 | 43020-1200 4 10 | 15.85 12.00 | Gold, 30y” | WM1823-ND 4.38 3.87 2.58 | 43045-1002 
14 | 21.85 18.00 — WM2483-ND NEW! 1.14 1.01 .68 | 43020-1400 12 | 18.85 15.00 | Gold, 30y” | WM1824-ND 5.06 4.47 2.98 | 43045-1202 
16 | 24.85 21.00 = WM2484-ND NEW! 1.31 1.16 = .77 | 43020-1600 14 | 24.65 18.00 Gold WM4729-ND NEW! 5.67 5.01 3.34 | 43045-1402 
18 | 27.85 24.00 = WM2485-ND NEW! 1.46 1.29 86 | 43020-1800 16 | 27.65 21.00 Gold WM4730-ND NEW! 6.34 5.60 3.73 | 43045-1602 
20 | 30.85 27.00 = WM2486-ND NEW! 1.62 1.43 96 | 43020-2000 18 | 30.65 24.00 Gold | WM4731-ND NEW! 7.13 6.30 4.20 | 43045-1802 
22 | 33.85 30.00 — Megeievemrenes 1-77 156 1.05 | 49020-2200 20 | 33.65 27.00 Gold | WM4732-ND NEW! 7.92 6.99 4.66 | 43045-2002 
24 | 36.85 33.00 = MIMCSCCINEINEW 1.93 1.71 1.14 | 43020-2400 22 | 36.65 30.00 Gold | WM4733-ND NEW! 8.72 7.70 5.13 | 43045-2202 
Receptacle Housing (uses female terminal) 24 | 39.65 33.00 Gold WM4734-ND NEW! 9.50 8.39 5.60 | 43045-2402 
2 3.85 = = WM1783-ND. 52 A6 -31 | 43025-0200 Right Angle Header - SMT with Fitting Nail 
|| O68 - = 3:00 — ite oe eee) ce || oven 2100 2 [38 — Tin | WM1825-ND 2.72 241 1.61 | 43045-0209 
6 9.85 6.00 _ WM1785-ND 69 61 41 | 43025-0600 
4 6.85 3.00 Tin WM1826-ND 3.28 2.90 1.93 | 43045-0409 
8 12.85 9.00 _ WM1786-ND 77.68 46 | 43025-0800 
6 9.85 6.00 Tin WM1827-ND 3.79 3.35 2.23 | 43045-0609 
10 | 15.85 12.00 _ WM1787-ND 88  .78 52 | 43025-1000 
8 12.85 9.00 Tin WM1828-ND 4.42 3.90 2.60 | 43045-0809 
Bop Wee 11865 19.00 — JAIN HeD2T 07 2002] 86028-1200 10 | 15.85 12.00) Tin | WM1829-ND 4.92 4.34 2.90 | 43045-1009 
14 | 21.85 18.00 — WM2489-ND NEW! 1.14 1.01.68 | 43025-1400 12 | 1885 15.00 Tin WM1830-ND 5.42 4.78 3.19 | 43045-1209 
16 | 24.85 21.00 _ WM2490-ND NEW! 1.31 1.16 77 | 43025-1600 - = ; ; ; ; 
4 2 3.85 — | Gold, 30” | WM1831-ND 3.51 3.10 2.07 | 43045-0211 
18 | 27.85 24.00 _ WM2491-ND NEW! 1.46 1.29  .86 | 43025-1800 7 
20 | 3085 27.00 zi WM2492-ND NEW! 162 143 96 | 43025-2000 4 6.85 3.00 | Gold, 30y” | WM1832-ND 4.36 3.85 2.57 | 43045-0411 
22 | 33.85 30.00 _ WM2493-ND NEW! 1.76 156 1.04 | 43025-2200 6 9.85 6.00 | Gold, 30y” | WM1833-ND 5.14 4.54 3.03 | 43045-0611 
24 | 3685 33.00 =, WM2494-ND NEW! 193 171 1.14 | 43025-2400 8 12.85 9.00 | Gold, 30” | WM1834-ND 6.09 5.38 3.59 | 43045-0811 
Vertical Header - Through-Hole with Offset Terminal Retention 10 15.85 12.00 | Gold, 30p" WITS25:ND 6.87 6.07 4.05 | 43045-1014 
7 a5 = Tin ORG EEEEND) 9; go" * SES aanaSDDIe 12 | 18.85 15.00 | Gold, 30" | WM1836-ND 7.68 6.78 4.52 | 43045-1211 
4 6.85 3.00 Tin WM1790-ND 127 113 75 | 43045-0412 BMI Vertical Receptacle Header with Friction Pegs (Blind Mate) 
6 9.85 6.00 Tin WM1791-ND 1.61 142 95 | 43045-0612 4 12.00 3.00 Tin WM1953-ND 2.38 2.11 1.41 | 44769-0401 
8 12.85 9.00 Tin WM1792-ND 1.96 1.73 1.16 | 43045-0812 6 15.00 6.00 Tin WM1954-ND 3.02 2.67 1.78 | 44769-0601 
10 | 15.85 12.00 Tin WM1793-ND 2.29 2.03 1.35 | 43045-1012 8 18.00 9.00 Tin WM1955-ND 3.67 3.24 2.16 | 44769-0801 
12 | 18.85 15.00 Tin WM1794-ND 2.65 2.34 1.56 | 43045-1212 10 | 21.00 12.00 Tin WM1956-ND 4.30 3.80 2.54 | 44769-1001 
14 | 24.65 18.00 Tin WM4711-ND NEW! 3.02 2.67 1.78 | 43045-1412 12 | 24.00 15.00 Tin WM1957-ND 4.93 4.36 2.91 | 44769-1201 
16 | 27.65 21.00 Tin WM4712-ND NEW! 3.36 2.97 1.98 | 43045-1612 14 | 27.00 18.00 Tin WM1958-ND 5.59 4.94 3.29 | 44769-1401 
18 | 30.65 24.00 Tin WM4713-ND NEW! 3.78 3.34 2.23 | 43045-1812 5 16 | 30.00 21.00 Tin WM1959-ND 6.22 5.49 3.66 | 44769-1601 
20 | 33.65 27.00 Tin WM4714-ND NEW! 4.20 3.71 2.48 | 43045-2012 4 12.00 3.00 Gold | WM1960-ND 297 262 1.75 | 44769-0402 
22 | 36.65 30.00 Tin WM4715-ND NEW! 4.62 4.08 2.72 | 43045-2212 6 15.00 6.00 Gold | WM1961-ND 3.77 3.33 2.22 | 44769-0602 
3 24 39.65 33.00 Tin WM4716-ND NEW! 5.03 4.44 2.96 | 43045-2412 8 18.00 9.00 Gold WM1962-ND 457 4.04 2.69 | 44769-0802 
2 3.85 — | Gold, 30n” | WM1795-ND 145° 1.28 86 | 43045-0214 10 | 21.00 12.00 Gold | WM1963-ND 5.38 4.75 3.17 | 44769-1002 
4 6.85 3.00 | Gold, 30y” | WM1796-ND 2.00 1.77 1.18 | 43045-0414 12 | 24.00 15.00 Gold | WM1964-ND 6.16 5.44 3.63 | 44769-1202 
6 9.85 6.00 | Gold, 30y” | WM1797-ND 254 2.25 1.50 | 43045-0614 14 | 27.00 18.00 Gold | WM1965-ND 6.97 615 4.10 | 44769-1402 
8 12.85 9.00 | Gold, 30y” | WM1798-ND 3.07 2.71 1.81 | 43045-0814 16 | 30.00 21.00 Gold _| WM1966-ND 7.75 6.84 4.56 | 44769-1602 
12 ieee beat La Sate PiRtanetnie ren See oy aan 1otd BMI Right Angle Receptacle Header with Friction Pegs (Blind Mate) 
; : os : : : 4 6.70 3.00 Tin WM1981-ND 285 252 1.68 | 44764-0401 
14 | 24.65 18.00 Gold | WM4717-ND NEW! 4.72 4.17 2.78 | 43045-1414 
6 9.70 6.00 Tin WM1982-ND 3.61 3.19 2.13 | 44764-0601 
16 | 27.65 21.00 Gold | WM4718-ND NEW! 5.25 4.63 3.09 | 43045-1614 
8 12.70 9.00 Tin WM1983-ND 4.41 3.90 2.60 | 44764-0801 
18 | 30.65 24.00 Gold | WM4719-ND NEW! 5.90 5.21 3.48 | 43045-1814 fa. || aE 70" 4ot00 Ti WM1g84.ND Bay! sy. 3.05" |rad7e4-1001 
20 | 33.65 27.00 Gold | WM4720-ND NEW! 7.27 6.42 4.28 | 43045-2014 jar. ||"4e-70°- is00 ii WM1985-ND Rod 25: 3501 |-44764.1201 
22 | 36.65 30.00 Gold | WM4721-ND NEW! 7.21 6.37 4.25 | 43045-2214 : : a Hu : ; ‘ ‘ 
24 | 39.65 33.00 Gold | WM4722-ND NEW! 7.86 6.94 4.63 | 43045-2414 ihe es es au ba ee oh oes reel Ace Acot 
Vertical Header = SMT with Fitting Nall 8 4 6.70 3.00 G od WM1988-ND 3563.15. 2.10 44764-0402 
2 3.85 = Tin WM1801-ND 281 248 1.66 | 43045-0218 : . i ‘ : : : " 
: 6 9.70 6.00 Gold | WM1989-ND 451 3.99 2.66 | 44764-0602 
4 6.85 3.00 Tin WM1802-ND 3.24 2.86 1.91 | 43045-0418 
d 8 12.70 9.00 Gold | WM1990-ND 5.51 4.87 3.25 | 44764-0802 
6 9.85 6.00 Tin WM1803-ND 4.06 3.59 2.39 | 43045-0618 
: 10 | 15.70 12.00 Gold | WM1991-ND 6.45 5.70 3.80 | 44764-1002 
8 12.85 9.00 Tin WM1804-ND 418 3.70 2.47 | 43045-0818 
H 12 | 18.70 15.00 Gold | WM1992-ND 7.43 6.56 4.37 | 44764-1202 
10 | 15.85 12.00 Tin WM1805-ND 4.60 4.06 2.71 | 43045-1018 
12 | 1885 15.00 Tin WM1806-ND 501 442 295 | 43045-1218 14 | 21.70 18.00 Gold | WM1993-ND 8.37 7.39 4.93 | 44764-1402 
3 7 385 — | Gold, 30," | WMie07-ND 3.462 °3.06>7 2.04" | 4904550200 16 | 24.70 21.00 Gold _| WM1994-ND 9.35 8.25 5.51 | 44764-1602 
4 6.85 3.00 Gold. 30" | WM1808-ND 414 3.66 2.44 | 43045-0420 BMI Vertical Header with Polarizing Pegs (Blind Mate) 
6 9.85 6.00 | Gold, 30y” | WM1809-ND 4.80 4.24 2.83 | 43045-0620 4 13.00 3.00 Tin WM1967-ND 1.71 151 1.01 | 44432-0401 
8 12.85 9.00 | Gold, 30” | WM1810-ND 5.57 4.92 3.28 | 43045-0820 6 16.00 6.00 Tin WM1968-ND 217 1.92 1.28 | 44432-0601 
10 | 15.85 12.00 | Gold, 30y” | WM1811-ND 6.23 5.50 3.67 | 43045-1020 8 19.00 9.00 Tin WM1969-ND 2.63 2.33 1.55 | 44432-0801 
12 | 18.85 15.00 | Gold, 30y” | WM1812-ND 6.88 6.07 4.05 | 43045-1220 10 | 22.00 12.00 Tin WM1970-ND 3.08 2.73 1.82 | 44432-1001 
Right Angle Header - Through-Hole 12 | 25.00 15.00 Tin WM1971-ND 3.53 3.12 2.08 | 44432-1201 
3 3.85 = Tin WM1813-ND 120. 1.07.71 | 43045-0200 14 | 28.00 18.00 Tin WM1972-ND 4.01 3.54 2.36 | 44432-1401 
4 685 3.00 Tin WM1814-ND 153 136 91 | 43045-0400 7 16 | 31.00 21.00 Tin WM1973-ND 4.46 3.94 2.63 | 44432-1601 
6 9.85 6.00 Tin WM1815-ND 1.94 1.71 1.14 | 43045-0600 4 13.00 3.00 Gold | WM1974-ND 2413 1.88 1.26 | 44432-0402 
8 12.85 9.00 Tin WM1816-ND 2.36 2.09 1.40 | 43045-0800 6 16.00 6.00 Gold | WM1975-ND 2.70 2.39 1.59 | 44432-0602 
4 10 | 15.85 12.00 Tin WM1817-ND 2.77 2.45 1.63 | 43045-1000 8 19.00 9.00 Gold | WM1976-ND 3.28 2.89 1.93 | 44432-0802 
12 | 18.85 15.00 Tin WM1818-ND 3.18 2.81 1.88 | 43045-1200 10 | 22.00 12.00 Gold | WM1977-ND 3.85 3.40 2.27 | 44432-1002 
14 | 24.65 18.00 Tin WM4723-ND NEW! 3.63 3.21 2.14 | 43045-1400 12 | 25.00 15.00 Gold | WM1978-ND 4.41 3.89 2.60 | 44432-1202 
16 | 27.65 21.00 Tin WM4724-ND NEW! 4.05 3.58 2.39 | 43045-1600 14 | 28.00 18.00 Gold | WM1979-ND 4.99 4.41 2.94 | 44432-1402 
18 | 30.65 24.00 Tin WM4725-ND NEW! 4.56 4.02 2.68 | 43045-1800 16 | 31.00 21.00 Gold _| WM1980-ND 5.55 4.90 3.27 | 44432-1602 
20 | 33.65 27.00 Tin WM4726-ND NEW! 5.07 4.47 2.98 | 43045-2000 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
96 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


rfory Waldom WMlicro-Fit 3.0" Connectors (Cont. 


T 
“414.90 


L| 


3.00 


Circuit 1 


ad 
Molded Retention Peg 
Digi-Key Price Each Molex i Dim. (mm) Digi-Key Price Each 
Fig. | cuits A B Plating Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | cuits A B Plating Part No. 1 10 100 | Part No. 
Right Angle Header (Blind Mate) 4 12.85 9.00 Tin WM1872-ND 1.74 1.54 1.03 | 43650-0403 
4 113.00 3.00 Tin WM1995-ND 2.06 1.82 1.22 | 44428-0401 5 | 15.85 12.00 Tin WM1873-ND 1.94 1.72 1.15 | 43650-0503 
6 | 1600 6.00 Tin WM1996-ND 260 230 1.53 | 44428-0601 6 | 18.85 15.00 Tin WM1874-ND 2.21 1.95 1.30 | 43650-0603 
8 19.00 9.00 Tin WM1997-ND 3.17 2.81 1.87 | 44428-0801 7 21.85 18.00 Tin WM2435-ND NEW! 2.39 2.11 1.41 | 43650-0703 
10 22.00 12.00 Tin WM1998-ND. 3.72 3.29 2.19 | 44428-1001 8 24.85 21.00 Tin WM2436-ND NEW! 2.61 2.30 1.54 | 43650-0803 
12 25.00 15.00 Tin WM1999-ND. 4.27 3.77 2.52 | 44428-1201 9 27.85 24.00 Tin WM2437-ND NEW! 2.82 2.49 1.66 | 43650-0903 
14 28.00 18.00 Tin WM2025-ND. 4.82 426 2.84 | 44428-1401 10 30.85 27.00 Tin WM2438-ND NEW! 3.02 2.67 1.78 | 43650-1003 
8 16 31.00 21.00 Tin WM2026-ND 5.38 4.75 3.17 | 44428-1601 11 33.85 30.00 Tin WM2439-ND NEW! 3.24 2.86 1.91 | 43650-1103 
4 13.00 3.00 Gold WM2027-ND 257 2.27 1.52 | 44428-0402 13 12 36.85 33.00 Tin WM2440-ND NEW! 3.44 3.04 2.03 | 43650-1203 
6 16.00 6.00 Gold WM2028-ND 3.24 2.87 1.91 | 44428-0602 2 6.85 3.00 Gold WM1875-ND 1.59 1.41 -94 | 43650-0204 
8 19.00 9.00 Gold WM2029-ND. 3.96 3.50 2.33 | 44428-0802 3 9.85 6.00 Gold WM1876-ND 1.86 1.64 1.10 | 43650-0304 
10 22.00 12.00 Gold WM2030-ND. 4.64 4.09 2.73 | 44428-1002 4 12.85 9.00 Gold WM1877-ND 2.13 1.88 1.25 | 43650-0404 
12 25.00 15.00 Gold WM2031-ND 5.32 4.70 3.13 | 44428-1202 5 15.85 12.00 Gold WM1878-ND 2.44 2.16 1.44 | 43650-0504 
14 28.00 18.00 Gold WM2032-ND 6.01 5.31 3.54 | 44428-1402 6 18.85 15.00 Gold WM1879-ND 2.62 2.32 1.55 | 43650-0604 
16 | 31.00 21.00 Gold WM2033-ND 6.71 5.92 3.95 | 44428-1602 7 21.85 18.00 Gold WM2441-ND NEW! 3.22 2.84 1.90 | 43650-0704 
Micro-Fit Receptacle Housing 8 24.85 21.00 Gold WM2442-ND NEW! 3.24 2.86 1.91 | 43650-0804 
2 685. 3.00 = WMMi845-ND 2 4631) 43645-0200 9 | 27.85 24.00 Gold | WM2443-ND NEW! 3.50 3.10 2.07 | 43650-0904 
3 985 6.00 = WM1846-ND 55 46 33 | 43645-0300 10 | 30.85 27.00 Gold | WM2444-ND NEW! 3.76 3.32 2.22 | 43650-1004 
4 | 1285 9.00 = WM1847-ND 59 «6 -52~—«35_ | 43645-0400 11 | 33.85 30.00 Gold | WM2445-ND NEW! 4.02 3.55 2.37 | 43650-1104 
5 | 1585 12.00 _ WM1848-ND ‘64 57. ~—~38.:| 43645-0500 12 | 36.85 33.00 Gold | WM2446-ND NEW! 4.28 3.78 2.52 | 43650-1204 
6 18.85 15.00 _ WM1849-ND 69 61 -41_ | 43645-0600 Micro-Fit Header - Right Angle, SMT with Retention Clip 
9 7 21.85 18.00 = WM2405-ND NEW! 69 61 -41 | 43645-0700 2 6.85 3.00 Tin WM1880-ND. 2.59 2.29 1.53 | 43650-0209 
8 24.85 21.00 _ WM2406-ND NEW! 73 65 43 | 43645-0800 3 9.85 6.00 Tin WM1881-ND 2.87 2.53 1.69 | 43650-0309 
9 27.85 24.00 = WM2407-ND NEW! 79 70 -47 | 43645-0900 4 12.85 9.00 Tin WM1882-ND 3.14 2.78 1.85 | 43650-0409 
10 30.85 27.00 = WM2408-ND NEW! 84 74 -50 | 43645-1000 5 15.85 12.00 Tin WM1883-ND. 3.40 3.00 2.00 | 43650-0509 
11 33.85 30.00 _ WM2409-ND NEW! 91 81 -54 | 43645-1100 6 18.85 15.00 Tin WM1884-ND. 3.65 3.22 2.15 | 43650-0609 
12 36.85 33.00 = WM2410-ND NEW! 98 87 -58 | 43645-1200 7 21.85 18.00 Tin WM2447-ND NEW! 3.46 3.06 2.04 | 43650-0709 
Micro-Fit Plug Housing without Panel Mounts 8 24.85 21.00 Tin WM2448-ND NEW! 3.08 2.72 1.82 | 43650-0809 
2 6.85 3.00 _— WM1855-ND 52 46 .31 | 43640-0201 9 27.85 24.00 Tin WM2449-ND NEW! 4.26 3.76 2.51 | 43650-0909 
3 9.85 6.00 = WM1856-ND 55 49 .33 | 43640-0301 10 30.85 27.00 Tin WM2450-ND NEW! 4.98 4.40 2.93 | 43650-1009 
4 12.85 9.00 = WM1857-ND 59 52 .35 | 43640-0401 11 33.85 30.00 Tin WM2451-ND NEW! 5.23 4.62 3.08 | 43650-1109 
5 15.85 12.00 = WM1858-ND 64 57 .38 | 43640-0501 12 36.85 33.00 Tin WM2452-ND NEW! 5.47 4.84 3.23 | 43650-1209 
6 18.85 15.00 — WM1859-ND. 69 61 -41_ | 43640-0601 14 2 6.85 3.00 Gold WM1885-ND. 2.94 260 1.74 | 43650-0210 
10 7 21.85 18.00 = WM2417-ND NEW! 69 61 41 | 43640-0701 3 9.85 6.00 Gold WM1886-ND 3.28 2.90 1.93 | 43650-0310 
8 24.85 21.00 = WM2418-ND NEW! 73 65 .43 | 43640-0801 4 12.85 9.00 Gold WM1887-ND. 3.64 3.21 2.14 | 43650-0410 
9 27.85 24.00 a WM2419-ND NEW! 79 70 .47 | 43640-0901 5 15.85 12.00 Gold WM1888-ND. 3.93 3.47 2.32 | 43650-0510 
10 30.85 27.00 —s WM2420-ND NEW! 84 74 .50 | 43640-1001 6 18.85 15.00 Gold WM1889-ND 4.25 3.76 2.51 | 43650-0610 
i7 | 33.85 30.00 = WM2421-ND NEW! 91.81.54 | 43640-1101 7 | 21.85 18.00 Gold WM2453-ND NEW! 4.09 3.61 2.41 | 43650-0710 
12 | 36.85 33.00 = WM2422-ND NEW! 98 _.87_.58_| 43640-1201 8 | 24.85 21.00 Gold | WM2454-ND NEW! 3.73 3.30 2.20 | 43650-0810 
Micro-Fit Plug Housing with Panel Mounts 9 27.85 24.00 Gold WM2455-ND NEW! 4.78 4.22 2.81 | 43650-0910 
10 30.85 27.00 Gold WM2456-ND NEW! 5.82 5.14 3.43 | 43650-1010 
Scileeee teen = Rei ee ee ae cans 11 | 33.85 30.00 | Gold | WM2457-ND NEW! 6.14 5.42 3.62 | 43650-1110 
4 | 1285 900 = WM1852-ND ‘50 52 ~—35.:| 43640-0400 12 | 36.85 33.00 | __Gold_| WM2458-ND NEW! 6.46 5.71 _3.81 | 43650-1210 
5 15.85 12.00 _ WM1853-ND 64 57 38 | 43640-0500 Micro-Fit Header - Right Angle, SMT with Fitting Nail 
6 18.85 15.00 = WM1854-ND. 69 61 -41_| 43640-0600 2 6.85 3.00 Tin WM1890-ND 2.72 241 1.61 | 43650-0212 
1 7 21.85 18.00 — WM2411-ND NEW! 69 61 -41 | 43640-0700 3 9.85 6.00 Tin WM1891-ND. 3.00 2.65 1.77 | 43650-0312 
8 24.85 21.00 — WM2412-ND NEW! 73 65 -43 | 43640-0800 4 12.85 9.00 Tin WM1892-ND 3.29 2.91 1.94 | 43650-0412 
9 27.85 24.00 = WM2413-ND NEW! 78 -70 -47 | 43640-0900 5 15.85 12.00 Tin WM1893-ND. 3.53 3.11 2.08 | 43650-0512 
10 30.85 27.00 — WM2414-ND NEW! 84 74 -50 | 43640-1000 6 18.85 15.00 Tin WM1894-ND 3.78 3.34 2.23 | 43650-0612 
11 | 33.85 30.00 = WM2415-ND NEW! 91 81.54 | 43640-1100 7 | 21.85 18.00 Tin WM2459-ND NEW! 4.28 3.78 2.52 | 43650-0712 
12 | 36.85 33.00 = MIMERISNOINEW 98 87-58 | 43640-1200 8 | 24.85 21.00 Tin WM2460-ND NEW! 4.60 4.06 2.71 | 43650-0812 
Micro-Fit Header - Right Angle 9 27.85 24.00 Tin WM2461-ND NEW! 4.85 4.29 2.86 | 43650-0912 
2 6.85 3.00 Tin WM1860-ND 1.12 99 .66 | 43650-0200 10 30.85 27.00 Tin WM2462-ND NEW! 5.11 4.51 3.01 | 43650-1012 
3 9.85 6.00 Tin WM1861-ND 1:33. 1418 .79 | 43650-0300 11 33.85 30.00 Tin WM2463-ND NEW! 5.36 4.73 3.16 | 43650-1112 
4 12.85 9.00 Tin WM1862-ND 1.55 1.37 .92 | 43650-0400 15 12 36.85 33.00 Tin WM2464-ND NEW! 5.60 4.95 3.30 | 43650-1212 
5 15.85 12.00 Tin WM1863-ND 1.76 1.56 1.04 | 43650-0500 2 6.85 3.00 Gold WM1895-ND. 3.07 2.71 1.81 | 43650-0213 
6 18.85 15.00 Tin WM1864-ND 1.96 1.74 1.16 | 43650-0600 3 9.85 6.00 Gold WM1896-ND 3.41 3.02 2.01 | 43650-0313 
7 21.85 18.00 Tin WM2423-ND NEW! 2.19 1.94 1.29 | 43650-0700 4 12.85 9.00 Gold WM1897-ND 3.75 3.31 2.21 | 43650-0413 
8 24.85 21.00 Tin WM2424-ND NEW! 2.35 2.08 1.39 | 43650-0800 5 15.85 12.00 Gold WM1898-ND 4.06 3.59 2.40 | 43650-0513 
9 27.85 24.00 Tin WM2425-ND NEW! 2.62 2.32 1.55 | 43650-0900 6 18.85 15.00 Gold WM1899-ND 4.38 3.87 2.58 | 43650-0613 
10 30.85 27.00 Tin WM2426-ND NEW! 2.83 2.50 1.67 | 43650-1000 z 21.85 18.00 Gold WM2465-ND NEW! 4.95 4.37 2.92 | 43650-0713 
11 33.85 30.00 Tin WM2427-ND NEW! 3.04 2.69 1.80 | 43650-1100 8 24.85 21.00 Gold WM2466-ND NEW! 5.33 4.71 3.14 | 43650-0813 
12 12 36.85 33.00 Tin WM2428-ND NEW! 3.25 2.87 1.92 | 43650-1200 9 27.85 24.00 Gold WM2467-ND NEW! 5.64 4.98 3.32 | 43650-0913 
2 6.85 3.00 Gold WM1865-ND. 1.41 1.24 -83 | 43650-0201 10 30.85 27.00 Gold WM2468-ND NEW! 5.95 5.25 3.50 | 43650-1013 
3 9.85 6.00 Gold WM1866-ND 1.66 1.47 -98 | 43650-0301 11 33.85 30.00 Gold WM2469-ND NEW! 6.27 5.54 3.69 | 43650-1113 
4 12.85 9.00 Gold WM1867-ND 1.91 1.69 1.13 | 43650-0401 12 36.85 33.00 Gold WM2470-ND NEW! 6.59 5.82 3.88 | 43650-1213 
5 15.85 12.00 Gold WM1868-ND 218 1.93 1.29 | 43650-0501 Micro-Fit Header - Right Angle, SMT with Retention Peg 
6 18.85 15.00 Gold WM1869-ND 2.47 2.18 1.46 | 43650-0601 3 9.85 6.00 Tin Wm™M1901-ND 269 2.37 1.59 | 43650-0306 
7 21.85 18.00 Gold WM2429-ND NEW! 2.73 2.41 1.61 | 43650-0701 4 12.85 9.00 Tin WM1902-ND 296 2.62 1.75 | 43650-0406 
8 24.85 21.00 Gold WM2430-ND NEW! 3.00 2.65 1.77 | 43650-0801 5 15.85 12.00 Tin WM1903-ND. 3.24 2.86 1.91 | 43650-0506 
9 27.85 24.00 Gold WM2431-ND NEW! 3.26 2.88 1.92 | 43650-0901 6 18.85 15.00 Tin WM1904-ND 3.47 3.06 2.04 | 43650-0606 
10 | 30.85 27.00 | Gold | WM2432-ND NEW! 3.52 3.11 2.07 | 43650-1001 16 | 21685 3.00 Gold) WM1905-ND 2762.44 1.63 | 43650-0207 
11 | 33.85 30.00 | Gold | WM2433-ND NEW! 3.78 3.34 2.23 | 43650-1101 3 | 985 600 Gold | WM1906-ND 310 274 1.83 | 43650-0307 
A H | 4.04 3.57 2.38 | 43650-1201 
12 | 36.85 33.00 | _Gold__JBNIM2S6 DINE: d : 4 | 1285 9.00 Gold | WM1907-ND 3.21 284 1.89 | 43650-0407 
Micro-Fit Header - Right Angle with Retention Clip 5 | 15.85 12.00 Gold | WM1908-ND 3.75 3.31 2.21 | 43650-0507 
13 2 6.85 3.00 Tin WM1870-ND 1.40 1.24 -83 | 43650-0203 6 18.85 15.00 Gold WM1909-ND. 4.07 3.60 2.40 | 43650-0607 
3 | 985 6.00 Tin | WM1871-ND 1.61 142.95 | 43650-0303 (Continued) 
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ifotex Waldom = Micro-Fit 3.0" Connectors 


Fig. 18 — Blind Mate 


(Cont.) 


Fig. 19 — Blind Mate 


ox Waldom MicroCross™ DVI (Digital Visual 
Interface) Connector System 


The MicroCross DVI I/O Connectors from Molex are 
leading the way in support of the DDWG (Digital 
Display Working Group) DVI interface standard. 
MicroCross DVI has been chosen by the DDWG as 
the standard digital interface for connecting a host 
device and display device to support high-resolution 
video applications. Supporting one or two digital 
channels driven by TMDS (Transition Minimized 


360° Fully shielded 
RFI/EMI can 


Grounding [f 
indents ~ 


Cable crimp 
ferrule for 
optional 


cable 
diameters 
Zea 
4 Positive retention 


Differential Signaling) and/or a high bandwidth Plug key 
analog interface, the MicroCross was chosen by the _ polarization ia ackscrews 
DDWG for its size, performance and cost. No other ee ri 1.91) : 
interface in the industry compares. The innovative Sanat contact 
crossing ground blade design and LFH™ (Low 
Force Helix) contact interface design provides the industry with a video interface design that will support 
over 1.65Gb/s per differential pair (for a total 9.9Gb/s over a dual link implementation) and 2.5GHz support 
for the analog interface. This provides the industry the performance head room it needs for future growth 
and development of video products.This innovative approach addresses the problem of an industry in 
transition. By providing a single high performance interface, precious board I/O space is saved and lower 
system costs are achieved. The interface provides added benefits of a high cycle life interface for mobile 
applications and the improved EMI performance needed for high speed links. The EMI performance is 
achieved through the 360° shielding of the MicroCross DVI cable and connector design. The MicroCross 
DVI connector system and the DVI standard are moving the graphics industry to the next level by providing 
unmatched electrical and mechanical performance while allowing for low cost implementation. 
Cir- Dim. (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits A B Plating Part No. W 10 100 | Part No. 
Micro-Fit Header - Vertical, Wire-to-Board 
2 6.85 3.00 Tin WM1917-ND 92 81 54 | 43650-0215 
3 9.85 6.00 Tin WM1918-ND 1.27) 1.12 .75 | 43650-0315 
4 12.85 9.00 Tin WM1919-ND 1.28 1.13 76 | 43650-0415 
5 15.85 12.00 Tin WM1920-ND 1.45 1.28 86 | 43650-0515 
6 18.85 15.00 Tin WM1921-ND 1.62 1.43 -96 | 43650-0615 
7 21.85 18.00 Tin WM2471-ND NEW! 1.84 1.62 1.09 | 43650-0715 
8 24.85 21.00 Tin WM2472-ND NEW! 2.02 1.78 1.19 | 43650-0815 
9 27.85 24.00 Tin WM2473-ND NEW! 2.19 1.94 1.30 | 43650-0915 
10 30.85 27.00 Tin WM2474-ND NEW! 2.37 2.09 1.40 | 43650-1015 
11 33.85 30.00 Tin WM2475-ND NEW! 2.55 2.25 1.50 | 43650-1115 
17 12 36.85 33.00 Tin WM2476-ND NEW! 2.71 2.40 1.60 | 43650-1215 
2 6.85 3.00 Gold, 15y” | WM1922-ND 1.16 1.03 69 | 43650-0216 
3 9.85 6.00 Gold, 15u” | WM1923-ND 1.38 1.22 82 | 43650-0316 
4 12.85 9.00 Gold, 15y” | WM1924-ND 1.59 1.41 .94 | 43650-0416 
5 15.85 12.00 | Gold, 15y” | WM1925-ND 1.83 1.62 1.08 | 43650-0516 
6 18.85 15.00 | Gold, 15y” | WM1926-ND 2.03 1.80 1.20 | 43650-0616 
7 21.85 18.00 Gold WM2477-ND NEW! 2.28 2.01 1.34 | 43650-0716 
8 24.85 21.00 Gold WM2478-ND NEW! 2.50 2.21 1.48 | 43650-0816 
9 27.85 24.00 Gold WM2479-ND NEW! 2.72 2.40 1.61 | 43650-0916 
10 30.85 27.00 Gold WM2480-ND NEW! 2.86 2.53 1.69 | 43650-1016 
11 33.85 30.00 Gold WM2481-ND NEW! 3.17 2.80 1.87 | 43650-1116 
12 36.85 33.00 Gold WM2482-ND NEW! 3.38 2.99 1.99 | 43650-1216 
BMI Receptacle - Panel-to-Panel (Blind Mate) 
4 24.60 3.00 = WM3712-ND 70 62 42 | 44133-0400 
6 27.70 6.00 = WM3713-ND 84 .74 50 | 44133-0600 
8 30.70 9.00 = WM3714-ND 96 85 57 | 44133-0800 
10 33.80 12.00 _ WM3715-ND 1.11 99 66 | 44133-1000 
12 36.80 15.00 = WM3716-ND 1.32 1.17 78 | 44133-1200 
18 14 39.90 18.00 = WM3717-ND 1.54 1.36 .91 | 44133-1400 ct 
16 | 42.90 21.00 - WM3718-ND 1.78 158 1.05 | 44133-1600 2 
18 46.00 24.00 = WM3719-ND 2.00 1.77 1.18 | 44133-1800 aa 
20 49.00 27.00 = WM3720-ND 2.23 1.97 1.31 | 44133-2000 
22 51.80 30.00 = WM3721-ND 244 2.16 1.44 | 44133-2200 
24 54.90 33.00 = WM3722-ND 2.68 2.37 1.58 | 44133-2400 Digi-Key Price Each Molex 
BMI Plug - Panel-to-Panel (Blind Mate) Fig. | Description Part No. 1 25 50 Part No. 
4 22.84 3.00 _— WM3608-ND -70 62 42 | 44300-0400 1 | DVI-Digital to DVI-Digital, Single Link WM118509-ND 34.00 31.17 28.34 | 88741-8000 
6 25.84 6.00 _ WM3609-ND 84 74 50 | 44300-0600 2_| DVI-Analog to DVI-Analog WM18510-ND 33.85 31.08 28.21 | 88741-8200 
8 | 28.84 9.00 = WM3610-ND 96.8557 | 44300-0800 3 | DVF-Analog to VGA WM18511-ND 27.70 25.40 23.09 | 88741-8300 
toll acne 450g — Ree SNE tas de ee | aase toon 4 | DV-Digital to DFP WM18512-ND 36.81 33.74 30.68. | 88741-8600 
; 7 = - ; 5 | DVI-Analog Plug to VGA Receptacle WM18513-ND 9.64 8.84 8.04 | 88741-8700 
19 14 37.84 18.00 _— WM3613-ND 1.54 1.36 .91 | 44300-1400 : 
16 40.84 21.00 a WM3614-ND 1.78 1.58 1.05 | 44300-1600 6 | DV\-Digital Plug to DFP Receptacle W18514-ND 15.53 14.24 12.95 | 88741-8800 
18 43.84 24.00 = WM3615-ND 2.00 1.77. 1.18 | 44300-1800 7 | DVi-l-Analog/Digital Receptacle to VGA Plug WM18515-ND 17.88 16.40 14.91 88741-9100 
20 46.84 27.00 — WM3616-ND 2.23 1.97 1.31 | 44300-2000 8 | DVI-Digital Receptacle to DFP Plug WM18516-ND 20.84 19.11 17.37 | 88741-9300 
22 | 49.84 30.00 _ WM3617-ND 2.44 216 1.44 | 44300-2200 9 | DVI-I R/Angle Receptacle, Gold Rash WMI5600-ND 473 4.34 3.95 | 74320-1004 
24 52.84 33.00 = WM3618-ND 2.68 2.37 1.58 | 44300-2400 10 | DVI-D R/Angle Receptacle, Gold Rash WMV5601-ND 4.50 413 3.76 | 74320-4004 


Mezzanine IEEE 1386 Connectors 


Dim. in mm 


Wire Size | Insul. Dia. Digi-Key Price Each Molex 

Description AWG (mm) Part No. 10 100 500] Part No. 

WM1837-ND 17.11.09 [43030-0007 
Female-Tin 20-24 1.85 WM1837CT-ND* — 11  .09 |43030-0001 

WM1837TR-NDt 462.96/12,000| 43030-0001 Receptacle, Plug, Dual Row, 

Dual Row, SMT, ‘SMT, Vertical 
Female-Tin 26-30 1.27 WM1838-ND 17.11.09 [43030-0010 Vertical Stacking Stackin 
Female-30p" Gold 20-24 1.85 WM1839-ND 18 11.09 |43030-0009 9 
Female-30y" Gold 26-30 1.27 WM1840-ND 24.15.12 [43030-0012 
. COED) 17.11.09 )43031-0007 Electrical: Voltage: 250V Current: 0.5A Contact Resistance: 30mQ max. Dielectric Withstanding 

Male-Tin 20-24 1.85 WM ISS CINE S not 09 | 43031-0001 Voltage: 250V Insulation Resistance: 1000 MQ min. 

WM1841TR-NDt 462.96/12,000| 43031-0001 
Male-Tin 26-30 1.27 WM1842-ND 17. =411~~=~-.09 [43031-0010 Mechanical: Contact Retention to Housing: 0.4kgf min. Mating Force: 60g max. per contact Unmating 
Male-30y” Gold 20-24 1.85 WM1843-ND 27. A714 |43031-0009 Force: 35g min. per contact Durability: 100 cycles 
Male-30," Gold 26-30 1.27 WM1844-ND 27 A714 |43031-0012 Physical: Housing: Glass-filled LCP, UL 94V-O Contact: Phosphor bronze Plating: 0.76um (30u") Gold 
Female-15,1" Gold 20-24 4.27 be Soe oN tao ood 43030-0002 min. Temperature: -15°C to +85°C 

- * Feature: Mated height on these parts are only 10 millimeters. 
Male-15y” Gold 20-24 1.85 PedcNDem -12 10 08 | asos1-0002 
: WM1127TR-NDt 555.30/12,000 : - : 
Universal Crimp Tool (Molex) Wwmg999-ND 38.36 each |63811-1000 Cir- Digi-Key Price Each Molex 
Crimp Tool .. | WM9935-ND 180.33 each |63811-2800 Fig. cuits Part No. 1 10 100 Part No. 
Exttaction Toolis..scsccssienesedanenstssneciies WM9937-ND 18.17 each_| 11-03-0043 1 64 WM17201-ND 6.67 5.89 3.93 71439-0164 
*CT=CutTape. +R =Tape and Reel. 2 64 WM17200-ND 7.27 6.42 4.28 71436-2164 
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(Female Contacts Sold (Male Contacts Sold Separately) | (Female Contacts Sold (Male Contacts Sold 


holes Waldom Fig. 1 ~ Dual Row Receptacle Fig. 2— Dual Row Plug Fig. 3— Single Row Receptacle | Fig. 4- Single Row Plug Fig. 5 - Vertical Header 
4 
; — Separately) Separately) Separately) 


(EEE 
Mini-Fit Jr.™ Connectors 


Positive Locking Hi-Density Power Connector 


Current Carrying Capabilities: The Mini-Fit, Jr. can handle 
standard equipment I/O currents despite its small size. For 
example, the 2 circuit PCB connector can handle up to 9 Fig. 6 - Right Angle Fig. 8 - Vertical Header Fig. 9 - Right Angle Header Fig. 10 - Strain Relief use 
amps at 250 volts. Dual Row NEW! a with Pegs with Pegs with Fig. 1 


Features: + UL recognized, CSA certified, and TUV licensed 


+ Up to 9 amperes/circuit + 250 volt rating Specifications: ¢ Dy 
Z 37 


+ Material: Terminal: Brass; Plating: Tin; Housing: UL 94V-2 
nylon 6/6 * Voltage Current: 250V (Vertical Header with 
Pegs: 600V) + Contact Resistance: 10mQ max. + Insulation 
Resistance: 1,000MQ min. + Dielectric Strength: 1,500V AC 
Cir- Dim. - Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex Cir- Dim. - Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits | _ Amps A B Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | cuits | Amps A B Part No. 1 10 100 Part No. 
2 9 213 (5.40) = WN3700-ND 42. 38 25 | 39-01-2020 12 6 1.039 (26.40) | .827 (21.00) | WM1356-ND 265 2.34 1.56 | 39-30-1120 
4 8 '378 (9.60) | .165(4.20) | WM3701-ND ‘47 «42 ~—-.28 | 39-01-2040 14 6 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | WM1357-ND 291 257 1.72 | 39-30-1140 
6 8 .543 (13.80) | .331 (8.40) | WVi3702-ND ‘56 = .50.-~—«33. | 39-01-2060 16 6 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | WM1358-ND 3.37 2.97 1.98 | 39-30-1160 
8 7 .709 (18.00) | .496 (12.60) | WV3703-ND 62 55  .37| 39-01-2080) | 6 | 18 6 1.535 (39.00) | 1.323 (33.60) | WM1359-ND 3.63 3.20 2.14 | 39-30-1180 
10 7 .874 (22.20) | .661 (16.80) | WV3704-ND 72 64 43 | 39-01-2100 20 6 1.701 (43.20) | 1.488 (37.80) | WM1360-ND 417 3.68 2.46 | 39-30-1200 
12 6 1.039 (26.40) | .827 (21.00) | WM3705-ND 80 71 47 | 39-01-2120 22 6 1.866 (47.40) | 1.654 (42.00) | WM1361-ND 469 4.14 2.76 | 39-30-1220 
1) 44 6 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | WM3706-ND 95 84 56 | 39-01-2140 24 6 2.031 (51.60) | 1.819 (46.20) | WM1362-ND 5.23 4.62 3.08 | 39-30-1240 
16 6 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | WM3707-ND 96 86 57 | 39-01-2160 NEW! 30 Gold Plated NEW! 
18 6 1.535 (39.00) | 1.323 (33.60) | WM3708-ND 1411 98 66 | 39-01-2180 2 9 213 (5.40) = WM1363-ND 179 158 1.06 | 39-30-1021 
20 6 1.701 (43.20) | 1.488 (37.80) | WM3709-ND 120 1.00  .71 | 39-01-2200 4 8 .378 (9.60) | .165(4.20) | Wi1364-ND 2.28 2.01 1.34 | 39-30-1041 
22 6 1.866 (47.40) | 1.654 (42.00) | WM3710-ND 198 1.76 1.17 | 39-01-2220 6 8 543 (13.80) | .331 (8.400 | WM1365-ND 281 249 1.66 | 39-30-1061 
24 6 2.031 (51.60) |_ 1.819 (46.20) _| WM3711-ND 1.32147 .78 | 39-01-2240 8 7 .709 (18.00) | .496 (12.60) | WM1366-ND 3.40 3.01 2.01 | 39-30-1081 
2 9 213 (5.40) — WM3600-ND 50.45 ~—~«30 | 39-01-2021 10 7 .874 (22.20) | .661 (16.80) | WM1367-ND 4.05 3.58 2.39 | 39-30-1101 
4 8 .378 (9.60) | .165(4.20) | WM3601-ND 54 49 33 | 39-01-2041 6 te 6 1.039 (26.40) | .827 (21.00) | WM1368-ND 4.75 4.20 2.80 | 39-30-1121 
6 8 543 (13.80) | .331 (8.40) | WMi3602-ND 58 51.34. | 39-01-2061 14 6 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | WM1369-ND 5.59 4.93 3.29 | 39-30-1141 
2| 8 7 .709 (18.00) | .496 (12.60) | WVi3603-ND 62 55 37 | 39-01-2081 16 6 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | WM1370-ND 6.45 5.70 3.80 | 39-30-1161 
10 7 .874 (22.20) | .661 (16.80) | WVi3604-ND 72 64 43 | 39-01-2101 18 6 1.535 (39.00) | 1.323 (33.60) | WM1371-ND 7.46 659 4.39 | 39-30-1181 
12 6 1.039 (26.40) | .827 (21.00) | WM3605-ND 73 65 44 | 39-01-2121 20 6 1.701 (43.20) | 1.488 (37.800 | WM1372-ND 857 7.57 5.05 | 39-30-1201 
14 6 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | WM3606-ND 98 87 58 | 39-01-2141 22 6 1.866 (47.40) | 1.654 (42.00) | WM1373-ND 9.67 8.53 5.69 | 39-30-1221 
16 6 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) _| WM3607-ND 1.27 142.75 | 39-01-2161 24 6 2.031 (51.60) | 1.819 (46.20) | WM1374-ND 10.81 9.54 6.36 | 39-30-1241 
3 9 543 (13.80) | 331 (8.40) | WN18434-ND"§ 49 ~43-——~«29 | 39-01-4030 Tin Plated 
3] 4 8 .709 (18.01) | .496(12.60) | WIV18435-ND§ 57 51.34 | 39-01-4040 2 9 606 (15.40) = WIV3900-ND 0 85 57 | 39-29-1028 
5 8 874 (22.20) | _.661 (16.80) | WM18436-ND§ 61 54.36 | 39-01-4050 4 8 .772 (19.60) -165 (4.20) w3901-ND 1.22 1.08  .72 | 39-29-1048 
3 9 543 (13.80) -331 (8.40) WM18437-ND* + 53 47 32 | 39-01-4032 6 8 .987 (23.80) | .331 (23.80) | WM3902-ND 1.49 132 88 | 39-29-1068 
3 9 543 (13.80) -331 (8.40) WWM118439-ND* § 53 47 31 | 39-01-4036 8 7 1.102 (28.00) | 12.60(.496) | WM3903-ND 1.80 1.59 1.06 | 39-29-1088 
4 4 8 .709 (18.01) | .496 (12.60) | WM18440-ND§ 56 50.34 | 39-01-4046 10 7 1.268 (32.20) | .661 (16.80) | WM3904-ND 214 1.89 1.26 | 39-29-1108 
5 8 874 (22.20) | .661 (16.80) | WM18438-NDf 59 52.35 | 39-01-4052 12 6 1.433 (36.40) | .827(21.00 | WM3905-ND 251 2.22 1.48 | 39-29-1128 
5 8 874 (22.20) | .661 (16.80) | WM18441-ND§ 59 52 __—.35 | 39-01-4056 7) 44 6 1.598 (40.60) | .992 (25.20) | WM3906-ND 294 260 1.73 | 39-29-1148 
Tin Plated 16 6 1.764 (44.80) | 1.158 (29.40) | Wii3907-ND 3.40 3.00 2.00 | 39-29-1168 
2 9 -210 (5.40) = Wwi3800-ND B45 50 | 39-28-1023 18 6 1.929 (49.00) | 1.323 (33.60) | WVi3908-ND 3.94 348 2.32 | 39-29-1188 
4 8 -380 (9.60) -170 (4.20) Ww3801-ND 1.07 95 63 | 39-28-1043 20 6 2.094 (53.20) | 1.488 (37.80) | WM3909-ND 451 3.98 2.66 | 39-29-1208 
6 8 -540 (13.80) | .330(8.40) | WM3802-ND 139 1.23 82 | 39-28-1063 22 6 2.260 (57.40) | 1.654 (42.00) | WM3910-ND 5.13 4.53 3.02 | 39-29-1228 
8 7 .710 (18.00) | .500(12.60) | WM3803-ND 1.58 140 94 | 39-28-1083 24 6 2.425 (61.60) | 1.819 (46.20) | WVi3911-ND 5.67 5.01 3.34 | 39-29-1248 
10 7 .870 (22.20) | .660(16.80) | WVi3804-ND 2.03 1.80 1.20 | 39-28-1103 Gold Plated 
5 | 12 6 1.040 (26.40) | .825 (20.96) | WM3805-ND 197 174 1.16 | 39-28-1123 2 9 606 (15:40) = WIVi3920-ND 195 1.72 1.15 | 39-29-5023 
14 6 1.200 (31.60) | .990 (25.20) | WM3806-ND 262 231 1.54 | 39-28-1143 4 8 7219.60) | .165(4.20) | wwg921-ND 238 210 140| 39-29-5043 
16 6 1.370 (34.80) | 1.160 (29.40) | WM3807-ND 290 256 1.71 | 39-28-1163 6 8 937 (23.80) | .331(8.40) | wwig922-ND 329 291 1.94] 39-29-5063 
18 6 1.540 (39.00) | 1.320 (33.60) | WM3808-ND 3.65 3.22 2.15 | 39-28-1183 8 7 1.102 (28.00) | .496 (12.60) | Wivi3923-ND 3.90 3.45 2.30 | 39-29-5083 
20 6 1.700 (43.20) | 1.490 (37.80) | WM3809-ND 4.00 353 2.36 | 39-28-1203 10 7 1.268 (32.20) | .661 (16.80) | WVi3924-ND 458 4.05 2.70 | 39-29-5103 
22 6 1.870 (47.40) | 1.650 (42.00) | WM3810-ND 435 3.84 2.56 | 39-28-1223 12 6 1.433 (36.40) | .827 (21.00) | WVi3925-ND 5.32 4.70 3.13 | 39-29-5123 
24 6 2.030 (51.60) | 1.820 (46.20) | WWM3811-ND 430 3.80 2.53 | 39-28-1243 7) 44 6 1.598 (40.60) | .992 (25.20) | WVi3926-ND 618 5.46 3.64 | 39-29-5143 
30 Gold Plated 16 6 1.764 (44.80) | 1.158 (29.40) | WM3927-ND 7.09 6.26 4.18 | 39-29-5163 
2 9 210 (5.40) — WM3820-ND 192 1.70 1.13 | 39-29-0023 18 6 1.929 (49.00) | 1.323 (33.60) | Wi3928-ND 8.15 7.20 4.80 | 39-29-5183 
4 8 .380 (9.60) | .170(4.20) | wvig821-ND 2.98 2.64 1.76 | 39-29-0043 20 6 2.094 (53.20) | 1.488 (37.80) | WM3929-ND. 9.30 8.21 5.48 | 39-29-5203 
6 8 .540 (13.80) | .330(8.40) | WVi3822-ND 4.07 3.60 2.40 | 39-29-0063 22 6 2.260 (57.40) | 1.654 (42.00) | WM3930-ND. 10.44 9.22 6.15 | 39-29-5223 
8 7 .710 (18.00) | .500(12.60) | WWVi3823-ND 514 4.54 3.03 | 39-29-0083 24 6 2.425 (61.60) | 1.819 (46.20) | WM3931-ND 11.64 10.27 6.85 | 39-29-5243 
10 7 .870 (22.20) | .660(16.80) | WVi3824-ND 6.15 5.43 3.62 | 39-29-0103 Tin Plated 
5 | 12 6 1.040 (26.40) | .830(21.00) | WM3825-ND 716 6.33 4.22 | 39-29-0123 3 9 543 (13.80) 331 (8.40) | WM18442-ND 107.95 ~—S—63_- | 39-30-1039 
14 6 1.200 (30.60) | .990 (25.20) | WM3826-ND 835 7.37 4.92 | 39-29-0143 8 3 9 543 (13.80) .331 (8.40) | WM18443-ND 1.07 .95 63 | 39-30-2035 
16 6 1.370 (34.80) | 1.160 (29.40) | WM3827-ND 943 832 5.55 | 39-29-0163 4 8 .709 (18.01) | .496(12.60) | WM18444-ND 1.69 1.49 1.00 | 39-30-2045 
18 6 1.540 (39.00) | 1.320 (33.60) | WM3828-ND 10.54 9.31 6.21 | 39-29-0183 5 8 -874 (22.20) | .661 (16.80) | WWM18445-ND 1.86 1.65 1.10 | 39-30-2056 
20 6 1.700 (43.20) | 1.490 (37.80) | WM3829-ND 11.66 10.29 6.86 | 39-29-0203 3 9 -543 (13.80) 331 (8.40) WM18446-ND 1.27 1.13.75 | 39-30-3035 
22 6 1.870 (47.40) | 1.650 (42.00) | WM3830-ND 1278 11.28 7.52 | 39-29-0223} | 9 | 4 8 "709 (18.01) | .496 (12.60) | WM18447-ND 149 1.32 88 | 39-30-3045 
24 6 2.030 (51.60) | 1.820 (46.20) _| WM3831-ND 13.89 12.26 8.18 | 39-29-0243 5 8 874 (22.20) | .661 (16.80) | WM18448-ND 1.71 1.52 1.01 | 39-30-3055 
NEW! Tin Plated NEW! Strain Relief (use with Fig. 1) 
2 9 .213 (5.40) = WM1351-ND 83  .74 49 | 39-30-1020 6 = = = WM13702-ND 253. —  — | 15-04-0296 
4 8 .378 (9.60) | .165(4.20) | WM1352-ND 121 107 .72| 39-30-1040] | 10] 8 = = = WM13703-ND 214 — — | 15-04-0343 
6 | 6 8 543 (13.80) | .331 (8.40) ) WM1353-ND 148 131 — .88 | 39-30-1060 12 = = = WM13705-ND 273 — — | 15-04-0345 
8 7 .709 (18.00) | .496 (12.60) | WM1354-ND 178 158 1.05 | 39-30-1080 
10 7 874 (22.20) 661 (16.80) WM1355-ND 242 1.87 1.25 | 3930-1100] * 3-circuit receptacle designed for first-mate/last-break applications t Panel Mount § Free-Hanging 
ini-Fi ™ i Wire | Material/ | Insulation Dia. | Digi-Key Price Each Molex 
Mini Fit Jr. Terminals Description | Size Plating Inch (mm) Part No. 1 10 100 | Part No. 
canis Material tig | Ans oe eee 
A: Tin-plated copper alloy over nickel C: Gold-plated brass over nickel 060-120 : : - 
B: Gold-plated phosphor bronze over _D: Tin-plated brass over copper Female | 18-24 B (1.52-3.05) | “M18523-ND 98 8158 | 44485-1212 
nickel Tr plated prosphr bron D 051-.122 | WNI940-ND™ 2 Bh AT | 30490-2012 
Mao: abet) <6 (1.30- 3.10) _|_Wwi6049-ND ‘6151.36 _| 39-00-0054 
Wire | Material/ | Insulation Dia. | Digi-Key Price Each Molex Female 18-24 c 051 - .122 WMI5959-ND 62 ol 37 | 39-00-0164 
Description | Size | Plating | Inch(mm) | PartNo. 110 __100| PartNo. Male B {(1.30+3.10) eee $4 _.78 _.56_} 30490-1012 
.051-.122 | WN11137CT-NDO — 40 33 | 39-00-0055 
Male 16 A 071-122] WM11911-ND 34.2820 | 44478-3112 Female | 18-24 c (4303.10) | WM1137TR-NDO 708.75/4,000 
Female (1.80- 3.10) | WM1913-ND 34.28.20 | 44476-3112 051-122 1 WM1138CE.NDO a4 42} 35-00-0059 
Male 16 B 071-122 | WN118520-ND 217554 | 39-00-0224 Female | 18-24 E (4303.10) | WM1138TR-NDO 246,34/4,000 
Female (1.80- 3.10) | WM18517-ND 91.75 54 | 39-00-0186 “051-122 | WM1139CT-NDO 36291 39-00-0153 
Made 16 c .071 - 122 WN5963-ND 67 56 40 | 39-00-0096 Female | 18-24 B (1.30- 3.10) | WM1139TR-NDO 623,63/4,000 
Female (1.80- 3.10) | WM5961-ND 62 52 _.37_| 39-00-0168 Male “035-071 WW2502-ND "07.06 1 39-00-0049 
051-122 _ | WWWI2500-ND — 07 06 | 39-00-0041 Female _| 2228 D (.90- 1.80) | _WM2503-ND — 07 _.05 | 39-00-0047 
Male 18-24 D (4.30- 3.10) WM2500CT-ND) —  — ___.06 | 39-00-0040 Male 22-2) B .035 - .071 WM18522-ND 87 ~~ .72~—=«C. | 39-00-0222 
E : WM2500TR-ND 113.60/4,000 39-00-0040 Female as (.90 - 1.80) WW118519-ND 79.65 _.47_| 39-00-0184 
051-122 _ | WWM2501-ND — 09 07 | 39-00-0039 Male 22-08 Cc .035 - .071 WM5962-ND 67 +56 40 _| 39-00-0088 
Female | 18-24 D (430 -3.10) | WM2501CT-NDo — _— __.07 | 39-00-0038 Female (.90- 1.80) | _WNM5960-ND 62.51 __.37_| 39-00-0166 
aa WM2501TR-ND 148.40/4,000 __| 39-00-0038 | | Universal Gimp Tool (Molex) WM9999-ND_ 38.36 —  — | 63811-1000 
051 - 122 Miri-Fit Jr. Crimp Tool, 16 AWG WM9964-ND. 169.72 — — | 11-01-0199 
Mde | 18:24 B (1.30- 3.10) _| WM18521-ND St 7 54 | 39-00-0220 | | Wain Ft ur. Chimp Tool, 18-24 AWG WM9912-ND 180.33 —  — | 11-01-0197 
WW118518-ND 79.65 47 | 39-00-0182 |_| Mini-Fit Jr. Crimp Tool, 22-28 AWG WM9913-ND 18041 — — | 11-01-0198 
Female | 18-24 B (ig. 319 WM18518CT-NDO — = (47 | 39-00-0181 | | Extraction Too! WM9918-ND 1837. — — | 11-03-0044 
. WM18518TR-NDO 1257.60/4,000 39-00-0181 * Grounding pin OCT = Cut Tape; TR = Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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“oo Waldom  Mini-Fit BMI™ 


Fig. 1 - Receptacle with Panel Mount Ears 
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Fig. 2 - Plug with Panel Mount Ears 


Cir- Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig.| cuits} A B Cc D E Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Vertical Header 
4 | 14 |1.512 (38.40)| 990 (25.15) | 1.362 (34.59), = = WM17902-ND 3.62 3.20 2.13 | 15-24-6146 
Right Angle Header 
4 | .165 (4.19) | .590 (14.99) _ _ _ WM17800-ND 1.72 1.52 1.01 | 15-24-6040 
5 -760 (19.30) | .331 (8.41) = = = WM17801-ND 2.40 2.12 1.41 | 15-24-6060 
10 |1.090 (27.69)| .661 (16.79) = = = WM17802-ND 3.38 2.99 1.99 | 15-24-6100 
1.420 (36.07)| .992 (25.20) _ = _ WM17803-ND 3.89 3.43 2.29 | 15-24-6140 


PCB Thickness: .063 (1.60) 
PCB Cutout 


Fig. 4 - Vertical Header 
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PCB Thickness: .070 (1.78) 
Layout: Component Side 


Features and Benefits: + Blind mating + Will mate with Mini-Fit, Jr. + Fully isolated terminals to protect 
contacts from damage + Uses standard Mini-Fit series terminals + UL File No.: E29179 + CSA File No.: 


uv 
al 
287 |. +!.217 


(7.29) (5.51) 


LR19980 + TUV License No.: R75142 


Specifications: + Voltage: 600V + Current: 9.0A + Contact Resistance: 10mQ min. + Dielectric With- 
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standing Voltage: 1500V + Insulation Resistance: 1000 mQ min. 
Physical: » Housing: 6/6 nylon, UL 94V-2 + Temperature: -40°C to +105°C 


Cir- Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
IFig. |cuits| A B Cc D E Part No. 110 100] Part No. 
Receptacle with Panel Mount Ears 
4 |1.583 (40.21)] .165 (4.19) | 1.150 (29.21) | .693 (17.60) | .508 (12.90) | WM17500-ND .84 .75  .50 | 15-06-0040 
1 6 |1.748 (44.40)] .331 (8.41) | 1.315 (33.40) | .858 (21.79) | .673 (17.09) | WM17501-ND .82 .73  .49 | 15-06-0060 
10 |2.078 (52.78)| 661 (16.79)} 1.645 (41.78) | 1.189 (30.20)|1.004 (25.50) WM17502-ND 1.24 1.10 .74 | 15-06-0100 
14 [2.409 (61.19)| 992 (25.20)| 1.976 (50.19) | 1.520 (38.61)| 1.335 (33.91)| WM17503-ND 1.66 1.47 .98 | 15-06-0140 
Plug with Panel Mount Ears 
4 | 622 (15.80) | .165 (4.19) | .779 (19.79) | .642 (16.31) = WM17700-ND .66 .59 .40 | 15-06-0045 
2 6 | .787 (19.99) | .331 (8.41) | .945 (20.50) | .807 (20.50) _ WM17701-ND .75 ~.67__.45 | 15-06-0065 
10 |1.118 (52.78)| 661 (16.79)} 1.276 (28.91) | 1.138 (28.91)| _ WM17702-ND .88 .78 .52 | 15-06-0105 
14 |1.449 (36.80)| 992 (25.20)} 1.606 (38.61) | 1.469 (37.31)| = WM17703-ND 1.20 1.06 .71 | 15-06-0145 
Vertical Receptacle Header 
4 | 615 (15.62) | .165 (4.19) ) .535 (13.59) = _ WM17600-ND 1.94 1.72 1.15 | 15-24-7040 
3 6 | .780 (19.81) | .331 (8.41) | .701 (17.81) = = WM17601-ND 2.30 2.03 1.36 | 15-24-7060 
10 |1.111 (28.22)| .661 (16.79)} 1.031 (26.19) = _ WM17602-ND 3.17 2.80 1.87 | 15-24-7100 
14 |1.442 (36.63)| 992 (25.20)} 1.362 (34.59) = = WM17603-ND 3.66 3.24 2.16 | 15-24-7140 
Vertical Header 
4 4 | 685 (17.40) | .170 (4.32) | .535 (13.59) = _ WM17900-ND 1.78 1.58 1.05 | 15-24-6046 
10 |1.181 (30.00)| 660 (16.76)} 1.031 (26.19) = = WM17901-ND 2.81 2.49 1.66 | 15-24-6106 


Mini-Fit, HCS™ Connectors 


Dual Row, Vertical, Without Pegs 
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Dimensions 
Cir- Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
cuits; Amps A B Part No. al 10 100 | Part No. 
2 12 -210 (5.40) = WM18449-ND 1.17 1.04 -69 | 44472-0254 
4 1 -380 (9.60) -170 (4.20) WM18450-ND 1.76 1.56 1.04 | 44472-0454 
6 11 -540 (13.80) -330 (8.40) WM18451-ND 2.35 2.08 1.39 | 44472-0654 
8 10 -710 (18.00) -500 (12.60) WM18452-ND 3.34 2.95 1.97 | 44472-0854 
10 10 -870 (22.20) -660 (16.80) WM18453-ND 3.52 3.11 2.07 | 44472-1054 
12 9 1.040 (26.40) -830 (21.00) WM18454-ND 3.82 3.37 2.25 | 44472-1254 
14 9 1.200 (30.60) -990 (25.20) WM18455-ND 4.69 415 2.77 | 44472-1454 
16 9 1.370 (34.80) | 1.160 (29.40)| WM18456-ND 5.27 466 3.11 | 44472-1654 


Mini-Fit, SMC™ Connectors 


Surface Mount Compatible Headers, Dual Row 


Leel.165 (4.20) 


+ C 


244 
(6.20) 


217 


(6.50) 


7. 
1 #1 Gal 


0.07 
© ((1'80) 


4 . ° eH 306 
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PCB Thickness: .063” (1.60mm) 


Cir- Dim. — Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits A B Cc Part No. 1 10 100 | PartNo. 
4 | .740(18.81) | .165(4.20) | .653 (16.60) | WM18457-ND 385 3.41 227 | 43810-0001 
1 6 | .906 (23.01) | .331 (8.40) | .819(20.80) | WM18458-ND 483 4.26 2.84 | 43810-0002 
10 | 1.237 (31.41) | .661 (16.80) | 1.150 (29.20) | WM18459-ND 6.88 6.07 4.05 | 43810-0004 
4 | .740 (18.81) | .165(4.20) | .653 (16.60) | WM18460-ND 348 3.07 2.05 | 44068-0001 
2 6 | .906 (23.01) | .331 (8.40) | .819(20.80) | WM18461-ND 4.36 3.85 257 | 44068-0002 
10 | 1.237 (31.41) | .661 (16.80) | 1.150 (29.20) | WM18462-ND 6.20 5.48 3.65 | 44068-0004 


Fig. 2 - Rece| 


ptacle 


Housing 


Fig. 3 - Vertical Header 


Cir- Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Cuit Description Part No. 1 10 100 | PartNo. 
1 4 Connector Plug w/Strain 
Relief IDT WM6981-ND 1.77 1.57 1.05 | 15-24-3030 
2 4 Receptacle Housing WM6982-ND 80  .71 47 | 15-24-4048 
3 4 Vertical Header WM6986-ND 2.05 1.82 1.21 | 15-24-4157 
Power Connection Terminals 
Max. Insulation 
Wire Diameter Digi-Key Price Each Molex 
Description Size Inch (mm) Part No. 1 10 100 | Part No. 
Female AWG 14-20 -133 (3.39) WM6983-ND 27.24 = 16 ‘| 02-08-1202 
Male AWG 14-20 -133 (3.39) WM6984-ND 27.24 16 | 02-08-1235 
Universal Crimp Tool (Molex) Wwmggg9-ND 38.36 each 63811-1000 


100 (1033) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Features: + High current (50 amp) + Fully polarized + Positive locks + Low engagement force + Wire-to-wire, 
wire-to-board. Electrical: Voltage: 600V Current: 50A max. Physical: Housing: Polyester Contact: Copper 
alloy Plating: Tin/lead over nickel Temperature: -40°C to +105°C Approvals: UL File No.: E29179, CSA File 
No.: LR19980, TUV License No.: R9751144 


hokx Waldom  Mini-Fit, Sr." Connectors 
\QY Stee. (50 Amps) 


Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Circuits} A B Plating Part No. 1 10 100 Part No. 
Mini-Fit, Sr. Receptacle Housing 
2 23.50 10.00 Tin 'WM1927-ND 1.65 1.46 98 42816-0212 
3 33.50 20.00 Tin 'WM1928-ND 1.85 1.64 1.09 42816-0312 
1 4 43.50 30.00 Tin 'WM1929-ND 2.04 1.81 1.21 42816-0412 
5 53.50 40.00 Tin 'WM1930-ND 2.23 1.98 1.32 42816-0512 
6 63.50 50.00 Tin WM1931-ND 2.45 217 1.45 42816-0612 
Mini-Fit, Sr. Plug Housing — Panel Mount 
2 31.30 10.00 Tin 'WM1932-ND 1.67 1.48 99 42818-0212 
: 3 41.30 20.00 Tin 'WM1933-ND 1.84 1.63 1.09 42818-0312 
Circuit 1 2 4 51.30 30.00 Tin WM1934-ND 2.04 1.81 1.21 42818-0412 
5 61.30 40.00 Tin WM1935-ND 2.23 1.98 1.32 42818-0512 
6 71.30 50.00 Tin WM1936-ND 2.42 2.14 1.43 42818-0612 
Mini-Fit, Sr. Header — Vertical with Metal Clip Mount, SMC 
2 23.82 10.00 Tin WM1937-ND 3.56 3.15 2.10 42819-2212 
3 33.82 20.00 Tin WM1938-ND. 4.74 4.18 2.79 42819-3212 
3 4 43.82 30.00 Tin 'WM1939-ND 5.43 4.80 3.20 42819-4212 
5 53.82 40.00 Tin 'WM1940-ND 6.15 5.43 3.62 42819-5212 
6 63.82 50.00 Tin WM1941-ND 7.26 6.41 4.28 42819-6212 
ro. Circuit 1 Mini-Fit, Sr. Header — Right Angle with Metal Clip Mount, SMC 
N 2 23.82 10.00 Tin 'WM1942-ND 4.85 4.28 2.86 42820-2212 
myo yo ym 3 33.82 20.00 Tin WM1943-ND 6.55 5.79 3.86 42820-3212 
B 4 4 43.82 30.00 Tin WM1944-ND. 7.89 6.96 4.64 42820-4212 
A 5 53.82 40.00 Tin WM1945-ND. 9.26 8.18 5.45 42820-5212 
6 63.82 50.00 Tin WM1946-ND 10.81 9.55 6.37 42820-6212 
Wire Size Dim. (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. AWG A B Plating | Part No. 1 10 100 Part No. 
Mini-Fit, Sr. Terminal — Female 
8 6.00 5.50 Tin WM1915-ND 71 63 42 42815-0031 
1 . . Gold WM1949-ND 1.17 1.04 69 42815-0032 
Tin WM1947-ND fll 63 42 42815-0011 
10:12 iss Gold _| WM1951-ND 171.04 69 42815-0012 
Mini-Fit, Sr. Terminal — Male 
8 6.00 5.50 Tin WM1916-ND 71 63 42 42817-0031 
2 : 7 Gold WM1950-ND 1.17 1.04 69 42817-0032 
Tin WM1948-ND 71 63 42 42817-0011 
102 Be, “B60 Gold _| WM1952-ND 171.04 69 42817-0012 
Crimp Tool, 8 AWG WM9960-ND. 369.09 = _ 63811-1500 
Crimp Tool, 10-12 AWG WM9962-ND. 369.09 _ = 63811-1600 
Extraction Tool WM9961-ND 72.93 = = 63813-0400 
i T™ Dimensions 
7.50 Pitch Sabre™ Connectors Ee aa ae Seance 
Features and Benefits: + Patented new integral Terminal Position Assurance (TPA) on mated male and female terminal Fig. | cuits A B Part No. i 10 100 | Part No. 
+ Virtually eliminates terminal backout + Wire-to-wire and wire-to-board connector system » Polarized housing assures Single Row Receptacle 
proper mating + Terminals are fully isolated in housing * Positive latch reduces accidental disengagement from plug 2 -623 (15.82) -295 (7.49) WM18463-ND_ 93 82 55 | 44441-2002 
Electrical Specifications: + Voltage: 1000V + Current: 18A + Contact Resistance: 10mQ max. * Dielectric Withstanding 3 .918 (23.32) -590 (14.99) WM18464-ND. 1.08 96 64 | 44441-2003 
Voltage: 5000V AC, 1 minute * Insulation Resistance: 1000 mQ min. Mechanical: + Contact Insertion Force: 2 Ib. max. 1 4 1.213 (30.81) -885 (22.48) WM18465-ND. 1.23 1.09 73 | 44441-2004 
+ Contact Retention to Housing: 20 Ib. min. * Wire Pull-Out Force: 20 Ib. min. + Mating Force: 3 Ib. max. » Unmating 5 1.508 (38.30) 1.180 (29.97) WM18466-ND. 1.44 1.28 85 44441-2005 
Force: 1 |b. min. +» Normal Force: 3 lb. nominal + Durability: 25 cycles Physical: + Housing: Nylon, 94V-0 6 1.803 (45.80) 1.475 (37.47) WM18467-ND 1.63 1.44 96 | 44441-2006 
+ Temperature: -40°C to +75°C + Approvals: UL File No.: £29179 and Ul1950; CSA File No.: LR19980 Single Row Plug 
2 -745 (18.92) .295 (7.49) WM18468-ND 93 82 55 | 43680-2002 
Fig. 1 — Receptacle Fig. 2 — Wire-to-Wire Plug 3 1.040 (26.42) -590 (14.99) WM18469-ND_ 1.09 96 .64 | 43680-2003 
454 2 4 1.335 (33.91) -885 (22.48) WM18470-ND 1.24 1.10 74 | 43680-2004 
(11.53) 5 1.630 (41.40) 1.180 (29.97) W118471-ND. 144 1.28 .85 | 43680-2005 
6 1.925 (48.90) 1.475 (37.47) WM18472-ND 162 1.44 96 | 43680-2006 
Vertical Header, SMC — Without Board Lock 
2 -830 (21.08) .295 (7.49) WM18473-ND 1.81 1.60 1.07 | 43160-0102 
3 1.125 (28.58) -590 (14.99) WM18474-ND. 249 2.20 1.47 | 43160-0103 
3 4 1.420 (36.07) -885 (22.48) WM18475-ND. 2.61 231 1.54 | 43160-0104 
5 1.715 (43.56) 1.180 (29.97) WM18476-ND. 3.02 267 1.78 | 43160-0105 
6 2.010 (51.05) 1.475 (37.47) WM18477-ND 3.41 3.01 2.01 43160-0106 
Vertical Header, SMC — With Board Lock 
2 -830 (21.08) .295 (7.49) WM18478-ND 2.01 1.78 1.19 | 43160-2102 
3 1.125 (28.58) -590 (14.99) WM18479-ND 243 215 1.43 | 43160-2103 
3 4 1.420 (36.07) -885 (22.48) WM18480-ND. 294 260 1.73 | 43160-2104 
5 1.715 (43.56) 1.180 (29.97) WM18481-ND. 3.37 2.98 1.99 | 43160-2105 
6 2.010 (51.05) 1.475 (37.47) WM18482-ND 3.75 3.32 221 43160-2106 
Right Angle Header, SMC — Without Board Lock 
ae eel 2 B30 (21.08) 295 (7.49) WM18483-ND 200 (77 1.18 | 43160-1102 
(Optional) |; 3 1.125 (28.58) -590 (14.99) WM18484-ND. 243 215 1.43 | 43160-1103 
4 4 1.420 (36.07) -885 (22.48) WWM18485-ND. 285 252 1.68 | 43160-1104 
5 1.715 (43.56) 1.180 (29.97) WM18486-ND. 3.29 290 1.94 | 43160-1105 
oT aaae) 6 | 2010(51.05) | 1.475(37.47)_| _WNM18487-ND 372 3.29 2.19 | 43160-1106 
5 E = ; 7 Right Angle Header, SMC — With Board Lock 
TWOOOOUL TWOOOOUL 2 830 (21.08) 295 (7.49) WM18488-ND 227 201 1.34 | 43160-3102 
—— <= oy 3 1.125 (28.58) -590 (14.99) WM18489-ND 272 240 1.60 | 43160-3103 
4 4 1.420 (36.07) -885 (22.48) WM18490-ND. 318 281 1.88 | 43160-3104 
.002" (.062mm) PCB thickness on headers with board lock | .002” (.062mm) PCB thickness on headers with board lock 5 1.715 (43.56) | 1.180 (29.97) | WM18491-ND 3.59 3.17 212 | 43160-3105 
6 2.010 (51.05) 1.475 (37.47) WM18492-ND 4.08 3.60 240 | 43160-3106 
Digi-Key Price Molex 
Description Part No. Each Part No. 
Too | Ss Qrimp Tool for Power Connectors - Female Wv9907-ND 169.06 63811-0400 
Qrimp Tool for Power Connectors - Male WM19908-ND_ 193.20 63811-0600 
Extraction Tool - Female Wwv19909-ND_ 25.55 63813-0500 
Extraction Tool - Male W9910-ND 177.42 63813-0800 


Firewire 1394 I/O Connectors 


Fig. 1 
Right Angle 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Fig. 2 
Right Angle 


Wire | Max. Insul. Headers are offered in high temperature plastic for true SMT processing. Full metal shielding | Flat Header Upright Header 
Size | Diameter | Digi-Key Price Each Molex design supports ESD protection. Rugged gold plated leaf contacts withstands up to 1500 cycles. 
Desc. | (AWG) | Inch(mm) | Part No. 1 10 100 Part No. Fale ; 
Female | 14.18 | 130 (3.30) | WM18493-ND 15.14.09] 43376-0001 Fig a ae : Panigr oe Foal Bee 
Male 7 ‘ WM18495-ND AB_ 17: Palit 43178-1002 - - - 
Female | 44.18 | 180 (457) | WMI8494.ND 15.14.09 | 43375-1001 1 BONO 9.15 8.08 539 | 53462-0611 
Male L 7 WM18496-ND 1B at? AW 43178-2002 2 WM17301-ND 9.15 8.08 5.39 53460-0611 
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oN 
golex Waldom =Power Connectors 
.062” Diameter Connectors 


Plug Receptacle Cable Connector Designer Kit 

WM9800-ND — Contains all parts needed to assemble male and female 
connectors from single-circuit to 36-circuit designs (250V and up to 5A/circuit); 
totals 56 connectors. All have pin terminal size .062" dia. with crimping tool, pin 


@ 


+ UL File Number E-29179; CSA File Number LR-19980 + Up to 5 amperes per circuit* +» 250 Volt rating* 


+ Friction lock + Standard color is natural (* Ratings based on fully loaded housings.) LoTR ECHO MICAS ows ves aededeesinasints dein sinsin sine senye $36.77 
Grid Patterns Grid. | Cire. Max. Dimensions (Inch) Digi-Key Pricing Molex 
Conta ‘a Space| (a) | Type |Amp V.| A BC  D__ F | PartNo. 1 10 100 | PartNo. 

P ¥ .062” Diameter Connector Housings — with Detent Only, Free Hanging 

4 Plug 5 250) — — .750 — —J]WN1201-ND 26 215 15.34] 03-06-2011 

Receptacle] 5 250| — — .780  — 183 | WM1200-ND 28 2.28 16.30 | 03-06-1011 

5 Plug 5 250| 609 .318 .780 .300 .440 | WM1220-ND .28 232 16.56 | 03-06-2023 

Receptacle] 5 250| 505.265 810.192 340 | WM1230-ND 362.94 20.99 | 03-06-1023 

3 Plug 5 250| .754 .318 .750 .300 .590 | WM1221-ND 42 3.42 24.46 | 03-06-2032 

Receptacle] 5 250| 650.265.780.192 484 | WM1231-ND 43 3.56 25.41 | 03-06-1032 

4 Plug 5 250| 865 .312 .750 .295 .730 | WM1222ND 54 4.49 32.04 | 03-06-2042 

Receptacle| 5 250| .785 .260 780.192 _.630 | WM1232-ND__.54_ 4.49 32.04 | 03-06-1042 

4(b) Plug 5 250| 615 .465 .750 442 .442 | WM1223-ND 54 4.49 92.04 | 03-06-2044 

Receptacle] 5 250| 506.400.750.339 339 | WM1233-ND 544.49 32.04 | 03-06-1044 

145"), Plug 5 250|1.044 .318 .750 310 .890 | WM1224-ND 55 4.52 92.25 | 03-06-2055 

Receptacle] 5 250| 940 .265 780.192 _.775 | WM1234-ND__.67_5.50_39.30 | 03-06-1056 

é Plug 5 250] 615 .607 .750 .600 .450 | WM1225-ND 68 5.61 40.04 | 03-06-2061 

Receptacle] 5 250| 552 505.780.494.344 | WM1235-ND 68 _5.61 40.04 | 03-06-1062 

5 Plug 5 250| .752 615 .750 590 .590 | WM1226-ND 69 5.72 40.84 | 03-06-2092 

a = Receptacle] 5 250| 650 552.780.494.489 | WM1236-ND 69 _ 5.72 40.84 | 03-06-1092 

.062” Terminals i 12 | Pug 5 250| 903 .614 .750 590 .740 | WM1227-ND .71 5.82 41.58 | 03-06-2122 

on 7 - ee SOL menaS Male Receptacle] 5 250| 795.563.780.494 _.634 | WM1237-ND__.71_5.82_41.58 | 03-06-1122 

se with .062" housings. Temperature Range: -40°C to “on Come cation CT. Piug 5 250|1.042 614.750 .590 .880 | WM1228-ND 84 6.88 49.16 | 03-06-2152 

105°C + .008" stock 70/30 brass. High Volt. Test: With- : 15 | Receptacle| 5 250| 934 563.780 487.776 | WM1238-ND 84 6.88 49.16 | 03-06-1152 

stands 1500 volts RMS for 60 seconds. Current Rating: Crimp Area Crimp Area Female 24 | Plug 5 250|1.182 765.750 .740 1.040 | WM1229-ND 1.97 16.24 115.99 | 03-06-2242 


Amperage rating 5 amps. Storage Temp. Range: -40°C to Footer CGN] > 6! 


125°C. Plating: 200-3001 Hot-Tin Dip tin plating. .062” Diameter Connector Housings - with Mounting Ears & Detent, Panel Mount 


082 ee 2 Plug 5 250] 609 318 .780 .300 .440 | WM1203-ND .35 2.89 20.64 | 03-06-2024 
Wire | Insulation | Digi-Key Pricing Molex Receptacle] 5 250] .505 .265 810 .192 .340 | WM1202-ND 35 2.89 20.64 | 03-06-1022 
Description Size_| Dia. (Inch) | Part No. 10 100 500 Part No. 3 Plug 5 250| .754 318 .750 .300 .590 | WM1205-ND 42 3.42 24.46 | 03-06-2033 
Male, Crimp Type 18-24 | .060/.120 | WM1000-ND 73. «5.85 24.38 | 02-06-2103 Receptacle] 5 250| 650 .265 780 .192 .484 | WM1204ND 43 3.56 25.41 | 03-06-1038 
Female, Gimp Type 18-24 | .060/.120 | WM1001-ND 76.17 25.70 _|_ 02-06-1103 4 Plug 5 250] 865 .312 .750 .295 .730 | WM1207-ND .54 4.49 32.04 | 03-06-2041 
Male, Crimp Type 24-30 | .040/.090 | WM1002-ND 73 5.85 24.38 | 02-06-2132 Receptacle} 5 250] .785 .260 .780 .192 .630 | WM1206-ND 56 4.62 32.99 | 03-06-1041 
Female, imp Type _ 24-30 | .040/.090 | WM1003-ND_ 735.85 24.38 | 02-06-1132 Plug | 5 250] 615.465 750 442.442 | WMI1209.ND 54 4.49 92.04 | 03-06-2043 
Male, POB Solder-Tail — _ WM1004-ND 1.46 «11.70 + 48.76 ‘| 02-06-8103 4 (b) 
Female, PCE Solder Tal = fs NHOGNO 146 1170 4a76 | 02067103 Receptacle] 5 250| 506 .400 .750 .339 .339 | WM1208-ND 54 4.49 32.04 | 03-06-1043 
Male, Crimp Type 78-24 | 060/120 | WM1006-ND* 540 43.19 179.94 | 02-06-6103 145"| 5 Pug | 5 250/1.044 318 .750 310 .890 | WM1240-ND 67 5.50 39.30 | 03-06-2054 
Male, Crimp Type 24-30 | (040/090 | WM1007-ND* 540 4319 17994 | 02-06-6135 Receptacle] 5 250| 940 .265 .780 192 .775 | WM1241-ND 67 5.50 39.30 | 03-06-1055 
Female, Crimp Type 18-24 | .060/.120 | WM1008-ND* 5.40 43.19 179.94 | 02-06-5103 6 Plug 5 250) 615 .607 .750 .600 .450 | WMI211-ND  .68 5.61 40.04 | 03-06-2062 
Female, Crimp Type 24-30 | .040/.090 | WM1009-ND* 540 43.19 179.94 _| 02-06-5135 Receptacle] 5 250| 552 505 .780 .494 344 | WM1210-ND_ 68 5.61 40.04 | 03-06-1061 
Male, POB WM1010-ND* 6.65 53.23 221.80 | 02-06-6122 p Pug | 5 250] .752 615 .750 590 .590 | WM1213-ND 69 5.72 40.84 | 03-06-2091 
Female, POB WM1011-ND* 6.65 53.23 221.80_| 02-06-7104 Receptacle] 5 250| 650 552.780 .494 489 | WM1212-ND 69 5.72 40.84 | 03-06-1091 
Hand Tool (Waldom) WM9900-ND 13.22 each W-HT-1921 12 Plug 5 250| .903 614 .750 .590 .740 | WW1215-ND .71 5.82 41.58 | 03-06-2121 
are alison. Here Feapopentt beanie Receptacle] 5 250| .795 563 .780 .494 634. | WM1214-ND__.71_ 5.82 41.58 | 03-06-1121 
oauction [ool lOlex) | E eacl ta ia 
Production Tool (WMolex) wwg922.ND 480.35 exch 41-01-0008 15 | Pug | 5 250/1.042 614 750 .590 .880 | WM1217-ND 84 6.88 49.16 | 03-06-2151 
Extraction Tool (Molex) WM9929-ND 18.17 each 11-03-0002 og | Plug | 5 250]1.182 .765 750.740 1.040 | WM1219-ND 1.97 16.24 115.99 | 03-06-2241 
Receptacle] 5 250/1.079 .715 .750 .634 .918 | WM1218-ND 1.91 15.70 112.18 | 03-06-1241 


* 15y Select Gold Finish 


(a) Bectrical ratings are per circuit. (b) 4 circuits in square grid pattern. 


Grid Pattern 


” 
-084” Power Connectors = 5 
Features: + Intermateable, intermountable, and interchangeable with industry standard versions + Cross tested to assure industry 27 Lod sai Fees r 
compatibility + UL recognized, CSA certified + Up to 13.5 amperes per circuit (30°C rise)* + 600 Volt rating* + Positive locks nh D oO 
+ Fully isolated contacts * Circuit |.D. grooves to reduce assembly errors + Anti-stress positioning tabs to reduce breakage | 
2 3 4 6 9 12 
7 7 . Amperes/ | Voltage 
Fig. 1 - Plug ad | Head: Circuit Rating Panel Cutout Dimension (Inch) Digi-Key Pricing Molex 
erticalmeader Pos. | Des. (Max.)* | (Max.)*| A Becta E FE G_| PartNo. 110 100 500 _| PartNo. 
Fig. 1 - Plug 
2 Plug 13.5 600 -300 -550 WM1242-ND .54 4.75 31.70 126.78 | 50-84-1020 
3 Plug 13.5 600 -300 800 WM1244-ND .55 4.87 32.44 129.74 | 50-84-1030 
4 Plug 13.5 600 -300 1.050 WM1246-ND .58 5.15 34.32 137.27 | 50-84-1040 
6 Plug 11.0 600 -800 550 WM1248-ND .68 6.01 40.04 160.17 | 50-84-1060 
9 Plug 11.0 600 -800 800 WM1250-ND .80 7.03 46.85 187.41 | 50-84-1090 
12 Plug = 600 -800 1.050 WM1252-ND 1.32 11.64 77.59 310.37 | 50-84-1120 
15 Plug = 600 -800 1.300 WM1254-ND 1.38 12.15 81.01 324.04 | 50-84-1150 
Fig. 2 - Cap 
2 Cap 13.5 600 -300 550 340 = .095 250 530 .565 | WM1243-ND .61 5.37 35.83 143.31 | 50-84-2020 
3 Cap 13.5 600 -300 800 340.095 250 530  .815 | WM1245-ND .60 5.26 35.09 140.34 | 50-84-2030 
4 Cap 13.5 600 -300 1.050 340.095 250 530 1.065 | WM1247-ND .99 8.71 58.06 232.25 | 50-84-2040 
6 Cap 11.0 600 -800 550 340.275 250 1.030 .565 | WM1249-ND 1.09 9.62 64.16 256.63 | 50-84-2060 
9 Cap 11.0 600 -800 800 480  .275 250 1.030 .815 | WM1251-ND .89 7.82 52.15 208.61 | 50-84-2090 
12 Cap = 600 -800 1.050 480  .275 -350 1.030 1.065 ) WM1253-ND 1.51 13.34 88.96 355.84 | 50-84-2120 
15 Cap = 600 -800 1.300 480.275 -350 1.030 1.315 | WM1255-ND 1.61 14.20 94.69 378.74 | 50-84-2150 
Fig. 3 - Vertical Header 
Cap Panel Cutout 2 Male = = 300 550 WM1256-ND .94 8.28 55.23 220.90 | 10-84-4020 
Hi-G 2 Female — a -300 -550 WM1263-ND___.81_ 7.12 47.49 189.95 | 10-84-4022 
175 1 3 Male — — -300 -800 WM1257-ND 1.07 9.42 62.78 251.11 | 10-84-4030 
3 Female = = -300 800 WM1264-ND 1.03 9.08 60.53 242.10 | 10-84-4032 
110 . 4 Male _— _ -300 1.050 WM1258-ND 1.26 11.13 74.17 296.69 | 10-84-4040 
“ayer Gk 4 Female _ = -300 1.050 WM1265-ND 1.22 10.78 71.87 287.47 | 10-84-4042 
TS 6 Male _ — -800 -550 WM1259-ND 1.65 14.58 97.18 388.70 | 10-84-4060 
Optional AL le 6 | Female = — | 800.550 WM1266-ND_1.71_ 15.11 100.73 402.91 | 10-84-4062 
Polarizing Max Panel 9 | Male = =~ | .800 800 WM1260-ND 2.10 18.52 123.49 493.96 | 10-84-4090 
Key -100 Thickness: .090 9 Female = = 800 _.800 WM1267-ND_ 2.42 21.37 142.47 569.86 | 10-84-4092 
; i, 12 Male = = -800 1.050 WM1261-ND 2.49 21.94 146.28 585.12 | 10-84-4120 
4 - Circuit #1 location when using polarizing key 12 Female = = 800 1.050 WM1268-ND_3.07 27.07 180.44 721.75 | 10-84-4122 
option with 2, 3, and 4 circuit housing. 15 | Male = = 800 1.300 WM1262-ND 3.08 27.16 181.08 724.30 | 10-84-4150 
® - Circuit #1 location when using polarizing key 15 Female = = 800 1.300 WM1269-ND 3.35 29.59 197.29 789.17 | 10-84-4152 


pwn G52: 1 Zand. 15 elreull housing: * Ratings are per circuit, based on fully loaded housings. 


tt Cap housing should be installed into panel in the same direction as the panel cutout is punched. 


2, 3, & 4 Position 6, 9,12, & 15 


Vertical Header Position Header 


4 PP i Wire Size | Insulation 
iG. on Assemblies -084” Terminals AWG | Dia. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex 
ayout Dim. Split Pin (Male) Socket (Female) Description Tin Plated | Min. Max. | Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. 


Male Crimp 14-20 .060 .130 | WM1270-ND .97 7.79 32.46 51.94 | 02-08-2004 


Female Crimp 14-20. |.060 .130 | WM1271-ND 997.95 33.13 _ 53.00 | 02-08-1002 
@ .070 -790 -760 Hand Tool 14-20 =_ — | WMg9925-ND 169.72 each 63811-3500 


Se SN Extraction Tool 14-20 a — | wWMg9921-ND 54.51 each 11-01-0168 


More Product Available Online: www.digikey.com 
102 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


LN 
rhole Waldom Power Connectors _ cable connector Designer Kits 


WM9801-ND — Contains same as WM9800-ND but covers from single to 15-circuit designs (250V 
and up to 12A/circuit. 45 complete connectors with .093" (2.36mm) dia. pin size. Crimping tool, pin 


3 H 
.093 Diameter Connectors terminal ejector and case included ............. 00. ccc eee eee eee eee $32.17 
Grid | Circ. Max. Dimensions (Inch) Digi-Key Pricing Molex 
* UL File Number E-29179; CSA Space| (a) Type | AmpsVolts A B Cc D F | Part No. 1 10 100 | Part No. 
‘ * Receptacle Header > 5 > 
File Number LR-19980. .093” Diameter Connector Housings — With Detent Only, Free Hanging 
+Up to 12 amperes per circuit 1 Plug 12 5000 — — 2.250 437 — |WM1301-ND 42 3.72 24.83 | 03-09-2014 
(ratings based on fully loaded Receptacle! 12 5000 | — — 1.859 312 — |WM1300-ND 42 374 24.94 /03-09-1014 
housings). ,| Pug | 12 2507 — — 1.000 358 — |WM1303ND 23 2.02 13.46 |03-09-2011 
Receptacle, 12 250 —  — _ 1.000 .234 — |WM1302-ND 23 2.02 13.46 | 03-09-1011 


+250 Volt rating for 03-09 series; Plug | 12 250] .933 .375 970 .340 .770|WM1325-ND 43 378 25,20 |03-09-2032 


600 Volt rating for 19-09 series 3 receptacle 12 250] 840 312 1.015 236 670 |WM1332-ND 45 3.96 26.37 {03-09-1032 
« Friction lock for 03-09 series: 4 | Plug | 12 250] 1.131 .375 1.000 338 971 |WMi326-ND 47 4.18 27.88 | 03-09-2042 
Positive lock for 19-09 series Receptacle! 12 250 | 1.038 .312 1.000 .236 .868 |WM1333-ND 48 4.23 28.22 |03-09-1042 
ioe] ajq|_ PU9 | 12 250] 555.695 1.024 596 538 |WMTSZ7-ND 70 6.15 41.02 03-09-2049 
rasta Receptacle! 12 250 | .500 .600 1.000 434 .434 |WM1334-ND 67 5.95 39.65 |03-09-1049 
gi@)|_ Pus | 12 250] —  — 969 350 1.170|WMISIE-ND 76 669 44.60 [03-09-2057 
Receptacle! 12 250] — — 1.000 .240 1.070|WM1314-ND .73 6.43 42.85 |03-09-1057 
: wees 6 | Pua | 9 250) 750 .695 1.000 .733 .536 WMIS28-ND 63 555 37.02 |03-09-2062 
Tab tees Bis Receptacle] 9 250 | .718 .600 1.015 .632 .434 |WM1335-ND 63 5.55 37.02 |03-09-1064 
g@|_ Pua | 9 250] 967 660 .970 730 770 /WMIS29ND 75 658 48.86 03-09-2062 
D500 Receptacle) 9 250 | .828 .725 1.015 .625 .666 |WM1336-ND 80 7.04 46.91 [03-09-1094 
Panel Cutout cg, 2000 12| Pug [75 250 | 1.185 .760 1.000 .737 70 |WMIG30-ND 88 7.78 51.86 [03-09-2121 
06% 5-468" Gite Receptacle 7.5 250 | 1.050 .655 1.015 .633 .871 |WM1337-ND 82 7.26 48.42 [03-09-1126 
-198” x 198” Grid 2 | Pug | 12 600) — — 1.031 .359 .656 /WM1401-ND 57 5.04 33.58 /03-09-2028 
; oage|___Peveptaclel 12 600 | — — 1.063.265 531 |WMi400-ND_ 544.81 32.04 [03-09-1028 
Grid Patterns A ao), Pus | 9 600] — — 1081 359 1.156 ]WMI1405-ND 69612 40:78 [03-09-2048 
A ro) Receptacle) 9 600) — — 1.063 .265 1.032/WM1404-ND 67 5.95 39.65 |03-09-1047 
Z\ oO (e) .093” Diameter Connector Housings — 

L\ O oO OO With Mounting Ears & Detent, Panel Mount 
q Oo Q| jOO >| Plug | 12 250] 800 375 1.000 362 639 /WMI924.ND 33 294 19.61 03-09-2022 
© fe) O} [OO Receptacle! 12 250 | .725 312 1.030 .250 .536 |WM1331-ND 36 3.16 21.07 [03-09-1022 
1 2 . a 5 6 3 | Puo [12 250) 933 375 970 .340 770 |WMI307-ND 49 430 2865 [03-09-2031 


Receptaciel 12 250 | 840 312 1.015 .236 .670 |WM1338-ND 47 4.12 27.48 [03-09-1081 
Pug | 12 250 | 1131 .375 .969 .338 971 |WM1309-ND 50 4.41 29.29 03-09-2041 
Receptaclel 12 250 | 1.038 .312 1.000 .236 .868 |WM1308-ND 48 4.23 28.22 [03-09-1041 

(Contacts sold separately) Plug |12 250] .555 695 969 538 .538|WMI311-ND 69 612 40.78 |03-09-2040 
.198"|""' [Receptacle] 12 250 | .500 .600 1.000 434 .434 |WM1310-ND__.67_5.95 39.65 | 03-09-1040 


” . Plug | 9 250] .750 .695 969 .733 .536|WMI317-ND 66 5.78 38.53 | 03-09-2061 
d m 6 
093 Ter inals Receptacle! 9 250 | .718 .600 1.015 .632 .434 |WMISI6-ND 665.78 38.53 | 03-09-1061 
* Use with .093" housing gie)|_ Pug | 9 250} 937.660 970.730 .770 |WMIT319-ND 76 6.75 45.00 | 03-09-2091 


* Temperature Range: 40°C to 105°C + .010" stock 70/30 brass 
+ High Voltage Test: Withstands 1500 volts RMS for 60 seconds min. applied between 


Receptacle) 9 250 | .828 .725 1.015 625 .666 |WM1318-ND 76 6.75 45.00 | 03-09-1091 
Plug |7.5 250] 1.155 .760 .969 .737 .975 |WM1321-ND- .81 7.15 47.65 | 03-09-2122 


adjacent terminals ? lrecentacle|7.5 250 | 1.050 .685 1.015 .633 871 WMI320-ND 82 7.26 48.42 |03-09-1125 

+ Current Rating: Amperage rating up to 12 amps on some sizes 15 |Receptacle| 7.5 250 | 1.240 .655 1.015 .632 1.066|WM1322-ND 1.10 9.71 64.74 | 03-09-1154 

+ Storage Temperature Range: -40°C to 125°C o15'| 2x0) PUG | 12 250] 800 975.968.352.639 JWMIS05ND 38 332 22.16 [03-09-2021 

+ Plating: 200-300u Inch Hot-Tin Dip tin plating Receptacle! 12 250 | 725 312 1.000 .250 .536 |WM1304-ND 36 3.16 21.07 [03-09-1027 

3 | Pug | 11 600] 1.022 .365 1.100 .350 .862 )WM1501-ND 76 6.69 44.60 | 19-09-2081 

; Receptacle! 11 600 | 920 .310 1.140 .250 .760 |WM1776-ND .76 6.24 44.60 | 19-09-1030 

093 Mare Crimp 093 Male Solder Tail 4 [Receptacle 9 600 | 1.168 311 1.140 .250 .760|WM1502ND 80 7.08 47.20 | 19-09-1043 

6 ao Wale © + ‘ g | Pug | 9 600] 1.048 .658 1.100 .640 .886 |WW1505-ND 87 7.65 51.01 | 19-09-2061 

a eid + SS Tail .250"| [Receptacle 9 600 | 946 .608 1.140 .540 .790 |WM1504-ND 87 7.65 51.01 | 19-09-1061 

g | Pug | 8 600 | 1.048 .910 1.100 .890 .890 |WW1507-ND 1.16 10.26 68.37 | 19-09-2001 

120 Female Receptacle! 8 600 | 948 .850 1.140 .790 .790 |WM1506-ND 1.16 10.22 68.13 | 19-09-1091 

eu Female rreaeaiee y2| Plug | 6 600] 1.900 .910 1.100 .890 1.140|WM1509-ND 1.23 10.84 72.29 | 19-09-2122 

6 .e) = Receptacle) 6 600 | 1.094 .850 1.140 .790 1.034/WM1508-ND 1.74 15.34 102.26 | 19-09-1121 

* 45| Plug | 6 600 | 1.552 910 1.100 .890 1.388|WM1511-ND 221 19.49 129.96 | 19-09-2153 

Receptacle 6 600 | 1.422 .850 1.140 .790 1.282|WM1510-ND 2.20 19.43 129.56 | 19-09-1151 

; | Pug ] 12 600] 485 343° 320 320 320 /WMI601-ND 38 3.39 22.58 | 19-09-2018 

- Insulation DIG Key, Enclng Leeks Receptacle 12 600 | — — — 300 .400 |WM1600-ND- 38 3.39 22.58 | 19-09-1019 

Description Dias (nen) [Maru iser 10 S58 S00 04 [PartNo Plug |12 600| 800 .365 635 320 580 |WM1603-ND 56 492 3278 | 19-09-2028 

; YUEN ON 79 6.30 26.24 /02-09-2103  Ireceptaciel 12 600| — — — 300 560 |WMi602ND 56 492 3278 |19-09-1029 

Mele Crimp Type aaeatinael| EMCI SAL = eet 2028 Ee eIO} Pug | 11 600 | 1.022 365 862 320 .848|WMI605-ND 53 464 30.93 ]19-09-2038 

WM1100TR-ND¢ 210.70/7,000 3 

Receptacle! 11 600| — —  — 300 .830 |WM1604-ND 54 4.81 32.04 | 19-09-1039 

WMIIOT-ND 78 6.20 25.84 |02-09-1104 Plug | 9 600 | 1.270 365 1.109 .321 1.110/WM1607-ND 63 5.55 37.00 |19-09-2048 

Fendi. Crimp Type 065/160 Tee “aap Oe ote, | Oe te toe 260"| * IReceptacte 9 600| — — — 300 1,090|WMI1606-ND- 64 561 97.39 | 19-09-1049 

: MM UOUUE ND varealvee g | Pug | 9 600] 1.048 .658 .888 604 .850 |WM1609-ND 70 6.21 41.39 | 19-09-2068 

Male, Crimp Type .060/.120) WMI1102-ND 81 6.52 27.16 |02-09-2118 Receptacle! 9 600/ — — — 560 830 \WMI608-ND 68 6.04 40.28 | 19-09-1069 

Female, Gimp Type -060/.120 NTTCS 78 6.20 25.84 |02-09-1119 g | Pug | 8 600 | 1.048 .909 .883 868 .850 |WMIG1I-ND 78 692 46.11 |19-09-2008 

Male, Solder-Tail = WM1104-ND 80 14.37 59.89 | 02-09-2133 Receptacle 8 600| — — — _ .560 .830 |WMI610-ND» .79 6.95 46.35 | 19-09-1099 

Female, Solder-Tail —__| WM1105-ND 80 14.41 60.03 | 02-09-1134 jo| Pug | 7 600] 1100 .910 1.140 .668 1.112/WMI613-ND 1.04 9.19 61.27 | 19-09-2128 

Male, Crimp Type 060/.120| WM1106-ND* 75.33 313.89 | 02-09-6123 Receptacle! 7 600| — — — _  .830 .900 |WM1G12-ND 88 7.77 51.81 | 19-09-1129 

Female, Gimp Type .060/.120] Wit 107-ND* 75.33 313.89 | 02-09-5142 15| Plug | 6 600] 1.552 .910 1.392 .868 1.380/WMI615-ND 1.23 10.89 7261 |19-09-2158 

Male, Crimp Type .030/.060 |. WVI1108-ND* 85.16 354.84 | 02-09-6145 Receptacle) 6 600 — — — __ 868 1.380|WM1614-ND> 1.23 10.82 72.11 | 19-09-1159 
Female, Gimp Type .030/.060 | WM1109-ND* 85.16 354.84 | 02-09-5147 .093” Diameter Shrouded Male Pin Header 

Male, Solder-Tail 'WM1110-ND* 104.97 437.39 | 02-09-6132 3 | Header 5 250] .770 330 — — — |WNM1625-ND 2.10 18.52 123.49 | 10-18-1032 

Female, Solder-Tail WM1111-ND* 112.45 468.53 | 02-09-5132 4 | Header | 5 250] 970 330 — — — |WM1626-ND 239 21.12 140.80] 10-18-1041 

Hand Tool (Weldom) Wws903-ND 13.22 each WHT-1919 198] 6 | Header | 5 250| 740 540 — — — |WM1627-ND 254 22.40 149.33 | 10-18-1061 

(14-22 AWG) (Molex) WwMi9923-ND 480.33 each 41-01-0084 9 | Header | 5 250) 770 .730 — — — |WM1628-ND 3.26 28.77 191.83] 10-18-1090 

Universal Crimp Tool (Molex) WM9999-ND 38.36 each 63811-1000 12| Header | 5 250] .980 740 — — — |WM1629-ND 4.76 41.96 279.74] 10-18-1120 

Production Tool + These Receptacles do not have mounting ears. 

(24-30 AWG) (Molex) WW19967-ND NEW! 207.87 each 63811-3400 (a) Bectrical ratings are per circuit. with 1/32” (.79mm) insulation. (d) Has positive lock rather than detent 
Extraction Tool (Molex) ‘WM9930-ND 18.17 each 11-03-0006 (b) Center spacing .248” (6.30mm) will WM1400-WM1405 housing have lock. 

accommodate: 14, 16,and 18 AWG positive locking rather than detent (e) Mounting ears are molded flush 

* 15y Select Gold Finish. +CT=Cut Tape. +TR = Tape and Reel. with 1/32” (.79mm) insulation — 16 lock. with back edge of wire end. Not 

with 18 AWG (double crimp), each (c) 4 circuits in square grid pattern. centered on side. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 103 
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Mini-Universal MATE-N-LOK®: Features: « Compact + Contacts are fully 
protected in the housings. Both pins and sockets can be used on the power 
supply wiring + Fully polarized to provide proper plug-to-cap mating in- 
corporating a positive locking mechanism to prevent accidental disengagement 
of mated connectors. Also facilitates panel mounting » Contacts accept wire size 
range 30-16AWG * .163” (4.14mm) centerline spacing + Recognized under the 
component program of UL, Inc File No. E28476 = Certified by Canadian 
Standards Association Fle No. LR 38721 + Passed test by VDE under their 
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Mini-Universal MATE-N-LOK® and 


Registration Number 3476/Continuous Surveillance. Performance Char- 
acteristics: + Dielectric Withstanding Voltage: 1.5KVAC between adjacent circuits 
* Insulation Resistance: 1000 megohms min. between adjacent circuits + Voltage 
Rating: 600V AC or DC * Contact Retention: 8lb. min. per contact * Durability: 20 
cycles, mating and unmating 


Mini-Universal MATE-N-LOK2®: Features: + Pins and sockets can be 

intermixed in the same housing although they cannot be intermixed with 

-933 (23.70) 
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MATE-N-LOK2® Connectors 


standard Mini Universal Mate-N-Lok® housings + Contacts accept wire size 
range 30-16AWG * .163” (4.14mm) centerline spacing * Recognized under the 
component program of UL Inc File No. £28476 Performance Characteristics: + Di- 
electric Withstanding Voltage: 1500V AC or DC between adjacent circuits at sea 
level + Insulation Resistance: 100 megohms minimum between adjacent circuits 
+ Voltage Rating: 600V AC or DC + Contact Retention: 20Ib. min. per contact + Dur- 
ability: 25 cycles, mating and unmating + Qurrent Rating: Up to 10.5 amps per 
circuit: 2 position 
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Mini-Universal MATE-N-LOK® Connectors Mini-Universal MATE-N-LOK2° Connectors 
No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Circuits Description Inch (mm) Part No. 1 100 Part No. Fig. | Circuits Description Inch (mm) Part No. ul 100 Part No. 
.163 (4.14mm) Centerline Housing, UL94V-0 White Nylon .163 (4.14mm) Centerline Housing - Free Hanging, UL94V-0 White Nylon 
2 386 (9.80) | A25587-ND 4 28 | 172165-1 2 oe iline = poucege 3 Sy ||) eaee4 
1 Plug In-Line : . : : 5 ep, In-Line ‘A25655-ND_ 1.10 74 794185-1 
3 -551 (14.00) A25588-ND 45 31 172166-1 4 Plug, In-Line _ A25656-ND 54 37 794186-1 
alia: ap In-Line .386 (9.80) A25652-ND 42 29 | 1722831 Gp, In-Line Ree eAND) a Bec SE aI 
M ‘ Plug, Dual Row ‘A25658-ND 61 42 794188-1 
3 551 (14.00) ‘A25653-ND AT 82 172234-1 : 4 Cap, Dual Row 571 (14.50) (BEseOND) py i Jo4te9-1 
1B 2 Cap In-Line -386 (9.80) A25697-ND 37 25 172157-1 6 Plug, Dual Row 736 (18.70) A25660-ND 55 38 794190-1 
3 551 (14.00) ‘A25698-ND AT 32 172158-1 Cap, Dual Row : : A25661-ND 1.03 69 794191-1 
Fi z Plug, Dual Row ‘A25662-ND 96 65 794192-1 
4 Flug Dual Row / 396 (0.80) |eeeeoaane ay coal een 2 Cap, Dud Row | 899(22.24) | 95705-ND 119 80 | 794198-1 
2 Cep Dual Row ‘A25572-ND 54 37 172159-1 = Fig, Dua ow | 49592897 7425663-ND 1.00 er 704196-1 
6 Plug Dual Row 551 (14.00) A25573-ND 56 38 172168-1 Cap, Dual Row ; E ‘A25708-ND. 1.30 88 794197-1 
Cap Dual Row A25574-ND 57 39 172160-1 12 Plug, Dual Row 1.225 (31.12) A25711-ND 85 58 794198-1 
Plug Matrix A25702-ND 61 41 172169-1 Cap, Duel How AesH1eND 38 sof ieibcal 
9 551 (14.00) , 4a Plug, Dual Row | 4 398 95,96) ‘A25664-ND 99 67 794202-1 
Cap Matrix ‘A25699-ND 64 43 172161-1 Cap, Dual Row 388 (35.26) 225713-ND ‘98 ‘66 794203-1 
Plug Matrix A25703-ND 70 A7 172170-1 Plug, Dual Row A25716-ND 1.07 72 794206-1 
| (ea Cop Matrix TIBET) | 995700-ND 67 46 | 172162-1 v2 Cop, Dua Row | P1849) | 96717-ND ice AOS '| PROF 
- 18 Plug, Dual Row | 4 744 143.54 25718-ND 1.20 81 794208-1 
46 Plug Matrix 882 (22.40) A25704-ND 90 61 172171-1 Cap, Dual Row : .54) 225719-ND 139 “94 794209-1 
Cap Matrix A25701-ND 86 58 172163-1 20 Plug, Dual Row 1.877 (47.68) A25720-ND 1.34 1 794210-1 
8 714(18.14) | A25575-ND 49 34 | 770579-1 ae ae pe : : pa ae ae Me ore 
. ug, | , r - 
10 877 (22.28) ‘A25576-ND 55 37 770580-1 22 Cap, Duel Row | 2:040(51.82) (SHEDIND 170 115 5942134 
12 Plug Dual Row | 1.040 (26.42) ‘A25577-ND 59 40 770581-1 7 Plug, Dua Row | > o95 c5n.96 425724-ND 134 81 7942141 
14 1.203 (30.56) ‘A25578-ND 1.32 89 770582-1 Cap, Dual Row 208 (55.96) A25725-ND 1.86 1.25 794215-1 
4 16 1.366 (34.70) A25579-ND 92 62 770583-1 . Plug, Matrix 736 (18.69) ‘A25706-ND 1.09 74 794194-1 
18 1.529 (38.84) | A25580-ND 1.03 70 | 770584-1 a on . : poe aes ee = a 
lug, Matrix a i : }- 
20 Plug Dua Row | 1-892 (42.98) ‘A25581-ND 1.45 78 770585-1 8 12 Cap, Matrix .901 (22.89) 25710-ND 120 ‘st ThA 
22 1.855 (47.12) ‘A25582-ND 1.26 85 770586-1 4s Plug, Matrix ceed 7105714-ND 263 177 79420441 
24 2.018 (51.26) ‘A25583-ND. 1.38 93 770587-1 ep, Matrix -067 (27.10) (A25715-ND. 1,22 83 794205-1 


Mini-Universal MATE-N-LOK® Contacts 


Specifications: + Material: Brass + Stock Thickness: .008” (.20mm) 


Contact Plating: A: Brass pre-tin plated B: Duplex Finish - Plated with .000030” (.000762mm) min. gold in mating area and 
.000100" (.00254mm) min. tin-lead in crimp area over .000050" (.00127mm) min. nickel underplate on entire contact 


Connector 


Socket 
Connector 


Wire Size Insulation Diameter Dimension A Digi-Key Loose Piece Pricing AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel AMP 
(AWG) Inch (mm) Plating Inch (mm) Part No. 1 100 Part No. Part No. 500 1000 Part No. Size Pricing Part No. 
Pin Contacts — Diameter .039” (0.99mm) 
A A25667-ND AZ 8.52 794059-1 A25667CT-ND = 47.63 A25667TR-ND 10,000 25.72/M 770835-1 
badias -085 - .050 (.889-1.27) B ‘671 (17.04) A25671-ND 43 28.66 794059-3 A25671CT-ND _ 246.15 A25671TR-ND 10,000 132.93/M 770835-3 
A A25675-ND 3 8.52 770985-1 A25675CT-ND — 47.63 A25675TR-ND 7,000 28.58/M 770901-1 
eb22 2087 = 089 (Uelzel 79) B 7117.08) A25679-ND 43 28.66 770985-3 A25679CT-ND = 246.15 A25679TR-ND 7,000 147.69/M 770901-3 
22-18 .059 - .110 or .133 max. A 671 (17.04) A25683-ND AZ 8.52 770987-1 A25683CT-ND 26.19 47.63 A25683TR-ND 4,500 28.58/M 770903-1 
or 22(2) (1.50-2.79 or 3.38) B i i A25687-ND 43 28.66 770987-3 A25687CT-ND 128.59 233.80 A25687TR-ND 4,500 140.28/M 770903-3 
20-16 079 - .126 or .094(2) i 7 _ : 
or 20 (2) (2.01 - 3.20 or 2.79) A -689 (17.50) A25691-ND .08 5.29 171638-1 A25691CT-ND 43.65 A25691TR-ND 4,000 26.19/M 171636-1 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ANP tyco Electronics Mini-Universal MATE-N-LOK® and MATE-N-LOK2° Connectors (cont) 


Mini-Universal MATE-N-LOK® Contacts (Cont.) 


Wire Size Insulation Diameter Dimension A Digi-Key Loose Piece Pricing AMP. Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel AMP 
(AWG) Inch (mm) Plating Inch (mm) Part No. 1 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
Socket Contacts 
A 7725668-ND 13 52 | 7940581 | A25668CT-ND = 47.63 | A2S668TRND | 10,000 | 25.72/M | 7708341 
30-26 | 085 - .050(6.89-1.27) B 659 (16.74) | (995672-ND 43 28.66 | 794058-3 | A25672CT-ND = 258.48 | A25672TR-ND | 10,000 | 139.58/M | 770834-3 
A A25676-ND 13 52 | 770986-1 | A25676CT-ND = 4763 | AZ5676TRND | 7,000 | 285M | 7709021 
OEE | ORE ORT ISLS) B 659 (16.74) | 495680-ND 43 28.66 | 770986-3 | A25680CT-ND = 256.28 | Az5680TR-ND | 7,000 | _153.77/M_| 770902-3 
22-18 | 059-110 or 133 max. A 5916.74 | 225684-ND 13 352 | 770988-1 | A25684CT-ND 26.19 47.63 | A25684TR-ND | 4,500 | 28.58/M | 770904-1 
or 22(2) | | (1.50-2.37 or 3.38) B ; A25688-ND 43 2866 | 770988-3 | A25688CT-ND 128.59 233.80 | AZ5688TRND | 4.500 | 140.28/M | 770904-3 
eal S073 2128 A 689 (17.50) | A25692-ND 08 521 | 171639-1 | azse92cT-ND = 43.95 | Azseg2TRND | 4000 | 2637 | 171637-1 


or 20(2) | (2.01 - 3.20 or 2.79) 


Keying Plugs and Tools for Mini-Universal MATE-N-LOK® 


Keying Plug 94-0 A25693-ND 16 10.90 174670-1 

Contact Extraction Tool A25695-ND 18.90 = 189727-1 

Contact Insertion Tool A1444-ND 27.20 = 455830-1 

PRO-CRIMPER I! Hand Tool, w/Die, 22-26AWG. A25584-ND 145.50 = 90758-1 

PRO-CRIMPER I! Hand Tool, w/Die, 20-22 or 18(2)AWG . a A25585-ND 145.50 _ 90759-1 

PRO-CRIMPER II Hand Tool, w/Die, 16-20 or 20(2)AWG............ A25586-ND 216.00 = 90760-1 = = = = = = = 
Mini-Universal MATE-N-LOK2° Contacts 

Pin |-— .775 (19.69) Socket |K— .775 (19.69) —| 
Specifications: » Material: Brass _* Stock Thickness: .010” (.25mm) Connector = Connector 4 
oo TIEN 


Contact Plating: A: Brass pre-tin plated B: Duplex Finish - Plated with .000030" (.000762mm) min. gold in mating area 
and .000100” (.00254mm) min. tin-lead in crimp area over .000050” (.00127mm) min. nickel underplate on entire contact 


Wire Size Insulation Diameter Digi-Key Loose Piece Pricing AMP Wire Size Insulation Diameter Digi-Key Loose Piece Pricing AMP 
(AWG) Inch (mm) Plating Part No. 1 100 Part No. (AWG) Inch (mm) Plating Part No. 1 100 Part No. 
Pin Contacts — Diameter .039” (0.99mm) Socket Contacts 
A A28808-ND 13 8.52 794225-1 
A A -ND A 8.52 794224-1 30-26 .035-.050 (8.89-1.27) 
30-26 .035-.050 (8.89-1.27) 8800. 3 9} 3 ( ) B ‘A28809-ND 43 28.66 794225-3 
B A28801-ND 43 28.66 794224-3 z 
A A28810-ND 13 8.52 794227-1 
on eprerperes A A28802-ND 13 8.52 794226-1 ree -047-.069 (1.19-1.75) B A28811-ND 43 28.66 794227-3 
i MEO MAELO) B A28803-ND 43 28.66 | _794226-3 an BeoniioLEDS A A28812-ND 18 Boe |: eee 
A (EATIND 13 ans 7942281 : 059.110 (1.50-2.79) B A28813-ND 43 28.66 794229-3 
22-18 .059-.110 (1.50-2.79) 7 ‘ A A28814-ND 16 11.07 794231-1 
B A28805-ND 43 28.66 | 794228-3 20-16 .079-.126 (2.01-3.20) B 228815.ND 43 2866 | 794231-3 
20-16 .079-.126 (2.01-3.20) . peated ee oe ces Tools for Mini-Universal MATE-N-LOK2” 
J . CERTI-CRIMP Hand Tool, 22-18 AWG ............265 A9916-ND 504.00 = 91522-1 
Mini-Universal MATE-N-LOK® Specifications: + Contact Material: Brass + Solder Tail Diameter: .039” (1.00mm) + Housing: UL94V-0 White Nylon 
@ Contact Plating: A: Tin-Lead Fnish- Plated with .000150” (.00381mm) min. tin-lead over .000050" (.00127mm) min. nickel underplate on entire contact. B: Duplex Finish - Plated 
and MATE-N-LOK2® Headers with .000030” (.000762mm) min. gold in mating area and .000100” (.00254mm) min. tin-lead in crimp area over .000050” (.00127mm) min. nickel underplate on entire contact 
g ie) p Pp! 


531 (13.49) 


Pa A75 
* (4.44) 


.500 (12.70) 
Ie =| I 
145 4 + eh 
(3.68) = | .236 (5.99) i ‘ i . : | + .236 
4] Lt = rt | . is a tL 5-99) 
.270 (6.86) ‘ : 270 (6.86) 
No. of Contact Dimension A Digi-Key Price Each AMP No. of Contact Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Circuits Type Plating Inch (mm) Part No. 1 100 Part No. Fig. | Circuits Type Plating Inch (mm) Part No. i 100 Part No. 
.163 (4.14) Centerline Vertical PC Board Pin Headers, w/Drain Holes (unless noted) A A25623-ND 1.68 1.13 794070-1 
A — = 3 7016 a Pee B 1.681 (42.95) | po5604-ND 468 3.15 | 794070-2 
' A A25590- 56 38 | 770872-1 A A25625-ND 1.86 1.26 | 794071-1 
2 | Intine B 987 (983) | poreet NDT 37 59 | 7701662 4 | 7 | DudRow | a | 1854(47.09) | a25606-ND 571-384 | 794071-2 
B A25592-NDt 97 65 | 770872-2 A ‘A25627-ND 2.05 1.38 | 794072-1 
K 725593-ND 56 33) 7701704 a. || ‘Dualhow B 2.017 (51.23) | a95608-ND 6.30 4.24 | 794072-2 
i A A25594-NDt 69 AT | 770873-1 ..163 (4.14) Centerline PC Board Pin Headers, Right Angle with Board Lock 
: ine B 550 (18.97) | a95595-ND 1.32 ‘89 | 770170-2 eg x — — 2 a EOE 
B A25596-NDt 1.33 90 | 770873-2 2 In-Line 388 (9.86) 2 4 4 z 
A A25607-ND xa AE | 11017441 5 3 mesa i 7 ree 
A A25598-NDt 86 58 | 770874-1 i H : : : 
4 Dual Row B 387 (9.83) A25599-ND 1.07 73 770174-2 3 In-Line B 551 (14.00) A25632-ND 2.31 1.56 770967-2 
B A25601-NDt 1.62 1.10 | 770874-2 A A25633-ND oT 62 | 770968-1 
=. lage A 550(1397) | A25602:ND ca 45 | 770178-4 2 | Beano B 388 (9.86) | 995634-ND 2.38 1.60 | 770968-2 
B ‘ ‘/A25603-ND. 1.53 1.03 | 770178-2 P Aan A 551 (14.00) ‘A25635-ND. 99 67 | 770969-1 
2 8 Dual Row A 713 (18.11) A25604-ND TH "75 | 794065-1 B ; " ‘A25636-ND 3.20 216 | 770969-2 
B : : ‘A25605-ND 1.98 1.34 | 794065-2 6 8 Dual Ro A 714 (18.14) A25637-ND 1.38 93 | 770970-1 
A A25608-ND_ 1.24 84 | 770743-1 ” B 1S 1814) A25638-ND 4.22 2.85 | 770970-2 
10 Dual Row 877 (22.28) 
B A25609-ND_ 241 1.63 | 770743-2 10 Dual Row A 877 (22.28) ‘A25639-ND 1.61 1.08 | 770971-1 
A A25610-ND 119 80 | 794066-1 B : j A25640-ND 5.25 3.53 | 770971-2 
12 Dual Row A 1.039 (26.39) | A25611-NDt 1.46 .99 | 770621-1 A 25641-ND 7.83 124 | 7709721 
B A25612-ND 2.86 1.93 | 794066-2 12 | Dual Row B 1.040 (26.42) | poee49.ND 5.39 363 | 770972-2 
; A A25606-ND_ 1.14 7 | 770182-1 
9 Matrix 551 (14.00 A A25643-ND 2.72 1.83 | 770973-1 
5 (1.00) ao as a a 14 | Dud Row B 1.208 (30.56) | po5644-ND 7.28 4.90 | 770973-2 
3 12 Matrix .713 (18.11 ¢ : : 7 A A25645-ND 1.81 1.22 | 770974-1 
B ) A25614-ND. 431 2.91 | 770186-2 16 | Dua Row B 1.366 (34.70) | ‘a5se46-ND 831 Beg || og7aD 
15 Matrix 4 877 (22.28) ectainn Ds aa ee 7 (_18_| Did Pow A 1529 (38.84) | A25647-ND 3.05 2.06 | 7941051 
: : A A25648-ND 2.87 1.93 | 794106-1 
A A25615-ND. 121 82 | 794067-1 20 | Dual Row 1.692 (42.98) 
eee 8 ARES | AaSB 16ND 334 225 | Tiere 22 | Dual Ro ‘ 1.855 (47.12) a an as a 
A A25619-ND. 1.34 91 | 794068-1 = + 2 g a E i 
4 | 16 | Dual Row B 1.365 (34.67) | 495690-ND 370 249 | 794068-2 24 | Dud Row A 2.018 (61.26) | 425650-ND 4.07 2.74 | 794108-1 
A 7O5621-ND 5A 1.02 | 794060-1 B A25651-ND 12.74 8.58 | 794108-2 
16. | sQual Row B 1.828 (38.81) | p95699.ND 4.20 2.83 | 794069-2 
= zs t+ These part numbers are without drain holes 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AMP TYCO Bectronics Commercial MATE-N-LOK® Connectors 


Authorized Distributor 


2,3 & 4 Circuits, In Line 
+330 


3 & 4 Circuits, In Line 6, 9, 12 & 15 Circuits, Matrix 


aah ox : |. .660 
¢ Ht ef ote 
Tr Lt 


850 
| 


+—1—+ 


(hoocm mM 
DODO 


a 001 (] 
Mounting Holes at Mounting Holes = 


Socket Housing (Plug) 
Socket Housing (Plug) 


Single Circuit 


( 
6, 8 & 10 Circuits, Dual Row ~ E oi kD 


2,3, & 4 Circuits, In Line : z 4  .785  .930 >| Socket Housing 
Pin Housing Detent Lock TT ra 


Mate with Free Hanging Socket Connectors 
k— E— ha Housing Material: Natural nylon 
a L. 360 Pin Material: Copper alloy. 


Pin Housing (Cap) 4 ‘ F é Note: Use standard pin for .062" (1.57 mm) 
ee rac) Pin Housing (Cap) thick PC board. Use long tail for .125” 


Socket Housing (Plug) Socket Housing (Plug) (3.18 mm) thick PC board. 


No. of Dimensions — Inch Digi-Key Pricing | AMP No. of Dim. - Inch Digi-Key Pricing AMP 
Cir. | Description A B Cc D E Fe Part No. 1 100 | Part No. Cir. | Description A B Part No. 1 100 | Part No. 
Fig.1 - Panel-Mount Rectangular Connectors (Contacts Sold Separately) Pre-Tin with Detent Lock 915 _ A1212-ND 47 37.33 | 350211-1 
Pin Housing 890 645 123 123 810 —| At400-ND 18 14.05 |1-480305-0 Gold with Detent Lock 5 — 1.30 108.03 | 350211-2 
3 | Socket Housing | 890 645 128.123 — 630 | __A1401-ND 21 _ 16.31 |1-480304-0 Pre-Tin Positive Lock 15 — ‘A14371-ND ow 72.26 | 350543-1 
4 |PinHousing [1.090 845123 .123:1.010 =] —A1402-ND 2217.06 |1-480426-0 cola usitive Lock. 915 Ee 255, 220489) | SO0DaS 2 
Socket Housing | 1.090.845 123.128, = — __—~830|_A1403-ND A6__ 37.23 | 1-480425-0 4 | Pre-Tin Positive 
g | Pin Housing 850 575 138 188 655  —| A1404-ND 36 28.16 |1-480276-0 Lock Long Tail 5 AA14373-ND 1.62 131.04 | 350544-1 
Socket Housing | .850 575.138.1388 = — ~—.565| —_A1405-ND 58 47.20 |1-480273-0 Pre-Tin Detent 
g | Pin Housing 1.085 815 1385 135 «905 —| A1406-ND 62 50.10 |1-480277-0 Lock Long Tail : 15 A14374-ND 84 68.17 | 350424-1 
Socket Housing | 1.085.815 135.135. = — __—.805| __A1407-ND 69 56.18 |1-480274-0 Gold Detent Lock Long Tail 5 A14375-ND 431 348.50_| 350424-2 
jo |Pin Housing = 1.320 1.050 135° 135 1.145 = —] A1424-ND 74 59.86 | 1-480278-0 Pre-Tin Positive 
Socket Housing | 1.320 1.050 135.135 = — 1.045| _A1425-ND 80 _ 64.83 |1-480275-0 Lock Dual Row 705 A1214-ND 65 51.18 | 1-380999-0 
45 |Pin Housing | 1.555 1.200 133.133 1.382 = —] —A1426-ND 1.04 84.51 |1-480324-0 6 | Gold Positive 
Socket Housing | 1.555 1.290.133 133° — 1.280| A1427-ND 1.17 __ 95.04 | 1-480323-0 Lock Dual Row #05 EIB) 274 222.02 | 2-380999-0 
Fig. 2 - Free-Hanging Rectangular Connectors (Contacts Sold Separately) ae toy fel Dual Row 705 ot ‘A14376-ND 4.01 81.79 | 350425-1 
Pin Housing Pre-Tin Positive 
Detent Lock 300 1200 — — — — |Report .09 __7.48 |1-480350-0 Lock Dual Row 900 — A1216-ND 75 59.40 | 350212-1 
Pin Housing 300 1240 — — — —| At408-ND 08 6.16 |1-480351-0 g__| Pre Tin Positive 
1 [Socket Housing | —  — — 260 870 —J| At1409ND .08 6.16 | 1-480349-0 Lock Long Tail 00 — A14377-ND 1.14 92.53 | 350426-1 
Pin Housing Gold Positive 
Detent Lock 300.1325 — — —  —| A25388-ND* 2419.26 | 1-480401-0 Lock Dual Row 900 — At217-ND 3.15 255.37 | 350212-2 
Socket Housing | —  =§— — — 260.995 A25389-ND* 108.05 |1-480400-0 Pre-Tin Positive 
Pin Housing 610 930 330 — — —]_ A1410-ND 107.83 |1-480319-0 Lock Dual Row 1.095 — A1218-ND 89 70.08 | 1-380991-0 
Socket Housing | —  — — 530 860 .205| A1411-ND 10 7.80 |1-480318-0] | 4g | Gold Positive 
2. | Pin Housing Lock Dual Row 1.095 — A1219-ND 4.16 337.09 | 2-380991-0 
Detent Lock 610.930 330, — = — —| A25756-ND* 4435.48 |1-480498-1 Pre-Tin Positive 
Socket Housing | — = —  — 530.860 .295| —_A25757-ND* 42 34.19 |1-480393-1 Lock Long Tail 1.095  — A14378-ND 1.64 132.87 | 350219-1 
Pin Housing g10. 930. 325. —  —  —J/ At400-ND 18 14.05 /1-480305-0 Pre-Tin Positive Lock 1.290 — ‘A14379-ND 1.66 134.49 | 350213-1 
Socket Housing | — — — 825 850 .290| _A1429-ND 19 14.74 |1-480303-0 | | 12 | Pre-Tin Positive 
3. | Pin Housing Lock Long Tail 1.290 — ‘A14380-ND 1.73 140.31 | 350220-1 
Detent Lock 810 .930 325 a — — A25414-ND* .389 31.19 | 1-480387-0 Pre-Tin Positive Lock 1.680 a A14381-ND 2.05 165.79 | 350214-1 
Socket Housing | —  — — 825 850 .200| A25415-ND* 4233.90 /1-480388-0| | 16 | PreTin Positive 
PinHousing | 1.010 930 330 — — —J| At402ND 22 17.06 |1-480426-0 Lock Long Tal 1.660 ND 268 216.65 | 350427-1 
Socket Housing | — = — ——— _‘1.030_.850_—310 |_A1431-ND 18__ 14.36 | 1-480424-0 Fig. 3 - PC Board Vertical Pin Header - Mate w/Socket Housing - UL94V-2 
4 | Pin Housin 5 
Detent Lok | 1.010 930 930 AQ5416-NDt 1.06 _ 85.77 |794192-1 i mene ba pose ie 15 0 — ‘A25420-ND 61 49.31 | 770328-1 
Socket Housing | —_—_ 1.080.850 __.310 eee 90 24.67 17708271 Housing Mal ULS4V-0 15 — | _A25422.ND 5244.71 | 794296-1 
8 etait | eo ein Foes tamer | [12 __| Gold, with Positive Look 1.200. — | _A25423-ND 479 387.89 | 350213-2 
8 Pin Housing 900 = = — = = A1206-ND 56 45.73 | 1-480345-0 Fig. 3 - PC Board Vertical Socket Header - Mate w/Pin Housing - UL94V-2 
Socket Housing 805 A1207-ND 38 30.14 | 1-480283-0 Pre-Tin, In-Line, 
10 | Pin Housing 1235 — i le 65 52.42 | 1-480339-0 4 SMT Compatible 1.000  — A25425-ND 98 79.30 | 794287-1 
Socket Housing 1.00 At415-ND .73 59.00 | 1-480285-0 | Pre Tin, Matrix a 705763-ND “38 71.36 | 3506411 
9 | Pre-Tin, Matrix 960 — ‘A25764-ND 1.22 98.54 | 350642-1 
No. of Dim. Inch Digi-Key Pricing AMP 12 | Pre Tin, Matrix 1.200 — ‘A25426-ND 1.66 134.22 | 350643-1 
Cir. | Description A B Part No. 1 100 _| Part No. 15 _| Pre-Tin, Matrix 1440 — ‘A25765-ND 2.03 164.24 | 350644-1 
Fig. 3 - Printed Circuit Board Pin Header Assemblies - Mate Socket Housing Fig. 4 - Positive Lock Socket Housing 
Pre-Tin with Detent Lock 55 — A1208-ND 32 25.05 | 350209-1 2 | Socket Housing (Plug) 4B — A14357-ND 32 24.93 | 1-480720-0 
Gold with Detent Lock 55 — A1209-ND 1.07 86.72 | 350209-2 3 | Socket Housing (Plug) 630 — ‘A14358-ND 66 53.37 | 1-480721-0 
Pre-Tin Positive Lock 515 — A14364-ND 42 33.00 | 350539-1 4 | Socket Housing (Plug) -830 = A14359-ND 72 58.25 | 1-480722-0 
> | Gold Positive Lock 55 A14365-ND 1.28 103.82_| 350539-2 Fig. 5 - Motor Mount Housing (Positive Lock) 
Pre-Tin with Positive 5 
Lock Long Tail 515 — | _A14366-ND 20 73.21_| 350540-1 6 | Pin Housing (Cp) 05 — ASCO NE) 8 43.58 | 1-480271-0 
PreTin Detent 6 | Socket Housing (Plug) — 610 | A1413-ND 36 28.75 | 1-480270-0 
Lock Long Tal sis_— TBARS 85 _aasi | soowi_| | | er tesing (cml ios | meeATEND = tok aat | snaanze60 
He wt oe 3 | eee ees SoS | eee 12 | Pin Housing (Cap) 1.290 = — | A25413-ND 113 91.61 | 1-480288-0 
Gold with Detent Lock m5 — A1211-ND 1.63 132.06 | 350210-2 12 | Socket Housing (Plug) 495 | A25412-ND “80 e4e3 | 1-480287-0 
3 _ | Pre'Tin Positive Lock M5 — A14368-ND 96 77.44 | 350541-1 16 | Pin Housing (Cap) 1.680 — A14363-ND 90 73.02 | 1-480439-0 
Gold Positive Lock 715 = A14369-ND 1.84 149.16 _| 350541-2 16 | Socket Housing (Plug) — 1.585 | A14362-ND 1.18 95.60 | 1-480438-0 
Pre-Tin Detent 
Lock Long Tal eo A14370-ND 72 58.28 | 350423-1__| * UV Stable Black Color + Housing Material: UL94V-0 Rated (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 4 


>| 375 


— -850 —>| 


* Hoh 
Bl 
5 


150 ral 


Fig. 7 


Mating parts include socket housings, a vertical 
PC Board socket header and the insulation 
displacement connnectors (IDC) Specifications: 
+ Pre-Tin Solder Tail: width .052” (1.32mm) * Hous- 
ing Material: Nylon, black + Flammability Rating: 
UL94V-2 + Contact: Phosphor bronze »* Pin 
Material: Copper alloy 


Recommended PC Board Layout: .061” 
(1.57mm) thick PC Board. 


Pin Housing (Cap) 


|~.— .785 = 


|~— .930 —> 


Socket Housing (Plug) 


a 


|<— .850 —1 


t 


ja— -725 oy 
a 


t 
B 
t 


No. of Dim. - Inch Digi-Key Pricing AMP Dim. - Inch Digi-Key Pricing AMP 
Cir. | Description A B Part No. 100 Part No. Description A B Part No. 1 100 Part No. 
Fig. 6 - PC Board Right Angle Pin Headers - Mates with Socket Housing Dust Covers for IDC Parts - UL94V-2 
2 | UL94V-2, Nylon, Natural 600 — A25753-ND 1.03 83.54 | 794120-1 For Feed to Wiring, Polyester, White - - A25438-ND 14 11.61 | 770232-1 
3 UL94V-0, Nylon -800 = A25429-ND 1.41 113.99 | 643488-1 For Feed Through Wiring, Poly, White = _ A25439-ND 15 12.03 | 770233-1 
‘ Tee Ni Nae ue = AESASOND ae 62.53 | 641737-1 Fig. 9 - Commoning Tabs - Use With Pin Housing 
/-2, Nylon, Natural, 
Bs Surface Mount Compatible | 1.000 = — A25431-ND 1.25 101.39 | 770846-1 2 Holes, Brass, Tin Plated 377.203 ‘A25427-ND 05 3.70 | 60843-1 
4 | UL94V-0, Nylon 1.000 — | A25432-ND 1.17 95.02 | 1-641737-1 | | 3 Holes, Brass, Tin Plated 579 2 i END 05 4.05 | 608421 
ools 
Fig. 7 - PC Board Surface Mount Pin Header = 
CERTICRIMP Gimp Tool for 18-24AWG AQ974-ND 426.93 Each | 91512-1 
4 | Pin Header, In-Line - a A25424-ND 1.12 90.97 | 770829-1 CERTICRIMP Gimp Tool for 14-20AWG A9908-ND __393.68 Each | 91504-1 
Fig. 8 - Insulation Displacement Connector (IDC) PRO-CRIMPER I! Crimp Tool Without Dies A9996-ND 66.00 Each | 354940-1 
PRO-CRIMPER II Die Set 18-24AWG A9940-ND 105.00 Each | 90574-2 
Pre-Tin, 22AWG, Red, UL94V-2 ‘A14383-ND AT 37.48 | 770156-2 4 
Beeler bearettin [exEOND a 540 | 7940363 | |_PRO-CRIMPERII Die Set 14-20AWG AG939-ND___105.00 Each | 90575-2 
Pre-Tin Pin Finish 20AWG, Yellow, UL94V-2 ‘A14384-ND AT 37.48 | 770156-4 Contact Extraction Tool A1419-ND 14.36 Each | 465644-1 
Pre-Tin, 20AWG, Yellow, UL94V-0 A25434-ND 68 54.80 | 794036-2 Contact Insertion Tool A9998-ND 16.78 Each | 91002-1 
Pre-Tin Pin Finish 18AWG, Grange, UL94V-2 14385-ND a7 37.48 | 770156-3 Contact Insertion Tool (Tweezer Type) AISAEEND) 27.20 Each | 455830-1 
Pre-Tin, 18AWG, Orange, UL94V-0 A25435-ND 84 67.94 | 794036-1 CERTICRIMP Gimp Tool for .043-.075 Insulation Diameter 18-24AWG A19996-ND 400.28 Each | 90123-5 
Pre-Tin, 16AWG, Blue, UL94V-2 725436-ND 73 59.38 | 770156-5 Pro-Crimper I! Crimp Tool, With Dies, 18-24AWG A25418-ND 162.00 Each | 90574-1 
Pre-Tin, 16AWG, Blue, UL94V-0 1925437-ND 68 54.80 | 794036-4 Pro-Crimper I! Crimp Tool, With Dies, 14-20AWG A25419-ND 162.00 Each | 90575-1 


Contacts 


Fig. 1 


* Carries up to 15 amps maximum 
(based on 30°C temperature rise) 


+ Low insertion/extraction forces 
+ UL recognized for 250 volts, AC/DC. 
* CSA certified 


Fig. 2 


For PC board with the following 


specifications: 


+ Board Thickness: .062” (1.57mm) 


+ Board Hole Size: .057” (1.45mm) 


Insulation Dia. Digi-Key Pricing AMP Digi-Key Tape & Reel* AMP 
Description Range Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. Size Pricing Part No. 
Fig. 1 - Crimp Contacts (Pins & Sockets) 
Pin, Brass, Pre-Tin A25547-ND 1.51 10.16 61174-1 A25547TR-ND 8,000 24.86/M 350079-1 
Socket, Brass, Pre-Tin A25548-ND 1.51 10.16 61173-1 A25548TR-ND 6,500 24.86/M 350078-1 
Pin, Phosphor Bronze, Pre-Tin 30-22AWG => = = _ A25549TR-ND 8,000 55.56/M 350079-4 
Socket, Phosphor Bronze, Pre-Tin .040 - .075 A25550-ND 2.40 16.11 61173-4 A25550TR-ND 6,500 51.32/M 350078-4 
Pin, Brass, Gold A25552-ND 11.84 79.66 61174-5 A25552TR-ND. 8,000 366.18/M 350079-5 
Socket, Brass, Gold A25767-ND 11.84 79.66 61173-5 = =_ - = 
Pin, Brass, Pre-Tin ‘A1422-ND 1.02 6.89 60618-1 = = = = 
Socket, Brass, Pre-Tin A1423-ND 1.01 6.80 60617-1 = = = = 
Pin, Phosphor Bronze, Pre-Tin A25554-ND 2.23 15.01 60618-4 A25554TR-ND. 8,000 51.32/M 61116-4 
Socket, Phosphor Bronze, Pre-Tin 24-18AWG A25555-ND 2.23 15.01 60617-4 A25555TR-ND. 7,000 38.42/M 61314-4 
Pin, Brass, Gold 060.100 A1432-ND 9.67 58.39 60618-5 = _ - - 
Socket, Brass, Gold ‘ . A1433-ND 9.67 65.07 60617-5 A1433TR-ND 7,000 366.63/M 61314-5 
Pin, Phosphor Bronze, Select Gold A25558-ND 11.68 78.55 60618-6 = ext — — 
Socket, Phosphor Bronze, Select Gold A25559-ND 9.97 67.06 60617-6 A25559TR-ND 7,000 314.81/M 61314-6 
Pin, Brass, Select Gold = _ _ — A25560TR-ND_ 8,000 206.96/M 61116-7 
Pin, Brass, Pre-Tin A1420-ND 1.01 6.80 60620-1 = = = = 
Socket, Brass, Pre-Tin A1421-ND 1.01 6.80 60619-1 — — _— — 
Pin, Phosphor Bronze, Pre-Tin 20-14AWG A25561-ND 2.23 15.01 60620-4 = = = = 
Socket, Phosphor Bronze, Pre-Tin 100 - 130 A25562-ND 2.23 15.01 60619-4 = = = — 
Pin, Brass, Gold A1434-ND 11.84 79.66 60620-5 A1434TR-ND 5,000 366.18/M 61118-5 
Socket, Brass, Gold A1435-ND 9.67 58.39 60619-5 = _ — _ 
Socket, Phosphor Bronze, Gold A25565-ND 11.10 74.67 60619-7 A25565TR-ND_ 5,000 435.71/M 61117-6 
Pin, (2)18 or (1)18 and (1)16AWG Brass, Pre-Tin A25568-ND 1.51 10.16 350639-1 A25568TR-ND 3,000 39.52/M 350558-1 
Socket, (2)18 or (1)18 and (1)16AWG, Brass, Pre-Tin -115 Max. = — = = A25567TR-ND. 3,000 39.52/M 350557-1 
Pin, (2)18 or (1)18 and (1)16AWG Phos. Brz., Pre-Tin (stacked) = _ a _ A25769TR-ND 3,000 73.92/M 350558-4 
Socket, (2)18 or (1)18 and (1)16AWG, Phos. Brz., Pre-Tin A25570-ND 2.23 15.00 350638-4 A25570TR-ND 3,000 73.92/M 350557-4 
Fig. 2 - PC Board Contacts 
Pin, Phosphor Bronze, Pre-Tin = A24727-ND 1.82 16.05 61518-1 = — —= = 
Socket, Phosphor Bronze, Pre-Tin _ A24728-ND 1.92 16.92 61320-1 = — — _ 
Keying Plug 
Nylon, Natural UL94V-2 = ‘A16066-ND = 10.86 200821-1 = = = = 


Gold Finish - Plated with .000030 min. gold in mating area and inside wire barre! over .000050 min. nickel 


Select Gold Finish - Plated with .000030 min. gold in mating ar 
* The TR are also available in CT 


‘ea over .000050 min. nickel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Fig. 1 


+ Pins and sockets can be intermixed in the same housing * Positive 
polarization + Pin or socket contact can be hot * Positive locking 
housings + Removable, crimp snap-in contacts » Low contact mating 
force + Dual locking lances provide optimum contact stability + Panel- 
mount or free-hanging » Harness to PC board capability using pin or 
socket header assemblies 

Features: + Rated to 600 volts + Insulation capacity to .200" (5.08 
mm) diameter » Contacts are on .250" (6.35 mm) centerline spacing 


Fig. 3 


(Enclosed) 


(2) #6x3/8 Lg Type B Pan Head ___ 
sheet metal screws (not supplied) & 


Universal MATE-N-LOK® Connectors - Soft Shell 


Drs 
otole 


(2) #6x5/8 Lg Type B Pan Head 
sheet metal screws (not supplied) 


Fig. 2 


Mating Connectors: Housings and 
headers having the same number of 
circuits. The housings can have pin or 
socket contacts, or a combination of 
both. Test probes have Samp max. 
current rating. 1,000,000 cycles. Test 
connector housings are of the same 
configuration as standard housings 


Fig. 2A — 2-5 Circuits 


Fig. 2B — 6 Circuits 


@ .084 (2.13) Pin- 
Mates with Universal 
~MATE-N-LOK 


Sockets 


Fig. 7 


Economical splash proof/immersible sealed 
connector system. Material: Silicone 
rubber, blue color. 

ne interface seals and two 

wire seal required per 

mated assembly. 


SL ea | ll 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Connectors Strain Reliefs (Two strain reliefs required per housing) 
No. of Digi-Key Pricing AMP No. of Insert | Wire Bundle | Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Circuits Description Part No. 1 100 Part No. Fig. | Circuits | Description Supplied | Size (Inch) | PartNo. 1 100 | Part No. 
Universal MATE-N-LOK® UL 94V-2 Connectors Enclosed Plug Housing Strain Relief, UL94V-0 — Nylon, White Color 
Nylon, Natural Color (Contacts Sold Separately) 2 In-Li Yes .040-.190 A14338-ND 90 74 | 640713-1 
; r-Line, Nylon No .200-.350__| A25162-ND 90 74 _| 640713-2 
; Plug In-Line A14270-ND 09 7.40 1-350867-0 Yes "040-190 | A14339-ND BA 67 | 640714-1 
Cap In-Line A14271-ND 10 7.80 770421-1 3 In-Line, Nylon No '200-.350 | A25163-ND 73 ‘60 | 641945-1 
7 Plug In-Line A1448-ND 7 13.22 1-480698-0 4 In-Line, Nylon Yes .040-.190 | A14340-ND 92 75 | 641776-1 
Cep In-Line A1449-ND 15 12.07 1-480699-0 : No .200-.350_|_A25164-ND 79 65 | 641776-2 
Plug In-Line A1450-ND 16 12.63 | 1-480700-0 5 | IntineNyion | Yes | 040-180 | AI4341-ND 34 76 | 649030-1 
7 ep In-Line A1451-ND 17 13.24 | 1-480701-0 7 - No __| 200-350 SL 24 _.76_| 643080-4 
: : d 7 inci Yes .040-.190 | A14342-NDT 5 77 | 643313-1 
4 Plug In-Line A1452-ND A7 13.57 1-480702-0 n-Line, Nylon No .200-.350 A25166-NDt 95 77 | 643313-2 
Cap In-Line A1453-ND j7 13.44 1-480703-0 8 In-Line, Nylon Yes .040-.190 | A14343-NDT 97 79 | 643314-1 
5 Plug In-Line A1454-ND 24 16.87 1-480763-0 6 -120-.650 | A14344-ND 87 69 | 640715-1 
Cap In-Line A1455-ND 24 19.08 1-480764-0 9 Matrix, Nylon Yes -120-650 | A14345-ND 90 72 | 640716-1 
: 12 7 150-.750 | A14346-ND 1.01 82 | 640717-1 
Plug Matrix A1456-ND 21 16.44 1-480704-0 
1 Cap Matrix A1457-ND 50 1568 44807050 15 .200-.850 | A14347-ND 1.00 .80_| 640718-1 
6 7 - - Enclosed Plug Housing Strain Relief, UL94V-2 — Nylon, Natural Color 
Plug In-Line A14272-ND 42 33.48 640585-1 
p In-Line A14273-ND 71 57.41 | 926307-1 2 | Intine,Nyion | YES | -040--190 |) A14848-ND - 2655 | eGt0713-0 
: : d No .200-.350 | A25167-ND 1.03 84 | 1-640719-1 
8 Plug In-Line A14274-ND 64 51.55 640586-1 3 Inui , Yes .040-.190 | A14349-ND 82 67 | 1-640720-0 
Cap In-Line A14275-ND 1.08 87.53 926308-1 n-Line, Nylon No .200-.350__| A14350-ND 1.26 1.13 | 641763-1 
Plug Matrix A1458-ND 24 18.66 1-480706-0 4 In-Line, Nylon Yes .040-.190 | A25168-ND 83 68 | 641775-1 
2 Cap Matrix A1459-ND 21 16.79 1-480707-0 2 No -200-.350_| _A14351-ND 1.35 1.22 | 641775-2 
Plug Matrix ‘A1460-ND 27 21.58 | 1-480708-0 3 5 | IntineNyion | Yes | -040-.190 |) Aeb169-ND se ~ 7001 GAS0S0S 
12 : No .200-.350 | A14352-ND 84 69 | 643030-2 
Cep Matrix A1461-ND 24 19.03 1-480709-0 Yes “040-190 | A25324-NOF 35 70 | 6435854 
45 Plug Matrix A1462-NDt 40 31.32 1-480710-0 6 In-Line, Nylon No 200-350 | A25325-NDt 85 70 | 643585-2 
Cap Matrix A1463-ND 35 27.95 1-480711-0 6 120-.650 | A14353-ND 85 68 | 1-640721-0 
Universal MATE-N-LOK® UL 94V-0 Connectors 9 Matrix, Nylon Yes -120-.650 ‘A14354-ND 88 72 | 1-640722-0 
Nylon, White Color (Contacts Sold Separately) t2 : -150-.750 ‘A14355-ND 1 74 | 1-640723-0 
wIOR, bi 15 .200-.850_| A14356-ND 94 77_| 1-640724-0 
1 Plug In-Line A14276-ND 24 19.22 350865-1 t Strain relief for 6 and 8 position in-line fits plug housings only. 
Cep In-Line 14277-ND 24 19,22 350866-1 
3 Plug In-Line A14278-ND 28 22.43 350777-1 tae Digi-Key Price Each AMP 
Cep In-Line A14279-ND 33 25.88 350778-1 Description Part No. 1 100 Part No. 
3 Plug In-Line A14280-ND .28 21.91 350766-1 Open Plug Housing Strain Reliefs 
Cap In-Line A14281-ND 33 26.40 350767-1 UL94V-0 — Nylon, White Color 
4 ge ears 2 pees | cee 4 | 2:3.4,5,6and8, In-Line A14336-ND 50 41] 350811-1 
se reall sd aN a ona ae, 6, 9, 12 and 15, Matrix... A14337-ND 57 47 | 350812-1 
lug In-Line | . ! - 2 
7 Cp In-Line A14285-ND 37 29.50 | 350810-1 ULOaV-2'= Nylon, Natural: Color 
Plug In-Line A14286-ND 6 51.88 64058141 4 | 23:4,5,6 and 8, In-Line... ee ‘A25326-ND 45 37 | 1-350589-0 
F : ap In-Line M14287-ND* 171 438.08 926307-3 6, 9, 12 and 15, Matrix... .eeeeeeeeeeseeteeeeetees (A25327-ND 52 42 | 1-350590-0 
Plug Matrix A14288-ND At 32.78 350715-1 F 
Cap Matrix (14289-ND 37 28.89 | 350781-1 Cap Housing Adapters 
7 Plug In-Line ‘A14290-ND 56 42.73 640582-1 Digi-Key Price Each AMP 
Cep In-Line (A14291-ND* 2.06 166.61 926308-3 Fig. | Description Part No. 10 100 | PartNo. 
9 Plug Matrix A14292-ND 36 28.43 350720-1 Adapters for UL94V-0 Rated Strain Reliefs — White 
ie AEN a 2 col For all Positi t 2, 6, and 8 Grcui Housi A24724-ND 47 42 | 641778-1 
10 Plug Matrix (14294-ND 46 36.30 | 350735-1 f tions excep 2, 6, end 8 Creuts Cap Housing: « : : 
Cap Matrix A14295-ND 4 42.98 350783-1 5 _ | Adapter w/out NIBS for all Positions 
ie Plug Matrix A14296-ND 59 46.64 350736-1 except 2, 6, and 8 Circuits Cap Housings...............065 A24725-ND 47 42 641778-2 
ep Matrix A14297-ND 90 73.15 350784-1 6 _| For 2 In-Line and 6 Matrix Grcuit Cap Housings Only ...... A24726-ND AT 42 | 643182-2 
Keying Plug 94V-2 . A14304-ND 9 15.35 1-640415-1 Adapters for UL94V-2 Rated Strain Reliefs — Natural Color 
Keying lug SVs0: BEND sa ine Uecateleay 5 Cap Housing Adapter for all Positions except 2, 6, and 8 
t+ Black * Brick Red Crrcuits Cap HOUsingS ............cccceseeeeeceeeeeeeeeeeee A24903-ND 46 641777-1 
6 Cap Housing Adapter for 2 In-Line and 6 Matrix Orcuit 
No. of Digi-Key Price Each AMP Cap Housings Only .........6..ecceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee A24904-ND 61 643182-1 
Fig. Circuits Description Part No. 1 100 Part No. A 
Test Connectors (with spring loaded contacts) Splash Proof Seals — Fig. a 
Interface Seal Wire Seal 
2 Plug In-Line (RAEEAND 25.18 20.89 || s50e48-2 No. of | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Digi-Key Price Each | AMP 
Cap In-Line A25331-ND 26.50 21.46 350849-2 Circuits | Part No. 1 100 | PartNo. | Circuits | Part No. 1 100 | Part No. 
3 Plug tn-Line HEIN D) S629 poe | | eS 2 | A25390-ND 20 17 | 7942691] 2 | A25397-ND 26.22 | 794270-1 
oN Cap In-Line A25732-ND 34.48 27.92 350849-3 3 A25391-ND 28 8.23 s*| 79de71-1] 3 A25398-ND 36 © 30 | 794272-1 
4 ve oe ea 6 | essssnD «= aig | voaersi] 6 | aostoonD «©6049. (| 7oaare 
Gp iline eek) 4309 So 9 _| 425394-ND ‘67__-55_| 794277-1| 9 _| A25401-ND 9476 | 794278-1 
5 Plug In-Line ‘A25733-ND 56.20 45.50 350848-5 12 725305-ND 93 76 | 794279-1 | 12 A25402-ND 1.72 1.39 | 794280-1 
ep In-Line ‘A25734-ND 56.32 45.60 350849-5 15 A25396-ND. 156 1.27 | 794281-1] 15 A25403-ND 2.23 1.81 | 794282-1 
oB . Plug Matrix ‘A25735-ND 68.02 55.07 350848-6 Keying Plug, Nylon UL94V-0.. ‘A25156-ND 3.22/10 770377-1 
Cap Matrix A25736-ND 68.10 55.14 350849-6 : 
(Continued) 


ANP tyco Electronics 


CO ctectronics Universal MATE-N-LOK® Connectors - Soft Shell (Cont) 


Contacts 


Contact Plating: 

A: Phosphor bronze pre-tin plated B: Brass pre-tin plated C: Gold Finish: Plated with .000030” 
(.000762mm) min. gold in mating area and inside wire barrel over .000050" (.00127mm) min. 
nickel underplate on entire contact D: Select Gold Finish: Plated with .000030” (.000762mm) 
min. gold in mating area over .000050" (.00127mm) min. nickel underplate on entire contact 


Pin Connector Socket Connector Split Pin Programmable Connector 


Contact 
—— a 
(1.22) 

il 


805 (20.45) 


SS] | ==] | Sw 


‘a ——_ 


<——_— A ——+| 


Wire Size | Ins. Dia. Plat- Dim. A Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel AMP 
(AWG) | Inch(mm) | Material | ing | Inch (mm) Part No. 10 100 Part No. Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
Pin Contacts 
30-26 .032 - .057 Brass B 790 (20.06) A25405-ND 1.18 7.91 770672-1 A25405CT-ND _ _ = 71.55 A25405TR-ND 8,000 42.93/M | 350924-1 
(.813-1.45) | Phos. Brz. | C A25353-ND_ 11.73 78.94 770672-6 = 
Brass B A14298-ND 89 5.40 350690-1 = 
24-18 .040 - .100 Brass Cc 790 (20.06) A14299-ND 7.47 45.08 350690-2 A14299CT-ND = = = 515.60 A14299TR-ND 7,000 | 309.36/M | 350561-2 
(1.02-2.54) Brass D A25359-ND 4.55 30.59 350690-7 A25359CT-ND = = — 255.15 A25359TR-ND 7,000 | 153.09/M | 350561-7 
Phos. Brz. | A A25362-ND 1.24 8.35 350690-3 A25362CT-ND = = = 53.60 A25362TR-ND 7,000 32.16/M | 350561-3 
Brass B A14300-ND§ 87 5.88 350547-1 = 
060- .130 Brass Cc A14301-ND§ 7.94 53.44 350547-2 A14301CT-ND§ = — a 515.60 A14301TR-ND§ 5,000 | 309.36/M | 350218-2 
(1.52-3.30) Brass D | .790 (20.06) A25341-ND§. 4.56 30.65 350547-7 = 
Phos. Brz.] A A25343-ND§ 1.24 8.35 350547-3 = 
20-14 Phos. Brz.| D A25346-ND§ 9.02 60.65 350547-6 A25346CT-ND§ _ = — 389.10 A25346TR-ND§ 5,000 | 233.46/M | 350218-6 
Brass B A14303-ND 1.10 7.39 350552-1 = 
130 - .200 Brass Cc A25368-ND 7.24 48.73 350552-2 A25368CT-ND = = 295.46 537.20 A25368TR-ND 2,500 | 429.76/M | 350538-2 
(3.30-5.08) Brass D | .810 (20.57) A25371-ND 5.89 39.62 350552-7 A25371CT-ND —= a 195.00 354.55 A25371TR-ND 2,500 | 283.64/M | 350538-7 
Phos. Brz.| A A25374-ND 1.62 10.91 350552-3 A25374CT-ND — — 45.09 81.98 A25374TR-ND 2,500 65.58/M | 350538-3 
Phos. Brz. | D A25408-ND 10.97 73.77 350552-6 A25408CT-ND = = 278.16 505.75 A25408TR-ND 2,500 | 404.60/M | 350538-6 
18-14 -130 - .200 Brass B 810 (20.57) A25378CT-ND 68 5.95 25.30 37.65 A25378TR-ND 2,500 38.62/M | 350873-1 
(3.30-5.08) | Phos. Brz.| A A25380-ND 1.51 10.19 350918-3 = 
12-10 -200 max. Phos. Brz. A 810 (20.57) A25382-NDt 2.43 16.37 640309-3 = 
(5.08) D A25386-NDt 10.92 73.49 640309-6 A25386CT-NDt — = = 579.93 A25386TR-NDt 3,000 | 463.94/M | 350922-6 
Socket Contacts 
30-26 | .032- .057 Brass B | .760 (19.30) A25352-ND 1.33 8.94 770673-1 A25352CT-ND = ct _ 49.80 A25352TR-ND 8,000 29.88/M | 350925-1 
(.813-1.45) 
Brass B A1437-ND* 95 6.38 350689-1 = 
Brass Cc A25357-ND 7.34 49.39 640347-2 A25357CT-ND a = 290.77 = 528.68 A25357TR-ND 7,500 | 317.21/M | 350851-2 
24-18 .040 - .100 Brass Cc 760 (19.30) A1439-ND* 7.65 46.18 350689-2 A1439CT-ND* = — 276.25 502.28 A1439TR-ND* 7,500 | 301.37/M | 350570-2 
(1.02-2.54) Brass D A25360-ND* 4.61 31.00 350689-7 A25360CT-ND = = 141.97 258.13 A25360TR-ND 7,500 | 154.88/M | 350851-7 
Phos. Brz.| A A25363-ND* TA? 7.88 350689-3 A25363CT-ND* a = 28.04 50.98 A25363TR-ND* 7,500 30.59/M | 350570-3 
Phos. Brz.|_D A25364CT-ND* 5.62 49.43 210.26 312.98 A25364TR-ND* 7,500 | 240.76/M | 350570-6 
Brass B A1441-ND§ 84 5.64 350550-1 = 
060 - .130 Brass Cc A1443-ND§ 8.09 54.42 350550-2 A1443CT-ND§ = = = 490.20 A1443TR-ND§ 5,000 | 294.12/M | 350536-2 
(1.52-3.30) Brass D | .760 (19.30) A25342-ND§ 4.56 30.65 350550-7 = 
Phos. Brz.] A A25344-ND§. 1.13 7.60 350550-3 = 
20-14 Phos. Brz.| D A25347-ND§ 7.92 53.29 350550-6 A25347CT-ND§ = = = 410.73 A25347TR-ND§ 5,000 | 246.44/M | 350536-6 
Brass B A14302-ND 1.24 8.36 350551-1 = 
130 - .200 Brass Cc A25369-ND 8.09 54.45 350551-2 A25369CT-ND _ = 337.54 613.70 A25369TR-ND 2,500 | 490.96/M | 350537-2 
(3.30-5.08) Brass D | .780 (19.81) A25372-ND 5.97 40.19 350551-7 A25372CT-ND a a 191.36 347.93 A25372TR-ND 2,500 | 278.34/M | 350537-7 
Phos. Brz.] A A25375-ND 1.62 10.91 350551-3 A25375CT-ND = = 42.02 76.40 A25375TR-ND 2,500 61.12/M | 350537-3 
Phos. Brz.| D A25409-ND 11.05 74.35 350551-6 A25409CT-ND = a 210.65 383.00 A25409TR-ND 2,500 | 306.40/M | 350537-6 
18-14 -130 - .200 Brass B 780 (19.81) A25379CT-ND 68 5.95 25.30 41.52 A25379TR-ND 2,500 38.62/M | 350874-1 
(3.30-5.08) | Phos. Brz.| A A25381-ND 1.51 10.19 350919-3 = 
12-10 -200 max. Phos. Brz. A 780 (19.81) A25383-NDt 2.43 16.37 640310-3 = 
(5.08) D A25387-NDt 11.07 74.50 640310-6 A25387CT-NDt _— _ 323.36 587.93 A25387TR-NDt 2,500 | 470.34/M | 350923-68 
Split Pin Contacts 
040- .100 B A1436-ND 1.02 6.86 350706-1 = 
24-18 (1.02-2.54) Brass C | .790 (20.06) A1438-ND 712 47.88 350706-2 A1438CT-ND = = = 555.90 A1438TR-ND. 7,000 | 333.54/M | 350699-2 
D A25334-ND 5.18 34.86 350706-7 A25334CT-ND — — = 267.60 A25334TR-ND 7,000 | 160.56/M | 350699-7 
060-130 B A1440-ND§ 95 6.38 350705-1 = 
(1.52-3.30) Brass C | .790 (20.06) A1442-ND§ 712 47.88 350705-2 = 
20-14 D A25336-ND§ 5.18 34.86 350705-7 A25336CT-ND§ — = = 284.30 A25336TR-ND§ 5,000 | 170.58/M | 350687-7 
130 - .200 B A25338-ND 1.28 8.59 350707-1 A25338CT-ND _ = 27.69 50.35 A25338TR-ND 2,500 40.28/M | 350700-1 
(3.30-5.08) Brass C | .810 (20.57) A25694-ND 7.16 48.19 350707-2 = 
D A25730-ND 6.26 42.14 350707-7 = 
Grounding Pin 
20-14 | 060-180) Bass | B = A25339-ND§ 1.24 8.36 | 350669-1 = 
(1.52-3.30) 
Sealing Plug 
Keying Plug, UL94V-0 Nylon A25156-ND 3.22 21.67 | 770377-1 — 
Programmable Connector Contact 
Socket w/110 Series Special FASTON Tab, Brass - Pre-Tin | A25340-NDt 277 18.60 350877-1 
+ Thereis no insulation barrel on this contact. Insulation maximum diameter is limited by the housing. Use of strain relief is recommended with these contacts.  * Socket Contact - .010 ( .254) stock thickness — § Can be used with Splash Proof 


Seals + This contact will accept a 110 Series FASTON receptacle Part No. A27941TR-ND (350871-1) allows simple field wiring or wiring changes 


Tools and Die Sets 


A25206-ND (58382-1) Latch Disengaging Tool $84.36 each A9947-ND (91510-1)  CERTI-ORIMP Hand tool with Die for 24-18AWG $504.00 each 
A1445-ND (318851-1) Contact Extraction Tool. $35.40 each A9945-ND (91508-1)  CERTI-CRIMP Hand Tool with Die for 20-18AWG. $504.00 each 
A9998-ND (91002-1) Contact Insertion Tool $16.78 each A9946-ND (91506-1) __ CERTI-CRIMP Hand Tool with Die for 16-14AWG. $481.50 each 
A9907-ND (91500-1) __ Universal Mate-N-Lok Crimp Tool for 20-14AWG $426.93 each 028006-ND (69710-1) _ CERTI-ORIMP Hand Tool without Die . $358.50 each 
A9996-ND (354940-1) — PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies $66.00 each A25349-ND (58380-1)  CERTI-ORIMP Die Set for 12AWG... $469.35 each 


) 

) 
A9944-ND (90548-2)  PRO-CRIMPER II Die Set for 24-18AWG, $100.50 each A25350-ND (58380-2) _ CERTI-CRIMP Die Set for 10AWG. $469.35 each 
A9943-ND (90546-2)  PRO-CRIMPER'II Die Set for 20-14AWG (.060"-.130" Ins. Dia) $100.50 each A25159-ND (90548-1)  PRO-CRIMPER with Die for 24-18AWG. $133.50 each 
A9924-ND (90547-2) —  PRO-CRIMPER II Die Set for 20-14AWG (130"-.200" Ins. Dia.) $100.50 each A25160-ND (90546-1) | PRO-CRIMPER with Die for 20-14AWG (.060"-.130” Ins. Dia) $133.50 each 
A9923-ND (58530-2)  PRO-CRIMPER II Die Set for 12-10AWG. $127.50 each A25161-ND (90547-1) | PRO-CRIMPER with Die for 20-14AWG (.130"-.200” Ins. Dia) . $133.50 each 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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AMP TYCO Aectronics Universal MATE-N-LOK II® Connectors - Soft Shell 


Housing Kits 


Product Facts: + Ultimate reliability + Pins and sockets can be intermixed in the same housing + Available in 2 thru 15 Orcuit sizes for freehanging Performance Characteristics: + Dielectric Withstanding Voltage: 5.0 KVAC or 10 KVDC between 
or panel mount wire-to-wire connection + Polarized housings available in UL94V-0 flammability rated material + Contacts are on .250” (6.35mm) _—_ adjacent circuits + Insulation Resistance: 1000 megohms minimum between adjacent circuits 
centerline spacing + UL Recognized: E28476 + Certified CSA: LR 16455-113 + Passed test by VDE under their Test Report No. 4751-1431- + Voltage Rating: 600V AC or DC * Contact Retention: 35 Ib. min. per contact + Durability: 50 
4016/A8E cycles, mating and unmating 


Plug (includes these 2 pieces) Plug (includes these 2 pieces) 

a : l= fe) 
(Front) 

[sl 3 rm | a tS 


l 
580 Le, Ly 845. | 
(14.73) ( (21.46) 


300 905 
=| (7.62) (22.99) 


845 
(21.46 


ym 


Cap (includes these 2 pieces) Cap (includes these 2 pieces) 


a [A | 
So (Front) (i397) 
—, T 


580 
(14.73) 


ja :845, »| 
(21.46) 


Cap (includes these 2 pieces) 


Peal (ere) a 
[ee ; ! (Front) 8039) 
eo 
>| 550 5 13. 3905, 
(13.97) be (22.99) 
No. of | Descrip- | Dimension A Digi-Key Price Each AMP No. of | Descrip- | Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Type Circuits tion Inch (mm) Part No. 1 100 Part No. Fig. Type Circuits tion Inch (mm) Part No. 1 100 Part No. 
+ | dete 2 oe = poe a oat et 9 Plug .800 (20.32) A14244-ND 70 56 | 770021-1 
: : 9 Cap 800 (20.32) A14251-ND 69 55 | 770028-1 
3 Plug 800 (20.32) A14241-ND 51 Al | 770018-1 Pe I io baer IRM) nen fei. |>sfo0en 
3 Cap .800 (20.32) ‘A14248-ND 56 45 | 770025-1 4 | Matrix lug -050 (26.67) 45- : / - 
2 | In-Line 4 Plug 1.050 (26.67) A14242-ND 57 46 | 770019-1 12 Cap 1.050 (26.67) A14252-ND 1.20 97 | 770029-1 
4 Cap 1.050 (26.67) A14249-ND 61 49 | 770026-1 15 Plug | 1.300 (33.02) A14246-ND 1.02 81 | 770023-1 
5 Plug | 1.300 (33.02) ‘A25155-ND 82 67_| 770016-1 15 Cap 1.300 (33.02) M14253-ND 97 77 | 770030-1 
M A Plug — A14243-ND 65 52 | 770020-1 
7 cals Cep _ A14250-ND 64 51 | 770027-1 Keying Plug, Nylon UL94V-0...........eseeeseesseeeseeeees ‘A25156-ND 3.22/10 21.67/100 | 770377-1 
Contacts 
ing i a Ia 
PI 4 
Contact Plating Connector Connector 


A: Phosphor bronze pre-tin plated B: Brass pre-tin plated C: Duplex Finish - Plated with .000030" (.000762mm) min. gold in 
mating area and .000050” (.00127mm) min. tin-lead in crimp area over .000050” (.00127mm) min. nickel underplate on entire 
contact 


+ , —-+| 


Wire Size | Ins. Dia. Plat- Dim. A Digi-Key Loose Piece Pricing ) AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel_| AMP 
(AWG) | Inch(mm) | Material | ing | Inch (mm) Part No. 10 100 Part No. Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
Split Pin Contacts 
24-18 .040-.100 bres B 1.005 (25.53) A14254-ND 1.47 9.86 | 770252-1 | A14254CT-ND = = = 60.33 | Al4254TR-ND 5,000 36.20/M | 770009-1 
(1.02-2.54) ie} A14255-ND 6.72 45.22 | 770252-2 | A14255CT-ND — = = 324.85 | Al4255TR-ND 5,000 | 194.91/M | 770009-2 
20-14 .060-.130 Brass B 1.005 (25.53) A14256-ND 1.47 9.86 | 770250-1 = 
(1.52-3.30) Cc A14257-ND 6.72 45.22 | 770250-2 | A14257CT-ND = = = 328.00 | A14257TR-ND 4,000 | 196.80/M | 770007-2 
130-.200 Brass B A14258-ND 1.93 12.99 | 770248-1 | A14258CT-ND = = 48.92 88.95 | Al4258TR-ND 2,500 71.16/M | 770005-1 
20-14 (3.30-5.08) Brass C | .995 (25.27) | Al4259-ND 8.15 54.82 | 770248-2 | A14259CT-ND = = 228.40 415.28 | A14259TR-ND 2,500 | 332.22/M | 770005-2 
Phos. Brz. | _C = = = = A25181CT-ND 6.52 57.35 243.94 363.11 | A25181TR-ND 2,500 | 372.42/M | 770005-4 
12-10 -200 max. ¢ Phos. Brz. A 1.005 (25.53) A14260-ND 3.09 20.78 | 770246-3 } A14260CT-ND _ _ — 169.20 | A14260TR-ND 3,000 | 135.36/M | 770003-3 
(5.08 max.) Cc A14261-ND 14.66 98.62 | 770246-4 | A14261CT-ND _ _ = 708.75 | A14261TR-ND 3,000 | 567.00/M | 770003-4 
Socket Contacts 
24-18 .040-.100 Phos. Brz. A 980 (24.90) A14262-ND 1.70 11.42 | 770253-3 | A14262CT-ND = = = 79.95 | Al4262TR-ND 5,000 47.97/M | 770010-3 
(1.02-2.54) ij A14263-ND 10.49 70.55 | 770253-4 | A14263CT-ND = — = 467.28 | Al4263TR-ND 5,000 | 280.37/M | 770010-4 
.060-.130 Phos. Brz. A 980 (24.90) A14264-ND 1.79 12.01 | 770251-3 = 
20-14 (1.52-3.30) ij A14265-ND 11.04 74.27 | 770251-4 | A14265CT-ND a = _ 479.40 | Al4265TR-ND 4,000 | 287.64/M | 770008-4 
-130-.200 Phos. Brz. A 970 (24.64) A14266-ND 2.33 15.71 | 770249-3 | A14266CT-ND = = 62.63 113.88 | Al4266TR-ND 2,500 91.10/M | 770006-3 
(3.30-5.08) Cc A14267-ND 13.42 90.28 | 770249-4 | A14267CT-ND = = 323.06 587.38 | A14267TR-ND 2,500 | 469.90/M | 770006-4 
12-10 -200 max. ¢ Phos. Brz. A 980 (24.90) A14268-ND 3.09 20.78 | 770247-3 | A14268CT-ND _ = = 169.20 | A14268TR-ND 3,000 | 135.36/M | 770004-3 
(5.08 max.) Cc A14269-ND 14.86 99.98 | 770247-4 | A14269CT-ND _— —= _ 706.48 | Al4269TR-ND 3,000 | 565.18/M | 770004-4 
Grounding Pins (mate first, break last, not for interrupting current) 
20-14 .060-.130 brass B _ A25188-ND 2.23 15.03 | 770254-1 = 
(1.52-3.30) Cc A25443-ND 13.37 89.92 | 770254-2 = 
20-14 -130-.200 Bress B = A25737-ND 2.23 15.03 | 770255-1 = 
(3.30-5.08) Cc A25738-ND 13.37 89.92 | 770255-2 = 
t Thereis no insulation barrel on this contact. Insulation maximum diameter is limited by the housing. Use of strain relief is recommended with these contacts. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AMIP TYCO eecronics Universal MATE-N-LOK II® Connectors - Soft Shell (Cont) 


Strain Relief and Adapters — UL94V-0 White Nylon 


No. of | Descrip-| Insert Wire Bundle Digi-Key Price Each AMP 


Fig. 1 
Fig. | Circuits} tion | Supplied Size - Inch (mm) Part No. 1 100 | Part No. 9 
Enclosed Plug Housing Strain Relief (Two strain reliefs required per housing) (Enclosed) 
3 in Yes | .040-.190 (1.02-4.83) A14338-ND 90 .74 | 640713-1 
n-Line 
No .200-.350 (5.08-8.89) ‘A25162-ND 90 .74 | 640713-2 
A ini Yes | .040-.190 (1.02-4.83) A14339-ND 84 67 | 6407141 
n-Line 
No .200-.350 (5.08-8.89) ‘A25163-ND 73 60 | 641945-1 (2) #6xa/8 Lg Type B Pan Head 4 
| heet metal t lied) 
i intine | YS | .040-.190 (1.02-4.83) A14340-ND 92 .75 | 641776-1 sheet metal screws (not supplied) 
1 No A25164-ND 79 65 | 641776-2 
é if Yes | .040-.190 (1.02-4.83) A14341-ND 94 76 | 643030-1 Digi-Key Price Each AMP 
n-Line rer 
No .200-.350 (5.08-8.89) A25165-ND 94 .76 | 643030-4 Fig. | Description Part No. 10 100 | PartNo. 
.120-.650 (3.05-16.51)|  A14344-ND 87 ~~ -.69_| 640715-1 cap Housing Adapters: 
For all Positions except 2, 6, and 8 Circuits Cap Housing | A24724-ND AT 42 641778-1 
.120-.650 (3.05-16.51 A14345-ND 90 72 | 640716-1 
Matrix Yes . ) 2A Adapter w/out NIBS for all Positions 
12 -150-.750 (3.81-19.05) A14346-ND 1.01 82 | 640717-1 except 2, 6, and 8 Circuits Cap Housings A24725-ND AT 42 | 641778-2 
15 .200-.850 (5.08-21.59) A14347-ND 1.00 80 | 640718-1 2B | For 2 In-Line and 6 Matrix Circuit Cap Housings Only ‘A24726-ND AT 42 | 643182-2 
Tools and Die Sets 
A25206-ND (58382-1) Latch Disengaging TOO! ...........:::cssceeseeeeeeeteeeereeteeetteeteeeneeenee $84.36 each A9947-ND (91510-1)  CERTI-ORIMP Hand Tool with Die for 24-18AWG. ..........cececeeeeeeeeeeee $504.00 each 
A1445-ND (318851-1) Contact Extraction Tool $35.40 each A9945-ND (91508-1)  CERTI-CRIMP Hand Tool with Die for 20-18AWG..... $504.00 each 
A1444-ND (455830-1) Contact Insertion Tool (Larger Than .090” Ins. Dia.) . $27.20 each A9946-ND (91506-1) — _ CERTI-CRIMP Hand Tool with Die for 16-14AWG.... $481.50 each 
A9998-ND (91002-1) Contact Insertion Tool (.090" Max. Ins. Dia.) $16.78 each A28006-ND (69710-1) — CERTI-ORIMP Hand Tool without Die $358.50 each 
A9996-ND (354940-1) — PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies. . $66.00 each (A25349-ND (58380-1)  CERTI-CRIMP Die Set for 12AWG..... $469.35 each 


$100.50 each A25350-ND (58380-2) | CERTI-CRIMP Die Set for 10AWG. 


) 
( ) 
( ) $469.35 each 
$100.50 each A25159-ND (90548-1) |= PRO-CRIMPER with Die for 24-18AWG. 
( ) 
( ) 


$133.50 each 
$133.50 each 
$133.50 each 


A9943-ND (90546-2) PRO-CRIMPER I! Die Set for 20-14AWG (.060"-.130" Ins. Dia.) 
A9924-ND (90547-2) PRO-CRIMPER I! Die Set for 20-14AWG (130"-.200" Ins. Dia.) . 
A9923-ND (58530-2) PRO-CRIMPER II Die Set for 12-10AWG. 


$100.50 each A25160-ND (90546-1 PRO-CRIMPER with Die for 20-14AWG (.060"-.130” Ins. Dia.) 


( 
( 
( 
A9944-ND (90548-2) PRO-CRIMPER I! Die Set for 24-18AWG. 
( 
( 
( $127.50 each A25161-ND (90547-1 PRO-CRIMPER with Die for 20-14AWG (.130"-.200” Ins. Dia.) .. 


-140” (3.56mm) Connector Housing Kits 


Product Facts: 


+ .240 Centerline spacing Fig. 1 


755 
(19.17) 


*Nylon, natural color and flammability rating 
UL94V-2 1.130 | | 000] - 

+ Recognized under the component program of UL (28.70) aie (39%) Fi 35 000 reel n 
File No. E28476. Certified by Canadian Standards (14, 1.350 ; |© ' Ht 
Assoc. File No. LR 7189A-381 (34.29) 


Performance Characteristics: Socket Housing (Plug) Pin Housing (Cap) Socket Housing (Plug) 


* Dielectric Withstanding Voltage: 3.0KVAC between 
adjacent circuits 

+ Insulation Resistance: 1000 megohms minimum GB $515 S 
initial between adjacent circuits = (13.08) A 

+ Voltage Rating: 250V AC or DC | a0 fered = 608) B13) eit 

+ Durability: 25 cycles, mating and unmating (28.70) (24.13) | 4 

+ Thermal Shock: -55° Cto +85° C 

+ Wire Size: 20-10 AWG. 


(23.11) 
“ 


A 
©00] «| 755 755 
50 910 . im 
(OOO . (19.17) 
) (23.11) | (19.17) 

ee or 


Pin Housing (Cap) Socket Housing (Plug) Pin Housing (Cap) Socket Housing (Plug) 


No. of Digi-Key Price Each AMP No. of Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Type Circuits | Description Part No. 10 50 100 Part No. Fig. Type Circuits | Description Part No. 10 50 100 Part No. 
Free Hanging Housing Panel Mount Housing 
A25468-ND 37 29 24 1-350345-0 
F iar 4 Cap A25464-ND 1.46 1.13 .93 | 1-480512-0 2 Whack 2 a 25469.ND 7 39 oA 13503440 
Plug A25465-ND 1.56 1.21 1.00 1-480510-0 e 3 Cap A25470-ND A4 34 .28 1-350347-0 
Plug A25471-ND A4 34 .28 1-350346-0 
A25466-ND 1.68 1. 1.07 1-480586-0 
2 Matrix 9 Cp 30 = Cap A25472-ND 93 72 59 1-480673-0 
Plug A25467-ND 1.68 1.31 1.07 1-480585-0 4 Matrix 9 Plug A25473-ND 93 72 59 1-480672-0 
Contacts 


Pin JkK— 995 (25.27) = Socket 
Specification 


: * Pin diameter: .140” (3.57mm) + Stock thickness: .014” (.357mm) Connector Connector 
Contact Plating: A: Phosphor bronze pre-tin plated B: Brass pre-tin plated _pllL, 


Wire Size | Ins. Dia. Digi-Key Loose Piece Pricing AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel AMP 
(AWG) | Inch (mm) Material Plating Part No. 10 50 100 | Part No. Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
Pin Contacts 

20-14 -100-.180 Brass B A25454-ND 2.27 8.81 14.49 | 350389-1 | A25454CT-ND _ _ 46.78 85.05 | A25454TR-ND 2,500 68.04/M | 61627-1 
(2.54-4.5) | Phos. Brz. A = — = = = A25456CT-ND 2.18 19.19 81.64 121.52 | A25456TR-ND 2,500 124.64/M | 61627-2 

14-10 -100-.180 Brass B A25460-ND 2.27 8.81 14.49 | 350391-1 | A25460CT-ND = _ 47.23 85.88 | A25460TR-ND 2,500 68.70/M | 350201-1 
(2.54-4.5) Phos.Brz. A A25751-ND 3.51 13.62 22.40 | 350391-2 | A25751CT-ND = = 85.69 155.80 | A25751TR-ND 2,500 124.64/M | 350201-2 

Socket Contacts 

20-14 -100-.180 Brass B A25455-ND 2.02 7.82 12.86 | 350388-1 | A25455CT-ND = _ 38.76 70.48 | A25455TR-ND 2,500 56.38/M | 61626-1 
(2.54-4.5) | Phos. Brz. A A25457CT-ND 16.36 16.36 69.60 103.60 | A25457TR-ND 2,500 106.26/M | 61626-2 

14-10 -100-.180 Brass B A25461-ND 2.02 7.82 12.86 | 350390-1 } A25461CT-ND = _ 38.10 69.28 | A25461TR-ND 2,500 55.42/M | 350200-1 
(2.54-4.5) | Phos. Brz. A A25752-ND 3.12 12.09 19.88 | 350390-2 | A25752CT-ND = i 73.05 132.83 | A25752TR-ND 2,500 106.26/M | 350200-2 

Tools 

CERTI-CRIMP w/out Die Set for 14-10AWG....... A28006-ND 358.50 each 69710-1 

CERTI-CRIMP Die Set for 14-12AWG.............. A9915-ND 2217.60 each 58374-1 

CERTI-CRIMP Die Set for 10AWG...............205 A9914-ND 3507.53 each 58373-1 

Contact Extraction Tool ............6.06.seseeeeeeee A25474-ND 132.30 each 318845-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ANF tyco Electronics 


Universal Headers (For MATE-N-LOK® and MATE-N-LOK II® Connectors) 


Fig. 1 

Housing: 94-2 rating, nylon natural color. 94-0 rating, white unless noted otherwise 
Contact: Phosphor bronze. Contact Plating: A: Phosphor bronze pre-tin plated B: .000030” 
(0.000762mm) min. gold in mating area, matte tin-lead on solder tail end over .000050” 
(0.00127mm) min. nickel underplate on entire contact 


Fig. 2 

Housing: 94V-2 rated, natural nylon. 

Contact: Phosphor bronze. Contact Plating: A: Phosphor bronze pre-tin plated B: .000030" 
(0.000762 mm) min. gold in mating area, matte tin-lead on solder tail end over .000050” 
(0.00127 mm) min. nickel underplate on entire contact 


Fig. 3 

Housing: PBT, black 

Contact: Copper alloy, plated with tin-lead 
over nickel on entire contact 


Fig. 1A Fig. 1B 
In-Line Circuits Multiple Row Circuits 
200 +! [-630- 
(5.08) (16.00) 
Max. 
For MATE-N-LOK® Connectors No. of | Contact Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Circuits Plating Material Part No. 1 100 Part No. 
No. of Contact ; Digi-Key Price Each AMP Right Angle Pin Header Assemblies - PCB Mount 
Fig. | Circuits Plating Material Part No. i 100 Part No. . A 1431 -ND 196 6 SAOSBHA 
Vertical Pin Headers— PCB Mount 6 B 25211-ND 5.10 413 640583-2 
Standard Tail (for .062” (1.57mm) thick PC board) 2 8 A UL94V-0 A14312-ND 2.10 1.67 640584-1 
8 B A14313-ND 5.25 4.16 640584-2 
1A 6 A UL94V-0 A25287-ND 1.30 1.06 641831-1 4 A ‘A25210-ND 1.24 1.01 1-350948-0 
8 us Ansan ote a ones Right Angle Socket Header Assemblies - PCB Mount 
2 A A1466-ND 25 20 350428-1 
2 B M467-ND 114 93 350428-2 6 A 425220-ND 3.42 2.78 643234-1 
3 A UL94V-2. | —A1468-ND 32 26 | 350429-1 2 7 B UL94V-0 ESZARRD _ abe ||| a aee 
3 B 925286-ND 151 123 350429-2 8 A ‘A25222-ND 441 3.57 643236-1 
1A | 4 A A1470-ND 42 33 | 350430-1 8 7 BEeZENE) eer AR Bi 
4 B A1471-ND 1.99 1.62 350430-2 
5 A ULO4V-2 M14317-ND ‘64 ot 640466-1 For MATE-N-LOK® and MATE-N-LOK II® Connectors 
6 A A14319-ND 2.30 2.07 641832-1 ra j 
No. of Contact Digi-Key Price Each AMP 
8 A ANASPOND 1.29 1.05 641825-1 Fig. | Circuits | Plating | Material Part No. 1 100 Part No. 
: ‘ ppeaies 2 = | soe 
6 B M473-ND 28t 208 350431-2 Vertical Pin Headers— PCB Mount 
9 A UL94V-2 A1474-ND 5 60 350432-1 Standard Tail (for .062” (1.57mm) thick PC board) 
iB 9 B A1475-ND 3.95 3.20 350432-2 2 14314.ND Al 33 350786-1 
12 A A1476-ND 90 72 350433-1 4a 3 * Re A14315-ND 50 40 350789-1 
12 B A1477-ND 5.88 477 350433-2 4 A14316-ND 59 AT 350792-1 
15 A UL94V-2 A1478-ND 99 79 350434-1 5 A14318-ND 95 75 640900-1 
15 B A1479-ND 6.32 5.12 350434-2 6 A A14322-ND 7 78 35071141 
Standard Tail Polarized (for .062” (1.57mm) thick PC board) 6 B A14323-ND 2.78 2.21 350711-2 
6 725293-ND 1.36 111 | 643408-1 wi 2 a uroav.o | — AIA324-ND “at fe | Se0riee 
1A 7 A UL94V-0 [SEETAN fies 59 pene 12 A A14325-ND 1.10 87 350713-1 
= - : : 12 B A14326-ND 3.76 2.98 350713-2 
2 A25288-ND A2 34 641963-1 15 A A14327-ND 1.38 1.09 350714-1 
3 A25289-ND AB 38 641965-1 : : : 
1A 4 A UL94V-2 A25290-ND AT 39 641967-1 Standard Tail Polarized (for .062” (1.57mm) thick PC board) 
5 A25291-ND 1.04 85 643405-1 2 A25230-ND 65 53 641964-1 
6 A25292-ND 1.23 1.00 643407-1 2 (A25284-NDt 78 64 1-641964-1 
6 A25294-ND 79 64 641969-1 iA 3 A uso A25231-ND we 59 641966-1 
1B 9 i ULoav-2 A25296-ND 97 79 641971-1 3 ‘A25285-NDt 56 A6 1-641966-1 
12 A25297-ND 94 76 641973-1 4 ‘A25232-ND 85 69 641968-1 
15 425298-ND 1.46 1.19 641975-1 5 A25233-ND 1.13 92 643406-1 
Long Tail — (for .125” (3.18mm) thick PC board) 6 A A25234-ND 1.05 86 641970-1 
6 B A25235-ND 3.63 2.94 641970-2 
2 A Rese ND: a soy oupeecd ie 9 A tea A25236-ND 1.37 4.11 | 641972-1 
2 e LUND babe BS = l epopeee 9 B A25237-ND 4.59 3.72 | 641972-2 
3 7 (eSeEND = 38) 350583-1 12 A 425238-ND 1.70 1.38 | 641974-1 
1A 3 B UL94V-2 A25302-ND 1.64 1.33 350583-2 15 A 25239-ND 143 116 641976-1 
4 A A25303-ND 59 48 350584-1 
4 B ‘A25304-ND 1.93 1.56 350584-2 Long Tail (for .125” (3.18mm) thick PC board) 
8 A A25307-ND 1.35 1.10 770143-1 2 A 725240-ND 63 51 350787-1 
6 A A25305-ND 76 62 350585-1 2 B A25241-ND 1.44 147 350787-2 
6 B A25306-ND 3.06 2.48 350585-2 1A 3 A sdv.0 A25242-ND 69 56 350790-1 
1B 9 A usavi2 A25308-ND 94 aw 350586-1 3 B (A25243-ND 1.85 151 350790-2 
9 B A25309-ND 4.29 3.47 350586-2 4 A A25244-ND 81 66 350793-1 
12 A A25310-ND 1.35 1.10 350587-1 4 B (A25245-ND 2.32 1.88 350793-2 
15 A A25311-ND 1.42 1.15 350588-1 6 A ‘A25246-ND 1.01 82 350732-1 
Vertical Socket Headers— PCB Mount 6 B A25247-ND 3.25 2.63 350732-2 
i 0 , 9 A UL94V-0 A25248-ND 1.19 7 350742-1 
Standard Tail (for .062” (1.57mm) thick PC board) 4B 9 B 25249-ND 44 358 350742-2 
2 A uLoav-2 A1490-ND 35 29 350759-4 12 A ‘A25250-ND 1.65 1.34 350737-1 
B AIASTEND 97 19 350759-3 12 B A25251-ND 6.54 5.30 350737-2 
3 A A1492-ND A4 36 350760-4 15 A UL94V-0 A25252-ND 1.67 1.35 350738-1 
1A 3 B A1493-ND 1.36 1.10 350760-3 15 B A25253-ND 6.96 5.64 350738-2 
i ia =| ef S| eyes 
4 B M495-ND 173 157 350761-3 Vertical Socket Headers— PCB Mount 
5 A A25312-ND 85 69 640467-1 Standard Tail (for .062” (1.57mm) thick PC board) 
6 A A1496-ND 61 49 350762-4 1A 3 A weno A14328-ND AT 38 350825-1 
6 B 1497-ND 2.58 2.09 350762-3 4 A14329-ND 64 51 350826-1 
1B 9 A UL94V-2 ANA96-ND 70 56 350763-4 6 A ‘A14330-ND 87 69 350827-1 
12 A A1200-ND 1.02 81 350764-4 9 A A14331-ND ‘97 ‘7 350828-1 
le 7 ANAND Sor a5! SOUIEKS: we | 7 A usav.o 14332-ND 1.29 1.02 | 350829-1 
15 A A202: ND 1.59 1.29 350765-4 12 B A14333-ND 5.91 479 350829-2 
Standard Tail - Polarized (for .062” (1.57mm) thick PC board) 15 A A14334-ND 1.57 1.24 350830-1 
2 TESA EIN cae ‘ei Sa 15 B A14335-ND 6.22 5.04 350830-2 
1A 3 A ULO4V-2 A25314-ND 48 40 643413-1 Standard Tail - Polarized (for .062” (1.57mm) thick PC board) 
4 A25315-ND 62 50 643415-1 2 725262. ND 63 52 6434124 
6 A25316-ND 65 53 643423-1 1A 3 A UL94V-0 ‘A25263-ND 73 59 643414-1 
1B 9 A UL94V-2 A25317-ND 86 70 643425-1 4 (A25264-ND 82 67 643416-1 
15 A25318-ND 1.66 1.35 643429-1 6 A 7A25265-ND “04 77 643424-1 
Long Tail (for .125” (3.18mm) thick PC board) 6 B A25266-ND 3.97 3.22 643424-2 
9 A ‘A25267-ND 1.07 87 643426-1 
1A ; A UL94V-2 pean s 2 pee 16 9 B ee ‘A25268-ND 3.03 2.46 643426-2 
- - 12 A ‘A25269-ND 1.90 1.55 643428-1 
6 A25321-ND 1.04 84 350989-4 15 A ‘A25270-ND 2.00 1.62 643430-1 
1B 9 A UL94V-2 A25322-ND 1.19 97 350990-4 
15 ESE AND) 1.66 1.35 350902-4 + Black in color (Continued) 
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ANIP tyco Electronics 


Universal Headers (For MATE-N-LOK® and MATE-N-LOK II® Connectors) (Cont, 


For MATE-N-LOK® and MATE-N-LOK II® Connectors (cont.) 


No. of Contact Digi-Key Price Each AMP No. of Contact Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Circuits Plating Material Part No. 1 100 Part No. Fig. | Circuits Plating Material Part No. 1 100 Part No. 
Long Tail (for .125” (3.18mm) thick PC board) 5 A ULo4V-0 ‘A1486-ND 1.29 1.02 1-350945-0 
3 A TESTERS) a <5 3508314 2 5 B A14310-ND 3.94 3.19 2-350945-0 
3 A \25272-ND 23 60 350832- 6 A UL94V-2 A25212-ND 220 179 640587-1 
1A 3 B UL94V-0 A25273-ND 1.86 1.51 350832-2 Right Angle Socket Header Assemblies - PCB Mount 
4 A A25274-ND 86 70 350833-1 
4 B 425275-ND 2.35 1.91 350833-2 : , poate ; a : 2 eee 
6 A 725276-ND 1.07 87 350834-1 : , 
6 B hose ND 314 ee 350834-2 3 B UL94V-0 A25215-ND 3.26 2.64 643228-2 
9 A UL94V-0 A25278-ND 1.32 1.08 350835-1 7 4 bs A25216-ND 1.92 1.56 643230-1 
iB 9 B ‘A25279-ND 4.30 3.49 350835-2 B A25217-ND 4.33 3.51 643230-2 
12 A ‘A25280-ND 1.84 1.49 350836-1 5 A Usdv.0 A25218-ND 3.00 2.44 643232-1 
12 B ‘A25281-ND 6.47 5.25 350836-2 5 B A25219-ND 5.27 4.27 643232-2 
15 A UL94V-0 ‘A25282-ND 1.85 1.50 350837-1 
15 B ‘A25283-ND 6.87 5.57 350837-2 For MATE-N-LOK II® Connectors 
Right Angle Pin Header Assemblies - PCB Mount ss ie of a ann A nad f Price ene ea 
. | gen Tt No. . 
2 A A14306-ND 1.03 2 | 1-350942-0 ae fea ann. Enh 
2 B A1481-ND 1.80 1.43 2-350942-0 Vertical Pin Headers with ACTION PIN Contacts — PCB Mount — UL94V-0 
7 3 A UL94V-0 A14307-ND 1.05 83 1-350943-0 (Install in PC Board with arbor press) 
: a < Honey eS ee Teena 2 750 (19.05) | A25207-ND 4.85 393 | 1739241 
z : : i 7 3 3 In-Line | 1.000 (25.40) | A25208-ND 5.33 4.32 | 173925-1 
4 B UL94V-0 A14309-ND 2.73 2.16 2-350944-0 4 1.250 (31.75) ‘A25209-ND. 5.71 4.63 | 173926-1 


AMP tYC@ cectronics .062” (1.57mm) Soft-Shell Commercial Pin and Socket Connectors 


Product Facts: + Polarized * Cavity Identification * Low contact-mating force » Detent and positive locking * Tin 
plating * Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. E28476 + Certi- 
fied by Canadian Standards Association, Fle No. LR7189 

AMP .062” (1.57mm) Soft-Shell Commercial Pin and Socket connectors form a total system of economical 


General Specifications: » Thermal Shock: -55°C to +105°C * Temperature-Humidity Oycling: +25°C to +65°C at 
90-95% RH * Durability: 50 mating cycles + Dielectric Withstanding Voltage: 1.0kVAC * Insulation 
Resistance: 1000 megohms minimum initial * Voltage Rating: 250VAC + Contact Rating: * Connector: 24- 
30AWG: .5 to 1.5 Amps, 18-24AWG: 1.5 to 6 Amps + Contacts may be used in either plug or receptacle 


commercial-grade connectors and offer compatibility with competitive soft shells. housings. 
Fig. 1 —1 Circuit, In-line No of Dimension (Inch) Digi-Key Pricing AMP. 
. Fig. | Circuits | Description A B C | Part No. 10 50 Part No. 
Free-Hanging Housings 
1 1 Receptacle, with Detent, In-line | — —  .785 | A14001-ND. 96 3.74 | 770277-1 
2 2 Receptacle, with Detent, In-line | 340 .199 .820 | A14002-ND 1.50 4.30 | 770342-1 
2 2 Receptacle, Positive, In-line 340. .199 .820 | A25484-ND 3.99 15.49 | 770419-1 
2 3 Receptacle, with Detent, In-line | .490 .199 .785 | A14003-ND 2.17 8.42 | 770333-1 
Fig. 2— 2, 3, and 4 Circuit, In-line 2 | 4 — | Receptacle, with Detent, In-line | .685 199.785 | A14004-ND 7.06 27.40 | 770274-1 
Receptacle 3 4 Receptacle, with Detent, Matrix | .345 .345 .878 | A14005-ND 3.32 12.87 | 770442-1 
Panel-mount 3 6 Receptacle, with Detent, Matrix | .345  .495 .785 | A14006-ND 3.11 12.08 | 770356-1 
Panel-Mount zl flange ‘ 
Flange 3 9 Receptacle, with Detent, Matrix | .490 .495 .790 | A14007-ND 3.52 13.65 | 770429-1 
4 1 Plug, with Detent, In-line = —  .750 | A14008-ND. 1.12 4.33 | 770278-1 
2 2 Plug, with Detent, In-line 440 .300 .780 | A14009-ND 1.13 3.23 | 770340-1 
2 3 Plug, with Detent, In-line 590 .300 .750 | A14010-ND 2.04 7.91 | 770331-1 
2 4 Plug, with Detent, In-line 733, 300.750 | A14011-ND 7.12 27.61 | 770275-1 
3 4 Plug, with Detent, Matrix 445 445 .868 | A14012-ND 3.32 12.87 | 770433-1 
3 6 Plug, with Detent, Matrix 445 .600 .750 | A14013-ND 2.67 10.34 | 770355-1 
3 9 Plug, with Detent, Matrix 590 .600 .750 | A14014-ND 3.09 12.00 | 770428-1 
Panel Mount Housings — UL94V-2 
2 2 Receptacle, with Detent, In-line | .340 199 .820 | A25485-ND 4.05 15.73 | 770343-1 
2 3 Receptacle, with Detent, In-line | .490 .199 .785 | A25486-ND 4.86 18.84 | 770326-1 
2 4 Receptacle, with Detent, In-line | .635  .199 .785 | A25487-ND 7.06 27.40 | 770335-1 
Digi-Key Price AMP 3 4 Receptacle, with Detent, Matrix | .345 .345 .878 | A25488-ND 3.32 12.89 | 770441-1 
Description Part No. Each Part No. 3 6 Receptacle, with Detent, Matrix | .345  .495  .785 | A25489-ND 7.24 28.08 | 770354-1 
Tools 3 9 Receptacle, with Detent, Matrix | .490 .495 .790 | A25758-ND 3.51 13.63 | 770427-1 
Contact Insertion Tool A9998-ND 16.78 91002-1 2 2 Plug, with Detent, In-line 440 .300 .780 | A25490-ND 3.69 14.31 | 770341-1 
Contact Extraction Too! ee sSAND) 103.50 31863141 2 | 3 | Plug, with Detent, In-line 590.300 .750 | A25491-ND 204 7.91 | 770332-1 
Gimp Tool 24-30AWGiwith Die BOSS Ne) 162.00 90870-1 2 | 4 | Plug, with Detent, In-line 733.300 .750 | A25759-ND 712 27.61 | 770334-1 
Qimp Tool 18-24AWG with Die A9820-ND 162.00 90869- 1 ‘ . 
5 - 3 4 Plug, with Detent, Matrix 445 445 .868 | A25492-ND 9.11 35.34 | 770443-1 
PRO-CRIMPER Hand Tool without Die A9996-ND 66.00 354940-1 
_ 5 3 6 Plug, with Detent, Matrix 445 600 .750 | A25760-ND 7.27 28.20 | 770353-1 
PRO-CRIMPER Die Set 18-24AWG, Use with A9996 A9957-ND 105.00 90869-2 i | 
PRO-CRIMPER Die Set 24-30AWG, Use with A9996 A9956-ND 105.00 90870-2 3 9 Plug, with Detent, Matrix 590 .600 .750 | A25761-ND 3.09 12.00 | 770426-1 
Insulation Diameter Digi-Key Loose Piece Pricing AMP Digi-Key Tape and Reel AMP 
Description Range Inch (mm) Part No. 100 500 Part No. Part No. ¢ Size Pricing Part No. 
062” (1.57mm) Contacts 
Pin, 24-30AWG— Brass, Pre-tin 060 (1.524) A14016-ND 4.08 17.65 794018-1 A14016TR-ND 10,000 17.91/M | 640391-1 
Socket, 24-30AWG— Brass, Pre-tin .060 (1.524) A14048-ND 4.08 17.65 794019-1 A14048TR-ND 10,000 13.67/M | 640392-1 
Socket, 24-30AWG— Brass, Pre-tin 060 (1.524) = = = = A25477TR-ND* 10,000 14.00/M | 794046-1* 
Pin, 18-24AWG— Brass, Pre-tin -050-.110 (1.27-2.794) A14015-ND 4.08 17.65 794017-1 A14015TR-ND 6,000 24.35/M | 770983-1 
Socket, 18-24AWG— Brass Pre-tin -050-.110 (1.27-2.794) A14049-ND 4.08 17.65 794016-1 A14049TR-ND 6,500 15.18/M | 350628-1 
Socket, 18-24AWG— Phosphor Bronze, Pre-tin -050-.110 (1.27-2.794) = _ fo, = A25480TR-ND 6,500 23.46/M | 350628-2 
Pin, 18-24AWG— Brass, Select Gold -050-.110 (1.27-2.794) = = = = A25481TR-ND 6,000 136.91/M | 350629-5 
Socket, 18-24AWG— Brass, Select Gold .050-.110 (1.27-2.794) — = _ = A25482TR-ND 6,500 131.09/M | 350628-5 


* Lanceless socket for overmolding + Tape and Reel (TR) is also available in Qut Tape 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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AMP tYCO cectronics .093” (2.36mm) Soft-Shell Commercial Pin and Socket Connectors 


Authorized Di utor 


Product Facts: General Specifications: 

+ Polarized + Cavity Identification + Low contact-mating force + Detent and positive locking + Tin plating Eee Shoe ene e SU Wien ib iohen Ae hort bribe ion Bek neta roo hee an 

. si . i i i mating cycles + Dielectric Withstanding Voltage: 1. + Insulation Resistance: min. 

eae, mera pees ye eae tie Karta ooo Laboratories Inc., File No. risa. Voltage Rating: 250VAC + Contact Rating: 2.0-10.0 Amps, 14-24 AWG + Housing Material: Nylon, 
a Stated Dy. anaclan stance . cole HOD Le Tee: ? natural color. Flammability Rating: UL94V-2 + Contacts: .010” (0.25mm) stock thickness. Select Gold is 30” 

AMP.093" (2.36mm) Soft-Shell Commercial Pin and Socket connectors form a total system of economical minimum gold over nickel. Phosphor bronze contact should be used in high-temperature/humidity cycling 


commercial-grade connectors and offer compatibility with competitive soft shells. applications. 
Fig. 1 — 1 Circuit In-Line No. of Inch Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Circuits) Description (mm) Part No. 10 50 Part No. 
Free Hanging Housing — .198” (5.03mm) Centerline Spacing 
>I 1 1 Receptacle, with Detent _ A14050-ND 93 3.60 | 770063-1 
2 2 Receptacle, with Detent -540 (13.72) A14051-ND 1.38 3.96 | 770065-1 
1.00 ——| 2 3 Receptacle, with Detent .670 (17.02) A14052-ND 241 9.35 | 770070-1 
2 4 Receptacle, with Detent -870 (22.10) A14053-ND 2.75 10.66 | 770075-1 
Receptacle 4 4 Receptacle, Square with Detent -443 (11.25) A14054-ND 5.47 21.23 | 770843-1 
3 5 Receptacle, with Detent 1.070 (27.18) A14055-ND 2.78 7.94 | 770083-1 
Fig. 2— 2, 3, and 4 | 6 | Receptacle, with Detent 435 (11.05) ‘A14056-ND 3.21 12.45 | 770086-1 
4 Circuit, In-Line 4 | 6 | Receptacle, without Detents 435 (11.05) A25538-ND 3.21 12.45 | 770088-1 
4 9 Receptacle, with Detent .670 (17.02) A14057-ND 4.04 15.67 | 770092-1 
4 12 Receptacle, with Detents -870 (22.10) A25528-ND 416 16.16 | 770098-1 
f= 7 4 15 Receptacle, without Detents 1.070 (27.18) A25529-ND 6.35 24.64 | 770105-1 
1 1 Plug, without Mount Ears a A14058-ND 1.19 4.61 | 770064-1 
e—125—* 2 2 Plug, without Mount Ears .640 (16.26) A14059-ND 247 7.06 | 770069-1 
Receptacle 2 | 3 | Plug, without Mount Ears .770 (19.56) ‘A14060-ND 234 9.09 | 770074-1 
2 4 Plug, without Mount Ears -970 (24.64) A14061-ND 261 10.12 | 770078-1 
* = jrouit. In-Li 4 4 Plug Square, without Mount Ears -540(13.71) A14062-ND 9.00 34.90 | 770842-1 
Fig: $= 5 Cireult In-Line Pa 3 | 5 | Plug, without Mount Ears 1.170 (29.72) ‘A14063-ND 213 6.10 | 770084-1 
98; | 4 | 6 | Plug, without Mount Ears 535 (13.59) A14064-ND 3.63 14.06 | 770090-1 
Ooo 4 9 Plug, without Mount Ears .770 (19.56) A14065-ND 3.97 15.42 | 770096-1 
4 12 Plug, without Mount Ears .970 (24.64) A25536-ND 415 16.10 | 770102-1 
-— 4 15 Plug, without Mount Ears 1.170 (29.72) A25537-ND 5.73 22.23 | 770107-1 
1.00 Panel-Mount — .198” (5.03mm) Centerline Spacing 
3 Receptacle 2 2 Receptacle, with Detents -540 (13.72) A14386-ND 1.81 7.02 | 770066-1 
2 3 Receptacle, with Detents .670 (17.02) A14388-ND 2.54 9.84 | 770071-1 
Fig. 4— 4, 6, 9, 12, and pensar Panel-mount 2 | 4 | Receptacle, with Detents 870 (22.10) ‘A14389-ND 2.75 10.66 | 770076-1 
15 Circuit, Matrix ' flange] flange] 4 | 6 | Receptacle, with Detents 435 (11.05) ‘A25524-ND 10.53 40.84 | 770087-1 
198 4 9 Receptacle, with Detents .670 (17.02) A25525-ND 4.24 16.46 | 770093-1 
: 4 12 Receptacle, with Detents .870 (22.10) A25526-ND 8.85 34.31 | 770099-1 
4 15 Receptacle, without Detents 1.070 (27.18) A25527-ND 6.35 24.64 | 770103-1 
2 2 Plug, without Mount Ears .640 (16.26) A14387-ND 5.74 22.28 | 770068-1 
2 3 Plug, without Mount Ears .770 (19.56) A25530-ND 2.49 9.65 | 770073-1 
2 4 Plug, without Mount Ears -970 (24.64) A25531-ND 2.61 10.12 | 770077-1 
4 6 Plug, without Mount Ears -535 (13.59) A25532-ND 3.26 12.67 | 770089-1 
4 9 Plug, with Mount Ears at Wire End | .770 (19.56) A25533-ND 10.89 42.23 | 770095-1 
Panel mount i eeu 4 12 | Plug, without Mount Ears .970 (24.64) ‘A25534-ND 10.06 39.04 | 770101-1 
t 9 | 9 8 4 15 Plug, without Mount Ears 1.170 (29.72) A25535-ND 9.80 38.03 | 770106-1 
, 250 fh Free Hanging Housing — .250” (6.35mm) Centerline Spacing 
5 3 Receptacle, In-line = A25771-ND 3.84 14.89 | 770339-1 
zi 6 4 Receptacle, In-line a A25519-ND 5.54 21.50 | 770337-1 
4.440 — 7 6 Receptacle, Matrix — A25772-ND 8.92 34.61 | 770360-1 
Receptacle 8 2 Receptacle, Positive Lock, In-line _ A25513-ND 2.10 8.15 | 770424-1 
Pi 8 3 Receptacle, Positive Lock, In-line = A25514-ND 4.01 15.55 | 770785-1 
Panel-mount 8 4 Receptacle, Positive Lock, In-line = A25754-ND 7.36 28.56 | 770784-1 
pane. mount flange’ 5 | 3° | Plug, Inline _ A25774-ND 289 11.22 | 770276-1 
3 6 4 Plug, In-line — A25522-ND 5.39 20.91 | 770336-1 
G v 6 Plug, Matrix _— A25523-ND 3.89 15.10 | 770361-1 
7 8 2 Plug, Positive Lock, In-line = A25515-ND 2.75 10.65 | 770425-1 
Z| 8 3 Plug, Positive Lock, In-line ars A25516-ND 4.20 16.29 | 770783-1 
7140 8 | 4 | Plug, Positive Lock, In-line = A25755-ND 8.86 34.38 | 770810-1 
B5e" Receptacle Panel-Mount — .250” (6.35mm) Centerline Spacing 
5 3 Receptacle, In-line = A25770-ND 2.83 10.98 | 770269-1 
6 4 Receptacle, In-line a A25517-ND 5.54 21.50 | 770329-1 
ri 6 Receptacle, Matrix _ A25518-ND 4.79 18.60 | 770372-1 
5 3 Plug, In-line = A25773-ND 7.79 30.24 | 770338-1 
6 4 Plug, In-line _ A25520-ND 5.39 20.91 | 770330-1 
7 6 Plug, Matrix = A25521-ND 4.04 15.68 | 770373-1 
Fe 4.145 Digi-Key Price AMP 
-250 Receptacle Description Part No. Each Part No. 
Tools 
Hg = 2,.dend Scheultinring Contact Insertion Tool ‘A9998-ND 16.78 9102-1 
Contact Extraction Tool A9950-ND 38.60 318837-1 
bt ‘ Crimp Tool 24AWG with Die A9817-ND 162.00 90872-1 
C1 t ' Crimp Tool 20AWG with Die A9818-ND 162.00 90871-1 
s— 1.073 PRO-CRIMPER Hand Tool without Die A9996-ND 66.00 354940-1 
Receptacle Die Set 14-20AWG use with A9996 A9953-ND 105.00 90871-2 
Die Set 18-24AWG use with A9996 A9952-ND 105.00 90872-2 
Ins. Dia. Digi-Key Loose Piece Pricing AMP. Digi-Key Tape and Reel AMP 
Description Range In. (mm) Part No. 100 500 Part No. Part No. + Size Price Part No. 
.093” (2.36mm) Contacts — May be used in either plug or receptacle housings. 
Pin, 18-24AWG, Brass, Pre-tin 110 (2.79) A14098-ND 4.12 17.82 770147-1 = 
Socket, 18-24AWG, Brass, Pre-tin -110 (2.79) A14096-ND 4.12 17.82 770146-1 = = = = 
Pin, 18-24AWG, Brass, Select Gold .110 (2.79) A25775-ND 20.17 87.23 770147-5 - 
Socket, 18-24AWG, Brass, Select Gold -110 (2.79) A25776-ND 17.75 76.76 770146-5 = = = = 
Pin, 14-20AWG, Brass, Pre-tin 140 (3.56) A14099-ND 4.12 17.82 770145-1 A14099TR-ND 4,000 19.22/M 350416-1 
Socket, 14-20AWG, Brass, Pre-tin -140 (3.56) A14097-ND 4.12 17.82 770144-1 A14097TR-ND 4,000 19.22/M 350415-1 
Pin, 14-20AWG, Brass, Select Gold 140 (3.56) A25778-ND 20.17 87.23 770145-5 A25778TR-ND 4,000 215.10/M 350416-5 
Socket, 14-20AWG, Brass, Select Gold -140 (3.56) A25779-ND 17.75 76.76 770144-5 A25779TR-ND 4,000 207.64/M 350415-5 
Socket, 14-20AWG, Phosphor Bronze, Pre-tin -140 (3.56) = = = = A25509TR-ND 4,000 36.10/M 350415-6 
Pin, 14-20AWG, Brass, Pre-tin .180 (4.57) = = _ - A25510TR-ND* 3,750 22.07/M 770530-1 
Socket, 14-20AWG, Brass, Pre-tin -180 (4.57) = = = = A25511TR-ND* 3,750 22.07/M 770529-1 
Pin, 14-18 or (2)18AWG, Brass, Pre-tin .180 (4.57) = = _ - A25512TR-ND+ 1,200 57.20/M 770385-1 
Socket, 14-18 or (2)18AWG, Phosphor Bronze, Pre-tin .180 (4.57) =— - - - A25780TR-ND+ 1,200 60.20/M 770383-1 
t+ Tape and Reel (TR) are also available in Cut Tape. * Contact length is .875. + 0.013” (.33mm) stock thickness and accept two wires, each with maximum .180” insulation diameter 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(MR) Miniature Rectangular Connectors 


Product Facts: + Housings positively lock to prevent accidental 
disengagement + Either cap or plug housing can be mounted in same 
rectangular panel cutout without additional hardware » Brick red UL94V- 
0 housings + Plug and cap design includes molded-in polarizing feature 
to assure proper mating + High density achieved through .165” 
(4.19mm) contact centerline spacing +» Recognized under the 


Component Program of Underwriters Laboratories, Inc. File No. E28476 
* Certified by Canadian Standards Association File No. LR 7189 » Comm- 
oning bars can be used to common adjacent pin contacts in any column 
or row. Maximum stack per pin is two. Use the mating socket housing to 
assemble the Commoning Bar unto the pins. Illustration is the proper 
insertion of the Commoning Bar. 


Performance Characteristics: 

+ Dielectric Withstanding Voltage: 2.5 KVAC between adjacent 
circuits + Insulation Resistance: 1500 megohms minimum initial 
between adjacent circuits + Voltage Rating: 250V AC + Contact 
Rating: AWG 26-18 — Test Current 1-6 Amps 
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No. of Dim. A Digi-Key Pricing AMP No. of Dim. (Inch) Digi-Key Pricing AMP 
Fig. Pos. Type (Inch) Part No. 25 Part No. Fig. | Pos. Plating A B Part No. 25 Part No. 
In-Line Housing (Contacts Sold Separately) 9 Tin 620 120 A14208-ND 2.23 48.05 640501-1 
2 Cap 455 A14100-ND 47 10.18 1-640507-0 9 Gold 620 120 A14209-ND 6.23 134.23 640501-2 
F 3 Cap 620 ‘A14101-ND ‘69 14.98 4-640508-0 jo | 12 Tin 785.120 A14210-ND 2.86 61.74 640502-1 
2 Plug 455 A14110-ND 38 8.51 1-640517-0 12 Gold .785 120 A14211-ND 8.11 181.49 640502-2 
3 Plug 620 A14111-ND 68 14.76 1-640518-0 15 Tin .950 120 A14212-ND 3.51 75.54 640503-1 
Matrix Housing (Contacts Sold Separately) 2 Geld 0 520 Ren 10.98 Soa era 
4 Cap 455 ‘A14102-ND 75 16.17 1-640509-0 ; : : : 
a 620 paai0g NO 85 1829 HeAEIOO 20 | Gold 950 120 A14215-ND 12.92 278.38 640504-2 
2 v4 ae 455 EREBES - 45.03 +e40219°0 aa 24 Tin 1115 120 A14216-ND 5.06 109.14 640505-1 
7 Bin _ ratctatian os 1259 {eace2>.0 24 | Gold 1115 120 A14217-ND 14.34 308.97 640505-2 
a : : : 36 Tin 1.610 120 A14218-ND 8.20 176.80 640506-1 
9 Op £20 IAD a 19.59 1-640511-0 36__| Gold 1.610.120 A14219-ND 3049 682.61 640506-2 
12 Cap 785 AA14105-ND 1.01 21.80 1-640512-0 PCB Board Vertical Headers, .120” (3.05mm) Board Thickness 
3 15 Cap .950 A14106-ND 111 24.01 1-640513-0 5 Ti 15 150 Ss 742 B067 Si0Ns7S 
9 Plug 620 A14114-ND 92 20.64 1-640521-0 ‘ ‘ : : 
12 Pi 785 ‘M4115-ND 101 21.70 1-640522-0 2 Gold 455.180 14221-ND 1.77 38.09 640497-4 
a ‘ ; ; Q Tin 620 180 A14222-ND 1.50 32.36 640498-3 
15 Plug .950 A14116-ND 1.08 23,28 1-640523-0 7 Gd oy By NVGEAIS oe at ane 
| (ae eas ae ree Teta 9) 4 Tin ‘455 180 A14224-ND 175 37.80 640499-3 
4 Cap : : ; i 7 4 Gold 455.180 A14225-ND 3.27 70.50 640499-4 
20 Plug .950 A14117-ND 1.76 37.98 1-640524-0 Ps Tin on 180 14226-ND 172 38.09 6405003 
24 | Plug os Gaia) 1.88 40.47. 1-640525-0 6 | Gold 620180 A14227-ND 4.49 96.76 640500-4 
5 36 Cap = ‘A14109-ND 2.35 50.57 1-640516-0 9 Tin 620.180 ‘A14228-ND 2.23 48.05 640501-3 
36 Plug i A14119-ND. 1.94 _41.92 1-640526-0 9 Gold 620.180 14229-ND 574 128.49 640501-4 
No. of Dim. A Digi-Key Pricing AMP 12 Tin 785 .180 A14230-ND 2.86 61.74 640502-3 
Fig. Pos. (Inch) Part No. 25 Part No. 10 12 Gold 785.180 A14231-ND 8.08 174.07 640502-4 
Strain Relief (Grommet - Sold Separately) 15 Tin .950 .180 A14232-ND 3.51 75.54 640503-3 
6 374 ‘A14120-ND 2.08 44.87 350373-1 15__| Gold 950 _.180 A14233-ND 9.83 211.87 640503-4 
9 420 A14121-ND 1.37 29.60 350522-1 20 Tin 950.180 ‘A14234-ND 4.55 98.05 640504-3 
12 420 A14122-ND 1.73 37.32 350374-1 20 | Gold 950 180 A14235-ND 12.92 278.38 640504-4 
6 15 420 A14123-ND 2.63 56.71 350523-1 it 24 Tin 1415 180 A14236-ND 5.06 109.14 640505-3 
20 560 A14124-ND 272 58.62 480634-1 24 | Gold 1.415.180 14237-ND 14.54 325.56 640505-4 
24 560 A14125-ND 278 59.90 350524-1 36 Tin 1610  .180 A14238-ND 8.20 176.80 640506-3 
36 560 A14126-ND 3.65, 78.75 480594-1 36__| Gold 1.610 _.180 A14239-ND 30.49 682.61 640506-4 
Adapting Grommet (Flexible PVC - Black) Ins. Dia. Digi-Key Pricing AMP 
156 A14130-ND 1.01 21.79 1-350377-0 Fig. |Description Range Inches | Part No. 25 100 | Part No. 
7% 6 218 14131-ND 1.20 25.82 1-350376-0 Contacts (Pins and Sockets) 
286 aaa oO eae 12 |Live Split Pin, 24-26AWG Phos. Brz,,Pre-tin | .025-050 ]A25440-ND 5.40 13.82 | 640579-1 
7 9, 12, 15 350 ‘M4134-ND “98 2113 4-380379-1 13 _|Std. Socket, 24-26AWG, Phos. Brz., Pre-tin .025-.050 _ | A25441-ND 5.18 12.79 | 794001-1 
281 A14135-ND 1.24 26.79 1-350380-1 12 |Live Split Pin, 24-26AWG, Phos. Brz., Select Gold} .025-.050 A25444-ND 21.34 52.63 | 640579-2 
437 ‘A14136-ND 1.08 23.17 1-380935-0 13 _|Std. Socket, 24-26AWG, Phos. Brz., Select Gold | _.025-.050__| A25445-ND 20.52 50.61 | 794001-2 
7 20, 24, 36 375 14137-ND 1.03 22.19 1-380936-0 12 |Live Split Pin, 18:-26AWG Phos. Brz., Pretin | .050-.115 | A14199-ND 540 13.32 | 640545-1 
312 A14138-ND 1.47 31.72 1-380937-0 13__|Std. Socket, 18-26AWG, Phos. Brz., Pre-tin .050-.115 | A14197-ND 5.08 12.54 | 641300-1 
= =, Digi-Key Pricing AMP 12. |Live Split Pin, 18-26AWG, Phos. Brz, Select Gold] .050-.115 | A14198-ND 11.51 28.39 | 640545-2 
Fig._| Description Length Part No. 25 Part No. 13 _|Std. Socket, 18-26AWG Phos. Brz., Select Gold | _.050-.115 _| A14196-ND 10.60 26.14 | 641300-2 
- - Commoning Bar 14 _|Solder Tail Socket, Phos. Brz., Pre-tin = A25447-ND* 5.70 14.07 | 350838-1 
2 Orouit, Brass, Pre-tin 305 EE AND) 08 1.63 350020-1 45 _ [Grounding Pin, Phos. Brz., Prestin 050-115 | A25442-ND 5.40 13.32 | 640580-1 
OL eee eeepc ter ||| | ae (ee eu 08 [eo | senna Grounding Pin, Phos. Brz., Select Gold 050-115 | A25446-ND 21.58 53.24 | 640580-2 
rouit, Brass, Pre-tin 635 A25451-ND. .08 1.83 350022-1 : 
No. of Dim. (Inch) Digi-Key Pricing AMP Keying Plug 
Fig. | Pos. | Plating A B Part No. 25 Part No. 16 = ‘A14195-ND — 42.25 | 350591-1 
PCB Board Vertical Headers, .062” (1.57mm) Board Thickness Tools 
2 Tin 455 120 A14200-ND 63 13.52 640497-1 Die Set MR, Use with A9996. A9949-ND 120.00 each | 58514-2 
2 Gold 455 120 A14201-ND 1.77 38.09 640497-2 Fi 
3 Tin 620-120 14202-ND 94 20.17 640498-1 hate! ren Tee Ne Ce aly ae 
3. | Gold ‘620 120 A14203-ND 2.62 56.45 640498-2 recon Tool BeeeeND 17.78 each | 455822-2 
9 Certi-Crimp Tool M A9938-ND NEW! 535.50 each | 91526-1 
4 Tin 455 120 ‘A14204-ND 1.72 37.14 640499-1 iTS 
4 Gold 455 120 A14205-ND 3.27 70.50 640499-2 Contact Insertion Tool A1444-ND 27.20 each | 455830-1 
6 Tin 620 120 A14206-ND 172 36.99 640500-1 Pro-Grimper II Hand Tol ......0..:ccccsccsesscsessteceesesseseeseees A25448-ND 182.25 each | 58514-1 
6 Gold 620 120 A14207-ND 4.49 96.76 640500-2 * Recommended for use with MR Socket Housings. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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IDC CRIMP TYPE CONNECTOR/COVER FEATURES: + Receptacle connectors .100" (2.54mm) centers + Hous- RECEPTACLE HOUSING FEATURES: = Choice of three contact mating pressures + Receptacles mate with .025” 
ings preloaded with standard and high pressure contacts + Insulation Diameter: .050" (1.27mm) * Mating Post (.64mm) square or round posts + Capable of connecting up to 100 wires simultaneously + Black thermoplastic or glass- 
Length: .222” to .273" (5.64mm to 6.94mm) max. * Housing and Cover: Black thermoplastic, flame retardant + filled nylon + Available in single and double row configurations in .100” (2.54mm) centerline spacing + Stamped: Cavity ID, 
Contacts: Copper alloy AMP part number and date code stamped on housing where size permits. Unstamped: No marking on housing 


Detent 
>> Latching 


No. of Pricing AMP No. of Digi-Key Pricing AMP No. of Digi-Key Pricing AMP: 
Positions Part No. 1 25 Part No. Positions Part No. u 25 Part No. Positions Part No. 1 25 Part No. 
IDC CRIMP TYPE — HOUSING AND COVERS 10 28737-ND 82 7.31 | 102536-3 5 ‘A26984-ND 35 7.91 | 102241-3 
26-30 AWG Housini 12 28738-ND 98 22.09 | 102536-4 6 ‘A26985-ND 38 8.70 | 102241-4 
With Standard Contact: 9 Fig. 1 14 ‘428739-ND 98 22.19 | 102536-5 7 ‘A26986-ND 42 950 | 102241-5 
eft Stanger COMaC tS = Fig: 16 £28740-ND 89 20.09 | 102536-6 8 A26987-ND 5 10.29 | 102241-6 
i PETREAND 1.88 42.60 | 102393-1 18 A28741-ND 82 18.67 | 102536-7 A poe Av me : : = Ss = 
8 ‘A25790-ND 2.39 54.00 | 102393-2 rf ; a : : : 
10 ‘A25791-ND 2.78 63.00 | 102393-3 or aK oe Eee berenkan 12 ‘A26990-ND 63 14.24 | 1-102241-0 
12 ‘A25793-ND 3.31 75.00 | 102393-4 of (ELON) es teas | 41008061 14 ‘A26991-ND 70 15.83 | 1-102241-2 
14 ‘A25795-ND 3.84 87.00 | 102393-5 on EWE : : 15 A26992-ND 80 18.20 | 1-102241-3 
5-ND 98 22.30 | 1-102536-2 
16 ‘A25797-ND 5.30 120.00 | 102393-6 30 928746-ND 100 2259 | 1-102536-3 16 ‘A26993-ND 98 22.16 | 1-102241-4 
18 ‘A25799-ND 7.00 158.40 | 102393-7 : - 18 ‘A26994-ND 1.01 22.95 | 1-102241-6 
20 A25801-ND 549 124.20 | 102393-8 a paca i, ae Cees 20 A26995-ND 1.25 28.20 | 1-102241-8 
= pe ce ee | ee 50 428749-ND 1.62 96.73 | 2-102536-3 = pee e a ee 
26 A28697-ND 5.67 128.40 | 1-102393-1 a ‘ UBLE ROW HOUSING — NON-POLARIZED 
60 ‘A28750-ND 1.73 39.15 | 2-102536-8 
28 A28700-ND 10.87 246.00 | 1-102393-2 FIG. 6 (order contacts seperately) 
30 A28702-ND 8.24 186.60 | 1-102393-3 a A2BISEND AT ste see Stamped, Housing Height is .600” (15.24mm) 
4 ‘A28705-ND 9.33 211.20 | 1-102393-5 Standard Profile Covers — Fig. 4 d 
40 ‘A28706-ND 8.16 184.80 | 1-102393-8 (2 required per connector) ‘ ante rot ee BeueeO 
50 ‘A28708-ND 9.94 225.00 | 2-102393-3 6 A3062-ND 1.89/2 42.76/50 | 102396-1 10 13034-ND 1412 1751 | 87456-6 
60 A28710-ND 11.71 265.20 | 2-102393-8 8 A3063-ND 2.22/2 50.26/50 | 102396-2 12 93035-ND 119 1861 87456-8 
22-26 AWG Housing With Standard Contacts — Fig. 1 10 A3064-ND 1142/2 25.37/50 | 102396-3 14 13036-ND {20 4916 | 1-87456-0 
6 73047-ND 201 45.60 | 102398-1 i pee tee a 22 eee 16 73037-ND 129 20.25 | 1-87456-2 
8 A3048-ND 2.86 64.80 | 102398-2 A3066- 9 19 396 18 £3038-ND 1.85 29.01 | 1-87456-4 
10 ‘A3049-ND 278 63.00 | 102398-3 16 A3067-ND 1.69/2 38.16/50 | 102396-6 20 13039-ND 154 24.08 | 1-87456-6 
12 A3050-ND 3.31 75.00 | 102398-4 20 A3069-ND 3.06/2 69.18/50 | 102396-8 24 A3040-ND 1.99 31.20 | 2-87456-0 
14 A3051-ND 3.84 87.00 | 102398-5 24 A3070-ND 3.41/2 77.10/50 | 1-102396-0 26 A3041-ND 1.82 28.46 | 2-87456-2 
16 ‘A3052-ND 3.88 86.51 | 102398-6 26 ‘A28752-ND 2.63/2 59.47/50 | 1-102396-1 28 43042-ND 1.99 31.20 | 287456-4 
18 A3053-ND 4.44 91.98 | 102398-7 30 A28753-ND 1,94/2 43.88/50 _| 1-102396-3 30 ‘A25819-ND 2.38 53.81 | 2-87456-6 
20 A3054-ND 5.49 124.20 | 102398-8 34 3072-ND 220/2 49.79/50 | 1-102396-5 34 A3043-ND 241 37.77 | 3-87456-0 
24 A3055-ND 6.63 150.00 | 1-102398-0 40 3073-ND 2582 58.51/50 | 1-102396-8 40 A3044-ND 273 42.69 | 3-87456-6 
26 ‘A28698-ND 3.91 88.56 | 1-102398-1 50 43074-ND 458/2  103.73/50 | 2-102396-3 50 A3045-ND 3.29 51.45 | 4-87456-0 
28 428701-ND 7.69 174.00 | 1-102398-2 64 43076-ND 2.93/2 66.38/50 | 3-102396-0 60 A3046-ND 3.66 57.27 | 5-87456-2 
a pie 2 ree bahecegs Keying Plug 43077-ND 1.46/10 4.57/50 | 86286-1 Unstamped, Housing Height is .600” (15.24mm) 
40 13058-ND 816 184.80 | 1-102398-8 SINGLE ROW HOUSING — NON-POLARIZED 2 ‘A26997-ND 63 14.24 | 5-87456-3 
: : 4 A3031-ND 87 13.68 | 4-87456-9 
50 A3059-ND 9.94 225.00 | 2-102398-3 FIG. 5 (order contacts seperately) 7 pense ca real ero 
60 A3060-ND 1171 265.20 | 2-102398-8 Stamped 8 £3033-ND 1.01 15.87 | 87456-3 
64 A3061-ND 17.60 398.40 | 3-102398-0 2 A3011-ND 84 13.14 | 87499-3 10 A25804-ND 1.05 23,74 | 87456-5 
22-26 AWG Housing With High Pressure Contacts 3 A3012-ND 59 9.30 | 87499-5 12 A25806-ND 1.08 24.53 | 87456-7 
6 A28711-ND 2.01 45.60 | 102694-1 4 A3013-ND 52 8.21 | 87499-7 14 A25807-ND 1.42 25.32 | 87456-9 
8 A28712-ND 2.39 54.00 | 102694-2 5 A3014-ND 42 6.57 | 87499-9 16 ‘A25809-ND 1.15 26.11 | 1-87456-1 
10 ‘A28713-ND 2.65 60.00 | 102694-3 6 A3015-ND 52 8.21 | 1-87499-1 18 A25811-ND 1.68 37.98 | 1-87456-3 
12 A28714-ND 3.31 75.00 | 102694-4 7 73016-ND 70 70.95 | 87499-1 20 A25812-ND 1.47 33.24 | 1-87456-5 
14 ‘A28715-ND 5.43 123.00 | 102694-5 8 13017-ND ‘61 9.49 | 1-87499-3 22 A25814-ND 1.78 40.36 | 1-87456-7 
16 A28716-ND 4.40 99.60 | 102694-6 9 A3018-ND 73 11.49 | 1-87499-5 24 A25815-ND 1.61 36.40 | 1-87456-9 
20 A28717-ND 5.49 124.20 | 102694-8 10 3019-ND 66 10.40 | 1-87499-7 = oe ea or cae! 
20-22 AWG Housing With Standard Contacts — Fig. 1 S — « : or 30 925820-ND 217 49.06 | 2-87456-5 
10 RETRARD 2 68:00: | 102eS ‘ ; : eubueg 4 A25621-ND 2.13 48.27 | 2-87456-9 
12 ‘A25794-ND 3.31 75.00 | 102448-4 13 ‘A3022-ND 94 14.78 | 2-87499-3 38 (A25822-ND 2.45 55.39 | 3-87456-3 
14 ‘A25796-ND 3.84 87.00 | 102448-5 14 A3023-ND 84 13.14 | 2-87499-5 40 25803-ND 266 60.14 | 3-87456-5 
16 ‘A25798-ND 4.40 99.60 | 102448-6 15 A3024-ND 87 13.68 | 2-87499-7 50 125825-ND 325 73.59 | 3-87456-9 
18 A25800-ND 4.93 111.60 | 102448-7 16 A3025-ND 91 14.23 | 2-87499-9 54 A25826-ND 3.43 77.55 | 4-87456-5 
20 ‘A25762-ND 5.49 124.20 | 102448-8 20 ‘A3029-ND 1.08 16.97 | 3-87499-7 60 A25827-ND 3.60 81.60 | 5-87456-1 
es pec aa ‘ap iq Poet Unstamped Keying Plug | _ A25829-ND 10 2.32 | 87077-2 
30 828704-ND 824 186.60 4-102448-3 1 ‘A26962-ND 28 6.33 | 7-87499-2 Stamped, Housing Height is .645” (16.38mm) 
40 A28707-ND 9.83 222.60 | 1-102448-8 2 A26963-ND 31 7.12 | 87499-4 26 A25817-ND 4.43 100.20 | 86177-4 
50 ‘A28709-ND 9.94 225.00 | 2-102448-3 3 ‘A26964-ND 35 7.91 | 87499-6 Unstamped, Housing Height is .645” (16.38mm) 
A2031-ND Man. Pistol GripTool - use w/ Head Assy. $55.50 each 4 A26965-ND 38 8.70 | 87499-8 rs 725802:ND 376 3520 | 1.861778 
A2040-ND Head Assembly Tool for AMP MT Con. $162.26 each 5 (ee CEN Ae 9.50 _| 1-87490-0 40 25805-ND 384 8700 | 1-86177-2 
A28718-ND Head Assembly Tool $747.00 each 6 ‘A26967-ND 45 10.29 | 1-87499-2 14 A25808-ND 3.92 ga.00' | 1asi774 
Low Profile Non-Polarizing — Front Cover 7 A26968-ND 56 12.66 | 87499-2 16 A25810-ND 4.03 91.20 | 1-86177-5 
Fig. 2 (designed for shielded connectors) 8 ‘A26969-ND 56 12.66 | 1-87499-4 20 ‘A25813-ND. 413 93.60 | 8617-1 
6 728719-ND 29 6.58 | 102541-1 9 REEUEND) pad 14.24 | 1-87499-6 40 225824-ND 6.02 136.20 | 1-86177-1 
8 /SSPERIND tl saa | 1025412 10 A26971-ND 63 14.24 | 1-87499-8 Rajing Pog END on SEARCH EE 
a TAP SD 29 G56) 1025413 hs pee ad oe | ceca DOUBLE ROW HOUSING — POLARIZED 
i2 DZS D) spe 10.91 | 102541-4 le pesclieaNe) ps goee | Soe FIG. 6 (order contacts seperately) 
14 ‘A28723-ND 49 11.10 | 102541-5 13 ‘A26974-ND 80 18.20 | 2-87499-4 : perecey: 
16 A28724-ND 37 8.30 | 102541-6 14 A26975-ND 77 17.41 | 2-87499-6 Stamped 
18 (A28725-ND 1.34 30.36 | 102541-7 15 A26976-ND 84 18.99 | 2-87499-8 6 A25830-ND 94 21.37 | 8797-1 
20 ‘A28726-ND 1.34 30.40 | 102541-8 16 A26977-ND 1.85 41.94 | 3-87499-0 8 ‘A25832-ND 1.08 24.53 | 87977-2 
24 ‘A28727-ND 55 12.45 | 1-102541-0 18 43027-ND 94 1478 | 3-87499-4 10 A25834-ND 1.15 26.11 | 8797-3 
26 ‘A28728-ND 84 19.02 | 1-102541-1 20 926978-ND 1.01 22.95 | 3-87499-8 12 ‘A25836-ND 1.19 26.90 | 8797-4 
28 ‘A28729-ND 99 22.31 | 1-102541-2 22 A26979-ND 1.12 25.32 | 4-87499-2 20 A25841-ND 2.60 58.80 | _87977-8 
30 A28730-ND 69 15.56 | 1-102541-3 26 ‘A26980-ND 1.36 30.86 | 5-87499-0 24 ‘A25843-ND 1.82 41.15 | 1-87977-0 
34 ‘A28731-ND 86 19.47 | 1-102541-5 30 A26981-ND 1.57 35.61 | 5-87499-8 26 A25845-ND 2.24 50.64 | 1-87977-1 
0 pobre NY 16 SPS | ete SINGLE ROW HOUSING — POLARIZED Unstamped 
60 ‘A28733-ND 1.83 41.36 | 2-102541-8 
tf % 2 FIG. 5 (order contacts seperately) 6 A25831-ND 87 19.78 | 2-87977-8 
64 A28734-ND 2.07 46.81 | 3-102541-0 3 SOND sa? od | 267071 6 
Shielding & Non-Shielding - Back Cover — Fig. 3 Stamped with Detent Latching 10 A25835-ND 154 34.82 | 3-87977-0 
6 7428735-ND 29 658 | 1025361 3 ‘A26982-ND 28 6.33 | 102241-1 12 ‘A25837-ND 1.61 36.40 | 3-87977-1 
8 ‘A28736-ND 97 21.89 | 102536-2 4 ‘A26983-ND 31 742 | 102241-2 (Continues 
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No. of Digi-Key Pricing AMP No. of Digi-Key Pricing AMP No. of Digi-Key Pricing AMP 
Positions Part No. 1 25) Part No. Positions Part No. 25 Part No. Positions Part No. 1 25 Part No. 
14 A25838-ND 1.68 37.98 | 3-87977-2 Unstamped with Detent Latching, without Strain Relief 18 A25866-ND 4.03 91.20 | 87922-5 
16 A25839-ND 171 38.77 | 3-87977-3 5 7E5BISND a7 79.78 | 8763-1 20 A25869-ND 2.94 66.47 | 87733-1 
18 A25840-ND 1.75 39.57 | 3-87977-4 ; ‘ 24 ‘A25873-ND 3.15 71.22 | 87733-3 
8 A25851-ND 1.01 22.95 | 87631-3 
20 A25842-ND 1.75 39.57 | 3-87977-5 26 A25876-ND 3.18 72.01 | 87733-4 
10 A25853-ND 1.05 23.74 | 87631-5 30 425881-ND 368 aa40 | 877336 
24 A25844-ND_ 1.78 40.36_| 3-87977-7 12 A25856-ND 1.12 25.32 | 87631-7 30 n05884.ND 374 gaco | 87733-7 
26 A25846-ND 2.06 46.69 | 3-87977-8 14 A25859-ND 1.15 26.11 | 87631-9 — NE 6 350 1 877338 
40 A25847-ND 2.52 56.97 | 4-87977-5 16 A25862-ND 1.33 30.07 | 1-87631-1 es peal . : 33: 
7 - , 7 , 40 ‘A25890-ND 4.00 90.60 | 1-87733-1 
Stamped with Detent Latching, without Strain Relief a aarates i as speate 50 ‘A25894-ND 4.48 401.40 | 1-87733-4 
6 A25848-ND 1.01 22.95 | 87631-2 22 925870-ND 178 4036 | 1-87631-7 60 A25897-ND 4.93 111.60 | 1-87733-7 
8 ‘A25850-ND 1.08 24.53 | 87631-4 24 925872-ND 1.82 41.15 | 1-87631-9 425899-ND Strain Relief, Othru18 pos. .53each | 87921-1 
10 A25852-ND 1.15 26.11 | 87631-6 ar 87631. A25900-ND Strain Relief, >20 positions 1.17 each | 87710-1 
26 725875-ND 1.85 41.94 | 2-87631-1 
12 A25855-ND_ 1.26 28.49 | 87631-8 28 A25878-ND 2.06 46.69 | 2-87631-3 Unstamped, Center Polarized — Fig. 7 
8 ee 139 30.07 | 1-87631-0 30 Eee AND) 210 47.48 | 2.87631-5 10 725907-ND 1.19 26.90 | 102387-1 
16 Pest NKD ve oe cee 32 A25883-ND 2.20 49.85 | 2:87631-7 14 ‘A25902-ND 126 28.49 | 102387-2 
18 A25864-ND 1.57 35.61 | 1-87631-4 34 A25886-ND 2.27 51.44 | 2-87631-9 u i f . 
16 ‘A25903-ND 1.47 33.24 | 102387-3 
20 A25867-ND 171 38.77 | 1-87631-6 40 A25889-ND 252 56.97 | 3-87631-5 20 A25904-ND 1.68 37.98 | 102387-4 
24 A25871-ND 1.96 44.31 | 2-87631-0 44 A25891-ND 2.73 61.72 | 3-87631-9 4 25905-ND 182 4115 | 1023875 
26 A25874-ND 1.99 45.10 | 2-87631-2 50 A25893-ND 3.58 81.00 | 4-87631-1 ; ; 
26 ‘A25906-ND 1.85 41.94 | 102387-6 
28 425877-ND 2.13 48.27 | 2-87631-4 60 A25896-ND 3.74 84.60 | 5-87631-1 30 A25907-ND 213 48.27 | 102387-7 
30 A25879-ND 2.24 50.64 | 2-87631-6 66 EIEN 3.95 BY AO! h-8/63158 44 ‘A25908-ND 234 53.02 | 102387-8 
32 A25882-ND 2.31 52.23 | 2-87631-8 Stamped with Detent Latching and Strain Relief 40 A25909-ND 259 58.56 | 102387-9 
34 A25885-ND 2.48 56.18 | 3-87631-0 70 725854-ND 224 50.64 | 87922-1 44 A25910-ND 2.83 64.10 | 1-102387-3 
40 A25888-ND 2.73 61.72 | 3-87631-6 12 A25857-ND 2.27 51.44 | 87922-2 50 A25911-ND 3.18 72.01 | 1-102387-0 
50 A25892-ND 3.36 75.97 | 4-87631-2 14 A25860-ND 3.18 72.00 | 87922-3 60 ‘A25912-ND 3.50 79.20 | 1-102387-1 
60 (A25895-ND 3.76 85.20 | 5-87631-2 16 A25863-ND 2.55 57.77_| 87922-4 64 ‘A25913-ND 3.84 87.00 | 1-102387-2 
AMP TYCO Zectronics Contacts w EG 


SPECIFICATIONS: + Contact Current Rating: 3 amperes + Termi- 
nal Resistance: 12 milliohms max. (beryllium copper) and 20 milli- 
ohms max. (copper-tin-phosphor bronze) 


FEATURES: Available in a variety of platings and contact pres- 

sures; Dual cantilever contact beam with built-in overstress 

assures reliable connection. 

Contact Plating: 

A: 30 gold on contact area, 100y to 200p tin-lead on crimp 
area, with entire contact underplated 50 nickel 


B: 15u gold on contact area, 100p to 200y tin-lead in crimp end, 
with entire contact underplated 50u nickel 

C: 30p gold on contact area, with gold flash over 50y nickel on 
entire contact 

D: 15p gold on contact area, with gold flash over 50u nickel on 
entire contact 

E: 100p to 200p bright tin-lead over 30p nickel on entire contact 

F: Gold flash over nickel, 15 gold on contact area 

G: Gold flash over nickel, 30 gold on contact area 


Insulation Dia. - Max. Digi-Key Loose Piece Pricing AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel | AMP 
Fig. Inch (mm) Material Plating Part No. 10 100 Part No. Part No. 1,000 Part No. 10,000 Part No. 
Crimp Snap-in (No-strip) Receptacles 
1 055 (1.40 BeQu Cc A25943-ND 3.23 27.49 102348-2 = = = = = 
-055 (1.40) E A25944-ND 4.25 37.39 102348-3 A25944CT-ND 189.83 A25944TR-ND_ 102.51/M_| 87107-6 
A25946-ND (90381-1) Crimp Hand Tool for Receptacles .. . $756.29 each 
Dim. | Wire Size | Max. Ins. Dia. Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel | AMP 
Fig. | A | (AWG) | Inch(mm) Material Plating Part No. 10 100 | PartNo. Part No. 10 100 500 1000 Part No. 12,500 Part No. 
Crimp Snap-in Pins with Insulation Support 
Cc A25948-ND 4.93 43.39 | 102107-2 A25948CT-ND = — 117.23 213.15 A25948TR-ND 115.11/M | 102095-3 
2 )— | 2226 | .061 (1.55) Ph Bz D A25950-ND 4.18 36.78 | 102107-1 A25950CT-ND = = 93.83 170.60 A25950TR-ND 92.13/M | 102095-2 
E A25952-ND 1.93 16.94 | 102107-3 A25952CT-ND = an 48.36 87.93 A25952TR-ND 47.48/M | 102095-4 
Crimp Snap-In Receptacles with Insulation Support - Standard Pressure 
QrSn-PhBz | A ‘A25953-ND 1.90 16.18 | 1-102316-4 = =— = 
Qu-Sn-Ph Bz B A25955-ND 3.18 27.98 | 1-102316-3 A25955CT-ND = = 78.75 143.18 A25955TR-ND 77.32/M_ | 102316-6 
445] 27-32 040 (1.02) BeQu Cc A25957-ND 5.07 44.63 | 102917-2 A25957CT-ND = = 125.02 227.30 A25957TR-ND 122.75/M_ | 102917-1 
BeQu D = = = = A25958CT-ND 277 24.38 103.71 154.38 A25958TR-ND 106.88/M | 102917-5 
Qu-Sn-Ph Bz E = = = = A25959CT-ND 1.91 16.78 71.37 106.24 A25959TR-ND 73.55/M__ | 102316-5 
QrSn-PhBz | A ‘A25966-ND 1.90 16.18 | 1-87756-8 = = = 
BeQu A ‘A25973-ND 3.70 31.44 | 87667-1 = = = 
(Qu-Sn-Ph Bz B ‘A25968-ND 1.82 15.44 | 1-87756-6 =— - - 
BeQu c A3001-ND 4.61 40.57 | 87667-2 = _ — 
.445| 22-26 | .061 (1.55) BeQu D ‘A25972-ND 2.35 19.98 | 87667-5 - - - 
3 Qu-Sn-Ph Bz E ‘A25970-ND 1.14 9.67 | 87756-7 = = = 
BeQu E ‘A3000-ND 3.24 28.53 | 87667-3 A3000CT-ND - - 88.15 160.28 A3000TR-ND 86.55/M | 8766-3 
Qu-Sn-Ph Bz F ‘A25969-ND 3.33 29.31 | 87756-5 A25969CT-ND - - 81.90 148.90 A25969TR-ND 80.41/M | 87756-4 
QrSn-PhBz | G = = = - A25967CT-ND 241 21.20 90.15 134.20 A25967TR-ND 92.91/M_| 87756-2 
Qu-Sn-Ph Bz. A A25984-ND 3.33 29.31 | 1-87523-9 A25984CT-ND = a 76.90 139.83 A25984TR-ND 75.51/M_ | 1-87523-8 
Qu-Sn-Ph Bz B A25986-ND 3.18 27.98 | 1-87523-6 A25986CT-ND — a 75.94 138.08 A25986TR-ND 74.57/M | 1-87523-5 
BeQu Cc A25988-ND 3.65 31.06 | 86016-1 = _ = 
470| 20-24 069 (1.75 BeQu D A25991-ND 4.58 40.31 | 86016-5 A25991CT-ND = = 117.99 214.53 A25991TR-ND 115.85/M | 85969-6 
. (1.75) Qu-Sn-Ph Bz D A25996CT-ND 2.08 18.34 78.02 116.14 A25996TR-ND 80.41/M | 87523-4 
Qu-Sn-Ph Bz E A25993-ND 1.95 17.18 | 87523-6 A25993CT-ND _— = 46.81 85.10 A25993TR-ND 45.96/M_ | 87523-5 
BeQu E A25995-ND 3.24 28.53 | 86016-3 A25995CT-ND = = 88.15 160.28 A25995TR-ND 86.55/M | 85969-9 
BeQu G A25989-ND 2.63 22.39 | 86016-2 = = = 
Crimp Snap-In Receptacles with Insulation Support - Intermediate Pressure 
445| 27-32 040 (1.02 Qu-Sn-Ph Bz A A25961-ND 3.33 29.31 | 102920-2 A25961CT-ND = = 149.97 272.68 A25961TR-ND 147.25/M | 102920-1 
? ‘ (1.02) BeQu ej A25963-ND 7.65 67.35 | 102918-2 A25963CT-ND = = 121.70 221.28 A25963TR-ND_ 119.49/M_| 102918-1 
Qu-Sn-Ph Bz A A25976-ND 3.33 29.31 | 103171-5 A25976CT-ND — — 81.51 148.20 A25976TR-ND 80.03/M | 103171-4 
445| 22-26 061 (1.55 Qu-Sn-Ph Bz. B A25977CT-ND 2.00 17.64 75.02 111.68 A25977TR-ND 77.32/M_ | 103171-1 
, -061 (1.56) BeQu Cc A25979-ND 5.09 44.84 | 102548-6 A25979CT-ND = = 125.02 227.30 A25979TR-ND 122.75/M_ | 102548-5 
3 BeQu D A25981-ND 4.11 36.20 | 102548-3 A25981CT-ND = = 117.99 214.53 A25981TR-ND 115.85/M__| 102548-1 
QrSn-PhBz | A ‘A25998-ND 3.33 20.31 | 2-87195-1 A25998CT-ND = = 76.90 139.83 A25998TR-ND 75.51/M | 2-87195-0 
Qu-Sn-Ph Bz B A28315-ND 3.18 27.98 | 1-87195-8 A28315CT-ND - - 78.75 143.18 A28315TR-ND 77.32/M | 1-87195-7 
a70| 2o2a | oso l4.78 BeQu c ‘A28319-ND 6.44 56.72 | 87046-2 A28319CT-ND - — 158.50 288.18 A28319TR-ND 155.62/M | 86492-4 
; 069 (1.75) BeQu D A28317-ND 4.67 41.09 | 87046-1 A28317CT-ND = = 117.99 214.53 A28317TR-ND 115.85/M_ | 86492-2 
BeQu E A3005-ND 3.88 34.11 | 87046-4 AB3005CT-ND = = 94.20 171.28 A3005TR-ND. 92.49/M_ | 86492-9 
BeQu G A3006-ND 2.97 25.26 | 87046-3 = a = 
Crimp Snap-In Receptacles with Insulation Support - High Pressure 
-445| 27-32 | .040 (1.02) Ph Bz ij A25965-ND 5.55 48.81 | 103455-2 A25965CT-ND = _ 111.99 203.63 A25965TR-ND 109.96/M__| 103455-1 
Cc A3004-ND 227 18.83 | 102128-1 = = = 
g |A45| 22-26 | .061 (1.55) a E A3003-ND 250 21.96 | 102128-2 A3003CT-ND = = 46.09 83.80 | _A3003TR-ND 45.26/M_| 87809-2 
c ‘A3008-ND 2.32 19.23 | 1-87309-4 = = = 
470) 20-26 | 089 (1.75) | Fabs E | _A3007-ND 143 12.12 | 1-87309-3 = = = 
A99114-ND (90541-1) Orimp Tool MT Connectors 27-32AWG ...........0:cec cee eceeeee eect eee eee eeeeeneeees $535.50 A9903-ND (91517-1) | Orimp Tool MT Connectors 22-26AWG............0:cecceccee cece eee eceeeeeeeeeeee eee eeees $535.50 
A9840-ND (91516-1) | Orimp Tool MT Connectors 20-24AWG... $535.50 A3077-ND (86286-1) Keying Plug for Standard or Intermediate Contacts .... $1.46/10 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 117 


AMP TYCO Bectonics Locking Clip Contacts and Housings WwW E 


Authorized Distributor 


FEATURES: PERFORMANCE CHARACERISTICS: 
+ Mates with .025” square posts + Contact Current Rating: 3 amp 
+ Modular design permits end-to-end stacking + Termination Resistance: 12 millionms max. (gold plated contacts) or 


+ Housing made of 94V-0 rated glass-filled polyester 16 milliohms max. (tin plated contacts) 


+ Stamped: cavity ID, Amp part number and date code stamped on MATERIAL: 


housing where size permits. Unstamped: no marking on housing Glass-filled polyester, 94V-0 
No. of | Dimension A Digi-Key Price Each AMP. No. of | Dimension A Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. | Pos. Inch (mm) Description Part No. 1 25 Part No. Fig. | Pos. Inch (mm) Description Part No. i 25 Part No. 
Single Row (order contacts seperately) 11 1.116 (28.35) Stamped A26936-ND 2.53 2.30 2-87175-3 
1 108 (2.74) Unstamped A26920-ND 83 76 87175-2 12 1.216 (30.89) Unstamped A26937-ND 2.39 2.17 2-87175-6 
2 216 (5.49) Unstamped A26921-ND 60 54 87175-6 12 1.216 (30.89) Stamped A26938-ND 2.40 2.18 2-87175-5 
3 .316 (8.03) Unstamped A26922-ND 1.43 1.30 87175-8 1 13 1.316 (33.43) Unstamped A26939-ND 2.51 2.28 2-87175-8 
4 A16 (10.57) Unstamped A26923-ND 80 73 1-87175-0 14 1.416 (35.97) Unstamped A26940-ND. 2.60 2.36 3-87175-0 
5 516 (13.11) Unstamped A26924-ND 82 75 1-87175-2 15 1.516 (38.51) Unstamped A26941-ND 2.35 2.13 87175-4 
6 .616 (15.65) Unstamped A26925-ND 1.81 1.64 1-87175-4 15 1.516 (38.51) Stamped A26942-ND 3.18 2.88 87175-3 
6 .616 (15.65) Stamped A26926-ND 2.06 1.87 1-87175-3 Double Row (order contacts seperately) 
j 7 .716 (18.19) Unstamped A26927-ND 1.85 1.68 1-87175-6 
7 716 (18.19) Stamped A26928-ND 211 1.91 | 1-87175-5 2 -116 (2.95) Unstamped =) A26943-ND 1.39 27 | $BA1762 
8 816 (20.73) Unstamped A26929-ND 214 1.94 | 1-87175-8 4 -216 (5.49) Unstamped A26944-ND 1.80 1.63) 87133-1 
8 .816 (20.73) Stamped A26930-ND 2.15 1.95 1-87175-7 6 -316 (8.03) Unstamped A26945-ND 1.75 1.59 87133-7 
9 .916 (23.27) Unstamped A26931-ND 2.19 1.99 2-87175-0 2 6 -316 (8.03) Stamped A26946-ND 2.06 1.87 87133-8 
9 .916 (23.27) Stamped A26932-ND 220 1.99 1-87175-9 10 516 (13.11) Unstamped A26947-ND 1.97 1.79 87133-2 
10 1.016 (25.81) Unstamped A26933-ND 1.97 1.79 2-87175-2 10 516 (13.11) Stamped A26948-ND 2.24 2.03 87133-5 
10 1.016 (25.81) Stamped A26934-ND 2.24 2.03 2-87175-1 12 .616 (15.65) Unstamped A26949-ND 2.58 2.34 1-87133-1 
1 1.116 (28.35) Unstamped A26935-ND 3.48 3.16 2-87175-4 20 1.016 (25.81) Unstamped A26950-ND 2.89 2.63 87133-3 
Locking MATERIAL: Stainless steel spring 


Contact Plating: A: 30p gold on contact area, with gold flash over 50y nickel on the entire contact 
B: 100p - 200p bright tin-lead over 50p nickel on entire contact 


Clip Contacts 


Wire Size Dim. A Insulation Dia. Range Digi-Key Loose Piece Pricing AMP. Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip T & R | AMP 
(AWG) Inch (mm) Inch (mm) Plating | Part No. a 10 25 100 Part No. Part No. 10 100 500 Part No. 7,000 Part No. 
28-30 | 550 (13.97) | .029-.039 (.74-.99) A A26951-ND 44 — 10.06 28,50 | 87191-1 = = 
B A26952-ND 33 = 7.56 21.43 | 87191-2 = = 
22.96 584 (14.83) .038-.062 (.97-1.57) A A26954-ND = 5.15 = 45.33 | 87165-1 A26954CT-ND = 25.50 116.88 | A26954TR-ND 127.50/M | 87124-1 
B A26956-ND = 4.41 | 38.82 | 87165-2 A26956CT-ND = 17.89 82.01 | A26956TR-ND 89.46/M | 87124-2 
20 584 (14.83) .038-.062 (.97-1.57) A A26957CT-ND 3.30 29.08 123.68 | A26957TR-ND 141.62/M | 867052-2 
B A26958CT-ND 2.32 20.44 86.92 | A26958TR-ND 99.53/M | 867052-1 
A26960-ND Keying Plug for .025" sq. post contacts..............0.0:cccseee scene eee ee $.11/1, $2.51/25 A2G961-ND -Extfaction T00l!s.cicciecscedacarendsi ese gees dincotieneaniaucacedentacbnencenaund $27.90 each 


. . . 
Electronics Short Point Wire-Applied Connnectors and Contacts WwW EG 
No. of | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Pos. inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. Fig. | Pos. inch (mm) Part No. if 25 | Part No. 
Double Row, Non-Polarized 36 1.798 (45.67) | A25929-ND 80 .73 | 1-104482-6 
(order contacts seperately) 38 |1.898 (48.21) | A25930-ND 81 .73 | 1-104482-7 
4 | 198 (6.03) |A25914.ND 62 57 | 104482-1 1 | 40 |1.998 (50.75) |A25931-ND 82 74] 1-104482-8 
6 | 298 (7.57) |A25915-ND 63 58 | 104482-2 44 |2.198 (55.83) |A25932-ND 1.40 1.27 | 1-104482-9 
8 | 398 (10.11) |A25916-ND 64 —.58 | 104482-3 52 |2.598 (65.99) |A25933-ND 1.50 1.37 | 2-104482-0 
10 -498 (12.65) | A25917-ND 64 -59 | 104482-4 Double Row, Polarized 
FEATURES: : 12 | 598 (15.19) |A25918-ND 64 _.59 | 104482-5 (order contacts seperately) 
+ Short point of contact mates with .169” to .259” (4.29mm to 1 14 698 (17.73) |A25919-ND 65 59 | 104482-6 
6.58mm) : (17.78) : iy : é 8 -398 (10.11) | A25934-ND 64 -59 | 104483-1 
Doubl housi id-t id and side-to-side stackabl ie 798 (20.27) eee 168 50. DOSE 14 698 (17.73) | A25935-ND 63 58 | 104483-9 
oul hi row ousings are en oan and side-to-side stackable 18 | 898 (22.81) |A25921-ND 66 ‘61 | 104482-8 A (17.73) - 1 i - 
+ Terminates 20-32 ie sisefelé wire : Males sathe0e (64mm) 20 | .998 (25.35) |A25922-ND 67 62 | 104482-9 18 | .898 (22.81) |A25936-ND 64 -59 | 104483-2 
square posts ual cantilever contact beams for reliable matings 20 1.098 (27.89) | A25923-ND 69 63 | 1-104482-0 20 .998 (25.35) | A25937-ND 65 -60 | 104483-3 
PERFORMANCE CHARACERISTICS: 26 | 1.298 (32.97) |A25924-ND 70 64 | 1-104482-1 > | 26 |1.298 (32.97) |A25938-ND .70__.64 | 104483-4 
* Contact Current Rating: 3amp 28 | 1.398 (35.51) |A25925-ND 71 —_.65 | 1-104482-2 30 | 1.498 (38.05) |A25939-ND 75.68 | 104483-5 
+ Termination Resistance: 12 milliohms max. 30 |1.498 (38.05) |A25926-ND 75 .68 | 1-104482-3 38 | 1.898 (48.21) |A25940-ND —.78 -71 | 104483-6 
MATERIAL: 32 1.598 (40.59) | A25927-ND 75 69 | 1-104482-4 54 2.698 (68.53) | A25941-ND 1.42 1.29 | 104483-7 
Black thermoplastic, flame retardant, 94V-0 34 1.698 (43.13) | A25928-ND 79 .72 | 1-104482-5 64 3.198 (81.23) |A25942-ND 1.47 1.33 | 104483-8 
Short Point Crimp Snap-in MATERIAL: Copper alloy C7025 460 
Contact Plating: A: 30p gold on contact area, with gold flash over 50 nickel on the entire contact B: 15y (11.68) 
Receptacle Contacts gold on contact area, 50 min. tin-lead in crimp area, with entire post underplated 501 nickel C: 100p - 200p =e 
bright tin-lead over 50y nickel on entire contact I ( 52) 
Wire Size Insulation Dia. Range Digi-Key Loose Piece Pricing AMP. i-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel AMP 
(AWG) Inch (mm) Plating Part No. 10 100 Part No. Part No. 1,000 Part No. 15,000 Part No. 
A A28323-ND 81 6.90 104481-8 A28323CT-ND 71.30 A28323TR-ND 38.51/M 104481-4 
28-32 .025-.060 (.64-1.52) B A28325-ND 72 6.08 104481-7 A28325CT-ND 62.85 A28325TR-ND 33.94/M 104481-3 
Cc A28326-ND 57 4.81 104481-6 = = = = = 
A A28327-ND 81 6.90 104480-9 = _ = — _ 
22-26 -025-.060 (.64-1.52) B A28328-ND 72 6.08 104480-8 = _ = = = 
Cc A28329-ND 57 4.81 104480-7 = —_ = = = 
A A28331-ND 1.42 12.50 104479-7 A28331CT-ND 71.30 A28331TR-ND 38.51/M 104479-4 
20-24 .025-.060 (.64-1.52) B A28333-ND 1.25 11.02 104479-6 A28333CT-ND 62.85 A28333TR-ND 31.43/M 104479-3 
Cc A28335-ND 1.78 15.66 104479-5 A28335CT-ND 49.68 A28335TR-ND 26.83/M 104479-2 


A28348-ND — Crimp Hand Tool for 20-24 AWG $880.65 each 


More Product Available Online: www.digikey.com 
118 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


ANIP EYCO electronics Unprotected Profile Headers - .100” (2.54mm) Centers 


PERFORMANCE CHARACTERISTICS: = In- 
sulation Resistance: 5,000 megohms min. 
initial + Withstanding Voltage: 750V rms at sea 
level + Operating Temperature: -65°C to 
+105°C + Current: 3 amp max. per contact 
MATERIAL: Black thermoplastic, 94V-0 
rated + Posts: Copper alloy 


Contact Plating: 
A: 30p gold on contact area, 100p to 200 tin- 


318 139 
(8.08) (3.53) 


lead on solder area, with entire post 
underplated 50p nickel 4 
B: 15p gold on contact area, 100 to 200u tin- : 7.110 
lead on solder area, with entire post 5 |_+ (2.79) 
underplated 50y nickel 
No. of | Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each AMP No. of | Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each AMP 
Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. Pos. | ing Inch (mm) Part No. al 25 | Part No. Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25 =| Part No. 
Single Ro A A28774-ND 2.70 ~—.2.43 | 87232-7 - | 
7 | A | coucrran [RETRO 270 Bas [ere T | TO TA | sone rare [MEBEND 1749 1509) coreN50 
Fig. 1 — .025” (.64mm) Square Straight Post A 7928776-ND 291 262 | 872328 B A2E5B9-ND 13.68 12.32 | 3-87227-0 
A A26540-ND 51. «46 | 87220-1 8 | B | -784(1991) | nog777ND 222 ~—«-200 | 87233-8 80 | 4% | 3.984 (101.19) |A26591-ND 28.07 20.77 | 4-87215-0 
1 p | -084(213) | soeet ND 2 38 | 872041 B A26590-ND 17.94 16.15 | 4-87227-0 
‘ ‘ 10 | A | ea(2aga) |A2878ND 3.42 3.08 | 1-87232-0 
A A26542-ND 87 .79 | 87220-2 B " - A28779-ND 3.27 2.95 | 1-87233-0 Fig. 4 — .025” (.64mm) Square Right-Angle Post 
. B 184 (4.67) | 1996543-ND 72 65 | 87224-2 
: : 20 | ® | 4.984 (60.39) | A28780-ND 6.75 6.08 | 2-87282-0 A ‘A28782-ND 96 87 | 1-86479-3 
A A26544-ND 1.20 ~—-1.08 | 87220-3 B A28781-ND 6.27 _—5.65 | 2-87233-0 2 084 (2.13) 
3 .284 (7.21) B A28783-ND 87 79 | 87230-1 
lseaeahe 6/6 | Brees 40 | 4 | 3.984 (101.19) | A26562ND 12.93 11.64 | 4-87232-0 A A28784-ND 1.47 —‘1.33 | 1-86479-4 
A A26546-ND 1.56 1.41 | 87220-4 B | | A26563-ND 10.17 9.16 | 4-87233-0 4 184 (4.67) : : 
4 -384 (9.75) 7 B A28785-ND 1.29 117 | 87230-2 
B A26547-ND —1.29__-1.17 | 87224-4 BOUBIOTRGIT 
; A | apacazcg |A26548ND 1.77 1.60 | 872005 : : 6 A] ppaczoty | A26592ND 1.86 1.68 | 1-86479-5 
p | 484(1229) | pogsa9-ND 1.44 ~—«1.30 | 872045 Fig. 3 — .025” (.64mm) Square Straight Post B A26593-ND_ 1.47 ‘1.33 | 87230-3 
A A26550-ND 2.04 1.84 | 87220-6 A A26564-ND 96 87 | 1-87215-0 A A26594-ND 2.49 2.25 | 1-86479-6 
8 384 (9.7 
° B | 84(1483) | rgssi-nD 1.74 1.57 | 872246 2 B | 84(213) | a96565-ND 87 _.79 | 87227-1 B 384(9:75) | pogso5.ND 1.95 1.76 | 87230-4 
A A26552-ND 2.43 2.19 | 87220-7 A A26566-ND 1.68 ~— 1.52 | 1-87215-1 A A26596-ND 3.15 2.84 | 86479-3 
7 | B | 8841737 | pogss3.nD 1.95 1.76 | 87224-7 4 |B | 184(467) | poese7-np 1.44 1.30 | 97227-2 10 | 3 | 484(1228) | ogso7-ND 255 2.30 | 87230-5 
A A26554-ND 267 2.41 | 87220-8 A A26568-ND -2.01_—-1.81 | 1-87215-2 A 728786ND 360 3.24 | 86479-4 
8 .784 (19.91) 6 284 (7.21) 12 584 (14.83 , . 
B A26555-ND 2.13 1.92 | 87224-8 B A26569-ND 1.68 ‘1.52 | 87227-3 B (14.83) | 08787-ND 330 2.97 | 87230-6 
A A26556-ND 3.30 2.97 | 1-87220-0 A A26570-ND 2.58 = .2.33 | 87215-1 
10 | a | 98412489) | nogss7-ND 267 2.41 | 1-87224-0 8 | op | 4875) | poesz1-nD 2.04 1.84 | 87227-4 14 a 684 (17.37) peas pee a — 
A A26558-ND 6.27 5.65 | 2-87220-0 A A26572-ND 3.15 2.84 | 87215-2 : : 
10 484 (12.29) 
B_| 1924 (5039) | pogs59-ND 4.98 4.49 | 2-87224-0 B (12-28) | p26573-ND__2.58 2.33 | 87207-5 16 | B | 7ea (19st) pets ea 4 psec 
A | 3984 (101.19) | A26560-ND 12.27 11.05 | 4-87220-0 12 | A | 5e4(14ga) |A26574ND 3.69 3.33 | 872153 : t Y 
B |” “S)') p26561-ND 9.81 ~—-8.83 | 4-87224-0 B A26575-ND 2.94 2.65 | 87227-6 20 | * | ge4 (249g) |A26602ND 6.18 5.57 | 86479-1 
Fig. 2— .025” (.64mm) Square Right Angle Post 14| A | es4ci7a7) [eee 423 3.81 | 872154 = eee 477 4.80 | 1872500 
et : a enn B | 8401737) | pogs77-ND 3:30 _ 297 | 87207-7 A 728788-ND 7.38 6.65 | 86479-7 
24 1.184 (30.07) 
1 A | 984 (2.13) | A28762-ND 54.49 | 872321 te | A | zeaciao1) |A26578ND 4.77 4.30 | 87215-5 B A28789-ND__6.27_ 5.65 | 1-87230-2 
B A28763-ND 51 46 | 87233-1 Bi i A26579-ND 3.78 3.41 | 87227-8 : 
26 | A | 4.284 (32.61) |A26604ND 7.95 7.16 | 1-86479-0 
2 | A | te4(ae7) |A28764ND 9384 | B 7282-2 20 | A | ge4 (249g) | A26580-ND 4.98 3.95 | 87215-7 p | ©") | p26605-ND 6.18 _5.57 | 1-87230-3 
B A28765-ND 87 .79 | 87233-2 B . . A26581-ND 4.68 4.22 | 1-87227-0 
rn OSRON 29147 | e72an-8 A Se so am lacise 30 | A | 1.484 (37.69) |A26606-ND 9.21 8.29 | 1-86479-9 
i A 384 (9.75) | A28768-ND 1.59 1.44 | 87282-4 os | A | +284 (261) | A26584ND 7.65 8.89 | 872159 50 | | 2484(63.09) | ccsoND 1197 107% ape ie 
B | eee A28769-ND 1.20 1.08 | 87233-4 B |! 81) | p28694-ND 5.97 _5.38 | 1-87207-3 eau OG AOS se Brees 
A A28770-ND 1.89. 1.71 | 872825 A A26585-ND 9.90 8.91 | 1-872157| | 60 | 4 | 2984 75.79) | A2B790-ND 18.39 16.56 | 3-86479-4 
5 | op | 4401229) | pog771-np 1.59 1.44 | 87233-5 34 |B | 158404277) | pogeos-nD 7.77 7.00 | 1-87227-7 B A28791-ND 15.06 13.56 | 3-87230-0 
A A28772-ND 2.31 2.08 | 87232-6 A A26586-ND 14.55 13.10 | 2-87215-5 so | 4% | 3984 101.19) | AZ6610-ND = 24.15 21.74 | 4-86479-4 
S B | 0841483) | 959773.ND 2.13 1.92 | 87233-6 50 |B | 2:484(63.09) | pogsa7-ND 11.34 10.21 | 2-87227-5 Bp | 394 (101-19) | pogeit-ND 18.15 16.34 | 4-87230-0 
33 
Breakaway Headers - .100” (2.54mm) Centers wg 


MATERIAL: + Housing: Black thermo- 
plastic, 94V-0 rated + Posts: Phosphor 
bronze 


Contact Plating: 

A: 30u gold on contact area, 100p to 
200 tin-lead on solder area, with 
entire post underplated 50p nickel 

B:15y gold on contact area, 100p to 
200 tin-lead on solder area, with 
entire post underplated 50p nickel 

C:100p to 200p tin-lead over 50 nickel 
on entire post 


No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Pos. Plating A B Part No. 1 25 Part No. Pos. Plating A B Part No. 1 25 Part No. 
Single Row Double Row 
Fig. 1 — .025” (.64mm) Square Straight Post Fig. 3 — .025” (.64mm) Square Straight Angle Post 
A A26508-ND 1.09 99 4-103747-0 A A26524-ND 2.10 1.90 4-103783-0 
c 090 (2-28) -280(5.84) | p06509-ND 1.01 92. | 4-103741-0 c OPE) -230(5.84) | 996525-ND 1.87 1.69 | 4-103777-0 
A A26512-ND 1.09 99 4-103239-0 A A26528-ND 2.10 1.90 4-103240-0 
40 B -120 (3.05) -230 (5.84) A26513-ND 1.06 96 4-103185-0 80 B -120 (3.05) .230 (5.84) A26529-ND 1.95 1.76 4-103186-0 
ej A26514-ND 1.01 92 4-103327-0 Cc A26530-ND 1.87 1.69 4-103328-0 
A A26518-ND 1.09 99 4-102976-0 A A26534-ND 2.10 1.90 4-102977-0 
B -125 (3.18) -318 (8.08) A26519-ND 1.06 96 4-102972-0 B -125 (3.18) .318 (8.08) A26535-ND 1.95 1.76 4-102973-0 
Cc A26520-ND 1.01 92 4-103321-0 Cc A26536-ND 1.87 1.69 4-103322-0 
Fig. 2— .025” (.64mm) Square Right Angle Post Fig. 4— .025” (.64mm) Square Right Angle Post 
A A26510-ND 1.20 1.09 4-103765-0 A A26526-ND 3.96 3.57 4-103801-0 
c -090 (2.29) -230(5.84) | A96511-ND 1.09 99 | 4-103759-0 Cc -090 (2.28) -230(5.84) | 996527-ND 2.49 225 | 4-103795-0 
A A26515-ND 1.20 1.09 4-103148-0 A A26531-ND 2.75 248 4-103149-0 
40 B -120 (3.05) -230 (5.84) A26516-ND 1.15 1.04 4-103325-0 80 B -120 (3.05) .230 (5.84) A26532-ND 2.62 2.36 4-103326-0 
ig A26517-ND 1.09 99 4-103329-0 Cc A26533-ND 2.49 2.25 4-103330-0 
A A26521-ND 1.20 1.09 4-102978-0 A A26537-ND 2.75 248 4-102979-0 
B -110 (2.79) -318 (8.08) A26522-ND 1.15 1.04 4-102974-0 B -110 (2.79) .318 (8.08) A26538-ND 2.62 2.36 4-102975-0 
Cc A26523-ND 1.09 99 4-103323-0 ej A26539-ND 2.49 2.25 4-103324-0 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 119 


AMP TYCO cectorics PCB Connectors - 100” (2.54mm) Centers ~w G 


PERFORMANCE SPECIFICATIONS: + Current Contact/Post Plating: 
Rating: 3 amp max. for single contact: 2 amp max. per : ‘ 
contact for fully energized connector + Voltage Rating: A:30u gold on contact area, 100y to 200 bright tin- 
250 VAC * Dielectric Rating: 750 VAC rms between lead on termination end, with entire post under- 
contacts for one min. * Insulation Resistance: 1000 plated 50p nickel 


megohms after temp./humidity cycling + Temperature 8: 151 gold on contact area, 100, to 200 bright tin- 
Rating: Headers; -65°C to +105°C Receptacle lead on termination end, with entire post under- 
Assemblies; -65°C to +125°C + Durability: 200 cycles plated 50p1 nickel 
for 30 gold plating (75 cycles for 15y1 gold plating) C:30u gold on contact area, 50u to 100 bright tin- 
MATERIAL: Headers: + Housing: Black thermo- lead on solder area, with entire contact underplated 
plastic, 94V-0 rated +» Posts: Phosphor bronze 50H nickel ‘ ‘ 
Receptacles: + Housing: Brown thermoplastic, 94V-0 9: 15H gold on contact area, 50 to 100y bright tin- 115 2.90 
rated, high temperature compatible + Contacts: lead on solder area, with entire contact underplated -115 (2.92) : (2.92) 
Phosphor bronze 50} nickel 
No. of} Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. ing Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. Pos. ing Inch (mm) Part No. 1 25) Part No. Pos. ing Inch (mm) Part No. ‘J 25 Part No. 
D_ | 2.258 (57.35) | A26357-ND —-2.72_—-2.52 | 532955-7 
Straight Post with Standard Solder Tails 12 980 (24.89) Seg §=9213 2.90) 1-534978-6 C | 2.758 (70.05) |A26359-ND 869 8.04 | 5320568 
20 1.380 (35.05) |A26381-ND 3.07. 2.85 | 534978-3 50 | 5 | 2758(70.05) |A26360ND 6.17571 | 5300558 
to | A | -980(24.89) ]A26375-ND 2.09 1.94 | 102692-1 24 |, | 1.580 (40.13) |A26384-ND 3.21 2.97 | 534978-4 Ee on 
B_ | .980(24.89) |A26376-ND 1.88 1.74 | 102567-1 30 1.880 (47.75) |A26387-ND 2.89 2.68 | 534978-5 60 ; . dl . . | 
16 A | 1.180 (29.97) |A26379ND 260 241 | 1-102602-.5 36 2.180 (55.37) | A26390-ND 4.29 3.97 | 534978-6 D_ | 3.258 (82.75) _| A26363-ND 9.35 _ 8.65 | 532955-9 
: : ; : 40 2.380 (60.45) | A26393-ND _4.64_—4.29 | 534978-7 70 | D | 3.758 (95.45) |A26365-ND 8.35 7.72 | 1-532955-0 
20_| B | 1.380 (95.05) AZGS0O:NDN 246 228 | 1-102567-1| |—5p 2,880 (73.15) | A26305ND 5.62 5.20 | 534978-8 72 | C | 3.858 (97.99) | A28693-ND 9.33 8.63 | 1-532956-1 
24 A 1.580 (40.13) | A26382-ND 3.18 2.94 | 102692-2 60 A 3.380 (85.85) | A26398-ND 472 4.37 | 534978-9 80 C_ | 4.258 (108.15) | A26367-ND 10.34 9.56 | 1-532956-2 
B_ | 1.580(40.13) |A26383-ND 2.78 2.58 | 102567-2 70 3,880 (98.55) | A26400-ND 5.75 5.32 | 1-534978-5| | {4 | C | 5.258 (133.55) | A26369-ND 12.56 11.62 | 1-532056-6 
A | 1.880 (47.75) |A26385-ND 289 268 | 1-102692-7/ | 110 5.880 (149.35) | A26378-ND 11.53 10.66 | 1-534978-2 D_| 5.258 (193.55) | A26370-ND 15.16 14.02 | 1-532955-6 
B | 1.880 (47.75) | A26386-ND 2.46 2.28 | 1-102567-3 Receptacles — Fig. 2 yoo | © | 6258 (158.95) | A26373-ND = 19.58 18.11 | 1-532956-8 
‘A | 2.180 (55.37) |A26388-ND 429 3.97 | 102692-8 Horizontal Mount, Closed Entry D_ | 6.258 (158.95) A6S74-ND 18.02 16.66 | 1-532955-8 
B_ | 2.180 (55.37) |A26389-ND 7.29 __6.74 | 102567-3 Standard Solder Tails Board Retention Tails 
4g | A. | 2.380 (60.45) | A26391-ND 4.66 4.32 | 1-102602-3 © | 858 (21.79) ]A26340.ND 254 2.36 | 530056-1 12 .858 (21.79) | A26342-ND 347 3.21 | 534204-2 
B_ | 2.380 (60.45) |A26392-ND __3.01_—-2.79 | 1-102567-2 12 | Db | (958 (21.79) | a26341-ND 239 2.21 | 532955-1 20 1,258 (31.95) |A26346-ND 4.05 3.75 | 534204-9 
50 | B | 2880(73.15) |A26394-ND 4.74 _—_ 4.39 | 102567-6 16 | C | 1.058 (26.87) | A26343-ND 3.34_—3.09 | 532056-2 a ¢ ies (aces) ENE iG 410 Saizoed | 
go | A. | 3.380 (85.85) | A26396-ND 6.52 6.03 | 102692-5 29 | © | 1-258 (31.95) |A26344-ND = 4.05 3.75 | 532956-3 36 2.058 (52.27) | A26355-ND 7.58 __7.01 | 534204-3 
B_ | 3.380 (85.85) | A26397-ND 5.38 __4.98 | 102567-4 D_| 1.258 (31.95) [A26355,NDE 2.92 2.70 | 532955-3 40 2.258 (57.35) | A26358-ND 5.46 5.05 | 1-534204-.2 
70 | B | 3.880(98.55) |A26399-ND 4.77 4.41 | 1-102567-0| | 24 5 pe ee 08) es 363 3 cy 50 2.758 (70.05) |A26361-ND 649 6.01 | 534204-1 
‘i 7 458 (37.03) _| A26348+ : . 55 60 3.258 (82.75) |A26364-ND 7.82 7.23 | 5342045 
80 | B_| 4.380(111.25) | A26401-ND 7.10 _6.57 | 102567-8 
30 C | 1.758 (44.65) | A26350-ND 4.43 4.10 | 532956-5 70 C | 3.758 (95.45) | A26366-ND 9.09 8.41 | 1-534204-3 
too | A | 5380 (136.65) | A26402-ND 10.57 9.78 | 102692-8 D | 1.758(44.65) |A26351-ND 5.35 4.95 | 532955-5 80 4.258 (108.15) | A26368-ND 10.34 9.56 | 534204-8 
B | 5.380 (136.65) |A26403-ND_8.82_8.16 | 102567-9 a C | 2.058 (52.27) |A26353-ND 6.63 6.13 | 532056-6 100 5.258 (133.55) |A26371-ND 16.51 15.27 | 534204-6 
120 | A_| 6.380 (162.05) | A26404-ND 12.59 11.64 | 102692-9 D_ | 2.058 (52.27) |A26354ND 6.23 _—_5.76 | 532955-6 110 5.758 (146.25) |A26372-ND 18.07 16.71 | 1-534204-6 
. 
Mod. Il and IV Receptacles Assemblies w 
Ing Tampereiaie: 66°66. 4105°C. li ath Teste heen No. of | Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP 
mount) + Current Rating: 3 amp max. for single contact (2 amp max. per Pos. | ing Inch (mm) Part No. al 25 Part No. Pos. | ing Inch (mm) Part No. i 25 Part No. 
contact when connector is fully energized) + Insulation Resistance: 5000 Fig. 2 — Mod. IV, Vertical Mount, Top Entry, 60 A | 3.000(76.20) | A26449-ND 10.10 9.34 | 3-535512-0 
megohms minimum between adjacent contacts End Stackable with Single Tine Contacts 70 3.500 (88.90) | A26450-ND 8.96 8.29 | 1-535512-0 
MATERIAL: + Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated (horizontal 3 .300 (7.62) | A26415-ND 64 59 | 534237-1 Fig. 5 — Mod. IV, Vertical Mount, Top Entry, End 
mount - high temperature compatible) « Contacts: Phosphor bronze 4 400 (10.16) | A26416-ND 72 67 | 534237-2 Stackable, .100 x .100 (2.54 x 2.54mm) Mounting Pattern 
Contact/Post Plating: 5 A | .500(12.70) |A26417-ND 80 _.74 | 534237-3 2 100 (2.54) | A26451-ND 58 54 | 53420641 
A: 30p gold on contact area, 50p to 100p bright tin-lead on solder area, 6 -600 (15.24) | A26418-ND 87 81 | 534237-4 4 200 een A26452-ND 74 “69 | 534206-2 
with entire contact underplated 50 nickel 7 -700 (17.78) _| A26419-ND 93 86 | 534237-5 6 B .300 (7.62) | A26453-ND .90 .84 | 534206-3 
B: 30p gold on contact area, 100y to 200p bright tin-lead on solder area, 8 -800 (20.32) | A26420-ND. 1.01 .94 | 534237-6 8 400 (10.16) | A26454-ND 1.06 98 | 534206-4 
with entire contact underplated 50 nickel 10 1.000 (25.40) | A26421-ND 1.17 1.08 | 534237-8 10 -500 (12.70) | A26455-ND 1.22 1.13 | 534206-5 
12) A | 1200(30.48) [eco 153 1.23 | 1-53297-0) | 49 600 (15.24) |AQ6456-ND 1.38 1.28 | 534206-6 
13 1.300 (83.02) /AQ6A2-NDU 1.40 1.30 | 1-634207-1) | 44 .700(17.78) |A26457-ND 1.56 1.45 | 534206-7 
ie 1.400 (35.56) | A26424ND__1.46 _1.35 | 15342372) | 1— | B | .800(20.32) |A26458ND 1.72 1.60 | 5342068 
15 1.500 (38.10) | A26425-ND 1.54 1.43 | 1-534237-3 18 .900 (22.86) | A26459-ND 1.88 1.74 | 534206-9 
16 1.600 (40.64) | A26426-ND 1.62 1.50 | 1-534237-4 20 1.000 (25.40) | A26460-ND 2.04 1.89 | 1-534206-0 
18 | A | 1.800 (45.72) [ACSI 1.78 1.65 | 1-524287-6) | oq 1.200 (30.48) |A26461-ND 2.36 2.19 | 1-534206-2 
20 2.000 (50.80) Pero 1.93) 1.79 | 1-534287-8) | 96 1.300 (33.02) | A26462-ND 252 2.33 | 1-534206-3 
2 3.000 (76.20) | A26429-ND 268 2.48 | 2-534287-8| | 28 | B | 1.400(35.56) | A26463-ND 270 2.50 | 15342064 
Fig. 3 — Mod. IV, Vertical Mount, Top Entry, 30 1.500 (38.10) | A26464-ND 286 2.65 | 1-534206-5 
End Stackable, Low Profile with Single Tine Contacts 32 1.600 (40.64) | A26465-ND 3.02. 2.80 | 1-534206-6 
zi 34 1.700 (43.18) |A26466-ND 3.18 2.94 | 1-534206-7 
: Fenner res a = me ert 3 36 1.800 (45.72) | A26467-ND 3.34 3.09 | 1-534206-8 
5 a | (500(12.70) |A26475-ND 74 — ¢9 | Sa55d1-3 40 | B | 2.000(50.80) | A26468-ND 368 3.41 | 2534206-0 
6 e00(15.24) | A26476-ND 80 74 | Sassata 44 2.200 (55.88) |A26469-ND 4.00 3.70 | 2-534206-2 
c | | owns [rare ‘seo | Sear | | $2 | | 20leseh (oman sae rs | aesu0es 
10 1.000 (24.40) [A26478-ND 1.11 ‘1.03 | 535541-8 ea | 8 | 32008128) |a26472ND 564 522 | 3542062 
12 1.200 (30.48) | A26479-ND 1.27 1.18 | 1-535541-0 é é : : 
14 | A | 1.400 (35.56) | A26480-ND 1.40 — 1.30 | 1-535541-2} | Fig. 6 — Mod. IV, Top Entry, End Stackable, Low Profile, 
16 1.600 (40.64) | A26481-ND 1.56 1.45 | 1-535541-4 .100 x .100 (2.54 x 2.54mm) Mounting Pattern 
18 1.800 (45.72) | A26482-ND 1.72 __1.60 | 1-535541-6 8 “400 (10.16) ]A26485.ND 1.01 oa | 534098-4 
20 | , | 2.000(50.80) | A26483-ND 1.86 = 1.72 | 1-535541-8 10 500 (12.70) | A26486-ND 1.17 1.08 | 534998-5 
30 3.000 (76.20) | A26484-ND 2.62 2.43 | 2-535541-8 12 | B | .600(15.24) |A26487-ND 1.33 1.23 | 534998-6 
Double Row 14 .700 (17.78) |A26488-ND 1.48 1.38 | 534998-7 
16 .800 (20.32) | A26489-ND 1.64 _1.52 | 534998-8 
Fig. 4 — Mod. II, Horizontal Mount, End Stackable, Short 20 1 on ons 1.99 184 ieee 
Pointer Gommact with Standen 24 1.200 (30.48) | A26491-ND 231 2.14 | 1-534998-2 
4 .200 (5.08) | A26430-ND 90 84 | 6-535512-1 26 | B | 1.300 (33.02) |A26492-ND 246 2.28 | 1-534998-3 
6 -300 (7.62) | A26431-ND 1.25 1.16 | 6-535512-2 28 1.400 (35.56) | A26493-ND 262 2.483 | 1-534998-4 
— = ; 8 A | .400(10.16) | A26432-ND 1.56 1.45 | 6-535512-3 30 1.500 (38.10) | A26494-ND_ 2.81 2.60 | 1-534998-5 
No. of Plat- Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP 10 -500 (12.70) | A26433-ND. 1.43 1.33 | 6-535512-4 32 7.600 (40.64) | A26495-ND 297 2.75 | 1-534998-6 
Pos. | ing | _Inch(mm) __| Part No. 1 25 _| Part No. 12 600 (15.24) | A26434-ND 2.23 2.06 | 535512-1 34 1.700 (43.18) |A26496-ND 3.13 2.90 | 1-534998-7 
Single Row 14 .700 (17.78) | A26435-ND. 2.57 2.38 | 1-535512-7 36 B 1.800 (45.72) | A26497-ND 3.29 3.04 | 1-534998-8 
7 ; 16 -800 (20.32) | A26436-ND 2.20 2.04 | 1-535512-8 40 2.000 (50.80) | A26498-ND 3.60 3.34 | 2-534998-0 
Speen pein nee ee OU 18 | A | .900(2286) |A26437-ND 3.21 2.97 | 1-535512-6| | 50 2.500 (63.50) |A26499-ND 4.43 4.10 | 2-534998-5 
id 20 1.000 (25.40) | A26438-ND 2.70 2.50 | 535512-2 60 3.000 (76.20) | A26500-ND 5.25 4.86 | 3-534998-0 
2 .200 (5.08) ]A26405-ND 58 54 | 535676-1 22 1.100 (27.94) | A26439-ND 3.87 _3.58 | 1-535512-9 - 
a 400 (0.16) |Aeea07ND 66. ~— so | saserea | | op 1200 (90.48) |AQSMOND 4199885955123 || | prove, 10x .360 (2.54 x 7.62%mm) Mounting Pattern 
4 A | .400(10.16) | A26407-ND = 6662 | 535676-3 26 1.300 (33.02) | A26441-ND 4.51 4.17 | 2-535512-0 soba i i ing 
5 -500 (12.70) | A26408-ND 80 -74 | 535676-4 28 A | 1.400 (35.56) | A26442-ND 4.85 4.49 | 2-535512-1 14 -700 (17.78) | A26501-ND 1.62 = 1.50 | 534267-1 
6 -600 (15.24) | A26409-ND -90 -84 | 535676-5 30 1.500 (38.10) | A26443-ND 3.95 3.66 | 2-535512-2 20 4.000 (25.40) | A26502-ND 2.09 1.94 | 534267-2 
8 .800 (20.32) | A26410-ND 1.11 1.03 | 535676-7 32 1.600 (40.64) | A26444-ND 5.51 5.10 | 2-535512-3 30 B 1.500 (38.10) | A26503-ND 292 2.70 | 1-534267-2 
10 1.000 (25.40) |A26411-ND 1.35 1.25 | 535676-9 34 1.700 (43.18) | A26445-ND 5.83 5.39 | 535512-4 36 1.800 (45.72) | A26504-ND 3.39 = 3.14 | 1-534267-5 
12 A 1.200 (30.48) | A26412-ND 2.09 1.94 | 1-535676-1 36 A 1.800 (45.72) | A26446-ND 6.15 5.69 | 535512-5 40 2.000 (50.80) | A26505-ND 3.74 3.46 | 534267-7 
14 1.400 (35.56) | A26413-ND 239 221 | 1-535676-3 40 2.000 (50.80) |A26447-ND 5.19 4.81 | 2-535512-5 48 |, | 2.400 (60.96) | A26506-ND 4.37 4.05 | 1-534267-1 
16 1.600 (40.64) | A26414-ND 2.70 2.50 | 1-535676-5 50 2.500 (63.50) | A26448-ND 6.44 5.96 | 535512-7 60 3.000 (76.20) | A26507-ND 5.35 4.95 | 534267-8 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AME tyco Electronics 


Authorized Distributor 


The AMPMODU® MTE Interconnection System 
offers both wire-to-board and wire-to-wire connectors 
using .025” (0.64mm) square post technology. 


FEATURES: = Insulation displacement tech- 
nology + Plain housings are end-to-end and/or 
back-to-back stackable for open pin field 
applications 


ELECTRICAL CHARACERISTICS: + Contact 
Current Rating: 3amp + Contact Termination 
Resistance: 15 millionhms (max.) + Dielectric 
Withstanding Voltage: 600 VAC, rms at sea level 
+ Operating Temperature: -65°C to +105°C 


MATERIAL: + Housing: Black thermoplastic, 
94V-0 rated * Contacts: Phosphor bronze 


Contact Plating: 

A: 30y gold on contact area, 50p min. tin-lead in 
crimp area, with entire contact underplated 
50p nickel 


B: 15u gold on contact area, 501 min. tin-lead in 
crimp area, with entire contact underplated 
50p nickel 

C: .100p bright tin-lead over 50y nickel on entire 
contact 


MTE Interconnection System 


Fig. 1 - Receptacle 


Fig. 2 - Receptacle 


Housing Housing 
No. of | Qty. / Strip Dimension A | Digi-Key Price Each AMP No. of | Qty. / Strip Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
Pos. Segment Plating Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. Pos. Segment Plating Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
RECEPTACLE ASSEMBLIES A A28414-ND 1.14 1.04 | 103958-7 
Single Row .100” (2.54mm), 26-22 AWG B A28415-ND 98 89 | 103957-7 
i (22min 7 . c 798 (20.27) | p8446-ND ‘89 ‘1 | 103956-7 
Strip Form Plain — Fig. 1 Unloaded Housings A28417-NDt 37 34 | 104257-7 
A 28349-ND AT 43 | 103976-1 A 728418-ND 1.24 7.13 | 103958-8 
B A28350-ND 117 1.06 | 103975-1 B A28419-ND 4.87 4.41 | 103957-8 
2 10 Cc 198 (5.03) | 5a364-ND 48 “aa_| 103974-1 9 2 Cc 898 (22.81) | n98490-ND 95 ‘87 | 103956-8 
Unloaded Housings A28352-NDt AQ 18 | 103688-1 Unloaded Housings A28421-NDt 42 -39__| 104257-8 
A A28353-ND 51 47 | 103976-2 A A28422-ND 1.35 1.23, | 103958-9 
i B A28423-ND 115 1.04 | 103957-9 
3 8 e mee (7s | KeseNS ee areas 10 2 Cc 998 (23.35) | a5g424-ND 1.03 ‘a4 | 103956-9 
Unloaded Housings A28356-NDt 63 57_| 103688-2 Unloaded Housings Pane and aah IOREDES 
A 7A58357-ND @ 571 103976-3 A 728426-ND 147 7.34 | 1-103958-0 
: : B A28427-ND 2.67 2.42 | 1-103957-0 
B A28358-ND 212 1.93 | 103975-3 "1 2 1.098 (27.89) 
4 5 -398(10.11) | j583¢6.ND to 7a | 1030743 c A28428-ND 1.12 1.02 | 1-103956-0 
ile ay = ‘s7_ | 103688 Unloaded Housings A28429-NDt 1.08 .98_| 1-104257-0 
nloaced Housings BoE ; : és A 728430-ND 1591.44 ‘| 1-103958-1 
A ESE SEND) 6 60 | 103976-4 B A28431-ND 1.34 1.22 | 1-103957-1 
5 4 B 498 (12.65) | A28362-ND 64 59 | 103975-4 12 2 Cc 1.198 (30.43) | a98432-ND 4.21 4.10 | 1-103956-1 
c A28363-NDt 65 59 | 103974-4 Unloaded Housings A28433-NDt 1-104257-1 
A A28364-ND 79 72 | 103976-5 14 Unloaded Housings A26854-NDt 1-104257-3 
7 4 B 598 (15.19) | 428365-ND 77 .70 | 103975-5 15 Unloaded Housings A26855-NDt 1-104257-4 
c : : A28366-ND 69 63 | 103974-5 16 1 Unloaded Housings ‘A26856-NDt 1-104257-5 
Unloaded Housings A28367-NDt 86 .78 | 103688-5 17 Unloaded Housings A26857-NDt 1-104257-6 
A A28368-ND 1.05 95 | 103976-6 Unloaded Housings A26858-NDt 1-104257-9 
7 2 B 698 (17.73) A28369-ND 99 90 | 103975-6 PIN ASSEMBLIES (contacts sold below for unloaded pin hous: 
c : : A28370-ND 1 1.01 | 103974-6 Single Row .100: 
Unloaded Housings A28371-NDt 43 39 | 103688-6 5 a 7 5 
A 028372.ND 17 f.08 | 103976-7 Strip Form Polarized/Latching — Fig. 3 
8 2 B 798 (20.27) | 428373-ND 1.10 1.00 | 103975-7 A A28434-ND 67 -62 | 103946-1 
c : ; A28374-ND 1.23 1.11 | 103974-7 2 8 a 295 (7.49) hope NG 2 2 are 
Uloaded Housings el au S62" | 1008-1 Unloaded Housings 228437-ND 43 "36 | 103653-1 
376-ND 1.10 1.00 | 103976-8 
9 2 Cc .898 (22.81) | A28377-ND 1.05 96 | 103974-8 A CAD 1.85 1.68 | 1039462 
B ‘A28439-ND 70 64 | 103945-2 
Unloaded Housings A28378-NDt 46 42 | 103688-8 3 5 Cc 395 (10.03) | ‘p5g440-ND 66 ‘et | t03044-2 
A REBSTEND 1.20 1.09 | 103976-9 Unloaded Housings A28441-ND 45 38 | 103653-2 
10 5 B 998 (23.95) | 428980-ND 1.15 1.04 | 103975-9 A 708442-ND 387 351 | 1030463 
c A28381-ND 3.51 3.18 | 103974-9 B 128443-ND 79 72 | 103945-3 
Unloaded Housings A28382-NDt 48 44 | 103688-9 4 4 Cc -495 (12.57) | pogaa4-ND 75 ‘68 | 103944-3 
B A28383-ND 1.40 1.27 | 1-103975-0 Unloaded Housings ‘A28445-ND. 54 46 | 103653-3 
ah 2 Cc 1.098 (27.89) A28384-ND 1.54 1.40 | 1-103974-0 A ‘A28446-ND “88 80 | 103946-4 
Unloaded Housings A28385-NDt 54 49 | 1-103688-0 5 4 B 595 (15.11 A28447-ND 82 .75 | 103945-4 
A A28386-ND TA 129 | 1-103976-1 Cc $95 (15.11) | pog448-ND 353 3.20 | 103944-4 
12 5 B 1.198 (30.43) | 428387-ND 151 1.37 | 1-103975-1 Unloaded Housings A28449-ND 45 .38_| 103653-4 
c -198 (30.43) | ppg388-ND 3.66 3.32 | 1-103974-1 A A28450-ND 4.45 4.04 | 103946-5 
Unloaded Housings A28389-NDt 58 53 | 1-103688-1 B A28451-ND .90 82 | 103945-5 
ae FarniPolaniccdksiching —Fla-2 : 2 Cc 695 (17.05) | (a98452-ND 83 76 | 103944-5 
HP FOND Olan eed atemingy = Fig: Unloaded Housings A28453-ND 45 38 | 103653-5 
A ‘A28390-ND 40 37 | 103958-1 A ‘A28454-ND 1.19 4.08 | 103946-6 
B A28391-ND 37 34 | 103957-1 B A28455-ND 3.38 3.06 | 103945-6 
2 7 Cc -198 (5.03) | a98392-ND 34 32 | 103956-1 7 3 c 795 (20.19) | n98456-ND 309 281 | 103944-6 
Unloaded Housings A28393-NDt A7 15 | 104257-1 Unloaded Housings A28457-ND 212 1.52 | 103653-6 
A A28394-ND 50 46 | 103958-2 A 28458-ND 1.82 1.66 | 103946-7 
B A28395-ND A 37 | 103957-2 B ‘A28459-ND 1.68 1.52 | 103945-7 
3 2 c “298 (7:57) | 928396-ND At 38 | 103956-2 . c “895 (2273) | p28460-ND 1.53 1.39 | 103944-7 
Unloaded Housings A28397-NDt 24 .22 | 104257-2 Unloaded Housings A28461-ND 99 83 | 103653-7 
A A28398-ND 61 56 103958-3 A A28462-ND 1.17 1.07 103946-8 
B ND 5 ; 103957. B ‘A28463-ND 1.07 .97 | 103945-8 
4 5 é 398 (10.11) eerie = a ‘ies 9 2 c 995 (25.27) | p98464-ND 97 "88 | 103944-8 
Unloaded Housings A28401-NDt 2B 26 | 104257-3 Unloaded Housings A2B465-ND 2.00 1.43 | 103653-8 
A 728402-ND 75 68 | 103958-4 A REED) 146 1.33 | 103946-9 
B ‘A28467-ND 2.59 2.35 | 103945-9 
a i B ios A28403-ND 64 .59 | 103957-4 10 2 1.095 (27.81) 
C .498 (12.65) OND 59 sa | 1030864 Cc A28468-ND 1.34 1.22 | 103944-9 
pecete : : Unloaded Housings ‘A28469-ND 1.43 1.30 | 103653-9 
Unloaded Housings A28405-NDt 30 28 | 104257-4 
A 728470-ND 287 2.60 | 1-103946-0 
A A28406-ND 89 81 | 103958-5 14 2 B 1.195 (30.35) | A28471-ND 972 8.81 | 1-103945-0 
6 4 B 598 (15.19) | 428407-ND 7 ‘70 | 103957-5 Unloaded Housings A28472-ND 1.94 1.77__| 1-103653-0 
Cc 98(15.19) | ge40-ND 1.74 1.58 | 103956-5 12 Unloaded Housings | 1.295 (32.89) | A28754-ND 227 2.06 | 1-103653-1 
Unloaded Housings A28409-NDt 31 29 | 104257-5 14 Unloaded Housings | 1.495 (37.97) | A28755-ND 257 2.34 | 1-103653-3 
A A28410-ND 1.03 .94 | 103958-6 15 , Unloaded Housings | 1.595(40.51) | A28756-ND 92 84 | 1-103653-4 
7 7 B 698 (17.73) | 228411-ND 88 81 | 103957-6 16 Unloaded Housings | 1.695 (43.05) | 28757-ND 3.65 3.31 | 1-103653-5 
C. ' : A28412-ND 81 .73 | 103956-6 17 Unloaded Housings | 1.795 (45.59) | A26852-ND 2417 1.97 | 1-103653-6 
Unloaded Housings A28413-NDt 35 .33 | 104257-6 20 Unloaded Housings | 2.095 (53.21) | 28792-ND 1.00 91 | 1-103653-9 
t+ For Female contacts see “Short Point Contacts” bottom of page 118. 
i Material: Phosphor bronze. Specification: Contact: standard pressure 
Interchangeable Contacts Wire Contact Plating: A: 30p gold on contact area, 30 min. tin-lead in crimp area, with entire contact O 
Crimp (Snap-In) Pins underplated 50y nickel B: 15y gold on contact area, 30p min. tin-lead in crimp area, with entire post 
underplated 501 nickel C: 100 min. bright tin-lead over 50 nickel on entire contact -810 (20.57) 
Wire Size Insulation Dia. Range Digi-Key Loose Piece Pricing AMP. Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel AMP: 
(AWG) Inch (mm) Plating Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. 12,500 Part No. 
A ‘428336-ND 2.26 19.20 104506-7 = =— = 
28-32 Cea DOA CONT?) B 428337-ND 2.10 1786 | 104506-5 = = = 
A ‘A28339-ND 3.95 34.79 104505-7 A28339CT-ND 128.87 234.30 A28339TR-ND 126.53/M 104505-6 
22-26 .036-.054 (.91-1.37) B ‘A28341-ND 3.68 32.36 104505-5 A28341CT-ND 100.07 181.95 A28341TR-ND 98.26/M 104505-4 
c ‘A28343-ND 1.87 16.43 104505-3 A28343CT-ND 94.50 171.83 A28343TR-ND 92.79/M 104505-2 
ASKPO2:ND: ‘Keying |FiUigi= 10'GOMD is seis cass oeasiwisanssnicsanseassaauieaaeersauaneidesssbnnragesasamenaanee’ $.93 each A28718-ND Head Assembly Tool (use with A2031-ND for loaded housing) ................:0eseeeeeeeeee eee $747.00 each 
A28345-ND Orimp Hand Tool for 28-32 AWG (loose piece product).............6cc cece eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee $616.46 each A2031-ND Manual Pistol Grip Tool (loaded housing product) ......... 0.6.0. .ceec cece e cece eee eee eee es $55.50 each 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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ARAE tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Protected Headers - .100” (2.54mm) Centers 


MATERIAL: Housing: Black thermo- 
plastic, 94V-0 rated Posts: Copper 
alloy 


Contact Plating: 


A: 30u gold on contact area, 100 to 
200p tin-lead on solder area, with 
entire post underplated 50 nickel 


B: 15u gold on contact area, 100p to 
200u tin-lead on solder area, with 


entire post underplated 50y nickel I L | —— les ——I 
: . 330° 219.13 “3307451 ° 318 ‘ 160 "320° 250 
Cc: 100 to 2004 tin-lead over 50u (8.38) (5.56) (3.30) (8.38)(3.84) (8.08) (3.18) . i (8.13) (6.35) 
nickel on entire post 
No. of | Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25 ‘| Part No. 
Single Row Double R -066” (1.68mm) Pin to Shroud End Dimension 34 A 1.812 (46.02) A26789-ND 4.98 4.49 | 1-103166-5 
Fig. 1 — .025” (.64mm) Square Straight Post, Fig. 3 — .025” (.64mm) Square Straight Post, é ae = = a 
with Standoffs with Detent Windows a Me 3 y co 
40 | B | 2.112 (53.64) |A26792-ND 465 4.19] 1-102617-8 
A A26612-ND 1.05 —.95 | 108414-1 A A26708-ND 1.11 1.00 | 103168-1 c A26793-ND 3.78 3.41 | 1-87579-7 
3 B | .420(10.67) |A26613-ND 1.07 97 | 3-102202-4 6 B | .412(10.46) |A26709-ND 90 _81 | 102618-1 A ‘AO6794.ND 7.08 6.38 | 2-103166-3 
c A26614-ND 99.90 | 103080-1 c A26710-ND 2.46 __2.22 | 3-87589-6 50 | B | 2612(66.34) |A26795-ND 570 5.13 | 2-102617-3 
A A26615-ND 1.14 1.03 | 103414-2 A A26711-ND 1.38 ‘1.25 | 103168-2 c A26796-ND 4.65 4.19 | 2-87579-2 
4 B | .520(13.21) |A26616-ND 1.11 1.01 | 102202-1 8 B | .512(13.00) |A26712ND 1.17 1.06 | 102618-2 Fig. 5 — ACTION PIN 
Cc A26617-ND 1.08 _.98| 103080-2 Cc A26713-ND__ 99 __.90 | 3-8 7589-5 meee ; 
.025” (.64mm) Square Straight Post, 
A A26G18-ND 156 1.41 | 1034143 A ROSMAN 1.65 1.49 / 103168-3 with Detent Windows 
5 B | .620(15.75) | A26619-ND 135 1.22 102202-2 10 | B | .612(1554) |A26715-ND 1.35 1.22 | 102618-3 
Cc ROG620-ND 127 115 | 103080-3 c A26716-ND 2.67241 | 87589-1 6 .412 (10.46) |A26690-ND 5.73 4.78 | 102699-2 
7 OeEANGN 147 153 | toasiaa A RO67I7-ND 1.92 1.73 | 103168-4 8 .512 (13.00) |A26692-ND 6.69 5.58 | 102699-3 
6 B 720 (18.29) | A26623-ND 141 1.27| 102202-3 12 B | .712(18.08) |A26718-ND 1.43 1.29 | 102618-4 10 A | 612(15.54) | A26694-ND 8.31 — 6.93 | 102699-4 
Cc : . N26624-ND 135 400 103080-4 fe} A26719-ND 1.26 1.05 | 87589-2 16 .912 (23.16) | A26696-ND 9.99 8.33 | 102699-7 
: : ry 226720.ND 2.16 1.95 | 1031685 20 1.112 (28.24) | A26698-ND 12.36 10.30 | 102699-9 
A Rese ND 1.59 1.98 | 1034145 14] B | .812(20.62) | A26721-ND 1.71 1.54 | 102618-5 26 1.412 (35.86) |A26700-ND 11.73 10.56 | 1-102699-2 
( ) 
7 B | .820(20.83) | A26626-ND 1.44 1.30 | 102202-4 Cc A26722-ND 1.41 _1.27 | 87589-3 30 | , | 1.612 (40.94) | A26702-ND 12.36 10.30 | 1-102609-4 
c A26627-ND 1.41 1.27 | 103080-5 A R26723ND 2.46 2.22 | 103168-6 40 2.112 (53.64) | A26704-ND 14.19 12.78 | 1-102699-9 
A A26628-ND 1.65 1.49 | 103414-6 16 | B | .912(23.16) |A26724-ND 1.92 1.73 | 102618-6 60 3.112 (79.04) | A26706-ND 17.64 _ 14.70 | 2-102699-8 
8 | B | .920(2357) [Aer «156 1.41 | 1022025 c A26725-ND 1.59 _1.44 | 87589-4 Double Row - .150” (3.81mm) Pin to Shroud End Dimension 
£ Peg 0 _1-35 | 1080006 A PSSM 270 2.43) 1031687 Fig. 3 — .025” (.64mm) Square Straight Post, 
9 B_ | 1.020(25.91) |A26631-ND 1.68 1.52 | 102202-6 18 | B | 1.012(25.70) | A26727-ND 213 1.92 | 102618-7 9 with Detent Windows 7 : 
A A26632-ND 1.83 1.65 | 103414-8 c A26728-ND_ _3.72_ 3.35 | 87589-5 Let andow: 
10 | B_ | 1.120 (28.45) | A26633-ND 1.71 1.54 | 102202-7 A A26729-ND 2.94 2.65 | 103168-8 6 | A | seo(1473) [A26815ND 1-11 93) 103169-1 
c A26634-ND 1.65 _1.49 | 103080-8 20 | B | 1.112(28.24) |A26730-ND 231 2.08 | 102618-8 B: | : A26816-ND 2.67 2.41 | 102619-1 
Ti |B | 1.220(30.99) | A26635-ND 1.83 1.65 | 1022028 c A26731-ND_ 4.02 _3.62 | 87589-6 3 | A | esocizan |A288t7ND 1.38145 | 1031692 
A A26636ND 2.13 1.92 | 1-103414-0 A 726732-ND 3.18 2.87 | 103168-9 B | ° : A26818-ND 1.17 1.06 | 102619-2 
12 B 1.320 (33.53) | A26637-ND 1.95 1.76 | 102202-9 22 B 1.212 (30.78) | A26733-ND 2.52 2.27 | 102618-9 10 A 780 (19.81 A26819-ND 4.65 1.38 | 103169-3 
Cc n26638-ND 186 1.68 1-103080-0 Cc A26734-ND_ 1.95 _1.76 | 87589-7 B | -780(1981) | ag6s20-ND 1:35 1.13 | 102619-3 
z z A A26735-ND 3.45 3.11 | 1-103168-0 A A26821-ND 1.92 1.60 | 103169-4 
13 . 1.420 (36.07) aan aa ter eretes 24 | B | 1.312(33.32) |A26736-ND 270 2.43 | 1-102618-0 12 | g | -880(22.35) | nogg00.nD 3.33 ~—«3.00 | 102619-4 
Cc A26641-ND 1.98 _1.79 | 1-103080-1 . Beoieaiem 2.19 1.98 | 8758068 14. | A | oeocoaga) |A26828ND 2.16 1.80) 1031695 
A AQ6G42ND 2.28 2.06 | 11034142 A A26738-ND 3.72 3.35 | 1-103168-1 B | -980(24.89) | noggoa.nD = .71.~—«1.43'| 102619-5 
3 : 26 | B | 1.412(35.86) |A26739-ND 285 2.57 | 1-102618-1 
14 | B_ | 1.520(38.61) | A26643-ND 213 1.92 | 1-102202-1 c /26740-ND 231 208 | 87589-9 16 | 2% | 1.080 (27.43) |A26825ND 2.55 2.13 | 103169-6 
i . : 2 Bi” : A26826-ND 1.92 __1.60 | 102619-6 
‘ <p e i poe 423 | 3.81) 11031688 18 | A | 1.180(29.97) |A26827-ND 2.70 a 103169-7 
A A26645-ND 2.52 2.27 | 1-103414-4 30 | B | 1.612(40.94) |A26742-ND 330 2.97 | 1-102618-3 -180 (29.97) = Z : C 
16 | B | 1.720(43.69) | A26646-ND 2.34 2.11 | 1-102202-3 c 226743-ND 264 238 | 1-87589-1 20 | A | 1.280 (32.51) |A26828ND 3.02 2.52 103169-8 
c A26647-ND 2.31 _2.08 | 1-103080-4 A AOG74AGND 4774.30 14-1031685 B A26829-ND _2.31__‘1.93 | 102619-8 
A A26648-ND 2.73 2.46 | 1-103414-6 34 B 1.812 (46.02) | A26745-ND 3.66 3.30 | 1-102618-5 24 A 1.480 (37.59) A26830-ND 6.00 5.00 | 1-103169-0 
18 | B | 1.920(48.77) | A26649-ND 258 2.33 | 1-102202-5 c A26746-ND 2.94 __2.65 | 1-87589-3 B |” : A26831-ND 2.70 _2.25 | 1-102619-0 
c A26650-ND 2.40 __2.16 | 1-103080-6 A RO6747-ND 5.55 5.00 | 1-103168-8 26 | 4% | +580 (401a) |426882ND 3.72 3.10] 1-103169-1 
A A26651-ND 3.03 2.73 | 1-103414-8 40 | B | 2.112(53.64) | A26748-ND 4.26 3.84 | 1-102618-8 B: |” : A26833-ND__2.85__2.38 | 1-102619-1 
20 | B | 2.120(53.85) | A26652-ND 282 2.54] 1-102202-7 c A26749-ND_ 3.42 _3.08 | 1-87589-6 30 | A | +:7a0 (45.21) |A26834ND 423° 353 / 1-103169-3 
ic A26653-ND 2642.38 | 1-103080-8 A 726750-ND 6.90 6.21 | 2-103168-3 Bie ‘ A26835-ND 3.27 __2.73 | 1-102619-3 
Fig. 2— .025” (.64mm) Square Right Angle Post, 50 B | 2.612 (66.34) | A26751-ND 5.28 4.76 | 2-102618-3 34 A 4.980 (50.29 A26836-ND 4.77 3.98 | 1-103169-5 
with Standoffs c A26752-ND 4.20 3.78 | 2-87589-1 B_ | 1-980(50.28) | ao6837-ND 3.66 3.05 | 1-102619-5 
A A26753-ND 8.16 7.35 | 2-103168-8 A A26838-ND 5.55 4.63 | 1-103169-8 
A A26654-ND 1.08.98 | 103361-1 60 | B | 3.112(79.04) | A26754-ND 627 5.65 | 2-102618-8 40 | B | 2280(57.91) | pogga9.nD «4.26 «3.55 | 1-102619-8 
3 B | .420(10.67) | A26655-ND 1.11 1.01 | 3-102203-4 c /26755-ND 498 4.49 | 2-87589-6 
c A26656-ND __—.93_—.84 | 102523-2 - = 50 | 4 | 27e0 (70.61) | A26840-ND 7.17 5.98 /2-103169-3 
A AO6657.ND 1.261.141 103361-2 Fig. 4 — .025” (.64mm) Square Right-Angle Post, B ; : A26841-ND 5.28 4.40 | 2-102619-3 
ae : : ay with Detent Windows A A26842-ND 8.16 6.80 | 2-103169-8 
4 B | .520(13.21) | A26658-ND 1.23 1.11 | 102203-1 60 | § | 3280(8331) |a>eeagND 627 £65 | 21008198 
c pee — oe 8 | tee e | 8 | a1zcio4e [aoerezny 96 87 | tooei74 i ; ie aot : 
A A26660-ND 1.41 —‘1.27 | 103361-3 cl. (10.46) A26758.ND 210 1189 | 3-87579-5 Fig. 4 — .025 {oamm) equate ant Angie Post, 
5 B | .620(15.75) | A26661-ND 1.35 1.22 | 102203-2 : : w il 
c A26662-ND 1.14 _1.08 | 102523-3 s | 8 | st2qa00 [Beene 123 1a1|tocsmme 10 | A] zeocasy |A6797ND 171 1.43] 103167-2 
6 5 720 (18.29) eae ia ie ee c BeSIGEISE 297 _ 2.68 | 675701 i TetEND os Ve sors 
c |. ~_|a26665-ND 1.14 1.03 | 102523-4 es poco Ti 1.54) 1031663 12 | B | 880(2235) | po6g00.ND 1162 ‘1.46 | 102570-4 
: : 10 | B | .612(15.54) | A26763-ND 1.44 = 1.30 | 102617-3 : E 
A A26666-ND 1.65 1.49 | 103361-5 [a A26764-ND 1.23 4.11 | 87579-2 14 A 980 (24.89) A26801-ND 2.22 1.85 | 103167-4 
7 B | .820(20.83) | A26667-ND 156 1.41 | 102203-4 A R26765.ND 1.95 1.76 | 103166-4 B A26802-ND 1.83 1.65 | 102570-5 
c A26668-ND_ 1.26 1.14 | 102523-5 12 | B | .712(18.08) | A26766-ND 1.62 1.46 | 102617-4 te | 2 J 1.080 (27.43) | A2680-ND 4.29 3.58 | 103167-5 
A A26669-ND 1.77 1.60 | 103361-6 c A26767-ND_ 1.38 __1.25 | 87579-3 Bi” : A26804-ND 2.04 __1.70 | 102570-6 
8 B | .920(23.37) | A26670-ND 1.65 — 1.49 | 102203-5 A A26768-ND 2.25 2.03] 103166-5 20 A | 4289 (32.51) A26805-ND 3.10 2.59] 103167-7 
c A26671-ND_ 1.29 1.17 | 102523-6 14 | B | .812(20.62) | A26769-ND 1.83 1.65 | 102617-5 BI” : A26806-ND 2.46 __2.05 | 102570-8 
A A26672-ND 1.98 1.79 | 103361-8 c A26770-ND_ 1.53 _1.38 | 87579-4 oa | A | 4.480 (37.59) | 426807-ND 3.99 3.33 | 103167-9 
10 | B_ | 1.120 (28.45) | A26673-ND 1.83 1.65 | 102203-7 A A26771-ND 2.46 2.22 | 103166-6 B_ | 1480(87-59) | pogsos-ND 3.48 3.14 | 1-102570-0 
ej A26674-ND 1.41 1.27 | 102523-8 16 B .912 (23.16) | A26772-ND 2.01 1.81 | 102617-6 A A26809-ND 3.84 3.20 | 1-103167-0 
A AQ6675-ND 2.19 1.98 | 1-103361-0 Cc A26773-ND__1.68__1.52 | 87579-5 26 |B | 1580(40.13) | poegio-ND 312 2.60 | 1-102570-1 
12 | B_ | 1.320 (33.53) | A26676-ND 210 1.89] 102203-9 A A26774-ND 2.76 2.49 | 103166-7 rm R26811-ND 5.19 4.33 | 1-103167-4 
Cc A26677-ND 1.53 —‘1.38 | 1-102523-0 18 B | 1.012 (25.70) | A26775-ND 2.22 2.00 | 102617-7 34 B | 1-980(50.29) | nogsig-nD 4.02 ~—«- 3.62 | 1-102570-5 
c A26776-ND 1.83 _1.65 | 87579-6 
A A26678-ND 243 2.19 | 1-103361-2 40 | B | 2280(57.91) [A26814-ND 4.65 3.88 | 102570-1 
: - A R26777-ND 3.00 2.70 | 103166-8 (67.91) _| A268 38 
14 | B_ | 1.520(38.61) | A26679-ND 2.28 2.06 | 1-102203-1 Fig. 5— ACTION PIN 
Cc A26680-ND 162 146 | 1-102523-2 20 | B | 1.112(28.24) | A26778-ND 246 2.22 | 102617-8 Fig. 5 — I 
c A26779-ND 2.01 _1.81 | 87579-7 +025” (.64mm) Square Straight Post, 
15 | C | 1.620(41.15) |A26681-ND 3.15 2.84 | 1-102203-2 r PoeRNER 381323 111031680 with Detent Windows 
ts | 2 | 1720(4a69) | aoeeeeND ee bap | Liners | | 24] B | 1.312(93:92) |A26781-ND 3.33 3.00 | 1-102617-0 6 -580(14.73) ]A26691-ND 6.45 5.81 | 1-102557-0 
ay (43.69) jen Eee c A26782-ND_ 3.18 _2.87 | 87579-9 8 .680 (17.27) | A26693-ND 7.05 6.35 | 1-102557-1 
: : A 726783-ND 3.84 3.46 | 1-103166-1 10 | A | .780(19.81) | A26695-ND 831 6.93 | 102557-9 
18 | B | 1.920(48.77) | A26685-ND_ 2.76 2.49 | 1-102203-5 26 | B | 1.412 (35.86) |A26784-ND 312 2.81 | 1-102617-1 16 1.080 (27.43) | A26697-ND 9.99 9.00 | 1-102557-4 
A A26686-ND 3.33 3.00 | 1-103361-8 c A26785-ND 2.58 __ 2.33 | 1-87579-0 20 1.280 (32.51) | A26699-ND 10.77 8.98 | 102557-2 
20 B | 2.120 (53.85) | A26687-ND 3.06 2.76 | 1-102203-7 A A26786-ND 4.62 4.16 | 1-103166-3 30 A | 1-780(45.21) | A26703-ND 12.36 11.13 | 102557-4 
fe} A26688-ND 1.95 _1.76 | 1-102523-8 30 | B | 1.612(40.94) | A26787-ND 357 3.22 | 1-102617-3 40 2.280 (57.91) | A26705-ND 14.19 11.83 | 102557-1 
24 | A | 2520(64.00) |A26689-ND 4.26 3.84 | 2-103361-2 c A26788-ND 2.91 _2.62 | 1-87579-2 60 3.280 (83.31) | A26707-ND 17.64 15.88 | 102557-7 
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ANP tyco Electronics w 


MTE Protected Latching Headers - .100” (2.54mm) Centers 


MATERIAL: + Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated + Posts: 
Copper alloy 


Contact Plating: 


A: 30y gold on contact area, 100y min. tin-lead on solder area, with 
entire post underplated 50y nickel 


B: 15y gold on contact area, 100 min., tin-lead on solder area, with 
entire post underplated 50y nickel 


C: 100p Tin-lead over 50p nickel on entire post 


Swaged 
Retention Tail 


No. of | Plat- | Dim. Inch (mm) | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat- ) Dim. Inch (mm) | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat- ) Dim. Inch (mm) | Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. ing A Part No. 1 25 | Part No. Pos. ing A Part No. 1 25 | Part No. Pos. ing A Part No. 1 25 | Part No. 
Fig. 1 — Single Row, .025” (.64mm) A A28645-ND 1.11 1.00 | 1-103906-0 A A28526-ND 49 .45 | 103735-2 
Square Right Angle Post, with Holddown 11 | B | 1.200(30.48) | A28646-ND 96 _.87 | 1-103635-0 3 | B | .400(1016) | azese7-ND 44 —.40 | 103638-2 
A A28574-ND 51 —_—.46 | 103904-1 c A28647-ND 2.17 1.96 | 1-103634-0 c A28528-ND 42 38 | 103639-2 
2 | B | .300(7.62) | A28575-ND 48 44 | 103673-1 A A28648-ND 1.28 1.15 | 1-103906-1 A 728529ND 56.51 | 1037353 
c A2BS7E-ND 38.35 | 103672-1 7 1.300 (33.02) oe a a ane 4 | B | .500(1270) | A28530-ND 51 46 | 109638-3 
A A28577-ND 1.44 1.30 | 103904-2 865 2 3 “1084 Cc A28531-ND 46 —_—_.42| 103639-3 
3 | B | .400(10.16) | A28578-ND 49 45 | 103673-2 A A28653-ND 1.31 1.18 | 1-103906-3 
Cc A28579-ND 451 ‘| 103672-2 14 | B | 1.500(38.10) | A28654-ND 5.19 4.68 | 1-103635-3 A A28532-ND 62,56 | 103735-4 
a ey Coe c poeenem os as | 11000943 5 | B | .600(15.24) | A28533-ND 56 51 | 103638-4 
4 B .500 (12.70) | A28581-ND 55 .50 | 103673-3 B A28656-ND 5.44 = 4.90 | 1-103635-4 ¢ ieee nN 2) 29: NO 
5 1.600 (40.64) A A28535-ND 1.52 1.38 | 103735-5 
Cc A28582-ND 51 __.46 | 103672-3 c A28657-ND 99 _.89 | 1-103634-4 -l : : 
n ioe 73.60 | 100084 B A2865E.ND 5.69 5.13 | 1-1096355 6 | B | .700(17.78) | A28536-ND 61 —_.55 | 103638-5 
6 1.700 (43.18) Cc £28537-ND 63 —_.57 | 103639-5 
5 | B | .600(15.24) | A2B584-ND 66 —_.60 | 103673-4 Cc A28659-ND 4.74 4.27 | 1-103634-5 - : : 
c A28585-ND 1.52 1.37 | 108672-4 17 A | 1.800 (45.72) | A28557-ND 689 6.21 | 1-103906-6 A A28538-ND 8072 | 108735-6 
A A28586-ND 1.79 1.61 | 103904-5 es A | 5400 (53.34) A28661-ND 1.84 1.66 | 1-103906-9 7 B -800 (20.32) | A28539-ND 71.64 | 103638-6 
6 B | .700(17.78) | A28587-ND 66 60 | 103673-5 B : : A28662-ND 3.07 2.77 | 1-103635-9 c A28540-ND 62-56 | 103639-6 
E = EEE A ea [srs 
A A28589-ND 1.91 1.72 | 103904-6 Fig. 3 — Single Row, .025” (.64mm) 8 | B | .900(2286) | A28542-ND 76 69 | 103638-7 
7 | B | .800(20.32) | A2B590-ND 71 64 | 103673-6 Square Straight Post, with Swage Retention Tail c A28543-ND .61_—_—-.55 | 103639-7 
fe A28591-ND 1.61 1.46 | 103672-6 x ‘SaaN) 4a 39 | 10300841 A A28544-ND 1.99 1.80 | 103735-8 
A A2B592-ND 2.03 1.83 | 103904-7 2 | B | .300(7.62) | A28474ND 41 37 | 103670-1 9 | B | 1.000(25.40) | A28545-ND 81.74 | 103638-8 
8 | B | .900(2286) | A28593ND = -76 69 | 109673-7 Cc /28475-ND .38_~—_—_.35 | 103669-1 c A28546-ND 1.50 1.35 | 103639-8 
2 Bee 1.69 1.82 | 109672-7 A A28476-ND 49 —_.45 | 103908-2 A A28547-ND 1.17 1.06 | 103735-9 
9 | B | 1.000(25.40) ees 8174 | 1096788 3 | B | .400(10.16) | A28477-ND 45 41 | 103670-2 10 | B | 1.100(27.94) | a2e548:ND 95 86 | 103638-9 
A A28596-ND 4.60 4.15 | 103904-9 C A28478-ND 42 .38 | 103669-2 Cc ‘A28549-ND 74 67 | 103639-9 
jo | B | 4.100 (27.94) | A28597-ND 87 ~—-.79 | 103673-9 
C et Pea 74g? | 1098729 A Rese] 56 SI | 1099083 A A28550-ND 1.19 1.07 | 1-103735-0 
- ; 4 |) B | .500(12:70) ea Ol AG | 103670-8 11 | B | 1.200(30.48) | A28551-ND 4.24 3.82 | 1-103638-0 
B A28599-ND 4.45 4.01 | 1-103673-0 /28481-ND 46 —_—_.42 | 103669. 
1 1.200 (30.48) c 848 : : 9-3 | 4 
c 200 (30.48) A28600-ND a2 76 | 44096720 c A28552-ND .82_—«75 | 1-103639-0 
: OES x A A28482-ND 62 —_.56 | 103908-4 
i FoROMeN 1.17 1.06 | 11089004 A A28553-ND 5.41 4.87 | 1-103735-1 
. .06 | 1- 5 B | .600(15.24) | A28483-ND 56 51 | 103670-4 
12 | B | 1.300(33.02) | Ag8602-ND 1.02 92 | 1-103673-1 Cc 728484ND 50 45 | 103669-4 12 1.300 (33.02) eae * es oa : 
Cc A28603-ND 3.99 3.59 | 1-103672-1 A Pouce) ca 61 | 10ss0e5 . . 
14 | % | 1.500 ¢a8.10) | 28605ND 1.99 1.25 | 1-103904-3 6 | B | .700(17.78) | Aze486-ND 61 55 | 103670-5 A pee 142 1.28 | 11087858 
B A28606-ND 1.23 1.11 | 1-103673-3 c n28487-ND 54 49 | 103669-5 14 | B | 1.500(38.10) | A28559-ND 1.13 1.02 | 1-103638-3 
15 B | 1.600 (40.64) | A28607-ND 1.18 1.07 | 1-103673-4 A 28488-ND 80 _.72 | 103908-6 c A28560-ND 4.36 3.93 | 1-103639-3 
z . B A28561-ND 5.44 4.90 | 1-103638-4 
1s | © | 4700/4318) | A28608-ND 569 5.13 | 1-103673-5 7 B | .800(20.32) | A28489-ND 77 70 | 103670-6 ie 4.600 (40,64) | 285 9 3 
c A28609-ND 4.74 4.27 | 1-103672-5 Cc A28490-ND .62_.56 | 103669-6 c A28562-ND 4.70 4.23 | 1-103639-4 
17 | © | 41900 (45:72) | 428522ND 589 5.30 | 1-103673-6 A 728491-ND 86 —.78 | 103908-7 te | & | 1700/4318 | 428563-ND 5.69 5.13 | 1-103698-5 
c A28556-ND 1.06 96 | 1-103672-6 8 B | .900(22.86) | A28492-ND 76 69 | 103670-7 (omnes "| 928564-ND 1.03 —_.93 | 1-103639-5 
20 | * | 21o0(63.g4) | A28612ND 1.69 1.53 | 1-103904-9 7 pete 86-60 | 103669-7 17 | A | 1.800(45.72) | A28520-ND 6.89 6.21 | 1-103735-6 
B A28613-ND 3.07 2.77 | 1-103673-9 A 728494-ND 86 —.78 | 103908-8 rm PEERED ica 163 | 140s7a50 
Fig. 2 — Single Row, .025” (.64mim) 8 B | 1.000 (25.40) ieee 8! 74 | 1086708 20 | B | 2.100(53.34) | A28569-ND 3.07 277 | 1-103638-9 
Square Right Angle Post, without Holddown - a < “ —s Cc A28570-ND 4.04 3.64 | 1-103639-9 
A A28618-ND 47 43 | 103906-1 : re Polarized - High Temperature 
2 | B | .300(7.62) | Aze619-ND 41 37 | 103635-1 10 | B | 1.100(27.94) | A28498-ND 95 _.86 | 103670-9 : ; = 
Cc 928620-ND 42 33 | 103634-1 Cc A28499-ND 68 62 | 103669-9 Fig. 1 — Single Row, .025” (.64mm) 
A 728621-ND eS "53 | 1089062 A A28500-ND 5.10 4.59 | 1-103908-0 Square Right Angle Post, with Swage Retention Tail 
3 |B 00 (10.16) | azse22-ND 45 at | 103695-2 11] B | 1.200(30.48) | A28501-ND 4.45 4.01 | 1-103670-0 2 300 (7.62) | A28675-ND 53 48 | 104361-1 
Cc A28623-ND 45-41 -| 103634-2 Cc A28502-ND _.82_.75 | 1-103669-0 3 400 (10.16) | A28676-ND 1.80 1.63 | 104361-2 
A 028624ND 60.55 | 1030063 A A28503-ND 1.17 1.06 | 1-103908-1 4 | B | .500(12.70) | A28677-ND 54 49 | 104361-3 
4\.B 00 (12.70) | A28625-ND 51 46 | 103635-3 12 | B | 1.300(33.02) | A28504-ND 1.02 92 | 1-103670-1 5 .600 (15.24) | A28678-ND 59 54 | 104361-4 
c A28626-ND 55 50 | 103634-3 c A28505-ND 3.99 3.59 | 1-103669-1 6 .700 (17.78) | A28679-ND 64 ~—-.58 | 104361-5 
A A28627-ND 73 66 | 103906-4 A A28508-ND 6.21 5.59 | 1-103908-3 7 .800 (20.32) | A28680-ND 69 63 | 104361-6 
5 B 00 (15.24) | A28628-ND 56 51 | 103635-4 14 | B | 1.500 (38.10) | A28509-ND 5.36 4.83 | 1-103670-3 8 .900 (22.86) | A28681-ND 74 67 | 104361-7 
Cc A28629-ND 54 —_.49 | 103634-4 Cc AZBS10-ND 95 _.86 | 1-103669-3 9 | B | 1.000(25.40) | Az8682-ND 79 72 | 104361-8 
A A28630-ND 1.57 1.42 | 103906-5 A A2BS11-ND 1.37 1.24 | 1-103908-4 10 1.100 (27.94) | A28683-ND 3.90 3.54 | 104361-9 
6 | B 00 (17.78) | A28631-ND 61 —_—.55 | 103635-5 15) B | 1.600 (40.64) | A28512-ND 5.44 4.90 | 1-103670-4 12 1.300 (33.02) | A28684-ND 99 90 | 1-104361-1 
x c A28513-ND 4.55 4.10 | 1-103669-4 
c REBES2ND 6357 | 1096345 a aa Eee Fig. 3 — Single Row, .025” (.64mm) 
A A2B633-ND 1.71 1.54 | 103906-6 . 9 Square Straight Post, with Swage Retention Tail 
71.8 00 (20.32) | acses4-ND 71 ~~ | 103895-6 16 | B | 1.700(43.18) | A28515-ND 1.23 1.11 | 1-103670-5 
Cc A28635-ND 1.35 1.22 | 103634-6 c A28516-ND 5.47 4.93 | 1-103669-5 2 -300 (7.62) | A28665-ND 43.39 | 104362-1 
3 ' 3 400 (10.16) | A28666-ND 1.66 1.51 | 104362.2 
A A28636-ND 86.78 | 103906-7 17 | ® | 4.800(45.72) | 228794ND 1.28 1.15 | 1-103670-6 (10.16) 
s | B | sxo;zss) (REIN 70 54 | 108095-7 Cc /28517-ND 1.06 96 | 1-103669-6 4 | B | .500(12.70) | A28667-ND 1.51 1.38 | 104362-3 
é PoPeNEN cs 0 | 109634-7 ao | # | pio0(gaae | 2851ND 1.69 1.58 | 1-109008-9 5 600 (15.24) | A28668-ND 59 54 | 104362-4 
A ISHN 1.0292 | 1000068 B |” ") | nogs19-ND 1.56 1.41 | 1-103670-9 6 .700 (17.78) | A28669-ND 1.93 1.75 | 104362-5 
9 B | 1.000 (25.40) | A28640-ND 81 —.74 | 103635-8 Fig. 3 — Single Row, .025” (.64mm) Square Straight Post, 7 -800 (20.32) | A28670-ND 3.17 2.88 | 104362-6 
Cc A28641-ND 1.50 1.36 | 103634-8 without Holddown and without Swage Retention Tail 8 -900 (22.86) | A28671-ND 3.40 3.09 | 104362-7 
A 728642.ND 1.00.90 | 103906-9 A 728523-ND .43.~—«39 | 103735-1 9 | B | 1.000(25.40) | A28672-ND 77 70 | 104362-8 
10 | B | 1.100(27.94) | azee43-ND 87 —.79 | 103635-9 2 B | .300(7.62) | A28524-ND 39 _.36 | 103638-1 10 1.100 (27.94) | A28673-ND 85 77 | 104362-9 
c A28644-ND_ —.74_.67 | 103634-9 c A28525-ND 38-35 | 103639-1 12 1.300 (33.02) | A28674-ND 4.56 4.14 | 1-104362-1 
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AMP tyYCo Zectonics Board Mount Headers — .050” (1.27mm) Spacing 


Authorized Distributor 


Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated. Contacts: Copper alloy, plated gold in mating area. 


(Figures 1 & 2 mate with Figure 3) 


No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Description Positions Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Dual Row (Figures 1 and 2 Mate with Figure 3) & 
24 -730 (18.54) A24196-ND 4.00 3.58 1-104069-2 [ E = 
30 -880 (22.35) A3205-ND 5.01 4.49 104069-5 . 3 Tot 
40 1.130 (28.70) A3206-ND 6.70 5.98 104069-6 
1 Protected, Right Angle Header 50 1.380 (35.05) A3207-ND 8.35 7.48 104069-2 
60 1.630 (41.40) A3208-ND 10.04 9.00 104069-7 
80 2.130 (54.10) A24197-ND 13.36 11.96 | 104069-3 050 (1.27) + 
100 2.630 (66.80) A3209-ND 16.71 14.96 1-104069-7 ! = 
16 -530 (13.46) A24198-ND 2.44 2.19 1-104068-0 J” theeeseese 
20 -630 (16.00) A3210-ND 3.06 2.74 104068-1 a 
24 -730 (18.54) A24832-ND 3.64 3.26 1-104068-1 A 
30 -880 (22.35) A3211-ND 4.55 4.06 104068-3 
2 Protected: Vertical Header 40 1.130 (28.70) A3212-ND 6.08 5.45 104068-4 
is 50 1.380 (35.05) A3213-ND 7.61 6.81 104068-5 
60 1.630 (41.40) A3214-ND 9.13 8.18 104068-6 
68 1.830 (46.48) A24833-ND 10.34 9.26 1-104068-8 
80 2.130 (54.10) A24834-ND 12.16 10.89 1-104068-6 
100 2.630 (66.80) A3215-ND 15.21 13.62 1-104068-7 
20 544 (13.82) A3216-ND 2.97 2.69 104078-1 
24 644 (16.36) A28758-ND 4.39 3.93 104078-9 
30 .794 (20.17) A3217-ND 4.45 4.04 104078-4 
i 40 1.044 (26.52 A3218-ND 5.94 5.38 104078-2 
3 Vertical Receptacle 50 1.294 teen A3219-ND 7.45 6.75 | 104078-5 
60 1.544 (39.22) A3220-ND 8.93 8.09 104078-6 
80 2.044 (51.92) A28759-ND 14.59 13.07 104078-7 
100 2.544 (64.62) A3221-ND 14.87 13.47 104078-8 
Single Row 
4 -330 (8.38) A0105-ND 72 65 104074-7 
8 -630 (16.00) A0106-ND 1.47 1.33 1-104074-0 
4 | Proecus Rem Ange, ToutooHoaaer| 19 | Se0tase) | amrarnp ep 1s | sonar 
15 -880 (22.35) A0109-ND 2.73 2.46 104074-3 
20 1.130 (28.70) A0110-ND 3.66 3.30 104074-4 
4 -330 (8.38) A0100-ND 66 60 104071-7 
6 -430 (10.92) A0101-ND 1.02 92 104071-8 
5 Protected, Vertical, Thru-Hole Header 12 -730 (18.54) A0102-ND 2.01 1.81 1-104071-1 
20 1.130 (28.70) A0103-ND 3.36 3.03 104071-4 
25 1.380 (35.05) A0104-ND 4.20 3.78 104071-5 


SMT Headers and Receptacles — 
-050” (1.27mm) Spacing 


Housing: Glass filled, black thermoplastic, 94V-0 rated. 
Contacts: Phosphor bronze, plated gold in mating area. 


.050” (1.27mm) Grid SMT Connectors 


Housing: Black glass filled thermoplastic, 94V-0 rated. 
Contacts: Phosphor bronze (headers), beryllium copper (receptacles), both with duplex plated gold in mating area. 


Header Receptacle 


Vertical Dual Row Surface Mount Header 


anes hae) 
f 
435 


(11.05) 


| 
105 (2.67) 
62.67) | 


.028 (0.71) 
A 


nooooooo00 


No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP. 
Pos. Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Vertical Dual Row Surface Mount Headers 
20 .630 (16.00) A3250-ND 3.22 2.89 104549-2 
30 .880 (22.35) A3252-ND 4.84 4.34 | 104549-5 
40 1.130 (28.70) A3254-ND 6.44 5.77 104549-6 No. of Dimension — Inch (mm) Price Each AMP 
50 1.380 (35.05) A3256-ND 8.06 7.22 104549-7 Pos. A B (Mated Height) Part No. 1 25 Part No. 
100 2.630 (66.80) A3260-ND 13.14 11.91 1-104549-0 z 
Vertical Dual Row Surface Mount Headers 
Vertical Dual Row Surface Mount Receptacle 20 .622 (15.80) .250 (6.35) A3107-ND 4.40 3.99 104655-3 
50 1.372 (34.85) .250 (6.35) A3108-ND 7.21 6.53 104655-6 
70 1.872 (47.55) .250 (6.35) A3109-ND 8.19 7.42 104655-8 
100 2.622 (66.60) .250 (6.35) A3110-ND 6.63 6.00 1-104655-1 
20 .622 (15.80) .320 (8.13) A3111-ND 4.40 3.99 104656-2 
50 1.372 (34.85) .320 (8.13) A3112-ND 7.21 6.53 104656-5 
“125 (3.18) 70 1.872 (47.55) .320 (8.13) A3113-ND 5.04 4.56 104656-7 
.050(1.27) [E ES CEEE ECE) 100 2.622 (66.60) .320 (8.13) A3114-ND 6.63 6.00 1-104656-0 
Goceuewe oc 20 622 (15.80) 390 (9.91) A3115-ND 4.40 3.99 104693-2 
-196:(5.08) 50 1.372 (34.85) .390 (9.91) A3116-ND 4.43 4.01 104693-5 
70 1.872 (47.55) .390 (9.91) A3117-ND 8.19 7.42 104693-7 
No. of | Dimension A Digi-Key Price Each AMP 100 2.622 (66.60) .390 (9.91) A3118-ND 8.16 7.31 1-104693-0 
Pos. Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Vertical Dual Row Surface Mount Receptacles Vertical Dual Row Surface Mount Receptacles 
20 544 (13.82) A3251-ND 3.13 2.84 104550-2 20 516 (13.11) =_ A3103-ND 3.38 3.03 104652-2 
30 -794 (20.17) A3253-ND 4.69 4.25 104550-4 50 1.266 (32.16) _ A3104-ND 7.05 6.32 104652-5 
40 1.044 (26.52) A3255-ND 6.25 5.67 104550-5 -_ a . 
50 1.294 (32.87) A3257-ND 7.82 7.08 ee 70 1.766 (44.86) A3105-ND 8.55 7.68 104652-7 
100 | 2.544(64.62) | A3261-ND  _15.61_—‘14.44 104550-9 _ 2-016,(63.91) — De Ne 10.48 caus Tslgaeee 
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HIROSE 
ELECTRIC 


DXM series high-density I/O connectors with bellow contacts have an interconnect design to ensure positive 
locking, effortless coupling, terminal protection and EMI reduction in a miniaturized and rugged package. 
DXM series offer one of the most varied and complete lines of High-Density connectors in the world. 
Applications: Office, factory and home automation, computers, measurement, communication and control 
equipment, and other commercial applications needing high density interconnections. 

Features: + 1.27mm (0.050") contact spacing conserves valuable board space and permits ultra-high density 
designs + Bellow contacts create smooth and precise mating + Unique shell design assures first make/last 


High Density I/O Connectors 


Fig. 3 — Board Lock Pin 
Harpoon Type 
16.77 >< 


Fig. 1 — Plug Discrete IDC Fig. 2 — Plug Solder Type 


break grounding and overall noise protection + IDC termination allows quick and low cost termination to 
AWG #28 wires + Backshell and receptacle shell are made of diecast zinc alloy or stainless steel to reduce 
the penetration of external EMI noise + Overmold backshell provided for EDS protection is available in “one- 
touch” locking and “screw” locking + Termination methods are available in IDC, soldering, right angle dip, 
straight dip and SMT 

Specifications: +» Current capacity: 0.5A + Rated voltage: AC125V = Insulation resistance: 250MQ or less at 
DC100mA »* Withstanding voltage: AC 300Vr.m.s. for 1 minute 


Fig. 4 — Receptacle Straight 
Type = 57 


Fig. 5 — Board Screw on Type 


Fig. 6 — Board Lock Pin, Round 
TYPE 157 : 


Fig. 10 — Backshell Plastic, Beige 


Fig. 8 — Receptacle Straight Type Fig. 9 — Backshell Stainless Steel 


BIg 


48° 


SOW 115 


No. Dimension Digi-Key Price Each Hirose No. Dimension Digi-Key Price Each Hirose 

Fig. | Contacts L (mm) Part No. 1 10 50 Part No. Fig. Contacts L (mm) Part No. al 10 50 | Part No. 
14 17.09 H10049-ND 8.92 7.55 5.66 |DX30AM-14P 14 29.54 H10042-ND 8.42 7.13 5.35 |DX20M-14S 
20 20.90 H10050-ND 8.11 6.87 5.15 | DX30AM-20P 20 33.35 H10043-ND 8.46 7.36 5.89 |DX20M-20S 
26 24.71 H10001-ND 8.76 7.42 5.57 | DX30AM-26P 4 26 37.16 H10044-ND 8.88 7.72 6.18 |DX20M-26S 

1 36 31.06 H10051-ND 9.18 7.98 6.39 |DX30AM-36P 36 43.51 H10045-ND 9.45 8.22 6.58 |DX20M-36S 
50 39.95 H10052-ND 10.74 9.34 7.48 | DX30AM-5OP 50 52.40 H10046-ND 10.47. 9.10 7.28 |Dx20M-50S 
68 51.38 H10053-ND 12.84 11.88 9.96 |DX30AM-68P 68 63.83 H10047-ND 10.48 9.70 8.13 |DX20M-68S 
80 59.00 H10054-ND 13.67 12.87 11.26 |DX30AM-80P 68 63.83 H10025-ND 13.84. 12.81 10.73 |DX10BM-68S 
100 71.70 H10048-ND 14.52 13.67 11.96 | DX30AM-100P 5 80 71.45 H10026-ND 13.04 1228 10.74 |DX10BM-80S 
20 20.90 RiOOSS ENG Se Bi OF GAB. DOME 100 84.15 H10023-ND 14.30_13.46 11.78 |DX10BM-100S 
26 24.71 H10064-ND 10.19 8.86 7.09 | DX40M-26P 

2 36 31.06 H10065-ND 10.10 9.35 7.83 | DX40M-36P ¢ 100 re oe 14.52 18.67 11:96. [DX10BM-100SE 
50 Bats Hi006e.ND 11.72 1088 9.09 |DX40M-50P = 100 84.15 H10022-ND 11.22 10.38 8.70 |DX10AM-100SE2 
100 71.70 H10062-ND 18.23 17.62 _15.80_| DX40M-100P we oels alee 11.22 10.38 _8.70_| DX10AM-100SE1 
14 20.54 H10027-ND 4.70 3.89 2.92 |DX10GIM-148 a 83.88 nA ONTS) Neiee s12i23. 10/25) |DXZ0BM 66S 
20 33.35 H10035-ND 499 413 3.10 |DX10GM-20S 8 80 71.45 H10041-ND 13.34 12.34 10.34 |DX20BM-80S 
26 37.16 H10029-ND 508 420 3415 |DX10G1M-26S 100 84.15 H10039-ND 14.30 13.46 11.78_|DX20BM-100S 
36 43.51 H10031-ND 5.25 435 3.26 |DX10GIM-36S 8 100 = MiGOSSEN) 11.22 10.38 _8.70_{DX30M-100-CV1 
50 52.40 H10033-ND 5.97 4.95 3.71 |DX10G1M-50S 14 25.79 H10056:ND 5.08 4.20 3.15 |DX30M-14-CV(10) 
68 63.83 H10037-ND 7.85 6.65 4.99 | DX10GM-68S 20 29.60 H10057-ND 4.58 3.80 2.85 / DX30M-20-CV(10) 

3 14 29.54 H10028-ND* 3.97 3.29 247 |DX10GIM-14SE 10 26 33.50 H10058:ND 5.22 432 3.24 |DX30M-26-CV(10) 
20 33.35 H10036-ND 499 413 3.10 |DX10GM-20SE 36 39.80 H10059-ND. 5.22 432 3.24 |DX30M-36-CV(10) 
26 37.16 H10030-ND* 3.97 3.29 2.47 |DX10G1M-26SE 50 48.70 H10060-ND 5.77 4.78 3.59 | DX30M-50-CV(10) 
36 43.51 H10032-ND* 4.15 344 2.58 |DX10G1M-36SE 68 60.13 H10061-ND 6.15 5.09 3.82 _|DX30M-68-CV(10) 
50 52.40 H10034-ND* 5.25 4.35 3.26 |DX10G1M-50SE 1 50 = H10067-ND 17.76 17.17 15.40 |DX70M-50P(TB)CV 
68 63.83 H10038-ND 7.85 6.65 4.99 | DX10GM-68SE * With Board Locks 


EAGZ Rack and Panel Connectors — 516 Series 


Features: 


+ UL Recognized + Plug and receptacle in 20, 38, 56, 90 or 120 
contact sizes + Contact termination options include crimp, P.C. tail, 
wire hole and wire wrap + Mating and unmating simplified with use of 


actuating screws + Contacts suitable for either plug or receptacle 


Fig. 1— 20 Pin Plug and Receptacle, Grey 


Specifications: 


+ Insulator Material: Diallyl Phthalate, Color: Green, or Polycarbonate 
Color: Grey + Contact Material: Phosphor Bronze Alloy CA-510 » Con- 
tact Plating: Gold over nickel for entire contact + Cover Material: Die- 


cast zinc, finished with grey enamel paint + Current Rating: 8.5 


Fig. 6— Metal Connector Cover 


Fig. 2— 38 Pin Plug and Receptacle, Grey 


[42.88 +] 


|-—— 50.80 —_+| 


Fig. 3— 56 Pin Plug and Receptacle, Grey 


Amperes + Contact Resistance: 10 Milliohms maximum + Dielectric 


Withstanding Voltage: 2000 V AC rms at sea level 


+ Insulation 


Resistance: 5000 Megohms minimum + Operating Temperature: 


-65°C to +125°C 
4.45 N) per contact position 


Fig. 7-— Contacts 


+ Insertion and Withdrawal Force: 2 to 16 oz. (0.56 to 


Fig. 4— 90 Pin Plug and Receptacle, Grey 


Side Cable Entry No. i 1 
of Dimensions AME 
Cont. a) mn 
23.01| 17.42 
38 39.78| 22.23 
39.78| 22.23 
45.09| 31.34 
51.31|38.89 
No. No. 
Con- Digi-Key Price Each EDAC Con- Digi-Key Price Each EDAC 
Fig. | tacts | Description Part No. 1 25 Part No. Fig. | tacts | Description Part No. 1 25 Part No. 
20 | Plug with Screw 151-1024-ND 8.00 6.00 | 516-020-000-301 120 | Plug with Screw 151-1040-ND 18.38 13.79 | 516-120-000-101 
1 20 | Plug with Nut 151-1025-ND 5.81 4.36 | 516-020-000-302 5 120 | Plug with Nut 151-1041-ND 9.52 7.14 | 516-120-000-102 
20 | Receptcale with Screw 151-1026-ND 7.62 5.71 | 516-020-000-401 120 | Receptcale with Screw 151-1042-ND 18.76 14.07 | 516-120-000-201 
20 _| Receptcale with Nut 151-1027-ND 5.71 4.29 | 516-020-000-402 120 | Receptcale with Nut 151-1043-ND 9.90 7.43 | 516-120-000-202 
38. | Elo with Screw noi 028 NG B10" 86.08" "|, 216-038-000°304 — | Cover for 20 Position 151-1044-ND '13.05—«9.79 | 516-230-520 
| 638" | Elug with Nut peg eo ye 5.71 4.29 | 516-038-000-302 — | Cover for 38 Position 151-1045-ND 14.00 10.50 | 516-230-538 
38 | Receptcale with Screw 151-1030-ND 8.00 6.00 | 516-038-000-401 é = _| Cover for 56 Posit HE OseING! 4eas. “1eb. | \sieoa0SKe 
38__| Receptcale with Nut 151-1031-ND 5.52 _4.14_| 516-038-000-402 Over TOL 20 SOStlon : 
Cover for 90 Position 151-1047-ND 15.71 11.79 | 516-230-590 
56. | Elva with Sctew feta OBE ND BO> = G05 316.038 000 20) —_| Cover for 120 Position 151-1048-ND__‘17.33_‘11.93_ | 516-230-512 
56 | Plug with Nut 151-1033-ND 5.90 4.43 | 516-056-000-302 E : 
7 56 | Receptcale with Screw 151-1034-ND 8.10 6.07 | 516-056-000-401 7A | — | Solder Eyelet 151-1049-ND = 4.00 | 516-290-500 
56 | _Receptcale with Nut 151-1035-ND 5.71 4.29 | 516-056-000-402 7B | — | Soldertail 151-1050-ND = 3.21 | 516-290-520 
90] Plug with Screw 151-1036-ND 15.71 11.79 | 516-090-000-301 7¢ | — | Wirewrap 151-1051-ND = 4.11 | 516-290-541 
4 90 | Plug with Nut 151-1037-ND 7.14 5.36 | 516-090-000-302 7D — | Crimp Type 151-1052-ND = 4.00 |) 516-290-590 
90 | Receptcale with Screw 151-1038-ND 15.43 11.57 | 516-090-000-401 — | — | Crimp Tool 151-1058-ND 159.00 — | 516-280-201 
90 | Receptcale with Nut 151-1039-ND 6.95 5.21 _| 516-090-000-402 — | —__| Extraction Tool 151-1059-ND 49.00 —__| 516-280-300 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 +« Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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AMP tyYCo@ eectonics .050” (1.27mm) Connectors 


Authorized Di: utor 


Fig. 5 AY Fig. 7 


iM \ Housing: 
Housing: NG Qj Gass-filled 
Glass-filled } f aN polyester, 
polyester, rated 94V-0, 
rated 94V-0, black Contacts: 
black Contacts: , Phosphor bronze, 
Phosphor bronze, selectively plated with Al} Selectively plated with min. 
Housing & Tine Plate: Gass-filled nylon, rated 94V-0, black for standard, LOP, rated 94V-0, black | min. of 301 gold in mating area and tin- f of 30,1 gold in mating area and tin-lead 
for High Temp. Contacts: Phosphor bronze, selectively plated with min. of 301 gold in mating area | lead in solder tail area Retention Leg | Enclosure: Polyester, rated 94V-0 Shields: “| insolder tail area Retention Leg 
and tin-lead in solder tail area Retention Leg (Board Lock): Brass, tin-lead plated (Board Lock): Brass, tin-lead plated Brass, nickel plated Locking Spring: Stainless Steel (Board Lock): Brass, tin-lead plated 


nc: a Housing and Covers: Thermoplastic, 94V-0 
Ae Conan bes: A S ‘ rated, black or gray Contacts: Phosphor 
phor bronze, selectively Housing: Gass & bronze, duplex plated 30 gold on mating 
plated with imine of 30 filled nylon, rated hs om end; 50p tin-lead on termination end; all 
A hia 94V-0, black Contacts: . underplated 501 nickel Shell: Steel, plated 
gold in mating area and Ph S an Fi : 
tin-lead in solder tail area josphor bronze, selectively ~ : 20p bright tin-lead over 50y copper 
Shield: Carbon sted, tin- plated with min. of 12u gold in Alen Recommended Wire Size: 28 AWG or 30 
mating area and tin-lead in solder tail AWG, solid or stranded, with a .029-.036 
area Shield: Carbon steel, tin-cobalt plated (0.74-0.89) insulation diameter 


Fig. 16 


Housing and Covers: B 

Thermoplastic, 94V-0 1 A NE ? N Backshell: Zinc, plated nickel 

rated, black Contacts: SS \ K over copper Jackscrews: Stainless 
Phosphor bronze, duplex steel or steel, black electroless nickel 


plated 30 tin-lead on termination 8 . i 
pes earpiece pena pala Backshell: Zinc, plated nickel over copper Spring Latch: Stainless sted 2-56 Screws: Stainless steel Strain Relief bike 266 Stews: Sie sed *sran Relief Staple: 
Steel, plated 2001 bright tin-lead over 501 copper Staple: ‘Sted plated fries ce ia pring : Stainless st : Ess SI Steal, plated tin-lead over nickel 
Fig. 17 : ig. Covers: Thermoplastic, 94V-0 rated, black 
- dt B : Shell: Steel, plated 200y bright tin over 
Backshells: Zinc Boot: PVC, t 50y copper Bracket: Zinc, plated nickel 
Black Jackscrews: Stainless y > >) = ie, over copper Contacts: Phosphor bronze, 
steel and PVC, black Staple: F . S : Wg duplex plated 301 gold on mating end; 50. 
Carbon steel, plated 50p tin-lead over ©} = bright tin-lead in termination area, all 
50u nickel 2-56 Screws: Stainless steel Sy underplated 50p1 nickel 
No. of Dim. A Price Each AMP No. of Dim. A Digi-Key Price Each AMP 
Descripti Inch (mm) 1 25) Part No. Fig.| Pos. | Description Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
CHAMP ® .050” (1.27mm) Series | (VESA Media Bus Standard) 10] 26 |w/WireLacing Term. Covers, Gray | .965(24.51) | A23680-ND 45.36 ‘| 1-750877-2 
1] 20 | Vert. Plug, w/ Locks, Standard .949 (24.05) | A26151-ND 449 3.63 | 5-175473-1 10] 50 | w/Wire Lacing Term. Covers, Black | 1.565 (39.75) | A23684-ND 40 32 | 750877-5 
1 | 40 | Vert. Plug, w/ Locks, High Temp. 1.447 (36.75) | __-A26152-ND 1.95 1.58 | 557102-5 10} 50 | w/ Wire Lacing Term. Covers, Gray | 1.565 (39.75) | A23681-ND 40 32 | 1-750877-5 
1 | 50 | Vert. Plug, w/ Locks, Standard 1.697 (43.10) | __ A26153-ND 6.82 5.51 | 5-175473-6 10] 68 | w/ Wire Lacing Term. Covers, Black | 2.015 (51.18) | A23685-ND 48 .38 | 750877-7 
1 | 68 | Vertical Plug 2.147 (54.53) | A15022-ND 3.54 3.17 | 1-557102-7 10] 68 | w/ WireLacing Term. Covers, Gray | 2.015 (51.18) | A23682-ND 48 .38 | 1-750877-7 
1 | 80 | Vert. Plug, w/ Locks, Standard 2.447 (62.15) |Aze BEND 8.20 6.64 | 5-175473-9 10| 100 | w/ Wire Lacing Term. Covers, Gray | 2.815 (71.50) | _23683-ND 53 _.42_| 1-750877-9 
1 | 80 | Vert. Plug, w/ Locks, High Temp. —_| 2.947 (74.85) | _A15020-ND 354 3.18 | 2-557102-1 - 
2 | 80 | Vert. Recept., w/ Locks, High Temp. | 2.447 (62.18) | A26157-ND 223 «181 | 2.557103-1 11| 50 | w/ Assembled Terminal Covers 1.579 (40.11) | A23695-ND 625 5.00 | 749925-3 
1 | 100 | Vert. Recent. w/ Locks, High Temp. | 2.947 (74.85) | _A26155-ND 4025 329 | 6-175473-0 11| 68 | w/ Assembled Terminal Covers 2.029 (51.54) | _A23696-ND 8.30 6.64_| 749925-5 
1 | 100 | Vert. Plug, w/ Locks, High Temp. —_| 2.947 (74.85) | A26156-ND 334 270 | 2-557102-5 Shielded Receptacles 
2 | 100 | Vert. Recept. w/ Locks, Standard 2.947 (74.85) |_ A26158-ND 10.25 8.29 | 6-175475-0 12| 40 | wo Assembled Terminal Covers 1.329 (33.76) | A23699-ND 958 7.66 | 749699-4 
2 | 100 | Vert. Recept. w/ Locks, High Temp. | 2.947 (74.85) | _A26159-ND 465 377 | 2571035 12] 50 | w/ Assembled Terminal Covers 1.579 (40.11) | A23697-ND 748 5.98 | 749210-5 
3) 40 | Right Angle Plug, High Temp. 1.391 (35.33) | A26160-ND 268 2.17 | 557100-5 12| 50 | wo Assembled Terminal Covers 1.579 (40.11) | A23700-ND 748 5.98 | 749699-5 
4 | 40 | Right Angle Recept., High Temp. 1.391 (35.33) | A26161-ND 200 1.62 | 557101-5 12 68 | w/ Assembled Terminal Covers 2.029 (51.54) | A23698-ND 9.28 7.42 | 749210-7 
3) 50 | Right Angle Plug, High Temp. 1.641 (41.68) | A26149-ND 2.98 242 | 557100-9 12 68 | wio Assembled Terminal Covers 2.029 (51.54) | A23701-ND 6.25 5.00 | 749699-7 
4 | 50 | Right Angle Plug, Standard 1,641 (41.68) | A24225-ND 750 6.07 | 5-175474-6 12] 68 | w/ Wire Lacing Assort. Term. Covers | 2.029 (51.54) | A23703-ND 720 5.76 | 786860-7 
4 | 50 | Fight Angle Recept., High Temp. | 1.641 (41.68) | A26150-ND 219 1.77 | S57101-9 12 | 100 | w/o Assembled Terminal Govers _| 2.829(71.86) | _A23702-ND 19.40 15.52 _| 749699-8 
3 | 68 | Right Angle Plug, Standard 2.091 (53.11) | A26162-ND 7.64 618 | 5-175472-8 = = : - ——__> 
3 | 68 | Right Angle Plug, High Temp. 2.091 (53.11) | A15023-ND 3.25 2.90 | 1-557100-7 Straight and Angled Exit RFI/EMI Shielded Backshell Kits 
3] 80 | Right Angle Plug, High Temp. 2.391 (60.73) | A15021-ND 371 3.32 | 2-557100-1 13] 20 | Straight with Spring Latches 1.290 (32.77) | A23546-ND 823 6.58 | 749190-1 
4 | 80 | Right Angle Recept., High Temp. 2.391 (60.73) | A24228-ND 237 1.92 | 2-557101-1 14] 20 | Angled with Spring Latches 1.290 (32.77) | A23551-ND 7.98 6.38 | 749199-1 
3 | 100 | Right Angle Plug, High Temp. 2.891 (73.43) | A24229-ND 336 272 | 2-557100-5 15| 26 | Straight with Spring Latches 1.290 (32.77) | A23589-ND 5.08 4.06 | 749608-1 
4 | 100 | Right Angle Recept., Hgh Temp. 2.891 (73.43) | A24230-ND 3.15 2.55 | 2-557101-5 14| 26 | Angled with Spring Latches 1.290 (32.77) | A23590-ND 930 7.44 | 749609-1 
4 | 140 | Right Angle Recept., High Temp. 3.891 (98.83) |__A24231-ND 456 3.69 | 4-557101-9 13 40 | Straight with Spring Latches 1.290 (32.77) | A23547-ND 948 7.58 | 749192-1 
CHAMP® .050” (1.27mm) Series II (Wire-To-Board) 13] 50 | Straight w/ Spring Latches, 0.355 (9.02)| 1.395 (35.43) | A23548-ND 685 548 | 749193-1 
5 | 26 | Plug Cable Connector 1.024 (26.00) ] A26163-ND 5.19 420 | 2-175677-4 13] 50 | Straight w/ Spring Latches, 0.400 (10.16)| 1.395 (35.43) | A3306-ND 621 5.56 | 749193-2 
5 | 50_ | Plug Cable Connector 1.626 (41.30) | _A26164-ND 8.01 648 | 2-175677-7 14) 50 | Angled with Spring Latches 1.395 (35.43) | A23552-ND 10.15 812 | 749202-2 
6 | 26 | Enclosure Kits 1.319 (33.50) | __A26138-ND 442 358 | 176793-4 15| 50 | Straight with Spring Latches 1.800 (45.72) | A3307-ND 8.09 7.28 | 749889-3 
7 | 14 | Right Angle Recept., Board Lock 1.163 (29.54) | A26139-ND 486 3.94 | 2-178238-1 14| 68 | Angled with Spring Latches 1.405 (35.69) | _A23585-ND 11.83 9.46 | 749204-1 
7 | 20 | Right Angle Recept., Board Lock 1.313 (33.35) | A26140-ND 416 337 | 2-178238-2 13] 68 | Straight with Spring Latches 1.405 (35.69) | A3308-ND 10.99 9.84 | 749195-2 
7 | 26 | Right Angle Recept., Board Lock 1.463 (37.16) | A26141-ND 5.05 4.09 | 2-178238-4 14] 68 | Angled with Spring Latches 1.405 (35.69) | A23586-ND 12.00 9.60 | 749204-2 
7 | 50 | Right Angle Recept., Board Lock 2.063 (52.40) | A26142-ND 832 673 | 2-178238-7 14] 80 | Angled with Spring Latches 1.600 (40.64) | A23587-ND 13.05 10.44 | 749205-1 
7 | 68 | Right Angle Recept., Board Lock 2.513 (63.83) | __A26143-ND 9.73 7.87 | 2-178238-8 13| 80 | Straight with Spring Latches 1.600 (40.64) | A23549-ND 11.30 9.04 | 749196-2 
8 | 14 | Right Angle Recept., High Temp. 1.163 (29.54) | _A26144-ND 5.03 4.07 | 557153-3 13] 100 Straight with Spring Latches 1.725 (43.82) | A23550-ND 13.40 10.72 | 749197-1 
CHAMP ® .050” (1.27mm) FH Connectors 14 | 100| Angled with Spring Latches 1.725 (43.82) A23588-ND 14.73 11.78 749206-1 
9 | 60 | Vert. Recept., 18mm, B=.62 (15.70) | 1.953 (49.60) | A26145-ND 9.96 8.06 | 176378-2 Shielded Backshell Kits 
9 | 80 | Vert. Recept., 12mm, B=.38 (9.70) | 2.453 (62.30) | A26146-ND 10.29 8.33 | 176372-3 16] 50 | Straight w/ Male #2-56 Jackscrews | 1.270 (32.26) | _A23543-ND 11.73 9.38 | 749080-1 
9 | 80 | Vert. Recept., 13mm, B=.42 (10.70) | 2.453 (62.30) | A26147-ND 10.50 8.50 | 176373-3 17| 68 | Straight w/ Male #2-56 Jackscrews | 1.887 (47.93) | A3309-ND 16.19 14.55 | 750752-1 
eo a RR iN) MR i 17| 68 | Straight w/ Female #4-40 Jackscrews| 1.887 (47.93) | A23591-ND 13.38 10.70 _| 750752-2 
AMPLIMITE ® .050 (1.27mm) Series (SCSI-2, SCSI-3, IPI-2, HIPPI) 16| 100] Straight w/ Male #2-56 Jackscrews | 1.695 (43.05) | A23544-ND 14.93 11.94 | 749081-1 
Cable Plug Connectors 16| 100] Straight w/ Male #2-56 Jackscrews _| 2.082 (52.88) | _A23545-ND 14.93 11.94 _| 749654-1 
10] 26 | w/ Wire Lacing Term. Covers, Black | .979 (24.87) A23677-ND 7.03 5.62 750913-2 Panel Mount Receptacle Assemblies 
10| 26 | w/ Wire Lacing Term. Qovers. Gray | .979 (24.87) ||" AZ6196-ND 703 5.62 | 1-750913-2 18] 26] With Rails, 2-56 Threaded Holes | 1.465 (37.21) | A23619-ND 798 6.38 | 749611-1 
10] 50 | w/WireLacing Term. Covers, Black | 1.579 (40.11) | _A23678-ND 695 5.56 | 750913-5 18| 50 | With Ralls 2-56 Threaded Hol 2.065 (52.45) [NESSTONS ites 952 | 7408115 
10] 50 | w/ Wire Lacing Term. Covers, Gay | 1.579 (40.11) | A3302-ND 725 649 | 1-750913-5 aS ‘ = -065 (52.45) : : 
10| 68 | w/WireLacing Term, Covers, Black | 2.029 (51.54) | A23679-ND 580 464 | 750913-7 18| 50 | With Rails, 4-40 Threaded Holes 2.065 (52.45) | _A3311-ND 10.21 9.14 _| 750450-1 
10 | 68 | w/ WireLacing Term. Covers, Gray | 2.029 (51.54) | A3305-ND 754 676 | 1-750913-7 19] 50) w/o Rails, 2-56 Threaded Holes 
10 | 100 | w/ Wire Lacing Term. Covers, Gray _| 2.829 (71.86) | _A23676-ND 17.98 14.38 | 1-750913-9 Unassembled Wire Lacing 
10} 20 | w/ Assembled Terminal Covers .829 (21.06) | A23687-ND 470 3.76 | 749111-1 B: 1.830" (46.48mm) 2.065 (52.45) | A23620-ND 7.85 6.28 | 786862-5 
10 | 26 | w/ Assembled Terminal Covers .979 (24.87) | A23686-ND 640 512 | 1-749111-0 19] 68 | w/o Rails, 2-56 Threaded Holes 
10] 26 | w/o Assembled Terminal Covers .979 (24.87) | _A23690-ND 470 376 | 749621-2 Assembled Standard 
10 28 | w/o Assembled Terminal Covers 1.029 (26.14) | A23691-ND 7.25 5.80 | 749621-3 B: 2.280" (57.91mm) 2.515 (63.88) | A23624-ND 14.43 11.54 | 749656-7 
10] 40 | wo Assembled Terminal Covers 1.329 (33.76) | A23692-ND 470 376 | 749621-4 19) 50 | wi Rails, 2-56 Threaded Holes 
10 50 | w/ Assembled Terminal Covers 1.579 (40.11) | A15029-ND 437 354 | 749111-4 B: 1.830” (46.48mm) 2.065 (52.45) | A3312-ND 10.37 9.29 | 749656-5 
10] 50 | wo Assembled Terminal Covers 1.579 (40.11) A3301-ND 5.62 5.04 749621-5 19] 50] w/o Rails, 4-40 Threaded Holes 
10] 68 | w/ Assembled Terminal Covers 2.029 (51.54) | A3303-ND 650 5.20 | 749111-6 B: 1.830" (46.48mm) 2.065 (52.45) | _A3313-ND 768 614 | 750640-1 
10) 68 | wo Assembled Terminal Covers / 2.020 (51-54) (Rata Gil bee | eee 7 20| 68 | Without Rails and Latch Blocks [2.515 (63.88) | A26137-ND 13.20 10.56 | 749877-7 
10] 80 | w/ Assembled Terminal Covers 2.329 (59.16) | A23688-ND 14.58 11.66 | 749111-7 f 
10] 80 | wo Assembled Terminal Covers 2.329 (59.16) | _A23693-ND 14.05 11.24 | 749621-8 20 | 100| Without Rails and Latch Blocks 3915 (4.20) Te 2048 16.38} 749877-9 
10| 100 | w/ Assembled Terminal Covers 2.829 (71.86) | A23689-ND 1798 1438 | 749111-8 20 50 | Without Rails and Latch Blocks, Plug | 2.065 (52.45) | A23725-ND 24.50 19.60 | 749879-5 
10 | 100 | w/o Assembled Terminal Covers 2.829 (71.86) | __A23694-ND 12.50 10.00 | 749621-9 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 21 


Covers: Thermoplastic, 
94V-0 rated, black 
Contacts: Phosphor 


bronze, duplex plated 30y x 
gold on mating end; 50y bright tin- 

lead in termination area, all underplated 50y nickel 
Recommended Wire Size: .025 (.64) centerline, 30 AWG 
solid or stranded, PVC, flat ribbon cable 


.050” (1.27mm) Connectors (cont) 


Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, 

black, SMT compatible Shell: Steel, plated 200.1 bright 
tin over 50 copper Bracket: Zinc, plated nickel over 
copper Contacts: Phosphor bronze, duplex plated 30,1 
gold on mating end; 120p tin-lead on solder end; all 
underplated 501 nickel 


Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black Contacts: 
Phosphor bronze, duplex plated 81 gold on contact 
area; 2540 tin-lead on solder area; all underplated 50 
nickel 


Housing: Thermoplastic, 94-0 rated, black, SMT com- 
patible Shell: Steel, plated 200, bright tin over 50. 
copper Bracket: Zinc, plated nickel over copper 
Contacts: Phosphor bronze, duplex plated 301 gold on 
mating end; 120p tin-lead on solder end; all underplated 
50p nickel 


ie = = 


t 
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High density interface POB mount connectors meet 
the requirements of Versa Module Europe (VME) 
bussing per SBus standards. Available in 
configurations for parallel board stacking as required 
by SBus specifications. 

Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black 
Contacts: Phosphor bronze, plated; 30 gold on 
mating end, 150 tin-lead on solder tail, all over 50 
nickel underplating 


Housing: Thermoplastic, 94-0 rated, black, SMT compatible Shell: Steel, 
plated 200p1 bright tin over 50,1 copper Bracket: Zinc, plated nickel over copper 
Contacts: Phosphor bronze, duplex plated 30p1 gold on mating end; 120, tin- 
lead on solder end; all underplated 501 nickel 


Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black, SMT compatible Shell: Steel, plated 200u bright tin 
over 50 copper Bracket: Zinc, plated nickel over copper Contacts: Phosphor bronze, duplex 
plated 301 gold on mating end, 120p (for .125) 150 (for .173) tin-lead on solder end; all 
underplated 501 nickel 


No. of Dim. A Digi-Key Price Each AMP No. of Dim. A Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Pos. | Description Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. Fig. | Pos. | Description Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Unshielded Plug Assemblies and Backshell Kit 24) 26 | With Rails, without Boardlocks 1.465 (37.21) | A3315-ND 478 3.82 | 787190-2 
21 | @g._| Unshielded for 24 50 | With Rails, with Boardlocks 2.065 (52.45) | A3319-ND 7.28 6.55 | 787190-5 
.025 (0.64) Centerline Ribbon Cable | 2.023 (51.30) | _A23711-ND 2.30 1.84 | 786090-7 24] 50 | With Rails, with Boardlocks, 
Right Angle Receptacle Headers 4-40 Threaded Holes 2.065 (52.45) | A23735-ND 6.03 4.82 | 787266-5 
22] 40 | Without Rails, with Boardlocks, 24] 68 | With Rails, without Boardlocks 2.515 (63.88) | A23736-ND 748 5.98 | 787190-7 
-100 (2.54) Solder Tails 1.815 (46.10) | A23726-ND 573 458 787170-4 24 | 68 | With Rails, with Boardlocks 2.515 (63.88) | A3323-ND. 8.35 7.48 787171-7 
22| 50 | Without Rails, without Boardlocks, 25 |50/50| Right Angle Stacked with Rails, 
100 (2.54) Solder Tails 2.065 (52.45) | A3320-ND 555 4.44 ‘| 787169-5 B: .906 (23.01) 2.065 (52.45) | A23737-ND 20.68 16.54 | 787656-1 
22] 50 | Without Rails, with Boardlocks, 25 |68/68| Right Angle Stacked with Rails, 
100 (2.54) Solder Tails 2.065 (52.45) | A23727-ND 613 4.90 | 787170-5 B: 1.156 (29.36) 2.515 (63.88) | A23738-ND 33.88 27.10 | 787678-1 
22) 50 | Without Rails, with Boardlocks, 25 |68/68] Right Angle Stacked with Rails, 
-120 (3.05) Solder Tails 2.065 (52.45) | A23728-ND 8.38 6.70 | 787362-5 Hat Top, B: 1.156 (29.36) 2.515 (63.88)_| A23739-ND 36.03 28.82_| 787679-1 
22| 68 | Without Rails, without Boardlocks, Vertical Receptacle Headers Without Rails and Latch Blocks 
op | ag Fnac spr at ala bas 2.515 (63.88) (eo mae) eer (CaM Oo eT 26] 50 ]-125(3.18) Solder Tal 2.065 (52.45) | A23740-ND 658 5.26 | 7490705 
"100 (2.54) Solder Tals 2515 (63.88) | _A3324-ND ee alee 26 | 50 | 173 (4.99) ACTION PIN Tail 2.065 (52.45) | A23741-ND 9.03 7.22 | 786555-5 
22 | 100 | Without Pails, without Boardlocks, 26] 68 | .125 (3.18) Solder Tail 2.515 (63.88) | A23742-ND 673 5.38 | 749070-7 
.100 (2.54) Solder Tails 3.315 (84.20) | A3325-ND 14.85 13.30 | 787169-9 2S | GG" ite (ASR) ACTION FIN Tal 2.515 (69.88) Reo S155) «EE: | sfRGRGS-7 
22| 400 | Without Rails, with Boardlocks, 26 | 68 | .280 (7.11) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) | A23744-ND 18.03 14.42 | 786557-7 
“120 (3.05) Solder Tals 3.315 (84.20) | A23730-ND 1253 10.02 | 787362-9 26 | 100 | .125 (3.18) Solder Tail 3.315 (84.20) | A23745-ND 13.50 10.80 | 749070-9 
23 | 26 | Without Rails, with Boardlocks, 26 | 100 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 3.315 (84.20) | A23746-ND 26.05 20.84 _| 786555-9 
100 (2.54) Solder Tails 1.465 (37.21) A3314-ND 6.57 5.88 787082-2 Vertical Receptacle Headers Without Rails and With Latch Blocks 
23) 28 | Without Rails, with Boardlocks, 27] 28 |.125 (3.18) Solder Tail 1.515 (38.48) | A23747-ND 555 4.44 | 749721-3 
100 (2.54) Solder Tails 1.515 (38.48) | A23731-ND 698 5.58 | 787082-3 27| 50 |.125 (3.18) Solder Tail 2.065 (52.45) | A23748-ND 7.38 5.90 | 749721-5 
23] 50 | Without Rails, with Boardlocks, 27| 68 | .125 (3.18) Solder Tail 2.515 (63.88) | A23749-ND 568 4.54 | 749721-7 
100 (2.54) Solder Tails 2.065 (52.45) | A3316-ND 416 3.76 | 787082-5 27 | 68 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) | A23750-ND 8.58 6.86 | 786155-7 
23 50 | Without Rails, with Boardlocks, Vertical Receptacle Headers With Rails and Latch Blocks 
-100 (2.54) Solder Tails 2.065 (52.45) | A3317-ND 715 641 | 787394-5 28] 20 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 1.315 (33.40) | A23751-ND 5.95 476 | 786554-1 
23) 50 te 28| 26 | .125 (3.18) Solder Tail 1.465 (37.21) | A23752-ND 538 4.30 | 749069-2 
100 (2 a 28) 26 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 1.465 (37.21) | A23753-ND 613 4.90 | 786554-2 
al es Wee ae ae 2.065 (52.45) |e eoroe B00” 2998, || <f8T395 5 28| 50 |.125(3.18) Solder Tal 2.065 (52.45) | A23754-ND 643 5.14 | 7490695 
"100 (2.54) Solder Tals 2515 (63.88) | _A3321-ND B76) "eGo. [ames 28 | 50 | .173 (4.39) ACTICN PIN Tail 2.065 (52.45) | A23755-ND 790 6.32 | 786554-5 
23) 68 | Without Pails, without Boardlocks, 28 | 68 |.125 (3.18) Solder Tail 2.515 (63.88) | A23756-ND 7.38 5.90 | 749069-7 
"100 (2.54) Solder Tails 2.515 (63.88) | A3322-ND agi eee IPaTaeae 28 | 68. | .173 (4.39) ACTION PIN Tal 2.515 (63.88) | A23757-ND 11.50 9.20 | 786554-7 
23 | 68 | With Self Retaining Posts, 81 Gold 2.100 (53.20) | A23705-ND 6.03 482 | 3-174682-7 6B (88. | 2B0 (7M) ACTION FIN Tal 2.515 (63.88) Meee «16.05 1444 | 786556-7 
23| 68. | With Saf Retaining Posts, 30 Gold [2.100 (53.20) | _A23706-ND 340 672 | 8-174682-7 28 | 100 | .125 (3.18) Solder Tail 3.315 (84.20) | A23759-ND 13.50 _10.80_|_749069-9 
24] 26 With Rails, with Boardlooks 1.465 (37.21) | A28733-ND «5.80 4.64‘ 787171-2 SBUS Connectors 
24| 40 | With Rails, with Boardlocks 1.815 (46.10) A23734-ND 5.95 4.76 787171-4 29] 96 | Receptacle Header w/o Polarization | 2.795 (70.99) A23704-ND 14.33 11.46 750350-2 
24 50 | With Rails, with Boardlocks 2.065 (52.45) | A3318-ND 754 676 | 787171-5 29 96 | Plug Header without Polarization 2.80 (71.00) | A23618-ND 920 7.36 | 174683-8 


Shielded .050” (1.27mm) Slimline 
Connectors Right-Angle Headers 


Shielded .050” (1.27mm) Slimline Cable 
Connectors, Plug 


Fig. 2 


Connector shown partially assembled. 


H ing: UL 94V-0 d th = 
Seas q Ele eathatul Given dimensions reflect full assembly. 


plastic, black Contact Footprints: 
-100 x .050 (2.54 x 1.27) staggered 
centerlines Bracket: Zinc, plated 
200 min. tin or tin-lead over 200u 
min. copper Metal-Shell: Carbon 


steel, plated 200y min. tin over 50y 38) 
min. copper Boardlocks: Copper to 
alloy, tin-lead plated Contacts: 

Phosphor bronze, duplex plated 30u 
min. gold on mating end, tin-lead 
plated 120 min. on solder end, all 
over 50p min. nickel 


Covers: UL 

94V-0 rated 

thermoplastic, black 

Shell: Steel, plated 200y 

min. bright tin-lead over 50y min. 

copper Contacts: Phosphor bronze, duplex 
plated 30p min. gold on mating end, 50p min. 
bright tin-lead on termination end, all underplated 


1.250 
(31.75) 


Backshells: Copper-nickel alloy Jackscrews: 
Steel, plated 100p min. tin over 50 min. copper, 


aay = 50y nickel Bracket: Zinc, plated 200p min. handles covered with ABS, gray Inserts: Zinc, 
¢ No. of om Digi-Key Price Each AMP nickel over 200p min. copper Recommended plated 200y min. tin over 200u min. copper 
Fig. | Pos. | Description Part No. 1 25 | Part No. Wire Size: 28 AWG, PVC or polyolefin insulation Outside Covers: Gray and black 
1 26 | Receptacle A23760-ND 14.26 11.54 | 750823-1 
26/26 | Stacked Receptacle w/o Rear Contact Shield, Unkeyed | A23761-ND* 31.09 25.14 | 786200-1 7 oo > 
A i Fig. ble Dia. Digi-Ke Price Each AMP 
2 | 26/26 | Stacked Receptacle with Rear Contact Shield, Keyed | A23762-NDt 18.66 15.09 | 750821-1 figs Deeeiniion ane PariNee “iuemenr out eearinn 
26/26 | Stacked Receptacle with Rear Contact Shield, Unkeyed | A23763-ND* 18.80 15.20 | 750820-1 1 _| Plug Connector wimax. OD. .082 (0.813) | A23764-ND 70.06 8.14 750833-1 
* Both headers unkeyed with 4-40 threaded holes. 2 | Backshall Kit, Unkeyed | .250-.280(6.35-7.11) | A23765-ND 11.28 9.12 | 750850-1 
t+ Lower header unkeyed with 4-40 threaded holes, upper header keyed in keying position 1. Backshell Kit, Unkeyed -280-.310 (7.11-7.87) A23766-ND 9.92 8.02 750850-3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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: No. of Cable Diameter Digi-Key Price Each AMP 
Ali - tyco Electronics Positions Inch (mm) Part No. 1 25 | PartNo. 
Authorized Distributor 90° Snap-On 
CHAMP? Parallel Interface Connectors 14 185 - 230 (4.70 - 5.84) 24275-ND 271 208 | S52412-1 
250 - .300 (6.35 - 7.62) A24276-ND 1.44 4.41 | 1-552412-1 
2A 250 - .300 (6.35 - 7.62) ‘A1538-ND 1.13 87 | 552413-1 
. : 305 - .360 (7.75 - 9.14) A24277-ND 240 1.84 | 1-552413-1 
For Discrete Wire... 36 305 - .360 (7.75 - 9.14) ‘A1539-ND 7 75 | 5524141 
Termination f 330 - .380 (8.38 - 9.65) A24278-ND 222 171 | 3-552414-1 
etiaba tase SA -340 - .400 (8.64 - 10.16) A24279-ND 98 76 | 552014-1 
180° Strain Relief 90° Strain Relief 7 315 - .415 (8.00 - 10.54) 24280-ND 69) 53-'|(1-552011-1 
No. of] Dim. A Digi-Key Price Each | AMP 415 - .465 (10.54 - 11.81) A1549-ND 53 43 | 552011-1 
Pos. | Inch(mm) | Description Part No. 1 25 | PartNo. 475 - .540 (12.07 - 13.72) A24281-ND 89 68 | 552731-1 
. 410 - .475 (10.41 - 12.07) ‘A24282-ND 94 72 | 552496-1 
22 AWG, Solid or Stranded 64 “475 - 540 (12.07 - 13.72) 24283-ND 136 1.05 | 1-552496-1 
14 [1.750 (44.45) | Plug, Screw Lock A24234-ND 3.08 2.37 | 552300-1 540 - .605 (13.72 - 15.37) A24284-ND 1.36 1.05 | 2-552496-1 
24 2.175 (55.25) | Plug, Screw Lock A24235-ND 3.71 2.85 | 552301-1 No. of Digi-Key Price Each | AMP 
Plug, Bail Lock ‘A24236-ND 3.13 2.40 | 552317-1 Positions Description Part No. 1 25 | PartNo. 
36 _ [2.685 (68.20) | Plug, Bail Lock 724237-ND 290 223 | 552318-1 Cable to Panel Mount (2 required per assembly) 
Plug, Screw Lock 724238-ND 248 1.90 | 552173-1 
50 |3.280 (83.31) | Plug, Bail Lock A24239-ND 4.93 3.78 | 552319-1 24 Snap-On ‘A24290-ND 89 69 | 1-552298-1 
Receptacle, Screw or Bail Lock ‘A24240-ND 2.75 2.11 | 552064-1 50 ‘Snap-On A24291-ND 28 .22 | 1-552027-1 
64 [3.875 (96.43) | Plug, Sorew Lock 24241-ND 3.98 3.06 | 552303-1 a Snap-On RREEND eM), = AO] IS OREERC I 
° “S| Receptacle, Screw or Bail Lock A24242-ND 3.60 2.76 | 552307-1 
Large Insulation wire Connectors, 22 AWG Solid or Stranded Vertical Mount Edge Mount 
36 [2.685 (68.20) | Receptacle, Screw or Bail Lock A24257-ND 362 2.78 | 5-555037-1 ; 
Plug, Screw Lock 724258-ND 380 292 | 556039-1 
50 /8.280 (83.31) | eptacle, Sorew or Bail Lock 124259-ND 3.80 292 | 555227-1 End Viow ete 
64 [3.671 (93.24) | Plug, Ball Lock 724260-ND 551 423 | 555753-1 Varta Mount 
3.875 (98.43) | Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock} A24261-ND 6.41 4.92 | 555151-1 aca Pee. 
24-26 AWG, Solid or 24 AWG Stranded 
Plug, Screw Lock A24243-ND 3.08 2.37 | 552282-1 No. of] Dim. A Digi-Key Price Each | AMP 
14 | 1.750 (44.45) | Plug, Bail Lock A24244-ND 281 2.16 | 552270-1 Pos. | Inch(mm) | Description Part No. 1 25 | Part No. 
Receptacle, Screw or Bail Lock A24245-ND 277 2.13 | 552312-1 Vertical Mount Connectors 
Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock| __A24246-ND 313 240 | 2-552071-1 2 ssh 
Plug, Screw Lock A24247-ND 3.78 2.90 | 552283-1 14 1.750 (44.45) | Receptacle, Screw or Bail Lock A26165-ND 9.98 7.98 | 552212-1 
24. |2.175 (55.25) | Plug, Bail Lock A1502-ND 3.36 2.72 | 552272-1 24 | 2.175 (55.25) | Plug, Screw Lock ; A24350-ND 840 6.72 |552221-1 
Receptacle, Screw or Bail Lock A24248-ND 419 3.21 | 552313-1 Receptacle, Screw or Bail Lock A1510-ND 8.91 7.98 |552224-1 
Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock | __A1508-ND 3.06 2.47 | 2-552273-1 36__| 2.685 (68.20) | Receptacle, Screw or Bail Lock At511-ND 8.33 6.66 [522235-1 
Plug, Sorew Lock 724249-ND 286 2.20 | 5522841 50 | 3.280 (83.31) | Plug, Screw Lock ; ‘A1550-ND 595 5.33 [552116-1 
36 |2.685 (68.20) Plug, Bail Lock A1503-ND 454 4.07 | 552274-1 Receptacle, Screw or Bail Lock A1552-ND 5.98 5.36 |552118-1 
: “| Receptacle, Screw or Bail Lock A24250-ND 2.90 2.23 | 552314-1 64 | 3.875 (98.49) | Plug, Screw Lock A24351-ND 11.28 9.02 | 552243-1 
Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock | __A1509-ND 3.03 2.46 | 2-552275-1 Receptacle, Screw or Bail Lock A24352-ND 990 7.92 |552246-1 
Plug, Screw Lock, Thick Range A1540-ND 2.79 2.51 | 229974-1 Edge Mount Connectors 
50 [3.280 (83.31) | Receptacle, Sorew Lock, Thick Fange NEARY Cio 201 | eee 24 | 2.175 (65.25) | Receptacle, Screw or Bail Lock A1512-ND 943 7.54 |552230-1 
jug, Bail Lock A1542-ND 278 2.50 | 552032-1 : 
, 36 | 2.685 (68.20) | Receptacle, Screw or Bail Lock A1513-ND 9.30 7.44 |552241-1 
eceptacie, Panel Mi., Screw of Bail Lock |MMEISasaN SE EOE eT 50 _| 3.280 (83.31) | Receptacle, Screw or Bail Lock A1553-ND 895 7.16 |552130-1 
Plug, Screw Lock 724252-ND 338 259 | 552285-1 : : wise Reehld : : 
64 [3.875 (98.43) | Plug, Bail Lock A24253-ND 3.67 2.82 | 552276-1 Edge Mount With ACTION PIN Connectors 
Receptacle, Screw or Bail Lock A24254-ND 4.14 3.18 | 552315-1 36 | 2.685 (68.20) Plug A24388-ND 12.10 9.68 |553444-3 
Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock| _A24255-ND 3.69 2.83 | 2-552277-1 -685 (68.20) | F centacle 24389-ND 913 7.30 |553443-3 
26-28 AWG, Stranded Receptacle A24390-ND 485 3.88 |553443-4 
Plug A24392-ND 485 3.88 |553444-4 
Plug, Screw Lock ‘A1530-ND 3.08 237 | 552443-1 50 | 3.280 (83.31) , 
24 |3.875 (98.43) | Plug, Bail Lock ‘M531-ND 626 480 | 552469-1 Recept., Self-Retained Terminals A24393-ND 5.45 4.36 |554753-1 
Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock] _A1533-ND. 10.75 7.42 | 2-552474-1 Plug, Self-Retained Terminals ‘A24394-ND 6.15 4.92 | 554758-1 
Plug, Screw Lock A1534-ND 565 4.33 | 552444-1 Recep, Shielded for Screw Lock eee 28 oe pees 
36 |2.685 (68.20) | Plug, Bail Lock A1535-ND 2.90 223 | 552470-1 64 | 3.875 (98.43) | Plug 396- 3.13 , i 
Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock | __A1537-ND 6.19 4.75 | 2-552475-1 Receptacle A24397-ND_ 10.05 8.04 | 553443-5 
Plug, Screw Lock, Thick Range A1544-ND 272 2.18 | 552390-1 Right-Angle Mount Connectors 
50 3.280 (83.31) | Receptacle, Screw Lock, Thick Hange A1545-ND 270 2.16 | 552991-1 14 | 1.750 (44.45) | Receptacle, Standard, Self-Tapping A24353-ND 10.20 8.16 [552738-1 
Plug, Bail Lock ; A1546-ND 3.28 2.62 | 552471-1 Receptacle, Standard, Self-Tapping A1514-ND 8.98 7.18 |552740-1 
Receptanie, Panel Mt., Screw of Ball Lock [RESLEAIND S501. 6.08 | enoes eed 24 | 2.175 (65.25) | Receptacle, Standard, Self-Tapping | A24354-ND* 8.98 7.18 |552791-1 
64 [3.875 (98.43) | Plug, Screw Lock A24256-ND 6.26 4.80 | 552488-1 ” : Plug, Standard, Self-Tapping A24355-ND 9.15 7.32 |552741-1 
romtale ovase Stim | _feteew0 _9) gap [szr02 
: 36 | 2.685 (68.20) | Receptacle, Standard, Self-Tapping Ai515-ND 7405.92 [552742-1 
Integral Locking Latch, Preassembled Plug, Standard, Salf-Tapping ‘A1555-ND 8.27 6.14 |552726-1 
50 ]3.280 (83.31) | Receptacle, Black A24262-ND 209 1.61 | 553921-1 Receptacle, Standard, Self-Tapping 1554-ND 830 6.84 |552725-1 
50 | 3.280 (83.31) | Receptacle, Gray A24251-ND 2.68 2.06 | 553921-2 50 | 3.280 (83.31) | Receptacle, Reverse, Self-Tapping A24357-ND 5.68 4.54 |552725-3 
64 | 3.875 (98.43) | Receptacle A24263-ND 4.01 3.08 | 554381-2 Plug, Reverse, Self-Tapping A24358-ND 7.10 5.68 |552726-3 
Dust Covers Receptacle, Standard, Thru-Bolt A24359-ND 7.90 6.32 |552725-2 
24 = Position, Receptacle, Red A24285-ND 52 41 | 229969-4 64 | 3.875 (98.43) | Receptacle, Standard, Self-Tapping A24360-ND 9.48 7.58 |552744-1 
36 _ Position, Receptacle, Red A24286-ND 52 41 | 229969-3 Plug, Standard, Self-Tapping A24361-ND 17.73 14.18 |552745-1 
50 — Position, Receptacle, Red A24287-ND 12 10 | 229969-1 No. of | Cable Range Digi-Key Price Each AMP 
64 = Position, Receptacle, Red A24289-ND 62 -48 | 229969-2 Pos. | Inch(mm) | Description Part No. 1 25 | Part No. 
24 — Position, Plug, Blue A24192-ND 86 .69 | 229968-4 °° Sy, A A A 7 
26 = Position. Plug, Blue 924193-ND 58 “a7 | 209968-3 90° Slide-On Strain Relief Cover Kits & Accessories 
50 = Position, Plug, Blue A24194-ND 14 11 | 229968-1 -425- .500 | Tapered Cover Kit A24341-ND 1.92 1.54 | 552560-5 
64 = Position, Plug, Blue A24288-ND 62 48 | 229968-2 (10.80 - 12.70) | Cable Gamp A24342-ND 21 18 | 1-229910-1 
Hareste iiss 89. 10.0) | Tapered Cover Kt jaa ND “a0 [5505601 
Sorew Lock Hardware Kit A1525-ND 2.21 1.70 | 552568-1 (8.89 - 10.80) | Tapered Cover Kit : : - 
50 | -500-.550 | Standard Cover Kit A24345-ND 1.33 1.07 | 552960-5 
Bal Fock herclwere Mat (Nee Y Obs AoC Sores ll (12.70 - 13.97) | Cable amp A24346-ND 48 39 | 4-229910-1 
Bent Bail Lock Hardware Kit use w/90° Strain Relief Cover A24224-ND 1.91 1.47 | 552567-2 ea : : 
CHAMP-LOK Hardware Kit for 36 & 50 Pos. Thin Flange 724226-ND 252 1.94 | 553359-1 (10.80 - 13.97) | 90° Slide-On Cover A24347-ND 57 46 | 552617-1 
Tools .425 Max. | Std. Slide-On Ovr. use w/Adj. Camp A24348-ND 66 53 |552760-1 
Insertion Tool for CHAMP IDC Connector ‘A1528-ND 17490 — | 229764-2 (10.80) _| Adjustable Cable Camp, A24349-ND 37 30 | 552763-1 
T-Handle Wire Insertion Tool A1529-ND 8.82 — | 229384-1 Hardware Kits 
Portable Hand Operated Tool (MI-1) A24382-ND 806.65 9 — | 220378-1 
Palm Gip Tool A24383-ND 136.00 — _ | 220451-1 Screw Lock Hardware Kit, Vertical Mount ‘A1523-ND 3.45 2.76 |552563-1 
Bail Lock Hardware Kit, Vertical Mount A1520-ND 1.88 1.50 | 552562-1 
No. of Cable Diameter Digi-Key Price Each | AMP J-Hook Screw Lock, Vertical Mount Kit A24364-ND 445 3.56 |552690-1 
Positions Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. Screw Lock Hardware Kit, Edge Mount A1521-ND 4.75 3.80 |552675-1 
Strain Relief C Screw Lock Hardware Kit, Right Angle Mount ‘A1524-ND 1.60 1.28 [552631-1 
s 7 ae Metric Front Mount Kit, Right Angle A24362-ND 410 3.28 | 552633-3 
Fi 75-220 (445-559) 7O4264-ND T19 7] E2070 Metric Rear Mount Kit, Right Angle - A24363-ND 4.10 3.28 | 552633-4 
268 - 310 (673-787) 1924265. ND 221 170 | 25500791 Bent Bail Lock, use with 90° Strain Relief A24340-ND 1.76 1.43 | 552561-4 
DRA : : Bail Lock, with Hex Nut 4-40 A24232-ND 1.31 1.05 | 552561-6 
230 - .280 (5.84- 7.11) 724266-ND 1.63 1.25 | 552076-1 Feil Lock 90° Ej ch ROGAIND bo: ea eee 
24 .280 - .320 (7.11 - 8.13) A1506-ND 1.80 1.38 | 1-552076-1 d iP z : : di 
820 - .380 (8.13 - 9.65) A24267-ND 1.89 1.45 | 2-552076-1 Accessories 
290 - .360 (7.37 - 9.14) A24268-ND 1.73 1.33) 552073-1 Metric Standoff Studs 424381-ND 204 1.64 | 552634-3 
- 3200 490 (9:14 10,96) ATEN, EGET tes: | ooe075 Standoff Mounting Studs 4-40, Length .640 (16.26) A24398-ND 60 48 | 229995-2 
430 - .500 (10.92 - 12.70) BEARD LG aL ea Standoff Mounting Studs 4-40, Length 1.000 (25.40) A24399-ND 79 64 |552113-1 
330 - .380 (8.38 - 9.65) 724270-ND 223. 171 | 3-552008-1 4-40 Pan Head Sorew - Length .425° (10.80) £26166-ND n ‘06 | 229996-2 
380 - .430 (9.65 - 10.92) A24271-ND 1.38 1.06 | 2-552008-1 : : é ; 
4-40 Pan Head Screw - Length .350” (8.89) A24385-ND 13 .07 | 229996-3 
50 430 -.490 (10.92 - 12.45) A1548-ND 1.90 1.71 | 552008-1 ‘ 
J+Hook Latch for Panel Mount Reopt. to 90° Cable A24386-ND 53 43. | 552655-1 
480 - .550 (12.19 - 13.97) A24272-ND 1.38 1.06 | 4-552008-1 4:40 Moding Seren’ AISIG.ND gsiio |aoggi1-1 
430 - .500 (10.92 - 12.70) A24273-ND 217 1.67 | 552003-1 9 : 
64 480 - 540 (12.19- 13.72) 724274-ND 1961.51 [5520821 * For IEEE-488 applications 
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AIM f= t . Cable Range Digi-Key Price Each | AMP 
qYyco Electronics Inch (mm) Description Part No. i 25 Part No. 
Authorized Distributor Back-to-Back Connector Assembly 
CHAMP® L hP tel | A d Ribb .380 - .400 (9.65 - 10.16) | 24 AWG Cable to Cable Kit, 50 Pos. | A24373-ND 24.70 19.97 | 553257-1 
r nter n i n .300 - .375 (7.62 - 9.53) | Back to Back Kit, 24 Pos. ‘A24374-ND 23.99 19.40 | 555182-1 
atc aralle terface a ° .300 - .375 (7.62 - 9.53) _| Snap-on-Cover, 24 Pos. ‘A24375-ND 4.35 3.52 | 554831-1 
Cable Connectors Interface Bus Connector 
- 24 Position with 2 Jackscrews ‘A24376-ND 13.87 11.21 | 554815-1 
50 Positions Gender Menders 
> - Receptacle with J-Hook Hardware | A24377-ND 15.32 12.39 | 554875-1 
= Receptacle w/out J-Hook Hardware | _A24378-ND 17.08 13,82 | 554875-2 
Shielded = Plug with J-Hook Hardware ‘A24379-ND 30.41 24.59 | 554876-1 
Reegntacis Receptacle - Plug w/out J-Hook Hardware ‘A24380-ND 22.35 18.07 | 554876-2 
No. of Dim. A Digi-Key Price Each AMP 
Pos. Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. Ee 
Latch Low Profile Connectors - Plastic CHAMP® Shielded Connectors 
Screw Lock 
14 | 1.750 (44.45) | Plug TASNE 787 7415 5535064 Terminals: Selectively plated gold over nickel plated high strength copper alloy, tin plated tails. Housing & 
14 | 1.750 (44.45) | Receptacle A24214-ND 787 7.15 | 553597-1 Cover Material: Thermoplastic, black 
24 | 2.175 (55.25) | Plug A1559-ND 7.49 6.81 553598-1 
36 | 216856820) | Pug At852-ND res 6.94 | 553600. oe ie Cable Connector Kits 
36 | 2.685 (68.20) | Receptacle A1565-ND 7.63 6.94 553601-1 
50 | 3.280(83.31) | Plug A1567-ND 9.39 8.41 553602-1 Groove Side 
50 | 3.280 (83.31) | Receptacle A1569-ND 571 5.19 553603-1 /180° Cover 
64 | 3.875 (98.43) | Receptacle A24190-ND 2012 26.46 552838-1 
Bail Lock 
24 | 2.175 (55.25) | Receptacle A1561-ND 7.49 6.81 553599-1 rail 
36 | 2.685 (68.20) | Plug A1564-ND 7.63 6.94 554084-1 Reliet “ue ei 
36 | 2.685 (68.20) | Receptacle A1565-ND 7.63 6.94 553601-1 a OG hield 
50 | 3.280 (83.31) | Receptacle A1569-ND 571 5.19 553603-1 Tongue Side NE _ 
64 | 3.651 (92.74) | Plug A24221-ND 29.12 26.46 552933-1 180" Cover 9 
64 | 3.875 (98.43) | Receptacle A24190-ND 2912 26.46. 552838-1 Tape" / Ke 
Cable Braid [S 
Panel Mount Over Inner Ve KC, \ 
24 | 2.175 (55.25) | Plug A24215-ND 7.49 6.81 554103-1 Ferule ( ene 
24 | 2.175 (55.25) | Receptacle A24216-ND 7.49 6.81 554088-1 Reassiesie 
36 | 2.685 (68.20) | Receptacle A1566-ND 7.94 7.22 554089-1 ‘Assombly 
50 | 3.280 (83.31) | Receptacle A1570-ND 7.83 6.99 554090-1 
64_ | 3.875 (98.43) | Receptacle A24191-ND 40.45 32.36 552843-1 
Shielded CHAMP® Latch Panel Mount Connectors - Plastic 
Screw Lock, Preassembled 7 
No. of Dim. A Digi-Key Price Each AMP 
24 | 2.205 (56.01) | Receptacle, 6-32 A1556-ND 9.04 8.21 554434-1 P inch ‘pti Part N 1 2 Part N 
50 | 3.310 (84.07) | Receptacle, 4-40 A1557-ND 1557 13.94 | 554436-2 os |F nch (rnmn) s |Dsetpiony aLuNos es |dzart No: 
Ball Lock, Preassembled Right Angle, Preassembled Screw Lock 
7 
5 24 | 2.205 (56.01) | Receptacle, Standard, 6-32 ‘A15016-ND 11.25 10.04 | 553811-1 
36 | 2.715 (68.96) | Receptacle, 4-40 A1575-ND 8.96 8.15 554346-2 
36 | 2.715 (68.96) Reccoacie, 4.40 724218-ND* 8.96 a15 555983-1 24 | 2205 (56.01) | Receptacle, Reverse, 6-32 A24294-ND 29.75 23.80 | 553811-2 
50 | 3.310 (84.07) | Receptacle, 4-40 924219-ND* 508 462 554902-1 50 | 3.305 (83.95) | Receptacle, Reverse, 4-40 A24295-ND 883 7.06 | 553813-4 
 SSERSUMEGEL pomee places 50 | 3.305 (83.95) | Receptacle, Standard, 4-40 A15001-ND 9.52 8.53 | 553813-3 
24 | 2.380 (60.45) | Receptacle ‘A1558-ND 904 821 | 554349-1 Right Angle, Preassembled Bail Lock 
36 | 2.380 (60.45) | Receptacle A24217-ND 8.86 8.05 554348-1 36 | 2710 (68.83) | Receptacle, Standard, 4-40 A24298-ND 18.15 14.52 | 555233-1 
50 | 3.475 (88.27) | Receptacle A1574-ND 8.62 7.84 554350-1 50 3.305 (83.95) | Receptacle, Standard, 4-40 A15002-ND 8.95 7.16 | 554901-1 
Hardware Kits Right Angle, Board Lock Grounding 
Bail Lock, 4-40 UNCx .625" (15.88) A24384-ND 1.84 1.67 552567-3 24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Standard A24299-ND 840 6.72 | 554923-2 
Ball Lock, 4-40 UNCx .500" (12.70) A1517-ND 2.03 1.69 552561-3 24 | 2205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Reverse A24300-ND 9.60 7.68 | 554923-1 
7 7 5 24 | 2205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Low Pro., Reverse | A24301-ND 13.20 10.56 | 555139-1 
Foy selon Meco FANE Aah ae eens 24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Low Profile, Std. | A24302-ND 33.88 27.10 | 555139-2 
Shielded Screw Lock, Rear Mount 4-40 M578-ND 176 161 584272-1 36 | 2.715 (68.96) | Bail Lock, 4-40, Standard A24303-ND 718 5.74 | 555119-1 
Shielded Screw Lock, Rear Mount Metric ‘M579-ND 306 274 584808-1 36 | 2715 (68.96) | Bail Lock, 4-40, Standard A15004-ND* 6.98 5.58 | 555520-2 
4 3 s 50 | 3.320 (84.33) | Bail Lock, 4-40, Standard A15003-ND 9.73 7.78 | 555057-1 
Accessories 50 | 3.320 (84.33) | Screw Lock, 4-40, Standard A24304-ND 12.03 9.62 | 557932-2 
Latch Cable Strain Relief Giip, 50 Pos. for Low Profile | A24227-ND 1.94 1.77 554099-1 50 | 3.310 (84.07) | IBM Compatible, Bail Lock, 4-40 A15005-ND 11.38 10.19 | 555149-1 
* Does not have boss feature. Boss is a .040” (1.02) shoulder on front of shield. Vertical Mount 
24 | .150(3.81) | Screw Lock, 6-32 A24305-ND 12.70 10.16 | 554501-1 
CHAMP® C 24 | .215(5.46) | Screw Lock, 6-32 A24306-ND 17.98 14.38 | 554501-2 
36 | .215(5.46) | Bail Lock, 4-40 A24307-ND 10.88 8.70 | 554145-4 
F onnector 50 | .135(3.43) | Bail Lock, 4-40 A15008-ND 13.65 12.23 | 554216-3 
Kits 50 | .200(5.08) | Screw Lock, 4-40 A24308-ND 10.93 8.74 | 554217-4 
Cover Kits & Accessories 
Modular Adapter 24 — 180° Cover A15013-ND 9.28 7.42 | 554944-1 
= : 36 _ 180° Cover A15014-ND 3.58 2.86 | 554945-1 
Cable Range ae Digi-Key Price Each =| AMP 50 _— 180° Cover - Cab. dia. < .500 (12.70) | A15015-ND 3.40 3.05 | 554946-1 
Inch (mm) Description Part No. 1 25 | Part No. 50 _ 180° Cover - Cab. dia > .500 (12.70) | A24320-ND 2.38 1.91 | 554946-2 
50 Position with Tapered Cover Solid and Stranded Kits = _ Cap. Pan Head Screw, 4-40 (2 req.) A24321-ND 15 13 | 554726-1 
0.550 max (13.97) Plug, Black TSIENT 60 bpd’ SaDSEO - — Inner Ferrule .350 (8.89) Inside Dia. | A24322-ND 30 .25 | 554725-3 
0.550 max. (13.97) Receptacle, Black A24325-ND 322 261 552383-1 = = Inner Ferrule 500 (12.7) Inside Dia._SES2eINY 288; NP] “Sea res 
.350 - .425 (8.89- 10.80) |Plug, Black A1571-ND 3.47 3.17 | 229912-1 Hardware Kits 
.350 - .425 (8.89 - 10.80) | Receptacle, Black A1572-ND 3.47 3.17 | 229913-1 = = Bail Lock, Short, 4-40UNC-2Ax.25" | A24296-ND 1.98 1.58 | 554818-2 
ey : ae es — Plug, beled eS foto NE oy 4 Sea a = Bail Lock, Short, 4-40UNC-2Ax.50" _| A24297-ND. 410 3.28 | 554818-1 
-350 - - 89 - 10. Receptacle, Gray “| 4 s 4 = = y 7 
"350 - .425 (8.89 - 10.80) [Plug with Dust Cover, Black A24328-ND 265 2.15 | 1-209912-1 = > vlan yiaa toluene ton a| eae gen | ceed 
.350 - .425 (8.89 - 10.80) |Recept. with Dust Cover, Black A24329-ND 265 2.15] 1-2299134 (perhead screw & standoff) : : 
.350 - .425 (8.89 - 10.80) |Recept. with Dust Cover, Gray A24330-ND 3.08 2.49 | 1-229912-4 B 
.350 - .425 (8.89 - 10.80) |Recept. with Dust Cover, Gray A24331-ND 313 2.53) 1-229913-4 * Has drawn metal shiad 
425 - 500 (10.80 - 12.70) |Plug, Black A24332-ND 284 2.30) 2-229912-1 
425 - 500 (10.80 - 12.70) |Receptacle, Black A24333-ND 284 2.30] 2-229913-1 rar 7 
'425 - .500 (10.80 - 12.70) |Plug with Dust Cover, Black 424334-ND 291 2.36 | 3:229912-1 Me of cable Range ie Parte Eee ee Pari 
425 - .500 (10.80 - 12.70) |Receptacle with Dust Cover, Black | A24335-ND 291 2.36] 3-229913-1 os. Len Gini) Description art No. pie orto: 
.350 - .425 (8.89 - 10.80) |Plug, Black A24336-ND 385 3.12) 552402-1 Cable Connector Kits 
.350 - .425 (8.89 - 10.80) Receptacle, Black A24337-ND 451 3.65 | 552403-1 Plug — Solid or Stranded 
50 Position CHAMP System 5 Connectors 
51 (1295) Plug, 24 AWG Solid, Red (eT Toe re 24 | .250 - 500 (6.35 - 12.70) | Screw Lock, 24-26 AWG A24311-ND 8.18 6.54 |554948-4 
: : 8 NG : : 24 _| .250- .500 (6.35 - 12.70) | Screw Lock, 26-28 AWG ‘A15009-ND 16.28 13.02 |554948-3 
ee fees. — toy an oe eet Stee qa | eomees 36 | 250 - .500 (6.35 - 12.70) | Sorew Lock, 24-26 AWG A24313-ND 17.25 13.80 |554951-2 
650 - .750 (16.51 - 19.05) |90° Strain Relief, Lt. Almond Ovr. _ | A24368-ND 3.53 2.85 | 569335-1 = ae ‘ = hee : a et he Bee ae ete a aos ae 
0 Position CHAMP Connector Mier Crimp Cable Clamp 50 | .350- .625 (8.89 - 15.88) | Screw Lock, 24-26 AWG A24315-ND 663 5.30 |554954-2 
= Plug, ae Rapa Stranded partis et en Eee 50 | .350 - .625 (8.89 - 15.88) | Screw Lock, 26-28 AWG A15012-ND 6.50 5.20 |554954-1 
mi reer Shee ANG Sloe fcateon Sass Ben eee 50. | .350- .625 (8.89 - 15.88) | Bail Lock, 26-28 AWG A15011-ND 6.50 5.82 |554953-1 
= ‘Adapter (Plug to Recept. Assy.) A243 72.ND 45160 4262 | S52705-1 50 | .350 - .625 (8.89 - 15.88) | Bail Lock, 24-26 AWG A24316-ND 5.93 4.74 |554953-2 
CHAMP-LOK Hardware Kits Receptacle — Solid or Stranded 
Locking Latch, 36 or 50 Positions 724338-ND 37.30) 5527234 50 | .350 - .625 (8.89 - 15.88) | Screw or Bail Lock, 24-26 AWG] A24317-ND 14.58 11.66 | 554955-2 
Locking Latch, 14 or 24 Positions A24339-ND 82 66 | 552723-2 50 | .350 - .625 (8.89 - 15.88) | Screw or Bail Lock, 26-28 AWG A24318-ND 6.23 4.98 | 554955-1 
¢ Integral locking latch .370 max. (9.40) Bail Lock, 90° Exit, Gray ‘A24319-ND 7.95 6.36 |5-555012-2 
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AMP FYCO eecronics 1mm Card Edge Connectors Slot 1 / AGP / NLX 


Authorized Di 


1mm Standard Edge Connectors have been developed 
specifically to meet the interconnection requirements for the 
latest technological advances in personal computers. 


These include Intel's Pentium II™ processor (Slot 1), 
Accelerated Graphics Port (AGP), and the new NLX Form 
Factor motherboard. 


FEATURES: 


* 1mm contact spacing compatible with latest inter- 
connection technology for Slot 1, AGP and NLX + High 
temperature housings suitable for surface mount reflow 
processes * Pivoting board lock feature offering connector 
centering before contacts enter pc board holes * Certified 


by Canadian Standards Association to Canadian and United 
States Requirements + Produced under a Quality Manage- 
ment System certified to ISO.9001 

PERFORMANCE CHARACTERISTICS: 

+ Operating Temperature: 0°C to 85°C + Voltage: 250 VAC 


& @ 


ination Resistance: 20mQ maximum (initial) + Insulation 
Resistance: 1000MQ minimum = Dielectric Withstanding 
Voltage: 400VAC @ sea level * Durability: 50 cycles 
minimum + Engaging Force: 3.3 oz. (.917 N) maximum 
average per contact pair + Separating Force: 1.98 to .35 oz. 
(.550 to .097N) per contact pair 


+ Characteristic Impedance: 35<20<80 ohms + Term- 


Solder Tail Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Description Length Part No. i 25 Part No. 
1mm Standard Edge Connector 
dé y - 1 242 Position Slot 1 Connector for Pentium II 
A and Celeron Processors -100 (2.54) A15102-ND 5.33 4.76 | 145251-2 
le 2 124 Position AGP (Accelerated Graphics Port) | .085 (2.16) A15103-ND 3.84 3.43 | 145263-1 
‘ F Brings high performance 3-D : Connector for AGP Card -100 (2.54) A15104-ND 3.84 3.44 | 145263-2 
Full bl h Intel Pe races Riser Card Interconnect for new 
i ainalians He intel Pentium) graphics and full motion video to the | np x Form Factor motherboard 3 [340 Position NX Riser Card Interconnect | .100 (2.54) | ATS106-ND 725 647 | 145075-2 
desktop Celeron Retention Modules 
4 Module Kit with Captive Brass Fasteners, 2 pieces 
(Use with 145312-1 Bridge/Stud Assembly) A15108-ND 5.66 2.83 | 145342-1 
5 Bridge/Stud Assembly for #145342-1. One Bridge/Stud 
Assembly Required for Each Retention Module A15109-ND 2.67 1.61 | 145312-1 
Universal Retention Modules (URM) 
‘ Q 6 URM with Straight Pin Plastic Fasteners. Compatible with 
Housing: Nylon, black mm -159” (4.04mm) Holes, 2 pieces A15115-ND 2.20 1.27 | 145417-2 
Hardware: Brass, copper alloy finish 7 | URMiwith Screw Down Fasteners. Compatible with 
-140” (3.56mm) or .159” (4.04mm) Holes, 2 pieces A15116-ND 2.20 1.27 | 145418-2 
8 URM with Clearance Hole for #6 Screw. Qustomer Supplies 
Fastener Hardware, 2 pieces A15117-ND 2.20 1.27 | 145419-2 
Integrated Retention Modules 
9 Pentium II Retention Module with Fastex Plastic Fasteners A15113-ND 5.48 2.75 | 145327-1 
Pentium II Retention Module with Slotted, Captive Nuts A15118-ND 7.22 3.62 | 145286-1 
Heat Sink Support Kit 
10 Heat Sink Support Base with Plastic Fasteners for use with 
Integrated Retention Module #145327-1 A15114-ND 6.87 3.44 | 145308-1 
Conn. | Dim. Contact Digi-Key Price Each 3M 
Size | A(In.) AWG Plating Part No. 1 25 100 Part No. 
Fig. 3 — Socket Connectors 
24-30 30p" 3M1509-ND 5.16 4.30 3.44 | DDM-09S-109A-TG30 
9 121 10p" 3M1519-ND 5.16 4.30 3.44 | DDM-09S-109A-TR 
, 20-22 30p" 3M1529-ND 5.16 4.30 3.44 | DDM-09S-209A-TG30 
: 10p" 3M1539-ND 5.16 4.30 3.44 | DDM-09S-209A-TR 
24-30 30p” 3M1515-ND 5.52 4.60 3.68 | DDM-15S-115A-TG30 
15 154 10p” 3M15115-ND 5.52 4.60 3.68 | DDM-15S-115A-TR 
: 20-22 30p" 3M15215-ND 5.52 4.60 3.68 | DDM-15S-215A-TG30 
10p" 3M15315-ND 5.52 4.60 3.68 | DDM-15S-215A-TR 
24-30 30p" 3M1525-ND 5.94 4.95 3.96 | DDM-25S-125A-TG30 
Metalized Plastic EMI Snap Together and Thumbscrew Junction Shells: Exceptional protection from EMI/ESD shielding 25 2.09 Tu SMISI2S NS a ed 996, || DOMES 11208 7R 
+ Snap Together: 90° exit from both sides or back +» Thumbscrew: Stable thumbscrew retention feature 20-22 30p" 3M15225-ND 5.94 4.95 3.96 | DDM-25S-225A-TG30 
Features: Shell: » Material: FR-ABS + Rammability: UL 94V-0 Grommet for Thumbscrew: » Material: EPDM Rubber 10p! 3M15325-ND 5.94 4.95 3.96 | DDM-25S-225A-TR 
Hardware + Material: Steel + Plating: Zinc Temperature Rating: -65°C to +105°C UL File No.: E8080 24-30 30p" 3M1537-ND 7.56 6.30 5.04 | DDM-37S-137A-TG30 
Socket and Plug Connectors: ola 10” | _3M15137-ND 7.56 630 5.04 | DDM-37S-137A-TR 
+ IDC contact with integral wire strain relief + #20-30 AWG discrete wire capability + Tin plated steel shells for electrical : 20-22 30y" 3M15237-ND 10.71 8.93 7.14 | DDM-37S-237A-TG30 
grounding and shielding capability 10p" 3M15337-ND 10.71 8.93 7.14 | DDM-37S-237A-TR 
Dee gL cen * Wen SiG ee Oo he ere eat Balan net Drie Nae berate Fig. 4 — Plug Connectors 
Sg ater ppt Ee Oy = SoG Han ee a ee ee ee g en cree ee OU ee AM) Ne | * eng 30u" 3M1409-ND 552 4.60 3.68 | DDM-09P-109G-TG30 
fata a eas Type Il, Grade C Shell: + Material: Steel + Plating: Tin Temperature Rating: -65°C to +105°C 5 Bi 24-30 10," 3M1419-ND 5.52 460 3.68 | DDM-O9P-109G-TR 
‘ 20-22 30y" 3M1429-ND 5.91 4.93 3.94 | DDM-09P-209G-TG30 
Conn Dim. Inch Shell | Max. Cable | Digi-Key Price Each 3M 1p" _|_3M1439-ND 5.91 493 3.94 | DDM-09P-209G-TR 
Size A B Cc Plating | Diam. (In.) | Part No. il 25 100 | PartNo. 24-30 30y” 3M1415-ND 6.21 5.18 4.14 | DDM-15P-115G-TG30 
Fig. 1 — EMI Snap Together Backshells fe: | 484 10," 3M14115-ND 6.21 518 4.14 | DDM-415P-115GTR 
9 ] 2000 1.215 .650 375 | 8M1309ND 5.37 448 3.58 | DDM-09-000-1-BSKI 20-20 | SO | SMIS2IS ND 684 5.70 4.56 | DOM-15P-215G TC30 
15 | 1.925 1.540 .650 | Nickel 375 3M1315-ND 5.79 4.83 3.86 | DDM-15-000-1-BSK1 104! 3M14315-ND 6.84 5.70 4.56 | DDM-15P-215G-TR 
25 | 2.115 2.100 .650 | Plated 500 3M1325-ND 5.88 4.90 3.92 | DDM-25-000-1-BSK1 24-30 30p" 3M1425-ND 6.96 5.80 4.64 | DDM-25P-125G-TG30 
37 | 2.260 2.740 .650 -500 3M1337-ND 6.99 5.83 4.66 | DDM-37-000-1-BSK1 25 2.09 10p" 3M14125-ND 6.96 5.80 4.64 | DDM-25P-125GTR 
9 | 2.000 1.215 .650 375 3M1319-ND 5.79 4.83 3.86 | DDM-09-000-3-BSK1 ° 20-22 30p” 3M14225-ND 8.07 6.73 5.38 | DDM-25P-225G-TG30 
15 | 1.925 1.540 .650 Non- 375 3M13115-ND 3.78 3.15 2.52 | DDM-15-000-3-BSK1 10p” 3M14325-ND 8.07 6.73 5.38 | DDM-25P-225G-TR 
25 | 2.115 2.100 .650 | Plated -500 3M13125-ND 4.89 4.08 3.26 | DDM-25-000-3-BSK1 30” 3M1437-ND 9.09 7.58 6.06 | DDM-37P-137G-TG30 
37_| 2260 2.740 .650_| 500 3Mi3137-ND__4.20 3.50 _2.80 | DDM-37-000-3-BSK1 a | on 2430 | ou | 3M14137-ND 9.09 758 6.06 | DDM-37P-137GTR 
Fig. 2 — EM! Thumbscrew J unction Backshells : ae 30u" 3M14237-ND 10.71 8.93 7.14 | DDM-37P-237G TC30 
9 — 135339 — -365 3M1339-ND 6.51 5.43 4.34 | DDM-09-365-1-BSK1 10," 3M14337-ND 10.71 8.93 7.14 | DDM-37P-237GTR 
15 — 1683 — Nickel 435 3M13215-ND 642 5.35 4.28 | DDM-15-435-1-BSK1 
2 | — 2230 — | Plated 530 3M13225-ND 7.62 6.35 5.08 | DDM-25-530-1-BSK1] 3M9001-ND IDC D-Sub Hand Insertion Tool «2.2... .0-ccceccceeceeeeceeeeeeeeeeeseeteeeeeeeeeeenesseneenes $495.00 
37 | — 2879 — 650 3M13237-ND__ 8.10 6.75 5.40 | DDM-37-650-1-BSK1 | 3yigo02-ND IDC D-Sub Discrete Tooling Nest ... «$1575.00 
. 
3M D-Sub Mounting 
.178 
Hardware orth 52) 
(1.91) 
Digi-Key Price Each 3M -100 i339) 
Fig.| Description Part No. 1 100 500 | Part No. (2.54) 
1 | Jack Screw Kit MDVS22-ND_ 1.00 .76 69 | 3342-1 ‘ 
Kit includes 2 screws. 
2 | Jack Screw Kit MDVS62-ND_ 1.04 79 72 | 3342-2 Fig.7 
ig. 
3 | Jack Screw Kit MDVS35-ND a 54 49 | 3342-4 1.30(7.62) 
4 | Screw Mount Kit | MDSMK1-ND .79 61 55 | 3342-3 f ial 
5 | Jack Socket Kit |MDVS44-ND 1.77 1.35 1.22 | 3341-1S = 
= Z4-40X 
6 | Jack Socket Kit |MDVS73-ND 1.60 1.22 1.11 |3341-2 = -26(6.60) DP T 
7 | Jack Socket Kit |MDVS50-ND 1.77 1.35 1.22 | 3341-1L A . 
Kit includes 2 sockets, 4 flat washers, | Kit includes 2 sockets, 2 lock Kit includes 2 sockets, 4 flat washers, | Kit includes 2 sockets, 4 flat 
8 | Jack Socket Kit |MDVS81-ND 1.85 1.41 = 1.28 | 3341-4 2 lock washers, and 2 nuts. washers, and 2 nuts. 2 lock washers, and 2 nuts. washers, 2 lock washers, and 2 nuts. 
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ANIP tyco Electronics AMPLIMITE® 
D-Sub Connectors 


All connectors are preloaded with size 20 DF posted contacts; plugs Zine Plated Shell HDP-20 Series Crimp Snap (Fig. 2): + Contact -318 (8.08) Mount 
with pin contacts and receptacles with socket contacts. Mating Area Plating: Gold Hash + Grounding Indents: Without + Re- L +.815 (8.00) 
Steel Tin Plated Shell HD-20 Series (Fig. 1): » Contact Mating commended PCB Thickness: .062 (1.57mm) : L7 Eyelet 
Area Plating: 30p gold + Eyelets: Brass, Tin Plated + Threaded Steel Tin Plated Shell HD-20 Series Solder Cup (Fig. 2): + Contact , ( 
Inserts: Zinc * Female Screwlock: Zinc + Boardlocks: Copper Alloy, Mating Area Plating: 30,1 gold + Grounding Indents: On Male Plug Ad 44 | _t 
Tin-Lead Plated + Pin Contacts: Brass + Recommended PCB Thickness: .093 (2.36mm) g500 (14-98) Maint 
No. of Digi-Key Price Each AMP No. of Digi-Key Price Each AMP No. of Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Pos. | Sex Part No. i 25 Part No. Fig. | Pos. Sex Part No. 1 25 Part No. Fig. | Pos. | Sex Part No. 1 25 Part No. 
Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, 25 Male A23287-ND* 8.67 7.23 747842-6 All-Plastic .590” (14.99mm) Mount, 
without Boardlocks, with Threaded Inserts 25 | Female | A23314-ND* 2.98 249 | 747846-6 without Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks 
j 
9 | Made | A2096-ND* 272 244 | 747250-4 25 | Male | A23286-ND+ 666 5.55| 747842-5 9 | Female | A23370-NDP 630 525 | 7474506 
9 | Female | A2100-ND* 236 212 | 745781-4 1 | 25 | Female | A23313-NDE 246 206 | 747846-5 9 | Female | A23360-NDE 582 4.85 | 747459-5 
9 | Mae | A23272-NDs 531 443 | 747250-3 37_| Male | A23290-NDt 1257 10.48 __| 747843-6 1 |915 | Mae | A23382-ND" 843 7.03 | 748952-1 
9 | Female | A23292-NDt 267 2.23 | 745781-3 37_| Female | A23316-ND* 591 4.93 | 747847-6 25 | Female | A23368-ND* 750 6.25 | 747461-6 
15_| Male | A2097-ND* 5.85 4.68 _|_747236-4 All-Plastic .318” (8.08mm) Mount, 25 | Female | A23367-NDt 7.02 5.85 | 747461-5 
1 15 | Female Palgt es 2.89 2.59 oe with Boardlocks, with Threaded Inserts All-Plastic .590” (14.99mm) Mount, 
25 | Male |) A2098-ND* 4.84 4.34 | 747238-4 1 | 25 | Femde | A23342-ND* 813 6.78 | 748901-1 i i i 
a 5 without Boardlocks, with Standard Mounting Holes 
25 | Female | A2102-ND* 3.42 3.06 | 745783-4 All-Plastic .318” (8.08mm) Mount, 
25 | Female | A23297-ND¢ 6.18 5.15 | 745783-3 with Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks : Mie ee bead a8, || caer 
7 | Mal -ND* . 2 9 | Female | A23357-ND* 468 3.90 | 747459-2 
3 le act 10.13 8.10. | 747252-4 1 [9 | Femade | A23343-ND* 8.22 6.85 | 748979-1 
37__| Female | A2103-ND* 4.93 3.94 | 745784-4 All = tic .318” (8.08mm) Mount 9 | Mae | A23373-NDE 4.23 3.53 | 747467-1 
Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, Sithoue Boe lice ks is dale Hed ifceris 9 | Female | A23356-ND$ 432 3.60 | 747459-1 
without Boardlocks, with Standard Mounting Holes 9 A23338-ND* 546 455 745304-2 15 Male A23376-ND* 5.19 4.33 747468-2 
9 | Femde | A23291-ND* 5.55 463 | 745781-2 1 25 | Female | 953997 Not 657 5.43 | 745302-2 15 | Female | A23362-ND* 5.19 4.33 | 747460-2 
15 | Mae | A23270-ND* 465 388 | 747236-2 7 i” = = = 1 | 15 | Female | A23361-ND¥ 468 = 3.90 | 747460-1 
15 | Female | A23294-ND* 651 543 | 745782-2 : All-Plastic .318” (8.08mm) Mount, 25 | Mae | A23379-ND" 684 5.70 | 748826-1 
1) 95 | Mde | 23271-ND* 522 435 | 747238-2 without Boardtocks.. with Fixed Female 22 revlocks. ; 25 | Female | A23365-ND* 564 470 | 747461-2 
25 | Female | _A23296-ND* 7.77 6.48 | 745783-2 . . Z 25 | Male | A23380-NDt 453 3.78 | 748826-2 
Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, 1) 15 | Fende [Ries eo 690 5.75 | 745396-2 25 | Female | A23364-NDf 513. 4.28 | 747461-1 
without Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks 25 A23341-ND* 7:50 ___6.25 _| 745397-2 37 | Male | A23378-ND* 7.05 5.88 | 747470-2 
9 | Mde | A23273-ND* 606 5.05 | 747250-6 ihe Aneta te ath ete ae tae Cia 37_| Female |_A23369-ND* 705 5.88 | 747462-2 
9 | Female | A23293-ND 597 4.98 | 745781-6 aL ung, Steel, Tin Plated Shell, .454” (11.53mm) Mount 
15 | Female | A23295-ND" 693 5.78 | 745782-6 9 POSS84- NDE 4230 353) 745131-1 9 | Male | A23386-ND 1770 14.75 | 7454348 
1 | 25 | Female | A23299-ND* 819 683 | 745783-6 1 | 15 | Femde |) (A28336-NDr SIG 4:30 | 745271-2 i; ‘ ; : : 
25 _| Female | _A23298-NDf 2.23 1.86 _| 745783-5 25 ‘A23335-ND* 5.64___4.70_| 7451322 o | on | ee eee phat, -pnee || edeaaea 
37 | Female | A23300-ND* 7.98 665 | 745784-6 Steel, Tin Plated .590” (14.99mm) Mount, 37 | Fem a 923392-ND 2994 2495 | 7. 1 4 
Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount without Boardlocks, with Threaded Inserts 37 Male 423388-ND# 2700 22:50 745437-3 
with Boardlocks, with Standard Mounting Holes 9 Male | A2104-ND* 8.60 6.88 | 745990-4 7 
9 Male | A23275-ND® 6.06 508 | 7478402 9 | Female | A2108-ND* 1270 10.16 | 745988-4 Zinc Plated Shell, .545” (13.84mm) Mount 
9 | Female | A23301-NDt 194 162 | 7478442 9 | Male | A23344-ND¢ 1281 10.68 | 745990-3 9 | Mae | A1020-ND 1148 9.18 | 205865-1 
1 | 25 | Male | A23283-ND* 831 693. | 7478422 4 | 15 | Female | A2109-ND* 1455 11.64 | 745984-4 9 | Female | A1021-ND 1238 9.90 | 205866-1 
25 | Femde | A23310-ND* 364 304 | 7478462 25 | Male | A2106-ND* 15.43 12.34 | 745994-4 15 | Female | A1023-ND 14.03 11.22 | 205868-1 
37 Male A23288-ND* 12.18 10.15 747843-2 25 Female A23349-ND# 16.53 13.78 745992-3 2 25 Male A1024-ND* 15.45 12.36 205857-1 
Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, 37 _|_A2t11-ND* 19.65 _15.72__| 745996-4 25 | Femde (A029, NOT 16.70 13.96_| 205858-1 
with Boardlocks, with Threaded Inserts Steel, Tin Plated .590” (14.99mm) Mount, 37 | Mae | At026-NDt 1838 14.70 | 205859-1 
9 Male 223277-ND* 1.64 1.37 747840-4 with Boardlocks, with Threaded Inserts 37 | Female | A1027-ND 19.83 15.86 205860-1 
9 Female | A23303-ND* 1.94 1.62 747844-4 9 Male A23346-ND* 7.11 5.93 747832-4 Steel, Tin Plated Shell, .545” (13.84mm) Mount, 
9 Male A23276-ND¥ 2.04 1.70 747840-3 9 Female | A23351-ND* 6.99 5.83 747836-4 with Standard Mounting Screws 
9 | Female | A23302-ND} 203 1.70 | 747844-3 9 | Mde | A23345-NDf 13.41 11.18 | 7478323 15 | Male | A1022-ND 1430 11.44 | 745352-4 
15 | Male | A23281-ND* 2138 1.78 | 747841-4 1 {| 15 | Male | A2105-ND* 680 5.44_| 747833-4 15 | Female | A23399-ND 1752 14.60 | 745113-2 
15 | Female | A23307-ND* 1.68 1.40 | 747845-4 25 | Male | A23348-ND* 489 = 4.08 | 747834-4 25 | Female | A23401-ND 21.12 17.60 | 745114-2 
, | 15 | Male | 23280-ND¥ 618 515 | 747841-3 25 | Female | A23354-ND* 4.20 3.50 | 747838-4 2 | 387 | Mae | A23394-ND 24.60 20.50 | 745354-4 
15 | Female | A23306-ND+ 1.60 1.34 | 747845-3 25 | Female | A23353-ND} 17.16 14.30 | 747838-3 37 | Female | A23402-ND 25.47 21.23 | 745115-2 
25 | Mde | A23285-ND* 373 3.11 | 7478424 3/7 | Mde_ [BAAI0eNy 668__5.34_| 747835-4 50 | Mae | A23a95-ND 3126 26.05 | 745355-4 
25 | Female | _A23312-ND* 298 249 | 747846-4 Steel, Tin Plated .590” (14.99mm) Mount, 50 | Female | A23404-ND 33.60 2800 | 745116-2 
25 | Mae | A23284-NDf 6.66 555 | 747842-3 with Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks 50 | Female | A23403-NDE 3018 2515 | 7451161 
25 | Female | A23311-ND} 266 222 | 7478463 9 | Made | A23347-ND* 16.14 13.45 | 747832-6 7 7 
37 | Male | A23289-ND" 417 3.48 ‘| 747843-4 1 | 9 | Female | A23352-ND* 693 578 | 747836-6 prcel te vated Shell 203 (3 Beam) Mount, 
37__| Female | _A23315-ND* 5.91 4.93 | 747847-4 25 | Female | A23355-ND* 19.11 15.93 _| 747838-6 
Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, All-Plastic .590” (14.99mm) Mount, : eae (eceeTPRD) 1279 14.83 | 747197-4 
With Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks without Boardlocks, with Threaded Inserts Female | A23406-ND 18.42 15.35 747020-2 
9 | Mde | A23279-ND* 233 1.95 | 747840-6 9 | Mde | A23375-ND* 546 455 | 747467-4 | een? ieee Sop ape | “ae 
9 | Female | A23305-ND* 194 1.62 | 747844-6 9 | Female | A23359-ND* 546 4.55 | 747459-4 2) 35 cay (GarenD Daa0 ~ Ag.60° || 94nSS6 2 
9 | Male | A23278-NDs 570 4.75 | 747840-5 9 | Female | A23358-ND# 516 4.30 | 747459-3 2 : : : Z 
1 9 | Female | A23304-ND¢ 203 1.70 | 747844-5 1 | 15 | Female | A23363-ND* 615 513 | 747460-4 50 | Male | A23398-ND 33.84 28.20 | 747497-4 
15 | Mae | A23282-ND* 213 1.78 _| 747841-6 15_| Female | _A23371-NDE 5.58 4.65 | 747460-3 50 | Female | A23409-ND 34.95 29.13 | 747193-2 
15 | Female | A23309-ND* 729 6.08 | 747845-6 25 | Male | A23381-ND* 8.04 6.70 | 748873-1 50__| Femae | A23408-NDf 32.73 27.28 | 747193-1 
15 _| Female | A23308-ND} 6.06 5.05_| 747845-5 25 | Female | A23366-ND} 6.09 5.08 _| 747461-3 | * aq,Gold + Tinshell_¢ Gold flash on mating end 


SCSI Terminators 


SCSI TYPES: to 25 meters + Requires more powerful drivers than single-ended 
Single-Ended: Allows up to 5 megabytes per second A. Passive: * !deal impedance match, 1220 

220/330Q; for lower data transmission rates + Termination of each Force Perfect: Use with near non-SCSI applications wherein the larger 
signal consists of 2202 to Term Power Line and 3302 to ground * 36 bandwidth and faster risetimes create special problems; compensates 
resistors * Ideal impedance match, 132Q B. Active: Also referred to for variances by averaging the impedance mismatches through diode 
as “Regulated” or “Boulay.” These terminators include a voltage _ switching and biasing techniques. Orcuitry: Thick film resistors and/or 
regulator along with resistors and capacitors. They support app- discreet components on aluminum substrate or plastic laminate 
lications requiring longer cable lengths and faster data transmission Active Negation: Used by SCSI-2 and SCSI-3 Drivers and Receivers in 
rates. + Eighteen 1109 resistors + Three or more capacitors + Two single ended active applications to help ensure clean, noise-free 
voltage reference resistors + One voltage regulator transitions of the signals. These terminators can source as well as sink 
Differential: Allows up to 10 megabytes per second, cable lengths up current, thereby maintaining voltage control. 


No. of Digi-Key Price Each AMP No. of Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Pos. | Description Part No. i 25 Part No. Fig. | Pos. | Description Part No. 1 25 Part No. 
Single Ended Passive Differential 
+ | 59. | CHAMP? Style Prug, Mate with .085" (2.16mm) + | 59 | CHAMP? Sie Pug, Mate with .085" (2.16mm) 
Center-Line SCSI-1 A15032-ND 36.61 —-29.61_| 556578-1 Center-Line SCSI-1 : BISON 75.55 61.09 | SB5B67-1 
AMPLIMITE® .050” (1.27mm) Series Plug; 2 | so | AMPLIMITE’ 050" (1.27mm) Series Plug: 
2 | 50 ie : ‘ : : “A” Cable SCSI-2 A15038-ND 57.58 46.55 _| 869545-1 
A’ Cable SCSI-2, Low Profile, ABS A15036-ND 32.60 ——-29.19_ | _750881-1 AMPLIMITE 050° (127mm) Series Plug; 
2 | 59 | AMPLIMITE® .050" (1.27mm) Series Plug; 3 | 68 “P&Q! Cable SCSI-3 A15040-ND 39.98 __35.80_| 869515-1 
“A’ Cable SCSI-2, Zinc A23538-ND 45.80 37.04 | 749535-2 4 | 68 | Plug Feed-Thru to 68 Position Receptacle A15044-ND 82.65 74.01 | 869682-1 
Single Ended Active 5 | 68 | Receptacle Feed-Thru to 50 Position Plug A15046-ND 63.76 —_—51.55_| 869678-1 
> | 59 | AMPLIMITE® .050" (1.27mm) Series Plug; 2 | 50 | AMPLIMITE® .050" (1.27mm) Series Plug; 
“A Cable SCSI-2, Zine A23540-ND___60.42_—_-48.85_| 750381-1 Beale SUE - ose 57.72 46.67 | 749541~1 
AMPLIMITE® .050” (1.27mm) Series Plug; 3 | 63 | AMPLIMITE .050" (1.27mm) Series Plug: 
2 | 50 is ! : : ; “P&C! Cable SCSI-2 A23542-ND 45.94 37.15 _| 750897-1 
A’ Cable SCSI-2, Low Profile, ABS A15037-ND 52.03 46.59 _| 869546-1 Fore Parect 
3 | 6g | AMPLIMITE? .050" (1.27mm) Series Plug; 3 | 68 | .050° (1.27mm) Series Plug AQB541-ND 46.77 37.81_| 869867-1 
P&QY' Cable SCSI-3 A15039-ND _-49.21_—-44.06_| ‘869516-1 ‘Active Negation Compatible 
4 | 68 | Plug Feed-Thru to 68 Position Receptacle A15043-ND 87.40 70.67 | 869684-1 6 | 68 | .050° (1.27mm) Center-Line Ribbon Cable SCSI-3 | A24211-ND 44.11 35.67 | 869725-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 131 


AMP TYCO cectronics HD-20 Full Metal-Shell Pisa | oSaxe)(ns(unij| (PartNo? dt ast Panta: 
cla ht Posted 9 |Female|.170 (4.32) |A23194-ND* 5.46 4.55/1-747150-6 
AMPLIMITE® 


9 Male | .170 (4.32) | A23173-ND* 5.49 4.58|1-747871-6 
D-Sub Connectors 


15 |Female] .125 (3.18) ] A23196-ND* 5.85 4.88/1-747299-4 
15 | Male |.170 (4.32) ]A23174-ND* 6.21 5.18/1-747872-6 
15 |Female| .170 (4.32) | A23197-ND* 6.27 _5.23/1-747299-6 
25 | Male |.125 (3.18) | A23169-ND* 7.50 6.25/1-745968-4 


HD-20 All-Plasti 25 |Female| .125 (3.18) | A23189-ND* 5.85 4.88|1-745967-4 
a! -Plastic 25 | Male |.125 (3.18) | A23168-ND¢ 6.78 5.65/1-745968-3 
. 25 | Male |.170 (4.32) |A23170-ND* 7.50 6.25/1-745968-6 
Str aight Posted Material and Finish: Shell: Steel, tin plated Insert: 94V-0 rated 25 |Female| .170 (4.32) | A23191-ND* 7.02 5.85|1-745967-6 
Material and Finish: H ing: 94V-0 thermoplastic, black Pin Contacts: Brass plated, tin-lead on 25 |Female| .170 (4.32) | A23190-ND¢ 7.17 5.98|1-745967-5 
arerlal ane) Finish: MOUSINgigy" termination end, with entire contact 50u (min.) nickel underplated 37_|Female|.170 (4.32) |A23198-ND* 13.35 11.13|1-747301-6 
rated thermoplastic, black Threaded : as : With Retention 4-40 Screwlocks (for .062” [1.58mm] PCB) 
Inserts: Brass, unplated Female No. of Dim. A Digi-Key Price Each | AMP 25 Male |.125 (8.18) |A23187-ND* 9.12 7.60|748027-1 
Screwlocks: Brass, nickel plated Pin Pos. | Sex | In.(mm) | Part No. u 25 Part No. 
: ‘1 " * 30u gold on mating end 
Contacts: Brass: plated, tin-lead‘on Without Grounding Indents + Gold flash on mating end 
termination end, with entire contact 9 | Male |.125 (3.18)|A23139-ND¢ 4.17 3.48]745182-2 
50 (min.) nickel underplated 25 | Male |.125 (3.18) |A23140-ND¢ 6.84 5.70] 745186-2 
9 | Mal Ee 4.13] 745410-1 HD-20 Front Metal-Shell Straight 
No. of Dim. A Digi-Key Price Each | AMP ale |. 5 4 A fi - 4 
Pos.| Sex | In.(mm) | PartNo. 1 25 | PartNo. 9_| Male |-188 (4.78)| A23142-ND* 5.01 4.18|745410-7 Posted with ACTION PIN 
25 | Male |.125(3.18)|A23143-ND* 5.31 4.43[745412-1 : cis : . ina 
With Standard Mounting Holes 25 | Male |.188 (4.78) |A23144-ND* 8.04 6.70|745412-7 Material and Finish: Front Shell: Steel, tin plated Housing: 94V-0 rated therm- 
37_| Male |.125 (3.18) | A23145-ND* 11.73 _9.78|745413-1 oplastic, black Threaded Inserts: Brass, unplated_ Female Screwlocks: Zinc 
9 Male |.125 (3.18) | A23218-ND* 9 28 | 208006-2 - - - - Action Pin Contacts: Copper alloy duplex plated Plating (except 749892-1): 
sais (3-18) 8 Sees e 50 | Male |.125 (3.18) | A23146-ND* 15.93 13.28] 745414-1 301 gold on mating end, tin-lead on Action Pin post surface, with entire contact 
9 |Female].125 (3.18) | A23238-ND* 4.08 3.40|207826-4 50_| Male _| .188 (4.78) | A23147-ND* 14.88 12.40] 745414-7 50 (min.) nickel underplated; Plating for 749892-1 only: Gold flash on mating 
9 | Male |.125(3.18)|A23217-ND¢ 3.63 3.03) 208006-1 With .120” (3.05mm) Mounting Holes end, tin-lead on Action Fin post surface, with entire contact 501 (min.) nickel 
9 [Female] .125 (3.18) [A23149-ND¢ 4.80 4.00] 745183-2 underplated 
9 |Female] .125 (3.18) | A23237-ND¢ 3.81 3.18|207826-3 9 |Female| .188 (4.78) |A23150-ND* 5.04 4.20] 745183-7 
15 | Male |.125 (3.18)|23220-ND* 4.77 3.98] 208007-2 15 [Female] .188 (4.78) | A23148-ND* 6.33 _5.28| 745185-7 im 
25 |Female|.125 (3.18) | A23151-ND* 8.37 6.98] 745187-1 F 
15 |Female|.125 (3.18) | A23240-ND* 5.01 4.18]207827-4 pet tl ecincle| Be es POSTON 8.40 7.00 745187-7 c==7i2:17) 
15 |Female|.125 (3.18) | A23239-ND¢ 4.47 3.73|207827-3 25 [Female] .188 (4.78) | A23153-ND$¢ 7.71 _6.43| 745187-8 } 
37 [Female] .125 (3.18) | A23154-ND* 12.30 10.25] 745189-1 
25 | Male |.125 (9.18) Peco §66.27 5.28/208008-2 37_|Female| 188 (4.78) | A23155-ND* 12.27 10.23| 745189-7 Female w/Std. Male w/Threaded _ Maew/Fixed eS 
25 |Female] .125 (3.18) | A23243-ND* 6.60 5.50|207828-4 50 [Female] .125 (3.18) | A23156-ND* 15.63 13.03] 745191-1 Mtg. Holes Insert Female Screwlock ‘ 
25 | Male |.125(3.18)|A23221-ND¢ 5.46 4.55|208008-1 50_ [Female] .188 (478) seat 1:66 019:05/ 75019157 No. of Digi-Key Price Each | AMP 
Witl inch Nuts = 
- - Pos. Part No. 1 25__| PartNo. 
25 |Female] .125 (3.18) | A23242-ND¢ 5.85 4.88] 207828-3 9 [Famale].125 (6.18) |A23164-ND* 6.90 5.75] 747190-2 ‘os. Sex art No. 2 art No. 
With Standard Mounting Holes 
37 |Female] .125 (3.18) | A23245-ND* 9.87 8.23) 207829-4 : pomare tae 19.18) poste er or Ean r) Female | A23116-ND 6.03 5.03 | 747089-2 
-ND* fs j i 
37 | Male |.125 (3.18) | A23223-ND$¢ 7.77 6.48|208009-1 15 venue A188 (E278) ee : 15 | Female | A23119-ND 8.67 7.23 | 747140-2 
‘emale| .125 (3.18) | A23158-ND* 8.34 6.95| 745820-1 371 Female ADSI ZEN 1500 AS50747 FD 
50 | Male |.125 (3.18) | A23225-ND* 11.67 9.73] 208010-2 15 |Female| .125 (3.18) | A23159-ND$ 7.95 6.63] 745820-2 501 Femal A23122:ND 33.34 19.45 | 7471432 
= 25 [Female] .125 (3.18) | A23161-ND* 9.63 8.03|745886-1 ae iB 
With Threaded Inserts 25 |Female| 125 (3.18) | A23162-ND¢ 9.72 8.10] 745886-2 5 Sonal with Threaded inserts Se 
37 [Female] .125 (3.18) | A23167-ND* 13.59 11.33] 747315-1 emale’ . Z ‘ fi 
9 |Female].125 (3.18) | A23248-ND* 5.58 4.65] 207841-4 50 remale 55 a8} AOSIG6-ND* 17.82 148517473024 9 Male A23132-ND 13.02 10.85 | 786830-1 
9 |Female].125 (3.18) | A23247-ND¢ 5.28 4.40/207841-3 15 | Female | A23120-ND 798 6.65 | 747141-2 
* 30u gold on mating end 25 Female A23114-ND 7.80 6.50 | 745925-2 
15 | Male |.125 (3.18) |A23227-ND* 6.30 5.25] 745052-2 + Gold flash on mating end 25 Male A23128-ND 26.88 22.40 | 748146-4 
15 |Female| .125 (3.18) | A23250-ND* 6.63 5.53| 745057-4 a reas Ae ONG adee pan LttA g 
15 |Female| .125 (3.18) [ACSEseNDH 6.03 5.03) 745057-3 HD-20 Front Metal-Shell Straight 50 | Female | A23123-ND 16.23 13.53 [747144-2 
50 Male A23130-ND 24.00 20.00 | 749892-1 
25 | Male |.125 (3.18) | A23228-ND* 7.86 6.55|745053-2 
a ( ) ee Posted With Fixed Female Screwlocks 
25 |Female].125 (3.18) | A23252-ND* 8.25 6.88] 745058-4 9 Female | A23118-ND 777 648 | 7470912 
25 |Female].125 (3.18) | A23251-ND¢ 7.44 6.20|745058-3 15 | Female | A23121-ND 858 7.15 | 747142-2 
5 15 Male A23133-ND 13.50 11.25 | 787177-1 
With Fixed Female Screwlocks 25 | Female | A23115-ND 8.37 6.98 | 745928-2 
25 Mal A23129-ND 12.36 10.30 | 748146-6 
9 | Male |.125 (3.18) | A23230-ND* 6.09 5.08|745071-2 JA] i 37 Female AD3157-ND 13.89 11.68 17477152 
9 Female) .125 (3.18) FA2GZ55;ND= 5.58 4.65) 745076-4 Material and Finish: Shell: Steel, tin lated Housing: 94V-0 rated 50 Female A23124-ND 17.52 14.60 | 747145-2 
9 Male | .125 (3.18) | A23229-ND¢ 5.79 4.83) 745071-1 thermoplastic, black Threaded Inserts: Brass, unplated Female 
i q Screwlocks: Zinc Pin Contacts: Brass plated, tin-lead on P 
9 |Female|.125 (3.18) Tay =“ 86 = 4.05) 745076-3 termination end, with entire contact 50 (min.) nickel underplated HDJ-20 All Plastic Jacketed 
9 | Male |.170 (4.32) A23231-ND* 6.09 5.08] 745071-4 Cable C t 
No.of Dim. A Digi-Key Price Each | AMP 
9 |Female].170 (4.32) | A23256-ND* 6.24 5.20|745076-6 sal lses| dint) PertiNes sears el |artiniee a e onnec or 
15 |Female|.125 (3.18) | A23258-ND* 7.17 5.98] 745077-4 With Standard Mounting Holes (eal secnereily Crimp Snap-In Contacts 7 
7 7 Male |.125 (3.18) | A23183-ND* 3.66 3.05|747871-2 
15 |Female|.125 (3.18) | A23257-ND¢ 6.69 5.58|745077-3 Female| 125 fe te) FAeseosINS 3.78 3.15\747150-2 
15 | Male | .170 (4.32) |A23232-ND* 6.90 5.75] 745072-4 Female|.170 (4.32) | A23207-ND* 8.91 _7.43|747150-4 Standard 


Cord Guard 
1.642 Relief 


) 
) 
) 
) 
Male _|.170 (4.32) |A23185-ND* 4.41 3.68 |747872-4 
) 
) 
) 
) 
) 


(3.18) 
(3.18) 
(3.18) 
(3.18) 
(4.32) 
(4.32) 
(3.18) 
(3.18) 
(4.32) 
25 | Male |.125(3.18)|A23234-ND* 8.49 7.08|745073-2 Female/.125 (3.18) | A23211-ND* 4.50 3.75 /747299-2 
(3.18) 
(3.18) 
(3.18) 
(4.32) 
(4.32) 
(3.18) 
(4.32) 
(4.32) 


(7.87) 
25 |Female] .125 (3.18) | A23261-ND* 8.52 7.10] 745078-4 Male |.125 (3.18) |A23177-ND* 5.67 4.73|745968-2 Plug (16.31) 
25 | Male |.125 (3.18) |A23233-ND¢ 7.71 6.43|745073-1 Female] .125 (3.18) | A23203-ND* 6.18 5.15 /745967-2 No. Digi-Ke' Price Each | AMP 
i Male |-170 (4.32) | A23178-ND* 5.67 _4.73|745968-4 reaper ee See | ies 
25 |Female|.125 (3.18) | A23260-ND$¢ 7.14 5.95|745078-3 Male |125 (3.18) | A23181-ND* 8.85 7.38 17473752 =e a ae Lg ee 
7 6: if lacie ba. ‘ a a 
25 |Female].170 (4.32) | A23264-ND* 8.88 7.40) 745078-6 Female] .125 (3.18) | A23214-ND* 10.86 9.05|747301-2 9 | Plug A23472-ND 258 215 | 745018-1 
25 |Female] .170 (4.32) | A23263-ND¢ 8.07 6.73|745078-5 With 4-40 Threaded Inserts — | Steel Stain Relief | A23464-ND 15 13 | 61831-1 
Male |.125 (3.18) | A23184-ND* 4.98 4.15|747871-8 
37 |Female) .125 (3.18) | A23265-ND* 11.91 9.93] 745079-4 Female oe oi sopaaipe oe re “ons No. of | Dim. Inch(mm) | Digi-Key Price Each | AMP 
37 | Male |.170 (4.32) | A23236-ND* 14.64 12.20) 745074-4 emai | - : 5 : g i Pos. A Part No. 1 25__|_Part No. 
= mae Female] .170 (4.32) | A23210-ND: 4.77 3.98 |747150-9 HDJ-20 Standard Cord Guards - Black Thermoplastic 
37 |Female}.170 (4.32) | A23266-ND* 11.91 9.93|745079-6 “ND* i p 
Male |.125 (3.18) |A23186-ND* 5.64 4.70|747872-8 9 234 (6.94) 7223465-ND a6 72] 2077504 
Female|.125 (3.18) | A23213-ND* 5.85 4.88|747299-8 aEDO | 10: Raleaee ‘Cord cuarda a Black Therapie 
* 3011 gold on mating end Female] .125 &. 18)|A23212-ND¢ 5.46 4.55|747299-7 DJ-20 Squeeze-to-Release Cord Guards - Black Thermoplastic 
+ Gold flash on mating end Female| .170 (4.32) | A23195-ND* 5.88 4.90|1-747299-0 9 -200 (5.08) A23466-ND 1.18 99} 745002-1 
Male |.125 (3.18) |A23180-ND* 6.93 5.78|/745968-8 9 -265 (6.73) A23467-ND 87.73) _745002-2 
Female|.125 (3.18) | A23205-ND* 7.26 6.05|745967-8 * 94V-0 rated thermoplastic black 
Male |.125 (3.18) |A23179-ND¢ 6.21 5.18|745968-7 
HD-20 All-Plastic 44) Female|.125 (3.18) | A23204-ND+ 6.03 5.03|745967-7 
; 7.395 (10.03) Female|.170 (4.32) | A23188-ND* 6.84 _5.70|1-745967-0 Plu 
r Low Profile Male |.125 (3.18) | A23182-ND* 12.00 10.00|747375-8 ‘ 
Straight Posted ‘ 695 (17.65 Female] .125 (3.18) | A23216-ND* 10.80 9.00/747301-8 
( ) 
; —+ High Profile Female|.125 (3.18) | A23215-ND+ 9.66 8.05|747301-7 
with ACTION PIN A With Retention 4-40 Inserts (for .062” [1.58mm] PCB) HDJ-20 All-Plastic Plug 
228 Male |.125 (3.18) |A23176-ND* 4.29 3.58]2-748003-0 Assemblies with Right- 
(8.79) Female] .125 (3.18) | A23199-ND* 4.68 3.90 |2-747706-0 Angle Posted Contacts 
jai i Female|.125 (3.18) | A23200-ND* 4.50 3.75 |2-747707-0 
No. of Digi-Ke' Price Each | AMP i ice 7 ‘ 
Pos Sex |Profile pee aad 1 25 Part No. Male |.125 (3.18) | A23175-ND* 5.85 4.88 |2-747704-0 Material and Finish: Housing and Post Spacer: Black thermoplastic, 94V-2 
z é . Female] .125 (3.18) | A23201-ND* 6.84 5.70/|2-747708-0 rated Pin Contacts (Posted): Brass, plated as follows: A: Gold flash on 
With Fixed Female Screwlocks Female] .125 (3.18) | A23202-ND* 10.80 9.00|2-747709-0 mating end, tin-lead on solder posts, entire contact nickel underplated 
9 |Female|] Low | A23136-ND 7.02 5.85 | 745454-2 With Fixed Female Screwlocks 
Male |.125 (3.18) | A23172ND* 5.46 4.55]1-747871-4 No. of | Plating | Digi-Key price Each AMP 
25 |Female| Low | A23137-ND 11.04 9.20] 745458-2 Female] .125 (3.18) | A23193-ND* 5.67 4.73|1-747150-4 Positions | Type _| Part No. 25 _| PartNo. 
Male |.125 (3.18) |A23171-ND¢ 5.25 4.38|1-747871-3 
37 | Female} Low | A23138-ND 14.16 11.80 | 745459-2 Female] .125 (3.18) | A23192-ND+ 5.37 4.48/1-747150-3 9 A A23474-ND 7.32 6.10 | 745001-3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Pin Dia.: .040” (1.02mm) A wee 
AM P LI M IT E® Material: Pin: Brass — Phosphor bronze per QQ-B-750 ~~~ Socket 
Plated: A: Select — Gold flash over nickel on entire contact, with additional 30 gold on ; . 
D-Su b Con nectors mating end; B: Duplex — 30y gold on mating end, tin-lead on termination end, with entire cies Insulation 
contact nickel underplated; C: Gold flash over nickel on entire contact; D: Duplex — Gold 
. A flash on mating end, tin-lead on termination end, with entire contact nickel underplated 
HDP-20 Zinc and Tin Plated sities a et pie Socket 
Metal Shell Ins.Dia. | Cont. | Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Strip Form Pricing AMP 
Desc. | AWG | In.(mm) | Fin. | PartNo. 10 100 Part No. Part No. 1,000 Part No. 
Crimp Type With Insulation Support 
f Pin | 28-24] .040(1.02)] A | A1630-ND 20 14 66507-9 A23713-ND 53.89 66507-3 
Pins and Sockets Socket | 28-24 | .040(1.02)| A | A1632-ND 23 16 66505-9 A23718-ND 58.03 66505-3 
Sold Separately Pin | 28-24 |.040(1.02)| B | A23039-ND 18.13 5-66507-7 | A23020-ND 30.71 3-66507-0 
Material and Finish: Shell: Steel, zinc or tin plated Insert: 94V-0 Socket | 28-24 | .040 (1.02) B = _ = 6-66505-2 A23024-ND 51.98 6-66505-0 
rated thermoplastic, black Mounting Holes: Standard: .120" Pin | 28-24 | .040(1.02) |" C | A23004-ND 18 13 1-66507-0 A23714-ND 51.98 66507-4 
(3.05mm) Dia. Clinch Nut: 4-40 threads with self-locking feature Socket | 28-24 | .040(1.02) | C | A23003-ND 20 14 1-66505-0 A23022-ND 72.54 66505-4 
Mounting Method: 1: Standard; 2: Clinch Nut; 3: Floating Bushing Pin 28-24 | .040 (1.02) D A23021-ND 33.26 3-66507-1 
Socket | 28-24 | .040(1.02)} D A23040-ND 51.98 5-66505-7 
No. of Mig. | Digi-Key Price Each AMP Pin | 28-24 | .060(1.52)| A | A23027-ND 21 15 66682-4 ‘A23026-ND 43.52 66682-2 
Pos. | _Sex__|Meth. | Part No. 1 25 Part No. Socket | 28-24 | .060(1.52)| A | A23031-ND 23 16 66683-4 A23030-ND 82.21 66683-2 
Zinc Plated Shell Pin | 28-24] .060(1.52)| B ‘A23029-ND 66.38 66682-9 
9 | Male | 1 | A1000-ND 1.01 91 | 205204-1 Socket | 28-24 | .060(1.52)} B A23005-ND 96.64 1-66683-0 
9 |Female| 1 | A1001-ND 1.18 1.06 | 205203-1 Pin | 28-24 |.060(1.52)| D ‘A23028-ND 57.14 66682-6 
15 | Male | 1 | A1002-ND 1.47 1.32 | 205206-1 Socket | 28-24 | .060(1.52)} D A23053-ND 69.55 66683-7 
15 |Female| 1 | A1003-ND 1.31 1.18 | 205205-1 Pin | 26-22 | .050(1.27)| A | A24209-ND 21 15 745254-6 ‘A24210-ND 67.90 745254-2 
25 | Male | 1 | A1004-ND 1.30 1.17 | 205208-1 Socket | 26-22 | .050(1.27)| A | A23722-ND 23 16 745253-6 A23034-ND 96.50 745253-2 
25 |Female| 1 | A1005-ND 113 1.02 | 205207-1 Pin | 26-22 | .050(1.27)| B | A23015-ND 19 13 1-745254-6 | A23014-ND 115.47 1-745254-4 
37 | Male | 1 | A1006-ND 183° «1.58 | 205210-1 Socket | 26-22 | .050(1.27)} B_ | A23011-ND 20 14 1-745253-6 | A23010-ND 90.42 1-745253-4 
37 |Female| 1 | A1007-ND 1.83 1.58 | 205209-1 Pin | 26-22 |.050(1.27)| C | A23038-ND 19 13 745254-7 A23037-ND 81.55 745254-3 
50 | Male | 71 | A2037-ND 223° 1.93 | 205212-1 Socket | 26-22 | .050(1.27)| C | A23036-ND 20 14 745253-7 A23035-ND 98.66 745253-3 
50 _|Female| 1 | A2041-ND 2.23 1.93 | 205211-1 Pin | 26-22 |.050(1.27)| D | A23013-ND 17 12 1-745254-3 | A23012-ND 57.14 1-745254-1 
Tin Plated Shell Without Grounding Indents Socket | 26-22 | .050(1.27)| D A23008-ND 83.74 1-745253-1 
9 | Male | 1 | A1030-ND 135 1.21 | 205204-3 Pin | 24-20 |.060(1.52)| A | A1679-ND 18 A7 66506-9 A23715-ND 42.29 66506-3 
9 |Female} 1 | A1031-ND 84 76 | 205203-3 Socket | 24-20 | .060(1.52)} A | A1680-ND 19 A7 66504-9 A23719-ND 58.03 66504-3 
9 |Female| 2 | A23416-ND 4.09 3.42 | 745907-1 Pin | 24-20 | .060(1.52)| B | A23042-ND 18 13 5-66506-7 ‘A23716-ND 38.26 2-66506-4 
15 | Male | 1 | A1032-ND 157 1.35 | 205206-2 Socket | 24-20 | .060(1.52)} B | A23023-ND 20 14 6-66504-0 A23720-ND 43.66 5-66504-9 
15 |Female} 1 | A1033-ND 93 84 = | 205205-2 Pin | 24-20 | .060(1.52)| C | A1008-ND 18 7 1-66506-0 A23717-ND 62.37 66506-4 
15 _|Female| 2 | A23417-ND 3.93 3.28 | 745909-1 Socket | 24-20 | .060(1.52)| C | A1009-ND 9 A7 1-66504-0 A23721-ND 40.19 66504-4 
25 | Male | 1 | A1034-ND 99° 86 | 207464-1 Pin | 24-20 |.060(1.52)| D | A23043ND 15 a 5-60506-9 | A23044-ND 35.34 2-66506-5 
25 |Female) 1 (at0ssND 1.05 95 | 207463-1 Socket | 24-20 | .060(1.52)| _D ‘A23606-ND 39.50 5-66504-6 
25 |Female| 2 | A23411-ND 3.90 3.25 | 207516-3 
ef eae : iM een oe ioe cee Ins. Dia. Cont. Digi-Key Strip Form Pricing | AMP Digi-Key Price | AMP 
37 |Female| 2 | A23412-ND 5.61 4.68 207661-3 Desc. | AWG | In. (mm) | Fin. | Part No. Z 10 100 Part No. Description Part No. Each | Part No. 
50 | Male | 1 | A2038-ND 4.99 4.30 | 205212-2 Without Insulation Support Gimp Tool for D-Sub 
50 |Female| 1 A2042-ND 2.23 1.93 205211-2 Pin | 28-24| .068 (1.73) | A | A23019-ND 1.65 11.50 205310-2 Ovanis wiDie A9990-ND 145.50 | 58448-2 
Tin Plated Shell With Grounding Indents Socket a “ 3) A ae 3@ ae one i: 
9 | Male | 1 | A1038-ND 88 80] 205204-4 WI ede : 5 : . : Die Set for D-Sub Contacts, 
9 | Male | 2 | A23415-ND 3.82 3.19 _| 745906-2 Socket ae “ 5) A ete i “es ee use w/A9996 A9814-ND 111.00 | 5848-3 
in Pi A Se a ie a 
us wae i a a ee * oes Socket | 24-20 | .068 (1.73) | _C_| A23054-ND 166 11.63 _ | 205201-6 Pro-Qrimper II Hand Tool 
25 | Male | 2 | A23413-ND 510 425 | 745036-2 Fin | 22-18] .068(1.73)| A | A23032-ND 165 (11.51 745229-2 wio Die A9996-ND 66.00 | 354940-1 
37) Male | 2] A3414-ND 5197 433 | 7451352 Socket | 22-18 | .068 (1.73) | A | A23033-ND 148 10.32 _| 745230-2 - - 
Fin Insertion/Extraction 
37 | Male | 1 [HAICSIEND) 1.77 1.59 | 205210-3 og | ete Coote | BEN tee tees cated Tool for Snap-In Contacts | A1010-ND 6.00 | 91067-2 
50-1 Male | 11 A2039-ND 1891.70 | BORDT2-3 Socket | 22-18 | .068 (1.73) | _B_| A23007-ND 198 13.83 _| 1-745230-1 ap : 
Series 109 Connectors for HDP-20 Solder Post Pins & Foss eal Mater elec ky anni fess 
i Sockets —— 
Crimp, Snap-In Contacts Stabilizer ~ Socket | A | .125”(3.18mm) | A23048-ND 33.24 | 745288-4 
ots Be : aK Sennett .025” (0.64mm) Square Pin pin | A | .427° (10.85mm) | A23058-ND .32_—«.23.:| 745287-8 
lass G steel shell has cadmium Posted, Snap-In, re i }- 
plating per ASTM-B633. sacar ee Stabilizer~. Socket | A | .427"(10.85mm) | A23050-ND —-.37_—s«w26-_ | 745288-8 
Pins and Sockets Sold Separately Pin Dia.: .040” (1.02mm) Socket | B .427" (10.85mm) | A23049-ND 33.23 | 745288-6 
Only use sockets for Series 109 Connectors 
—_ FaaES STE Pin | A_ | .651"(16.54mm) | A23059-ND 35.25 ‘| 1-745287-2 
Pos. Sex Part No. 1 25 Part No. Materiel: ° : Brass Socket: Phosphor pionze ; Socket | A .651” (16.54mm) | A23046-ND 40  .28 | 1-745288-2 
Crimp Type Plated: A: Duplex plated 30p gold on mating end with entire Socket | B 651" (16.54mm) | 23060-ND 32 23 | 1-745288-0 
contact 50p min. nickel underplated; B: Duplex plated gold flash 
9 Male A2150-ND 3.77 3.25 | 205162-1 : : d es : - 
9 Female ‘A2155-ND 3.77 3.25 | 205161-1 on mating end with entire contact 50p min. nickel underplated Length of post extending from rear of HDP-20 metal-shell Connector. 
15 Male A2151-ND 4.35 3.75 | 205164-1 
15 Female A2156-ND 4.35 3.75 | 205163-1 is 
25 Male A2152-ND 4.64 4.00 | 205166-1 HDP 20 Solder Cup Type HD-20 Solder Cup 
25 | Female | A2157-ND 4.64 4.00 | 205165-1 Pins & Sockets 
37 Male A2153-ND 6.09 5.25 | 205168-1 hy a Connector comes complete with 
37 Female A2158-ND 6.09 5.25 | 205167-1 Pin Diameter: .040” <4 ‘ > pins & sockets. 
50 Male A2154-ND 7.54 6.50 | 205170-1 (1.02mm) ee Din ee Accepts 20 AWG or smaller 
Female A2159-ND 7.54 6.50 | 205169-1 = solid or stranded wire. Female Male 


Material: Pin— Brass MIL-C-50; Socket — Phosphor bronze per QQ-B-750 i : 
Finish: Selective nee old over 30u nickel . a Material and Finish: Shell: Steel, tin or zinc plated Insert: 94V-0 
. aaa H rated thermoplastic, black Contacts: Phosphor bronze; duplex 


Series 109 Screw-Machined Digi-Key Price Each | AMP plated with gold flash on mating end, tin-lead on solder cup, with 


H ‘ipti entire contact nickel underplated 
Pins & Sockets Description Part No. 10 100 |Part No. p 
Pin, 18 AWG A1028-ND _.25 15 |66570-3 No. of DighKey Price Each AMP 
CRIMP TYPE Socket, 18 AWG A1029-ND _.29 27 |66569-3 Pos. | Sex | Part No. 1 25 Part No. 
Pin Diameter: -0¢0; 12mm) Pin Socket for Shale boats °° |A1010-ND 6.00 Each |91067-2 Tin Plated Shell 
‘ rs & 9 Mal A2043-ND 1.83 1.64 747904-2 
MATERIAL: + Pin Body - Copper Alloy + Socket Body - Beryllium Copper @ | Female WReceaNt Bay. Beei-llpasoonS 
+ Finish: 50,1 Gold + Contact Size: 20 DM + Pin Diameter: .040” (1.02mm) 15 Mal A2044-ND 3.97 266 7479082 
+ Test Current: 7.5 amperes ave 5 ; ; Z 
= _ HDP-20 Front re Sy 79.085 15 __| Female | A2048-ND 3.65 3.15 | 747909-2 
- Digi-Key Price Each =| AMP . sent 25 Male | A2045-ND 3.47 3.11 | 747912-2 
Description Batnlhies LOR OOS | Baro: Connector Pins Genaeh 25 | Female | A2049-ND 4.34 3.89 |747913-2 
_ 504 Gold 37. | Male | A2046-ND 5.68 4.90 |747916-2 
Pin (24-20 AWG) A2160-ND 99 61 205089-1 Precision Formed 37 Female | A2050-ND 6.99 6.03 747917-2 
Socket (24-20 AWG) LEHEND) Dik naa om “et Material: Brass Finish: Duplex plated 10y min. gold in the mating Zinc Plated Shell 
igi-Key rice area, 30u min. tin in the termination area, all over 30, min. nickel 
Description Part No. Each | Part No. uindaralating iH 9 Male A23108-ND 2.01 1.68 747904-4 
9 Female | A23109-ND 2.79 2.33 747905-4 


Insertion/Extraction Tool for 


Series 109 D-Sub Orimp Contacts A9979-ND 14.63 | 91285-1 Ins Dia. Digi-Key Pricing AMP 15 Male | A23110-ND 2.79 2.33 747908-4 
Hand Crimping Tool for AWG In. (mm) Part No. 10 100 Part No. 25 Male A23111-ND 3.93 3.28 747912-4 
Screw-Machined Contacts (200M) A9977-ND 453.53 | 601966-1 28-24 | .040 (1.02) A23052-ND 87 6.06 | 6-66507-2 25 Female | A23112-ND 5.04 4.20 747913-4 
Positioner (Use with A9977-ND) A9797-ND 147.00 | 601966-5 24-20] .060 (1.52) A23051-ND 57 3.96 | 6-66506-2 37 Male A23113-ND 5.76 4.80 747916-4 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AMPLIMITE® 
D-Sub Connectors 


HDE-20 IDC Discrete Wire Type, 
Metal/Plastic Shell 


Material and Finish: Metal Shell: Steel, tin plated Insert: 94V-0 
rated thermoplastic, black Contacts: Phosphor bronze 


Plastic Housing: 94V-0 rated thermoplastic, black Contacts: Phos- 
phor bronze 


Contact Finish: Duplex plated; A: 30u gold on mating end, tin-lead 
on termination end, with entire contact nickel underplated; B: Gold 
flash on mating end, tin-lead on termination end, with entire contact 
nickel underplated; C: 50 gold on mating end 


High Density D-Sub Connectors 
HD-22 Right Angle 


ELECTRICAL CHARACTERISTICS: + Single Contact Current 
Rating: 2.0 amperes + Dielectric Withstanding Voltage: 1000 VAC 
min. 


MATERIAL AND FINISH: = Front Shell: Steel, tin plated + Housing: 
94 V-0 rated + Socket Contacts: Phosphor bronze + Contact 
Finish: Duplex Plated: 30y gold mating end, tin-lead on termination 
end, with entire contact nickel underplated 


No. of Cont.| Digi-Key Price Each AMP No. of Digi-Key Price Each AMP 
Pos. | Sex | Fin. | Part No. 1 25 | Part No. Pos. Sex _| Part No. 1 25 __| Part No. 
Metal Shell for 30-26 AWG Wire Threaded Inserts With Boardlocks 
9 | Mae | A | A23081-ND 285 2.38 |745492-1 26 Female | A2092-ND 365 3.15 — | 748481-5 
9 |Femade| A | A23095-ND 3.60 3.00 | 745491-1 44 Female | A2093-ND 458 3.95 | 748482-5 
15 | Mae | A | A23085-ND 4.92 410 |745494-1 62 Female | A2094-ND 18.44 15.90 | 748394-5 
15 |Female} A | A23099-ND 819 683 |745493-1 78 Female | A23067-ND 1863 15.53 | 748483-5 
25 | Made | A | A23088-ND 495 4.13 |745496-1 15 Male | A23070-ND 357 298 | 749767-1 
25 | Female} A | A23101-ND 6.63 5.53  |745495-1 62 Mae | a23069-ND 1392 11.60 | 749639-1 
37 | Mae | A | A23093-ND 918 7.65 |745498-1 
37 |Femde| A | A23105-ND 8.25 688 |745497-1 Serewlocks, With Boardjocks 
Metal Shell for 26-22 AWG Wire 26 Female | A23066-ND 10.53 8.78 | 748481-6 
62 Female | A23065-ND 19.38 16.15 | 748394-6 
9 | Made | A | A1042-ND 3.16 284 |745492-2 
9 |Femae| A | A1043-ND 3.13 2.80 745491-2 Threaded Inserts Without Boardlocks 
9 | Mae | B | A23083-ND 261 218 | 745492-5 26 Female] A23063-ND* 10.56 += 8.80_—=*| '1-748481-9 
9 |Femade| B | A23097-ND 3.39 283 |745491-5 
9 | Mae | C | A23079-ND 4.29 358 | 1-745492-3 * 4125” (3.18mm) diameter holes 
15 | Mae | A | At044-ND 432 386 |745494-2 
15 |Femae| A | A1045-ND 432 386 |745493-2 . 
15 | Mae | B | A23086-ND 3.99 333 |745494-5 HDP-22 Pins & Sockets 
15_|Female| B | A23100-ND 438 3.65 | 745493-5 CRIMP TYPE Pin Diameter: .030” (.76mm) 
25 | Mae | A | A1046-ND 4.42 398 |745496-2 
25 | Female) A | A1047-ND 6.86 614 |745495-2 
25 | Male | B | A23091-ND. 4.68 3.90 |745496-5 
25 | Female) B | A23103-ND* 6.33 5.28 | 745495-5 
25 |Female| C_ | A23080-ND. 8.40 7.00 | 1-745495-4 
37 | Mae | A | A1048-ND 689 617 |745498-2 
37 | Female) A | A1049-ND 7.51 648 |745497-2 
Metal Shell for 22-20 AWG Wire Pin Socket 
2 Mae A ee oot 239 Tes Material: Pin —- Brass Socket — Phosphor bronze Finish: 30p 
9 _|Female| A_| A23096-ND 3.93 3.28 745491-3 Gold — Duplex plated 30u gold on mating end, tin-lead on crimp 
25 | Male A | A23089-ND 5.97 4.98 745496-3 barrel, with entire contact nickel underplated Gold Flash — Duplex 
25 |Femde| A | A23102-ND 5.64 4.70 745495-3 plated gold flash on mating end, tin-lead on crimp barrel, with entire 
contact nickel underplated 
Plastic Shell for 30-26 AWG Wire 
25 | Mae | A | A23076-ND 5.01 4.18 |745211-1 Digi-Key Price Each =| AMP 
Description Part No. 10 Part No. 
Plastic Shell for 26-22 AWG Wire 
Pin (22-28 AWG), 301 Gold A2088-ND 748333-4 
9 | Mae | A Peo 2.92 2.62 | 745203-2 Socket (22-28 AWG), 30 Gold | A2089-ND 748610-4 
9 |Female} A | A2001-ND 2.96 255 |745201-2 
15 | Mae | A | A2002-ND 5.80 5.00 |745207-2 sees le ee h eas a 
15 |Female] A | A2003-ND 3.89 3.35 |745205-2 ( ne = 
25 | Made | A | A2004-ND 484 418 |745211-2 Socket (22-28 AWG), Gold Flash | A23000-ND* 748610-5 
25 | Female) A | A2005-ND 5.48 4.73 |745209-2 Digi-Key AMP 
37 | Mae | A | A2006-ND 667 5.75 |745215-2 Description Part No. Part No. 
* 201 gold on mating end Insertion/Extraction Tool for High 
DigiKey Price | AMP Density D-Sub Crimp Contacts A9979-ND 91285-1 
Description Part No. Each __| Part No. Qrimp Tool for High Density D-Sub w/Die | A9815-ND 90800-1 
T-Handle Tool for IDC D-Subs ‘A9980-ND 5.10 | 91287-1 
Manual Pistol Grip Tool for Metal Die Set for High Density 
& All-Plastic Shell Connectors pcg = 95-50 | 580744 D-Sub Crimp Contact, use w/A9996 9816-ND 9080-2 
Head Assembly Tool for 
D-Sub ipeconneaere A2032-ND 175.56 | 58063-2 Pro-Crimper II Hand Tool w/o Die A9996-ND 354940-1 
Contact Extraction Tool for Qiimp Tool for High Density 
Metal and All-Plastic 
A2033-ND 10.58 | 91232-1 
Shell Connectors * Strip Form only. 


HD-22 Front Metal-Shell 
Straight Posted 


+ Shell: steel, tin plated + Housing: 94V-O rated thermoplastic, 
black + Pin Contacts (Posted) Brass: .30, gold on mating end, tin- 
lead, with entire contact 50y min. nickel underplated 


ry 
-469 
(11.91) 


1 
+ 


J 


-125 (3.18) 


Female 


No. of Digi-Key Price Each AMP 
Pos. Sex Part No. 1 25 


4-40 Threaded Inserts 


15 Male A23071-ND 8.10 6.75 749798-1 
26 Female A23073-ND 16.71 13.93 749030-1 
62 Female A23072-ND 24.72 20.60 747786-6 


High Density D-Sub Connectors 


HDP-22 Crimp Type 
Tin Plated Shell 


ELECTRICAL CHAR.: + Contact Rating: 5.0 amperes + Dielectric 
Strength: 1000 VAC min. + Insulation Resist.: 5000 megohms min. 
MECHANICAL CHAR.: + Contact Insertion Force: 3 lb. max. 
+ Durability: 30 gold — 500 cycles; Gold Flash - 100 cycles 


No. of Digi-Key Price Each AMP 
Pos. Sex Part No. 1 25 Part No. 
15 Male A2076-ND 2.53 2.27 | 748364-1 
15 Female A2081-ND 2.74 2.46 | 748565-1 
26 Male A2077-ND 5.07 4.54 | 748365-1 
26 Female A2082-ND 5.69 5.10 | 748566-1 
44 Male A2078-ND 5.66 5.07 | 748366-1 
44 Female A2083-ND 6.41 5.53 | 748567-1 
62 Male A2079-ND 5.49 4.92 | 748367-1 
62 Female A2084-ND 7.51 6.48 | 748568-1 
78 Male A2080-ND 6.34 5.68 | 748368-1 
78 Female A2085-ND 7.83 6.75 | 748569-1 


HDE-20 Socket 


Interchangeable Contacts, 
Crimp Snap-In Precision Formed 


Socket 


Material: Phosphor bronze Finish: Duplex plated 30 gold on 
mating end, tin-lead on termination end, with entire contact nickel 
underplated Wire Size: 22-18 AWG Insulation Diameter: Single 
Wire: .075” (1.91mm), Two Wire: .054” (1.37mm) 


Digi-Key Strip Form Pricing AMP. 
Desc. | Part No. 10 100 1,000 Part No. 
Socket | A23002-ND 1.55 10.80 76.11 745270-2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AMPLIMITE® 


Stepped Straight 
Die Sets and Ferrules for CG) i 


.020 
0.51) 


Material and Finish: 


HDP-20 Shielding Hardware Enclosure Kits: 
Kit Contents (unassembled): Connector, inner shield, outer 
shield, enclosure, two jackscrews (contacts and ferrules must 
be purchased separately). Material and Finish: - Connector 
Shell: Steel, tin plated +» Connector Insert: 94V-0 rated 
thermoplastic, black »* Shield: Steel, tin plated + Enclosure: PVC, 
black + Jackscrews: Zinc alloy. 


Sh ield I hg Hardware Kits Steel (annealed), tin plated No. of | Max. Cable Dia. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP. 
- - - — - Pos. Inch (mm) + Sex A B Part No. 1 25 Part No. 
See Sed | ae pubetotdbrs Baraat 9 | .350(8.89) | Male | 1.955 (34.42) 630 (16.00) | A28488-ND 6.21. «5.18 | 747952-1 
Stepped Ferrules 9 .350 (8.89) _| Female | 1.355 (34.42) 630 (16.00) | A23487-ND 6.81 5.68 | 747951-1 
165 - 246 (4.19 - 6.25) “440 (11.18) 7A23558-ND 32 7 7A7579.8 15 .350 (8.89) Male | 1.685 (42.80)  .630 (16.00) | A23490-ND 6.21. 5.18 | 747954-1 
.230 - .265 (5.84 - 6.73) .625 (15.88) ‘A23557-ND 1.32 1.10 1-747580-0 15 .350 (8.89) _| Female | 1.685 (42.80) 630 (16.00) | A23489-ND 6.69 5.58 | 747953-1 
246 - .324 (6.25 - 8.23) 440 (11.18) ‘A23553-ND 24 20 1-747579-0 ri : 
GA. 576 (828-953) “aan (11.18) froin os o bab iilh 25 350 (8.89) Male | 2.210 (56.13)  .630 (16.00) | A23492-ND 7.77 6.48 _| 747956-1 
.375 - 432 (9.53 - 10.97) .625 (15.88) ‘A23559-ND 48 40 747580-4 25 .350 (8.89) _| Female | 2.210 (56.13) 630 (16.00) | A23491-ND 8.37 6.98 _|_747955-1 
422 - 490 (10.72 - 12.45) 625 (15.88) ‘A23560-ND 48 40 747580-5 37 450 (11.43) Male | 2.865(72.77) 730 (18.54) | A23494-ND 9.75 8.13 | 747958-1 
Straight Ferrules 37 .450 (11.43) | Female | 2.865(72.77) .730 (18.54) | A23493-ND 984 820 | 747957-1 
a8: ie hone a Mie) Prater hong 3 = tga 50 .450 (11.43) Male | 2.775(70.49)  .730 (18.54) | A23496-ND 11.16 9.30 | 747960-1 
“480 - 562 (12.19 - 14.28) “625 (15.88) 223561-ND “1B 0 747580-6 50 450 (11.43) _| Female | 2.775(70.49) _.730 (18.54) | A23495-ND 15.54 12.95 | 747959-1 
Cable Diameter Dimension - Length | Digi-Key Price AMP HDP-20 Basic Shielding Hardware Kits: 
Inch (mm) Inch (mm) Part No. Each Part No. Kit Contents (unassembled): Connector, inner shield, outer 
Crimp Tooling Stepped Ferrule Die Sets shield (contacts and ferrules must be purchased separately). 
165 - .190 (4.19 - 4.83) 440 (11.18) 123577-ND 455.85 543424-3 Material and Finish: » Connector Shell: Steel, tin plated + Con- 
.190 - .217 (4.83 - 5.51) 440 (11.18) A23578-ND 455.85 543424-2 nector Insert: 94V-0 rated thermoplastic, black + Shield: Steel, tin 
.217 - .246 (5.51 - 6.25) 440 (11.18) A23579-ND 455.85 543424-8 plated. 
.246 - .284 (6.25 - 7.21) 440 (11.18) A23580-ND 455.85 543424-1 
.284 - 324 (7.21 - 8.23) 440 (11.18) A23581-ND 455.85 543424-7 
.324 - 375 (8.23 - 9.53) 440 (11.18) A23582-ND 455.85 543424-6 Max. Cable 
Crimp Tooling Straight Ferrule Die Sets No. of | Diameter Mounting | Dimensions-Inch(mm) __| Digi-Key Price Each | AMP 
875 - .435 (9.53 - 11.05) 440 (11.18) A23583-ND 455.85 543424-5 Pos. |Inch(mm) + | Sex | Method A B Part No. 1 25 | PartNo. 
300 #405 (1016 211-56). 440 (11.18) A23584-ND 455.85 5434244 9 = (8.89) | Male | Standard | .700(17.78) 1.535 (38.99) | A23475-ND 1.75 1.46 | 747522-1 
Hand Crimping Tool (for above die sets) A23576-ND 672.00 543344-1 9 | .350(8.89) | Female} Standard | .700 (17.78) 1.535 (38.99) | A23476-ND 1.55 1.30 | 747523-1 
9 | .350(8.89) | Male | Cinch Nut} .700(17.78) 1.535 (38.99) | A23485-ND 6.90 5.75 | 748526-1 
A " i 15 | .350(8.89) | Male | Standard | 1.024 (26.01) 1.535 (38.99) | A23477-ND 1.87 1.56 | 747538-1 
Shielding Hardware Kits 15 | .350 (8.89) | Female | Standard | 1.024 (26.01) 1.535 (38.99) | A23478-ND 1.95 1.63 | 747539-1 
25 | .350(8.89) | Male | Standard | 1.576 (40.03) 1.535 (38.99) | A23479-ND 1.94 1.62 | 747554-1 
oer trated Hardware Enclosure Kits 25 | .350(8.89) | Female | Standard | 1.576 (40.03) 1.535 (38.99) | A23480-ND 1.94 1.62 | 747555-1 
Kit Contents (unassembled): Connector with preloaded, 25 "350 (8.89) Female | Ginch Nut] 1.576 (40.03) 1.535 (38.99) | A23486-ND 7.20 6.00 | 749763-1 
nonremovable contacts, inner shield, outer shield, enclosure, and two 37 | 450 (11.43) | Male | Standard | 2.215 (56.26) 1.892 (48.03) | A23481-ND 3.12 2.60 | 747570-1 
jackscrews (ferrules must be purchased separately). Material and 37 | .450 (11.43) | Female | Standard | 2.215 (56.26) 1.892 (48.03) | A23482-ND 4.65 3.88 | 747571-1 
seid : ce ete See GRE aoe i: omecler Ne -alaanien 50 |.450(11.43) | Male | Standard | 2.120 (53.85) 1.876 (47.65) | A23483-ND 5.34 4.45 | 747577-1 
rater ermoplastic, ac! * lela: eel, tin plate * Enclosure: 
PVC, black eae oace Zine alloy * Contacts: Phosphor Braree: 50 | .450 (11.43) | Female | Standard | 2.120 (53.85) 1.876 (47.65) | A23484-ND 6.21 5.18 | 747578-1 


Max. 
No. of| Cable Insulation Dia. Cable Dia. Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. Inch (mm) Inch(mm) ¢| Sex Inch (mm) Part No. u 25 _| Part No. 
9 -190 - .375 (4.83- 9.53) | .350 (8.89) | Male | 1.350 (34.29) | A23513-ND 8.85 7.38 | 748046-1 
15 | .190- .375 (4.83 - 9.53) | .350 (8.89) | Male | 1.680 (42.67) | A23514-ND 9.84 8.20 | 748048-1 
15 | .190 - .375 (4.83- 9.53) | .350 (8.89) | Female | 1.680 (42.67) | A23515-ND_ 10.71 8.93 | 748049-1 
25 | .217 - .435 (5.51 - 11.05) | .350 (8.89) | Male | 2.205(56.01) | A23516-ND 11.16 9.30 | 748050-1 
25 | .217 - .435 (5.51 - 11.05) | .350 (8.89) | Female | 2.205 (56.01) | A23517-ND 12.21 10.18 | 748051-1 


HDE-20 Basic Shielding Hardware Kits: 


Kit Contents (unassembled): Connector, inner shield, outer shield 
(ferrules must be purchased separately). Material and Finish: » Con- 
nector Shell: Steel, tin plated + Connector Insert: 94V-0 rated thermo- 
plastic, black + Shield: Steel, tin plated + Contacts: Phosphor bronze + Con- 
tact Finish-Duplex Plated: A: 30 gold on mating end, tin-lead on 
termination end, with entire contact nickel underplated. B: Gold flash on 
mating end, tin-lead on termination end, with entire contact nickel 


underplated. 


Max. Cable 
No. of} Diameter Contact Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | AMP 

Pos. |Inch(mm)t | Sex | Finish | AWG A B Part No. 1 25 | PartNo. 
9 -350 (8.89) | Male A |26-22) 1.520 (38.61) .678 (17.22) | A23518-ND 5.10 4.25 | 747515-2 
9 .350 (8.89) | Female|_ A 26-22 | 1.520 (38.61) .678 (17.22) | A23522-ND 5.40 4.50 | 747516-2 
15 __| .350 (8.89) | Mae A 26-22 | 1.520 (38.61) 1.002 (25.45) | A23519-ND_ 6.18 5.15 | 747531-2 
25 350 (8.89) | Male A 26-22 | 1.520 (38.61) 1.550 (39.37) | A23520-ND 7.98 6.65 | 747547-2 
25 350 (8.89) | Female} A 26-22 | 1.520 (38.61) 1.550 (39.37) | A23523-ND 8.61 7.18 | 747548-2 
25 | .350 (8.89) | Male B 26-22 | 1.520 (38.61) 1.550 (39.37) | A23521-ND 7.53 6.28 | 747547-5 
25 | .350(8.89) | Female] B 26-22 | 1.520 (38.61) 1.550 (39.37) | A23524-ND__7.08 5.90 | 747548-5 
37 |.450 (11.43) | Female] B 26-22 | 1.867 (47.42) 2.205 (56.01) | A23525-ND 11.22 9.35 | 747564-5 


HDE-20 Basic Shielding Hardware Kits: 

Kit Contents (unassembled): Connector, inner shield, outer shield, 
enclosure, two jackscrews (ferrules must be purchased 
separately). Material and Finish: - Connector Shell: Steel, tin 
plated »* Connector Insert: 94V-0 rated thermoplastic, black + Shield: 
Steel, tin plated + Enclosure: PVC, black + Jackscrews: Zinc alloy 
+ Contacts: Phosphor bronze * Contact Finish - Duplex Plated: A: 
30 gold on mating end, tin-lead on termination end, with entire 
contact nickel underplated B: Gold flash on mating end, tin-lead on 
termination end, with entire contact nickel underplated. 


No. of | Max. Cable Dia. Contact Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP 

Pos. Inch (mm) + Sex Finish | AWG Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. 

9 .350 (8.89) Male A 26-22 | 1.355 (34.42) | A23526-ND 9.18 7.65 | 747944-2 
9 -350 (8.89) Male B 26-22 | 1.355 (34.42) | A23527-ND 9.06 7.55) 747944-5 
9 .350 (8.89) Female A 30-26 | 1.355 (34.42) | A23533-ND 9.39 7.83 | 747943-1 
9 -350 (8.89) Female A 26-22 | 1.355 (34.42) | A23534-ND 9.39 7.83 | 747943-2 
15 -350 (8.89) Male B 26-22 | 1.685 (42.80) | A23529-ND 10.29 8.58] 747946-5 
15 -350 (8.89) Female A 30-26 | 1.685 (42.80) | A23535-ND_ 10.47 8.73 | 747945-1 
25 -350 (8.89) Mae A 30-26 | 2.210 (56.13) | A23530-ND 5.73 4.78 | 747948-1 
25 -350 (8.89) Male A 26-22 | 2.210 (56.13) | A23531-ND 11.91 9.93 | 747948-2 
25 -350 (8.89) Male B 26-22 | 2.210 (56.13) | A23532-ND 10.08 8.40 | 747948-5 
25 350 (8.89) Female A 26-22 | 2.210 (56.13) | A23536-ND 12.45 10.38) 747947-2 
25 350 (8.89) Female B 26-22 | 2.210 (56.13) | A23537-ND 12.00 10.00 | 747947-5 


HDP-20 Basic Shielding Hardware Kit: 


Preassembled connector kits are available in Subminiature D, shell size 2, 15-position configuration and 
accept crimp, snap-in HD-20 contacts. Contacts are available separately and allow for selective positioning. 


No. of Max. Cable Diameter Digi-Key Price Each AMP 
Pos. Inch (mm) ¢ Sex Part No. 1 25 Part No. 
15 .0350 (8.89) Female A23497-ND 10.65 8.88 749246-1 


HDP-22 Shielding Hardware Enclosure Kits - 
Crimp Snap-In Contact Connectors: 

Kit Contents (unassembled): Connector, inner shield, outer shield, 
enclosure, two jackscrews (contacts and ferrules must be pur- 
chased separately). Material and Finish: + Connector Shell: Steel, tin 
plated + Connector Insert: 94V-0 rated thermoplastic, black + Shield: 
Steel, tin plated * Enclosure: PVC, black » Jackscrews: Zinc alloy. 
Plugs accept size 22 DF pin contacts and receptacles accept size 22 
DF socket contacts. 


Max. Cable 

No. of | Diameter Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | AMP 

Pos. |Inch(mm) t] Sex A B c Part No. 1 25 __| Part No. 
15 | .350 (8.89) | Male | 1.640 (41.66) 1.355 (34.42) .630 (16.00) | A23506-ND 10.08 8.40 | 748473-1 
15 | .350 (8.89) | Female] 1.640 (41.66) 1.355 (34.42) .630 (16.00) | A23510-ND 10.89 9.08 | 748639-1 
26 | .350 (8.89) | Male | 1.640(41.66) 1.685 (42.80) .630 (16.00) | A23507-ND 10.92 9.10 | 748474-1 
26 _| .350 (8.89) | Female| 1.640 (41.66) 1.685 (42.80) _.630 (16.00) | A23511-ND 11.79 9.83 | 748640-1 
62 |.450 (11.43) | Male | 2.010(51.05) 2.860(72.64) .730 (18.54) | A23508-ND 14.22 11.85 | 748476-1 
62__|.450 (11.43) | Female] 2.010 (51.05) 2.860 (72.64) .730 (72.64) | A23512-ND 15.27 12.73 | 748642-1 
78 |.450 (11.43) | Male | 2.010(51.05) 2.770(70.36) .730 (18.54) | A23509-ND 15.48 12.90 | 748477-1 


HDP-22 Basic Shielding Hardware Kits - 
Crimp Snap-In Contact Connectors: 

Kit Contents (unassembled): Connector, inner shield, outer shield 
(contacts and ferrules must be purchased separately). Material 
and Finish: + Connector Shell: Steel, tin plated + Connector Insert: 
94V-0 rated thermoplastic, black + Shield: Steel, tin plated. 

Plugs accept size 22 DF pin contacts and receptacles accept size 
22 DF socket contacts. 


No. of | Max. Cable Dia. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Pos. Inch (mm) t Sex A B Part No. 1 25 Part No. 
15 -350 (8.89) Male | 1.535 (38.99) -700 (17.78) A23498-ND 1.87 1.56 | 748468-1 
15 -350 (8.89) Female |_ 1.535 (38.99) -700 (17.78) A23503-ND_ 2.61 2.18 | 748634-1 
26 -350 (8.89) Male | 1.535 (38.99) 1.024 (26.01) | A23499-ND 7.35 6.13 | 748469-1 
26 -350 (8.89) Female | 1.535 (38.99) 1.024 (26.01) | A23504-ND 8.31 6.93 | _748635-1 
44 -350 (8.89) Male | 1.535 (38.99) 1.576 (40.08) | A23500-ND 8.37 6.98 | 748470-1 
62 -450 (11.43) Male _| 1.892 (48.06) 2.215 (56.26) | A23501-ND 10.08 8.40 | 748471-1 
78 -450 (11.43) Male | 1.876 (47.65) 2.120(53.85) | A23502-ND 10.50 8.75 | 748472-1 


t Maximum cable diameter after jacket and braid removed. 


t Maximum cable diameter after jacket and braid removed. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Straight 


Die Cast Shield: Zinc alloy, plated nickel over copper. 
Metal-Plated Plastic Shield: Thermoplastic, plated 
nickel over copper. Plastic Shield: Thermoplastic, black. 


Fig. 5 


Plastic Shield: Each kit contains: 1-Hinged Plastic 
Camp, 2-Retention Screws, 2-Retention Gps, 1- 
Cable Gate Plug, 1-Strain Relief Clip, 2-Self Tapping 
Screws, 1-Connector and Contacts. Material and 
Finish: Cover: Polypropylene, black. Retention/Self- 
Tapping Screws: Steel, zinc plated. Retention 
Clips/Strain Relief Clip: Stainless steel. Cable Gate 
Plug: Polypropylene. 

Plastic Shield w/ Connector: Each kit contains: 1- 
Hinged Plastic Camp, 2-Self Tapping Screws, 1- 
Strain Relief Clip, 1-Cable exit gate plug (used to 
close unused exit). Material and Finish: Cover: 


CABLE GATE 


700 
(17.78) 


Cable Clamp Housing: Thermoplastic, black with textured 
finish. Gates: Thermoplastic, black. Flat Head Screws: 
Steal, black, zinc plated. 


Hoods 


Plug or receptacle 
(Shown for reference only) 


Cable Clamp Housing: Thermoplastic 4-40 Mounting 
Screws: Steel, zinc plated. Flat 4-40 Housing Screws: 
Steel, zinc plated. 


ETHERNET Slide-locking hood. 90° exit RA/EMI die cast 
shields. Shield: Zinc alloy, plated nickel over copper. 


(Straight Cable Exit Shown) 


Straight/90° Exit Cable amps can be used on a plug or receptacle and will not interfere with 


Cable Clamp Housing: Polyester, black. 4-40 commonly used mating hardware. Their three-piece construction allows easy assembly to a 


Polypropylene, black. Strain Relief Clip: Stainless 
Steel. Retainer Clip: Stainless steel. Screws: Carbon 
Steel, zinc plated. 


Fig. 8 


Fig. 9 


Fillister Head Screws & Hex Nuts: Steel, 
clear zinc plated. Jackscews: Steel, black zinc 


plated 


cable harness. Also, the same cable clamp components are used for both straight and 90° 
cable exit applications. This is accomplished by simply positioning the Male and Female Panels 
on the Yoke for the desired angle. Material: Thermoplastic, black. 


Fig. 10 


Straight/45° Exit Cable Camps can be 

used on either a plug or receptacle 

and will not interfere with commonly 

used hardware, such as Male Screw 

Retainers, Female Screw-locks or 

Spring Latches and Latching Blocks. 

Their hinged construction allows easy 

assembly to a harness. Also, the 

straight or 45° angle of the cable exit 

is achieved by merely positioning the Cable Support Gate for the desired angle 
prior to installing the assembly onto the plug or receptacle. 

Material and Finish: Cable Clamp Housing: Thermoplastic, black with textured 
finish. Gates: Thermoplastic, black. Pan Head Screw, 6-32 Set Screw and 6-32 
Square Nut: Steel, zinc plated (9 & 15 positions include self-tapping screws only). 


Exit 1.290 
90° Exit (32.77) HDE Plug or receptacle 
(supplied by customer) 

= 


Straight Exit awe 
ae AD 


ae oa 


Cover halves 
latch here and 


ae 


Low Profile Cable Camps feature a two piece construction which allows the two cover halves to be 
ad Pp A364, 565 
(11.07) (14.35) 


snapped together, no hardware is required for assembly. They can be used on plugs or receptacles 
and will not interfere with commonly used mating hardware. Sufficient Cable Support Gates (or a 
Cable Support Latch) are supplied with each cable clamp kit to achieve adjustable clamping over a 
wide range of jacketed cable diameters. Material: Thermoplastic, black. 


Note: To be used with HDE connectors only. Material: Thermoplastic, black. 


No. Dimensions Max. Cable No. Dimensions Max. Cable 
of Inch (mm) Diameter | Description | Digi-Ke' Price Each AMP. of Inch (mm) Diameter | Description | Digi-Ke Price Each AMP. 
(mm) P igi-Key P' igi-Key 
Fig.| Pos. A B c Inch (mm) (Type) Part No. 1 25 Part No. Fig.| Pos. A B c Inch (mm) (Type) Part No. 1 25 Part No. 
Shielded Straight Shell with Grommets (Hardware Included) Shielded Straight Shell (Must Order Ferrule & Grommets Separately) cont. 
1.215 1910 550 820 Die Cast | A2061-NDt 598 5.38 ‘| 748676-1 - 
2 | (30.86) (48.51) (13.97) | (8.13) | Metal Plated | A2066-NDt 3.90  3.50__‘| 748677-1 0 Diecast 2] AG | ele 
15 | 1545 1910 620 320 Die Cast | A2062-NDt 598 5.38 | 748676-2 (8.89) | Metal Plated [eeabeiale) B65 88S | vaMI009 
(39.24) (48.51) (15.75) | (8.13) | Metal Plated | A2067-NDt 5.92 5.10 | 748677-2 425 Die Cast | A2029-ND 897 8.04__'| 745174-4 
1 | 55 | 2090 1.920.680 470 | Metal Plated | A2068-NDt 412 3.69 ‘| 748677-3 (10.80) | Metal Plated | A23666-ND 6.03 5.03 | 747100-7 
(53.09) (48.77) (17.27) | (11.94) Die Cast | A2063-NDt 621 5.58 | 748676-3 ete See 500 Diecest Wescaeten 517463 | 7a5t7a3 
2738 1.920 800 470 Die Cast) A2064-NDt 897 8.04_‘| 748676-4 ; : : 
37 | (69.55) (48.77) (20.32) | (11.94) | Meta Plated] A2069-NDT -9.43.~S8.13_—| 748677-4 37 | (69.55) (48.77) (20.32)|_(12-70)_| Metal Pated| A23665-ND_ 6.90 5.75 | 747100-5 
in 2644 1.920 900 470 Die Cast | A2065-NDt 10.12 873 | 748676-5 -530 (13.46) | Die Cast |A23639-ND 10.44 8.70 | 2-745174-7 
(67.16) (48.77) (22.86) | (11.94) | Metal Plated | A2070-NDt 15.60 13.45 _—| '748677-5 575 Die Cast | A23642-ND 822 685 | 745174-2 
Shielded Straight Shell (Must Order Ferrule & Grommets Separately) 1 (14.61) | Metal Plated | A23664-ND 8.79 7.33 747100-3 
200 Die Cast | A2008-ND 7.05 6.32_—| 745171-2 650 Die Cast | A23641-ND 828 6.90 | 745174-1 
(5.08) | Metal Plated | A23656-ND 4.23 3.53 745854-5 (16.51) | Metal Plated | A23663-ND. 6.03 5.03 747100-1 
g| 1215 1910 550 250 DieCast | A2009-ND 627 5.62_—*| 745171-1 '375(953) | Diecast | A23648-ND Pr a ee 
(30.86) (48.51) (13.97) | (6.35) | Metal Plated | A23655-ND 380 3.17 | 745854-3 - 
_ DioCest WABSESTINDD 7a 648 | 7481715 450 (11.43)} Die Cast | A23647-ND 861 7.18 | 745175-5 
(9.40) | Metal Plated | A23654-ND 420 3.50‘ | 745854-1 59 | 2644 1.920.900 | 525 (13.34)| Die Cast_| A23646-ND 843 7.03 | 745175-4 
225 Die Cast | A2012-ND 728 6.50 | 7451723 (67.16) (48.77) (22.86) | .600(15.24)| Die Cast | A23645-ND 8.61 7.18 | 745175-3 
(5.72) | Metal Plated | A23662-ND 582 4.85 | 747099-7 sig) Deon IE es Fig) PASTS 
300 DieCast | A2013-ND 803 7.22~—«| 745172-2 SLI) i t eee ° : 
1.545 1910 620 (7.62) | Metal Plated | A23661-ND 582 4.85 | 747099-5 -750 (19.05) Die Cast | A23643-ND 837 6.98 | 745175-1 
45 | (9924) (4851) (15.75) | 375 DieCast | A2014-ND 696 6.21 _—| 745172-1 Straight Shield with Grommets (Hardware Included) 
1 (9.53) | Metal Plated | A23660-ND 411 3.43 ‘| 747099-3 
430 DieCast |A23638ND = 6.90 5.75 | 1-745172:3 g | 1215 1910 570 | 399 (8.13) | Plastic, Black] AZ071-NDf  3.22-«=—«_2.89_‘| 748678-1 
(10.92) Metal Plated | A23659-ND 5.82 4.85 747099-1 (30.86) (48.51) (14.48) 
1.545 1.805 620 | .300(7.72)| DieCast | A23674-ND 942 7.85 ‘| 745919-3 jest “Tgi0™ 0 
(39.24) (45.85) (15.75) | .375(9.53) | DieCast | A23673-ND 7.83 6.53 745919-2 15 a oa pe pie -320 (8.13) | Plastic, Black} A2072-NDt 4.38 3.78 748678-2 
280 DieCast | A2020-ND 842 = 7.54_—‘| 745173-5 AS92 OR DE MS) 
(7.11) | Metal Plated | A23653-ND 3.80 3.17_| 745833-9 1] 55 | 2.090 1.920 680 | 479 (11.94) | Plastic, Black| A2073-NDt «-3.44.—S 3.08_—‘| 7486783 
350 DieCast | A2021-ND 663 5.96 | 745173-4 (53.09) (48.77) (17.27) 
2090 1.920  .680 (8.89) | Metal Plated | A23652-ND 438 3.65 ‘| 745833-7 2738 1.920 800 
: a7 | : : 470 (11.94) | Plastic, Black] A2074-NDt 365 3.15 | 748678-4 
2 | (63.09) (48.77) (1727 | 430 DieCast | A2022-ND 663 5.96 | 745173-3 (69.55) (48.77) (2032) 
(10.92) | Metal Plated | A23651-ND 423 3.53 _—| 745833-5 
“480 DieCast |A23640-ND 8.13 6.78 | 745173-2 50 | 7644 1.920900 | 470 (11.94) | Plastic, Black] A2075-NDF «6.26.«=«5.40_(| (748678-5 
(12.19) | Metal Plated | A23650-ND. 5.88 4.90 745833-3 (67.16) (48.77) (22.86) 
-530 (13.46) | Metal Plated | A23649-ND 5.97 4.98 | 745833-1 t Sold as akit; complete with Ferrule and Grommets. (Continued) 
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No. Dimensions Max. Cable No. Dimensions Max. Cable 
of Inch (mm) Diameter Descrip. | Digi-Key Price Each | AMP of Inch (mm) Diameter Description | Digi-Key Price Each =| AMP 
Fig.| Pos. A B Inch (mm) (Type) | Part No. if 25 ‘| Part No. Fig. | Pos. A B Inch (mm) (Type) Part No. 1 25 Part No. 
Straight / 90° Shield (Hardware Included) Unshielded Dataphone 
9] .755 (19.18) 635 (16.13) -160 (4.06) Plastic | A9001-ND 2.78 2.50 | 207467-1 g | 15] 1575 (40.01) 1.312 (33.32) | 400 (10.16) | Straight | A23603ND 9.54 7.95 | 745122-2 
15 | 1.078 (27.38) .635 (16.13 320 (8.13) Plastic | A9002-ND  3.43_—-3.07 | 207470-1 é i 
2 | 25 | 1.620(41.15) .770 (19.56) .390 (9.91) Plastic | A9003-ND_——3.51_—_3.15 | 207345-1 25 | 2115 (98.72) 1.421 (96.09) | 200(127) | Srreight [RSE 846708 | rabt212 
37 | 2.268 (57.61) .770 (19.56) 24 (16-25) Straight Plastic | AQ004-ND ss. 2.11_—1.92 | 207473-1 25 | 1.906 (46.41) 1.672 (42.47) | 550(13.97) | Straight | posen4nD 4.20 3.50 | 745306-1 
-405 (10.29) 90: 7 2.066 (52.48) 1.396 (35.46) | .550 (13.97) 90° 
50 | 2.178 (55.32) .880 (22.35) 490 (12.45) Plastic | A2060-ND = 3.25 -=—-2.80 | 207476-1 = | Suen eis. asenadea | 7501905) | -aragrt 
x i H . F i raig 
i i i i A23605-ND 10.62 8.85 | 745311-1 
Plastic Shield with Male Screw Retainers (Hardware Included) 2.638 (67.01) 1.596 (40.54) | .750 (19.05) 90° 
9] .755 (19.18) .635 (16.13) -160 (4.06) Plastic | A23621-ND 2.97 2.48 | 207908-1 
15 | 1.078 (27.38) .635 (16.13 320 (8.13) Plastic | A23622-ND 3.73 3.11 | 207908-4 No. Bimencions Max. Cable 
2 | 25 | 1.620(41.15) .770 (19.56) 390 (9.91) | Plastic | A23623-ND 3.37 2.81 | 207908-7 of Inch (mm) Diameter |Description| Digi-Key Price Each AMP 
37 | 2.268 (57.61) .770 (19.56) ere Plastic | A23617-ND 3.93 3.28 | 1-207908-0 Fig. |Pos.| A B C | Inch(mm) | (Type) [Part No. 1 25 Part No. 
: - Straight / 45° Exit Unshielded Shell (Hardware Included) 
No. | Dimension Max. Cable 9 1.625 750 620 256 PI A23627-ND 2.37 1.98 205729-1 
of Inch (mm) Diameter Description | Digi-Key Price Each AMP jastic 4 . ! )- 
Fig. | Pos. A Inch (mm) (Type) Part No. 1 25 Part No. AS TPe N20), 2 M1STS))) 1020) 
e E 1.250 1.073 580 320 
90° Shell - Hardware Included (Must Order Ferrule Separately) 15 Plastic | A23632-ND 3.69 3.08 206393-1 
.225 (5.72) DieCast | A2015-ND 11.12 9.95 745652-4 (31.75) (27.25) (14.73) | (8.13) 
.300 (7.62) DieCast | A2016-ND 8.13 7.28 745652-3 
15 | 2.310 (58.67) 
é ) .375 (9.53) Die Cast A2017-ND 8.17 7.31 745652-2 15 1.625 1078 _ nae Plastic | A23628-ND 2.88 2.40 205730-1 
430 (10.92) Die Cast__| A2036-ND 794 7.4 745652-1 (41.28) (27.25) (15.75) | (8.13) 
3 .280 (7.11) DieCast | A2023-ND 9.67 8.66 745653-5 ‘ 1.250 1615 580 420 
.355 (9.02) DieCast | A2024-ND 971 8.69 745653-4 25 Plastic | A23631-ND 3.60 3.00 | 206390-1 
25 | 2.850(72.39) | .430(10.92) | DieCast | A2025-ND 1641 14.70 745653-3 (31.75) (41.02) (14.78) | (10.67) 
-480 (12.19) Die Cast | A23672-ND 17.01 14.18 745653-2 1.625 1.615 620 420 
530 (13.46) Die Cast | A23671-ND 1527 12.73 745653-1 25 (a128) (41.02) (1575) | (1067) Plastic | A23626-ND 217 1.82 | 205718-1 
90° Shell without Slide Latch (Must Order Ferrule Separately) 
: 1.625 2.263 620 490 
3 | 15 | 2.310(58.67) | .375 (9.53) Die Cast | A23670-ND 8.88 7.40 745918-2 ; : 
37 (4128) (67.48) (15.75) | (12.45) Plastic | A23629-ND 3.00 250 | 205731-1 
No. Dimensions Max. Cable = 1.625 2.168 .730 600 patio FRESE «asa 27a. | pos7aed 
of Inch (mm) Diameter | Description | Digi-Key Price Each AMP asic A - " ze 
Fig. |Pos. A B C | Inch (mm) (Type) | Part No. 1 25 Part No. At 28) 88.07) «1829 (15.20) 
Straight / 90° Shield (Hardware Included) Straight / 45° Exit Shell with Male Screw Retainers (Hardware Included) 
1550 826 1.750] .350 1.625 750 620 256 
15 (39:37) (2098) (44.45)| (6.89) Plastic, Gray | A2055-ND 3.36 290 206471-1 9 (41.28) (19.08) (15:75) | (6.50) Plastic | A23633-ND 245 2.05 | 206478-1 
=o £26 eeu 335 Plastic, Gray | A2056-ND 3.36 2.90 206472-1 1.250 1.615 580 420 
(83.09) (20.98) (44.45)|_(8.51) 8 | 25 Plastic | A23625-ND 4.14 3.45 | 1-206478-2 
2.090 826 1.750 460 (31.75) (41.02) (14.73) | (10.67) 
25 | © ; ; 7 Plastic, Gray | A2057-ND 3.34 2.88 745134-1 
4 (53.09) (20.98) (44.45) | (11.68) 1.625 1615 620 “420 
2.090 740 2.100 530 25 Plastic | A23635-ND 257 215 | 206478-3 
(63.09) (18.80) (53.34)| (13.46) Plastic, Black] A23636-ND 5.76 4.80 747824-1 (41.28) (41.02) (15.75) | (10.67) 
2.738 826 ~—-1.750 675 
37 (69.55) (2098) (44.45)| (17.15) Plastic, Gray | A2058-ND 3.51 3.03 745081-1 No. mimenclona Max. Cable 
2644 938 1.750 715 of Inch (mm) Diameter | Description | Digi-Key Price Each AMP 
50 | 67.16) (23:83) (44.45)| (19.69) _| Plastic: Gray) A2059-ND 365 3.15 748082-1 Fig. |Pos. A B Inch(mm) | (Type) | Part No. 1 25 | PartNo. 
Unshielded Low Profile for J acketed Cable 
No. | Dimension Max. Cable : 
of | toch (mm) Diameter Description _| Digi-Key Price Each AMP g | -782(18.59) 1.582 (40.18) | .330 (8.38) Straight | A23592-NDf 6.93 5.78 | 745547-1 
Fig. | Pos. A Inch (mm) (Type) Part No. 1 25 Part No. , _ _ 330 (8.38) 90° A23594-ND¢ 3.06 2.55 | 745550-1 
Plastic Shield (Hardware Included) 15 | 1.056 (26.82) 1.582 (40.18) | .425 (10.80) | Straight | A23595-ND¢ 9.15 7.63 | 745553-1 
9 | .7e2(19.86) | .250(6.35) | W/Sorews —/ A2051-ND 174 1.50 749914-2 25 | 1.604 (40.74) 1.700 (43.18) |.550(13.97) | Straight | A23596-NDE 288 240 | 745560-1 
w/out Screws _| A23608-ND 237 1.98 750100-1 ; 
$ To be used with HDE connectors only. 
15 | 1.105(28.07) | 380 (9.65) w/Screws A2052-ND 171 1.48 749915-2 
5 w/out Screws | A23609-ND 2.40 2.00 750101-1 Nol Dimension 
25 | 1.650 (41.91) | .460 (11.68) w/Screws A2053-ND 1.77 1.53 749626-2 of Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
w/out Screws | A23607-ND 1.35 1.13 750078-1 Fig. Positions A Part No. 1 25 Part No. 
37 | 2.296 (58.32) | .550 (13.97) w/Screws A2054-ND 2.44 2.10 749916-2 Unshielded Plastic Slide-On Back Covers 
Plastic Shield with Connector (Hardware Included) 
9 610 (15.49) A23598-ND 1.54 1.29 745530-1 
Recept./HDP-20 | A23615-ND 4.44 3.70 749812-3 15 .934 (23.72) A23599-ND 4.29 3.58 745530-2 
5 | 25 | 1.650(41.91) | .460 (11.68) Plug/HDE-20 | A23614-ND 5.85 4.88 749809-3 10 25 1.482 (37.64) A23600-ND 4.35 3.63 745530-3 
Recept./HDE-20 | A23616-ND 5.94 4.95 749813-3 37 2.134 (54.20) A23601-ND 4.42 3.69 745530-4 
AMPLIMITE® Ferrules For Metal Shell Hoods 
Split-Ring Ferrules for Foil or Braided Cable Shield No. of Cable Diameter Digi-Key Price Each AMP SPLIT RING FERRULE 
+ Material: Aluminum Pos. Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Crimp Ferrules for Braided Cable Shield Inner Crimp Ferrules Ground wire Foil or braid- to be folded 
* Material and Finish: 9/50 240 (6.10) 723564-ND 1191.00 | 1-745120-8 wa Oe Ground ae 
Outer Ferrule: Copper, plated 100u min. tin 9 280 (7.11) A23572-ND 1.39 1.17 3-745129-4 i => 
Inner Ferrule: .023” (0.58mm) thick brass, plated 50y tin over copper 9/50 | .365- .370(9.27- 9.40) | A23563-ND 1.42 1.19 1-745129-7 
15/37 350 (8.90) A23570-ND 61 Jt 2-745129-0 i 
pore Gromer | BEG price Eee Lee 15/37 430 ( 093) A23565-ND 1.26 1.05 _| 1-745129-9 eens 
Bos: pnetu (mim) uRart Ne: L 25S [arte 7 525 (13.34) 028597-ND 280 234 | 27451296 
Split-Ring Ferrules a 
Outer Crimp Ferrules CRIMP FERRULE 
aig. | goss oe eoe enlyD 2 uy). * | eve 9/50 240 (6.10) 723573-ND o68~*| 7451308 
225 - 240 (5.72 - 6.10) OU ze e Lee 15/37 280 (7.11 ‘A23569-ND 1 76 1-745130-6 OuistiFemule 
9/15/50 | .370- 375 (9.40- 9.53) | A2019-ND 22 ot 745508-6 9 280 (7.11) ; : 
15/25 | .280-.300(7.11 - 7.62) | A2026-ND 50 ‘oF 745508-4 9/50 | .365-.370 (9.27- 9.40) | A23566-ND 186 1.55 1-745130-0 
25/37 “350 (8.89) 2027-ND ‘20 ‘24 745508-5 15/37 .350 (8.90) A23574-ND 55 AT 745130-9 
15/25/37 “430 (10.92) 72034-ND 38 35 7A55084 15/37/50 -430 (10.92) ‘A23567-ND 72 61 1-745130-1 
25/37 | .480 - .500 (12.19 - 12.70)| A2035-ND 22 21 745508-8 37 240 (6.10) ‘A23562-ND 48 40 747580-8 
50 525 (13.34) A23575-ND 1.22 1.02 745508-9 37 .650 (16.51) ‘A23568-ND 146 1.22 1-745130-3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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VN, > t 5 Connector Used Dim. -A Digi-Key Price Each AMP 
qco Electronics Fig. | w/ AMP Series Finish Thread Inch (mm) __ | Part No. 1 25 Part No. 
Female Screw Locks - Steel, Zinc Plated 
1 HD Plastic Yellow Chromate. 4-40 -250 (6.35) A9005-ND 1.58 1.42 207952-1 
A M P L I M IT E® HDE Yellow Chromate 440 .250 (6.35) A23427-ND 1.78 1.49 745563-1 
HDE Qear Chromate 4-40 -250 (6.35) A23428-ND 1.59 1.33 745563-3 
HDP/HDF Yellow Chromate 440 -312 (7.92) A9006-ND 1.44 1.27 205817-1 
Accessories / Hardware gaat tae [ HOP/HDF Clear Chromate 4-40 '312(7.92) | A23422-ND 131 4.10 | 205817-3 
HDP/HDF Yellow Chromate 4-40, MIL-C24308 -312 (7.92) A24835-ND 79 67 205817-8 
2 HDP/HDF Yellow Chromate M8 (Metric) -312 (7.92) A23424-ND 1.92 1.60 207872-1 
*.188 (4.78) HDP/HDF Clear Chromate M8 (Metric) -312 (7.92) A23425-ND 2.88 2.40 207872-3 
A Ne HD/HDF Yellow Chromate 440 -560 (14.22) A9007-ND ral 1.54 207719-1 
HD/HDF Qear Chromate 4-40 -560 (14.22) A23423-ND 1.51 1.26 207719-3 
HD/HDF Qear Chromate ( ap rane) -560 (14.22) A23429-ND 2.61 2.18 747223-3 
Individual Screwlocks - Steel, Zinc Plated (washers and nuts not included) 
1 HD. Qear Chromate 440 -250 (6.35) A23426-ND_ 1.41 1.18 207952-3 
M2.6 (Metric) 
7 HDP/HDF Qear Chromate Female, (4-40 Male) -312 (7.92) A23432-ND 96 80 749765-3 
HDP/HDF Qear Chromate 4-40 -312 (7.92) A23430-ND 91 76 748270-2 
HDP/HDF Qear Chromate 440 -312 (7.92) A23431-ND- 489.70/500 748558-4 
Male Screw Retainers for Plastic Shell Connectors - Steel, Zinc Plated (material) 
3 HDE Yellow Chromate 440 -220 (5.59) A1236-ND AL 38 745647-1 
Male Screw Retainers for Metal Shell Connectors - Steel, Zinc Plated (material) 
Yellow Chromate 4-40 .220 (5.59) A9008-ND .60 54 205980-1 
HDE/ Yellow Chromate 440 -200 (5.08) A23420-ND 1.07 90 745136-1 
3 HDP Yellow Chromate M8 (Metric) .225 (5.72) A23419-ND 1.92 1.60 207871-1 
Qear Chromate 440 .220 (5.59) A23418-ND 67 56 205980-4 
Qear Chromate 4-40 -200 (5.08) A23421-ND 1.07 90 745136-3 
Male J ack Screw - Steel, Zinc Plated 
4 HDE/HDP- Qear Chromate 4-40 — A23593-NDf- 2.57 215 747784-3 
y Mtg: nut Locking Post Assembly - Steel, Zinc Plated (2 complete assemblies) 
+ (customer Yellow Chromate 440 -410 (10.41) A23439-ND 2.37 1.98 206514-1 
supplied) ear Chromate 4-40 410 (10.41) | A24836-ND 2.25 1.88 206514-4 
@.196 X .110 5 HD/HDE Yellow Chromate 440 -560 (14.22) A23440-ND 2.53 2.11 206514-6 
\ (64 98 X2 79) HDF/HDP Yellow Chromate 2-56 .615 (15.62) A23442-ND 2.25 1.88 747242-1 
a Mtg. screw lied deep i Qear Chromate 2-56 -615 (15.62) A23443-ND 2.25 1.88 747242-3 
(Customer supplied) t Bulk packed and with captivated star washer. No additional hardware included. 
No. Of Dim. -A Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Positions Description Thread Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
SSp-ran head , > Latching B Blocks - Slot Recess & Thru-Hole - Zinc 
| screw F I ps 9-37 Rear-Panel Latching 160 (4.06) A23453-ND 4.03 3.36 747080-2 
(customer 6 9-37 Rear-Panel Latching = -190 (4.83) A23451-ND -80 67 745245-2 
Latina Crple) ] J 9-37 Front-Panel Latching —_ .250 (6.35) ‘A23452-ND 77 64 745286-2 
i Latching Blocks - Threaded Hole - Zinc 
(Caler cebe cial 9-37 Rear-Pand Latching | 4-40 190 (4.89) AZ3449-ND 2.44 2.04 745403-8 
7 9-37 Rear-Panel Latching 4-40 220 (5.59) A23450-ND 6.47 5.40 747717-2 
9-37 Front-Panel Latching M3 ‘250 (6.35) A23447-ND 1.18 99 208101-1 
9-37 Front-Panel Latching 4-40 .250 (6.35) A23448-ND 1.18 99 208101-8 
No. Of Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Positions Description Part No. 1 25 Part No. 
Spring Latches - Stainless Steel 
8 _— With Mounting Ears A23445-ND 1.50 1.26 745255-2 
9 9-37 Spring Latch A23446-ND 1.58 1.32 745779-2 
Slide Latch Clips - Steel, Zinc Plated (clip stainless steel, screws/washers/nuts - steel, zinc plated) 
Style 1: Can be used with cable clamps that 10 = Thread 4-40, Screw Length .415 (10.54mm) 723441-ND 213 1.78 206942-1 
do not extend beyond the front flange of the = Thread 2-56, Screw Length .547 (13.89mm) A23444-ND 4.86 4.05 748078-1 
connector or on connectors without cable 
clamps. No. Of S ed Dimensions Inches (mm) Digi-Key Price Each AMP 
. i Fig. | Positions tyle # ize A B Part No. 1 25 Part No. 
hae polpescety 2 Renita Slide Latch Clips - Stainless Steel (screws/washers/nuts - steel, zinc plated) 
. 9 1 440 1.397 (35.48) -490 (12.45) A23433-ND 2.97 2.48 745404-1 
Style 3: Can be used on connectors without 15 2 256 | 1.725 (43.82) “470 (11.94) ‘A23436-ND 438 3.65 745583-1 
cable clamps or with cable clamps that do 15 2 4-40 1.725 (43.82) 470 (11.94) ‘A24837-ND 417 3.48 745583-7 
not have the mounting ear configuration. 1 25 2 2-56 2.265 (57.53) .470 (11.94) A23437-ND 7A7 5.98 745584-1 
25 3 4-40 2.265 (57.53) -470 (11.94) A23438-ND 3.99 3.33 745584-3 
37 1 440 2.913 (73.99) -490 (12.45) A23434-ND 4.80 4.00 745407-1 
50 3 4-40 2.819 (71.60) .575 (14.61) A23435-ND 6.33 5.28 745578-3 
No. Of Dimensions Inches (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Positions A B Part No. it 25 Part No. 
EMI/RFI Gaskets - Brass .006” (0.15mm) Thick, Bright Tin Plated 
9 .984 (24.99) 1.220 (30.99) A23457-ND 1.20 1.00 747024-3 
15 1.312 (33.32) 1.555 (39.50) A23458-ND 1.23 1.03 747025-3 
12 25 1.852 (47.04) 2.100 (53.34) A23455-ND 1.32 1.10 745776-3 
Fig. 15 37 2.500 (63.50) 2.730 (69.34) A23456-ND 1.50 1.25 745777-3 
A 13 Screwlock Kits for .050 Series, stainless steel A23468-ND* 1.84 1.54 749087-2 
#2-56 UNC #2-56 Thread 5 14 Screwlock Kits for .050 Series, stainless steel A24212-ND* 441 3.68 749087-4 
15 Screwlock Kits for .050 Series, stainless steel, Thread 4-40 A23469-ND 2.51 2.10 750644-1 
15 Screwlock Kits for .050 Series, stainless steel, Thread 2-56 A23470-ND 2.50 2.09 786585-2 
-170 threads 16 Screwlock Kits for .050 Series, stainless steel A23675-ND 3.78 3.15 750831-1 
(4.32) 435 (thru) 17 Standoff Bushings, Aluminum ‘A23454-ND 7 60 205933-4 
#4-40 4 : i _— Grommet Set (4 per set), 9-15 positions A23668-ND 72 60 747746-1 
thread tA = Grommet Set (4 per set), 25-50 positions A23669-ND 81 68 747973-1 


* Recommended for right-angle board mount connectors. 


K EYSTONE Connector Hardware Material: Steel, Zinc Plate and Gold Iridite. ig. Fig. 2 
Threads: 4-40 
260 9.187 (M40 2.093 
Digi-Key Price Each _|Keystone : (7s) 5) | Bo B86) 
Fig.| Description Part No. 1 5 _50_|PartNo. a D Ui 7 
1 | Jack Screws 4/40 thread, (1 pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector 2073K-ND 5.93 5.34 3.32 /2073 3755... 625 1é Cae 
2 | Jack Screws 4/40 thd. slim line, 1.25”, (1 pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector . 2069K-ND 458 413 2.57 |2069 . 4 : Gi i (15.88) G8) 
2_| Jack Screws 4/40 thd. slim line, 1.75”, (1 pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector...... 2071K-ND 482 434 2.70 |2071 
3 | Jack Screws 4/40 x .250” (10 pes. = 4 flat washers, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws) ... 7229K-ND .90 81 48 |7229 
3 | Jack Screws 4/40 x .312” (10 pes. = 4 flat washers, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws) ... 7231K-ND 73 66 .39 |7231 
3_| Jack Screws 4/40 x .625” (10 pcs. = 4 flat washes, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws) .... 7233K-ND 1.61 1.45 86 [7233 
3 Jack screw .312" L 4-40 thread, clear chromate, 
(1 pkg. = 2 jack screws) 2 pc. required per connector. al 7230-5K-ND 52 AT -32 |7230-5 
3 | Sems jack screw .285" L 4-40 thread, (1 pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector .... 7235K-ND 72 66 44 |7235 
4 |“U" lip Set (4 pieces = 2 screws and 2 clips) . 2062K-ND 88 79 _.50 |2062 
5 | Saddle Washer Set (4 pieces = 2 screws and 2 clips) . 2063K-ND 99 89 56 [2063 
6 | 4/40 x .250” Bow Tie Ciip Set (4 pieces = 2 screws and 2 clips). 2060K-ND 1.10 .99 -62 |2060 
6 | 4/40 x .562” Bow Tie Gip Set (4 pieces = 2 Screws and 2 clips) . 2061K-ND 1.21 1.09 .68 |2061 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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N | NORCO MP No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Pins | Type | PartNo. 1 10 100 500 1,000 |_ PartNo. 
x : Solder Cup with .250” Clinch Nuts, Board Side 
i 15 Male | 5815M-ND 3.28 2.83 1.93 1.64 1.42 | 180-015-102-021 
High Density D-Sub Connectors 15_| Female | 5815END 3.63 3.13 2.13 1.82 1.57 | 180-015-202-021 
+ Compatible with new generation systems from several computer manufacturers + Shells have bright tin 26 Male 5826M-ND 11.51 9.93 6.75 5.76 4.97 180-026-102-021 
finish for EMI/RFI shielding + Male connector shells have grounding indents + Reliable crimp snap-in 26 Female 5826F-ND. 9.11 7.85 5.34 456 3.93 180-026-202-021 
contacts feature insulation grip for increased holding power + Contacts compatible with industry standard 44 Male 5844-ND 10.21 8.80 5.99 Bl 440 180-044-102-021 
crimp tools. 44__| Femade | 5844END 11.69 10.08 6.86 5.85 5.04 | 180-044-202-021 
Materials: Shell: Steel, with bright tin over nickel. Insulator: Glass-filled thermoplastic, UL rated 94V-0. Male 62 Male 5862M-ND 12.53 10.80 7.35 6.27 5.40 180-062-102-021 
Pin: Brass. Female Contact: Phosphor bronze. Contact Plating: gold over nickel (gold flash on entire contact 62 Female | 5862-ND 17.63 15.20 10.34 8.82 7.60 | 180-062-202-021 
for solder cup and dip solder) 78 | Mae | 5878M-ND 1763 +1520 ~+10.34 882 7.60 | 180-078-102-021 
; 78 | Female | 5878F-ND 1842 15.88 _10.80 9.21 7.94 | 180-078-202-021 
Crimp Solder Dip Solder Cup with .250” Clinch Nuts, Mating Side 
| ca Fn) | act Cup Solder 15 | Mae | 6815V-ND 328 «42283~=~C«SGSs*~<“C«*é‘iSASC*«SA«*@d*~C«CV8O-OT5-102-0031 
PRES a A (az 6 15 | Female | 6815FND 3.63 3.13 2.13 1.82 1.57 | 180-015-202-031 
—— apo | | s heey 26 Male | 6826M-ND 11.51 9.93 6.75 5.76 497 | 180-026-102-031 
gro 4 26 | Female | 6826F-ND 911 7.85 5.34 4.56 3.93. | 180-026-202-031 
Contacts Sold Separately Below [L £ oa 44 Male | 6844M-ND 10.21 8.80 5.99 5.11 440 | 180-044-102-031 
D4 44 | Female | 6844F-ND 11.69 10.08 6.86 5.85 5.04 | 180-044-202-031 
62 Male | 6862M-ND 1253 10.80 7.35 6.27 5.40 | 180-062-102-031 
No. of | Shell Dimensions (Inch) 62 | Femde | 6862-ND 17.63 15.20 10.34 8.82 7.60 | 180-062-202-031 
Stamped Contacts P Pins | Size A B c D 78 Male 6878M-ND 17.63 15.20 10.34 8.82 7.60 | 180-078-102-031 
For High Density 7 15 | DBO | 1213 984 496422 78 Female | 6878-ND 18.42 15.88 10.80 9.21 7.94 | 180-078-202-031 
Pre Oo ia [0825 [2087 tas — 495 —ao0 Dip Solder High Density 
n Diat .030" : : : : 15 Male | 180-15M-ND 2.38 2.05 1.40 1A 1.03 | 180-015-112-001 
(.76mm) 62. | DB37| 2782 2.500 406.422 15 Female ‘eoASEND 2.00 1.73 1.18 in 87 peer 
dite aah deat tare 76_| DE50| 2638 _2.406__.606_560 26 | Mde | 180-26M-ND 368 318 216 1.85 159 | 160-026-112-001 
26 | Femde | 180-26F-ND 4.18 3.60 2.45 2.09 1.80 | 180-026-212-001 
Note: Contacts sold separately (below) for Crimp Type. 44 Male 180-44M-ND 6.55 5.65 3.85 3.28 2.83 | 180-044-112-001 
44 | Femade | 180-44E-ND 6.53 5.63 3.83 3.27 282 | 180-044-212-001 
No. of Digi-Key Price Each NorComp 62 Male | 180-62M-ND 8.90 7.68 5.22 4.46 3.84 | 180-062-112-001 
Pins Type Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 62 | Female | 180-62-ND 9.02 7.78 5.29 4.51 3.89 | 180-062-212-001 
Crimp 78 Male | 180-78M-ND 13.05 11.25 7.65 6.53 5.63 | 180-078-112-001 
15 Male | 815V-ND 191 1.65 1.13 96 83] 180-015-172-000 78 | Female | 180-78FND 1276 ‘11.00 7.48 6.38 5.50 | 180-078-212-001 
15 | Female | 815-ND 1.91 1.65 1.13 96 .83_| 180-015-272-000 Dip Solder High Density with .065” Clinch Nuts, Board Side 
26 Male | 826M-ND 5.90 5.09 3.46 2.95 255 | 180-026-172-000 15 Mae] 7815V-ND 3.48 3.00 204 174 150 | 180015412011 
26 | Female | 826RND 6.39 5.51 3.75 3.20 2.76 | 180-026-272-000 15 | Femae | 7815F-ND 3.07 265 181 154 133 | 180-015-212-011 
ae Mde RSENS 6.87 5.93 4.03 end 2.97 | 180-044-172-000 26 Male | 7826M-ND 4.90 4.23 2.88 2.46 242 | 180-026-112-011 
< free = aS 22 4 i aS eee 26 | Female | _7826F-ND 5.45 470 3.20 273 235 | 180-026-212-011 
ie I-| . é . ia A -{ - HI 
© | rie Em 8:6 72) 4a) _4ie_36)_| isomaman ia | Fomde | 7BMFND 809 693i 402 —_aa‘| ta0-0aa rian 
e I-| . . . J a -{ au 
78 | Female | 878FND 10.72 9.25 6.29 5.37 4.63 _| 180-078-272-000 . oe és See oe aa ae SH i te ees sian : 
Crimp with .065” Clinch Nuts, Board Side 78 | Mae | 7878M-ND 1523. 13.13 8.93 762 657 | 180-078-112-011 
15 Male | 1815M-ND 3.02 260 17 151 1.30 | 180-015-172-010 73 | Femde | 7878F-ND 1488 1283 873 744 642 | 180-078-212-011 
15 | Female | 1815=ND 3.02 2.60 1.77 1.51 1.30 | 180-015-272-010 Dip Solder High Density with 250” Clinch Nuts, Board Side 
3) ee ey Lee beat oO seer || dence a aeig 15 | Male | 8815N-ND 348. 3.00 2.04 1741.50 | 180-015-112-021 
: d : : A 15 | Female | 8815ND 3.07 2.65 1.81 1.54 1.33 | 180-015-212-021 
a | ois, [RAR ae TS GE eas [ipower | | Fa wae | ean ear aos aah pus 2 a 
62 Male | 1862M-ND 10.21 8.80 5.99 5.11 440 | 180-062-172-010 26 | Fondo ate 548 470 _ _ 295 _| 160-026-212 021 
62_| Female | 1862-ND 1021 8.80 5.99 511 4.40 | 180-062-272-010 4) Md ee ng pak 888) | OOO ee 
78 Male | 1878M-ND 18.39 1585 10.78 9.20 7.93 | 180-078-172-010 “4 | Fenee_(MeSevane) ous 598 ead 202 S47} Tee Melee 
78 | Female | 1878—ND 1409 12.15 8.27 7.05 6.08_| 180-078-272-010 62) Mao Beem 1064 8.18 6.24 pee Bee? || ee Dee leet 
Crimp with 250” Clinch Nuts, Board Side 62 | Female | 8862F-ND 10.79 9.30 6.33 5.40 4.65 | 180-062-212-021 
2 78 Male | 8878M-ND 15.23 13.13 8.93 7.62 657 | 180-078-112-021 
15 Male | 2815M-ND 3.02 2.60 177 151 1.30 | 180-015-172-020 73 | Femde | S87eRND 1488 1283 873 7ad ga | 180-078-212. 04 
15 | Female | 2815FND 3.02 2.60 1.77 1.51 1.30 | 180-015-272-020 : : — a ee 
26 Mae 2B26M-ND 7.48 645 4.39 375 3.23 | 180-026-172-020 Dip Solder High Density with .250” Clinch Nuts, Mating Side 
26 | Female | 2826-ND 7.74 6.68 4.54 3.88 3.34 | 180-026-272-020 15 | Made | 9815M-ND 3.48 3.00 2.04 174 1.50 | 180-015-112-031 
44 Male 2844M-ND 8.27 7.13 4.85 4.14 3.57 | 180-044-172-020 15 _| Femae [RSSISEN2 BOF e85 ae 154 1.99" | 180-015 212051 
44 | Female | 2844END 827713485 4.14 3.57 _| 180-044-272-020 26 | Mde (ee Bo ~ 8s eee IE | ee 
@ Male | 2862M-ND 10.21 8.80 5.99 511 440 | 180-062-172-020 26 | Fede [Sees _ 4:70 S20 278 e200) | 11600es 21200) 
62 | Female | 2862F-ND 10.21 8.80 5.99 5.11 4.40 | 180-062-272-020 “4 Male | 9844M-ND 8.06 6.95 4.73 4.04 3.48 | 180-044-112-031 
78 | Mae | 2878M-ND 1839 1585 10.78 920 7.93 | 180-078-172-020 4 | Femde: |esteNy 8.03 _6.98 47 02 ales eles 
78_| Female | 2878FND 14.09 12.15 8.27 7.05 6.08_| 180-078-272-020 62 | Made |) se6eN-ND 10640 9.18 6.24 533 459 | 180-062-112-031 
Crimp wn 250" Cinch Ns Mating Sd a 
Cee See eee ise [meee] | Ll oe | seme he ds aS Ge | TBotenzon 
26 Male | 3826M-ND 7.48 6.45 439 375 3.23 | 180-026-172-030 
26 | Female | 3826-ND 774 6.68 4.54 3.88 3.34 | 180-026-272-030 
44 Male | 3844M-ND 8.27 7.13 4.85 414 357 | 180-044-172-030 “j N ORCO MP 
44 | Female | 3844-ND 8.27 713 4.85 4.14 3.57 _| 180-044-272-030 w 
62 Male | 3862M-ND 10.21 8.80 5.99 511 440 | 180-062-172-030 Z ‘ 
62_| Female | 3862-ND 1021 8.80 5.99 5.11 4.40 _| 180-062-272-030 High Density 90° PC Mount D-Sub Connector 
7 Male 78ND 18. 1585 10.78 9.20 7.93 | 180-078-172-030 ; 
i Fond ees jane 12.15 8.27 7.05 es eee pes SPECIFICATIONS: + Operating Temperature: -55°C to 150°C 
‘Contacts ‘ Conteet lee SAMS: ‘eerie + Shell Material: Steel, Tin Plated 
= Pin] 85P-ND = 13 09 08 07] 180-001-170-001 : ineuiaiign Fecloance: 1000 meg ohms : reread Material: Glass-Filled Polyester (UL 
—_|_Socket_| 85S-ND = 13 09 08 .07 | 180-002-170-001 - Contact Material: Phosphor Bronze oe aed 
Inserton/Removal | t>990-ND 876 7555.14. 4.38 ~—«3.78._| 180-901-170-000 - Contact Finish: Gold flash over Nickel + Gender: Receptacle (female) 
Solder Cup o | |+-643 (16.33) —| 
1S | Made | TS15N-ND 218 +184 125 107 92 | 180-015-102-001 a WV 04s (1.14) 2.88) 
15 | Female | T815FND 2.45 2.12 1.44 1.23 1.06 | 180-015-202-001 . 0952.41) {| Typ. >X| 078 
26 | Made | T826V-ND 692 «597 —«.06 3472.99 | 180-026-102-001 We aia, |. dl. Typ Hh |e 
26 | Female | T826F-ND 7.35 6.34 431 3.68 3.17 _| 180-026-202-001 tes) oY folate Leb il S28 
44 Made T844M-ND 8.35 7.20 4.90 4.18 3.60 | 180-044-102-001 Recommended PCB Layout B15 Through Hole oe (7,90) | (Ss iE eT | 
44 | Female | 7844END 967 8.34 5.67 484 4.17. | 180-044-202-001 &B, -— 964 2488) — (3.18)| "Version... -| 8-18) | Il ABUG SNE: 
62 Mae | T862M-ND 10.40 8.97 6.10 5.20 449 | 180-062-102-001 [4y& 1.213(30.81) 4-40 UNC Foes <i | 
62 | Female | 1862-ND 11.74 10.13 6.89 5.88 5.07_| 180-062-202-001 aie PAP os oa Insert | C2006) Total 
Solder Cup with .065” Clinch Nuts, Board Side G18) —| ened (1.19) Typ. 2 Places |. __ 984 (24.99)—-| Shell 
15 Male | 4815M-ND 3.28 2.83 1.93 1.64 142 | 180-015-102-011 reo ee 
15 | Female | 4815FND 3.63 3.13 2.13 1.82 1.57 _| 180-015-202-011 
26 Male | 4826M-ND 11.51 9.93 6.75 5.76 4.97 | 180-026-102-011 No. of Digi-Key Price Each NorComp 
26 | Female | 4826-ND 9.11 7.85 5.34 4.56 3.93 | 180-026-202-011 Pins | Type | Part No. 1 10 100 500 1,000 | Part No. 
4 Male | 4844M-ND 10.21 8.80 5.99 511 440 | 180-044-102-011 : % : 
<4 | fame (eet 11.69 10.08 Be 585 5.04 | 180-044-202-011 181 Series (.590” Footprint) 
62 Mae | 4862M-ND 1253 10.80 7.35 6.27 540 | 180-062-102-011 15 | Female | 815RF-ND 298 257 1.75 1.49 1.29 | 181-015-212-171 
62 | Female | 4862-ND 17.63 15.20 10.34 8.82 7.60 | 180-062-202-011 26 | Female | 826RF-ND 845 7.29 496 4.23 3.65 | 181-026-212-171 
78 Male | 4878M-ND 1763. 1520 10.34 8.82 7.60 | 180-078-102-011 44 | Female | 844RF-ND 9.13 7.88 5.36 4.57 3.94 | 181-044-212-171 
78 | Female | 4878F-ND 1842 1588 10.80 9.21 7.94 | 180-078-202-011 62 | Female | 862RF-ND 12.17 10.50 7.14 6.09 5.25 | 181-062-212-171 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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“UNORCOMP 


Right Angle D-Sub Connectors 


IW NORCOMP 


173, 174, 175 and 176 Series: No. of Digi-Key Price Each | NorComp Right Angle D-Sub Connectors 
f Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Materials: 177 Series 
+ Shell: Steel, zinc plated with yellow chromate 50 Male | 173-150M-ND 9.31 8.03 5.46| 173-050-112-141 Material 
+ Insulator: Glass-filled thermoplastic, UL rated 94V-0 aterials: . 
+ Machined Contacts: Male: Brass; Female: Phosphor bronze 50_| Femae/IZGaISORNON) 24.19 20.80 14.18) 173-050-212:141 *Shell: Steel, zinc with tin Dimensions (Inch) 
+ Plating: Gold flash ti tact 5 . 7 plating; or plastic Connector 
BBN: OIG HeSen enue CONE 174 Series (.370” Footprint) - Tin + Insulator: Glass-filled thermo- Size A BoC 
rF 4, lastic, UL rated 94V-0 
roe mensions (inch) 9 | Mae |174109M-ND 496 428 291] 174.009-112-141 . Stamped Contacts: Cupro- . Ss a oe 
ze 9 | Femde] 174-109FND 1090 9.40 6.40| 174-009-212-141 nickel alloys : ; poles ralee 
9 1.213 984 494 + Plating: Gold over nickel on 25 2.100 1.852 1.308 
15 1541 dai 494 15 | Mae |174-115M-ND 6.12 5.28 3.59] 174-015-112-141 mating area, tin/lead on solder aL aya 2500 1.86 
25 2.088 1.852 494 15 | Female} 174-115FND 11.98 10.33 7.03] 174-015-212-141 tails 
37 2.729 2.50 494 25 | Mae | 174-125M-ND 6.58 5.68 3.86] 174-025-112-141 — <4 
50 2635 2406 605 B 4 
i ; f 25 | Female] 174-125FND 9.89 853 5.80| 174-025-212-141 ibG fBo : 1104 > 
‘ 1 
37 | Mae | 174-137M-ND 8.18 7.05 4.80] 174-037-112-141 a i = + LI 
) 210 al 37 | Female] 174-137-ND 15.28 13.18 8.96| 174-037-212-141 Xe 452-Plastic shell eller 
B + is) 50 | Male | 174-150M-ND 9.11 7.85 5.34) 174-050-112-141 -496-Metal shell 
[= | 112). --|Footprint 50 | Female| 174-150F-ND 20.36 17.55 11.94] 174-050-212-141 
= - 175 Series (.454” Footprint) - Tin @0.120 pig's, e: 

No. of Digi-Key Price Each NorComp Soh secs 275315 te 
Pins | Type | Part No. 110 100 [Part No. 9 | Made ]175-109M-ND 5.77 4.98 3.39] 175-009-112-151 petecicge 2 ® oe 
173 Series (.283” Footprint) - Yellow Chromate * 9 | Female) 175-109FND 13.51 11.65 7.93) 175-009-212-151 .047 a! -109 e008 F 

@ | mae RRS aa 4c0 ats ltvecostavaa 15 | Male |175-115M-ND 6.53 5.63 3.83] 175-015-112-151 
15 | Female] 175-115-ND 15.75 13.58 9.24] 175-015-212-151 No. of Digi-Key Price Each NorComp 
9 | ford: aie oO 888 383 178002111 25 | Mde | 175-125M-ND 803 693 4,71| 175-025-112-151 Ele} | et ypead | bert os at Ge 00 | Rares 
15 | Mas Cig OO 823 580 T7801 TIA 25 | Femde| 175-125FND 19.78 17.05 11.60| 175-025-212-151 177 Series (.590 Footprint) 
15 | Femade|173-15-ND 10.09 870 5.92/173-015-211-141 ; . (Metal Shell with Inside Ground Straps and 
os | wie MEME 69 ago ges |47e-c0sta1-tai 37 | Made | 175-137M-ND 937 8.08 5.50| 175-037-112-151 120" Diameter Hole) 
; . j 37 | Female] 175-137—ND 17.17 14.80 10.07| 175-037-212-151 ieee z r 
25 | Femae|173-25-ND 1346 11.60 7.89 | 173-025-211-141 9 | Mae gee (719 620 422) 177-000-112 161 
: ; : 50 | Made | 175-150M-ND 11.60 10.00 6.80] 175-050-112-151 9 |Femae|177-709F-ND 7.83 675 4.59 | 177-009-212-161 
37 | Mae eee 1 10.90 7.69 173-087-1114 50 | Female] 175-150RND 25.78 22.23 15.12| 175-050-212-151 15 | Mae | 177-715M-ND 829 7.15 4.87 | 177-015-112-161 
37 | Female} 173-37FND =-:18.71 16.13 10.97 | 173-037-211-141 ipa Suis S45) EsolonDeT, 15 | Female} 177-715-ND = 8.87) 7.65 5.21 | 177-015-212-161 
eries (.. ” Footprint) - Tin = -| x x 
50 | Made |173-50M-ND 16.18 13.95 9.49 | 173-050-111-141 ia . Sil Pee fi ee on eae e 
50 | Female| 173-50FND 25.61 22.08 15.02 | 173-050-211-141 9 | Made) 176-109M-ND 4.96 4.28 2.91| 176-009-112-151 37 | Mde |177-737M-ND 10.44 9.00 6.12 | 177-097-112-161 
173 Series (.283” Footprint) - Tin 9 | Female) 176-109FND 11.37 9.80 6.67 | 176-009-212-151 37 | Female | 177-737-ND 13.05 11.25 7.65 | 177-037-212-161 
15 | Mae |176-115M-ND 6.12 5.28 3.59| 176-015-112-151 177 Series (.590" Footprint) 
9 | Made RDN 516 445 3.03 173-000-112-141 15 | Femde| 176-115FND 12.30 10.60 7.21] 176-015-212-151 (Metal Shell with Inside Ground Straps and 
9 | Female] 173-109FND 1247 10.75 7.31 |173-009-212-141 25 | Mae FREREGGN Got 570 aaa] 176-005-110-151 4-40 Flush Insert) 
15 | Made |173-115M-ND 635 5.48 3.73|173-015-112-141 25 | FandelPeneeenGn 1589 1370 922 176-025-212-151 9 ] Mae | 309M-ND 496 4.28 2.91 | 177-009-112-171 
: ; : 9 | Female | 309FND 5.48 4.73 3.22 | 177-009-212-171 
15 | Female] 173-115F-ND 12.24 10.55 7.18 | 173-015-212-141 
37 | Made | 176-137M-ND 818 7.05 4.80| 176-037-112-151 15 | Mde |315M-ND 580 500 3.40 | 177-015-112-171 
25 | Mde | 173-125M-ND 6.79 5.85 3.98 | 173-025-112-141 37 | Female] 176-137—ND 15.92 13.73 9.34] 176-037-212-151 15. | Female | 315 ND 6.38 550 3.74 | 177-015-212-171 
25 | Female] 173-125-ND 17.37 14.98 10.19 | 173-025-212-141 50 | Mae |176450M-ND 925 798 5.43| 176-050-112-151 25 | Made | 325M-ND 699 6.03 4.10 | 177-025-112-171 
25, | Female | 325F-ND 7.71 6.65 4.53 | 177-025-212-171 
37 | Male |173-137M-ND 8.70 7.50 5.10 |173-037-112-141 - -212- 
50 | Female] 176-150F-ND 2268 19.55 13.30] 176-050-212-151 a7 | Mae ae Sto" 3 7Be Bes | t7eGardioird 
37_| Female | 173-187FND 15.52 18.38 9.10 | 173-087-212-141_ | Short mounting bracket attached with 4-40 female screw lock. 37_ | Femde | 337-ND 9.89 853 5.80 | 177-037-212-171 
177 Series (.590 Footprint) 
(Metal Shell with Inside Ground Straps and 
“ NORCOMP ee 
Dual Port Right Angle D-Sub Connectors 9 | Made |177-809M-ND 5.22 450 3.06 | 177-009-112-181 
9 | Femae|177-809F-ND 5.74 4.95 3.37 | 177-009-212-181 
178, 179 and 189 Series _ a ; 15 | Mde |177-815M-ND 6.26 5.40 3.68 | 177-015-112-181 
Kasra: Conn. Dim. (Inch) ue Sy - Ree fee aaa ee 15 |Femde|177-815E-ND 6.67 5.75 3.91 | 177-015-212-181 
+ Shell: Steel, zinc with tin plating Size | A B c ype : : 25 | Made |177-825M-ND 7.19 6.20 4.22 | 177-025-112-181 
«Contacts: Gold flash over brass |_9 | 1.204 984.494 -750 Centers 25 | Female |177-825-ND 7.95 6.85 4.66 | 177-025-212-181 
plating. 15 | 1.535 1.312.494 9/9 | M/M | 1109MM-ND 5.48 4.73 3.22) 178-009-612-571 37 Male | 177-837M-ND 8.70 7.50 5.10 | 177-037-112-181 
+ Insulator: Glass-filled thermoplastic, 25 | 2.078 1.850.494 15/15} M/M | 1115MM-ND 8.24 7.10 4.83] 178-015-612-571 37 | Female |177-837-ND 10.15 8.75 5.95 | 177-037-212-181 
UL 94V-0 rated, black . 37 | 2.724 2500 494] | 25/25) MM |1125MM-ND 8.85 7.63 5.19] 178-025-612-571 197 Series [500 Footorint 
37/37| WM | 1137MM-ND 13.40 11.55 7.86] 178-037-612-571 ; eries (. ootprint) 
(Plastic Shell with .120" Diameter Hole) 
«1,000 -» 99 | WF |1109MFND 548 4.73 3.22| 178-009-412-571 
eh _ | 15/15] MF | 1115MEND = 8247.10 4.83] 178-015-412-571 9 | Mae (age 276 238 1.62 | 177-009-110-061 
God 25/25| WF | 4125MEND 885 763 5.19] 178-025-412-571 9 |Femae|177-509F-ND 3.05 263 1.79 | 177-009-210-061 
" te Cirisessecdp WL gag 37/37| WF | 1137MFND 13.40 11.55 7.86| 178-037-412-571 15 | Mae /177-515M-ND 3.51 3.03 2.06 | 177-015-110-061 
425 Center Female 9/9 | FF | 1109F-ND 548 4.73 3.22] 178-009-512-571 = le ee NE 3 or ae Te nae 
t t bt) Screwlocks 15/15| FF | 1115--ND 8.24 7.10 4.83} 178-015-512-571 . : ; : 
ate (ad 25/25| AF | 1125FRND 8.85 7.63 5.19] 178-025-512-571 25 | Femde (IZZG525E NDE) 5.25 4.53 3.06 | 177-025-210-061 
we 37/37, AIF | 4137FRND = 13.40 11.55 7.86] 178-087-512-571 37 | Mde [@S37NEND) 6.41 5.53 3.76 | 177-037-110-061 
584 37 |Femde|177-537—ND 6.90 5.95 4.05 | 177-037-210-061 
99 | FM |1109FV-ND 5.48 4.73 3.22| 178-009-312-571 ; : 
— - 15/15) FM | 1115AV-ND 8.24 7.10 4.83] 178-015-312-571 177 Series (.590 Footprint) 
Node Dlgl:Key) PricelEach NorComp 25/25| FIM | 1125RV-ND 8.85 7.63._-5.19| 178-025-312-571 (Plastic Shell with 4-40 Flush Insert) 
bd) | ye Gelb Oe OO ect: 37/37} FM | 1137FM-ND 13.40 11.55 7.86| 178-037-312-571 9 | Mae |409\-ND 4.06 350 2.38 | 177-009-110-071 
-625 Centers “900 Centers 9 | Female | 409F-ND 461 3.98 271 | 177-009-210-071 
99 | WM |1009MM-ND 5.48 4.73 3.22 |189-009-612-571 39 | WM [1S0OMMEND 548473322] 179.000.612571 15 | Made | 415M-ND 496 4.28 2.91 | 177-015-110-071 
15/15] WM |1015MM-ND 8.24 7.10 4.83 | 189-015-612-571 45/15] WM | 1215MM-ND 824-710. 4.83) 179-015-612-571 15. | Femde | 415-ND 548 4.73 3.22 | 177-015-210-071 
25/25| MM |1025MM-ND 885 7.63 5.19 | 189-025-612-571 25/25] WM |1225MM-ND 8.85 (763 5.19) 179-025-612-571 25 | Mde | 425M-ND 629 5.43 3.69 | 177-025-110-071 
37/87 | WM [GDS 18.40 11.55 7.86 | 189-087-612.671 37/37| WM | 1237MM-ND 13.40 11.55 7.86 | 179-037-612-571 25 | Femde | 425-ND 6.93 5.98 4.07 | 177-025-210-071 
9/9 | MF | 1009MFND 548 4.73 3.22 | 189-009-412-571 99 | WE | 1209MEND 548. 4.73  3.22/ 179-009-412-571 37 | Male | 437M-ND 7.60 6.55 4.46 | 177-037-110-071 
15/15] MF | 1015MFND = 8.24 7.10 4.83 | 189-015-412-571 15/15| WF |1215MFND 824 7.10 4.83] 179-015-412-571 S7_| Female (Sai, BioRe S8 ene: Ae eT 
25/25) M/F | 1025MFND 885 7.63 5.19 | 189-025-412-571 25/25| M/F | 1225MFND 8.85 7.63 5.19] 179-025-412-571 177 Series (.590 Footprint) 
37/37| M/F | 1037MFND 13.40 11.55 7.86 | 189-037-412-571 37/37| M/F | 1237MFND 13.40 11.55 7.86] 179-037-412-571 (Plastic Shell with 4-40 Hex Standoff) 
9/9 | FF | 1009F-ND 5.48 4.73 3.22 | 189-009-512-571 9/9 | FF | 1209F-ND 5.48 4.73 3.22] 179-009-512-571 9 | Male |177-609M-ND 4.50 3.88 2.64 | 177-009-110-081 
19/15) FF Ol SHNe 8.24 7.10 4.83 | 189-015-512-571 15/15] FF | 1215FEND 8.24 7.10 4.83] 179-015-512-571 9 |Femae|177-609FND 5.02 4.33 2.95 | 177-009-210-081 
25/25) FF (igen 885 7.63 5.19 | 189-025-512-571 25/25) FF | 12257 ND 8.85 7.63 5.19] 179-025-512-571 15 | Mde |177-615M-ND 5.22 4.50 3.06 | 177-015-110-081 
S787) FF OSTRENDI 13.40 11.55 7.86 | 189-087-512-571 37/37| FF | 1237FND 13.40 11.55 7.86] 179-037-512-571 15 |Femde|177-615-ND 595 5.13 3.49 | 177-015-210-081 
9/9 | FM | 1009FV-ND 5.48 4,73 3.22 | 189-009-312-571 99 | FM |1209FV-ND 5.48 4.73 3.22| 179-009-312-571 25 | Made |177-625M-ND 6.55 5.65 3.85 | 177-025-110-081 
15/15) FM |1015AVND = 8.24 7.10 4.83 | 189-015-312-571 15/15| FM |1215FV-ND 8.24 7.10 4.83] 179-015-312-571 25 |Femae|177-625-ND 7.05 6.08 4.14 | 177-025-210-081 
25/25; FIM |1025AV-ND 8857.63. 5.19 | 189-025-312-571 25/25| FIM | 1225RV-ND 8.85 7.63_-5.19| 179-025-312-571 37 | Made |177-637M-ND 7.63 6.58 4.48 | 177-037-110-081 
37/37; FIM | 1037AV-ND = 13.40 11.55 7.86 | 189-037-312-571 37/37| FIM | 1237AV-ND 13.40 11.55 7.86] 179-037-312-571 37 | Female |177-637—ND 8.79 7.58 5.16 | 177-037-210-081 
More Product Available Online: www.digikey.com 
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iW NORCOMP 


Right Angle D-Sub Connectors 


182 Economy Series 


Materials: Connector Dim. (Inch) 
* Shell: Steel, tin plating Size A B Cc 
+ Insulator: Glass-filled thermo- 9 1.213 984 .494 
plastic, UL rated 94V-0 15 1541 1.312 .494 
+ Stamped Contacts: Brass : : ; 
* Plating: Gold flash on entire 25 ae 
contact 37 2.729 2.500 .494 
182 Series 
109-4 P7500 
qd 
— |_lste 


No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Pins | Type | Part No. 1 10 (100 Part No. 
182 Series (.318" Footprint) 
(Metal Shell with Inside Ground Straps and 
.120" Diameter Hole) 
] Male | 182-709M-ND 1.83 1.58 1.08 | 182-009-112-161 


9 | Female | 182-709FND 1.91 1.65 1.13 
15 Male | 182-715M-ND 2.12 1.83 1.25 
15 | Female | 182-715FND 2.29 1.98 1.35 
25 Male | 182-725M-ND 261 225 1.53 
25 | Female | 182-725-ND 2.70 2.33 1.59 
37 Male | 182-737M-ND 3.65 3.15 2.15 
37__| Female | 182-737FND 3.80 3.28 2.23 


182-009-212-161 
182-015-112-161 
182-015-212-161 
182-025-112-161 
182-025-212-161 
182-037-112-161 
182-037-212-161 


182 Series (.318" Footprint) 
(Metal Shell with Inside Ground Straps and 
4-40 Flush Insert) 


9 Male | 182-909M-ND 1.83 1.58 1.08 
9 | Female| 182-909FND 1.91 1.65 1.13 
15 Male | 182-915M-ND 2.12 1.83 1.25 
15 | Female | 182-915FND 2.29 1.98 1.35 
2) Male | 182-925M-ND 261 225 1.53 
25 | Female) 182-925-ND 2.70 2.33 1.59 
37 Male | 182-937M-ND 3.65 3.15 2.15 
37 _| Female | 182-937FND 3.80 3.28 2.23 


182-009-112-171 
182-009-212-171 
182-015-112-171 
182-015-212-171 
182-025-112-171 
182-025-212-171 
182-037-112-171 
182-037-212-171 


182 Series (.318" Footprint) 
(Metal Shell with Inside Ground Straps and 
4-40 Hex Standoff) 


9 Male | 182-809M-ND 1.83 1.58 1.08 
9 | Female | 182-809FND 1.91 1.65 1.13 
15 Male | 182-815M-ND 2.20 1.90 1.30 
15 | Female | 182-815FND 247 213 1.45 
25 Male | 182-825M-ND 2.78 240 1.64 
25 | Female | 182-825-ND 2.87 248 1.69 
37 Male | 182-837M-ND 3.94 340 2.32 
37 | Female | 182-837FND 3.97 3.43 233 


182-009-112-181 
182-009-212-181 
182-015-112-181 
182-015-212-181 
182-025-112-181 
182-025-212-181 
182-037-112-181 
182-037-212-181 


182 Series (.318" Footprint) 
(Metal Shell Fork Board Locks in Front Hole and 
4-40 Flush Insert) 


9 Male |182-09M-ND 1.60 1.38 .94 
9 | Female | 182-09FND 1.68 145 .99 
15 Mae |182-15M-ND 1.83 1.58 1.08 
15 | Female )18215FND 1.97 1.70 1.16 
25 Male | 182-25M-ND 2.12 1.83 1.25 
25 | Female |182-25FND 2.23 1.93 1.31 
37 Mae | 182-37M-ND 3.51 3.03 2.06 
37 | Female |182-37FND 3.65 3.15 215 


182-009-112-531 
182-009-212-531 
182-015-112-531 
182-015-212-531 
182-025-112-531 
182-025-212-531 
182-037-112-531 
182-037-212-531 


Right Angle D-Sub Connectors 


183 Economy Series 


Materials: Connector Dim. (Inch) 
* Shell: Steel, tin plating Size A B Cc 
+ Insulator: Glass-filled thermo- 
plastic, UL rated 94V-0 Z ian “SS 
+ Stamped Contacts: Brass - - - 
+ Plating: Gold flash on entire 25 2.088 1.852.494 
contact 37 [2.729 2500 .494 
183 Series 
F- .760 “a 
+—.590—| 
Price Each NorComp 
Pins | Type | Part No. 1 10 100 | PartNo. 


183 Series (.590" Footprint) 
(Metal Shell with Inside Ground Straps and 
.120" Diameter Hole) 


9 Male | 183-709M-ND 1.62 140 .96 
9 | Female) 183-709FND 1.71 1.48 1.01 
15 Male | 183-715M-ND 232 2.00 1.36 
15 | Female} 183-715FND 241 208 1.42 
25 Male | 183-725M-ND 2.78 240 1.64 
25 | Female] 183-725-ND 2.87 248 1.69 
37 =| Male | 183-737M-ND 4.21 363 2.47 
37 | Female] 183-737FND 4.35 3.75 255 


183-009-112-161 
183-009-212-161 
183-015-112-161 
183-015-212-161 
183-025-112-161 
183-025-212-161 
183-037-112-161 
183-037-212-161 


No. of Digi-Key Price Each NorComp No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Pins | Type | Part No. 1 10 100 Part No. Pins | Type | Part No. 1 10-100 Part No. 
183 Series (.590" Footprint) Tin Shell Crimp with .065” Clinch Nuts, 
(Metal Shell with Inside Ground Straps and Board Side 
3 | Mae TESS ares Fi tush insert) 61 ie RETA 9 | Made |5709MND 1.71 148 1.01 | 170-009-172-010 
le H / ; ; 009-112" 9 | Female] 5709-ND 1.71 1.48 1.01 | 170-009-272-010 
9 [Female (IBZ OOOE MOR 1.71 1.48 1.01 | 183-009-212-171 15 | Male |5715M-ND 183 1.58 1.08 | 170-015-172-010 
io lsc EENEM gal cee ion | dmemeoierel 15 |Femde| 5715FND 1.94 1.68 1.14 | 170-015-272-010 
25 | Mae |183-925M-ND 278 240 1.64 | 183-025-112-171 25 | Mee cei 182 158 1.08 | 170-025-172:010 
25 |Femde|183-925-ND 287 248 1.69 | 183-025-212-171 25 /Fande eye 9 16S TAT | 170-025-272-010 
37 | Male |183-937M-ND 421 363 247 | 183-037-112-171 37 | Made |5737M-ND 276 238 1.62 | 170-037-172-010 
37 [Female] 183-937FND 4.35 3.75 2.55 | 183-037-212-171 37 | Female} 5737-ND = 2.73. 2.35 1.60 | 170-037-272-010 
183 Series (.590" Footprint) 50 | Mae |5750M-ND 3.54 305 208 | 170-050-172-010 
(Metal Shell with Inside Ground Straps and 50 Female | 5750-ND 3.19 275 1.87 170-050-272-010 
4-40 Hex Standoff) Tin Shell Crimp with .250” Clinch Nuts, 
9 | Mde |183-809M-ND 1.94 1.68 1.14 | 183-009-112-181 Board Side 
9 |Female] 183-809F-ND 2.03 1.75 1.19 | 183-009-212-181 9 | Made |6709MMND 1.71 148 1.01 | 170-009-172-020 
15 Male |183-815M-ND 252 218 1.48 | 183-015-112-181 9 Female] 6709 ND 1.71 148 1.01 470-009-272-020 
15 |Female}183-815-ND 264 228 1.55 | 183-015-212-181 15 | Mae | 6715M-ND 183 158 1.08 | 170-015-172-020 
25 | Mae Pesci 290 250 1.70 | 163-025-112 161 15 |Femde| 6715FND 1.94 168 114 | 170-015-272-020 
25 |Femae|183-825-ND 2.99 258 1.76 | 183-025-212-181 os | Mie WEEE 18a 188 108 | 170-095172020 
37 | Made | 183-837M-ND 4.44 3.83 2.61 | 183-037-112-181 os \remacReEEEMM 19 ies 111. | t7o-0oRe7o000 
37 _|Female | 183-837-ND 4.64 4.00 2.72 | 183-037-212-181 : : ; 
183 Series (.590" Footprint) 37 | Mae | 6737M-ND 276 238 1.62 | 170-037-172-020 
(Metal Shell Fork Board Locks in Front Hole and 37 | Female EZ7ENDM 273 295° 1.60 | 170-037-272-020 
4-40 Flush Insert) 50 | Mae | 6750M-ND 3.54 3.05 208 | 170-050-172-020 
9 | Mae HESGNERDIN 148 128 a7 4eaqodi25ci 50__|Female| 6750FND 3.19 275 1.87 | 170-050-272-020 
9 |Femde|183-09FND 1.48 1.28  .87 | 183-009-212-531 Tin Shell Crimp with .250” Clinch Nuts, 
15 | Mae |18315M-ND 1.94 1.68 1.14 | 183-015-112-531 Mating Side 
15 |Female}183-15FND 2.20 1.90 1.30 | 183-015-212-531 9 | Made] 7709M-ND 1.71 1.48 1.01 | 170-009-172-030 
25 | Mde | 183-25M-ND 2.26 1.95 1.33 | 183-025-112-531 9 | Femae| 7709-ND 1.71 1.48 1.01 | 170-009-272-030 
25 |Female|183-25-ND 249 215 1.47 | 183-025-212-531 15 | Mae | 7715MND 7183 158 1.08 | 170-015-172-030 
37 | Mde |183-37M-ND 3.63 3.13 2.13 | 183-037-112-531 15 |Femdel 7715END 194 168 1.14 | 170-015-272-030 
37 |Female]183-37F-ND 3.63 3.13 2.13 | 183-037-212-531 25 | Mao FEPDSMINDH 183 158 1.08 | 170-025-172-020 
25 | Female) 7725-ND 1.89 163 1.1 | 170-025-272-030 
37 | Made | 7737M-ND 276 238 1.62 | 170-037-172-030 
Dual-Port D-Sub Connector 37 | Femde| 7737-ND 273 235 1.60 | 170-037-272-030 
50 | Mae | 7750M-ND 3.54 3.05 208 | 170-050-172-030 
TeseeNP eis core 50 | Female] 7750FND 3.19 275 1.87 | 170-050-272-030 
$745.28/100 Yellow Chromate - Crimp D-Sub Standard 
9 | Made] 1709M-ND 1.25 1.08 74 | 170-009-171-000 
9 | Female] 1709-ND 1.36 1.18 80 | 170-009-271-000 
Z F : 15 | Male | 1715M-ND 139 1.20  .82 | 170-015-171-000 
999 Series - High Density over 15 | Femde| 1715FND 1.36 118 80 | 170-015-271-000 
25 | Made | 1725M-ND 145 1.25 85 | 170-025-171-000 
(2)PS/2 4-40 25 | Female] 1725-ND 1.51 1.30 89 | 170-025-271-000 
Materials: t- A | Threaded 37 | Mae | 1737M-ND 1.89 163 1.11 | 170-037-171-000 
+ Shell: Steel  _B “| Screwlock 37 | Female] 1737-ND 200 1.73 1.18 | 170-037-271-000 
+ Insulator: PBT UL rated 94V-0 50 | Made | 1750M-ND 1.74 1.50 1.02 | 170-050-171-000 
Bee aun KiGortacs 997 50_| Female] 1750-ND 1.89 1.63 1.11 | 170-050-271-000 
Nickel plated shells Pee | 1.244 Yellow Chromate pas pet -065” Clinch Nuts, 
[oF] ide 
aan pimensions (Inch) 1! 9 | Mae | 2709MND 212 1.83 1.25 | 170-009-171-010 
585 9 | Female] 2709-ND 223 1.93 1.31 | 170-009-271-010 
15) < [218.984 1.284 15 | Male | 2715M-ND 226 1.95 1.33 | 170-015-171-010 
15 | Female| 2715FND 223 1.93 1.31 | 170-015-271-010 
No. of Digi-Key Price Each NorComp 25 | Male | 2725M-ND 232 200 1.36 | 170-025-171-010 
Pins | Type _|Part No. 110100 | PartNo. 25 | Female) 2725FND 238 205 1.40 | 170-025-271-010 
15__| Female [999-HISFND 7.98 6.88 4.68 | _999-H15-PS2-571 37 | Mae | 2737MND 276 238 1.62 | 170-037-171-010 
37 | Female] 2737—ND 287 248 1.69 | 170-037-271-010 
50 | Mae | 2750M-ND 261 225 1.53 | 170-050-171-010 
50 | Female] 2750FND 276 238 1.62 | 170-050-271-010 


“NORCOMP 


bes 
| 


Yellow Chromate Crimp with .250” Clinch Nuts, 


Board Side 


Series 170 
Crimp and Poke 
D-Sub Connectors 


Uses Snap-In Contacts (sold separately) 
Features: + Available in 5 industry sizes/ 
positions + Low cost commercial version 
of military standard + Tin or Yellow 
Chromate shells + Allows for easy loading of only the 
positions required using Crimp and Snap-in contacts + Tin- 


Dimensions (Inch) 

A B Cc 
1.213.984 496 
1.541 1.312.496 
2.087 1.852.496 
2.732 2.500.496 
2.638 2.406 .602 


plated connector shells have indents to provide grounding 
and additional retention + Nylon insulator has a minimum 
contact retention of 10 Ibs. » Contact current rating: 5 amps 
Materials: * Shell: Steel, zinc-plated with yellow chromate or 
bright tin plating + Insulator: Gass-filled thermoplastic, UL rated 94V-0 


Snap-In Contacts for sel 
Crimp D-Sub Connectors <2~"pin_ ‘ Socket 


Features: Low cost and high performance stamped contacts features insulation 
support for increased holding power + Contact range: 20-28 AWG + Contacts 
are commercial quality stamped and are compatible with industry tooling. 
Material: + Male Pins: Brass + Female Pins: Phosphor bronze 


No. of 
Pins | Type 


Digi-Key Price Each NorComp 
Part No. 1 10 100 | Part No. 
Tin Shells - Crimp D-Sub Standard 
Male | 709M-ND 170-009-172-000 
Female | 709F-ND 170-009-272-000 
Male | 715M-ND 170-015-172-000 
Female | 715F-ND 170-015-272-000 
Male | 725M-ND 170-025-172-000 
Female | 725--ND 170-025-272-000 
Male | 737M-ND 170-037-172-000 
Female | 737F-ND 170-037-272-000 
Male | 750M-ND 170-050-172-000 
Female | 750F-ND 170-050-272-000 


9 Male | 3709M-ND 212 1.83 1.25 170-009-171-020 

9 Female} 3709FND 223 1.93 1.31 170-009-271-020 
15 Male | 3715M-ND 226 1.95 1.33 170-015-171-020 
15 | Female} 3715-ND 223 1.93 1.31 170-015-271-020 
25 Male | 3725M-ND 232 2.00 1.36 170-025-171-020 
25 | Female) 3725—-ND 238 2.05 1.40 170-025-271-020 
37 Male | 3737M-ND 2.76 238 1.62 170-037-171-020 
37 | Female) 3737—-ND 287 248 1.69 170-037-271-020 
50 Male | 3750M-ND 261 2.25 1.53 170-050-171-020 
50__| Female] 3750FND 276 238 1.62 170-050-271-020 

Yellow Chromate Crimp with .250” Clinch Nuts, 
Mating Side 

9 Male | 4709V-ND 212 1.83 1.25 170-009-171-030 

9 Female} 4709F-ND 223 1.93 1.31 170-009-271-030 
15 Male | 4715M-ND 226 1.95 1.33 170-015-171-030 
15 | Female} 4715-ND 223 1.93 1.31 170-015-271-030 
25 Male | 4725M-ND 232 2.00 1.36 170-025-171-030 
25 =| Female) 4725-ND 238 2.05 1.40 170-025-271-030 
37 Male | 4737M-ND 2.76 238 1.62 170-037-171-030 
37 | Female] 4737—-ND 287 248 1.69 170-037-271-030 
50 Male | 4750M-ND 261 2.25 1.53 170-050-171-030 
50__| Female] 4750FND 276 238 1.62 170-050-271-030 

Contacts 
= Pin | 82P-ND = 16 Fill 170-001-170-002 
—_| Socket | 82S-ND _— 18 13 170-002-170-002 
= Pin | 82PSF-ND* = 2 .08 170-001-170-001 
—_| Socket | 82SSFND* = 14 10 170-002-170-001 
Tools 
Digi-Key Price | NorComp 

Desciption Part No. Each Part No. 
Insertion/Removal Tool T1010-ND 2.93 | 170-901-170-000 
Hand Crimping Tool for 

Stamped Contacts TI000S-ND 199.50 | 170-701-170-000 


*Pins and Sockets are selectively gold plated 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(t033) 141 


No. of Digi-Key Price Each NorComp No. of Digi-Key Price Each NorComp 
OR‘ IMP Pins | Type | Part No. il 10 100 | Part No. Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
ae 25 |Femae|5225-ND 2.64 2.28 1.55 | 171-025-212-011 9 |Femde|6109FND 3.28 2.83 ‘1.93 | 172-009-201-021 
= Sooaa) feseed 37 | Mae |5237M-ND 5.19 4.48 3.05 | 171-037-112-011 15 | Mde |6115M-ND 342 295 201 | 172-015-101-021 
D-Sub Connectors en/aer 37 | Female |5237-ND 3.74 3.23 2.20 | 171-037-212-011 15 | Femade|6115-ND 423 3.65 2.49 | 172-015-201-021 
Se ee. | — BD | Fomde|S250END 5.25 459 808 | tri-cs-2t2or 25 |Fomcie|6I1O5FND 583 503 Sao | 172.005 201-001 
i i —_ ie e x 4 * M nt ie . | . a z a 
Series'172 Machined Contacts Tin Shells with .250” Clinch Nuts, 37 | Mde |6137M-ND 583 5.03 3.42 | 172-037-101-021 
Features: + Available in 5 industry sizes/positions [@9nn, Dim. (Inch) Board Side - Dip Solder a Nase Be ee on nea te et oe 
See a oe cones (Size) A= Bec 9 | Mde [6200MND 200 1.73 1.18] 171-009-172-021 50 | FardcleRSORNOM 916 790 538 | 172.050201-001 
shells available + Tin shells have indents to [9 “T7213 984494 9 | Femde|6209FND 215 1.85 1.26 | 171-009-212-021 —- ~ 
provide grounding and additional retention « Screw [45 [1541 1.312 494 15 | Made |6215M-ND 267 230 1.57 | 171-015-112-021 Yellow Chromate with .250” Clinch Nuts, 
machine contacts offer high reliability. Materials: [55 To 0g 1.852 .494 15 | Female |6215FND 2.26 1.95 1.33 | 171-015-212-021 Mating Side - Solder Cup 
bene en Baton with yetow ctromae O| ("37 [2729 2.500 404 25 | Mde |6225M-ND 3.39 293 1.99 | 171-025-112-021 9 | Made [7109MND 284 245 1.67 | 172-009-101-031 
Tecate UL naeoav.o Cage EA 50 [2.635 2.406 .605 25 | Femae|6225-ND 264 228 1.55 | 171-025-212-021 9 | Female|7109FND 3.28 2.83 1.93 | 172-009-201-031 
Beis piicshan Leche Cts ae Disc: Goll fichigh GAH Goat 37 | Mae |6237M-ND 5.19 4.48 3.05 | 171-037-112-021 15 | Mae |7115M-ND 342 295 201 | 172-015-101-031 
male pins; Phosphor bronze female pins + Plating: orion elle conta 37 | Female |6237FND 3.74 3.23. 2.20 | 171-037-212-021 15 |Female|7115-ND 4.23 3.65 2.49 | 172-015-201-031 
50 | Mae |6250M-ND 542 4.68 3.18 | 171-050-112-021 25 | Mae |7125M-ND 4.29 3.70 2.52 | 172-025-101-031 
fas e Paer 50 | Female |6250FND 5.25 4.53 3.08 | 171-050-212-021 25 | Femae|7125-ND 5.83 5.03 3.42 | 172-025-201-031 
Original D-Subminiature Tin Shells with .250” Clinch Nuts, 37 | Made |7137M-ND 5.83 5.03 3.42 | 172-037-101-031 
Ce Ce Cre Mating side = Dip Solder 50 | Me |7150MND 647 558 380 | 172.050-101-061 
| i mL an L-F..110 9 | Made |7209M-ND 200 1.73 1.18 | 171-009-112-031 50 |FardeMeORREM o16 790 S38 | 172-060201-081 
od be128 “A758 ele bagel 9 |Femde|7209FND 2.15 1.85 1.26 | 171-009-212-031 Le : : 
Solder Cup 2-Level Straight High Profile 15 | Mde |7215MND 267 230 1.57 | 171-015-112-031 Straight PCB Mount 
Wire Wrap PC Mount 8 15 | Femde|7215FND 226 1.95 1.33 | 171-015-212-031 9 | Mde [509MND 1.73 1.49 — 1.02 ] 172-009-111-001 
: 25 | Mae |7225M-ND 3.39 293 1.99 | 171-025-112-031 9 |Femae|509-ND 251 216 1.47 | 172-009-211-001 
Clinch Nut Oo | | 25 | Femae|7225-ND 2.64 2.28 1.55 | 171-025-212-031 15 | Mae |515M-ND 221 1.91 1.30 | 172-015-111-001 
Hardware J im j 37 | Mae |7237M-ND 5.19 4.48 3.05 | 171-037-112-031 15 |Femade|515END 350 302 206 | 172-015-211-001 
Clinch Nuts: Brass, i asap ; , 7 ; 37 | Femae|7237-ND 3.74 3.23 2.20 | 171-037-212-031 25 | Mae |525M-ND 3.07 265 1.81 | 172-025-111-001 
clear zinc plating | -250" Mating Side .250” Board Side 065” Board Side 50 | Made |7250M-ND 5.42 4.68 3.18 | 171-050-112-031 25 |Femde|525—ND 481 4.15 2.83 | 172-025-211-001 
with 4-40 threads 50_| Female |7250FND_ 5.25 4.53 3.08 | 171-050-212-031 37 | Made |537M-ND 4.55 3.93 2.67 | 172-037-111-001 
Hole Patterns 37 | Femae|537—ND 6.96 6.00 4.08 | 172-037-211-001 
9.120 ; A 50 | Mae |550M-ND 5.39 4.65 3.17 | 172-050-111-001 
B.A12 tow ose (3-05), or, Series 172 — Machined Contacts 50 | Female|550FND 9.43_——8.13_5.53 | 172-050-211-001 
o) begeoce ros ¢ No. of Digi-Key Price Each NorComp Tin Shells - Dip Solder 
di Pins | Type |Part No. 1 10 100 | Part No. 9 | Made [1509MN-ND 218 1.88 1.28 | 172-009-112-001 
Footpant tor 109 Typ. 109 Typ: Tin Shells - Solder Cup 9 | Femae|1509FVND 273 235 1.60 | 172-009-212-001 
ae Beotprint fore0 9 | Made [1109M-ND 209° 1.80 1.23 | 172-009-102-001 : ait Bee aah oe oes ie aa 
9 | Female /109E NDI) 2.41 2.08 1.42 | 172-009-202-001 25 | Mde |1525MNND 363 313 213] 172-025-112-001 
: i 15 | Mae |1115M-ND 267 2.30 1.57 | 172-015-102-001 25 | Femade|1525—NND 566 488 32 | 172-025-212-001 
Series 171 — Stamped Contacts 15 | Femde|1115FND 322 «2.78 1.89 | 172-015-202-001 37 | Mao MISSA 495 428 291 | 172097112001 
= . 25 | Mae |1125M-ND 345 2.98 2.03 | 172-025-102-001 37 | Femae|1537—NND 798 688 468 | 172-037-212-001 
No. of Digi-Key Price Each NorComp 25 | Femde|1125-ND 476 4.10 2.79 | 172-025-202-001 50 | Mae |1550MNND 626 5.40 368 | 172-050-112-001 
Pins | Type | Part No. 1 10___100 | Part No. 37 | Mae |1137M-ND 4.61 3.98 2.71 | 172-037-102-001 50 | Female|1550FN-ND 1070 9.23 628 | 172-050-212-001 
Tin Shells - Solder Cup 37 | Femae|1137-ND 644 555 3.78 | 172-037-202-001 a La =o 
3) Mae )200MND 635538 1 171-000-102.001 50 | Male |1150M-ND 5.83 5.03 3.42 | 172-050-102-001 Fin Shel with aad ae Nuts, 
9 | Female | 209END ‘67 58_~—~40. | 171-009-202-001 50 | Female |1150FND 8.61 7.43 5.05 | 172-050-202-001 Onre S166 = Hip Serger 
15 | Made | 215M-ND 92 79 54 | 171-015-102-001 Tin Shells with .065” Clinch Nuts, 9 | Made |2500M-ND 3.05 = 263 1.79 | 172-009-112.011 
15 | Femade|215-ND 1.138 98 67 | 171-015-202-001 Board Side - Solder Cup bd Ne so on a TeeGate 
2 | Mde (ZN Noy 108 9364 | 171-025-102-001 9] Mae [2109M-ND 296 2.55 1.74 | 172-009-102-011 15 poe, es 467 4.03 an 472-015-212-011 
25 | Femde (oR 1.26 1.09.75 | 171-025-202-001 9 | Femae |2109FND 3.28 2.83 1.93 | 172-009-202-011 25 | Mae |2525MND 450 388 264 | 172-025-112011 
37 | Mde | 237M-ND 1.94 1.68 1.14 | 171-037-102-001 15 | Male j2115M-ND 3.54 3.05 2.08 | 172-015-102-011 25 | Femae|2505END 653 563 383 | 172025212011 
37 | Femde | 237E NO) 2.29 1.98 1.35 | 171-087-202-001 15 | Female /2115F-ND 4.09 3.53 2.40 | 172-015-202-011 37 | Mae |2537MND 583 5.03 342 | 172-037-112011 
50 | Male | 250MND 4.07 3.51 2.39 | 171-050-102-001 25 | Mae |2125M-ND 4.32 3.73 2.54 | 172-025-102-011 37 | Female|2537END 885 7.63 519 | 172-037-212-011 
50_| Female | 250FND 4.42 3.81__2.60 | 171-050-202-001 25 | Female |2125-ND 5.63 4.85 3.30 | 172-025-202-011 50 | Mae |2550M-ND 7.13 615 449 | 172-050-112-011 
Tin Shells with .065” Clinch Nuts, 37 | Mae |2137MND 548 4.73 3.22 | 172-037-102-011 50 | Femae|2550R-ND 1157 998 679 | 172.050-212-011 
Board Side - Solder Cup 37 | Femde|2137-ND 7.31 6.30 4.29 | 172-037-202-011 - - — 
9 | Mae REGEN) 157 135 92 | 170 102011 50 | Male |2150M-ND 6.70 5.78 3.93 | 172-050-102-011 Tin Shells with .250” Clinch Nuts, 
; : : 50 [Female |2150FND 9.48 8.18 __5.56 | 172-050-202-011 Board Side - Dip Solder 
9 | Femde| 1209FND 1.62 140 — .96 | 171-009-202-011 
15 | Mae | 1215M-ND 191 1.65 1:13 | 171-015-102-011 Tin Shells with .250” Clinch Nuts, 9 | Mae [eee 305 263 178 | 172-000-112 02! 
15 |Femde| 1215FND 2.15 1.85 1.26 | 171-015-202-011 Board Side - Solder Cup & | Forme eee co oe ete | toeaimoot 
25 | Male / 1225M-ND 2.09 1.80 1.23 | 171-025-102-011 9 | Made |3109M-ND 296 255 1.74 | 172-009-102-021 15 |Female/3515END 467 4.03 274 | 172-015-212-021 
25 | Female | 1225-ND 2.32 2.00 1.36 | 171-025-202-011 9 | Female |3109F-ND 3.28 283 1.93 | 172-009-202-021 25 | Made |3525M-ND 4.50 388 2064 | 172-025-112-021 
37 | Male | 1237M-ND 3.05 2.63 1.79 | 171-037-102-011 15 | Mae |3115M-ND 354 3.05 2.08 | 172-015-102-021 25 | Female|3525—-ND 6.53 563 3.83 | 172-025-212-021 
37 | Female | 1237FND 3.48 = 3.00 2.04 | 171-037-202-011 15 | Female |3115-ND 4.09 3.53 2.40 | 172-015-202-021 37 | Made |3537M-ND 5.83 503 3.42 | 172-037-112-021 
50 | Male ) 1250M-ND 5.42 4.68 3.18 | 171-050-102-011 25 | Made |3125M-ND 432 3.73 2.54 | 172-025-102-021 37 | Female|3537END 8.85 763 5.19 | 172-037-212-021 
50_| Female | 1250FND 5.83 5.03 3.42 | 171-050-202-011 25 | Femde|3125-ND 563 4.85 3.30 | 172-025-202-021 50 | Mae |3550V-ND 713 615 419 | 172-050-112-021 
Tin Shells with .250” Clinch Nuts, 37 Male |3137M-ND 5.48 4.73 3.22 | 172-037-102-021 50 | Female} 3550E-ND 41.57 9.98 6.79 | 172-050-212-021 
Board Side -Solder Cup 37 | Femde|3137-ND 7.31 6.30 4.29 | 172-037-202-021 : - a 
70 50 | Male |3150M-ND 670 5.78 3.93 | 172-050-102-021 Tin Shells with .250" Clinch Nuts, 
le ery (oF 185.82 | 171-009-102-021 50 | Female |3150RND 9.48 8.18 _5.56 | 172-050-202-021 Mating Side - Dip Solder 
9 | Femde|2209FND 1.62 140  .96 | 171-009-202-021 : ; ; 
: ; ” Cli 9 | Mde [4509M-ND 3.05 2.63 1.79] 172-009-112-031 
15 | Male | 2215V-ND 1.91 1.65 = 1.13 | 171-015-102-021 Tin Shells with .250” Clinch Nuts, 9 | Femae|4509-ND 360 310 241 | 172-009-212-031 
15 | Female | 2215-ND 215 1.85 = 1.26 | 171-015-202-021 Mating Side - Solder Cup 15 | Mae |4515MND 371 320 248 | 172-015-112-031 
25 | Mae | 2225M-ND 2.09 1.80 1.23 | 171-025-102-021 9 | Mde |4109M-ND 296 255 1.74] 172-009-102-031 15 |Female|4515END 467 403 274 |172-015-212-031 
25 | Female | 2225-ND 2.32 2.00 1.36 | 171-025-202-021 9 |Femde|4109FND 328 2.83  1.93| 172-009-202-031 25 | Mae |4525MND 450 388 264 | 172-025-112-031 
37 | Mae | 2237M-ND 3.05 263 1.79 | 171-037-102-021 15 | Mae |4115M-ND 354 3.05 2.08 | 172-015-102-031 25 | Femae|4525END 653 563 383 | 172-025-212-031 
37 | Female | 2237-ND 3.48 3.00 2.04 | 171-037-202-021 15 |Femae|4115-ND 4.09 3.53 2.40 | 172-015-202-031 37 | Mae |4537MND 583 503 342 | 172-037-112-031 
50 | Mae | 2250M-ND 5.42 4.68 3.18 | 171-050-102-021 25 | Mae |4125M-ND 432 3.73  2.54| 172-025-102-031 37 |Femae|4537-ND 885 763 549 | 172-037-212-031 
50_| Female | 2250FND 5.83 5.03 3.42 | 171-050-202-021 25 | Femde|4125-ND 5.63 4.85 3.30 | 172-025-202-031 50 | Mae |4550V-ND 713 615 4419 | 172-050-112-031 
Tin Shells with .250” Clinch Nuts, — a ee a8 ae os Heel ad 50 | Female|4550FND 11.57 9.98 _6.79 | 172-050-212-031 
Mating Side - Solder Cu le “ . : US /-20e" A ” Cli 
9 | Made sae 1.57 1.35 S 171-009-102-031 30 ide tae cag 228 898) 172050 102-03 _— “Board side ~ Dip eoker sit 
9 | rorde RESGENEM tice tao 96 | trLoogonaent 50_|Femade|4150FND 9.48 8.18 5.56 | 172-050-202-031 ide'=DIp 
ie Mel ‘ ; : Yellow Chromate - Solder Cu 9 | Made [5509M-ND 284 2.45 1.67 | 172-009-111-011 
je | 3215M-ND 1.91 1.65 1.13 | 171-015-102-031 Pp 9 | Female|/S509RND 368 318 216 172-009-211-011 
15 |Femde|3215F-ND 215 1.85 1.26 | 171-015-202-031 9 | Made }109MND 1.75 1.51 1.03] 172-009-101-001 15 | Mae |S515M-ND 336 290 198 | 172-015-111-011 
25 | Mae | 3225M-ND 2.09 1.80 1.23 | 171-025-102-031 9 |Femde}109F-ND 213 1.84 —1.25| 172-009-201-001 18 |Female|5515END 452 390 266 | 172-015-211-011 
25 | Female | 3225-ND 2.32 2.00 1.36 | 171-025-202-031 15 | Mae |115M-ND 226 196 1.33 | 172-015-101-001 25 | Mae |S525M-ND 421 363 247 | 172-025-111-011 
37 | Mae | 3237M-ND 3.05 263 1.79 | 171-037-102-031 15 |Femae|115-ND 299 258 1.76 | 172-015-201-001 25 | Female|S5252ND 624 538 366 | 172-025-211-011 
37 | Female | 3237—ND 3.48 3,00 2.04 | 171-037-202-031 25 | Mae |125M-ND 3.05 263  1.79| 172-025-101-001 37 | Mae |S537M-ND 600 518 352 | 172-037-111-011 
50 | Mae | 3250M-ND 542 4.68 3.18 | 171-050-102-031 25 |Femde|125-ND 442 3.81 2.60 | 172-025-201-001 37 | Female|5537-ND 867 748 509 | 172-037-211-011 
50_| Female | 3250FND 5.83 5.03 3.42 | 171-050-202-031 37 | Mae |137M@ND 442 3.81 2.60| 172-037-101-001 50 | Male |S5550M-ND 696 600 4.08 | 172-050-111-011 
Tin Shells - Dip Solder a rome aN ss 28 36 top pes iok bot 50 | Female|5550FND 11.25 9.70 6.60 | 172-050-211-011 
9 | Mae |4209M-ND 1.13 98 67 | 171-009-112-001 bo | Ferde MEGENEMM 741 639 4981 172-080-201-001 Yellow Chromate with .250” Clinch Nuts, 
9 |Femde| 4209FND 1.28 1410 — .75 | 171-009-212-001 - = Board Side - Dip Solder 
15 | Made | 4215M-ND 1.80 1.55 1.06 | 171-015-112-001 Yellow Chromate with .065” Clinch Nuts, 9 | Male /6500MMND 264. 245 167] 172-000-111-021 
15 | Female] 4215-ND 139 1.20 82 | 171-015-212-001 Board Side - Solder Cup 9 |Femae/6509END 368 318 216 | 172-009-211-021 
25 | Mae | 4225M-ND 2.52 218 1.48 | 171-025-112-001 9 | Made |[5109M-ND 284 245 1.67 | 172-009-101-011 15 | Mae |6515MND 336 290 198 | 172-015-111-021 
25 | Female | 4225-ND 1.77 1.53 1.04 | 171-025-212-001 9 |Femde|5109FND 328 283 1.93 | 172-009-201-011 15 |Female|6Si5END 452 390 266|172-015-211-021 
37 | Mae | 4237M-ND 4.32 3.73 254 | 171-037-112-001 15 | Male |5115M-ND 342 295 2.01 | 172-015-101-011 25 | Made |6525M-ND 421 363 247 | 172-025-111-021 
37 | Female | 4237—ND 2.87 2.48 1.69 | 171-037-212-001 15 |Femae|5115-ND 4.23 3.65 2.49 | 172-015-201-011 25 | Female|6525END 624 538 366 | 172-025-211-021 
50 | Mae | 4250M-ND 4.55 3.93 267 | 171-050-112-001 25 | Mae |5125M-ND 4.29 3.70 2.52 | 172-025-101-011 37 | Mae |6537M-ND 600 518 352 | 172-037-111-021 
50_| Female | 4250FND 4.38 3.78 2.57 | 171-050-212-001 25 | Femde|5125-ND 583 5.03 3.42 | 172-025-201-011 37 | Female|6537END 867 748 509 | 172-037-211-021 
Tin Shells with .065” Clinch Nuts, 37 | Made [SIS7MEND) 5.83 5.03 3.42 | 172-087-101-011 50 | Mde |6550M-ND 696 6.00 4.08 | 172-050-111-021 
Board Side -Dip Solder 37 | Female |5137-ND 7.77) 6.70 4.56 | 172-037-201-011 50 | Female|6550F-ND 11.25 9.70 6.60 | 172-050-211-021 
50 | Mae |5150M-ND 647 5.58 3.80 | 172-050-101-011 Vallaw chromate wHhcoso" Cinch Nite 
9 | Made |S209MND 2.00 1.73 1.18 | 171-009-112-011 50 | Female |5150FND 9.16 7.90 __5.38 | 172-050-201-011 Snowe omar. we ae ie 
9 | Female |5209FND 215 1.85 1.26 | 171-009-212-011 = <= Mating Side - Dip Solder 
15 | Made |5215M-ND 267 230 1.57 | 171-015-112-011 Yellow Chromate with .250” Clinch Nuts, 9 | Mae |7509M-ND 2.84. 2.45 1.67] 172-009-111-031 
15 | Femde|5215-ND 226 1.95 1.33 | 171-015-212-011 Board Side - Solder Cup 9 |Femae/7509END 368 318 216 | 172-009-211-031 
2 Male | 5225M-ND 3.39 2.93 1.99 | 171-025-112-011 9 Male |6109M-ND 2.84 2.45 1.67 | 172-009-101-021 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SU NORCOMP D-Sub Connectors (Cont No. of Digi-Key Price Each NorComp No. of Digi-Key Price Each NorComp 
(Cont.) Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
No. of Digi-Key Price Each NorComp Tin Shells with .065” Clinch Nuts, 9 | Femde/10609FND 5.28 4.55 3.10 | 172-009-281-021 
Pins | Type |Part No. 1 10 100 | Part No. Board Side - Wire Wrap 15 | Mae |10615M-ND 6.29 5.43 3.69 | 172-015-181-021 
15 Male |7515VM-ND 4.28 3.70 2.52 | 172-015-111-031 9 Male |2609V-ND 3.94 3.40 2.32 | 172-009-142-011 15 Female] 10615F-ND 7.77 6.70 4.56 | 172-015-281-021 
15 | Female|7515-ND 452 390 266 | 172-015-211-031 9 | Female|2609FND 458 3.95 2.69] 172-009-242-011 25 | Mde | 10625MND 890 7.68 5.22 | 172-025-181-021 
25 | Made |7525M-ND 4.21 3.63 2.47 | 172-025-111-031 15 | Male |2615M-ND 560 483 3.29] 172-015-142-011 25 Female) 10625-ND 11.54 9.95 6.77 | 172-025-281-021 
25 | Female |7525-ND 6.24 5.38 3.66 | 172-025-211-031 15 | Femae|2615-ND 641 553 3.76 | 172-015-242-011 37 | Mde | 10637M/ND 12.35 10.65 7.25 | 172-037-181-021 
37 | Mae |7537M@-ND 6.00 5.18 3.52 | 172-037-111-031 25 | Male |2625M-ND 7.69 663 4.51 | 172-025-142-011 37 | Female) 10637FND 16.15 13.93 9.47 | 172-037-281-021 
37 | Female |7537-ND 867 7.48_~—«45.09 | 172-037-211-031 25 | Female|2625-ND 11.83 10.20 6.94 | 172-025-242-011 50) Made | 10650M-ND 15.52 13.38 9.10 | 172-050-181-021 
50 | Mae |7550M-ND 6.96 6.00 4.08 | 172-050-111-031 37 | Male |2637M-ND 10.61 9.15 6.23] 172-037-142-011 50__| Female] 10650FND 20.82 _17.95 12.21 | 172-050-281-021 
50 | Female |7550FND 11.25 9.70 _ 6.60 | 172-050-211-031 37 | Female|2637-ND 13.08 11.28 7.67 | 172-037-242-011 Yellow Chromate w/.250” Clinch Nuts, Mating Side 
Yellow Chi te with .065” Clinch Nuts 50 | Male /2650M-ND 13.63 11.75 7.99 | 172-050-142-011 9 | Made |11609M-ND 464 4.00 2.72 | 172-009-181-031 
ae Board Side - Wire Wrap ate 50_| Female|2650FND 17.52 15.10 10.27 | 172-050-242-011 9 | Female] 11609FND 5.28 4.55 3.10 | 172-009-281-031 
Tin Shells with .250” Clinch Nuts, 15 | Male | 11615M-ND 6.29 5.43 3.69 | 172-015-181-031 
9 | Mde PeeMeg 377 325 221) 172-009-141-011 Board Side - Wire Wrap 15 | Femde| 11615END 7.77 670 4.56 | 172-015-281-031 
9 | Female Bare 444 3.83 261 | 172-009-241-011 25 | Mde | 11625M-ND 890 7.68 5.22 | 172-025-181-031 
15 M 15VM-ND 5.86 5.05  3.44| 172-015-141-011 9 Male |3609M-ND 394 340 2.32 | 172-009-142-021 e a ‘ i : 2 
de Bele ; : : 25 | Female) 11625-ND 11.54 9.95 6.77 | 172-025-281-031 
15 | Femade/56iSEND 635 548  373(|172-015-241-011 9 | Femde/3609F-ND 4.58 3.95 269 | 172-009-242-021 e| : . . | ; 
ale [56151 3 ; . 37 | Mae | 11637M-ND 12.35 10.65 7.25 | 172-037-181-031 
y 025-141 15 | Made |3615M-ND 5.60 483  3.29| 172-015-142-021 le . . : 
25 | Mae (ocMeNae 748 G45 459) 172-025-141-011 37 | Femde| 11637FND 16.15 13.93 9.47 | 172-037-281-031 
25 | FemalelS625END 922 795 5.41 | 172-025-241-011 15 | Femde|/3615-ND 641 5.53 3.76 | 172-015-242-021 SF | Female Ce Tenem 1G15 1383 Oar | 72 O37 eat oa 
$7 | Mdo [peemieeg 10.98 895 6.00) 172-:087-141-011 Be | Res eEMM acs ibce Gad | Aceon oat 50 | Female] 11650FND 20.82 17.95 12.21 | 172-050-281-031 
37 | Femde|s637-ND 1308 1128 767 | 172-037-241-011 25 | Female|3625-ND 11.83 10.20 6.94 | 172-025-242-021 . : : 
 |Tiaeieoi B H iei| imwniacar | | | 3 | Me ema el oS Se | er ee > 
50 | Female|5650FND 17.08 14.73 10.02 | 172-050-241-011 e : : f 037-242. 9 | Made ]12609M-ND 331 285 1.94 | 172-009-182-001 
= - a 50 | Male |3650M-ND 13.63 11.75 7.99 | 172-050-142-021 9 | Female) 12609FND 435 3.75 255 | 172-009-282-001 
Yellow Chromate with .250” Clinch Nuts, 50_| Female|3650F-ND 17.52 15.10 10.27 | 172-050-242-021 15 | Mae |12615MND 490 423 288 | 172-015-182-001 
Board Side - Wire Wrap : 7 7 e : } : 
Tin Shells with .250” Clinch Nuts, 15 | Female] 12615FND 6.44 5.55 3.78 | 172-015-282-001 
9 | Mde [6609MMND 377 3.25 2.21 | 172-009-141-021 Mating Side - Wire Wrap 25 | Made |12625M-ND 7.48 6.45 4.39 | 172-025-182-001 
9 | Femade/6609F-ND 4.44 3.83 261 | 172-009-241-021 25 | Female] 12625-ND 10.06 868 5.90 | 172-025-282-001 
9 | M MND 3. 40 2.32] 172-009-142-031 
15 | Mae /6615M-ND 586 5.05 3.44 | 172-015-141-021 oR BEENGM ccs cos Seo] yooroowel 37 | Made | 12637M.ND 1511 1303 886 | 172-037-182-001 
15 | Female/6615F-ND 635 548  3.73| 172-015-241-021 1s | Made 4615MND 560 483 3291 172-015-142.031 37 | Female] 12637-ND 14.85 1280 871 | 172-037-282-001 
25 | Mde |BO2BNENDR 748 645 4.39 | 172-025-141-021 15 | Femde/4615-ND 641 5.53 3.76 | 172-015-242-031 50 | Mae | 12650M-ND 14.88 1283 8.73 | 172-050-182-001 
25 | Female|6625-ND 9.22 7.95 5.41 | 172-025-241-021 25 | Male |4625M-ND 7.69 663 451 | 172-025-142.031 50 | Female] 12650FND 19.95 17.20 11.70 | 172-050-282-001 
af Hse tie ee ee oe pea cot 25 | Female|4625-ND 11.83 10.20 6.94 | 172-025-242-031 Tin Shells with .065” Clinch Nuts, Board Side 
le . : : -037-241- 37 | Male |4637M-ND 1061 9.15 6.23] 172-037-142-031 9] Mae )13609MIND 4.18 3.60 245] 172009182011 
50 | Mae /6650M-ND 13.49 11.63 7.91 |) 172-050-141-021 37 | Female|4637-ND 13.08 11.28 7.67 | 172-037-242-031 9 rande 13609FND 522 450 3.06 | 172-009-282-011 
50_| Female |6650FND 17.08 14.73 10.02 | 172-050-241-021 50 | Male |4650M-ND 13.63 11.75 7.99] 172-050-142-031 15 | Mae |13615M-ND 577 498 339 | 172-015-182-011 
Yellow Chromate with .250” Clinch Nuts, 50 | Female|4650FND 17.52 15.10 10.27 | 172-050-242-031 15 | Female! 13615END 731 630 429 | 172-015-282-011 
Mating Side - Wire Wrap . 25 | Mde|13625M-ND 835 7.20 4.90 | 172-025-182-011 
9 Made |7609V-ND 3.77 3.25 2.21 | 172-009-141-031 Series 172 ES elt] sine _ 288 oA te 
9 | Femade|7609F-ND 4.44 383 261 | 172-009-241-031 i Rig : le | i ; ; -037-182- 
ee | 5 |tepegee ie 2s Seren 
15 | Female/7615-ND 635 5.48  3.73| 172-015-241-031 Nonat Digi-Key Price Each NorComp le MH . . : | 7 
25 Male |7625M-ND 7.48 6.45 4.39 | 172-025-141-031 Pins Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 50 Femade le ceorND 20.82 _ 17.95 12.21 acai Zall 
25 | Female|7625-ND 9.22 7.95 5.41 | 172-025-241-031 vation Ch : Tin Shells with .250” Clinch Nuts, Board Side 
37 | Male |7637M-ND 1038 895 6.09] 172-037-141-031 ellow Chromate 9 | Made |14600M-ND 418 3.60 2.45 | 172-009-182-021 
37 | Female|7637-ND 13.08 11.28 7.67 | 172-037-241-031 9 | Made |8609M-ND 3.77 3.25 221 | 172-009-181-001 9 | Female| 14609-ND 522 450 306 | 172-009-282-021 
50 | Male )7650M-ND 13.49 11.63 7.91 | 172-050-141-031 9 |Femde]8609FND 4.41 380 259 | 172-009-281-001 15 | Made] 14615M-ND 5.77 4.98 3.39 | 172-015-182-021 
50_| Female|7650FND 17.08 14.73 10.02 | 172-050-241-031 15 | Mae |8615M-ND 542 468 3.18 | 172-015-181-001 15 | Female] 14615-ND 7.31 6.30 4.29 | 172-015-282-021 
Yellow Chromate Shells - Wire Wrap 15 | Female] 8615-ND 690 5.95 4.05 | 172-015-281-001 25 | Mde | 14625M-ND 835 7.20 4.90 | 172-025-182-021 
9 Male [6E09V-ND 2.58 223 ~«*+41.52 | 172-009-141-001 25 | Made |/8625M-ND 8.03 693 4.71 | 172-025-181-001 25 | Female] 14625-ND 10.93 9.43 6.41 | 172-025-282-021 
9 | Femde/609FND 3.15 272 1.85 | 172-009-241-001 25 | Female] 8625FND 1067 9.20 6.26 | 172-025-281-001 a noe pea ieee ae oe Aor et 
15 | Made /615MND 383 330 2.25] 172-015-141-001 37 | Mae |8637M-ND 11.48 9.90 674 | 172-037-181-001 5) | Neo RUEEAMN) jess igee 92a | 172020. 1820>1 
15 | Female/615-ND 471 407 277 | 172-015-241-001 37 | Female] 8637-ND 15.28 13.18 8.96 | 172-037-281-001 : : : 
50 | Female] 14650RND 20.82 17.95 12.21 | 172-050-282-021 
25 | Made |625M-ND 655 5.65 3.85 | 172-025-141-001 50 | Made |8650M-ND 14.65 1263 8,59 | 172-050-181-001 - — ee 
S pe nea a ae na ea 50 | Femde| 8650FND 19.95 17.20 11.70 | 172-050-281-001 Tin Shells with .250” Clinch Nuts, Mating Side 
le | . : x -037-141- Th; : 9 | Made | 15609M-ND 418 3.60 2.45 | 172-009-182-031 
37 | Femae|637-ND 10.88 9.38 6.38 | 172-037-241-001 Yellow Chromate w/.065” Clinch Nuts, Board Side 9 | Female] 15609-ND 5.22 450 3.06 | 172-009-282-031 
50 | Male |650M-ND 1032 890 6.05 | 172-050-141-001 9 | Mae [9609M-ND 4.64 4.00 272 | 172-009-181-011 15 | Mae |15615M-ND 5.77 498 3.39 | 172-015-182-031 
50_| Female|650F-ND 1387 11.96 8.14 | 172-050-241-001 9 |Femae|9609FND 5.28 4.55 3.10 | 172-009-281-011 15 | Female] 15615FND 7.31 6.30 4.29 | 172-015-282-031 
Tin Shells - Wire Wrap 15 | Male |9615V-ND 6.29 543 3.69 | 172-015-181-011 = Fd eons <s oe pon 1 eee oo met 
9) Mae JiG05NINND 307 265 1.81] 172.000-142-001 15 | Female/9615F-ND 7.77 6.70 4.56 | 172-015-281-011 , . . ; bes 
25 | Mde IGEEREREN a90 768 522 | 172-025181-011 37 | Mde | 15637M-ND 1598 13.78 9.37 | 172-037-182-031 
9 | Female|1609FVND 3.71 3.20 2.18 | 172-009-242-001 ; : ; 37 | Female] 15637FND 15.72 13.55 9.22 | 172-037-282-031 
15 Male }1615MN-ND 4.73 4.08 2.78 | 172-015-142-001 25 Female} 9625-ND 11.54 9.95 6.77 | 172-025-281-011 50 Male | 15650M-ND 15.75 13.58 9.24] 172-050-182-031 
15 | Female}1615-FNND 5.54 478 3.25 | 172-015-242-001 37 | Male | 9637M-ND 12.35 10.65 7.25 | 172-037-181-011 50 | Female] 15650FND 20.82 17.95 12.21 | 172-050-282-031 
25 | Male |1625MN-ND 6.82 5.88 4.00 | 172-025-142-001 37 | Female] 9637-ND 16.15 13.93 9.47 | 172-037-281-011 TOOLS 
25 | Female/1625FN-ND 10.96 9.45 6.43 | 172-025-242-001 50 | Made |9650M-ND 15.52 13.38 9.10 | 172-050-181-011 dG 
37 | Mae }1637MN-ND 974 840 5.72 | 172-037-142-001 50 |Female|9650FND 20.82 17.95 12.21 | 172-050-281-011 falta Sc 
37 | Female/1637AN-ND 12.21 10.53 7.16 | 172-037-242-001 El , 
50 Male |1650MN-ND 1276 14.00 74g | 172-050-142-001 Yellow Chromate w/.250” Clinch Nuts, Board Side Machined T1000M-ND 452.20 170-702-170-000 
50 | Female |1650AN-ND 16.65 14.35 9.76 | 172-050-242-001 9 | Mae |10609M-ND 4.64 4.00 2.72 | 172-009-181-021 Contacts 


No. of 
Con- Digi-Key Price Each NorComp 
Fig. | tacts Type Part No. i 10 100 Part No. 
14 Male 71501-ND 3.48 3.00 2.04 110-014-103-001 
1 24 Male T1502-ND 5.66 488 3.32 110-024-103-001 
36 Male T1503-ND 3.56 3.07 2.09 110-036-103-001 
50 Male T1504-ND 6.30 5.44 3.70 110-050-103-001 
14 Female 71507-ND 4.00 3.45 2.35 110-014-203-001 
2 24 Female T1508-ND 4.45 3.84 2.61 110-024-203-001 
36 Female T1509-ND 4.66 402 2.74 110-036-203-001 
50 Female 71510-ND 7.00 6.04 4.11 110-050-203-001 
14 Male 1014M-ND 2.51 2.16 1.47 111-014-103-001 
24 Male 1024M-ND 2.69 2.33 1.58 111-024-103-001 
3 36 Male 1036M-ND 2.61 2.26 1.54 111-036-103-001 
50 Male 1050M-ND 3.96 3.42 2.33 111-050-103-001 
14 Female 1014F-ND 2.64 2.28 1.55 111-014-203-001 
4 24 Female 1024F-ND 4.26 3.68 2.50 111-024-203-001 
36 Female 1036F-ND 3.05 263 1.79 111-036-203-001 
50 Female 1050F-ND 4.93 4.25 2.89 111-050-203-001 
14 Male 1014PM-ND 2.97 2.57 1.75 111-014-113-001 
Material: Insulator: Glass filled thermoplastic, UL rated | Panel Mount Female Receptacle (Fig. 4): 24 Male 1024PM-ND 4.52 3.90 2.66 111-024-113-001 
94V-0. Shell: Nickel plated steel. Contacts: Copper alloy, + Compatible with industry standard +» Complete with 36 Male 1036PM-ND 4.88 421 2.86 111-036-113-001 
101 gold over 30p1 nickel. spring latches + Solder Cup = Insulator color: Blue 7 50 Male 1050PM-ND 5.39 4.65 3.17 | 111-050-113-001 
14 Female 1014PF-ND 2.75 2.37 1.61 111-014-213-001 
Male Cable Plug (Fig. 1): Straight DIP Solder (Fig. 5): 24 Female 1024PF-ND 2.97 257 1.75 | 111-024-213-001 
* Compatible with industry standard * Solder Cup* Com- For standard .062” (1.57mm) PC mount + Latch locks 36 Female 1036PF-ND 4.38 3.78 2.57 111-036-213-001 
plete with cable boot, shell and hardware standard « Insulator color: Blue 50 Female 1050PF-ND 6.78 5.85 3.98 111-050-213-001 
: 14 Male 1014RM-ND 3.18 2.74 1.87 112-014-113-001 
Female Cable Receptacle (Fig. 2): Right Angle PCB Mount (Fig. 6): 24 Male 1024RM-ND 3.58 3.09 2.10 | 112-024-113-001 
* Compatible with industry standard + Complete with A aihis 36 Male 1036RM-ND 5.31 458 3.12 112-036-113-001 
spring latches and cable boot + Solder Cup + Can be used . Compatible with industry standard + Metal shell for . 50 Male 1050RM-ND 6.39 5.51 3.75 112-050-113-001 
as panel mount EMI/RFI shielding - Insulator color: Blue 14 Female 1014RF-ND 3.69 3.19 217 | 112-014-213-001 
* 7 o 24 Female 1024RF-ND 3.66 3.16 2.15 112-024-213-001 
Panel Mount Male Plug (Fig. 3): Discrete Wire IDC Solderless (Fig. 7): 36 | Female | 1036RF-ND 466 4.02 2.74] 112-036-213-001 
+ 0.103” (2.62mm) Mounting hole accepts #3 screw (not °* Compatible with standard terminating tools + Quick 50 Female 1050RF-ND 6.68 5.76 3.92 112-050-213-001 
included) + Compatible with industry standard + Solder  solderless termination for #24 or 26 AWG = Insulator 7 36 Male 1036CM-ND 10.18 8.78 5.97 110-036-193-001 
Cup « Insulator color: Blue color: Gray 36 Female | __1036CF-ND 8.53 7.35 5.00 | 110-036-293-001 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 143 


iW NORCOMP 


972 Series — Slim-Line Clam Shell Style: + High temperature ABS 
plastic UL94V-2 


977 Series — Plastic or Metalized: + Available in both plain plastic and 
metalized for EVII/RA suppression » Over 60 dB shielding + Materials: Shell — 
Thermoplastic polyester; UL rated 94V-0; Screw locks — brass; EMI/RFI 


Conn. Dimensions (Inch) Q Max plating — Hectroplated with nickel over copper 
Sie| A BC DE req 
D-Sub Backshells vo can] cian F 
9 | 1240 984 1.339 591 453 C) Sia | A BO be T 
970 Series — Straight/Top Entry: + Die Cast: Lightweight zinc. Plating: foi) Sore STS) NaS et ate 9 | 1.213 984 1.594 646.275 c 
Nickel over copper or black + Metalized Plastic: Hgh temperature plastic UL 2 | 2106 1.852 1.575 .591 453 let 15 | 1563 1.312 1.453.646 400 | 
94V-0, Plating: Nickel over copper + Plastic: High temperature plastic UL 94V- 37 | 2795 2500 1.575 591 .453 8 25 | 2165 1.852 1.752 646.435 
2 + Hardware: Nickel plated steal 37_| 2736 2500 2096 984.535 on 
——— No. of Digi-Key Price Each NorComp 50_| 2640 2406 1.750.731 .450 A 
Conn. Dimensions (Inch) A 
Size A B Cc D E Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. = . 
9 7208 941571610 465 No. of Digi-Key Price Each NorComp 
35 1555 T3512 Tad 10 9 972-09SGND 316 273 1.86 | 972-009-01S-031 Pins | Type | Part No. 110 100 [Part No. 
25 [2102 1852 1.973 610 465 4 15 | Gey | 97215SGND 3.34 2.88 1.96 | 972-015-015-031 9 | Shielded | 909GV-ND 7 65.45 1977-009-020-121 
37-2 74d 3500 D110 810-465 D Bae 15 | Metalized | 915GM-ND 89 77 53 |977-015-020-121 
25 972-25SGND 3.51 3.03 2.06 | 972-025-01S-031 25 | Plastic | 925GV-ND ‘99 7783 |977-025-020-121 
as = 37 972-37SGND 3.68 3.18 2.16 | 972-037-01S-031 37 | (for EMI/ | 987GM-ND 2.23 1.93 1.31 |977-037-020-121 
Rotor Digi Key, Price Each _—_| NorComp 50 | RA) | 950GM-ND 1.75 1.51 1.03 |977-050-020-121 
Pins | Type | PartNo. 110 100 | PartNo. 9 972-09SB-ND 3.16 2.73 1.86 | 972-009-01S-011 9 909GP-ND 54.47.32 |977-009-010-031 
9 pie | 970-09N-ND 5.80 5.00 3.40| 970-009-030-121 15 | Beck | Q7215SB.ND 3.34 288 1.96 | 972-015-01S-011 15 | plain | 915GP-ND 67 58 40 |977-015-010-031 
15 | cast | 970-1SNND 6.90 5.95 4.05] 970-015-030-121 pie 25 | plastic | 925GP-ND 73 63 43 |977-025-010-031 
25 | nickel | 970-25NND 690 5.95 4.05] 970-025-030-121 ee omg ©! 3.03 2.06 / 972-025-01S-011 37 9B7GP-ND 1.00 86.59 |977-037-010-031 
37 970-37N-ND 10.56 9.10 6.19] 970-087-030-121 a7 972-37SB-ND 368 318 2.16 | 972-037-01S-011 50 950GP-ND 1.51 1.30 89 |977-050-010-031 
9 970-09BC-ND 7.34 6.33 4.31| 970-009-040-011 
15 | Black | 970-15BCND 844 7.28 4.95|970-015-040-011 j ; S 
25 | DieCast | 970-25BC-ND 8.44 7.28 4.95] 970-025-040-011 973 Series — Straight/Top Entry: « Metalized Plastic: High temperature 978 Series — Plastic or Metalized: + Available in both plain plastic and 
37 970-37BCND 11.22 9.68 6.58| 970-037-040-011 plastic UL 94V-0. Plating: Nickel over copper + Plastic: High temperature Hasan re aa. Bier pikopatel : ude Selene ena 
9 970-09MP-ND 542 468 3.18|970-009-020-121 plastic UL 94V-2 (black) + Hardware: Nickel plated steal pee t Seloavo: pa aera : Peay: 
15 | Metalized| 970-15MP-ND 5.63 4.85 3.30| 970-015-020-121 : : 
25 | Plastic | 970-25MP-ND 5.86 5.05 3.44|970-025-020-121 Conn. Dimensions (Inch) Con Dimensions (Inch) 
37 970-37MP-ND 6.53563 _3.83| 970-037-020-121 Sze| A B C D E Size | A B c bp «& 
9 970-09BP-ND 264 2.28 1.55|970-009-010-011 9 | 1.240 984 1.221 335 9 | 1220 984 1693 655 276 
15 | Black | 970-15BP-ND 264 228 1.55] 970-015-010-011 15 | 1575 1312 1378 598 335 15 | 1535 1.312 1.693 655.315 
25 | Plastic | 970-25BP-ND 276 2.38 1.62/970-025-010-011 2.106 1.852 1.496 433 ko 25 | 2118 1.852 1929 655 374 
37 970-37BP-ND 2.87 2.48 1.69] 970-037-010-011 2.756 2.500 1575 598 .433 37 | 2756 2500 1.929 655 433 
50 | 2650 2406 1909 .655 551 
‘i ; Li 5 taney Digi-Ke' Price Each NorCom 
971 Series — 45° Entry: + Die Cast: Lightweight zinc. Plating: Nickel over Bed P. Fa ? 
copper or black + Metalized Plastic: High temperature plastic UL 94V-0. Type_| PartNo. 10 100 | Part No. a rT Bee Al eae psicna 
Plating: Nickel over copper * Plastic: High temperature plastic UL 94-2 + Hard- 973-09MP-ND 625 4.25] 973-009-020-121 ns ope a 2: 
ware: Nickel plated steal ane 9 909CND 1.10 96 .65| 978-009-010-031 
—— Metalized | 973-15MP-ND 848 4.41) 973-015-020-121 15 | Up, | 91I5CND 149 1.03.70 | 978-015-010-031 
cel ke en CE 7 Plastic | 973-25MP-ND 6.63 4.51] 973-025-020-121 25 | shieded | 925CND 1.24 1.07.73 | 978-025-010-031 
> a a aa = 973-37MP-ND 8.98 6.11| 973-037-020-121 7 937C-ND 1.73 1.49 1.02 | 978-037-010-031 
is HSS S12 118 610 BE L Sea ea caelGa enol 50 950CND ‘1.75 1.51 1.03 | 978-050-010-031 
25 | 2.114 1.852 1.646.610 465 Hees eee bs ; 9 909CA-ND 1.37 1.19.81 | 978-009-020-121 
S710: 748s “2500 aed” 107.465 LU 27571 SEND 3.48 237) 973-015-010-011 15 | Shidded | 915CA-ND 1.54 1.33 91 | 978-015-020-121 
: - a Lod 973-25BP-ND 3.65 2.49] 973-025-010-011 25 925CAND 1.67 1.44 98 | 978-025-020-121 
"ng Digi-Key Price Each | NorComp 973-37BP-ND 4.43 3.01] 973-037-010-011 
pinsh Malye LettINo) u pO ESLOOR WRartNos 979 Series — Die-Cast Zinc: + Rubber grommet’ strain relief for complete 
9 971-09N45-ND 5.80 5.00 3.40/ 971-009-030-121 ; : : : ; ; EMI/RA shielding (over 70d) Solid die-cast ZINC construction » Supplied 
15 | nick | 971-15NIS-ND 690 595 4.05) 971-015-030-121| | 974 Series — 40" Entry: » Metalized Plastic: High temperature plastic UL | complete with rubber grommet kit and male sorew locks. 
94V-0. Plating: Nickel over copper » Plastic: High temperature plastic UL 94V- 
25 971-25N45-ND 6.90 5.95 4.05] 971-025-030-121 O tbladd » Hardware: Nickel picted sted — 
(black) fare: Nickel plated sti Conn. Dimensions (Inch) Max. A 
37 971-37N45-ND 10.56 9.10 6.19] 971-037-030-121 , — A 
Di = Tnchi Size A B Cc D_ | Cable Dia. tp B 
9 971-09CB45-ND 7.34 633 4.31|971-009-040-011 fa k neni Ue 9. |12 79.63 19) 42 = 
15 | Black | 971-150B45-ND 8.44 7.28 4.95] 971-015-040-011 15. 1455 44163 O1.9 | 42 bal 
25 | Die Cast | 971-250845-ND 8.44 7.28 4.95|971-025-040-011 1 READE aR STDS O88 25 1 210 16463 19 |e J 
37 971-370B45-ND 11.22 9.68 6.58] 971-037-040-011 15 | 1.575 1.312 1.457 598 37 273. 227 638 19| 43 fo we 
9 971-09MP45-ND 542 4.68 3.18| 971-009-020-121 2106 1.8520" 1.614" 2888 50 | 26 218 7 19| 73 cal 
15 | Metalized | 971-15MP45-ND 5.63 4.85 3.30] 971-015-020-121 2756 2.500 1.614 598 
25 | Plastic | 971-25MP45-ND 5.86 5.05 3.44] 971-025-020-121 No. of Digi-Key Price Each NorComp 
37 971-37MP45-ND 6.53 5.63 3.83/ 971-037-020-121 Digi-Key Price Each NorComp Pins | Type Part No. i 10 100 | Part No. 
9 971-09BP45-ND 264 228 1.55|971-009-010-011 iiype ms |(BertiNo: GSO O0)| RSKtING: 9 909Z-ND 264 228 1.55 |979-009-030-121 
15 | Black | 971-15BP45-ND 2.64 2.28 1.55|971-015-010-011 974-09MP40-ND 7.25 625 4.25] 974-009-020-121 15 | pecast | 91SZND 3.10 2.68 1.82 /979-015-080-121 
25 | Plastic | 971-25BP45-ND 2.76 238 1.62| 971-025-010-011 25 925Z-ND 3.91 337 229 |979-025-030-121 
E y -015-020- Zinc 
37 971-37BP45-ND 287 248 1.69] 971-037-010-011 CiaoMnedh 7.51 648 4.41/974-015-020-121 aw 987ZND 5.28 4.55 3.10 |979-037-030-121 
974-25MP40-ND 7.69 6.63 4.51] 974-025-020-121 50 950Z-ND 7.22 6.23 4.24 |979-050-030-121 


972 Series — Colored Clam Shell Style: + High temperature plastic UL 


974-37MP40-ND 10.41 8.98 6.11] 974-037-020-121 


2.27) 974-009-010-011 
3.48 2.37] 974-015-010-011 
3.65 2.49] 974-025-010-011 
4.43 3.01] 974-037-010-011 


3.86 
4.03 
4.23 
5.13 


3.33 


976 Series — Plastic, Flat Ribbon: + ABS high temperature plastic 94HB. 
Complete with 4-40 mating screws, housing screws, and housing nuts. 


Price Each 
Part No. 1 10 100 


NorComp 
Part No. 


979 Series — Plastic or Metalized Backshell: + ABS high temperature 
plastic UL94HB + Chrome plating 


tated 94-2 (various colors) * Hardware: Nickel plated steel 7 SIRE AND 
— fl 974-15BP40-ND 
Conn. Dimensions (Inch) 
| AB cp) € 974-25BP40-ND 
9 | 1.378 984 2106 .669 .331 “15 974-37BP40-ND 
15 | 1.614 1312 2106 .630 .472 
25 | 2145 1.852 2106 501 .472 
37 | 2.795 2500 2106 .669 .551 
No. of Digi-Key Price Each NorComp Conn. Dimensions (Inch) 
Pins | Type | PartNo. 110 100 | Part No. Size Bc OD 
15 | Bek | o7045BND 264 228 1.55|972-015-010-011 : ieee 
Plastic ; ca 15 1.312 1.102 1.289 
15 Gey 97215GND 2.64 2.28 1.55) 972-015-010-031 eee eee 
37 | Plastic | 972-37GND 3.10 268 1.82) 972-037-010-031 2 EBS 2470 
9 972-09R-ND 2.64 2.28 1.55) 972-009-010-061 Digi-Key 
15 Red 972-15R-ND 2.28 1.82 1.60) 972-015-010-061 
25 | Plastic | 972-25R-ND 264 228 1.55) 972-025-010-061 
37 972-37RND 3.10 268 1.82) 972-037-010-061 eae 1-39 
976-15RP-ND 1.57 
15 | Velow | 972 15Y-ND 264 228 1.55] 972-015-010-081 ee 
2 | ptastio | 97225YND 264 228 1.55) 972-025-010-081 : 
37 972-37Y-ND 3.10 2.68 1.82) 972-037-010-081 976-37RP-ND 1.97 


1.20 
1.35 
1.60 
1.70 


82 
92 


976-009-010-031 
976-015-010-031 
976-025-010-031 


976-037-010-031 


144 (1033) 


Conn. Dimensions (Inch) 

Size A B Cc D 

9 1.232 984 1.913.656 

15 | 1.555 1.312 1.895 .669 

25 | 2.100 1.852 1.900 .655 

37 | 2.748 2.500 1.900 .655 

50 | 2697 2.406 1.900 .770 
No. of Digi-Key 

Pins Type Part No. 

9 979-09PG-ND 1.22 1.05  .72 | 979-009-010-031 
15 Plastic 979-15PG-ND 1.31 1.13  .77 | 979-015-010-031 
25 Gey 979-25PG-ND 1.39 1.20 .82 | 979-025-010-031 
37 979-37PGND 2.61 2.25 1.53 | 979-037-010-031 
50 979-50PGND 2.78 2.40 1.64 | 979-050-010-031 
9 979-09MP-ND 1.71 1.48 1.01 | 979-009-020-121 
15 Metalized 979-15MP-ND 1.86 1.60 1.09 | 979-015-020-121 
25 Plastic 979-25MP-ND 2.12 1.83 1.25 | 979-025-020-121 
37 979-37MP-ND 3.57 3.08 2.10 | 979-037-020-121 
50 979-SOMP-ND 3.86 3.33 2.27 | 979-050-020-121 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(Continued) 


WI NORCOMP D-Sub Backshells (Cont.) 983 Series — Plain Plastic or Metalized Plastic: - May be used as a 994 Series — Die Cast, Ethernet: 


we arene ore ae standard ape decd! * Material: Die cast zinc alloy, nickel plated. 
980 / 981 Series — Ethernet: + Material: Die-cast zinc alloy, nickel plated. BSSeMOIy = Far Clamp Wi MEppINg SCTENS Provides positive strane rel Included are housing screw and housing 
Complete with housing screws and housing nuts. + Available in plain plastic or metalized for BVII/RA shielding nuts. 
9.433 
: : c ——_+ Conn. Dimensions (Inch) 
Conn. Dimensions (Inch) C] Conn. Dimensions (Inch) Max. Size | A B c D EF 
Size'| A.B ¢ 1300f —— B Si | A BC _ D | Cable Dia. 9 |.433 790 984 1.244 1.82 .614 
9 984 1.240 1.850 15 | 433 1.135 1.312 1.575 1.82 .665 
| | 9 | 125 98 1.92 65 27 
15 | 4312 1.555 2323 — I 25 | 433 1.640 1.852 2.106 1.82 .630 
oe 4a te Bs 7 acu 15 | 156 131 192 63 7 
2 (Series 981 - Right Angle shown) 25 | 212 185 192 63 47 No. of Digi-Key Price Each NorComp 
7 - “ - “ Pins | Type Part No. 1 10 100 | PartNo. 
No. of Digi-Key Price Each NorComp 37 275 250 1.92 63 47 9 994-09DC-ND 3.31 2.85 1.94 | 994-009-030-121 
Pins Type Part No. al 10 100 | Part No. 15 | Straight | 994-15DC-ND 3.57 3.08 2.10 | 994-015-030-121 
50 | 275 240 1.92 .75 AT 25 994-25DC-ND 3.94 3.40 2.32 | 994-025-030-121 
15 pre 915ES-ND 4.01 3.46 2.36} 980-015-030-121 
No. Digi-Ke Price Each Ne i i 
se 7 etd ie ee Non-Conductive Rubber Grommet Sets: For better EMI/RA Shielding 
9 | Series 981 909ER-ND 4.09 3.53 2.40 | 981-009-030-121 ype Ez z and/or strain relief. For use with D-Sub Backshells. Note: Gom-9/25 and Grom- 
15 | Right QISERND —4.36_ 3.76 2.56| 981-015-030-121 9 Q09P-ND 1.13 98.67) 983-009-010-031/ | 50 havefour grommets per set and Grom-37 has three per set. 
25 Angle 925ER-ND 429 3.70 2.52) 981-025-030-121 15 A 915P-ND 1.37 119  .81| 983-015-010-031 Digi-Key | Outside Dia. A Inside Diameter B | A | 
—_ Part No. (Inch) (Inch) TE 
25 | Plastic | 925P-ND 1.71 1.48 1.01} 983-025-010-031 901GND “400 105 [248 [200] 535) gh | 
982 Series — Plastic or Metalized: + Cable Exit Top or Side + Available in 37 937P-ND 2.78 2.40 1.64) 983-037-010-031 902G-ND -620 -320 | .410 | .500 | — Y a 
both plain plastic and metalized for BMI/RA suppression » Over 60dB shield- 50 50P-ND 2 253 1.72| 983-050-010-031 903G-ND -730 -340 | .425 | .495 | .650 Bei 
ing + Operating Temperature: -35°C to +95°C + Materials: Shell: Thermoplastic g eaten sas a 
polyester; UL rated 94V-0; Screw locks: brass; EMI/RA plating: Bectroplated 9 909M2-ND 1.73 1.50 1.02| 983-009-020-121 Digi-Key Price Each NorComp 
with nickel over copper. Bectroplated parts not UL rated : : : Description Part No. 5 25 100 | Part No. 
15 | Metalized | 915M2ND 1.86 1.60 1.09) 983-015-020-121 DB9/25Gom.Set | 901GND .40 34 — 24 | 162-000-925-000 
Connector Dimensions (Inch) 25 Plastic 925M2-ND 2.37. 2.05 1.39] 983-025-020-121 DB 37 Grom. Set 902G-ND 1.06 92 63 | 162-000-037-000 
Size A B Cc D 2, DB 50 Grom. Set 903GND 145 1.25 -85 | 162-000-050-000 
Qe 123 1.38 630 350 = | 0 37 937M2-ND 3.07 2.65 1.81/ 983-037-020-121 
15 1.56 1.61 .630 374 B 50 950M2-ND 3.77 3.25 2.21| 983-050-020-121 
25 210 181 630 AAA | ail 112 Series - Solder Cup with Right Angle Backshell (Centronics Type): 
37 274. +181 630. 444 “= OFC + Material: Insulator: Glass-filled thermoplastic, UL Rated 94V-0. Contacts: 
50 265. 1.81 735 543 Copper alloy. Shell: Steel, nickel plated. Contact Plating: Gold plated. 
: : d “ 993 Series — 45° Economy: + Material: Metalized Plastic and Plastic: ABS Fig. 1 Fig:2 
high temperature plastic, 94HB. Metalized Plating: Chrome. '9- ‘9. 
oat A Pin #1 
No. of Digi-Key Price Each NorComp Includes housing screws, housing nuts, 4-40 thumbscrews, strain relief 
Pins Type Part No. 1 10 100 | Part No. clamps, and strain relief screws. 
9 909U-ND* 3.39 293 1.99 | 982-009-010-031 7 F 
Dimensions (Inch) 
15 915U-ND 3.39 293 1.99 | 982-015-010-031 i A B c D E 
2 Gray 925U-ND 3.66 3.16 2.15 | 982-025-010-031 1.213 .984 1.595 .630 .260 
37 Plastic 937U-ND 4.28 3.70 2.52 | 982-037-010-031 2.165 1.852 2.095 .641 .400 
50 950U-ND 5.12 4.42 3.01 | 982-050-010-031 Conn. Dimensions (Inch) 
Size A B Cc D 
Digi-Ke' Price Each 
9 QO9UA-ND* 639 5.51 3.75 | 982-009-020-121 Sine 36_|3.178 1.943 1.075 _.646 
Part No. i 10 100 50 |3.780 2.538 1.325 .646 
15 | Shielded | 915UA-ND 6.50 5.60 3.81 | 982-015-020-121 
25 | Metalized| 925UAND 6.92 5.97 4.06 | 982-025-020-121 ceaouaeeaie) 1-86 1.60 1.09) 993-009-020-121 __ |No. of Digi-Key Price Each NorComp 
; 993-25MP45-ND 2.00 1.73 1.18 | 993-025-020-121 Fig.| Pins | Type | Part No. 110 100 | Part No. 
37 | Pestic (ees 805 6.95 4.73 | 982-097-020-121 1] 50 | Male [1550RMND 9.19 7.93 5.39 | 112-050-103-011 
50 950UAND 883 7.62 5.18 | 982-050-020-121 993-109P45-ND 1.31 113 .77|993-009-010-031 2 | 50 |Female|1550RFND 9.19 7.93 _ 5.39 | 112-050-203-011 
993-125P45-ND 1.45 1.25 .85|993-025-010-031 3 | 50 | Mae |1550LM-ND 9.19 7.93 5,39 | 112-050-103-021 
* Part Number 909U-ND and 909UA-ND does not have a side cable exit. 4 | 50 | Female} 1550LF-ND 9.19 7.93 5.39 | 112-050-203-021 
Hardware Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each NorComp 
Fig. | Description A B Part No. 1 10 100 Part No. 
Slide Lock Posts for Ethernet Hoods (994 Series) 
9-Pin, D-Sub, or Ethernet 160-09SL-ND 1.77 1.53 1.04 | 160-009-002-031 
1 | 15-Pin, D-Sub, or Ethernet — = T2040-ND 1.29 112 .76 | 160-015-003-031 
25-Pin, D-Sub, or Ethernet 160-25SL-ND 215 1.85 1.26 | 160-025-004-031 
2 | 2 Connectors Required An Se T2042-ND 1.34/2 58.40 160-000-005-041 
Dust Covers 
Female, 9-Position D-Sub — 909DC-ND 52 45 31 160-000-209-00 
Female, 15-Position D-Sub = 915DC-ND 52 45 31 160-000-215-00 
3 Female, 25-Position D-Sub a 925DC-ND 52 45 31 160-000-225-00 
Fig. 4 Male, 9-Position D-Sub i 160-09M-ND 55 48 33 160-000- 109-000 
'g. Male, 15-Position D-Sub =— = 160-15M-ND 55 48 33 160-000- 115-000 
Male, 25-Position D-Sub =: 160-25M-ND 55 48 33 160-000-125-000 
“ 4-40 Female Coupling Nut 
4-40 Internal ) . 1 a 4 Brass, Plating Yellow Chromate —- 160-06YC-ND. 25 15 (11 160-000-006-042 
Threads — 50 Brass, Plating Nickel = 160-06N-ND 25 15.11 160-000-006-032 
4-40 Male Screwlock with Slip-On Retainer 
5 Steel, Plating Tin =. 160-01MT-ND 87 75 51 160-000-001-051 
ane Steel, Plating Yellow Ohromate SS = 160-01MYC-ND 81 70 48 160-000-001-041 
Y ; 4-40 Male Screwlock with Clip-On Retainer (2 screws, 2 clips) 
Screw - Steel, Tin Plating = = 
6 Qiip - Stainless Steel =e 160-02M-ND. 81 70 48 160-000-002-051 
Plastic Clips for Retaining Connectors to PC .062” Board 
7_| Nylon = = 163-01P-ND 25 M5. 214 163-001-000-000 
4-40 Female Screwlock Assembly 
Steel, Plating Yellow Chromate 187.312 160-10F-ND 70 60 41 160-000-010-041 
Steel, Plating Yellow Chromate 187.625 160-11F ND 99 85 58 160-000-011-041 
-100 Min. Deep Steel, Plating Yellow Chromate 250 .156 160-12F-ND 81 70 48 160-000-012-041 
aniliNGSA aE : g. | Sted, Plating Yellow Cnromate | 197 .197 | 160-13FND 55 48 33 | 160-000-013-041 
Steel, Plating Yellow Chromate 197 323 160-15F-ND 55 48 33 160-000-015-041 
Steel, Plating Yellow Chromate 197.433 160-16-ND 64 55 38 160-000-016-041 
2 Fiat Washes — Steel, Plating Yellow Chromate 197.520 160-17-ND 67 58 40 160-000-017-041 
= Steel, Plating Yellow Chromate 197.669 160-18F-ND 70 60 41 160-000-018-041 
1 Split Lock Washer === 4-40 Thumbscrew - Nickel Plated Steel Finish 
14-40 Hex Nutra 9 _| For 977/978/979 Series Backshells 160-02TS-ND 26.23.16 _| 160-000-050-031 
2.6mm Thumbscrew - Nickel Plated Steel Finish 
72020-ND _ Insertion/Removal Tool $8.76 each |_9_| For 970/972 Series Backshells 160-03TS-ND 7060 41‘ | _160-000-060-031 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(eff Vo INTERCONNECT / Digi-Key® [eff vo INTERCONNECT 
IDC Modular Cable Assemblies Staigtt cable assembly = fF MMIodular Cable 


Example: H 1441-07-ND Fat modular line cord is available in either straight or coiled. Straight: 


STYLE 1: STANDARD H = = ND 


— Style 1 H004 is sold in hanks of 100, 500 and 1,000 feet, spools of 2,000 feet; 

Sa __ fy 1 4-Position H006, H008 and H010 are sold in hanks of 100 and 500 feet, spools of 

age ‘ Wire Type: &Contact ———" 1,000 feet. Coiled: Hex], Hox6L1C, HoxBLIC and Hxx10 are sold in 5, 
(Ris >< =S=— 3 (Color) i 7, 10 and 14 feet approximate optimum extended lengths. Extension 
Ws 5 1=White C= Designates White Wire. ——— beyond the optimum extended length can degrade the retractability of the 
STYLE 2: REVERSE 2 = Black ~ oat Cord cord. Both types are available in three colors—white (designated by 1 for 
3 = Silver Satin tea te in part number), black (designated by 2 for L] in part number) and 
e}— COMESTORIS LENGTH' (Use “Feet” Only) (2:19 Meters) silver satin (designated by 3 for [in part number). 
(ea 44 = 4-Position, 4-Contact OS eS MAGS) il Cord bi 
(pps 3 (Black on Pin 1) 14 = 14 Feet (4.27 Meters) Straight Coil Cord Assembly View Ridge Up View Ridge Up 
ws 5 25 = 25 Feat (7.62 Meters) 4-Cond Cabl 6-Cond Cabl 
(8 64 =6-Position, 4-Contact ‘ Example: H1441-10C-ND Conductor Cable “Conductor Cable 
STYLE 3: SINGLE-ENDED (Black on Pin 1) 05 =5 Feet (1.52 Meters) Style1 ——J 
amet 66 =6-Position, 6-Contact Hf iil rere Goiled —4-Position 
_-—— _—_—_—— (White on Pin 1) : 4-Co1 
as 14 = 14 Feet (4.27 Meters) ntact 
88 = 8-Position, 8-Contact * Al cable lengths are + 1% : 
(Gay on Pin 1) le lengths are + 1% White Wire 
HOW TO ORDER: 1) You choose your part number simply by substituting the corresponding code to indicate the 10 Feet Long (3.05M) __| View Ridge Up View Ridge Up 
following: Style, Connector(s), Wire Type, and Length (in feet - not meters). Qptimum Extended Length 8-Conductor Cable 40-Conductor Cable 
Coil Cord Assemblies 
Straight Colled Digi-Key* Price Each 
E Style Part No. 1 10 50 100 
CC C0077 4-Position, 4-Contact Assemblies Orange / I \eieae 
q H144(]-05C-ND —3.37 2.87 2.42 2.07 Black | ‘Red 
F H144(-07C-ND 3.82 3.25 2.74 2.35 : Center Bump 
q H144C]}10C-ND 4.62 3.92 3.31 2.84 
2) H144[-14C-ND_ 6.07516 4.36 3.73 No. of | Length | Digi-Key* Price Each 
yt era oe Soe 54 poe Cond. | Ft.(Meter) | Part No. 1 10 100 
. . Be ; : Coiled Line Cord — 5 ft. (1.52 meter), 7 ft. (2.13 meter) 
Straight Cable Assemblies : Hesa{}40C-ND 462 392 331284 Se tad eer y ag te  orea 
-14C-ND6.07_——5.16 4.36 3.73 r 
— = approximate extended lengths 
Digi-Key* Price Each H344L-05C-ND 2.57. 2.19 1.85 1.58 
Style | Part No. 1 10 50 100 3 H344-07C-ND 3.02 257 2.17 1.86 4 |) 5(1.52) | HOS4CICND = 2.01 1.81 1.61 
4-Position, 4-Contact Assemblies H3447-10C-ND 382 3.25 274 2.35 4 | 7 (2.13) | HO7AICND 25200 2.27 2.02 
Hig4EL07-ND 4.98 1.69 143 7oe H3440]-14C-ND 528 4.48 379 3.24 4 | 10(3.05) | H1047]C-ND 342 3.08 2.74 

1 H144(]-14-ND 2.37 2.02 1.71 1.46 6-Position, 4-Contact Assemblies 4 14 (4.27) | Hi IND 5.07 4.57 4.06 
H144]-25-ND 2.99 2.54 2.15 1.84 H1i64L]-05C-ND 3.97 3.37 2.85 2.44 6 5(1.52) | HOSELICND = 2552.30 2.04 
H244(_]-07-ND 1.98 1.69 1.43 1.22 1 H164(]-07C-ND 4.42 3.76 3.17 271 6 7 (2.13) | HO76_)C-ND 2.88 2.60 2.31 

2 H244[_]-14-ND 2.37 2.02 1.71 1.46 H164(]-10C-ND 5.21 4.43 3.74 3.20 6 | 10(3.05) | Hi06_JC-ND 4.29 3.87 3.44 
H244[_]-25-ND 2.99 2.54 2.15 1.84 H1640]-14C-ND___6.67 5.67 4.79 4.09 6 | 14(4.27) | H146_]C-ND 5.46 4.92 4.37 
H344(_]-07-ND 1.19 1.01 86 73 H264L-05C-ND 3.97. 3.37 2.85 2.44 8 5 (1.52) | HO58C]C-ND 468 422 3.75 

3 H344(]-14-ND 1.58 1.34 1.14 97 > H264(]-07C-ND 442 3.76 3.17 271 8 7 (2.13) | HO78_JC-ND 441 3.97 3.53 
H344[_]-25-ND 2.19 1.86 1.57 1.35 H264(_]-10C-ND 5.21 4.43 3.74 3.20 8 10 (3.05) ) H108_JC-ND 6.54 5.89 5.24 

6-Position, 4-Contact Assemblies H264.]-14C-ND___6.67 5.67 4.79 4.09 8 | 14(4.27) | H148]C-ND 7.35 6.62 5.88 
H164(]-07-ND 2.62 2.23 1.88 1.61 H364L-05C-ND 2.87 92.44 2.06 1.77 10 | 5(1.52) | HOS1ODICND 537 484 4.30 

1 H164]-14-ND 3.04 2.59 219 1.87 3 H364(_]-07C-ND 3.32 2.82 2.39 2.04 10 7 (2.13) 0710 ]C-ND 5.58 5.03 4.47 
H164[_]-25-ND 3.58 3.05 257 2.20 H3640]/-10C-ND 412 3.50 2.96 2.53 10 | 10(3.05) | HIO10LJCND = 7.14 6.43 572 
H264—-07-ND 258 2.20 1.86 1.59 H364(]-14C-ND == 4.74 4.00 3.42 10 | 14(4.27) | HI410ICND = 7.95 7.16 6.36 

2 H264(_]-14-ND 2.97 2.53 2.13 1.83 6-Position, 6-Contact Assemblies Sigiesr 
H264[_|-25-ND 3.58 3.05 2.57 2.20 HI66L-05C-ND 473 402 3.39 2.90 Ce a ey Ben eo Num De Cuncel) 
H364(1-07-ND 1.49 1.27 1.07 92 P H166L]-07C-ND 5.02 4.27 3.60 3.08 No. of | Digi-Key Pricing 

3 H3640-14-ND 1137 160 1135 115 HigeLI-10C-ND 626 5.32 450 3.85 Cond. | Part No. 100ft. 500ft. —1,000ft. 2,000 ft. 
H364(_]-25-ND 2.49 2.12 1.79 1.53 H166L]-14C-ND 7.30 _—6.20 5.24 4.48 Straight Line Cord — 26 AWG 

6-Position, 6-Contact Assemblies H266L]-05C-ND 4.73 4.02 3.39 2.90 4 H004(7]-X-ND 6.30 28.88 52.50 84.00 
H166L_]-07-ND 3.08 2.62 2.21 1.89 2 H266L_]-07C-ND 5.02 4.27 3.60 3.08 6 | HOO6_]-X-ND 9.75 44.69 65.00 — 

1 H166L]-14-ND 3.68 3.13 2.64 2.26 H266L]-10C-ND 6.26 5.32 4.50 3.85 8 | HOO8(_]-X-ND 13.20 60.50 88.00 _ 
H166[_]-25-ND 4.63 3.93 3.32 2.84 H266L])-14C-ND 7.30 6.20 5.24 4.48 10 | HO107]-X-ND 1890 8663 126.00 _ 
H266L_]-07-ND 3.08 2.62 2.21 1.89 H366L]-05C-ND 3.49 2.97 2.51 2.15 

2 H266_]-14-ND 3.68 3.13 2.64 2.26 3 H366L]-07C-ND 3.78 3.22 2.72 2.32 * 1 = White, 2 = Black, 3 = Silver Satin 
H266[_]-25-ND 4.63 3.93 3.32 2.84 H366L]-10C-ND 5.03 4.27 3.61 3.09 
H366._]-07-ND 1.84 1.57 1.32 1.13 H366L]-14C-ND 6.06 5.15 4.35 3.72 

3 H366(_]-14-ND 2.44 2.08 1.76 1.50 8-Position, 8-Contact Assemblies HIROSE 
H366[_]-25-ND 3.39 2.88 2.44 2.08 H188L]-05C-ND 7.52 «6.39 5.40 4.61 

8-Position, 8-Contact Assemblies 1 H188L]-07C-ND 7.28 6.19 5.22 4.47 ELECTRIC 
H188_]-07-ND 4.20 357 3.02 2.58 H188L]-10C-ND 9.16 7.78 6.57 5.62 Co.,LTD. 
1 H188(_]-14-ND 5.02 4.26 3.60 3.08 ae aca a8 ae Le ae - : 
H188[_]-25-ND 6.30 5.35 4.52 3.87 -05C- . ; ; j 
H288(_]-07-ND 4.20 3.57 3.02 2.58 2 H288 ean 7.28 6.19 5.22 4.47 Data- Li n k Sh le Id ed J ack 

2 H288(_]-14-ND 5.02 4.26 3.60 3.08 H288L]-10C-ND 9.16 7.78 6.57 5.62 
H288[_]-25-ND 6.30 5.35 4.52 3.87 H288L]-14C-ND__9.88 8.39 7.09 6.06 & Cable Assem bly 
H388.__1-07-ND 2.51 2.13 1.80 1.54 H388L]-05C-ND 5.83 4.95 4.18 3.58 

3 H388L]-14-ND 3.32 2.83 2.39 2.04 3 H388L]-07C-ND 5.59 4.75 4.01 3.43 FEATURES: Plug; + One piece body struct. of the shell and 
H388[_]-25-ND 4.61 3.92 3.31 2.83 H388_]-10C-ND 747 6.35 5.36 4.58 cable clamp make perfect “EMI” protection + A metal shell offers 

: ; H388L]-14C-ND 8.18 6.95 5.87 5.02 “ESD” protection and a plastic cover is provided for enhanced 
“1= White, 2 = Black, 3 = Silver Satin. aesthetics + Using the specified tooling, will provide quick and 
Note: Custom length also availble — minimum order required. * 1 = White, 2 = Black, 3 = Silver Satin. easy cable assembly. Jack; « In order to protect the circuit 


inside the equip., the jack is constructed to allow the shielding to 
, ‘ . engage first upon mating. 

Cable Tester: The modular cable tester is a hand held instrument designed to test telephone 
(RJ11) and computer data-link (RJ45) wiring. 

Wire Strippers: Stripping and cutting wires in the range of 28-12AWG = Solid and fine stranded 
conductors with all grades of PVC insulation hardness + P.T.F.E insulation » Stranded con- 
ductors (even several conductors in one work cycle) + Self-adjusting cable cutter * Strips both 
modular and discrete wires 

Stripax ® Pro 6 Strippers: The new stripax performs powerful stripping of standard and industrial 
insulations including PVC, THHN, THHW, silicone and polyethylene. Stripping blades are 
composed of 68 individual spring-compression blades to adjust precisely to the insulation. Not for 
Teflon or Kapton hard insulations. 


TM11 “EMI” protection connector is 
designed to fulfill the requirement of 
noise and “ESD” protection. The design is 
in conformance with the F.C.C. regulation 
as specified in “476 C.F.R., Part 68, 
subpart F.” 


Shielded Jack — PCB Mount 


LAN ProNavigator™: ‘Two-piece tester includes main unit and remote with test results at both Positions- | Digi-Key Price Each 
ends. One-button, simple testing (PASS/FAIL or fault find). Detects opens, shorts, crossed wires Contacts Part No. 1 10 100 
Stripax® Pro 6 and split pairs. Cable types, RG58, RG59, RGS, RG6 Quad, Belden 8281, RG8, RG11, CAT-5, CAT 8-8 H9200-ND 4.48 3.92 2.78 
5e or CAT-6 (UTP/STP) cable. 
Mini-Stripax® Plus Digi 1 
igi-Key Price | Mfg. 7 
_ Description petncs each ipa het Standard Style Cable —H9102- H9103 
~ Modular Cable Tester PAL1529-ND 67.99 | 1529 Assemblies 
Sure Strip™4.0 (AWG 20-12) PA904893-ND 56.99 | 904893 
Mini-Stripax® Plus (AWG 28-18) PAL1115-ND 82.94 | 1115P Positions-) Length Digi-Key Price 
Replacement Blade for PAL1115-ND PAL2108-ND 21.07 | 2108 Contacts | Ft. (M) [Cable Type | Termination | Part No. Each 
Stripax® Pro 6 (AWG 28-10) PAL1113.1-ND 75.48 | 1113.1 88 4(1.22)| Straight | Double Ended |H9102-ND 18.21 
LAN ProNavigator test set (main and remote), , 
Ny . PAL1543.1-ND 124.99 | 1543 8-8 7 (2.13)| Straight | Double-Ended | H9103-ND 18.29 
Cable Tester LAN ProNavigator Test Set 2 RJ45 patch cords, 2 belt clips ee) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HIROSE 
ELECTRIC 
co.,LTD. 


“TM” Modular Connectors 


Positions- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose Positions- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Contacts | Description WwW H D Part No. il 10 100 | Part No. Fig. | Contacts | Description WwW HD Part No. 1 10 100 | Part No. 
Plugs (for IDC Termination with Flat Line Cord) 2x6-2 28.2 15.4 16.0 H9051-ND 3.08 269 1.91 | TM2REA-1204 
44 77 66 134 H9091-ND. 76 62 .45 | TM3P-44P 20} 2x64 |PCMount 28.2 15.4 16.0 H9052-ND. 3.69 3.22 2.28) TM2REA-1208 
1) &4 | pug 97 66 134] H9092-ND 76 62 .45|TM3P-64P 2x66 28.2 15.4 16.0| _H9065-ND 448 3.92 2.78 | TM2REA-1212 
6-6 97 66 134] H9093-ND 95 78 — .57|TM3P-66P 3x62 39.2 15.4 16.0| — H9053-ND 377 3.29 2.33 | TM2REA-1806 
88 11.766 225] _H9094-ND 1.60 1.24 95 | TMP-88P 21| 3x6-4 |PCMount 39.2 15.4 16.0| — _H9054-ND 4.70 411 2.91 | TM2REA-1812 
Receptacles — with 6” (152.4mm) Wire Leads; Color: Gray 3x6-6 39.2 15.4 16.0 H9066-ND 5.91 5.16 3.66 | TM2REA-1818 
2] 44 175 205 10.2] H9001-ND 2.02 1.68 1.24] TMIR-616B44-35S-150 4x62 50.2 15.4 16.0) — H9055-ND 437 3.82 2.71 | TM2REA 2408 
3] 44 124 17.4 14.3]  9002-ND 208 1.73 1.28 |TMIR616M44-35S-150A| | 22] 4x64 /|PCMount 50.2 15.4 16.0| — _H9056-ND 6.13 5.36 3.80) TM2REA-2416 
4 | 44 | Receptacle 124 21.3 125] H9003-ND 2.02 1.68 1.24] TM1R-616P44-35S-150 4x66 50.2 15.4 16.0| __H9059-ND 7.33 6.45 4.84 | TM2REA-2424 
5] 44 15.3 20.5 10.2| H9018-ND 221 1.84 1.36 | TMIR-616W44-4S-150 6-2 17.2 16.0 15.4] —H9110-ND 280 233  1.72|TM2RE-0602 
6 | 64 14.9 18.3 13.7 H9009-ND* 2.08 1.73 1.28 | TM1RV-623K64-35S-150] |23) 6-4 | PCTop Entry 17.2 16.0 15.4 H9111-ND 3.02 252 1.86 | TM2RE-0604 
7| 64 124 21.4 125 H9010-ND* 215 1.79 1.32 | TM1RV-623P64-35S-150 6-6 17.2 16.0 15.4 H9112-ND 3.22 2.68 1.98 | TM2RE-0606 
8 | 66 | receptacle 14.9 183 137] H9015-ND* 1.95 1.62 1.20 | TMIRV-623K66-35S-150 2x62 28.2 16.0 154] H9113-ND 3.00 262 1.86 | TM2RE-1204 
7) 66 124 21.4 125] H9016-ND* 270 2.25 1.66 | TMIRV-623P66-35S-150| | 24] 2x6-4 |PCTop Entry 28.2 16.0 154] H9114-ND 382 3.34 237) TM2RE-1208 
8 | 88 16.0 184 125] _H9021-ND* 448 3.92 2.78 | TMIRV-647AF88-35S150 2x66 28.2 16.0 15.4| _H9115-ND 470 411 2.91 | TM2RE-1212 
Receptacles — Panel Mount w/ 6” (152.4mm) Wire Leads (Bezel Included); Color: Brown 3x62 39.2 16.0 15.4 H9116-ND 3.60 3.15 2.23) TM2RE-1806 
62 14.9 183 137] H9061-ND 231 192 1.42] TM2RGL62-5S-150 25] 3x64 |PCTop Entry 39.2 16.0 154] H9117-ND 479 418  2.96|TM2RE-1812 
9 |} 64 | Receptacle 14.9 18.3 13.7] H9062-ND 296 246 1.82) TM2RG-L64-5S-150 3x66 39.2 16.0 15.4| __H9118-ND 6.08__5.31__3.76 | TM2RE-1818 
6-6 149 18.3 13.7 H9063-ND 2.89 2.52 1.79 | TM2RG-L66-5S-150 4x62 50.2 16.0 15.4 H9119-ND 4.70 4.11 2.91) TM2RE-2408 
Receptacles — P.C. Board Mount; Color: Gray 26| 4x6-4 |PCTop Entry 50.2 16.0 15.4] — H9120-ND 644 5.62 3.98| TM2RE-2416 
44 20.0 11.0 105) HB031-ND 185154 1.14] 1MSRR44 4x66 50.2 16.0 15.4| _H9121-ND 658 5.79 4.34 | TM2RE-2424 
10| 64 | Receptacle 246 130 14.0|  H9032-ND 241 200 148 /TMSRF-64 27| 8x6-6 |SideEntry8x6-6 |93.0 14.0 14.0] — H9086-ND 11.76 10.29  7.84| TMSRJ1-4848 
66 246 13.0 140/  H9033-ND 234 195 144 /TMSRF66 28| 3x88 [3x88 43.3 14.0 14.7| — H9075-ND 7.78 6.85  5.14| TMSRSA-2424 
4 aa 180 186 1431 HO041-ND 1821.62 1.12 1TMSRO44 28; — |3x(1)8-8,(2)66 |30 14 13.5] H9076-ND 7.03 6.19 4.64) TMS5RQ-2020 
| 64 480 21.1 143]  H9042.ND 192 160 118 /TVSRC64 29; — |2x(1)8-8,(1)66 [28 14 13.5] _H9077-ND 6.11 5.33 3.78|TM5RQ1414 
11| ee  |Feerate 18.0 21.1 143] H9043-ND 2.11 1.76 1.30 | TMSRC-66(01) 30| 2%52 | with Powe Pug [85 18 187)  HO129-ND 275 240 1.70. TMBAT-1204P WJ 
| 388 18.1 212 175|  H9044-ND 281 245 1.74 TMSRC88 2x62 3515 13.7| _H9130-ND 275 2.40 1.70 | TMSRT1-1204PW 
44 — | Receptacle 128 14.0 14.0] H9081-ND 1.69 1.41 1.04] TMSRI3-44 62 24 15 13.7) H9131-ND 2.76 2.30 1.70 | TMSRT-62PWI 
13| 64 | Receptacle 14.8 14.0 14.0]  9082-ND 195 1.62 1.20) TM5RJ1-64 31) &2 | with Power Plug 24 15 13.7) — H9132-ND 276 2.30 1.70) TMSRT1-62PWJ 
6-6 | Receptacle 14.8 14.0 14.0]  9083-ND 224 1.87 1.38 | TM5RJ1-66 6-4 24 15 13.7) — H9133-ND 3.03 2.64 1.87) TMSRT1-64PWJ 
8-8 | Receptacle (Keyed) | 19.2 14.0 16.0 | _H9084-ND. 3.09 2.57 1.90 | TM5RJ1-88 6-6 2415 13.7) _H9134-ND 283 2.48 1.76 | TMSRT1-66PWJ 
14| 64 | Receptacle 148 14.0 14.0 H9126-ND 1.98 165 1.22) TMSRJ2-64 ao) +4 Top Entry SMT 13° 17 (125 H9135-ND 231 1.92 — 1.42 | TM15R-44(30) 
66 | Receptacle 148 14.0 14.0 H9127-ND 234 1.95 1.44] TM5RJ2-66 6-4 14417125 H9136-ND 263 2.19 1.62 | TM15R-64(30) 
8-8 | Receptacle (Keyed)| 19.2 14.0 16.0|  H9085-ND 289 241  1.78|TMSRJ-88 33) 88 | recentacle 1411.7 17 H9138-ND 316 276  1.96|TM5RL-88 
8-8 | Receptacle (Keyed) | 18.6 14.0 14.0| _H0128-ND 319 2.79 1.98 | TM5RJ2-88 34| 4x88 56 11.7 17 H9139-ND 7.05 6.21 4.66 | TMSRL-3232 
17] 62 13.0 14.5 18.0]  H9122-ND 1.59 1.33 98] TMSRET-62(50) Receptacles — Right Angle, SMT 
17) 44 | pecentacte 13.0 14.5 18.0]  H9123-ND 208 1.73 1.28 | TMSRE1-44 6-2 136 11.3 135] HI0131-ND 293 243  1.82|TMI8R-62 
17| 64 15.0 14.5 18.0]  H9124-ND 241 1.76 1.30 | TMSRE1-64 35] 6-4 — | Receptacle 136 11.3 135] H10132-ND 3.05 252 1.89|TM18R-64 
18| 66 15.0 14.5 18.0} _H9125-ND 247 2.06 1.52 | TMSRE1-66 8-8 15.6 11.3 145| H10133-ND —-4.29.—-3.56 2.67 | TM18R-88 
Receptacles — Top Entry P.C. Board Mount; Color: White 6-2 13.6 11.3 14.2 H10134-ND 2.24 1.87 1.38 | TM18RA-FT-62 
15] 44 129 183 15.0] H9071-ND 241 1.76 1.30 | TM3RA-44 6-2 13.6 11.3 142] HI0135-ND 224 1.87  1.38|TM18RA-IB-62 
15] 64 |. profile 14.9 183 15.0]  H9072-ND 241 1.76 1.30 | TM3RA-64 36| 6-2 | Receptacle 136 11.3 135] HI0136-ND 3.92 324  2.43/TMI8R-DL-62 
15| 66 14.9 183 15.0|  H9073-ND 234 1.95  1.44| TM3RA-66 6-2 15.6 123 145] H10137-ND 392 324 2.43/TMI8R-TO-62 
16| 88 16.9 183 15.0] _H9074-ND 281 245 1.74|TM3RA-88 8-8 15.6 123 145|  H10138-ND 4.12 3.41_—-2.56 | TM18R-TO-88 
Receptacles — P.C. Board Mount with Tin Hold-Down Tabs; Color: Gray “TM” Modular Connectors 
10 44 20.0 11.0 10.5 H9034-ND 208 1.73 41.28 | TMSRFI-44 34 | 4x88 [with Light Pipes 59.2 15.3 25.9 H9005-ND- 14.04 13.22 11.57 |TM21R-5A-3232-LP 
19] 62 | ooMount 18.0 15.4 16.0|  H9064-ND 276 2.30 1.70 | TM2REA-0602 37| 88  [WireLead 12” 2420 15 H9140-ND 6.60 5.81 4.36 |TM11R-88-35S-300 
19] 64 18.0 15.4 16.0|  H9057-ND 312 260 1.92 | TM2REA-0604 33| e.g | Adapter Recent. 
19| 66 18.0 15.4 16.0|  H9058-ND 292 255 1.81 | TM2REA-0606 to Receptacle 186 17 375|  H9141-ND 11.05 9.74 8.16 | TMSRL-88-JJ 
* 50, Gold Plating 39| 8x8-8 |Receptaclew/LED's|59.2 28 325] H10139-ND 18.23 17.62 15.80 |TM21R-5B-3232D-LP 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1033) 147 


ANP tyco Electronics 


Authorized Distributor 


PRODUCT FACTS: * Meets or exceeds FOC Part 68 rules and regulations; 
REA PE-76; and UL 1863, Communication Circuit Accessories * Meets 1000 volt 
dielectric requirement + Designed for direct mounting on pc boards + Designed 
for ease of soldering and board cleaning + Selectively gold plated contacts for 
lower cost + Surface mount jacks compatible with vapor phase environment » All 
jacks are flame retardant polyester, standard color black, unless specified 
otherwise + Listed by Underwriters Laboratories Inc., File No. E81956 + Certified 
by Canadian Standards Association File No. LR82669 

ELECTRICAL SPECIFICATIONS: + Current Rating — 1.5 amp max. @ 25°C, derated 
to 0.2 amp max. @70°C ambient + Voltage Rating — 150 volts ac max. * Dielectric 
Withstanding Voltage — 1000 VAC, RMS, 60 Hz, 1 min. + Insulation Resistance 
— 500 megaohms min. + Surge Test — to 1000 volts MECHANICAL 
SPECIFICATIONS: + PC Board Retention — will not dislodge from pe board when 
subjected to 1 Ib. (4.4 N) pull before soldering and 10 Ibs. (44 N) pull after 
soldering + Durability — 750 mating cycles MATERIAL AND FINISH: + Housing — 


a 
oot 02) 


Modular Connectors and Jacks 


Thru-hole: Polyester, UL 94V-0 rated surface mount: Polyphenylene Sulfide, UL 
94V-0 rated + Contact — .014 (0.36) thick phosphor bronze; plated .501” gold in 
contact area and 150)” tin-lead on solder tails, over .501 nickel underplate 


FIG. 2 PRODUCT FACTS: - True mass displacement termination of 
jacketed cable with tinsel, solid or stranded conductors + Available for round or 
flat-oval cable + One piece construction with preloaded contacts + FOC and 
EIATIA industry standard size and performance » Selectively gold plated 
terminals + Recognized by Underwriters Laboratories Inc., File No. E81956 + Cer- 
tified by Canadian Standards Association Certificate No. LR 7189A 


MATERIAL AND FINISH: + Housing: Polycarbonate, UL 94V-2 flammability rating 
+ Terminal: .014” (.36mm) thick, phosphor bronze; underplated with 100y” nickel 
and plated with 50u” gold in contact region and gold flash on remainder of 
terminal. ELECTRICAL SPECIFICATIONS: + 150VAC max. at 1.5A @ 25°C, derated 
to .2A@/70°C » Dielectric Withstanding Voltage: 1000 Volts AC + Insulation 
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Resistance: 500 Megaohms. MECHANICAL SPECIFICATIONS: + Cable-to-Piug 
Tensile Strength: 17 Ibs (76N) min. * Durability: 750 mating cycles 


EXTERNAL STRAIN RELIEF: = Positively engaged to the plug housing 
+ Improved shield contact path redundant contact points » 360° wrap on cable 
jacket and shield foil, extraordinary strain relief + Improved shield coverage at 
housing 


FIG. 9 PRODUCT FACTS: - Performance exceeds Near End Crosstalk 
(NEXT) requirements of -40dB at 100 MHz per BAVTIA 568A = Available in single 
port or multiple port configurations, shielded or unshielded + Biminate need for 
customized printed circuit board compensation to achieve high performance 
MATERIAL AND FINISH: + Housing: Polyester, black UL 94-0 rated + Contact: 
Phosphor bronze, gold over nickel plated in contact area, tin-lead over nickel in 
solder area + Shield: Brass, bright tin-lead plated SPECIFICATIONS: + Current: 
1.5 amp max. @25°C + Voltage: 150 VAC maximum + Operating Temperature: 
-40°C to 70°C * Mating/Unmating Forces: 5 pounds maximum 
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Fig. 6 — Side Entry, Low Profile 
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Positions Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Description Contacts A B c D E Part No. 1 25 Part No. 
Plug, Handset, Stranded, Hat Oval 44 300 (7.62) 525 (13.33) 260 (6.60) = _ A9091-ND 32 30 5-641334-3 
Plug, Stranded, Hat Oval 6-4 380 (9.65) 525 (13.33) 260 (6.60) _ = A9092-ND -32 30 5-641335-3 
Plug, Solid, Hat Oval 6-4 380 (9.65) 525 (13.33) 260 (6.60) = = A9116-ND 40 32 5-556384-3 
Plug, Stranded, Hat Oval 6-6 380 (9.65) 525 (13.33) 260 (6.60) _ = A9093-ND 38 35 5-641337-3 
Plug, Solid, Hat Oval 6-6 380 (9.65) 525 (13.33) 325 (8.25) = = A9118-ND 40 33 5-555042-3 
Plug, Stranded, Round 66 380 (9.65) 525 (13.33) 325 (8.25) _ = A9117-ND 33 27 5-554710-3 
1 Plug, Small Solid, Hat Oval 6-6 380 (9.65) 525 (13.33) 325 (8.25) = = A9119-ND 61 49 5-557970-3 
Plug, Long Body, Solid, Hat Oval 66 380 (9.65) 900 (22.86) 325 (8.25) _— _— A9120-ND 81 66 5-555426-3 
Plug, Stranded, Fiat Oval, Long 6-6 380 (9.65) 900 (22.86) 325 (8.25) = = AQ121-ND 76 61 5-555176-3 
Plug, Stranded, Round Long 66 380 (9.65) 900 (22.86) 325 (8.25) _— _— AQ9122-ND 76 61 5-555177-3 
Plug, Stranded, Shielded, Round Long 6-6 380 (9.65) 900 (22.86) 325 (8.25) = = A9128-ND 1.94 1.55 5-555175-3 
Plug, Shielded, Long Body, Oval 66 380 (9.65) 900 (22.86) 325 (8.25) _ _ A9027-ND 1.94 1.76 5-555174-2 
Plug, Stranded, Hat Oval 6-2 -384 (9.76) 530 (13.47) 264 (6.71) _ = A24921-ND 28 23 5-641333-2 
Plug, Solid, Hat Oval, Small 6-4 -384 (9.76) -530 (13.47) 264 (6.71) _ _ A24922-NDt Lt 62 5-557965-2 
Plug, Stranded, at Oval 8-8 -460 (11.68) -845(21.46) 312 (7.92) = — A9094-ND 73 69 5-554739-3 
Plug, Keyed, Stranded, Hat Oval 8-8 -464 (11.79) -895(22.73) 314 (7.98) _ _ A9058-ND 57 AG 5-554743-3 
Plug, Solid, Hat Oval 8-8 464 (11.79) -895(22.73) 314 (7.98) _ = A9126-ND 61 49 5-554720-3 
Plug, Solid, Round 88 464 (11.79) -895(22.73) 314 (7.98) _ _ A9123-ND 61 49 5-557315-3 
Plug, Stranded, Round 88 464 (11.79) -895(22.73) 314 (7.98) = = A9125-ND 57 AB 5-554169-3 
Plug, Stranded, Small, Round, Cable 8-8 464 (11.79) -895(22.73) 314 (7.98) _ = A24923-ND 40 32 5-557961-2 
Plug, Solid, Round, Keyed 88 464 (11.79) -895(22.73) 314 (7.98) _ = A9127-ND 57 AB 5-554170-3 
Plug, High Performance, Stranded, Round 8-8 464 (11.79) -895(22.73) 314 (7.98) _ = A9059-ND 84 68 5-558530-3 
Plug, Stranded, Shielded, High Performance, Round 8-8 464 (11.79) -895(22.73) 314 (7.98) = = AQ111-ND 2.03 1.63 5-569552-3 
Plug, Solid, Shielded, High Performance, Round 8-8 464 (11.79) .895(22.73) 314 (7.98) _ = AQ112-ND 217 1.74 5-569550-3 
2 Plug, Solid, Unshielded, High Performance 8-8 464 (11.79) -895(22.73) 314 (7.98) = = A24920-ND -90 72. 5-569278-3 
Plug, Solid, Hat Oval, Small 8-8 464 (11.79) -895(22.73) 314 (7.98) = _— A24924-NDt 61 49 5-557972-2 
Plug, Stranded, Fiat Oval, Small 8-8 464 (11.79) -895(22.73) 314 (7.98) = = A24925-NDt 63 51 5-557973-3 
Plug, Solid Keyed, Fat Oval 8-8 464 (11.79) -895(22.73) 314 (7.98) _ _ A24926-ND 1.41 1.14 5-555417-2 
Plug, Stranded, Shielded, Hat Oval 8-8 464 (11.79) -915(23.24) 330 (8.38) = = A9113-ND 1.93 1.55 5-569542-3 
Plug, Stranded, Shielded, Round Long 88 464 (11.79) -915(23.24) 330 (8.38) _ = A9114-ND 1.93 1.65 5-569532-3 
Plug, Solid, Shielded, Round 88 464 (11.79) -915(23.24) 330 (8.38) = = A9115-ND 1.93 1.55 5-569530-3 
Plug, Stranded, Round 10-10 -464 (11.79) -895(22.73) 314 (7.98) _ = A9129-ND 1.63 1.31 5-557963-3 
External Strain Relief Modular Connector A9130-ND _ 76 558527-1 
Gimp Tool Assembly, External Strain Relief A9800-ND 192.75 = 224928-1 
Die Set, Strain Relief Modular, use with A9996 A9801-ND 140.25 = 224928-2 
Pro-Crimper II Hand Tool Without Die _ = A9996-ND 66.00 = 354940-1 
Plug With Offset Latch 66 -382 (9.70) 535 (13.59) -264 (6.71) _ — A9057-ND 85 68 5-555237-2 
3 Plug, Round, Stranded, Offset 6-6 -382 (9.70) 535 (13.59) -264 (6.71) = = A24918-ND 74 60 5-555238-2 
Plug, Fat Oval, Solid, Offset 6-6 -382 (9.70) 535 (13.59) .264 (6.71) — = A24919-ND 74 59 5-555236-2 
Jack, Side Entry With Panel Stops 44 -540 (13.72) -810 (20.57) — .630 (16.00) -440 (11.18) -300 (7.62) A9041-ND 1.14 1.08 520249-2 
Jack, Side Entry With Panel Stops 62 -620 (15.75) -815 (20.70) — .630 (16.00) -520 (13.21) -400 (10.16) A9082-ND 68 55 520250-1 
Jack, Side Entry With Panel Stops 6-4 -620 (15.75) 815 (20.70) 630 ie 00) -520 (13.21) -400 (10.16) A9042-ND 70 64 520250-2 
Jack, Side Entry With Panel Stops 6-6 -620 (15.75) -815 (20.70) — .630 (16.00) -520 (13.21) 400 (10.16) A9043-ND 72 66 520250-3 
Jack, Side Entry With Panel Stops 8-8 -700 (17.78) 810 (20.57) — .630 (16.00) -600 (15.24) -450 (11.43) A9044-ND 74 68 520251-4 
Jack, Side Entry With Panel Stops, Keyed 8-8 -700 (17.78) -810 (20.57) _ .630 (16.00) -600 (15.24) 450 (11.43) A9046-ND 74 60 520252-4 
4 Jack, Side Entry With Range 44 -570 (14.48) 810 (20.57) — .680 (17.27) -440 (11.18) -300 (7.62) A9077-ND 89 72 520241-2 
Jack, Side Entry With Range 64 -650 (16.51) .810 (20.57) 680 (17.27) -520 (13.21) -400 (10.16) A9078-ND 2.40 1.92 520242-2 
Jack, Side Entry With Range 6-6 .650 (16.51) 810 (20.57) — .680 (17.27) (13.21) -400 (10.16) A9079-ND 70 57 520242-3 
Jack, Side Entry With Range 8-8 -730 (18.54) .810 (20.57) 680 (17.27) 600 (15.24) -450 (11.43) A9080-ND 1.73 1.39 520243-4 
Jack Without Panel Stops and Range 44 -440 (11.18) -810 (20.57) — .630 (16.00) _ -300 (7.62) A9047-ND .70 56 555980-1 
Jack Without Panel Stops and Hange 6-4 -520 (13.21) -810 (20.57) — .630 (16.00) = -400 (10.16) A9048-ND 7A 64 555979-1 
Jack Without Panel Stops and Hange 6-6 -520 (13.21) -815 (20.70) — .630 (16.00) _ -400 (10.16) A9049-ND 75 61 520470-3 
Jack Without Panel Stops and Hange 8-8 -600 (15.24) -810 (20.57) — .630 (16.00) = 450 i 43) A9050-ND -80 64 520426-4 
Jack Without Panel Stops and Hange, Keyed 8-8 -600 (15.24) -810 (20.57) —_ .630 (16.00) _ -450 (11.43) A9051-ND 1.54 1.23 554517-1 


+ Small conductor products are for .029 - .034 (.737 - .864) OD conductors. Small conductor product housings are tinted blue to differentiate from standard product. 
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AMIP CYCO Hecrorics Modular Connectors and Jacks (Cont) 


Fig. 9 - Side Entry with Panel Stops 
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Fig. 11 - Surface Mount 
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Positions i ions - Digi-Key 

Fig. Description Contacts A B c D E Part No. 1 25 Part No. 
Jack With Stops 44 -550 (13.97) .625 (15.88) 645 (16.38) -450 (11.43) — A9071-ND 66 60 520257-2 
Jack With Stops 6-4 -630 (16.00) .625 (15.88) — .645 (16.38) -530 (13.46) = A9072-ND 70 64 520258-2 
Jack With Panel Stops 6-6 -630 (16.00) .625 (15.88) — .645 (16.38) -530 (13.46) _ A9073-ND 72 66 520258-3 
Jack With Stops 8-8 -710 (18.03) .625 (15.88) — .645 (16.38) -610 (15.49) = A9074-ND 74 68 520259-4 
Jack With Stops, Keyed 8-8 -710 (18.03) .625 (15.88) — .645 (16.38) 610 (15.49) _ A9052-ND 74 60 520260-4 
5 Jack, Top Entry Without Stops 4-4 .455 (11.43) 630 (16.00)  .650 (16.51) = -300 (7.62) A24915-ND 66 53, 558872-1 
Jack, Top Entry Without Stops 6-4 530 (13.46) 625 (15.88) — .645 (16.38) = -400 (10.16) A9083-ND 1.25 1.00 520425-2 
Jack, Top Entry Without Stops 6-6 -530 (13.46) oa (15.88) — .645 (16.38) = -400 (10.16) A9084-ND 73 66 520425-3 
Jack, Top Entry Without Stops 8-8 615 (15.62) 630 (16.00)  .645 (16.38) = -450 (11.43) A9085-ND 75 68 556416-1 
Jack, Top Entry Without Stops, Keyed 8-8 615 (15.62) 630 (16.00)  .645 (16.38) — -450 (11.43) A9086-ND 1.01 81 555799-1 
Jack, Top Entry With Stops, Shielded 8-8 -710 (18.03) ieee (15.88) — .645 (16.38) -610 (15.49) -450 (11.43) A9087-ND 1.13 91 557969-1 
Jack, Top Entry With Stops, Shielded, Keyed 8-8 .715(18.17)  .660(16.77) — .660 (16.77) .650(16.51) — .450 (11.43) A24916-ND 1.13 .91 | 557730-1 
6A Jack With Stops 6-6 A9010-ND 96 -90 555163-1 
6A Jack With Stops 6-4 A9011-ND 1.58 1.49 555163-2 
6B Jack With Stops 8-8 A9012-ND 1.01 95 555162-1 
6C Jack With Stops, Keyed 8-8 A9034-ND 83 75 555166-1 
6A Jack Without Stops 6-6 A9031-ND 7 70 555165-1 
6A Jack Without Stops 6-4 A9032-ND Ze} 68 555165-2 
6A Jack Without Stops 6-2 A24907-ND 95 90 555165-5 
6A Jack Without Stops 6-6 A24908-ND 1.13 1.06 569026-1 
6B Jack Without Stops 8-8 A9033-ND 83 75 555164-1 
6B Jack Without Stops, Keyed 8-6 A24909-ND 1.22 1.15 569118-1 
6C Jack Without Stops, Keyed 8-8 = = _ = _ A9035-ND 83 75 555167-1 
Jack, 2 Position, Unshielded 8-8 1.00 (25.40) 1.200 (30.48) A9013-ND 1.77 1.24 557560-1 
Jack, 3 Position, Unshielded 8-8 1.550 (39.37) 1.750 (44.45) A9014-ND 2.65 1.84 557561-1 
Jack, 4 Position, Unshielded 8-8 2.100 (53.34) 2.300 (58. 42) A9015-ND 3.54 2.47 557562-1 
Jack, 5 Position, Unshielded 8-8 2.650 (67.31) 2.850 (72.39) A9016-ND 4.39 3.06 557563-1 
7 Jack, 6 Position, Unshielded 8-8 3.200 (81.28) 3.400 (86.36) A9017-ND 5.29 3.68 557564-1 
Jack, 8 Position, Unshielded 8-8 4.300 (109.22) 4.500 (114.30) _ _ _ A9019-ND 7.04 4.90 557566-1 
Jack, 1 Position, Unshielded 8-8 -450 (11.43) -595 (15.11) A9063-ND 1.23 98 557785-1 
Jack, 1 Position, Unshielded 10-10 -450 (11.43) -595 (15.11) A9064-ND 2.11 1.69 558065-1 
Jack, 1 Position, Unshielded, Keyed 10-10 -450 (11.43) -595 (15.11) ma _ _ A9065-ND 2.63 211 558066-1 
Jack, 6 Position, Shielded, PCB Ground 8-8 3.200 (81.28) 3.430 (87.12) A9022-ND 6.83 4.76 587572-1 
Jack, 10 Position, Shielded, Keyed, PCB Ground 8-8 -450 (11.43) -625(15.88) A9132-ND 4.19 3.36 558068-1 
8 Jack, 1 Position, Shielded, PCB Ground 10-10 -450 (11.43) -625(15.88) A9067-ND 3.35 2.69 558067-1 
Jack, 1 Position, Shielded, Panel Ground 10-10 -450 (11.43) -625(15.88) _ = — A9068-ND 4.19 3.36 558070-1 
Jack, 6 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 3.20 (81.28) 3.43 (87.12) A9075-ND 8.52 7.63 557572-3 
Jack, 1 Position, Unshielded With Panel Stops 8-8 625 (15.88) -840 (21.34) 537 (13.64) = = A9088-ND 2.98 2.38 558343-1 
Jack, 1 Position, Unshielded Without Pane! Stops 8-8 625 (15.88) -840 (21.34) — .537 (13.64) _ _ A9089-ND 1.73 1.38 558341-1 
Jack, 4 Position, Unshielded Without Panel Stops 8-8 2.3 (58.42) -810 (20.57) — .527 (13.39) = = A9096-ND 8.38 6.70 558500-1 
Jack, 6 Position, Unshielded Without Pane! Stops 8-8 3.40 (86.36) -810 (20.57) — .527 (13.39) = _ A9099-ND 9.65 772. 558501-1 
Jack, 1 Position, Shielded, PC Ground 8-8 .625 (15.875) 840 (21.34) 537 (13.64) = = A9090-ND 2.11 1.70 558342-1 
9 Jack, 1 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 .625 (15.875) 840 (21.34) 537 (13.64) = _ A9095-ND 2.70 2.16 558344-1 
Jack, 4 Position, Shielded, PC Ground 8-8 2.33 (59.18) -840 (21.34) — .537 (13.64) = = A9097-ND 10.43 8.34 558503-1 
Jack, 4 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 2.33 (59.18) 840 (21.34) 537 (13.64) = _ A9098-ND 10.43 8.34 558524-1 
Jack, 6 Position, Shielded, PC Ground 8-8 3.43 (87.12) -840 (21.34) 537 (13.64) = = A9100-ND 9.83 7.86 558504-1 
Jack, 6 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 3.40 (86.36) -810 (20.57) 527 (13.39) =— = A9101-ND 12.00 9.60 558525-1 
Jack, 8 Position, Shielded, PC Ground 8-8 4.53 (115.06) — .840 (21.34) 537 (13.64) = = A9103-ND 12.58 10.06 558505-1 
Jack, 8 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 4.53 (115.06) .840 (21.34) 537 (13.64) = = A9104-ND 15.98 12.78 558526-1 
Jack, PC Ground 6-6 .537 (13.64) 720 (18.29) .495 (12.57) = = A9024-ND 1.11 1.01 555154-1 
Jack, PC Ground 6-4 .537 (13.64) -720 (18.29) ae (12.57) _ = A9025-ND 92 64 555154-2 
Jack, PC Ground 88 -625 (15.88) -720 (18.29) 95 (12.57) = _ A9026-ND 1.19 1.09 555153-1 
10 Jack, PC Ground, Keyed 8-8 625 (15.88) -720 (18.29) pe (12.57) _ _ A9056-ND 1.21 97 556591-1 
Jack, Panel Ground 66 -545 (13.84) -720 (18.29) 95 (12.57) = _ A9053-ND 1.03 82 555140-1 
Jack, Panel Ground 64 -545 (13.84) -720 (18.29) 95 (12.57) _ = A9054-ND 1.03 82 555140-2 
Jack, Panel Ground 8-8 -625 (15.88) -720 (18.29) 95 (12.57) _ _ A9055-ND 1.21 1.09 555141-1 
Jack With Stops 6-6 A9036-ND 1.39 1.42 555077-1 
an Jack With Stops 6-4 A9037-ND 1.38 111 555077-2 
Jack Without Stops 6-6 a = = = _ A24910-ND 1.39 1.412 557314-1 
Jack, 8 Position With Stops 8-8 A9039-ND 1.47 1.18 555248-1 
42 Jack, 8 Position With Stops, Keyed 8-8 A9038-ND 1.84 1.48 555078-1 
Jack, 8 Position Without Stops 8-8 — = _ = = A9045-ND 1.47 1.18 555764-1 
Jack, 8 Position With Stops, Keyed, Shielded 8-8 — _ = _ = AQ9131-ND 2.00 1.60 558178-1 


t Small conductor products are for .029 - .034 (.737 - .864) OD conductors. Small conductor product housings are tinted blue to differentiate from standard product. 
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Four Position Data Connector for 
the IEEE 802.5 Local Area Network 


Kit Description: 

Connector (top and bottom cover assemblies), stuffer box, ferrule, dust cover, latch lock and strain relief 
bushings for 45, 90 and 180 degree cable exit. 

Cableless Balun Kit: 

A four position cableless balun kit is available which allows the customer to assemble his own electronic 
components which are required to convert the balanced twisted-pair cable to unbalanced coaxial cables. 
This kit contains a single BNC jack receptacle, but will accept a second BNC receptacle which can be 
ordered separately to provide the dual port version. 

Material for A9105 and A9106: 

Stuffer Cap: Clear polycarbonate. AMP-BARREL Terminal: Tin plated phosphor bronze. Label: Adhesive 
backed polyester. Contacts: Nickel plated high strength copper alloy having selective gold plating in 
contact area and selective tin plating in AMP-BARREL terminal area. Housing: Black thermoplastic, 94V-0 
rated. Conductor Type: Solid or stranded having .048 max. insulation O.D. 


Fig. 1 A4004 Fig. 2 A4005 Fig. 3 = 

121, 2 
Compact coup ee pea 
eS 


, é lers for two B; 
_ modular plugs; 44 4 
g couplers snap (16.26) 


into 0.585” x 
0.765” (14.86mm x 19.43mm) 
Three Pair Modular Jack Four Pair Modular Jack rectangular wallplate cutouts. 


(6 Pos.) IBM Equivalent (8 Pos.) IBM Equivalent Wired one-to-one. 
P/N: 831575 P/N: 6091030 


Fig. 4 
Compact couplers (30.73) <5 These versatile connectors convert 
for two modular a 25 position plug or receptacle 


Stacked Modular Jacks 


1.120 


Housing: Polysulfone, black, UL 94V-0 rated Contact: .013 (0.33) ~“|(28.44) |" 

phosphor bronze; plated .000050 (0.00127) gold in localized area  9a6 

and .00150 (0.00381) tin-lead on solder tails, over .000050 (0.00127) (25.27) 
J+ 


nickel underplate Shield: .010 (0.25) copper alloy tin-lead plated 
terminals per port: 8 X 8 


Ports Dimensions Inch (mm) Digi-Key Price Each | AMP 
Description | Terminals A B Part No. 1 25 | Part No. 
Shielded With Panel Ground 


2x1 Ports 28 .68 (17.27) .45 (11.43) A24917-ND 7.85 6.28 | 569381-1 
2x3 Ports 6-8 1.78 (45.21) 1.55 (39.37) | A24189-ND 14.90 11.92 | 569261-1 
2x4 Ports 8-8 2.33 (59.18) 2.10 (53.34) | A24911-ND 12.10 9.68 | 569262-1 
2x6 Ports 12-8 3.43 (87.12) 3.20 (81.28) | A24912-ND 14.68 11.74 | 569263-1 
2x8 Ports 16-8 4.53 (115.06) 4.30 (109.22) | A24913-ND 23.15 18.52 | 569264-1 


Modular Jack with Shorting Bar 


Housing: Polysulfone, black, UL 94V-0 rated Contact: .013 (0.33) phosphor bronze; plated 
.000050 (0.00127) gold in localized area and .00150 (0.00381) tin-lead on solder tails, over 
-000050 (0.00127) nickel underplate Shield: .010 (0.25) copper Alloy tin-lead plated 


Shorting Digi-Key Price Each AMP 
Description Configurations Part No. if 25 Part No. 
Shielded PCB Ground J ack 
8-Position RJ-48-X 1to4&2to5 A24914-ND 6.88 5.50 557789-1 


Modular Crimp Tooling 


Cuts, strips, crimps and terminates modular plug | Fig. 2 
connectors. Features: color-coded dies, a cable | Ratchet control 
jacket stripper, smooth ratcheting action to assure | provides 


positive connector termination and spring- | complete 


i 0 i actuated and cushioned handles for fatigue-free | termination cycle 
plugs; couplers | interface to modular jack interface. => use. Available as entire crimping tool, or dies may Interchangeable 
snap into 0.585” x 5. Transition Connectors are used be purchased separately. Overall size: 7" die sets. 
0.765” (14.86mm x contact #1 most often with data, data-over- 
19.43mm) rectangular wallplate cut- voice, and on the dropside or output device side of = 7 
outs. Wired one-to-one. mainframes, personal or business computers. . ee Digi-Key Price AMP 
Fig. | Description Part No. Each Part No. 
Modular Plug Crimp Too! without Dieset A9931-ND 83.39 2-231652-0 
No. of Digi-Key Price Each AMP Modular Plug Crimp Tool with 4-6 Dieset A9902-ND 113.99 1-231652-3 
Fig._| Pos. |_Deserption ralales tack Ne 1. | Mod: Pug Gimp Toolw/66Long Body ico | ABIESND i138 | Becstese7 
lod. Plug Crimp Tool w/ Ing Body Dieset 3. Z x 
77 en Category 3 Modilay Telephone [ack Modular Plug Grimp Too! with 6-6 Cifset Dieset | —A9930-ND 113.99 | 2231652-6 
2 8 IBM ‘A4005-ND 5.01 3.49 554546-1 Modular Plug Crimp Tool with 8-8 Dieset A9900-ND 113.99 2-231652-1 
2 = Mod. Plug Crimp Tool w/ 8-8 High Perfor. Dieset A9929-ND 113.99 3-231652-0 
1 6 | Commercial A9105-ND 5.15 4.12 | 554171-1 7 Position Handset Diesat 79906-ND 38.25 8534003 
2 8 | Commercial A9106-ND 5.38 4.30 | 554578-1 4-6 Position Die Set 99905-ND 38.25 853400-8 
Category 3 Panel Mount Coupler 6-6 Position Long Body Die Set A9030-ND 38.25 853400-7 
3 6 Right Angle A9107-ND 4.15 3.32 555049-1 6-6 Position Offset Die Set A9927-ND 38.25 853400-6 
8 Right Angle A9108-ND 4.43 3.54 §55051-1 8-8 Position Die Set A9904-ND 38.25 853400-1 
é | twLine A9109-ND 4.10 3.28 555050-1 8-8 Position High Perform. Die Set A9926-ND 38.25, 1-853400-0 
4 8 In-Line A9110-ND 4.88 4.37 555052-1 ___| Replacement Wire Strip. Blade Set Kit A9976-ND 34.43 231662-4 
RS-232 to Modular J ack Wire Strip. Replacement Blades A9928-ND 4.65 231662-5 
6 | DB25P to RJ11 (6-6) A23462-ND 11.92 1043 | 748100-1 2 Raed Male withoutlies eens open awl 
5 6 DB25S to RJ11 (6-6) A23463-ND 34.72 30.38 748152-1 peer PS ; = 
8 | DB25P to RJ45 (8-8) A23460-ND 18.51 15.43 | 747772-1 — | 10-Position Die Set Only, Pro-rimper II A9799-ND 252.00 58560-2 
8 | DB25S to RU45 (8-8) A23461-ND 12.14 10.63 | 747868-1 (Use with A0996-ND) : 
Qrimp Tool, External Strain Relief, Pro-Crimper I! A9800-ND 192.75 224928-1 
~~_| Die Set, External Strain Relief (for A9996-ND) A9801-ND 140.25 224928-2 
Modular Plugs Tooling Hand Tool Kit Production Tool Kit 


* Strips and terminates cable + Lightweight + Low cost 
A9989-ND Crimp Tool for RJ-11(2, 4, & 6) Position Modular Plugs ...... $24.48 


Contents include: Carrying case with frame; RJ-11 Carrying case with frame; 4-Position handset, RJ-11 
(4-&-6) RJ-45 (8)-Position die sets, blade replace- (4-&-6) RJ-45 (8)-Position die sets, blade replace- 
ment kit and small screwdriver. ment kit and small screwdriver. 

A9040-ND Production Tool Kit . .. $178.39 | A9967-ND Production Tool Kit............- $210.95 


rolex Waldom [Fis1 ee Fig. 3 a =F ' 
QL we [ Housing: Black E <@x7\¢ | Housing: Black Housing: Black jx (| Housing: Black Housing: Gray polyester, 
glass-filled high ke eo glass-filled nylon, glass-filled nylon, = e polyester, UL | UL 94V-0. Contact: Phosphor | 
temperature nylon, A UL 94V-0 Contact: UL 94V-0 Contact: [ 94V-0 Contact: Bronze Plating: Post plate “A 
Mod ular UL 94V-0 Contact: Gold per FCC | Phosphor Bronze Plating: Post Phosphor Bronze Phosphor Bronze Plating: Post | 1.27 to 1.52 um (50 to 
68.5 Specification Plating: 1.27 ]| plate 1.27 to 1.52um (50 to 60u”) Plating: Post plate 1.27 to 1.52um (50 plate 1.27 to 1.52 um (50 to 60") | 60") Goldin contact area, 1.90,1m (75p”) 
J k (50y”)min. Gold in contact areaand | Gold in contact area,1.90m to 60y") Gold in contact area,1.90m Gold in contact area, 1.904m J} min. (90/10) Tin/Lead in tail area both 
ac Ss 1.27pm (50) Tin/Lead in tail area | (75y1”) min. (90/10) Tin/Lead in tail (75y”) min. (90/10) Tin/Lead in tail (75y") min. (90/10) Tin/Lead in | over nickel overall. Temperature: -40°C to 
both over nickel overall area both over nickel overall area both over nickel overall tail area both over nickel overall +80°C. Note: Panel cutout SMT are Black 
Temperature: -40°C to +80°C Temperature: -40 to +80°C Temperature: -40°C to +80°C Temperature: -40°C to +80°C polyester, UL 94-0 
Circuits- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Molex Circuits- Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Contacts A B c Part No. all 10 100 | Part No. Fig. | Contacts | Key A Part No. 1 10 100 | Part No. 
Right Angle, Low Profile Shielded with Lightpipes Right Angle - Low Profile 
ii 8-8 16.38 15.39 13.54 | WM1637-ND 3.61 2.94 2.26 | 43860-0010-TR80 4-4 no 11.18 WM5410-ND. 1.36 1.11 86 | 95001-2441 
Right Angle, Low Profile - Inverted Unshielded 6-4 no 13.21 WM5411-ND. 1.51 1.23 95 95001-2641 
6-4 15.75 15.39 13.21 | WM5430-ND 1.44 117 -90 | 43860-0003 4 6-6 no 13.21 WM5412-ND 1.58 1.29 .99 | 95001-2661 
1 6-6 15.75 15.39 13.21 | WM5431-ND 1.69 1.38 1.06 | 43860-0002 8-8 no 15.24 WM5414-ND. 1.66 1.36 1.05 | 95001-2881 
8-8 15.75 15.39 13.21 WM5432-ND : 1.82 1.48 1.14 43860-0001 8-8 yes 45.24 WM5415-ND. 2.51 2.04 1.57 | 95001-2882 
mga Pie38 539 1354 | WMSISEND 3.06249 192 | 40880-0075 Right Angie Low Profile SMT 
| 6-6 16.38 15.39 13.54 | WM5434-ND 3.12 254 1.96 | 43860-0014 Por fe tea Meat ene mee oa : = eee Dt 
8-8 16.38 15.39 13.54 | WM5435-ND 3.25 265 2.04 | 43860-0013 i 7 : . 
Right Angle, Low Profile - Inverted Shielded with Offset Panel Grounding Tabs 4 6-6 ng: 13.21 WM518-ND 2.94 2.39 1.84 | 95001-6661 
64 | 16.38 15.39 13.54] WNS436-ND 3.06 249 1.92 | 43860-0006 ee no 15.24 eee O15 «257 1.98 | 95001-6881 
1 6-6 16.38 15.39 13.54 | WM5437-ND 3.12 254 1.96 | 43860-0005 8:8 yes | _ 15.24 WMSS20-NDES 3.51 __2.86 _2.20 | 95001-6882 
8-8 16.38 15.39 13.54 | WM5438-ND 3.25 2.65 2.04 | 43860-0004 Vertical, Standard Profile with Small Panel Cutout 
Right Angle, Low Profile Unshielded 4-4 no 11.18 WM5421-ND. 1.36 1.11 .86 | 95003-2441 
4-4 11.18 18.03 11.58 | WM5439-ND 1.77 1.44 1.11 | 43202-4101 6-4 no 13.21 WM5422-ND 1.51 1.23 .95 | 95003-2641 
6-2 13.21 18.03 11.58 | WM5440-ND 1.60 1.30 1.01 | 43202-6107 5 6-6 no 13.21 WM5423-ND. 1.58 1.29 .99 | 95003-2661 
6-4 13.21 18.03 11.58 | WM5441-ND 1.70 1.38 1.07 |) 43202-6105 8-8 no 15.24 WM5424-ND 1.79 1.46 1.13 | 95003-2881 
2 6-6 13.21 18.03 11.58 | WM5442-ND 1.89 1.54 1.19 | 43202-6101 8-8 yes 15.24 WM5425-ND 2.32 1.89 1.46 | 95003-2882 
8-4 15.24 18.03 11.58 | WM5443-ND 1.88 1.53 1.18 | 43202-8119 Vertical, Standard Profile with Small Panel Cutout SMT 
8-6 | 15.24 18.03 11.58 | WM5444-ND 1.97 1.61 1.24 | 43202-8116 44 76 11.18 WM5426-ND 1.79. 146 1.13 | 95003-6441 
8-8 15.24 18.03 11.58 | WM5445-ND. 2.01 1.64 1.26 | 43202-8104 6-4 no 43.21 WM5427-ND 1.83 1.49 4.15 | 95003-6641 
8-10 15.24 18.03 11.58 | WM5446-ND 2.05 1.67 1.29 | 43202-8101 5 6-6 AG 13.21 WM5428-ND 1.94 1.58 421 95003-6661 
Right Angle, Low Profile 8-8 no | 15.24 | WMS429-ND 2.08 1.69 _1.30 | 95003-6881-TB36 
3 8-8 16.38 _ _ WM1635-ND* 3.12 254 1.96 | 43202-8816-TR80 ~ ~ ~ - 
88 | 1638 — —_|WM1636-ND** 3.12 2.54 1.96 | 43202-8817-TR80| *No Top or Side Tabs **Top Tabs 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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4 Stewart Connector 
VILLA 


Fig. 1 — Series SI, 64, 70, 71 
BOON A 


Fig. 2 — Series SI 
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Fig. 6 — Series 68 
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Fig. 5 — Series 66, 71 
OA, 


Plugs and Jacks: 

SI Series: MagJack® Modular Jacks with Integrated Magnetics. The SI Series 
MagJack connectors offers filtering capabilities for your high-speed network and 
telecom applications. By integrating the magnetics into the jack body, MagJack 
high-speed connectors improve our signal while saving you board space. 

Note: Pin without electrical connections are omitted. 

30 Series: Unshielded modular plugs offer superior performance for voice, data, 
and high-speed networking applications. 

36 Series: Shielded modular plugs provide a highly reliable connection to jacks 
for high-speed networking applications. Superior shielding characteristics make 
the 36 Series plugs ideal for environments that require protection from EMI. 


Modular Connectors 


Fig. 3 — Series 30, 36, 37, 39 | Fig. 4 — Series 65, 71 


B ALC. 


Sy 


A 


ye 


Shown with _- 
optional panel 
stop flanges 


Fig. 8 — Series 73, SI 


Series 37: Category 5 modular plugs are designed to provide exceptional 
performance in high-speed communication applications. All 37 Series plugs use 
electropolished, 50-microinch gold-plated contacts for the most reliable, long- 
lasting performance. 

Series 39: The high performance modular plug for cutting edge premises wiring 
applications. 

Series 64, 65, & 70: The 64 and 70 Series jacks provide versatile and reliable 
right-angle solutions for your networking applications. 

Series 66: Our extensive line of single-row harmonica jacks offers shielded and 
unshielded solutions for twisted-pair networking environments. The contacts 
are fully enclosed for maximum efficiency and long life. 

Series 68: SOFLOK™posts use metal tabs to lock the jack tightly to the board 


CAT5e and CAT6 Jumpers Available 
Through Digi-Key® 


Descrip. 
Ft. (Meter) 
Cat-5 

3° (914) 

5’ (1.524) 
T (2.134) 
10’ (3.048) 
15' (4.572) 
20’ (6.096) 
25) (7.62) 


Digi-Key Price 
Part No. Each 
— Enhanced 
380-1064-ND 
380-1066-ND 
380-1068-ND. 
380-1070-ND 
380-1072-ND 
380-1074-ND 
380-1076-ND 
Cat-6 
380-1063-ND 
380-1065-ND 
380-1067-ND 
380-1069-ND 
380-1071-ND 
380-1073-ND 
380-1075-ND 


8.22 
8.98 
9.77 
10.92 
12.84 
15.35 
17.99 


Enhanced CAT-5 Cords: Enhanced 
patch cords built using high perfor- 
mance Stewart 37 Series plugs 
optimized for consistent, reliable 
performance in high speed networking 
applications. CAT-6 Cords: Patch cords 
built using high performance Stewart 
39 Series plugs which are designed & 
manufactured to meet or exceed the 
current BAVTIA CAT-6 draft specs. 


12.51 
13.66 
14.85 
16.63 
19.97 
23.66 
27.56 


3 (914) 
5 (1.524) 
7 (2.134) 
10’ (3.048) 
15 (4.572) 
20' (6.096) 
25' (7.62) 


Crimp Tools and Die Sets 


Digi-Key Price | Stewart 
Description Part No. Each Part No. 
Qimp Tool W/4 Position Die Set 380-1055-ND. 82.50 | 2990001-01 
Gimp Tool W/6 Position Die Set 380-1056-ND 82.50 | 2990002-01 
Gimp Tool W/8 Position Die Set 380-1057-ND 82.50 | 2990003-01 
Gimp Tool W/10 Position Die Set 380-1058-ND_ 82.50 | 2990007-01 
4 Position Die Set Modular 380-1059-ND 18.00 | 2990004-01 
6 Position Die Set Modular 380-1060-ND 18.00 | 2990005-01 
8 Position Die Set Modular 380-1061-ND 18.00 | 2990006-01 
10 Position Die Set Modular 380-1062-ND. 18.00 _| 2990008-01 


with min. impact. The pogo-action contacts provide uniform pressure to the 
solder pads and absorb the shock of repeated mating cycles for max. durability. 
Series 71: Our high-performance modular jacks are designed for fast installation 
into high-speed applications. The industry-standard, eight-position design is an 
easy drop-in replacement for Category 3 jacks. 

Series 73: Enhanced shielding provides optimum protection against EMI, and 
our unique panel tabs provide high normal force for superior shielding 
effectiveness. The longer springs allow repeated insertions/withdrawals from a 
panel, and prevent ‘fish hooking" on the panel if overinserted. High-Performance 
StackJack connectors are designed for demanding Category 5 applications. 
Series 80: The rugged design of our cable-ready jacks is ideal for telco, data, 
mobile, and coupling applications. Available with built-in strain relief. 


Ser- Positions Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | Stewart 
ies | Fig.) Description Contacts A B D Part No. 1 25 | Part No. 
1 MagJack RJ45 W/EMI Shielding 8-8 -850 (21.59) 635 (16.13) -550 (13.97) = 380-1077-ND* 5.82 5.46 | SI-10021 
MagJack RJ45 W/EMI Shielding, Common Mode Choke 8-8 -850 (21.59) -635 (16.13) -550 (13.97) = 380-1011-ND* 5.82 5.46 | Sl-20140 
2 MagJack RJ45 W/ENI Shielding, Yellow LED on Left, Green on Right 8-8 -850 (21.59) cs (16.13) -550 (13.97) _ 380-1012-ND* 14.46 13.56 | SI-40138 
MagJack RJ45 W/EMI Shielding, Green/Yellow Bi-Color LED on Both Sides} 8-8 -850 (21.59) 635 (16.13) -550 (13.97) _ 380-1013-ND* 15.94 14.94 | SI-40141 
MagJack With EMI Shielding, 2 Port, 10/100BT, Geen LED 88 828 (21.03) 1.220 (30.99) 545 (13.84) io 380-1083-ND* NEW! 14.30 13.41 | SI-40131 
7 | MagJack With EMI Shielding, 4 Port, 10/100BT 8-8 -865 (21.97) 2.354 (59.79) 545 (13.84) = 380-1079-ND* NEW! 27.87 26.13 | Sl-10022 
SI MagJack With EMI Shielding, 4 Port, 10/100BT, Geen LED 8-8 -865 (21.97) 2.354 (59.79) 545 (13.84) = 380-1084-ND* NEW! 34.82 32.64 | SI-40144 
MagJack With BVI Shielding, 8 Port, 10/100BT 8-8 | 1.103 (28.02) 2.329 (59.16) 1.004 (25.50) _ 380-1080-ND* NEW! 37.18 30.86 | SI-30005 
8 | MagJack With EMI Shielding, 12 Port, 10/100BT 8-8 | 1.103 (28.02) 3.429 (87.10) 1.004 (25.50) = 380-1081-ND* NEW! 55.76 46.29 | SI-30006 
MagJack With BVI Shielding, 16 Port, 10/100BT 8-8 | 1.103 (28.02) 4: oe (115.04) 1.004 (25.50) = 380-1082-ND* NEW! 74.34 61.71 | SI-30019 
10 | MagJack With EMI Shielding, 1 Port, 10/100BT, Green LED 8-8 | 1.000 (25.40) 635 (16.13) -550 (13.97) — 380-1086-ND* NEW! 5.63 5.28 | SI-50170 
MagJack With EMI Shielding, 1 Port, 10/100/1000BT, Green LED = 1.300 (33.02) 661 (16.79) -536 (13.61) _ 380-1085-ND* NEW! 11.90 11.16 | SI-50080 
11 | MagJack Dual USB W/EMI Shielding, Green and Yellow LED = 1.090 (27.68) -751 (19.08) 1.238 (31.45) = 380-1087-ND* NEW! 14.05 13.17 | Sl-70022 
Plug, Unshielded, Stranded/Solid 6-2 -525 (13.33) -380 (9.65) -260 (6.60) 534 (13.57) 380-1001-ND 9 -18 | 940-SP-3026 
3 Plug, Handset, Unshielded, Stranded/Solid 44 -525 (13.33) -300 (7.62) -260 (6.60) -485 (12.32) 380-1002-ND 22 -21 | 940-SP-3044 
Plug, Unshielded, Stranded/Solid 6-4 -525 (13.33) -380 (9.65) -260 (6.60) 534 (13.57) 380-1003-ND 22 -21 | 940-SP-3046 
30 Plug, Unshielded, Stranded/Solid 6-6 -525 (13.33) ne (6.60) -260 (6.60) -534 (13.57) 380-1004-ND. -26 .24 | 940-SP-3066 
Plug, Unshielded, Stranded/Solid 10-10 | .885 (22.48) 460 (11.68) 312 (7.92) -622 (15.80) 380-1000-ND 58 -54 | 940-SP-301010R, 
3 | Plug, Unshielded, Stranded/Solid, .038”" (.965mm) OD Cable 88 -885 (22.48) 460 (11.68) 312 (7.92) -622 (15.80) 380-1005-ND -38 -36 | 940-SP-3088R 
Plug, Unshielded, Stranded/Solid, 040” (1.02mm) OD Cable 8-8 -885 (22.48) 460 (11.68) 312 (7.92) -622 (15.80) 380-1006-ND. 42 -39 | 940-SP-3088R-A133 
36 Plug, Shielded, Stranded/Solid 8-8 | 1.046 (26.57) 460 (11.68) -360 (9.14) = 380-1007-ND. 1.09 1.02 | 940-SP-360808-A108 
37 Plug, CAT-5 8-8 884 (22.46) 460 (11.68) 312 (7.92) -622 (15.80) 380-1008-ND. 48 -45 | 943-SP-370808M2-A264 
Plug, CAT-5, Shielded 8-8 884 (22.46) 460 (11.68) -360 (9.14) ie 380-1009-ND 1.34 1.26 | 943-SP-370808SM2A264 
39 Plug, CAT-6 8-8 884 (22.46) 460 (11.68) 312 (7.92) -622 (15.80) 380-1014-ND 2.08 1.95 | SS-39100-002 
Jack, Unshielded Without Stops 10-10 | .815 (20.70) 605 (15.36) -505 (12.83) = 380-1015-ND 1.06 -99 | SS-641010-NF 
Jack, 1pc Shield Without Stops 10-10 | .850 (21.59) 635 (16.13) -550 (13.97) _ 380-1016-ND. 1.76 1.65 | SS-641010S-A-NF 
Jack, Unshielded Without Stops 44 -815 (20.70) 445 (11.30) -505 (12.83) i 380-1017-ND 7 .72 | SS-6444-NF 
Jack, Unshielded Without Stops 6-4 -815 (20.70) 530 (13.46) -505 (12.83) _ 380-1018-ND. 93 -87 | SS-6446-NF 
Jack, Unshielded Without Stops 6-6 -815 (20.70) 530 (13.46) -505 (12.83) = 380-1019-ND 93 -87 | SS-6466-NF 
64 | 1 | Jack, Shielded Without Stops 66 -850 (21.59) 545 (13.84) .545 (13.84) _ 380-1020-ND 1.63 1.53 | SS-6466S-A-PG4-BA-50 
Jack, Unshielded With Stops 8-8 -815 (20.70) 605 (15.36) -505 (12.82) == 380-1021-ND 86 -81 | SS-6488-FLS 
Jack, Unshielded Without Stops 88 -815 (20.70) 605 (15.36) -505 (12.82) = 380-1022-ND 86 -81 | SS-6488-NF 
Jack, 1pe Shield With Stops 8-8 -850 (21.59) 635 (16.13) -550 (13.97) = 380-1023-ND. 1.57 1.47 | SS-6488S-A-FLS 
Jack, 1pc Shield Without Stops 88 -850 (21.59) -635 (16.13) .550 (13.97) = 380-1024-ND 1.86 1.74 | SS-6488S-A-NF 
Jack, 1pc Shield Without Stops, Standard Shield Ground Tail 8-8 -850 (21.59) -635 (16.13) -550 (13.97) = 380-1025-ND. 1.86 1.74 | SS-6488S-A-PG4-BA 
Jack, Unshielded Without Stops 10-8 | .650 (16.51) ae (15.62) .627 (15.93) = 380-1026-ND. 86 -81 | SS-650810-A-NF 
Jack, 1pe Shield With Stops 10-8 | .670 (17.02) 640 (16.26) .670 (17.02) — 380-1027-ND 227 2.13 | SS-650810S-AFLS 
65 | 4 | Jack, 1pc Shield Without Stops 10-8 | .670 (17.02) 640 (16.26) .670 (17.02) _ 380-1028-ND 2.27 2.13 | SS-650810S-A-NF 
Jack, Unshielded Without Stops 10-10 | .650 (16.51) 615 (15.62) -627 (15.93) = 380-1029-ND 1.70 1.59 | SS-651010-A-NF 
Jack, Unshielded Without Stops 44 -650 (16.51) 5 (11.56) -650 (16.51) = 380-1030-ND 1.76 1.65 | SS-6544-NF 
Jack, Unshielded, 2 Port Without Stops 6-6 -815 (20.70) 848 (21.54) -503 (12.78) = 380-1031-ND. 3.71 3.48 | SS-666602-NF 
Jack, Unshielded, 4 Port Without Stops 6-6 -815 (20.70) 1.744 (44.30) -503 (12.78) _ 380-1032-ND 4.93 4.62 | SS-666604-NF 
66) 5 Jack, Shielded, 4 Port Without Stops 88 .865 (21.97) 2.100 (53.34) 545 (13.84) _ 380-1035-ND 6.50 6.09 | SS-668804S-A-PG4-AC 
Jack, Unshielded, 6 Port Without Stops 6-6 -815 (20.70) 2.640 (67.06) 503 (12.78) = 380-1033-ND. 11.17 10.47 | SS-666606-NF 
Jack, Unshielded, 4 Port Without Stops 88 -815 (20.70) 4.300 (109.22) 523 (13.28) — 380-1034-ND 3.20 3.00 | SS-668804-NF 
Jack, Shielded, 8 Port Without Stops 8-8 -865 (21.97) 4.300 (109.22) -545 (13.84) = 380-1036-ND 11.23 10.53 | SS-668808S-A-PG4-AC 
68 | 6 | Jack, Unshielded, With Stops 6-6 -725 (18.42) a (13.34) -505 (12.83) = 380-1037-ND 2.88 2.70 | SS6866B-A.S-C40 
Jack, Unshielded Without Stops 10-8 | .712 (18.08) 600 (15.24) -453 (11.51) _ 380-1038-ND 7.09 1.02 | SS-700810-NF 
Jack, 1pc Shield Without Stops, Alternate Style Shield Ground Tail 10-8 | .738 (18.74) -626 (15.90) -475 (12.06) _ 380-1039-ND 243 2.28 | SS-700810S-A-PG4-1-BA 
70) 4 Jack, 1pce Shield Without Stops 10-8 | .738 (18.74) -626 (15.90) -475 (12.06) = 380-1040-ND. 243 2.28 | SS-700810S-A-PG4-BA 
Jack, Unshielded Without Stops 62 -712 (18.08) -525 (13.33) .453 (11.51) = 380-1041-ND 1.47 1.38 | SS-7026-NF 
Jack, Unshielded Without Stops 6-4 -712 (18.08) -525 (13.33) -453 (11.51) = 380-1042-ND 1.54 1.44 | SS-7046-NF 
Jack, Unshielded Without Stops 6-6 -712 (18.08) ~~ (13.33) -453 (11.51) — 380-1043-ND 1.63 1.53 | SS-7066-NF 
Jack, Unshielded Without Stops 8-8 -815 (20.70) 605 (15.36) -505 (12.82) = 380-1046-ND 1.02 -96 | SS-7188-NF 
{ Jack, 1pc Shield Without Stops, Without Panel Stop Ranges 8-8 -815 (20.70) 605 (15.36) -505 (12.82) = 380-1047-ND 1.98 1.86 | SS-7188S-A-NF 
Jack, 1pc Shield Without Stops, Alternate Style Shield Ground Tail 88 -850 (21.59) 635 (16.13) .550 (13.97) — 380-1048-ND 1.98 1.86 | SS-7188S-A-PG4-1-BA 
"1 Jack, 1pc Shield Without Stops, Standard Shield Ground Tail 8-8 -850 (21.59) -635 (16.13) .550 (13.97) = 380-1049-ND. 1.98 1.86 | SS-7188S-A-PG4-BA 
4 Jack, Unshielded Without Stops 8-8 -650 (16.51) ae (15.62) 644 (16.36) = 380-1050-ND. 93 -87 | SS-7188V-A-NF 
Jack, Standard Shield Without Stops 8-8 -670 (17.02) 640 (16.26) .670 (17.02) _ 380-1051-ND 262 2.46 | SS-7188VS-A-NF 
5 | Jack, 1pc Shield, 2 Port Without Stops 8-8 -815 (20.70) 1.205 (30.61) 523 (13.28) _ 380-1044-ND 7.97 ~~ 7.47 | SS-718802S-A-NF 
7 | Jack, pce Shield, 4 Port 8-8 -815 (20.70) 2.305 (58.55) -523 (13.28) _ 380-1045-ND. 9.44 8.85 | SS-718804S-A-PG4-AC 
23) 8 Jack, Shielded, 12 Port Without Stops 8-8 | 1.103 (28.02) 3.429 (87.10) 1.004 (25.50) = 380-1052-ND 16.80 15.75 | SS-73100-046 
Jack, Shielded, 16 Port Without Stops 8-8 | 1.103 (28.02) 4.529 (115.04) 1.004 (25.50) — 380-1053-ND 24.00 22.50 | SS-73100-047 
80 | 9 | Jack, Unshielded, Cable Ready 10-8 | 1.300 (33.02) -750 (19.05) -780 (19.81) = 380-1078-ND 6.24 5.85 | SS-800810SB-SP50-040-250 


* Note: Pins without electrical connections are omitted. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Corcom / : 
EYEO electronics Fijtered Modular Jacks 


Jack design and component selection compatible with equipment registered under FCC Part 68. UL Recognized. CSA Certified. U.S. Patent No. 4,695,115 and U.S. Patent No. 4,772,224 and a variety of international patents. 
RJ11 / RJ45 SERIES, Shielded: The metal shield provides additional protection, and is available with RFI gasket style spring fingers to provide a low impedance ground path across the interface. 


Position Position 
Con- Digi-Key Price Each Corcom Con- Digi-Key Price Each Corcom 
Fig.| Description | tacts | Ferrites | Part No. 1 25 100 =| PartNo. Fig. | Description | tacts | Ferrites | Part No. 1 25 100 | PartNo. 
RJ 11 Series RJ 45 Series 
Unshielded | 6-2 | Sleeves | CCM9000-ND 257 1.80 1.50 | RJ11-2L-S g | Unshielded | 8-8 | Sleeves | CCM9050-ND 3.66 256 2.14 | RU45-8L-S 
Unshielded | 6-4 | Sleeves | CCM9001-ND 2.86 2.00 1.67 | RJ11-4L-S Unshielded | 8-8 | Block CCM9052-ND 3.32 2,321.94 | RU45-6L-B 
; | Unshielded | 6-6 | Sleeves | CCM9002-ND 315 220 1.84 | RJ11-6L-S 7 | Shielded | 8-8 | Sleeves") CCM9051-ND 480 3.36 2.81 | RJ45-812-S 
Unshielded | 6-2 | Block | CCM9003-ND 272 1.90 1.59 | RJ11-2L-B shielded: /} <6°6.- |. (Block ee Bohs Sars ete: | ISS BLE B = 
: Shielded | 8-8 | Sleeves | CCM1390-ND 9.35 654 5.46 | RJ45-8LCT1- 
ee : ae pe a a aes et ea - 8 | Shielded | 8-8 | Block | CCM1391-ND 9.04 6.32 5.28 | RJ45-8LCT1-B 
pee a : : : Shielded | 8-8 | Sleeves | CCM1392-ND 935 654 5.46 | RU45-8LCT2-S 
Shielded | 6-4 | Sleeves") CCM9010-ND 380 266 2.22 | RU1I-4L2-S 9 | Shielded | 8-8 | Block | CCM1393-ND 9.04 6.32 5.28 | RU45-8LCT2-B 
2 | Shielded | 6-6 | Sleeves") CCM9011-ND 4.09 2.86 2.39 | RU11-612-S Unshielded | 8-8 | Block CCM1500-ND 2.63 1.84 1.54 | RU45-8N-B 
Shielded | 6-4 | Block" | CCM9012-ND 3.80 266 2.22 | RJ11-4L2-B 10 | Unshielded | 8-8 | Sleeves | _CCM1501-ND 3.00 2.10 1.75 | RU45-8N-S 
Shielded | 6-6 | Block" | _CCM9013-ND 3.95 276 2.30 | RJ11-6L2-B 11 | Shielded | 8-8 | Block CCM1502-ND 3.09 2.16 1.80 | RJ45-8N3-B 
4 Unshielded 6-6 Block CCM1394-ND 2.63 1.84 1.54 | RJ11-6N-B Shielded 8-8 Sleeves CCM1503-ND 3.55 2.48 2.07 | RJ45-8N3-S 
Unshielded | 6-6 | Sleeves | CCM1395-ND 2.80 1.96 1.64 | RJ11-6N-S 12 | Shielded | 8-8 Block CCM1504-ND 3.09 2.16 1.80 | RJ45-8N4-B 
; | Shielzea | 66 | Block eEiccenn 309 216 4.80 | RAVi-eNS-B Shielded | 8-8 | Sleeves | CCM1505-ND 3.55 2.48 2.07 | RJ45-8N4-S 
Shielded | 6-6 | Sleeves | CCM1397-ND 3.23 2.26 1.89 | RJ11-6N3-S RJ H Series 
Shielded | 6-6 | Block CCM1398-ND 3.09 216 1.80 | Rui1-6N4-B 13 | Filtered | 4-4 | Block CCM9060-ND 2.92 2.04 1.70 | RJH-4L-B 
‘ i i ; : 
Shielded 66 Sleeves CEM 1s93.NB 3.23 2.26 1.89 | RJ11-6N4-5 * Board Ground (pins only). Note: LCT Version incorporates 82Pf capacitors. 
M od u lar Digi-Key Pricing 
Fig. | Description Part No. 1 10 50 100 1,000 
Com ponents 2 | DBOP to RU45 Jack (8-8) 046-0000-ND* 413 37.13 165.00 288.75 2062.50 
1 | DB9S to RU45 Jack (8-8) 046-0001-ND* 413 37.13 165.00 288.75 2062.50 
2 | DBOP to RJ12 Jack (6-6) 046-0002-ND* 4.13 37.13 165.00 288.75 2062.50 
1 | DB9S to RJ12 Jack (6-6) 046-0003-ND* 413 37.13 165.00 288.75 2062.50 
2 | DBI5P to RJ45 (8-8) 046-0004-ND* 4.63 41.63 185.00 323.75 2312.50 
1 | DB15S to RU45 (8-8) 046-0005-ND* 4.63 41.63 185.00 323.75 2312.50 
2 | DB25P to RJ12 (6-6) 046-0008-ND* 4.38 39.38 175.00 306.25 2187.50 
1 | DB25S to RU12 (6-6) 046-0009-ND* 4.38 39.38 175.00 306.25 2187.50 
2 | DB25P to R45 (8-8) 046-0010-ND* 4.38 39.38 175.00 306.25 2187.50 
1 | DB25S to RU45 (8-8) 046-0011-ND* 4.38 39.38 175.00 306.25 2187.50 
2 | DBI5P to RJ12 (6-6) 046-0016-ND* 4.63 41.63 185.00 323.75 2312.50 
1 | DB15S to RU12 (6-6) 046-0017-ND* 4.63 41.63 185.00 323.75 2312.50 
3 | BNC RJ12 Converter (6-6) 048-0000-ND 16.58 149.18 663.00 1160.25 8287.50 
4 | 4 Wire TEE Adapter 1M-2F 048-0050-ND 2.00 18.00 80.00 140.00 1000.00 
4 | 6 Wire TEE Adapter 1M-2F 048-0051-ND 2.98 26.78 119.00 208.25 1487.50 
5 | 6-6 Modular Coupling (crossed) #1 to #6 048-0056-ND 150 13.50 60.00 105.00 750.00 
5 | 6-6 Modular Coupling (straight) #1 to #1 048-0103-ND 150 13.50 60.00 105.00 750.00 
6 | 4 Wire Wall Plate (6-4) 048-0059-ND 1.73 15.53 69.00 120.75 862.50 
7 | 6 Wire Dual Wall Plate (6-6) 048-0060-ND 253 22.73 101.00 176.75 1262.50 
6 | 6 Wire Wall Plate (6-6) 048-0061-ND 2.70 24.30 108.00 189.00 1350.00 
6 | 8 Wire Wall Plate (8-8) 048-0062-ND 3.35 30.15 134.00 234.50 1675.00 


* User Configurable 


DataShark Network Termination Kit 


Modular plug crimper for RJ45 and RJ11/12 connectors. Universal stripper for twisted pair and flat cable. Non-impact 
punchdown tool with 110 blade, 10 pieces of RJ45 modular plug connectors. Detailed instruction for cable assembly 


PAL70007.1-ND NGtwork TOW Kitiscec.sccmosneamesanateanandadeasmedatenniedaad biiiandscamedmiaeesinenden sed $45.98 


Cable Tester 


Tester displays: length of cable, cable remaining on spool, distance to 
short, distance to open, and injects tone into cable. The most accurate true 
TDR technology with +1.5% accuracy. Measures to 3200’. Built-in tone 
generator with warble tone. Scroll through pre-programmed NVP values for 
common cable types. Fast 1 second tests. Detects live voltage. Easy-to- 
read large display. Push-button controls. BNC-to-Alligator clips adapter 
make testing fast. Requires only one 9V battery, included. 


Paladin Tools’ Crimp Tools 


+ Fully ratcheting cycle + Adjustable crimp tension + Hardened 
dies for long life + Crimp 4, 6, and 8 position +» Cuts and strips 
cable + RJ45, RJ11 


PAL1530R-ND Modular Crimp Tool ...................-.005 $126.99 
PAL2530-ND Replacement Blade Set (for 1530R)......... $10.34 


All-in-One Telephone Tool 


+ Ratcheted design + 6 position, (RJ11/RJ12), 8-position, (RJ45) 
modular telephone plugs + Cuts, strips, and crimps 28-24 AWG 
telephone and data cables 


PAL1545.1-ND All-in-One Telephone Tool................... $39.71 PAL1549.1-ND Cable: hault Identifier TDR Testor. css ccciincaciseaucis sine aisi sey eneainenits ectiat ecaenaceinu $319.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SC Connectors and Accessories 


SC Connectors comply with NTT, JIS, ISO/IEC, and TIA/EIA component and ISO/IEC, CENELEC, ANSI, 
TIA/EIA-568A and BISCI system and cabling level standards. 


Epoxy SC Connectors are available in single-mode and multimode utilizing epoxy adhesive. 


Hot-Melt SC Connectors are available in multimode, preloaded with hot melt adhesive, enabling a field 
termination in less than two minutes for multiple terminations. 


3M Fiber Optics 


ST* Connectors and Accessories 


The design of the 3M ST* Connector product line is compatible with AT&T ST* Connectors, Systimax* 
components, and other ST* connector products. The 3M products are made with a high quality PC finish on 
zirconia ceramic ferrules. 


Crimplok SC Connectors combine the speed of non-adhesive connectors with the performance 
characteristics of epoxy and hot-melt connectors. They are the ideal solution for emergency restoration work 
or for quickly making fiber connections at a desk. 


ST Connector Hot Met ST Coupling 


—s Hot Melt Connector 
2.49 | 45.72 
~, = ae 


SC Connector SC Coupling 


8.38* 


E00 


676 -—23.50—| 


Panel Clip 


ai 


ST* Bayonet Connectors 


Fiber Size Digi-Key Price Each 
Mode Type (um) Attenuation| Reflection | Part No. 1 10 25 


(Dimensions shown for Single Coupling) 


Multi Hot Melt 125 <0.2 dB typ.| <-25 dB typ. | MF6100-ND 9.11 8.10 6.08 
Multi | Crimplok 125 <0.2 dB typ.| <-29 dB typ. | MF6901-ND 9.63 8.25 7.70 


SC Connectors 


Fiber Size Digi-Key Price Each 
Mode Type (um) Attenuation | Reflection | Part No. 1 10 25 


ST* Couplings 


* Operating Temperature: -40°C to 85°C/-40°F to 185°F * Housing Material: Nickel Plated Zinc 


Multi Hot Melt 125 <0.2 dB typ. | <-25 dB typ. | MF6300-ND 9.11 8.10 6.08 
Multi | Crimplok 125 <0.3 dB typ. | <-27 dB typ. | MF6900-ND 9.63 8.25 7.70 


Sines Digi-Key Price Ench Single | Epoxy 126 | <0.3 dB typ. | <-45 dB typ. | MF8306-ND 7.76 690 5.18 

Mode | Description Material Part No. 1 10 Single | Epoxy 127 | <0.3dBtyp. | <45 dB typ. |MF8307-ND 16.31 14.50 10.88 

Multi | Threaded Coupling w/Panel Nut & Lock Washer | Beryllium Copper | MF6112-ND 2.36 2.10 . 

: j SC Couplings 

Multi | Duplex Threaded Beryllium Copper | MF6113-ND 5.06 4.50 

Single | Threaded Coupling w/Panel Nut & Lock Washer | Zirconia Ceramic | MF8119-ND 8.44 7.50 Operating Digi-Key Price Each 
Description Temperature Part No. u 10 25 
Standard Density -40°C — 85°C / -40°F —185°F | MF8310-ND 7.20 6.40 4.80 
Duplex, Standard Density | -40°C — 75°C / -40°F — 167°F | MF8313-ND 16.88 15.00 11.25 


Universal Optical 
Fiber Splice 


The Fibrlok I! 2529 Universal Optical Fiber 
Splice can be used with either single-mode 
or multimode fibers with a (nominal) glass 
cladding diameter of 125 microns. The 
2529 splice can be used with any 
combination of fibers with coating 
diameters from 250 to 900 microns. 


MF6955-ND_ Crimplok Field Termination Kit for SC Connectors ................2...20002 $532.00 


FC/PC Connectors and Accessories 


FC/PC Coupling 


Specifications: 
+ Fiber Diameter: 125m 
+ Mean Insertion Loss: <0.1 dB 


+ Reflectance: <-35 dB from -40° to 80°C 
(-40°F to 176°F) 


* Tensile Strength: 1.0 Ib. (.45kg) min.; 
>3.0 Ibs. (1.36kg) typical 


|«———. 38.10 —__ 


3.81 On 18) 


Square Ranged D Mount 


The 3M PC/FC Connector is designed for advanced fiber optic systems requiring exceptional stability and low 
reflections. It is a field mountable, pull-proof connector that is fully compatible with all PC connectors adhering 


Digi-Key Price to NTT specifications. 
Description Part No. Each 
Universal Optical Fiber Splice ..........0..c00ccscceeceeesseeseeneee MF2529-ND 12.25 FC/PC Connectors 
Fiber Optic Assembly Tool...............0c0csececesesneessenseeneneeee MF2501-ND 85.75 
Fiber Size Digi-Key Price Each 
Mode Type (um) Attenuation | Reflection | Part No. 1 10 25 


Multi Hot Melt 125 <0.2 dB typ. | <-25 dB typ. | MF6200-ND 12.15 10.80 8.10 
Single Epoxy 126 <0.3 dB typ. | <-45 dB typ. | MF8203-ND 7.76 6.90 5.18 


Amphenol Fiber Optic Connectors 


+ Connection Loss: 0.27 dB typical; single mode 


FC/PC Couplings 


Housing Operating Digi-Key Price Each 
Mode Design Temperature Part No. 1 10 25 


Digi-Key Pricing 
Description Part No. 1 10 50 


954 SC Series Connector 


Multi Square Flanged -40° to 85°C/-40° to 185°F | MF6210-ND 9.00 8.00 6.00 
Single Square Flanged -40° to 85°C/-40° to 185°F | MF8210-ND 10.13 9.00 6.75 
Single D-Mount -40° to 85°C/-40° to 185°F | MF8211-ND 10.13 9.00 6.75 


SC Ceramic, 


7 AFP1011-ND 7.80 75.00 360.00 
125m hole dia. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HIROSE 
ELECTRIC 
Co.,LTD. 


Adapters - Split Sleeve 


2@024 


@9 13.4 


(Cut-out Dim) 


13.4 
(Cut-out Dim) 


M8 X0.75_~ 


Fiber Optics 


MU Connectors and 


Adapters 


2, ds 
(Cutout Dim.) 
Boot | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| Description Color | Part No. 1 10 50 Part No. 
a 1 | Simplex Plug for 0.9 Buffered fiber Blue | H2500-ND 6.83 6.01 5.33 | HMUA-P1-H1 
go 2 | Simplex Plug for 2 Cable Blue | H2501-ND 6.83 6.01 5.33 | HMUA-P2-H1 
> 3 | Simplex Patch Panel Mount Adapter _— H2502-ND 12.77 12.02 10.89 | HMUA-A-3 
Pats 4 | Duplex Patch Panel Mount Adapter | — | H2503-ND 15.35 14.45 13.10 | HMUA-2A-3 


(Cut-out Dim.) 


M8 x 0.75 


External | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| Description Color | Part No. il 10 50 | Part No. 
1 |SC Hybrid SC/FC, Angled — H2492-ND 13.50 12.71 11.52 | HSCJ-HRFCJ-B 
2 |SC Hybrid SC/FC, Straight = H2493-ND 15.52 14.61 13.24 | HSCJ-HRFCJ-C 
3 |SC Hybrid SC/ST, Angled — | H2494-ND 17.06 16.49 15.35 | HSCJ-HSTJ-B Attenuation | Digi-Key Price Each Hirose 
4 |Panel Mount, Die Cast, Zirconia = H2495-ND 13.60 12.80 11.60 | HSC-A2-D1 Fig.| Description =1.31m Part No. 1 10 50 Part No. 
5 |Panel Mount, Plastic, Zirconia Blue H2496-ND 9.05 7.92 7.17 | HSC-A3-D1(02) 
6 |F-type, Zirconia Blue H2497-ND 15.25 14.36 13.01 | HSCF-2A-D(P) SC Attenuator 5dB H2504-ND 91.76 87.17 83.57 | HSC-AT8K-A05A 
7 |Non-Flange, Phosphor Bronze = H2498-ND 14.03 12.36 11.09 | HRFC-A2-SF(01) SC Attenuator 10dB H2505-ND 91.76 87.17 83.57 | HSC-AT8K-A10A 
8 | Cost-Effective, Phosphor Bronze = H2499-ND 10.69 9.42 8.45 | HRFC-PA11-G1 1 SC Attenuator 15dB H2506-ND 91.76 87.17 83.57 | HSC-AT8K-A15A 
SC Attenuator 20dB H2507-ND 91.76 87.17 83.57 | HSC-AT8K-A20A 
. FC Attenuator 5dB H2508-ND 124.25 118.04 113.16 | HRFC-AT5K-A05A 
Terminator » | FC Attenuator 10dB H2509-ND 124.25 118.04 113.16 | HRFC-AT5K-A10A 
FC Attenuator 15dB H2510-ND 124.25 118.04 113.16 | HRFC-AT5K-A15A 
FC Attenuator 20dB H2511-ND 118.04 113.16 | HRFC-AT5K-A20A 


Ferrule 


Hirose 
Part No. 


Price Each 
1 10 


50 


Dimension A | Digi-Key 
(mm) Part No. 
Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| Description Part No. 1 10 50 Part No. 0.125 H2514-ND 
1 | Plug, SC type H2512-ND 57.34 54.48 52.23 | HSC-TM-P1 0.1255 H2515-ND 
Plug, FC type H2513-ND 66.91 63.57___—60.94_|_HRFC-TM-P1 0.126 H2516-ND 


6.53 5.75 5.09 | HMUA-F3-A125 
6.53 5.75 5.09 | HMUA-F3-A1255 
6.53 5.75 5.09 | HMUA-F3-A126 


ANP tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Fiber Optics OPTIMATE? DNP (Dry Non-Polish) Connectors 


Fig. 1 
Single Position 
Plug Assembly 


Fig. 3 
Single Position 
Device Mounts 


Optical Characteristics: + Insertion Loss: 2dB + Ref.: FOTP 34 Method C 
Environmental Characteristics: » Temperature Range: -40°C to +60°C 
Mechanical Characteristics: + Insertion Force: 13.34N [3 Ib] (plug to receptacle) 
+ Cable retention plug: 8.89N [12 Ib.] 

Materials: + Retention Clip: Copper alloy, plated + Splice: Copper alloy, plated 
* Connectors: Thermoplastic 

The economics of using fiber-optic systems is a complex subject. Comparisons 
of the costs of fiber-optic systems and copper-wired systems are difficult and 
open to debate. Proper evaluations must be based on the users’ needs. 


Single Position 
Bulkhead Receptacle 


Fig. 4 
Dual Position 
Plug Assembly 


Fig. 5 
Dual Position 
Bulkhead Receptacle 


Al 


Widespread application of fiber-optic technology will depend on its providing 
performance equal to or superior to copper cable, and at a lower cost. That fiber- 
optics can outperform cable in some areas seems established. That it can do so 
more cheaply, is not the rule. As with many new technologies, the prices of fiber- 
optic components have been dropping, often dramatically. Better products at 
cheaper prices have been introduced continually, and manufacturers’ volume 
production and maturity of experience are combining to produce significant price 
reductions. In contrast, prices have been rising for copper cable and associated 
hardware. Although the point at which fiber-optic systems become less expen- 


Dimensions in mm. 


Fig. 6 
Splice and 
Retention Clip 


sive than copper cable systems depends on the application, fiber-optics are 
becoming more attractive every day. 


Users evaluating fiber-optics should consider costs beyond those for the 
components themselves. Considerations include the education needed to 
design a fiber-optic system and the costs of training craftsmen and techni- 
cians to handle, install, and maintain fiber-optic systems. On the other 
hand, the small size, light weight, and flexibility may present offsetting cost 
advantages. Handling, storage, and installation costs may be reduced. 


Digi-Key Pricing AMP Digi-Key Pricing AMP Note: X in Part No. = Meter Per Roll 
Fig.| Description Part No. 1 25 Part No. Description Part No. ‘i 5 Part No. FIBER OPTIC CABLE (0.D. = .089) 
‘ on ij a Digi-Key Price (Meter) 
1 | Single Position Plug Assembly A1703-ND 1.09 23.50 | 228087-1 ‘ 7 a 
2 Single Position Davioe Mounts AI705-ND 96.20.77 | 228043-1 |_| Pt Knife, Plastic Fiber ele «6995 271.50) 2280851 | [Patt NOs umm Olmns!Sul2S a> CmnICO 
3 | Single Position Bulkhead Receptacle A1707-ND 1.69 36.56 | 228042-1 Single Position Plastic Qutting Fixture / A99102-ND 87.01 372.90 | 228837-1 AI700-X-ND 11.37 21.11 30.24 4872 81.20 146.16 
4 | Dual Position Plug Assembly A20128-ND 2.39 51.75 | 228088-1 
5 | Dual Position Bulkhead Receptacle A20129-ND 1.74 37.69 | 228045-1 A1799-ND Technicians Guide to Fiber Optics - 
6 | Plastic ber Retention Clip A20131-ND 23 4.07 | 228046-1 For more information on the technical aspect of fiber optics ............. 0. cece cece eee eee $43.04 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


ANP tyco Electronics FSMA Connectors 


Features: + Industry compatible with 905 and 906 style connectors + Design parameters conform to 
NATO and IEC interface standards + Ferrule Material: Stainless steel + Connector Body Material: 


Fiber Optic Connectors eee oe ene ee 
ST Style LightCrimp XTC Connectors 


Features: + Singlemode or multimode + Just 

crimp it on the fiber + 2-minute termination (ACO) “0D c= 

+ Epoxyless or quick-cure epoxy types + Pre- ==(qi ©) 
radiused PC finish (epoxy type) » Body 


Digi-Key Price Each AMP 

Description Part No. 1 10 Part No. 
FSMA Connector (905) A20126-ND. 15.01 13.34 504566-1 
FSMA Connector (906) A20127-ND 17.03 15.14 504014-1 


Material: Epoxyless - aluminum; Epoxy - polymer + Coupling Nut Material: multimode epoxyless - poly- 
mer; Singlemode Epoxyless - die cast; Epoxy - die cast zinc + Storage Temp. Range: -40°C to +85°C. FSD Style Con nectors 
Fiber Insertion Oper. Durability Hlaatianes & < e ‘ 
Size | Mode Ferrule Loss dB, Remp, cycles, <.20 | Digi-Key Price Each =|AMP ED Conn cor degli Loser th O608 Corie Fortis, 0 y 
(um) BIetype Matetia 7 Ava Range (°C)"'|(dB) change | PartNo: i LOS RartiNos dB Polymer Ferrule + Durability: Ceramic Ferrule <0.2dB Change after 500 
LightCrimp Epoxyless ST Style Connectors cycles; Polymer Ferrule <0.2 dB Change after 250 cycles + Operating lo 
125 | Multi Plastic 0.4 | -40° to +65° 500  |A20100-ND 9.63 8.56 |492168-1 Temperature: -40°C to +85°C 
125 Multi St. Steel 0.4 -10° to +65° 500 A20101-ND 12.42 11.04 |504034-1 
125 | Multi | Ceramic 0.4 | -40° to +65° 1000 |A20102-ND 15.05 13.38 |504001-1 FSD-MC Connector Plug Specifications: - Insertion Loss: typ. 0.5dB + Durability: typ. <0.2dB 
126 _| Single Ceramic 0.2 -40° to +65° 1000 A20103-ND_ 36.61 32.54 |504000-1 Change after 500 cycles + Operating Temperature: -40°C to +85°C 
Epoxy ST Style Connectors 
125 Multi Ceramic 0.4 -20° to +75° 1000 A20104-ND 5.90 5.24 |501380-1 Fiber Size Ferrule Digi-Key Price Each AMP 
125 Multi Ceramic 0.4 -20° to +75° 1000 A20105-ND 3.96 3.52 |503571-1 (um) Material Part No. 1 10 Part No. 
125,140) Multi St. Steel 0.3 -20° to +75° 500 A20106-ND 8.01 7.12 |504008-3 
125 Multi | Composite 0.3 -20° to +75° 5000 A20107-ND 2.52 2.24 |503415-1 FSD Connector - Multimode - Duty Dual ZIP Cable 
126 | Single |Zircon/Ceramic 0.3 -20° to +75° 200 A20108-ND 6.68 5.94 |502579-2 125 Ceramic A20119-ND 22.84 20.30 502015-1 
. 125 Polymer Composite A20120-ND. 22.12 19.66 503347-5 
ST Style Coupling Receptacles : 
: : Field Keyable FSD-ST Receptacles 
Free-Hanging or Panel Mount Design 5 
Metal Multimode Receptacle A20122-ND 20.39 18.12 502808-2 
Sleeve | Digi-Key Price Each | AMP Ceramic Singlemode Receptacle A20123-ND 28.28 25.14 502809-1 
Type Material_| Part No. 110 |Part No. 
Multimode Composite | A20109-ND 2.21 1.96]501381-1 
Single- or Multimode | Metal | A20110-ND 2.23 1.98/504021-1 Loopback Con nector 
Single- or Multimode | Ceramic | A20111-ND 6.35 5.64 |502750-1 


SC Low Loss Loopback Connector Features: - Multimode + Use for equipment testing * 0.6 
dB Insertion loss * 0.5” (12.7mm) Ferrule centerline 


. . Digi-Key Price Each AMP 
Designed to accept multimode TO-18, TO-46, and TO-52 active devices + Nickel Description Part No. 1 10 Part No. 
plated, die cast zinc + Mount to PCB or through panel - Includes positioning ring 
SC Loopback Connector A20140-ND 34.43 30.60 503141-1 
Price Each AMP 
Description 1 10 Part No. 


Standard Height A20142-ND 8.57 7.62 501474-1 


Low Profile A20143-ND 8.39 7.46 502585-2 RS D (Ret ractable Sh roud 
SC Style Connectors Duplex) Connectors 


i H RSD Connector Features: - Designed to meet the requirements 
LightCrimp Epoxyless Type r P of the SBCON section of the ANSI X3Ts11 Fiber Channel specification 
BeeA = No aeey or eevee Shorer caeenbiy tine currently under development + Designed to meet the intermateability details defined in the IBM Enterprise 

7 iS t Archi /390, E: IN 1/O Interf Physical L: ificati A23-0394-01 
+ Reduced polishing time + Lower installed cost» Secure Systems Architecture: , ESCON I/O Interface, Physical Layer specification S. 9. 


repeatable matings + No need for curing oven or power supply RSD Connector Plug Kit Features: + Multimode + Compatible with IBM ESCON connector 
* Consistent performance over a wide range of temperatures system + Simple field assembly. Performance Characteristics: + Insertion Loss: typical 0.5dB 
Specifications: + Attenuation @1300 nm: Mean 0.12 dB + Durability: <0.2dB change after 500 cycles + Temperature Range: -20°C to +70°C. 

+ Operational Temperature Cable Dependent: 40°C to 65°C 


Materials: + Connector Ferrule: Zirconia Ceramic + Connector Digi-Key Price Each AMP. 
Body: Thermoplastic * Strain Relief: Thermoplastic Description Part No. 1 10 Part No. 
Epoxy Type ESCON Multimode DUALAN Connector Kit ‘A20124-ND 19.13 17.00 492181-1 
Features: * Easy to install * Singlemode or Multimode + Two versions available to match various assembly techniques ESCON Curing Fixture Kit A9823-ND 18.27 16.24 492236-2 
+ Compliant with Bellcore 326, JIS C-5973, Fibre Channel, TIA 568 + Pre-radiused ferrules Performance Charact- 5 -ND* 2 
eristics: + Insertion Loss: 0.2dB typ. Return Loss: <-59dB typ. * Temperature Range: -40°C to +85°C; 0.1dB change RSD'ST Style Receptacle eas iessANID) auee a pOntens 
typ. * Durability: Singlemode: 0.1dB typ. change after 200 cycles; Multimode: <0.1dB typ. change after 500 cycles * Inter-mateable with IBM ESCON type connectors 
Fiber Size | Digi-Key Price Each AMP 
Description (um) Part No. i 10 Part No. H 
LightCrimp Epoxyless SC Style Connectors — 3.0mm Cable Dia. Hybrid Adapte rs 
Simplex Multimode Connector 125 | A2O117-ND ‘17.37 -15.44. | 503692-1 latneicer sitalaacae : — - 
Duplex Multimode Connector 125 A20118-ND 36.18 32.16 503693-1 + Available with mounting pee ecousingig iEousing} (DIgEKey Libel ten Eve 
Epoxy SC Style Connectors — 3.0mm Cable Dia. screws + Adapt various wore sue MES colors NBarING: u uy meLUuNG: 

Simplex Multimode Connector 125 | A20112-ND 450 4.00 | 503948-1 Siotalalignmenaosre Simplex Style 

Simplex Singlemode Connector 125 A20113-ND 7.22 6.42 504646-1 SC to ST Plastic Black |A20148-ND 6.37 5.66 | 502780-1 

Simplex Singlemode Connector 126 A20114-ND 7.22 6.42 504646-2 Simplex SC to ST Plastic Blue A20149-ND 6.37 5.66 | 502780-2 

Duplex Multimode Connector 125 A20115-ND 10.35 9.20 504657-1 Style SC to ST Plastic Beige | A20150-ND 6.37 5.66 | 502780-3 

Duplex Singlemode Connector i? BOOS 1481 15.16 | 804655-1 SC to ST | Nickel Plated] Die Cast | A20151-ND 10.06 8.94 | 503638-1 


SC to FC Plastic Black | A20152-ND 6.68 5.94 | 502781-1 
SC to FC Plastic Blue A20153-ND 6.68 5.94 | 502781-2 
SC to FC Plastic Beige | A20154-ND 6.68 5.94 | 502781-3 
SC to FC | Nickel Plated) Die Cast | A20155-ND 13.66 12.14 | 503480-1 
Duplex Style 
SC to ST Plastic Black | A20157-ND 9.90 8.80 | 503137-1 
SC to ST Plastic Blue A20158-ND 9.90 8.80 | 503137-2 
SC to ST Plastic Beige | A20159-ND 9.90 8.80 | 503137-3 


SC Coupling Adapters Features: + Suitable for any SC Type connector 


* Choice of housing colors + Metal Alignment Sleeve 


Digi-Key Price Each AMP. 
Description Color | Part No. 1 10 Part No. 
SC Simplex Adapter | Blue | A20144-ND 6.37 5.66 | 502632-8 
SC Simplex Adapter | Beige | A20145-ND 6.37 5.66 | 502632-9 
SC Duplex Adapter Blue | A20146-ND 9.90 8.80 | 502776-8 
SC Duplex Adapter Beige | A20147-ND 9.90 8.80 | 502776-9 


eo 


‘ ® i 
Infineon BIDI Optical ; == | 
technologies a Sk 
3. 1 
Sta n da rd M od u I e Key 1 Sanden |} sMF 99/125/900 
Features: + Class 3B Laser Product Gathode alte Length 1m 
+ Designed for application in passive-optical net- _* Suitable for bit rates up to 1.25 Gbit/s 2.54 typ Receiver] 
works + Ternary Photodiode at rear mirror for monitoring inoue iets 
+ Integrated Wavelength Division Multiplexer a cone of een Power UX Type 
(WDM) * Single fiber solution : F 
+ Bi-Directional Transmission in 2nd and 3rd opti-* Low noise/high bandwidth PIN diode 
cal window + Hermetically sealed subcomponents, similar to 
+FP-Laser Diode with Multi-Quantum Well TO 46 ; , MD 
structure + With singlemode fiber pigtail 


Transmitter 


SBL52414GIN-ND Optical Standard Module 1310 nm Emitting. 1550 nm Receiving $446.25 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 155 


AMP TYCO cectonics Singlemode a tae el 


Fiber Optic ti, QR FC Dual Window Attenuators 
Fiber Optic Switches and Accessories Attenuators BO} | 13 |saorrene  e70| tose 


= . . . 20 A20177-ND _ 67.50 | 2-209948-0 
Singlemode High Performance Attenuators utilize unique all fiber 

Fi ber Optic M ulti mode Switches meteors iondecs the loss of an optical signal. hes designs SC Dual Window Attenuators 
Low Profile Fiber Optic Switches are miniature, board mountable devices that permit the switching of an optical signal from minimize reflectance. High Performance Attenuators use no filters, 3 A20178-ND — 67.50 | 209943-3 
‘one fiber to another. Switching is accomplished by a slight pivoting motion of a spherical mirror which reflects the optical air-gaps, or core mismatches. Specifications: + Fixed Attenuation 5 A20179-ND — 67.50 | 209943-5 
signal to the appropriate fiber. This patented imaging technology provides very low optical loss. Fiber Qptic Switches can Values: 3- 20dB * Reflectance: <-45 dB, -50, -55 and -60dB + Oper- 10 A20180-ND — 67.50 | 1-209943-0 
be terminated with any fiber optic connector. ating Temperature: -40°C to +75°C + Vibration Resistance: <0.1 x 15 A20181-ND 67.50 | 1-209943-5 
Specifications: - Switching Speed: 5 msec typ. » Operating wavelength: 750-1450 nm = Insertion loss at 1300nm: 0.5 attenuation 20 A20182-ND___ 67.50 | 2-209943-0 


GB typical, 0.8 dB max. per FOTP-34 + Crosstalk: -45 dB typical per FOTP-42 » Switch Driver: 5V at 80mA max., 12V 
option available + Fiber Type: Graded Index 62.5/125 » Lead Length: 1 meter + Operating Temperature Range: -10°C 
to +65°C per FOTP-3, C2 + Connector Style: ST Style » Durability: >1 million cycles 


H fiber optic connectors. Most part numbers consist of a 
Kits, Tools & Accessories pasa tn as x10" (som x 274m sheas 
Termination Kits Pot pect baled eae 60 and a comeriors. i 
For AMP SC, FSMA, ST Style, and FSD Styles: Termin. “onsumab es Nits: Lontains al’ consumable Supp'es Tor 
ation kits provide all the materials and tools (except epoxy) '@ast 100 aed ay. (gored Purpose), polish film, 
required to terminate a particular type of fiber optic ineceetien Microsco pds Ihe complete microscope kit 
tor. Tool jently packaged in a handy ;nePe' Used tees pe 
connector. Tools are conveniently packaged in a nancy includes a handy carrying case, tripod stand, AC adapter 
carrying case. The kits contain polishing materials for ang all adapters needed to inspect the FSMA, FSD, ST Style 


Switch Fiber Leads Used 


= $0 1x2 SPDT 1,2,3 
Erominal | a Dual1x2DPDT | 1, 2,3,4, 5,6 
() Terminal 1 (+) 


ou itch Circuit Tee Cc Bibey eine caee Barra approximately 60 connectors. The consumable items in the ang SC Type Connectors. 
nee —_ nerface onnector art No. ae art No. kit can be purchased separately. Features: + Pre-centered adapter mount provides quick, 
1x2 SPDT Straight Pin | ST Style A20163-ND 394.80 | 99427-2 For LightCrimp ST Style: Termination Kits include all the easy focusing, and changing of connectors» Kq.3 infrared 
Dual 1x2 BROT: Straight Pin ST Style ENE AND 394.80 99982-2 tools required to prepare and terminate all LightOimp ST filter to protect the user + Durable, lightweight A.B.S. 


Style connectors. plastic microscope body » Lockable, high density poly- 
Polishing (Lapping) Film Packets: Polishing film sheets ethylene, double-well carrying case with antistatic foam 


FDDI 2000 Bypass 1.0m +05m ___) 4 mtg. holes are used with polishing bushings for hand polishing of — cut-outs 
(panel mount version) J OAS 
Swi tche Ss eeuatene “tetwerce ot Digi-Key Price | AMP 
ee ae ND Description Part No. Each _| Part No. 
i Hi 5 ; —— 
The FDDI 2000 bypass switch is a second-generation device that 2 ‘\! LightCrimp Epoxy Type Termination Kits (Epoxy Sold Separately) 
allows a dual-attach station to be bypassed without loss of ring ST Style A9828-ND 785.56 | 503746-1 
integrity. The switch module contains two fully reversing optical L425 FSMA A9835-ND 786.24 | 503746-2 
bypass switches that direct the optical signals to the appropriate FSD A9834-ND 1227.47 | 503746-6 
fiber according to signals on the device's electrical interface. 5 Common 6 Common SC A9829-ND 845.67 | 503746-7 
Features: + Increases reliability of mission-critical network | 6-Position Mini eines: a LightCrimp XTC Termination Tool Kit 
applications + Meets or exceeds all ANSI standards + Low | DIN Plug GND GND” Mini Tool Kit A9825-ND 712.23 ]492322-1 
insertion loss — 1.1 dB typical, including connectors + Meets 1 Secondary 2 Primary Tool Kit Without Microscope A9826-ND 1145.74 | 503330-1 
ee DOL Powe shin rife el ne dBm acini FN GN Tool Kit With Premium Microscope A9827-ND 2733.83 | 503330-2 
pecitications: * switching speed: ms max. * Operating ry 4 > ry ry 
Wavelength: 750-1450 nm + Insertion Loss: 1.1 dB typ., 1.8 dB ‘Secondary Corition to —— ___LightCrimp SC Style Termination Tool Kit 
max. (FOTP-34, Method B — Long Launch) + Crosstalk: -45 dB 6-Pos. Circular LightCrimp SC Termination Kit Without Microscope A9830-ND 1232.12 |503706-1 
typical (FOTP-42) + Switch Driver: 5V at 160mA + Fiber Type: DIN Plug Microscope Adapter (Universal 2.5mm) A20215-ND 42.63 | 502977-1 
62.5/125 um + Operating Temp. Range: -10°C to +65°C + Dura- LightCrimp SC/Ceramic With Inspection Microscope A9831-ND 2508.01 | 503706-2 
bility: >1 million cycles LightCrimp SC (Upgrade) Kit (Add to an 
ST Style Kit for SC Terminations) A9832-ND 680.38 | 503707-1 
Port Digi-Key Price AMP Scribing Tools 
Description Interface | Mounting | Part No. Each Part No. Sapphire-Tipped Scribe Tool A99109-ND 51.03 ]504064-1 
6-Pos. Shielded Mini Circular DIN Plug | FSD MIC | Panel | A20166-ND 988.75 | 209161-4 Replacement Blades for A99109-ND : A99110-ND 46.32 _|504290-1 
6-Pos. Shielded Circular DIN Plug FSDMIC | Panel | A20168-ND 988.75 | 209161-2 Pro-Crimper Il Hand Tool 
For use with FSMA — With Die Set A99108-ND 151.38 |58551-1 
For use with FSMA — Die Set Only (hex die) A20218-ND 73.50 |58552-1 
A é For use with ST and SC Style — With Die Set A99105-ND 136.50 | 58433-4 
Multiplexers and Demultiplexers For use with ST Style — Die Set Only A20214-ND 71.75 |58424-1 
For use with FSD (ceramic) — With Die Set A99107-ND 291.38 |58519-1 
Multiplexers allow use of a single fiber for simultaneous transmission of two signals of For use with FSD (ceramic) — Die Set Only A20217-ND 215.25 |58510-1 
different wavelengths. Demultiplexers separate the combined wavelengths from the Crimp Tool — Handle Only A9996-ND 66.00 |354940-1 
ok eared into ahaa tate Fae. muons and demultiplexers are Short Polishing Bushing 
available for multimode as well as singlemode applications. To / att For ST Style (Polymer Composite) - Beige Polymer ‘A99111-ND 6.46 | 503304-2 
Multimode Specifications: - Insertion Loss: MUX: 0.9dB typ., 1.2dB max.; DEMUX: | 4 _ 7s sritter: 2 = Trunk Line: For ST Style (Ceramic, Stainless Steel) - Black Polymer A99112-ND 6.14 |503304-1 
0.908 typ., 1.80B max. (per FOTP-34, Method A) » Directivity: >55qB typ. «Wave: | 47 a ier Duplex Curing Fixture Kit w/Polishing Bushing A9833-ND 145.92 |501795-1 
length Bandpass: 120 nm typ. + Return Loss (Reflectance): MUX: 35dB Min.; Polishing (Lapping) Film Packets 
DEMUX: Port 1 — <-13dB; Port 2—<-15dB; Port 3 — <-35dB - Isolation: Bi-Directional ig (Lapping: 
MUX and DEMUX: 35dB Min., 42dB typ.; Unidirectional MUX and DEMUX: 35 dB Min., 42dB typ. + Operating ae ah Lee ms a ay (pk. * oo DE oeoHING ieee pe 
Temperature: -40°C to +65°C ype, ype — 1pm, Green, (pkg. o' | R - 
Singlemode Specifications: + Insertion Loss: DEUX: 0.94B typ., 1.3dB max. (per FOTP-180) + Directivity: >65dB ST Style, AMP SC — 0.3um, White (pkg. of 10) A20223-ND 16.87 | 228433-5 
typ. + Wavelength Bandpass: 120 nm typ. » Return Loss (Reflectance): DAVIUX: Port 1—<-40dB; Ports 2 & 3—<-55dB Consumables Kits 
+ Isolation: Unidirectional DEVIUX: 35 dB Min., 42dB typ. + Polarization Sensitivity: <0.1dB + Operating Temperature: FSMA, FSD, ST Style A9836-ND 253.63 | 502306-1 
-20°C to +60°C. FC Type, D4 Type, AMP SC, Singlemode ST Style A9837-ND 349.55 | 502306-2 
ESET ee = a LightCrimp A9838-ND 106.14 | 502306-3 
-5m Cable igi-Key rice Epoxy Curing Oven 
pike Mode Pengt hig Convector nin pantie! each WeaniNe: 110 VAG Oven wiAdapter Block - Universal Block” ‘A20220-ND 736.70 [5021341 
62.5/125 Multimode | 3mm Dia. ST Style 850/1310 A20169-ND. 465.50 | 99102-3 Microscope Kits 
9/125 Singlemode | 3mm Dia. FC/SPC 1310/1550 A20171-ND 626.50 | 99717-6 100x Microscope (10x Eyepiece) A20224-ND 1452.82 | 502970-1 
9/125 Singlemode | 3mm Dia. SC/SPC 1310/1550 A20172-ND. 626.50 | 99717-8 * Universal block 12 single and 4 FSD Connectors 
INDUSTRI AL = Reverse | Power Dissipation | Forward Current | Rise/Fall Time Typ. Photo— Typ. Output | Digi-Key Price |IFO 
Description Voltage Vp} Prot Ty=25°C DCIE trtft sensitivity PEAK | Power Coupled*| Part No. Each | Part No. 
FIBER Optics, Inc. Plastic Fiber Optic Infrared LED 3.0V 1P00mW 50mA 1.0/1.0 us 950nm 100uW FBI18-ND 3.48 IF ES1A 
Plastic Fiber Optic 100 Mbps Infrared LED 3.0V 60mWw 60mA 7.0/7.0 ns 870nm 300UW FB134-ND §.25 |IF-E91D 
Fi ber (e) ti c LEDs Plastic Fiber Optic Blue LED 5.0V 60mWw 35mA 0.5/0.5 us 430nm 25uW FB125-ND 14.38 |IF-EQ2A 
p Plastic Fiber Optic Blue LED 5.0V 60mWw 35mA 0.6/0.6 ps 470nm 75uW FB126-ND 14.38 |IF-E92B 
and Detectors Plastic Fiber Optic Green LED 5.0V 60mW 35mA 3.5/16 ns 530nm 75uW FB127-ND 10.63 |IF-E93 
Plastic Fiber Optic Red LED 5.0V 60mW 35mA 0.1/0.1 us 660nm <SOUW FB128-ND 4.88 |IF-E96 
Fiber Optic family of low-cost, medium frequency, short dis- | Plastic Rber Optic Super-Bright LED 5.0V 100mWw 40mA 0.5/0.5 ps 660nm <100QuW =| FBI29-ND~—s 6.50 | IF E97 
tance fiber optic LEDs and photo detectors feature: + Con-_| Plastic Flber Optic 50 Mbps Red LED 5.0V 100mWw 40mA 8.0/8.0 ns 650nm >100uW =| FBI35-ND ~—- 14.00 | IF E98 
nector-less interface + No optical design required + Simple | Plastic Fiber Optic 155 Mbps Red LED 5.0V 100mWw 40mA - 650nm -1.5uW | FBI36-ND _40.00 | IF E99 
fiber termination and connection. 
Each LED and detector consists of a PBT housing, an internal = Rise/Fall | Total Capacitance Dark Current Reverse Breakdown Max. Photo- Power Dissipa~ | Digi-Key Price | IFO 
active element such as an LED or photodetector, and a cinch Description Time tr, tft CT (VR=30 Volts, EE=0)!ID| Voltage B(BR)R sensitivity PEAK tion PTOT Part No. Each | Part No. 
nut to hold the fiber in place. The PBT housing retains the |_Active Photodiode 5/5 ns 4pF <60nA 60.0V 880nm 100mW FB120-ND 4.18 | IFD91 
active element and the cinch nut while optimizing coupling be- 
tween the active element and the jacketed 1000ym plastic fiber. Rise/Fall Time | Collector Emitter | Emitter Collector Collector Collector Peak Max. Photo- Digi-Key Price | IFO 
Shared Ratings: Maximum Ratings and Characteristics | Description trtft Voltage VCEO Voltage VECO CurrentIC | CurrentICM t=1ms | sensitivity PEAK | Part No. Each | Part No. 
(TA=25°C): Operating and Storage Temperature Range | Active Phototransister 20/20 ps 30.0V 5.0V 50mA 100mA 870nm FB121-ND —3.65 | IF D92 
(Top,T STG): -40° to 85°C. De-rated above 25°C: 1.33mW/°C. Active Photodarlington 5/2.5 ms 15.0V 5.0V 50mA 100mA 850nm FB122-ND 5.65 | IF-D93 
a . A “ ‘ Rise/Fall Time] Supply | Voltage@ Output | Propagation | Max. Photo- | Power Dissipa- | Digi-Key Price | IFO 
Fiber Opti ¢__ This multi-purpose connector is _ | Description tr,tft _|Voltages VS Lead delay time tP| sensitivity PEAK| tion PToT _| Part No. Each | Part No. 
designed for jacketed 1mm core _ | Protologic Detector w/Totem-Pole Output 70/70 ns 18.0V = Bus 800nm foomw | FBIZ3-ND ‘6.55 | [RD95T 
Connector plastic fiber. it utilizes the same | photologie Detector w/Cpen Collector Gutput| 0.1/0.1 us 18.0V 35.0V 8us 800nm joomw =| FBI24-ND «6.55 | IFD950C 
< cinch nuts, alignment principles _ | Photologic Detector w/Qpen Collector Output = 7.0V 18.0V 65 ns 850nm 40mW FB132-ND 10.63 | IF-D96 
Cc and no-fuss fiber terminations to | Photologic Detector w/Totem-Pole Qutput 0.1/0.1 ps 7.0V = 12ns 800nm 100mWw FB133-ND — 18.75 | IF D97 
NC quickly handle the most common __| Photologic Detector w/Totem-Pole Output 3/3 ns 7.0V 3.4V 3.5 ns 1050nm 250mW FB137-ND 31.00 | IF D98 


requirements for joining two fibers. Int0 plastic fiber (1mm core dia). Distance lens to fiber <0.1 mm, 10cm polished fiber, IF-10mA + Rise time and fall times-measured from the 10% to 90% to 10% points respectively. 


FB139-ND NEW!...... $10.00 NOTE: Use Fiber Optic Cable, Digi-Key part #A1700-X-ND (X = 5, 10, 15, 25, 50 or 100 meters). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
156 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


AMP TYCO cectronics Fiber Optic Cable Assemblies and Accessories 


1.3um LED Fiber Optic Cable Assemblies Length] Digi-Key Price Each | AMP 
ST Style: The InGaAsP SLED products Wiltainde «bo 41198 Wienan Ribak Sissi 6 LAs} (Gass) EDEL i i) _|ere to: 
offer high coupled powers for digital fiber ee nes Ieron ripeioze ns Tange: 
optic transmission applications. Compatible i PUIBBCOZOIDINDs) 28.96 25.74 /503995-1 
with industry standards, the LED ADMs Fig. 1 —ST-ST Zip Style Cable.Duplex C 2 A11BBC-0202D-ND* 31.52 28.02 |503995-2 
consist of hermetically sealed TO-18 style ES i ean at ee ee erate one 3 |A11BBC-0203D-ND« 34.04 30.26 |503995-3 
‘SLEDs which have been actively aligned for 
maximum coupled power. The ST 5 |A11BBC-0205D-ND- 39.13 34.78 |503995-4 
connectors are suitable for both panel/bulk- Blue Blue 1 10 A11BBC-0210D-ND« 51.80 46.04 |503995-5 
head and PC board mounting. Features: C+ 
+ High coupled power, typ. 75 WW into 62.5 pm fiber + High reliability at Seal 1 |A11BBP-0201D-NDt 28.98 25.76 |503994-1 
ad at ae TOA . bbadash ba sa ee Her- Fiber Path Schematic 2 | A11BBP-0202D-NDt 30.65 27.24 |503994-2 
metic: ackage in: in industr ADMs 
i sivlepactene ins yeas) 3 |A11BBP-0203D-NDt 32.99 29.32 |503994-3 
Digi-Key Price Each AMP 5 A11BBP-0205D-NDt 36.97 32.86 |503994-4 
Description Part No. 1 10 Part No. Fig. 2— FSD-FSD Zip Style Cable. Duplex Conn. 10 |A11BBP-0210D-NDt 46.71 41.52 |503994-5 
Standard A20193-ND 94.10 83.64 259012-1 
Premium A201I94-ND__ 100.98 89.76 | 2590122 1 |A11FFC-0201D-ND+ 77.60 68.98 |504626-1 
2 A11FFC-0202D-ND* 81.09 72.08 |504626-2 
. = s 3 A11FFC-0203D-ND* 84.60 75.20 |504626-3 
Multimode InGaAs Photodetector Light Direction 5 A11FFC-0205D-ND+ 91.55 81.38 |504626-4 
ST Style: The multimode design using InGaAs PIN photodetectors offer high 2 10  |A11FFC-0210D-ND+ 108.99 96.88 |504626-5 
responsitivity for nearly all digital and analog fiber optic applications. The 
unique design balances high-speed performance with noise-free linear 1 A11FFP-0201D-NDt 66.04 58.70 |504625-1 
Cu eee ee has been optimized for the long wavelength region Fig. 3 — SC-SC Zip Style Cable. Duplex Conn. 2 A11FFP-0202D-NDt 69.55 61.82 |504625-2 
Features: + High reliability passivated planar structure » High responsitivity . Ceimccceeueg 7204 (64.92 /504625-3 
+ Low dark current + Low capacitance +» Hermetically sealed TO-18 style 5 |A11FFP-0205D-NDt 80.01 71.12 |504625-4 
package installed in industry standard ADMs * -40° to +85°C operating tem- ‘ir 10 |A11FFP-0210D-NDt 97.45 86.62 |504625-5 
perature range Eat 
Pigtailed: Pigtailed InGaAs PIN photodetectors offer high responsitivity for 1 A11DDC-0201D-ND+ 40.07 35.62 |504971-1 
nearly all digital and analog fiber optic applications. Spectral response has 2 A11DDC-0202D-ND+ 41.90 37.24 |504971-2 
been optimized for the long wavelength region of 1150 nm to 1600 nm. The oe : ° 
modules are designed for board mounting. 3 3 A11DDC-0203D-ND« 43.72 38.86 |504971-3 
Fig. 4— SC-ST Zip Style Cable. Duplex Conn. 5 |A11DDC-0205D-ND+ 47.36 42.10 |504971-4 
ST Style FC Style Pigtailed 10 |A11DDC-0210D-ND+ 56.48 50.20 |504971-5 
Photodetector Photodetector Photodetector 
1 A11DBC-0201D-ND+ 34.25 30.44 |504958-1 
Z —— sorte 2  |A11DBC-0202D-ND- 31.88 28.34 |504958-2 
g ee 4 3 A11DBC-0203D-ND+ 37.37 33.22 |504958-3 
e 5 A11DBC-0205D-ND+ 41.18 36.60 |504958-4 
10 A11DBC-0210D-ND+* 49.59 44.08 |504958-5 
1 A11DDC-0101B-ND+ 17.24 15.32 |504970-1 
Digi-Key Price Each AMP 2 A11DDC-0102B-ND+ 18.43 16.38 |504970-2 
Description Part No. 1 10 | Part No. 5 3  |A11DDC-0103B-ND« 19.62 17.44 |504970-3 
ST Style 5 A11DDC-0105B-ND+ 22.01 19.56 |504970-4 
: 10 A11DDC-0110B-ND+ 27.97 24.86 |504970-5 
Multimode, Standard A20197-ND 87.21 77.52 | 259013-1 
Multimode, Premium A20198-ND 94.10 83.64 | 259013-2 1 A11DBC-0101B-ND* 17.24 15.32 |504972-1 
FC Style 2 A11DBC-0102B-ND+ 18.43 16.38 |504972-2 
Multimode, Standard A20202-ND 87.21 7.52 | 259015-1 6 | 3  JATIDBC-0103B-ND- 19.62 17.44 |504972-3 
Multimode, Premium A20203-ND 94.10 83.64 | 259015-2 5 A11DBC-0105B-ND+ 22.01 19.56 |504972-4 
Pigtailed 10 |A11DBC-0110B-ND+ 27.97 24.86 |504972-5 
Singlemode, SC Style A20207-ND 243.27 151.37 | 269046-3 


* Ceramic + Polymer Composite 


em 


Infineon 


technologies 


eo . = . . . 
Infineon Plastic Fiber Optic Diodes and Housings 
technologies + 2.2 mm Aperture holds Standard 1000 Micron Plastic Fiber + No Fiber Stripping Required + Fast Switching Time 


+ Good Linearity + Sensitive in visible and near IR Range + Molded Microlens for Efficient Coupling 


. . 
. . 
Parallel Optical Link: rote 
® H ae not flat 
PAROLI® Tx AC, Rx AC, 1.6 Gbit/s Spacing : 
J iH t Anode 
Features: | 
+ Power supply 3.3V f | Cathode 
* Low voltage differential signal + 1.8 D0.60-| 0.60 
electrical interface (LVDS) 7.624] 
* 12 Electrical data channels Spacing 
* Asynchronous, AC-coupled op- 
tical link Fig. 3 
* 12 Optical data channels 2x2.54 
- Transmission data rate of up to Spacing Base 
1600 Mbits per channel —==Collector “LLY 
+ PIN diode array technology ae 
Emitter = 7 
. i i +| +18 4. 0.60 —|- 
Electrical LE-LE laser enable Optical Ws aot 
Input Output Spacing 
12 12 12 12 
Data LVDS <>| Laser <>|Laser|-tx> Data 
In Input Driver Diode Max. 
Stage 4 Array Wavelength Digi-Key Price Each 
Laser Fig. Description (nm) Part No. 1 25 
(Contro 1 Fiber Optic Transmitter Diode 660 SFH756IN-ND 5.91 5.06 
2 Connector Housing 660 SFH756VIN-ND 7.04 5.08 
| 1 Fiber Optic Photodiode Detector (Receiver) 850 SFH250IN-ND 2.92 2.50 
M 2 Connector Housin 850 SFH250VIN-ND 5.72 4.89 
Tx AC RESET Laser Controller g 
1 3 Fiber Optic Phototransistor Detector (Receiver) 850 SFH350IN-ND 1.87 1.70 
Block Diagram Up (LCU) 4 Connector Housing 850 SFH350VIN-ND 4.59 3.93 
V23815-U130G6IN-ND RX AC ............cccccccececececeseee $743.75 1 Fiber Optic Transmitter Diode 950 SFH450IN-ND 1.71 1.31 
V23814-U1306IN-ND Tx AC.....0..0..0ccceeseeceeeeeeees $743.75 2 Connector Housing a0 SEREEOUREND a6 3.69 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 157 


Weidmiiller terminal Blocks 


Fig. 1. LM 3.5/90 


Specifications: 


* Screw Camp * UL: 300V @10A + 14AWG * Pin Length: 4.5mm 


Fig. 4 LM 5.00/90 


Specifications: 


+ Screw Camp * UL: 300V @10A + 12AWG = Pin Length: 3.5mm 


Specifications: 


3.44 


La F(t) x 


[5.00 5.00 
z 


t 


+ Screw Camp + UL: 300V @15A + 12AWG = Pin Length: 4.5mm 


Fig. 10 LM 5.08/90 


Specifications: 


+ Screw Camp + UL: 300V @10A + 12AWG * Pin Length: 3.5mm 


Fig. 13 LM2N 5.08/90 


Fig. 2 LM 3.5/135 


Specifications: 
+ Screw Camp * UL: 300V @10A + 14AWG * Pin Length: 4.5mm 
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Fig. 5 LM 5.00/135 
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Specifications: 
+ Screw Camp + UL: 300V @10A + 12AWG + Pin Length: 3.5mm 


Fig. 8 LP 2N/5.00 


Specifications: 
* Screw Camp * UL: 300V @15A » 12AWG = Pin Length: 4.5mm 


Fig. 11 LM 5.08/135 
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Specifications: 
* Screw Camp * UL: 300V @10A + 12AWG = Pin Length: 3.5mm 


T(n-t) 
08x 5.08 


Fig. 14 LM3R 5.08/90 


Fig. 3 LM2N 3.5/90 


Specifications: 
+ Screw Gamp * UL: 300V @10A + 14AWG = Pin Length: 4.5mm 


Specifications: 
+ Screw Camp + UL: 300V @15A * 12AWG = Pin Length: 4.5mm 


Specifications: 
+ Screw Camp * UL: 300V @15A + 12AWG » Pin Length: 4.5mm = Test Point 


Specifications: 
* Screw Camp + UL: 300V @10A + 12AWG = Pin Length: 3.5mm 


Dimensions in mm 


15.24 a 43.14 
Ly F(n-1) 
~ [5.08 x 5.08 
2.54 
Specifications: Specifications: Specifications: 
+ Screw Camp * UL: 300V @10A + 12AWG * Pin Length: 3.5mm * Screw amp + UL: 300V @10A + 12AWG = Pin Length: 3.5mm + Screw Camp + UL: 300V @15A + 12AWG = Pin Length: 4.5mm 
No. of Digi-Key Price Each Weidmuller No. of Digi-Key Price Each —_| Weidmuller No. of Digi-Key Price Each Weidmuller 
Fig.| Poles} Color Part No. 1 10 100 | PartNo. Fig.| Poles} Color Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| Poles | Color Part No. 1 10 100 |Part No. 
3.5mm Pin Spacing - PCB Terminal Blocks 71 2 | eta | 281-1880-ND ‘80.72 64 [1697180000 15 281-1575-ND 7.88 7.09 6.30 |1769960000 
7 281-1400-ND 72 65 68 ]1699670000 3 281-1881-ND 1.20 1.08 _.96 | 1697190000 18 281-1576-ND 9.45 8.51 7.56 |1769970000 
3 281-1401-ND 108 98 87 | 1699680000 4 281-1456-ND 1.94 1.75 1.55 | 1635170000 | | 14] 24 | Back | 281-1577-ND 12.60 11.34 10.08 |1769990000 
-1402- ; : ‘ 6 281-1457-ND 290 261 232 |1625570000 30 281-1578-ND 15.75 14.18 12.60 1770010000 
4 281-1402-ND 1.52 1.37 1.22 |9967700000 
ace 8| 8 |Qrnge| 281-1458-ND 3.86 3.47 3.09 | 1596440000 36 281-1579-ND__18.90 17.01 15.12 |1770030000 
1] 6 | Black | 281-1403-ND 227 2.04 1.82 |9967720000 
10 281-1459-ND 4.83 4.35 3.87 | 1596480000 2 281-1870-ND 75 68 60 |1696040000 
8 281-1404-ND 3.02 272 2.42 |9967740000 1D SAEED 579 S22 464 |1e2710000 | | 15 Black 
10 281-1405-ND 3.78 3.41 3,03 |9967760000 eee 3 ScMIEAENIme 111 1.00.89 [1696050000 
12 281-1406-ND 4.55 4.10 3.64 [9967780000] | 9] 2 | Brack | 281-1878-ND 1.10 99 88 |1697140000 | | 16] 2 | Brack | 281-1872-ND 1.10.99 88 |1697120000 
as 3 281-1879-ND 1.62 1.46 1.30 [1697150000 3 281-1873-ND 1.62 1.46 1.30 |1697130000 
2 281-1407-ND 86.77 69 [1715010000 SIDR Pin Shacina PCB TanninaliBleck 
3 281-1408-ND 1.28 1.15 1.02 }1715050000 se ne Pac id rma BICekS: 17| 2 | Blak | 281-1874-ND 80.72.64 |1676740000 
4 281-1409-ND 170 153 1.36 |9995680000 : Se 2 = < ices 3 281-1875-ND 1.20 1.08 _.96 |1676750000 
2] 6 | Black | 281-1410-ND 254 229 2.03 |9995700000 “1436- : : : 4 281-1461-ND 1.94 1.75 1.55 [1635150000 
8 281-1411-ND 3.41 3.07 2.73 |9995720000 4 ZAP ESIEND) 1.14 1.03.92 /9999920000 6 281-1462-ND 290 261 2.32 |1625550000 
10) 6 | Black | 281-1438-ND 1.71 154 1.37 }9993940000 
10 281-1412-ND 4233.81 3.39 |9995740000 ao Ee ey : pea lal bce 18] 8 |Qrange| 281-1463-ND 3.86 3.47 3.09 |1596470000 
12 1-1413ND 5.09 4.58 _4.07 | 9995760000 f ky Eee eee 10 281-1464-ND_ 4.83435 3.87 11596500000 
eBIRIIS 2 i 10 281-1440-ND 2.85 257 228 [9993980000 
B1-1440- ; . : 93: 12 281-1465-ND 5.79 5.22 4.64 [1632560000 
4 281-1670-ND 227 204 1.82 |1720000000 42 281-1441-ND 342 3.08 274 |9994000000 
6 281-1671-ND 342 3.08 274 (1720010000 : : * 9[ 1 | Black | 281-1735-ND 3.90 3.51 3.12 [1755190000 
: : 7 2 281-1442-ND 62 56 50 [1716060000 
8 281-1672-ND 456 4.11 3.65 | 1720020000 3 281-1443-ND 93 ©8475 |1716070000| | 20) 2 | Black | 281-1882ND aoe GSS pe Looe 00) 
3 | 19 | Black | 281-1673-ND 5.69 5.12 4.55 |1720030000 4 281-1444-ND 125 1.13 1.00 |9994340000 3 281-1883-ND 50.45.40 |1760520000 
12 281-1674-ND 681 613 5.45 |1720040000] | 44] 6 | Black | 281-1445-ND 1186 168 1.49 |9994360000 2 281-1678-ND 74 67 59 |1721640000 
16 281-1675-ND 9.11 820 7.29 |1720060000 8 281-1446-ND 249 2.25 2.00 |9994380000 3 281-1679-ND 1.04 -94 83 |1721650000 
20 281-1676-ND 11.37 10.24 9.10 |1720080000 10 281-1447-ND 311 280 2.49 |9994400000 4 281-1680-ND 1.37 1.23 1.10 |1721660000 
24 281-1677-ND 13.65 12.29 10.92 |1720100000 12 281-1448-ND 3.74 3.37 2.99 |9994420000] | 14) 5 | Back | 281-1681-ND 1.70 1.53 1.36 |1721670000 
5.00mm Pin Spacing - PCB Terminal Blocks 2 281-1449-ND 62.56.50 |1716040000 . peg 195 (1.76 1.56 11721680000 
“1450-1 8 281-1683-ND 254 2.29 2.03 |1721700000 
2 281-1414-ND 575246 [1715250000 3 Zakie OND 20 BOE a0: | L7IGCS000) 
5 ae ee ee eon 4 281-1451-ND 125 113 1.00 |9994760000 10 281-1684-ND 3.18 287 255 |1721720000 
: ‘ 1452. 12 281-1685-ND 3.80 3.42 3.04 |1721740000 
4 281-1416-ND 114 103 92) 9993300000 | 12} § | Black | 281-1452-ND 1.86 1.68 1.49 }9994780000 
4) 6 | peck PeRteerND 171 1:54 1127 |ssgea20000 8 281-1453-ND 2.49 225 2.00 |9994800000 2 281-1686-ND 74 67 59 |1734220000 
_ PONS BoB: Spee aes losassionod 10 281-1454-ND 3.11 280 2.49 |9994820000 8 281-1687-ND 1.04 94 — .83 |1734230000 
40 Baichan Bigs SEF ob ot soos aanGo 12 281-1455-ND 3.74 3.37 2.99 |9994840000 4 281-1688-ND 1.37 1.23 1.10 |1734240000 
AeA B52 -28 | 9993 q 281-1564-ND 1.79 1.62 1.44 11769080000 5 281-1689-ND 1.70 1.53 1.36 |1734250000 
12 281-1420-ND 3.42 3.08 2.74 |9993380000 BI S04 TQ 12 1. 9 22 Black 
: : : 6 281-1565-ND 269 243 2.16 | 1769090000 6 281-1690-ND 1.95 1.76 1.56 |1734260000 
2 281-1421-ND 62 56.50 | 1715290000 8 281-1566-ND 3.59 3.23 2.88 |1769100000 8 281-1691-ND 254 229 2.03 1734280000 
3 281-1422-ND 93.84.75 11715300000 13| 12 | page | 281-1567-ND 4.49 4.04 3.59 | 1769110000 10 281-1692-ND 3.18 2.87 2.55 /1734300000 
4 281-1423-ND 1.25 1.13 1.00 |9993510000 12 | 78% | 981-1568-ND 5.38 4.85 4.31 | 1769120000 12 281-1693-ND 3.80 3.42 3.04 [1734320000 
5 | 6 | Black | 281-1424-ND 1.86 1.68 1.49 9993530000 16 281-1569-ND 7.18 646 5.75 | 1769140000 2 281-1694-ND 74 67 59 |1722400000 
8 281-1425-ND 249 2.25 2.00 |9993550000 20 281-1570-ND 8.97 8.08 7.18 |1769160000 3 281-1695-ND 1.04 .94 83 |1722410000 
10 281-1426-ND 3.11 280 2.49 |9993570000 24 281-1571-ND 10.76 9.69 8.62 |1769180000| | 23) 4 | Black | 281-1696-ND 1.37 1.23 1.10 |1722420000 
12 281-1427-ND 3.74 3.37 2.99 |9993590000 6 281-1572-ND 3.15 2.84 2.52 |1769930000 5 281-1697-ND 1.70 1.53 1.36 |1722430000 
6) 2 | pack | 281-1876-ND 75 68 60 [1696060000] | 14] 9 | Black | 281-1573-ND 4.73 4.26 3.78 |1769940000 6 281-1698-ND 1.95 1.76 1.56 |1722440000 
3 | 788 | 981-1877-ND 1.11 1.00.89 | 1696070000 12 281-1574-ND 6.30 5.67 5.04 | 1769950000 (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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Weidmiiller Terminal Blocks (cont) 


Fig. 16 LPP 5.08/90 


Specifications: 
* Screw Camp + UL: 300V @15A + 12AWG » Pin Length: 4.5mm Test Point 


3, 1824 58 2.54 


1: a 
Cae 73.14 


Specifications: 
* Screw Camp * UL: 300V @15A + 12AWG = Pin Length: 4.5mm 


Specifications: 
+ Tension Clamp + UL: 300V @10A + 14AWG » Pin Length: 4.5mm 


Fig. 25 LM3RZF 5.08/135 
s — 32.2 


| ¥F(n-1) 
| ¥ $x 5.08 
451 

Tole ol Le 
10.16 15.24 4.64 


Specifications: 
+ Tension Qamp * UL: 300V @10A + 12AWG » Pin Length: 3.5mm 


Specifications: 
+ Screw Camp + UL: 600V @85A + 4AWG = Pin Length: 4.5mm 


Fig. 17 LP 5.08/135 13, 3.444 


17.51 4 
1 ly ¥(n-1) x 
16.81 [5.08 45.08 
D f 
| i 
on z 2.54 
Specifications: 


* Screw Camp + UL: 300V @15A * 12AWG = Pin Length: 4.5mm 


Specifications: 
+ Leaf Spring Screw Clamp + UL: 300V @16A + 14AWG = Pin Length: 3.5mm 


Specifications: 
+ Tension Camp * UL: 300V @10A + 14AWG = Pin Length: 4.5mm 


12.54.75 


TF 


et, (nt) 
9525 9.525 
eo 4 


525 
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Specifications: ‘ 
+ Screw Camp * UL: 300V @30A + 10AWG » Pin Length: 5.0mm 


Specifications: 
* Screw Camp + UL: 600V @85A + 4AWG * Pin Length: 4.5mm 


Fig. 18 LP 2N/5.08 


P 


Specifications: 
* Screw amp + UL: 300V @15A * 12AWG = Pin Length: 4.5mm. 


Specifications: 
* Tension Camp + UL: 300V @10A + 14AWG = Pin Length: 4.1mm 


Specifications: 
* Tension amp * UL: 300V @10A + 12AWG = Pin Length: 3.5mm 


Fig. 27 LX 15.00/90 


Specifications: 29.7" 
* Screw Clamp + UL: 600V @85A + 4AWG = Pin Length: 4.5mm 


Specifications: 
+ UL: 300V @10A * Pin Length: 4.5mm 


Fig. 32 SL 3.5/90/...G 


Specifications: Specifications: Specifications: 
+ UL: 300V @10A * Pin Length: 4.5mm * UL: 300V @10A * Pin Length: 4.5mm. * UL: 300V @10A * Pin Length: 4.5mm 
No. of Digi-Key Price Each Weidmuller No. of Digi-Key Price Each Weidmuller No. of Digi-Key Price Each Weidmuller 
Fig.| Poles| Color Part No. 1 10 100 |Part No. Fig. | Poles | Color Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.|Poles | Color Part No. 1 10 100 | Part No. 
8 281-1699-ND 254 229 203 |1722460000 2 281-1153-ND 63 57 51 | 1616140000 6 281-1934-ND 1.64 1.48 1.31 [1793280000 
23/ 10 | Black | 281-1700-ND 3.18 287 255 |1722480000 3 281-1154-ND 95 86 76 | 1616150000 8 281-1935-ND 219 1.98 1.76 | 1793290000 
12 281-1701-ND 3.80 3.42 3.04 | 1722500000 : ae. iz a6 es Te16160000 36] 10 | Geen | 281-1936-ND 273 246 2.19 | 1793300000 
71582. : f ; ; 12 281-1937-ND 3.23 291 2.58 |1793310000 
z Cainer 2.22 200 1.78 /1764810000 | | 51) 3 | Back | 281-1157-ND 252 227 2.02 |1614270000 16 281-1938-ND 437 3.93 3.50 | 1793320000 
7 gee 347 312 278 | 1764820000 10 281-1158-ND 3.15 284 252 | 1616210000 
8 281-1584-ND 443 3.99 3.54 |1764830000 i 2 281-1939-ND 63 57 51 | 1793420000 
40 Pa isesND Bed. ago. 449 | 1764840000 12 281-1159-ND 3.77 3.39 3.02 | 1616230000 281-1940-ND 95 86 76 |1793430000 
24] jo [Orange] 51 4586-ND Bes le c5e 65! 7esaenod 16 281-1160-ND 5.03 453 4.02 | 1616270000 4 281-1941-ND 426 114 1.01 |1793440000 
i FALSE Ber es. io ldeeagrogeD 24 281-1161-ND 7.53 6.78 6.03 | 1618980000 5 281-1942-ND 458 142 126 |1793450000 
20 281-1580-ND 1107 997 886 |1758020000 2 281-1117-ND 54-49 44-|1614160000| | 37) 6 | Gen) 281-1943-ND 189 1.71 1.52 |1793460000 
24 281-1588-ND 18.29 11.97 10.64 | 1764900000 3 281-1118-ND 81.73.65 | 1615420000 8 281-1944-ND 252 227 2.02 |1793470000 
J : i 4 281-1119-ND 1.11 1.00.89 | 1615430000 10 281-1945-ND 15 284 252 1793480000 
5- 3. , i 9348 
8 eelaloee 3.60 3.24 2.88 | 1764910000 6 281-1120-ND 1.64 1.48 1.31 | 1615440000 12 281-1946-ND 3.77 339 3.02 |1793490000 
| | Brant 2 i ES cemn| |*| 6 |] Sree 8 se se eis) | Le [Laer te fe 
25| 15 |Gange| 281-1592-ND 8.31 7.48 6.65 | 1764940000 12 281-1123-ND 3.23 291 258 | 1615490000 5 00mm E ech unnimate = fee fn Headers a 
18 9°! 281-1593-ND 9.98 8.98 7.98 | 1764950000 16 281-1124-ND 437 3.93 3.50 | 1614190000 3 RESIN) ee et ng [1eoseso000 
24 281-1594-ND 13.29 11.97 10.64 ) 1764960000 24 281-1125-ND 6.56 5.90 5.25 | 1618050000 ; SRD "59: BD, bo -|4e0e190000 
36 281-1595-ND 19.94 17.95 15.95 | 1764990000 2 281-1126-ND 63 57 51 | 1615530000 7 281-1237-ND 131 118 1.02 | 1626650000 
48 281-1581-ND 26.58 23.93 21.27 [1758050000 3 281-1127-ND 95 86  .76 | 1615540000 : : ; 
= i = 38] 8 | Black | 281-1238-ND 1.79 1.60 1.38 | 1596140000 
9.52mm Pin Spacing - PCB Terminal Blocks 4 281-1128-ND 1.26 1.14 1.01 | 1615550000 Bs 
33] 6 | Black | 281-1129ND 1891.71 1.52 [1615570000 10 Pipes 219 1.97 1.69 / 1626680000 
26) 2 | Black | 281-1596-ND 1.04 94.83 ] 1724700000 a PaiticoND RD 27” B00" 4614200000 12 281-1240-ND 2.66 239 2.06 | 1603310000 
3 281-1597-ND 153 1.38 1.23 [1724710000 : ; ; 16 281-1241-ND 3.57 320 276 | 1626730000 
i i i 0 eels SB 264 252 | 1615000000 24 281-1242-ND 5.21 4.67 4.02 | 1626810000 
15.00mm Pin Spacing - PCB Terminal Blocks 12 281-1132-ND 377 3.39 3.02 | 1615620000 ; AER ENE Fee Om 
1 281-1598-ND 4.50 4.05 3.60 | 1783660000 3.81mm Pitch Omnimate - PCB Pin Headers Saws ¥ ; : 
2 281-1599-ND 8.00 7.20 6.40 | 1783670000 2D 281-1948-ND 5449.44 11793610000 : Tesi S . 3 ‘eoeicboe 
27; 3 | Gey | 281-1600-ND 11.99 10.79 9.59 | 1783680000 3 281-1949-ND 81 73.65 11793620000 Sete ley das 4 co [ieceoaouen 
4 281-1601-ND 15.99 14.40 12.80 | 1783690000 4 281-1950-ND 1.11 1.00.89 | 1793630000] | 39) 3 | Black | 531 4590.ND 174 1157 1.35 | 1626250000 
5 281-1602-ND 19.98 17.99 15.99 | 1806460000 5 281-1951-ND 1.37. 1.23 1.10 | 1793640000 10 281-1221-ND 293 200 173 1596170000 
28/ 1 | Gey | 281-1603-ND 4.56 4.11 3.65 [1783700000] | 34| 6 | Geen| 281-1952-ND 1.64 1.48 1.31 |1793650000 ; : : 
12 281-1222-ND 2.66 239 2.06 | 1603320000 
2 281-1604-ND 8.12 7.31 6.50 | 1783710000 8 281-1953-ND 2.19 1.98 1.76 | 1793660000 -1223- 
ENCE ini> iGol eco ltpemoe 10 281-1954.ND 273 246 219 |1793670000 16 281-1223-ND 3.57 3.20 2.76 | 1603330000 
3 ~1605-| : 9. 5 5.08mm Pitch Omnimate - PCB Pin Headers 
4 281-1606-ND 16.11 14.50 12.89 | 1783730000 te Zab See) 3.29 296 2.63 | 1793680000 
29 Gey 16 281-1956-ND 4.37 3.93 3.50 | 1793690000 2 281-1297-ND 46 42 ~—«.36 [1524110000 
5 281-1607-ND 20.12 18.11 16.10 1806470000 3 281-1298. ND eset 53 [1804210000 
6 281-1608-ND 24.11 21.70 19.29 | 1783740000 2 281-1957-ND 63.57.51 | 1793790000 4 281-1298 ND 1. 2 70 [4524310000 
281-1609-ND __32.10_ 28.89 25.68 | 1783750000 3 ashi sete pr te rel PER ELOY fae: ooh 4 | 
8 ; i = 4 281-1959-ND 126 1.14 1.01 |1793810000 6 281-1300-ND 1.35 1.22 1.05 | 1524510000 
3.5mm Pitch Omnimate - PCB Pin Headers 40 Black 
= 5 281-1960-ND 1.55 140 1.24 |1793820000 8 281-1301-ND 1.79 1.60 1.38 | 1524710000 
2 281-1144-ND 54 49.44 | 1614240000 35! 6 | Green| 281-1961-ND 1.89 1.71 1.52 | 1793830000 10 281-1302-ND 2.23 2.00 1.73 |1524910000 
3 281-1145-ND 81.73.65 | 1616020000 8 281-1962-ND 252 227 202 | 1793840000 12 281-1303-ND 266 239 2.06 | 1525110000 
4 281-1146-ND 1.41 1.00 89 | 1616030000 10 281-1963-ND 3.15 284 252 |1793850000 16 281-1304-ND 3.57 3.20 2.76 | 1525510000 
6 281-1147-ND 1.64 1.48 1.31 | 1616050000 12 281-1964-ND 3.77 3.39 3.02 | 1793860000 4 281-1893-ND 1.73 1.56 1.38 |1726970000 
30} 8 | Black | 281-1148-ND 219 1.98 1.76 | 1614250000 16 281-1965-ND 5.03 4.53 4.02 | 1793870000 6 281-1894-ND 260 234 2.08 | 1726980000 
10 281-1149-ND 2.73 246 2.19 |1616080000 2 281-1930-ND 544944: |1798240000] | 4] 8 | plac, | 281-1895-ND 3.45 3.11 276 |1726990000 
12 281-1150-ND 329 296 263 /1616100000] | 4.) 3 |g 281-1931-ND 81.73.65 | 1793250000 10 281-1896-ND 4.32 389 3.46 | 1727000000 
16 281-1151-ND 4.37 3.93 3.50 | 1614260000 4 een | 981-1932-ND 1.11 1.00 — .89 | 1798260000 12 281-1897-ND 5.18 4.66 4.14 | 1727010000 
24 281-1152-ND 6.56 5.90 5.25 | 1618680000 5 281-1933-ND 1.37 1.23 1.10 |1793270000 16 281-1898-ND 6.90 6.21 5.52 |1727030000 
NOTE: All Omnimate pin headers mate with Omnimate socket blocks. All Minimate pin headers mate with Minimate socket blocks. (Continued) 
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Weidmiiller X Terminal Blocks (cont) 


Fig. 34 SL 3.81/180G 


Specifications: 
+ UL: 300V @8A = Pin Length: 3.5mm 


Specifications: 
+ UL: 300V @8A * Pin Length: 3.5mm. 


Fig. 40 SL 5.08/180/...B 


si 


Specifications: 
+ UL: 300V @15A = Pin Length: 4.5mm 


Fig. 43 SLD 5.08V/90B 


te 


Specifications: 


10.16 


9.95 3.54 
aa a 


¥(n-1) 
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Fig. 35 SL 3.81/180F 


Specifications: 
+ UL: 300V @8A = Fin Length: 3.5mm 


Fig. 38 SL 5.00/180/...B 


Specifications: 
+ UL: 300V @15A * Pin Length: 4.5mm 


Fig. 41 SLD 5.08V/180B 
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Specifications: 

+ UL: 300V @15A * Pin Length: 4.5mm 


@ 1.3. 


462 |15.24—) 
4 3.54 
T alt 4(n-1) x 
i | $5.08 45.08 


(n-1) xF254] 
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Specifications: 


5.08} 
1.357] 


+ Solder connection + UL: 300V @15A + Pin Length: 4.5mm 


72.54 


| t(m2-1) 
[ 4x35 


Fig. 36 SL3.81/90G 


[(n-1) x 3.81] + 5.6 


Specifications: 
+ UL: 300V @8A * Pin Length: 3.5mm 


Fig. 39 SL 5.00/90/...B 


Specifications: 
* UL: 300V @15A * Pin Length: 4.5mm 


Fig. 42 SL 5.08/90 


Specifications: 
+ UL: 300V @15A * Pin Length: 4.5mm 


Fig. 45 BLL 5.08/90 


Specifications: 
+ Solder connection * UL: 300V @15A » Pin Length: 4.5mm 


Specifications: Specifications: Specifications: 
+ UL: 150V @S5A = Pin Length: 3.5mm + UL: 150V @5A = Pin Length: 3.5mm + UL: 150V @5A = Pin Length: 3.5mm 
(n/2-1)* 
x3.5 
Specifications: Specifications: Specifications: 
+ UL: 150V @5A * Pin Length: 3.5mm. + UL: 150V @5A * Pin Length: 3.5mm + UL: 150V @5A * Pin Length: 3.5mm. 
No. of Digi-Key Price Each Weidmuller No. of Digi-Key Price Each Weidmuller No. of Digi-Key Price Each Weidmuller 
Fig.|Poles| Color | Part No. 1 10 (100 |Part No. Fig.|Poles| Color | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.|Poles| Color | Part No. 1 10 100 | Part No. 
24 281-1899-ND 10.35 9.32 8.28 |1727070000 16 281-1832-ND 4.29 3.87 3.44 | 1729320000 16 281-1853-ND 13.23 11.91 10.59 | 1727690000 
41] 32 | Black | 281-1900-ND 13.82 12.44 11.06 |1727110000] | 46) 20 | Black | 281-1833-ND 5.36 4.82 4.29/1729340000| | 52} 20 | Black | 281-1854-ND 16.52 14.87 13.22 | 1727710000 
48 281-1901-ND 20.72 18.65 16.58 |1727190000 24 281-1834-ND 6.42 5.78 5.14 | 1729360000 24 281-1855-ND___19.80_17.82_ 15.84 | 1747940000 
2 281-1279-ND 46.42.36 | 1514910000 6 281-1835-ND 1.61 1.45 1.29 | 1728950000 6 281-1856-ND 5.22 4.70 4.18 | 1748170000 
3 281-1280-ND 68 61 53 |1515010000 8 281-1836-ND 215 1.94 1.72 | 1728960000 8 281-1857-ND 7.07 6.36 5.66 | 1748180000 
4 281-1281-ND 91.82.70 ]1515110000 10 281-1837-ND 2.69 242 2.15 | 1728970000 10 281-1858-ND 8.84 7.96 7.07 | 1748190000 
42| © | Black | 281-1282:ND 1.35 1.22 1.05 |1515310000| | 47] 12 | Black | 281-1838-ND 3.21 289 257/|1728980000) | 53) 12 | Black | 281-1859-ND 10.61 9.55 8.49 / 1748200000 
8 281-1283-ND 1.79 1.60 1.38 |1515510000 16 281-1839-ND 429 3.87 3.44 | 1729000000 16 281-1860-ND 14.15 12.74 11.32 | 1748220000 
10 281-1284-ND 2.23 2.00 1.73 |1515710000 20 281-1840-ND 536 4.82 4.29 |1729020000 20 281-1861-ND 17.66 15.89 14.13 | 1748240000 
16 28i1266ND 3578.20 276 |t516st0000 | || oS ee 3 2Bi-186eND 698 S74 5.0 | 7aeHc0000 
BEER : : : 6 281-1842-ND 2.09 1.88 1.67 | 1729590000 i : : Z 
4 281-1884-ND 1.73 1.56 1.38 |1726510000 8 281-1843-ND 261 235 2.09 | 1729600000 8 281-1864-ND 8.18 7.36 6.54 | 1748500000 
81-1843. i .35 2.09 
6 281-1885-ND 260 2.34 2.08 |1726520000 10 281-1844-ND 15 284 252\| 1729610000 10 281-1865-ND 9.96 897 7.97 | 1748510000 
3. J t 
8 281-1886-ND 3.45 3.11 2.76 |1726530000 ie 54] 12 | Black 281-1866-ND 11.78 10.60 9.42 | 1748520000 
48| 12 | Black | 281-1845-ND 3.69 3.33 2.96 | 1729620000 46 DBI-1867-ND 15.39 1386 1232 | 1748540000 
10 281-1887-ND 4.32 3.89 3.46 |1726540000 Le Use ; : d 
16 eg 476 (4.28 3.81 | 1720640000 20 281-1868-ND 19.01 17.11 15.21 | 1748560000 
43| 12 | Black | 281-1888-ND 5.18 4.66 4.14 |1726550000 1847. 5 5 f . 
20 2S) TARD) 5.82 5.24 4.66 | 1729660000 24 281-1869-ND 22.62 _ 20.36 18.10 | 1748580000 
16 281-1889-ND 6.90 6.21 5.52 |1726570000 24 281-1848-ND 690 621 552 | 1729680000 ul d : . 
24 281-1890-ND 10.35 9.32 8.28 )1726610000 6 281-1807-ND at 145 129 1728310000 3.50mm Omnimate - Socket Blocks 
32 281-1891-ND 13.82 12.44 11.06 |1726650000 8 SNSEIDIND Bae: “qiohe -1.73+| 4708520000 2 281-1054-ND 158 1.42 1.26 ] 1615670000 
48 281-1892-ND 20.72 18.65 16.58 |1726730000 10 SHEN) BES. ie 3.45'|1758s0000 3 281-1055-ND 2.36 212 1.89 | 1615680000 
5.08mm Pitch Omnimate - PCB Socket Headers : ‘i ‘ 4 281-1056-ND 3.14 2.83 2.51 | 1615690000 
49] 12 | Black | 281-1810-ND 3.21 289 257 | 1728340000 6 281-1057-ND 473 426 378 | 1610180000 
2 281-1745-ND 1.16 1.04 93 ]1646250000 d : : 
16 281-1811-ND 429 3.87 3.44 | 1728360000 | | 55) 8 | Black | 281-1058-ND 6.30 5.67 5.04 | 1615700000 
3 281-1746-ND 1.74 1.57 1.40 | 1646260000 20 281-1812-ND 5.36 4.82 4.29 | 1728380000 10 281-1059-ND 788 7.09 630 | 1610200000 
_ Sale oe oon es beers 24 281-1813-ND 642 5.78 5.14 | 1728400000 12 281-1060-ND 944 850 7.55 | 1615730000 
a4| 8 | Black ee ve 418 3.71 [1646310000 6 281-1814-ND 1.61 1.45 1.29 | 1727990000 16 281-1061-ND 12.59 11.33 10.07 | 1615770000 
10 281-1750-ND 579 522 4.64 |164630000 8 281-1815-ND 215 1.94 1.72 | 1728000000 24 281-1062-ND __18.86_16.97_ 15.09 | 1620440000 
12 281-1751-ND 695 626 5.56 |1646350000 10 281-1816-ND 2.69 2.42 2.15 | 1728010000 2 281-1063-ND 1.65. 149 1.32 |1615780000 
16 281-1752-ND 927 835 742 |1649170000 | | 50| 12 | Black | 281-1817-ND 3.21 289 257 | 1728020000 3 281-1064-ND 248 223 1.98 | 1615790000 
24 281-1753-ND 13.89 1251 11.12 |1649250000 16 281-1818-ND 4.29 3.87 3.44 | 1728040000 4 281-1065-ND 3.30 297 2.64 | 1615800000 
3 BE TEI7a6ND 716 1.08 63 e4ea0000 20 281-1819-ND 5.36 4.82 4.29 | 1728060000 6 281-1066-ND 4.97 4.47 3.98 | 1615820000 
3 281-1737-ND 474. 157. 140 [e4e040000 24 281-1820-ND 642 5.78 5.14/1728080000| | 56] 8 | Black | 281-1067-ND 6.72 6.05 5.38 | 1615840000 
ee : : : 6 281-1821-ND 209 1.88 1.67 | 1728630000 10 281-1068-ND 8.42 7.58 6.74 | 1615860000 
2 UI ce NOR 231 2.08 1.85 | 1646050000 ; ea e0 12 281-1069-ND 10.10 9.09 8.08 | 1615880000 
6 Bui 9.48 9.14 2.79 /1646070000 e rapa 16 281-1070-ND 13.47 12.13. 10.78 | 1615920000 
45} 8 | Black | 281-1740-ND 4.64 4.18 3.71 |1646090000 10 281-1823-ND 3.15 2.84 2.52 | 1728650000 eee / : : 
51| 12 | Black | 281-1824-ND 369 333 296 | 1728660000 24 281-1071-ND 20.19 _ 18.18 16.16 | 1620910000 
a0 BA Atea pak eecetaraae cit ‘ ? ; 2 281-1018-ND 1.65 1.49 1.32 | 1638780000 
12 281-1742-ND 695 626 5.56 |1646130000 16 281-1825-ND 4.76 4.28 3.81 | 1728680000 ‘ STR Bae ems dae | escrcogtd 
16 281-1743-ND 9.27 8.35 7.42 |1648810000 20 281-1826-ND 5.82 5.24 4.66 | 1728700000 A 281-1020-ND 3.30 297 264 1638800000 
24 281-1744-ND 13.89 12.51 11.12 |1648890000 24 281-1827-ND 6.90 6.21 5.52 | 1728720000 : ; : 
| - 30M Mi taiDouble Dy SOckaEBIGER 6 281-1021-ND 4.95 4.46 3.96 | 1638820000 
3.5mm Minimate Double Density - PCB Pin Headers .50mm Minimate Double Density - Socket Blocks 57| 8 Black | 281-1022-ND 6.60 5.94 5.28 | 1638840000 
6 281-1828-ND 1.61 1.45 1.29 1729270000 6 281-1849-ND 4.97 447 3.98 | 1727640000 10 281-1023-ND 8.25 7.43 6.60 | 1638860000 
46| & | Black | 281-1829-ND 215 1.94 1.72 |1729280000 | 55] 8 | pa, | 281-1850-ND 6.62 5.96 5.30 | 1727650000 12 281-1024-ND 9.90 8.91 7.92 | 1638880000 
10 281-1830-ND 269 2.42 2.15 |1729290000 10 281-1851-ND 8.27 7.44 6.62 | 1727660000 16 281-1025-ND 13.20 11.88 10.56 | 1638920000 
12 281-1831-ND 3.21 2.89 2.57 |1729300000 12 281-1852-ND 9.90 8.91 7.92 | 1727670000 24 281-1026-ND 19.80 _ 17.82 15.84 | 1639000000 
NOTE: All Omnimate pin headers mate with Omnimate socket blocks. All Minimate pin headers mate with Minimate socket blocks. (Continued) 
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Weidmiiller X terminal Blocks (Cont.) 


Fig. 52 B2L 3.5 Fig. 54 B2L 3.5LH 
Z 


Specifications: Specifications: Specifications: Specifications: 
* Tension Gamp * UL: 150V @5A + 16AWG * Tension Camp * UL: 150V @5A + 16AWG + Tension Qamp * UL: 150V @5A + 16AWG * Screw Clamp + UL: 300V @10A + 14AWG 


Specifications: Specifications: Specifications: Specifications: 
* Screw Camp + UL: 300V @10A + 14AWG * Screw Camp * UL: 300V @10A + 14AWG * Screw Clamp * UL: 300V @10A * 14AWG + IDC connection * UL: 300V @7A »* 20AWG 


Specifications: Specifications: Specifications: 
+ IDC connection + UL: 300V @7A »* 20AWG + Push-In Spring connection + UL: 50V @5A + 16AWG + Push-In Spring connection * UL: 24V @5A + 16AWG = Integrated LEDs 


Fig. 65 BL-I/O 3.5/30F 
<> 


oS 


k#— 26.9 —+ 

Specifications: » Feld device connector + Push-in Spring connection Specifications: + Field device connector + Push-in Spring connection Specifications: + Field device connector + Push-in Spring connection 

+ UL: 50V @5A + 16AWG = Cifset Ranges + UL: 24V @5A * 16AWG = Offset Ranges » Integrated LEDs * UL: 50V @5A * 16AWG 

Fig. 66 BL-I/O 3.5/30F LED 
oye 


on 


Specifications: » Feld device connector » Push-in Spring connection Specifications: + Feld device connector + Push-in Spring connection Specifications: » Feld device connector * Push-in Spring connection 
* UL: 24V @5A * 16AWG = Integrated LEDs + UL: SOV@5A * 16AWG = Offset Ranges + UL: 24V @5A = 16AWG = Offset Hanges + Integrated LEDs 


Specifications: Specifications: Specifications: 66 Specifications: 
* Gamping Yoke + * Gamping Yoke + UL: 300V @8A + 16AWG + Gamping Yoke + UL 300V @8A + 16AWG * Gamping Yoke * UL: 300V @8A + 16AWG 
No. of Digi-Key Price Each Weidmuller No. of Digi-Key Price Each Weidmuller No. of Digi-Key Price Each Weidmuller 
Fig.|Poles| Color | Part No. 1 10 100 |Part No. Fig.|Poles| Color | Part No. ul 10 100 | Part No. Fig.|Poles | Color | Part No. 1 10 100 | Part No. 
2 281-1036-ND 1.65 1.49 1.32 |1639700000 3.81mm Omnimate - Socket Blocks 2 281-1993-ND 1.77 1.60 1.42 11799170000 
3 281-1037-ND 248 2.23 1.98 1639710000 2 281-1912-ND 1.58 142 1.26 |1792860000) 3 281-1994-ND 266 2.39 2.13 |1799180000 
4 281-1038-ND 3.30 2.97 2.64 |1639720000 3 281-1913-ND 236 212 1.89 | 1792870000 4 281-1995-ND 3.53 3.18 2.82 | 1799190000 
6 281-1039-ND 4.95 4.46 3.96 / 1639740000 4 281-1914ND 3.14 2.83 2.51 | 1792880000 5 aI OZO NDE) 441 3.97 3.59 | 1799200000 
58| 8 | Black | 281-1040-ND 6.60 5.94 5.28 |1639760000 5 281-1915-ND 392 353 314| 1792890000 | 74| 6 | Green| 281-1997-ND 5.30 4.77 4.24 1799210000 
10 281-1041-ND 825 7.43 6.60 |1639780000| | 69| 6 | Green| 281-1916-ND 473 4.26 3.78 | 1792900000 8 281-1998-ND 7.05 6.35 5.64 | 1799220000 
12 281-1042-ND 9.90 8.91 7.92 | 1639800000 8 281-1917-ND 6.30 5.67 5.04 | 1792910000) 7 Pigeon 864 7.96 7.07 | 1799230000 
16 281-1043-ND 13.20 11.88 10.56 |1639840000 10 281-1918-ND 788 7.09 6.30 | 1792920000 12 281-2000-ND 10.61 9.55 8.49 |1799240000 
24 281-1044-ND 19.80 17.82 15.84 | 1639920000 12 281-1919-ND 9.44 850 7.55 | 1792930000 16 cS AUOEAD) 14.13 12.72 11.31 | 1799250000 
2 281-1702-ND 1.82 1.64 1.46 |1770940000 16 281-1920-ND 1259 11.33 10.07 | 1792940000 5.00mm Omnimate - Socket Blocks 
3 281-1703-ND 272 245 2.18 |1770950000 2 281-1921-ND 1.65. 1.49 1.32 11793040000) 2 281-1180-ND 1.15 1.04 89 11625610000 
6 2eti705ND 5845 491 436 [1770880000 ; O° Bia ie et iie2ND 226 203175 |sse060000 
-1705- . ; . 4 281-1923-ND 30 2.97 2.64 | 1793060000 “ee ; ; . 
g | Bak | 581-4706-ND 7.26 654 5.81 |1771000000 5 Baar oa 380 338 joeeoang 6 281-1183-ND 3.40 3.05 2.62 | 1596090000 
10 281-1707-ND 9.08 8.17 7.26 |1771020000 70| 6 | Geen) 281-1925-ND 497 4.47 3.98 | 1793080000! 75| 8 Black | 281-1184-ND 462 4.15 3.57 | 1596110000 
59] 12 281-1708-ND 10.89 9.81 8.72 |1771040000 8 281-1926-ND 672 6.05 5.38 | 17930900001 10 281-1185-ND 5.76 5.16 4.44 | 1596120000 
16 281-1709-ND 14.52 13.07 11.62 |1771080000 10 281-1927-ND 842 7.58 6.74 | 1793100000 12 281-1186-ND 7.50 6.73 5.79 | 1602990000 
2 281-1718-ND 191 1.72 1.53 [1770670000 12 281-1928-ND 1010 9.09 8.08 | 1793110000 a PHCAGME (ocg toot tne ore 
3 281-1719-ND* 2.85 2.57 2.28 |1770680000 16 281-1929-ND __13.47_ 12.13 10.78 | 1793120000 - : : 
4 | Black | 281-1720-ND« 3.81 3.43 3.05 |1770690000 2 281-1966-ND 1.65. 1.49 1.32 | 1798680000 Perec i 12 aay jeeoony 
: Se ea ee 3 Poigeequom 248 2.23 1.96 | 1798620000 4 2B1-1191ND 261-234 2.01 | 1636910000 
: plete oe 586.10 [1770750000 4 Pipe 8290 297 2.64 1798710000 6 281-1192-ND 3.82 3.42 2.95 | 1636930000 
2 281-1710-ND 1.95 1.76 1.56 ]1771090000 5 281-1969-ND 413 3.72 3.30 | 1798720000, | 76] g | Blk | 581 1493 ND 510 4.57 3.93 | 1636950000 
3 281-1711-ND 293 2.64 2.34 /1771100000] | 71] 6 | Geen] 281-1970-ND 4.95 4.46 3.96 | 1798730000] 40 281-1194-ND 634 568 489 |1636970000 
4 281-1712-ND 3.87 349 3.10 |1771110000 8 281-1971-ND 6.60 5.94 5.28 | 1798740000 12 281-1195-ND 7.60 682 587 | 1636990000 
6 | Blac | 281-1713-ND 5.82 5.24 4.66 |1771130000 10 281-1972-ND 825 7.43 6.60 | 1798750000 16 281-1196-ND 10.14 9:09 7.82 |1637030000 
8 281-1714-ND 7.76 6.98 621 |1771150000 12 281-1973-ND 9.90 8.91 7.92 | 1798760000 5.Oemin Omnimate = Socket Blocks 
10 281-1715-ND 972 8.75 7.78 |1771170000 16 281-1974-ND _13.20_ 11.88 10.56 | 1798770000 D EEO 1471.05 90 11526410000 
60] 12 281-1716-ND 11.66 10.49 9.33 |1771190000 2 281-1975-ND 1.77 1.60 1.42 11798850000) : : : : 
16 281-1717-ND 15.54 13.99 12.44 |1771230000 3 Bere 266 239 213 acces a Beata ae on ed ieee on 
2 281-1723-ND* 2.04. 1.84 1.64 [1770740000 4 281-1977-ND 3.53 3.18 2.82 | 1798870000 6 281-1246-ND 346 310 267 [1526810000 
3 281-1724-ND* 3.08 2.77 2.46 |1770750000 5 281-1978-ND 4.41 3.97 3.53 |1798880000 | 77] 3 | Bac | 281-1247-ND 462 415 357 |1527010000 
4) Back eee 07 3.66 826 1177076000 | | 72) 6 | Gen Tae yom 530 477 424 | 1798800000 10 2B1-124-ND 5:76 5.16 4.44 | 1527210000 
6 281-1726-ND* 6.11. 5.50 4.89 |1770780000 8 281-1980-ND 7.05 6.35 5.64 | 1798900000 12 281-1249-ND 690 618 532 |1527410000 
8 281-1727-ND* _7.98 _7.19 6.39 |1770800000 10 281-1981-ND 8.84 7.96 7.07 | 1798910000 16 281-1250-ND 901 808 695 |1527810000 
3.50 mm Omnimate - BLI/O Socket Blocks 12 281-1982-ND 10.61 9.55 8.49 | 1798920000 24 281-1251-ND 1381 12.38. 10.65 | 1528610000 
61 | 10 | Black | 281-1803-ND 672 6.05 5.38 [1779880000 8 eee ae ne Pe a 2 281-1902:ND 3.56 3.20 2.85 11499510000 
- ; . ; s : : : 3 281-1903-ND 5.33 4.80 4.26 | 1499610000 
= : : 4 281-1986-ND 3.30 297 2.64 | 1799030000 5 281-1905-ND 8.87 7.98 7.10 | 1499810000 
64| 10 | Back | 281-1806-ND 21.38 19.24 17.10 |1789080000 5 281-1987-ND 4.13 3.72 3.30 | 1799040000 6 281-1906-ND 1086 9.78 8.69 |1499910000 
65] 30 | Black | 281-1799-ND 28.55 25.70 22.84 | 1779920000 73 Geen eters pen oo a ‘aecentoa 78) g | Black | 581-1907-ND 14.16 12.75 11.33 | 1500110000 
71800. . . . 10 281-1908-ND 17.72 15.95 14.18 | 1500310000 
66 | 30 | Back | 281-1800-ND 43.20 38.88 34.56 |1789110000 ba SSRIS 325 743. 660 |1799070000 HY PSCGRGE br ieee 1ose |eomtooe 
G7 | 30_| Black (RPSIRIECIOS 28.55 25.70 22.64 | 1779910000 12 281-1991-ND 9.90 891 7.92 | 1799080000 16 281-1910-ND 28.32 25.49 22.66 | 1500910000 
68 | 30 | Black | 281-1802-ND 43.20 38.88 34.56 |1789100000 16 281-1992-ND __ 13.20 _ 11.88 10.56 | 1799090000 24 281-1911-ND 44.69 40.22 35.75 | 1501710000 
* Bus Version NOTE: All Omnimate pin headers mate with Omnimate socket blocks. All Minimate pin headers mate with Minimate socket blocks. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 161 


Weidmiiller X Terminal Blocks (Cont) 


Fig. 73 BL 3.81/270 


Specifications: 
* Qamping Yoke * UL: 300V @8A *16AWG 


Specifications: 
* Screw amp + UL: 300V @15A * 12AWG 


Specifications: 
+ IDCconnection * UL: 300V @8A + 20AWG 


Fig. 74 BL 3.81/270F 


Specifications: 


* Gamping Yoke » UL: 300V @8A *16AWG 


Specifications: 


* Top connection + UL 300V @15A + 12AWG 


Flange 


with 


Specifications: 


integrated 
solder pin. 


+ Thru-hole Reflow Solder connection + UL: 300V @10A »* Pin Length: 1.5mm 


Fig. 87 SL-SMT 5.08/180 


3.8. 


2.44 
t 


Specifications: 


SL-SMT Series: + Stable at 500°F (260°C) compatible with all reflow soldering processes 
+ Pick and place compatible + 10 times greater strength than standard “Gull Wing” SMT pins 


Fig. 75 BLZ 5.00 


Specifications: 


* Screw Camp + UL: 300V @15A * 12AWG 


Specification: 


+ Screw Camp * UL: 300V @15A + 12AWG 


* Tension Gamp + UL: 300V @10A + 12AWG 


Specifications: 


+ Thru-hole Reflow Solder connection + UL: 300V @10A * Pin Length: 1.5mm. 


Fig. 88 SL-SMT 5.08/180G 


Specifications: 


Fig. 76 BLZ 5.00/90 


Specifications: 


+ Screw Camp + UL: 300V @15A * 12AWG 


Specifications: 


+ Screw Camp + UL: 300V @15A + 12AWG 


bi 
a3 
4 


O14 


+ Thru-hole Reflow Solder connection * UL: 300V @10A * Pin Length: 1.5mm. 
Fig. 86 SL-SMT 3.5/90LF 


Specifications: 


° 


Flange 
with 
integrated 
solder pin, 


+ Thru-hole Reflow Solder connection + UL: 300V @10A = Pin Length: 1.5mm 


8.5 }-O 8.5 Flange 
i (nt) | olgta4 4 with 
x5.08 | 0° 12 integrated 
2agtte a solder pin. 
ae t back bce ae t+ 2.46 
Specifications: Specifications: Specifications: t 
+ Thru-hole Reflow Solder connection * UL: 300V @15A * Pin Length: 1.5mm__] * Thru-hole Reflow Solder connection + UL: 300V @15A * Pin Length: 1.5mm + Thru-hole Reflow Solder connection * UL: 300V @15A « Pin Length: 1.5mm. 
Fig. 90 SL-SMT 5.08/90 Fig. 91 SL-SMT 5.08/90G 9.95, 
4.14% [P46 Flange 
: 85 (n-1) A integrated 
are x 5.08 Solder 
12 aad 7.84 
Specifications: Specifications: ; Specifications: ; 6.05-=! f 
+ Thru-hole Reflow Solder connection * UL: 300V @15A + Pin Length: 1.5mm | * Thru-hole Reflow Solder connection + UL: 300V @15A + Pin Length: 1.5mm + Thru-hole Reflow Solder connection + UL: 300V @15A + Pin Length: 1.5mm 
No. of Digi-Key Price Each Weidmuller No. of Digi-Key Price Each Weidmuller No. of Digi-Key Price Each Weidmuller 
Fig.|Poles| Color | Part No. 1 10 (100 | Part No. Fig.|Poles| Color | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.|Poles| Color | Part No. 1 10 100 | Part No. 
2 281-1252-ND 1.32 1.19 1.03 ]1552710000 2 281-1781-ND 72 65 58 |1760962001 12 281-1627-ND 3.06 276 2.45 | 1776022001 
3 281-1253-ND 1.96 1.76 1.51 |1552810000 3 281-1782-ND 110 99 88 |1760972001} | 88| 16 | Black) 281-1628-ND 4.10 3.69 3.28 | 1776272001 
4 281-1254-ND 261 234 2.01 | 1552910000 4 281-1783-ND 1.40 1.26 1.12 }1760982001 24 281-1629-ND 5.97 5.38 4.78 | 1776352001 
6 281-1255-ND 3.89 3.49 3.00 | 1553110000 6 281-1784-ND 210 1.89 1.68 | 1761002001 2 281-1630-ND 86.77.69 11776362001 
79| 8 | Black | 281-1256-ND 5.20 4.66 4.01 1553310000] | 84| 8 | Black] 281-1785-ND 281 253 225 | 1761022001 3 281-1631-ND 1.04 94 83 }1776372001 
10 281-1257-ND 648 5.81 5.00 | 1553510000 10 281-1786-ND 3.50 3.15 2.80 |1761042001 4 281-1632-ND 4.26 1.14 1.01 | 1776382001 
12 281-1258-ND 7.78 697 6.00 |1553710000 12 281-1787-ND 419 3.77 3.35 |1761062001 5 281-1633-ND 1.49 1.34 1.19 | 1776392001 
16 281-1259-ND 10.37 9.29 8.00 | 1554110000 16 281-1788-ND 5.60 5.04 4.48 |1761102001 6 281-1634-ND 1.71 1.54 1.37 |1776402001 
24 281-1260-ND 15.42 13.82_ 11.89 | 1554910000 24 281-1789-ND 8.36752 6.69 |1761182001] | 89) g | Pak) 591 1¢636-ND 2.25 2.03 1.80 | 1776422001 
2 281-1261-ND 4.28 1.15 99 |1557310000 2 281-1754-ND 60 54 ~~ .48 | 1761542001 10 281-1636-ND 2.82 254 2.26 |1776442001 
3 281-1262-ND 1.92 1.72 1.48 | 1557410000 3 281-1755-ND 90 81  .72 |1761552001 12 281-1637-ND 3.36 3.03 269 | 1776462001 
4 281-1263-ND 261 234 201 |1557510000 4 281-1756-ND 123 1411 .99 |1761562001 16 281-1638-ND 4.50 4.05 3.60 | 1776502001 
eo! © | eck | 281-1264+-ND 382 3.42 295 |1557710000 6 281-1757-ND 1.83 1.65 1.47 |1761582001 24 281-1639-ND 6.57 5.92 5.26 | 1776592001 
8 281-1265-ND 5.20 466 4.01 [1557910000] | 85) 8 | Black) 281-1758-ND 239 215 1.91 )1761602001 2 281-1640-ND 53.48 ~~ «42 11774762001 
10 281-1266-ND 6.34 5.68 4.89 | 1558110000 10 281-1759-ND 3.03 2.73 2.43 | 1761622001 3 281-1641-ND 78 71.63 |1774772001 
12 281-1267-ND 7.78 6.97 6.00 | 1558310000 12 281-1760-ND 3.59 3.23 2.87 |1761642001 4 281-1642-ND 1.04 94 83 1774782001 
16 281-1268-ND _‘10.37_ 9.29 8.00 | 1558710000 16 281-1761-ND 486 4.38 3.89 | 1761682001 5 281-1643-ND 1.29 117 1.04 | 1774792001 
2 281-1728-ND 1.76 1.58 1.41 |1759390000 = 2B11762-ND__7.16_6.44 5.73 {1761762001 | 41) 6 | 44 | 281-1644-ND = 1.55 1.40 1.24 | 1774802001 
3 281-1729-ND 264 238 2.12 |1759400000 2 281-1763-ND 72 65 58 | 1762002001 8 281-1645-ND 2.04 1.84 1.64 | 1774822001 
4 281-1730-ND 3.51 3.16 2.81 |1759410000 3 Sh ACARD) 1.10 99.88 | 1762012001 10 281-1646-ND 257 231 2.06 |1774842001 
81| 6 | Black | 281-1731-ND 5.27 4.74 4.22 | 1759430000 4 281-1765-ND 1.40 1.26 1.12 | 1762022001 12 281-1647-ND 3.06 2.76 2.45 | 1774862001 
8 281-1732-ND 7.04 634 5.63 |1759450000 6 2EIAEEND 210 1.89 1.68 | 1762042001 16 281-1648-ND 410 3.69 3.28 |1774902001 
10 281-1733-ND 8.79 7.92 7.04 1759470000 86; 8 Black | 281-1767-ND 281 253 2.25 |1762062001 24 281-1649-ND 5.97 5.38 4.78 |1774982001 
10 281-1768-ND 3.50 3.15 2.80 | 1762082001 
12 281-1734-ND 10.53 9.48 8.43 [1759490000 2 281-1660-ND 53.48 ~—-«.42 11775002001 
7 - 12 281-1769-ND 4.19 377 3.35 |1762102001 3 281-1661-ND 3 7463. 11775012001 
5.08mm Omnimate - Pin Plugs 16 281-1770-ND 5.60 5.04 4.48 |1762142001 i SASSEIND toa e413 | 1775000001 
2 281-1790-ND 4.53 4.08 3.63 | 1709600000 24 281-1771-ND 8.36 7.52 6.69 |1762222001 ah : ‘ 7 
3 281-1791-ND 2.10 1.89 1.68 | 1709610000 ; ; ; 5 eepoc 61.29) 1.17 1.04 | 1775032001 
2 A ° 5.08mm Omnimate - SMT Compatible PCB Pin Headers 6 281-1664-ND 1.55 1.40 1.24 |1775042001 
S| | Bemmenm 2 at gas|rrogwoma) | Pe |) werieioW sab aeyirreezo| |") @ | 8%] Soriomno 200 14 160 [tren 
s2| 8 | Black | 281-1794ND 4.53 4.08 3.63 [1709660000 : GAA) 78 71 63 |1775572001 10 281-1666-ND 257 2.31 2.06 |1775082001 
fo Sy REeND 515". 491 4.96 | 709680000 4 281-1612-ND 1.04 94 83 1775592001 12 281-1667-ND 3.06 276 2.45 |1775102001 
43 EASES) a8. 674 5 101/1709700000 5 281-1613-ND 1.29 117 1.04 |1775632001 16 281-1668-ND 4.10 3.69 3.28 |1775142001 
: : : 6 281-1614-ND 1.55 1.40 1.24 |1775642001 24 281-1669-ND 5.97 5.38 4.78 | 1775222001 
16 281-1797-ND 815 7.34 6.52 |1709740000| | 87| 3 | Bak) Sa) sei6 ND 204 184 164 |1775662001 
24 281-1798-ND___12.00 10.80 _ 9.60 | 1709820000 10 281-1616-ND 257 231 206 |1775682001 : paaette ee em py 
3.5mm Omnimate - SMT Compatible PCB Pin Headers 3 ZS AESIARD Ase ae gos: |tiloenene| 
5. 12 281-1617-ND 3.06 276 2.45 | 1775702001 4 281-1652-ND 126 114 101 |1775252001 
2 281-1772-ND 60 54 48 | 1752982001 16 281-1618-ND 4.10 369 3.28 |1775742001 5 281-1653-ND 149 134 1.19 |1775262001 
3 281-1773-ND 90 81 .72|1752992001 24 281-1619-ND 5.97 5.38 4.78 | 1775822001 6 281-1654-ND 471 154 137 |1775272001 
4 281-1774-ND 1.23 1.11 99 }1753002001 2 281-1620-ND 5348 ~~42 [1775922001] | 92) g | Bleck) 561 1665.ND 225 203 1.80 |1775292001 
6 281-1775-ND 1.83 1.65 1.47 |1753022001 3 281-1621-ND 78 71.63 |1775932001 40 281-1656-ND 282 254 226 11775312001 
83) 8 Black 281-1776-ND 2.39 2.15 1.91 |1753042001 4 281-1622-ND 1.04 94 — .83 ) 1775942001 12 281-1657-ND 3.36 3.03 2.69 | 1775332001 
10 281-1777-ND 3.03 273 2.43 | 1753062001 88} 5 | Black| 281-1623-ND 1.29. 1417 1.04 |1775952001 16 281-1658-ND 4.50 4.05 3.60 |1775372001 
12 281-1778-ND 3.59 3.23 287 | 1753082001 6 281-1624-ND 155 140 1.24 |1775962001 24 281-1659-ND 6.57 5.92 5.26 | 1775452001 
16 281-1779-ND 4.86 4.38 3.89 | 1753122001 8 281-1625-ND 2.04 1.84 1.64 | 1775982001 
24 281-1780-ND 7.16 6.44 5.73 | 1753202001 10 281-1626-ND 257 231 2.06 |1776002001| | 554.4376-ND Screwdriver for 35mm PUGS esses $11.76 


NOTE: All Omnimate pin headers mate with Omnimate socket blocks. All Minimate pin headers mate with Minimate socket blocks. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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Weidmiilier = DIN Rail - Mounted Terminal Blocks and Accessories 


Fig. 1 - WDU 2.5N Fig. 2 - WDU 2.5 Fig. 3- WDU 4 Fig. 4- WDU 6 Fig. 5 - WDU 10 Fig. 6 - WDU 16 Fig. 7 - WDK 2.5N 


y 


@ 
fa 
8 [oJ 
<y <a) 


+ Termination Block Width: 5mm | * Termination Block Width: 5mm | + Termination Block Width: 6mm | + Termination Block Width: 8mm | + Term. Block Width: 10mm | » Termination Block Wath: 12mm | * Termination Block Width: 5mm 
+ Wire Size (UL): 24-12 AWG] + Wire Size (UL): 22-12 AWG | + Wire Size (UL): 22-10 AWG | + Wire Size (UL): 20-8: AWG] + Wire Size (UL): 16-6 AWG | + Wire Size (UL): 14-6 AWG] « Wire Size (UL): 22-12 AWG 
+ Voltage Approval (UL): 300V | * Voltage Approval (UL): 600V | + Voltage Approval (UL): 600V | + Voltage Approval (UL): 600V | + Voltage Approval (UL): 1000V | + Voltage Approval (UL): 600V | * Voltage Approval (UL): 600V 
* Qurrent Approval (UL): 254 * Qurrent Approval (UL): 25A * Qurrent Approval (UL): 35 * Qurrent Approval (UL): 45A * Qurrent Approval (UL): 654 * Qurrent Approval (UL): 70A * Qurrent Approval (UL): 20A. 


Fig. 8 - WDK 2.5 DU-PE Fig. 9 - WDU 1.5/R 3.5 Fig. 10 - WDK 1.5/R 3.5 Fig. 12 - WOK 4NV 


J (— | 


+ Termination Block Width: 5mm * Wire | + Termination Block Width: 3.5mm | * Termination Block Width: 3.5mm | + Termination Block Width: 6mm | + Termination Block Width: 6mm | + Termination Block Width: 5mm 
Size (UL): 22-12 AWG = Voltage | + Wire Size (UL): 26-14 AWG = Volt- | + Wire Size (UL): 26-14 AWG = Volt- | * Wire Size (UL): 22-10 AWG = Volt- | + Wire Size (UL): 22-10 AWG + Volt- | +» Wire Size (UL): 26-12 AWG = Volt- 
Approval (UL): 300V + Current | age Approval (UL): 300V + Current | age Approval (UL): 300V + Current | age Approval (UL): 600V + Current | age Approval (UL): 600V + Current | age Approval (UL): 600V + Current 


Approval (UL): 20A Approval (UL): 15A Approval (UL): 154 Approval (UL): 35A Approval (UL): 35A Approval (UL): 20A. 
TERMINAL BLOCKS ACCESSORIES (See Descriptions and Prices Below) 
Digi-Key Price Each Weidmuller Grounding End End Jumpers/ Notching DIN Marking 
Fig. Series Part No. 1 10 100 Part No. Blocks Plates Brackets Partitions dumper Links Tools Rail Tags 
1 WDU 2.5N 281-1466-ND. 1.38 1.25 1.11 1040800000 |_281-1490-ND 281-1499-ND 281-1503-ND = 281-1505-ND 281-1533-ND 281-1534-ND 281-1550-ND 
2 WbDU2.5 281-1467-ND. 1.13 1.02 90 1020000000 |_281-1491-ND 281-1500-ND. 281-1503-ND_ = 281-1505-ND. 281-1533-ND. 281-1534-ND 281-1550-ND. 
3 WDU4 281-1468-ND 1.23 1.11 99 1020100000 |_281-1492-ND 281-1500-ND 281-1503-ND. = 281-1514-ND 281-1533-ND. 281-1534-ND 281-1551-ND 
4 WDU6 281-1469-ND. 1.65 1.49 1.32 1020200000 | 281-1493-ND 281-1500-ND 281-1503-ND = 281-1518-ND 281-1533-ND 281-1534-ND = 
281-1521-ND 
5 WDU 10 281-1470-ND. 2.19 1.98 1.76 1020300000 | 281-1494-ND 281-1500-ND 281-1503-ND = 281-1522-ND 281-1533-ND 281-1534-ND = 
281-1525-ND. 
6 WDU 16 281-1471-ND. 4.79 4.31 3.83 1020400000 | 281-1495-ND a 281-1502-ND _ —_— 281-1533-ND 281-1534-ND = 
281-1529-ND 
7 WDK 2.5N 281-1472-ND 3.51 3.16 2.81 1041100000 | 281-1496-ND = 281-1502-ND 281-1501-ND 281-1505-ND. 281-1533-ND 281-1534-ND 281-1550-ND 
281-1506-ND 
8 WDK 2.5 DU-PE__|_281-1555-ND. 6.21 4.69 4.17 1036400000 | _281-1496-ND = 281-1502-ND 281-1501-ND = 281-1533-ND 281-1534-ND 281-1550-ND 
9 WDU 1.5/R3.5 281-1476-ND. 1.43 1.29 1.14 1753280000 _— 281-1478-ND 281-1480-ND = 281-1481-ND 281-1533-ND 281-1536-ND. 
281-1482-ND 281-1535-ND 281-1537-ND 
10 WOK 1.5/R3.5 281-1477-ND 3.15 2.84 2.52 1753290000 _— 281-1479-ND. 281-1480-ND _ 281-1481-ND 281-1533-ND 281-1536-ND. 
_ 281-1482-ND 281-1535-ND 281-1537-ND. 
in WDK 4N 281-1473-ND 4.08 3.67 3.26 1041900000 | 281-1497-ND = 281-1502-ND 281-1501-ND 281-1514-ND 281-1533-ND 281-1534-ND 281-1550-ND 
281-1515-ND. 
12 WDK 4NV 281-1474-ND 7.20 6.48 5.76 1041910000 | 281-1497-ND = 281-1502-ND 281-1501-ND 281-1514-ND 281-1533-ND 281-1534-ND 281-1550-ND 
281-1515-ND 
13 WDK 2.5 NV 281-1475-ND. 7.16 6.44 5.73 1041610000 | 281-1497-ND = 281-1502-ND 281-1501-ND 281-1505-ND. 281-1533-ND 281-1534-ND 281-1550-ND. 
281-1506-ND 
. 
Access (@) r l es Grounding Blocks End Plates - Covers open End Brackets - Qamps 
Grounds connected wires to | end of terminal block blocks into place on Rail 
Digi-Key Price Each Weidmuller Digi-Key Price Each Weidmuller |_| DiNrail 
Description Part No. 1 10 100 | Part No. Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
Grounding Blocks J umper Links 
WPE 2.5N 281-1490-ND 546 4.92 4.37 | 1016200000 WOv 6/2 281-1518-ND 1.58 1.42 1.26 | 1052360000 
WPE 2.5 281-1491-ND 5.70 5.13 4.56 | 1010000000 WOV 6/3 281-1519-ND 2.31 2.08 1.85 | 1054760000 
WPE4 281-1492-ND 5.85 5.27 4.68 | 1010100000 WON 6/4 281-1520-ND 3.02 2.72 2.42 | 1054860000 
WPE6 281-1493-ND 636 5.73 5.09 | 1010200000 WON 6/10 281-1521-ND 7.22 6.50 5.78 | 1052260000 
WPE 10 281-1494-ND 6.68 6.01 5.34/ 1010300000} | WQV 10/2 281-1522-ND 1.65 1.49 1.32 | 1052560000 
WPE 16 281-1495-ND 836 7.52 6.69 | 1010400000 WON 10/3 281-1523-ND 2.31 2.08 1.85 | 1054960000 — : 
WDK25NDU-PE |281-1496-ND* 6.24 5.62 5.00| 1041650000) | Wav 10/4 281-1524-ND 3.02 2.72 2.42] 1055060000 | Partitions - WIW biel Ae War oe 
WDK 4N PE 281-1497-NDt 7.08 6.38 5.67 | 1041920000] | WOW 10/10 281-1525-ND 7.22 6.50 5.78 | 1052460000 pea ae 
End Plates WOV 16/10 281-1529-ND 7.56 6.81 6.05 | 1053360000 
WAP WDU1.5/R3.5 |281-1478-ND 30 .27  .24] 1754190000 Notching Too! 
WAP WDK1.5/R3.5 | 281-1479-ND 81.73.65 | 1754200000| | Cutting Tool WAW 1 | 281-1533-ND 39.48 — — | 900450 
WAP WDU 1.5 281-1499-ND 72.65 —_.58 | 1060000000 Screwdrivers 
WAP WDU 2.5 281-1500-ND 75.68 —_.60 | 1050000000 0.6x3.5 281-1530-ND 9.77 879 7.82] 9008330000 
End Brackets 0.8x 4.0 281-1531-ND 13.23 11.91 10.59 | 900834 
EW15 281-1480-ND 66 60 .53|382g600000| |1.0x5.5 281-1532-ND 18.00 16.20 14.40 | 900835 
WEW 35/1 281-1502-ND 4.02 3.62 3.22 | 1061200000 DIN Rail - Slotted 1M 
WEW 35/2 281-1503-ND 2.07 1.87 1.66 | 1059000000) [7535x7.5mm 281-1534-ND 11.60 10.44 9.28 ]51451 DIN Rail-with Marker Strips-Will mark | Fuse Block TS 35 DIN Rail 
Partitions 7S 15x5.5mm 281-1535-ND 9.95 8.96 7.96/11751 mounting holes termination points with neon indicator 
WIW 281-1501-ND 4.17 3.76 3.34 | 1058800000 Marking Pen Unprinted 
Jumpers STI - Black 281-1554-ND 7.14 6.43 5.72 |508401694 _F IY 
ZQV 1.5/R 3.5/2 GE | 281-1481-ND 45 41 36 | 1754210000 Outlet Modules SS 
ZQV 1.5/R 3.5/3 GE | 281-1482ND 92.83.74. | 1754220000) | AC, Single 281-1560-ND 15.75 14.40 11.25 | 9915480000 ————s y KS 
ZQV 2.5N2 281-1505-ND 50  .45  .40 | 1693800000 AC, Duplex 281-1561-ND 25.20 23.04 18.00 | 9915490000 SSF 
ZQV 2.5N/3 281-1506-ND 95 .86  .76 | 1693810000 Fuse Block ~ A 
Za 4N2 281-1514-ND 1.07 .96 .86/ 1758250000 tye Printed 
JON 4N3 281-1515-ND 159 1.44 1.28|1762630000| | With Indicator 281-1562-ND 12.15 11.11 8.68 |67601493 
Zav 4n10 2B1-1517-ND 5.21 4.69 4.17 | 1758260000| + Single level + ground —__t Double level grounding block Outlet Modules-TS 35 DIN Rail |< 35.0—>| 
Digi-Key Price Each Weidmuller Duplex}. 75.0 ——_» REE 
Description Part No. al 10 100 Part No. © 
Marker Strips l 
DEK 5/3.5 MC Blank (unprinted)... 281-1536-ND. 8.40 7.56 6.72 1755270000 
DEK 5/3.5 FS 1-10 Premarked (printed) 281-1537-ND. 8.40 7.56 6.72 1762320001 
WS 10/5 Blank (unprinted) .. 281-1547-ND. 1.44 1.30 1.16 1060860000 
WS 10/6 Blank (unprinted) .. 281-1548-ND. 1.49 1.34 1.19 1060960000 
DEK 5/5 Blank (unprinted) 281-1550-ND. 2.43 219 1.95 0473360000 
DEK 5/6 Blank (unprinted) 281-1551-ND. 2.43 2.19 1.95 0468560000 
DEK 5/8 Blank (unprinted) 281-1553-ND. 2.58 2.33 2.07 1277060000 
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AMERICAN DIN Rail PART NUMBERING SYSTEM 
ELECTRICAL INC. 


Features: + Steel Design * CE Approved + Zinc Chromate Plating » No Markings on Rail ADR ad -ND 
Unslotted Slotted Unslotted Slotted DR= S= Slotted Length in inches 
7.55mm x 35mm 15mm x 35mm 15mm x 35mm r U= Unslotted with an implied 
5365. DIN RAIL L_ decimal point 
\ after the second 
digit. Example: 
Width and height in MIM 3 IN= 0300 
Fe 3575 = 35MM X 7.55MM 
75 5 3515 = 35MM X 15MM 
N ae A=AMERICAN 
* 27 go ELECTRICAL INC Note: Lengths exceeding 48” may incur 
SS bil additional shipping charges. 
Length| Digi-Key “U” Price Each “S” Price Each Length | Digi-Key “U” Price Each “S” Price Each 
(In.) Part No. 1 10 100 i 10 100 (In.) Part No. i 10 100 i 10 100 
U =Unslotted S =Slotted U =Unslotted S =Slotted 
3 ADR3575-[]0300-ND 1.44 1.08 75 1.44 1.08 75 3 ADR3515-[_]0300-ND 1.51 1.14 80 1.51 1.14 80 
4 ADR3575-[_]0400-ND 1.61 1.22 88 1.61 1.22 .88 4 ADR3515-[_]0400-ND 1.64 1.25 91 1.64 1.25 91 
5 ADR3575-[_]0500-ND 1.63 1.26 94 1.63 1.26 94 5 ADR3515-[_]0500-ND 1.74 1.34 1.01 1.74 1.34 1.01 
6 ADR3575-[_]0600-ND 1.88 1.45 1.09 1.88 1.45 1.09 6 ADR3515-[_]0600-ND 2.05 1.58 1.19 2.05 1.58 1.19 
"i ADR3575-[_]0700-ND 2.15 1.66 1:25 2.15 1.66 1.25 7 ADR3515-[_]0700-ND 2.34 1.81 1.36 2.34 1.81 1.36 
8 ADR3575-[_]0800-ND 2.40 1.87 1.40 2.40 1.87 1.40 8 ADR3515-[_]0800-ND 2.61 2.03 1.53 2.61 2.03 1.53 
9 ADR3575-[_]0900-ND 2.65 2.07 1.55 2.65 2.07 1.55 9 ADR3515-[_]0900-ND 2.87 2.24 1.68 2.87 2.24 1.68 
10 | ADR3575-(}1000-ND 289 225 1.69 289 = 2.25 1.69 10 | ADR3515-(]1000-ND 312 2.44 1.83 3.12 2.44 1.83 
11 ADR3575-[]1100-ND 3.11 2.44 1.83 3.11 2.44 1.83 11 ADR3515-[]1100-ND 3.35 2.63 1.98 3.35 2.63 1.98 
12 ADR3575-[]1200-ND 3.32 2.61 1.96 3.32 2.61 1.96 12 ADR3515-[]1200-ND 3.57 2.81 2.11 3.57 2.81 2.11 
13 ADR3575-[]1300-ND 3.52 2.77 2.08 3.52 2.77 2.08 13 ADR3515-[]1300-ND 3.77 2.98 2.24 3.77 2.98 2.24 
14 ADR3575-[]1400-ND 3.71 2.93 2.20 3.71 2.93 2.20 14 ADR3515-[]1400-ND 3.96 3.15 2.36 3.96 3.15 2.36 
15 ADR3575-[]1500-ND 3.88 3.08 2.31 3.88 3.08 2.31 15 ADR3515-[]1500-ND 4.13 3.30 2.47 4.13 3.30 2.47 
16 ADR3575-[_}1600-ND 4.04 3.22 2.42 4.04 3.22 2.42 16 ADR3515-[_]1600-ND 4.29 3.44 2.58 4.29 3.44 2.58 
17 ADR3575-[_}1700-ND 4.20 3.36 2.52 4.20 3.36 2.52 17 ADR3515-[_]1700-ND 4.45 3.56 2.68 4.45 3.56 2.68 
18 ADR3575-[_}1800-ND 4.34 3.48 2.61 4.34 3.48 2.61 18 ADR3515-[]1800-ND 4.60 3.68 2.76 4.60 3.68 2.76 
19 ADR3575-[]1900-ND 4.48 3.59 2.69 4.48 3.59 2.69 19 ADR3515-[]1900-ND 4.73 3.79 2.84 4.73 3.79 2.84 
20 ADR3575-[_]2000-ND 4.61 3.69 2.77 4.61 3.69 247 20 ADR3515-[_]2000-ND 4.85 3.88 2.91 4.85 3.88 2.91 
21 ADR3575-[_]2100-ND 4.73 3.79 2.84 4.73 3.79 2.84 21 ADR3515-[_]2100-ND 4.95 3.97 2.98 4.95 3.97 2.98 
22 ADR3575-[]2200-ND 4.84 3.88 2.91 4.84 3.88 2.91 22 ADR3515-[_]2200-ND 5.05 4.04 3.03 5.05 4.04 3.03 
23 ADR3575-[_]2300-ND 4.94 3.95 2.97 4.94 3.95 2.97 23 ADR3515-[]2300-ND 5.13 4.11 3.08 5.13 4.11 3.08 
24 ADR3575-[_]2400-ND 5.02 4.02 3.02 5.02 4.02 3.02 24 ADR3515-[_]2400-ND 5.20 4.16 3.12 5.20 4.16 3.12 
25 ADR3575-[_]2500-ND 5.10 4.09 3.07 5.10 4.09 3.07 25 ADR3515-[_]2500-ND 5.36 4.29 3.22 5.36 4.29 3.22 
26 ADR3575-[_]2600-ND 5.17 4.14 3.10 5.17 4.14 3.10 26 ADR3515-[]2600-ND 5.53 4.43 3.33 5.53 4.43 3.33 
27 ADR3575-[_]2700-ND 5.27 4.22 3.17 5:27 4.22 3.17 27 ADR3515-[_]2700-ND 5.70 4.56 3.43 5.70 4.56 3.43 
28 ADR3575-[_]2800-ND 5.42 4.34 3.26 5.42 4.34 3.26 28 ADR3515-[]2800-ND 5.86 4.69 3.53 5.86 4.69 3.53 
29 ADR3575-[_]2900-ND 5.58 4.47 3.36 5.58 4.47 3.36 29 ADR3515-[]2900-ND 6.02 4.82 3.63 6.02 4.82 3.63 
30 ADR3575-[_]3000-ND 5.73 4.59 3.45 5.73 4.59 3.45 30 ADR3515-[]3000-ND 6.18 4.95 3.73 6.18 4.95 3.73 
31 ADR3575-[_]3100-ND 5.88 4.70 3.54 5.88 4.70 3.54 31 ADR3515-[_]3100-ND 6.33 5.07 3.83 6.33 5.07 3.83 
32 ADR3575-[_]3200-ND 6.02 4.82 3.63 6.02 4,82 3.63 32 ADR3515-[]3200-ND 6.48 5.19 3.92 6.48 5.19 3.92 
33 ADR3575-[]3300-ND 6.16 4.93 3.72 6.16 4.93 3.72 33 ADR3515-[_]3300-ND 6.63 5.31 4.02 6.63 5.31 4.02 
34 ADR3575-[]3400-ND 6.30 5.05 3.81 6.30 5.05 3.81 34 ADR3515-[_]3400-ND 6.77 5.42 4.11 6.77 5.42 4.11 
35 ADR3575-[]3500-ND 6.44 5.16 3.90 6.44 5.16 3.90 35 ADR3515-[]3500-ND 6.92 5.54 4.20 6.92 5.54 4.20 
36 ADR3575-[]3600-ND 6.57 5.26 3.98 6.57 5.26 3.98 36 ADR3515-[_]3600-ND 7.05 5.65 4.28 7.05 5.65 4.28 
37 ADR3575-[_]3700-ND 6.71 5.37 4.06 6.71 5.37 4.06 37 ADR3515-[]3700-ND 7.19 5.75 4.37 7.19 5.75 4.37 
38 ADR3575-[]3800-ND 6.83 5.47 4.15 6.83 5.47 4.15 38 ADR3515-[]3800-ND 7.32 5.86 4.45 7.32 5.86 4.45 
39 ADR3575-[]3900-ND 6.96 5.57 4.23 6.96 5.57 4.23 39 ADR3515-[_]3900-ND 7.44 5.96 4.54 7.44 5.96 4.54 
40 ADR3575-[_]4000-ND 7.08 5.67 4.30 7.08 5.67 4.30 40 ADR3515-[_]4000-ND 7.57 6.06 4.62 7.57 6.06 4.62 
4 ADR3575-[]4100-ND 7.20 5:77 4.38 7.20 5.77 4.38 41 ADR3515-[_]4100-ND 7.69 6.15 4.69 7.69 6.15 4.69 
42 ADR3575-[]4200-ND 7.32 5.86 4.46 7.32 5.86 4.46 42 ADR3515-[_]4200-ND 7.80 6.25 4.77 7.80 6.25 4.77 
43 ADR3575-[]4300-ND 7.44 5.95 4.53 7.44 5.95 4.53 43 ADR3515-[]4300-ND 7.92 6.34 4.85 7.92 6.34 4.85 
44 ADR3575-[_]4400-ND 7.55 6.04 4.61 7.55 6.04 4.61 44 ADR3515-[_]4400-ND 8.03 6.43 4.92 8.03 6.43 4.92 
45 ADR3575-[]4500-ND 7.66 6.13 4.68 7.66 6.13 4.68 45 ADR3515-[_]4500-ND 8.13 6.51 4.99 8.13 6.51 4.99 
46 ADR3575-[_]4600-ND 7.77 6.22 4.75 LAL 6.22 4.75 46 ADR3515-[]4600-ND 8.24 6.59 5.06 8.24 6.59 5.06 
47 ADR3575-[]4700-ND 7.87 6.30 4.82 7.87 6.30 4.82 47 ADR3515-[_]4700-ND 8.34 6.67 5.13 8.34 6.67 5.13 
48 ADR3575-[_]4800-ND 7.97 6.38 4.88 7.97 6.38 4.88 48 ADR3515-[_]4800-ND 8.43 6.75 5.19 8.43 6.75 5.19 
49 ADR3575-[]4900-ND 8.07 6.46 4.95 8.07 6.46 4.95 49 ADR3515-[]4900-ND 8.56 6.85 5.27 8.56 6.85 5.27 
50 ADR3575-[_]5000-ND 8.17 6.54 5.01 8.17 6.54 5.01 50 ADR3515-[]5000-ND 8.69 6.95 5.36 8.69 6.95 5.36 
51 ADR3575-[]5100-ND 8.26 6.61 5.07 8.26 6.61 5.07 51 ADR3515-[]5100-ND 8.83 7.05 5.44 8.83 7.05 5.44 
52 ADR3575-[]5200-ND 8.35 6.68 5.14 8.35 6.68 5.14 52 ADR3515-[]5200-ND 8.95 7.15 5.52 8.95 7.15 5.52 
53 ADR3575-[]5300-ND 8.44 6.75 5.20 8.44 6.75 5.20 53 ADR3515-[_]5300-ND 9.08 7.25 5.59 9.08 7.25 5.59 
54 ADR3575-[_]5400-ND 8.55 6.84 5.27 8.55 6.84 5.27 54 ADR3515-[]5400-ND 9.21 7.34 5.67 9.21 7.34 5.67 
55 ADR3575-[]5500-ND 8.67 6.93 5.34 8.67 6.93 5.34 55 ADR3515-[]5500-ND 9.33 7.44 5.75 9.33 7.44 5.75 
56 ADR3575-[]5600-ND 8.79 7.02 5.41 8.79 7.02 5.41 56 ADR3515-[]5600-ND 9.45 7.53 5.82 9.45 7.53 5.82 
57 ADR3575-[_]5700-ND 8.91 71 5.49 8.91 7.11 5.49 57 ADR3515-[_]5700-ND 9.58 7.62 5.90 9.58 7.62 5.90 
58 ADR3575-[_]5800-ND 9.02 7.20 5.56 9.02 7.20 5.56 58 ADR3515-[_]5800-ND 9.69 7.71 5.97 9.69 7.71 5.97 
59 ADR3575-[]5900-ND 9.14 7.29 5.63 9.14 7.29 5.63 59 ADR3515-[]5900-ND 9.81 7.80 6.04 9.81 7.80 6.04 
60 ADR3575-[]6000-ND 9.25 7.38 5.70 9.25 7.38 5.70 60 ADR3515-[_]6000-ND 9.93 7.88 6.11 9.93 7.88 6.11 
61 ADR3575-[]6100-ND 9.36 7.46 5.77 9.36 7.46 5.77 61 ADR3515-[_]6100-ND 10.04 7.97 6.18 10.04 7.97 6.18 
62 ADR3575-[_]6200-ND 9.47 7.54 5.83 9.47 7.54 5.83 62 ADR3515-[_]6200-ND 10.15 8.05 6.25 10.15 8.05 6.25 
63 ADR3575-[_]6300-ND 9.58 7.62 5.90 9.58 7.62 5.90 63 ADR3515-[]6300-ND 10.26 8.13 6.32 10.26 8.13 6.32 
64 ADR3575-[_]6400-ND 9.69 7.71 5.97 9.69 real 5.97 64 ADR3515-[_]6400-ND 10.37 8.21 6.39 10.37 8.21 6.39 
65 ADR3575-[_]6500-ND 9.80 7.79 6.03 9.80 7.79 6.03 65 ADR3515-[]6500-ND 10.48 8.29 6.45 10.48 8.29 6.45 
66 ADR3575-[_]6600-ND 9.90 7.86 6.10 9.90 7.86 6.10 66 ADR3515-[]6600-ND 10.59 8.37 6.52 10.59 8.37 6.52 
67 ADR3575-[]6700-ND 10.01 7.94 6.16 10.01 7.94 6.16 67 ADR3515-[_]6700-ND 10.69 8.44 6.58 10.69 8.44 6.58 
68 ADR3575-[_]6800-ND 10.11 8.02 6.22 10.11 8.02 6.22 68 ADR3515-[_]6800-ND 10.79 8.51 6.64 10.79 8.51 6.64 
69 ADR3575-[_]6900-ND 10.21 8.09 6.29 10.21 8.09 6.29 69 ADR3515-[]6900-ND 10.89 8.59 6.70 10.89 8.59 6.70 
70 ADR3575-[]7000-ND 10.31 8.16 6.35 10.31 8.16 6.35 70 ADR3515-[_]7000-ND 10.99 8.66 6.77 10.99 8.66 6.77 
71 ADR3575-[_]7100-ND 10.41 8.24 6.41 10.41 8.24 6.41 71 ADR3515-[_]7100-ND 11.09 8.73 6.83 11.09 8.73 6.83 
72 ADR3575-[_]7200-ND 10.50 8.31 6.47 10.50 8.31 6.47 72 ADR3515-[_]7200-ND 11.18 8.79 6.88 11.18 8.79 6.88 
73 ADR3575-[]7300-ND 10.60 8.38 6.53 10.60 8.38 6.53 73 ADR3515-[_]7300-ND 11.28 8.86 6.94 11.28 8.86 6.94 
74 ADR3575-[_}7400-ND 10.69 8.44 6.58 10.69 8.44 6.58 74 ADR3515-[_]7400-ND 11.37 8.92 7.00 11.37 8.92 7.00 
75 ADR3575-[_]7500-ND 10.79 8.51 6.64 10.79 8.51 6.64 75 ADR3515-[_]7500-ND 11.46 8.99 7.05 11.46 8.99 7.05 
76 ADR3575-[_]7600-ND 10.88 8.58 6.70 10.88 8.58 6.70 76 ADR3515-[_]7600-ND 11.55 9.05 7.11 11.55 9.05 resi 
77 ADR3575-[_]7700-ND 10.97 8.64 6.75 10.97 8.64 6.75 ra ADR3515-[_]7700-ND 11.64 9.11 7.16 11.64 9.11 7.16 
78 ADR3575-[_]7800-ND 11.06 8.70 6.80 11.06 8.70 6.80 78 ADR3515-[_]7800-ND 11.72 9.17 7.21 14.72 9.17 f21 
= ADR3575-[_]7874-ND* 11.12 8.75 6.84 11.12 8.75 6.84 = ADR3515-[_]7874-ND* 11.78 9.21 7.25 11.78 9.21 7.25 


Note: [] S = Slotted, U = Unslotted Note: Sold in 1" increments from 3 to 78". Call for custom lengths and pricing! 
* 2 meter length 
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OSI ow-siors recunotocy, inc. DIN Rail Mounted Terminal Blocks and Accessories 


Color: Green/Yellow Color: Green/Yellow Color: Beige 
Terminal Blocks Specifications Accessories 
Dimensions Wire UL Rated | UL Rated Marker | Marker 
Digi-Key Price Each On-Shore | LxWxH Size Voltage | Current } End | Isolation End Test Test Cross Strip Strip 
Fig. | Series Part No. 1 10 100 Part No. (mm) (AWG) (V) (A) Plate | Partition| Separator | Bracket | Socket | Plug Connection (Blank) | (1-10) 
Screw Terminal 
1 |SRD25 ED2542-ND 230 2.07 1.84 | 41206.2 59x 5x60 22-14 300 20 2101.2 = 2566.2 | 2826.2 | 2075.0 | 2007.0 2567.0/2570.0 2430.0 | 2431.0 
1 |SRD4 ED2527-ND 240 216 1.92 | 41020.2 59 x6 x 60 22-12 300 30 2101.2 _ 2566.2 | 2826.2 | 2075.0 | 2007.0 2087.0/2090.0 2430.0 | 2431.0 
2 |SR10 ED2526-ND 148 133 1.18 | 41005.2 48x8x47 22-8 600 65 2001.2} 2002.2 | 2003.2 | 2826.2 = = 2060.0/2750.2 & 2063.0/2753.2 = = 
2 |SR25 ED2547-ND 93 84 74 | 41296.2 48x5x47 22-14 600 20 2001.2} 2002.2 | 2566.2 | 2826.2 | 2075.0 | 2007.0 2567.0/2570.0 2430.0 | 2431.0 
2 |SR4 ED2525-ND 95 86 -76 | 41001.2 48x6x47 22-10 600 40 2001.2} 2002.2 | 2003.2 | 2826.2 | 2006.0 | 2007.0 | 2019.0/2740.2 & 2022.0/2743.2 | 2035.0 | 2036.0 
3 |SR4DR ED2543-ND 185 167 1.48 | 41210.2 57x 6x47 22-12 600 20 = _ 2003.2 | 2826.2 | 2006.0 | 2007.0 | 2019.0/2740.2 & 2022.0/2743.2 | 2035.0 | 2036.0 
4 |SR4DRL | 6D2544-ND 258 232 2.06 | 41211.2 67 x6x47 22-12 600 20 = _ 2003.2 | 2826.2 | 2006.0 | 2007.0 | 2019.0/2740.2 & 2022.0/2743.2 | 2035.0 | 2036.0 
5 |SR16 ED2528-ND 2.20 1.98 1.76 | 41050.2 50 x 12x 58 12-4 600 85 2104.2 _ 2003.2 | 2826.2 = a 2112.0 = _ 
5 | SR35 ED2529-ND 430 3.87 3.444 | 410522 58x 16x71 12-2 600 115 2116.2 _ = 2761.0 = = = = _ 
6 | SR150 ED2538-ND 24.68 22.21 19.74 | 41124.2 | 93x31x 109 | 2-300MOV 600 275 _— _ = 2761.0 = _ = = _ 
6 | SR240 ED2539-ND 29.63 26.67 23.70 | 41126.2 | 93x36x123| 2/0-500 600 370 _ _ _ 2761.0 _ _ _ = _ 
6 | SR50 ED2536-ND 9.95 896 7.96 | 41120.2 79 x 20 x 76 6-1/0 600 150 _ _ — 2761.0 = _ —_ = _— 
6 | SR95 ED2537-ND 19.75 17.78 15.80 | 411222 84 x 25 x 88 2-4/0 600 230 _ _ = 2761.0 = _— _— = = 
12 | SRSI 4-2 ED2535-ND 4.33 3.90 3.46 | 410782 51x8x39 22-12 300 6.3 _ = = 2826.2 = = _ = = 
Tension Spring 
13] ZR25 —D2548-ND* 98 88 .78 | 435002 | 59x5x30 | 20-12 600 27 = |37002] 29572]; — = = = 3710.8/3718.8 2430.0 | 2431.0 
13 | ZR4 ED2553-ND* 1.15 1.04 92 | 43515.2 64x6x42 20-10 600 35 3703.2 | 2957.2 _ = = _ 3720.8/3728.8 2035.0 | 2036.0 
14|ZR25DR | ED2549-ND* 140 1.26 1.12 | 43501.2 | 71.3x5x39 20-12 600 27 3701.2 | 2957.2 — = = _— 3710.8/3718.8 2430.0 | 2431.0 
14|ZR4DR ED2554-ND* 1.58 1.42 1.26 | 43516.2 | 78.5x6x42 20-10 600 35 3704.2 | 2957.2 — = = _— 3720.8/3728.8 2035.0 | 2036.0 
15 | ZR2.5DRL| ED2550-ND* 1.83 1.65 1.46 | 435022 | 83.6x5x39 20-12 600 27 3702.2 | 2957.2 — — — _— 3710.8/3718.8 2430.0 | 2431.0 
15|ZR4DRL | ED2555-ND* 1.98 1.78 1.58 | 43517.2 93 x6 x42 20-10 600 35 3705.2 | 2957.2 = _ _— = 3720.8/3728.8 2035.0 | 2036.0 
16 | ZRD2.5 ED2559-ND 2.25 2.03 1.80 | 435622 84x5x53 20-12 300 10 3756.2 _ _ 3748.2 = a 3710.8/3718.8 2430.0 | 2431.0 
Grounding Blocks 
Digi-Key Price Each On-Shore Dim. (mm) Wire Size Isolation Marker Strip Marker Strip 
Fig. Series Part No. 1 10 100 Part No. LxWxH (AWG) Partition (Blank) (1-10) 
6 SRSL 4-T15 2534-NDt 2.80 2.52 2.24 41064.2 32x 7x32 22-10 =— = _ 
7 SRSLN 2.5-T35 2531-ND 2.93 2.64 2.34 41058.2 52x 6x 39 22-14 = 2035.0 2036.0 
8 SRSL 10-T35 D2546-ND 3.88 3.49 3.10 41213.2 56 x 10 x 47 20-8 = = —= 
8 ‘SRSL 2.5-T35 2530-ND 2.93 2.64 2.34 41056.2 52x 6x47 22-14 = 2035.0 2036.0 
8 SRSL 4-T35 D2545-ND 3.13 2.82 2.50 41212.2 56 x 8x47 22-10 = — = 
9 SRSL 2.5-T35 DR 2532-ND 3.95 3.56 3.16 41060.2 62.5 x 6 x 47 22-14 = 2430.0 2431.0 
10 ‘SRSL 2.5-T35 DRL £D2533-ND 4.10 3.69 3.28 41062.2 67x 6x47 22-14 = 2035.0 2036.0 
1 ‘SRSL 16-T35 &2540-ND 6.05 5.45 4.84 41197.2 56 x 12 x 58 12-6 = _— _ 
1 ‘SRSL 35-T35 2541-ND 8.13 7.32 6.50 41199.2 58x 16x71 12-2 = _— _— 
13 ZRSL 2.5 2551-NDt 3.40 3.06 2.72 43510.2 59x 5x39 20-12 2957.2 2430.0 2431.0 
13 ZRSL4 D2556-NDt 3.43 3.09 2.74 43525.2 64x6x42 20-10 2957.2 2035.0 2036.0 
14 ZRSL 4 DR 2557-NDt 413 3.72 3.30 43526.2 78.5 x 6 x 42 20-10 2957.2 2430.0 2431.0 
15 ZRSL 2.5 DRL 2552-NDt 4.70 4.23 3.76 43512.2 83.6 x 5x 39 20-12 2957.2 2430.0 2431.0 
15 ZRSL 4 DRL. 2558-NDt 5.53 4.98 4.42 43527.2 93 x6 x42 20-10 2957.2 2035.0 2036.0 
16 ZRSLD 2.5 2560-NDt 4.08 3.67 3.26 43567.2 84x5x53 20-12 _ 2430.0 2431.0 
* UL approvals pending tOolor: Geen/Yellow 
Accesso ries Digi-Key Price Each | On-Shore Digi-Key Price Each | On-Shore 
Series Description Part No. 110 100 | Part No. Series Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
END PLATES: End Plates Cross Connection J umpers for 
In general end plates are used at the end of each terminal | AP 1.5-4 = —D2505-ND 45 «4136 | 2738.2 Screw Terminal Blocks 
row. If different terminals of different sizes are usedon1 | AP 16 = —D2495-ND  .70 63 .56 | 2104.2 
terminal row, end plates are also used between these | AP2.5-10 = —p2478-ND 50 45 .40 | 2001.2 Q2 = EDGAR ND) 90 81.72) 2019.0 
different sized terminals. The overall dimension of end | AP35 - —D2497-ND 1.00 .90 .80/21162 Q2 a ED2488-ND 1.33 1.20 1.06 | 2060.0 
plates conform to the dimension of the terminal to match. | AP 4 = —D2494-ND 83.75.66 | 2101.2 ae = aeceNg ne sing iS pets 
ISOLATION PARTITIONS: ZAP 25/8 — — |estand 3 7 f0/sm02 | fae — | eteend “90 Bt 72 | 24220 
When operating with cross-connections, partition plates | Zap 2.5/3 — —D2514ND 65 .59 .52| 3701.2 Q2 — &D2503-ND .90 .81 .72| 2567.0 
have to be mounted between the cross-connection. This | Zap 2.5/4 _ ED2515-ND 68 61 .54 | 37022 Q2 —_ ED2510-ND_ 90.81.72 | 2832.0 
is necessary in order to follow the prescribed air and | Zap 4/24 = —D2516-ND 65 .59 .52)|3703.2 Q10 = ED2485-ND 3.88 3.49 3.10 | 2022.0 
creepage distances. ZAP 4/3A = —D2517-ND 70 63.56 | 3704.2 Q10 _ D2489-ND 6.15 5.54 4.92 | 2063.0 
SEPERATORS: ZAP AIGA = ED2518-ND 73 66-58) 3705.2 Q10 - £D2493-ND 3.88 3.49 3.10 | 2090.0 
Some terminal types are used with separators when aa Tsolati eee Se Sen Q10 rs ED2499-ND 3.88 3.49 3.10 | 2425.0 
operating them with cross-connections for to follow the SOA ON SE AEST, Q10 _ ED2504-ND 3.88 3.49 3.10 | 2570.0 
prescribed air and creepage distances. Seperators can be TW 2.5-10 _ &D2479-ND 65 .59 .52 | 2002.2 Q10 = ED2511-ND 3.88 3.49 3.10 | 2835.0 
mounted subsequently between the cross-connections. TWMF = ED2512-ND_2.28 2.05 1.82 | 2957.2 Qe2 = ED2506-ND 1.08 .97 .86| 2740.2 
Separators Q10 = ED2507-ND 5.15 4.64 4.12 | 2743.2 
Heth : : i i in |TS! _ Eg «15 14.12 2008.2 Cross Connection J umpers for 
ets type STB are inserted in the busbar or screwedin |) TRS 3 — —D2502-ND 18 16 .14 | 2566.2 ; ¢ 
the modular terminal in place of the terminal screw. They End Brackets Tension Spring Terminal Blocks 
serve to take up the test sockets type PS. ES 350K 75mm EDOS1LND 534842 20052 ZO 2.5/10 — —D2520-ND 4.70 4.23 3.76 | 3718.8 
TEST PLUGS: ES 35/2/K 8mm D2509-ND 83 75 .66| 2826.2 z2.5/2 = ee Ae 2 | 87108 
‘ ot ZQ 4/10 _— ED2522-ND 5.10 4.59 4.08 | 3728.8 
Test plug type PS serve for the final testing of finished | HES 35 ST 1imm —D2508-ND 2.55 2.30 2.04 | 2761.0 Za 4/2 D2521-ND 58 52 .46| 37208 
wired terminal strips. ZS 35 6mm £D2523-ND_—-.80_—.72_—««64 | 3748.2 _ a if e : : : 
Test Sockets Marker Strips 
sg apa sontl a efoss Gonnectionsithe: | eee ai —2482-ND 30.27.24 | 2006.0 $B 5/10 Blank Strip/10 5mm | £D2500-ND 50 .45 .40 | 2430.0 
: : % STB 8.5/2.3 = ED2491-ND_ 30.27 __.24 | 2075.0 $B 5/10 FW 1-10 | Printed Strip/10 5mm | 6D2501-ND 50.45.40 | 2431.0(1-10) 
cross connection bar, connection sleeve and fixing screw 
are already captively mounted with the corresponding Test Plug SB6/10 Blank Strip/10 6mm | ED2486-ND .50 .45  .40 | 2035.0 
number of poles. PS 2.3 = £D2483-ND 2.58 2.32 2.06 | 2007.0 SB 6/10 FW 1-10 | Printed Strip/10 6mm | ED2487-ND 50 .45_ .40 | 2036.0(1-10) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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PHCENIX 
LUESNTAc DIN Rail-Mounted Terminal Blocks and Accessories 


Fig. 1 — MT 1.5 

+ Termination Block Width: 4.2mm 
+ Terminations per Linear Meter: 476 
+ Wire Size (UL): 30-14 AWG * Volt- 
age Approval (UL): 300V * Qurrent 
Approval (UL): 154 


Fig. 5— UK 1.5N 


* Termination Block Width: 4.2mm 


+ Terminations per Linear Meter: 476 


+ Wire Size (UL): 30-14 AWG = Volt- 


age Approval (UL): 300V + Current 
Approval (UL): 15A 


Fig.9 —UK10N 

* Termination Block Width: 10.2mm 
+ Terminations per Linear Meter: 196 
+ Wire Size (UL): 24-6 AWG = Voltage 


Approval (UL): 600V + Current Approval 
(UL): 65A 


Fig. 13 — DIKD 1.5 


+ Termination Block Width: 


6.2mm _ + Wire Size (UL): 30-14 
AWG * Voltage Approval (UL): 
300V * Current Approval (UL): 154. 


Fig. 17 — UKK 5-HESI 
+ Termination Block Width: 8.2mm + Wire Size 


(UL): 24-8 AWG + Voltage Approval (UL): 600V 
* Qurrent Approval (UL): 30A, 


Terminal Blocks 


Fig. 2— MTTB 1.5 


+ Termination Block Width: 4.2mm 
+ Terminations per Linear Meter: 952 
+ Wire Size (UL): 30-14 AWG + Volt- 
age Approval (UL): 300V + Qurrent 


Approval (UL): 154 


Fig. 6 —UK 2.5N 

+ Termination Block Width: 5.2mm 
+ Terminations/Linear Meter: 384 
* Wrre Size (UL): 30-12 AWG = Volt- 
age Approval (UL): 300V + Current 
Approval (UL): 20A 


Fig. 10 — UKK 5 

+ Termination Block Width: 
6.2mm _* Terminations/Linear 
Meter: 644 » Wire Size (UL): 26-10 
AWG * Voltage Approval (UL): 
600V + Current Approval (UL): 30A. 


Fig. 14— UDK 4 

+ Termination Block Width: 
6.2mm _ + Wire Size (UL): 30-10 
AWG * Voltage Approval (UL): 
600V + Current Approval (UL): 30A. 


+ Termination Block Width: 10.2mm + Wire 
Size (UL): 26-8 AWG + Voltage Approval (UL): 


Fig. 18 — UK 6.3-HESI 


600V + Qurrent Approval (UL): 254 


Fig. 3 — MBK 3/E-Z 


+ Termination Block Width: 5.2mm 
+ Terminations per Linear Meter: 384. 
+ Wire Size (UL): 28-12 AWG = Volt- 
age Approval (UL): 600V + Current 


Approval (UL): 20A 


Fig. 7 —UK5N 

* Termination Block Width: 
6.2mm + Terminations/Linear 
Meter: 322 + Wire Size (UL): 30-10 
AWG + Voltage Approval (UL): 
600V + Current Approval (UL): 30A 


Fig. 11 — SLKK 5 


* Termination Block Width: 
6.2mm _ + Terminations/Linear 
Meter: 805 + Wire Size (UL): 26-10 
AWG * Volt. Approval (UL): 600V 
* Qurrent Approval (UL): 30A 


Fig. 15 — UK 4 

* Termination Block Width: 
6.2mm + Wire Size (UL): 28-12 
AWG » Voltage Approval (UL): 
600V + Current Approval (UL): 20A 


Fig. 4 — MBK 5/E-Z 


+ Termination Block Width: 6.2mm 
+ Terminations per Linear Meter: 322 


+ Wire Size (UL): 26-10 AWG » Volt- 
age Approval (UL): 600V + Current 
Approval (UL): 30A 


Fig.8 —UK6N 

+ Termination Block Width: 8.2mm 
+ Terminations/Linear Meter: 242 + Wire 
Size (UL): 26-8 AWG = Voltage Approval 
(UL): 600V + Qurrent Approval (UL): S0A 


Fig. 12 — DIK 1.5 


+ Termination Block Width: 
6.2mm + Wire Size (UL): 30-14 
AWG * Voltage Approval (UL): 
300V + Qurrent Approval (UL): 154 


Fig. 16 — UK 5-HESI 

+ Termination Block Width: 
8.2mm _ »+ Wire Size (UL): 26-10 
AWG + Voltage Approval (UL): 
600V + Current Approval (UL): 
6.3A 


Fig. 19 — UK 10.3-HESI 


+ Termination Block Width: 17.6mm + Wire 
Size (UL): 24-8 AWG + Voltage Approval 
(UL): 600V + Current Approval (UL): 354 


Digi-Key Price Each | Mfg. Digi-Key Price Each | Mfg. Digi-Key Price Each | Mfg. 
Fig. Series Part No. 1 10 | Part No. Fig. Series Part No. u 10 | Part No. Fig.| Series Part No. 1 10 | Part No. 
1 MT 1.5 277-1506-ND 1.93 1.74 [3100305 11 SLKK5 277-1521-ND 7.99 7.19 | 0461018 | [ 16] UK5-HESILED 24 277-1559-ND 11.69 10.52 | 3004126 
2 MTTB 1.5 277-1483-ND 4.73 4.26 | 1414129 12 DIK15 277-1543-ND 512 4.61 | 2715966 UKK 5-HESI (5x20) 277-1569-ND 17.96 16.17 | 3007204 
3 MBK 3/EZ 277-1481-ND 235 2.12 | 1413036 DIKD15 D77-41644.ND 8.90 8.01 | 2715979 UKK 5-HESI (6.3x32) 277-1570-ND 18.80 16.92 | 3007217 
4 MBK S/EZ 277-1480-ND 2.26 2.08 | 1402940 3 DIKD15-1G 277-1564-ND 8.94 8.05 | 2774237 | | 47| UKKS-HESILA250 (5x20) | 277-1571-ND 25.99 23.39 | 0711629 
5 UK1.5N 277-1504-ND 158 1.43 | 3005837 DIKD162D 277-1565-ND 1048 9.43 | 2716512 UKK 5-HESILED 24 (6.3x32) | 277-1572-ND 26.06 23.46 | 0711632 
6 UK2.5N 277-1499-ND 151 1.37 [3003347 “ a : UKK 5-HESILA 250 (6.3x32) | 277-1573-ND 27.09 24.38 | 0711616 
7 UK5N 277-1501-ND 1.68 1.51 | 3004362 14 UDK 4 277-1576-ND 3.52 3.17 | 2775016 UKK 5-HESILED 24 (5x20) | 277-1574-ND 25.30 22.77 | 3026654 
8 UK6N 277-1502-ND 215 1.94 | 3004524 UDK 4-TG 27TASSAND 3.89 3.51 | 27014 UK6.3-HES| 277-1560-ND 9.42 8.48 | 3004171 
9 UK10N 277-1503-ND 2.74 2.47 | 3005073 15 UK4-TG 277-1556-ND 3.96 3.57 | 2812018 18 | UK 6.3-HESILED 24 277-1561-ND 14.58 13.12 | 3004265 
40 UKK5 277-1491-ND 4.28 3.85 |2774017 16 UK 5-HES! 277-1557-ND 7.56 6.81 | 3004100 UK 6.3-HESILA 250 277-1562-ND 14.58 13.12 | 3004249 
UKK5-TG 277-1563-ND 10.52 9.47 | 3007042 UK 5-HESILA 250 277-1558-ND 11.69 10.52 | 3004142 | [49] UK10.3-HESI 277-1555-ND 15.88 _ 14.30 | 3004906 
AccessorieS Marker Strip: U=Unprinted P = Printed 
Marker 
Digi-Key Grounding End Spacer Spacer Partition Isolator Bridge Bar Fixed Insertion Strip Marker End 
Fig. Series Part No. Block Cover Cover Plate Plate Bridge Bar Isolator Bridge Bridge Wie Pen Screwdriver | __ Bracket DIN Rail 
1 [MT15 277-1506-ND| 277-1507-ND| 277-1508-ND = 277-1494-ND = AB | 277-1474-ND | 277-1477-ND] 277-1485-ND|277-1509-ND 
277-1485-ND |277-1509-ND 
2 |MTTB1.5 277-1483-ND _ 277-1495-ND] 277-1496-ND| 277-1497-ND _ _ _ 277-1494-ND _ AB | 277-1474-ND| 277-1477-ND| 577 1609 Np}077-1510-ND 
3 |MBKI/EZ 277-1481-ND| 277-1482-ND| 277-1484-ND _ 277-1488-ND | 277-1486-ND| D-H, L | 277-1474-ND | 277-1478-ND] 277-1485-ND|277-1509-ND 
4 |MBK5/EZ 277-1480-ND| 277-1520-ND| 277-1484-ND _ 277-1514-ND | 277-1511-ND| E_ 1,M | 277-1474-ND | 277-1478-ND] 277-1485-ND |277-1509-ND 
5 |UK1.5N 277-1504-ND| 277-1505-ND| 277-1493-ND 277-1494-ND = C P,Q] 277-1474-ND | 277-1477-ND] 277-1523-ND|277-1510-ND 
6 |UK2.5N 277-1499-ND| 277-1517-ND| 277-1493-ND 277-1488-ND | 277-1486-ND| D H,L| 277-1474-ND | 277-1478-ND] 277-1523-ND|277-1510-ND 
7 |UK5N 277-1501-ND| 277-1518-ND| 277-1498-ND 277-1514-ND| 277-1511-ND| E  1,M | 277-1474-ND | 277-1478-ND] 277-1523-ND|277-1510-ND 
8 |UK6N 277-1502-ND| 277-1519-ND| 277-1498-ND 277-1515-ND| 277-1512-ND| F J,N| 277-1474-ND | 277-1479-ND] 277-1523-ND |277-1510-ND 
9 |UK10N 277-1503-ND| 277-1500-ND| 277-1498-ND _ 277-1516-ND | 277-1513-ND| G K,O| 277-1474-ND | 277-1479-ND] 277-1523-ND |277-1510-ND 
UKK5 277-1491-ND| 277-1492-ND| 277-1487-ND| 277-1490-ND| 277-1489-ND = _ 277-1523-ND |277-1510-ND 
10] Ga 5-16 277-1563-ND oe = a pai _ 277-1550-ND| 277-1549-ND| 277-1514-ND] 277-1511-ND| E |, M/ 277-1474-ND _ acs = 
11 [SLKK5 277-1521-ND = 277-1487-ND| 277-1490-ND| 277-1489-ND = = = 277-1514-ND | 277-1511-ND| E 1, M | 277-1474-ND | 277-1478-ND| 277-1523-ND |277-1510-ND 
277-1546-ND 
12/DIK15 277-1543-ND _ _ _ — 277-1540-ND _ _ 277-1514-ND| 577. 4547-ND| E |. M| 277-1474-ND| 277-1478-ND _ _ 
277-1546-ND 
DIKD 1.5 277-1544-ND _ _ _ _ 277-1541-ND _ _ 277-1514-ND | 577 4647 ND| E |,M| 277-1474-ND|277-1478-ND) = — _ 
277-1546-ND 
13)DIKD1.5-TG | 277-1564-ND| _ _ _ _ 277-1541-ND _ _ _ 277-1847-ND| © |,M| 277-1474-ND]277-1478-ND) = — _ 
DIKD1.5-2D _| 277-1565-ND _ _ =_ _ 277-1541-ND _ _ 277-1514-ND een E 1,M| 277-1474-ND | 277-1478-ND} = — _ 
UDK4 277-1576-ND = 277-1550-ND| 277-1549-ND| 277-1514-ND 
14| OpK 4-16 277-1554-ND| _ 277-1545-ND _ _ _ a = Le 277-1511-ND 1, M | 277-1474-ND | 277-1478-ND} = — _ 
15 |UK41G 277-1556-ND = 277-1498-ND = = 277-1542-ND = = = 277-1511-ND 1, M | 277-1474-ND | 277-1478-ND| — — — 
UK5-HESI 277-1557-ND 
UK5- 
16) HESILA250 | 277-1558-ND| 277-1548-ND| F J,N| 277-1474-ND|277-1478-ND} = — _ 
UK5- 
HESILED 24 _| 277-1559-ND| 
UKK 5-HESI 
(5x20) 277-1569-ND 
UKK 5-HESI 
(6.3x32) 277-1570-ND 
UKK 5-HESILA 
17) 250 (5x20) | 277-1571-ND| 
UKK 5-HESILED| 277-1568-ND _ F J,N| 277-1474-ND | 277-1478-ND} = — _ 
24 (6.3x32)_| 277-1572-ND| 
UKK 5-HESILA 
250 (6.3x32)_| 277-1573-ND 
UKK 5-HESILED| 
24 (5x20) 277-1574-ND 
UK6.3-HES! | 277-1560-ND 
UK6.3- 
18) HESILED24 | 277-1561-ND| 277-1513-ND| G K,O}| 277-1474-ND|277-1479-ND} = — _ 
UK6.3- 
HESILA 250_| 277-1562-ND| 
277-1566-ND 
19) UK 10.3-HES! | 277-1555-ND| _ _ =_ 977-1567.ND| G 0} 277-1474-ND|277-1479-ND) — — _ 
(Continued) 
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BENS : 
CONTACT Accessories (Cont) 


Grounding Block 


Grounds connected wires to 
DIN rail 


End Cover 


Covers open end of terminal 
block 


a) ae 


1 level 


Screwdriver 


Fully insulated blade shaft, 
straight blade design 


Marker Pen 


To label the unprinted 
marker strip 


Marker Strip 


ZBFM Type 
Unprinted or printed, 

will mark termination 

points 


(Unprinted shown) 


Unprinted 


Spacer Cover 


Covers open end of 2 level 
terminal block and compensates 


for level offset 


End Bracket 


Clamps terminal blocks into place on DIN rail 


For 15mm wide DIN rail 


Printed 


Spacer Plate 


Compensates for level offset on 
closed end of 2 level terminal 
block 


Fixed Bridge 

For cross connections between 
terminal blocks in terminal center 
bridging cavity, 10 position, divisi- 


DIN Rail 


For 35mm wide DIN rail 


Fuse Plug 


Fuse Plug for cartridge fuse 
inserts 5x20mm, color: black, 
with LED/light indicator 


With elongated mounting holes 


CO CoO 


15mm wide 
5.5mm deep 
1 meter long 


Use With TG 
Fuse Holders 


Insertion Bridge 


For cross connections be- 
tween terminal blocks in wire 
entry cavity, 10 position, di- 
visible 


—[ =>) 


35mm wide 
7.5mm deep 
1 meter long 


Phoenix- Phoenix- 
Digi-Key Price Each Contact i-Key Price Each Contact 
Description, Width Part No. 1 10 100 Part No. Description, Width Part No. 1 10 100 Part No. 
Grounding Blocks 2mm for DIKD 277-1541-ND 1.46 1.32 LAZ 1413285 
MT 1.5-PE, 4.2mm 277-1507-ND 6.06 5.46 4.86 3100318 1.5mm for UK 277-1542-ND 1,02 92 82 3003224 
MBK 3/E-Z-PE, 5.2mm 277-1482-ND 5.45 4.91 4.36 1413117 Isolator Bridge Bar 
tere aoe Senn — ae oe a sa Saceess Use with 1302338 277-1550-ND 5.17 466 4.14 | 0301505 
5N, 4.2mm - | 5 . F 7 
USLKG 2.5 N, 5.2mm 277-1517-ND 6.12 551 490 | 0441119 Bridge Bar Isolator 
USLKG 5, 6.2mm 277-1518-ND 6.02 5.42 4.82 0441504 Use with 0301505 277-1549-ND AL 38 33 1302338 
USLKG 6 N, 8.2mm 277-1519-ND 6.59 5.93 5.27 0442079 Insertion Bridge 
USLKG 10 N, 10.2mm 277-1500-ND 7.18 6.46 5.75 3003923 EBL 10-5 277-1486-ND 2.31 2.08 1.85 2303132 
UKK 5-PE, 6.2mm 277-1492-ND 13.45 12.11 10.76 2774211 EB 10-6 277-1511-ND 3.70 3.33 2.96 0201139 
End Covers EB 10-8 277-1512-ND 4.58 4.13 3.67 0202138 
D-MT 1.5 277-1508-ND 54 49 43 3100321 EBS 10-8 277-1548-ND 4.58 4.13 3.67 3118135 
D-MTTB 1.5 277-1495-ND 84 76 68 3002665 EB 10-10 277-1513-ND 6.15 5.54 4.92 0203137 
D-MBK/E 277-1484-ND 65 59 52 1415021 EB 56-18 277-1566-ND 54.07 48.66 43.26 3009299 
D-UK 2.5 277-1493-ND 87 78 70 3001022 EB 56-18/L1-L2-L3 277-1567-ND 155.38 139.84 124.30 3009367 
D-UK 4/10 277-1498-ND 89 81 72 3003020 EB 80-DIK BU 277-1546-ND 41.84 37.66 33.48 2715940 
D-UKK 3/5 277-1487-ND 1.33 1.20 1.07 2770024 EB 80-DIK RD 277-1547-ND 41.84 37.66 33.48 2715953 
D-UDK RELG 277-1545-ND 1.04 94 83 2777027 Marker Pen 
D-UDK 4 277-1577-ND 1.22 141 98 2775113 M-PEN, black 277-1474-ND 1273 1146 10.19 1051993 
Spacer Covers Screwdrivers 
De MIS 1.5,2mm EMERSON 1.00 oa BN ||| eeaoeee SZS 0.4x2.5 277-1477-ND 13.33. 1200 1066] 1205037 
DGUKK 3/5, 2.5mm ZUSTAND 1.86 198) AY | Ser 706 17, SZS 0.6 x 3.5 277-1478-ND 13.33 1200 1066 | 1205053 
Spacer Plates SZS 1.0 x 4.0 277-1479-ND 20.17 18.15 16.14 | 1205066 
DP-MTTB 1.5, 2mm 277-1497-ND .95 86 76 3002681 End Brackets 
DP-UKK 3/5, 2.5mm 277-1489-ND 98 88 79 2770794 
Fixed Bridge E/MK 1, 6mm. 277-1485-ND .84 76 68 1421659 
E/NS 35 N, 9.5mm 277-1523-ND 1.25 1.13 1.01 0800886 
FBRN 10-4 N 277-1494-ND 5.64 5.08 4.51 3001624 7 
FBRI 10-5 N 277-1488-ND 778 «7.01 623 | 2770642 aE 
FBRI 10-8 N 277-1568-ND 8.25 7.43 6.60 2772080 NS 15 PERF 1 METER 277-1509-ND 8.13 7.32 6.50 5602099 
FBI 10-6 277-1514-ND 6.64 5.98 5.32 0203250 NS 35/7.5 PERF 1 METER 277-1510-ND 9.75 8.78 7.80 5602100 
FBI 10-8 277-1515-ND 7.76 6.98 6.21 0203263 Fuse Plugs 
FBI 10-10 277-1516-ND 10.05 9.05 8.05 0203276 ST-SILA 250-UK 4 277-1551-ND 9.90 8.91 7.92 0921053 
Partition Plate ST-SILED 24-UK 4 277-1552-ND 13.50 12.16 10.81 0921037 
2mm for DIK 277-1540-ND 1.31 1.18 1.05 1413272 ST-SI-UK 4 277-1553-ND 3.63 3.27 2.91 0921011 
Phoenix- 
Digi-Key Price Each Contact 
Style Description Part No. 1 10 100 Part No. 
Marker Strips 
A ZBFM 4/WH: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 100 Termination Points 277-1524-ND 8.59 7.74 6.88 0803579 
B ZBFM 4/WH: LGS: 1-100 — Preprinted 1-100, will Mark 100 Termination Points 277-1522-ND 12.05 10.85 9.64 0800268 
A ZBFM 8/WH: UNPRINTED 277-1575-ND 8.59 7.74 6.88 0800734 
Cc ZB 4: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1525-ND 1.42 1.28 1.14 0805001 
D ZB 5: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1472-ND 92 83 74 1050004 
E ZB 6: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1473-ND 92 83 74 1051003 
F ZB 8: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1475-ND 92 83 74 1052002 
G ZB 10: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1476-ND 1.42 1.28 1.14 1053001 
H ZB 5, LGS: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1528-ND 1.28 1.16 1.03 1050017:0001 
I ZB 6, LGS: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1530-ND 1.28 1.16 1.03 1051016:0001 
J ZB 8, LGS: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1532-ND 1.97 his 1.58 1052015:0001 
K ZB 10, LGS: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1534-ND 1.97 1.77 1.58 1053014:0001 
L ZB 5, LGS: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1529-ND 1.28 1.16 1.03 1050017:0011 
M ZB 6, LGS: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1531-ND 1.28 1.16 1.03 1051016:0011 
N ZB 8, LGS: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1533-ND 1.97 1.77 1.58 1052015:0011 
ie) ZB 10, LGS: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1535-ND 1.97 1.77 1.58 1053014:0011 
P ZB 4, QR: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1526-ND 1.97 1.77 1.58 0805807:0001 
Q ZB 4, QR: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1527-ND 1.97 1.77 1.58 0805807:0011 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Specifications: Specifications: Specifications: Specifications: 

UL: 300 V@10A 12-30 AWG UL: 300 V@10A 12-30 AWG UL: 300 V@10A 12-30 AWG UL: 300 V@10A 

IEC: 250V@12A 12-24 AWG Color: Green IEC: 250V@12A 12-24 AWG Color: Green IEC: 250 V@12A 12-24 AWG Color: Green IEC: 250 V @12A Color: Green 


ey 
ta 


Specifications: 1 Specifications: Specifications: 
UL: 300 V@10A ’ UL: 300 V@10A UL: 300 V@10A : Specifications: 
IEC: 250 V@12A Color: Green IEC: 250 V@12A Color: Green : IEC: 250 V@12A Color: Green UL: 300 V@10A IEC: 250 V@10A. Color: Green 
No. Phoenix Phoenix No. Phoenix Phoenix 
of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos. | A B c D_ | PartNo. 1 10 100 | Type No. Part No. Pos. | A B G D | PartNo. 1 10 100 | Type No. Part No. 
Fig. 1 — 5mm Connector Terminal Block Plug 8 5.0 35 40 25 | 277-1079-ND 1.90 1.71 1.52 | MSTBV2.5/8-G 1753550 
2 | 5.0 5 10 25 | 277-1000-ND 1.38 1.24 1.11 | MSTB25/2-ST 1754449 9 | 5.0 40 45 25 | 277-1080-ND 215 1.94 1.72 | MSTBV2.5/9-G 1753576 
3 5.0 10 15 25 | 277-1001-ND 2.07 1.86 1.66 | MSTB2.5/3-ST 1754465 10 | 5.0 45 50 25 | 277-1081-ND 238 215 1.91 | MSTBV2.5/10-G 1753592 
4 5.0 15 20 25 | 277-1002-ND 2.76 248 2.21 MSTB 2.5/4-ST 1754481 1 5.0 50 55 25 277-1082-ND 263 237 2.11 MSTBV 2.5/11-G 1753615 
5 5.0 20 25 25 | 277-1003-ND 342 3.08 2.74 | MSTB2.5/5-ST 1754504 12 5.0 55 60 25 277-1083-ND 2.86 2.58 2.29 | MSTBV2.5/12-G 1753631 
6 | 50 | 25 30 25 | 277-1004ND 4.11 3.70 3.29 | MSTB2.5/6-ST 1754520 Fig. 4 — 5.08mm Connector Header — Vertical 
7 | 5.0 30 35 25 | 277-1005-ND 4.81 4.33 3.85 | MSTB2.5/7-ST 1754546 2 | 5.08 | 5.08 | 10.16 | 254] 277-1128ND 48 44 39 | MSTBV2.5/2-G5.08 | 1758018 
8 | 5.0 35 40 25 | 277-1006-ND 5.46 4.92 4.37 | MSTB2.5/8-ST 1754562 3 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 254) 277-1129-ND 72 65 58 | MSTBV2.5/3-G5.08 | 1758021 
9 | 5.0 40 45 25 | 277-1007-ND 6.18 556 4.94 | MSTB2.5/9-ST 1754588 4 | 5.08 | 15.24 | 20.32 | 254) 277-1130-ND 96 87 .77 | MSTBV25/4-G5.08 | 1758034 
10 | 5.0 45 50 25 | 277-1008-ND 686 6.18 5.50 | MSTB2.5/10-ST 1754601 5 | 5.08 | 20.32 | 25.40 | 254) 277-1131-ND 1.20 1.08 .96 | MSTBV2.5/5-G5.08 | 1758047 
11) 50 | 50 55 | 25 | 277-1009-ND 753 6.78 6.03 / MSTB2.5/11-ST 1754627 6 | 5.08 | 25.40 | 30.48 | 2.54 | 277-1132ND 1.43 1.29 1.15 | MSTBV2.5/6-G5.08 | 1758050 
12 | 50 | 55 60 25 | 277-1010-ND_ 8.22 7.40 6.58 | MSTB2.5/12-ST 1754643 7 | 5.08 | 30.48 | 35.56 | 2.54 | 277-1133ND 1.66 1.50 1.34 | MSTBV2.5/7-G5.08 | 1758063 
Fig. 1 — 5.08mm Connector Terminal Block Plug 8 | 5.08 | 35.56 | 40.64 | 2.54 | 277-1134ND 1.90 1.71 1.52 | MSTBV2.5/8-G5.08 | 1758076 
2 1508 ] 5.08 | 10.16 | 254 ] 277-1011-ND 1.38 1.24 1.11 ] MSTB25/2-ST-5.08 | 1757019 9 | 5.08 | 40.64 | 45.72 | 2.54] 277-1135ND 215 1.94 1.72 | MSTBV2.5/9-G5.08 | 1758089 
3 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 254 | 277-1012ND 207 1.86 1.66 | MSTB2.5/3-ST-5.08 | 1757022 10 | 5.08 | 45.72 | 50.80 | 254] 277-1136-ND 238 215 1.91 | MSTBV25/10-G5.08 | 1758092 
4 | 5.08 | 15.24 | 20.32 | 254 | 277-1013ND 276 248 221 | MSTB2.5/4-ST-5.08 | 1757035 11 | 5.08 | 50.80 | 55.88 | 254) 277-1137-ND 263 237 2.11 | MSTBV25/11-G5.08 | 1758102 
5 | 5.08 | 20.32 | 25.40 | 254 | 277-1014ND 342 3.08 274 | MSTB25/5-ST-5.08 | 1757048 12 | 5.08 | 55.88 | 60.96 | 254| 277-1138-ND 286 258 229 | MSTBV25/12-G5.08 |1758115 
6 | 5.08 | 25.40 | 30.48 | 254 | 277-1015ND 4.11 3.70 3.29 | MSTB2.5/6-ST-5.08 | 1757051 Fig. 5 — 5mm Connector Header — Right Angle 
7 | 5.08 | 30.48 | 35.56 | 254 | 2771016ND 481 4.33 3.85 | MSTB25/7-ST-5.08 | 1757064 2 | 50 5 fo | 25 | 2771084ND 48 44 39 | MSIBO52G 1754436 
8 | 5.08 | 35.56 | 40.64 | 254 | 277-1017-ND 546 4.92 4.37 | MSTB2.5/8-ST-5.08 | 1757077 3 | 50 10 15 | 25 | 2771085ND 72 65 58 | MSTB25/3G 1754452 
9 | 5.08 | 40.64 | 45.72 | 254 | 277-1018ND 618 5.56 4.94 | MSTB2.5/9-ST-5.08 | 1757080 7 
10 | 5.08 | 45.72 | 50.80 | 2.54 | 277-1019'ND 686 618 5.50 | MSTB2.5/10-ST-5.08 | 1757093 ‘ ae a oe ae ices is A fee ells one sere 
11 | 5.08 | 50.80 | 55.88 | 2.54 | 277-1020-ND 7.53 678 6.03 | MSTB2.5/11-ST-5.08 | 1757103 6 | 50 | 25 30 | 25 | 277-1088ND 143 129 115 | MSTB25/6G 4754517 
12 | 5.08 | 55.88 | 60.96 | 2.54 | 277-1021-ND 8.22 7.40 6.58 | MSTB2.5/12-ST-5.08_| 1757116 7150 | 30 35 | 25 | 277-1080-ND 166 150 134 | MSTB25/7-G 1754533 
Fig. 2 — 5mm Connector Terminal Block Plug 8 | 50 35 40 | 25 | 2771090-ND 1.90 1.71 1.52 | MSTB2.5/8-G 1754559 
5.0 5 10 25 | 277-1029-ND 1.59 1.43 1.27 | MVSTBR25/2-ST 1792016 9 | 50 | 40 45 | 25 | 277-1091-ND 215 1.94 1.72 | MSTB2.5/9-G 1754575 
5.0 10 15 | 25 | 277-1030-ND 234 211 1.88 | MVSTBR2.5/3-ST 1792029 10 | 50 | 45 50 | 25 | 277-1092ND 238 215 1.91 | MSTB25/10-G 1754591 
5.0 15 20 25 | 277-1031-ND 3.16 285 2.53 | MVSTBR25/4-ST 1792032 11 | 5.0 50 55 | 25 | 277-1093ND 263 237 211 | MSTB25/11-G 1754614 
5.0 | 20 25 | 25 | 277-1032ND 395 3.56 3.17 | MVSTBR25/5-ST 1792045 12 | 5.0 55 60 | 25 | 277-1094ND 286 258 229 | MSTB25/12-G 1754630 


50 | 25 | 30 | 25 | 277-1033ND 475 428 3.80 | MVSTBR25/6-ST 1792058 Fig. 5 — 5.08mm Connector Header — Right Angle 
50 | 30 | 35 | 25 | 277-1034ND 554 499 4.44 | MVSTBR25/7-ST 1792061 


VASCOVMOGAwWND 
a 
ro) 
i) 
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2 | 508 | 508 | 1016 | 254| 277-1095ND 48 44 39 | MSTB25/2G508  |1759017 
2p | S| ae | Se | oeapeene oar oes cee | mveteRoeoer — [treo | | 3 | 5:08 | 10.16 | 1524 | 254] 277-1096-ND 72 6558 | MSTB25/3-G5.08 | 1759020 
aoe) eS | oe aN cae ote eee | Mnereecesoer — livencsa | | 4 | 508 | 1524 | 2032 | 254) 277-1097-ND 96 8777 | MSTB25/4-G5.08 [1750033 
ao ee | ee | REND ogee eee oe | ereacenser — lavepreg | | 5 | 508 | 2092 | 25.40 | 254) 277-1098-ND 1.20 1.08 96 | MSTB25/5-G5.08 1750045 
ao ee ete oe ee oe | MeIeacenmer — lqvepieg | | 8 | 508 | 2540 | 30.48 | 254) 277-1090-ND 143 1.29 1.15 | MSTB25/6-G5.08 1759059 
; alee : 6274 ; 7 | 508 | 3048 | 3556 | 254| 277-1100-ND 1.66 150 1.34 | MSTB25/7-G5.08 | 1759062 
Fig. 2 — 5.08mm Connector Terminal Block Plug 8 | 5.08 | 35.56 | 40.64 | 254] 277-1101-ND 190 1.71 152 | MSTB25/8-G5.08 — |1759075 
2 | 508 | 508 | 1016 | 254 | 277-1040-ND 159 143 1.27 | MVSTBR252-ST-508 |1792249 | | 9 | 508 | 4064 | 45.72 | 254| 277-1102ND 215 194 1.72 | MSTB25/9-G508 | 1759088 
3 | 508 | 10.16 | 1524 | 254 | 277-1041-ND 234 211 1.88 | MVSTBR25/3-ST-5.08 |1792252 | | 10 | 508 | 45.72 | 50.80 | 254| 277-1103-ND 238 215 191 | MSTB25/10-G5.08 [1759091 
4 |508 | 1524 | 2032 | 254 | 277-1042-ND 3.16 285 253 | MVSTBR25/4-ST-5.08 |1792265 | | 11 | 508 | 50.80 | 55.88 | 254| 277-1104ND 263 237 211 | MSTB25/11-G5.08 [1759101 
5 | 5.08 | 20.32 | 25.40 | 254 | 277-1043-ND 395 356 3.17 | MvsTBR25/5-ST-5.08 | 1792278 | | 12 | 5.08 | 55.88 | 6096 | 254 | 277-1105-ND 286 258 229 | MSIB25/12-G5.08 |1759114 
6 | 5.08 | 25.40 | 3048 | 254 | 277-1044ND 4.75 428 3.80 | MVSTBR25/6ST-508 | 1792281 ae =T 
7 | 5.08 | 30.48 | 3556 | 254 | 277-1045.ND 554 499 4.44 | MVSTBR25/7-ST-508 |1792994 | [57> = 4 £ “9. & = Sinn Connector Header Right Angle. ERG Taree 
8 | 5.08 | 35.56 | 40.64 | 254 | 27-1046-ND 631 568 505 | MVSTBR25@-ST-5.08 |1792304 | | 2 | BO | 6 | 12 | SS | Sir tteND fe Sl Moaoaee {Sar 
9 | 5.08 | 40.64 | 45.72 | 254 | 277-1047-ND 7.11 640 569 | MvsTBR25/9-ST-5.08 |1792317 | | $ | 8° | 12 | OF | SB | Se iteND eee Meapane ee 
10 | 5.08 | 45.72 | 50.80 | 254 | 277-1048-ND 7.88 7.09 631 | MvsTBR25/10-ST-508|1792320 | | # | BO | 58 | Fe | SS | Sr tteND OG BT apace Lele 
11 | 5.08 | 50.80 | 5588 | 254 | 277-1049-ND 868 782 695 | MVSTBR25/11-ST-5.08 | 1792333 ; : : ‘ ; 
12_| 5.08 | 55.88 | 60.96 | 254 | 277-1050-ND_ 946 852 7.58 | MVSTBR25/12-ST-5.08|1792346 | | & | 50 | 25 | 92 | 35) 277-1121-ND 1.43 1.29 1.15 | MSTBA2 5/6-G ieee 
Fe ge Onn bar Téirhinal BIGck Pla 7 | 50 | 30 | 37 | 35 | 277-1122ND 166 150 1.34 | MSTBA25/7-G 1755493 
9. 9 8 | 50 | 35 | 42 | 35 | 277-1123ND 190 171 1.52 | MSTBA25/8-G 1757527 
2750) 5 | 10 | 25] 277105-ND 159 143 127 | MVSTBW252-ST |1792524| | 9 | 589 | 40 | 47 | 35 | ov-tioeND 215 194 172 | MSTBADS/9G {757530 
3 |50 | to | 15 | 25 | 277-t05-ND 234 211 1.88 | mvsTBWw25/3-ST |1792597 | | 19 | Bo | 45 | 52 | 35 | 277-1125ND 238 215 191 | MSTBAD5/10.G 1757543 
4 |50 | 15 | 20 | 25 | 277-105¢ND 316 285 253 | mvsTBw254st [1792540 | | 47 | 50 | 50 | 87 | 38 | 277-11208ND 263 237 211 | MSTBADSI1.G {757556 
: 30 2 a eo eats 38 38 on i salle see er tees 12 | 50 | 55 | 62 | 35 | 277-1127ND 286 258 229 | MSTBA25/12-G 1757569 
7 |50 | 30 | 35 | 25 | 277-1056-ND 554 499 444 | MvsTBw25/7-ST _ | 1792579 Fig. 6 —'5.08mm Connector Header — Right Angle 
8 | 50 | 35 40 | 25 | 277-1057-ND 631 5.68 5.05 | MVSTBW2.5/8-ST 1792582 2 | 5.08 | 5.08 | 1216 | 354) 277-1106-ND 48 44 = 39 | MSTBA2.5/2-G5.08 | 1757242 
9 5.0 40 45 25 | 277-1058-ND 7.11 640 5.69 | MVSTBW2.5/9-ST 1792595 3 5.08 | 10.16 | 17.24 | 3.54 | 277-1107-ND 72 65 58 | MSTBA2.5/3-G-5.08 1757255 
10 | 50 45 50 25 | 277-1059-ND 7.88 7.09 6.31 | MVSTBW2.5/10-ST — | 1792605 4 | 5.08 | 15.24 ) 22.32 | 3.54 | 277-1108ND 968777 | MSTBA2.5/4-G-5.08 | 1757268 
1 5.0 50 55 25 | 277-1060-ND 8.68 7.82 6.95 | MVSTBW2.5/11-ST 1792618 5 5.08 | 20.32 | 27.40 | 3.54] 277-1109ND 1.20 1.08 .96 | MSTBA2.5/5-G-5.08 1757271 
12 5.0 55 60 25 | 277-1061-ND 946 8.52 7.58 | MVSTBW2.5/12-ST 1792621 6 5.08 | 25.40 | 32.48 | 3.54] 277-1110-ND 1.43 1.29 1.15 | MSTBA2.5/6-G5.08 1757284 
; - 7 | 508 | 30.48 | 3756 | 354] 277-1111-ND 1.66 150 1.34 | MSTBA25/7-G5.08 | 1757297 
see SETA ae. 3 a oem Connector Termine! Brock Flug SeeSteoslivever| | ® | 508 | 35.56 | 4264 | 354] 277-1112ND 1.90 1.71 1.52 | MSTBA258-G5.08  |1757307 
3 | 508 | 10.16 | 1524 | 254 | 277-1063ND 234 211 188 | MVSTEW25/3-ST-5.08| 1792760 | | 2 | 508 | 4064 | 47.72 | 354 | 277-1113ND 215 1.94 1.72 | MSTBA25/9-G5.08 | 1757310 
4 | 508 | 1524 | 20.32 | 254 | 277-1064ND 316 285 253 | MVSTBW25/4-ST-5.08|1792773 | | 10 | 508 | 45.72 | 5260 | 354) 277-1114ND 238 2.15 1.91 | MSTBA25/10-G5.08 |1757323 
5 | 508 | 2032 | 25.40 | 254 | 277-1065-ND 395 356 317 | MVSTBW25/5-ST-5.08| 1792786 | | 11 | 5.08 | 50.80 | 97.88 | 3.54) 277-1115-ND 263 2.37 211 | MSTBA25/11-G5.08 1757336 
6 | 508 | 25.40 | 30.48 | 254 | 277-1066ND 475 428 380 | MVSTEW25/6-ST-5.08| 1792709 | | 12 | 5.08 | 55.88 | 6296 | 3.54 | 277-1116-ND 286 258 2.29 | MSTBA25/12-65.08 | 1757349 
7 | 5.08 | 30.48 | 35.56 | 2.54 | 277-1067-ND 5.54 4.99 4.44 | MVSTBW2.5/7-ST-5.08 | 1792809 Fig. 7 — 5mm Connector Header — Vertical 
8 | 5.08 | 3556 | 40.64 | 254 | 277-1068ND 631 568 5.05 | MVSTBW25/8-ST-5.08| 1792812 | | 2 | 50 | 5 | 12 | 35 | 277-1140ND 48 44 39 | MSTBVA25/2-G 1755516 
9 | 5.08 | 4064 | 45.72 | 254 | 277-1069-ND 7.11 640 5.69 | MvSTaW25/9-ST-5.08| 1792825 | | 3 | 50 | 10 | 17 | 35 | 277-1141-ND 72 65 58 | MSTBVA25/3-G 1755529 
to | 508 | 45.72 | 5080 | 254 | 277-1070-ND 7.88 7.09 631 | MVSTBW25/10-ST-5.08 1792838 | | 4 | 50 | 15 | 22 | 35 | 277-1142ND 96 87 77 | MSTBVA25/4-G 1755532 
11 | 5.08 | 50.80 | 5588 | 254 | 277-1071-ND 868 782 695 | MVSTBW25/11-ST-508| 1792841 5 | 50 | 20 | 27 | 35 | 277-1143ND 1.20 1.08 96 | MSTBVA25/5-G 1755545 
12 | 5.08 | 55.88 | 6096 | 254 | 277-1072ND 9.46 852 7.58 | MVSTBW25/12-ST-5.08|1792854 | | 6 | 50 | 25 | 32 | 35 | 277-1144ND 143 1.29 1.15 | MSTBVA25/6-G 1755558 
Fig. 4 — 5mm Connector Header — Vertical 7 | 0 | 90 | 97 | 38 | a77-14SND 1.85 150 1.94 | MSTEVA257-G 1755561 
8 | 50 | 35 | 42 | 35 | 277-1146ND 1.90 171 1.52 | MSTBVA25/8-G 1755574 
Pe oO! Reh tess | | 9 | 50 | 40 | 47 | 35 | 277-1147ND 215 194 1:72 | MSTBVA25/9-G 1755587 
a leo) as | oo | ae eee «occ | Merevonae joesng | | 10 | 50 | 45 | 52 | 35 | 277-1139ND 238 215 1.91 | MSTBVA25/10-G — |1755503 
5 leo | a | oe | oe Pee ip im | Memvosse joeogs | | 11 | 50] 50 | 57 | 35 | 277-1148ND 263 237 211 | MSTBVA25/11-G — |1755590 
6 |50 |) 25 | 30 | 25 | 277-4077-ND 143 1.29 1.15 | MSTBV25/6-G 17sa5ia | L12 | 59 | 55 | 62 | 35 | 277 1149ND 286 258 229 | MSTBVA25/12G 11755600 
7_[50 | 30 | 35 | 25 | 277-1078ND 1.66 1.50 1.34 | MSTBV25/7-G 1753534 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Specifications: Specifications: 
UL: 125 V@4A, 20-28 AWG Specifications: Specifications: UL: 300 V@8A 14-30 AWG 
IEC: 100 V@4A, 20-28 AWG Color: Geen UL: 125V@4A IEC: 80V@4A Color: Geen UL: 125V@4A IEC: 80V@4A Color: Green IEC: 125V@8A 16-28 AWG Color: Green 


a Specifications: Specifications: saat i Specifications: 
UL: 300 V@8A 14-30 AWG UL: 300 V@8A 14-30 AWG UL: 300 V@8A. : UL: 300 V@8A. 
IEC: 125V@8A_ 16-28 AWG Color: Geen IEC: 125V@8A. 16-28 AWG Color: Green IEC: 125V @8A. Color: Geen IEC: 125 V@8A Color: Green 
Fig. 19 
—22— 
ths 
4 7 5 7 TW Specifications: 
: TZ ale UL: 600 V@30 A 
Specifications: UL: 600 V@30 A, 10-30 AWG Specifications: IEC: 400 V@20A 
IEC: 800 V@20 A, 10-24 AWG Color: Geen UL: 600 V@30A IEC: 400 V@20A Color: Green Color: Geen 
No. Phoenix Phoenix No. Phoenix Phoenix 
of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos. A B c D Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. Pos. A B c D Part No. 1 10.100 | Type No. Part No. 
Fig. 7 — 5.08mm Connector Header — Vertical 5 | 381 | 15.24 | 19.84 | 23 | 277-1179-ND 4.33 390 3.47 | MCWW1.5/5-ST-3.81 1827004. 
D 5.08 5.08 | 12.16 | 3.54 | 277-1150-ND 48 44 39 | MSTBVA2.5/2-G-5.08 | 1755736 6 3.81 | 19.05 | 23.65 2.3 | 277-1180-ND 5.19 4.67 4.15 | MCW1.5/6-ST-3.81 1827017 
3 | 5.08 | 10.16 | 17.24 | 354 | 277-1151-ND 72 65 58 | MSTBVA25/3-G5.08 | 1755749 7 | 381 | 2286 | 27.46 | 23 | 277-1181-ND 6.05 5.45 4.84 | MCW1.5/7-ST-3.81__ | 1827020 
4 5.08 | 15.24 | 22.32 | 3.54 | 277-1152-ND 96 87 .77 | MSTBVA2.5/4-G-5.08 | 1755752 8 | 3.81 | 26.67 | 31.27 | 23 | 277-1182ND 692 6.23 5.54 | MCW1.5/8-ST-3.81 1827033 
5 5.08 | 20.32 | 27.40 | 3.54 | 277-1153-ND 1.20 1.08 .96 | MSTBVA2.5/5-G-5.08 | 1755765 9 | 381 | 30.48 | 35.08 | 23 | 277-1183-ND 7.80 7.02 6.24 | MCW1.5/9-ST-3.81 1827046 
6 5.08 | 25.40 | 32.48 | 3.54 | 277-1154-ND 1.43 1.29 1.15 | MSTBVA2.5/6-G5.08 | 1755778 10 | 3.81 | 34.29 | 38.89 2.3 | 277-1184-ND 8.63 7.77 6.91 | MCVWW1.5/10-ST-3.81 | 1827059 
tA 5.08 | 30.48 | 37.56 | 3.54 | 277-1155-ND 1.66 1.50 1.34 | MSTBVA2.5/7-G5.08 | 1755781 11 | 3.81 | 38.10 | 42.70 | 23 | 277-1185-ND 9.52 857 7.62 | MCW 1.5/11-ST-3.81 | 1827062 
8 5.08 | 35.56 | 42.64 | 3.54 | 277-1156-ND 1.90 1.71 1.52 | MSTBVA2.5/8-G5.08 | 1755794 12 | 3.81 | 41.91 | 46.51 2.3 | 277-1186-ND 10.40 9.36 8.32 | MCVWW1.5/12-ST-3.81 | 1827075 
9 5.08 | 40.64 | 47.72 | 3.54 | 277-1157-ND 2.15 1.94 1.72 | MSTBVA2.5/9-G5.08 | 1755804 13 | 3.81 | 45.72 | 50.32 2.3 | 277-1187-ND 11.25 10.13 9.00 | MCW 1.5/13-ST-3.81 | 1827088 
10 | 5.08 | 45.72 | 5280 | 3.54 | 277-1158-ND 238 215 1.91 | MSTBVA2.5/10-G-5.08 | 1755817 14 | 3.81 | 49.53 | 54.13 | 23 | 277-1188-ND 12.12 10.91 9.70 | MCWW1.5/14-ST-3.81 | 1827091 
11 | 5.08 | 50.80 | 57.88 | 3.54 | 277-1159-ND 263 237 2.11 | MSTBVA2.5/11-G5.08 | 1755820 15 | 3.81 | 53.34 | 57.94 | 23 | 277-1189-ND 12.99 11.69 10.39 | MCVWW1.5/15-ST-3.81 | 1827101 
12 | 5.08 | 55.88 | 6296 | 3.54 | 277-1160-ND 286 258 229 | MSTBVA2.5/12-G5.08 | 1755833 16 | 3.81 | 57.15 | 61.75 2.3 | 277-1190-ND 13.85 12.47 11.08 | MCVWW1.5/16-ST-3.81 | 1827114 
Fig. 8 — 5.0mm & 5.08mm Double Level PCB Header without Side Panels Fig. 14 — 3.81mm Connector Terminal Block Plug 
2 5.00 = 10.00 | 2.50 | 277-1379-ND 1.74 1.57 1.40 | MDSTB2.5/2-G 1762046 3.81 3.81 8.41 23 | 277-1191-ND 1.74 1.57 1.40 | MCVR1.5/2-ST-3.81 1827127 
3 5.00 = 15.00 | 2.50 | 277-1380-ND 250 2.25 2.00 | MDSIB2.5/3-G 1762059 3.81 7.62 | 12.22 2.3 | 277-1192-ND 2.59 2.33 2.07 | MCVR1.5/3-ST-3.81 1827130 
2 5.08 — 10.16 | 2.54 | 277-1381-ND 1.74 1.57. 1.40 | MDSTB2.5/2-G5.08 1762062 3.81 | 11.43 | 16.03 2.3 | 277-1193-ND 345 3.11 2.76 | MCVR1.5/4-ST-3.81 1827143 
3 5.08 — 15.24 | 2.54 | 277-1382-ND 250 2.25 2.00 | MDSTB2.5/3-G5.08 1762075 3.81 | 15.24 | 19.84 | 23 | 277-1194-ND 433 390 3.47 | MCVR1.5/5-ST-3.81 1827156 


3.81 | 19.05 | 23.65 | 23 | 277-1195-ND 5.19 4.67 4.15 | MCVR1.5/6-ST-3.81 1827169 


Fig. 9 — 2.5mm Spring Cage Terminal Block Plu 
of pring Cag id 3.81 | 22.86 | 27.46 | 2.3 | 277-1196-ND 6.05 545 4.84 | MCVR1.5/7-ST-3.81 1827172 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
i oH aa ao ie a ea aap ze ACMGaea sro Aeetaa 8 | 381 | 26.67 | 31.27 | 23 | 277-1197-ND 692 623 5.54 | MCVR1.5/8-ST-3.81 1827185 
4 25 75 10.6 1.55 | 277-1432-ND 4.37 3.94 350 | REMCO.5/4-ST-25 4981341 9 | 381 | 30.48 | 35.08 | 23 | 277-1198-ND 7.80 7.02 6.24 | MCVR1.5/9-ST-3.81 1827198 
5 25 10.0 13.1 4.55 | 277-1433-ND 5.23 4.71 419 | REMCO.5/5-ST-25 4881354 10 | 3.81 | 34.29 | 3889 | 23 | 277-1199-ND 863 7.77 691 | MCVR1.5/10-ST-3.81 | 1827208 
6 25 125 156 1.55 | 277-1434-ND 615 5.54 492 | REMCO.5/6-ST-25 4881367 11 | 3.81 | 38.10 | 42.70 | 23 | 277-1200-ND 9.52 857 7.62 | MCVR1.5/11-ST-3.81 | 1827211 
7 25 15.0 18.1 4.55 | 277-1435-ND 7.03 633 5.63 | FXMCO.5/7-ST-2.5 4881370 12 | 3.81 | 41.91 | 46.51 2.3 | 277-1201-ND 10.40 9.36 8.32 | MCVR1.5/12-ST-3.81 | 1827224 
8 25 175 | 206 1.55 | 277-1436-ND 7.98 7.19 639 | RKMCO.5/8-ST-25 4881383 13 | 3.81 | 45.72 | 50.32 | 23 | 277-1202-ND 11.25 10.13 9.00 | MCVR1.5/13-ST-3.81 | 1827237 
9 | 25 | 200 | 231 | 155 | 277-1437ND 884 796 703 | ReMCOs9-ST25 | tegi306 | | 14 | 381 | 4953 | 54.13 | 23 | 277-1203-ND 1212 1091 9.70 | MCVR1.5/14-ST-3.81 | 1827240 
jo | 25 | 225 | 256 | 155 | 277-1438ND 9.76 879 782 | AcMCOSsOST25 |1eeiao | | 15 | 381 | 53.34 | 57.94 | 23 | 277-1204-ND 1299 11.69 10.39 | MCVR1.5/15-ST-3.81 | 1827253 
41/25 | 250 | 2381 | 188 | 277-1430-ND 1062 956 850 | RRMCOB/1-ST25 |igsiaig | |16 | 381 | 57.15 | 61.75 | 23 | 277-1205-ND 13.85 1247 11.08 | MOVR1.5/16-ST-3.81_| 1827266 
12 | 25 27.5 | 30.6 1.55 | 277-1440-ND 11.56 10.41 9.25 | ACMCO0.5/12-ST-2.5 | 1881422 Fig. 15 — 3.81mm Connector Header — Right Angle 
Fig. 10 — 2.5mm Connector Header - Right Angle 2 | 3.81 3.81 9.01 2.6 | 277-1206-ND 56 51 45 | MC1.5/2-G3.81 1803277 
> )25 | 25 | 69 | 22 | 27144-ND 61 55 49 | MCOS/DGO5 7881448 3 | 381] 7.62 | 1282 | 26 | 277-1207-ND 85 77 68 | MC15/3-G3.81 1803280 
3 |25 | 50 | 94 | 22 | 277-1442ND (87 79 70 | MCO5/3-G25 1881451 4 | 381 | 11.43 | 1663 | 26 | 277-1208-ND 1.12 1.01 .90 | MC15/4-G3.81 1803293 
4 )}25 | 75 | 19 | 22 | 277-1443ND 114 103 92 | MCO5/4G25 1881464 5 | 381] 15.24 | 20.44 | 26 | 277-1209-ND 1.39 1.26 112 | MC15/5-G3.81 1803303 
5 25 10.0 14.4 22 | 277-1444-ND 1.42 1.28 1.14 | MCO0.5/5-G2.5 1881477 6 3.81 | 19.05 | 24.25 26 | 277-1210-ND 1.68 1.51 1.35 | MC1.5/6-G3.81 1803316 
6 25 125 16.9 22 | 277-1445-ND 1.68 1.51 1.35 | MCO.5/6-G2.5 1881480 7 | 381 | 22.86 | 28.06 | 26 | 277-1211-ND 1.95 1.76 1.56 | MC1.5/7-G3.81 1803329 
7. 25 15.0 19.4 2.2 | 277-1446-ND 1.94 1.75 1.55 | MCO.5/7-G2.5 1881493 8 3.81 | 26.67 | 31.87 | 26 | 277-1212-ND 2.22 2.01 1.78 | MC1.5/8-G3.81 1803332 
8 | 25 | 175 | 219 | 22 | 277-1447-ND 221 1.99 177 | MCO5/8-G25 1881503 9 | 381 | 30.48 | 35.68 | 26 | 277-1213-ND 254 229 203 | MC15/9-G3.81 1803345 
9 25 20.0 | 24.4 2.2 | 277-1448-ND 2.47 223 1.98 | MC0.5/9-G2.5 1881516 10 | 3.81 | 34.29 | 39.49 | 26 | 277-1214ND 281 253 225 | MC1.5/10-G3.81 1803358 
10 | 25 225 | 269 22 | 277-1449-ND 2.76 248 221 | MCO.5/10-G2.5 1881529 11 | 3.81 | 38.10 | 43.30 26 | 277-1215-ND 3.07 2.77 246 | MC1.5/11-G3.81 1803361 
1 25 25.0 | 29.4 2.2 | 277-1450-ND 3.00 271 241 | MC0.5/11-G2.5 1881532 12 | 3.81 | 41.91 | 47.11 26 | 277-1216-ND 3.37 3.03 2.70 | MC1.5/12-G3.81 1803374 
12 | 25 27.5 | 31.9 22 | 277-1451-ND 328 295 263 | MCO0.5/12-G25 1881545 13 | 3.81 | 45.72 | 50.92 | 26 | 277-1217-ND 3.63 327 291 | MC1.5/13-G3.81 1803387 
Fig. 11 — 2.5mm Connector Header - Vertical 14 | 381 | 49.53 | 54.73 | 26 | 277-1218-ND 390 351 3.12 | MC1.5/14-G3.81 1803390 
15 | 3.81 | 53.34 | 58.54 | 26 | 277-1219-ND 4.19 3.77 3.35 | MC1.5/15-G3.81 1803400 
; Se ea e 55 SING et = a Meveegeoe tee 16 | 3.81 | 57.15 | 62.35 | 26 | 277-1220-ND 446 4.02 3.57 | MC1.5/16-G3.81 1803413 
4) 25 | 75 | 119 | 22 | 277-1454-ND 1.14 1.03 92 | MCV0.5/4-G2.5 1881574 Fig. 16 — 3.81mm Connector Header — Vertical 
5 25 10.0 14.4 2.2 | 277-1455-ND 1.42 1.28 1.14 | MCV0.5/5-G2.5 1881587 3.81 3.81 9.01 2.6 | 277-1221-ND 56 51 45 | MCV 1.5/2-G3.81 1803426 
6 25 12.5 16.9 2.2 | 277-1456-ND 1.68 1.51 1.35 | MCV0.5/6-G2.5 1881590 3.81 7.62 | 12.82 | 2.6 | 277-1222-ND 85 77 68 | MCV 1.5/3-G3.81 1803439 
¢ 25 15.0 19.4 2.2 | 277-1457-ND 1.94 1.75 1.55 | MCV0.5/7-G2.5 1881600 3.81 | 11.43 | 1663 | 26 | 277-1223-ND 1.12 1.01 90 | MCV 1.5/4-G3.81 1803442 
8 25 17.5 | 21:9 2.2 | 277-1458-ND 2.21 1.99 1.77 | MCV0.5/8-G2.5 1881613 3.81 | 15.24 | 20.44 | 26 | 277-1224-ND 1.39 1.26 1.12 | MCV 1.5/5-G3.81 1803455 
9 25 20.0 | 24.4 2.2 | 277-1459-ND 247 2.23 1.98 | MCV0.5/9-G2.5 1881626 3.81 | 19.05 | 24.25 | 26 | 277-1225-ND 1.68 1.51 1.35 | MCV1.5/6-G3.81 1803468 
10 25 22.5 | 26.9 2.2 | 277-1460-ND 2.76 248 221 | MCV0.5/10-G2.5 1881639 3.81 | 22.86 | 28.06 | 26 | 277-1226-ND 1.95 1.76 1.56 | MCV1.5/7-G3.81 1803471 
1 25 25.0 | 29.4 22 | 277-1461-ND 3.00 2.71 241 | MCV0.5/11-G2.5 1881642 3.81 | 26.67 | 31.87 | 26 | 277-1227-ND 2.22 2.01 1.78 | MCV1.5/8-G3.81 1803484 
12 25 27.5 | 31.9 2.2 | 277-1462-ND 3.28 295 263 | MCV0.5/12-G2.5 1881655 3.81 | 30.48 | 35.68 | 26 | 277-1228-ND 254 229 203 | MCV1.5/9-G3.81 1803497 


34.29 | 39.49 | 26 | 277-1229-ND 281 253 225 | MCV 1.5/10-G3.81 1803507 
3.81 | 38.10 | 43.30 | 26 | 277-1230-ND 3.07 277 246 | MCV 1.5/11-G3.81 1803510 
3.81 | 41.91 | 47.11 26 | 277-1231-ND 3.37 3.03 270 | MCV1.5/12-G3.81 1803523 
3.81 | 45.72 | 50.92 | 26 | 277-1232ND 363 3.27 291 | MCV1.5/13-G3.81 1803536 
3.81 | 49.53 | 54.73 | 26 | 277-1233-ND 3.90 3.51 312 | MCV 1.5/14-G3.81 1803549 


Fig. 12 — 3.81mm Connector Terminal Block Plug 
2 | 3.81 3.81 8.41 2.3 | 277-1161-ND 1.63 1.47 1.30 | MC1.5/2-ST-3.81 1803578 
3 | 3.81 7.62 | 12.22 | 23 | 277-1162-ND 2.41 217 1.93 | MC1.5/3-ST-3.81 1803581 
4 | 381 | 11.43 | 16.03 23 | 277-1163-ND 3.20 288 256 | MC1.5/4-ST-3.81 1803594 
5 | 381 | 15.24 | 19.84 | 23 | 277-1164-ND 4.04 364 3.24 | MC1.5/5-ST-3.81 1803604 
6 | 3.81 | 19.05 | 23.65 2.3 | 277-1165-ND 482 435 3.86 | MC1.5/6-ST-3.81 1803617 3.81 | 53.34 | 58.54 | 26 | 277-1234-ND 419 3.77 335 | MCV1.5/15-G3.81 1803552 
7 | 381 | 22.86 | 27.46 | 23 | 277-1166-ND 5.63 5.07 4.51 | MC1.5/7-ST-3.81 1803620 3.81 | 57.15 | 62.35 | 26 | 277-1235-ND 446 402 3.57 | MCV1.5/16-G3.81 1803565 
8 | 381 | 26.67 | 31.27 | 23 | 277-1167-ND 641 5.77 5.13 | MC1.5/8-ST-3.81 1803633 Fig. 17 — 7.62mm Connector Terminal Block Plug 
9 | 381 | 30.48 | 35.08 | 23 | 277-1168-ND 7.23 651 5.79 | MC1.5/9-ST-3.81 1803646 
10 | 3.81 | 34.29 | 38.89 2.3 | 277-1169-ND 8.03 7.24 6.43 | MC1.5/10-ST-3.81 1803659 
1 
12 
13 
14 
15 
16 
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2 1762] 7.62 | 15.22 | 38 | 277-1463-ND 389 350 311 | PC4HW2-ST-7.62 1848892 

3.81 | 3810 | 42.70 | 23 | 277-1170-ND 883 7.95 7.07 | MC1.5/11-ST-3.81 1803662 S| £8 | 1828 | 2 | So Meee 28. Ser 468 | PORN SSL Le eet 
4 | 7.62 | 22.86 | 30.46 | 38 | 277-1465-ND 7.77 7.00 6.22 | PC4HW4-ST-7.62 1848915 

3.81 | 41.91 | 4651 | 23 | 277-1171-ND 9.62 866 7.70 | MC1.5/12-ST-3.81 1803675 Figs daisy comme) tor Héader= RIGhEAnGi 

3.81 | 45.72 | 50.32 | 23 | 277-1172-ND 10.44 940 836 | MC1.5/13-ST-3.81 1803688 bDe EO 7D e ta; OMMESTOr eACEr SIG nE Eng 

3.81 | 49.53 | 54.13 | 23 | 277-1173-ND 11.25 10.13 9.00 | MC1.5/14-ST-3.81 1803691 2 | 7.62 | 7.62 | 15.22 | 3.8 | 277-1466-ND 252 227 2.02 | PC4/2G7.62 1804797 

3.81 | 53.34 | 57.94 | 23 | 277-1174-ND 12.04 10.84 9.64 | MC1.5/15-ST-3.81 1803701 3 | 762 | 15.24 | 22.84 | 38 | 277-1467-ND 3.78 3.41 3.03 | PC4/3-G7.62 1804807 

3.81 | 57.15 | 61.75 | 23 | 277-1175-ND 12.83 11.55 10.27 | MC1.5/16-ST-3.81 1803714 4 | 762 | 2286 | 30.46 | 38 | 277-1468-ND 499 4.50 4.00 _| PC4/4-G7.62 1804810 


Fig. 13 — 3.81mm Connector Terminal Block Plug Fig. 19 — 7.62mm Connector Header - Vertical 


2 1381 ] 3.81 | 841 | 23 | 277-1176-ND 1.74 1.57 1.40 | MCW1.5/2-ST-3.81 | 1826979 2 | 7.62 | 7.62 | 15.22 | 38 | 277-1469-ND 252 227 202 | PCV4/2-G7.62 1804687 
3 | 381 | 7.62 | 1222 | 23 | 277-1177-ND 259 233 207 | MCW1.5/3-ST-3.81_ | 1826982 3 | 7.62] 15.24 | 2284 | 38 | 277-1470-ND 378 3.41 3.03 | POV4/3-G7.62 1804690 
4 | 381 | 1143 | 1603 | 23 | 277-1178ND 345 3.11 276 | MCW1.5/4-ST-3.81_| 1826995 4 | 762] 2286 | 30.46 | 38 | 277-1471-ND 499 4.50 4.00 | PCV4/4-G7.62 1804700 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 169 


NOTE: The 2 and 3 position versions 


PHGNIX 
CONTACT 


have an additional locating pin to 
support the mechanical load. 


Specifications: 


UL: 125V @6A, 30-20 AWG. 


IEC: 63 V @6A, 26-20 AWG. Color: Green 


Specifications: 


UL: 300 V@10A. 30-16 AWG. IEC: 125V @10A. 26-16 AWG. 


Color: Green 


Specifications: 
UL: 300 V@10A. 


IEC: 250 VV @16A. 16-26 AWG. Color: Green 
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Specifications: 


UL: 150V @6A, 26-20 AWG. IEC: 63 V @6A, 26-20 AWG. 


Color: Green 
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Specifications: 


Micro-Pitch Terminal Blocks: The MPT 0.5 is the smallest screw terminal block available. With a micro-pitch of 
2.54mm, the MPT 0.5 is ideal for high density applications. 


Press Fit Terminal Blocks: The Press-Fit printed circuit board terminal block line is the perfect solution when 


wave soldering is not an option. The Press-Fit line is available in both fixed and pluggable styles. 


FFKDSA 1/H 


UL: 300 V @5A. 28-22 AWG. 
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IEC: 125V @5A. 26-22 AWG. Color: Green 
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Specifications: 


Fig. 3 
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Specifications: 


Color: Green 


UL: 150 V @6A, 26-20 AWG. IEC: 63 V @6A, 26-20 AWG. 


Specifications: 
UL: 300 V@10A. 12-30 AWG. 


IEC: 250 V @ 32A. 12-24 AWG. Color: Green 


UL: 300 V @15A. 14-30 AWG. 


IEC: 250 V @ 24A. 14-26 AWG. Color: Green 


Specifications: 


UL: 300 V@10A. 30-14 AWG. IEC: 250 V @ 24A. 26-14 AWG. 


Color: Green 


No. Phoenix Phoenix No. Phoenix Phoenix 
of Dimensions (mim) Digi-Key Price Each Contact Contact of Bimnensions (iin) Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos.| A B @ D_ | Part No. 1 10 100 | Type No. PartNo. | |Pos.| A B Cc D | PartNo. 1 10 100 | Type No. Part No. 
Fig. 1 — 2.54mm Micro-Pitch Terminal Blocks Fig. 5 — 3.81mm Insulation Displacement Terminal Blocks 
2 | 254 | 254 | 554 | 1.50 | 277-1273ND 1.07 96 86] MPTO0.5/2-2.54 1725656 2 | 381 | 381 | 8st | 250] 277-1417-ND 82 74 66 | 1IDC0.9/2-3.81 1706170 
3 | 254 | 5.08 | 8.08 | 1.50 | 277-1274-ND 1.59 1.43 1.27) MPT0.5/3-2.54 1725669 3) 381 | 7.62 | 12.62 | 2.50 | 277-1418-ND 1.17 1.06 94 | 1DC0.3/3-3.81 1706183 
4 | 254] 7.62 | 10.62 | 1.50 | 277-1275-ND 215 1.94 1.72) MPTO0.5/4-2.54 1725672 4 | 3.81 | 11.43 | 16.43 | 2.50 | 277-1419-ND 1.50 1.35 1.20 | IDC0.3/4-3.81 1706196 
5 | 254 | 10.16 | 13.16 | 1.50 | 277-1276-ND 267 240 2.14) MPTO0.5/5-2.54 1725685 5 | 381 | 15.24 | 20.24 | 250 | 277-1420-ND 1.86 1.68 1.49 | IDC 0.3/5-3.81 1706206 
6 | 254 | 1270 | 15.70 | 1.50 | 277-1277-ND 3.20 288 2.56] MPT0.5/6-2.54 1725698 8 | 3.81 | 19.06 | 24.05 | 250 eamaIS21ND) 218 1.97 1.75] IDCO.3/6-3.81 1706219 
7 | 254 | 15.24 | 18.24 | 1.50 | 277-1278ND 3.71 334 297] MPTO.5/7-2.54 1725708 7 | 3.81 | 22.86 | 27.86 | 250 [R2771422ND 255 230 2.04) IDCO.9/7-3.81 1706222 
8 | 254 | 17.78 | 20.78 | 150 | 277-1279ND 426 384 3.42] MPT0.5/8-2.54 t7as7i1 | | 8 | 381 | 2667 | 91-67 | 250 Regie 287 259 230 | IDCO.SE-281 iees? 
9 | 254 | 20.32 | 23.92 | 1.50 | 277-1280-ND 478 431 3.83] MPTO.5/9-2.54 t7e57e4 | | 9 | 981 | 3048 | 35.48 | 250 ee oo 281 288) IDCOa/e381 oo 
10 | 254 | 22.86 | 25.86 | 1.50 | 277-1281-ND 533 480 4.27) MPTO.5/10-2.54 t7e57a7 | | 10 | 981 | 9429 | 3029 | 250 egg 256 S21 285) IDCOA0-881 1706251 
11 | 254 | 25.40 | 28.40 | 1.50 | 277-1282ND 5.86 5.28 4.70) MPTO.5/11-2.54 1725740 TT | S81 | 38.10 | 4810 | 250 Cee Oo! | 853) 3.14) IDGO811-381 troneet 
12 | 254 | 27.94 | 30.94 | 1.50 | 277-1283ND 641 5.77 5.13) MPT0.5/12-2.54 1725753 12 | 8.81 | 41.91 | 46.91 | 250 AeA 425 S83 Sat | IncOs2881 eels 
Fig. 2 — Modular 2.54mm PCB Spring Cage Fixed Terminal Block - Fig..6'— 2mm PCB Connector Terminal Block 
Horizontal Wire Entry 2 | 50 5 10 | 25 | 277-1022-ND 1.35 1.22 1.09 | MKDS3/2 1711026 
3 | 50 | 10 | 15 | 25 | 277-1023-ND 205 1.85 1.65] MKDS3/3 1711039 
1| = | = | 264 | 090 EGaISIR 7265 5B) FROG 264 1791826 | | 4 | 50 | 15 | 20 | 25 | 277-1024ND 272 245 2.18| mKDS3/4 1711042 
Fig. 2 — End Terminal Block for FFKDS/H-2.54 8 | 50 | 35 | 40 | 25 | 277-1025-ND 543 490 4.35] MKDS3/8 1711084 
1 | — | — | 508 | 090 | 277-1911-ND 114 1.03 92] FRKDSA1/H-5.08 trotess | | 12 | 5° | 85 | 60 | 25 QReMmIe I 81 731 649 | MEDSa12 anes 
Fig. 3 — Modular 2.54mm PCB Spring Cage Fixed Terminal Block - lg. 7S om RCE Connector Lemninal Block 
Vertical Wire Entry 2/50 | — | 10 | 25 | 277-1236-ND 72 65 58] MKDSN1.5/2 1729018 
3] 50 | — | 15 | 25 | 277-1237-ND 1.09 99 88] MKDSN1.5/3 1729021 
1] — | — | 254 | 090 | 277-1312ND 72 65 58] FRKDS/V-2.54 1791813 4|s6o| — | 2 | 25 WeremeseNO! azo o131 1.17] me@ont5/4 4729034 
Fig. 3 — End Terminal Block for FFKDS/V-2.54 5 | 50 | — | 25 | 25 | 277-1230-ND 181 163 1.45] MKDSN1.5/5 1729047 
1 | — | — | 508 | 090 | 277-1313-ND 1.09 99 _.88| FKDSA1/V-5.08 roiess | | & | 50) — | 80 | 25 fg 217 (196 1-74) MKDENT.S6 re 
7 | 50 | — | 35 | 25 | 277-1241-ND 255 230 204] MKDSN15/7 1729063 
Fig. 4 — 3.81mm Double Level Terminal Blocks 8 | 50 | — | 40 | 25 | 277-1242ND 290 261 232] MKDSN15/8 1729076 
2 | 381 | 381 | 7.62 | 1.90 | 277-1356-ND 265 239 2.13] MKKDS 1/2-3.81 1708026 9 | 50) — 45 25 | 277-1243-ND 326 294 262 | MKDSN1.5/9 1729089 
3 | 381 | 7.62 | 11.43 | 1.90 | 277-1357-ND 397 3.57 3.18] MKKDS1/3-3.81 1708039 10) 50 | — 50 | 25 | 277-1244-ND 3.63 3.27 2.91 | MKDSN1.5/10 1729092 
4 | 381 | 11.43] 15.24 | 1.90 | 277-1358-ND 5.30 4.78 4.25) MKKDS 1/4-3.81 1708042 WW} 50 | — | 55 | 25 | 277-1245-ND 3.98 3.58 3.19 | MKDSN 1.5/11 1729102 
5 | 381 | 15.24] 19.05 | 1.90 | 277-1359-ND 662 5.96 5.30] MKKDS1/5-3.81 1708055 27 50 | — | 60 | 25 | 2771246ND 436 392 3.49 | MKDSN1.5/12 1729115 
6 | 381 | 19.05 | 22.86 | 1.90 | 277-1360-ND 7.94 7.15  6,36| MKKDS1/6-3.81 1708068 Fig. 8 — 5mm PCB Connector Terminal Block 
7 | 381 | 22.86 | 26.67 | 1.90 | 277-1361-ND 928 836 7.43] MKKDS1/7-3.81 1708071 2|501— | 10 | 25 | 277-125-ND 86 78 69) MKDS152 1715022 
8 | 381 | 26.67 | 30.48 | 1.90 | 277-1362-ND 1061 955 849] MKKDS1/8-3.81 1708084 3 | 50 | — | 18 | 25 | 2774250ND 129 116 1.03/ mKDS15/3 4715035 
9 | 381 | 30.48 | 34.29 | 1.90 | 277-1363-ND 11.93 10.75 9.55 | MKKDS 1/9-3.81 1708107 4 5.0 = 20 25 | 277-1260-ND 1.73 1.56 1.39] MKDS1.5/4 1715048 
10 | 3.81 ) 34.29 | 38.10 | 1.90 | 277-1364-ND 13.26 11.94 10.61 | MKKDS 1/10-3.81 1708110 8 5.0 = 40 25 | 277-1261-ND 3.42 3.08 2.74] MKDS1.5/8 1715080 
11 | 381 | 3810 | 41.91 | 1.90 | 277-1365-ND 14.59 13.13 11.67] MKKDS 1/11-3.81 1708123 12] 50 | — | 60 | 25 | 277-1262ND 517 466 4.14) MKDS1.5/12 1715129 
12 | 381 | 41.91 | 45.72 | 1.90 | 277-1366-ND 15.91 14.33 12.73) MKKDS 1/12-3.81 1708136 (Continued) 


170 (1033) 
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(JERSMIX Terminal Blocks (Cont) 


Multi-Level Terminal Blocks: Insulation Displacement Terminal Blocks: 


With their small pitch, the two and three level MKKDS and MK3DS are ideal solutions due to the increasing The IDC printed circuit board terminal blocks mass terminate insulated conductors quickly without the need for 
packing and connection density on printed circuit boards. tools. 


Specifications: Specifications: 
UL: 300 V@10A. 30-12 AWG. UL: 300 V@10A, 30-12 AWG. IEC: 250 VV @12A, 28-14 AWG. Specifications: 
IEC: 250 V @ 22A. 24-12 AWG. Color: Green Color: Green UL: 300 V@6A. IEC: 250 V @6A. Color: Green 


ZFKKDS 
+_C 


Specifications: Specifications: 
Specifications: UL: 300 V@10A, 26-12 AWG. UL: 300 V@10A. 30-12 AWG. 
UL: 300 V @6A. IEC: 250V @6A. Color: Green IEC: 250 V @12A, 24-14 AWG. Color: Green IEC: 250 V @ 22A. 26-14 AWG. Color: Green 


oo 
Wy Specifications: Specifications: 
La i UL: 300 V@10A. 10- UL: 300 V @ 30, 10- 
a 30 AWG. 30 AWG; and 600 V @ 
Specifications: IEC: 500 V @ 32 A. 5A 
UL: 300 V @ 10 A. 30-12 AWG. 10-24 AWG. Color: IEC: 690 V @ 32A. 10- 
IEC: 250 V @ 32 A. 24-12 AWG. Color: Green Green 24 AWG. Color: Green 
No. 2 7 Phoenix Phoenix No. : : Phoenix Phoenix 
of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos. A B Cc D Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. Pos. A B c D Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. 
Fig. 9 — 5.0mm & 5.08mm Double Level Terminal Blocks Fig. 8 — 5.08mm PCB Connector Terminal Block 
2 | 5.00 | — | 10.00 | 2.50 | 277-1367-ND 2.05 1.85  1.65| MKKDS1.5/2 1725012 2 | 508) — | 1016 | 254 | 277-1263ND .86 78  .69| MKDS1.5/2-5.08 1715721 
3 | 500 | — | 15.00 | 2.50 | 277-1368ND 3.07 277 2.46| MKKDS1.5/3 1725025 3 | 508] — | 15.24 | 254 | 277-1264-ND 1.29 1.16 1.03) MKDS1.5/3-5.08 1715734 
2 5.08 _— 10.16 | 2.54 | 277-1369-ND 2.05 1.85 1.65 | MKKDS 1.5/2-5.08 1725038 4 5.08 = 20.32 | 2.54 | 277-1265-ND 1.73 1.56 4.39 | MKDS 1.5/4-5.08 1715747 
3 | 508 | — | 15.24 | 254 | 277-1370-ND 3.07 277 2.46) MKKDS1.5/3-5.08 1725041 8 |503| — | 40.64 | 254 | 277-1266ND 342 308  274| MKDS1.5/8-5.08 1715789 
Fig. 10 — 5.0mm and 5.08mm Double Level Terminal Blocks 10 | 5.08 | — | 50.80 | 2.54 | 277-1267-ND 4.32 3.89 3.46] MKDS1.5/10-5.08 1715802 
2 | 500 | — | 10.00 | 250 | 277-1871-ND 347 313 278] MKKDS3/2 1721029 | [12 | 508 | — | 60.96 | 254 | 2771266-ND 5.17 466 4.14) MKDS1.5/12-5.08 1715828 
3 | 5.00 _ 15.00 | 2.50 | 277-1372-ND 5.21 470 4.18} MKKDS3/3 1721032 Fig. 12 — Modular 5.08mm PCB Spring Cage Fixed Terminal Block - 
2 | 508 | — | 10.16 | 2.54 | 277-1373ND 347 313 2.78) MKKDS3/2-5.08 1721728 Single Level without Lever 
3 | 508 | — | 15.24 | 254 | 277-1374ND 5.21 470 4.18) MKKDS3/3-5.08 1721731 7) = — | 50s | 2 MEWRGIEND) 31. 29 25] mMDSIS500 1708701 
Rigett = 19: 08mm Rrossshie RCA Terminal Blocks Fig. 12 — End Terminal Block for ZFKDS 1.5-5.08 
2 | 5.08 | 5.08 | 11.34 | 3.13 | 277-1284ND 1.56 141 1.25) EMKDS2.5/2-5.08 1730612 
3 | 5.08 | 10.16 | 16.42 | 3.13 | 277-1285ND 233 210 1.87) EMKDS2.5/3-5.08 1730625 iss —_| 28 | 254 I 088] OSA 7.62 RIEL 
4 | 5.08 | 15.24] 21.50 | 3.13 | 277-1286-ND 313 282 251] EMKDS2.5/4-5.08 1730638 Fig. 13 — Modular 5.08mm PCB Spring Cage Fixed Terminal Block - 
5 | 5.08 | 20.32 | 26.58 | 3.13 | 277-1287-ND 390 351 3.12) EMKDS2.5/5-5.08 1730641 Single Level with Lever 
6 | 5.08 | 25.40 | 31.66 | 3.13 | 277-1288ND 4.69 423 3.76) EMKDS2.5/6-5.08 1730654 431s — | 508 | 254] 277-1316ND 39 36 ~.32| ZFKDS1.5.W5.08 1706714 
7 | 5.08 | 30.48 | 36.74 | 3.13 | 277-1289ND 546 492 4.37) EMKDS2.5/7-5.08 1730667 5 ~ 
8 | 5.08 | 35.56 | 41.82 | 3.13 | 277-1290-ND 621 560 4.98] BVKDS25/8-5.08 | 1730670 Fig. 13 — End Terminal Block for ZFKDS 1.5-W-5.08 
9 | 5.08 | 40.64 | 46.90 | 3.13 | 277-1291-ND 7.03 633 5.63) EMKDS2.5/9-5.08 1730683 1] — — | 7.62 | 254) 277-1317-ND 51 46 41 | ZFKDSA1.5-W-7.62 | 1706730 


10 | 5.08 | 45.72 | 51.98 | 3.13 | 277-1292-ND 7.79 7.01 6.23 | EMKDS 2.5/10-5.08 1730696 
11 | 5.08 | 50.80 | 57.06 | 3.13 | 277-1293-ND 859 7.74 6.88] EMKDS2.5/11-5.08 1730706 
12 | 5.08 | 55.88 | 62.14 | 3.13 | 277-1294-ND 937 844 7.50} EMKDS2.5/12-5.08 1730719 


Fig. 6 — 5.08mm PCB Connector Terminal Block 


2 | 5.08 | 5.08 | 10.16 | 2.54 | 277-1027-ND 1.35 1.22 1.09] MKDS3/2-5.08 1711725 
3 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 2.54 | 277-1028-ND 2.05 1.85  1.65| MKDS3/3-5.08 1711738 2 | 5.08 | — | 10.16 | 254 | 277-1375-ND 5.42 488 4.34) MK3DS 1.5/2-5.08 1724013 


3 5.08 = 15.24 | 2.54 | 277-1376-ND 814 7.33 652] MK3DS 1.5/3-5.08 1724026 
Fig. 16 — 5.08mm Triple Level Terminal Blocks 


Fig. 14 — Modular 5.08mm PCB Spring Cage Fixed Terminal Block - 
Double Level without Lever 


b| _ = 5.08 1.27 | 277-1318-ND —_.86 78 69 | ZAKKDS 1.5-5.08 1704402 
Fig. 15 — 5.08mm Triple Level Terminal Blocks 


Fig. 7 — 5.08mm PCB Connector Terminal Block 


2 |508| — | 10.16 | 254] 277-1247-ND .72 65 58] MKDSN1.5/2-5.08 1729128 
3 | 508 | — | 15.24 | 254] 277-1248-ND 1.09 99 88] MKDSN1.5/3-5.08 1729131 2 | 5.08 | — | 10.16 | 254 | 277-1377-ND 4.90 442 3.93] MK3DS3/2-5.08 1723014 
4 |508| — | 20.32 | 254] 277-1249-ND 1.46 1.31 1.17 MKDSN1.5/4-5.08 1729144 3 | 508| — | 15.24 | 254 | 277-1378-ND 7.37 664  5.90| MK3DS3/3-5.08 1723027 
5 | 508 | — | 25.40 | 254] 277-1250-ND 1.81 1.63 1.45] MKDSN1.5/5-5.08 —_—| 1729157 Fig. 17A — 6.35mm PCB Connector Terminal Block 

6 | 508 | — | 30.48 | 254] 277-1251-ND 217 1.96 1.74] MKDSN1.5/6-5.08 —_| 1729160 

7 | 508 | — | 35.56 | 254] 277-1252-ND 255 230 204] MKDSN1.5/7-5.08 | 1729173 2) 695) — | 1260 | 3.17 (RATES NO) 1.37 1.23) 1.10) MEDS 526.35 1714955 
8 | 508 | — | 40.64 | 254] 277-1253-ND 290 261 232) MKDSN1.5/8-5.08 1729186 3 | 6395} — | 19.04 | 317 | 277-1270-ND 1.91 1.72 1.53 | MKDS5/3-6.35 1714968 
9 | 508 | — | 45.72 | 254] 277-1254ND 3.26 294 262) MKDSN1.5/9-5.08 1729199 Fig. 17B — 9.52mm PCB Connector Terminal Block 

10 | 5.08 | — | 50.80 | 254 | 277-1255-ND 363 327 291] MKDSN1.5/10-5.08 | 1729209 

11 | 5.08 | — | 55.88 | 254 | 277-1256-ND 3.98 358 3.19) MKDSN1.5/11-5.08 | 1729212 2 | 952 | — | 19.02 | 4.76 | 277-1271-ND 1.37 1.23 1.10) MKDS5/2-9.5 1714971 
12 | 5.08 | — | 60.96 | 2.54 | 277-1257-ND 436 3.92 3.49] MKDSN1.5/12-5.08 | 1729225 3 | 9.52) — | 28.52 | 4.76 | 277-1272-ND 2.00 1.81 1.61 | MKDS5/3-9.5 1714984 
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OS TECHNOLOGY, INC. Terminal Blocks 


These On-Shore Technology Terminal Blocks are Stackable for any number of contacts. 4.5mm Lead Length. 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 125V + Rated Current: 6A + Wire Size: 28- 
16AWG + Temperature: -30°C/+105°C » Hammability: UL94V-O + Color: Grey 


No. of Positions x 5 


3.5 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V * Rated Ourrent: 16A + Wire Size: 28- 
12AWG + Temperature: -30°C/+105°C * Hammability: UL94V-O + Color: Green 


No. 
6-- 


if poles 
x 


5th 
ri 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 20A + Wire Size: 30- 
12AWG + Temperature: -30°C/+105°C + Hammability: UL94V-O + Color: Green 


x 5.0. 
+22 |-Px5.0+08- 
I I 


my 2°” ‘ 


Eo 5 
P-1x5.0 koko 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A + Wire Size: 28- 
14AWG * Temp.: -30°C/+105°C * Rammability: UL94V-O * Color: Slade Gray 


No. of poles 
nx 3.5 + 


eee 
8.2 


2. 
3.5 


Vaan 


1 
at bl 


* |Loo.9 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 125V + Rated Qurrent: 6A » Wire Size: 28- 
16AWG * Temperature: -30°C/+105°C + Hammability: UL94V-O * Color: Grey 


| 


18 


j 
| 11.5 
—— 


ba] 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Qurrent: 20A + Wire Size: 22- 
14AWG »* Temperature: -30°C/+105°C » Hammability: UL94V-O + Color: Green 


ag te 15: >| : 
12.5 
43.4 


L 1 45 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A + Wire Size: 
AWG 22-14 + Temp.: -30°C/+105°C + Rammability: UL94V-O + Color: Blue 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Qurrent: 15A + Wire Size: 28- 
14AWG * Temp.: -30°C/+105°C * Rammability: UL94V-O * Color: Slade Gray 


oWAX Us £10181, s6meE2081 


& CSA# 068503X0000 


No. of poles 
re 5-| 


YG 
2914) lt2 
15 

25 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Ourrent: 15A * Wire Size: 22- 
12AWG * Temperature: -30°C/+105°C + Hammability: UL94V-O + Color: Grey 


No. of poles 
0.6+4- 1X5 


A) 


wot 
alae 
IFo.9 
lle 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Ourrent: 20A + Wire Size: 30- 
12AWG * Temperature: -30°C/+105°C » Rammability: UL94V-O + Color: Green 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Qurrent: 15A + Wire Size: 
AWG 22-14 + Temp.: -30°C/+105°C * Hammability: UL94V-O + Color: Blue 


Px5.0+08 | 


a 


5.0! foo 
 o (P-1) x 5.0 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Qurrent: 15A + Wire Size: 28- 


14AWG » Temp.: -30°C/+105°C » Hammability: UL94V-O * Color: Slade Gay 


No. Block No. Block No. Block 
of Length Price Each of Length Digi-Key Price Each of Length Price Each 
Fig. |Pos. | (mm) fl 10 100 Fig. | Pos.| (mm) Part No. 1 10 100 Fig. |Pos. | (mm) 1 10 100 
3.5mm Lead Spacing - Terminal Blocks 5 25.0 ED1559-ND 163 1.47 1.30 3 | 8 40.0 ED2235-ND 138° 1.251.411 
2 70 ED1501-ND 40. 36 32 6 30.0 ED1560-ND 1.95 1.76 1.56 12 | 60.0 ED2236-ND 2.07 187 1.66 
3 10.5 ED1502-ND 60 54 48 7 35.0 ED1561-ND 2.28 2.05 1.82 2 10.0 ED1623-ND 37 34 30 
4 14.0 ED1503-ND 80 72 64 8 40.0 ED1562-ND. 2.60 2.34 2.08 5 15.0 ED1624-ND 56 51 45 
5 175 ED1504-ND 400 90 80 3 | 98 45.0 ED1563-ND 293 264 2.34 4 20.0 ED2221-ND 74 67 60 
6 21.0 £D1505-ND 120 1.08 96 io | 50.0 ED1564-ND 3.25 293 2.60 9] 5 25.0 ED2222-ND 93 84 74 
= 5h EDIs506.ND 140. 126 142 1 55.0 ED1565-ND 3.58 3.22 2.86 : a ee Ae ee ee Be 
1/8 28.0 ED1507-ND 160 144 1.28 12 | 60.0 ED1566-ND 3.90 351 3.12 a Be sae fe as 
9 31.5 £D1508-ND 1.80 1.62 1.44 ri 2 10.0 ED1930-ND 55 50044 i aa ees soe. Sates Hie 
10 35.0 ED1509-ND 2.00 1.80 1.60 3 15.0 ED1931-ND 83 75 66 5 ia0 SING eG 7 aa 
"1 38.5 £D1510-ND 2.20 198 1.76 5 | 2 10.0 ED1932-ND 88 79 70 5 aa eee eae ay = 
12 | 420 £D1511-ND 240 216 1.92 3 15.0 ED1933-ND 1.31 1.19 1.05 4 20.0 £D2239-ND 120 108 96 
14 49.0 ED1512-ND 2.80 2.52 2.24 2 10.0 ED1578-ND 2.00 1.80 1.60 5 25.0 ED2240-ND 150 1.35 1.20 
16 | 56.0 £D1513-ND 3.20 288 2.56 a 20.0 ED1580-ND 4.00 3.60 3.20 6 30.0 ED2241-ND 180 1.62 1.44 
. 70 EDN 40. 36. 32 5 25.0 ED1581-ND 5.00 450 4.00 ios 250 ERS pagT algae ALES 
‘i 6 30.0 ED1582-ND 6.00 540 4.80 
3 10.5 ED1515-ND 60 5448 Palle 0 AEGON 700 pam 8 40.0 ED2243-ND 240 216 1.92 
4 | 14.0 ED1516-ND 80 72 64 at BS: : ad : 9 | 450 £D2244-ND 270 243 2.16 
5 175 ED1517-ND 1400 90 80 8 40.0 ED1584-ND 8.00 7.20 6.40 to | 500 £D2245-ND 300 270 240 
6 21.0 ED1518-ND 1.20 1.08 96 9 45.0 ED1585-ND 9.00 8.10 7.20 4 55.0 ED2246-ND 3.30 297 2.64 
7 | 245 ED1519-ND 1.40 126 1.12 TO) 2200 EDTSc ND ag 10.00 9.00 8.00 12 | 60.0 £D2247-ND 3.60 3.24 2.88 
2 | 8 28.0 £D1520-ND 1.60 1.44 1.28 : oe ees a ee - 2 10.0 ED2248-ND 73 66 58 
9 31.5 £D1521-ND 1.80 1.62 1.44 : poe : i : 8 15.0 ED2249-ND 1.09 98 87 
10 | 35.0 £D1522-ND 2.00 1.80 1.60 2 | 10.0 EDIE one 1.230 1.11.98 4 | 200 £D2250-ND 1.45 131 1.16 
11 | 38.5 ED1523-ND 220 198 1.76 : a Sees ae Re sa 5 | 25.0 £D2251-ND 1.81 1.64 1.45 
12 | 42.0 ED1524-ND 240 216 1.92 Prloge |) ago ED1595-ND 490 441 3.92 i —~ a 
14 49.0 ED1525-ND 280 252 2.24 . ; : WW), 7 35.0 ED2253-ND 254 229 2.03 
10 | 50.0 ED1597-ND 6.13 552 4.90 7 406 £D2964-ND Bop Det Disp 
16 | 56.0 ED1526-ND 3.20 288 2.56 . 7 . - . 
: : 12 | 60.0 ED1599-ND 7.35 662 5.88 9 45.0 £D2255-ND 326 294 261 
5.0mm Lead Spacing - Terminal Blocks 2 10.0 ED1601-ND 34 31 28 fo 50.0 ED2256-ND 363 327 290 
2 10.0 ED1556-ND 65 5952 3 15.0 ED1602-ND 51 47 AL 4 55.0 ED2257-ND 3.99 359 3.19 
3 | 3 15.0 ED1557-ND 98 88 78 8 | 4 20.0 ED2233-ND 69 63 56 12 60.0 ED2258-ND 435 392 3.48 
4 20.0 ED1558-ND 1.30 1.17 1.04 6 30.0 ED2234-ND 1.04 94 83 (Continued) 
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OSi—l ON-SHORE TECHNOLOGY, INC. 


3.65 [ 459) dor 
(Pt) x50 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A + Wire Size: 28- 
14AWG * Temp.: -30°C/+105°C * Rammability: UL94V-O + Color: Slade Gray 


No. of Positions x 5.08 


i 
i 


| 
[4.5 
ost | 


S08 [Fos 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A + Wire Size: 22- 
14AWG + Temperature: -30°C/+105°C + Hammability: UL94V-O + Color: Blue 


1.09] 
5.08 | 
(P-1) x 5.08 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Ourrent: 15A + Wire Size: 22- 
ASAWG + Temp.: -30°C/+105°C + Hammability: UL94V-O + Color: Slade Gay 


No. of Poles 
0.7-[x 75-| 


O 
2.9 -}o12 
7.5 2.5 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Ourrent: 15A * Wire Size: 22-14AWG + Temperature: - 


30°C/+105°C + Rammability: UL94V-O + Color: Grey 


Terminal Blocks (cont) 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Ourrent: 10A * Wire Size: 20- 
14AWG + Temp.: -30°C/+105°C * Rammability: UL94V-O + Color: Slade Gray 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Ourrent: 20A +» Wire Size: 22- 
14AWG + Temperature: -30°C/+105°C * Hammability: UL94V-O » Color: Green 


No. of Poles 
- x 7.0 —| 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 6A + Wire Size: 28- 
16AWG + Temperature: -30°C/+105°C + Hammability: UL94V-O + Color: Grey 


r 
12.5 
4 


| L2.8 
2g 2! 


+ Hammability: UL94V-O + Color: Geen 


No. of Positions x 5.08 


| 


TJ) 10 


|__ 13.5 
5.08 -\L0.9 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A + Wire Size: 28- 
14AWG + Temperature: -30°C/+105°C + Hammability: UL94V-O + Color: Green 


0.7_,15.24., 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Qurrent: 15A + Wire Size: 22- 
14AWG + Temperature: -30°C/+105°C + Hammability: UL94V-O + Color: Blue 


No. of Poles 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Qurrent: 6A » Wire Size: 28- 
16AWG + Temperature: -30°C/+105°C + Hammability: UL94V-O + Color: Grey 


0.6 +-— 22.5 —| 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 16A + Wire Size: 22-12AWG + Temperature: -30°C/+105°C 


No. | Block No. | Block No. | Block 

of Length Digi-Key Price Each of Length Digi-Key Price Each of Length Digi-Key Price Each 
Fig. |Pos.| (mm) Part No. il 10 100 Fig. | Pos.| (mm) Part No. il 10 100 Fig. | Pos. | (mm) Part No. i 10 100 
2 10.0 ED2259-ND 73 66 58 10 | 50.0 ED2323-ND 3.63 3.27 2.90 2 14.0 ED1534-ND 44 40 36 
3 15.0 ED2260-ND 1.09 98 87 14) 11 55.0 ED2324-ND 3.99 359 3.19 3 21.0 £D1535-ND 66 60 53 
4 20.0 ED2261-ND 145° 1.31 1.416 12 60.0 ED2325-ND 435 3.92 3.48 4 28.0 ED1536-ND 88 80 71 
5 25.0 ED2262-ND 1.81 1.64 1.45 5.08mm Lead Spacing - Terminal Blocks 21 5 35.0 ED1537-ND. 1.10 99 88 
6 30.0 £D2263-ND 218 196 1.74 2 10.16 £D1973-ND 60 54 48 6 42.0 ED1538-ND 1.32 119 1.06 
42/7 35.0 ED2265-ND 254 229 2.03 15 | 3 15.24 —D1974-ND 9081 72 7 49.0 ED1539-ND 154 1.39 1.24 
8 40.0 ED2266-ND 2.90 2.61 2.32 16 2 10.16 ED1975-ND 40 36 32 8 56.0 ED1540-ND. 1.76 1.59 1.41 

9 45.0 ED2267-ND 3.26 294 2.61 3 15.24 ED1976-ND 60 54 48 7.5mm Lead Spacing - Terminal Blocks 

10 | 50.0 ED2268-ND 3.63 3.27 2.90 7 2 10.16 ED1977-ND 88 79.70 2 15.0 ED1567-ND 75 68  .60 
AB 55.0 ED2269-ND 3.99 3.59 3.19 3 15.24 ED1978-ND 1.31 1.19 1.05 3 22.5 ED1568-ND 1.13 4.02 90 
12 60.0 £D2270-ND 4.35 3.92 3.48 2 10.16 ED1609-ND 37 34 30 4 30.0 ED1569-ND 1.50 1.35 1.20 
2 10.0 ED2293-ND 68 61 54 3 | 15.24 ED1610-ND 55 «5045 5 37.5 ED1570-ND 188 169 1.50 
3 15.0 ED2294-ND 101 92 81 4 | 20.32 JSRERZ2C AND) 4 87 60 6 | 45.0 ED1571-ND 2.25 2.03 1.80 
4 | 20.0 £D2295-ND 135 1.22 1.08 | | 1%] 5 | 25.40 Seer 93 BAA Too | 7 | 525 EDI572ND 263 237 2.10 
5 | 25.0 ED2296-ND -*1.691.62— 1.35 8 e088 ee 8 | 60.0 EDI573ND 3.00270 2.40 
6 | 300 £D2297-ND 203 183 1.62 | eee lsipeesieN) BOO? te 108 9 | 675 ED1574-ND 338 3.04 2.70 
13 | 7 35.0 ED2298-ND 236 213 1.89 . ae San Abe a 10 75.0 ED1575-ND 3.75 3.38 3.00 
8 40.0 ED2299-ND 2.70 243 2.16 5 i016 aeeNE a ae "1 82.5 ED1576-ND 413 3.72 3.30 
9 45.0 ED2300-ND 3.04 274 2.43 : feo SaeEeP NT fie age. 265 12 90.0 ED1577-ND 450 4.05 3.60 
10 50.0 £D2301-ND 3.38 3.04 2.70 qe ||. o88 £D2928-ND {ee 40° 4.24 2 15.0 ED2354-ND 68 61 54 
11 55.0 £D2302-ND 3.71 3.35 2.97 46 | cee |: BRD £D2329-ND 04 495 1:55 3 22.5 ED2355-ND 1.01 92 (BH 
12 | 60.0 £D2303-ND 4.05 365 3.24 6 | 30.48 £D2330-ND 233 210 1.86 4 30.0 ED2356-ND 1.35 1.22 1.08 
2 10.0 £D2315-ND 73 66 58 7 | 35.56 £D2331-ND 271 245 247 5 37.5 ED2357-ND 1.69 1.52 1.35 
3 15.0 ED2316-ND 1.09 98 87 7.0mm Lead Spacing - Terminal Blocks 6 45.0 ED2358-ND 2.03 183 1.62 
4 20.0 ED2317-ND 145 1.31 1.16 2 140 ED1527-ND 44. 40. 36 23 | 7 52.5 ED2359-ND 236 213 1.89 
5 | 25.0 £D2318-ND 1.81 1.64 1.45 3 | 210 £D1528-ND 6 «60S 8 | 60.0 ED2360-ND 270 243 2.16 
14 | 6 30.0 ED2319-ND 218 1.96 1.74 4 28.0 ED1529-ND 88 80 71 9 67.5 ED2361-ND 3.04 2.74 2.43 
7 35.0 ED2320-ND 254 2.29 2.03 20 | 5 35.0 £D1530-ND 110 99 88 10 75.0 ED2362-ND 3.38 3.04 2.70 
8 40.0 ED2321-ND 290 261 2.32 7 49.0 £D1532-ND 154 139 1.24 1 82.5 ED2363-ND 371 3.35 297 
9 45.0 ED2322-ND 3.26 294 2.61 8 56.0 ED1533-ND 1.76 159 1.41 12 90.0 ED2364-ND 4.05 365 3.24 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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N-SHORE TECHNOLOGY, INC. 


FEATURES 


+ Modularity: 

Fixed and Pluggable PCB Terminals are available in both metric and 
inch pin spacings. The key feature of our modular terminal housings is 
their tongue and groove joint design that permits individual 2 or 3 pole 
terminal modules to be joined together to produce multi-pole terminal 
assemblies. 


» Housings: 

PCB Mini-Terminal Block housings are precision molded from self- 
extinguishing 6.6 polyimide (nylon) molding material. All housings have 
funnel shaped wire entry guides to prevent wire fraying and minimize 
misconnections. 


(# of Pos.-1 
x 3.81 4+ 5. 


| (# of Pos.-1) 
x 3.81 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V - Rated Current: 8A » Temperature: 
-30°C/+105°C + Flammability: UL94V-O + Color: Green 


No. of poles 
x Lead spacing 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A + Wire Size: 22- 
12AWG + Temperature: -30°C/+105°C + Flammability: UL94V-0 + Color: Green 


(# of Pos.-1) x 3.81 + 4.6 
(P-1) x 3.81 


L381 6.6 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 8A + Wire Size: 28- 
16AWG + Temperature: -30°C/+105°C + Flammability: UL94V-O + Color: Green 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 8A + Wire Size: 28- 
16AWG + Temperature: -30°C/+105°C + Flammability: UL94V-0 * Color: Geen 


SPECIFICATIONS: - Rated Voltage: 300V - Rated Current: 15A + Wire Size: 22- 
10AWG + Temperature: -30°C/+105°C + Flammability: UL94V-0 + Color: Green 


Two-Piece Terminal Blocks 


(# of Pos.-1) x 3.81 + 5.2 


et 
aie) 


zal 


a 
mike 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 8A + Temperature: 
-30°C/+105°C + Flammability: UL94V-O + Color: Geen 


+ G0.8 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 8A - Wire Size: 28- 
16AWG + Temperature: -30°C/+105°C + Flammability: UL94V-0 + Color: Green 


No. of poles 
x Lead spacing 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A » Temperature: 
-30°C/+105°C + Flame Class: UL 94 V-0 + Color: Green 


No. | Block No. | Block No. | Block No. | Block 
of | Length) Digi-Key Price Each of | Length| Digi-Key Price Each of | Length} Digi-Key Price Each of | Length) Digi-Key Price Each 
Fig. |Poles] (mm) | Part No. i 10 100 Fig. |Poles| (mm) | Part No. 1 10 100 Fig. |Poles| (mm) | Part No. 1 10 100 Fig. |Poles| (mm) | Part No. i) 10 100 
3.81mm Lead Spacing - Plugs 4 | 15.24] ED2456-ND 1.80 1.62 1.44 7 35] ED2381-ND 4.55 4.10 3.64 6 | 30.48 | ED1721-ND* 280 250 219 
2] 841] DI960-ND 1.15 4.0492 5 | 19.05) 6D2457-ND 225 203 1.80 8| 40] EDes82ND 520 468 4.16 7 | 35.56 | ED1722-ND* 3.27 291 256 
3 | 1222| BDI96-ND 1.73 156 1.38 6 | 2286) ED2458-ND 270 243 2.16 9| 45| ED2383-ND 585 527 468 8 | 40.64| ED1723-ND* 3.73 3.33 292 
4 | 16.03 | ED1962-ND 230 207 1.84 7 | 26.67) ED2459-ND 3.15 284 2.52 7 | 10 50| —D2384-ND 6.50 5.85 5.20 9 | 45.72 | ED1724-ND* 4.20 3.74 3.28 
5 | 19.84] ED1963-ND 288 259 2.30 4 | 8 | 30.48 | ED2460-ND_ 3.60 3.24 2.88 12 60 | ED2385-ND 7.80 7.02 6.24 10_| 50.80 | ED1725-ND*_ 4.67 4.16 3.65 
6 | 23.65 | EDI964-ND 3.45 3.11 2.76 9 | 34.29} ED2461-ND 4.05 3.65 3.24 14 70| ED2386-ND 9.10 819 7.28 6 | 11 | 55.88 | ED1726-ND* 514 458 4.01 
7 | 27.46] BDI965-ND 4.03 363 3.22 10 | 38.10) ED2462-ND 4.50 4.05 3.60 16 80 | ED2387-ND 1040 9.36 8.32 12 | 60.96 | ED1727-ND* 5.60 4.99 4.38 
1 | 8 | 3127|eDt966eND 460 414 368 12 | 45.72| EDe463-ND 540 486 4.32 5mm Lead Spacing — Horiz. Headers 14 | 71.12| EDI728-ND' 653 5.76 5.11 
9 | 35.08 | ED1967-ND 518 466 4.14 14 | 53.34 | ED2464-ND 6.30 5.67 5.04 2 10] EDIs01-NDt 34. «3127 16 | 81.28| ED1729-ND* 7.47 6.58 5.84 
10 | 38.89| EDI968-ND 5.75 5.18 4.60 16 | 60.96 | ED2465-ND 7.20 6.48 5.76 3 15| DIs02-NDt 51 46 41 18 | 91.44 | ED1730-ND" 840 7.40 6.56 
11 | 4270| EDI969-ND 6.33 570 5.06 3.81mm Lead Spacing — Plugs 4] 20) ED1803-NDt 68 61 54 20 |101.60] EDI731-ND* 9.33 8.22 7.29 
j2 | 4651| BDIe70-ND 690 621 552 2] 7.62] ED2466-ND 90 81 72 5 | 25| EDis04NDt 85 77 67 24 |121.92 | ED1792-ND* 11.20 9.86 8.75 
14 | 54.13 | EDI971-ND 8.05 7.25 6.44 3 | 11.43) ED2467-ND 1.35 1.22 1.08 6 30| EDISOS-NDf 1.02 92 81 5.08mm Lead Spacing — Plugs 
16 | 61.75 | ED1972-ND 9.20 8.28 7.36 4 | 15.24) ED2468-ND 1.80 1.62 1.44 7 35) EDIS06-NDt 1.20 1.07 .94 2 | 20.32) ED2409-ND 125 1.13 1.00 
3.81mm Lead Spacing — Horiz. Header 5 | 19.05) ED2469-ND 225 203 1.80 8 | 40] EDigo7-NDt 137 1.22 1.08 3 | 2540 |EpedioND) 188 169 150 
2) on as 6 | 22.86| ED2470-ND 270 243 216//8 | 9] 45) EDIS0B-NDt 154 198 1.21 4 | 3048 NEBEATTINDE 250 225 200 
5 ’ : ; 7 | 26.67] 6D2471-ND 3.15 284 2.52 10 50) EDI809-NDt 1.71 153 1.34 5 | 3556 | —D2412-ND 313 282 250 
3 | 1282] EDI935-ND 75 68 60 : . 82 2 
4] 1663|eDi93e-ND 1.00 90 go | | 5 | 8 | 30-48) ED2472-ND 360 3.24 2.88 id 55| EDISIO-NDt 1.88 1.68 148 | | 49 | 6 | 40.64| ED2413-ND 3.75 3.38 3.00 
5 | 20.44] ED1937-ND 1.25 1.13 1.00 9 | 9420 ee TO 865 8.24 2) Oey 2 1 16 7 | 45.72] Ee414-ND 438 3.94 3.50 
5 | 2405 (EEN 150 195 120 10 | 38.10] 6D2474-ND 4.50 4.05 3.60 14] 70| EDisi2:NDt 239 214 1.88 3 | 5080 MERREM 5.00 450 400 
; ; = 12 | 45.72| ED2475-ND 540 486 4.92 16 | 80] EDIs13-NDt 273 244 215 
9 | 55.88| ED2416-ND 563 5.07 4.50 
2 roe ene es es | 14 | 53.34 | ED2476-ND 6.30 5.67 5.04 18) 90 PED IET NDT 9.07 275 241 10 | 60.96 | ED2417-ND 6.25 5.63 5.00 
; ; : : 16 | 60.96 EREATAMON 7.20 6.48 5.76 20 100 Eee 342 63.05 268 5.08mm Lead Spacin Horiz. Headers 
in rr Saas sai ae oe 5mm Lead Spacing — Plugs 2A | _100 ESE 210 3083.22 T 2] tie a Si 
11 | 4330 | Dt943-ND 275 248 220 2 10) EDI701-ND' 93 84 73 5mm Lead Spacing — Vert. Headers ¢ 3 | 1524] eDisieNDt 5st 4641 
7 2 10] Dis3ssNDt 34.317 
12 | 47.11] eD1944-ND 300 270 240 7 - ere He en ne S| ae alee ae a 4 | 20.32) DIsi9-NDt 68 61 54 
14 | 54.73) EDI945-ND 350 3.15 280 : 25 She am nee ree 4 2o| eD1e35-ND} : ‘6 ‘6a 5 | 25.40] EDI820-NDt 85 77 67 
16 | 63.35 | EDI946-ND 4.00 360 3.20 ; eo ; 2S 6 | 30.48 | ED1821-NDt 1.02 92 81 
: 6 | 30] EDI705-ND" 240 216 192 5 | 25| EDIS36-NDt 85 77 67 
3.81mm Lead Spacing — Vert. Header 6 30| ED1837-NDT 1.02 92 81 7 | 35.56 | ED1822-NDt 1.20 1.07 .94 
7) on IESE a as ao 7] 35] EDI706-ND* 280 252 224 4 : 22 | 8 | 40.64 | EDIe23-NDT 137 122 1.08 
; ea 4 8 | 40) EDI707-ND* 3.20 288 256 7) SS /REDIESSINGT 1.20 1.07.94 9 | 45.72 | EDI824-NDt 1.54 1.38 1.21 
3 | 1282] EDI948-ND 75 68 60 3 | 2 | 45/EDI70eN 260 924 208 a| 40] epresonot 137 122 108] | 8 | 19 | coopleDieeNor tr tes tat 
4 | 1663|ED1949-ND 1.00 90 80 10 | 50| eptvoenp 400 360 320/19 | 9 | 45| EDisdonDt 154 198 121 ae. ae 
2 Poe cal ec Hee i. Bs 1 55| EDI710-ND* 4.40 3.96 352 10 | 50) EDIs41-NDF 1.71 153 1.34 12 | cose MENGSMIN 205 103 161 
; oer ; =a 12) 60/ EDI7I1-ND* 4.80 4.32 3.84 uu 55 SUBSE 1.88 165 1.48 14 | 71.12| Dte28-NDF 239 214 1.88 
7 | 28.06 ED Icoa ag 1.75 (1.58 1.40 14} 70] EDI712-ND* 5.60 5.04 4.48 12] 60) ED1843-NDt 2.05 183 1.61 16 | 81.28 | EDie29NDF 273 244 215 
3 | 8 | 31.87 PEDISSS:NDE 200 1.80 1.60 16 | 80| EDI713-ND* 640 5.76 5.12 14] 70| EDis44-NDt 239 214 1.88 
9 | 3568 |EDI954ND 225 203 1280 18 | 91.44] ED1830-NDt 3.07 275 241 
: z 03 1. 18 | 90] EDI714.ND" 7.20 648 576 16 | 80] EDI845-NDt 273 244 215 oo lioxeo (EEHSSIINGR a42 305 268 
10 | 39.49 | EDI955-ND 250 225 2.00 20 | 100] EDI715-ND* 8.00 7.20 640 18 90) ED1846-NDt 3.07 275 241 oa |121.92 | EDIBS2NDE 410 366 3.22 
11 | 43.50 FEDISENDE 275 248 220 24 | 120] EDI716-ND' 9.60 864 7.68 20 | 100| ED1847-NDt 342 3.05 268 = Gaim Fead Spacing = Hone Handers 
12 | 47.11] EDI957-ND 3.00 270 240 5mm Lead Spacing — Plugs 24 | 120| ED1848-NDt 4.10 3.66 3.22 : Cedille) : 
14 | 54.73 | ED1958-ND 3.50 3.15 2.80 = 5.08mm Lead Spacing — Pl 2 | 20.32 | Eb2427-ND 1.50 1.35 1.20 
2 10] D2376-ND 1.30 1.17 1.04 .08mm Lead Spacing — Plugs 3 | 25.40) Be428-ND 1.50 1.35 1.20 
16 | 63.35 | EDI959-ND 4.00 360 3.20 1 ; | ; 35 1 
3 15| €D2377-ND 1.95 176 156 2] 1016] DI7i7-ND* 93 84 «73 1 | 3048 KERNEN 200 180 160 
3.81mm Lead Spacing — Plugs 7 | 4] 20| Ep2378-ND 260 234 208 | | , | 3 | 15.24] EDI7I8ND’ 1.40 1.25 1.10 5 | 3556 FEEEESOEN 250 225 200 
a | 2] 782] SB2454ND 90 8172 5 | 25) D2378ND 3.25 293 260 4 | 20.32) DI71I9ND" 187 167 1.46 | | : - 
3| 11.43) ED2455-ND 1.35 1.22 1.08 6 | 30 ED2380-ND 390 351 312 5 | 25.40] ED1720-ND’ 2.34 2.08 1.83 | * UseKeying Star ED1901-ND + Use Keying Star ED1902-ND 
Drawing shows 5.08 pitch (Continued) 
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OM on. ssone recunotosy, inc. |1WO-Piece Terminal Blocks (Cont.) 


(P +2) x 5.08 


|. No. of poles _| : ig. ae 


x Lead spacing 


(P- 1) x 5.08 


(P-1) x 5.08 
SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A » Temperature: SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A + Wire Size: 28- SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A + Temperature: 
-30°C/+105°C + Flammability: UL94V-0 + Color: Green 12AWG + Temperature: -30°C/+105°C + Flammability: UL94 V-0 * Color: Geen -30°C/+105°C + Flammability: UL94 V-0 + Color: Green 


(P.+2)x 5.08 


Ee 1 _ 
3.9 
10> ‘ < 
emi i Locking I Locking 
maiz Clip . E Clip 


(P-1) x 5.08 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A + Temperature: SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A + Wire Size: 22- SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A + Wire Size: 22- 
-30°C/+105°C + Flammability: UL94V-0 + Color: Green 10AWG + Temperature: -30°C/+105°C + Flammability: UL94V-0 + Col 10AWG * Temperature: -30°C/+105°C + Flammability: UL94 V-0 + Color: Green 


. dl 3.8 
1 ; +15.24-| 
SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A + Wire Size: 22- SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A » Temperature: SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A » Temperature: 
12AWG + Temperature: -30°C/+105°C + Flammability: UL94V-0 + Color: Green -30°C/+105°C + Flammability: UL94V-0 + Color: Green -30°C/+105°C + Flammability: U 94V-0 + Color: Green 


No. of poles 
x 7.62 


27+ 
a rm 7.62" 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A + Temperature: -30°C/+105°C + Flammability: UL94V-0 SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A + Wire Size: 22-12AWG + Temperature: -30°C/+105°C 
+ Color: Green + Flammability: UL94V-O + Color: Green 


No. of poles # of poles 


x 7.62 x 7.62 a 
+t 6 <3 eal 
jv ul 

3.9 
0m Ls 
“62 ALE Tec LP 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A + Temperature: -30°C/+105°C + Flammability: UL94V-O SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A » Temperature: -30°C/+105°C + Flammability: UL94V-O 


+ Color: Geen + Color: Green 
No. | Block No. | Block No. | Block No. | Block 
of | Length] Digi-Key Price Each of | Length | Digi-Key Price Each of | Length | Digi-Key Price Each of | Length} Digi-Key Price Each 
Fig. |Poles| (mm) | Part No. 1 10 100 Fig. |Poles| (mm) | Part No. 1 10 100 Fig. |Poles| (mm) | Part No. 1 10 100 Fig. |Poles| (mm) | Part No. 1 10 100 
6 | 40.64 | Eb2431-ND 3.00 270 240 7 | 35.56 | EDI751-NDft 4.55 4.10 3.64 5.08mm Lead Spacing — Horiz. Headers 8 | 60.96] ED1739-ND* 5.00 4.50 4.00 
7 | 45.72 | 6D2432-ND 3.50 3.15 2.80 8 | 40.64 | EDI752-NDt 5.20 4.68 4.16 16 | 4] 508] EDI90SND 1.50 1.35 1.20 9 | 68.58] ED1740-ND* 5.63 5.07 4.50 
11] 8 | 50.80) ED2433-ND 4.00 360 3.20 9 | 45.72 | EDI753-NDt 5.85 5.27 4.68 6 | 10.16| EDI904-ND 225 203 1.80 10 | 76.20) EDI741-ND* 6.25 5.63 5.00 
9 | 55.88) ED2434-ND 4.50 4.05 3.60 10 | 50.80 | EDI754-NDt 650 585 5.20 5.08mm Lead Spacing — Vert. Headers 19 | 11 | 83.82] ED1742-ND' 688 6.19 5.50 
10 | 60.96 | ED2435-ND 5.00 4.50 4.00 | | 13 | 11 | 55.88 | EDI755-NDT 7.15 644 5.72 4] 50s [EHR 150 135 ao 12 | 91.44] B1743-ND* 750 675 6.00 
5.08mm Lead Spacing — Vert. Headers 12 | 60.96 | ED1756-NDt 7.80 7.02 6.24 17 : : : 14 |106.68 | ED1744-ND* 8.75 7.88 7.00 
6 | 10.16 | EDI906-ND 2.25 203 1.80 
2 | 10.16| ED1849-NDt 34 31.27 14 | 71.12) EDI757-NDt 9.10 8.19 7.28 5.08mm Lead Spacing — 45° Header 16_|121.92| ED1745-ND* 10.00 9.00 8.00 
3 | 15.24| ED1850-NDt 51 46 41 16_| 81.28 | EDI7S8-NDf 10.40 9.36 8.32 - 2 506 JENSEN as a2 a 7.62mm Lead Spacing — Horiz. Header 
4 | 20.32) ED1851-NDt 68 61 54 5.08mm Lead Spacing — Vert. Plug ‘ = 5 : E 7 
3 | 1016 (ESOENEN 53 4g 42 2 | 15.24] EDIS65-NDt 45 41 36 
5 | 25.40] ED1852-NDt 85 77 67 2 | 10.16 |EDI759-NDt 1.30 1.17 1.04 3 | 22.86] ED1866-NDt 68 61 54 
6 | 30.48 | ED1853-NDt 1.02 92 81 3 | 15.24) EDI760-NDt 1.95 1.76 1.56 4 | 1526 ee OF CES 4 | 30.48) EDIs67-NDt .90 81 72 
4 | 2032 | EDI76I-ND} 260 234 208 5 | 20.32] EDI910-ND 88 79 70 : : : : 
7 | 35.56) ED1854-NDt 1.20 1.07 94 . -NDt 2. . i 5 | 2540 (EEREREM 405 05 a4 5 | 38.10] ED1868-NDt 1.13 1.02 .90 
8 | 40.64] EDI855-NDT 1.37 1.22 1.08 5 | 25.40 | EDI762-NDt 3.25 293 260 : a ee iS a Py 6 | 45.72| EDI869-NDt 1.35 122 1.08 
9 | 9 | 45.72) EDISSe-NDt 154 1.98 1.21 6 | 30.48 | EDI76S-NDT 3.90 _351_ 3.12 a | asc (EEN 40 428 142 7 | 53.34] ED1870-NDt 158 142 1.26 
10 | 50.80) ED1857-NDt 1.71 1.53 1.34 7 | 35.56 | EDI764-NDt 4.55 4.10 3.64 a hasee arent 158 142 126 | |20| 8 | 6096] EDts7i-NDt 1.80 1.62 1.44 
11 | 55.88] ED1858-NDt 188 1.68 148 | | 14] 8 | 40.64) EDI765-NDt 5.20 468 4.16 1c | ae OM oe tes he 9 | 6g58|EDIs72NGR 203 183 162 
12 | 60.96 | ED1859-NDt 205 183 1.61 9 | 45.72 Eo 585 527 468 11 | cago FEMA sca 47a 154 10 | 76.20| ED1873-NDt 225 203 1.80 
14 | 71.12] ED1860-NDt 239 214 1.88 is ae NEL ie on ee : — 11_| 83.82 | ED1874-NDt 248 2.23 1.98 
i | sia] OT 2m 2H 2 SoMEOL Ts ea sz2|) | 12) ses[morie 20 i 18] | Pe [oie eeAD) 2m 26 2 
10) OM eee 207 275 2M i ane patil ee ate es 14 | 66.04 | —DI919-ND 245 221 1.96 14 (106.68 Peay 215 284 282 
eo toro meme S205 268 16 81.28 1771 hoa an es 15 71.42 EMS20-ND 263 237 2.10 16 [121,92 FERISHENT 3.60 _324 2.88 
24 |121.92 | EDI864-NDt 4.10 3.66 3.22 Oe feaaeeact : a é ie | 7620 FESR oe pap p04 7.62mm Lead Spacing — Vert. Header 
ii A mm Lea cing - lugs = x: ns 2 = 
5.08mm Lead Spacing — Vert. Headers = aan 2 s = re con 2 | 15.24] D187eNDt 45. 41 36 
2 | 20.32] ED2445-ND 150 1.35 1.20 3 | 1018 TEER 00 270 240 13 | c¢36 (EMCEE 315 284 282 3 | 2286) ED1879-NDt 68 61 54 
8 | ee eee 1S 4 | 15.24] EDIS8S-ND 4.00 360 320 19 | 91.44 | ED1924ND 3.33 3.00 266 4 | 046 ey 
4 | 048 Eee 200 180 160 5 | 20.32 | EDIS86-ND 5.00 450 400 20 | 9652} ED1925-ND 350 315 280 5 | 38.10 ey 11S 102 90 
5 | 35.56] ED2448-ND 250 225 2.00 : : : : : : : " 6 | 45.72| ED1882-NDt 1.35 1.22 1.08 
6 | 25.40 | EDI987-ND 6.00 540 4.80 21 |101.60 | ED1926-ND 3.68 331 294 
12 6 | 40.64] ED2449-ND 3.00 270 240 7 | 53.34] ED1883-NDt 1.58 1.42 1.26 
7 | 30.48 | ED1988-ND 7.00 6.30 5.60 22 |106.68 | EDI927-ND 3.85 347 3.08 : ; : : 
7 | 45.72) ED2450-ND 350 3.15 280 2 | 9556 [ESSN aco 720 640 oa \i1176 (Eee pe oe zo | [21 | 8 | 60.96] EDI884-NDt 1.80 1.62 1.44 
8 | 50.80) ED2451-ND 400 360 320] | ,.| 9 | doe, |epise0ND 900 810 720 oa l11684 MERI 420 3.78 338 9 | 68.58] ED1885-NDt 2.03 1.83 1.62 
9 | 55.88) ED2452-ND 450 4.05 360 10 | 4572 [ERMINE 10.00 9.00 800 : — : : 10 | 76.20) ED1886-NDt 2.25 203 1.80 
10 | 60.96 | ED2453-ND_5.00 4.50 4.00 11 | 5080 (ESEENGM 11.00 990 eao 7.62mm Lead Spacing — Plugs 11 | 83.82| EDI887-NDt 248 2.23 1.98 
5.08mm Lead Spacing — Vert. Plug 2 | 15.24 | ED1733-ND* 1.25 1.13 1.00 12 | 91.44| ED1888-NDt 270 243 2.16 
12 | 55.88 | ED1993-ND 12.00 10.80 9.60 3 | 2286) EDI734-NDY 1.88 1.69 1.50 
2 | 10.16] EDI746-NDt 1.30 1.17 1.04 ‘ ‘ ; ; 14 |106.68| EDI890-NDt 3.15 284 252 
14 | 66.04 | EDI994-ND 14.00 1260 11.20 4 | 3048 NESGENE 250 225 200 
3 | 15.24] EDI747-NDt 1.95 1.76 1.56 16 | 76.20 | EDI995-ND 16.00 1440 1280 | | 19 : " os 16 [121,92 REISSII 3.60 3.24 288 
13| 4 | 2032] EDI748-NDt 260 234 208 18 | 8636 | EDIQ96-ND 18.00 1620 1440 5 | 38:10 Pee S18 282 250 | | eying Star EDI90I-ND 70 63 56 
5 | 25.40| EDI749-NDt 3.25 293 260 20 | 9652 | EDI997-ND 20.00 18.00 16.00 8 | 45.72 | EDI737-ND" 3.75 3.38 3.00 | | Keying Star EDI902ND 70 63 56 
‘i 7 | 53.34 | ED1738-ND" 4.38 3.94 3.50 
6 | 30.48| EDI750-NDt 3.90 3.51 3.12 24 |116.84 | ED1998-ND 24.00 21.60 19.20 * Use Keying Star ED1901-ND + Use Keying Star ED1902-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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QSL on.snore recrnosoer, wc. Pluggable Terminal Blocks and Pin Headers 


- Recommended Hole Diameter in Printed Circuit Board: 1.5mm + Spacing: 5mm - Rated Voltage: 
300V + Rated Current: 10A + Rated Temperature: -30°C/+105°C + Flame Class: 94V-0 + Rated 
Cross Section: 1.5mm? + Terminal Plating: tin 
Material: BeCu + Wire Size: 22-14AWG 


Terminal Blocks 


SPECIFICATIONS: 


+ Rated Current: 16A - Insulator: PA 6 GV/PBTP + Temp- 
erature Range: -30°C to +105°C + Flame Class: 94V-0 


Fig. 1 
Cable Inlet: Front 


Fig. 2 
Cable Inlet: Top 


Terminal 
Block 


- Resistance to Tracking: KB380 + Wire Guard 


No. of| Digi-Key Pricing No.of} Digi-Key Pricing 
Pos. | Part No. 1 10 100 Pos. | Part No. 1 10 100 

Fig.1 - Pluggable Terminal Blocks 8 ED1666-ND 51 4.56 40.50 
2 ED1613-ND 62 5.56 49.40 9 So oAMy -_ eve Bee 
10 ED1668-ND. 62 5.56 49.44 

3 ED1614-ND 93 8.33 74.00 
a ED1669-ND. 68 6.15 54.63 
4 ED2214-ND 1.24 11.16 99.20 42 ED1670-ND 75 6.79 60.37 

5 ED2215-ND 1.55 13.95 124.00 : 7 Z 

6 ED2216-ND 1.86 16.74 148.80 ie SoA -_ nel ou 
14 ED1672-ND 92 8.29 73.71 

7 ED2217-ND) 2.17 19.53 173.60 
15 ED1673-ND 1.02 9.16 81.45 

10 ED2218-ND 3.10 27.90 248.00 
12 ED2219-ND 3.72 33.48 297.60 He EDieieog 112 10.12 00 
- z : 17 ED1675-ND 1.24 11.19 99.44 
He? Pin figaders 18 | ED1676-ND 1.37 1236 109.88 
2 ED1660-ND 28 2.50 22.25 19 ED1677-ND 1.52 13.66 121.42 
3 ED1661-ND 31 2.77 24.58 20 ED1678-ND 1.68 15.09 134.16 
4 ED1662-ND 34 3.06 27.16 21 ED1679-ND 1.85 16.68 148.24 
5 ED1663-ND 38 3.38 30.02 22 ED1680-ND 2.05 18.43 163.81 
6 ED1664-ND At 3.73 33.17 23 ED1681-ND 2.26 20.36 181.00 
7 ED1665-ND 46 4.12 36.65 24 ED1682-ND 2.50 22.50 200.00 


eo WAR UL# £101811, 86ME2081 @ CSA# 068503X0000 


These On-Shore Technology Terminal Blocks are Stackable for any number of contacts. 4.5mm Lead Length. 


No. | Lead Rated | Term- | Block No. | Lead Rated | Term- | Block 
Of |Spacing| Volt. (V-) | inal |Length| Digi-Key Pricing Of |Spacing| Volt. (V-) | inal |Length) Digi-Key Pricing 
Fig. |Pos.| (mm) | VDE0110 | Plating | (mm) | Part No. 1 10 100 Fig.|Pos.| (mm) | VDE0110 | Plating | (mm) | Part No. 1 10 100 
2 5.0 250 Nickel | 10 | EDI631-ND 65 5.85 52.00 2 75 380 Tin 15 | EDI607-ND .60 540 48.00 
2} 5.08 300 Tin | 10.16} ED1643-ND .55 4.95 44.00 2 l52 10.0 250 Tin 15 | ED1617-ND .60 540 48.00 
1 2 75 380 Tin 15 | EDI605ND 53 4.73 42.00 2 10.0 250 Tin 15 | ED1629-ND .60 540 48.00 
2] 10.0 500 Tin 15 | EDI6ISND 53 4.73 42.00 3 5.0 250 Tin 15 | EDI604-ND .79 7.09 63.00 
2] 10.0 250 Tin 15 | ED1627-ND .53 4.73 42.00 3 5.0 125 Tin 15 | EDI626-ND .79 7.09 63.00 
2{ 10.0 | 500 | Nickel | 15 | EDI633ND_ 80 7.20 64.00 2) 3| 508 | 250 Tin | 15.25] ED1612-ND .79 7.09 63.00 
3 5.0 250 Nickel | 15 | ED1632-ND .98 878 78.00 3 75 380 Tin 22.5 | ED1608-ND .90 810 72.00 
3 5.08 300 Tin | 15.24| ED1644-ND .83 7.43 66.00 3 10.0 250 Tin 25 | EDi618-ND 90 810 72.00 
1 3 75 380 Tin 22.5 | EDI606-ND .79 7.09 63.00 3 10.0 250 Tin 25 | ED1630-ND 90 8.10 72.00 
3 10.0 500 Tin 25 | EDIGIG-ND .79 7.09 63.00 2 5.0 250 Nickel | 10 | EDI619-ND .59 5.27 46.80 
3 10.0 250 Tin 25 | ED1628ND .79 7.09 63.00 3 2 10.0 250 Nickel 15 | ED1621-ND .75 675 60.00 
3 | 10.0 | 500 | Nickel | 25 | EDI634-ND 1.20 10.80 96.00 3/50 | 250 |Ncka| 15 | Eie20ND 68 7.88 70.00 
2) 50 | 250 Tin | 10 | EDI603ND 53 473 42.00 3} 3} 100 | 250 | Nick | 25 | ED1622ND 1.13 10.13 90.00 
2/2] 50 125 Tin 10 | EDI625-ND 53 4.73 42.00 4/2] 50 300 Tin 10 | EDI653-ND 1.28 11.48 102.00 
2] 5.08 | 250 | Tin | 10.16] EDI611-ND 53 4.73 42.00 4131) 50 1 300 Tn | 15 | EDI654.ND 1.91 1721 153.00 


The Model 70AD Modular Contact is a low profile modular design connector that makes a high integrity, yet quickly 
removable connection. Applications: Rechargeable batteries and battery packs, battery chargers, cellular and portable 
phones, two-way radios, laotop computers, etc. Materials and Finishes: Insulator: Gass reinforced thermoplastic; UL 94\V- 
0 rated, black Contact: Copper alloy Finish Underplating: Nickel Finish Contact Area: 30,1 in. Au over Ni (male), Precious 
metal (female) Finish Termination: Tin alloy (meets MIL-STD202, method 208) Electrical Operating Characteristics: 


Female Modular Contact 
25 


4.01-—1 


Top 
View 


Fig. 1 - Female Surface Mount 


Fig. 2 - Female Through Hole 


Current Rating: DC 3A/contact Voltage Rating: DC 30V (male) Contact Resistance: 25mQ max Dielectric Voltage: AC i 6 
500V Insulating Resistance: 400MQ min. (male), 500MQ min. (female) Operating Temperature: -55°C to 125°C an 4 0 
Mechanical Characteristics: Normal Force: 100 grams min. (male) Durability: 5,000 cycles Bottom 10 [bear 
No. of Digi-Key Price Each Bourns View 4.48 sit Pin Opt. 
Fig. Pos. Part No. 1 10 50 100__| Part No. 0.6 
Female SMT ON 27 
2 7OADJ-2-F-ND 1.23 98 76 .72 | 70ADJ-2-FLO 177 ate 8 
3 70ADJ-3-F-ND 1.45 1.16 90 85 | 70ADJ-3-FLO : 14.0 
1 4 70ADJ-4-F-ND 1.83 1.46 1.13 1.06 | 70ADJ-4-FLO = 
5 7OADJ-5-F-ND 2.18 1.74 1.34 1.27 | 70ADJ-5-FLO éonionte Pa {mm) 
6 70ADJ-6-F-ND 2.55 2.04 1.57 1.48 | 70ADJ-6-FLO 9 
Female SMT with Locator Pin 43, 
2 70ADJ-2-F1-ND 1.23 98 76 72 | 70ADJ-2-FL1 17. 
3 70ADJ-3-F1-ND 1.45 1.16 90 85 | 70ADJ-3-FL1 21.0 
1 4 70ADJ-4-F1-ND 1.83 1.46 1.13 1.06 | 70ADJ-4-FL1 25.0 
5 70ADJ-5-F1-ND 2.18 1.74 1.34 1.27. | 70ADJ-5-FL1 
6 70ADJ-6-F1-ND 2.55 2.04 1.57 1.48 | 70ADJ-6-FL1 
Female Through-Hole Male Modular Contact Fig. 3- Male Surface Mount | Fig. 4 - Male Through Hole 
2 70ADH-2-F-ND 1.23 98 76 72 | 70ADH-2-FLO Top 
3 1.45 1.16 90 85 View 
2 4 1.83 1.46 1.13 1.06 
5 2.18 1.74 1.34 1.27 
6 2.55 2.04 1.57 1.48 
Male SMT 
2 70ADJ-2-M-ND 1.30 1.04 80 76 | 70ADJ-2-MLO 
3 70ADJ-3-M-ND 1.63 1.30 1.00 .95 | 70ADJ-3-MLO t Locator 
3 4 70ADJ-4-M-ND 2.03 1.62 1.25 1.18 | 70ADJ-4-MLO ol 143 ZS Pin Opt. 
5 70ADJ-5-M-ND 2.45 1.96 1.51 1.43 | 70ADJ-5-MLO HE i t 0.84 
6 70ADJ-6-M-ND 2.85 2.28 1.76 1.66__| 70ADJ-6-MLO B A 
Male SMT with Locator Pin oylorfolite. j= 12 
2 70ADJ-2-M1-ND 1.30 1.04 80 76 | 70ADJ-2-ML1 © cliy 
3 70ADJ-3-M1-ND 1.63 1.30 1.00 .95 | 70ADJ-3-ML1 Hf} ff 
3 4 70ADJ-4-M1-ND 2.03 1.62 1.25 1.18 | 70ADJ-4-ML1 0.76 +1 Ie B 
5 70ADJ-5-M1-ND 2.45 1.96 1.51 1.43] 70ADJ-5-ML1 + 4.0 
6 70ADJ-6-M1-ND 2.85 2.28 1.76 1.66 | 70ADJ-6-ML1 No. of [_Dim. (mm) 
Male Through-Hole Contacts| A B 
2 70ADH-2-M-ND 1.30 1.04 80 76 | 70ADH-2-MLO ae BEE 
3 70ADH-3-M-ND 1.63 1.30 1.00 .95 | 70ADH-3-MLO 157 13.44 
4 4 70ADH-4-M-ND 2.08 1.62 1.25 1.18 | 70ADH-4-MLO 497 41714 
5 70ADH-5-M-ND 2.45 1.96 1.51 1.43 | 70ADH-5-MLO 237 2441 
6 70ADH-6-M-ND 2.85 2.28 1.76 1.66 _| 70ADH-6-MLO 
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AMERICAN Crimp Wire Ferrules 
ELECTRICAL INC. For Use with European Style Terminal Blocks 


A 
A i i r B 
7 WO k—_B =) Cc Twin-Wire Ferrules Material: Copper/Plastic. ae 
_ = H Surface: Tin-plated. 
Wire Ferrules — Insulated b it for Two Wires p i" 
Material: Copper/Plastic. Surface: Tin-plated. i 7 = = = = 
Size Dimensions (mm) Digi-Key Pricing AE 
Size Color Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing AE lutit) AWG | Color |_A B c D Part No. 10 50 100 _| Part No. 
mm? | AWG | Type | __Code A B oc D | Part No. 10 50 100 | Part No. 2x0.50| 2x20] White }15.0 80 1.5 2.3/4.5 | 288-1124-ND 1.60 7.00 12.00 | 1381050 
SAGTENTNE 2x0.75| 2x20) Gray [15.0 8.0 1.8 2.6/5.1 | 288-1125-ND 1.60 7.00 12.00 | 1381075 
DIN | Gray ie g ae ae Sea aen eae tage es tietota 2x0.75| 2x20) Gray |17.0 10.0 1.8 2.6/5.1 |288-1126-ND 2.04 8.93 15.30 | 13101075 
0.14 | 26 ; ; : : : : 2x1.00| 2x18] Red [15.0 8.0 2.05 3.2/5.1 |288-1127-ND 1.88 8.23 14.10 | 1381010 
10.5 6 08 2.0 | 288-1039-ND* 2.32 10.15 17.40] 1162014 
“| SY {125 8 08 20 | 25et0s0ND* 248 1089 1860/t1e206 | FOS et wack 1160 G0 23 36/64 [DSETTOEND 224 G8) 16-0 [HOTS 
* XT. x jac! A A . ~ g. fr I eI 
DIN | Yellow ie 6 og 20 Se eaG Hoge tag 116t002® 2x1.50| 2x16) Black |20.0 12.0 2.3 3.5/6.4 | 288-1130-ND 3.20 14.00 24.00 | 13121015 
0.25 | 24 - : : = ; ; 2x2.50/2x14) Blue |18.5 10.0 2.9 4.0/7.5 | 288-1131-ND 3.20 14.00 24.00 | 13101025 
w | Bue {105 6 08 20) 288-1041-NDY 2.32 10.15 17.40) 11620025 | |oyo50|2x14| Blue 215 13.0 29 4.0/7.5 |288-1132-ND 3.20 14.00 24.00 | 13131025 
12.5 8 0.8 2.0 | 288-1042-ND* 2.48 10.85 18.60 | 11820025 
108 6 08 2.0 Penn 332 Jois 47.401 1161034 2x4.00| 2x12] Gray |23.0 12.0 3.8 4.9/8.6 | 288-1133-ND 5.80 21.75 29.00 | 13121040 
os | 22 PA {Mlizs 8 08 20| 2eesooenp: 248 10.85 s860/r1e10% | [21105 | 3x8 | ‘nea [260 140 65 70/126) 256-1195ND 760 2650 ag.00 | 13141100 
W | Turquoise! 13? 8 og 20 [essHod4AND" 248 1082 18.60 | 11e>034 2x16.0|2x6 | Blue |31.0 16.0 85 8.8/16.6 | 288-1136-ND 20.00 87.50 150.00 | 13161160 
pI| wnte [138 8 11 25 | 2884006ND 120 525 '900|1181050 | Assortment Boxes 
oeo| 30 15.5 10 1.1 25 | 288-1009-ND 1.68 7.35 12.60/11101050 | 288-1150-ND Asst. Box 4 — 200 pieces (50 pieces each of sizes 0.50, 0.75, 1.00, 1.50) ....--- $50.00 
115 6 1.1 25 | 288-1045-ND 1.68 7.35 12.60| 1162050 288-1151-ND _Asst. Box 5 — 200 pieces (50 pieces each of sizes 0.50, 1.00, 1.50, 2.50) ....... $55.00 
W | Orange |13.5 8 1.1 2.5 | 288-1046-ND 1.20 5.25 9.00/1182050 288-1152-ND _ Asst. Box 6 — 90 pieces (30 pieces each of sizes 1.50 and 2.50, 
15.5 10 1.1 2.5 | 288-1047-ND_ 1.68 7.35 12.60 [11102050 20 pieces of size 4.00, 10 pieces of size 6.00) . 
120 6 13 28] 288-1010-ND 1.76 7.70 13.20]/1161075 
140 8 1.3 28 | 288-1011-ND 1.20 5.25 9.00] 1181075 H q 
DIN| Gray /1$5 10 13 28| 2881012ND 176 770 1320| 11101075 | Wire Ferrules on Strips 
eee 18.0 12 1.3 28 | 288-1013-ND 1.76 7.70 13.20 / 11121075 - — — 
: 120 6 1.3 28 | 288-1048-ND 1.76 7.70 13.20| 1162075 wize ie “ Color ey Be ers Sere eae 
w | white [140 8 13 28] 288-1049-ND 1.20 5.25 9.00] 1182075 ram iG ype Code RHINO: 0 0 REINO: 
16.0 10 1.3 28 | 288-1050-ND 1.76 7.70 13.20] 11102075 0.50 20 DIN White 288-1142-ND 1.50 6.56 11.25 | 101050 
18.0 12 1.3 2.8 | 288-1051-ND 1.76 7.70 13.20 | 11122075 Ww Orange 288-1137-ND 1.50 6.56 11.25 | 102050 
125 6 1.5 3.0 | 288-1014-ND 2.00 8.75 15.00| 1161010 0.75 20 DIN Gray 288-1143-ND 1.50 6.56 11.25 | 101075 
DIN Red |145 8 1.5 3.0 | 288-1015-ND 1.28 5.60 9.60) 1181010 w White 288-1138-ND 1.50 6.56 11.25 | 102075 
16.5 10 1.5 3.0 | 288-1016-ND 2.00 8.75 15.00] 11101010 1.00 18 DIN Red 288-1144-ND 1.60 7.00 12.00 | 101100 
400.| 48 18.5 12 1.5 3.0 | 288-1017-ND 2.00 8.75 15.00 11121010 w Yellow 288-1139-ND 1.60 7.00 12.00 | 102100 
‘ 125 6 15 3.0 | 288-1052-ND 200 8.75 15.00| 1162010 1.50 16 DIN Black 288-1145-ND 2.20 9.63 16.50 | 101150 
w | Yellow [145 .8 1.5 3.0 | 288-1053-ND 1.28 5.60 9.60/ 1182010 : w Red 288-1140-ND 2.20 9.63 16.50 | 102150 
16.5 10 1.5 3.0 | 288-1054-ND 2.00 8.75 15.00] 11102010 250 14 DIN Blue 288-1146-ND 2.20 9.63 16.50 | 101250 
18.5 12 1.5 3.0 | 288-1055-ND 2.00 8.75 15.00 | 11122010 : Ww Blue 288-1141-ND 2.20 9.63 16.50 | 102250 
125 6 18 3.4 | 288-1018-ND* 280 12.25 21.00/1161015 __ 
145 8 18 3.4 | 288-1019-ND 1.76 7.70 13.20) 1181015 i 
DIN| Black |16.5 10 1.8 3.4 | 288-1020-ND 2.80 12.25 21.00] 11101015 H c 
188 12 18 34| 26810atND 280 1228 atoo|tnzio8 | Wire Ferrules — Non-Insulated ji 
150] 16 24.5 18 18 3.4 | 288-1022-ND 2.80 12.25 21.00 | 11181015 Material: Copper. Surface: Tin-plated. A 
: 125 6 18 3.4 | 288-1056-ND* 280 12.25 21.00|/ 1162015 
145 8 1.8 3.4 | 288-1057-ND 1.76 7.70 13.20) 1182015 Size Dimensions (mm) Digi-Key Pricing AE 
Ww Red |16.5 10 1.8 3.4 | 288-1058-ND 2.80 12.25 21.00/11102015 mm2 | AWG | A B c Part No. 10 50 100 | Part No. 
18.5 12 1.8 3.4 | 288-1059-ND 2.80 12.25 21.00) 11122015 O05 24 5 08 17 288-1077-ND* 60 263 4.50 | 12510025 
24.5 18 1.8 3.4 | 288-1060-ND 2.80 12.25 21.00 | 11182015, : 708 17 288-1078-ND* 60 ~—- 2.63 4.50 | 12710025 
20a | 14 LDIN| Yellow [14.5 8 2.05 3.6 | 288-1023-ND* 2.20 9.63 16.50 | 1181208 ga 2D 5 09 18 288-1079-ND* 64. ~-2.80 4.80 | 12510034 
: W_| Yellow [14.5 8 2.05 3.6 | 288-1061-ND* 2.20 9.63 16.50 | 1182208 709 1.8 288-1080-ND* 64. 2.80 4.80 | 12710034 
15.0 8 23 42] 288-1024-ND 1.76 7.70 13.20] 1181025 6 1.0 24 288-1081-ND 68 298 5.10 | 12610050 
DIN| Blue |19.0 12 23 4.2 | 288-1025-ND 2.40 10.50 18.00] 11121025 0.50 20 8 1.0 24 288-1082-ND* 72 3.15 5.40 | 12810050 
B60.) “4 25.0 18 2.3 4.2 | 288-1026-ND 3.20 14.00 24.00 | 11181025 10 1.0 24 288-1083-ND 723.15 5.40 | 121010050 
. 15.0 8 23 42 | 288-1062-ND 1.76 7.70 13.20| 1182025 6 12 23 288-1084-ND 84. 368 6.30 | 12610075 
Ww Blue |19.0 12 23 4.2 | 288-1063-ND 2.40 10.50 18.00] 11122025 678 20 8 12 23 288-1085-ND* 84 3.68 6.30 | 12810075 
25.0 18 2.3 4.2 | 288-1064-ND 3.20 14.00 24.00 | 11182025 : 10 12 23 288-1086-ND ‘88 385 6.60 | 121010075 
175 10 29 48] 288-1027-ND 288 12.60 21.60/11101040 12 1.2 2.3 288-1087-ND 96 4.20 7.20 | 121210075 
DIN Gray 20.0 12 29 4.8 | 288-1028-ND 2.88 12.60 21.60) 11121040 6 1.4 25 288-1088-ND 88 3.85 6.60 | 12610100 
4.00 | 12 26.0 18 29 48 | 288-1029-ND 3.68 13.80 18.40 | 11181040 t 1.4 25 288-1089-ND 88 3.85 6.60 | 12710100 
; 175 10 29 48] 288-1065-ND 288 10.80 14.40/11102040 1.00 18 8 14 25 288-1090-ND* 88 3.85 6.60 | 12810100 
Ww Gray |20.0 12 29 4.8 | 288-1066-ND 2.88 10.80 14.40] 11122040 10 14 25 288-1091-ND 88 385 6.60 | 121010100 
26.0 18 2.9 4.8 | 288-1067-ND 3.68 13.80 18.40 | 11182040 12 14 25 288-1092-ND* 1.00 4.38 ~——7.50 | 121210100 
DIN] Yellow [20-0 12 3.6 6.2 | 288-1030-ND 3.80 14.25 19.00 ]11121060 7: 17 28 288-1093-ND “92 4.036.901 12710150 
éo0:| 40 25.0 18 3.6 6.2 | 288-1031-ND 4.40 16.50 22.00 | 11181060 8 Aig 28 288-1094-ND 92 4.03 6.90 | 12810150 
: w | Black [200 12 36 6.2 | 288-1068-ND 3.80 14.25 19.00|11122060 1.50 16 10 1.7 28 288-1095-ND 96 4.20 7.20 | 121010150 
25.0 18 3.6 6.2 | 288-1069-ND 4.40 16.50 22.00 | 11182060 12 dit 28 288-1096-ND 1.08 4.73 8.10 | 121210150 
DIN Req [21.0 12 4.6 7.5 | 288-1032-ND 3.80 14.25 19.00] 11121100 15 1.7 28 288-1097-ND* — 1.08 4.73 8.10 | 121510150 
10.00! 8 27.0 18 4.6 7.5 | 288-1033-ND 6.40 24.00 32.00 | 11181100 18 17 2.8 288-1098-ND 1.12 4.90 8.40 | 121810150 
: Ww Wwory [210 12 46 7.5 | 288-1070-ND 3.80 14.25 19.00]11122100 7 22 3.4 288-1099-ND 1.16 5.08 = 8.70 | 12710250 
27.0 18 4.6 7.5 | 288-1071-ND 6.40 24.00 32.00 | 11182100 8 22 3.4 288-1100-ND 1.16 5.08 870 | 12810250 
DIN Blue |23-0 12 6.0 8.8] 288-1034-ND 5.20 19.50 26.00] 11121160 2.50 14 10 2.2 3.4 288-1101-ND 1.16 5.08 8.70 | 121010250 
16 006 29.0 18 6.0 8.8 | 288-1035-ND 8.00 30.00 _40.00 | 11181160 i oo Sean (oe ae on Paes 
ps 23.0 12 6.0 8.8 | 288-1072-ND 5.20 19.50 26.00| 11122160 : : eae : : : 
W | Green [59.0 18 6.0 88 | 288-1073-ND 8.00 30.00 40.00 | 11182160 182.2 3.4 288-1104-ND 1.28 5.60 _9.60 | 121810250 
29.0 16 7.5 11.0 | 288-1036-ND 13.20 49.50 66.00 | 11161250 9 28 4.0 288-1105ND = 1.12 4.90 8.40 | 12910400 
DIN | Yellow ]}31.0 18 7.5 11.0 | 288-1037-ND 13.20 49.50 66.00] 11181250 aio 45 13 oa iG Seats ne aoe berate 
25.00| 4 an a 1s ne SSE 18.06 S756 a eeteee 15 28 4.0 288-1108-ND 1.28 5.60 9.60 | 121510400 
: ‘ : ; , : 18 2.8 4.0 288-1109-ND 1.32. 5.78 —_—9.90 | 121810400 
W | Brown |31.0 18 7.5 11.0 | 288-1075-ND 13.20 49.50 66.00] 11182250 
35.0 22 7.5 11.0 | 288-1076-ND 18.00 67.50 90.00 | 11222250 103.5 47 288-1110-ND 2.24 9.80 16.80 | 121010600 
6.00 10 12 35 47 288-1111-ND 2.24 9.80 16.80 | 121210600 
* Does not conform to DIN 46228 Part 4 15 35 47 288-1112-ND 2.40 10.50 18.00 | 121510600 
A t tB 183.5 47 288-1113-ND 2.40 10.50 18.00 | 121810600 
ssortment boxes 12. 45 58 | 288-1114ND 2.00 875 15.00 | 1212110 
Assortment Box 1 Assortment Box 2 Assortment Box 3 10.00 8 1S 4.5 5.8 288-1115-ND 2.00 8.75 15.00 | 1215110 
: ; 18 45 5.8 288-1116-ND 2.40 10.50 18.00 | 1218110 
150 places: #00 pieces apo pieces 20. 45 5.8 288-1117-ND* 2.40 10.50 18.00 | 1220110 
(30 pieces each of sizes (50 pieces each of sizes 0.50 (50 pieces each of size 4.00; : : “ - 
0.25, 0.34, 0.50, and 2.50; 100 pieces each of 20 pieces each of sizes 6.00 and 12 5.8 75 288-1118-ND = 2.88 = 12.60 21.60 | 1212116 
0.75, and 1.00) sizes 0.75, 1.00, and 1.50) 10.00, 10 pieces of size 16.00) 16.00 6 15 5.8 75 288-1119-ND = 2.88 12.60 21.60 | 1215116 
DIN Type DIN Type DIN Type 18 58 75 288-1120-ND 2.88 =: 12.60 ~—-21.60 | 1218116 
288-1147-ND 288-1148-ND 288-1149-ND 120° 73 9.5 288-1121-ND* 10.40 45.50 78.00 | 1212125 
‘yp yp 25.00 4 15 7.3 9.5 288-1122-ND 10.40 45.50 78.00 | 1215125 
288-1154-ND.. 288-1155-ND.. 18 7.3 9.5 288-1123-ND 10.40 45.50 78.00 | 1218125 


* Does not conform to DIN 46228 Part 1 


Crimp 2Re-L1SBND For 10.24 AWG Foruls (AE Pan # TRAP 24-10). ee 
=I or 10- errules art = 1 . . A 
288-1156-ND Assortment Box 7 — 1,800 pieces (500 pieces of size 0.50; 400 pieces each 
ToOOlS 3g8-1159-ND For 4-8 AWG Fertules (AE Part #. TRAP 8-4). of sizes 0.75 and 1.00; 300 pieces of size 1.50; 200 pieces of Size 2.50)............ $87.50 
288-1161-ND For 10-28 AWG Ferrules (AE Part # SQ 28-10) 288-1157-ND Assortment Box 8 — 370 pieces (150 pieces of size 4.00; 100 pieces of 
288-1162-ND For 8-12 AWG Ferrules (AE Part # TRAP 12-8 TW) . size 6.00; 80 pieces of size 10.00; 40 pieces of size 16.00) ....................20008- $75.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Solas Waldom 
\Y eee Barrier Terminal Blocks 
BEAU 


Insul. Solder Turret 


PC Mount 


-375" PCB Single Barrier Terminal Strip 

Ratings: #6-32 Binding Head Screw: UL: Class B - 15Amps @ 300V 14AWG. Class C - 15 Amps @ 150V 
14AWG. CSA: Class B & C - 20 Amps @ 300V 14AWG, Mechanical: Torque - 12 in-lbs. Strip length - 5/16". 
Wire range - 12 to 24AWG, Materials: Insulator: Thermoplastic, UL94V-0, black. Terminal: Brass, tin-lead 
plate. Screws: #6-32, phillips/slotted, steel, zinc chromate plate 


Tri-Barrier and Double Row Barrier Terminal Strips 

PCB Ti arrier Terminal Strip, 600V 

Ratings: M4 Wire Clamp Screw: UL & CSA: Class B & C: 45 Amps @ 600V 8 AWG Mechanical: Torque - 16 
in-lbs. Wire Range: 8 to 18 AWG Strip length - 5/16" Insulator : Thermoplastic, UL94V-0, black. Terminal: 
High copper brass, tin-lead plate. Screws: M4, steel, zinc chromate plate with clamp washer. UL File No. 
E48521, CSA File No. 025562 for all the Tri-Barrier, Double Row and Single Row 


.375" Double Row Low Profile Barrier Terminal Strip 

Ratings: #6-32 Binding Head Screw: UL: Class B - 15Amps @ 300V 14 AWG, Class C - 15Amps @ 150V 14 
AWG. CSA: Class B & C - 20 Amps @ 150V 14AWG Mechanical: Torque - 8in-Ibs. Strip length - 5/16" Wire 
range - 12 to 24 AWG Insulator: Thermoplastic, UL94V0, black. Terminal: Brass, nickel plate. Screws: #6-32, 
phillips/slotted, steel, zinc chromate plate 


.375" Double Row Barrier Terminal Strip 
Same as the Low Profile except the CSA ratings Class B & C: 20 Amps @ 300V 14AWG 


-438" Double Row Barrier Terminal Strip 

Ratings: #6-32 Binding Head Screw. UL: Class B & C 15 Amps @ 300V 14AWG CSA: Class B & C 20 Amps 
@ 300V 14AWG Mechanical: Torque - 8in-lbs. Strip length - 5/16: Wire range - 12 to 24AWG Material: Same 
as the .375" Terminal Strips 


-563" Double Row Phenolic Barrier Terminal Strip 

Ratings: #8-32 Binding Head Screw: UL & CSA: Class B & C: 30Amps @ 300V 10AWG Mechanical: Torque 
- 16in-lbs. Strip length - 5/16" Wire range - 10 to 18AWG Materials: Insulator: General purpose phenolic, 
UL94V-0, black. Terminal: Brass, nickel plate. Screws: #8-32, phillips/slotted, steel, zinc chromate plate 


-688" Double Row Phenolic Barrier Terminal Strip 

Ratings: #10-32 Screw UL: Class B - 50 Amps @ 300V 6AWG (lugged). Class C - 50 Amps @ 150V, 6AWG 
(lugged). CSA: Class B - 50 Amps @ 300V 6AWG (lugged). Mechanical: Torque - 20 in-lbs. Torque - 22 in- 
Ibs. Strip length - 5/16" Wire range - 6AWG lugged. Max. Materials: Same as the .562" except the screw size 
which is #10-32 


No. of Dim.- Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex No. of Dim.- Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 10 100 _| PartNo. Fig. | Contacts A Part No. 1 10 100 | PartNo. 
-375” Single Row, PCB Barrier Terminal Strip 4 2.16 (54.9) 1.88 (47.8) WM5776-ND 213 1.88 1.26 | 38760-0104 
2 1.58 (78.3) 1.13(28.6) .83(21.1) | WM5720-ND 1.74 1.54 1.03 | 38720-0202 5 2.53 (64.3) 2.25 (57.2) WM5777-ND 277 245 1.64 | 38760-0105 
3 1.96 (49.7) 1.50(38.1) 1.21 (30.7) | WM5721-ND 226 2.00 1.33 | 38720-0203 6 2.91 (73.9) 2.63 (66.8) WM5778-ND 3.29 291 1.94 | 38760-0106 
4 2.33 (59.2) 1.88 (47.6) 1.58 (40.2) | WM5722-ND 258 2.28 1.52 | 38720-0204 7 3.28 (83.3) 3.00 (76.3) WM5779-ND 342 3.02 2.02 | 38760-0107 
wl} 5 2.71 (68.8) 2.25 (57.2) 1.96 (49.7) | WM5723-ND 316 279 1.86 | 38720-0205 8 3.66 (93.1) 3.38 (85.9) WM5780-ND 4.06 3.59 2.39 | 38760-0108 
6 3.08 (78.3) 2.63(66.7) 2.33 (59.2) | WM5724-ND 355 313 209 | 38720-0206 10 4.41 (112) 4.13 (105) WN5781-ND 490 4.33 2.89 | 38760-0110 
8 3.83 (97.3) 3.38 (85.7) 3.08 (78.3) | WM5725-ND 451 3.99 266 | 38720-0208 3B 12 5.16 (131) 4.88 (124) WN5782-ND 5.55 4.90 3.27 | 38760-0112 
10 4.58 (116) 4.13(105) 3.83 (97.3) | WM5726-ND 548 484 3.23 | 38720-0210 14 5.91 (150) 5.63 (143) WN5783-ND 658 5.81 3.87 | 38760-0114 
12 5.33(135) 4.88 (124) 4.58 (116) _| WM5727-ND 632. 5.58 3.72 _| 38720-0212 16 6.66 (169) 6.38 (162) WM5784-ND 7.42 6.55 4.37 | 38760-0116 
2 1.58 (78.3) 1.13 (28.6) 83 (21.1) | WM5728-ND 2.06 1.83 1.22 | 38720-3202 18 7.41 (188) 7.13 (181) WM5785-ND 819 7.23 4.82 | 38760-0118 
3 1.96 (49.7) 1.50(38.1) 1.21 (30.7) | WM5729-ND 271 239 1.60 | 38720-3203 20 8.16 (207) 7.88 (200) WM5786-ND 9.22 8.14 5.43. | 38760-0120 
4 2.33 (59.2) 1.88 (47.6) 1.58 (40.2) | WM5730-ND 335 296 1.98 | 38720-3204 22 8.91 (226) 8.63 (219) WN5787-ND 9.74 860 5.73 | 38760-0122 
5 2.71 (68.8) 2.25(57.2) 1.96 (49.7) | WM5731-ND 393 348 2.32 | 38720-3205 24 9.66 (245) 9.38 (238) WM5788-ND 10.84 9.57 6.38 | 38760-0124 
18 6 3.08 (78.3) 2.63(66.7) 2.33 (59.2) | WM5732-ND 451 3.99 266 | 38720-3206 30 11.91 (303) 11.63 (295) WM5789-ND 13.42 11.84 7.90 _| 38760-0130 
7 3.46 (87.8) 3.00(76.2) 2.71 (68.8) | WM5733-ND 5.10 450 3.00 | 38720-3207 -438" Double Row Barrier Terminal Strip 
8 3.83 (97.3) 3.38 (85.7) 3.08 (78.3) | WM5734-ND 5.74 5.07 3.38 | 38720-3208 2 1.63 (41.4) 1.31 (33.3) WM5790-ND 1.61 1.43 .95 | 38780-0102 
10 4.58 (116) 4.13(105) 3.83 (97.3) | WM5735-ND 7.03 621 4.14 | 38720-3210 3 2.06 (52.3) 1.75 (44.5) WM5791-ND 206 1.83 1.22 | 38780-0103 
"1 4.96 (126) 4.50(114) 4.21 (107) _| WM5736-ND 7.61 6.72 4.48 | 38720-3211 4 2.50 (63.5) 2.19 (55.6) WN5792-ND 290 257 1.71 | 38780-0104 
12 S 33 (135) 4.88 (124) 4.58(116)_| WM5737-ND 8.19 7.23 4.82 | 38720-3212 5 2.94 (74,7) 2.63 (66.8) WM5793-ND 322 285 1.90 | 38780-0105 
2 58 (78.3) 1.13(28.6) .83 (21.1) | WNM5738-ND 1811.60 ‘1.07 | 38720-6202 6 3.38 (85.9) 3.06 (77.7) WM5794-ND 381 3.36 2.24 | 38780-0106 
3 i (96 (49.7) 1.50(38.1) 1.21 (30.7) | WM5739-ND 239 211 1.41 | 38720-6203 7 3.81 (96.8) 3.50 (88.9) WM5795-ND 458 4.05 2.70 | 38780-0107 
3 7 96 (49.7) 1.50(38.1) 1.21 (30.7) | WM5740-ND* 1.87 1.65 1.11 | 38720-6303 4 8 4.25 (108) 3.94 (100) WM5796-ND 484 4.27 2.85 | 38780-0108 
4 33 (59.2) 1.88 (47.6) 1.58 (40.2) | WM5741-ND 284 251 1.67 | 38720-6204 10 5.13 (130) 4.81 (122) WM5797-ND 587 5.18 3.46 | 38780-0110 
4 2: 33 (59.2) 1.88 (47.6) 1.58 (40.2) | WM5742-ND* 2.26 2.00 1.33 | 38720-6304 12 6.00 (152) 5.69 (145) WM5798-ND 7.03 6.21 4.14 | 38780-0112 
ic] 5 2.71 (68.8) 2.25 (57.2) 1.96 (49.7) | WM5743-ND 3.48 3.08 2.05 _| 38720-6205 14 6.88 (175) . 56 (167) WM5799-ND 819 7.23 4.82 | 38780-0114 
5 2.71 (68.8) 2.25 (57.2) 1.96 (49.7) | WM5744-ND* 284 251 1.67 | 38720-6305 16 7.75 (197) 44 (189) WM5800-ND 9.09 8.03 5.35 | 38780-0116 
6 3.08 (78.3) 2.63(66.7) 2.33 (59.2) | WM5745-ND 3.93 348 232 | 38720-6206 18 8.63 (219) & 31 (211) WM5801-ND 10.00 883 5.89 | 38780-0118 
6 2 08 (78.3) 2.63(66.7) 2.33 (59.2) | WM5746-ND* 3.35 296 1.98 | 38720-6306 20 9.50 (241) 9.19 (233) WM5802-ND 10.90 9.62 6.42_ | 38780-0120 
8 83 (97.3) 3.38 (85.7) 3.08 (78.3) | WM5747-ND 5.03 4.44 296 | 38720-6208 -563" Double Row Phenolic Barrier Terminal Strip with Closed Bottom 
10 58 (116) 4.13 (105) _ 3.83 (97.3) | W5748-ND 613 5.41 3.61 | 38720-6210 2 2.09 (53.9) 1.69 (42.9) WM5803-ND 258 2.28 1.52 | 38211-0102 
2 58 (78.3) 1.13(28.6) 83 (21.1) | WM5749-ND 187 1.65 1.11 | 38721-6702 3 2.66 (67.6) 2.25 (57.2) WW5804-ND 3.81 3.36 2.24 | 38211-0103 
in| 3 i (96 (49.7) 1.50(38.1) 1.21 (30.7) | WM5750-ND 245 217 1.45 | 38721-6703 4 3.22 (81.8) 281 (71.4) WM5805-ND 458 4.05 270 | 38211-0104 
4 2.33 (59.2) 1.88(47.6) 1.58 (40.2) | WM5751-ND 297 262 1.75 | 38721-6704 5 3,78 (96.0) 3.38 (85.9) WMI5806-ND 574 5.07 338 | 38211-0105 
6 3.08 (78.3) 2.63 (66.7) 2.33 (59.2) | WM5752-ND 4.06 3.59 2.39 | 38721-6706 6 4.34 (110) 3.94 (100) WM5807-ND. 664 5.87 3.91 | 38211-0106 
*No mounting ends z 7 4.91 (125) 4.50 (114) WM5808-ND 7.22 638 4.25 | 38211-0107 
8 5.47 (139) 5.06 (129) WM5809-ND 787 6.95 4.63 | 38211-0108 
nae rat j 10 6.59 (167) 6.19 (157) WM5810-ND 10.19 9.00 6.00 | 38211-0110 
Fig. pasate etiam a age ote rere ll eaunees 12 | 7.72 (196) 7.31 (1862) | WMS8I1-ND 12.32 1087 7.25 | 38211-0112 
500" Single Row, PCB Tri-Barrer Terminal Strip, 600V 16 9.97 (253) 9.56 (243) WM5812-ND 16.00 1412 9.41 | 38211-0116 
e ingle Row, PSamier. Ferm nabotp, 20 12.22 (310) 11.81 (300) WM65813-ND 20.25 17.87 11.92 | 38211-0120 
3 1.00 (25.4) 1.61 (40.9) WM5754-ND 755 6.66 444 | 38660-7803 24 14.47 (368) 14.06 (357) WWV5814-ND 24.06 21.23 14.16 | 38211-0124 
2 | 5 | 2o0los 2611683) | WME7SND 1161 1025689. | 38660-7605 Sen Bk DoUHS ine Prenie Ber annesteete 
6 2.50 (63.5) 3.11 (79.0) WM5757-ND 13.61. 12.01.-—«8.01_‘| 38660-7806 2 2.50 (63.5) 2.06 (52.4) | Sg TS 5430 4.79 3.20 | 38280-0102 
7 3,00 (76.2) 3.61 (91.7) WV5758-ND ‘15.67 13.83 —-9.22_| 38660-7807 4 3.19 (81) 275 (69.9) Se B09 G18) 24.53. )-8200- 0103 
é £ z = aif ee 4 3.88 (98.4) 3.44 (87.3) WM5817-ND 10.02 884 5.90 | 38280-0104 
-375" Double Row Low Profile Barrier Terminal Strip 6 5 4.56 (116) 4.13 (105) WN5818-ND 1234 1089 7.26 | 38280-0105 
2 1.41 (35.8) 1.13 (28.7) WM5759-ND 155 137 92 | 38770-0102 6 5.25 (133) 4.81 (122) WM5819-ND 15.38 1357 9.05 | 38280-0106 
3 1.78 (45.2) 1.50 (38.1) WM5760-ND 174 154 1.03 | 38770-0103 8 6.63 (168) 6.19 (157) WM5820-ND 19.26 16.99 11.33 | 38280-0108 
4 2.16 (54.9) 1.88 (47.8) WNM5761-ND 213 1.88 1.26 _| 38770-0104 10 8.00 (203) 7.56 (192) WM5821-ND 23.71 20.93 13.95 | 38280-0110 
5 2.53 (64.3) 2.25 (57.2) WNM5762-ND 277 245 1.64 ‘| 38770-0105 12 9.38 (238) 8.94 (227) WM5822-ND 28.62 25.26 16.84 _| 38280-0112 
6 2.91 (73.9) 2.63 (66.8) WM5763-ND 3.29 291 1.94 | 38770-0106 
7 3.28 (83.3) 3.00 (76.3) WM5764-ND 342 3.02 202 | 38770-0107 Style 1, 2, and 3 Solder Terminals Style 1 
aA 8 3.66 (93.1) 3.38 (85.9) WM5765-ND 4.06 359 2.39 | 38770-0108 , y 
10 4.41 (112) 4.13 (105) WM5766-ND 4.90 4.33 2.89 | 38770-0110 ia 7 
12 | 5.16 (131) 4.88 2 WM5767-ND 555 490 3.27 | 38770-0112] | series| style no! ree een eal lnc 
13 5.53 (140) 5.25 (133 WM5768-ND 613 541 3.61 | 38770-0113 1 WM5918-ND 21 19 13 | 38002-0204 
14 5.91 (150) 5.63 (143) WM5769-ND 658 581 387 | 38770-0114 375 | 2 WMB919-ND 28 25 17 | 38002-0157 
16 6.66 (169) 6.38 (162) WM5770-ND 742 6.55 4.37 | 38770-0116 : 3 WMS920-ND 1211 ‘og. | 38002-0159 
18 7.41 (188) 7.13 (181) WNM5771-ND 819 7.23 4.82 | 38770-0118 i WRESENDIN 28 25171 -aec02-0g04 
20 8.16 (207) 7.88 (200) WM5772-ND 922 814 5.43 | 38770-0120 454 7 MINGODONOM ‘36 g2 2 Prien 
30 11.91 (303) 11.63 (295) WM5773-ND___13.42 11.84 _7.90_| 3870-0130 5 WM5923ND 23 20 14. +(| 38002-0257 
-375" Double Row Barrier Terminal Strip 1 WM5924-ND 42 37 25 38002-0321 
3B 2 1.41 (35.8) 1.13 (28.7) WM5774-ND. 1.55 1.37 92 | 38760-0102 563 2 WM5925-ND. 49 44 29 38002-0323 
3 1.78 (45.2) 1.50 (38.1) WM5775-ND. 1.74 1.54 1.03 ) 38760-0103 3 WM5926-ND. 52 6 31 38002-0325 
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holex Waldom 
ane 


got Barrier and Eurostyle® Terminal Blocks 


BEAU 


60 Amps/ 
Line 


90 Amps/ 
Line 


8.00mm Two-Screw Terminal Strip 

Ratings UL: Class B: 10Amps @ 250V 12AWG Class C: 10Amps @ 
300V 12AWG CSA: Class B & C: 10Amps @300 V 12AWG Safety 
Agencies: UL File No. E82573 CSA: Files No. 25562 Mechanical: 
Torque - 4 in-lbs. Wire range - 12 to 24 AWG Materials: Insulator - 
Nylon 6.6, UL94V-2, white. Inserts - Brass, chemically tinned. Wire 
protector - 18/18 stainless band steel. Screws - Zinc-plated steel. 
Terminals - Nickel-plated brass 

10.0mm Two-Screw Terminal Strip 

Ratings UL: Class B: 16 Amps @ 250V 10AWG Class C: 16Amps @ 
300V 10AWG CSA: Class B & Class C - 25Amps @300V 10AWG 
Safety Agencies: UL: File No. E82573 CSA: File No. 25562 
Mechanical: Torque - Sin-lbs. Wire Range - 10 to 24 AWG Materials: 
Same as 8.00mm 


12.0mm Two-Screw Terminal Strip 

Ratings UL & CSA - Class B & C - 25Amps @ 600V 8AWG Mechanical: 
Torque 10 in-lbs. Wire Range 8 to 24 AWG Materials: Same as 
8.00mm & 10.0mm 

3.50mm Eurostyle Fixed PCB Terminal Block 

Ratings: UL: Class B: 8 Amps @ 150V 16AWG CSA: Same as the UL 


Strip length - .250" (6mm). Wire Range - 16 to 26AWG. Materials: 
Insulator: Polyimide, UL94V-0, green. Terminal: Brass, tin plate. Clamp: 
Brass, nickel plate. Screws: Steel, zinc chromate plate 


5.00mm Eurostyle Economy Screw Terminal Block 

Ratings: UL: Class B: 15Amps @ 250V 14AWG. Class C: 10Amps @ 
300V 14AWG. CSA: 15Amps @ 300V 14AWG. Safety Agencies: UL: 
File No. E150931 Mechanical: Torque - 3in-lbs. Strip length - .250" 
(6mm). Wire Range - 14 to 24AWG Materials: Insulator: Polyimide, 
UL94V-0, grey. Terminal: Brass, tin plate. Wire Protector: Phosphor 
bronze, tin plate. Screws: Steel, zinc chromate plate 


5.00mm and 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Terminal Block 
Ratings: UL: Class B: 15Amps @ 300V 12AWG Class C: 10Amps @ 
300V 12AWG CSA: Class B: 15Amps @ 300V 12AWG. Safety Ag- 
encies: UL: File No. E48521 CSA: File No. 025562 Mechanical: 
Torque - 5in-Ibs. Strip length - .250" (6mm). Wire Range - 12 to 26AWG 
Materials: Insulator: Polyimide, UL94V-0, black. Pressure clamp: 
Brass, nickel plate. Contacts: Phosphor bronze, tin plate. Header pins: 
Brass, tin plate. Screws: 2.5mm, steel, zinc chromate plate 


5.00mm and 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Header, Closed Ends 


Amps @ 300V File No. E150931 Materials: Nylon 6.6, UL94V-0, black. 
Header pins: Brass, tin plate 


10.16mm Eurostyle High Power Fixed Blocks 

Ratings: UL and CSA Agencies: UL: File No. E48521 Guide No. 
XCFR2 CSA: File No. 025562 Electrical: Voltage: 600V Maximum 
Current: 60 Amp Insulation Resistance: > 50,000 Gigaohms Mechanical: 
Max. tightening Torque: 18 in. Ibs. 2.03 Nm Operating Temperature: 
130°C Physical: Insulator: PBT UL94 V-0, Black Screws: Bronze 
Screw Plating: Tin Pressure Clamp: Brass Pressure Clamp Plating: 
Nickel Contacts: Copper Contact Plating: Tin 


15.00mm Eurostyle High Power Fixed Blocks 

Ratings: UL and CSA Agencies: UL: File No. E48521 Guide No. 
XCFR2 CSA: File No. 025562 Electrical: Voltage: 600V Maximum 
Current: 90 Amp Insulation Resistance: > 50,000 Gigaohms Mechanical: 
Max. tightening Torque: 24 in. Ibs. 2.71 Nm Operating Temperature: 
130°C Physical: Insulator: PBT UL94 V-0, Black Screws: Bronze 
Screw Plating: Tin Pressure Clamp: Brass Pressure Clamp Plating: 


Safety Agencies: UL & CSA are pending Mechanical: Torque - 2in-lbs. Ratings: UL and CSA - Class B: 15Amps @ 300V UL: Class C: 10 Nickel Contacts: Copper Contact Plating: Tin 
No. of Dim. - Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex No. of Dim. - Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 10 100 | PartNo. Fig. | Contacts A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
8.00mm Two-Screw Terminal Strip, with Wire Protector 5.00mm Eurostyle Pluggable PCB Header, Closed Ends, Right-Angle 
2 54 (13.8) 630 (16.0) WM5900-ND 161 «1.43 95 | 39150-0302 2 45 (11.3) 20 (5) WM5882-ND 78 69 46 | 39870-0702 
3 86 (21.8) 630 (16.0) WM5901-ND 232 205 1.37 | 39150-0303 3 64 (16.3) .39 (10) WN5883-ND 1.16 © 1.03 .69 | 39870-0703 
4 1.17(29.8)  .630 (16.0) WM5902-ND 3.10 274 1.83 | 39150-0304 4 84 (21.3) 59 (15) WM5884-ND. 162 143  .96 | 39870-0704 
1 5 1.49 (37.8)  .630 (16.0) WM5903-ND 451 399 2.66 | 39150-0305 5 1.04 (26.3) .79 (20) WM5885-ND. 2.00 1.77 1.18 | 39870-0705 
6 1.80(45.8)  .630 (16.0) WM5904-ND 451 399 2.66 | 39150-0306 7 6 1.23 (31.3) 99 (25) WM5886-ND. 239 211 1.41 | 39870-0706 
6 1.80 (45.8) — .630 (16.0) WM5905-ND* 3.10 274 1.83 | 39150-0206 7 1.45 (36.9) 1.18 (30) WN5887-ND 278 246 1.64 | 39870-0707 
8 2.43 (61.8) .630 (16.0) WM5906-ND 5.93 5.24 3.50 | 39150-0308 8 1.65 (41.9) 1.38 (35) WM5888-ND 317 280 1.87 | 39870-0708 
12 3.69 (93.8) _.630 (16.0) WM5907-ND 8.32. 7.35 4.90 | 39150-0312 9 1.85 (46.9) 1.58 (40) WM5889-ND. 3.62 3.20 2.13 | 39870-0709 
10.0mm Two-Screw Terminal Strip, with Wire Protector 10 2.05 (51.9) 1.77 (45) WM5890-ND. 4.01 3.54 ~—-2.36._| 39870-0710 
3 1.04 (26.5) —.787 (20.0) WM5908-ND 245 217 1.45 | 39400-0303 12 2.44 (62.0) 2.17 (55) WM5891-ND 4.78 4.22 2.82 | 39870-0712 
3 1.04 (26.5) —.787 (20.0) WM5909-ND* 2.39 2.11 1.41 | 39400-0403 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Terminal Block, Right-Angle 
4 1.44 (36.5) .787 (20.0) WM5910-ND 3.16 279 1.86 | 39400-0304 2 39 (10) 20 (5.1) WW5827-ND 207 1.83 1.22 | 39860-0102 
j 5 1.83 (46.5) .787 (20.0) WM5911-ND 471 416 277 | 39400-0305 3 59 (15.1) 40 (10.2) WM5828-ND. 3.17 280 1.87 | 39860-0103 
6 2.22 (56.5) —_.787 (20.0) WM5912-ND 471 416 277 | 39400-0306 4 .79 (20.2) 60 (15.2) WM5829-ND. 4.20 3.71 2.48 | 39860-0104 
8 3.01 (76.5) —_.787 (20.0) WM5913-ND 6.19 5.47 3.65 | 39400-0308 6 5 .99 (25.3) 80 (20.3) WM5830-ND. 5.23 4.62 3.08 | 39860-0105 
10 3.80 (96.5) —_.787 (20.0) WM5914-ND 8.96 7.91 5.28 | 39400-0310 6 1.19(30.4) 1.00 (25.4) WM5831-ND. 6.27 5.53 ~—-3.69_ | 39860-0106 
12 4.59 (116.5) .787 (20.0) WM5915-ND. 8.64 7.63 5.09 | 39400-0312 8 1.59(40.5) 1.40 (35.6) WM5832-ND 8.34 7.36 4.91 | 39860-0108 
12.0mm Two-Screw Terminal Strip, with Wire Protector 10 1.99 (50.7) 1.80 (45.7) WM5833-ND 10.47 9.24 = 6.16 | 39860-0110 
, 10 4.57 (116) 944 (24.0) WI5916.ND 72.96 1144 7.63 | 39600-0310 12 2.39 (60.8) 2.20 (55.9) WM5834-ND_ 12.54 11.07 _7.38_ | 30860-0112 
12 5.51 (140) __.944 (24.0) WM5917-ND 1245 10.99 _7.33 | 39600-0312 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Terminal Block, Vert. 
: ; 2 -395 (10) 20 (5.1) WW5835-ND 239° 211 1.41 | 39860-0202 
Low Profile 3 595 (15.1) 40 (10.2) WM5836-ND 362 3.20 2.13 | 39860-0203 
- — - 4 .795 (20.2) 60 (15.2) WM5837-ND. 4.78 4.22 2.82 | 39860-0204 
No. of Dim. - Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 9A 5 .995 (25.3) 80 (20.3) WN5838-ND 6.01 5.31 3.54 | 39860-0205 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 10 100_| Part No. 6 1.19 (30.4) 1.00 (25.4) WM5839-ND 717 633 4.22 | 39860-0206 
3.50mm Eurostyle Fixed PCB Terminal Block 8 1.59(40.5) 1.40 (35.6) WM5840-ND. 9.63 8.50 5.67 | 39860-0208 
F 2 275 (7) = WM5823-ND 116 1.03 69 | 39830-0102 10 1.99(50.7) 1.80 (45.7) WM5841-ND. 12.02 10.61 7.07 | 39860-0210 
3 413 (10.5) = WM5824-ND 1.81 1.60 1.07 _| 39830-0103 2 .395 (10) .200 (5.1) WN5842-ND 239 211 1.41 | 39860-0302 
5.00mm Eurostyle Economy Screw Terminal Block $n 3 595 (15.1) 400 (10.2) WM5843-ND. 3.62 3.20 2.13 | 39860-0303 
3 2 394 (10) — WM5825-ND. 78 69 «46: | 39840-0102 4 .795 (20.2) 600 (15.2) WM5844-ND. 4.78 4.22 2.82 | 39860-0304 
3 591 (15) = WM5826-ND 116 1.03 _.69_| 39840-0103 6 1.19 (30.4) 1.00 (25.4) WM5845-ND_ 7176.33 4.22 | 39860-0306 
5.08mm Eurostyle Single-Piece (Fixed) Block 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Header, Closed Ends, Vert. 
2 42 (10.7) .20 (5.1) WM5892-ND 136 120 80 | 39880-0102 2 45 (11.4) 20 (5.1) WW5846-ND 78 69-46: | 39860-0502 
3 62 (15.7) 40 (10.2) WM5893-ND 2.00 1.77 1.18 | 39880-0103 3 .65 (16.5) 40 (10.2) WM5847-ND. 116 1.03  .69 | 39860-0503 
4 82 (20.8) 60 (15.2) WM5894-ND 271 240 1.60 | 39880-0104 4 .85 (21.6) 60 (15.2) WM5848-ND. 162 143 .96 | 39860-0504 
4 5 1.02 (25.9) 80 (20.3) WM5895-ND 3.36 297 1.98 | 39880-0105 46 5 1.05 (26.7) 80 (20.3) WM5849-ND. 2.00 1.77 1.18 | 39860-0505 
6 1.22 (31) 1.00 (25.4) WM5896-ND 4.07 3.60 2.40 | 39880-0106 6 1.25(31.8) 1.00 (25.4) WM5850-ND. 239 211 1.41 | 39860-0506 
8 1.62(41.1) 1.40 (35.6) WM5897-ND 543 479 3.20 | 39880-0108 8 1.67(42.5) 1.40 (35.6) WM5851-ND. 3.17 280 1.87 | 39860-0508 
10 2.02 (51.3) 1.80 (45.7) WM5898-ND 678 5.99 4.00 | 39880-0110 10 2.07 (52.7) 1.80 (45.7) WM5852-ND. 4.01 3.54 2.36. | 39860-0510 
5.00mm Eurostyle Pluggable PCB Terminal Block 12 2.47 (62.8) __2.20 (55.9) WM5853-ND_ 4.78 4.22 2.82 | 39860-0512 
2 -39 (9.9) .20 (5) WM5862-ND 2.07 1.83 1.22 | 39870-0102 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Header, Closed Ends, Right-Angle 
3 59 (14.9) .39 (10) WM5863-ND 317 280 1.87 | 39870-0103 2 45 (11.4) 20 (5.1) WW5854-ND 78 69 ~—-.46-:[ 39860-0702 
4 78 (19.9) 59 (15) WM5864-ND 4.20 3.71 2.48 | 39870-0104 3 .65 (16.5) 40 (10.2) WM5855-ND. 116 1.03  .69 | 39860-0703 
5 98 (24.9) .79 (20) WM65865-ND 5.23 462 3.08 | 39870-0105 4 .85 (21.6) 60 (15.2) WM5856-ND. 162 143  .96 | 39860-0704 
5 6 1.18 (29.9) 99 (25) WM5866-ND 6.27 5.53 3.69_ | 39870-0106 . 5 1.05 (26.7) 80 (20.3) WM5857-ND. 2.00 1.77 1.18 | 39860-0705 
7 1.37 (34.9) 1.18 (30) WM5867-ND 7.30 645 4.30 | 39870-0107 6 1.25(31.8) 1.00 (25.4) WM5858-ND. 239 211 1.41 | 39860-0706 
8 1.57 (39.9) 1.38 (35) WM5868-ND 8.34 7.36 4.91 | 39870-0108 8 1.67(42.5) 1.40 (35.6) WM5859-ND. 3.17 280 1.87 | 39860-0708 
9 1.77 (44.9) 1.58 (40) WM5869-ND 9.37 8.27 —- 5.52 | 39870-0109 10 2.07 (52.7) 1.80 (45.7) WM5860-ND. 4.01 3.54 2.36 | 39860-0710 
10 1.97 (49.9) 1.77 (45) WM5870-ND 10.47 9.24 6.16 | 39870-0110 12 2.47 (62.8) __ 2.20 (55.9) WM5861-ND. 4.78 4.22 2.82 | 39860-0712 
12 2.36 (59.9) 2.17 (55) WM5871-ND 1254 11.07 _7.38_ | 39870-0112 10.16mm Eurostyle High Power Fixed Blocks 
5.00mm Eurostyle Pluggable PCB Header, Closed Ends, Vert. 2 .86 (21.84) -40 (10.16) WM5964-ND 4.26 3.84 3.41 | 39910-0102 
2 45 (11.3) 20 (5) WM5872-ND 78 69 46 | 39870-0502 3 1.26 (32.00) —_.80 (20.32) WM5965-ND 5.78 5.20 4.63 | 39910-0103 
3 64 (16.3) 39 (10) WM5873-ND 116 1.03  .69 | 39870-0503 1 4 1.66 (42.16) 1.20 (30.48) WM5966-ND. 7.26 6.54 5.81 | 39910-0104 
4 84 (21.3) 59 (15) WM5874-ND 162 143  .96 | 39870-0504 6 2.46 (62.48) 2.00 (50.80) WM5967-ND. 10.26 9.23 8.21 | 39910-0106 
5 1.04 (26.3) 79 (20) WM5875-ND 2.00 1.77 1.18 | 39870-0505 8 3.26 (82.80) _ 2.80 (71.12) WM5968-ND_ 13.30 11.98 10.65 | 39910-0108 
6 6 1.23 (31.3) 99 (25) WM5876-ND 239 211 1.41 | 39870-0506 15.00mm Eurostyle High Power Fixed Blocks 
7 1.45 (36.9) 1.18 (30) WM5877-ND 2.78 246 1.64 | 39870-0507 2 1.15 (29.21) — .59 (14.99) WM5969-ND 6.68 6.01 5.35 |39920-0102 
8 1.65 (41.9) 1.38 (35) WM5878-ND 3.17 280 1.87 | 39870-0508 3 1.74(44.20) 1.18 (30.00) WM5970-ND. 8.72 7.85 6.98 |39920-0103 
9 1.85 (46.9) 1.58 (40) WM5879-ND 3.62 3.20 2.13 | 39870-0509 12 4 2.33 (59.18) 1.77 (44.96) WM5971-ND. 10.79 9.71 8.63 |39920-0104 
10 2.05 (51.9) 1.77 (45) WM5880-ND 4.01 3.54 2.36 | 39870-0510 6 3.51 (89.15) 2.95 (74.93) WM5972-ND. 14.89 13.41 11.92 | 39920-0106 
12 2.44 (62.0) 2.17 (55) WM5881-ND 4.78 4.22 2.82 | 39870-0512 8 4.69 (119.13) 4.13 (104.90) WM5973-ND 19.00 17.10 15.21 |39920-0108 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 179 


Wald om Terminal | No.of | Digi-Key Pricing Cinch 
| N fal Spacing | Contacts | Part No. 1 25 50 100 250 500 | Part No. 
C C PEECTRONCS - 2  |CBBI02ND 154 2936 5342 96.54 22027 427.97 | 2-140 


Barrier Blocks 


3 CBB103-ND_ 1.92 36.50 66.40 120.01 285.02 532.03 | 3-140 
4 CBB104-ND 2.04 38.78 70.54 127.49 302.78 565.18 | 4-140 
5 CBB105-ND 2.10 39.97 72.71 131.41 312.09 582.57 | 5-140 
375" 6 CBB106-ND 2.78 52.82 96.09 173.66 412.44 769.89 | 6-140 
(9.53 7 CBB107-ND 2.94 55.98 101.85 184.06 437.14 815.99 | 7-140 
mm) 8 CBB108-ND 3.34 63.58 115.66 209.02 496.41 926.64 | 8-140 
9 CBB109-ND 3.71 70.54 128.32 231.90 550.77 1028.10 | 9-140 
10 CBB110-ND 4.08 77.49 140.97 254.77 605.08 1129.49 | 10-140 
BH Screw Size 11 CBB111-ND 4.61 87.61 159.38 288.04 684.10 1276.98 | 11-140 
NN _N 12 CBB112-ND 4.74 90.15 163.99 296.37 703.88 1313.91 | 12-140 
Da 2 CBB202-ND_ 1.38 26.26 47.78 86.34 205.07 382.79 | 2-141 


g Ale CBB203-ND 2.16 41.10 74.78 135.14 320.96 599.12 | 3-141 


3 

4 CBB204-ND 2.16 41.10 74.78 135.14 320.96 599.12 | 4-141 

5 CBB205-ND_ 2.41 45.81 83.33 150.60 357.66 667.64 | 5-141 
438" 6 CBB206-ND_ 2.70 51.26 93.26 168.54 400.28 747.18 | 6-141 

7 

8 

9 


(11.13 CBB207-ND 3.23 61.37 111.64 201.77 479.20 894.50 | 7-141 
mm) CBB208-ND 3.37 64.10 116.61 210.74 500.51 934.28 | 8-141 

CBB209-ND 3.77 71.73 130.49 235.82 560.07 1045.47 | 9-141 

10 CBB210-ND 3.87 73.55 133.80 241.81 574.30 1072.02 | 10-141 


: Dineiaiane iach 1 CBB211-ND 4.39 83.44 151.79 274.33 651.53 1216.19 | 11-141 
Terminal dmenstons-Ineni(mam) BH Screw 12 |CBB212-ND 4.57 86.95 158.18 285.87 678.94 1267.35 | 12-141 
Spacing A B | c | o E F G Size 2 |CBB302-ND 2.03 3865 70.31 127.06 301.77 563.29 | 2-142 
.375 (9.52) | .375 (9.52) | .313 (7.95) | .688 (17.48) | .875 (22.23) | .141 (3.58) | .160 (4.06) | .406 (10.31) | 5-40x3/16 3 CBB303-ND 237 44.99 81.84 147.91 351.28 = 655.72 | 3-142 

i7/d6 4 |CBB304-ND 2.66 5066 92.15 16654 395.53 738.32 | 4-142 

438 (11.13)| 438 (11.18) .422 (10.72) | 875 (22.23) 1.125 (28.58) |.156 (8.96) | 149/489, | 500 (12.70)] 6-saxt/4 5  |CBB305ND 369 70.17 12765 23070 54791 102276 | 5-142 
.563 (14.30) |.563 (14.30)| .500 (12.70) | 1.062 (26.97) 11.312 (33.32) | .203 (5.16) | .209 (5.31) |.625 (15.88) | 8-32x5/16 563” 6 |CBBS06-ND 5.12 97.34 177.07 320.01 760.02 1418.70 | 6-142 
(14.30 7  |CBB307-ND 5.56 105.73 192.33 347.59 825.53 1540.99 | 7-142 

mm) 8  |CBB308-ND 5.78 109.96 200.03 361.50 858.57 1602.66 | 8-142 


Features: 

+ Interposing barriers between terminals + Can be equipped with binder 
head screws only, or with binder head screws and W, 3/4W and Y solder 
terminals + UL recognized 


9 CBB309-ND 8.65 164.35 298.98 540.32 1283.26 2395.42 | 9-142 
10 CBB310-ND 9.07 172.41 313.64 566.82 1346.19 2512.88 | 10-142 
11 CBB311-ND 9.46 179.84 327.16 591.26 1404.24 2621.25 | 11-142 
12 CBB312-ND 9.51 180.73 328.77 594.17 1411.14 — 2634.13 | 12-142 


W, 3/4W and Y Solder Terminals 


Performance Data: 

Insulation Material: Molded monoblock, general purpose phenolic 
Eyelet Material: Brass 

Eyelet Plating: Nickel 


: Digi-Key Cinch 
Mat lor b 
poh Plating: he aver copeer fash Series | Type | Part No. 1 25 50 100 250 500 | Part No. 
Solder Terminal Material: Brass 375" Y CBBOOI-ND 46 883 16.07 29.04 68.96 128.72 | Y-140 
epee Aas rating: Ta 10 +300°F (49°C to +149°0) (9.53mm) 3/4W | CBB002-ND 45 8.60 15.64 28.26 67.13 125.31 | 3/4W-140 
perating Temperature: -55°F to +300°F (-48°C to +149" : w BBO03-ND 46. 83 16.07 29.04 68.96 128.72 | W-140 
Maximum Wire Size: .375" (9.53mm) - #16; .438” (11.13mm) - #15; .563” Y — ND 5 on DEBS 74.92 pao 199.16 TATE 
(14.30mm) - #10 438” | ; i 3 i i f : 
Voltage Rating: .375" and .438” (9.53mm and 11.13mm) - 1100VAC rms max.; (it13mm)| 3/4W | CBBOOS-ND 6011.41 20.75 37.50 89.07 166.27 | 3/4W-141 
.563” (14.30mm) - 1600VAC rms max. . w CBBOO6-ND 61 11.62 21.13 38.19 90.69 169.30 | W-141 
Current Rating: .375” (9.53mm) - 15A max.; .438” (11.13mm) - 20A max.; .563” Y CBB007-ND BD 75.51 28.21 50.99 721.10 226.05 | Y142 
(14.30mm) - 30A max. 563” : : ‘ : : : 
Max. Watts per Terminal: .375" (9.53mm) — 3750; .438" (11.13mm) — 5000; (14.30mm)| 3/4 CBBOO8-ND 80 15.23 27.71 50.08 118.93 222.01 | 3/4w-142 
.563” (14.30mm) — 7500 w CBBOO9-ND .82.—s 15.51 —28.21 50.99 121.10 226.05 | w-142 


ANP tyco Electronics 


FLEXI-BLOCK® Terminal Block System 


L=Number of Accessories 


-— blocks X D — Jumper Tab 90° Tab 
+(2 XI) 


-504 (12.80) 
A Wire Circuit #1 050") Cc 
eh We Extractior Ref. Only 


069 
(1-75) 
352 (8.94) 


th 


aa al 
.180 (4.57) .097 (2.46) 


45° Tab Flat Tab 


cbdel Lo : 
Standard Track Ss 


FEATURES: - Allows fast interconnect to PCB »* Mounting pegs for PCB polarization + Wire insertion/ 
extraction from vertical direction * Accommodates 16-20 AWG wire (see chart for wire types) * Can be 
robotically inserted into PCB 


SPECIFICATIONS: Physical: + Terminal: Phosphor bronze = Plating: Tin + Housing: 94V-0 Polyester. 
Mechanical: + Temperature Rise: 30°C max. (per U.L. specifications) + Storage Temperature: -40°C to 
+105°C max. + Wire pullout force: 10 Ibs. min (18 AWG wire) + Wire Insertion/Extraction cycles: 5 max. 
Electrical: + Voltage Rating: 600V (RMS) + Current Rating: 6.0 amperes per circuit (18 AWG wire) » Contact 
Resistance: 10 milliohm max. + Insulation Resistance: 1,000 Megohm min. * Dielectric Strength: 1,500VAC. 
Agency Approvals: UL file #: E29179. CSA File #: LR19980. Wire Types: + Conductor Diameter Range: 
-038” — .060” (.97mm — 1.52mm). Insulation Outside Dia. Range: .079” — .118” (2.01mm — 3.00mm). 
Suggested Wire Types: 16 AWG. 18 AWG solid or standard with top coat. 20 AWG stranded with top coat. 


Dimension - Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex 


Product Specifications: + Blocks and End Stops: Nylon + Track: NORYL EN 265 + FASTON Tab and 
Pos. A B Cc D Part No. 1 10 100 500 | Part No. 


Jumper Tab: Tin plated brass + Screws: Nickel plated brass Ratings: + 6000 Breakdown voltage, rms line- 
to-line + 6000 Breakdown voltage, rms line-to-ground * Operating Temperature: 105°C Max. 


3 | .714(18.14) .520(13.21) .067(1.70) .580 (14.73) | WM1272-ND 1.49 13.17 87.80 351.18 | 22-45-4036 
Hees Ate Wale Res K B c D prepeiens a G A , j 4 | 894 (22.71) .700(17.78) .067 (1.70) .720(18.29) | WM1273-ND 1.83 16.19 107.94 431.74 | 22-45-4046 
ize | Amps| Volts | Range 7 .. 
6 15 300 | 22-14 11.125 | 750 | 422 438 | 343 | 219 | 563 1.171 | 437 06 5 | 1.074 (27.28) .800 (20.32) .247(6.27) .720 (18.29) | WM1274-ND 2.10 18.52 123.49 493.96 | 22-45-4056 
8 30 600 | 22-10 | 1.312 | .875 | .500 563 | .437 | .281 656 | .203 | 557 | 1.15 6 | 1.254 (31.85) 1.060 (26.92) .247(6.27) .720 (18.29) | WM1275-ND 2.33 20.57 137.17 548.66 | 22-45-4066 
10 | 1.974 (50.14) 1.780 (45.21) .607 (15.42) .720 (18.29) | WM1277-ND 3.46 30.56 203.76 815.03 | 22-45-4106 
Pricing AMP. 
Size | Description 1 10 Part No. The power should be removed before servicing the product. 
6 #6 Block Assembly, 100pcs/pkg A0130-ND 45.94/pkg (100 pcs/pkg) | 1-604102-1 
8 #8 Block Assembly, 100pcs/pkg A0131-ND 52.08/pkg (100 pcs/pkg) |__ 1-604152-1 
6 Track 36” long, 80 positions A0132-ND 6.33 56.93 1-601805-1 tg . . 
8 | Track 36" long, 60 positions A0133-ND. 5.85 52.65 1-601806-1 GSC: Spri ng Push Term I nals 
6 End Stop, 2 required per assembly A0134-ND = .87 604111-1 SEE EEEENEaRIREnEEE NED 
8 End Stop, 2 required per assembly A0135-ND — 1.19 604161-1 A 
6.8 Flat Tab ‘A0136-ND = 72.00 601989-1 a These terminals have spring loaded posts for easy 
6. 8 45° Tab A0137-ND aan 10.46 601989-2 205 8-Pos. connection with Red and Black color codes. Designed for 
6,8 90° Tab A0138-ND _ 7.13 601989-3 . various audio applications such as surround sound and 
6 Jumper Tab A0139-ND = 2.20 601985-2 j speaker connections, amplifiers and more. 
8 Jumper Tab A0140-ND = 3.10 604591-1 ‘ 
6 | #6 Terminal Block Kit AOI50-ND* 68.58 797.18 | 601804-8 ,_ BERS: 2 hes: Toh Dene muni We speenets: 
8 #8 Terminal Block Kit A0151-NDt 117.78 1059.98 604336-1 mounts in 2” (50.80mm) hole .............---265 $1.60 
6,8 Cutting Tool (Track & Tape) A9958-ND 38.06 = 604008-1 GC400-ND 4 Pos. for mounting directly to chassis or panels ...$1.84 


GC401-ND 8 Pos. with right angle PCB terminals, 
with Mounting. Ears................ccceee eee $2.79 


* Kit consists of 1 ea. 100-block assembly, 25 end stops, 2 tracks 
t Kit consists of 1 ea. 100-block assembly, 50 end stops, 8 tracks 


More Product Available Online: www.digikey.com 
180 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Amphenol Smart Card Connectors 


PUSHMATIC® Il With or Without Locking Arms 


Applications: + Payment and security systems Design Features: + Anti-vandal Smart Card Connector for unattended terminals + Miniaturized style, suitable for mobile interface devices + Card accessible during power failure * Card presence 
switch, also can be used for system wake up * Card end position switch also acts as card locking sensor + Additional sensor for card active position detects abnormal termination of the transaction + Self retracting and self cleaning data 
contacts provide protection against vandalism » SOC meets the requirements as specified in document EMV 96 (Europay Mastercard Visa/Integrated Orcuit Card Specification for Payment Systems) » Housing bottom features a large debris 
slot allowing the egress of coins, paper, as well as cut in half cards + 16 way interface header allows for custom cabling Assembly Instructions: » PUSHMATIC® II can be used with mounting adapter and bezels according to customer design. 


Standard Style Smart Card Connectors Superflat Style Smart Card Connectors 
Fig. 5 “| Fig. 8 


Note: Use only with Fig. 6 
C702 10M008 5142 
C702 10M008 5222 


Applications: + Unattended Point of Sale systems + Vending equipment + Access control Design Features: + High numbers of card 7 F . 

insertion cycles, due to the principle of landing contacts + Designed for harsh applications and environments * Modular system with Applications: + Point of Sale systems + Mobile devices + Access control + Keyboards Design 
several operating methods from manual handling to automatic card ejection » Bezel Accessory Assembly Instructions: » Please Features: + Miniature size ideally suited for mobile devices Assembly Instructions: + Please make 
make sure that interface cables are unrestricted and free to move after assembly. sure that flexprints remain free and unrestricted after assembly. 


Disk Drive Slot PCB Mount Wiping Contact PCB Mount Wiping Contact PCB Mounting Contact 


Smart Card Connectors Smart Card Connectors Smart Card Connectors > Smart Card Connectors 
Fig. 11 Fig. 12 a with 3mm Standoffs 


Fig. 13 


C702 10M008 2724 
C702 10M008 2554 with 3mm Standoffs 


‘These acceptors are low cost and provide direct sliding contact between 

the acceptor and the chip card. These acceptors have NC closed card Applications: + TV/Satellite decoders + Point of 
Design Features: + A Smart Card Connector Applications: + Set top boxes * Toll road present switches which open when the card is fully inserted. Sale systems + Computer networks and energy 
(C702-1) with Push Pull card handling transpoders + Parking meters + Utility metering Applications: + Set top boxes + Toll road transpoders + Parking meters meters + Also suitable for applications with 
+ Mounted on a 3.5 high inch disk drive frame systems Design Features: + Termination: dip + Utility metering systems Design Features: + Termination: dip solder permanently inserted cards under changing 
(tan color: RAL 7032) with a bicolor LED solder pins + Special shape of wiping contacts pins + Special shape of wiping contacts minimize card scratching and temperatures Design Features: + Meets the BMV 
(red/green) * Mounting screws are included minimize card scratching and wear + Smart Card wear + Smart Card Connector meets the requirements as specified in Integrated Circuit Card Specification for Payment 
Assembly Instructions: + Please make sure that Connector meets the requirements as specified in document EMV 96 (Europay Mastercard Visa/Integrated Circuit Card Systems (Europay Mastercard Visa) + Has a 
interface cables are unrestricted and free to document ISO 7816 Soldering Conditions: Specification for Payment Systems) Includes 3mm stand-offs Soldering switch which indicates whether a card is in the 
move after assembly. + Wave soldering: 260°C; 10s max. Conditions: » Wave soldering: 260°C; 10s max. reading position 


Landing Card PCB Mount SIMLOCK® SIMBLOCK® MMC Connectors 
Smart Card Connectors 

(Shown with 

Align-Pins) 


Applications: + Designed for mini SIM/SAM card 
Design features: + Size: same footprint as SIM 
card * Reliable function in locked state during 
Design Features: + High number of mating mobile use * Polarization notch does not allow Applications: + Handsets + EPurses Design Features: * Contacts chip 


cycles due to minimized wiping distance on card incorrect card positioning + Suitable for cards according to |SO 7816 and Plug in SIM-Cards + Low height (2mm Applications: + Audio + Video * PC + Automotive 
contacts + Contact self-cleaning effect + Short automatic assembly processes (Pick & Place, standard) + High co-planarity accuracy » SMT-Version with 6 contacts + Telecom Designed according to latest MMCA 
card insertion depth Soldering Conditions: Tape & Reel, and Reflow) Soldering Conditions: especially designed for GSM 11.11 interfaces Soldering Conditions: specification. Qut out for mechanical and electrical 
+ Wave soldering: 260°C; 10s max. + Infrared reflow: 245°C; 10s max. + Infrared reflow: 245°C; 10s max. contact tests. Underneath contact design. 
Digi-Key Price Each T&R Pricing] Amphenol Digi-Key Price Each T&R Pricing} Amphenol 
Fig.| Description Part No. 1 25 100 800 Part No. Fig.| Description Part No. 1 25 100 800 Part No. 
1 Pushmatic® II, 12V 361-1005-ND 30.81 28.76 26.71 _ C702 10M008 9042 10 | Disk Drive Slot, Desktop 361-1022-ND 35.01 32.68 30.35 = C705 10M008 0195 
Pushmatic® II, 5V 361-1007-ND 30.81 28.76 26.71 = C702 10M008 9062 11 |ISOWiping Contact, Snap-In 361-1016-ND 254 1.95 1.56 = C702 10MO008 2064 
2 Pushmatic® II, 12V, with Locking Arms | 361-1006-ND 34.70 32.39 30.07 = C702 10M008 9052 12 1SO Wiping Contact, EVV, Snap-In 361-1018-ND 211 1.63 1.30 = 702 10M008 2724 
Pushmatic® II, 5V, with Locking Arms 361-1008-ND 35.48 33.11 30.75 = C702 10M008 9072 1SO Wiping Contact EMV, with Standoffs | 361-1019-ND 2.28 1.75 1.40 = C702 10MO008 2554 
3 Metal Bezel for Pushmatic® II 361-1009-ND 10.72 886 7.46 aes C702 GA6 000 G2 13 ||SOWiping Contact w/Rails, w/Standoffs | 361-1017-ND 260 2.00 1.60 = C702 10M008 2834 
Metal Mounting Plate for Pushmatic® II_| 361-1010-ND 467 3.63 290 — C702 G51 012 14 | ISO Landing POB 361-1013-ND 6.24 484 3.87 — C702 10MO008 1214 
4 | Plastic Adapter for Deep Bezel 361-1011-ND 10.35 8.55 7.20 = C702 N25 040 E2 SIMLOOK® without Align-Pins, Black 361-1020-1-ND* 218 1.68 1.3470 — C707 10M006 5002 
5 Pushmatic®, 12V, ISO 361-1001-ND 19.68 18.37 17.06 = C702 10M008 7002 15 SIMLOCK® without Align-Pins, Black 361-1020-2-ND = — = = 750.40 | C707 10M006 5002 
Pushmatic®, 5V, ISO 361-1002-ND 19.68 18.37 17.06 — C702 10M008 7012 SIMLOCK® with Align-Pins, Black 361-1021-1-ND* 2.18 1.68 1.34 _ C707 10M006 0492 
6 Push Pull, [SO 361-1003-ND 12.85 11.76 10.59 = C702 10M008 5142 SIMLOCK® with Align-Pins, Black 361-1021-2-ND  — = = 750.40 | C707 10MO006 0492 
Push Pull, Afnor 361-1004-ND 17.09 15.95 14.81 = C702 10M008 5222 16 | SIMBLOOK® with NC Switch 361-1023-ND 299 232 1.86 = C707 10M006 0532 
7 |Plastic Bezel, Black, Standard Style 361-1012-ND 8.30 6.86 5.78 == C702 N11 141 E2 17 | SIMBLOCK® without Switch 361-1024-ND 2.73 2.10 1.68 = C707 10MO006 0522 
8 [Superflat Snap-In, EMV Compatible 361-1014-ND 876 7.08 557|_— |G70210M0080664) [18 [Multimedia Card Push Pull 361-1025-ND 195 1.50 120] — [C709 10A007 1001 
9 | Superflat 361-1015-ND 10.58 8.74 7.36] — [C702 10M0080014) * Denotes Cut Tape 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AMP tyYCo@ eectronics PIDG Ring Terminals 


Authorized Distributor 


PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) Terminals: Meet or exceed the requirements of MIL-T-7928, Type Il, Class 1 and 2. Product Facts: + Temperature 
Rating: 105°C Max. + AMP Wire: Solid or Stranded + Terminal Material: The basic terminal is conducted of fine grade high conductivity copper per ASTM B- 
152 and tin-plated per MIL-T-10727. Basic material for Spring Spade Tongue Terminals is phosphor bronze per ASTM B-139 and tin-plated per MIL-T-10727. 
AMP's special plating process creates durable corrosion resistance to salt spray and most chemical fumes. + Copper Sleeve: The specially designed copper 
sleeve, fitted over the terminal barrel, provides circumferential insulation support to the wire and allows the wire to be bent in any direction, without fraying the 
wire’s insulation or breaking the conductor. + Nylon Insulation (unless otherwise noted): Nylon sleeve assures high dielectric strength. 

PIDG Insulation Restricting Terminals: Material: + Insulation: Nylon + Terminal Body and Metallic Sleeve: Copper per ASTM B-152 = Plating: Nickel per QQ-N- 


290 or Tin per MIL-T-10727. Insulation Restriction Terminals prevent the insulation of thin-wall insulation wire from entering the terminal's wire crimp area during 
the crimping process. 


PIDG Radiation Resistant: Temp. Rating: 150°C Max. Material: + Insulation: Polyvinylidene Fluoride (PVF) * Terminal, Splice Body & Metallic Sleeve: 
Copper per ASTM B-152 = Plating: Tin per MIL-T-10727. 
PIDG - Ring 
Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel AMP 
Fig. Size Wxl Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
26-24 AWG Yellow 
1 4 -203 x .736 105 A27492-ND 83 73 52189 = = = = = = = 
6 -250 x .792 105 427493-ND 35 31 53073 = = ca = _ = = 
26-22 AWG Yellow 
0 140 x .525 .082 A27224-ND 83 73 321013 = _ 2 = = = 
2 140 x .525 082 A0879-ND 23 20 323912 A0879CT-ND = 200.00 A0879TR-ND 4,000 160.00/M 2-323912-1 
140 x .615 ° A27225-ND 26 23 329951 = = = = = = = 
1 4 -203 x .646 -082 A0880-ND 23 21 323914 = = — = = = = 
6 -203 x .646 082 A0881-ND 23 -20 323915 = = _ = = = = 
-250 x .740 A27226-ND 23 21 326875 A27226CT-ND _ 178.53 A27226TR-ND 4,000 142.82/M 2-326875-1 
8 -250 x .740 -082 A0882-ND 27 24 323916 A0882CT-ND — 357.03 A0882TR-ND. 4,000 285.62/M 2-323916-1 
10 -250 x .740 082 A0883-ND 31 27 324075 = = _ = = = = 
24-20 AWG Natural 
2 -160 x .589 A27495-ND Hal 63 329636 = = _ = _ = — 
1 6 .281 x .774 100 A27496-ND 28 25 323986 = = _ = = = _ 
8 312 x 821 5 A27497-ND 28 25 323989 = = _ = _ = = 
10 -312 x .821 A27498-ND 32 -28 323990 = = — = _ _ = 
22-16 AWG Red 
-182 x .669 125 A27499-ND 83 73 324158 = = _ = — = _ 
2 -182 x .669 140 A27500-ND 23 20 320773 = = = = _ = = 
218 x 672 125 A0884-ND 23 -20 328657 = = = = = = = 
-182 x .669 140 A27228-ND 22 20 320882 A27228CT-ND _ 258.98 A27228TR-ND 5,000 207.18/M 2-320882-1 
218 x 672 125 A27227-ND .23 21 320553 A27227CT-ND _ 178.53 A27227TR-ND 5,000 142.82/M 2-320553-2 
4 218 x 672 140 A1087-ND 23 4 31880 A1087CT-ND _ 178.53 A1087TR-ND. 5,000 142.82/M 2-31880-1 
.250 x .844 125 A27229-ND 32 28 323758 A27229CT-ND _ 433.83 A27229TR-ND 5,000 347.06/M 2-323758-1 
-250 x .844 140 A27230-ND 32 -28 330648 = = = = = = = 
218 x .672 125 A27231-ND .23 21 36149 A27231CT-ND = 178.53 A27231TR-ND 5,000 142.82/M 2-36149-2 
218 x 672 140 A27232-ND .23 21 36150 A27232CT-ND _ 178.53 A27232TR-ND 5,000 142.82/M 2-36150-1 
-250 x .782 125 A27233-ND 16 AS 51863 A27233CT-ND = 124.48 A27233TR-ND 5,000 99.58/M 51863-1 
6 .281 x .797 125 A27234-ND 16 14 36151 A27234CT-ND _ 173.03 A27234TR-ND 5,000 138.42/M 2-36151-2 
.281 x .797 140 A1060-ND* 16 .08 36152 A1060CT-ND* _ 120.63 At060TR-ND* 5,000 96.50/M 2-36152-1 
312 x .844 125 A27235-ND 28 25 323008 A27235CT-ND _ 173.03 A27235TR-ND 5,000 138.42/M 2-323008-1 
312 x .844 -140 A27236-ND 23 -20 326878 = = = = = = _ 
.281 x .797 125 A27239-ND 23 20 320554 A27239CT-ND = 173.03 A27239TR-ND 5,000 138.42/M 2-320554-1 
1 .281 x .797 140 A27238-ND 23 20 31886 A27238CT-ND = 128.18 A27238TR-ND 5,000 102.54/M 2-31886-2 
8 312 x .844 140 A1061-ND 16 .08 31890 A1061CT-ND — 124.48 A1061TR-ND. 5,000 99.58/M 2-31890-1 
312 x .844 125 A27511-ND 23 20 31888 = = — = = _ _ 
312 x .844 125 A27237-ND 16 AS 320551 A27237CT-ND _ 124.48 A27237TR-ND 5,000 99.58/M 1-320551-1 
-344 x .876 -140 A27240-ND 1.03 91 32835 = = = = = = = 
.281 x .797 125 A27243-ND 23 20 320552 A27243CT-ND = 173.03 A27243TR-ND 5,000 138.42/M 2-320552-1 
.281 x .797 .140 A27242-ND .20 18 31887 A27242CT-ND = 173.03 A27242TR-ND 5,000 138.42/M 2-31887-1 
10 312 x 844 125 A27241-ND 16 5 36153 A27241CT-ND = 124.48 A27241TR-ND 5,000 99.58/M 2-36153-2 
312 x .844 140 A1062-ND* 16 -08 36154 A1062CT-ND* = 124.48 A1062TR-ND* 5,000 99.58/M 2-36154-2 
.344 x .876 125 A27244-ND 1.02 90 32836 = = = = = = = 
-344 x .876 140 A27245-ND 22 19 32837 = _ = = = = _ 
1/4 -469 x 1.078 125 A27246-ND 27 24 320571 A27246CT-ND = 205.90 A27246TR-ND 5,000 164.72/M 2-320571-2 
-469 x 1.078 -140 A0885-ND 27 24 31894 A0885CT-ND = 143.58 A0885TR-ND 5,000 114.86/M 2-31894-2 
5/16 -469 x 1.078 125 A27247-ND 27 24 320572 = _ aed = — _ — 
-469 x 1.078 -140 A0886-ND 26 23 31895 A0886CT-ND = 205.90 A0886TR-ND 5,000 164.72/M 2-31895-1 
3/8 531 x 1.218 140 A0887-ND 33 29 31897 = = _ = = = = 
-531 x 1.218 125 A27248-ND 28 25 320573 = = = = = = _ 
1/2 -713 x 1.293 -140 A0888-ND. 69 61 328975 = = = = = = = 
16-14 AWG Blue 
.250 x .703 .150 A27249-ND 26 23 324159 A27249CT-ND _ 173.03 A27249TR-ND 5,000 138.42/M 2-324159-2 
4 -250 x .703 170 A1091-ND 23 20 328996 A1091CT-ND 7 173.00 A1091TR-ND. 5,000 138.40/M 2-328996-1 
-250 x .813 -150 A27502-ND 68 -60 323676 = _ _ = = = = 
-250 x .703 -150 A27253-ND 23 21 320561 A27253CT-ND = 178.53 A27253TR-ND 5,000 142.82/M 2-320561-2 
.250 x .703 .170 A1070-ND 16 08 320619 = = = = — = = 
-250 x .813 170 A27504-ND 36 31 50881 = _ = = = = = 
6 312 x .813 170 A27254-ND 23 20 326882 A27254CT-ND = 173.03 A27254TR-ND 5,000 138.42/M 2-326882-1 
312 x .844 -150 A27250-ND 23 21 51864 A27250CT-ND = 178.53 A27250TR-ND 5,000 142.82/M 51864-3 
-343 x .859 -150 A27251-ND 23 20 36157 A27251CT-ND = 173.03 A27251TR-ND 5,000 138.42/M 2-36157-2 
-348 x .859 170 A27252-ND 23 20 36158 A27252CT-ND — 173.03 A27252TR-ND 5,000 138.42/M 2-36158-1 
312 x .813 -170 A27257-ND 34 30 53941-1 A27257CT-ND = 344.08 A27257TR-ND 5,000 275.26/M 53941-2 
1 8 312 x .844 -150 A27255-ND .23 21 51864-1 A27255CT-ND = 178.53 A27255TR-ND 5,000 142.82/M 51864-5 
-343 x .859 -150 A27256-ND 23 20 320560 A27256CT-ND = 173.03 A27256TR-ND 5,000 138.42/M 2-320561-1 
-348 x .859 170 A1071-ND 16 -08 320565 A1071CT-ND = 120.63 A1071TR-ND 5,000 96.50/M 2-320565-1 
312 x.844 -150 = — =) = A28118CT-ND* _ 153.06 A28118TR-ND* 5,000 156.98/M 51861-4 
312 x .813 -170 A27260-ND 23 20 53942-1 A27260CT-ND = 173.03 A27260TR-ND 5,000 138.42/M 53942-2 
312 x .844 -150 A27258-ND 23 21 51864-2 = _— _ = = = _ 
10 343 x .859 -150 A27259-ND 23 20 320574 A27259CT-ND _ 173.03 A27259TR-ND 5,000 138.42/M 2-320574-2 
343 x .859 170 A1072-ND 16 08 36160 A1072CT-ND _ 120.63 A1072TR-ND. 5,000 96.50/M 2-36160-1 
343 x .859 170 A27512-ND* 26 23 31903 = = = = = = = 
-469 x 1.078 .170 A27261-ND 44 -39 324533 = = _ = = = = 
1/4 469 x 1.078 .150 A27262-ND 27 24 320563 A27262CT-ND — 205.90 A27262TR-ND 4,000 164.72/M 2-320563-2 
-469 x 1.078 170 A0889-ND 18 .09 321045 A0889CT-ND _ 199.58 A0889TR-ND 4,000 159.66/M 2-321045-1 
* Vinyl Insulation + Heavy duty for extra mechanical strength. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AMP tYC@ Zectronics PIDG Ring Terminals (Cont) 


Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel AMP 
Fig. Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
16-14 AWG Blue (cont.) 
150 A27263-ND 27 .24 | 320575 = = =- = = = _ 
16s) Le 170 ‘A0890-ND 26 23 | 328998 _ = - - - - - 
150 A27264-ND 28 25 | 320564 _ = = = = = = 
} 20] eres 170 ‘A0891-ND 31 .27_| 328999 _ - - - - - - 
150 27265-ND 87 76 | 328976 _ = = = = = = 
Me | elles 170 ‘A0892-ND 84 .74_| 328849 _ - - - - - - 
16-14 AWG Yellow/Black + 
.230 27267-ND 39 34 | 320631 = = — = = = =— 
e eB xe08 .250 A27266-ND 49 43 | 35634 = _ —_ = - - - 
2 343 x 1.046 .230 ‘A09035-ND 38 34 | 320627 ‘A09035CT-ND 178.15 323.90 ‘A09035TR-ND 2,500 259.12/M 1-320627-0 
: 4 .250 A27268-ND 42 .37_| 35106 A27268CT-ND 133.35 242.45 A27268TR-ND 2,500 193.96/M 2-35106-1 
‘6 343 x 1.046 .230 ‘A09036-ND 48 42 | 320630 ‘A09036CT-ND 172.73 314.05 ‘A09036TR-ND 2,500 251.24/M 2-320630-2 
: ‘ .250 A27269-ND 43 38 | 34805 = = _ = - - - 
1 500 x 1.188 230 427270-ND 39 34 | 34974 = = = = = = = 
ya | 300x 1.188 .250 A27506-ND 54 48 | 323682 A27506CT-ND 232.69 423.08 A27506TR-ND 2,500 338.46/M 2-323682-1 
531 x 1.296 .230 427271-ND 29 26 | 327743 — - - — - - - 
531 x 1.296 .250 ‘A09037-ND_ AT 42 | 34806 - - - - - - - 
5/16 | .531x 1.296 250 427507-ND 53 46 | 34810 = = = = = = = 
3/4 | 1.25x2219 .250 A27509-ND 1.83 1.61 | 322724 — - - — - - - 
3/8 | .531x 1.296 .230 A27508-ND 55 48 | 330896 — _ - — - - - 
1/2 | .750x 1.594 .250 ‘A09038-ND_ 76 67 | 35316 = = - - - - - 
12-10 AWG Yellow 
4 281 x .953 .250 A27272-ND AZ 42 | 35148 = = = = = = = 
281 x .953 230 427273-ND 33 29 | 320634 = = = — _ = = 
281 x .953 .250 ‘A0893-ND 29 26 | 35149 - - - - - - - 
6 312 x 1.052 .230 £27274-ND 43 .38 | 326886 = _ _ — - - - 
375 x 1.083 .230 A27276-ND 30 .27 | 320567 A27276CT-ND 127.01 230.93 A27276TR-ND 2,500 184.74/M 2-320567-2 
375 x 1.083 .250 427275-ND 30 .27_| 35107 - - = - - - - 
312 x 1.031 230 127277-ND 33 .29 | 35787 — = =— = = = = 
312 x 1.052 .230 A27278-ND A4 38 | 324915 _ - - - - - - 
8 375 x 1.083 .230 A27280-ND 30 .27 | 320568 ‘A27280CT-ND 127.01 230.93 A27280TR-ND 2,500 184.74/M 2-320568-1 
375 x 1.083 .250 A1081-ND 24 10 | 35108 = - - - - - = 
3875x1172 .300 27279-ND* 1.07 .95 | 35605 = = = A27279TR-ND* 1,000 350.44 2-35605-2 
312 x 1.052 230 A27282-ND 43 38 | 324918 = = = = = = = 
343 x 1.046 .230 A27281-ND 33 29 | 32883 A27281CT-ND 441.17 802.13 A27281TR-ND 2,500 641.70/M 1-32883-0 
10 375 x 1.083 .230 A27284-ND 24 18 | 36161 A27284CT-ND 85.40 155.28 A27284TR-ND 2,500 124.22/M 2-36161-2 
1 375 x 1.083 .250 A1082-ND 24 10 | 35109 A1082CT-ND 85.40 155.28 A1082TR-ND 2,500 124.22/M 2-35109-1 
.875x1.172 .300 (A27283-ND* 62 55 | 35364 _ - - - - - = 
500 x 1.188 .230 A27285-ND 32 29 | 35273 ‘A27285CT-ND 268.48 488.15 A27285TR-ND 2,500 390.52/M 2-35273-2 
500 x 1.277 .300 A27286-ND* 1.15 1.01 | 323763 — = = _ - = = 
1/4 | 531x 1.322 .230 /A27288-ND 35 .31 | 320569 ‘A27288CT-ND 146.23 265.88 A27288TR-ND 2,500 212.70/M 2-320569-3 
531 x 1.322 .250 A1083-ND 35 28 | 35110 A1083CT-ND 146.23 265.88 A1083TR-ND 2,500 212.70/M 2-35110-1 
531 x 1.416 .300 A27287-ND* 67 59 | 35345 _ - - - - - - 
593 x 1.414 250 ‘A1084-ND 35 28 | 35112 = = = = = = _ 
gig | 593x 1.414 .230 A27291-ND 35 31 | 320577 - - - - - - - 
593 x 1.510 .300 28077-ND* 1.21 1.07 | 35478 — - - A28077TR-ND* 750 408.18 1-35478-0 
750 x 1.594 .250 A27510-ND 1.04 92 | 35150 - - - - - - - 
1/2 | .750x 1.594 250 ‘A0894-ND 55 48 | 35151 = = = = = = = 
531 x 1.322 250 ‘A1095-ND 35 28 | 35111 A1095CT-ND 146.23 265.88 ‘A1095TR-ND 2,500 212.70/M 2-35111-1 
516 | .531x 1.322 .230 A27290-ND 35 .31 | 320576 — _ - = - - - 
531 x 1.416 .300 A27289-ND* 115 1.01 | 35346 —_ - - = - - - 
* Vinyl Insulation + Heavy duty for extra mechanical strength. 
PIDG Slotted Ring Tongue 
Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel | Tape & Reel | AMP 
Fig. AWG Size Wxl Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
2 |_ 26:22 Yalow 6 .250 x .719 .082 A27448-ND 26 23 | 323011 ‘A27448CT-ND 195.75 A27448TR-ND 4,000 | 156.60/M | 2-323011-2 
22-16 Red 8 .281 x.770 140 A27449-ND 59 52 | 36954 — - 
PIDG Ring Tongue Insulation Restricting Terminals PIDG Ring Tongue Radiation Resistant 
ee ai tT asia au or Diag GL ney ue ea es Stud | Dimensions - Inch | Insul. Dia. | Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. . 2 
Fig. AWG Size WxLl Inch (mm) | Part No. 10 100 Part No. 
4 218 x .734 A27334-ND 32.28 | 52273 
22 6 .250 x .844 038 - 110 A27335-ND 32 28 | 51863-2 6 218 x 672 A27292-ND 36 32 | 53406-1 
Red/Green | 8 312 x .906 ee A27336-ND 32.28 | 1-320551-2 22-46 Ped 6 .250 x .782 125 A27293-ND 36 32 | 53407-1 
10 | .312x.906 A27337-ND 32.28 | 2361533 8 312 x.844 : A27294-ND At 36 | 53408-1 
4 218 x.734 427338-ND 2825 | 522734 10 812 x 844 A27295-ND At 36 | 53409-1 
20 6 .218 x .734 A27339-ND 32 28 2-36149-4 1 6 250 x .703 A27296-ND 42 37 53415-1 
Red/Red : a x on 046 - .110 oing > oe 2 peor . desk pias 6 312 x 844 150 | 427297-ND 40 35 | 53416-1 
re : ; : ‘ A i; 8 312 x.844 : A27298-ND 45 40 | 53417-1 
° * x a == = = Sees jo | 312x.844 A27299-ND 4136 | 53418-1 
id x. | r e - -. 
18 6 | 250x.844 os6-1190 | A27344ND 3228 | 5 1863-4 12-10Yalow | 8 oO oes Pee UND) A ae Eonedl 
Red/White | 8 312 x .906 Pe A27345-ND  .32,——s«28._- |: 1-320551-4 10 375 x 1.083 A27301-ND 6456 | 3425-1 
10 | .312x.906 /A27346-ND 32.28 - | 2-36153-5 
6 .250 x .765 A27347-ND 36 32 | 2-320561-3 PIDG Offset Ring Tongue Terminals 
i 16 6 312 x .906 A27348-ND 32 28 | 51864-6 
BueBue | & 312 x 906 -063-.130 | A27349-ND 3632 |: 1-51864-0 Stud | Dim.-Inch | Insulation Dia. | Digi-Key Price Each AMP 
A _ . aay hoon a = 2 penal Fig. AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. 
r. xi. | dl “ - 
6 A27526-ND .37—Ss« 323039 
6 1312 x .906 A27351-ND 1.18 1.04 | 51864-8 22-16 Red 10 375 x .906 125 127527-ND 54 45 304011 
14 8 312 x .906 078-130 A27352-ND 28 0.25 | 1-51864-1 3 7 NE 7 7 aay 
Blue/Green 10 312 x 906 Serr A27353-ND 32 28 51864-9 16-14 Blue .375 x .906 150 £ ‘ : 
/4_| .469x 1.140 A27514-ND _—=50_——44 | —-2-320563-4 10 A27S29ND_ 47 323818 
6 | .375x 1.148 A27354-ND 55 49 | 2-36161-5 
12 8 | .375x 1.148 nee 200 A27355-ND 42 37 | 2-320568-2 Tools 
Yellow/Yellow | 10 | .375x 1.148 aed A27356-ND 42 37 | 2-36161-3 , , 
1/4 | .531x 1.392 A27515-ND___1.10 .97 | 2:320569-5 A9996-ND PRO-CRIMPER |! Hand Too! without Dies. - 
8 375 x 1.148 A27357-ND 48 42 2-320568-3 A9991-ND Die Set for Insulated Terminals, use with A9996 $43.50 
10 10 .375 x 1.148 119-200 A27358-ND 50 44 2-36161-4 A9811-ND Qrimp Tool, Insulated Terminals with Die Set . $66.00 
Yellow/Brown | 4 | 5381x1992 | “" " A27S16ND = 9887 | 23205696 | 4g821-ND ——_PIDG and PLASTI-GRIP Connector Kit (includes hand tool A9811-ND, 225 insulated 
S16 | 591 x 1.992 REIGN 69 61 | 28205763 ring and spade terminals in 12-10, 16-14 and 22-16 AWGwire sizes) ..... 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 183 


ANP tyco Electronics PIDG Spade Terminals G) @ 


Authorized Distributor 


PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) Terminals: Meet or exceed the requirements of MIL-T-7928, Type Il, Class 1 and 2. 
Product Facts: - Temperature Rating: 105°C Max. + AMP Wire: Solid or Stranded + Terminal Material: The basic 
terminal is conducted of fine grade high conductivity copper per ASTM B-152 and tin-plated per MIL-T-10727. Basic 
material for Spring Spade Tongue Terminals is phosphor bronze per ASTM B-139 and tin-plated per MIL-T-10727. AMP's 
special plating process creates durable corrosion resistance to salt spray and most chemical fumes. » Copper Sleeve: 
The specially designed copper sleeve, fitted over the terminal barrel, provides circumferential insulation support to the wire 
and allows the wire to be bent in any direction, without fraying the wire’s insulation or breaking the conductor. + Nylon 
Insulation (unless otherwise noted): Nylon sleeve assures high dielectric strength. 


PIDG Spade Tongue 


Stud | Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel AMP 
Fig. AWG Size WxLl Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
26-22 Yellow 4 -203 x .627 082 A27415-ND 24 21 321035 = = = = _ = = 
2 -182 x .727 440 A0895-ND 23 20 328394 = — = = = _ = 
4 218 x .674 : A0896-ND_ 27 24 327717 = = = = _ _ _ 
-250 x .846 -140 A1063-ND 16 .08 34541 A1063CT-ND = 173.03 A1063TR-ND 5,000 138.42/M 2-34541-1 
20-16 6 .297 x .753 125 A27416-ND .23 20 34080 A27416CT-ND = 173.03 A27416TR-ND 5,000 138.42/M 2-34080-1 
Red .297 x .753 140 A27417-ND 23 -20 326861 = = = — = = = 
8 .375 x .908 125 A27418-ND 31 27 32050 A27418CT-ND _ 392.40 A27418TR-ND 5,000 313.92/M 2-32050-1 
-375 x .908 140 A1064-ND. 23 -20 32053 = = _ = = = = 
10 .375 x .908 125 A27419-ND 1.00 88 32051 = = = = = = = 
.375 x .908 -140 A1065-ND. 23 -20 32054 = = = = = = _ 
.244 x 846 A27421-ND 24 21 328281 A27421CT-ND — 448.50 A27421TR-ND 5,000 358.80/M 1-328281-1 
1 6 .297 x .753 170 A1073-ND 23 -20 35559 A1073CT-ND — 173.03 A1073TR-ND 5,000 138.42/M 2-35559-1 
-385 x .908 427420-ND 23 -20 32058 = _ = = = = = 
16-14 .297 x .753 170 A1074-ND 26 23 321233 A1074CT-ND. = 196.23 A1074TR-ND. 5,000 156.98/M 2-321233-1 
Blue 8 -312 x 1.034 170 A27519-ND 30 26 325199 = = _ = _ _ _ 
-385 x .908 -150 A27422-ND 40 35 32056 = = _— = —_ = _ 
-385 x .908 170 A0897-ND. 23 -20 32059 = _ = = _ — _ 
10 -385 x .908 150 A27520-ND Al 37 32057 = = — = = = = 
-385 x .908 170 A1075-ND. 26 23 32060 A1075CT-ND. = 346.03 A1075TR-ND. 5,000 276.82/M 2-32060-1 
6 -290 x .954 230 A27423-ND 47 42 322985 = _ = = _ _ _ 
12-10 -312 x 1.095 : A27424-ND 45 39 326859 A27424CT-ND 368.54 670.08 A27424TR-ND_ 2,500 536.06/M 2-326859-1 
Yellow 8 | 406 x 1.095 230 ‘A0898-ND 33 29 | 32588 = = = = = = = 
10_| .406 x 1.095 230 A1085-ND 33 27 | 32589 = = = = = = = 
PIDG Spring Spade Tongue 
Stud Dim. -Inch | Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel AMP 
Fig. AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
26-22 4 -203 x .695 A27434-ND 40 35 52922 A27434CT-ND 443.93 A27434TR-ND 5,000 355.14/M 52922-1 
Yellow 6 .250 x .679 .082 A27435-ND 33 29 52924 A27435CT-ND 249.13 A27435TR-ND 4,000 149.48/M 52924-1 
8 .375 x .787 A27436-ND 1.24 1.09 52925 = = = = = = 
4 -203 x .799 125 A0902-ND 23 20 52927 = = = _— — _— 
5 .250 x .799 125 A27437-ND 35 31 52928 A27437CT-ND 195.75 A27437TR-ND 5,000 156.60/M 52928-1 
22-16 6 -250 x .799 125 A1067-ND 26 23 52929 A1067CT-ND 136.48 A1067TR-ND 5,000 109.18/M 52929-1 
Red 6 .250 x .799 140 = — = = A28004CT-ND 221.98 A28004TR-ND 5,000 177.58/M 52929-3 
8 .375 x .860 125 A1089-ND 26 23 52930 A1089CT-ND. 221.98 A1089TR-ND 5,000 177.58/M 52930-1 
10 -406 x .908 125 A1099-ND 37 33 52931 A1099CT-ND 195.75 A1099TR-ND. 5,000 156.60/M 52931-1 
2 5 -250 x .799 170 A28166-ND 37 32 52934 A28166CT-ND 391.48 A28166TR-ND 5,000 313.18/M 52934-1 
6 .250 x .799 170 A1078-ND 26 23 52935 = = = = _— = 
16-14 6 .250 x .799 182 A27438-ND 26 23 52935-2 = = = _ = _ 
Blue 8 .375 x .860 170 A1093-ND 29 26 52936 A1093CT-ND 195.75 A1093TR-ND. 5,000 156.60/M 52936-1 
8 .375 x.860 182 A28167-ND 44 39 52936-2 A28167CT-ND 391.48 A28167TR-ND 5,000 313.18/M 52936-3 
10 -406 x .908 170 A1094-ND 29 26 52937 = _ = = = = 
10 -406 x .908 182 A28168-ND 95 -84 52937-2 = = = _— =. _ 
6 .250 x .959 A1096-ND 33 227 52941 A1096CT-ND. 251.70 A1096TR-ND. 2,500 201.36/M 52941-1 
12-10 8 .375 x 1.052 250 A1097-ND 38 30 52942 A1097CT-ND 251.70 A1097TR-ND. 2,500 201.36/M §2942-1 
Yellow 10 -406 x 1.100 . A1098-ND 38 -30 52943 = = _ _ _ 
W4 | 625x 1.225 A27439-ND 77 68 52945 = = = = = 
6 -250 x .933 125 A09040-ND AT AL 52409 = = = = _ = _ 
22-16 6 .250 x .933 140 A28156-ND 46 40 52409-2 = = = = = = — 
Red 8 .281 x .979 125 A09041-ND At 36 52410 A09041CT-ND = 195.75 A09041TR-ND 5,000 156.60/M 52410-1 
10 -343 x 1.005 125 A09042-ND 95 84 52411 = = = = = _ = 
6 -250 x .933 -150 A09043-ND 29 26 52420 A09043CT-ND = 443.93 A09043TR-ND 5,000 355.14/M 52420-2 
16-14 6 .250 x .933 170 A27446-ND 165) AB 52420-1 A27446CT-ND — 221.98 A27446TR-ND 5,000 177.58/M 52420-3 
2 Blue 8 .281 x .979 150 A09044-ND 49 43 52421 = —= — = _— — _ 
8 .281 x .979 170 A27447-ND 29 26 52421-1 = —= — = — — _ 
10 -343 x 1.005 170 A09045-ND 29 26 52422-1 = = = = = = = 
6 312 x 1.131 A27521-ND 59 52 52430-1 = = — = _ = _ 
12-10 8 .375 x 1.174 250 A27522-ND 61 53 52431-1 = = = = = = = 
Yellow 10 .375 x 1.219 2 A27523-ND 70 62 52432-1 A27523CT-ND 363.04 660.08 A27523TR-ND 2,500 528.06/M 52432-3 
4 | .487x 1.289 A27524-ND 65 58 52433-1 = = = = = = = 
PIDG Flanged Spade Tongue 
Stud | Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel AMP 
Fig. AWG Size Wxl Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
26-22 2 -182 x .649 A27426-ND 69 61 324597 = _ = 
Yellow 4 -196 x .649 .082 A27427-ND 1.92 1.69 52369 — = ari 
6 .250 x .649 A27428-ND 60 53 51874 = = = 
2 -182 x .727 125 A27429-ND 1.09 -96 2-324608-2 = = = 
2 -182 x .727 140 A0899-ND 29 26 324608 = = = 
22-16 6 .250 x .737 125 A27431-ND 25 22 322777 A27431CT-ND = 188.80 A27431TR-ND 5,000 151.04/M 2-322777-1 
Red 6 .296 x .737 125 A27430-ND 25 22 32561 A27430CT-ND _ 188.80 A27430TR-ND 5,000 151.04/M 2-32561-1 
6 .296 x .737 140 A1066-ND 25 22 32562 A1066CT-ND = 188.80 A1066TR-ND. 5,000 151.04/M 2-32562-1 
3 8 -416 x .830 -140 A1088-ND. 53 47 32498 A1088CT-ND = 489.95 A1088TR-ND 5,000 391.96/M 2-32498-1 
6 | 294x.737 A1076-ND 25 22 | 320861 ‘A1076CT-ND = 188.80 A1076TR-ND 5,000 151.04/M 2-320861-1 
16-14 8 .294 x .737 170 A1077-ND 25 22 320862 A1077CT-ND = 214.13 A1077TR-ND. 5,000 171.30/M 2-320862-1 
Blue 8 -416 x 830 7 A27518-ND 95 84 33156 — = = 
10 .294 x .737 A1092-ND 24 21 320863 A1092CT-ND = 214.13 A1092TR-ND 5,000 171.30/M 2-320863-2 
6 .296 x 1.017 .250 A0900-ND 64 57 325150 _ — _ 
12-10 6 .328 x 1.017 .230 A27432-ND 73 64 324587 = 7 _ 
Yellow 8 416 x 1.017 .230 A09039-ND 32 29 32510 A09039CT-ND 244.53 444.60 A09039TR-ND 2,500 355.68/M 2-32510-1 
10 416 x 1.017 -250 A0901-ND 99 87 324015 A0901CT-ND 192.90 350.73 A0901TR-ND 2,500 280.58/M 2-324015-1 
Tools A9811-ND — Crimp Tool, Insulated Terminals with Die Set ..............0ccccccceeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees $66.00 
A9996-ND | PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies.....2...0.0:c:cscsseseseseseseeeeeseesseeteseeeeeeseeneess $66.00 ,9821-ND —_PIDGand PLASTI-CRIP Connector Kit (includes hand tool A981 1-ND, 225 insulated 


A9991-ND _Die Set for Insulated Terminals, use with A9996 


ring and spade terminals in 12-10, 16-14 and 22-16 AWG wire sizes) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
184 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


AMP tYCO Fectronics P|DG Knife Disconnect & Butt Splices G & 


Authorized Distributor 


PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) Terminals: Meet or exceed the requirements of MIL-T-7928, Type Il, Class 1 and 
2. Product Facts: - Temperature Rating: 105°C Max. + AMP Wire: Solid or Stranded + Terminal Material: The 
basic terminal is conducted of fine grade high conductivity copper per ASTM B-152 and tin-plated per MIL-T-10727. 
Basic material for Spring Spade Tongue Terminals is phosphor bronze per ASTM B-139 and tin-plated per MIL-T- 
10727. AMP's special plating process creates durable corrosion resistance to salt spray and most chemical fumes. 
+ Copper Sleeve: The specially designed copper sleeve, fitted over the terminal barrel, provides circumferential 
insulation support to the wire and allows the wire to be bent in any direction, without fraying the wire’s insulation or 
breaking the conductor. * Nylon Insulation (unless otherwise noted): Nylon sleeve assures high dielectric strength. 


PIDG - Spare Wire Caps: Material: Copper Tin Plated, Insulation: Nylon 


PIDG - Butt Splice Step Down Adapter Inserts: Material: - Adapter Body: Copper per ASTM B-152 Plating: 
Zinc/DyeChromate 


For Unstripped Wire For Stripped Wire 
PIDG Butt Splices 
AWG Dim. - Inch | Ins. Dia. Digi-Key Price Each Amp Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel | Amp 
Fig. Color Length Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
26-22 Yellow — 082 A0913-ND 58 51‘ |-2-323994-2 = = = = — — = 
‘ 22-16 Red 1.265 125 A1069-ND 57 .27_-| 320559 A1069CT-ND 224.14 407.53 AM069TR-ND 2,500 326.02/M | 2-320559-4 
‘a 16-14 Blue 1.265 150 A1080-ND 57 .27_-| 320562 1080CT-ND 341.52 620.95 1080TR-ND 2,500 496.76/M | 2-320562-3 
12-10 Yellow 1.656 220 A1086-ND 96.46 _| 320570 = = = 
tb 26-22 Yellowt 890 082 A27450-ND 57 50‘ | 323994 = = = _ _ _ _ 
24-20 Natural 1.035 100 A27451-ND 45 40 | 323975 — — —_ _ _ _ _ 
Step Down Type (with adapter insert) 
16-14 to 22-18 Blue 1.265 150/.115 A27452-ND* 1.09.96 | 327583 A27452CT-ND* 630.84 1146.98 A27452TR-ND* 2,500 917.58/M | 2-320562-3 
1b | 12-10 to 16-14 Yellow 1.656 .220/.170 A27453-ND 1.67 1.47 | 327638 — _ — _ a _ _ 
12-10 to 22-16 Yellow 1.656 .220/.140 A27454-ND 2.03 1.79 | 327639 —_ —_ —_ _ — _ _ 
Radiation Resistant 
22-16 Red Stripe 1.265 125 27455-ND 103° tT «| 5354841 = = = = — — = 
1b 16-14 Blue Stripe 1.265 150 A27456-ND 1.03 91 | 535494 — =_ _ _ _ _ _ 
12-10 Yellow Stripe 1.656 220 A27457-ND 1.56 1.38 | 53550-1 = = = 
* Includes adapter insert + 26-22 splices are 26-24 range in accordance with MIL-T-7928 22-16 splices are 22-18 range in accordance with MIL-T-7928 
PIDG - Spare Wire Caps PIDG Knife Disconnect Splices 
A We ee eae, en Heat poe Aas ine si Dim. - Inch | Insulation Dia. | Digi-Key Price Each AMP 
oS: us kel SA bebe Fig. AWG Length Inch Part No. 10 100 Part No. 
— eel ped bail = x oe 22:16 oA 125 427473-ND 49 43 | 320555 
048 - | Transparent z : E 4484 A 
.080 - 115 Red 427479-ND 27 24 324485 Fed iat A108 A ad zl Baie 
3 _ 120 - 145 Blue 427480-ND 30 38 324486 4 16-14 aoe 150 427474-ND Ag 43 320566 
080 -.115 Red 127569-ND* "40 35 324694 Blue 170 A1079-ND A4 31 32448 
120-145 Blue A27570-ND* A 36 324695 12-10 Yellow 1.260 250 ‘A09046-ND_ 1.33 147 35762 
Stripped Wire 
22-18 124 Red 727481-ND 29 26 328307 Tools 
maar aia vars eee oe = ST A9996-ND — PRO-CRIMPERII Hand Tool without Dies. 
- - - A9991-ND Die Set for Insulated Terminals, use with A9996 a 
* Moisture Resistant A9811-ND Qrimp Tool, Insulated Terminals with Die Set ........... 0.006 ccc cece ee cee cece eee ece eee ete sense een eeee 
- ‘A09093-ND — Sealed Splice Connector Kit ( includes 10 [12-10 AWG] splice, 15 [22-18 AWG] splice, 
PIDG - Butt Splice Step Down Adapter Inserts 25 [16-14 AWG splice, molded case and crimping tOOl............cceccesesesesesesesseetessseeees $112.29 
Use With Digi-Key Price Each AMP A9821-ND PIDG and PLASTI-GRIP Connector Kit (includes hand tool A9811-ND, 225 insulated 
Fig. AWG Butt Splices Part No. 10 100 Part No. ring and spade terminals in 12-10, 16-14 and 22-16 AWGwire sizes) ..............00ccceeeeeeeeee $112.50 
22-18 Red A1080-ND A27458-ND 21 -19 327635 A27484-ND Long Handle Tool for PIDG Spare Wire Caps (22-18 AWG). -$262.50 
2 22-18 Red A1086-ND A27459-ND 58 51 327636 A27485-ND Heavy Head Tool for PIDG Spare Wire Caps (12-10 AWG) . -$478.50 
16-14 Blue A1086-ND ‘A27460-ND 38 33 327637 A27486-ND —_T-Head Tool for PIDG Spare Wire Caps (22-18 and 16-14 AWG) .$796.50 


ELECTRO-TAP Connectors and Closed End Splices 


ELECTRO-TAP Cable Connector/Splice 


+ Housing Material: Nylon + Contact Material: Brass + Contact Plating: Tin 


Insul. Dia. | Dimension - Inch Digi-Key Price Each AMP 
Fig. AWG Inch IE Ww H Color Part No. 1 10 Part No. 
22-18 Red A1050-ND 40 32 53440-2 
q 141g | 160 | 687484444 7 Bue | A1051-ND 40.32 | 5340-1 
Closed End Splices 
+ For single and multiple wire applications + Nylon or vinyl or PVF? insulated » Temperature Ratings of 90°C, 6 AWG (0.2 to =16 mm’); 509 to 42, 700 CMA + Copper or steel splice material + Plated or unplated » Solid 
105°C, 150°C + 300V, 600V or 1000V rated + Crescent crimp configuration + Covers wire ranges from 24 to or stranded copper wire * UL and CSA approved 
Insul. Open. Dia. | Length | Splice Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Reel | Tape & Reel | Amp 
Fig. | AWG | Color | Mat’l. Inch Inch Mark* Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
Vinyl BOMB-TAIL Splices 
Blue | Copper 173 -750 VS A09052-ND 24 21 | 34306 = 
22-16 Blue | Copper 215 -800 VS A27567-ND 24 21 | 34864 = 
Trans. | Steel .265 1.000 ECV A27476-ND 14 12 | 328890 = 
Trans. | Steel .265 825 ECV A09053-ND At 10 | 330021 = = = = _ = = 
Red 156 729 VS A09054-ND 24 22 | 34304 = 
20-14 Purple Copper 187 -740 VS A09055-ND 09 04 | 36964 AQ9055CT-ND 58.82 106.95 A09055TR-ND 2,500 64.18/M 2-36964-2 
Purple .235 775 VS A27475-ND 12 11 | 2-328375-3 = 
2 Purple 235 -900 ECV A27568-ND 5 3 | 55843-1 = = _ = _ _ = 
1.500 A09056-ND 14 12 | 53234-1 = 
2212 | trans. "Coppar| 880). || amp. || EY A27571-ND 13°12 | 329251 = = = = a = = 
Yellow 235 975 VS A09059-ND 27 .24 | 34308 = 
22-10 | Yellow op -300 1.010 VS A09060-ND 97 86 | 34865 = 
Purple aul 312 1.010 VS A09057-ND 13 12 | 36965 A09057CT-ND 63.57 115.58 A09057TR-ND 1,500 69.35/M 1-36965-1 
Purple 360 1.125 ECV A09058-ND 10 05 | 321519 = = = = = _ — 
18-8 | Green | Copper 500 1.575 ECV A09061-ND 40 35 | 320788 = = = = = = _ 
Nylon Molded Splices 
2 | 22-14 | Trans. | Copper .250 680 EON A09062-ND 13 06 | 35115 A09062CT-ND 68.09 123.80 A09062TR-ND 2,500 99.04/M 1-35115-0 
775 EON A09063-ND 2 .06 | 35653 A09063CT-ND. 74.91 136.20 A09063TR-ND 1,500 108.96/M 2-35653-1 
3 | 22-10 | Trans. | Copper 375 -970 =e) A09064-ND A7 5 | 53915-1 A09064CT-ND. 113.08 205.60 A09064TR-ND 1,500 123.36/M 53915-2 
.720 Ec A27477-ND AW 10 | 328730 A27477CT-ND 55.78 101.43 A27477TR-ND 1,500 60.86/M 2-328730-1 


* VS = 300V, 90°C ECV =600V max. Building Wiring, 1000V max. Fixtures and Signs, 105°C UL, 90°C CSA ECN = 300V, 105°C EC = 600V max. Building Wiring, 1000V max. Fixtures and Signs, 105°C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 185 


AMP tYCO cectronics Plasti-Grip™ Terminals and Splices 


Authorized Distributor 


Temperature Rating: 90°C Max. Material: + In- 
sulation: Vinyl + Terminal Body: Copper per 
ASTM B-152 =» Plating: Tin per MIL-T-10727 
(spring spade terminals are phosphor bronze per 
ASTM B-139 or brass per ASTM B-36 and tin- 
plated per MIL-T-10727) Voltage: 600V Max 
(1000V Fixture or Sign). 


Recognized under the component program of 
Underwriters Laboratories Incorporated File No. 
E13288. 


Ring Tongue Terminals 


Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP 
Fig. Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
22-16 AWG Red 
2 .218 x .684 140 A0954-ND 21 18 | 34140 = = = = 
4 .218 x .684 125 A27302-ND 21 18 | 32944 = = = = 
4 .218 x .684 140 A0955-ND 21 18 | 34141 A0955CT-ND = 154.93 A0955TR-ND 5,000 123.94/M 2-34141-1 
4 .281 x .809 140 A28199-ND 27 24 | 34143 = _ _ = 
6 .218 x .684 125 A27303-ND 21 18 | 32945 A27303CT-ND = 161.15 A27303TR-ND 5,000 128.92/M 2-32945-1 
6 .218 x .684 140 A09016-ND' 21 18 | 34142 = = = = 
6 .281 x .809 125 A27304-ND 21 18 | 32947 A27304CT-ND = 154.93 A27304TR-ND 5,000 123.94/M 2-32947-1 
6 -281 x .809 140 ‘A0956-ND* 21 18 | 34144 A0956CT-ND _ 101.23 A0956TR-ND 5,000 80.98/M 2-34144-1 
6 312 x .856 125 A27305-ND 21 18 | 32950 A27305CT-ND _ 161.15 A27305TR-ND 5,000 128.92/M 2-32950-1 
6 -312 x .856 140 A27306-ND 21 18 | 34147 A27306CT-ND. = 154.93 A27306TR-ND 5,000 123.94/M 2-34147-1 
1 8 -281 x .809 125 A27308-ND 21 18 | 32948 A27308CT-ND _ 294.70 A27308TR-ND 5,000 235.76/M 2-32948-1 
8 .281 x .809 140 A09017-ND' 12 06 | 34145 A09017CT-ND. _ 154.93 A09017TR-ND 5,000 123.94/M 2-34145-1 
8 312 x .856 125 427307-ND 21 18 | 32951 A27307CT-ND = 161.15 A27307TR-ND 5,000 128.92/M 2-32951-1 
8 -312 x .856 140 ‘A0957-ND? 12 06 | 34148 A0957CT-ND = 154.93 A0957TR-ND 5,000 123.94/M 2-34148-1 
10 .281 x .809 125 A28192-ND 21 18 | 32949 A28192CT-ND = 276.20 A28192TR-ND 5,000 220.96/M 2-32949-1 
10 .281 x .809 140 A09018-ND! 221 18 | 34146 = _ = = 
10 312 x .856 125 A09019-ND 21 18 | 32952 A09019CT-ND = 154.93 A09019TR-ND 5,000 123.94/M 2-32952-1 
10 -312 x .856 140 ‘A0958-ND* .20 18 | 34149 A0958CT-ND i 101.23 A0958TR-ND 5,000 80.98/M 2-34149-1 
1/4 -469 x 1.090 125 A27309-ND 27 .24 | 32953 A27309CT-ND _ 370.78 A27309TR-ND 5,000 296.62/M 2-32953-1 
1/4 -469 x 1.090 140 A0959-ND 24 21 | 34150 A0959CT-ND _— 178.28 A0Q959TR-ND 5,000 142.62/M 2-34150-1 
5/16 -469 x 1.090 140 A0960-ND .24 21 | 34151 AQ960CT-ND. = 178.28 AQ960TR-ND 5,000 142.62/M 2-34151-1 
3/8 -531 x 1.230 140 A0961-ND 25 .22 | 34152 = = = = = = = 
16-14 AWG Blue 
4 .250 x .715 170 A0962-ND 27 24 | 34157 = _ = = 
6 -250 x .715 170 ‘A09020-ND' 21 18 | 34158 = = _ = 
6 -343 x .871 170 ‘A0963-ND* 21 18 | 34159 A0963CT-ND _ 161.15 A0963TR-ND 5,000 128.92/M 2-34159-1 
8 -312 x .825 170 A27311-ND 21 18 | 328527 = = = = 
8 -343 x .871 145 A27310-ND 21 18 | 32959 A27310CT-ND _ 316.68 A27310TR-ND 5,000 253.34/M 2-32959-1 
1 8 -343 x .871 170 A0964-ND 2 06 | 34160 A0964CT-ND = 154.93 A0964TR-ND 5,000 123.94/M 2-34160-1 
10 .343 x .871 145 A09021-ND 21 18 | 32960 A09021CT-ND = 154.93 A09021TR-ND 5,000 123.94/M 2-32960-1 
10 -343 x .871 170 A0965-ND .20 18 | 34161 AOQ965CT-ND _ 101.23 AQQ965TR-ND 5,000 80.98/M 2-34161-1 
1/4 -469 x 1.090 145 A27312-ND 36 31 | 32961 = = = = 
1/4 -469 x 1.090 170 A0966-ND 13 07 | 34162 = = = = 
5/16 -469 x 1.090 170 A0967-ND .24 21 | 34163 = _ _ = _ = = 
3/8 -531 x 1.248 170 A0968-ND ae 24 | 34164 = = — = _ _ = 
16-14HD AWG Yellow/Black 
1 10 -343 x 1.046 .250 A28193-ND .38 34 | 321518 A28193CT-ND 155.79 283.25 A28193TR-ND 2,500 226.60/M 2-321518-1 
1/4 -531 x 1.296 -200 A27555-ND 40 35 | 34824 = = = = = = = 
12-10 AWG Yellow 
6 -281 x .953 .250 A27313-ND if: 24 | 34852 = _— _ = 
6 -375 x 1.098 .230 A28194-ND 27 24 | 34168 A28194CT-ND 116.52 211.85 A28194TR-ND 2,500 169.48/M 2-34168-1 
8 .375 x 1.098 .230 A27314-ND 19 17 | 34169 A27314CT-ND 112.05 203.73 A27314TR-ND 2,500 162.98/M 2-34169-1 
8 -375 x 1.098 .250 A0969-ND 27 .24 | 34853 AQ969CT-ND 116.52 211.85 A0969TR-ND 2,500 169.48/M 2-34853-1 
10 .375 x 1.098 .230 A09022-ND 27 24 | 34170 A09022CT-ND 64.58 117.43 A09022TR-ND 2,500 93.94/M 2-34170-1 
10 -375 x 1.098 .250 ‘A0970-ND* 26 23 | 34854 A0970CT-ND 64.58 117.43 A0970TR-ND 2,500 93.94/M 2-34854-1 
1 1/4 -400 x 1.373 -300 A28195-ND 30 .27 | 55678-1 A28195CT-ND 204.67 372.13 A28195TR-ND 1,500 297.70/M 55678-2 
1/4 -531 x 1.327 .230 A27315-ND 32 28 | 34171 A27315CT-ND 127.15 231.18 A27315TR-ND 2,500 184.94/M 2-34171-1 
1/4 -531 x 1.327 .250 A0971-ND 31 .28 | 34855 A0971CT-ND. 127.15 231.18 A0971TR-ND 2,500 184.94/M 2-34855-1 
5/16 -531 x 1.327 .230 A27316-ND 1.01 89 | 34172 A27316CT-ND 264.44 480.80 A27316TR-ND 2,500 384.64/M 2-34172-1 
5/16 -531 x 1.327 .250 A0972-ND 21 19 | 34856 = = = = 
3/8 -598 x 1.421 .230 A0973-ND 31 28 | 34173 = = — = 
2 -750 x 1.594 .250 A09023-ND! 55 48 | 34837 = _ = = = = = 
8 AWG Red 
8 -478 x 1.586 -360 A27530-ND 84 74 | 52041 = = =S = 
10 431 x 1.556 -360 A27318-ND 55 49 | 52263 = _ _ A27318TR-ND 500 168.21 52263-2 
10 431 x 1.576 330 A27317-ND 55 49 | 52263-1 = = = = 
1/4 431 x 1.561 -360 A28196-ND 1.33 1.17 | 55621-1 = _ _ = 
1 1/4 -478 x 1.586 -360 A27320-ND 84 74 | 52041-1 = = = A27320TR-ND 500 469.50 52041-7 
1/4 -478 x 1.600 330 A27319-ND 83 73 | 52041-3 — _— _— A27319TR-ND 500 461.85 52041-9 
5/16 -587 x 1.696 -360 A27321-ND .90 79 | 52291 = = = = = = = 
3/8 -587 x 1.696 -360 A27531-ND 86 76 | 52291-1 = _ = = — = — 
1/2 -875 x 1.860 -330 A27532-ND 1.48 1.30 | 52262-1 = = = = = = = 
6 AWG Blue 
8 -500 x 1.869 .360 A27322-ND 1.67 1.47 | 52042-2 = = = = 
10 468 x 1.719 436 A27323-ND 88 77 | 52265 = = = = 
10 -500 x 1.844 436 A27533-ND 1.67 1.47 | 52042-4 = = = = 
1/4 -398 x 1.846 450 A28197-ND 1.06 .93 | 55679-1 = _— _ = 
1 1/4 -500 x 1.844 436 A27325-ND 94 83 | 52042-1 = = = = 
1/4 -500 x 1.869 -360 A27324-ND 98 86 | 52042-3 = _ _ A27324TR-ND 500 499.77 52042-9 
5/16 -625 x 1.906 450 A27326-ND 1.04 91 | 52264 = = = = 
3/8 -625 x 1.906 450 A27534-ND 1.81 1.60 | 52264-1 = — — = _ a= =: 
1/2 -815 x 1.851 436 A27535-ND 2.26 1.99 | 52350 = = = = = = = 
4 AWG Yellow 
10 -546 x 1.948 450 A27327-ND 1.23 1.08 | 52043-2 = = = = 
1/4 -546 x 1.948 450 A27328-ND 1.94 1.71 | 52043-3 = _ _— = 
1 1/4 -546 x 1.948 515 A27329-ND 1.411 98 | 52043-1 = = = = 
5/16 679 x 2.014 450 A27330-ND 2.62 2.31 | 52266-3 = _ _ = 
5/16 -679 x 2.014 515 A27331-ND 1.96 1.72 | 52266 = = = = 
3/8 -679 x 2.014 450 A27536-ND 1.93 1.70 | 52266-4 = — — — a aa — 
2 AWG Red 
1/4 -675 x 2.071 560 A27332-ND 2.55 2.25 | 52267-1 = _ _ = 
1 5/16 -711 x 2.089 560 A27537-ND 2.53 2.23 | 52044-4 = _ = = 
5/16 -711 x 2.089 632 A27538-ND 1.68 1.48 | 52044-1 = _— _ = 
3/8 -711 x 2.089 632 A27539-ND 2.56 2.25 | 52044-2 = = = = = = = 
1/0 AWG Blue 
{ 5/16 -807 x 2.447 684 A27333-ND 2.12 1.86 | 52045-1 | = = = | = =. = = 
3/8 -807 x 2.447 665 A27540-ND 212 1.86 | 52045-5 = — — = a = = 
1 Short; 2 Long (Continued) 
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ANP tyco Electronics 


Spade Tongue Terminals 


Plasti-Grip™ Terminals and Splices (Cont.) 


22-16 AWG Red 


Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP 
Fig. Size Wxl Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
22-16 AWG Red 
6 -250 x .858 140 A27425-ND 21 18 327043 A27425CT-ND — 161.15 A27425TR-ND 5,000 128.92/M 2-327043-1 
6 .297 x .765 125: A27572-ND 26 23 327735 A27572CT-ND = 149.95 A27572TR-ND 5,000 119.96/M 2-327735-1 
2 6 .297 x .765 140 A0974-ND 21 18 320665 = 
8 -375 x .920 125 A27573-ND 28 25 32981 A27573CT-ND = 322.25 A27573TR-ND 5,000 193.35/M 2-32981-1 
8 .375 x .920 140 A0975-ND 21 18 34155 = 
10 -375 x .920 140 A0976-ND 21 18 34156 = 
16-14 AWG Blue 
6 .297 x .765 145 A0977-ND 21 18 322994 = 
2 8 -385 x .920 170 A0978-ND 21 18 34166 = 
10 -385 x .920 170 A0979-ND 21 18 34167 = 
12-10 AWG Yellow 
2 8 -406 x 1.095 .250 A0980-ND 58 51 35152 = 
10 -406 x 1.095 .230 A0981-ND 27 -24 34176 A0981CT-ND 233.04 423.70 A0981TR-ND 2,500 338.96/M 2-34176-1 
Flanged Spade 
Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP 
Fig. Size WxLl Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
22-16 AWG Red 
6 -328 x .749 A28249-ND 45 .39 324560 A28249CT-ND = 463.25 A28249TR-ND 5,000 370.60/M 2-324560-1 
6 .296 x .749 A0982-ND 23 .20 322249 A0982CT-ND. _ 168.75 A0982TR-ND 5,000 135.00/M 1-322249-1 
3 8 416 x 842 140 A0983-ND at 68 324169 = _ = = 
8 .296 x .749 A27433-ND 30 26 1-322249-0 A27433CT-ND = 405.08 A27433TR-ND 5,000 324.06/M 1-322249-9 
10 -296 x .749 A0984-ND. 45 39 328516 = i = = 
16-14 AWG Blue 
3 6 .294 x .749 170 A0985-ND 23 .20 324165 A0985CT-ND = 168.75 A0985TR-ND. 5,000 135.00/M 2-324165-1 
8 -294 x .749 > A09024-ND 33 29 53874-1 A09024CT-ND a 254.83 A09024TR-ND 5,000 203.86/M 53874-2 
12-10 AWG Yellow 
6 .296 x 1.017 -230 A0986-ND 50 44 324581 A0986CT-ND 283.75 515.90 A0986TR-ND 2,500 412.72/M 1-324581-1 
3 8 -416 x 1.017 -230 A0987-ND 60 53 324172 = = _ = 
10 -416 x 1.017 -250 A09025-ND 30 27 52856 = — _ = 
Spring Spade Tongue 
Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP 
Fig. Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 


4 -208 x .811 A0988-ND 24 21 52947 A0988CT-ND — 375.85 A0988TR-ND 5,000 300.68/M §2947-1 
6 234 x 811 A27440-ND 24 21 53240-1 A27440CT-ND _ 187.93 A27440TR-ND 5,000 112.76/M 53240-2 
6 .250 x .811 A0989-ND 23 21 52949 AQ989CT-ND. _ 118.08 A0989TR-ND. 5,000 94.46/M 52949-1 
4 8 .244 x 872 140 A27441-ND 32 28 53241-1 A27441CT-ND = 180.70 A27441TR-ND 5,000 144.56/M 53241-2 
8 .375 x 872 A0990-ND 29 26 52950 AQ990CT-ND — 375.85 AO990TR-ND. 5,000 225.51/M §2950-1 
10 .294 x .920 A27442-ND 9 16 53242-1 = = = = — = _ 
10 -406 x .920 A0991-ND 35 31 52951 A0991CT-ND. = 361.40 A0991TR-ND. 5,000 216.84/M §2951-1 
16-14 AWG Blue 
6 -250 x .811 170 A0992-ND 23 21 52955 A0992CT-ND — 180.70 A0992TR-ND. 5,000 144.56/M 52955-1 
6 -250 x .860 .250 A27575-ND 32 28 52955-2 = = = = =. = = 
4 8 .244 x 872 170 A27443-ND 27 24 53244-1 = —_— = = = = cos 
8 .375 x .872 170 A0993-ND 28 25 52956 A0993CT-ND = 187.93 A0993TR-ND. 5,000 150.34/M 52956-1 
10 .294 x 920 170 A27576-ND 32 28 53245-1 = = _ = — = a 
10 -406 x .920 170 A0994-ND 24 21 52957 A0994CT-ND _ 180.70 A0994TR-ND. 5,000 108.42/M 52957-1 
12-10 AWG Yellow 
6 -250 x .959 .200 A27577-ND 42 37 52961 A27577CT-ND 269.21 489.48 A27577TR-ND 2,500 293.69/M 52961-1 
6 -250 x .959 .250 A27444-ND 42 37 53246-1 = — — = _ = — 
4 8 -312 x 1.052 .250 A27541-ND 44 39 53247-1 = _ _ = = = = 
8 .375 x 1.052 .200 A27578-ND 45 39 52962 = _ = = a _— — 
10 -406 x 1.100 .200 A27445-ND 46 40 52963 = = = = =. = _ 
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6 250 x 945 A09027-ND at 36 | 52453 = = = = = a = 
4 8 281 x 991 140 A09028-ND 40 36 | 52454 = _ _ = _ _ = 
10 | 343 1.017 A09029-ND 34 30 | 52455 = = = = = = = 
16-14 AWG Blue 
6 250 x 945 A09030-ND 39 ‘34 | 52463 = = = = a = = 
4 8 281 x 991 170 A09031-ND At 36 | 52464 ‘409031 CT-ND _ 375.85 A09031TR-ND 5,000 225.51/M | 52464-1 
10 | 343x 1.017 A09032-ND 49 43 | 52465 = = ee = — = = 
Butt Splices Ring Tongue 90° Bend Terminal 
Dim. L | Ins. Dia. | Digi-Key Price Each | Digi-Key Cut Tape Pricing] Tape & Reelt Stud Insul. Dia. Digi-Key Price Each AMP 
Fig. |Max. Inch] Inch _ | Part No. 10 100 | Part No. 500 1,000 | Size | Pricing Fig. AWG Color Size Inch Part No. 10 100 Part No. 
26-22 AWG Yellow (26-24 per MIL-T-7928) 8 Red 10 “360 A27563-ND 171 1.50 | 55654-1 
5 620 080 | A27461-ND 22 20 | = — _ = ~ v4 6 Blue 1/4 436 A27564-ND 2.53 2.23 54754-1 
22-16 AWG Red (22-18 per MIL-T-7928) 4 Yellow 1/4 ‘515 A27565-ND 2.95 2.60 | 322894 
1.065 | .120 | A09083-ND 24 F 
5 | 1065 | 170 | 27462.ND 2522 Parallel Splices 
1.076 | .140 | A0997-ND “14.07 | A0997CT-ND 100.40 182.55 | 2,500 | 146.04/M hin PTE. | SRL Price Each INP 
1.065 _|.083x.171 | A27463-ND 25 22 me SS = Fig. | AWG Color | Max. Inch Inch Part No. 10 100 Part No. 
16-14 AWG Blue 22-16 Red 760 120 727468-ND 27 24 34131 
1065 | 140 | A27464-ND 36.3 22-16 Red 760 140 427574-ND 4 19 34132 
1.065 | .170 | A0998-ND “14.07 | AO998CT-ND 57.86 105.20| 2,500] 84.16/M P 16-14 Blue 760 140 427469-ND 15 14 34133 
5 | 1.065 | .215 | A27465-ND 25 22 16-14 Blue 760 170 427470-ND 73 64 34134 
1.105 | .170 | A28185-ND 73 65 = = =|/<— - 12-10 Yellow | 843 ‘200 427471-ND 42 37 34135 
1.065 | 195x.245] A09034-ND 474 = ee et a = 12-10 Yellow | _.870 230 427472-ND 23 20 34136 
16-14 AWG Natural w/Blue Stripes 
5 | 1.065 | .170 [A27542-ND 2B 2] = = — [= = Ring Flag Tongue 
12:10: AWG Yellow Stud | Insul. Dia._| Digi-Key Price Each AMP 
| 468 oan ea es a Fig. AWG Color Size Inch Part No. 10 100 Part No. 
: : Z ; : 16-14 Blue 170 27557-ND 1.20 1.06 | 322310 
250 [A275 53_47 = = _— {|= | = 9 | 16-14HD Black | 14 230 427558-ND 1.42 1.25 | 322313 
+ For Tape and Real Part Number change CT-ND to TR-ND 12-10 Yellow 230 A27559-ND 1.93 1.70 | 320316 
Multiple Stud Terminals A9996-ND | PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies 
AWG | Stud [Insul. Dia. [Digi-Key Cut Tape Pricing | Digi-Key Tape & Reel | AMP ASSII-ND Gite ool Insukted tering ath DeSt 
Eg Coll Size cH Hato} LO LOO | RattNo! 5,000 _| PartNo. | {agg21-ND PIDGand PLASTI-GRIP Connector Kit (includes hand tool A9811-ND, 225 insulated 
6 22-16 Red | 6-8-10 125 |A27556CT-ND 3.35 29.49 | A27556TR-ND 191.52/M_| 54774-2 ring and spade terminals in 12-10, 16-14 and 22-16 AWGwire sizes) .. 
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PIDG FASTON: Receptacle material is brass unless otherwise noted. Ultra-Fast FASTON Receptacles: Fully Insulated FASTON 
Receptacles offer all the advantages of the standard Ultra-Fast product plus an insulation crimp. Ultra-Fast Plus Receptacles are 
preinsulated assemblies featuring a co-molded housing produced from two different nylon materials. The receptacle and wire barrel 
portions of the housing are molded from type 6/6 nylon material with a +125°C UL temperature rating. The insulation barrel is 
molded from a premium grade nylon. Material: * Housing: Nylon Type 6/6 + Terminal: Tin-Plated, Copper alloy * Base : Brass 
PIDG FASTONS 
Insulation Fits Tab Insul. Dia. | Digi-Key Price Each Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel} Digi-Key Cut Strip Pricing Strip & Reelt 
Fig. AWG Color Size (Inch) Inch Part No. 10 100 Part No. 500 1,000 Size Pricing Part No. 500 1,000 Size Pricing 
-110” Low Insertion 
22-18 Red 110 x .012 140 A27941TR-ND = = 5,000 164.92/M 
22-18 Red 110 x .016 140 A27944-ND 23 21 A27944CT-ND = 236.95 5,000 189.56/M = 
22-18 Red -110 x .020 140 A09050-ND 23 AW A09050CT-ND _ 179.53 5,000 143.62/M = 
1 22-18 Red -110 x .032 140 A09051-ND 23 Bt A09051CT-ND = 179.53 5,000 143.62/M A27952CT-ND = 165.15 | 5,000 132.12/M 
16-14 Blue -110 x .020 170 A0912-ND 23 1 A0912CT-ND oad 179.53 4,000 143.62/M = 
16-14 Blue -110x .032 170 A27967-ND 23 21 A27967CT-ND = 179.53 4,000 143.62/M = 
16-14 Blue -110x .016 170 A27964-ND 23 21 A27964CT-ND _ 179.53 4,000 143.62/M = 
-110” Standard 
22 Red/Green | .110 x .016 .040 - 0.80 | A28002-ND# 62 55 
1 22-18 Trans. 110 x .016 110 A27942-ND§ 25 22 A27942CT-ND§ = 279.15 5,000 223.32/M = 
22-18 Trans. -110 x .020 -100 A09049-ND§. 25 2 A09049CT-ND§ = 192.75 5,000 154.20/M A27947CT-ND§ — 142.62 | 5,000 142.62/M 
22-18 Trans. 110 x .032 100 A091 1-ND§ 25 12} A0911CT-ND§ = 192.75 | 5,000 | 154.20/M | A28001TR-ND§ = = 5,000 295.72/M 
.187” Series 
26-24 Yellow 082 A27940-ND§. 18 09 A27940CT-ND§ _ 236.95 5,000 142.17/M A28000TR-ND§ ee _ 4,000 256.70/M 
if 22-18 Red -187 x .020 135 A0909-ND 18 .09 A0909CT-ND _ 146.23 4,000 116.98/M A27954CT-ND 90.83 165.15 | 3,500 132.12/M 
16-14 Blue 170 A0910-ND 23 A A0910CT-ND a 179.53 4,000 143.62/M = 
-205” Series 
22-18 Red .205 x .020 135 A09047-ND 23 eat A09047CT-ND =? 179.53 4,000 143.62/M = 
22-18 Red/Black | .205 x .020 140 A27955-ND 49 43 
1 22-18 Red .205 x .032 135 A0907-ND 23 1 A0907CT-ND _— 179.53 4,000 143.62/M = 
16-14 Blue .205 x .020 170 A09048-ND 23 al A09048CT-ND = 236.95 4,000 189.56/M = 
16-14 Blue .205 x .032 170 A0908-ND 23 AW A0908CT-ND = 236.95 4,000 189.56/M = 
-250” Series 
22-18 Red 140 A0903-ND 18 .09 A0903CT-ND = 146.23 4,000 116.98/M = 
22-18 Red 140 A27957-ND* 28 25 A27957CT-ND* _ 240.55 4,000 192.44/M = 
16-14 Blue 170 A0904-ND 18 09 A0904CT-ND 80.42 146.23 3,500 116.98/M A27974CT-ND 90.83 165.15 | 3,500 132.12/M 
1 14-12 Geen .250 x .032 .250 A0905-ND§ 33 16 A0905CT-ND§, 139.73 254.05 2,500 203.24/M A27976TR-ND§ = — 2,000 253.40/M 
14-12 Geen .250 A27977-ND§0 -36 32 
12-10 Yellow .250 A0906-ND 26 2 A0906CT-ND 112.50 204.55 2,500 163.64/M A27963CT-ND = 236.00 | 2,000 188.80/M 
12-10 Yellow 250 A27978-ND 67 59 
t For Tape and Ree! Part No. change CT-NDto TR-ND — + For Strip and Reel Part No. change CT-NDto TR-ND = § Not UL or CSA approved or listed # Insulation restricted + * Unplated receptacle body 0 Receptable material is phosphor bronze 
Ultra-Fast FASTON Receptacles 
AWG Insulation Mating Digi-Key Price Each Amp Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip & Reel Amp 
Fig. Color Diameter Tab Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
Ultra-Fast Plus Fully Insulated 
-110” Series 
2 22-18 Red -060-.120 .020 = _ = = I A27844CT-ND 59.04 101.41 | A27844TR-ND 3,000 90.14/M 2-520932-2 
-187” Series 
22-18 Red .060-.135 .020 A27846-ND 23 .20 2-520409-2 | A27846CT-ND 63.14 114.80 A27846TR-ND 2,500 91.84/M 2-520401-2 
2 22-18 Red .060-.135 .032 A27848-ND 23 .20 2-520411-2 | A27848CT-ND 63.14 114.80 A27848TR-ND 2,700 91.85/M 2-520403-2 
16-14 Blue .090-.160 .020 A27850-ND 23 .20 3-520410-2 | A27850CT-ND = 114.80 A27850TR-ND 2,200 91.85/M 3-520402-2 
16-14 Blue .090-.160 .032 A27852-ND 23 .20 3-520412-2 | A27852CT-ND = 114.80 A27852TR-ND 2,000 91.84/M 3-520404-2 
-250” Series 
2 22-18 Red .060-.135 032 A27854-ND 25 22 2-520407-2 | A27854CT-ND 69.33 126.05 A27854TR-ND 2,200 100.85/M 2-520405-2 
16-14 Blue .090-.160 ‘ A27856-ND 25 22 3-520408-2 | A27856CT-ND 69.33 126.05 A27856TR-ND 2,200 100.85/M 3-520406-2 
Ultra-Fast Fully Insulated 
-110” Series 
26-22 Violet -100 .020 427793-ND 19 7 7-520366-2 | A27793CT-ND = 107.35 A27793TR-ND 3,000 85.88/M 7-520365-2 
22-18 Red 120 016 A27795-ND 19 7 2-520081-2 | A27795CT-ND = 107.35 A27795TR-ND 3,000 85.88/M 2-520080-2 
22-18 Red 120 .020 A27797-ND 7 15 2-520084-2 | A27797CT-ND a 107.35 A27797TR-ND 3,000 85.88/M 2-520083-2 
2 22-18 Red 120 032 A27799-ND 19 17 2-520273-2 | A27799CT-ND = 107.35 A27799TR-ND 3,000 85.88/M 2-520272-2 
22-18 Red .230 .020 = _ — — A27800CT-ND 63.05 108.29 A27800TR-ND 2,000 96.26/M 2-520306-2 
22-18 Red .230 .032 = = = _ A27801CT-ND 63.05 108.29 A27801TR-ND 2,000 96.26/M 2-520310-2 
16-14 Blue -260 .020 = — _ ul A27802CT-ND 63.05 108.29 A27802TR-ND. 2,000 96.26/M 3-520370-2 
-187” Series 
22-18 Red 135 .020 A27804-ND 16 14 2-520182-2 | A27804CT-ND 54.60 99.28 A27804TR-ND 2,700 79.42/M 2-520181-2 
22-18 Red 135 032 A27806-ND 18 16 2-520194-2 | A27806CT-ND 54.60 99.28 A27806TR-ND 2,700 79.42/M 2-620193-2 
22-18 Red .230 .020 = = _— = A27807CT-ND 58.30 100.13 A27807TR-ND 2,000 89.00/M 2-520261-2 
2 22-18 Red .230 032 A27809-ND 20 18 2-520275-2 | A27809CT-ND _ 123.03 A27809TR-ND 2,000 98.42/M 2-520274-2 
16-14 Blue -160 .020 A27811-ND 18 16 3-350816-2 | A27811CT-ND 54.60 99.28 A27811TR-ND 2,200 79.42/M 3-350815-2 
16-14 Blue -160 032 A27813-ND 18 16 3-520125-2 | A27813CT-ND 54.60 99.28 A27813TR-ND 2,200 79.42/M 3-520124-2 
16-14 Blue -260 .020 A27815-ND 20 18 3-520151-2 | A27815CT-ND = 111.25 A27815TR-ND 2,000 89.00/M 3-520150-2 
-250” Series 
22-18 Red 135 A27817-ND 7 15 2-520184-2 | A27817CT-ND 59.95 109.00 A27817TR-ND 2,200 87.20/M 2-520183-2 
22-18 Red 135 A27819-NDt 27 24 2-520184-4 | A27819CT-NDt = 143.35 A27819TR-NDt 2,000 114.68/M 2-520183-4 
22-18 Red .230 A27821-ND 22 19 2-520264-2 | A27821CT-ND = 122.13 A27821TR-ND 2,000 97.70/M 2-520263-2 
22-18 Red .230 = = _ _— A27822CT-NDt 84.14 144.52 A27822TR-NDt 2,000 128.46/M 2-520263-4 
2 16-14 Blue -160 032 A27824-ND 7 15 3-350820-2 | A27824CT-ND 59.95 109.00 A27824TR-ND 2,200 87.20/M 3-350819-2 
16-14 Blue -160 A27826-NDt 27 24 3-520117-2 | A27826CT-NDt = 143.35 A27826TR-NDt 2,200 114.69/M 3-520116-2 
16-14 Blue .260 A27828-ND 19 17 3-520141-2 | A27828CT-ND = 122.13 A27828TR-ND 2,000 97.70/M 3-520140-2 
16-14 Blue .260 = _ — eee A27829CT-NDt 84.14 144.52 A27829TR-NDt 2,000 128.46/M 3-520140-4 
12-10 Yellow -320 A27831-ND .24 22 4-520448-2 | A27831CT-ND 77.33 140.60 A27831TR-ND 1,500 112.48/M 4-520447-2 


2 22-18 Red 135 032 A27906-ND .29 26 2-520103-2 = = = A27906TR-ND 1,400 164.05/M 2-520102-2 
16-14 Blue -160 7 A27907-ND 29 26 3-520107-2 = _ _ A27907TR-ND 1,400 164.05/M 3-520106-2 
-187” Series 
22-18 Red 165 .020 A27833-ND .30 27 2-520335-2 | A27833CT-ND = 183.93 A27833TR-ND 2,200 147.15/M 2-520334-2 
3 22-18 Red 165 .032 A27835-ND 30 27 2-520337-2 | A27835CT-ND — 183.93 A27835TR-ND 2,200 147.15/M 2-520336-2 
16-14 Blue 185 .020 A27837-ND 30 27 3-520339-2 | A27837CT-ND = 183.93 A27837TR-ND. 2,000 147.14/M 3-520338-2 
16-14 Blue 185 .032 = = = — A27838CT-ND 96.38 165.53 A27838TR-ND 2,200 147.15/M 3-520340-2 
-250” Series 
22-18 Red 165 A27840-ND 29 25 2-520129-2 | A27840CT-ND = 197.93 A27840TR-ND 2,200 158.35/M 2-620128-2 
3 22-18 Red .230 032 = = _ = A27841CT-ND NEW! 105.23 168.36 A27841TR-ND 1,700 147.32/M 2-520856-2 
16-14 Blue 185 A27843-ND 29 25 3-520133-2 | A27843CT-ND 108.86 omni A27843TR-ND 2,100 158.34/M 3-520132-2 
t+ Terminal base material is phosphur bronze 
A28005-ND Hand Tool for Fastons (without dieS) ..............6.ccece eee ee cece eee eee eee eeeseeeeeeeseeeeees $238.50 A28009-ND Ultra-Fast Die Set for .187 and .250 Series (22-18 AWG), use with A28005-ND ................ $403.50 
A27992-ND TETRA-CRIMP Hand Tool for PIDG Faston Receptacles... . .. $358.50 A28010-ND Ultra-Fast Die Set for .187 and .250 Series (16-14 AWG), use with A28005-ND ................ $403.50 


More Product Available Online: www.digikey.com 


188 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


LMPE tyco Electronics BUC 


Authorized Distributor 


get and Economy Fastons 


Budget Line G) & 
Stock Thick- Material & Fits Tab Insul. Dia. | Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Tape & Reel Amp 
Fig. | AWG | ness (Inch) Finish Size (Inch) (Inch) Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. Size Pricing Part No. 
250” Series - Insulation Support 
18-22 Brass .090-.130 A27608CT-ND 61 5.20 21.65 34.64 | A27608TR-ND 10,000 23.39/M | 42510-1 
1 18-22 016 Tin Plated Brass 250 x .032 .090-.130 A27609CT-ND 66 5.63 23.44 37.50 | A27609TR-ND 10,000 25.32/M | 42510-2 
14-18 $ Brass 7 mH -120-.170 A27610CT-ND A3 3.69 15.39 24.62 | A27610TR-ND 10,000 16.62/M | 42400-1 
14-18 Tin Plated Brass -120-.170 A27611CT-ND A8 4.12 17.18 27.48 | A27611TR-ND 10,000 18.55/M | 42400-2 
Flag 
Brass A27612CT-ND 69 5.93 24.71 39.54 | A27612TR-ND 4,000 29.66/M | 42511-1 
2 | 1218 | O16 | tin Plated Brass | 250%-082 | 110-210 | po7eiscr-nD 56 481_—20.04 32.06 | A27613TRND | 4,000 24.05/M | 42511-2 
18-22 Brass .060-1.00 A27618CT-NDt 7 6.64 27.65 44.24 | A27618TR-NDt 9,000 33.18/M | 62718-1 
18-22 Tin Plated Brass .060-1.00 A27619CT-NDt = 1.43 12.23 50.98 81.56 | A27619TR-NDt 9,000 61.17/M | 62718-2 
3 14-18 016 Brass 250 x .032 -110-.160 A27614CT-ND* = 1.14 9.78 40.75 65.20 | A27614TR-ND* 9,000 48.90/M | 63009-1 
14-18 Tin Plated Brass | ” me -110-.160 A27615CT-ND* 57 4.92 20.49 32.78 | A27615TR-ND* 9,000 24.59/M | 63009-2 
14-18 Brass -110-.160 A27616CT-NDt 62 5.32 22.15 35.44 | A27616TR-NDt 9,000 26.58/M | 63010-1 
14-18 Tin Plated Brass -110-.160 A27617CT-NDt -70 5.99 24.98 39.96 }| A27617TR-NDt 9,000 29.97/M | 63010-2 
Low Insertion Force 
14-18 016 Brass 016 -120-.170 A27780CT-ND AQ 4.21 17.55 28.08 | A27780TR-ND 10,000 18.96/M | 63306-1 
4 14-18 016 Tin Plated Brass 016 -120-.170 A27781CT-ND 55 4.70 19.58 31.32 | A27781TR-ND 10,000 21.15/M | 63306-2 
10-14 018 Tin Plated Brass 018 -150-.200 A27783CT-ND 82 7.02 29.26 46.82 | A27783TR-ND 9,000 35.12/M | 63365-2 


-250” Series 


Insulation Support 


Brass .020 A27715CT-ND 34 2.90 12.06 19.30 | A27715TR-ND 20,000 13.03/M | 42617-1 

1 16-20 012 Tin Plated Brass .020 .090-.130 A27716CT-ND 36 3.10 12.90 20.64 | A27716TR-ND 20,000 13.94/M | 42617-2 

Brass 032 A27717CT-ND 64 5.52 23.00 36.80 | A27717TR-ND 20,000 24.84/M | 61919-1 

Flag 
2 16-20 012 Brass 020 110-.170 A27718CT-ND 5A 4.37 18.19 29.10 | A27718TR-ND 6,000 21.83/M | 42618-1 
: Tin Plated Brass . . . A27719CT-ND 56 4.80 19.99 31.98 }| A27719TR-ND 6,000 23.99/M | 42618-2 
Low Insertion Force 

Brass .020 A27786CT-ND 55 4.68 19.51 31.22 | A27786TR-ND 20,000 21.08/M | 63475-1 

4 16-20 012 Tin Plated Brass .020 090-.130 A27787CT-ND 39 3.38 14.08 22.52 | A27787TR-ND 20,000 15.21/M | 63475-2 

: Brass .032 ° 7 A27788CT-ND 64 5.49 22.86 36.58 | A27788TR-ND 20,000 24.70/M | 63477-1 

Tin Plated Brass .032 A27789CT-ND 66 5.69 23.69 37.90 | A27789TR-ND 20,000 25.59/M | 63477-2 

t Right handed flag * Left handed flag 
Economy Line & 
Stock Thick- Material & Fits Tab Insul. Dia. | Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Tape & Reel Amp 
Fig. | AWG ness (Inch) Finish Size (Inch) (Inch) Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 


18-22 
18-22 
18-22 
14-18 


012 


Brass .020 .085-.125 
Tin Plated Brass 020 .085-.125 
Tin Plated Brass 032 .085-.125 
Tin Plated Brass .020 -130-.180 


.205” Series - Insulation Support 


A27689CT-ND 53 4.55 18.96 
A27690CT-ND 58 4.97 20.73 
A27691CT-ND 140 11.98 49.93 
A27692CT-ND 58 4.97 20.73 


-187” Series 


Insulation Support 


A27689TR-ND 
A27690TR-ND 
A27691TR-ND 
A27692TR-ND 


22-26 | _.016 Brass 250 x.032 | 040-060 | A27620C-NDA 1.00 854 3560 56.96 | A27620TRNDA| 12,000 | 3845/M | 61202-1 

Brass A2762iCTND 42-360 1501 24.02 | A27e2ITRND | 12,000 | 16.22/M | 42743-1 

16-22 | 016 | Tin Plated Brass | “750%-082 | 090-190 | po7epactND 474.05 16.86 26.98 | A7e22zTRND | 12,000 | 18.22/M | 42743-2 

1 Brass “120-170 | A27623CTND 42 «3.60 1501 24.02 | A27e2sTRND | 12,000 | 16.22/M | 42660-1 

taig | ore | Tm Plated Brass | 555 qgo | 120-170 | Aa76QKCT-ND 47-405 16.86 «26.98 | AZ7E2qTRND | 12.000 | 18.20M | 426602 

; Brass aes "150-218 | A27625CT-ND 60 5.12 «21.31 + 34.10 | Azve2sTRND | 10.000 | 23.02/M | 42692-1 

Tin Plated Brass 150-218 | A27626CT-ND _.47_—«4.05— 16.86 ~—-26.98 | Az7e26TRND | 10,000 | 18.22/M | 42692-2 

Brass AQTE27CTND 1.23. 1058 44.09 70.54 | A27627TRND | 2,500 70.54/M | 61988-1 

18-22 | 015 | tinPlated Brass | 20% 082 | 060-100 | porgogcr-ND 1.20 10.28 4285 68.56 | A27628TR.ND | 2.500 68.56/M | 61988-2 

015 Brass A27629CTND 1.07. 9.19 38.29 61.26 | A27629TRND | 2,000 61.26/M | 61944-1 

> | tate | O15 | TinPlated Brass | 5555 gan | 490.170 | AZZ30CT-ND 1.15 9.82 © 40.90 65.44 | Aa7esTRND | 2,000 65.44/M | 61944-2 

.032-.016 Brass aes arte A27631CT-NDE 200 17.10 71.26 114.02 | Ag7e31TRNDt| 2,000 | 114.02/M | 62109-1 

.082-.016 _| Tin Plated Brass A27632CT-NDt 1.98 1696 70.65 113.04 | A27632TRNDE| 2.000 | 113.04/m | e2109-2 

Brass A27633CTND 1.23. 1058 44.09 ~~-70.54 | A27633TRND | 2,000 70.54/M | 62253-1 

10-14 | 015 | Tin Plated Brass | “750%-082 | 150-200 | po7egacr-ND 4.15 9.82 40.90 65.44 | Az7634TRND | 2,000 65.44/M | 62253-2 
Non-Insulation Support 

3] 1418] 016 Brass a Ao7essCTND -.63.~«=«#537 22.38 35.80 | A27e3BTRND | 14,000 | 24.17/M | 426451 

3 | 1418 | 016 | TinPlated Brass | 555. gp = A27639CT-ND 65-555 23.11 36.98 | AZ7630TRND | 14,000 | 24.97/M | 42845-2 

4 | 1418] 015 PreTin Brass | 250- - A27e40CT-ND 130 11.18 4659 74.54 | A27640TRND | 2,500 7454M | 62276-1 

4 | 1014 | 015 Pre-Tin Brass = A27641CT-ND 295 2531 105.45 168.72 | A27641TRND | 2,000 | 168.72/M | 62068-1 
Flag Insulation Support 

5 | 1418 Brass 110-160 | A27635CT-ND* 48 4.15 17.28 27.64 | AZ7635TRND*| 7,000 20.73/M | 63096-1 

6 | 1218] 016 Brass 250x.032 | 110-210 | A27636CT-ND 50 432 1799 2878 | Az7es6eTRND | 4.000 21.591 | 42742-1 

6 | 1218 Tin Plated Brass ‘410.210 | A27637C-ND 554.73 19.70 31.52 | A27637TR.ND | 4,000 23.64/M | 42742-2 

Flag Non-Insulation Support 

ius “Bie PreTin Brass | 555. gap = A27eA2CENDt 55 «4.73 +~«19.70 31.52 | A27642TRNDT| 5,000 23.64/M | 6177-2 

; : PreTin Brass | ‘250%: = AQT6ASCT-ND§ 1.03 8.84 36.84 ~—«58.94 | A27643TRND§| 4,000 44.21/M | 62091-2 

120°] 46 Brass ae = AQTEA4CTND§ 867.39 ~-<30.79 ~«49.26'| A27644TRND§| 4,000 36.95/M | 62011-1 

(ia | Tin Plated Brass | 70%! = AQT6ASCT-ND§ 1.04 8.95 37.28 +~—-59.64 | AZ7645TRND§| 4,000 44.73/M | 62011-2 


15,000 20.48/M 
15,000 22.39/M 
20,000 53.92/M 
16,000 22.39/M 


42710-1 
42710-2 
60904-2 
42713-2 


Brass .020 A27720CT-ND 33 2.80 11.66 18.66 A27720TR-ND 20,000 12.60/M | 42801-1 
1 16-20 012 Tin Plated Brass .020 090-.130 A27721CT-ND 36 3.13 13.03 20.84 A27721TR-ND 20,000 14.07/M | 42801-2 
° Brass 032 : - A27722CT-ND 39 3.37 14.03 22.44 A27722TR-ND 20,000 15.15/M | 60196-1 
Tin Plated Brass .032 A27723CT-ND 42 3.62 15.06 24.10 A27723TR-ND 20,000 16.27/M | 60196-2 
Non-Insulation Support 
3 16-20 012 Brass 020 = A27724CT-ND 60 5.13 21.39 34.22 A27724TR-ND 25,000 21.39/M | 42799-1 
. Tin Plated Brass : = A27725CT-ND 64 5.47 22.78 36.44 A27725TR-ND 25,000 22.78/M | 42799-2 
Flag Insulation Support 
Brass .020 A27726CT-ND 37 3.14 13.06 20.90 A27726TR-ND 6,000 15.68/M | 42800-1 
6 16-20 012 Tin Plated Brass .020 110-.170 A27727CT-ND A 3.55 14.78 23.64 A27727TR-ND 6,000 17.73/M | 42800-2 
. Brass 032 . 7 A27728CT-ND 52 4.49 18.70 29.92 A27728TR-ND 6,000 22.44/M | 60529-1 
Tin Plated Brass 032 A27729CT-ND 44 3.75 15.61 24.98 A27729TR-ND 6,000 18.74/M | 60529-2 


A UL/CSA certified for 22 AWGonly + Right handed flag 


* Left handed flag § Right or left handed. Carrier out front for thru spacing + Dual thickness 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1033) 189 


ANMIP TYCO cectronics Premier and Commercial Fastons 


Authorized Distributor 


Premier 


Digi-Key Tape & Reel Amp 
Part No. Size Pricing Part No. 


Stock Thick- Fits Tab Insulation Diameter Digi-Key Cut Tape Pricing 
Fig. | AWG _ | ness (Inch) Material & Finish Size (Inch) (Inch) @ oAL & Part No. 10 100 500 1,000 


-090-.120 A27979CT-ND ; 
-160 or (2) .110 Max. x = X | A27580CT-ND 1.17 10.00 41.65 66.64 


-250” Series 


A27979TR-ND 
A27580TR-ND 6,000 49.98/M | 61399-1 


Brass 


O16 Tin Plated Brass 


-312 x .032 


Tin Plated Brass .030-.070 Xf Xt | A27581CT-ND i i 427581 TR-ND 92.78/M | 61368-1 
18-22 Brass “060-.100 x _ X | A27582CT-ND 85 = 728 «= 30.35 «= 48.56 | A27582TRND | 12000 | 3278/M | 42640-1 
18-22 | 016 Tin Plated Brass | .250.x .092 “060-.100 x _ X | A27583CT-ND 666569 «= 28.70 ~—-37.92_ | Ag7583TRND | 12000 | 25.60/M | 42640-2 
18-22 Brass “090-.130 x _ X | A27584CT-ND 85 = 728 = 30.35 48.56 | Ag75e4TRND | 12500 | 32.78/M | 41771 
18-22 Tin Plated Brass '090-.130 x = X_| A24736CT-ND — 2607 4740 ‘| Aea736TRND_| 12500 | 25.60 | 41772 
018 Tin Plated Brass "060-.110 Xx = X | A24744CT-ND = — 60.70 | A24744TR-ND | 12,000 | 3278/M | 61375-1 
tate | 016 Nickel Plated Sted | 555. ggo '120-.170 a x — | A27588CT-ND 60 516 2149 3438 | Ag75esTRND | 10.000 | 23.21/M | 422019-1 
; 018 Brass 20x. 120-.170 x me X | A27587CT-ND 6665.69 «© 28.70 ~=—-37.92 | A27587TRND | 11,000 | 25.60/M | 41202 
018 Tin Plated Brass '120-.170 x = X_| A27589CT-ND 66 5.69 23.70 37.92 | Ae7589TR.ND | 11,000 | 25.60/M | 41274 
i216 | 018 Brass “210-265 or (2).120 Max. |X = X | A27590CT-ND 97 829 34.55 55.28 | A27590TRND | 6,000 41.46 | 41727 
or 018 Tin Plated Brass | .250x .082 | -210-.265 or (2).120 Max. |X _ X | A27592CT-ND 78 665 2773 4436 | A27592TRND | 6,000 33.27/M | 41728 
(218 | 016 Nickel Plated Steel 210-.265 = x — | Ae7591CT-ND 1.05 9.043768 ——60.28_| AZ7591TRND | 5,000 45.21/M | 42579-1 
el ais Brass Saito 45300 x = X | A27595CT-ND ‘66. +569 2370 37.92 | A27595TRND | 9,000 28.44/M | 41449 
: Tin Plated Brass _| 250%: -150-. x = X_| A24737CT-ND a a 47.40_| A24737TR-ND__|_ 9,000 28.44/M | 41450 
10-14 or Tin Plated Brass x = X__| A27594CT-ND 78 665 2773 4436 | A27594TRND | 6,000 33.27/M | 60635-1 
(2)14 018 Brass 250 x 082 | .225-.275 or (2).140 Max. | = X_| A27593CT-ND 97 829-3455 ~—55.28_ | A27593TRND | 6,000 41.46/M | 60635-3 
Non-Insulation Support 
2 | 1418 | 018 Tin Plated Brass | 250x032 = X = X_ | A24738CT-ND 7677 2820 45.12 | A2A7SBTRND | 12,000 | 30.46 | 41194 
Flag Insulation Support 
018 Brass x = X | A27605CT-ND 84. +722 3006 4810 | A27605TRND | 4,000 36.08/M | 41531 
‘018 Nickel Plated Steel pa x X | A24739CT-ND 118 1008 4200 6720 | A24739TRND | 3,500 67.20/M | 41531-1 
3] 1218 | ois Tin Plated Brass |-200x.082 110-.210 x a X | A27606CT-ND 84 «= 7.22 = 30.08 += 48.10_ | A27606TR-ND | 4,000 36.08/M | 41532 
016 Nickel Plated Steel — | — | — | pezeorct-np 75641-2673 42.76 | A27607TRND | 3,500 42.76/M | 42404-1 
Brass x = X | A27597CT-ND* 89 767 31.94 51.10 | A27597TRND* | 9,000 38.33/M | 62813-1 
‘aoe ae Tin Piated Brass | pen y gg ose-An0 x = X | A27598CT-ND* 94 805 3355 5368 | A27598TR-ND* | 9,000 40.26/M | 62813-2 
; Brass 2G -060-. x _ X | A27599CT-NDt 114 979 4080 6528 | A27599TR-NDt | 9,000 48.96/M | 62814-1 
ij Tin Plated Brass x = X | A27600CT-NDt 143 1226 51.06 __81.70_| A27600TR-NDt | 9,000 61.28/M_ | 62814-2 
Brass x = X | A27601CT-ND* 75 644 2681 4290 | A27601TRND* | 9,000 32.18/M | 63011-1 
er eg Tin Plated Brass | 565. gap fiedéo x _ X | A27602CT-ND* 58 494 2059 3294 | A27602TRND* | 9,000 24.71/M | 63011-2 
: Brass 250x | a x = X | A27603CT-NDt 79 676 2815 45.04 | A27603TR-NDt | 9,000 33.78/M | 63012-1 
Tin Plated Brass x = X | A27604CT-NDt 55 4.74_——19.76 __31.62_| A27604TR-NDt | 9,000 23.721M_ | 63012-2 
Low Insertion Force - Flag Insulation Support 
Brass X = X_] A27784CT-ND 59 502 2090 3344 | AQ7784TRND | 4,000 25.08/M | 63445-1 
5 | 1218 | 016 Tin Plated Brass |.250.x.092 110-.210 x = X | A27785CT-ND 70 598 2493 3988 | A27785TRND | 4,000 29.91/M | 63445-2 
Brass x = X_ | A23262CT-ND 91776 32.34 51.74 _| Azg262TRND_| 4,000 38.81/M | 6345-4 
Reversible Flag - Straight End Feed - Insulation Support 
Brass “090.130 X = X_] A27675CT-ND 63 538 2241 3586 | A27675IRND | 6,500 26.90/M | 62048-1 
7 | 1418 | 016 Tin Plated Brass | .250x .092 “090-.130 x = X | A27676CT-ND 71 613 2553 4084 | Ag7e76TRND | 6,500 30.64/M | 62048-2 
Tin Plated Brass “170-.220 x = X | A27677CT-ND 119 1016 4233 67.72 | A27677TRND_| 8,000 50.79/M | 60764-2 


for Hermetic Header Tabs 


Straight - Insulation Support 


14-18 Tin Plated Brass -120-.170 x = X | A27657CT-ND§ 91 ell 32.36 51.78 | A27657TR-ND§ 11,000 34.96/M | 41832 
1 10-14 018 Tin Plated Brass -250 x .032 -150-.200 x = X_ | A27659CT-ND§ 1.14 9.80 40.81 65.30 | A27659TR-ND§ 8,000 48.98/M | 42437-2 
10-14 Tin Plated Phos. Brz. -150-.200 x _ X__| A27660CT-NDO 1.14 9.48 39.49 63.18 | A27660TR-NDO 8,000 47.39/M_| 42437-5 


Flag Insulation Support 


Tin Plated Phos. Brz. x = X | A27661CT-NDO 1.17 10.01 41.73 66.76 | A27661TR-NDO 4,000 50.07/M | 41800 
12-18 018 Brass 250 x 032 110-210 x = X | A27662CT-ND§ 1.10 9.45 39.38 63.00 | A27662TR-ND§ 4,000 47.25/M | 41801 
; Tin Plated Brass ; . ulate x = X | A27663CT-ND§ 90 7.69 32.04 51.26 | A27663TR-ND§ 4,000 38.45/M | 41802 
Tin Phosphor Brz. Xx = X__| A27664CT-ND+ 1.73 14.81 61.70 98.72 | A27664TR-ND+ 4,000 74.04/M_| 60274-2 
3 Tin Plated Brass x = X | A27665CT-ND§ 1.02 8.76 36.51 58.42 | A27665TR-ND§ 3,500 58.42/M | 60851-1 
Silver Plated Brass x = X | A27666CT-ND§ 3.14 26.92 112.18 179.48 | A27666TR-ND§ 3,500 179.48/M | 60851-2 
10-12 018 Silver Plate Phos. Brz. | .250 x .032 -110-.210 x = X | A27667CT-NDO 2.95 25.28 105.31 168.50 } A27667TR-ND) 3,500 168.50/M | 42563-6 
Nickel Plated Steel — _ — _ | A27668CT-ND 1.70 14.54 60.60 96.96 | A27668TR-ND 3,500 96.96/M | 42563-9 
Tin Plated Phos. Brz. x = X__| A27669CT-NDO 1.22 10.48 43.66 69.86 | A27669TR-NDO 3,500 69.86/M | 42563-8 


Reversible Flag - Side Feed - Insulation Support 
6 12-16 018 Tin Plated Phos. Brz. | .250 x .032 -130-.170 xX = X__| A27678CT-NDO 1.34 11.45 47.71 76.34 
Flag Non-Insulation Support 


A27678TR-NDO 2,500 76.34/M_ | 61188-1 


12-18 Tin Plate Phos. Brz. = xX — X_ | A27670CT-ND# 1.14 9.81 40.86 65.38 A27670TR-ND# 4,000 49.04/M | 62056-6 
12-18 Tin Plated Brass = x = X | A27671CT-ND# 88 7.54 31.41 50.26 A27671TR-ND# 4,000 37.70/M | 62056-3 
8 12-18 018 Tin Plated Brass -250 x .032 a xX _ X | A27672CT-ND* 88 7.54 31.41 50.26 A27672TR-ND* 4,000 37.70/M | 62056-4 
10-12 Tin Plated Brass = Xx _ X | A27673CT-NDt 1.08 9.28 38.65 61.84 A27673TR-NDt 4,000 46.38/M | 62057-3 
10-12 Tin Plated Brass = xX = X | A27674CT-NDtt 1.88 16.16 67.31 107.70 A27674TR-NDft | 4,000 80.78/M | 62022-2 
-205” Series 
Insulation Support 
1 18-22 012 Tin Plated Brass .020 .085-.125 xX = X | A27681CT-ND 73 6.22 25.93 41.48 A27681TR-ND 20,000 28.00/M | 42198-2 
14-18 016 Tin Plated Brass 032 -130-.180 xX — X__| A27682CT-ND 75 6.44 26.84 42.94 A27682TR-ND 8,000 32.21/M | 42233-2 
Non-Insulation Support 
2 18-22 012 Tin Plated Brass .020 = Xx = X___| A27683CT-NDA 771 6.06 25.24 40.38 | A27683TR-NDA | 20,000 27.26/M | 42197-2 
Flag Insulation Support 
16-20 012 Brass .020 x = X__| A27684CT-ND 82 7.04 29.34 46.94 A27684TR-ND 5,000 35.21/M | 42199-1 
16-20 012 Tin Plated Brass 020 xX _ X__| A27685CT-ND 1.03 8.79 36.64 58.62 A27685TR-ND 5,000 43.97/M | 42199-2 
3 14-20 016 Brass 032 -110-.170 x = X__| A27686CT-ND 87 747 31.14 49.82 A27686TR-ND 5,000 37.37/M | 42234-1 
14-20 016 Tin Plated Brass 032 x = X | A27687CT-ND 87 7.47 31.14 49.82 A27687TR-ND 5,000 37.37/M | 42234-2 
14-20 016 Tin Plated Brass .020 x = X__| A27688CT-ND 92 7.85 32.69 52.30 A27688TR-ND 5,000 39.23/M | 62354-1 


Insulation Support 


Tin Plated Brass .040-.070 Xt — X+ | A27695CT-ND 56 4.83 20.14 32.22 A27695TR-ND 20,000 21.75/M | 60573-1 
1 20-24 012 Brass 020 .040-.070 Xt = Xt | A27696CT-ND 72 6.18 25.76 41.22 A27696TR-ND 20,000 27.83/M | 60573-2 
s Tin Plated Brass * -060-.110 Xt _ X+ | A27698CT-ND 56 4.83 20.14 32.22 A27698TR-ND 20,000 21.75/M | 62138-1 
Brass -060-.110 Xf _ X+ | A27699CT-ND 56 4.83 20.14 32.22 A27699TR-ND 20,000 21.75/M | 62138-2 
$ ULand CSA certified for 22-20 AWG § Recommended for external use only —_ Internal or external use + Left hand for internal or external use # Right hand, reverse reel * Left Hand t Right Hand 
tt Right or left hand. Carrier is in front to facilitate thru splicing — A No slots (Continued) 
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AMP tYCO cectonics Premier and Commercial Fastons (Cont) 


Stock Thick- Fits Tab Insulation Diameter G@ AL & Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Amp 
Fig. AWG | ness(Inch) | Material & Finish Size (Inch) (Inch) 2) Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
20-24 Tin Plated Brass 032 .040-.070 Xt = Xt | A27697CT-ND 72 6.18 25.76 41.22 A27697TR-ND 20,000 27.83/M | 62181-1 
16-20 Brass 020 .090-.130 xX = X | A27700CT-ND 54 4.60 19.15 30.64 A27700TR-ND 20,000 20.69/M | 42452-1 
1 16-20 012 Tin Plated Brass 020 .090-.130 xX = X | A24732CT-ND — = _— 30.64 A24732TR-ND 20,000 20.69/M | 42452-2 
16-20 . Brass 032 .090-.130 xX = X__| A27702CT-ND 59 5.09 21.21 33.94 A27702TR-ND 20,000 22.91/M | 61758-1 
16-20 Brass 020 .060-.110 xX = X_ | A27703CT-ND 72 6.18 25.76 41.22 A27703TR-ND 20,000 27.83/M | 62137-1 
16-20 Tin Plated Brass 020 .060-.110 Xx — X__| A27704CT-ND 72 6.18 25.76 41.22 A27704TR-ND_ 20,000 27.83/M_|_62137-2 
16-18 Brass 020 — —= X__| A27705CT-ND 2 6.18 25.76 41.22 A27705TR-ND 18,000 27.83/M | 60487-1 
1 or 012 Tin Plated Brass 020 (2).105 Max. = = X_ | A27706CT-ND 56 4.83 20.14 32.22 A27706TR-ND 18,000 21.75/M | 60487-2 
(2)18 Tin Plated Brass 015 — = X_| A27707CT-ND 66 5.64 23.50 37.60 A27707TR-ND. 20,000 25.38/M | 61945-1 
Non-Insulation Support 
Tin Plated Brass 020 _ xX — X__| A27708CT-ND 84 7.20 29.99 47.98 A27708TR-ND 12,000 32.39/M | 42373-2 
2 16-20 012 Nickel Plated Stee! 020 x A27709CT-ND 1.16 9.96 41.50 66.40 A27709TR-ND 12,000 44.82/M | 42373-3 
Tin Plated Brass 015 = —= amd X___| A27710CT-ND 1.25 10.70 44.58 71.32 A27710TR-ND 12,000 48.15/M | 42374-2 
Flag Insulation Support 
Brass 020 -110-.170 xX = X | A27711CT-ND 63 5.39 22.46 35.94 A27711TR-ND 6,000 26.96/M | 42486-1 
3 16-20 012 Tin Plated Brass .020 -110-.170 xX = X | A27712CT-ND 63 5.39 22.46 35.94 A27712TR-ND 6,000 26.96/M | 42486-2 
. 7 Tin Plated Brass 032 -110-.170 x = X__| A27713CT-ND 63 5.39 22.46 35.94 A27713TR-ND 6,000 26.96/M | 62591-1 
Brass 020 .170-.225 xX = X | A27714CT-ND 82 7.04 29.34 46.94 A27714TR-ND 5,000 35.21/M | 62817-1 
$ ULand CSA cettified for 22-20 AWG ~~ § Recommended for external use only 0 Internal or external use #_Left hand for internal or external use # Right hand, reversereel »* LeftHand — ¢ Right Hand 
tt Right or left hand. Carrier is in front to facilitate thru splicing A No slots 
Premier - Loose Piece 
Stock Thickness Fits Tab Size Insulation Diameter Digi-Key Pricing Amp 
Fig. Material & Finish (Inch) (Inch) Part No. 
.250” Series - Insulation Support 
18-22 .090-.130 x Xx A24736-ND 1.63 14.37 60878-2 
1 14-18 Tin Plated Brass .250 x .032 .060-.110 x x A24744-ND 1.37 12.10 41729 
10-14 -150-.200 x Xx A24737-ND 1.63 14.37 
.187” Series - Insulation Support 
1 A24732-ND 1.45 12.72 42566-2 


Commercial 
Stock Thick- Material & Fits Tab Insul. Dia. | Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Tape & Reel Amp 

Fig. AWG ness (Inch) Finish Size (Inch) (Inch) Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 

.250” Series - Insulation Support 

16-20, (2)23 -100-.140 or 
; or (2)20 016 Brass -250 x .032 (2).060 Max A27679CT-ND§ 84 7A9 29.94 47.90 ]| A27679TR-NDS§ 12,000 32.34/M | 60384-1 
IIE 016 Tin Plated Brass | .250 x .032 ste 70.08 A27680CT-ND§ 1.05 9.02 37.58 60.12 | A27680TR-ND§ 12,000 40.59/M | 60385-2 
(2)17 (2).060 Max 
Flag 

20-24 Tin Plated Brass .048-.078 | A27646CT-ND* 1.70 14.60 60.85 97.36 | A27646TR-ND* 3,000 97.36/M | 60736-2 
16-22 Brass .090-.140 | A27647CT-ND ral 6.07 25.29 40.46 | A27647TR-ND 3,000 40.46/M | 62418-1 
2 16-22 016 Tin Plated Brass | .250x.032 | .090-.140 | A27648CT-ND 93 7.99 33.29 53.26 | A27648TR-ND 3,000 53.26/M | 62418-2 
14-18 Brass .090-.140 | A27649CT-ND 88 7.58 31.60 50.56 | A27649TR-ND 3,000 50.56/M | 60290-1 
14-18 Tin Plated Brass .090-.140 | A27650CT-ND 1.06 9.36 39.80 68.36 | A27650TR-ND 3,000 60.76/M | 60290-2 

-187” Series - Insulation Support 
14-18 014 Brass 020 150-.190 A27730CT-ND 66 5.66 23.59 37.74 | A27730TR-ND 12,000 25.48/M | 62016-1 
1 : Tin Plated Brass i ada A27731CT-ND 89 7.82 33.26 49.51 | A27731TR-ND 12,000 34.28/M | 62016-2 
14-18 or 014 Brass 020 -180-.230 or | A27732CT-ND 71 6.10 25.40 40.64 | A27732TR-ND 12,500 27.44/M | 60742-1 
(2)16 a Tin Plated Brass 2 (2).110 Max. | A27733CT-ND al 6.10 25.40 40.64 | A27733TR-ND 12,500 27.44/M | 60742-2 

Receptacle and Tab Combination 
020 (tab) Tin Plated Brass .090-.130 | A27738CT-ND 1.21 10.39 43.30 69.28 | A27738TR-ND 3,500 69.28/M | 62026-1 
3 16-20 o14 (tab) Brass .020 .090-.130 | A27739CT-ND 1.07 9.19 38.30 61.28 | A27739TR-ND 3,500 61.28/M | 62026-2 
014 (recep.) Tin Plated Brass .060-.110 | A27740CT-ND 1.38 11.82 49.25 78.80 | A27740TR-ND 3,500 78.80/M | 62139-1 

Flag 

16-20 Brass .090-.130 | A27734CT-ND 74 6.38 26.56 42.50 | A27734TR-ND 4,000 31.88/M | 60755-1 
4 16-20 012 Tin Plated Brass 020 .090-.130 | A27735CT-ND 98 8.40 34.99 55.98 | A27735TR-ND 4,000 41.99/M | 60755-2 
18-22 . Brass - .060-.070 | A27736CT-ND 1.79 15.30 63.75 102.00 } A27736TR-ND 4,000 76.50/M | 62085-1 
18-22 Tin Plated Brass .060-.070 | A27737CT-ND 1.35 11.57 48.20 77.12 | A27737TR-ND 4,000 57.84/M | 62085-2 


-110” Series 


Insulation Support 


020 ROTASCTNDT 60. ~-«45.18 2156 3450 | AQ7745TRNDT | 20,000 | 2329/M | 420671 
baad ay Pre Tin Brass 016 040-060 | (997746CT-ND 60 518 2156 3450 | Ag774eTRND | 15,000 | 23.29/m | 42415-1 
Brass 020 060-100 | A24745CT-ND 58. ~~«4.95~«2063 ~~-33.00 | A24745TRND | 15,000 | 22.28/M | 42068 
Pre-Tin Brass “020 (060-100 | A27747CT-ND 42 363 «1511 24.18 | A27747TRND | 15,000 | 16.33/M | 42068-1 
Pre-Tin Brass 016 (060-100 | A27748CT-ND 60 5.18 21.56 34.50 | A27748TRND | 15,000 | 23.29/M | 6018-1 
i959 aia Pre-Tin Brass “032 (060-100 | A27749CT-ND 49.» 4.17.-1739 27.82 | A27749TRND | 15,000 | 18.78/M | 60197-1 
Z : Pre-Tin Brass 032 (060-100 | A27750CT-ND 63 544 2265 36.24 | A27750TRND | 15,000 | 24.47/M | 60577-1 
Pre-Tin Brass 020 (090-130 | A27751CT-ND 49 4.19 1745 27.92 | A27751TRND | 15,000 | 18.85/M | 62094-1 
Pre-Tin Brass ‘020 120-140 | A27752CT-ND 60 518 21.56 3450 | A27752TRND | 12,000 | 23.29/M | 60720-1 
Pre-Tin Brass 025 120-140 | A27753CT-ND 75 6.47_—-26.94 43.10 | A27753TRND | 12,000 | 29.10/M | 6158-1 
Pre-Tin Brass 020 120-140 | A27754CT-ND 45.~~«<3.82~«1591 ~+~+2546 | A27754TRND | 15,000 | 17.19/M | 61400-1 
ron ai Pre-Tin Brass “020 (060-100 | A27755CT-ND 71 «6.05. 25.20 © 40.32 _ | A27755TRND | 15,000 | 27.22/M | 61408-1 
: Pre-Tin Brass “032 120-140 | A27756CT-ND 50 427 17.79 28.46 | A27756TRND | 12,500 | 19.22/M | 62050-1 
Tin Plated Brass | 020 150-170 | A27757CT-ND —-56_—4.81_—-20.05~——-32.08 | AZ7757TRND | 10,000 | 21.66/M | 62191-1 

Non-Insulation Support 
18-20 or (2)20 020 = RO77S6CTND -56.-«4.77 ~+~«*19.86 +3178 | AQ7758TRND | 25000 | 19.87/M | 42390-1 
6 16-20 010 Pre-Tin Brass 016 = AQ7759CT-ND 54. 4.65 = 19.39 31.02 | A27759TRND | 20,000 | 2094/M | 61457-1 
14-18 “020 = A27760CT-ND _—.73-~—«6.22~—«25.93 41.48 | A27760TRND | 6000 | 31.11/M| 62852-1 

Flag Insulation Support 
(012 | TinPlated Brass | 020 RO77eICT-ND 76. 655 2728 4364 | AQ776ITRND | 12000 | 2946/M| 6070-1 
5 jee 012 Brass “020 060.100 | A27762C-ND 68.581 2423 98.76 | ABT76ZTRND | 12,000 | 26.17/M | 61070-2 
‘010 Pre-Tin Brass “020 00 AO7763CT-ND «73S «626 «26.10 ~— 41.76 | A27763TRND | 12000 | 28.19/M | 61481-1 
‘010 Pre-Tin Brass ‘032 AQ776ACT-ND 736.26 26.10 41.76 | A27764TR.ND | 12.000 | 2819/M | 62336-1 
020 ROTIESCIND 76. +655 2729 43.66 | A27765TRND | 12,000 | 2948/M | 613721 
8 18-22 010 Pre-Tin Brass 016 065-100 | A27766CT-NDE 92 787 3279 5246 | AZ7766TRNDt | 8,000 | 39.35/M | 61459-1 
1025 AQ7767CT-NDt 73 «6.29 2623 41.96 | A27767TRNDt | 12,000 | 2833/M | 61530-1 

Flag Non-Insulation Support 

012 Brass = POT76CTNDA 88. +754 3143 50.28 | AQ776BTRNDA | 15,000 | 3394/M | 60091-1 
9 16-22 ‘010 Pre-Tin Brass 020 — AO7769CT-NDA 64S «5.59 23.78 ~—«35.39 | A27769TR-NDA | 15,000 | 22691 | 61549-1 
‘010 Pre-Tin Brass = AO7770CT-NDA 605.18 21.60 34.56 | A27770TR-NDA | 15,000 | 23.33/M | 62321-1 


§ AMPLIVAR fastons - use with magnet wire + * UL listed and CSA certified for 20-22 AWGwireonly + UL listed for 22 AWGwire only 4CSAcertified only A UL listed and CSA certified for 18-22 AWGonly 
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ANIP tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Moldable Line FASTONS 


ORG 


Stock Thick- Material & Fits Tab Insul. Dia. | Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | AWG | ness (Inch) Finish Size (Inch) (Inch) Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
-250” Series 
Insulation Support 
18-22 Brass .090-.130 A27651CT-ND 64 5.46 22.74 36.38 | A27651TR-ND 10,000 24.56/M | 63127-1 
1 14-18 016 Brass -250 x .032 -120-.170 A27652CT-ND 43 3.69 15.39 24.62 | A27652TR-ND 10,000 16.62/M | 60650-1 
14-18 Tin Plated Brass -120-.170 A27653CT-ND 66 5.63 23.44 37.50 | A27653TR-ND 10,000 25.32/M | 60650-2 
Non-Insulation Support 
2 14-18 016 Brass 250 x .032 — A27654CT-ND 67 5.72 23.84 38.14 | A27654TR-ND 6,000 28.61/M | 60938-1 
‘i Tin Plated Brass | ” P = A27655CT-ND 88 7.52 31.34 50.14 | A27655TR-ND 6,000 37.61/M | 60938-2 
Flag-Insulation Support 
3 12-18 016 Brass -250 x .032 -110-.210 A27656CT-ND 69 5.93 24.71 39.54 | A27656TR-ND 4,000 29.66/M | 60641-1 
-205” Series 
Flag-Insulation Support 
3 14-20 016 Brass 032 100-.170 A27693CT-ND 1.05 9.00 37.51 60.02 | A27693TR-ND 5,000 45.02/M | 60195-1 
Tin Plated Brass A27694CT-ND 1.19 10.23 42.63 68.20 | A27694TR-ND 5,000 51.15/M | 60195-2 
-187” Series 
1 16-20 012 Brass 020 090-130 A27741CT-ND 32 2.76 11.50 18.40 | A27741TR-ND 20,000 12.42/M | 60214-1 
Tin Plated Brass A27742CT-ND 66 5.65 23.54 37.66 | A27742TR-ND 20,000 25.43/M | 60214-2 
Flag-Insulation Support - Economy Line 
3 16-20 012 Brass 020 110-170 A27743CT-ND 67 5.73 23.88 38.20 | A27743TR-ND 6,000 28.65/M | 61029-1 
Tin Plated Brass A27744CT-ND 59 5.04 20.99 33.58 | A27744TR-ND 6,000 25.19/M | 61029-2 


.250” Series FASTIN-FASTON Connectors 


Receptacles 


Stock Thick- Fits Tab Insulaton Diameter Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Amp 
Fig. AWG ness (Inch) | Material & Finish | Size (Inch) (Inch) Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
Use with Single Circuit Connectors 
14-18 Brass -120-.160 A27926CT-ND 89 7.66 31.91 51.06 A27926TR-ND 11,000 34.47/M 42281-1 
14-18 Tin Plated Brass -120-.160 A27927CT-ND 89 7.66 31.91 51.06 A27927TR-ND 11,000 34.47/M 42281-2 
1 14-18 016 Brass 032 -120-.160 A27928CT-ND* 80 6.89 28.70 45.92 A27928TR-ND* 10,000 31.00/M 60634-1 
12-16 or (2)16 Brass -160-.220 or (2).130 Max. | A27929CT-ND 1.07 9.21 38.39 61.42 A27929TR-ND 9,000 46.07/M 60249-1 
12-16 or (2)16 Tin Plated Brass -160-.220 or (2).130 Max. | A27930CT-ND 94 8.06 33.58 53.72 A27930TR-ND 9,000 40.29/M 60249-2 
Use with Multiple Circuit Connectors 
18-22 Tin Plated Brass .085-.125 A27933CT-ND 89 7.66 31.91 51.06 A27933TR-ND 12,000 34.47/M 60295-2 
18-22 Tin Plated Brass .060-.100 A27934CT-ND a7 10.07 41.96 67.14 A27934TR-ND 12,000 45.32/M 60413-1 
1 14-18 012 Brass 032 -120-.160 A27985CT-ND 89 7.66 31.91 51.06 A27985TR-ND 12,000 34.47/M 42100-1 
14-18 Tin Plated Brass -120-.160 A27936CT-ND 89 7.66 31.91 51.06 A27936TR-ND 12,000 34.47/M 42100-2 
12-16 or (2)16 Tin Plated Brass -160-.210 or (2).130 Max. | A27937CT-ND 1.04 8.88 36.99 59.18 A27937TR-ND 10,000 39.95/M 60253-2 
* No front slot 
Tabs 
Stock Thick- Tab Thick- Insulaton Diameter Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Amp 
Fig. AWG ness (Inch) Material & Finish | ness (Inch) (Inch) Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
Use with Single or Multiple Circuit Connectors 
18-22 Brass .085-.125 ‘A27920CT-ND 1.56 13.34 55.56 88.90 | A27920TR-ND 9,000 66.68/M | 62553-1 
18-22 Tin Plated Brass 085-.125 A27921CT-ND 1.25 10.72 44.65 71.44 | A27921TR-ND 9,000 53.58/M | 62553-3 
2 14-18 015 Brass 032 -120-.160 A27922CT-ND 15 6.44 26.81 42.90 A27922TR-ND 6,000 32.18/M 42460-1 
14-18 Tin Plated Brass -120-.160 A27923CT-ND 73 6.27 26.14 41.82 A27923TR-ND 6,000 31.37/M 42460-2 
10-14 Tin Plated Brass -120-.170 A27925CT-ND -90 7.74 32.24 51.58 A27925TR-ND 9,000 38.69/M 60701-1 
3 14-18 015 Tin Plated Brass 016 120-145 27924CT-NDt 1.24 10.61 44.19 70.70 | A27924TR-NDt 8,000 53.03/M | 42580-2 
t+ Used for back-to-back with a combined thickness of .032” 
Nylon Housings - UL94 V-2 Water Valve Coil Connector 
Housing Digi-Key Pricing ‘Amp fa connec asvjanes i ee the Appliance 
Fig. Type Color _ | Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Industry =: Standard Wate! Valve.Goll The connector ls 
suitable for such applications as washing machine 
Single Circuit Tab Housings mixing valves, dishwasher fill valves and refrigerators 
Reoeptal Natural | A27915-ND 1.28 11.28 © 4796 71.39 aggoeeg. | itn automatic ico makers. 
ait a ‘ i . 7 Specifications: + Material: Nylon +» UL 94 Flammability 
4 Receptacle Black | A27917-ND 2.39 21.05 89.51 193.24 480054-4 | Rating: v-2 
Receptacle Red ‘A27918-ND 2.35 20.67 87.90 130.85 480054-5 Features: + Prevents terminal back-out of housing 
5 Tab Natural A27916-ND 1.31 11.52 48.98 72.91 480053-3 through plastic retention feature 
Tab Red A27919-ND 2.35 20.67 87.90 130.85 480053-5 
Digi-Key Pricing Amp 
Six Circuit Tab Housings Color Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 
6 Receptacle Natural A27931-ND 8.33 73.31 311.79 464.12 480003-5 Natural A27938-ND 1.34 11.82 50.28 74.84 520935-1 
7 Tab Natural A27932-ND 8.54 75.13 319.55 475.66 480004-5 Red A27939-ND 2.31 20.36 86.60 128.91 520935-2 
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ANIP tyco Electronics FASTON Tabs 


Authorized Distributor 


Wire Crimp and Printed Circuit Board Tabs 


Stud Dia. | Stock Thick- Material/Finish Al & Digi-Key Pricing Amp 

Fig. (Inch) ness (Inch) and Description ® Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 
1 77 032 Brass = i A27857-ND 73 6.38 27.14 40.40 | 63038-2 
-130 Tin Plated Brass x x A27858-ND 83 7.31 31.09 46.27 | 42822-2 
145 Tin Plated Brass x x A27859-ND 97 8.55 36.35 54.11 42822-4 
2 71 032 Brass x x A27860-ND 1.36 11.94 50.79 75.60 | 60465-1 
171 i Tin Plated Brass x x A27861-ND 98 8.65 36.78 54.76 | 60465-2 
197 Tin Plated Brass x x A27863-ND 98 8.65 36.78 54.76 | 61499-1 
-203 Tin Plated Brass x x A27862-ND 1.00 8.81 37.47 55.77_|_ 61365-1 

097 Brass x x A27864-ND 3.51 30.86 131.24 195.35 | 41339 
-130 Tin Plated Brass x x A27865-ND 2.08 18.27 77.70 115.65 | 42095-1 
3 -130 .032 Tin Plated Brass x x A27866-ND 93 8.20 34.86 51.89 | 42117-2 
171 Brass x x A27867-ND 1.30 11.40 48.48 72.17 | 42214-1 
171 Tin Plated Brass Xx xX A27868-ND 1.04 9.13 38.84 57.82 | 42214-2 

4 125 032 Brass x x A27869-ND 1.53 13.47 57.29 85.27_ | 41398 
5 -130 .032 Tin Plated Brass Xx Xx 427870-ND 1.03 9.08 38.62 57.49 | 42506-2 
.097 Tin Plated Brass, 1 Pair = = A27882-ND 92 8.06 34.27 51.01 60080-2 

-130 Brass, 1 Pair x x A27872-ND 1.02 8.94 38.00 56.57 | 41290 

-130 .032 Brass, 2 Pair Xx x A27873-ND 2.07 18.22 77.49 115.34 | 41291 

-130 Brass, 3 Pair x x A27874-ND 2.79 24.51 104.26 155.20 | 41292 

6 -130 Brass, 4 Pair Xx x A27875-ND 7.26 63.86 271.60 404.29 | 41370 

-130 Tin Plated Brass, 1 Pair xX xX A27876-ND 92 8.06 34.27 51.01 41480 

130 Tin Plated Brass, 2 Pair x x A27877-ND 2.16 19.01 80.87 120.37 | 41481 

-130 .032 Tin Plated Brass, 3 Pair x x A27878-ND 6.41 56.37 239.76 356.89 | 41482 

71 Brass, 1 Pair x x A27880-ND 1.02 8.94 38.00 56.57 | 41619 
171 Tin Plated Brass, 1 Pair x x A27881-ND 2.40 21.14 89.92 133.85 | 42802-1 
ui -130 .032 Brass x x A27871-ND 2.27 19.94 84.82 126.26 | 62261-1 

Cut Tape and Tape & Reel 
A27879CT-ND 3.50 30.00 125.00 200.00 
6 -130 032 Tin Plated Brass x x A27879TR-ND 600.00/3,000 42115-4 
-187” Series 
3 145 .020 Tin Plated Brass Xx x A27894-ND 70 6.12 26.03 38.75 | 61407-3 
6 -130 020 Tin Plated Brass Xx X A27893-ND 1.03 9.05 38.47 57.27 | 61951-1 
-130 Tin Plated Brass x x A27895-NDt 62 5.48 23.29 34.67 | 61761-2 
8 145 .020 Brass x x A27896-NDt 91 8.00 34.03 50.66 | 62576-1 
AA Tin Plated Brass x x A27897-ND§ 58 5.09 21.64 32.21 61664-1 
Bent 45° § Bent 90° 


Wire Crimp 
Stock Thick- Tab Thick- Insulation Diameter @ & Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Amp 
Fig. | AWG (Inch) Material & Finish ness (Inch) (Inch) ow Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
.250” Series 
1 14-18 032 Brass 032 120-.170 x = X | A27887CT-ND 77 6.62 27.56 44.10 A27887TR-ND 8,000 33.08/M | 41411 
14-18 3 Tin Plated Brass i . : Xx = X__| A27888CT-ND 62 5.35 22.29 35.66 A27888TR-ND 8,000 26.75/M | 41412 
18-22 Brass .080-.120 = x X | A27883CT-ND 1.67 14.29 59.53 95.24 A27883TR-ND 3,500 95.24/M | 42475-3 
18-22 Tin Plated Brass -080-.120 = x X | A27884CT-ND 1.07 9.16 38.16 61.06 A27884TR-ND 3,500 61.06/M | 42475-4 
2 14-18 016 Tin Plated Brass 032 -110-.150 _— x X | A24741CT-ND 1.18 10.10 42.08 67.32 A24741TR-ND 3,000 67.32/M | 42474-2 
14-18 Brass -110-.150 = x X | A27885CT-ND 83 7.14 29.76 47.62 A27885TR-ND 3,000 47.62/M | 42474-3 
14-18 Tin Plated Brass -110-150 = x X | A27886CT-ND 1.07 9.16 38.16 61.06 A27886TR-ND 3,000 61.06/M | 42474-4 
12-14 Tin Plated Brass -110-.170 = x X__| A27889CT-ND 1.09 9.36 39.00 62.40 A27889TR-ND 3,000 62.40/M | 61281-3 
-187” Series 
18-22 Tin Plated Brass .020 -080-.120 Xx _ X | A27898CT-ND 70 6.00 24.99 39.98 A27898TR-ND 5,000 29.99/M | 42490-3 
18-22 Brass .020 -080-.120 x _ X | A27899CT-ND 88 7.58 31.60 50.56 A27899TR-ND 5,000 37.92/M | 42490-4 
3 14-18 .020 Brass 020 -120-.150 xX = X | A27900CT-ND 81 6.96 29.01 46.42 A27900TR-ND 3,500 46.42/M | 60850-1 
14-18 Tin Plated Brass 020 -120-.150 xX = X | A27901CT-ND 1.09 9.36 39.00 62.40 A27901TR-ND 3,500 62.40/M | 60850-2 
14-18 Tin Plated Brass .032 -120-.150 Xx = X___| A27902CT-ND* 1.04 8.94 37.26 59.62 A27902TR-ND* 3,500 59.62/M | 61687-2 
-110” Series 
4 18-22 020 Pre-Tin Brass _ 2 Xx _ X | A24783CT-ND 85 7.28 30.34 48.54 A24783TR-ND 10,000 32.77/M | 62122-1 
18-22 .020 Pre-Tin Brass — _ xX = X__| A24784CT-ND 1.06 9.06 37.76 60.42 A24784TR-ND 10,000 40.79/M | 62384-1 
* Premilled dual stock thickness 
Printed Circuit Board Tabs 
Fits Tab Size PCB Hole Dia. | PCB Thickness AL & Digi-Key Loose Piece Pricing | Amp Digi-Key Cut Tape Pricing | Digi-Key Tape & Reel Amp 
Fig. (Inch) Material & Finish (Inch) (Inch) ® Part No. 10 100 PartNo. | Part No. 10 1,000 | Part No. Size Pricing Part No. 
.250” Series 
5 250 x .032 Tin Plated Brass .055 125 x xX A24742-ND 56 4.96 | 62409-1 ]| A24742CT-ND = 38.33 | A24742TR-ND | 6,000 23.00/M | 62650-1 
6 ais Tin Plated Brass 100 062 x xX A24743-ND 1.64 14.40 | 63067-1 | A24743CT-ND _ 74.28 | A24743TR-ND | 4,000 44.57/M | 63066-1 
-187” Series 
7 -187 x .020 Pre-Plated Brass .097 062 x xX A24733-ND 1.17 10.29 | 61907-1 
8 -187 x .020 Pre-Tin Brass 137 062 x xX = = — = A24734CT-ND 93 52.92 | A24734TR-ND | 10,000 35.73/M | 62221-1 
9 -187 x .032 Tin-Plated Brass .055 125 xX xX = = al = A24735CT-ND 69 39.24 | A24735TR-ND | 10,000 26.49/M | 63525-1 
-110” Series 
10 .057 .032 -.093 x Xx A24840-ND 1.13 9.91 | 61134-3 
1 -110 x .020 Tin Brass 064 .032 -.093 x xX = = _ _ A24746CT-ND 1.29 73.66 | A24746TR-ND | 4,000 55.25/M | 61968-1 
12 046 062 xX xX = = _ = A24747CT-ND 85 48.54 | A24747TR-ND | 10,000 32.77/M | 62395-1 
(Continued) 
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ANP tyco Electronics 


High Temperature Tabs (343° to 371°C) 


FASTON Tabs (Cont) 


* Premilled dual stock thickness 


ANP tyco Electronics 


6/6 Nylon Housing - UL94 V-2 


Positive Lock Mark | and Il 


Tab Thickness | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Amp 
AWG Material & Finish (Inch) Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
+312” Series 
15-20 Steel Nickel Plated .032 A27904CT-ND 1.25 10.70 44.58 71.32 | A27904TR-ND 2,000 71.32/M_ | 63300-1 
-250” Series 
15-20 Steal Nickel Plated .032 A27905CT-NDt 1.18 10.13 42.23 67.56 | A27905TR-NDF | 2,000 67.56/M_| 63301-1 
tT Dimple instead of a hole 
Tab Adapters 
Fig. a ae Material & Finish herr “AL G sd fe 10 mea 500 1,000 soar 
.250” Series Tab Adapters 
1 018 - .032 Brass 032 x = A27890-ND 1.44 12.65 53.80 80.09 61765-1 
Tin Plated Brass Xx _ A27891-ND 1.43 12.62 53.70 79.93 61765-2 
2 = Tin Plated Brass .032 _ A27892-ND 2.59 22.82 97.06 144.48 61810-2 
.187” Series Tab Adapters 
1 .013 x.020 Tin Plated Brass .020 Xx xX A27903-ND* 1.10 9.64 41.02 61.05 61045-2 


Housing Digi-Key Pricing Amp 
Fig. Type Color Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 
.250” Mark I - 1 Position 
1 Receptacle Black A24749-ND* 1.20 10.52 44.74 66.59 520961-1 
* Press-to-release with secondary lock 
Receptacles 
Stock Thickness Tab Thickness | Insulaton Diameter | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Amp 
Fig. AWG (Inch) Material & Finish (Inch) (Inch) Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
.250” Series - Mark I 
2 14-18 016 Brass/Tin = .095-.125 A24750CT-ND 1.93 16.53 68.88 110.20 A24750TR-ND 1,500 110.20/M 154718-3 
11-13 = -135-.170 A24751CT-ND 2.00 17.18 71.59 114.54 A24751TR-ND 1,500 114.54/M 154717-3 
-250” Series - Mark II 
18-22 = .060-.100 A24752CT-ND 88 7.52 31.33 50.12 A24752TR-ND 6,000 37.59/M 63119-1 
3 14-18 = Brass/Tin 032 .090-.155, A24753CT-ND 72 6.21 25.86 41.38 A24753TR-ND 6,000 31.04/M 63097-1 
14-18 = .090-.155, A24754CT-ND -90 7.75 32.28 51.64 A24754TR-ND 6,000 38.73/M 63809-1 
10-12 = -150-.200 A24755CT-ND 1.03 8.87 36.95 §9.12 A24755TR-ND 6,000 44.34/M 63239-1 
-187” Series - Mark II 
3 16-20 = Brass/Tin .020 .090-.130 A24756CT-ND 64 5.45 22.73 36.36 A24756TR-ND 12,000 24.55/M 63195-1 
20-24 = Brass/Pre-Tin .032 .060-.110 A24757CT-ND 86 7.34 30.56 48.90 A24757TR-ND 12,000 33.01/M 63196-2 
. . 
AMPIP Post-Insulation Pods - Receptacle Housings 
Flammability Rating Insulaton Max. Dia. | Fits Tab AL @ Digi-Key Pricing Amp 
Fig. | Material | Of Plastic Material Color (Inch) Size (Inch) | ® Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 
Flag Style 
Nylon UL94V-2 Natural .210 -250 x x A27908-ND 1.05 9.27 39.43 58.70 1-480307-1 
1 Nylon UL94V-2 Natural -140 or (2).110 -250 x X A27909-ND 4.73 41.64 177.13 263.66 1-480306-1 
Vinyl UL94HB Blue 150 -250 _ = A27910-ND 3.73 32.82 139.61 207.81 480019-6 
Nylon UL94V-2 Natural 175 -187 x X A27911-ND 7.04 61.91 263.34 391.99 1-480487-2 
Straight Style 
-200 -250 x xX A27912-ND 1.02 8.97 38.13 56.76 1-480416-0 
2 Nylon UL94V-2 Natural -180 -205 Xx X A27913-ND 2.63 23.10 98.25 146.25 1-480418-0 
170 187 x xX A27914-ND 1.02 9.02 38.34 57.08 1-480435-0 
Line Splice Connector 
Fits Tab Digi-Key Pricing Amp 
Fig. Material and Finish Size (Inch) Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 
Plastic Tube over Brass Tab = _ A24729-ND 2.23 19.58 83.29 123.98 321235 
| -250 
Plastic Tube over Tin Plated Brass Tab x Xx A24730-NDt 3.35 29.50 125.48 186.79 1-321235-1 
2 Natural Nylon Housing over Brass Tab 187 x = A24731-ND* 6.77 59.58 253.39 377.19 360035-1 
Recommended for UL applications © * Hammability UL94V-2 rating of plastic material 
Tools A9796-ND — Tool Die Set 14-26AWG, Ultrafast ........ 00... ccc cee cece cece eect ences eee eee $211.50 A9996-ND = PRO-CRIMPER I! Hand Tool without Dies 
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Authorized Distributor 


PLASTI-BOND Ring Tongue 


Temperature Rating: 85°C Max. Material: + Insulation: Vinyl » Terminal Body 
and Metallic Sleeve: Copper per ASTM B-152 = Plating: Tin per MIL-T-10727. 


Stud Insulation Diameter Digi-Key Price Each AMP 
AWG Size Inch Part No. 10 100 Part No. 
20-16 14 170 A27549-ND 84 74 36273 
-200 A27550-ND 1.60 1.41 320699 
16-14 14 190 427551-ND 1.12 99 35626 
1/4 215 A27552-ND 1.08 95 35628 
12-10 1/4 .230 A27553-ND 1.59 1.40 35627 


AMPLI-BOND Ring Tongue 


Temperature Rating: 105°C Max. 


Material: 


+ Insulation: Vinyl 
+ Terminal Body: Copper per ASTM B-152 

+ Insulation Support Ring: Steel per ASTM-A-109 
+ Plating: Tin per MIL-T-10727 


Stud Dimensions Insul. Dia. Digi-Key Price Each AMP 

AWG | Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. 
8 375 x 1.549 298 A27543-ND 1.44 1.27 | 330600 
8 478 x 1.586 .298 A27359-ND 1.44 1.27 | 322047 
10 875 x 1.315 298 A28019-ND 2.54 224 | 54739-1 
10 375 x 1.579 .298 A27544-ND 1.44 1.27 | 323974 
10 406 x 1.328 .298 A27360-ND 1.44 1.27 | 323197 
10 431 x 1.562 298 A27361-ND 1.49 1.31 | 322128 
10 431 x 1.562 377 A28021-ND 3.41 3.00 | 322154 
8 10 478 x 1.586 298 A27545-ND 1.44 1.27 | 322048 
Red 10 587 x 1.702 .298 ‘A28022-ND 2.06 1.81 | 322002 
1/4 478 x 1.586 298 A27362-ND 1.49 1.31 | 322049 
1/4 478 x 1.586 377 A28024-ND 2.03 1.79 | 327268 
1/4 587 x 1.702 .298 ‘A28026-ND 2.54 224 | 321669 
5/16 587 x 1.702 .298 A27363-ND 1.49 1.31 | 322003 
5/16 587 x 1.702 377 A27546-ND 3.44 3.02 | 328525 
3/8 587 x 1.702 .298 A27364-ND 2.06 1.82 | 322004 
12 .875 x 1.846 298 A28023-ND 3.06 2.69 | 328463 
10 468 x 1.727 727365-ND 1.88 1.66 | 322153 
A 10 500 x 1.852 A28027-ND 1.87 1.65 | 322050 
7 1/4 500 x 1.852 377 A27367-ND 1.88 1.66 | 322051 
ue | 5/16 625 x 1.914 27547-ND 1.88 1.66 | 322006 
3/8 625 x 1.914 A27369-ND 1.88 1.66 | 322007 
10 “546 x 1.908 727370-ND 253 2.23 | 322052 
10 679 x 1.974 ‘A28028-ND 3.23 284 | 322009 
4 1/4 5A6 x 1.908 427371-ND 2.61 2.30 | 322053 
Yalow | 1/4 679 x 1.974 436 ‘A28030-ND 4.60 4.04 | 321671 
5/16 679 x 1.974 427373-ND 231 2.03 | 322010 

3/8 679 x 1.974 A27374-ND 2.61 230 | 322011 

12 679 x 1.974 A28029-ND 457 4.02 | 328221 
14 675 x 2.050 505 727375-ND 3.12 275 | 322125 
2 1/4 1675 x 2.112 632 A28035-ND 2.98 2.62 | 322157 
Red | 5/16 .711 x 2.068 505 A27548-ND 5.01 4.41 | 322074 
5/16 .711x 2.130 632 A28037-ND 3.59 3.16 | 326896 
3/8 711 x 2.068 505 A27376-ND 3.12 275 | 322055 
2/0 Yel.| 3/8 926 x 2.540 684 727377-ND 9.86 8.68 | 322090 

Right Angle - 

8 8 875 x .318 A28018-ND 2.28 2.00 | 54575-1 
Red 10 431 x 318 .298 ‘A28020-ND 2.66 234 | 322880 
1/4 587 x 381 A28025-ND 3.62 3.19 | 323869 
6 10 500x317 377 727366-ND 3.90 3.43 | 322887 
Blue | 1/4 500 x .379 A27368-ND 2.72 2.40 | 322888 
4 14 546 x 377 727565-ND 2.95 260 | 322804 
Yellow | 5/16 679 x .470 436 A28032-ND 3.13 2.75 | 322897 
3/8 679 x 470 A28031-ND 2.95 2.60 | 322898 

2 14 610 x .343 428033-ND 3.79 3.34 | 52097 
Red | 1/4 675 x 371 505 A28034-ND 4.05 3.56 | 322900 
5/16 711 x 465 A28036-ND 3.67 3.23 | 322134 


TERMINYL Ring Tongue 


These terminals have been designed to provide insulated terminals and splices 
for large wire sizes, many of which are used in airborne and ground support 
applications. Temperature Rating: 105°C Max. Material: Insulation: Nylon 


Terminal Body: ASTM B-152 = Plating: Tin per MIL-T-10727 


Con 


Stud Dimensions - Inch | Insulation Dia. | Digi-Key Price Each AMP 
AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. 
8 478 x 1.425 A27378-ND 1.32 1.16 | 53041 
8 10 431 x 1.402 A27379-ND 1.24 1.09 | 324043 
Red 1/4 478 x 1.425 256 A27380-ND 1.41 1.24 | 324082 
5/16 -587 x 1.542 A27381-ND 1.34 1.18 | 324044 
3/8 -587 x 1.542 A27382-ND 1.31 1.16 | 324045 
10 -468 x 1.575 A27383-ND 1.55 1.36 | 324046 
6 10 -398 x 1.700 A27384-ND 1.81 1.59 | 53119-1 
Blue 1/4 -500 x 1.700 314 A27385-ND 1.55 1.36 | 324047 
5/16 625 x 1.762 A27386-ND 1.55 1.36 | 324048 
3/8 -625 x 1.762 A28015-ND 1.29 1.14 | 324049 
8 437 x 1.376 A27387-ND 2.01 1.77 | 331456 
10 -546 x 1.812 A27388-ND 2.05 1.80 | 324111 
4 10 437 x 1.376 A27554-ND 3.14 2.76 1-331456-0 
Yellow 1/4 546 x 1.812 382 A27389-ND 1.87 1.65 | 324050 
5/16 679 x 1.878 A27390-ND 1.87 1.65 | 324051 
3/8 679 x 1.878 A27391-ND 213 1.87 | 324052 
1/2 -679 x 1.878 A28016-ND 2.15 1.89 | 324114 
10 711 X 2.063 A28017-ND 3.03 2.67 | 328655 
2 1/4 -679 x 2.045 468 A27392-ND 2.43 2.14 | 324053 
Red 5/16 .711 xX 2.063 A27393-ND 2.88 2.54 | 324112 
3/8 -711 x 2.063 A27394-ND 2.43 2.14 | 324054 
1/4 A27395-ND 4.86 4.28 | 324056 
we Bue 38 BUXE HS ais A27306-ND 3.31292 | 324057 


Ring Tongue Terminals 


DIAMOND GRIP 


These terminals are designed for complete uniform reliability under the most critical 


conditions of vibrations, thermal shock, corrosion, tensions and current overload. 


Material: Terminal Body and Metallic Sleeve: Copper per QQ-C-576 =» Plating: Tin 
per MIL-T-10727 AMP Wire: Stranded Temperature Rating: 170°C Max. 


Coma 


Stud | Dimensions—Inch | Insulation Dia. | Digi-Key Price Each AMP 
AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. 
0 -140 x .464 A28038-ND 39 35 31516 
26-22 2 140 x .464 082 427397-ND 39. 35 | 31518 
4 -208 x .585 A28039-ND 39 35 31679 
6 -250 x .679 A28040-ND 39 35 32861 
4 -218 x .603 125 A28041-ND Al 36 31094 
6 -218 x .603 125 A27398-ND AL 36 31096 
6 .281 x .728 125 A28042-ND .39 35 31269 
6 .281 x .728 140 A28043-ND 39 35 31396 
22-16 8 312 x .775 125 A27399-ND 39 35 30996 
8 312 x.775 140 A28044-ND .39 35 31160 
8 .281 x .728 125 A28045-ND 39 35 31270 
8 .281 x .728 140 A28046-ND 52 46 31397 
10 312 x .775 125 A27400-ND Al 36 30997 
10 281 x .728 140 A27401-ND 39 35 31398 
6 -250 x .634 170 A28047-ND 52 46 32190 
16-14 8 343 x .790 170 A28048-ND 39 35 | 30927 
10 -343 x .790 150 A28049-ND 1 36 30993 
10 -343 x .790 170 A28050-ND 39 35 30928 
10 -375 x 1.007 A27402-ND 55 49 31771 
12-10 1/4 531 x 1.251 .230 A28051-ND 62 265) 31772 
3/8 -598 x 1.345 A28052-ND 64 57 31828 


BUDGET - Ring Tongue 


Budget Terminals are primarily the same as SOLISTRAND products except for the 
absence of the brazed seam in the wire barrel. This terminal is ideal for applications 


where extreme vibration and tension in the wire are not present. 


+ Temperature Rating: 170°C Max + Material: Terminal & Splice Body: Copper per 


ASTM B-152. Plating: Tin per MIL-T-10727 + AMP Wire Range: 22-16 Stranded, 16- 


14 Stranded, 12-10 Stranded + UL Listed 


Stud Dimensions — Inch Digi-Key Price Each AMP 
AWG Size WxL Part No. 10 100 Part No. 
0 -140 x .329 A28255-ND 08 .07 31423 
2 -140 x .329 A27147-ND .08 07 31425 
2 -203 x .450 A28257-ND 08 .07 33695 
26-22 2 140 x.419 A28256-ND 08 .07 322771 
4 -203 x .450 A27148-ND 08 .07 31428 
6 .203 x .450 A27149-ND .08 07 31430 
6 .250 x .544 A28258-ND 26 .23 32858 
8 .250 x .544 A28259-ND .08 07 32859 
10 -250 x .544 A28260-ND 08 .07 32860 
1 .218 x .449 A28261-ND .09 .08 31087 
2 .218 x .499 A28263-ND 09 .08 31088 
2 -182 x .446 A28262-ND .09 08 320677 
4 218 x .449 A28265-ND .09 .08 31089 
4 -182 x .446 A28264-ND 33 29 36189 
4 .250 x .621 A28266-ND 09 .08 322418 
5 .218 x 449 A27150-ND .09 08 31090 
6 .218 x .449 A28267-ND .09 .08 31091 
6 .281 x .574 A28269-ND .09 .08 31264 
6 312 x .621 A28270-ND .09 08 30691 
22-16 8 312 x .621 A28273-ND 09 .08 30692 
8 .281 x 574 A28272-ND .09 08 31265 
8 344 x 653 A28274-ND 09 .08 32823 
10 312 x .621 A28276-ND 09 .08 30693 
10 .281 x .574 A28275-ND 09 .08 31266 
10 344 x 653 A28277-ND 33 29 32824 
12 312 x .621 A28278-ND 09 .08 30694 
1/4 -469 x .856 A27151-ND 38 34 31172 
5/16 469 x .856 A28281-ND at 10 31173 
5/16 531 x .995 A28282-ND 22 .20 324124 
3/8 -531 x .995 A28280-ND 22 .20 31498 
1/2 -713 x 1.070 A28279-ND 31 28 328970 
2 -180 x .445 A28284-ND .09 08 326854 
4 -250 x .480 A28285-ND 09 .08 32185 
6 -343 x .636 A28286-ND 09 .08 30695 
6 -250 x .480 A28287-ND 09 .08 32186 
6 312 x .590 A28288-ND 09 .08 321683 
16-14 8 343 x .636 A28289-ND 09 .08 30696 
8 312 x 590 A28290-ND 09 08 322235 
10 312 x .621 A28291-ND .09 08 51872-5 
10 -343 x .636 A27152-ND .09 .08 30697 
12 -469 x .855 A28292-ND aD 10 31163 
14 -468 x .730 A28293-ND WM 10 34896 
1/4 -469 x .855 A28294-ND Palak 10 31164 
5/16 -469 x .855 A28295-ND 11 10 31165 
3/8 531 x .995 A28296-ND 22 .20 31499 
1/2 .713 x 1.070 A28297-ND 31 28 328971 
4 .281 x .630 A28299-ND 15 13 34891 
6 .281 x .630 A28300-ND 15 13 34892 
6 .375 x .765 A28301-ND 15 13 31112 
8 -312 x .708 A28302-ND 15 13 34404 
8 .375 x .765 A28303-ND 15 13 31113 
10 343 x .723 A28304-ND 15 13 32882 
12-10 10 375 x.765 27153-ND 15 13 | 31114 
10 -500 x .865 A28305-ND 17 5 34964 
1/4 -500 x .865 A28307-ND 17 15 34965 
1/4 531 x 1.004 A28308-ND 17 15 31122 
5/16 -531 x 1.004 A28312-ND 17 15 31123 
3/8 593 x 1.098 A28309-ND 17 15 30972 
3/8 -750 x 1.271 A28310-ND 33 29 34833 
1/2 -715 x 1.102 A28306-ND 33 -29 52269-1 
A9996-ND PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies .. 
A9991-ND Die Set for Insulated Terminals, use with AQ: 
A9811-ND Gimp Tool, Insulated Terminals with Die Set . 
A9812-ND Gimp Tool, Uninsulated Terminals with Die Set. 
A9821-ND PlDGand PLASTI-GRIP Connector Kit..........0.00.cecs eee ee see eeee eee eseeeeseeeeeseee eee eeneee 
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AMP TYCO Aecionics Solistrand Ring Tongue Terminals 


@ 


Authorized ibutor 
SOLISTRAND terminals and splices are specially designed to Stud Dim. Inch Digi-Key Price Each ‘AMP 
terminate solid and stranded wire. The barrel is completely Fig. AWG Size WxL Part No. 10 100 Part No. 
closed and the seam is brazed for uniform metal strength 
around the entire barrel area. 4 500 X 1.199 A27084-ND 92 81 31811 
5/16 656 X 1.314 A27085-ND 3 64 | 33470 
Temperature Rating: 170°C Max. 5/16 565 X 1.324 A27086-ND 1.23 1.08 | 33115 
Material: - Terminal Body: copper per ASTM B-152 3/8 656 X 1.314 A27087-ND 89 78 | 33471 
+ Plating: Tin per MIL-T-10727 4 38 656 X 1.324 A27088-ND 1.23 1.08 | 31812 
, eS 1/2 1.250 X 2.090 A27089-ND 1.42 1.25 | 35668 
UL Listed. CSA Certified. Military Approval. 1/2 875 X 1.902 A27090-ND 1.47 1.29 | 327175 
: = - 4 5/8 1.250 X 2.090 A27091-ND 1.42 1.25 | 35669 
Stud Dim. Inch Digi-Key Price Each AMP 3/4 1.250 X 2.090 A27092-ND 258 227 | 35670 
Fig. AWG Size WxLl Part No. 10 100 Part No. 1/4 "890 X 1.657 727095-ND 1.34 1.18 320138 
26-22 2 140 X.419 A27000-ND 46 41 | 50334 5/16 .890 X 1.657 A27096-ND 2.08 1.83 | 35183 
2 182 X .446 A27002-ND 16 14 322927 3/8 -890 X 1.657 A27099-ND 1.34 1.18 35184 
2 218 X.449 A27001-ND 16 14 34103 2 7/16 890 X 1.657 A27100-ND 1.35 1.19 320741 
4 "182 X.446 A27003-ND ‘42 ‘37 | 36467 1/2 890 X 1.657 27101-ND 2.08 1.83 | 35185 
4 218x449 A0914-ND 42 At | 34104 1/2 1.250 X2.516 A27102-ND 6.20 5.45 | 323291 
4 250 X 621 A28055-ND 67 59 | 323096 5/8 1.250 X2.516 A27103-ND 4.23 3.72 | 320754 
6 218 X 449 ‘A0915-ND 10 05 | 34105 10 625 X 1.527 A27093-ND 1.62 1.42 | 330301 
6 281 X.574 A27006-ND 12 11 | 34107 2 2 1/4 625 X 1.527 A27094-ND 1.20 1.06 | 320383 
6 312 X 621 A27008-ND 12 At | 34110 5/16 625 X 1.527 A27097-ND 1.08 95 | 322870 
22-16 8 281 x 574 A0916-ND 12 At | 34108 38 625 X 1.527 A27098-ND 1.21 1.07 | 321600 
8 312X621 A27009-ND a At | 3411 1/4 875 x 1.956 A27104-ND 2.05 1.80 | 36915 
10 281 x 574 A0917-ND 12 At | 34109 1/4 807 x 1.925 A27105-ND 24 1.86 | 321866 
10 312X621 A27012-ND 12 At | 34112 5/16 875 x 1.956 A27106-ND 2.05 1.80 | 36916 
10 844 X 653 A27015-ND 22 19 | 323087 5/16 807 x 1.925 A27107-ND 24 1.86 | 321867 
1/4 469 X 856 A0918-ND 14 12 | 34113 38 875 x 1.956 A27108-ND 1.82 1.60 | 36917 
v2 713 X1.070 A27019-ND 35 :31_| 329966 1/0 3/8 807 x 1.925 A27109-ND 241 1.86 | 321868 
5/16 469 x .856 A0919-ND 14 13 | 34114 7/16 875 x 1.956 A27110-ND 3.44 3.03 | 36918 
3/8 531 x 995 A0920-ND 15 13 | 34115 1/2 875 x 1.956 27111-ND 241 1.86 | 36919 
rr 250 X.480 427020-ND 28 25 | 34119 1/2 1.265 x 2.678 A27112-ND 44 3.61 | 322291 
1 : : ! : | 
7 3X8 aD a a a 4 5/8 1.265 x 2.678 A27113-ND 4.16 3.66 | 320744 
6 "350 X.480 A0921-ND 42 “41. | 34120 3/4 1.265 x 2.678 27114-ND 4.16 3.66 | 320748 
6 812 X 590 A27023-ND 12 At | 321684 1/4 .946 X 2.000 27115-ND 2.59 228 | 36921 
8 343 X 636 A0922-ND 12 At | 34122 5/16 .926 X 1.930 A27116-ND 267 235 | 321870 
8 343 x 723 A27154-ND» 27 24 | 35432 5/16 .946 X 2.000 27117-ND 259 2.28 | 36922 
8 312 X 590 727025-ND "7 45 | 324955 2/0 38 .926 X 1.930 A27118-ND 267 2.35 | 321871 
40 343 X.636 0923-ND ‘12 44) 34123 38 .946 X 2.000 £27119-ND 2.59 2.28 | 36923 
ey 10 812 X 669 A27028-ND 16 14 | 320093 1/2 926 X 1.930 A27120-ND 267 235 | 321873 
10 343 x 723 A27155-ND» ) 20 | 34567 1/2 .946 X 2.000 A27121-ND 2.59 228 | 36925 
14 69 x 855 7A0924.ND AG 42 | Gated 5/8 1.270 X2.671 A27122-ND 5.91 5.20 | 322204 
1/4 500 x .865 A27157-ND» 30 26 | 35775 3/0 58 1.270 X 2.699 27129-ND 672 5.92 | 322202 
1/2 -750 X 1.184 A27031-ND 35 31) 50981 5/16 1.020 X2.112 A27123-ND 4.74 417 | 321874 
1/2 .750x 1.271 427160-ND- 1.57 1.39 | 321165 38 1.020 X2.112 A27124-ND 3.04 268 | 321875 
5/16 469 x .855 A0925-ND 14 13 | 34125 2 3/0 38 1.082 X2.143 A27125-ND 3.14 277 | 36927 
5/16 500 x .865 A27158-ND» 34 30 | 35776 76 1.020 X2.112 A27126-ND 474 4.17 | 321876 
3/8 531 x 995 A0152-ND Ag 15 | 34126 1/2 1.082 X2.143 427127-ND 4.90 431 | 36929 
38 750 x 1.271 A27159-ND» 50 44 | 327732 1/2 1.020 X2.112 A27128-ND 474 4.17 | 321877 
10 421 X.739 A27032-ND 22 19 | 34484 1 40 58 1.275 X2.732 727136-ND 9.28 817 | 322227 
2 | 14-12 10 312 X 685 A27033-ND 24 22 | 321828 3/4 1.275 X2.732 £27137-ND 9.57 8.43 | 322228 
3/8 687 X1.120 EM AND) 6 54 | 34486 5/16 4.150 X2.537 27130-ND 473 447 | 321271 
4 281 X.630 A27035-ND 7 15 | 322447 38 1.150 X 2.206 27131-ND 3.24 2.86 | 36932 
6 281 x .630 A0926-ND Ag 15 | 35476 4/0 38 1.087 X 2.178 A27132-ND 3.65 3.21 | 321878 
6 875 X.765 A27036-ND 13 12 | 33456 1/2 1.087 X2.178 A27133-ND 5.69 5.01 | 321880 
8 312 X.708 A27038-ND 23 20 | 322454 1/2 1.150 X 2.206 A27134-ND 3.24 2.86 | 36934 
8 375 x .765 A0927-ND 17 15__| 32994 5/8 1.150 X 2.206 A27135-ND 5.22 459 | 36935 
iD soto aes EAD 20 18 | 322455 250-300 | 3/8 1.435 X 2.602 A27138-ND 9.52 8.38 | 322252 
10 pelceeabo (seer) oes OF | eator > | MOM 7/6 1.435 X 2.602 27139-ND 9.52 8.38 | 322253 
rr is ee . oe peas = = ae 1/2 1.435 X 2.602 A27140-ND 9.52 8.38 | 322254 
= iA “500X865 (SrOGAND a ‘| gave 300-350 1/2 1.545 X2.671 27141-ND 9.68 8.52 | 322259 
E : : : MOM 1/2 1.545 X 3.422 A28760-ND 15.11 13.30 | 322764 
3 531 41.008 RETEANE) Be a7 | S458 400 38 1.749 X 2.790 A27142-ND 7.84 690 | 322262 
me goed eh OF ASE UAND a 8s |e MCM 12 1.749 X2.790 927143-ND 14.93 13.14 | 320064 
38 598 x 1.098 A0931-ND 20 18 | 33220 : : : : 
12 750 X 1.271 427049-ND 37 33 | 35135 500-600 | 98 2015 XS167 RAL SAND io 20.81 | 322267 
12 1.250 X 1,896 427050-ND 1.43 1.26 | 320763 MaM Ve eae vie fee fete eae ae = 
5/8 1.250 X 1.896 A27051-ND 1.43 1.26 | 320764 : 3 ss iad had : 
1 1.250 X 1.896 A27052-ND 1.69 1.49 | 1-320765-0 + Heavy Duty 
8 406 X 949 A27053-ND 43 38 | 324061 
8 469 X..933 A27054-ND 42 37 | 32996 Cut Tape and Tape & Reel Product 
10 469 X 933 A27055-ND 42 37 | 33460 
10 406 X 949 A27057-ND 43 38 | 31807 Stud | Dim. Inch | Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape & Reelt AMP 
i 1/4 469 X 933 A27059-ND 36 31 | 33461 Fig. | AWG | Size WxL Part No. 500 1,000 | Size | Pricing | PartNo. 
8 1/4 594 X 1.168 A27061-ND 57 50 | 35247 4 | .250X.621 | A28055CT-ND — 12955 | 5,000] 103.64/M | 2-323096-2 
5/16 594 X 1.168 427062-ND 57 50 | 33462 6 | .218X.449 | AO915CT-ND — 196.30 | 5,000 | 157.04/M | 2-34105-2 
5/16 562 X 1.074 A27063-ND 1.26 1.41 | 31808 22-16 | 6 | .281X.574 | A27006CT-ND — 9815 | 5,000) 78.52/M | 2-34107-2 
38 594 X 1.168 A27064-ND 59 52 | 33463 10 | .312X.621 | A27012CT-ND — 101.28 | 5,000] 81.02M | 2-34112-2 
12 1.250 X 1.965 427065-ND 1.67 1.47 | 35664 1/4 | .469X.856 | A0918CT-ND — 112.05 | 5,000 | 89.64/M | 2-34113-2 
5/8 1.250 X 1.965 A27066-ND 1.88 1.65 | 35665 6 | .250X.480 | A0921CT-ND — 196.30 | 5,000 | 157.04/M | 2-34120-1 
10 406 X 1.181 A27067-ND 62 55 | 52197 1 8 | .343X.636 | A0922CT-ND — 98.15 | 5,000) 78.52/M | 2-34122-1 
10 406 X 1.181 A27068-ND 77 68 53106-1 16-14 8 312 X.590 | A27025CT-ND = 82.98 | 5,000 66.38/M | 2-324955-1 
10 625 X 1.246 A27069-ND 62 55 33464 10 343 X.723 | A27155CT-ND = 202.66 =: 368.48 | 2,500 | 294.78/M | 2-34567-1 
10 468 X 1.168 A27070-ND 64 57 321298 10 343 X.636 | A0923CT-ND _— 98.15 | 5,000 78.52/M | 2-34123-1 
1/4 625 X 1.246 A27071-ND 39 34 | 33465 10 | .375X.765 | A0928CT-ND 85.79 155.98 | 2,500 | 124.78/M | 2-33457-2 
6 1/4 “468 X 1.168 A27073-ND 53 ‘47 | 321598 1210 | 10 | .500X.865 | A27043CT-ND 214.87 390.68 | 2,500 | 312.54/M | 2-35771-1 
5/16 625 X 1.246 A27074-ND 53 47 33466 1/4 -531 X1.004 | A0929CT-ND 84.22 153.13 | 2,500 | 122.50/M | 2-33458-3 
38 625 X 1.246 A27076-ND 53 AT | 33467 + For Tape and Reel Part Number change CT-ND to TR-ND 
1/2 875 X 1.840 A27077-ND 114 98 | 320344 
1/2 1.250 X 2.033 A27078-ND 2.33 2.05 | 36808 Tool 
58 | 1.250X2,033 A27079-ND 1.19 1.05 | 36809 Gols 
3/4 1.250 X 2.033 A27080-ND 1.88 1.65 36810 A27223-ND Gimp Tool for all Solistrand (except Hag Tongue Terminals) -$178.50 
10 656 X 1.314 A27081-ND 89 78 | 33468 A9996-ND PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies. 2 
4 10 500 X 1.199 A27082-ND 92 81 | 33114 A9813-ND Die Set for Uninsulated Terminals, use with AQ996 0... ....ccecceeeceeeeseeeeseteeeeeeeteeees $94.50 
lt SO LSE BELOBS ND) a | ee 9812-ND Crimp Tool, Uninsulated Terminals with Die Set... csscescscseseee teense teteeeeeeeeees $118.50 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AMP TYCO fectonics Solistrand Terminals and Splices 


Authorized Distributor 


SOLISTRAND terminals and splices are specially 
designed to terminate solid and stranded wire. The 
barrel is completely closed and the seam is brazed for 
uniform metal strength around the entire barrel area. 


Temperature Rating: 170°C Max. Material: + Ter- 
minal Body: copper per ASTM B-152 » Plating: Tin per 


MIL-T-10727 UL Listed. CSA Certified. Military 
Approval. 

Uninsulated Ring Tongue and Splices: Tempera- 
ture Rating: 343°C Material: + Terminal and Splice 
Body: copper per QQ-C-576 + Plating: Nickel per 


QQ-N-290 + Metallic Sleeve: nickel/silver per QQ-C- 
585 


Parallel Splices: Material: + Splice Body: copper per 
ASTMB-152 


Flag Ring Tongue Terminals 


B - Sight Hole 


Stud Dim. - Inch Digi-Key Price Each AMP Dimension - Inch Digi-Key Price Each AMP 
Fig. AWG Size WxLe Part No. 10 100 Part No. Fig. AWG Length Part No. 10 100 | PartNo. 
16-14 8 312x579 A28056-ND 59 52 | 325069 22-16 301 A27193-ND .09 08 | 34130 
10 A27177-ND 52 A6__| 322819 16-14 301 A27194-ND .09 08 | 34137 
, 6 A28057-ND 71 63 | 36269 12-10 343 ‘27195-ND 12 10 | 34138 
4340 8 375X702 A27178-ND 73 65 | 36270 8 375 A27196-ND 22 20 | 34318 
10 : , A27179-ND 52 46 | 36271 6 437 A27197-ND 38 33 | 34319 
1/4 A28058-ND 70 62 | 36272 4 531 727198-ND 48 43 | 34320 
10 500 X.791 A28059-ND 2.85 251 | 321051 2 640 A27199-ND 77 68 | 35187 
2 8 10 500 X.918 A28060-ND 258 227 | 321441 7 1/0 734 A27200-ND 1.21 1.07 | 36946 
1/4 609 X 1.130 A28061-ND 1.91 1.68 | 322727 2/0 734 A27201-ND 1.28 1.13 | 36948 
F 10 500 X.841 A27180-ND 213 1.88 | 323196 3/0 749 ‘A27202-ND 1.76 1.55 | 36909 
6 1/4 .500 X .960 A27181-ND 3.77 3.32 321576 4/0 765 A27203-ND 1.97 1.73 36951 
2 3/8 -625 X 1.200 A27182-ND 4.21 3.70 322204 250-300 1.062 A27204-ND 5.13 452 322275 
1 10 BAG x 1.048 27183-ND 249 219 | 321059 300-350 1.124 ‘A27205-ND 5.24 4.61 | 322276 
4 1/4 BAG x 1.048 A27184-ND 2.49 219 | 321275 400 1.249 ‘A27206-ND 6.92 6.09 | 322277 
2 5/16 .685 x 1.278 A27185-ND 2.35 2.07 | 321060 500-600 1.421 ‘A27566-ND 9.96 8.77 | 322278 
10 727186-ND 277 244 | 321063 
2 2 1/4 .713 x 1.437 A27187-ND 4.75 4.18 | 321201 : : 
5/16 A27188-ND 2.38 2.09 | 321064 Uninsulated Ring Tongue 
Fy Stud Dim. - Inch Insulation Digi-Key Price Each AMP 
Slotted Ring Tongue Fig. | AWG | Size WxL Support For _| Part No. 10 100 | Part No. 
9. pp 
Stud Dim. - Inch Digi-Key Price Each AMP 4 .218 X 603 105 TO.140 A27403-ND -80 70 | 322363 
Fig. AWG Size WxL Part No. 10 400 | PartNo. 6 | .281X.728 | .10570.140 | A27404-ND 1.23 1.08 | 323199 
6 | .282X.574 | NonInsulation | A28053-ND 28 25 | 323219 
3 22-16 4 182 x 425 A28614-ND 20 18 | 921288 22-16 6 | .218x.449 | Non-Insulation | A27405-ND 30 .27 | 322797 
8 | .281x.574 | NonInsulation | A27406-ND 30 .27 | 322798 
Solistrand - Spade Terminals 10 .281 X.728 -105 TO.140 A27407-ND 80 70 | 322366 
8 10 | .281x.574 | Non-Insulation | A27408-ND 30 .27 | 322799 
Dimers one inch Digh Ney Pies Each) sali 343X.800 | .140t0.195 | A27409-ND 1.29 1.14 | 322375 
Fig ESS ize Wed attiNo! ig LOOM) ReartiNo: 1614 | 10 | '343%.636 | Nomination | A27A10ND 95. ——at_| 820695 
22:16 AWG 8 | .375X.760 | Norinsulation | A27411-ND 49 43 | 323061 
2 182 x 504 A0932-ND 19 7 | 5355-1 ta19 | 19 | 375X1.007 | .150to.250 | A27412-ND 1.54 1.35 | 325154 
4 218x451 A09000-ND 22 20 | 321463 10 | .375X.760 | Norlnsulation | A27413-ND 49 43 | 323062 
4 6 297 x 530 A09001-ND' 12 1 | 36195 1/4 | 531X1.004 | NorInsulation | A27414-ND 63 55 | 323063 
6 .250 x .623 A0933-ND* 12 10 | 323127 
8 375 x 685 A0934-ND 42 37 | 34117 ‘ - 
10 375 x 685 A0935-ND 12 Ai | 34118 Uninsulated Splices 
2 182 x 504 ‘A0939-ND 46 40 | 324605 = : 
6 296 x 514 ‘A0940-ND? 46 40 | 320749 Length Digi-Key Price Each AMP 
5 6 .250 x 514 A09006-ND' 46 40 | 323136 Fig. AWG Inch Part No. 10 100 | Part No. 
8 .296 x 514 A0941-ND' 46 40 | 52730 7 
8 “416 x 607 ‘A09007-NDF 14 13__| 323124 Ba 22-16 ak TESA NG ee | aeeeg 
4 203 x 576 A0943-ND 15 14 53175-1 - ; : 
6 9 572 ‘27489-ND 43 38 323795 
8 .244 x 637 ‘A09005-ND 54 47 | 53831-1 40 16-14 “301 227490-ND "3D oa 303704 
16-14 AWG 9 140 567 728054-ND 64 56 | 323755 
6 297 x 530 A09002-ND_ 12 11] 322996 10 333 ‘A27491-ND 39 34 323754 
6 244 x 623 A27163-ND 80 71 | 330827 
4 8 385 x .685 A09003-ND 30 26 | 34128 i . i 
10 385 x .764 A27164-ND 16 14 | 33219 Solistrand - Butt Splices 
10 385 x 685 A09004-ND 42 37__| 34129 Length Digi-Key Price Each AMP 
‘ . doit peaease on ef Eaecd Fig. AWG Inch Part No. 10 100 Part No. 
10 ‘A09009-ND ‘35 ‘95 _| 300857 410 26-22 385 A09010-ND A7 15 321198 
6 8 375 x 637 A0946-ND 15 14 | 531241 24-20 400 AOSOTIEND) 19 17 | 324001 
12:10 AWG m [ae | = —ee s os] 
6 282 x 631 ‘A0936-ND 23 21 | 322451 
4 8 “406 x.772 40937-ND 30 “t7_ | 32995 11-A 567 A0952-ND A7 15 31819 
10 406 x .772 A27165-ND A7 15 33479 11-B 16-14 567 A09014-ND 27 24 330368 
10 375 x .772 A0938-ND 83 73 | 35495 11-C 591 A27207-ND 24 at 322459 
6 6 250 x .636 ‘A0948-ND 21 19 | 53126-1 11-6 591 ‘A09013-ND 30 27 327025 
8 875 x 729 A0949-ND 69 61 | 53127-1 11B 14-12 690 ‘A27209-ND 30 26 321280 
Flanged Spade Tongue 11A 565 A0953-ND 20 10 32151 
12-10 AWG 11B 12-10 567 A09015-ND 80 71 330369 
6 206X604 728062.ND 24 22) 324578 11C 765 ‘A27210-ND 37 32 324893 
5 8 416 X.694 A27175-ND 29 25 | 323143 11A 8 827 A27211-ND 46 40 34321 
10 416 X 694 A28063-ND 24 .22_| 323144 11B A27212-ND 55 A9 36906 
Short; 2 Long 11A 6 1.015 A27213-ND 80 70 34322 
11B ; A27214-ND 1.14 1.00 36886 
Short Spring Spade Tongue 1A 4 1.140 A27215-ND 1.31 1.15 | 34323 
. = : = = 11A 4.265 A27216-ND 2.33 2.05 35189 
Stud | Dim. Inch | Digi-Key Price Each | Digi-Key Cut Tape Pricing| Tape & Reelt 11B z A27217-ND 3.96 3.48 322246 
Fig. | Size WxLl Part No. 10 100 | Part No. 500 1,000 | Size | Pricing 1/0 1412 727218-ND 3.55 3413 36957 
22-16 AWG 2/0 1.437 A27219-ND 421 3.71 36958 
6 | & | 280x.576 | A0944-ND 54.47 | A0944CT-ND — 122.73] 5,000] 98.18/M 11D 3/0 1.480 ‘427220-ND 5.01 4.41 36959 
8 | .375x.637 | A27167-ND 11.59 10.20 4/0 1.484 A27221-ND 437 3.84 36960 
16-14 AWG 250-300 2.093 A27222-ND 10.04 8.84 322279 
6 | & | 250x.576 | A0945-ND 415.14 | AO945CT-ND — 122.73] 5,000] 98.18/M 
10 | .406 X.685 | A0947-ND 15.14 | A0947CT-ND — 122.73 | 5,000] 98.18/M Tools 
12-10 AWG A27223-ND Qrimp Tool for all Solistrand (except Rag Tongue Terminals) $178.50 
8 | 312.729 | A27170-ND 219 e SEER De aa ne neste eR ESE SSG : 
6 10 | .406 X.777 | AO950-ND 22 .19 | AOS50CT-ND 91.18 165.78 | 2,500 | 132.62/M A9996-ND PRO-CRIMPER II Hand Tool without DieS.......... 02.0. :scceeeeeceeee eee eeeeseeeeeeeeeeeeeneeae 
10 | .312X.777 | A28064-ND 21.19 | A28064CT-ND 91.18 165.78 | 2,500 | 132.62/M A9813-ND Die Set for Uninsulated Terminals, use with A9996 
t For Tape and Ree! Part Number change CT-ND to TR-ND A9812-ND Qrimp Tool, Uninsulated Terminals with Die Set . 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1033) 197 


MIs Terminals, Tools, Lugs and Connectors 
a es ae eee ee ee 


Fig. 27 — 
Female T-Tap 
Connector 


Fig. 33 — 
Closed End | 
Fig. 13 — Multi-Stud 
Fig. 34 — 
= Electrical 
(Sun (Emap «Ol 
Connector 
Stud Insul. Dia. Digi-Key Price Each 3M Stud Insul. Dia. Digi-Key Price Each 3M 
Fig. | AWG | Size Inch (mm) _| Part No. 10 50 100 500 |PartNo. Fig. | AWG | Size | Inch(mm) | Part No. 10 50 100 500 | PartNo. 
Insulated #4 920010-42-ND 35. 32.26 21 +~|MVU10-4R/SK 
#2 920010-30-ND 1.07. .95 .79 .62 | MNG24-2RK #6 920010-43-ND 35 =.32 260.21 | MVU10-6RK 
26-24 #4 920010-31-ND 1.07 95 .79 62 MNG24-4RK 1 #8 -250 (6.35) 920010-09-ND 35 8.320.260 21 MVU10-8RK 
1 | Vetlow| #6 .145 (3.68) | 920010-32-ND 1.07 .95 .79  .62 | MNG24-6RK #10 920010-10-ND 35 320.2621 | MVU10-10RK 
#8 920010-33-ND 1.07 .95 .79 62 MNG24-8RK 1/4 920010-11-ND A742 35.27 MVU10-14R/SK 
#10 920010-34-ND 1.07.95 .79 .62_| MNG24-10RK 1 5/16 920010-44-ND 47 «.42.«35.—«.27_-—« | MVU10-516R/SK 
26-20 1 3/8 920010-12-ND 47 42 35.27 | MVU10-38R/SK 
11 | vetow! — .145 (3.68) | 920044-17-ND 54 49 40 .32 | MNU20-110DFIK 2 #6 | .250(6.35) | 920020-03-ND "35 «32 «26 «= 21.—«|| MVU10-6FK 
35. = 2 #8 920020-04-ND 35.32.26 21 | MVU10-8FK 
i g20010.0.ND 29.26. 227 [Mvuteensk | | 2 #0 92002005ND___ 35822621 | MvUt0-10FK 
1 #8 .145 (3.68) | 920010-02-ND 29.26 .22 17 | MVU18-8R/LK 4 | 12-10) #6 920022-20-ND 41.37) 30.24 | MVU10-6FFBK 
#10 920010-03-ND 29 26 22 AT7 MVU18-10R/LK 4 |Yellow| #8 920022-21-ND 41.37) «300.24 MVU10-8FFBK 
1/4 920010-04-ND 34 30 .25 .20 MVU18-14R/SK 4 #10 -250 (6.35) 920022-22-ND At 37 «6.30024 MVU10-10FFBK 
1 5/16 920010-36-ND 43.38 «32.25: | MVU18-516R/SK 5 #6 920024-07-ND) 45.40 33) 26 | MVU10-6FLK 
1 3/8 920010-37-ND 43.38 32.25 _| MVU18-38RK 5 #8 92002008: NE AS 240) 5931 626) MVUT0-BF LK 
3 #4 .145 (3.68) | 920020-16-ND 29.26 22 17 | MVU18-4FB/SK 5 #10 920024-09-ND 45 40 33 .26 |MVU10-10FLK 
3 #6 920022-01-ND 29° 26 .22 17 | MVU18-6FB/SK 5 1/4 920024-13-ND 52 46 38 = .30) | MVU10-14FLK 
3 #8 920022-02-ND 99 «196 «122-~«17__—:| MVU18-8FBK 8 — | .250(6.35) | 920030-03-ND 38.34.28 =©.22 ~~ | MVU10BCK 
9 .250" 920040-06-ND 56 51 42 .33 | MVI10-250DFK 
3 ou ae a ee 2 a RvUIeeeeee 10 .250" 920042-05-ND 37.33.28 22 _ | MVU10-250DMK 
4 #8 .145 (3.68) | 920022-15-ND 34.30 .25 .20 | MVU18-8FFBK 1 -250" 920044-21-ND 62 55 46 .36 | MNI10-250DFIK 
4 | 22-18 | #10 920022-16-ND 34 30 .25 .20 MVU18-10FFBK 12 -250" | .250 (6.35) 920046-05-ND 67 60 50 .39 MNU10-250DMIK 
5 Red #4 920024-01-ND 31 28 23 18 MVU18-4FLK 13 6/8/10 920010-59-ND 51 46.38.30 MV10-610R 
5 #6 920024-02-ND 31.28.2318 | MVU18-6FLK Uninsulated 
5 #8 920024-03-ND 31.28.23 «18 | MVU18-8FLK #4 = 920010-13-ND 15.44 41 09 ~|MU18-4R/SK 
5 #10 | .145 (3.68) | 920024-10-ND 31.28.23. 18 =| MVU18-10FLK #6 _ 920010-14-ND 15.14 11 09 |MU18-6R/SK 
7 .156” 920050-01-ND 31.28.23. 18 | MVU18-156DMK 14 #8 _ 920010-15-ND 15° 14 411 09 |MU18-8R/LK 
8 = 920030-01-ND 31.28.2318 _| MVU18-BCK #10 _ 920010-16-ND 14° 13° 41.09 |MU18-10R/LK 
9 187” 920040-01-ND 31.27.2318: | MVU18-187DFK 1/4 = 920010-17-ND 24.21.18 14 | MU18-14R/SK 
9 .250” 920040-02-ND 31.27. 23. 18 | MVU18-250DFK 14 3/8 = 920010-18-ND 26.23. «19 ~=~.15 | MU18-38RK 
10 187" | .145 (3.68) | 920042-01-ND 30 27 22 18 | MVU18-187DMK 15 #4 _ 920020-06-ND 15° 14 411 09 |MU18-4FB/SK 
10 .250” 920042-02-ND 28 25 21 17 | MVU18-250DMK 15 #6 _ 920020-07-ND 15 14 411 09 |MU18-6FB/SK 
if 187” 920044-01-ND 44.40 33.26 | MNU18-187DFIK 15 | 22-18] #8 _ 920020-08-ND 15.14 411 09 |MU18-8FBK 
11 .250" 920044-02-ND 44°40 33.26: | MNU18-250DF IK 15 #10 =e 920020-09-ND. 15.14 11.09 | MU18-10F BK 
11 .250” 920044-23-ND 46 41 34 .27 | FDI18-250C 16 #4 = 920024-14-ND 46.14 42.09: | MU18-4FLK 
12 187" | .145 (3.68) | 920046-01-ND 50 44 37 .29 | MNU18-187DMIK 16 #6 _ 920024-15-ND 16.14 12 .09 |MU18-6FLK 
12 .250” 920046-02-ND 50 .44 37 .29 | MNU18-250DMIK 16 #8 _ 920024-16-ND 160.14 12 .09 |MU18-8FLK 
13 6/8/10 920010-57-ND 39.35.29 -.23_~| MV18-610R 16 #10 a 920024-17-ND 16 0.14 12 © .09 | MU18-10FLK 
#4 920010-38-ND "29.26.22 17 | MVU14-4R/SK 17 #6 = 920022-05-ND 416.14 12 .09 | MU18-6FFBK 
#8 920010-39-ND 29° 26 .22 17 | MVU14-8RK 17 #10 = 920022-07-ND 45.14 41 «09 | MU18-10FFBK 
1 #6 .170 (4.32) | 920010-05-ND 29.26 .22 17 | MVU14-6R/SK 18 = = 920030-07-ND 24.22 18 14 | M18BCK 
#8 920010-06-ND 29° 26 .22 17 | MVU14-8R/SK #4 = 920010-19-ND 415.44 41 «09 |MU14-4R/SK 
#10 920010-07-ND 29.26.22 17 __| MVU14-10RK #6 — 920010-20-ND 15.14 411 09 |MU14-6R/SK 
1 1/4 920010-08-ND 34.30.2520.“ | MVU14-14R/SK 14 #8 a 920010-21-ND 15.14 11.09 | MU14-8R/LK 
1 5/16 920010-40-ND 43 38 32.25 | MVU14-516R/SK #10 = 920010-22-ND 15.14 11.09 |MU14-10RK 
1 3/8 .170 (4.32) | 920010-41-ND 43 38 «32.25. ~ | MVU14-38RK 1/4 — 920010-23-ND 24.21.18 14 | MU14-14R/SK 
2 #6 920020-01-ND 29° 26 .22 17 | MVU14-6FK 15 #4 = 920020-10-ND 45.14 41.09 | MU14-4FB/SK 
2 #8 920020-02-ND 29.26.22 ~.17_| MVU14-8FK 15 #8 _ 920020-11-ND 15 14 411 .09 |MU14-8FBK 
3 #4 920020-18-ND 29. 26.22 +17 +| MVU14-4FB/SK 15 #10 _ 920020-12-ND 15 14 11 .09 |MU14-10FBK 
3 #6 920022-03-ND 29 26 22 AZ MVU14-6FB/SK 16 | 16-14] #4 = 920024-18-ND 16 #14 12 09 MU14-4FLK 
3 #8 -170 (4.32) | 920022-04-ND 29 26 .22 17 | MVU14-8FBK 16 #6 = 920024-19-ND 16.14.12 09 | MU14-6FLK 
3 #10 920020-19-ND 29° 26 22) 17 | MVU14-10FBK 16 #8 = 920024-20-ND 416.14 «12.09 | MU14-8FLK 
4 #6 920022-17-ND 34.30.25 —-.20_| MVU14-6FFBK 16 #10 — 920024-21-ND 16.14 412 09 |MU14-10FLK 
4 #8 920022-18-ND 34.30. 25. +20 +| MVU14-8FFBK 16 1/4 _ 920024-22-ND 26.23. 19 15 |MU14-14FLK 
4 | 16-14 | #10 920022-19-ND 34.30.25. 20. ‘| MVU14-10FFBK 17 #6 = 920022-08-ND 16.14 12 .09 _|MU14-6FFBK 
5 | Blue | #4 .170 (4.32) | 920024-11-ND 31.28.23 «18 | MVU14-4FLK 17 #8 = 920022-09-ND 16 0.15 12.10 | MU14-8FFBK 
5 1/4 920024-12-ND 38 34° 28) =©.22)-| MVU14-14FLK 17 #10 = 920022-10-ND 46.15 42 10 |MU14-10FFBK 
5 #6 920024-04-ND 31.28.2318 | MVU14-6FLK 18 = = 920030-08-ND 24.22 18 14 | M14BCK 
5 #8 920024-05-ND 31.28.23) 18 | MVU14-8FLK #4 = 920010-24-ND 23.21. «17. ~«.13~- | MU10-4R/SK 
5 #10 920024-06-ND 31.28.23. 18 =| MVU14-10FLK #6 _ 920010-25-ND 23. 21. 417 13  |MU10-6RK 
6 _ .170 (4.32) | 920048-02-ND 49 44 36 .29 | MNU14-156DFIK 14 #8 _ 920010-26-ND 23° 21. 417 13 | MU10-8RK 
7 _ 920050-02-ND 31.28 23 18 | MVU14-156DMK #10 _ 920010-27-ND 23° 21. 17 13  |MU10-10RK 
8 = 920030-02-ND 31.28.23. —-.18_| MVU14-BCK 1/4 = 920010-28-ND 27.24.2016 | MU10-14R/SK 
9 187" 920040-03-ND 31.27.2318 ~| MVU14-187DFK 14 5/16 = 920010-29-ND 27. 24-20-16 ~—« | MU10-516R/SK 
9 .250” 920040-04-ND 31.27. 23. 18 | MVU14-250DFK 15 #6 _ 920020-13-ND 23. 21. 417 13  |MU10-6FBK 
10 187" | 170 (4.32) | 920042-03-ND 30.279 22 18 | MVU14-187DMK 15 | 12-10] #8 _ 920020-14-ND 23°21. 17 13 |MU10-8FBK 
10 .250” 920042-04-ND 30.27. 22 =.18 | MVU14-250DMK 15 #10 _ 920020-15-ND 23. 21. 17 13  |MU10-10FBK 
11 187” 920044-03-ND 44.40 33.26 _| MNU14-187DFIK 16 #6 = 920024-23-ND 22.20. 17.13 _| MU10-6FLK 
11 250" 920044-04-ND 4440 33.26 ~| MNU14-250DFIK 16 #8 = 920024-24-ND 22.20. 17 =~«.13 ~~ | MU10-8FLK 
11 .250” 920044-22-ND 46 41 34 .27 | FDI14-250C 16 #10 _ 920024-25-ND 22.20 17 13  |MU10-10FLK 
12 187" | 170 (4.32) | 920046-03-ND 50 44 37 .29 | MNU14-187DMIK 16 1/4 _ 920024-26-ND 38 34.28 =©.22—- | MU10-14FLK 
12 .250” 920046-04-ND 50 .44 37 .29 | MNU14-250DMIK 17 #6 = 920022-11-ND 23.20. 17.13 | MU10-6FFBK 
13 6/8/10 920010-58-ND 39.35.2923: | MV14-610R (Continued) 
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3M Terminals, Tools, Lugs and Connectors (Cont) 


Stud | Insul. Dia. Digi-Key Price Each 3M Stud Insul. Dia. Digi-Key Price Each 3M 
Fig. | AWG | Size |_Inch (mm) Part No. 10 50 100 500 | PartNo. Fig. | AWG | Size | Inch(mm) | Part No. 110 50 100 | PartNo. 
17 #8 _ 920022-12-ND 23.20. 17 13 | MU10-8FFBK ao | 16-14] 5/16 | 75 14 50 920010-52-ND 74 67 55 .43 | MH14-516R/SK 
17 | 12-10 | #10 _ 920022-13-ND 23. 20. 47 ©.13 | MU10-10FFBK Blue | 3/8 | -179(4-32) | 990010-53-ND 74.67 55  .43_| MH14-38RK 
18 = = 920030-09-ND 36.32 .27_—21_—| M10BCK #6 920024-30-ND 68 61 .51 .40 |MH14-6FLK 
19A | 26-20 |.110" = 920044-06-ND 16.15 12 10 | MU20-110/32DFK] | 5, #8 170 (4.32) | 920024-31-ND 68 61 51 .40 | MH14-8FLK 
19B | 99 4g |-187" = 920044-07-ND 16 0.15 12 10 | MU18-187DFK 46-14 | #10 2002 i 22 Ne) 68° 26) BT. 40) MAIS 10PE 
19A .250" = 920044-08-ND 416.15 12 10 | MU18-250DFK Blue |4 Selelye een SC A La his 
198 110" = 920044-09-ND 16 15 12 10 | MU14-110DFK 24 = sauce AD ai 708 ope) ae. | PMB OR 
498 | 16-14 | 187" _ 920044-10-ND ‘4615 12 10 |MU14-187DFK 25 — | .170(4.32) | 920044-19-ND 90 81 .67  .53 | MNHU14-250DFIK 
198 250" = 920044-11-ND 16.15.12 10 | MU14-250DFK a = pebosesiZsND 290) 61167 08: - | MNHUIA-250DMils 
20A 187" = 920044-12-ND 21 19 15 12 | MU18-187DF/FLAGK) | 22 #10 220010554 ND) 83.75 62) 49 | MH10-10RK 
22-18 i — teat 7 22 1/4 920010-55-ND 86 77 .64 .50 | MH10-14RK 
20B .250 920044-13-ND 21.19 15 12 _| MU18-250DF/FLAGK 
= 22 3/8 | .250(6.35) | 920010-56-ND 86 77 .64 .50 | MH10-38RK 
20A | 4644 |-187 = 920044-14-ND 21°19 15 12 | MU14-187DF/FLAGK] | 53 48 920024-34-ND 82 73 61 48. | MH10-8FLK 
208 | '9""* |.250" - 920044-15-ND 21 19 15 12 | MU14-250DF/FLAGK| | 53 | 12-10] gio 920024-35-ND ‘32 73 61 48 | MH10-10FLK 
20A | 12-10 |.250" = 920044-16-ND 39.35.29 23 | MU10-250DF/FLAGK] [53 ]Yellow/—{ 920024-36-ND "86.78.64. 50 | MH10-14FLK 
ot | 2otg |-182" — 920042-06-ND 16.14 12 09 | MU18-187DMK 24 = 250 (6.35) | 920030-12-ND "91 (82 (68 53 | MH10BCK 
.250" = 920042-07-ND 15.14 11.09 | MU18-250DMK 25 -—|° , 920044-20-ND 1.19 1.07 .88 .69 | MNHU10-250DFIK 
o1 | 16-14 .187" — 920042-08-ND 16 14 12 .09 MU14-187DMK 26 _ 920042-13-ND 1.19 1.07 88 69 MNHU10-250DMIK 
rh | .250" - 920042-09-ND 16.14 12 09 | MU14-250DMK 22-18 | — 920074-01-ND 35 4.31 «4.26 «21 ‘| 951K 
21 | 12-10 |.250” = 920042-10-ND 21.19 16 12 | MU10-250DMK 27 | 18-14 | — -150 (3.81) | 920074-02-ND 35 31 26 21 | 952K 
Multi-Stack Adapters 12 | — 920074-03-ND 37.34.28 ~—-.22_—«| 953K 
3) | 2218 | 250" = 920084-01-ND S145 37 30 | MVUTS-250DMFK| | 28 | 7215) — | 120 (8.05) | Sore oD ey ag. aes aes |'ee (BOXEDS 
16-14 |.250" - 920084-02-ND 51.45.37 .30_| MVU14-250DMFK 18414 : : : : 
32A .250" = 920082-01-ND 40 36 .30 .23 | MA250DMFMK 30 | Blue | — | -145 (3.68) | 920074-08-ND 33 30 .25 .19 | 560 (BOXED) 
32B | — |.250" J 920082-02-ND 27.24 20 16 | MA250DMMFK —_—_ - - 
923000-I-ND 3M Insulated Terminal Kit — 650 assorted terminals (14 sizes), 
Stud Insul. Dia. Digi-Key Price Each 3M 200 cable ties (100 each, 2 sizes), one wire marker dispenser, 
Fig. | AWG | Size Inch (mm) Part No. 1 10 50 100 | PartNo. one crimping tool, one reusable metal box, one reordering information card........ $109.24 
Heat Shrink Insulated 
22 #6 920010-45-ND 68 61 51 .40 |MH18-6R/LK Digi-Key Price Each 3M 
22 #8 920010-46-ND 68 61 51 .40 | MH18-8R/LK Fig.| AWG | Description Part No. 10 50 100 500 | PartNo. 
22 #10 | .145 (3.68) | 920010-47-ND 68 61 51 .40 | MH18-10R/LK 
23 | orig | #6 920024-27-ND 68 61 51 40 | MH18-6FLK chases cad dha 
23 | "Req #8 920024-28-ND 68 61 51 .40_| MH18-8FLK 33 | 22-14 Closed 920030-13-ND 22.20. 17.13‘ | MN14CEC/STK 
23 #10 920024-29-ND 68 61 51 40 MH18-10FLK 33 | 18-10 End 920030-14-ND .28 25 21 16 MN10CEC/STK (Bulk) 
24 — 145 (3.68 920030-10-ND ‘71 64 53.41 | MH18BCK 34 | 8-14 Electrical 920090-01-ND 69 62 51  .40 | GK (Gray) 
25 — | 145(8-68) | 950044-18-ND 90 .81 .67  .53 | MNHU18-250DFIK 34 | 10-18 Connector 920090-02-ND 31.28.23. ~——«.18_| RK (Red) 
26 =- 920042-11-ND 90.81 .67 _.53_| MNHU18-250DMIK 8-12 Sori 920090-04-ND 86 77 .64 50 | B/G (Box) 
#6 920010-48-ND 68 61 51 .40 | MH14-6R/LK 35 | 12-22 Gotnec 920090-05-ND 21° 19 15 12 | O/B (Box) 
oo | 16-14 | #8 920010-49-ND 68 61 .51 .40 | MH14-8R/LK 8-18 920090-06-ND 32.29.24 .19_-| RY (Box) 
Blue | #10 | .170 (4.32) | 920010-50-ND 68 61 51 .40 | MH14-10R/LK 34 | 12-22 | Nylon Spring 920074-04-ND 24 «21 18 14 | 312 (Yellow) 
1/4 920010-51-ND 74.67 55 .43_| MH14-14R/SK 10-18 Connector 920074-05-ND 31.28.23 ~—«.18 | 512 (Red) 


Stud Digi-Key Pricing 3M Stud Digi-Key Pricing 3M 
Fig. | AWG Size | Length| Width | Part No. 10 50 100 500 |PartNo.| | Fig.| AWG Size | Length | Width | Part No. 10 50 100 500 | PartNo. 
Vinyl Insulated Butted Seam Ring Tongue Terminals Nylon Insulated Brazed Seam Ring Tongue Terminals 
#6 0.80 | 0.25 | 94725-01-ND 1.33 5.97 9.84 38.64 |94725 1/4 1.26 | 0.47 | 94754-01-ND 654 29.24 48.16 189.20] 94754 
#8 0.90 | 0.33 | 94727-01-ND 1.33 5.97 9.84 38.64 |94727 8 5/16 | 1.38 | 0.59 | 94757-01-ND 6.54 29.24 48.16 189.20/ 94757 
22-18 #10 | 0.90 | 0.33 | 94717-01-ND 1.33 5.97 9.84 38.64|94717 Red 3/8 1.38 | 0.59 | 94755-01-ND 6.54 29.24 48.16 189.20] 94755 
Red 1/4 | 1.08 | 0.47 | 94719-01-ND 1.58 7.08 11.66 45.79 /94719 1/2 1.72 | 0.81 | 94756-01-ND 7.66 34.26 56.42 221.65 | 94756 
5/16 | 1.08 | 0.47 | 94723-01-ND 1.88 842 13.86 54.45 [94723 1/4 150 | 047 | 94758-01-ND 7.28 32.56 53.62 210.65 | 94758 
3/8 | 113 | 0.56 | 94721-01-ND 1.88 8.42 13.86 54.45 | 94721 1 6 5/16 | 1.58 | 0.63 | 94761-01-ND 7.28 32.56 53.62 210.65] 94761 
#6 0.90 | 0.33 | 94736-01-ND 1.33 5.97 9.84 38.64 [94736 Blue 3/8 1.58 | 0.63 | 94759-01-ND 7.28 32.56 53.62 210.65| 94759 
#8 0.90 | 0.33 | 94739-01-ND 1.33 5.97 9.84 38.64 |94739 1/2 1.78 | 0.81 | 94760-01-ND 8.15 36.47 60.06 235.95 | 94760 
16-14 #10 | 0.90 | 0.33 | 94729-01-ND 1.33 5.97 9.84 38.64 |94729 1/4 94762-01-ND 9.50 42.50 70.00 275.00 | 94762 
1 Blue 1/4 | 1.08 | 0.47 | 94731-01-ND 1.58 7.08 11.66 45.79 /94731 4 5/16 94765-01-ND 950 4250 70.00 275.00] 94765 
5/16 | 1.08 | 0.47 | 94735-01-ND 1.88 8.42 13.86 54.45 [94735 Yellow 3/8 1.74 | 0.68 | 94763.01-ND 9.50 4250 70.00 275.00 | 94763 
3/8 | 1.13 | 0.56 | 94733-01-ND 1.88 8.42 13.86 54.45 |94733 1/2 94764-01-ND 950 4250 70.00 275.00) 94764 


#6 0.98 0.28 | 94751-01-ND 1.62 7.27 11.97 47.03 | 94751 


#8 | 1.03 | 0.38 | 94753-01-ND 1.62 7.27 11.97 47.03 |94753 Vinyl insulated Bubted Seam. Fork Terminals 


12-10 #10 | 1.03 | 0.38 | 94741-01-ND 1.62 7.27 11.97 47.03 |94741 22-18 #6 94769-01-ND = 11.28 5.74 9.45 37.13) 94769 
Yellow 1/4 | 1.26 | 0.53 | 94743-01-ND 1.88 8.42 13.86 54.45 94743 Red #8 0.90 | 0.34 | 94771-01ND = 1.28 5.74 9.45 37.13 | 94771 
5/16 | 1.26 | 0.53 | 94749-01-ND 1.98 8.84 14.56 57.20 |94749 #10 94767-01-ND 1.28 5.74 9.45 37.13 | 94767 
3/8 | 129 | 0.59 | 94745-01-ND 1.98 8.84 14.56 57.20 |94745 Feri #6 94775-01-ND 1.28 5.74 9.45 37.13 | 94775 
2 | 1.50 | 0.75 | 94747-01-ND 2.85 12.75 21.00 82.50 |94747 2 Blas #8 0.90 | 0.34 | 94777-01-ND 1.28 574 9.45 937.13|94777 
Nylon Insulated with Insulation Grip Ring Tongue Terminals #10 94773-01-ND 128 5.74 9.45 37.13 | 94773 
#6 | 0.79 | 0.25 | 94724-01-ND 2.02 9.05 1491 58.58 |94724 io | 8 | os | oss CE open cee ee eee ares 
#8 | 0.89 | 0.33 | 94726-01-ND 2.02 9.05 14.91 58.58 |94726 Yellow | yo : : 94779-01-ND 158 706 11.62 4565| 94779 
22-18 #10 | 0.89 | 0.33 | 94716-01-ND 2.02 9.05 14.91 58.58 |94716 : : : : 
Red 1/4 1.07 0.47 | 94718-01-ND 2.52 11.26 18.55 72.88 | 94718 Nylon Insulated with Insulation Grip Fork Terminals 
5/16 | 1.07 | 0.47 | 94722-01-ND 252 11.26 1855 72.88 /94722 46 04768-01-ND 1.98 8.84 14.56 57.20] 94768 
3/8 | 1.12 | 0.56 | 94720-01-ND 2.82 12.60 20.76 81.54 |94720 22-18 #8 0.89 | 0.34 | 94770-01-ND 198 884 1456 5720|94770 
#6 | 0.81 | 0.25 | 94737-01-ND 2.02 9.05 14.91 58.58 [94737 Hed #10 94766-01-ND 1.98 8.84 14.56 57.20 | 94766 
#8 | 0.91 | 0.33 | 94738-01-ND 2.02 9.05 14.91 58.58 |94738 ied #6 94774-01-ND 1.98 8.84. 14.56 57.20] 94774 
F 16-14 #10 | 0.89 | 0.33 | 94728-01-ND 2.02 9.05 14.91 58.58 |94728 2 - #8 0.91 | 0.34 | 94776-01-ND 198 884 1456 57.20|94776 
ame | site | tos | 047 | saratotND 252 1126 1855 72.88 |s4734 aaa ee 
3/8 | 1.14 | 0.56 | 94732-01-ND 2.82 1260 20.76 81.54 |94732 12-10 #6 Peete 8255 11.39 18.76 73.70) 94780 
#8 1.03 | 0.38 | 94782-01-ND 255 11.39 18.76 73.70| 94782 
#6 | 0.98 | 0.28 | 94750-01-ND 252 11.26 18.55 72.88 [94750 Yellow | gio 94778-01-ND 255 1139 1876 73.70) 94778 
#8 | 1.03 | 0.38 | 94752-01-ND 252 11.26 18.55 72.88 |94752 = 7 7 
1219 | #10 | 1.03 | 038 | 94740-01-ND 252 11.26 18.55 72.88 /94740 Vinyh Insulated 'Butted Seam Locking \Fork Terminals 
Yellow 1/4 | 1.26 | 0.53 | 94742-01-ND 2.91 13.01 21.42 84.15 |94742 o48 #6 0.25 | 94865-01-ND 1.39 6.21 10.22 40.15] 94865 
5/16 | 1.26 | 0.53 | 94748-01-ND 2.91 13.01 21.42 84.15 /94748 3 Rad #8 0.88 | 0.30 | 94867-01-ND 1.33 5.95 9.80 38.50| 94867 
3/8 1.29 | 0.59 | 94744-01-ND 2.91 13.01 21.42 84.15 |94744 #10 0.32 | 94863-01-ND 1.39 6.21 10.22 40.15 | 94863 
12 | 1.50 | 0.75 | 94746-01-ND 3.64 _ 16.28 26.81 105.33 |94746 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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3M Terminals (cont) 


Stud i-Key Pricing 3M Stud Digi-Key Pricing 3M 
Fig.) AWG Size | Length| Width | Part No. 10 50 100 500 | PartNo. Fig. AWG Size | Length | Width | Part No. 10 50 100 500 | PartNo. 
#6 0.88 0.25 | 94873-01-ND 1.39 6.21 10.22 40.15 | 94873 Vinyl Insulated Butted Seam Male Disconnects 
16-14 #8 | 0.88 | 0.30 | 94875-01-ND 1.39 6.21 10.22 40.15) 94875 Ae = 085 |0187) 94808:01.ND. 139 621 10.22 40.15 |oagoa 
Blue #10 | 0.88 | 0.32 | 94869-01-ND 1.39 6.21 10.22 40.15) 94869 Red _ 093 |0250 | 94812-01-ND 139 621 1022 4015 | 94812 
3 1/4 | 110 | 0.43 | 94871-01-ND 1.68 7.52 12.39 48.68 | 94871 “ “ “ “ : “ 
#6 | 1.03 | 0.28 | 94881-01-ND 2.02 9.05 14.91 58.58 | 94881 : pas — He ead Seen ee ae ee nade caeee 
12-10 #8 | 1.03 | 0.32 | 94883-01-ND 2.02 9.05 14.91 58.58 | 94883 ue : “ z é : : 
Yellow #10 1.03 0.32 94877-01-ND 2.02 9.05 14.91 58.58 | 94877 12-10 Yellow; — 1.05 0.250 | 94837-01-ND 1.53 684 11.27 44.28 | 94837 
1/4 1.24 0.43 | 94879-01-ND 2.33 10.41 17.15 67.38 | 94879 Nylon Insulated with Insulation Grip Male Disconnects 
Nylon Insulated with Insulation Grip Locking Fork Terminals 22-18 = 0.84 | 0.187 | 94805-01-ND 2.09 9.33 15.37 60.36 | 94805 
Peer #6 0.25 | 94864-01-ND 213 9.52 15.68 61.60 | 94864 Red _ 0.92 | 0.250 | 94809-01-ND 2.09 9.33 15.37 60.36 |94809 
Red #8 | 0.87 | 0.30 | 94866-01-ND 2.13 9.52 15.68 61.60 | 94866 9 16-14 — |] 086 |0.187 | 94822-01-ND 2.09 9.33 15.37 60.36 | 94822 
#10 0.32 |BUSSG20INDN 2.13 9.52 15.68 61.60 | 94862 Blue — | 094 |0.250 | 94826-01-ND 2.09 9.33 15.37 60.36 | 94826 
#6 | 0.89 | 0.25 | 94872-01-ND 2.13 9.52 15.68 61.60) 94872 
fava va | oe9 | 030 WetsetONDH 213 952 1s¢8 6160\| 94874 12-10 Yellow] — 1.05 | 0.250 | 94834-01-ND 2.28 10.20 16.80 66.00) 94834 
3 Blue #10 | 0.89 | 0.32 | 94868-01-ND 2.13 9.52 15.68 61.60) 94868 Fully Nylon Insulated Butted Seam Male Disconnects 
14 | 1.09 | 0.43 [RESSAOSOIENDY 2.52 11.26 18.55 _ 72.88 | 94870 22-18 — | 087 |0.187 | 94807-01-ND 209 9.33 15.37 60.36 | 94807 
#6 | 1.03 | 0.28 | 94880-01-ND 2.92 13.05 21.49 984.43) 94880 Red _ 0.98 | 0.250 | 94811-01-ND 2.09 9.33 15.37 60.36] 94811 
12-10 #8) 1.03 | 0.92 [BORSSZOIND) 2.92 19.05 21.49 84.43 | 94852 10 16-14 — | 087 |0.187 | 94824-01-ND 2.09 9.33 15.37 60.36 | 94824 
Yellow #10 | 1.03 | 0.32 | 94876-01-ND 2.92 13.05 21.49 84.43) 94876 Blue _ 098 |0250 | 94828-01-ND 209 933 1537 60.36) 94828 
TA | A28 | (0.68 RSEGOGNDA _8:82 14.88 2498 95.98 | 04678 12-10 Yell 1.05 | 0.250 | 94836-01-ND 2.57 11.48 18.90 74.25] 94836 
Vinyl! Insulated Butted Seam Butt Connectors ee | - . ! i i — — : - 
22-18 Red _ 1.02 _ 94785-01-ND 139 621 10.22 40.15] 94785 Fully Nylon Insulated with Insulation Grip Male Disconnects 
4 | 16-14Blue | — | 1.02 — | 94788-01-ND 1.39 6.21 10.22 40.15 | 94788 22-18 _ 0.87 | 0.187 | 94806-01-ND 2.62 11.73 19.32 75.90) 94806 
12-10 Yellow] — | 1.05 — | 94791-01-ND 1.74 7.78 12.81 50.33 | 94791 Red a 0.95 | 0.250 | 94810-01-ND 262 11.73 19.32 75.90/ 94810 
Vinyl Insulated Brazed Seam Butt Connectors 10 16-14 _ 0.87 | 0.187 | 94823-01-ND 2.62 11.73 19.32 75.90) 94823 
8 Red — | 143 — | 94793-01-ND 6.33 28.31 46.62 183.15 |94793 Blue _ 0.95 | 0.250 | 94827-01-ND 2.62 11.73 19.32 75.90 | 94827 
4 6 Blue — | 1.69 — | 94794-01-ND 10.39 46.50 76.58 300.85 | 94794 12-10 Yellow] — 1.05 | 0.250 | 94835-01-ND 3.22 14.41 23.73 93.23] 94835 
4 Yellow = 212 _ 94795-01-ND 20.62 92.23 151.90 596.75 | 94795 Nylon Insulated Butted Seam Bullet Style Female Disconnects 
Nylon Insulated with Insulation Grip Butt Connectors ij 16-14 _ ve _ 94842-01-ND 222 9.95 1638 64.35] 94842 
4 22-18 Red _ 1.01 = 94784-01-ND 4.00 17.91 29.51 115.91 | 94784 Blue a . = 94843-01-ND 2.32 10.39 17.12 67.24| 94843 
16-14 Blue | — i — | 94787-01-ND 4.00 _ 17.91 29.51 115.91 | 94787 7 , , 7 
Nylon Insulated with Insulation Grip Bullet Style Female Disconnects 
Nylon Insulated Seamless Butt Connectors Baan SrGEELTND) B68 doGe. 648" edoe|odean 
- = = -01- 1 Z _ 1.02 Zs alle : ? : : 
22-18 Red 94786-01-ND 1.98 8.84 14.56 57.20 | 94786 Red = — | 94839-01-ND 232 10.39 1712 6724 | 94839 
5 | 16-14Blue | — | 1.02 — | 94789-01-ND 1.98 8.84 14.56 57.20 | 94789 
12-10 Yellow| — = 94792-01-ND 252 11.26 18.55 72.88| 94792 Nylon Insulated with insulation Grip Bullet Style Male Disconnects 
Nylon Insulated Closed End Connectors 22-18 _ 0.85 = 94840-01-ND 213 9.52 15.68 61.60 | 94840 
5 | 2214 — | 076 | — | 94813-01-ND 1.43 6.42 1057 41.53] 94813 12 Red =| 069 | — [BESSON 227 10.16 16.73 65.73 | 94841 
18-10 — | 085 — | 94796-01-ND 1.43 6.42 10.57 41.53 | 94796 16-14 _ 0.87 | — | 94844-01-ND 213 9.52 15.68 61.60) 94844 
Vinyl Insulated Butted Seam Female Disconnects Blue == 0.91 _ 24845-01,ND 2.27 1016 16.73 65.73 | 94845 
22-18 — | 0.78 | 0.187 | 94800-01-ND 1.39 6.21 10.22 40.15 | 94800 Heat Shrink Brazed Seam Ring Tongue Terminals 
Red = 0.87 | 0.250 | 94804-01-ND 1.39 6.21 10.22 40.15 | 94804 rer #6 94859-01-ND 7.35 32.90 54.18 212.85 | 94859 
7 16-14 — | 0.78 | 0.187 | 94817-01-ND 1.39 621 10.22 40.15) 94817 Re * #8 1.0 | 0.31 | 94860-01-ND 7.35 32.90 54.18 212.85 | 94860 
Blue —_| 0.87 | 0.250 | 94821-01-ND _1.39 6.21 10.22 40.15 | 94821 #10 94858-01-ND 7.35 32.90 54.18 212.85 | 94858 
12-10 Yellow] — | 0.96 | 0.250 | 94833-01-ND 1.53 6.84 11.27 44.28 | 94833 #6 1.0 | 0.31 | 94855-01-ND 7.35 32.90 54.18 212.85 | 94855 
Nylon Insulated with Insulation Grip Female Disconnects #8 1.0 0.31 94856-01-ND 7.35 32.90 54.18 212.85 | 94856 
16-14 #10 1.0 | 0.31 | 94851-01-ND 7.35 32.90 54.18 212.85 | 94851 
2218 = | 077 | 0.187 kg 862.09 69.99 15.37 60.96 / 94797 13 Blue 14 | 11 | 0.47 | 94852-01-ND 8.00 35.79 58.94 231.55 | 94852 
Red — | 0.86 | 0.250 (RRBCIROINDY 209 9.95 15.97 60.96 | 94801 5/16] 1.4 | 0.47 | 94854-01-ND 8.00 35.79 58.94 231.55 | 94854 
7 16-14 = 0.77 0.187 | 94814-01-ND 2.09 9.33 15.37 60.36 | 94814 3/8 11 0.56 94853-01-ND 8.00 35.79 58.94 231.55 | 94853 
Blue — | 0.86 | 0.250 | 94818-01-ND 2.09 9.33 15.37 _60.36| 94818 48 14 sa WRGZEfONON 5.95 40.04 65.94 250.05 | o4nag 
12-10 Yellow] — | 0.96 | 0.250 | 94830-01-ND 2.28 10.20 16.80 66.00| 94830 42-10 #10 14 0.38 | 94846-01-ND 8.95 40.04 65.94 259.05| 94846 
Fully Nylon Insulated Butted Seam Female Disconnects Yellow 1/4 1.2 0.59 | 94847-01-ND 9.27 41.48 68.32 268.40 | 94847 
22-18 — | 081 | 0.187 | 94799-01-ND 209 9.33 15.37 60.36] 94799 38 | 1: 0.59 |RZSeSSsOINDR 9.27 41.48 68.92 268.40 | 94848 
Red = 0.91 0.250 | 94803-01-ND 2.09 9.33 15.37 60.36 | 94803 Heat Shrink Seamless Butt Connectors 
8 16-14 — | 0.81 | 0.187 | 94816-01-ND = 2.09 9.33 15.37 60.36 | 94816 22-18Red | — 1.2 — | 94861-01-ND 7.49 33.49 55.16 216.70 | 94861 
Blue — | 0.91 | 0.250 [ESSE2G0TENDE 2.09 9.93 15.37 _ 60.36 | 94820 14 | 16-14Blue | — 1.3 — | 94857-01-ND 7.49 33.49 55.16 216.70 | 94857 
12-10 Yellow] — | 0.99 | 0.250 | 94832-01-ND 2.57 11.48 18.90 74.25 | 94832 12-10 Yellow|_ — 1.5 — | 94850-01-ND 9.65 43.18 71.12 279.40 | 94850 


3M Scotchlok™ Discrete Connectors and Tools 


3M Insulated Terminal Kit — 650 assorted terminals (14 sizes), 200 cable ties (100 each, 2 sizes), one wire 
marker dispenser, one crimping tool, one reusable metal box, one reordering information card. 


923000-I-ND. 


E-9BM-ND 


Max. Cable Type 
Insul PIC- PIC- Pulp or 
0.D. Unfilled Filled Paper How Digi-Key Price Each E-9Y-ND | E-9E-ND | E-9BM-ND | E-9C-ND 
Fig. Color (mm) AWG AWG AWG Pkg. Part No. 1 10 100 $33.25 $30.41 $77.55 $148.46 
Red 1.67 19-26 22-26" 19-26 Loose UR20074-ND 34 26 19 | ¥(2Wire) | ¥ (3 Wire) _ — 
1 Grey 2.08 (out.) 19-24 19-24 19-24 Loose UAL27827-ND 76 58 42 | V(2Wire) | V (3 Wire) V V 
Grey 1.93 (cntr.) 17-20 19-24 19-24 Cartridge UAL27828-ND _ 65 A7 _ _ _ v 
2 Yellow 1.52 22-26 22-26 22-26 Loose UY14911-ND .30 24 16 V V V v 
3 Green 1.67 19-26 22-26 19-26 Loose UG20082-ND 46 35 26 V V V _— 
4 Red 3.18 19-24 19-24 19-24 Loose U1R20017-ND 3.22 2.79 2.42 — — v _ 


* Can be used on 19AWG (.9mm) Foam Insulated Cable. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Insulation Types: 
Insulkrimp®: PVC Insulated 
Avikrimp®: Nylon Insulated 
Krimptite®: Non-Insulated 


ho Waldom 
YY aee.- 


_. Frerminals, Tools, Lugs and Connectors 


EIC 


Fully-Insulated Quick Disconnects 


Avikrimp® Nylon Insulated 


Max. Wire with Vibration Support 
Crimp Tab Size Insul. Dia. | Digi-Key Price Each Molex . . 
Fig. | AWG |Tool # In. (mm) In. (mm) | Part No. 10 100 500| PartNo. Quick Disconnects 
Avikrimp® - Male Max. Wire 
‘re | 18 | va7ta75) | tao(ase)|Wnte22eND a6 3731 | 19001-0000 Crimp] TabSize | Insul. Dia. | Digi-Key Price Each | Molex 
4 | 1614] 15 “250 (6.35) “170 (4.32)|WM18227-ND-.46~—«37~—~—~«31 | 19001-0006 21s) | LOol g yet) snr | ert Ne: L100 io 200) Harte 
Blue | 16 187 (4.75) 170 (4.32) | WM18228-ND -«-53.-—S42_-—35 | 19001-0008 Female 
12-10] 4 250 (6.35) 230 (5.84) |WM18229-ND 55 ~—«.44.—S—«37| 19001-0010 250 x.032 (6.30.8) | .115(29) |WM18255-ND 26 »—.21_~—«.17 | 19019-0012 
Yellow _ 22-18] 4¢ | -187x.020(4.7x0.5) | .115(29) | WM18257-ND 20.16.14 | 19019-0006 
Avikrimp® - Female 110 x .032 (2.8.x 0.8) | .115(2.9) | WM18259-ND 20 16 14 | 19019-0004 
zs 16 erayes Tee aie Wein o = = tone ee 7 110 x .020 (2.80.5) | .115(2.9) | WM18260-ND 27, .22_—=«18 | 19019-0001 
ee aie it : : E 250 x .032 (6.3.x 0.8) | .138 (3.5) | WM18262-ND 20 16 —_.14 | 19019-0031 
1 ae 16 eae peaieai Ma eee a i oa | aepeineon te14| 16 | 187x.020(4.7x0.5) | .138(3.5) | WM18258-ND 20 16.14 | 19019-0027 
340 —— ae : : : 110 x.020 (2.80.5) | _.138 (3.5) | WM18261-ND 26 ~—.21_.18 | 19019-0022 
Vaiow| 1 250 (6.35) 245 (6.22) | WMI18234-ND 50 40-33] 19002-0044 12:10] 16 | .250x.032(6.3x0.8) | .225(5.7) | WM18256-ND 40 .32 27 | 19019-0037 
Insulkrimp® - Female (Standard Flare) 
26-24] “250 (6.35) 075 (1.91) | WM18235-ND—.22.~=«18~—~«15 | 19003-0071 Snap Plugs 
Yellow 187 (4.75) 075 (1.91) | WM18236-ND 22,» .17__—.15 | 19003-0064 : 
‘rel | 18 | artas) {tas aa) |WMte2seND 23.1815 | 19009-0014 crimp | ola. | neu Ds. | Dightey Price Each | Molex 
Daag : - : - : : : Fig. | AWG | Tool#| In.(mm) | In. (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. 
5 | Rod | 25 | 187 x.092 (4.75 x 0.81) | 195 (3.49) | WMI5928-NO* 26 21 17] 19003-0129 insulkrimp@ (PVC insulation) 
16-14) 46 -250 (6.35) -145 (3.68) | WiVi18239-ND 23.18 ~——.15 | 19003-0040 22:18) 18 |.156(3.96)| .140(3.6) | WM18263-ND 22 18 15 | 19034-0005 
Blue 187 (4.75) 160 (4.08) [NMILE2ONO 1814-12 | 19003-0050 8 | 614) 19 |.156(3.96)| .175(4.4) | WM18264-ND 20 16 14 | 19034-0009 
Gaus “250 x .032 (6.35 x 0.81) | 145 (3.68) | WM5929-ND* 20 16 ~~ ~.14| 19003-0044 —— - 
Bue | 24. | -187x.020 (4.75 x 0.51) |.160 (4.06) | WVI5927-ND* ‘27 ~=-.22~—18 | 19003-0132 Avikrimp® (Nylon Insulation) 
187 x .032 (4.75 x 0.81) | .160 (4.06) WM5930-ND* 2923-19 | 19003-0135 22-18 | 18 |.156(3.96)| .140(3.6) | WM18267-ND 34 27 23 | 19036-0003 
Insulkrimp® - Female (Expanded Flare) 7 | 4614) 9 |.156(3.96)| .170(4.3) | WM18268-ND 35 28 .23 | 19036-0008 
2 Wale 16 .250 (6.35) 275 (6.98) | WM18241-ND .32,—Ss«25-——21 | 19005-0010 
ae ace Snap Plug Receptacles 
. . Snap Max. Wire 
Avikrimp® Fully Pre-Insulated Crimp | Plug Dia. | Insul. Dia. | Digi-Key Price Each Molex 
H H Fig. | AWG | Tool# | In. (mm) In. (mm) Part No. 10 100 500 Part No. 
Quick Disconnect Flags 
g Insulkrimp® (PVC Insulation) 
Max. Wire 
crimp Tabet insul. Dia, | Digi-Key Prigs Each Mola g | 2218 | 21 | 156/39) | .140(8.5) | wwite265-ND 20 16 14 | 19038-0001 
Fig.| AWG | Tool # tn (mim) In. (mm), | Part No. 40 100 500| PartNo. 16-14 | 22 | .156(3.9) | .170(4.3) | WM18266-ND 24 17.14 | 19038-0007 
22-18 | 45 _|.250 x .032(6.35 x 0.81))| .150 (3.81) | WM18242-ND 43.— 3529 | 19006-0001 Avikrimp® (Nylon Insulation) 
Red .187 x .020 (4.75 x 0.51) | 150 (3.81) | WM18245-ND .43.—.35—_.29 | 19006-0005 2218] 21 | 156(39)] .125(32) | WM18269-ND 32 26 21 | 19039-0001 
| 1614 | 49 |-250x.032 (6.95 x 0.81)| .170 (4.32) | WM18243.ND 4435.29 | 19006-0011 9 | 4614] 22 | .156(39)| .150(3.8) | wwtte270-ND 32 26 21 | 19039-0006 
Blue 187 .020 (4.75 x 0.81) | 170 (4.32) | WM18246-ND 43. «35.29 | 19006-0015 
valiay 13 |.250 x 082 (6.35 x 0.81)| .248 (6.30) | Wi18244-ND —«.85-—Sss68—S=CS7 | 19006-0019 Snap Spade Terminals 
Max Wire Max. 
Insulkrimp® Fully-Insulated Crimp | Stud | Insul. Dia. Width | Digi-Key Price Each Molex 
. . Fig. | AWG | Tool # | Size In. (mm) In. (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. 
Flag Quick Disconnects Insulkrimp® (PVC Insulation) 
Max. Wire oo1g| 17 | 56 | .145(37) | .260(6.6) | WMi831S-ND 16 13.11 | 19099-0009 
Crimp | TabSize | Insul. Dia. | Digi-Key Price Each Molex Red | 15 | 8 | 145(37) | 300(7.6) | WMi8316e-ND 16 13 11 | 19099-0003 
Fig. | AWG | Tool# | In. (mm) In. (mm) _| Part No. 10 100 500 | Part No. 17 | 10 | .145(3.7) | .340(8.6) | WM18317-ND 16.13 -A1_| 19099-0015 
22-18 14 | -250(6.35) | .175 (4.44) | WM18247-ND 22 18 -15 | 19007-0001 16-14 5-6 | .175(4.4) | .260(6.6) | WM18318-ND 20 16 14 | 19099-0027 
Red -187 (4.75) | .175 (4.44) | WM18250-ND 33 27 22 _| 19007-0009 10] Bue | 15 | 8 | .175(4.4) | .320(81) | WM18319-ND 21 17.14 | 19099-0032 
16-14 44 | -250(6.35) | .200(5.08) | WM18248-ND 33 27 .22 | 19007-0021 10 | .175(4.4) | .340(8.6) | WM18320-ND 16.13.41 | 19099-0034 
9g; Bue “187 (4.75) | 2005.08) | AMIB2S1END 33 Se les 12-10 5-6 | .250(6.4) | .260(6.6) ]WM1832I-ND 30 24 20] 19099-0044 
aa 5 | .250(6.35) | .200(5.08) | WM5931-ND* 29 23 19. | 19007-0073 Yalow] 15 | 8 | .250(64) | .330(8.4) | WM18322-ND 26 21 18 | 19099-0038 
aan 1o | .250(6.4) | .340(8.6) | WMt8323-ND 21 —«.17_—=—«14| 19099-0050 
Yalow | 13. | -250(6.35) | .262(6.65) | wwits249-ND 72 58 49. | 19007-0040 Avikrimp® (Nylon Insulation) 
‘ : 5-6 | .140(3.6) | .260(6.6) | WM18324-ND 22 18 15 | 19115-0009 
wie o Magia 4g 5-6 | .140(3.6) | .270(6.8) | WM18325-ND 28 22 19 | 19115-0001 
i , 17 | 8 | .140(3.6) | .300(7.6) | WM18326-ND 22 18 15 | 19115-0003 
Piggyback QD’s Ped 8 | .140(3.6) | .320(8.1) | WM18327-ND 28 22 19 | 19115-0012 
Fully-Insulated 10 | .140(3.6) | .340(6.6) | Wwites28-ND 28.2319. |_ 19115-0014 
. . 5-6 | .170(4.3) | .260(6.6) ]WM18329-ND 28 22 19] 19115-0024 
Quick Disconnects 10 | 16-14 5-6 | .170(4.3) | .270(6.8) |WM18330-ND 22 18 15 | 19115-0016 
Max. Wire Bue} ' | 8 | .170(43) | .920(81) | WMte331-ND 22S «48——15 | 19115-0079 
Crimp | TabSize | Insul. Dia. | Digi-Key Price Each Molex 10 | .170(4.3) | .340(8.6) | WM18332-ND 22.18 15 | 19115-0031 
Fig. | AWG | Tool # In. (mm) In. (mm) Part No. 10 100 500 | Part No. 42-10 5-6 | .225(5.7) | .260(6.6) | WM18333-ND 50 A 34 | 19115-0042 
22-18 250 (6.35) | .060 (1.52) | WM18252ND 63S 42 | 19013-0001 Yellow] 15 ) 8 | -225(5.7) | .380(84) | WMIEGGEND) = =27 6 22.18 | 19115-0035 
4 | 1614 | 11 | .250(6.35)| .145 (3.68) | WM18253-ND 64ST 43 | 19013-0005 10 | .225(5.7) | .340(8.6) | WM18335-ND 29.23.19. |‘ 19115-0048 
12-10 250 (6.35) | .150(3.81) | wiit8254-ND 90 72 60 | 19013-0018 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Terminals, Tools, Lugs and Connectors (Cont.) 


Standard Ring Tongue Spade Tongue Terminals 
Crimp | Stud | Max. Width | Digi-Key Price Each Molex Max Wire Max. 
Fig. AWG | Tool #| Size In. (mm) : Part No. _10 100 500 | Part No. Crimp | Stud | Insul. Dia. Width Digi-Key Price Each Molex 
Insulkrimp® (PVC Insulation) Fig. | AWG | Tool #| Size | In.(mm) | In. (mm) | Part No. 10 100 500 | PartNo. 
1-2 | .235(6.0) | WM18271-ND 14 Mw 10 | 19070-0005 ‘ Fi 
34 | .235(60) | WM18272-ND 14 7 ‘10 | 19070-0007 Insulkrimp® (PVC Insulation) 
56 | .264(6.7) | WM18273-ND 20 16 .13 | 19070-0040 2-18 5-6 | .145(3.7) | .326(8.3) | WM18352-ND 14 11 10 | 19144-0001 
8 .322 (8.2) | WM18274-ND 14 AM 10 | 19070-0013 
2218 | 17 | “320(8.2) | WWH18275.ND os ae “4a | 19070-0015 Red | 17 | 8 | .145(3.7) | 326(8.3) | WM18353-ND 14.11.10. |_ 19144-0003 
1/4 | .477(12.1) | WM18276-ND 23 18 “15 | 19070-0023 10 | 145(3.7) | .326(8.3) |WM18354-ND 20 16 14 | 19144-0005 
5/16 | .477(12.1) | WM18277-ND 23 18 15 | 19070-0026 
3/8 | _544(13.8)_| WM18278-ND mm 19 “46 | 19070-0033 5-6 | .175(4.4) | .305(7.7) |WM18355-ND 16 13.11 | 19144-0018 
3-4 .260 (6.6) | WM18279-ND 19 15 -13 | 19070-0067 16-14) 45 8 | .175(4.4) | .305(7.7) | WM18356-ND 16 13 -11 | 19144-0020 
a Spey Mca aa 1 a8 een ee 16 | Blue 8 | .175(4.4) | .372(9.4) | WM18357-ND 14° A110 | 19144-0024 
11 | 1614) 15 | 10 | .322(82) | wwite282-ND 20 16 13 | 19070-0090 10 | .175(44) | .972(94) (MAMISCOENDY 2117-14 | 19144-0026 
ie pate VICoSNG o oe a2 ene 5-6 | .250(6.4) | .385(9.8) | WM18359-ND 16 13 11 | 19144-0037 
3/8 | .544(13.8)_| WM18285-ND 2 21 47, | 19070-0059 1210) j, | 8 | .250(64) | .385(9.8) |WM18360-ND 32.2521 | 19144-0039 
15 | 56 | .292(7.4) | WM18286-ND 18 15 12 | 19070-0143 Yellow 10 | .250(6.4) | .385(9.8) |WM18361-ND 16 13 = 11 | 19144-0042 
15) 8 -292 (7.4) | WM18287-ND 25 20 17 | 19070-0145 1/4 | .250(6.4) | .543(13.8) | WM18362-ND 29 23 = .20 | 19144-0046 
15 | 10 .385 (9.8) | WM18288-ND 18 15 12 | 19070-0123 
1210 | 15 | 1/4 | .540(13.7) | WM18289-ND 21 A7 14 | 19070-0132 Avikrimp® (Nylon Insulation) 
15 | 5/16 | .540(13.7) | WM18290-ND 21 AP 14 | 19070-0136 
15 | a8 | (598(152) | wwite291-ND 3 ‘35 ‘54 | 19070-0153 22-18 5-6 | .140(3.6) | .326(8.3) | WM18363-ND 28 .22 19 | 19198-0070 
18 | 1/2 | .760(19.3) | WM18292-ND 37 29 .25 | 19070-0109 Red | 17 | 8 | .140(3.6) | 326(8.3) |WMt8364-ND 28 =.22- 19 | 19198-0004 
Avikrimp® (Nylon Insulation) 10 | 140(3.6) | .326(8.3) |WM18365-ND 28 22 19 | 19198-0006 
1-2 | .235(6.0) | WM18293-ND 2 20 17 | 19073-0005 7 
34 | 238,60) | WMia204-ND oe Be 47'| 49073-0007 Bus 5-6 | .170(4.3) | .305(7.7) | WM18366-ND 27 .21 18 | 19198-0016 
56 | .264(6.7) | WM18295-ND "26 21 "17 | 19073-0038 6 | 5 15 | 8 | .170(4.3) | .305(7.7) | WM18367-ND 23 19 16 | 19198-0019 
22-18 | 17 8 -322 (8.2) | WM18296-ND 21 7 -14 | 19073-0013 si 10 | .170(4.3) | .372(9.4) | WM18369-ND 28 23 19 | 19198-0025 
10 322 (8.2) | WM18297-ND 21 A7 14 | 19073-0017 
1/4 | .477(12.1) | WM18298-ND 29 24 .20 | 19073-0024 5-6 | .225(5.7) | .385(9.8) | WM18370-ND 40 32 27 | 19198-0044 
a Matas WSSeNG = 2 os tones peas 1210} |. | 8 | 225(57) | .985(9.8) |WMi8s71-ND 40.32.27 | 19198-0047 
3-4 | 260 (6.6) | WNIT8307-ND 7 2) “18 | 19073-0065 Yellow 10 | .225(5.7) | .385(9.8) |WM18372-ND 39 32 ~—-.26 | 19198-0050 
5-6 | .260(6.6) | WM18302-ND 21 A7 14 | 19073-0067 1/4 | .225(5.7) | .543 (13.8) | WM18373-ND 40 .33 27 | 19198-0056 
"1 8 322 (8.2) | WM18303-ND 28 22 .19 | 19073-0085 
16-14] 15 | 10 322 (8.2) | WM18304-ND 21 AP 14 | 19073-0087 
4/4 | .477(12.1) | WM18305-ND ‘30 ‘24 ~~ 20 | 19073-0076 Perma-Seal - All Weather, 
5/16 | .477(12.1) | WM18306-ND 30 24 20 | 19073-0079 ; . 
is | az (iat) | wanteoeND 3K 20| 190730078 | | Heat-Sealable Nylon Terminals and Splices 
5-6 |  .292(7.4) | WM18308-ND aT 30 25 | 19073-0216 ; a : 
8 "292 (7.4) | WM18309-ND 37 ‘30 «25 | 19073-0222 Crimp Stud may late Te Mores 
40 “385 (9.8) | WMt18310-ND 34 38 33 | 19073-0170 Fig. |_ AWG Tool # Size Part No. 10 100 ~——-500_| PartNo. 
1210 | 15 | 1/4 | .540(13.7) | WM18311-ND A 33 27 | 19073-0188 Ring 
5/16 | .540(13.7) | WM18312-ND 28 ) .19 | 19073-0200 6 WM18397-ND 78 63 52] 19164-0085 
3/8 | .598(15.2) | WM18313-ND 43 35 .29 | 19073-0236 8 WM18398-ND 78 63 ‘52 | 19164-0086 
12 | .760(19.3)_| WM18314-ND A7 37 31 | 19073-0145 DNB 1 40 WM18399-ND 78 63 52.:(|: 19164-0003 
. 1/4 WM18400-ND 78 63 52 | 19164-0004 
Flanged Spade Terminals 38 WM18401-ND__.78 62 _-52_|_ 19164-0005 
Max Wire Wad 6 WM18402-ND 82 66 «55 | ‘19164-0032 
Crimp | Stud | Insul. Dia. Width | Digi-Key Price Each Molex 8 WM18403-ND 82 66 55 | 19164-0033 
Fig. | AWG | Tool #| Size | _In.(mm) | In. (mm) _| PartNo. 10 100 —_500 | PartNo. 1614 j 10 WM18404-ND 82 66 55 | 19164-0034 
Insulkrimp® (PVC Insulation) a 1/4 WM18405-ND 82 66 55 | 19164-0026 
2-18 5-6 | .145(3.7) | .301(7.6) | WM18336-ND 14.12.10 | 19121-0005 5/16 WMS Nog 8682 68 BE | 19164-0027 
Red | 1 | 8 | .145(87) | .301(7.6) | WM18937-ND 20 16 14 | 19121-0007 38 WM18407-ND__.82 66 __55_|_19164-0020 
10 | .145(3.7) | .301(7.6) | WM18338-ND 20 16 13 | 19121-0009 6 WM18408-ND 88 70 59 | 19164-0061 
42 | 16-14 5-6 | .175(4.4) | .301(7.6) |WM18339-ND 19.15.13. | 19121-0026 8 WMIES0c ND = =88 70D} 19164-0062 
Bue | 15 | 8 | -175(4.4) | .301(7.6) | WM18340-ND 14 11.40 | 19121-0028 10 WM18410-ND —.88 70 59 | 19164-0065 
10 | .175(4.4) | .301(7.6) | WM18341-ND 14.11.10 |: 19121-0030 12/10 1 1/4 WM18411-ND —-.80 64 54 | 19164-0066 
12-10] 45 | 8 | .250(64) ] 385(9.8) | WM18342-ND 16 13 © .11 | 19121-0053 5/16 WM18412-ND 88 70 59] 19164-0067 
Yellow 10 | .250(6.4) | .385(9.8) |WM18343-ND 16 = .13-——41_|- 19121-0056 38 WM18413-ND —.88 70 59 | 19164-0068 
Avikrimp® (Nylon Insulation) 12 WM18414-ND 88 70 59 _| 19164-0058 
mote) 17 | &8 | -140(3.6) ] .301(7.6) |WM18344-ND 26.2118] (19127-0007 Spade 
10 | .140(3.6) | .301(7.6) |WM18346-ND 26 21 18 | 19127-0012 6 WMI18415-ND 78 62 52 | 19164-0006 
16-14 5-6 | .170(4.3) | .301(7.6) |WM18347-ND 27.2218 | 19127-0039 228 : 8 ce 88 ESR | 19164-0007 
12] Bue | 15 | 8 | .170(4.3) | .301(7.6) |WM18348-ND 27,2248 ‘| 19127-0042 10 WM18417-ND___.78 62___—52_—| 19164-0008 
10 | .170(4.3) | .301(7.6) | WM18349-ND 27 22 ~—.18 | 19127-0099 6 WM18418-ND 82 66 «55. | ‘19164-0028 
12-10] 45 | 8 | 225(57) | .385(9.8) |WM18350-ND 42 34 28 | 19127-0086 ia | 14 : 5 ice 882 = 66 ES | 19164-0029 
Yellow 10 | .225(5.7) | _.385(9.8) | WM18351-ND 42.34.28 | 19127-0089 10 WM18420-ND 82 66 55__| 19164-0030 
6 WM18421-ND 88 70 +59 | 19164-0069 
i i i 8 WM18422-ND 88 70 59 | 19164-0070 
Wire Pin Terminals 1e0 : 10 WMi8423-ND 88 70 59 | 19164-0072 
Max Wire 1/4 WM18424-ND__.88 70 _59_| 19164-0073 
Crimp | Pin Dia. Insul. Dia. | Digi-Key Price Each Molex Butt Splices 
Fig. AWG Tool # | In. (mm) In. (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. 22-18 — WM18425-ND Bl 65 54 79164-0013 
Krimptite ® (Non-insulated) 19 | 16-14 1 _— WM18426-ND 85 68 57 | 19164-0044 
22-18 .08 (2.03) — | WM18374-ND 15.12. ~.10 | 19211-0003 12-10 = WM18427-ND 91 73 61 | 19164-0056 
13 16-14 23 | .08 (2.03) — | WM18375-ND 415 12 40 | 19211-0005 Quick Disconnect Couplers - Male 
acai A216) —___AWMIss76:N2 Be eG [SENN 22/18 3 250 (6.35) | WM18428-ND 81 65 «54 | 19164-0015 
22-18 Red ENR oe 25 20 17 | 19212-0003 oe. ae : 250(635) - = es Teer oa 
14| 16-14Blue | 15 | .08(203) | 175 (4.44) | W18378-ND 47 44 ~—-42 | 19212-0005 12/19 e _-250 (6.35) MIE 21 7S. BY | AS60075 
12-10 Yellow 12(3.05) | .25 (6.35) | WM18379-ND 23 18 _.15 | 19212-0001 Quick Disconnect Couplers - Female 
‘Avikrimp ® (Nylon Insulation) 22/18 3 250 (6.35) | WM18429-ND 81 65 «54 | 19164-0017 
22-18 Red 08 (2.03) | .14 (3.56) | Wi118380-ND 32. 26. ~—«.22 | 19213-0009 21) A618 3 250 (6.35) | WM18431-ND 85 68 57 | 19164-0050 
15| 16-14Blue | 15 | .08(2.03) | .17(4.32) | WM18381-ND 32.26 .22 | 19213-0011 12/10 2 -250 (6.35) | WM18433-ND 31 73 61 | 19164-0076 
12-10 Yellow 12 (3.05) | .225 (5.71) | WM18382-ND 39 31 ~—«.26 | 19213-0007 (Continued) 
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Terminals, Tools, Lugs and Connectors (Cont) 


Step Down Butt Connectors Butt Splices 
Crimp Insulation Digi-Key Price Each Molex Crimp 0.D. Digi-Key Price Each Molex 
Fig. AWG Tool # Color Part No. 10100 500 | PartNo. Fig. | AWG | Tool # In. (mm) Part No. 10 100 500 | Part No. 
22 | 16/14 to 22/18 17 Non-Insulated WM18389-ND. 95 76 64 | 19215-0013 Insulkrimp® (PVC Insulation) 
12/10 to 16/14 Non-Insulated WM18390-ND__1.02_.82_—«.68_ | 19215-0023 
23 | 1e14to2218 | 9 | Bluew/Red Stripe | WNi8391-ND 80.64.54 | 19154-0022 P2418) 18 | 13534) a a8 iD 209) | 19154 0008 
12/10to 16/14 | 10 | Yellow w/Blue Stripe | WM18392-ND 1.06 —.85_——.71_| 19154-0035 26 | 16-14 9 160 (4.1) | WM18384-ND 15 12 10 | 19154-0015 
12-10 | 15 .220 (5.6) | WM18385-ND 24 AZ 14 | 19154-0028 
Nylon-Insulated, Closed-End Connectors Window Butt Soli 
Crimp Outside Diameter Digi-Key Price Each Molex indow u p Ices 
Fig.| AWG _| Tool # In. (mm) Part No. 10100 500 | Part No. Crimp | Max Wire Insul. | DighKey PrCeEScn Molex 
22-14 6 31 (7.8) WM18393-ND 120 10 08) 19160-0012 Fig. AWG Tool # | Dia. In. (mm) | Part No. 10 100 500 _| PartNo. 
og | 2212 7 35 (8.9) WM18394-ND 12,10 .08 | 19160-0009 
16-10 6 44 (11.2) WM18395-ND 1613 11 | 19160-0002 22-18 Red -140 (3.56) | WM18386-ND 80 64 53 | 19199-0007 
8 8 56 (14.2) WM18396-ND 3125 21 | 19160-0024 27 | 16-14Blue | 15 170 (4.32) | WM18387-ND 40 32.27‘ | 19199-0009 
= z 12-10 Yellow .228 (5.79) | WM18388-ND 55 44 ~~ 37 _‘| 19199-0011 
Heavy Duty Ring Tongue Terminals Gime Tool 
Stud Dimensions Digi-Key Price Each Molex rim p ools 
Fig. | AWG| Size [Length In. (mm)| Width In. (mm) | _ Part No. 110 100 | PartNo. WM9935-ND #1 Sealed Ring, Spade and Butt $103.63 
aid a ey We ey WHEE > = a beeen WM9939-ND #2 _—_ Sealed, 10-12 AWG .250” (6.35mm) .. ... $368.47 
8 | site | 1.305 33.15) | .445(11.30) |  wwts934-ND 82.68 49 | 19221-0225 WM OSAO ND «8. Sea Uy eee eeow Oe amnin) pasa 
38 | 1305 (3315) | 605 (15.37) WM5935-ND 110 9165 | 1901-0008 WMg941-ND #4 10-12 AWG .250" (6.35mm)......... : . $309.84 
14 | 1.270 (92.26) | 605 (1837) RESET 446, 20. cba | 4920207 WM9942-ND #5 = 24-26 AWG .187” (4.75mm) and .250” (6.35mm) . $309.84 
6 | 5/16 | 1.410(35.81) | .605 (15.37) WN5937-ND 1.54 1.28 91 | 19221-0228 WM9943-ND #6 = Splice 14-22 and 10-16 AWG... $244.26 
3/8 | 1.410 (35.81) | .605 (15.37) WNM5938-ND. 1.54 1.28 91 | 19221-0229 WM9944-ND #7 _— Splice 12-22 AWG $244.26 
1/4 | 1.500 (38.10) | .525 (13.33) WM5939-ND 151 1.25 89 | 19221-0230 WM9945-ND #8 Splice 8AWG..... . $309.84 
4 | 5/16 | 1.530 (38.86) | .525 (13.33) WM5940-ND 1.47 1.22 87 | 19221-0231 WM9946-ND #9 Butt Splice 14-16 AWG.. .$309.83 
3/8_|_ 1.530 (38.86) | .525 (13.33) WM5941-ND 147 1.22 87 | 19221-0232 WM9947-ND #10 Butt Splice 10-12 AWG.. .. $309.84 
5/16 | 1.620(41.15) | .615 (15.62) WN5942-ND 206 1.70 1.22 | 19221-0233 - - 
2 | 3/8 | 1.620(41.15) | .615(15.62) | WM5943-ND 2.06 1.70 1.22 | 19221-0235 WMSS46-ND #11. ‘Piggyback .250" GD E ee Seen es 
= 12 | 1.750 (44.45) | 755 (19.18) Www5944-ND 277 229 163 | 19221-0236 WM9949-ND #12 — Flag QD’s .187” (4.75mm) and .250" (6.35mm).. ...$327.87 
5/16 | 1.720 (43.69) | .655(16.64) | WM5945-ND 215 1.77 1.27 | 19221-0237 WM9950-ND #13 Flag QD's .250" (6.5mm) 10-12 AWG . -- $452.68 
1 | 9/8 | 1.720(43.69) | .655(16.64) |  WM5946-ND 215 1.77 1.27 | 19221-0298 WSS IND (#14 Hag ODs2181" (4.75mi) $261.14 
1/2 | 1.830 (46.48) | .755 (19.18) WM5947-ND 296 2.44 1.75 | 19221-0239 WM9952-ND_ #15 Terminals/Splices 10-22 AWG . -- $309.84 
5/16 | 1.830 (46.48) | .725 (18.42) WM5948-ND 2.83 2.34 1.67 | 19221-0240 WM9965-ND #16 Quick Connects 10-22 AWG ........... 062. 00cc cece cece eeeee eee eeteeeees $309.84 
1/0 | 3/8 | 1.830 (46.48) | .725 (18.42) WM5949-ND 283 234 1.67 | 19221-0241 WM9954-ND #17 Terminals/Splices 10-22 AWG . ... $309.84 
1/2 | 1.830 (46.48) | .725 (18.42) WN5950-ND 283 2.34 1.67 | 19221-0242 WM9955-ND #18 Snap Plug 18-22 AWG "$309.84 
5/16 | 2.062 (52.37) -815 (20.70) WM5951-ND. 3.08 254 1.82 | 19221-0243 WM9966-ND #19 NEW! Snap Plug 14-16 AWG . ... $301.43 
2/0 | 9/8 | 2.062 (52.37) | .815 (20.70) WM5952-ND 3.08 2.54 1.82 | 19221-0244 WM9957-ND #20 Snap Plug 18-22 AWG .......... cece ceeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee $309.84 
1/2 | 2.062 (52.37) | .815 (20.70) WNM5953-ND 3.08 2.54 1.82 | 19221-0245 
5/16 | 2.160 (54.86) | .895 (22.73) WM5954-ND 424 3.50 250 | 19221-0246 WM9958-ND #21 — Snap Plug 14-16 AWG .. +. $227.86 
3/0 | 3/8 | 2.160 (54.86) | .895 (22.73) WM5955-ND 3.85 318 2.27 | 19221-0247 WM9959-ND #22 = Wire Pins 10-22 AWG... $227.87 
1/2 | 2.160 (54.86) .895 (22.73) WM5956-ND. 3.85 3.18 2.27 | 19221-0248 WM9972-ND #23 NEW! 14-16 AWG .187” and .250” (4.75mm and 6.35mm) . ... $346.44 
aio | 8 | 2.350 (59.69) | 985 (25.02) WN5957-ND 479 395 282 | 19221-0250 WMS5979-ND #24 = 18-22 AWG .187” (4.75mm) --- $214.03 
1/2 | 2.350 (59.69) | .985 (25.02) WN5958-ND 4.79 3.95 2.82 | 19221-0251 WM5980-ND #25 — Ringterm 8-4/0 AWG -- $244.30 


JST PS Connectors for Tabs w@ 4 


Features: Cir- | Tab Dim. (Inch) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | JST 
Secure Locking, Easy Insertion: The combination of terminal and housing cuits | Size AWG A B Part No. 10 100 500 Part No. Pricing Part No. 
provides easy mating onto the male tab. Unmating is also easy, by holding the Fig. 1 - Uninsulated Terminal Contacts for Fig. 2, 3 and 4 and Crimp Tools 
housing while pulling, the contact lock spring is disengaged by the taper inside = 
the housing. Should you accidentally pull the wire, the locking mechanism — | .187' 20-26 22 68 455-1106-1-ND 67 5,96 26.29 | 455-1106-2-ND | 280.00/10,000 | SPS-01T-187 
ensure that disengagement does not take place. Qimp Tool for 20-26 AWG.187” Terminals | 455-1107-ND 367.01 Each = = WC-730 
Stable Contact Performance: The contact is designed with a large contact — | .187" | 14-20 22 68 455-1149-1-ND 53 4.73 20.89 | 455-1149-2-ND 165.00/7,500 | SPS-51T-187 
area to give stable performance, even when high current is applied. Gimp Tool for 16-20 AWG.187” Terminals | 455-1144-ND 367.01 Each ae —y WG710 
Mis-Insertion Prevention Mechanism and Housing Lance: Inside the Gimp Tool for 14-18 AWG.187" Terminds | 455-1145-ND 388.91 Each = _ YC-711 
housing is a stopper that prevents mis-insertion, which ensures that someone 7 
will not mistakenly insert a contact in the housing, — | 250" [1822 | 30.82 ‘| 455-1115-1-ND 1.07 9.55 42.11 | 455-1115-2ND | 225.00/5,000 |_SPS-21T-250 
Specifications: Current Rating: 25A AC, DC (250 + AWG 10). Voltage Gimp Tool for 18-22 AWG.250" Terminals | 455-1116-ND 367.01 Each = = WC-780 
Rating: 250V AC, DC. Temp. Range: -40°C to +105°C. __ | 250” | 14-18 30 82 455-1117-1-ND 97 8.65 38.16 | 455-1117-2-ND 205.00/5,000 | SPS-61T-250 
Applicable Tab: .187" Tab 0.5mm (.020")/0.8mm (.031") thick; .250" Tab 250" | 1418 | 30 .82__| 455-1119-1-ND* 76 6.77 29.85 | 455-1119-2-ND* | _160.00/5,000 | SRSF-61T-250A 
0.8mm (.031”) thick. Qimp Tool for 14-18 AWG.250" Terminals | 455-1118-ND 367.01 Each = ar WC-720 
Fig. 2 - Single Vertical Housings (Contacts Sold Separately Above) 
1 187” _ 30 96 455-1108-ND. 54 451 18.05 = — PS-187 
-250” _ 35 1.09 455-1112-ND 56 4.66 18.62 = _ PS-250 
Fig. 3 - Dual Vertical Housings (Contacts Sold Separately Above) 
2 187” = 88 96 455-1109-ND 1.24 10.32 41.28 = = PS-187-2A-15 
.250” = 94 1.09 455-1113-ND 1.32 10.98 43.92 = = PS-250-2A-15 
Fig. 4 - Triple Staggered Vertical Housings (Contacts Sold Separately Above) 
3 -187” — 72 1.69 455-1110-ND. 1.84 15.31 61.25 = _ PS-187-3V 
Fig. 5 - Single Right Angle “One Touch Sleeve” Housings (Contacts Sold Separately Below) 
1 187” _ 25 69 455-1111-NDt 1.25 10.38 41.52 = _ FPS-187 
.250” = .28 78 455-1114-NDt 1.32 11.04 44.14 = _ FPS-250 
> Contacts and Crimp Tool for Fig. 5 Housings 
ontasts sold __ | 187" | 16-22 = = 455-1147-1-ND 90 8.08 35.64 | 455-1147-2-ND | 190.00/5,000 | SFPS-41T-187 
I B— P i 250" | 14-18 = = 455-1148-1-ND 1.36 12.16 53.64 | 455-1148-2-ND 171.00/3,000 | SFPS-61T-250 
A io) Gimp Tool for 14-18 AWG.250" Terminals | 455-1146-ND 418.01 Each = _— YC-272 
Contacts sold separately 
* Low Insertion Force .250” Terminal t Not CSA certified 
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Amphenol’ circular Bayonet Lock Connectors 


CONTACT a 
LEGEND Insert Patterns (Front face of pin insert shown. 


Drawings not to scale.) 
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Aluminum shell components. Standard olive drab, electrically conductive cadmium plated. Dependable 5 key/keyway polarization with bayonet lock coupling assures 
positive mating. Spring tension provided by a wave washer in the coupling nut ensures maintenance of interfacial seal between mating halves. Insert and main joint gasket 
molded from resilient neoprene. Solder contacts are installed. Pins and sockets are copper alloy/gold plated. Strain relief is included on plug. 


PT solder series is UL recognized under file #E115497, Section 5 
PT with Solder Contacts (MIL-C-26482 Series 1 Type) 

Shell Shell 

Size Insert | No. of Size Insert | No. of 

Arrange- | Contacts/ Dim. in Inches Digi-Key Price Each Arrange- | Contacts/ Dim. in Inches Digi-Key Price Each 
Fig.| ment No. Size Description A B C | Part No. 1 10 Fig. | ment No. Size Description A B C | Part No. 1 10 
2 82 D0) Plug w/sockets | .750 1.906 .125 | PTO6A-8-2S(SR)-ND* 21.07 13.75 2 Plug w/pins 1.013 1.906 .312] PTO6A-12-10P(SR)-ND* 17.45 12.22 
4 Recept.w/pins | .812  .825 — | PT02A-8-2P-ND 10.55 7.39 2 Plug w/sockets | 1.013 1.906 .312| PTO6A-12-10S(SR)-ND* 16.23 11.36 
2 Plug wisockets | 750 1.906 .125 | PTO6A-8-3S(SR)-ND* 22.09 14.42 41 to40 tor20 | Recept.wipins | 1.031 .825 — | PTO2A12-10P-ND 16.65 10.87 
2 83 3/20 Plug w/sockets | .750 1.906 .125 | PTO6E-8-3S(SR)-ND’ 2273 © 14.55 4 Recept. w/sockets | 1.031 .825 = — | PTO2A12-10S-ND 19.19 12.53 
4 3 Recept.w/pins | .812 .825 — | PTO2A-8-3P-ND 11.83 8.28 4 Recept. w/pins | 1.031 .825 — | PT02E-12-10P-ND 11.33 7.93 
4 Recept.wipins | 812 825 — | PTO2E8-3P-ND 10.05 6.03 4 Revept. w/sockets | 1.031.825 — | PT02E-12-10S-ND 12.35 8.65 
1 Plug w/sockets | .750 1.609 — | PTO6A-8-4S-ND 1583 11.08 2 Plug w/pins 1.156 1.906 .375] PTOGE14-5P(SR)-ND* 32.05 20.51 
2 Plug w/pins .750 1.906 .125 | PTO6EB-4P(SR)-ND* 26.59 17.08 2 Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375| PTO6E14-5S(SR)-ND* 31.21 21.85 
2 Plug w/sockets .750 1.906 .125 | PTO6ES-4S(SR)-ND* 26.63 17.05 2 145 5/16 Plug w/sockets / 1.156 1.906 .375 | PTO6A-14-5S(SR)-ND* = 24.68 15.80 
2 Plug w/pins .750 1.906 .125 | PTO6A-8-4P(SR)-ND* 19.76 12.90 4 Recept. wpins | 1.125 .825 — | PTO2A14-5P-ND 15.15 10.61 
2 4 4120 Plug w/sockets | .750 1.906 .125 | PTO6A-8-4S(SR)-ND* 2019 13.18 4 Recept. w/sockets | 1.125 .825 — | PTO2A14-5S-ND 17.63 11.51 
3 Plug w/sockets | .750 1.266 — | PTO6E-8-4S-ND 16.74 10.98 4 Recept.w/pins | 1.125 .825 — | PT02E-14-5P-ND 11.25 7.88 
4 Recept.w/pins | .812 .825 — | PTO2A8-4P-ND 10.85 6.51 2 Plug w/pins 1.156 1.906 .375| PTO6A-14-12P(SR)-ND* 2286 14.63 
4 Recept. w/sockets | 812.825 — | PT02A8-4S-ND 10.06 7.05 2 8/420 Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375| PTO6E14-12S(SR)-ND* 22.71 14.82 
4 Recept.w/pins | .812 825 — | PT02E-8-4P-ND 11.85 711 4 | 1412 rh Recept.w/pins | 1.125 .825  — | PT02E14-12P-ND 11.53 8.07 
4 Recept. w/sockets |_.812_ 825 — _| PT02E-8-4S-ND 10.86 6.52 4 Recept. w/sockets | 1.125 825 — | PT02E14-12S-ND 18.83 12.30 
2 Plug w/pins 869 1.906 .188] PTO6E10-6P(SR)-ND* 28.58 18.30 4 Recept. w/sockets | 1.125 .825 — | PT02A-14-12S-ND 17.08 11.15 
2 Plug w/sockets | .869 1.906 .188 | PTO6E10-6S(SR)-ND* 2997 19.18 14/820. 
2 Plug w/pins 859 1.906 .188 | PTO6A-10-6P(SR)-ND* 19.97 13.04 4) 1415 fain: Recept.wipins | 1.125  .825  — | PTO2A-14-15P-ND 1.350 7.95 
: peawfsodets | B59 15H 188 eae eo, 88) a Plugwipins | 1.156 1.609 — | PTO6A14-18P-ND 1668 11.68 

eoept. wins | - : é : 2 Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375| PTO6E14-18S(SR)-ND* 27.02 17.30 
4] 10-6 6/20 | Recept. w/sockets] .938 825 — | PTO2A10-6S-ND 11.69 8.18 4 | 1418 1820 | Recept wins | 1125 825 — | PTO2A-14-18P-ND 1505 1054 
- moet wins | oe 8 een tac doce || (4 Revept. wisockets |1.125 825 — | PTO2E14-18S-ND 16.79 10.96 
pee ; _ 2 Plug w/pins 1.156 1.906 .375| PTOGE14-19P(SR)-ND* 31.36 21.95 

S Soepe PINS | || es SS aa eae foe ea lip Plug wisockets | 1.156 1.906 .375| PTO6E14-19S(SR)-ND* 31.46 22.02 
3 Peco whine | S08 1622 tea |PMOIATOSASAND® 1949 1283 | 2 | 1419 | 1920 | Pugwhins | 1.155 1.906 375] PROBA 14 tORSA-NDY 2453 1570 
1 Plug w/sockets | 1.013 1.609 — | PTO6A-12-3S-ND 1483 10.38 teoept. wipins 1. : _ i : : 
2 Pugwiins | 1013 1.906 .312 | PTO6EI2-3R(SA).NO“ 2775 1776| 4 Revept. wisockets |_1.125 825 _—_| PTU2A14-19S-ND 1412-9169 
2 Plug w/sockets | 1.013 1.906 .312 | PTO6E12-3S(SR)-ND* 29.67 18.99 2 Plug w/pins 1.281 2.047 .500 | PTO6E16-8P(SR)-ND* 35.10 24.57 
2 Plug w/pins 1013 1.906 (312 | PTO6A12-3P(SR)-ND* 2047 13.37 2) 4e% ante Plug w/sockets | 1.281 2.047 .500| PTO6E16-8S(SR)-ND* 3958 27.71 
2| 128 3/16 | Pug wisockets | 1.013 1.906 .312 | PTO6A-12-3S(SR)-ND* 2107 13.75| | 4 Recept. w/pins | 1.219.825 — | PTO2A16-8P-ND 18.08 11.80 
4 Recept. wipins | 1.031 .825 — | PTO2A12-3P-ND 1750 11.43 4 Revept. w/sockets | 1.219 .825 — | PTO2A16-8S-ND 23,39 15.27 
4 Recept. w/sockets | 1.031 .825 — | PTO2A12-3S-ND 19.53 12.75 4 | 1626 | 26/20 | Recept.w/pins | 1.219 .825 — | PTO2A-16-26P-ND 19.81 12.93 
4 Recept. wpins | 1.031 .825 — | PT02E12-3P-ND 9545.73 2 Plug w/pins 1.531 2250 .625| PTO6E20-16P(SR)-ND* 46.70 32.69 
Bly aaa sate Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PTO6A12-4P(SR)-ND* 2282 14.61 2.) onde tee | Plugwisockets | 1.531 2.250 .625 | PTO6E20-16S(SR)-ND* 56.73 39.71 
4 Revept. w/sockets | 1.031.825 — _ | PT02E-12-4S-ND 15.80 11.06 4 Recept. w/pins | 1.438 1.076 — | PT02A20-16P-ND 24.41 15.63 
1 Plug w/pins 1.013 1.609 — | PTO6A-12-8P-ND 19.90 12.99 4 Recept. w/sockets |_1.438_1.076__— _ | PT02A20-16S-ND 31.73 22.22 
1 Plug w/sockets | 1.013 1.609 — | PTO6A-12-8S-ND 18.29 11.94 2 Plug w/pins 1.656 2250 .750] PTO6E22-55P(SR)-ND* 56.73 39.72 
2) 128 8/20 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PTO6E12-8P(SR)-ND* 2263 14.78 2) apie 55/09 | Plugwisockets | 1.656 2.250 .750 | PTO6E22-55S(SR)-ND* 60.83 42.59 
2 Plug w/sockets | 1.013 1.906 .312 | PTO6E12-8S(SR)-ND* 26.39 16.90 4 Recept. w/pins | 1.562 1.076 — | PT02A22-55P-ND 30.31 21.22 
4 Recept. wipins | 1.031 .825 — | PT02E-12-8P-ND 10.90 7.63 4 Recept. w/sockets | 1.562 1.076 — | PT02A22-55S-ND 34.41 24.09 
2) yo49 40120 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PTO6E12-10P(SR)-ND* 27.16 ‘17.39 11] one 61/20 Plug w/pins 1.776 1.750 — | PTO6A-24-61P-ND 29.66 18.98 
2 Plug w/sockets | 1.013 1.906 .312 | PTO6E12-10S(SR)-ND* 29.57 18.93 1 Plug w/sockets | 1.776 1.750 — | PTO6A-24-61S-ND 30.20 19.33 
*(SR) at end of part number designates that a strain relief is included (Continued) 
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Amphenol Circular Bayonet Lock Connectors (con) 


MS with Solder Contacts (MIL-C-26482 Series 1 Type) 


Shell Shell 

Size Insert | No. of Size Insert | No. of 

Arrange- |Contacts/ Dim. in Inches Digi-Key Price Each Arrange- |Contacts/ Dim. in Inches Digi-Key Price Each 
Fig. | ment No. Size Description A B Part No. 1 10 Fig. | ment No. Size Description A B C | Part No. u 10 
2 Plug w/sockets | .750 1.906 .125 |MS3116F8-2S-NDt 1817 11.86 2 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 |MS3116F12-3P-NDt 1665 11.66 
3 | a2 2/20 | Plugwisockes | .750 1.266 — |MS3116E8-2SND* 1418 993 2 | yay gi1¢ | Plug w/sockets / 1.013 1.906 312 |MS3116F12-3S-NDt 20.38 13.30 
4 t.wipins | 812 225 — | MS3112&8-2P-ND* 536304 4 Recept. w/pins | 1.031 .825 — |MS3112E12-3P-ND* 1119 6.72 

fecept. : : E : 4 Recept. w/sockets | 1.031 .825  — |MS3112E123S-ND* 1089 6.54 
3 Plug w/pins 750 1.266 — |MS3116E8-3P-ND* 1413 9.89 2 Plugw/pins | 1.013 1.906 .312 |MS3116F12-10P-NDt 21.02 13.72 
3 Plug w/sockets | .750 1.266 — |MS3116E8-3S-ND* 14.95 10.47 2) sp4o to20 | Plugwisockets | 1.013 1.906 312 |MS3116F12-10S-ND¢ 19.05 12.44 
2] 83 3/20 | Plugwisockets | .750 1.906 .125 |MS3116F8-3S-NDt 19.21 12.54 4 Recept. w/pins | 1.031 .825 — |MS3112E12-10P-ND* 10.05 7.04 
4 Recept. w/pins 812 825 — _ |MS3112E8-3P-ND* 10.50 6.30 4 Recept. w/sockets | 1.031 .825 — |MS3112E12-10S-ND* 17.86 11.66 
4 Recept. wisockets| 812 825 — | MS3112E-8-3S-ND 888 5.33 2 | yao | 18/#20, | Plugwisockets | 1.156 1.906 .375 |MS3116F14-12S-NDt 25.54 16.35 
i —_ ND* 

A Plug wipins 750 1.906 125 |MS3116R8-4P-NDT 1803.11.77 4 4/#16 | Recept.wipins | 1.125 .825 MS3112E-14-12P-ND* 1640 11.48 
3 Plug w/sockets | .750 1.266 — |MS3116E8-4S-ND* 15.78 11.05 2 aats 18/20 | Plugw/sockets | 1.156 1.906 .375 |MS3116F1418S-NDt 3247 20.78 
2] 84 4/20 | Plugwisockets | .750 1.906 .125 |MS3116F8-4SNDt 20.24 13.21 4 Recept.wpins | 1.125 825 — | MS3112E14-18P-ND* 17.72 11.57 
4 Recept.w/pins | .812 .825  — | MS3112E-8-4P-ND* 987 5.93 2) ta19 | 1929 | Plugwisockets | 1.156 1.906 375 |MS3I16F14-19S-NDf 92.04 20.51 
4 Recept. wisockets| 812 825 — |MS3112E8-4SND* 11.90 833 4 Recept.w/pins | 1.125 .825 — |MS3112E14-19P-ND* 1665 11.66 
2 Plug w/pins 859 1.906 .188 |MS3116F-10-6P-NDt 17.20 11.23 2 | te06 | ceoq | Plugw/sockets | 1.281 2.047 500 |MS3I16R16-26S-NDt 31.44 22.01 
2 Plug w/sockets | .859 1.906 .188 | MS3116F10-6S-NDt 1845 12.05 4 Recept. w/pins | 1.219 .825 — |MS3112E-16-26P-ND* 1515 — 10.61 
8 Fecept wipins | 038 1,922 188 [cava 1929 | 12.50 2 | 1832 | 32/20 | Plugw/pins | 1.319 2.078 .625 |MS3116F18-32P-NDt 35.90 25.13 
6 | 10-6 6/20 |Recept. w/sockets | .938 1.922 .188 |MS3110F-10-6S-NDt 1857 12.13 
4 Recept. wipins | .938 .825 — |MS3112E10-6P-ND* 1089 654 2) 20-41 41/20 | Plugwisockets | 1.531 2.250 .625 |MS3116F-20-41SNDt 36.98 25.89 
4 Recept. w/sockets | 938 .825  — |MS3112E-10-6S-ND* — 10.40 7.28 2 | a55 55/20 Plug w/pins 1.656 2.250 .750 |MS3116F22-55P-NDt 25.61 16.39 
3 Plug w/sockets | 859 1.266 — |MS3116E10-6S-ND* 17.05 11.94 4 Recept. w/pins | 1.562 1.076 — |MS3112E22-55P-ND* 24.98 15.99 


* 


Environmental resistant supplied with a multi-holed grommet and clamping nut for moisture-proofing individual open wires 


+ Grommet seal with strain relief clamp 


Aluminum shell components. Standard olive drab, electrically conductive cadmium plated. Dependable 5 key/keyway polarization with bayonet lock coupling assures 
positive mating. Spring tension provided by a wave washer in the coupling nut ensures maintenance of interfacial seal between mating halves. Insert and main joint gasket 
molded from resilient neoprene. 


Crimp contacts are included, but not installed. (See contact hand crimping tools and contact installation/removal tools recommended below). Pins and sockets are copper 
alloy/gold plated. 


Strain relief is included on plug. 


PT-SE with Crimp Contacts (MIL-C-26482 Series 1 Type) 


MS with Crimp Contacts (MIL-C-26482 Series 1 Type) 


Shell Shell 
Size Insert | No. of Size Insert | No. of 
Arrange- | Contacts/ Dim. in Inches Digi-Key Price Each Arrange- | Contacts/ Dim. in Inches Digi-Key Price Each 
Fig. | ment No. Size Description A B C | Part No. 1 10 Fig. | ment No. Size Description A B C_| Part No. 1 10 
2 Plug w/pins 859 2.413 .188 | PTO6SE10-6P(SR)-ND* 31.23 19.99 2 Plug w/pins — 2413 .188 | MS3126F-10-6P-ND 17.00 11.90 
2||| cae gi29 | Plugwisockets | .859 2.413.188 | PTO6SEI0-6S(SR)-ND* 30.06 21.05 2 Plug w/sockets | — 2413 .188 | MS3126F10-6SND 1883 12.30 
9 ‘ Recept.wipins | .954 1.296 — _ | PTO2SE10-6P-ND 28.85 18.47 8 | i096 gi20 | Recept. w/pins | 954 2.422 188 | MS3120F-10-6P-ND 14.28 10.00 
9 Recept. w/sockets} 954 1.296 — _ | PTO2SE10-6S-ND 31.21 19.98 6 Recept. w/sockets} 954 2.422 .188 | MS3120F-10-6SND 15.43 10.80 
2 Plug w/pins 1.031 2.413 312 | PTO6SE12-10P(SR)-ND* 31.64 22.15 9 Recept. wipins | .954 1.296 — | MS3122E10-6P-ND = 21.35 13.94 
Bi hace to20 | Plugwisockets | 1.031 2413 312 | PTOSSEI2-10S(SR)-ND* 3473 2431 8 Recept. w/sockets| 955 2.422.188 | MS3121F-10-6SND 17.17 11.21 
9 Recept.w/pins | 1.047 1.296 — | PTO2SE12-10P-ND 30.27 19.38 2 Plug w/sockets | 1.031 2.413 312 | MS3126F123SND 22.09 14.42 
9 Recept. w/sockets| 1.047 1.296 — _ | PTO2SE12-10S-ND 33.74 21.60 6 | 123 3/16 | Recept.w/pins | 1.047 2.422 .312 | MS3120F12-3P-ND 15.08 10.56 
2 Plug w/pins 1.281 2.528 .500 | PTO6SEI6-8P(SR)-ND* 45.88 32.12 9 Recept.w/pins | 1.047 1.296 — | MS3122E12-3P-ND 24.14 15.46 
21 ses te | Plugwisockes | 1.281 2.528 500 | PTO6SEI6-8S(SR)-ND* 51.32 35.93 2 Plugwipins | 1.031 2413 312 | MS3126F12-10P-ND 23.06 15.06 
9 3 8 Recept.wipins | 1.234 1.296 — | PTO2SE16-8P-ND 40.70 28.49 2 Plug w/sockets | 1.031 2.413 .312 | MS3126F12-10SND 20.83 13.60 
9 Recept. w/sockets| 1.234 1.296 — _ | PTO2SE16-8S-ND 46.13 32.29 7 | 1240 10/20 | Recept.w/pins | 1.047 1.328 .312 | MS3120E-12-10P-ND 22.14 14.45 
: 9 Recept. w/pins | 1.047 1.296 — | MS3122E12-10P-ND 19.97 13.04 
2 Plug w/pins 1.391 2.528 .625 | PTO6SE18-32P(SR)-ND* 53.92 37.75 
2 Plug wisockets | 1.391 2528 625 | PTO6SE18-32S(SR)-ND* 6394 44.76 9 Recept. w/sockets | 1.047 1.296 — | MS3122E12-10SND 24.66 15.79 
g | 1882 32/20 | Recent. wipins | 1.328 1.296 — | PTO2SE18-32P-ND 49.18 34.43 21 445 5/16 | Plugw/sockets | 1.156 2.413 375 | MS3126F14.5S-ND 25.90 16.58 
9 Recept. w/sockets} 1.328 1.296 — | PTO2SE18-32S-ND 59.19 41.43 9 Recept.w/pins | 1.141 1.296 = —_ | MS3122F-14-5P-ND_ 19.10 12.47 
2 Plug w/pins 1.531 2.753 625 | PTO6SE20-16P(SR)-ND* 55.75 39.03 21) i449 8/#20, | Plug w/sockets | 1.156 2.413 375 | MS3126F 14-12SND 33.94 23.76 
2) cae tee | Plugwisockets | 1.531 2.753 625 | PTOSSEZO-16S(SR}-ND* 66.19 46.34 9 4/#16 | Recept.w/pins | 1.141 1.296 — | MS3122E14-12P-ND 27.54 __17.63 
9 Recept.w/pins | 1.453 1.358 — | PTO2SE20-16P-ND 48.93 34.25 14/#20, 
7 Fecot wisickats| 1459 1258 — |RTODS=>cNeeND eoa5' ates 2] 1415 qe | Plugwlsockets | 1.156 2.413 375 | MS3126F14-.15SND 2621 16.78 
2 Plug w/pins 1.656 2.753 .750 | PTO6SE22-55P(SR)-ND* 74.37 52.07 2 14-18 18/20 Plug w/sockets | 1.156 2413 .375 | MS3126F-14-18SND 31.62 22.14 
2 | ass 56/29 | Plugwisockets | 1.656 2753 .750 | PTO6SE22-55S(SR)-ND* 91.77 64.24 9 Recept. wpins | 1.141 1.296 — | MS3122E14-18P-ND 32.04 22.43 
9 zs Recept.w/pins | 1.578 1.358 — _ | PT02SE22-55P-ND 66.05 46.24 2 Plugwipins | 1.156 2.413 .375 | MS3126F14-19P-ND 2293 14.68 
9 Recept. w/sockets| 1.578 1.358 — _ | PT02SE22-55S-ND 83.42 58.40 2 Plug w/sockets | 1.156 2.413 .375 | MS3126F-14-19SND 30.33 19.42 
2 Plug w/pins 1.777 2.830 800 | PTOGSED4-G1P(SR)-ND* 83.15 58.21 9 | 1419 19/20 | Recept.w/pins | 1.141 1.296 — | MS3122E1419P-ND 25.25 16.16 
Palle e120 | Plugwisockets | 1.777 2.890 .800 | PTOGSE24-61S(SR)-ND* 101.99 71.39 6 Recept. w/sockets| 1.141 2.422 .375 | MS3120F-1419SND 1638 11.47 
9 Receot. wipins | 1.703 1.358 — | PTO2SE24-61P-ND 7519 5264 10 Recept. w/sockets | 1.391 1.438 — | MS3124E14-19S-ND 25.83 16.54 
9 Recept. w/sockets] 1.703 1.358 — _ | PT02SE24-61S-ND 94.00 65.80 2/ 168 8/16 Plugwipins | 1.281 2.528 500 | MS3126F16-8P-ND 21.21 13.85 
, aan 2 Plugwipins | 1.281 2.528 .500 | MS3126F-16-26P-ND 31.92 22.35 
SR) at end of part number designates that a strain relief is included. 2 16-26 26/20 | Plug w/sockets | 1.281 2528 500 | MS3126F-16-26SND 31.86 20.39 
9 Recept. wipins | 1.234 1.296 — | MS3122E16-26P-ND 29.00 __‘18.57 
. 2 | 18-11 11/46 | Plugwisockets | 1.391 2.528 .625 | MS3126F18-11SND 25.07 _ 16.05 
Replacement Crimp Contacts 2 | 20-16 16/16 | Plugwisockets | 1.531 2.753 625 | MS3126F20-16SND 22.02 14.37 
ar ri 2 Plug w/sockets | 1.531 2.753.625 | MS3126F-20-41SND 34.10 23.87 
im Contact rae! ; RIED Each 6 | 20-41 41/20. | Recept. w/sockets| 1.453 2.824 .625 | MS3120F-20-41SND 27.20 17.41 
esc. Size anuNo: 9 50 9 Recept. w/pins | 1.453 1.358 — | MS3122E-20-41P-ND 36.64 25.65 
Replacement Pin 16 10-314980-16P-ND 1.37 82 54 2 Plug w/sockets | 1.656 2.753 .750 | MS3126F-22-55SND 48.50 33.95 
Replacement Pin 20 10-314980-20P-ND 89 54 35 9 | 22-55 55/20 | Recept.w/pins | 1.578 1.358 — | MS3122E-22-55P-ND 32.20 22.54 
Replacement Socket 16 10-257982-16F-ND 2.24 1.34 88 9 Recept. w/sockets| 1.578 1.358 — | MS3122E-22-55SND 17.08 11.15 
Replacement Socket 20 LP-597820-355-ND 1.31 79 5A 2 | 24-61 61/20 | Plugw/sockets | 1.777 2.830 MS3126F-24-61S-ND 46.22 32.36 


yA 
a 
Ww ASTRO TOOL CORP. Tools 
CONNECTOR ASSEMBLY TOOLING 
Hand Crimping Tool Insertion Removal 
MS Tool Part No. Tool Tool 
Contact | Tool Price Turret Price | Production Price Prototype Price Price Price Price 
Size Frame Each Head Each | Metal Pliers Each Plastic Each MS Part No. Each Prototype Each MS Part No. Each 
20 615708-ND 214.86 615709-ND 82.33 | ATBX1-8107-20-ND 146.83 | ATA1086-ND 20.48 ATML1703B-ND 23.08 | AT2020-ND 30.32 M81969/19B-06-ND 30.32 
16 615708-ND 214.86 615709-ND 82.33 | ATBX1-8107-16-ND 146.83 | ATA1101-ND 30.32 ATML1704B-ND 22.61 AT2016-ND 30.32 M81969/19B-01-ND 46.15 
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Underwriters Laboratories approved recognition 
File E115497. Canadian Standard Association 
Certification File LR69183 


Amphenol Circular 97 Series Threaded Connectors 
with Solder Contacts (MIL-C-5015 Type) 


Low cost, general duty, non-environmental MIL-C-5015 type connectors. Available in either A solid or B split shell styles. Used extensively in the machine tool industry, welding industry and numerous other commercial 
applications. * Single key/keyway polarization * Threaded coupling + Hard dielectric inserts made of diallyl-phthalate + Aluminum alloy components with a conductive cadmium plate finish and olive chromate after-treatment 
+ Contacts are solder type, silver plated with pre-tinned solder cups * Cable clamps are zinc alloy with olive drab/green chromate finish 


Fig. 1 — Straight Plug 
(97 Series) 


Fig. 2 — Straight Plug Fig. 3 — Angle Plug (97 Series) 


Fig. 4 — Box Mount Receptacle 


Coupling ring ma- 


chined from solid alum- 
inum bar stock for high 
tensile strength. Mates 
with all types of 97 
series receptacles. 
Front shell includes 
polarization keyway. 
Solid shell. Threaded 
backshell. 


Shell is split longi- 
tudinally for conve- 
nient solder or in- 
spection. Front shell 
is keyed to allow the 
90 degree angle 
housing to be rotated 
and locked at any 45 
degree increment. 


Mounting Holes 
.147 Dia. sizes 24,28 
-120 Dia. all other sizes 


Fig. 5 — Wall Mount Receptacle 


Mounting Holes 
.147 Dia. sizes 
24,28.120 Dia. 
all other sizes 


Insert Patterns 
(Front face of 
pin insert shown. 


CONTACT SERVICE RATING: 


LEGEND INST A D 


Limited Operating DC 250 700 1250 


Drawings not to Voltages at Sea Level AC(rms) 200 500 900 
scale.) e@® (0) TEST CURRENT: Contact Size 16 = 13 amperes, Contact Size 12 = 23 amperes 
16 12 8 NOTE: Transients were not considered in calculating these values. 


NOTE: Limiting operating voltage at 50,000 feet altitude are approx. 25% of the sea level values. 


Insert Arrangement 
Service Rating 


® & 


10SL-3 10SL-4 


18-1 
B.C,F,G=A 
all others = INST. 


97 Series Plugs and Receptacles 


Shell Shell 
Size Insert | No. of Size Insert | No. of 
Arrange- | Contacts/ Dim. (Inch) Digi-Key Price Each Arrange- | Contacts/ Dim. (Inch) Digi-Key Price Each 
Fig. | ment No. Size Description A B Part No. i 10 Fig. | ment No. Size Description A B Part No. 1 10 
1 Plug w/Socket | 7/8 1-3/8 | 97-3106A-10SL-3S-ND 1200 840 1 Plug w/Pins 1 1-716 | 97-3106A-12S-3P-ND 10.40 7.28 
3 | ogg | ang | PlugwSocket | 78 1-1/2 | 97-3108810S-3SND 1603 11.22 sa | ane Leow Some | te gene Be Ale 
4 Recept.wPins | 1 — 1-9/32 | 97-3101A-10SL-3P-ND 14.08 9.86 : Revept. w/Pins | 1-3/32  1-15/32 | 97-3102A-12S-3P-ND 827 4.70 
6 Recept.wiPins | 3/4 — 1-9/32 | 97-31024-10SL-3P-ND 969 5.82 Recent. w/Socket | 1-3/32 1-15/32 | 97-3102A-12S-3S-ND 888 5.04 
PlugwiPins | 1-1/8  1-15/32 | 97-31064-14S-1P-ND 10.43 7.30 
1 Pug wiSocket | 78 1-98 eee =| 7.95 q Plug w/Socket | 1-1/8  1-15/32 | 97-3106A-14S-1S-ND 1230 861 
3] sogea | ong | PugwSocket | 78 1-1/2 | 97-91088-10SL-4S-ND 1530 10.71 14S-1 3/16 
1 PlugwiPins | 1-1/8  1-23/32 | 97-3108B-14S-1P-ND 13.93 9.75 
4 Recept.wiPins | 1 — 1-9/32 | 97-31024-10SL-4P-ND 891 5.35 3 
Plug w/Socket_| 1-1/8  1-23/32 | 97-3108B-14S-1S-ND 14.28 10.00 
6 Recept.wiPins | 1  1-9/82 | 97-3101A10SL-4P-ND 13.43. --9.40 va wiser (8 1-25/32 [ESS INGE) 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Amphenol circular 97 Series Threaded Connectors with Solder Contacts (MIL-C-5015 Type) (Cont.) 


97 Series Plugs and Receptacles (Cont.) 


Shell Shell 
Size Insert | No. of Size Insert | No. of 
Arrange- | Contacts/ Dim. (Inch) Digi-Key Price Each Arrange- | Contacts/ Dim. (Inch) Digi-Key Price Each 
Fig. | ment No. Size Description A B Part No. 1 10 Fig. | ment No. Size Description A B Part No. 1 10 
5 Recept.w/Pins | 1-3/16 — 1-15/32 | 97-3100A-14S-1P-ND 12.00 8.40 F Plugw/Pins | 1-11/32_ 1-31/32 | 97-3106A-18-16P-ND 17.48 12.24 
jie _ Revept. w/Socket | 1-3/16  1-15/32 | 97-3100A-14S-1S-ND 12.30 8.61 Plug w/Socket |1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-16S-ND 1964 12.82 
6 room wine | 7e tiga | oraoiaastsnp 500 1050 | | 3 | tere | ana | Pugwhns [11102 2682] s7s10eB1e18RND 2204 1499 
: : : Plug w/Socket |1-11/32  2-5/32 | 97-3108B-18-16S-ND 24.10 15.43 
; Plugw/Pins | 1-1/8  1-15/32| 97-3106A-14S-2P-ND 1038 7.27 5 
Plug w/Socket | 1-1/8 — 1-15/32 | 97-3106A-14S-2S-ND 1288 9.02 4 Recept.w/Pins | 1-3/8 — 1-63/64 | 97-3102A-18-16P-ND 11.73 8.21 
Recept. w/Socket | 1-3/8  1-63/64| 97-3102A-18-16S-ND 15.00 10.50 
5 Plugw/Pins | 1-1/8 — 1-23/32| 97-3108B-14S-2P-ND 13.80 9.66 
Plug w/Socket | 1-1/8 — 1-23/32| 97-3108B-14S-2S-ND 14.90 10.43 ; Plugw/Pins | 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-19P-ND 22.52 14.42 
148-2 4/16 g 3106A- 
Reoapt wins | 1-36 1-152] 97-9100A14S2P-ND is50 = 558 Plug w/Socket |1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-19S-ND 19.21 1254 
Recept. w/Socket | 1-3/16 _ 1-15/32 | 97-3100A-14S-2S-ND 12.58 8.81 a | 4846 ioe Plugw/Pins | 1-11/32 2-5/32 | 97-3108B-18-19P-ND 27.14 17.37 
‘ Recept. w/Pins 7/8 1-15/32} 97-3101A-14S-2P-ND 14.70 10.29 Plug w/Socket | 1-11/32  2-5/32 | 97-3108B-18-19S-ND 22.70 14.53 
Recept. w/Socket | 7/8 — 1-15/32| 97-3101A-14S-2S-ND 15.55 10.89 cwrne | 1-3/8 1-exes RePEnDORetaenes jou daa 
: Plugw/Pins | 1-1/8 1-15/32| 97-3106A-14S-5P-ND 11.60 8.12 ‘ Recept. w/Socket | 1-3/8 — 1-63/64| 97-3102A-18-19S-ND 1305 9.14 
Plug w/Socket | 1-1/8 — 1-15/32| 97-3106A-14S-5S-ND 13.83 9.68 
Aaawik 8 12a EESRESESS sig 40S j Plugw/Pins | 1-15/32 1-7/8. |_97-3106A-20-4P-ND 20.16 13.16 
Ugiwirins . ‘ F : - : Plug w/Socket |1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-4S-ND 26.35 16.87 
2 Plug w/Socket | 1-1/8 — 1-23/32| 97-3108B-14S-5S-ND 15.55 10.89 20-4 42 cecal 
1455 5/16 , : : -3102A-20-4P- 
5 Recept.w/Pins | 1-3/16  1-15/32 | 97-3100A-14S-5P-ND 1335 9.35 4 tecept. wiFins |) 1-1/2" 1-574 He ee iaaiai ne de00, 4 Aue 
Recept. w/Socket | 1-316 1-15/32) 97-3100A-14S-5S-ND 1203 8.42 Recep. wiSocket | 1-1/2 1-57/64 |RSS Oca te 0 
6 Recept. w/Pins 7/8 1-15/32} 97-3101A-14S-5P-ND 1585 11.10 1 Plugw/Pins = /1-15/82_ 1-7/8 | 97-3106A-20-7P-ND 20.16 13.16 
Recept. w/Socket | 7/8 — 1-15/32| 97-3101A-14S-5S-ND 16.55 11.59 es aie Plug w/Socket |1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-7S-ND 21.66 14.14 
F Plugw/Pins | 1-1/8 1-15/32| 97-3106A-14S-6P-ND 1203 8.42 Recept.w/Pins | 1-1/2  1-57/64| 97-31024-20-7P-ND 1200 8.40 
Plug w/Socket_ | 1-1/8 — 1-15/32 | 97-3106A-14S-6S-ND 13.95 9.77 : Recept. w/Socket | 1-1/2  1-57/64 | 97-3102A-20-7S-ND 13.83 9.68 
poe, |e ee cS ||, Pugwihns [rise +78 | raioenaoispno 2200 a2 
1486 a6 vain : ; Plug w/Socket |1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-15S-ND 27.70 17.73 
A Recept.w/Pins | 1-3/16  1-15/32| 97-3100A-14S-6P-ND 1203 8.42 20-15 m2 - 
Recept. w/Socket | 1-316  1-15/32| 97-3100A-14S-6S-ND 1383 968 A Recept.w/Pins | 1-1/2  1-57/64| 97-3102A-20-15P-ND 16.05 11.24 
Recept. w/Socket | 1-1/2  1-57/64| 97-3102A-20-15S-ND 20.66 13.49 
A Recept.w/Pins | 7/8 — 1-15/32| 97-3101A-14S-6P-ND 1655 11.59 
Recept. w/Socket | 7/8 — 1-15/32| 97-3101A-14S-6S-ND 16.93 11.85 4 Plugw/Pins | 1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-16P-ND 2211 14.44 
, PlugwiPins | 1-1/4 1-15/32| 97-31064-16S-1P-ND 1203 8.42 sore | Yara, | PuawSodet [iiege 178 ieee eee ee 
Plug w/Socket | 1-1/4 — 1-15/32| 97-3106A-16S-1S-ND 15.40 10.78 SITH6 | Recept. wins | 1-1/2 1-57/64) 97-3102A-20-16P-ND 1448 10.14 
16S-1 716 a 
4 Recept.w/Pins | 1-9/32  1-15/32] 97-31024-16S-1P-ND 11.67 7.01 Recept.w/socket | 1-1/2  1-57/64 | 97-3102A-20-16S-ND 15.75 11.03 
Recept. w/Socket | 1-9/32 1-15/32 | 97-3102A-16S-1S-ND 1188 7.13 Pugwirins [115732 1-7/8 | 97-8106A20-272-ND Gage > 452 
1 Plugw/Pins | 1-1/4 — 1-15/32| 97-3106A-16S-8P-ND 13.43 9.40 Plug w/Socket |1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-27S-ND 23.18 14.84 
Plug w/Socket | 1-1/4 — 1-15/32 | 97-3106A-16S-8S-ND 13.93 9.75 20-27 14/16 
16S-8 5/16 7 Recept.w/Pins | 1-1/2  1-57/64| 97-3102A-20-27P-ND 14.78 10.35 
4 Recent. w/Fins | 1-9/92  1-15/82 |BS7aaibahaes oan Mite: Ge Revept. w/Socket | 1-1/2  1-57/64| 97-3102A-20-27S-ND 14.75 10.33 
Recept. w/Socket | 1-9/32  1-15/32 | 97-3102A-16S-8S-ND 1197 7.19 
P PlugwiPins | 1-11/32 1-31/32] 97-31064-18-1P-ND 15.78 11.05 1 Bieta Hie bbe eae saa Ha 
Plug w/Socket | 1-11/32 1-31/32| 97-31064-18-1S-ND 1745 12.22 20-29 17/16 lug w/Sooket | 1- ft a eee : 
&| 193 ‘ie PlugwPins |1-11/32  2-5/32 | 97-31088-18-1P-ND 2202 14.37 y Recept.w/Pins | 1-1/2  1-57/64| 97-3102A-20-29P-ND 16.60 11.62 
Plug w/Socket | 1-11/32  2-5/32 | 97-3108B-18-1S-ND 24.08 15.41 Recept. w/Socket | 1-1/2  1-57/64| 97-3102A-20-29S-ND 18.05 11.78 
m Recept.w/Pins | 1-3/8  1-63/64| 97-3102A-18-1P-ND 13.25 9.28 , Plugw/Pins | 1-19/321-31/32 | 97-3106A-22-14P-ND 24.05 15.40 
Recept. w/Socket | 1-3/8 — 1-63/64 ) 97-3102A-18-1S-ND 1278 8.95 Plug w/Socket |1-19/32  1-31/32 | 97-31064-22-14S-ND 27.32 17.49 
: 22-14 | 19/16 
' Pugwseekt |i-tig2 134/90| eraioeeieasnD 1575 1103 | | 4 Roat.ePns | 190 16061 Te 1126 
si ‘ g i : : Recept. w/Socket | 1-5/8 — 1-63/64| 97-3102A-22-14S-ND 21.00 13.71 
: Plugw/Pins /1-11/32 2-5/32 | 97-3108B-18-4P-ND 1850 12.08 
3 | 184 416 | piugwiSocket |1-11/32 2.5/92 | 97-3108B-18-4S-ND 4974. 10.85 f Plugw/Pins | 1-19/32_1-31/32 | 97-3106A-22-19P-ND 23.58 15.10 
Plug w/Socket |1-19/32 1-31/32 | 97-3106A-22-19S-ND 24.05 15.40 
Fi Recept.w/Pins | 1-3/8  1-63/64| 97-3102A-18-4P-ND 1152 6.92 22-19 14/16 
Recept. w/Socket | 1-3/8  1-63/64| 97-3102A-18-4S-ND 1040 7.28 ‘ Recept.w/Pins | 1-5/8 — 1-63/64| 97-3102A-22-19P-ND 16.91 11.04 
Recept. w/Socket | 1-5/8 — 1-63/64| 97-3102A-22-19S-ND 1724 11.26 
1 Plugw/Pins /1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-8P-ND 17.24 11.26 = 
Plug w/Socket /1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-8S-ND 18.62 12.16 : Plug w/Pins 4-23/32 2-1/4 | 97-3106A-24-7P-ND 28.46 18.22 
3) ieg | 41#12, | PlugwPins |1-11/92 2-6/32 | 97-3108B-18-8P-ND 22.02 14.37 a7 |16/2#12, | Plugw/Socket [1-23/82 2-1/4 | 97-3106A-24-7S-ND 30.83 19.73 
4/7#16 | Plug w/Socket |1-11/32  2-5/32 | 97-3108B-18-8S-ND 23.39 15.27 16/14#16] poet wins | 1-3/4 21/4 | 97-3102-24-7P-ND 20.28 13.24 
j Recept.w/Pins | 1-3/8  1-63/64| 97-3102A-18-8P-ND 13.25 9.28 $3 Recept. w/Socket | 1-3/4 2-1/4 | 97-3102A-24-7S-ND 22.75 14.85 
Recept. w/Socket | 1-3/8 — 1-63/64| 97-3102A-18-8S-ND 14.48 10.14 
: f Plugw/Pins | 1-23/32 2-1/4 | 97-3106A-24-28P-ND 29.77 19.06 
1 Plugw/Pins /1-11/82 1-31/32 | 97-3106A-18-10P-ND 1748 12.24 Plug w/Socket |1-23/32 2-1/4 | 97-3106A-24-28S-ND 3371 21.58 
Plug w/Socket | 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-10S-ND 1862 12.16 24-28 | 24/16 
Asal Tie 2552 NeSiEnnesrenn aise S55 i Recept.w/Pins | 1-3/4 2-1/4 | 97-3102A-24-28P-ND 22.06 14.40 
‘7 lug W/PINS a = ™ s se a B x _ zh ye 
3 | 18-10 412 | prgw/Socket [111/32 2-690 | 97-31088-18-10S-ND oe) 4657 Recept. w/Socket | 1-3/4 2-1/4 | 97-3102A-24-28S-ND 24.50 15.69 
m Revept.wiPins | 1-3/8  1-63/64| 97-3102A-18-10P-ND 1230 8.61 1 Pugwihins 13182 21/4 He cea ciel am 
Recept. w/Socket | 1-3/8  1-63/64 | 97-3102A-18-10S-ND 14.48 10.14 cei | 22/4#12, Plug w/Socket /1-31/32 2-1/4 | 97-3106A-28-11S-ND 34.66 24.27 
; Plugw/Pins /1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-11P-ND 1748 12.24 22/18H16 | Recent. w/Pins 2 2-1/4 | 97-3102A-28-11P-ND 22.93 14.68 
Plug w/Socket | 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-11S-ND 17.24 11.26 4 Recept. w/Socket | 2 2-1/4 | 97-3102A-28-11S-ND 29.48 18.87 
Pale er ie Plugw/Pins /1-11/82 2-5/32 | 97-3108B-18-11P-ND 21.38 13.95 5 PlugwPins [1-132 2-1/4 | 97-3106A-28-16P-ND 3323.21.27 
Plug w/Socket |1-11/82 2-6/2 | 97-31088-18-11S ND 22.02 1437 Plug w/Socket |1-31/32 2-1/4 | 97-3106A-28-16S-ND 33.66 21.55 
28-16 | 20/16 
Recept.w/Pins | 1-3/8  1-63/64| 97-3102A-18-11P-ND 1230 8.61 : 
. Recept. w/Socket | 1-3/8  1-63/64) 97-3102A-18-11S-ND 11.53 8.07 4 Reoept. wins | 2 pagan) Sze ND) ea 1580 
Recept. w/Socket | 2 2-1/4 | 97-3102A-28-16S-ND 24.23 15.51 
. Plugw/Pins /1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-12P-ND 1433 10.03 
Plug w/Socket | 1-11/32  1-31/32 | 97-3106A-18-12S-ND 1748 12.24 1 Plugw/Pins = /1-31/32 2-1/4 | 97-3106A-28-21P-ND 34.54 24.18 
- Plug w/Socket |1-31/32 2-1/4 | 97-3106A-28-21S-ND 38.94 27.26 
3 18-12 66 Plug w/Pins 1-11/32  2-5/32 | 97-3108B-18-12P-ND 20.26 = 13.23 28-21 87/16 
Plug w/Socket |1-11/32  2-5/32 | 97-3108B-18-12S-ND 21.38 13.95 P Recept. w/Pins 2 2-1/4 | 97-3102A-28-21P-ND 29.27 18.74 
7 Recept.w/Pins | 1-3/8  1-63/64| 97-3102A-18-12P-ND 11.20 7.84 Revept. w/Socket | 2 244 [ggeieeh ein 90.68 (21.48 
Recept. w/Socket | 1-3/8  1-63/64| 97-3102A-18-12S-ND 1070 7.49 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Amphenol Circular 97 Series Threaded Connectors ee 
i -C. ize Insert lo. 
with Solder Contacts (MIL-C-5015 Type) (Cont.) intranasal (Contacte) Dim. (Inch) Digi-Key Price Each 
i Hy Fig. | ment No. Size Description A B Part No. 1 10 
Accessories For 97 Series Connectors dg e 
2 216 Plug w/Socket | .946 2129 | MS3106E10SL-4S-ND* 16.78 11.75 
Shell 2 | toga | 216 Plug w/Socket | .946 2129 | MS3106F-10SL-4S-NDt 14.88 10.42 
Size Insert | No. of 2 ‘i 216 Recept.w/Pins | 1.000 297 | MS3102E-10SL-4P-ND* 660 3.75 
Arrange- | Contacts/ Dim. (Inches) _| Digi-Key Price Each 7 216 Recept.w/Pins | 1.000 297 | MS3102R-10SL-4P-ND 586 3.33 
Fig.| ment No. Size Description A B Part No. 1 10 
2 4/16 Plugw/Pins | 1.123 2201 | MS3106F-14S-2P-NDt 1280 8.96 
8 Cable Camp 842 .795 5/16 | 97-3057-1004-ND 576 3.27 1 4/16 Plug w/Socket | 1.123 937 | MS3106A-14S-2S-ND 11.70 8.19 
9 | 1091, Bushing 374 2875 210 | 97-79-513-3-ND 112 67 2 4/16 Plug w/Socket | 1.123 2.201 | MS3106F-14S-2S-NDt 16.91 11.04 
9 128 5/16 Bushing 500 2750 .302 | 97-79-513-4-ND 131.79 5 148-2 ane Recept. ae sae ay Reneetacoen pee a 
— i — — a x s a Recept |. W/ . a . % 
pene Garp wbusting Bae 700 3.96 7 4/16 | Recept.wPins | 1.188 297 | MS3102R-14S-2P-NDE 593 3.37 
8 12S. 716 Cable Qanp 995 .850 7/16 | 97-3057-1007-ND 558 3.34 7 4/16 Recept. w/Socket | 1.188 .297 | MS3102R-14S-2S-ND+¢ 8.84 5.02 
9 : Bushing 614 2.625.427 | 97-79-513-6-ND 127 76 
14S ; 1 5/16 Plugw/Pins | 1123 .937 | MS3106A-14S-5P-ND 11.58 8.11 
= Gable Camp wiBushing) —  — ~—s — (ee 707 4.01 1] agg | 5116 | PlugwiSocke | 1-123 937 | MS3106A-14S-55-ND 13.00 9.10 
-3057-1008- 2 5/16 Recept.w/Pins | 1.188 297 | MS3102E-14S-5P-ND* 767 4.36 
8 Cable Camp 1.120 .920 9/16 | 97-3057-1008-ND 640 3.63 
9| 16165 | 9/6 Bushing 739 2.500 .52 | 97-79-513-8-ND 1.04 63 7 S16 | Recept.wiFins | 1.188.207 IMSSLO2R leone 9.08 5.15 
= Cable amp w/Bushing) — = — = —_| 97-3057-1008-1-ND 7.47 4.24 1 6/16 Plug w/Socket | 1.123 .937 | MS3106A-14S-6S-ND 13.00 9.10 
5 cuecme |iaie wo sa [arama saa ace] | | 3 we | Auwede |e 21 oe 82 Le 
9 18 5/8 Bushing 889 2375 615 | 97-79-513-10-ND 112 67 2 | 1486 616 | Recept. wiSocket | 11188 297 | MS3102E-14S-6S-ND« 984 Ot 
= Cable Gamp w/Bushing) — = — ~~ — _| 97-3057-1010-1-ND_— 6.37 3.61 iT 6/16 Recept.w/Pins | 1.188  .297 | MS3102R-14S-6P-NDf 549 3.12 
7 Cable Gamp 140392734 [GEC OenG Bas sai0e 7 6/16 | Recept. w/Socket | 1.188  .297 | MS3102R-14S-6S-ND+ 9.01 5.12 
9 | 20,22 3/4 Bushing 1.084 2.250.740 | 97-79-513-12-ND 1.2300 74 2| 1487 316 Plug w/Socket | 1.123 2201 | MS3106F-14S-7S-NDt 17.05 11.13 
= Cable amp w/Bushing) — —  — | 97-3057-1012-1-ND 6.50 3.69 
1 76 Plug w/Socket | 1.250 937 | MS3106A-16S-1S-ND 15.48 10.84 
8 Cable Gamp 1.683 1.015 15/16] 97-3057-1016-ND 5.90 3.35 Zales 76 Plug w/Socket | 1.250 2.201 | MS3106F-16S-1S-NDt 23.18 15.13 
9] ose jets Bushing 1.084 2250 .740 | 97-79-513-12-ND 123 74 2 76 Recept.w/Pins | 1.281 297 | MS3102E-16S-1P-ND« 849 5.10 
9 ; Bushing 1.309 2.125 927 | 97-79-513-16-ND 166 99 7 7/16 Recept.w/Pins | 1.281 297 | MS3102R-16S-1P-ND¢ 680 3.86 
= GhleGarp whushing)| aI 852 47 1] aeaq | 312 | PlugwrSocket | 1.250 1.124 | MS3106A-16-10S-ND 1653 11.57 
* When Clamp and bushing are ordered together for shell sizes 10SL and 12S, bushing 97-79-513-4 will be 2 ote Plug wiSocket | 1.250 2524 MESO iedcodeal e001 IE 
furnished. 7) 16-11 22 Recept.w/Pins | 1.281 484 | MS3102R-16-11P-NDt 683 3.88 
“Two telescoping bushings (97-79-513-12 and 97-79-513-16) are furnished with each cable clamp for shell 
sizes 24 and 28. 2 10/16 | Recept.w/Pins | 1.375 453 | MS3102E-18-1P-ND* 10.20 6.12 
7 | 18-1 10/16 | Recept.w/Pins | 1.375 453 | MS3102R-18-1P-ND¢ 10.14 6.09 
1 10/16 | Plugw/Socket | 1.333 1.219 | MS3106A-18-1S-ND 18.12 11.83 
MS/Standard Cylind rical 2) 18-11 5/12 Recept. w/Pins | 1.375 453 | MS3102E-18-11P-ND* 8.68 4.93 
with Solder Contacts (MIL-C-5015 Series 1 Type) 7 | 20-27 14/16 | Recept.w/Pins | .453 1.500 | MS3102R-20-27P-ND 10.80 6.48 
Sli 2) 22-14 19/16 | Recept.w/Pins | .453 1.625 | MS3102E-22-14P-ND+ 11.43 6.86 
Size Insert) No. of " w 
fee loses Dim. (Inch) Digi-Key miner 2| 22-19 14/16 | Recept. w/Socket | 453 1.625 | MS3102E-22-19S-ND* 1200 8.40 
Fig.| mentNo. | Size Description A B_ | PartNo. 1 10 2 | 22-22 4/8 Reoept.w/Pins | .453 1.625 | MS3102E-22-22P-ND 14.90 10.43 
2 3/16 Plug w/Socket | .946 2.129 | MS3106E10SL-3S-ND* 14.70 10.29 
2 3/16 Plug w/Socket | .946 2129 | MS3106F-10SL-3S-NDt 16.70 11.69 7 | 2411 |a#8 6412 ies sig oe ‘ a et pales ae oe ee 
7 | 108-3 | 3/16 Plug w/Socket | .946 1.057 | MS3106R-10SL-3SNDt 15.25 10.68 9 : : : ‘ 
2 3/16 Recept.w/Pins | 1.000  .297 | MS3102E-10SL-3P-ND* 724 4.11 ; 
7 3/16 Recept. w/Pins | 1.000 .297 | MS3102R-10SL-3P-NDt 647 3.67 * Environmental resisting 
t Environmental resisting with strain relief (MS part number only) 
1] 10S-4 | 2/16 Plug w/Socket | .946 937 | MS3106A-10SL-4S-ND 15.08 10.56 £ Lightweight environmental resisting 


NEW! Ethernet Connection System for Harsh Environments 


With the patented RUStop® system you can use a standard RJ45 cordset in a protective composite plug (RUF 544 Series) or metalic plug (RUField Series which will protect it from shocks, dust, and fluids. No hazardous in- 
field cabling and grounding. The RuField allows you to use an Ethernet Class D / Cat. Se connection for 10 BaseT, 100 Base TX or 1000 BaseT networks in harsh environments: 


RJField Series 

Features: + Sealed against fluids and dusts (IP67) + Shock, vibration and traction resistant + No cabling operation in field and no tools required 
+ Mechanical Coding/Polarization (4 positions) 

Characteristics: 
Data Transmission: 10 BaseT, 100 BaseTX and 1000 BaseT networks Cat Se per TIA/EIA 568B and ClassD per ISO/IEC 11801 Mechanical: 
+ Bayonet Coupling (“Audible & Visual” coupling signal) * 4 mechanical Coding / Polarization possibilities by the user (insert rotation) + RJ45 
cordset retention in the plug: 100 N in the axis » Mating cycles: 500 min. Environmental Protection: + Sealing: IP67 with recommended 5 to 
12 mm cable diameter + Salt Spray: 96 h with black coating. + Fire Retardant / Low Smoke: UL94V-0 and NF F 16 101, & 16 102 + Vibrations: 
10-500 Hz, 10 g, 3 axes: no discontinuity > 1 nano s +» Shocks: IKO6: drop of a 250 g weight from 40 cm (15.75 in.) height onto mated pair of 
connectors + Humidity: 21 days, 43°C, 98% humidity * Thermal Shock: 5 cycles at -40°C to +100°C +» Temperature Range: -40°C to +85°C 


RJF 544 Series 

Features: + Sealed against fluids and dusts (IP67) + Shock, vibration and traction resistant + No cabling operation in field and no tools required 
* Improved EMI protection 

Characteristics: 
Data Transmission: 10 BaseT, 100 BaseTX and 1000 BaseT networks Cat 5e per TIA/EIA 568B and ClassD per ISO/IEC 11801. Mechanical: 
* Quick Push-Pull coupling. » RJ45 cordset retention in the plug: 100 N in the axis. + Mating cycles: 500 min. Environmental Protection: 
* Sealing: IP67 with recommended 5 to 12 mm cable diameter + Salt Spray 1000 h. + Fire Retardant / Low Smoke: UL94V-0 and NFF 16102, 
DIN 5510-2. + Vibrations: 10-500 HZ, 10 g, 3 axes: no discontinuity > 10 nano s. + Thermal Shock: 5 cycles at -40°C to +100°C. + Operating 
Temperature: -40°C to +85°C 


Fig. 1 — Receptacle 


Fig. 2 — Plug Housing 


Digi-Key Price Each Amphenol 
Flg. | Description Part No. 1 10 50 Part No. 
= sau Tieess ; RJ Field Series (Bayonet Lock) 
Mas 126 < N\E 1 | Receptacle RUF21B-ND 32.40 20.74 18.36 RUF 218 
1.125 — | Panel Gasket JE18-ND 2.02 1.21 79 JE18 
™ 2 | Plug Housing RJF6B-ND 31.71 20.30 17.97 RJF6B 
3 | Receptacle RJF71B-ND. 43.17 30.22 26.99 RJF 71B 
— | Cap for Receptacle RJFC2B-ND 26.68 17.08 15.12 RJFC2B 
— | Cap for Plug Housing RJFC6B-ND 28.90 18.50 16.38 RJFC6B 
— | Cap for Receptacle Housing RJFC7B-ND 30.19 21.14 18.87 RJFC7B 
— | Insert and Removal Tool RJFODE-ND 29.30 18.75 16.61 RJF ODE 
RJ F 544 Series (Push-Pull Lock) 
4 | Plug Housing RJF5446-ND. 15.09 10.57 7.85 RUF 544 6 
5 | Receptacle RJF54421-ND 19.30 12.60 10.57 RUF 544 21 
— | Panel Gasket 54402JE-ND 1.41 85 55 544 02 JE 
— | Cap for Plug Housing 54402BM-ND 17.07 11.14 9.35 544 02 BM 
— | Cap for Receptacle 54402BE-ND 17.07 11.14 9.35 544 02 BE 
— | Plug Insert Removal Tool 54400T02-ND 10.20 7.14 5.31 5440 OT 02 
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Amphenol c 091 4 circular Connectors 


+ The connectors are registered under File # E 63 093 UL 

* Contact plating is silver 

+ Metal threaded coupling * Male and female cable connectors: solder in 3 to 8, 12, 14 positions; crimp in 3 to 8 positions; cable entry straight or right-angled; metal 
+ Number of contacts are 3 to 8, 12 and 14 coupling nickel plated or plastic coated 

+ Internal metal strain relief with half shell construction and snap-in latching + Male and female receptacles for panel mount: solder in 3 to 8, 12, 14 positions 

* Complete EMI shielding in fully mated and locked position * Solder termination 


Features/Specifications: 


Fig. 1 Cable Mount Male (Solder Type) Fig. 2 Cable Mount Female (Solder Type) Fig. 3 Panel Mount Receptacle Female Fig. 4 Panel Mount Receptacle Male 
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for parts with 12 or 14 contacts 


No. of Digi-Key Price Each Amphenol No. of Digi-Key Price Each Amphenol 

Pos. Part No. 1 10 50 Part No. Pos. Part No. 1 10 50 Part No. 

Fig. 1 Cable Mount Male Fig. 3 Receptacle Panel Mount Female 
3 DIN 361-1044-ND 7.54 6.38 5.37 T3260 001 3 DIN 361-1062-ND 4.64 3.84 3.20 T3263 000 
41EC 361-1045-ND 7.72 6.54 5.50 73300 001 4IEC 361-1063-ND 4.96 a4 3.42 T3303 000 
5 361-1046-ND 7.90 6.69 5.63 73360 001 5 361-1064-ND 510 423 3.52 3363 000 
niet Sans sis ae a od ak 5S DIN 361-1065-ND 6.90 5.72 4.76 T3363 010 
7 361-1049-ND 3.40 714 Boe 73475 001 6 DIN 361-1066-ND 5.48 4.54 3.78 T3403 000 
8 DIN 361-1050-ND 8.74 7.40 6.22 73504 001 q SSS aNID) 5.68 an 3.92 73478 000 
12 361-1051-ND 13.04 12.28 11.13 73635 001 8 DIN 361-1068-ND 7.36 6.23 5.24 73507 000 
14 361-1052-ND 13.96 13.14 11.91 T3650 001 12 361-1069-ND 11.10 10.27 9.22 73638 000 
Fig. 2 Cable Mount Female 14 361-1070-ND 12.26 11.35 10.18 T3653 000 
3 DIN 361-1053-ND 8.55 7.24 6.09 T3261 001 Fig. 4 Receptacle Panel Mount Male 

4 IEC 361-1054-ND 8.84 7.48 6.29 73301 001 3 DIN 361-1071-ND 4415 3.44 286 73262 000 
SSDIN | 96%-10s6-ND 920 08. «S728 | Ta96to10 co = See: |e 
6 DIN 361-1057-ND 8.23 7.16 6.45 73401 001 5 CoRUNY ae 300) 3:16 Tacos 008 
7 361-1058-ND 8.40 7:30 657 3476 001 5S DIN 361-1074-ND 6.67 5.52 4.60 T3362 010 
8 DIN 361-1059-ND 10.42 9.06 8.16 T3505 001 6 DIN 361-1075-ND 4.90 4.06 3.38 13402 000 
12 361-1060-ND 14.06 13.01 11.67 T3636 001 7 361-1076-ND 5.10 4.23 3.52 13477 000 
14 361-1061-ND 12.94 12.18 11.04 73651 001 8 DIN 361-1077-ND 5.54 4.59 3.82 T3506-000 


C 16-1 Circular Connectors 


The circular connectors of the C 16-1 series are designed to meet the high requirements of industrial Features: 


Se harsh environmental conditions. * Circular connectors with contact arrangements 3 + PE and 6 + PE for power and signal applications 


4 Position: » Number of Contacts: 4 (3 + PE) + Termination: Screw + Wire Gauge: AWG 14 + Rated ~* Applications in machine tools, measurement and control, process technology and medical equipment 
Insulation Voltage: 400V + Current Carrying Capacity: 16A + Protection Class: IP 67 + Housing are made from high grade plastic material 

7 Position + Number of Contacts: 7 (6 + PE) + Termination: Solder + Wire Gauge: AWG 18 + Rated * Protected against unlocking by threaded coupling 

Insulation Voltage: 250V + Current Carrying Capacity: 10A + Protection Class: IP 67 + Contact * Protection degree IP 67 per IEC 60529 in mated condition 

Plating: silver + Internal strain relief with screw clamp or clamping ring provides a safe cable restrain 


Fig. 1 Cable Mount Male Fig. 2 Cable Mount Male Right Angle Fig. 3 Panel Mount Receptacle Female Fig. 4 Cable Mount Female 


Fig. 7 Protective Cap for Fig. 6 


No. of Cable Dim. A Digi-Key Price Each Amphenol No. of Cable Dim. A Digi-Key Price Each Amphenol 
Pos. Outlet* mm Part No. a) 10 50 Part No. Pos. Outlet* mm Part No. 1 10 50 Part No. 
Fig. 1 Cable Mount Male Fig. 4 Cable Mount Female 
+ as | - ie | ee 7 | ait | — | s6rtoxend 1003872 ras | T3108 101 
4 PG 11 _ 361-1027-ND 7.88 6.67 5.61 T3108 101 = = - - 
7 PG9 — 361-1034-ND 8.56 7.44 6.70 | 3104001 Fig. 5 Cable Mount Female Right Angle 
7 PG 11 = 361-1035-ND 8.69 7.56 6.81 T3104 101 4 PGQ — 361-1031-ND 11.90 11.01 9.88 T3109 081 
Fig. 2 Cable M t Male Right Anol 7 PGQ = 361-1039-ND 13.62 12.60 11.31 T3105 081 
19 eee noe Fig. 6 Receptacle Male 
4 PGS - 361-1028-ND 11.16 1033 9.27 | 73108 081 4 = 32 361-1033-ND 609. 504 420 | 13110000 
7 PG9 _ 361-1036-ND 12.28 11.36 10.20 T3104 081 7 = 30 361-1041-ND 7.51 6.36 5.35 T3106 000 
Fig. 3 Receptacle Female Fig. 7 Protective Cap for Fig. 6 
4 — 32 361-1032-ND 6.90 5.72 4.76 | 13111000 = = = 361-1042-ND 7.02 5.94 5.00 | 16482 001 
7 a 30.7 361-1040-ND 8.94 7.57 6.37 T3107 000 Fig. 8 Protective Cap for Fig. 3 
Fig. 4 Cable Mount Female = = = 361-1043-ND 6.60 5.59 4.70 | 16483 001 
4 PGS _ 361-1029-ND 8.42 7.13 6.00 73109 001 * PG9 — 6-8mm with gland bushing and clamping ring; 8-10mm with gland bushing but without clamp ring 
4 PG 11 = 361-1030-ND 8.58 7.26 6.11 13109 101 PG11— 8-10mm with gland bushing and clamping ring; 10-12mm with gland bushing but without clamp ring 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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eorizecsll Field installable Connectors 
A Switchcraft Company 


Conxall was an innovator in the design of all plastic cylindrical connectors. The all plastic connector provides Micro-Con-X®: + Rating: 3.0 thru 7.5A, 600V + Conductor Size: 20 thru 24 AWG 


for substantial savings in cost walhout sacrificing performance and quality. Mini-Con-X®: « Rating: 4.8 thru 13.0A, 600V + Conductor Size: 20 thru 24 AWG 
The all plastic connector is corrosion resistant, non-conductive and withstands substantial abuse, hostile : . A 

environments, and heavy impacts that would otherwise cause metal connectors to corrode, deform or become Multi-Con-X®: + Rating: 1.95 thru 23.0A, 600V + Conductor Size: #12 Contacts, 12 thru 14 AWG; #20 
electrically conductive and thus become unusable or unsafe. Contacts, 20 thru 24 AWG 


Fea Note: Contact size is determined by the second digit of Conxall part number: 1=#12, 2=#20 
Specifications: 


+ Voltage: 600V +» Temperature Rating: -55°C to +125°C (-67°F to +257°F) + Contacts: Brass, gold over nickel Maxi-Con-X®: + Rating: 1.35 thru 13.0A, 600V + Conductor Size: #12 Contacts, 12 thru 14 AWG; #16 
+ Watertight: NEMA 6P, 13: IEC IP67 + UL Recognized: File #E138878 - 250V + CSA Certified: File Contacts, 16 thru 18 AWG; #20 Contacts, 20 thru 24 AWG 
#LR89277 - 600V Note: Contact size is determined by the second digit of Conxall part number: 1=#12, 2=#20, 3=#16 


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 
(Mates with Fig. 4 and 6) (Mates with Fig. 3 and 5) (Mates with Fig. 2) (Mates with Fig. 1) (Mates with Fig. 2) (Mates with Fig. 1) 


A 


Fig. 9 Fig. 11 
(Mates with Fig. 8) (Mates with Fig. 8) 


= 
Shown with Female Insert Shown with Male Insert 


Micro-Con-X® Series 


No. of | Dim. (Inch) | Max. Cable Digi-Key Price Each Conxall No. of | Dim. (Inch) | Max. Cable Digi-Key Price Each Conxall 
Pos. | A B Dia. (Inch) | PartNo. 1 10 25 ‘| Part No. Pos. | A B Dia. (Inch) | Part No. 1 10 25 | PartNo. 
Fig. 1 — Cable Pin - Plug with Male Insert Fig. 6 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Female Insert 
2F ieee “inao oid ‘$C1202-ND 3.21 240 2.20 | 16282-2PG-311 2 $C1283-ND 4.07 3.06 2.80 | 8282-2SG-3DC 
3 : : : $C1204-ND 3.76 2.82 2.59 | 16282-3PG-311 3 $C1285-ND 4.90 3.67 3.37 | 8282-3SG-3DC 
Fig. 2 — Cable Socket - Plug with Female Insert 4 |1.395 .625 0.250 $C1287-ND 5.69 4.26 3.91 | 8282-4SG-3DC 
5 $C1289-ND 6.45 4.84 4.44 | 8282-5SG-3DC 
2 ilGee:. seaG 0.14 $C1203-ND 3.70 2.78 2.54 | 16282-2SG-311 6 §C1291-ND 721 540 4.95 | 8282-68G-3DC 
3 $C1205-ND 452 3.39 3.11 | 16282-3SG-311 
Fig. 3 — Panel Mount Receptacle with Male Insert . ® . 
2 | aie: 746 _ $C1206-ND 235 1.76 1.62 | 17282-2PG-300 Multi-Con-X® Series 
3 SC1208-ND 2.90 2.18 2.00 | 17282-3PG-300 No. of | Dim. (Inch) | Max. Cable | Digi-Key Price Each Conxall 
Fig. 4 — Panel Mount Receptacle with Female Insert Pos. A B Dia. (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. 
2) sie. S46 = ‘$C1207-ND 3.00 2.25 2.06 | 17282-2SG-300 Fig. 1 — Cable Pin - Plug with Male Insert 
@ llr : $C1209-ND 3.74 281 2.57 | 17282-3SG-300 2 SC1214-ND 454.3841 342 | 3182-2PG-3DC 
Fig. 5 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Male Insert 3 $C1216-ND 5.36 4.02 3.68 | 3182-3PG-3DC 
2 SC1210-ND 223 167 1.53 | 18282-2PG-311 4 soekoe De 8S «8.01 Seba ae SSG 
g 2 | 292) -800 0.14 $C1212-ND 3.41 255 2.34 | 18282-3PG-311 5 |457 875 0.250 SOAs IGS el see | seer a0e 
: : : 6 j : : $C1222-ND 6.10 4.58 4.19 | 3282-6PG-3DC 
Fig. 6 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Female Insert 7 SC1224-ND 6.58 493 4.52 | 3282-7PG-3DC 
2 |499 500 044 $C1211-ND 3.52 264 2.42 | 18282-2SG-311 8 SC1226-ND 7.05 5.28 4.84 | 3282-8PG-3DC 
3 : : ; $C1213-ND 434 3.25 2.98 | 18282-3SG-311 9 SC1228-ND 750 5.63 5.16 | 3282-9PG-3DC 
Fig. 2 — Cable Socket - Plug with Female Insert 
Mini-Con-X® Series 2 $C1215-ND 5.65 4.24 3.88 | 3182-2SG-3DC 
3 $C1217-ND 6.82 5.11 4.69 | 3182-3SG-3DC 
No. of | Dim. (Inch) | Max. Cable Digi-Key Price Each Conxall 4 $C1219-ND 6.56 4.92 4.51 | 3282-4SG-3DC 
Pos. | A B Dia. (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. 5 157 875 0.250 $C1221-ND 7.33 5.50 5.04 | 3282-5SG-3DC 
; 7 7 6 i : : $C1223-ND 8.08 6.06 5.56 | 3282-6SG-3DC 
Figs = Cable Pin'- Plug with’ Male Insert 7 $C1225-ND 8.82 6.62 6.07 | 3282-7SG-3DC 
2 $C1262-ND 3.31 2.48 2.27 | 6282-2PG-3DC 8 $C1227-ND 9.55 7.16 6.57 | 3282-8SG-3DC 
3 SC1264-ND 3.86 2.90 2.66 | 6282-3PG-3DC 9 $C1229-ND 10.27 7.70 7.06 | 3282-9SG-3DC 
4 |1.315 715 0.250 SC1266-ND 4.39 3.29 3.02 | 6282-4PG-3DC 7 ji 
Fig. 3 — Panel Mount R tacle with Male Insert 
5 $C1268-ND 4.90 3.67 3.37 | 6282-5PG-3DC ‘9. te lhc need 
6 $C1270-ND 5.39 4.04 3.70 | 6282-6PG-3DC 2 $C1230-ND 3.34 251 2.30 | 4182-2PG-300 
7 ; 3 $C1232-ND 416 3.12 2.86 | 4182-3PG-300 
Fig. 2 — Cable Socket - Plug with Female Insert 4 S$C1234-ND 3.89 292 267 | 4282-4PG-300 
2 $C1263-ND 3.97 2.98 2.73 | 6282-2SG-3DC Bis || ape: iden _ $C1236-ND 4.39 3.29 3.02 | 4282-5PG-300 
3 $C1265-ND 479 3.59 3.29 | 6282-3SG-3DC 6 |" ; $C1238-ND 4.87 3.66 3.35 | 4282-6PG-300 
4 |1.315 715 0.250 $C1267-ND 5.58 4.18 3.84 | 6282-4SG-3DC 7 $C1240-ND 5.35 4.01 3.67 | 4282-7PG-300 
5 $C1269-ND 6.35 4.76 4.36 | 6282-5SG-3DC 8 $C1242-ND 5.81 4.35 3.99 | 4282-8PG-300 
6 $C1271-ND 7.10 5.32 4.88 | 6282-6SG-3DC 9 $C1244-ND 6.26 4.69 4.30 | 4282-9PG-300 
Fig. 3 — Panel Mount Receptacle with Male Insert Fig. 4 — Panel Mount Receptacle with Female Insert 
2 $C1272-ND 2.37 1.78 1.63 | 7282-2PG-300 2 $C1231-ND 4.03 3.03 2.77 | 4182-2S8G-300 
3 $C1274-ND 2.93 2.19 2.01 | 7282-3PG-300 3 $C1233-ND 5.20 3.90 3.58 | 4182-3SG-300 
4 | .675 924 _ SC1276-ND 3.45 259 2.37 | 7282-4PG-300 4 SC1235-ND 465 349 3.20 | 4282-4SG-300 
5 $C1278-ND 3.95 2.96 2.71 | 7282-5PG-300 5 | 605 1.155 _ SC1237-ND 5.48 4.11 3.77 | 4282-5SG-300 
6 $C1280-ND 4.43 3.32 3.05 | 7282-6PG-300 e ||" , $C1239-ND 6.02 4.51 4.14 | 4282-6SG-300 
; ; 7 $C1241-ND 6.68 5.01 4.60 | 4282-7SG-300 
Fig. 4 — Panel Mount Receptacle with Female Insert 8 S$C1243-ND 748 5.61 5.14 | 4282-8SG-300 
2 $C1273-ND 2.81 2140 1.93 | 7282-2SG-300 9 $C1245-ND 8.12 6.09 5.58 | 4282-9SG-300 
: BiB 9p4 See re ac oe ep rec one Fig. 5 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Male Insert 
5 || . $C1279-ND 496 372 341 | 7282-58G-300 2 $C1246-ND 448 3.36 3.08 | 5182-2PG-3DC 
6 $C1281-ND 564 423 388 | 7282-68G-300 3 $C1248-ND 5.30 3.97 3.64 | 5182-3PG-3DC 
_ : : : 4 $C1250-ND 5.05 3.78 3.47 | 5282-4PG-3DC 
Fig. 5 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Male Insert 5 1.65 766 0280 SC1252-ND 555 416 3.82 | 5282-5PG-3DC 
2 $C1282-ND 3.63 2.72 2.49 | 8282-2PG-3DC 6 : . : $C1254-ND 6.04 453 415 | 5282-6PG-3DC 
3 SC1284-ND 418 3.14 2.88 | 8282-3PG-3DC 7 SC1256-ND 6.39 4.79 4.39 | 5282-7PG-3DC 
4 |1.395 .625 0.250 SC1286-ND 4.71 3.53 3.24 | 8282-4PG-3DC 8 $C1258-ND 6.85 5.14 4.71 | 5282-8PG-3DC 
5 $C1288-ND 5.22 3.91 3.59 | 8282-5PG-3DC 9 $C1260-ND 731 5.48 5.03 | 5282-9PG-3DC 
6 $C1290-ND 5.71 4.28 3.92 | 8282-6PG-3DC (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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eon sxzecill Field Installable Connectors (cont) 
A Switchcraft Company 


Multi-Con-X® Series (Cont.) 


No. of | Dim. (Inch) | Max. Cable Digi-Key Price Each Conxall 
Pos. | A B | Dia.(Inch) | PartNo. 1 10 25 _—_| Part No. 
No. of | Dim. (Inch) | Max. Cable Price Each Conxall Fig. 8 — Cable Socket - with Female Insert 
nos sea es Dlex(ineh) peal ies 25en | Barter 7 SC1185-ND 12.26 919 843 | 13182-7SG-326 
Fig. 6 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Female Insert 10 20 1.06 30 $C1189-ND 13.39 10.04 9.20 | 13382-10SG-326 
2 $C1247-ND 521 3.91 3.58 | 5182-2SG-3DC 18 $C1187-ND 17.28 12.96 11.88 | 13282-18SG-326 
3 $C1249-ND 6.38 4.78 4.38 | 5182-3SG-3DC Fig. 9 — Panel Mount Receptacle with Male Insert 
4 $C1251-ND 6.12 4.59 4.21 | 5282-4SG-3DC 7 S$C1190-ND 7.32 549 5.03 | 14182-7PG-300 
5/465 766 0.250 $C1253-ND 6.89 5.17 4.74 | 5282-5SG-3DC 10 |.670 1.25 ox $C1194-ND 7.98 5.98 5.48 | 14382-10PG-300 
6 ; : $C1255-ND 7.51 563 5.16 | 5282-6SG-3DC 18 $C1192-ND 10.19 7.65 7.01 | 14282-18PG-300 
7 $01257-ND 8.25 6.19 5.67 | 5282-7SG-3DC Fig. 10 — Panel Mount Receptacle with Female Insert 
: STNG gen. ete Gee | Cb eeeene 7 SC1191-ND 10.01 7.51 6.88 | 14182-78G-300 
SEHESIH 9. ; ; “986-3 10 |.670 1.25 _ $C1195-ND 10.22 7.67 7.03 | 14382-10SG-300 
18 $C1193-ND 13.91 10.43 9.56 | 14282-18SG-300 
Maxi-Con-X® Series Fig. 11 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Male Insert 
7 $C1196-ND 898 673 617 | 15182-7PG-326 
No. of | Dim. (Inch) | Max. Cable | Digi-Key Price Each Conxall 10 | 20 1.06 30 $C1200-ND 10.07 7.55 6.92 | 15382-10PG-326 
Pos. | A B | Dia.(Inch) | PartNo. 1 10 25_‘| Part No. 18 $C1198-ND 11.95 8.96 8.22 | 15282-18PG-326 
Fig. 7 — Cable Pin - Plug with Male Insert Fig. 12 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Female Insert 
7 $C1184-ND 10.15 7.61 6.98 | 13182-7PG-326 7 $C1197-ND 11.21 841 7.71 | 15182-7SG-326 
10 | 20 1.06 30 $C1188-ND 10.54 7.91 7.25 | 13382-10PG-326 10 | 20 1.06 30 $C1201-ND 1256 9.42 8.64 | 15382-10SG-326 
18 $C1186-ND 12.42 9.32 8.54 | 13282-18PG-326 18 $C1199-ND 16.45 12.34 11.31 | 15282-18SG-326 


cor 3€ call SENSOR-LINK Molded Single Ended Cable Assemblies and Panel 


A Switchcraft Company 


Mount Receptacles with Wire Leads 


No. of Desc- Length Dim. - (Inch) Digi-Key Price Each Conxall 
Fig. | Pos. ription (Feet) A B Part No. 1 25 Part No. 
Mini-Mizer® “A” Size 
6 2.25 1.0 $C1293-ND 15.28 12.10 162S72 
A] 2 | Femde | ia | 225 1.0 | sci292-ND 1840 14.57 | 1628144 
1B 3 Femme 6 2.25 1.0 $C1295-ND 18.08 14.31 163S72 
e 12 2.25 1.0 $C1294-ND 22.06 17.46 1638144 
1c 4 Female 12 2.25 1.0 $C1296-ND 24.94 19.74 1648144 
2A 2 1 1.0 _— $C1297-ND 7.72 6.11 172P12 
2B 3 Male 1 1.0 = $C1298-ND 8.94 7.08 173P12 
2c 4 1 1.0 _ $C1299-ND 10.04 7.95 174P12 
Nano-Mizer® Series 
3D 3 Mal 6 1.16 -328 $C1300-ND 6.80 5.31 603PS2 
Features: 3E 4 c 6 1.16 -328 $C1304-ND 7.92 6.19 604PS2 
Designed to meet or exceed the requirements of UL, CSA, NEMA, ANSI, IEC and SAE, the Sensor-Link series 4D 3 Male 8 1.575 390 SCIS01-ND 812 6.34 s0sPT2 
is intermateable and intermountable with other manufacturers equivalents. 4 4 6 1.575 390 SC1305-ND 9.24 7.22 604PT2 
5D 3 Femal 6 1.305 = $C1302-ND 7.40 5.78 603SS2 
Mini-Mizer® “A” Size Specifications: 5E 4 eS 6 1.305 _ $C1306-ND 8.72 6.81 604SS2 
+ Voltage: 600V + Contacts: Copper alloy, gold-plated + Cable: 16 AWG, PVC Insulated, 600V, 105°C + Over- | 82) 3 | Famde ‘ 3 2 eee a oat pad 
mold: Polyurethane +» Operating Ambient Temperature: -20°C to 80°C = se SNA : 7 
7D 3 Male 1 -750 4375 $C1308-ND 7.64 5.98 613P.3 
Nano-Mizer® Specifications: 7E 4 1 750.4375 =| SCI310-ND 8.36 6.54 614P.3 
* Voltage: 300V, 4 Amps + Contacts: Copper alloy, gold-plated + Cable: .25mm (or approximately 22 AWG) 8D 3 Female 1 800 367 SC1309-ND 9.22 7.20 6138.3 
PVC insulated + Operating Ambient Temperature: -20°C to 105°C 8E 4 1 800 367 SC1311-ND 10.08 7.88 6145.3 
| ® ‘ 
Switcherafi® = §&N3 Weathertight Connectors 
No. of Digi-Key Price Each Switchcraft 
Fig.| Positions Description Part No. i 10 25 Part No. 
Plugs 
3 Female $C1156-ND 4.88 3.66 3.36 | EN3C3F 
Male $C1157-ND 3.52 2.64 2.42 | EN3C3M 
4 Female $C1158-ND 5.84 4.38 4.02 | EN3C4F 
Male $C1159-ND 4.04 3.03 2.78 | EN3C4M 
1 5 Female $C1160-ND 6.80 5.10 4.68 | EN3CSF 
Male $C1161-ND 4.64 3.48 3.19 | EN3C5M 
6 Female $C1162-ND 7.76 5.82 5.34 | EN3C6F 
i 14.78 Male $C1163-ND 5.16 3.87 3.55_| EN3C6M 
620.6204) fo 39.83 —| (1 8 Female SC1164-ND 9.72 7.29 6.68 | EN3C8F 
{ 5/8"-27 Thread T -) 015.49 In-Line Receptacles 
5.56 Hex Nut 17.86) See 1 3 Female $C1175-ND 4.76 3.57 3.27 | EN3L3F 
: AL , , de Recommended Male $C1176-ND 3.44 2.58 2.37_| EN3L3M 
zeal Panel ® Panel Cutout A Female SC1177-ND 5.68 4.26 3.91 | ENSL4F 
_~_.| Thickness Male $C1178-ND 3.92 2.94 2.70 | EN3L4M 
13.11 2 5 Female $C1179-ND 6.60 4.95 4.54 | EN3L5F 
Male $C1180-ND 4.52 3.39 3.11 | EN3L5M 
Features and Benefits: + Housing rated UL 94V-O against flammability + Contact terminal: Solder Cup 6 Female $C1181-ND 7.52 5.64 5.17 | ENSL6F 
Contacts + Panel Connector Shell features a positioning keyway to prevent misalignments + No Grommets. Male SC1182-ND 5.00 3.75 3.44_| ENSL6M 
Cable clamp assembly features living hinges, which snap easily onto and holds the cable +» Choose cord plug or 8 Male SC1183-ND 6.16 4.62 4.24 | EN3L8M 
panel mount + 2-8 pins + Exceeds Coast Guard specifications for water tightness (CFR 46 Part 110.20) + Op- Panel-Mount Receptacles 
tional cap covers the panel housing assembly when not in use 3 Female SC1165-ND 4.32 3.24 2.97 | EN3P3F 
Applications: + Process control + Marine electronics + Medical instrumentation + Geothermal instrumentation Male SCAISeND) 3.12 2.34 2.15 | ENSP3M 
+ Communication + Transportation + General industrial electronics 4 Female $C1167-ND 5.24 3.93 3.60 | ENSP4F 
Male $C1168-ND 3.64 2.73 2.50 | EN3P4M 
Specifications: + Mechanical: Shock: Mil-Std. 202 method 213B, condition K * Vibration: Mil-Std 202 Method 3 Female $C1169-ND 6.16 4.62 4.24 | EN3P5F 
201 + Life 600 insertion/withdrawal cycles (min.) Electrical: Voltage Rating (sea level): + Tested at 600 VRMS 5 Male S$C1170-ND 4.20 3.15 2.89 | EN3P5M 
+ Insulation Resistance: 100 Megohms (min.) at 77°F (25°C) +» Contact Resistance: 3.0 Millohms (max.) * Cur- Fi I 7171-ND 742 5.34 4.90 | EN3P6F 
rent Rating: 7.5 Amps (#20 contact) Environmental: + Temperature Limits: -40°C to +65°C (non-operating) 6 Malo. Sas 4.76 eee 3.27 | EN3P6M 
+ Moisture Resistance: Mil-Std 202 Method 106F = Insulation Resistance: Mil-Std 202 Method 302, condition B d ; - : 
+ Thermal Shock: Mil-Std 202 Method 107G »* Salt Spray: Mil-Std 202 Method 101D, condition B + Water ra af Di Mae paras 28 ae A exer 
Tightness Test: U.S. Coast Guard CFR 46 Part 110.20 lust Gap : : : 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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ELECTRIC 
co.ttp.. Circular Connectors 


RP34 Series 


Compact Plastic Connector for AC Adapter 


Acompact, lightweight, 3-pole plastic connector specially designed for the AC adapter interface for notebook type personal 
computers. Plug is available in either straight type or right-angle type. Receptacle is very compact with a 10mm sq. mating 
surface and 11.3mm depth. 

* Snap-lock locking and D-shaped mating section for easy insertion and disconnection + One of the three poles is 
designed for grounding terminal + Snap-fit assembling method for plug eliminates use of screws + External appearance 
is simplified cubical shape and fits well to any equipment. 

Materials: 

+ Main Frame and Insulator: Polycarbonate resin containing glass, and PBT resin UL94V-0, black + Male Terminal: Brass 
with silver plating + Female Terminal: Phosphor bronze with silver plating 


Receptacle E Contact (Female Terminal) 


Con- Digi-Key Price Each Hirose 

tacts | Description Part No. 1 10 100 Part No. 

3 Plug with Socket, Straight HR170-NDt 2.89 241 1.78 | RP34-8SP-3SC 
4 | Plug with Socket, Straight HRI171-NDt 2.54 2.11 1.56 | RP34-8SP-4SC 
3 Plug with Socket, Right Angle HR172-NDt 2.63 2.19 1.62 | RP34-8P-3SC 
3 | Receptacle with Pin, PC Mount HR173-ND 3.19 2.79 1.98 | RP34-8R-3PDL 
4 _| Receptacle with Pin, PC Mount HR174-ND 2.15 1.79 1.32_| RP34-8R-4PDL 
—__| Contact, Female Terminal, Orimped, Tin HR175-ND 63 52 38 | RP34-S0-112 
—__| Hand Gimp Tool H9945-ND NEW! 343.18 each RP34-TC-01 

t Contact not included and must be ordered separately (Digi-Key Part No. HR175-ND). 


RP34L Series 
Connectors for Low Profile Power Supply 


Features: Low profile: These receptacles are designed with their installation heights to be shorter than those of 
conventional RP34 series, such as 6.1mm (for 2-core type) and 5mm (for 3-core type). 


Applications: Notebook PCs, portable remote terminals, AV equipment. 


single-core Bushing 
shielded cable 

core conductor: AWG #18 

shielded cable: AWG #18-equivalent 


MQ172 Series SMT 


Micro-Miniature Interface Connectors for Power Supply/Signaling 


Features: Ultra Miniature/Low Profile SMT Design. Dimensions: 3.9mm (H) x 6.4mm (W) x 6mm (D) for the 3 contact 
type, this series is ideal for today's miniature, lightweight electronic products. 

Applications: Portable remote terminals, portable telephones, PHS (personal handy phone system), Notebook PCs, 
Hectronic measuring instruments. Ratings: Rated Qurrent: 3A (4-contact type, rated current is 2A, or 3A for optional 2 
terminals and 0.5A for other 2 terminals.) Temp. Range: -30°C to +75°C. Rated Volt: DC 30V or less AC 40V or less. 


No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. |Contacts | Description Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 
1 3 Plug, Unshielded H2790-ND 283 235 201 1.74 | MQI72-3SA-CV 
2 4 Plug, Shielded H2791-ND 2.81 245 2.04 1.74 | MQI72X-4SA-CV 
3 3 Receptacle, Unshielded, Loose H2792-ND 1.95 1.62 1.38 1.20 | MQI72-3PA 


Loose Piece Cut Tape* Tape & Reel + 
No. of | Digi-Key Price Each | Hirose Price Each Pricing Hirose 
Fig. | Contacts | Part No. 100 Part No. 10 50 100 1,000 Part No. 
Shielded — Receptacle 
4 4 H2794-ND 1.52 Mai 72X-4PA] 223 186 1.65 877.80 MQ172X-4PA(11) 


* For Qut Tape, add “CT” to the Digi-Key Part No. (H2794CT-ND) 
t For Tape & Reel, add “TR” to the Digi-Key Part No. (H2794TR-ND) 


3200 Series SMT Fig. 1 — 


Receptacle 


Applications: Portable personal computers, electronic notebooks, 
various OA equipment, and portable mobile communication 
equipment. 


Specifications: Rated Ourrent: 500mA. Rated Voltage: AC125V. 
Insulation Voltage: 250 MQ or more at DC100V. Withstanding 
Voltage: At AC300V rms for 1 minute. 


Materials: Receptacle: Insulation: Synthetic resin, Black. Contacts: 
Copper alloy, Selective gold-plated. Shell: Stainless steel, Solder- 
plated. Plug: Insulation: Synthetic resin, Black. Contacts: Copper 
alloy, Selective gold-plated. Shell: Copper alloy, Solder-plated. 
Cover: Synthetic resin, Black color. 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 

Fig. Contacts A [E Part No. il 10 50 Part No. 
12.6 H10011-ND 296 245 2.04 | 3260-851 
12.6 H10012-ND 289 241 201 | 3260-852 
12.6 H10013-ND 296 245 2.04 | 3260-853 
14.2 H10007-ND 3.25 269 2.24 | 3260-10S1 
14.2 H10008-ND 3.25 269 2.24 | 3260-10S2 
14.2 H10009-ND 3.25 269 2.24 | 3260-1083 
14.2 H10010-ND 296 245 2.04 | 3260B-1253(01) 
15.1 H10006-ND 299 248 2.06 | 3240-8P-C 
16.7 H10004-ND 5.08 420 3.50 | 3240-10P-C 
16.7 H10005-ND 3240-12P-TO-C 


Fig. 1 — Forward Fig. 2 — Reverse Fig. 3 — SMT Plug Fig. 4 — Plug 
Receptacle Receptacle 


Applications: Hand-held terminals, PDA equipment, notebook computers, mobile communications equipment, office 
automation equipment, measuring instruments. 

Specifications: Rated Voltage: 125VAC. Rated Current: 1A Operating Temp.: -40°C to +85°C. Insulation Resistance: 
1,000 MQ or greater/ 250VDC. Withstand Voltage: 350 VAC for 1 minute. Contact Resistance: 40 mQ or less. 


__ |No. of im Digi-Key Price Each —_| Hirose Insertion/Removal Life: 20,000 times. 
Fig. | Pos: | Description Farin: Zoe OR Harte Materials: Receptacles: Insulation: Synthetic resin, Black color UL94V-0. Contacts: Copper alloy, Selective gold plating 
Recen! 7" i 2348- RP34L- 0.2um over palladium plating. Shell: Stainless steel, Solder plating. Plug: Insulation: Synthetic resin, Black color UL94V- 
1 lacie, Dip Solder’ Male Terminal Ne Sit 249 193 EoterD 0. Contacts: Copper alloy, Selective gold plating 0.2m over palladium plating. Shell: Stainless steel. Lock Spring: 
2 | 3 | Receptacle, Dip-Solder Male Terminal | H2349-ND 2.56 2.05 1.59|RP34L-5R-3PD Stainless steel. Cover: Synthetic resin, Black color. 
Cable-Integrated Forming Straight Plug, 7 Far) 7 7 
3) 2 Gi sea Female T sn a | | p350-ND 14.86 13.60 12.24 |RP34L-5PA-2S0(1857) No. of Dim. A Digi-Key Price Each Hirose 
imp-otyle je Lenruns Fig. Contacts (mm) Part No. i 10 50 Part No. 
Assembled Straight Plug, Orimp-Style 10 20.8 H10015-ND 5.42 4.49 3.74 3560-10S 
° Female Terminal 2810-ND 3.22 2.50 2.00 |RP34L-SPA'3SC u 16 25.6 H10018-ND 6.70 5.55 4.62 | 3560-16S 
: ; 10 20.8 H10016-ND 5.42 4.49 3.74 3560-10SR 
5 | 3 | Assembled Fight Angle Plug, Gimp-Style} oo ND 380 3.04 2.35 /RP34L-SLP-3SC 2 16 25.6 H10019-ND 6.15 5.09 4.24 | 3560-16SR 
Female Terminal 16 25.6 H10020-ND 6.70 5.55 4.62 3560-16SR1 
—| — | Gimp Terminal - AWG 18-22 H2353CT-ND ——18.78/100 67.62/500 | RP34L-SC1-212(01) 3 16 = H10017-ND 6.66 5.64 4.74 3560-16P-PG 
—| — | Qrimp Terminal - AWG 18-22 H2353TR-ND 766.33/8,000_|RP34L-SC1-212(01) 4 10 95.3 H10014-ND 8.58 7.26 6.11 3540-10P-CV 
16 06.2 H10000-ND 12.34 11.42 10.25 3540-16P-CV 
—| — | Hand Crimp Tool H9946-ND NEW! 1274.68 each |HT-102/RP34L-SC1-212 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HIROSE z 
HG Eee Circular Connectors (cont) 


HR10 Series 


7mm Push-Pull Connectors GOLD PLATED 
CONTACTS Dust Cap 
Features: The most compact HR10 series with well balanced, 


S& 


Threaded Plug ~“S 


PI 
simplified layout in limited space; Easy “Push-Pull” Operation; oo 
Polarization — Five-key system permits only one way of coupling. OC A | 
Electrical Specifications: + Current Rating: 2A + Insulation i a it 
Resistance: 1000MQ or more at DC100V * Contact Resistance: 10mQ OB @D 
or less at DC1A. t i oF 
FEMALE SOCKET 12 
a4 
omer 118\y) 
Receptacle 10 | i r 
Plug Jack Receptacle No. of | Digi-Key Dimensions (mm) No. of | Digi-Key Dimensions (mm) 
7 A: Ee Pins | Part No. A B Cc D Pins | Part No. A B c 
5.59 6.35 HR110, HR113 
4 | upi6o, HRtes | 38:00] 11.50 | 7.00 | 5.00 | HRB10, HRBI3. | 4. ‘ 
nal i .3 | 885 | 5.00 
ae aD ni ae an 5 _[HR118, HR119 [35.00] 11.50 | 7.00 | 5.00 HR332, HR337 
a8 4 | i 5 2¢ HR355, HR356 | 35.00] 12.00 | 7.00 | 5.00 
iL 4 £ 6 |HR111, HR114 | 35.00] 11.50 | 7.00 | 5.00 ¢ | HRS, HRB14 | 33] gs | 5.00 
HR161, HR166 | 35.00| 11.50 | 7.00 | 5.00 HR333, HR338 
HR116, HR117 
7 ee 10 ‘ 43.00 14.70 | 9.50 | 7.00 
No. of | Digi-Key Dimensions (mm) No. of | Digi-Key Dimensions (mm) HR162, HRI67 jo | HRSI6, HABI7 | 43.00 | 11.90 | 7.00 
Pins _| Part No. a B (om) Pins | Part No. A B HR371, HR372 | 45.80 | 15.00 | 9.50 | 6.50 HR334, HR339 
4 | HR100, HR103 | 28.50 | 11.00 | 7.00 | 5.20 HR364, HR365 | 43.00 | 17.00 | 9.50 | 7.00 
6 | HRI01, HA104 | 28.50 | 11.00 | 7.00 | 520 4 | HRB 15.50 | 885 12 | ieeseeemeg) 42:00 | 17.00 | 860 | 7-00 aici) “200 | 11-90 | 7.00 
: : . . f 12 | HR335, HR340 | 43.00) 11.90 | 7.00 
12 | HR102, HR105 | 32.50 | 14.00 | 9.50 | 7.20 HR200, HR203 14.00 | 8.85 HRI63, HR168 | 43.00| 1470 | 250 | 7.00 See 
— RT HR343, HR344 15.50 | 8.85 HR164, HR169 | 58.80 | 19.00 | 13.00 | 7.00 : : z : 
AESGE |) ETC) plipensione iin) 8 Peeeerertn i400 | ses 20 | R375, HR376 | 58.80] 19.00 | 13.00) 7.00] | oo | ueaas HRe41 | 58501 15.40 | 7.00 
Pins Part No. A B Cc ! : HR382 56.50 | 20.00 | 13.00 | 7.00 : : i : 
4 HR300, HR303__| 28.50 | 885 | 5.20 HR202, HR20S 16.00 | 11.90 
6 HR301, HR304 28.50 | 8.85 | 5.20 12 — - - 
12 HR302, HRGO5 | 32.50 | 11.90 | 7.20 Diecueeecmm| 15° | 11.90 Con- a Digi-Key Price Each Hirose 
tacts | Description Part No. 1 10 100 _| Part No. 
= = = HR10A Series, Solder Cup Type 
Con. me Digi-Key Price Each Hirose 4_] Plug with Pin Insert HR110-ND 1088 959 803 | HRIOA7P-4P 
tacts | Description bellies i 10 BOOMS |aRattiNe: 5 | Plug with Pin Insert HR118-ND 11.74 10.35 8.67 | HRIOA-7P-5P 
HR10 Series 6 | Plug with Pin Insert HR111-ND 11.09 9.77 8.19 | HRIOA-7P-6P 
4 | Plug with Pin Insert RICO ND i241 1094 9.17 | HRIO-7PaP 10 | Plug with Pin Insert HR116-ND 14.68 12.94 10.84 | HR10A-10P-10P 
Ba lip vals BiA (ect TNS ide 1400 Goa" | |RMO TRE 12 | Plug with Pin Insert HR112-ND 15.35 13.53 11.34 | HRI0A-10P-12P 
Uo an eS g : : : gis 20 | Plug with Pin Insert HR375-ND 28.85 27.89 25.00 | HRI0A-13P-20P 
12 | Plug with Pin Insert HR102-ND 14.06 13.24 11.58 | HR10-10P-12P 7] Plug with Socket Insert HRTTS:ND q164 10.19 776 | FRIGATES 
4 | Plug with Socket Insert ie Ae ND) 14.07 1240 10.39 | HRIO-7P-4S 5 | Plug with Socket Insert HR119-ND 10.65 9.38 7.86 | HRI0A-7P-5S 
6 | Plug with Socket Insert HR104-ND 15.16 13.36 11.20 | HR10-7P-6S 6 | Plug with Socket Insert HR114-ND 10.88 9.59 8.03 | HRI0A-7P-6S 
12_| Plug with Socket Insert HR105-ND 16.85 1586 13.88 | HR10-10P-12S 10 | Plug with Socket Insert HR117-ND 14.05 12.38 10.37 | HRI0A-10P-10S 
4 | Receptacle with Pin Insert HR200-ND 723. 636 477 | HRIO7R4P 12 | Plug with Socket Insert HR115-ND 14.26 12.57 10.53 | HRI0A-10P-12S 
6 | Receptacle with Pin Insert HR201-ND 788 693 520 | HRIO-7R6P 20_| Plug with Socket Insert HR376-ND 35.04 33.29 31.29 | HRI0A-13P-20S 
12 | Receptacle with Pin Insert HR202-ND 10.08 882 672 | HR10-10R-12P ; festa owt ns psa eo ave oe a Heiosenep 
i iy TR. Receptacle with Pin Ins 5. ‘ . 
: a, ae re He he ae a pe oe s Be 6 | Receptacle with Pin Insert HR211-ND 728 641 4.81 | HRIOA-7R-6P 
Receptacle wi ia a : : : pi 10 | Receptacle with Pin Insert HR217-ND 10.37 9.08 6.92 | HRIOA-10R-10P 
12 | Receptacle with Socket Insert HR205-ND 14.07 12.40 10.39 | HR10-10R-12S 12. | Receptacle with Pin Insert HR212-ND 1102 964 735 | HRIOA-10R-12P 
4 | Jack with Pin Insert HR300-ND 11.66 10.21 7.78 | HRI0-7-4P 20 | Receptacle with Pin Insert HR377-ND 17.21 16.64 14.92 | HRI0A-13R-20P 
6 | Jack with Pin Insert HR301-ND 11.03 9.72 814 | HRIO-7-6P 4 | Receptacle with Socket Insert HR213-ND 665 5.86 4.39 | HRIOA7R4S 
12 | Jack with Pin Insert HR302-ND 13.238 11.66 9.77 | HR10-10J-12P 5. | Receptacle with Socket Insert HR219-ND 685 6.03 4.53 | HRI0A-7R-5S 
4 | Jack with Socket Insert HR303-ND 1214 10.70 896 | HR10-7J-4S 6 | Receptacle with Socket Insert HR214-ND 768 6.76 — 5.07 | HRI0A-7R-6S 
6 | Jack with Socket Insert HR304-ND 4380 1216 1019 | HRI0-7-6S 10 | Receptacle with Socket Insert HR216-ND 10.20 8.93 6.80 | HRI0A-10R-10S 
H ‘ rhe 12 | Receptacle with Socket Insert HR215-ND 10.66 9.33 7.11 | HRIOA-10R-12S 
12 [ees WAT SOA Test She foie 61 12792) Ae 20 | Receptacle with Socket Insert HR379-ND 34.14 93.01 29.59 | HRI0A-13R-208 
6 | Receptacle with Pin Insert, PCB HR343-ND 11.41 9.92 7.94 | HRI0-7R-6PA 4 | Jack with Pin Insert HPS10-ND 962 843 642 | HRIOATI-4P 
12. | Receptacle with Pin Insert, POB HR347-ND 13.74 12.71 10.65 | HR10-10R-12PA 6 | Jack with Fin Insert HR311-ND 4018 891 679 | HRIOA-7J-6P 
4 | Receptacle with Socket Insert, POB HR342-ND 11.70 10.83 9.07 | HRI0-7R-4SA 10 | Jack with Pin Insert HR317-ND 1268 11.18 9.37 | HRI0A-10J-10P 
6 | Receptacle with Socket Insert, PCB HR344-ND 13.86 12.83 10.75 | HRI0-7R-6SA 12 | Jack with Pin Insert HR312-ND 13.65 12.03 10.08 | HRI0A-10J-12P 
12_| Receptacle with Socket Insert, POB HR348-ND 16.31 15.77 14.14 | HR10-10R-12SA 4 | Jack with Socket Insert HR313-ND 960 840 6.40 | HRIOA-7J-4S 
— | Dust Cap for 4-6 Position Recept. HR345-ND 312 260 1.92 | HRI0-7R-C 6 | Jack with Socket Insert HR314-ND 10.15 8.89 6.77 | HRIOA7J-6S 
= : ‘ti ‘ 10 | Jack with Socket Insert HR316-ND 12.08 10.64 8.92 | HRIOA-10J-10S 
Dust Cap for 10-12 Position Recept. HR349-ND 312 260 1.92 | HRI0-10RC 133. lecicwith Socket Inet feels dese 108s 940 (HRIOATO)-I8 
HR10A Series, Crimp Type (contacts sold separately) 
4 | Plug for Pin Insert, Crimp Type HR160-ND 11.86 1038 7.91 | HRIOA-7P-4PC 
H R1 0 A Series No. of Digi-Key Dimension (mm) 6 | Plug for Fin Insert, Crimp Type HR161-ND 11.86 10.38 7.91 | HRI0A-7P-6PC 
Pins Part No. A B 10 | Plug for Pin Insert, Crimp Type HR162-ND 13.38 11.79 9.88 | HRIOA-10P-10PC 
; 12 | Plug for Pin Insert, Qrimp Type HR163-ND 13.38 11.79 9.88 | HRI0A-10P-12PC 
| Hi HR351 15.60 | 8: ig » Gimp TyPs 
Snap-In and Threaded Coupling 1H Hey 44.00 oe 20 | Plug for Pin Insert, Crimp Type HR164-ND 23.52 2274 20.39 | HRI0A-13P-20PC 
Connectors SILVER PLATED 4 HR232 4220 | 8.85 4 _| Plug for Socket Insert, imp Type HR165-ND 10.54 9.29 7.79 | HRIOA-7P-4SC 
CONTACTS HR237 1200 | 8.85 6 | Plug for Socket Insert, Crimp Type HR166-ND 10.54 9.29 7.79 | HRIOA-7P-6SC 
5 HR352 15.60 8.85 10 | Plug for Socket Insert, Crimp Type HR167-ND 13.65 12.03 10.08 | HR10A-10P-10SC 
Features: HR218, HR219 14.00 8.85 12 | Plug for Socket Insert, Crimp Type HR168-ND 13.65 12.03 10.08 | HR10A-10P-12SC 
+ Compatible with current HR10 series: Cable RGSS, HRG54 15.60 1 8.85 20 | Plug for Socket Insert, Crimp Type HR169-ND 23.52 2274 20.39 | HRI0A-13P-20SC 
crimping tool maintains consistent cable HR357 15.50 11.00 4 | Recept. for Pin Insert, Oimp Type HR232-ND 635 5.55 3.93 | HRIOA-7R-4PC 
clamp force. 6 HR346 14.00 | 11.00 6 | Recept. for Pin Insert, Crimp Type HR233-ND 6.35 5.55 3.93 | HRI0A-7R-6PC 
+ To prevent from slipping, HR10A series are HR211, HR214 14.00 8.85 10 | Recept. for Pin Insert, Qrimp Type HR234-ND 7.98 7.02 5.27 | HR10A-10R-10PC 
accompanied with ruled-off-squares roulette. HR233 12.20 8.85 12 | Recept. for Pin Insert, Qrimp Type HR235-ND 7.98 7.02 5.27 | HR10A-10R-12PC 
Electrical Specifications: ae mG 12.00 _ 20 | Recept. for Pin Insert, Crimp Type HR236-ND 14.38 13.54 11.85 | HR10A-13R-20PC 
* Current Rating: 2A . . s 4 | Recept. for Socket Insert, Orimp Type HR237-ND 652 5.69 4.03 | HRI0A-7R-4SC 
+ Insulation Resistance: min. 1,000Ma 10 HR358, HR359 15.60 | 11.90 6 | Recept. for Socket Insert, Crimp Type HR238-ND 6.52 5.69 4.03 | HRI0A-7R-6SC 
min. 1, HR234 12.20 | 11.90 
= Contaét Resistance: max: 10/0). 10 | Recept. for Socket Insert, Q'imp Type |  HR239-ND 830 7.31 5.48 | HRIOA-10R-10SC 
— d HR239 12.00 _|_11.90 12 | Recept. for Socket Insert, Crimp Type HR240-ND 8.30 7.31 5.48 | HRIOA-10R-12SC 
Receptacle HR368, HR373 16.00 | 14.00 20 | Recept. for Socket Insert, Crimp Type HR241-ND 14.38 13.54 11.85 | HR10A-13R-20SC 
ea tooo. | ayen 4_| Jack for Pin Insert, Gimp Type HR332:ND 11.02 964 7.35 | HRIOA-7J-4PC 
Receptacle 12 iecezitescoltee ail isso | 1400 6 | Jack for Pin Insert, Crimp Type HR333-ND 11.02 9.64 7.35 | HRIOA-7J-6PC 
A HRD35 : j220 | 1190 10 | Jack for Pin Insert, Qrimp Type HR334-ND 13.57 11.96 10.02 | HRI0A-10J-10PC 
6.30 HRB70 4800) | 44.00 12 | Jack for Pin Insert, Crimp Type HR335-ND 13.57 11.96 10.02 | HRI0A-10J-12PC 
THEA R040 1190 | 1200 20 | Jack for Pin Insert, Crimp Type HR336-ND 23,84 23.05 20.66 | HR10A-13U-20PC. 
“Fi Receptacle R377 20.201 45.40 4 | Jack for Socket Insert, Crimp Type HR337-ND 1116 9.77 7.44 | HRIOA-7J-4SC 
08 HR379 4920 | 1540 6 | Jack for Socket Insert, Crimp Type HR338-ND 11.16 9.77 7.44 | HRIOA-7J-6SC 
+ HR383, HR384 17.80 18.00 10 | Jack for Socket Insert, Crimp Type HR339-ND 13.84 1220 10.22 | HR10A-10J-10SC 
20 HR378, HR380 17.80 15.40 12 | Jack for Socket Insert, Crimp Type HR340-ND 13.84 1220 10.22 | HRI0A-10J-12SC 
HR385, 15.00 18.00 20 | Jack for Socket Insert, Crimp Type HR341-ND 23.84 23.05 20.66 | HRI0A-13J-20SC 
HR236, HR241 15.00 | 15.40 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HIROSE 
HG: Circular Connectors (cont) 


HR30 Series Miniature Waterproof Plastic Connectors 


Features: Miniature and compact design: The HR30 allows for a maximum outside diameter of 12.6mm in the 3 and 6 


Con- Digi-Key Price Each Hirose positions, and 15.5mm for the 10 and 12 position connectors. The compact design yields a mated length from the panel 
tacts | Description Part No. 1 10 100 | Part No. id oe a to ibe 3 gtd saat wen ae ponds aa 10 ie 12 position. Deen ae tee 
: Ie standard, when in the mated position. Push-pull lock-Using Hirose’s unique lock mechanism, the 
ee HR10A Series, PCB Type connector has a reliable, robust “push-pull” lock that is easy to operate. Light-weight and corrosion free. 
4 | Receptacle with in Insert RESOLD or aoe) Oe SEB. Applications: Test and measurement equipment, communication equipment, and other miniature electronic devices. 
6 | Receptacle with Pin Insert HR353-ND 7.46 6.32 4.74 | HRIOA-7R-6PB areas ; 
ia " Specifications: Rated Ourrent: 5A (3 pos.), 2A (6, 10, 12 pos.). Operation Temp. Range: -25°C~+85°C. Rated Voltage: 
10 | Receptacle with Pin Insert HR358-ND 8.51 7.40 5.92 | HR10A-10R-10PB : i : 
i ACI00V, DC140V (3, 6 pos.), AC30V, DC42V (10, 12 pos.). Storage Temp. Range: -25°C~+85°C. Contact Resistance: 
12 | Receptacle with Pin Insert HR360-ND 10.30 8.96 7.17 | HRI0A-10R-12PB 5mQ 3 15mQ 6, 10, 12 ed at 1A DC. Insulation Resist - 1000MOmi dat 
20 | Receptacle with Pin Insert HR378-ND 17.21 16.64 14.92 | HRIOA-13R-20PB im Tet (8 pos:) oms2 rae (6,.10; 12. pos.) Mesut earache ed titel) 
ep “ - : 100 VDC. Waterproof Performance: Water must not penetrate inside the connector. While mated with a applicable 
4 | Receptacle with Socket Insert HR351-ND 7.11 5.88 4.41 | HRIOA-7R-4SB connector, leave under water at a depth of 1m for half hour. 
5 _| Receptacle with Socket Insert HR352-ND 653 5.53 4.15] HRIOA-7RSSB Material: Plug: Insulator: PPS and PBT, black, UL94V-0, polyacetal, natural. Gasket: SIR/CR, red/black. Contacts: Brass, 
6 | Receptacle with Socket Insert HR354-ND 6.84 5.79 4.34 | HRI0A-7R-6SB phosphor bronze, gold plating. Spring: Stainless steel. Receptacles: Insulator: PPS, black, UL94V-0. Gasket: CR, black. 
10 | Receptacle with Socket Insert HR359-ND 8.55 7.24 = 5.43 | HRI0A-10R-10SB Contacts: Brass, phosphor bronze, gold plating. Hexagonal nut: Zinc alloy, chromate. Washer: Phosphor bronze, nickel 
12 | Receptacle with Socket Insert HR361-ND 8.92 7.76 6.21 | HRI0A-10R-12SB plating. Crimp Contacts: Contacts: Phosphor bronze, selective gold plating. 
20 _| Receptacle with Socket Insert HR380-ND 17.21 16.64 14.92 | HR10A-13R-20SB 
HR10A Series Threaded Coupling, Solder Cup Type Plug Receptacle Digi-Key Cable | Dim. | Dim. | Dim. 
6 | Plug with Pin Insert HR355-ND 15.41 14.90 13.36 | HR10A-7TP-6P Part No. Diameter | A B Cc 
6 | Plug with Pin Insert HR356-ND* 15.86. 15.33 13.75 | HRIOA-7TP-6P(01) (after tightening) HRBSSND| 42-5 |20a| 26) — 
12_| Plug with Fin Insert HR364-ND 19.35 18.71 16.77 | HRIOA-10TP-12P Hpese-nD| 42-5 |298| 126) — 
12_| Plug with Fin Insert HR371-ND 19.80 19.14 17.16 | HRIOA-10WTP-12P uRes7-ND | 42-5 1303] 126) — 
20 | Plug with Pin Insert HR382-ND 36.74 35.52 31.84 | HRI0A-13TPD-20P HR858-ND | 3 5d 3 29.8 126 = 
12. | Plug with Socket Insert HR366-ND 20.07 19.41 17.40 | HRIOA10TPA-12S HR859-ND | 35-43 |298| 126) — 
12 | Plug with Socket Insert HR372-ND 19.35 18.71. 16.77 | HRIOA-10WTP-12S HRB60-ND | 35-43 | 3031 126 = 
6 | Receptacle with Pin Insert HR346-ND* 16.56 15.59 13.64 | HR10-7TR-6S upesi-ND | 62-7 |398| 155) — 
12 | Receptacle with Pin Insert HR368-ND 1266 11.72 9.82 | HRI0A-10TR-12S HR862-ND 62-7 39.8 155 “a 
12 | Receptacle with Pin Insert HR373-ND 15.23 14.34 12.55 | HRI0A-10WTR-12S HR863-ND 627 39.8 155 _ 
12__| Jack with Socket Insert HR363-ND 15.95 15.42 13.82 | HRIOA-10TJ-12S HR864-ND | _— 16 | 83 | 12 
12_[ Jack with Pin Insert HR362-ND 17.57 1698 15.23 | HRIOA10TJ-12P HR865-ND | — i¢ | 83 | 12 
HR10A Series Threaded Coupling, Crimp Type (contacts sold separately) HR866-ND = 18.4] 83 12 
12 | Plug for Pin Insert, Qrimp Type HR365-ND 18.54 17.93 16.07 | HR10A-10TP-12PC HR867-ND = 15.5 | 9.3 15 
12 | Recept. for Socket Insert, Qrimp Type HR370-ND 11.46 10.61 8.89 | HRIOA-10TR-12SC HR868-ND _ 15.5 | 93 15 
20 | Recept. for Socket Insert, Crimp Type HR385-ND 1712 16.55 14.84 | HR10A-13TR-20SC HR869-ND _ 15.5 | 93 15 
HR10A Series Threaded Coupling, PCB Type HR870-ND | 4.2~5 | 28.9] 12 _ 
6 | Receptacle with Socket Insert HR357-ND 15.03 14.15 12.38 | HRIOA-7TR-6SA HR871-ND | 3.5~4.3 | 28.9 | 12 | — 
12 | Receptacle with Socket Insert HR369-ND 12.66 11.72 9.82 | HRIOA-10TR-12SB HR872-ND | 6.2~7 | 38 5 | — 
12 | Receptacle with Socket Insert HR374-ND 15.23 14.34 12.55 | HRI0A-10WTR-12SB HR873-ND | 6.2~7 38 15 = 
20 _| Receptacle with Socket Insert HR384-ND 20.88 20.19 18.10 | HRI0A-13TR-20SB HR874-ND | 6.2~7 38 15 = 
12 | Receptacle with Pin Insert HR367-ND 1266 11.72 9.82 | HRIOA-10TR-12PB 
20_| Receptacle with Pin Insert HR383-ND 20.88 20.19 18.10 | HRI0A-13TR-20PB Gans Digi-Key Price Each Me 
— _| Dust Cap for 4-6 Position Recept. HR345-ND 3.12 260 1.92 | HR10-7R-C tacts | Description Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
— _ | Dust Cap for 10-12 Position Recept. HR349-ND 3.12 2.60 1.92 | HR10-10R-C 3 | Plug, Solder Female Contact HR855-ND 9.89 860 7.74 6.88 | HR30-6P-3S 
—_| Dust Cap for 20 Position Receptacle HR381-ND. 2.96 2.45 1.84 | HR10A-13R-C 6 | Plug, Solder Female Contact HR856-ND 7.22 598 4.98 4.49 | HR30-6P-6S 
— | Male Pin, Crimped, Gold HR450-ND _— 29 17 | HR10-PC-111 6 | Plug, Solder Male Contact HR857-ND 7.12 6.03 5.07 4.53 | HR30-6P-6P 
— | Female Socket, Cimped, Gold HR452-ND = ‘99-47 | HRIZSC-111 3 | Plug, Solder, Fine Wire, Female Contact | HR858-ND 11.18 9.72 8.75 7.78 | HR30-6PA-3S 
— | Mae Pin, Crimped, Silver HR451-ND _ 2314 | HRIO-PO-112 6 _| Plug, Solder, Fine Wire, Female Contact | HR859-ND__7.22 5.98 4.98 4.49 | HR30-6PA-6S 
= eres Cie a 10 |Fuy.Gimp|fondeeriat | HRBSEND © 670 855 462 446 | Hoo 7e1080 
7 jug, Crimp, je Con S . .! . i }-7P- 
—_| Hand Crimp Tool for HRI0A Series EEO ENOEE 508.9000 — | HRI2-SCTC 12 | Plug, Crimp, Female Contact HR862-ND 6.70 5.55 462 4.16 | HR30-7P-12SC 
— | Extraction Tool for Female Sockets HR498-ND 12.64 = — | HR12-SC-TP 12 | Plug, Qiimp, Male Contact HR863-ND 6.70 5.55 4.62 4.16 | HR30-8P-12PC 
— | Extraction Tool for Male Pins HR499-ND 8.47 _— — | RP6-SC-TP 3 _| Receptacle, Solder, Male Contact HR864-ND 746 6.32 5.31 4.74 | HR30-6R-3P 
6 | Receptacle, Solder, Male Contact HR865-ND 5.97 495 4.12 3.71 | HR30-6R-6P 
* Gold Plated 6 | Receptacle, Solder, Female Contact HR866-ND 6.66 5.64 4.74 4.23 | HR30-6R-6S 
10 | Receptacle, Orimp, Male Contact HR867-ND 4.70 3.89 3.24 2.92 | HR30-7R-10PC 
. . 12 | Receptacle, Orimp, Male Contact HR868-ND 470 3.89 3.24 2.92 | HR30-7R-12PC 
MXR Series - Circular Connectors 12. | Receptacle, Crimp, Female Contact HR869-ND 470 389 324 292 | HR30-8R-12SC 
a .. . 6 | Jack, Solder, Male Contact HR870-ND 6.81 5.77 4.85 4.33 | HR30-6J-6P 
Miniature Push-Pull Connectors with Ground Function 6 | Jack, Solder, Fine Wire, Male Contact | HR871-ND 777 658 554 4.94 | HR30-6JA6P 
mr " . 2 7 10 | Jack, Crimp, Male Contact HR872-ND 6.32 5.24 436 3.93 | HR30-7J-10PC 
MXR type connectors are miniature, lightweight, push-pull lock connectors with a ground function which has been 12 | Jack, Gimp, Male Contact HR873-ND 632 5.24 436 3.93 | HR30-7J-12PC 
developed for use with VTR camera and system camera interfaces. 12 _| Jack, Crimp, Female Contact HR874-ND 6.32 5.24 4.36 3.93 _| HR30-8J-12SC 
Features: — | Dust Cap for Plugs - Solder HR875-ND 2.24 1.87 1.56 1.38 | HR30-6P-C 
* The single action push-pull lock function allows quick connections and disconnections as well as high density mounting — _ | Dust Cap for Plugs - Crimp HR876-ND 2.24 1.87 1.56 1.38 | HR30-7P-C 
+ Verification of a secure engagement is afforded by a click sound which exemplifies the fine feel of this lock system — _ | Dust Cap for Plugs - Oimp HR877-ND 2.24 1.87 1.56 1.38 | HR30-8P-C 
+ Use of aluminum alloy for the shell has contributed to the lightweight design + One of the three conductors makes — _ | Dust Cap for Solder Type Receptacle HR878-ND 224 1.87 1.56 1.38 | HR30-6R-C 
contact before the others in this sequenced design. —_| Dust Cap for Orimp Type Receptacle HR879-ND 2.24 1.87 1.56 1.38 | HR30-7R-C 
Specifications: Tools 
+ Withstand Voltage: 300V AC for 1 minute + Current Capacity: 2A = Insulation Resistance: 1000 MQ or greater at Wiring Jig for Solder Plugs H9950-ND 214.86 each HR30-6P-6S-T01 
100V DC + Contact Resistance: 20 mQ or less at 1A AC Solder Pot Diameter: 0.9 mm dia Applications: VIR Wiring Jig for Receptacle and Jack H9951-ND 214.86 each HR30-6R-6P-T01 
cameras, system cameras, audio equipment, etc. Materials: « Shell: Aluminum alloy, nickel plating + Insulation: PBT Back Shell Tightening Collar H9952-ND 136.09 each HR30-6P-T02 
resin, black, UL94V-0 + Male Pins: Brass, gold plating » Female Pins: Phosphor bronze, partial gold plating Manual Orimping Tool H9953-ND 1141.09 each HT-102/HR30-1 
ue: 2S aah Digi-Key ‘Price Each | Hirose Price Each ant |lFines 
i igi-Key rice Eacl iro: rice Eacl ricing iro: 
solder Cup Solder'rin Description | Part No. 100 Part No. 10 50 100 10,000 _| Part No. 
Contacts - Male - Phosphor Bronze with Selective Gold Plating 
26-30AWG | HR880-ND 19 HR30-PC-111 | 25 A7 15 70.13/M HR30-PC-211 
Contacts - Female - Phosphor Bronze with Selective Gold Plating 
26-30AWG | HR881-ND 19 HR30-SC-111 | 25 A7 15 70.13/M HR30-SC-211 


No. of Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Contacts} Description A B | PartNo. 1 10 50 100 | Part No. 
Plug 
3 Bushing, Black} 47 5 | HR603-ND 14.86 13.99 1268 12.24 | MXR-8PA-3PB 
4 Bushing, Black | 47 5 | HR604-ND 1510 1421 1288 12.44 | MXR-8PA-4PB 
1 6 Bushing, Black | 47 5 | HR606-ND 15.56 1464 13.27 12.81 | MXR-8PA-6PB 
8 Bushing, Black} 50 8 | HR608-ND 16.01 15.08 13.66 13.19 | MXR-8P-8P 
8 Bushing, White| 50 8 | HR610-ND 16.25 1530 13.87 13.39 | MXR-8P-8P(01) 
Receptacles 
3 19.3 — | HR613-ND 8.52 7.46 6.75 5.68 | MXR-8RA-3S. 
2 4 Solder Qup 19.3 — | HR614-ND 8.86 7.75 7.02 5.91 | MXR-8RA-4S, 
6 19.3 — | HR616-ND 9.34 8.17 7.40 6.23 | MXR-8RA-6S. 
8 20.4 =— | HR618-ND 9.84 8.61 7.79 6.56 | MXR-8RA-8S. 
3 = — | HR623-ND 9.06 7.88 7.10 6.31 | MXR-8R-3SA 
3 | 4 Solder Pin | —  — | HR624-ND 886 7.75 7.02 5.1 | MXR8R-4SA 
6 _ — | HR626-ND 9.34 8.17 7.40 6.23 | MXR-8R-6SA 
8 = — | HR628-ND 9.84 8.61 7.79 6.56 | MXR-8R-8SA 
Tools 
Tool, Tightening Jig - MXR Series H9988-ND 272.38 each MXR-8P-T01 
Tool, Cable Orimper - MXR Series H9989-ND 328.16 each HR10A-TC-04 


* For Out Tape, add “CT” to the Digi-Key Part No. (HR880CT-ND) 
t For Tape & Reel, add “TR” to the Digi-Key Part No. (HR880TR-ND) 


KMC Series 


9mm Bayonet Lock Connectors 
WATER RESISTANT 
Features: Five-key mechanism between two Receptacle 


metal shells assures error-free polarization in 13.29 
coupling * Bayonet lock offers easier coupling ] 


with higher reliability than thread lock. 8.79 
Electrical Specifications: + Insulation Resis- — =, 
tance: min. 2000MQ at DC100V + Contact 8 o 
Resistance: max. 10mQ at DC1A * Qurrent nN S 
Rating: 2A =— at 
Con- Digi-Key Price Each Hirose 
tacts| Description Part No. 1 10 100 Part No. 
4 | Plug with Pin Insert HR400-ND 15.71 13.84 11.60 | KMC-9BPD-4P 
6 | Plug with Pin Insert HR401-ND 13.31 12.53 10.97 | KMC-9BPD-6P 
4 | Receptacle with Socket Insert HR402-ND 9.91 8.68 6.61 | KMC-9BRD-4S 
6 | Receptacle with Socket Insert HR403-ND_ 11.19 9.87 8.27_| KMC-9BRD-6S 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HIROSE 
HASH Circular Connectors (com) 


R M Series 12mm Video Connectors Does not have rubber boot. 


Features: 

+ Pipe shaped socket contact for long life reliable operation + UL94V-0 diallyl phthalate molding material for excellent 
electrical and mechanical characteristics * Sleek design with grainy matte finish + Bayonet type coupling for easy 
operation + Reversible pin and socket insert + 2, 3, 4, 5, 6, and 7 pin available in the common diecasting body * Jack 
available for cable extension program 

Specifications: 

+ Qperating Voltage: AOS00V (2 pin) ACSOOV (3 and 4 pin) AC350V (5, 6 and 7 pin) * Current rating: 5 amps » Insulation 
resistance: min. 1,000MQ at DOSOOV = Contact resistance: max. 4mQ * Solder cup diameter: 1.1mm (.043”) * Temp. 
cycling: -55°C to +85°C * Contact durability: 2000 times at max. 8mQ. 


JR Series video Connectors Aluminum 


Features: 
JR series connectors offer you excellent performances both electrically and mechanically, having five keys in the fitting 
section to assure quite smooth coupling. 


Specifications: 
+ Withstand Voltage: AC1000V a minute = Insulation Resistance: 1000MQ. min. » Contact Resistance: 5nQ max. 


Receptacle 
No. of Digi-Key Dimensions (mm) 
Pins Part No. A B c D 
7 HR138-ND, HR139-ND 16.31 26.97 78.49 11.00 
10 HR140-ND, HR141-ND 16.31 26.97 78.49 11.00 
any 14 HR142-ND, HR143-ND 16.31 26.97 78.49 11.00 
26 HR144-ND, HR145-ND 20.50 30.99 97.99 12.19 
No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Contacts | Description Part No. 110 50 100 | PartNo. Receptacle 
2 | Plug with Pin Insert HR882-ND 832 7.04 5.92 5.28 | RM12BPE2PH 
2 | Plug with Socket Insert HR883-ND 858 7.26 6.11 5.45 | RM12BPE2S 
3 | Plug with Pin Insert HR884-ND 842 7.13 6.00 5.35 | RM12BPE3PH 
3 | Plug with Socket Insert HR885-ND 871 7.37 6.20 5.53 | RM12BPE-3S 
4 | Plug with Pin Insert HR886-ND. 8.53 7.22 6.07 5.42 | RM12BPE4PH 
4 | Plug with Socket Insert HR887-ND 881 7.66 6.90 6.13 | RM12BPE4S 
5 | Plug with Pin Insert HR888-ND 868 7.35 6.18 5.52 | RM12BPE-S5PH 
5 | Plug with Socket Insert HR889-ND 823 7.16 6.45 5.73 | RM12BPE5S 
6 | Plug with Pin Insert HR890-ND 8.92 7.55 6.35 5.66 | RM12BPE-6PH 
6 Plug with Socket Insert HR891-ND 835 7.26 654 5.81 | RM12BPE6S No. of | Digi-Key Dimensions (mm) 
7 | Plugwith Fin inset HRB92-ND 814 7.08 6.38 5.67 | RMI2BPE7PH inisial IBertiNo: A B c D E 
7__| Plug with Socket Insert HR893-ND 8.63 7.50 6.75 6.00 | RM12BPE7S 7 HR146-ND 22.00 19.99 26.49 29.01 23.01 
2 | Receptacle with Pin Insert HR221-ND 421 368 3.06 261 | RM12BRD-2PH 7 HR147-ND 22.00 19.99 27.69 29.01 23.01 
3 Receptacle with Pin Insert HR223-ND 429 3.75 3.12 2.66 | RM12BRD-3PH 10 HR148-ND, HR149-ND 22.00 19.99 26.49 29.01 23.01 
5 | reogindowith rat HOON «47D. 41 342 21 | M2pRD SPH 4 ee zo_| 1990 _| asso _| _aao1_{ 2a 
tacle with Pin Insert q EI . . 
6 | Receptacle with Pin Insert HR229-ND 4.95 4.32 3.60 3.06 | RM12BRD-6PH 14 AEE e200 wa Ze za an 
7 | Receptacle with Fin Insert HR231-ND 531 464 3.86 329 | RMI2BRD-7PH 26 (BURIBE De 25.81 23.90 eae i eeu! 
2 | Receptacle with Socket Insert HR220-ND 5.06 4.42 368 3.13 | RM12BRD-2S 26 | _HRIS3-ND 25.81 23.90 27.99 31.98 26.01 
3 | Receptacle with Socket Insert HR222-ND 5.28 4.61 384 3.27 | RM12BRD-3S 
4 Receptacle with Socket Insert HR224-ND 5.53 483 4.02 3.42 | RM12BRD-4S Con. Digi-Key Price Each Hirose 
5 Receptacle with Socket Insert HR226-ND 6.13 536 4.46 3.80 | RM12BRD-5S tacts | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
6 | Receptacle with Socket Insert HR228-ND 633 552 460 391 | RMi2BRD-6S 7 | Plug with Pin Insert HR138-ND 1632 1536 13.44 | JRCIGBP-7P 
7__| Receptacle with Socket Insert HR230-ND 685 5.98 4.98 4.24 | RM12BRD-7S 10 | Plug with Pin Insert HR140-ND 1647 1551 13.57 | JRCI6BP-10P 
2 | Jack with Pin Insert HR321-ND 663 5.79 4.82 4.10 | RM12BJB-2PH 14 | Plug with Pin Insert HR142-ND 15.33 14.44 12.63 | JRCI6BP-14P 
3 | Jack with Pin Insert HR323-ND 6.25 5.50 488 4.13 | RM12BJB-3PH 26 | Plug with Pin Insert HR144-ND 24.23 23.42 21.00 | JRC21BPA-26P 
4 | Jack with Pin Insert HR325-ND 6.33 5.57 4.94 4.18 | RM12BJB-4PH 7 | Plug with Socket Insert HR139-ND 16.00 15.06 13.18 | JRCIGBP-7S 
5 | Jack with Pin Insert HR327-ND 643 5.66 5.02 4.25 | RM12BJB-5PH 10 | Plug with Socket Insert HR141-ND 16.26 1572 14.10 | JRCI6BP-10S 
6 — |_Jack with Pin Insert HR329-ND_ 6585.79 5.13 4.34 | RM12BJB-6PH 14 | Plug with Socket Insert HR143-ND 1496 14.08 12.32 | JRCI6BP-14S 
7 | Jack with Pin Insert HR331-ND 6.83 6.01 5.33 4.51 | RM12BJB-7PH 26 | Plug with Socket Insert HR145-ND 21.56 20.84 18.69 | JRC21BP-26S 
2) || eesti soc Inset uiceet BGR: Lee GBS a2) AMER 0) 7. | Receptacle with Pin Insert HR146-ND 1058 927 7.06 | JRCIGBR7P 
3 | Jack with Socket Insert HR322-ND 893 7.82 7.07 5.96 | RM12BJB-3S(07) eet 
: 10 | Receptacle with Pin Insert HR148-ND 1087 952 7.25 | JRCI6BR-10P 
4 — | Jack with Socket Insert HR324-ND 9.29 813 7.36 620 | RM12BJB-4S(07) 5 
: 14 | Receptacle with Pin Insert HR150-ND 1094 958 7.30 | JRCI6BR14P 
5, 1 [serie wh Socket nse passe $62; 843 162 642 | HMI2BIE SS(07) 26 | Receptacle with Pin Insert HR152-ND 1390 1225 10.27 | JRC21BR-26P 
6 | Jack with Socket Insert HR328-ND 959 834 7.51 668 | RMI2BJB-6S(07) 
7 | Jack with Socket Insert HR330-ND 1030 9.01 816 687 | RM12RB-75(07) 7 | Receptacle with Socket Insert HR147-ND 1039 910 693 | JRCI6BR7S 
10 | Receptacle with Socket Insert HR149-ND 1226 1081 9.06 | JRCI6BR-10S 
14 | Receptacle with Socket Insert HR151-ND 1056 924 7.04 | JRCI6BR14S 
RM Series 15mm Video Connectors 26 _| Receptacle with Socket Insert HR153-ND 1268 1148 9.37 | JRC21BRA-26S 


Specifications: 

+ Operating Voltage: AC350V, DCA90V * Current Rating: 5A * Insulation Resistance: 1000MQ min. at DOS00V + Contact 
Resistance: 14mQ max. at DC1A * Temp. Oycling: -55°C to +85°C + Applicable Cable Dia.: 8mm max. + Plugs and jacks 
include rubber boot. 


Threaded Receptacle 


cr = 
21.01 ‘3:80 
— ig.9gb— 


Con- Digi-Key Price Each Hirose 

tacts | Description Part No. 1 10 100 Part No. 
10 | Plug with Pin Insert HR106-ND 10.13 8.87 6.76 RM15TPD-10P 
12 | Plug with Pin Insert HR107-ND 10.68 9.35 7.12 RM15TPD-12P 
10 | Plug with Socket Insert HR108-ND 11.47 10.04 7.65 RM15TPD-10S 
12__| Plug with Socket Insert HR109-ND 10.54 9.29 7.79 RM15TPD-12S 
10 | Receptacle with Pin Insert HR206-ND 6.93 6.10 4.58 RM15TRD-10P. 
12 | Receptacle with Pin Insert HR207-ND 7.40 6.52 4.89 RM15TRD-12P. 
10 | Receptacle with Socket Insert HR208-ND 6.38 5.61 4.21 RM15TRD-10S. 
12__| Receptacle with Socket Insert HR209-ND_ 6.70 5.90 4.43 RM15TRD-12S. 
10 | Jack Extension with Pin Insert HR306-ND 9.53 8.34 6.36 RM15TJD-10P 
12 | Jack Extension with Pin Insert HR307-ND 10.03 8.78 6.69 RM15TJD-12P 
10 | Jack Extension with Socket Insert HR308-ND 9.14 8.01 6.10 RM15TJD-10S 
12 | Jack Extension with Socket Insert HR309-ND 9.36 8.19 6.24 RM15TJD-12S 


SR30 Series 10mm Min. Microphone Connectors 


Features: 

Standard applicable cable size is the outer diameter 4.2. Male pin: brass + gold plated or silver plated; 
Female pin: copper alloy + gold plated or silver plated. 

Specifications: 

+ Rated Voltage: AC100V, DC140V + Current Rating: 1A + Insulation Resistance: 200MQ min. at DC100V 
+ Contact Resistance: 10mQ max. at DC1A. 


Receptacle 


M9 X 0.75 


G09 


(Inside Dia. 
L 1g —+|of solder pot) 


Con- Digi-Key Price Each Hirose 

tacts | Description Part No. 1 10 100 Part No. 
4 | Plug with Pin Insert HR500-ND 8.08 71 5.33 | SR30-10PE-4P 

Plug with Pin Insert HR501-ND 8.05 7.09 5.32 | SR30-10PE-6P 

7__| Plug with Pin Insert HR510-ND 8.70 7.66 5.75 | SR30-10PF-7P 
4 | Receptacle with Socket Insert HR503-ND 6.58 5.79 4.34 | SR30-10R-4S 
6 | Receptacle with Socket Insert HR504-ND 6.80 5.99 4.49 | SR30-10R-6S 
7_| Receptacle with Socket Insert HRS505-ND_ 5.69 4.97 3.52_| SR30-10R-7S 
4 | Jack with Socket Insert HRS506-ND 10.99 9.62 7.33 | SR30-10JE-4S 
6 | Jack with Socket Insert HR507-ND 10.99 9.62 7.33 | SR30-10JE-6S 
7_| Jack with Socket Insert HR508-ND_ 10.39 9.10 6.93_| SR30-10JF-7S 

—__| Cable Camp for SR30 Series HR509-ND. 45 32 .22 | SR30-P 

(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HIROSE . No. of Digi-Ke Price Each Hirose 
HASH circular Connectors (com) ard ae ey Temiee cpemcon laa 


Pins | Plating Part No. Part No. 
H . Par lake Fig. 2 Plug, Straight, Crimp Type 
NEW! SR38 Series Microminiature High-Performance = = pak TEaBaNG cae 635 a1 LIBIDO 
8 _ Black HR465-ND 7.46 6.32 5.31 | HR212-10P-8PC 
Receptacle 8 = Beige HR466-ND 7.46 6.32 5.31 | HR212-10P-8PC(01) 
10 = Black HR467-ND 7.77 6.58 5.54 | HR212-10P-10PC 
10 = Beige HR468-ND 7.77 6.58 5.54 | HR212-10P-10P0(01) 
Fig. 3 Receptacle, Panel Mount, Crimp Type 
8 = Black HR469-ND 2.99 2.48 2.06 | HR212-10R-8SC 
8 = Beige HR470-ND 2.99 2.48 2.06 | HR212-10R-8SC(01) 
Fig. 3 Receptacle, Vertical, PCB Type 
8 Tin Black HR471-ND 4.79 3.96 3.30 | HR212-10R-8SD(02) 
Features: Microminiature and high density allows space-saving packaging with the 9.53 mm standard dia. 8 Gold Beige HR472-ND 5.37 4.44 3.70 | HR212-10R-8SD(01) 


(excluding protrusions) body. Highly reliable against external force such as vibration due to the simple Fig. 4 Receptacle, Right Angle, PCB Type 
locking mechanism guards. Easy to wire and mount plugs: fold-up type, requiring no special tool. 


Receptacles: circuit board dip type. Applications: video equipment, acoustic equipment, measuring Jn a Mn eAND 458 380 S116 | HRZ12 10 SOL (02) 
instruments and other electronic equipment : : : 7 Tm eae Rega as 3.89 S.24 | H212-107- BSL 02) 
* : 8 Gold Black HR475-ND 5.37 4.44 3.70 | HR212-10R-8SDL(04) 
TI 7 7 8 Gold Beige HR476-ND 5.37 4.44 3.70 | HR212-10R-8SDL(01) 
Digi-Key Price Each Hirose = = 
Contacts | Description Part No. 1 10 50 _| PartNo. Fig. 5 Receptacle, Right Angle, PCB Type 
3 Plug HR796-ND 13.74 12.71 11.41 | SR38-4P-3P 8 Tin Black HR477-ND 5.66 4.68 3.90 | HR212-10RA-8SDL(03) 
3 Receptacle HR797-ND 14.22 13.16 11.81 | SR38-4R-3S 8 Gold Beige HR478-ND 6.06 5.02 4.18 | HR212-10RA-8SDL(01) 
8 Gold Black HR479-ND 6.24 5.16 4.30 | HR212-10RA-8SDL(02) 
Fig. 6 Receptacle, Right Angle, PCB Type 
10 Gold Black HR480-ND 8.65 7.52 6.77 | HR212-10RC-10SDL(02) 


HR22 Series High-Performance Compact Circular 


The HR22 Series are 20-pin compact circular connectors developed as an interface between machine tool 
motors and operation panels. With a screw coupling type locking mechanism to prevent unlocking due to 
motor vibration. 


HR25 Series 


World's Smallest Round Type Multiple Contact Connectors 


Features: + Anti-Loosening Locking Mechanism. The locking mechanism has an anti-loosening spring in a 
screw coupling. Two Types of Termination: Crimp and Solder Easy Receptacle Mounting. A receptacle 
may be mounted quickly on a panel by tightening a nut. * Pin allocation and Major Functions: + With- 
stand voltage: AC300V for 1 minimum. + Current capacity: 2A + Insulation resistance: 1000MQ or 
more at DC100V. + Contact resistance: 20m or less. + Solder pot inner diameter: 0.8 


The HR25 is the world’s smallest high-density round type connector. It was developed using Hirose 
Electric's long experience with miniaturization technology in answer to the continuing need for the ever 
greater miniaturization and high-density construction of a wide variety of electronic equipment. The voltage 
used should be less than 30V AC or 42V DC. Wire AWG 30. 

Applications: -* CCD cameras, measuring instruments, wide variety of sensors, mobile radio, medical 
equipment. 

Material: + Insulation: PPS resin, black * Contacts: Phosphor bronze, Gold and partial gold plating + Shell: 
Brass and zinc alloy, Nickel plating 

Ratings: * Current capacity 1A + Insulation resistance 1000 M®© or greater + Contact resistance 30 mQ + Sol- 
der pot inside diameter 0.5 mm 


20 (Hex) 


<a 
No. of Dim. A | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Pins | Description mm Part No. i] 10 50 Part No. 
Plug - Female Crimp = HR176-ND 14.45 13.60 12.33 | HR22-12TPD-20SC 
1 20 Plug - Male imp 53.5 HR177-ND 14.98 14.10 12.78 | HR22-12TPD-20PC 
Plug - Female Solder = HR179-ND 28.11 27.18 25.30 | HR22-12TPD-20S 
Plug - Male Solder = HR180-ND 15.33 14.82 13.80 | HR22-12TPD-20P 
Jack - Male Orimp — HR181-ND 15.37 14.47 13.11 | HR22-12TJD-20PC 
2 20 | Jack - Male Solder = HR182-ND 15.06 14.56 13.56 | HR22-12TJD-20P 
Jack - Female Solder _ HR183-ND 33.75 32.63 30.38 | HR22-12TJD-20S 
Contact Male Pin AWG 24-28 — Crimp HR184-ND 38 24 16 | HR22-PC-122 
Contact Female Pin AWG 24-28 — Qrimp HR185-ND A 26 17 | HR22-SC-122 
Tools 
Assembly Wiring Jig for HR22 Series H9959-ND 201.97 each HR22-12P-T01 
Manual Crimping Tool for HR22 Series - AWG 24-28] H9960-ND 798.06 each HR22-TA2428HC 
Cable Crimping Tool - Wire Dim. 8.5 mm H9989-ND 328.16 each HRI0A-TC-04 


C (Hex) 


NEW?! HR212 Series Microminiature High-Performance 


# of |Shell Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
(Cont.| Size | A B (3 D Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 
Fig. 1 Plugs Screw Lock - Male Solder Type 
4/7 | 35) 105 67 5 HR700-ND 16.18 15.24 13.81 13.33 | HR25-71P-4P 
6| 7 | 35) 105 67 5 HR701-ND 15.77 15.24 14.19 13.67 | HR25-71P-6P 
Nort A DioGney EnicoiEacn Hirose 8| 7] 35] 105 67 5 HR702-ND 16.80 16.24 15.12 14.56 | HR25-71P-8P 
Eines Etat ng sa COlOy on ete cae <a ae EOU| hart No! 12; 9 | 43 | 125 87 7 |HR703-ND 28.07 27.13 25.26 24.33 | HRO5-9TP-12P 
3 Tin Fick FEaBaND 9.00 769 Sai HREIDAOLPSP 16] 9 | 43] 125 87 7 HR704-ND 30.11 29.11 27.10 26.10 | HR25-9TP-16P 
8 Tin Beige HR455-ND 900 760 6.41| HR212-10LP-8P(01) 20) 9 | 43] 125 87 7 HR705-ND 32.25 31.18 29.03 27.95 | HR25-9TP-20P 
8 Gold Black HR456-ND 8.23 7.16 6.45 | HR212-10LP-8P(02) Fig. 1 Plugs Screw Lock - Female Solder Type 
8 Gold Beige HR457-ND 8.23 7.16 6.45 | HR212-10LP-8P(03) 
Fig. 1 Plug, Right Angle, Crimp Type 4/7 | 35) 105 67 5 HR706-ND 15.84 14.92 13.52 13.05 | HR25-71P-4S 
5 — Black HR458-ND 7.77 6.58 5.54] HR212-10LP-5PC. 6) 7 35 10.5 67 5 HR707-ND 15.06 14.56 13.56 13.06 | HR25-7TP-6S 
8 - Black HR459-ND 777 6.58 5.54 | HR212-10LP-8PC 8| 7 | 35) 105 67 5 HR708-ND 17.61 17.03 15.85 15.27 | HR25-71P-8S 
Fig. 2 Plug, Straight, Solder Type 12| 9 | 43 125 87 v4 HR709-ND 22.13 21.39 19.92 19.18 | HR25-9TP-12S 
‘ 1 ae eng au oe ee Hoa lop eriot) 16] 9 | 43) 125 87 7 HR710-ND 23.04 22.28 20.74 19.97 | HR25-9TP-16S 
7 Gold pine HR462.ND B40 aoe 6.34| HFR12-10P-8P(02) 20] 9 | 43] 125 87 7 HR711-ND 23.87 23.07 21.48 20.69 | HR25-9TP-20S 
8 Gold Beige HR463-ND 8.10 7.04 6.34| HR212-10P-8P(03) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
216 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


HIROSE 7 5 a 1, 1, 
i A # of |Shell Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
ELECTRIC 
Hage Circular Connectors HR25 Series (cont) less ; 5 aa AM RIG TS 
¥ of [Shell Dimensions (mim) Digi-Key Price Each es Fig. 9 Receptacles Push Pull Lock- Male Solder Cup Type 
|Cont.| Size [A B Cc D Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 4} 7 | 41 |Miox075} 12 — —_|HR778-ND 12.89 12.13 11.00 10.62 |HR25-7R-4P 
Fig. 2 Receptacles Screw Lock - Male Solder Cup Type 6 | 7 | 41 |M1ox0.75) 12 — _|HR779-ND 13.92 13.11 11.88 11.47 |HR25-7R-6P 
4| 7 |106] Me.5x0.5 | Msx05 10. |HR712-ND 14.91 13.14 11.79 11.01 |HR25-7TR-4P Bee a MGR 78,) oe — |g 15.08 14.20 1287 1242 HAS 7ReP 
6 | 7 |10.6| M8.5x0.5 | Msx0.5 10 |HR713-ND 13.11 12.34 11.18 10.80 | HR25-7TR-6P 12) 9 | 13 |MiSx0.75 | 14 — | BRIBIEND 20.07 19.41 18.07 17.40 |HR25-9R-12P 
8 | 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR714-ND 14.28 13.44 12.18 11.76 | HR25-7TR-8P 16 | 9 | 13 |M13x0.75 14 = HR782-ND 22.13 21.39 19.92 19.18 |HR25-9R-16P 
12| 9 |126)Mt0.5x0.5| M10x075) 12 |HR715-ND 17.84 17.25 16.06 15.46 | HR25-9TR-12P 20} 9 | 13 |M13x0.75 | 14 — —_|HR783-ND 24.27 23.47 21.85 21.04 |HR25-9R-20P 
16| 9 | 126 )Mt0.5x0.5] M10x075| 12 |HR71G-ND 19.56 18.91 17.61 16.96 | HR25-9TR-16P Fig. 9 Receptacles Push Pull Lock - Female Solder Cup Type 
20] 9 |126/M10.5x0.5) M10x0.75) 12 |HR717-ND 20.88 20.19 18.80 18.10 | HR25-9TR-20P 
: 4} 7 | 41 |Miox075} = 12 — —_|HR784-ND 15.33 13.51 12.12 11.32 |HR25-7R-4S 
Fig. 2 Receptacles Screw Lock - Female Solder Cup Type 6 | 7 | 41 |Mtox075] 12 — — |HR78S-ND 13.01 12.24 11.10 10.71 |HR25-7R-6S 
4] 7 | 10.6] M8.5x0.5 | M8x0.5 10. |HR718-ND 14.47 12.75 11.44 10.68 | HR25-7TR-4S 3 |7 | \mtoxo7s| 12 — — |ppvee-ND 13.58 12.79 11.59 11.19 |HROS-7R8S 
6 | 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 |HR719-ND 15.20 13.40 12.02 11.23 | HR25-7TR-6S 2/9 113 \miaxo75) 14 — — |HR787-ND 16.01 15.08 13.66 13.19 |HRO5S-9R-12S 
8 | 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 |HR720-ND 1289 12.13 11.00 10.62 | HR25-7TR-8S 1e|\9 |43 lMino7s| 14 —  |BpesND! 1508 1456 1256 19.03 |HRoS-9R-168 
12| 9 |126)Mt0.5x0.5] M10x075| 12 |HR721-ND 14.84 13.73 12.32 11.51 | HR25-9TR-12S Beilsaell dels cel aa — | RRRRRAT iser 1535 1429 1276 |Hesorc0s 
16| 9 | 126 )Mt0.5x0.5| M10x075| 12 |HR722ND 13.62 12.82 11.62 11.22 | HR25-9TR-16S 
20| 9 | 12.6 |M10.5x0.5| M10x0.75 12 HR723-ND 15.08 14.20 12.87 12.42 | HR25-9TR-20S Fig. 10 Plugs Push Pull Lock - Male Crimp Type (Contacts sold separately) 
Fig. 3J acks Screw Lock - Male Solder Type 12] 9 HR790-ND 22.94 22.18 20.65 19.88 |HR25-9P-12PC 
4/7 |106] 35 5 M8.5x0.5 |HR724-ND 16.83 15.84 14.36 13.86 | HR25-7TJ-4P 16} 9 BARC TANOR 23.25 22.48 20.93 20.15 | HA25-9P-16PC 
6| 7 }106] 35 5 M8.5x0.5 |HR725-ND 15.77 15.24 14.19 13.67 | HR25-7TJ-6P 20| 9 HA792-ND 23.55 22.77 21.20 20.41 |HR25-9P-20PC 
8) 7 |106 35 5 M8.5x0.5 |HR726-ND 16.80 16.24 15.12 14.56 | HR25-7TJ-8P Fig. 10 Plugs Push Pull Lock - Female Crimp Type (Contacts sold separately) 
| 9 |i2e| 42 | 7 |atosos [aMBNB! ant ant 2710 ani0 [erosoniser | | |12| 2 HRMEND) 2204 2018 anes 1000 |sFaG-9p1280 
a XQ. | ). I si . -" J 
20| 9 /126] 43 7 M10.5x0.5 |HR729-ND 32.25 31.18 29.03 27.95 | HR25-9TJ-20P 16/9 eekeene 225 2248 2093 20.15 | HRS OP IESC 
20] 9 HR795-ND 23.55 22.77 21.20 20.41 |HR25-9P-20SC 
Fig. 3 J acks Screw Lock - Female Solder Type 
NEW! Fig. 11 Recept. Push Pull Lock - Male Crimp Type (Contacts sold separately) 
4/7 }106} 35 5 M8.5x0.5 |HR730-ND 15.05 14.16 12.84 12.39 | HR25-7TJ-4S 
6| 7 |106} 35 5 M8.5x0.5 |HR731-ND 15.06 14.56 13.56 13.06 | HR25-7TJ-6S 12) 9 /138) — = — — |HR520-ND 14.28 13.44 12.18 11.76 | HR25-9R-12PC 
8] 7 |106] 35 5 MB.5x0.5 |HR732-ND 15.57 15.06 14.02 13.50 | HR25-7TJ-8S 16) 9 |138) — = = HR521-ND 14.62 13.76 12.47 12.04 ) HR25-9R-16PC 
12| 9 |126] 43 T M10.5x0.5 |HR733-ND 22.13 21.39 19.92 19.18 | HR25-9TJ-12S 20; 9 J138f — = — — |HR522-ND 14.98 14.10 12.78 12.34 |HR25-9R-20PC 
16) 9 | 126 43 7 M10.5x0.5 |HR734-ND 23.04 22.28 20.74 19.97 | HR25-9TJ-16S NEW! Fig. 11 Recept. Push Pull Lock - Male Solder Type (Contacts sold separately) 
20| 9 /126) 43 7 M10.5x0.5 |HR735-ND 23.87 23.07 21.48 20.69 | HR25-9TJ-20S 
“ 4) 7 | 11 |Mtox075) 14 —  |HRA12-ND 13.11 12.34 11.18 10.80 |HR25-7R-4PA 
Fig. 4 Receptacles Screw Lock - Male PCB Type 6 | 7 | 11 |mtoxo75) 11 — —_|HRAI4-ND 14.21 13.38 12.13 11.71 |HRO5-7R6PA 
4] 7 |10.6| Ms.5x0.5 | Mex0.5 10  |HR736-ND 14.91 13.14 11.79 11.01 | HR25-7TR-4PA 3/7/41 \mioo7s! 11 — |HRMeND 15.44 14.53 13.17 12.72 |HRO5-7R-8PA 
6 | 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10  |HR737-ND 13.11 12.34 11.18 10.80 | HR25-7TR-6PA yw! 9 113 \mi2x075! 414 — — |Hpaea-ND 20.52 19.84 18.47 17.79 |HR25-9R-12PA 
8 | 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 |HR738-ND 14.28 13.44 1218 11.76 | HR25-7TR-8PA 16| 9 | 43 \hioo7s| 14 — HRB ND) 22.58 21.89 20.99 19.57 | HROS-9R-16PA 
12] 9 |126|Mt0.5x0.5| M10x0.75) 12 |HR73%ND 17.51 16.93 15.76 15.18 | HR25-9TR-12PA bal ey laa lAMeesel|| Ga — PERE 2474 23.00 29.97 01.48 |HeDS-ORDOPA 
16| 9 |126|Mt0.5x0.5| M10x0.75] 12 |HR740-ND 19.56 18.91 17.61 16.96 | HR25-9TR-16PA 
20 | 9 | 12.6 |M10.5x0.5} M10x0.75 12 HR741-ND 21.71 20.99 19.54 18.82 | HR25-9TR-20PA NEW! Fig. 11 Recept. Push Pull Lock - Female Crimp Type (Contacts sold separately) 
Fig. 4 Receptacles Screw Lock - Female PCB Type 2) 9 |118) — = — — |HR523-ND 14.28 13.44 12.18 11.76 |HR25-9R-12SC 
4| 7 |106| mssx0s | Mex0s 10 |HR742-ND 14.47 12.75 11.44 10.68 | HR25-7TR-4SA 16+) 28) EEG!) = — — BBBBET 1462 13-76 12.47: 12.04 | HR25-OR-16SC 
6] 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR743-ND 15.20 13.40 12.02 11.23 | HR25-7TR-6SA 20] 9 [18] — = = HR525-ND 14.98 14.10 12.78 12.34 | HR25-9R-20SC 
8 | 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR744-ND = 12.89 12.13 11.00 10.62 | HR25-7TR-8SA NEW! Fig. 11 Recept. Push Pull Lock - Female Solder Type (Contacts sold separately) 
12| 9 |126|Mt0.5x0.5| M10x075) 12 |HR745-ND 13.11 12.34 11.18 10.80 | HR25-9TR-12SA 
16] 9 | 126 |Mt0.5x0.5| M10x075] 12 |HR746-ND 14.16 13.33 12.08 11.67 | HR25-9TR-16SA : : ‘ hai ve — ae baa roe —— bi paalioee 
20] 9 |126/M10.5x0.5) M10x0.75) 12 |HR747-ND 15.08 14.20 12.87 12.42 | HR25-9TR-20SA me _ : ° : ; : 
: a EMIS ER z vd ; 8 | 7 | 11 |Mtox0.75| 12 — —_|HRAI7-ND 13.80 13.00 11.78 11.37 |HR25-7R-8SA 
Fig. 5 Plugs Screw Lock - Male Crimp Type (Contacts sold separately) 12} 9 | 13 |Mi2x075} 14 — — |HR425-ND 16.35 15.40 13.95 13.47 | HR25-9R-12SA 
12) 9 RAEN) 20.58 19.90 18.53. 17.64 | HA25-9TP-12PC 16; 9 | 13 |Mi2x075} 14 — —_|HR427-ND 15.32 14.81 13.79 13.28 |HR25-9R-16SA 
16.) <2 piaegey§ 20.00 20.20 18.81 18.11 | HR2S-OTP-IGPC 20| 9 | 13 |wi2xo75) 14 — _|HR429-ND 16.22 15.68 14.60 14.06 | HR25-9R-20SA 
20] 9 HR750-ND 21.20 20.49 19.08 18.37 | HR25-9TP-20PC 
NEW! Fig. 12 J acks Push Pull Lock - Male Crimp Type (Contacts sold tel 
Fig. 5 Plugs Screw Lock - Female Crimp Type (Contacts sold separately) ig. 12 J acks Push Pull Loc jale Crimp Type (Contacts sold separately) 
12] 9 HR751-ND 20.58 19.90 1853 17.84 | HR25-9TP-12SC 2) 9 ieseineg UTOt 22-18 20.65 19.88 [Hes aH 12PC 
16] 9 HR752-ND 20.90 20.20 18.81 18.11 | HR25-9TP-16SC 16) 9 PES2Z7ND)) 23.25 22.48 20.93 20.15 |HA25-H16PC 
20| 9 HR753-ND 21.20 20.49 19.08 18.37 | HR25-9TP-20SC a8 BEDE 23.55 22.77 21.20 20.41 [HRS S1-20PC 
Fig. 6 Receptacles Screw Lock - Male Crimp Type (Contacts sold separately) NEW! Fig. 12 J acks Push Pull Lock - Male Solder Type (Contacts sold separately) 
12] @ ) 12 = = — — |HR754-ND 14.05 12.38 11.11 10.37 | HR25-9TR-12PC 4/7 |118) 358 5 — _|HRA06-ND 19.44 18.80 17.50 16.85 |HR25-7J-4P 
16| 9 | 13 = = — — |HR755-ND 14.47 12.75 11.44 10.68 | HR25-9TR-16PC 6 | 7 |118] 358 5 — _|HR408-ND 20.52 19.84 18.47 17.79 |HR25-7J-6P 
20] 9 | 13 = = — — |HR756-ND 14.91 13.14 11.79 11.01 | HR25-9TR-20PC 8 | 7 |118] 358 5 — _ |HRA10-ND 21.51 20.80 19.36 18.65 | HR25-7J-8P 
Fig. 6 Receptacles Screw Lock - Female Crimp Type (Contacts sold separately) 12) 9 |138) 438 & = HR418-ND 31.10 30.06 27.99 26.95 | HR24-9J-12P 
2] 9 [115] — = — — |HR757-ND 14.05 12.38 11.11 10.37 | HR25-9TR-12SC 185) 9. [1981/4068 z — RE 33.15 92.05 20.84 28.73 | HAS 8H16P 
16) 9 |115| — _ o HR758-ND 14.47 12.75 11.44 10.68 | HR25-9TR-16SC 20] 9 |138) 438 7 = HRA22-ND 35.30 34.12 31.77 30.59 | HR25-9J-20P 
20} 9 {115 = = = HR759-ND 14.91 13.14 11.79 11.01 | HR25-9TR-20SC NEW! Fig. 12 J acks Push Pull Lock - Female Crimp Type (Contacts sold separately) 
Fig. 7 J acks Screw Lock - Male Crimp Type (Contacts sold separately) 12/9 HR529-ND 22.94 22.18 20.65 19.88 |HR25-9J-12SC 
12] 9 HR760-ND 20.58 19.90 1853 17.84 | HR25-9TJ-12PC 16 | 9 HR530-ND 23.25 22.48 20.93 20.15 |HR25-9J-16SC 
16| 9 HR761-ND =. 20.90 20.20 18.81 18.11 | HR25-9TJ-16PC 20/9 HR531-ND 23.55 22.77 21.20 20.41 | HR25-9J-20SC 
20] 9 HR762-ND 21.20 20.49 19.08 18.37 | HR25-9TJ-20PC 
e 8 i NEW! Fig. 12 J acks Push Pull Lock - Female Solder Type (Contacts sold separately) 
Fig. 7 J acks Screw Lock - Female Crimp Type (Contacts sold separately) 
4|7 )118] 358 5 — _|HR407-ND 19.08 18.45 17.18 16.54 | HR25-7J-4S 
je : eich eee Ee st ica onan 6| 7/118] 358 5 —  |HR409-ND 19.71 19.06 17.74 17.09 | HR25-7J-6S 
: ‘ : ; e 8| 7 |118) 358 5 — _|HR411-ND 20.07 19.41 18.07 17.40 | HR25-7J-8S 
20] 9 HR765-ND 21.20 20.49 19.08 18.37 | HR25-9TJ-20SC 
- 12] 9/138] 438 7 — —_|HRA19-ND 25.01 24.18 22.51 21.68 | HR25-9J-12S 
Fig: 8 Plugs Push Pull Lock: Male Solder Type 16| 9 |138] 438 7 —  JHRA21-ND 25.89 25.03 23.31 22.44 | HRO5-9J-16S 
4] 7 |348] 105 7.45 5 HR766-ND 19.16 18.52 17.24 16.61 | HR25-7P-4P co} 9 138] 438 7 — — |HR423-ND 26.79 25.90 24.12 23.22 | HRE5-9J-208 
6| 7 /348] 105 7.45 5 HR767-ND 20.07 19.41 18.07 17.40 | HR25-7P-6P 
8 | 7 /348] 105 7.45 5 HR768-ND 21.09 20.39 18.99 18.28 | HR25-7P-8P rs ips Pes Cut Taper Tape & Reel t 
12) 9 |428) 125 9.45 7 HR769-ND 30.42 29.41 27.38 26.37 | HR25-9P-12P crip- | Digi-Key BricalEachinn Mhirose| Price Each Pricing | Hirose 
16] 9 |428] 125 9.45 7 HR770-ND 32.46 31.38 29.22 28.14 | HR25-9P-16P tion | Part No. 100 Part No. 1 10 50 10,000 _| Part No. 
20| 9 |428) 125 9.45 7 HR771-ND 34.61 33.46 31.15 30.00 | HR25-9P-20P Crimp -Style Contacts - Male 
Fig. 8 Plugs Push Pull Lock - Female Solder Type 30-32] HR532-ND 19 HROS-PC1I1[ 58 36.24 | 80.22/M | HR2S-PC211 
4[7 |348] 105 7.45 5 HR772-ND 18.03 17.43 16.23 15.63 | HR25-7P-4S Crimp -Style Contacts - Female 
6] 7 |348) 105 7.45 5 HR773-ND 19.25 18.61 17.33 16.68 | HR25-7P-6S 30-32 | _HR536-ND 19 HR25-6C-111 [583624 80.22/M_| HR25-5C-211 
8 | 7 [348] 105 7.45 5 HR774-ND 19.77 19.12 17.80 17.14 | HR25-7P-8S Tool for HR25 Series 
12] 9 |428| 125 9.45 7 HR775-ND 24.48 23.67 22.04 21.22 | HR25-9P-12S Manual Qrimp Tool H9975-ND 1344.10 each HR25-TA3032HC 
16| 9 |428] 125 9.45 7 HR776-ND 25.40 24.55 22.86 22.01 | HR25-9P-16S # Fox Chk Taps ed “OT tothe igh Key Pvt No. GRBSOCTND 
a Op: ir ape, lo the Ligi- ). =| 
20] 9 |428) 125 9.45 ‘ HR777-ND 26.22 25.35 23.60 22.73 | HR25-9P-20S + For Tape & Ped), add "TR" to the Digh-Key Part No. (HRS32TR-ND) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 217 


RP13A Series 


Circular Connectors (cont) 


Push-Pull Lock Connectors 


Performance: 


Withstanding Voltage: AC 300 minimum 


Current Rating: 2A (AWG#24) 
Insulation: 1000 MQ max (DC250V) 
Contact: 15 mQ minimum (DC 1A) 


Features: Single motion push-pull locking mechanism provides improved quick inserting/extracting capability. Multi-slot 
key mating guide prevents mis-insertion. Outer shell, made of strong glass fiber polycarbonate resin, is lightweight yet 


rigid. As the cable connection method, crimping is used for plug, and crimping and PCB dip for receptacle. 


Digi-Key Price Hirose 
Description Part No. Each Part No. 
Manual Crimping Tool for RP19 

Series 18-22 AWG H9969-ND 615.94 RP19-TC-11 
Manual Crimping Tool for RP19 

Series 24-30 AWG H9968-ND 615.94 RP19-TC-12 
Cable Crimping Tool for RP13A. 

Series - Wire Dim. 7.3-8.3 mm H9967-ND 601.61 RP13A-TC-01 
Cable Crimping Tool for RP13A. 

Series - Wire Dim. 7.5-8.6 mm H9966-ND 601.61 RP13A-TC-02 
Extractor - Male Term. RP13 H9965-ND 6.09 RP13-PC-TP 
Extractor - Female Term. RP13A H9964-ND 4.06 RP13A-SC-TP 

RP17 Series 
Push-Pull Lock Connectors 
Contact Arrangement: 


+ Withstanding Voltage: AC 1000V for 1 minute 

+ Current Capacity: 5A (AWG18-22) Fits contact No. 2,11 
+ Insulation Resistance: 1000 MQ minimum at DC500V 
+ Contact Resistance: 15m max at DC1A 

+ Applicable Wire: AWG18-22 (Large barrel) AWG24-30 


, 12 2A (AWG24-30) Fits contact #1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 


(Small barrel) 


Features: One touch "push-pull lock" coupling mechanism assures easy and quick connection and disconnection. Use 
applicable cable + AWG18-22 (shielded outer diameter. 1.7mm under) to 3 pins among 12 pins and other 


applicable cable + AWG24-30 (shielded outer diameter. 


1.2mm under) to be usable due to crimp terminal. Mating guide 


keys is multiple polarizing to be ensured specified position. Simple and slender appearance with internal installed cable 
clamp. External appearance is matte finish black color. Mating position mark is located with white color, assures easy and 
quick connection and disconnection. 


Digi-Key Price Each Hirose 
Part No. 1 10 50 Part No. 
Fig. 1 - Plug with Female Terminal - Crimp 
13 | 472 | 32 | 61 HR242-ND 4.96 441 3.42 RP13A-12PA-13SC 
13 | 472 | 32 | 57 HR243-ND 4.70 3.89 3.24 RP13A-12PB-13SC 
13 | 522 | 37 | 64 HR244-ND 5.13 4.25 3.54 RP13A-12PD-13SC 
13 | 472 | 32 | 64 HR245-ND 4.70 3.89 3.24 RP13A-12PE-13SC 
13 | 522 | 37 | 74 HR246-ND 4.70 3.89 3.24 RP13A-12PK-13SC 
13 | 522 | 37 | 81 HR247-ND 4.70 3.89 3.24 RP13A-12PS-13SC No. of Dim. mm | Digi-Key Price Each Hirose 
15 | 522 | 37 | 61 HR248-ND 4.99 4.13 3.44 RP13A-12PD-15SC Fig.| Pins | Description A | B_| PartNo. 1 10 50 | PartNo. 
15 | 522 ) 37 | 7.4 HR249-ND 499 413 3.44 RP13A-12PK-15SC 1+ | 42. | Plug- Male Gimp —|— | HR22ND 470 389 3.24 | RPI7-13P-12PC 
15 | 522 | 37 75 HR250-ND 4.99 4.13 3.44 RP13A-12PP-15SC Plug (ESD) Male Crimp —|— | HR283-ND 577 4.78 3.98 | RP17A-13P-12PC 
cal aes eee ee Bea ND a am OH [Bei ee le eect Recept.-FemdeGimp | — |— | HR284ND 182 152 126 | RPI7-13R-125C 
20 | $22) 37 | 75 Hin252-N 76200 6450 5.43 RP13A-12PG-208C 2| 12 | Recept. - Female Dip —|— | HR285-ND 470 389 3.24 | RPI7-13RA12SD 
20 | 472 | 32 6.4 HR253-ND 7.46 6.32 5.31 RP13A-12PH-20SC Recept. (ESD) FemaleDip | — | — | HR286-ND 542 449 3.74 | RP17A-13RA12SD 
20s | eee | ee | a LW AeenD nee 645 5.49 | Blah 12h 2080 3 | 42 | sak: Femde Gimp 44/53 | HRO7ND 7.22 598 498 | RPI7-13/-125C 
20: | Are) 32.) 47 eRe) 7460 6.3200 5.31 RP13A-12P0-208C Jack - Female Crimp 49 | 5.1 | HR288-ND 687 5.69 4.74_| RP17-18JA-12SC 
20 | 522 | 37 | 81 HR256-ND 8.19 6.93 5.83 RP13A-12PS-20SC Contacts 
Fig. 2A - Receptacle (Flange Type) with Male Terminal - Crimp Male Pin AWG 18-22 HR289-ND Ad 28 79] RPI7-PC-112 
13 | 181 | — _ HR257-ND 231 1.92 1.60 RP13A-12RA-13PC Male Pin AWG 24-30 HR290-ND 44° 28 = 49 _| RP17-PC-122 
15 | 181 | — _ HR258-ND 241 2.00 1.67 RP13A-12RA-15PC Female Pin AWG 18-22 HR291-ND 48 30 = 20 _| RP17-SC-112 
20 | 16 = = HR259-ND 4.58 3.80 3.16 RP13A-12RA-20PC Female Pin AWG 24-30 HR292-ND 48 30 ——.20_| RP17-SC-122 
Fig. 2B - Receptacle (Flange Type) with Male Terminal - Dip Tools 
3) — = = HR260-ND 4.15 344 286 RP13A-12RA-13PA Manual Crimping Tool for AWG 18-22 H9963-ND 487.02 RP17-1C-11 
— = = x g Manual Crimping Tool for AWG 24-30 H9962-ND 487.02 RP17-TC-12 
is | _- HR261-ND _ 597, 4.95 412 | RPISA12RA-ISPA Cable Crimping Tool Ho961.ND 550.06 RPTZ-TCOt 
Fig. 3A - Receptacle (J am Nut Fastening Type) with Male Terminal - Crimp 
13] — = = HR262-ND 2.28 1.89 1.58 RP13A-12RB-13PC 
Fig. 3B -Ri tach Nut Fastening T} ith Male Terminal - Di H : 
ig: eceptacle J am asteningyiype) with: Male Terminal = Dip RP Series Plastic Connectors 
13 | — = = HR263-ND 4.15 3.44 2.86 RP13A-12RB-13PA 12 Cc A Panel M t 
Fig. 4 - Right Angle Dip with Male Terminal mm Connectors Fane! Moun 
13 | 175 | 235] 13 HR264-ND 8.11 6.87 5.78 RP13A-12RC-13PB Specifications: Materials: 
20 | 195 | 315 | 15 HR265-ND 8.60 7.48 6.74 RP13A-12RC-20PB * Qherating Voltage: AC150V (6, 7 pin), AC250V (3 pin) + Male Pin: Brass and silver plating 
Fig. 5 - J ack with Male Terminal - Crimp * Qurrent Rating: SA + Female Pin: : 
13 49.1 34.6 61 HR266-ND 5.77 4.78 3.98 RP13A-12J-13PC * Contact Resistance: 5nQ max. at DC1A Phosphor bronze and silver plating 
15 | 541 | 306) 61 HR267-ND 6.32 5.24 4.36 RP13A-12JD-15PC 
15 | 541 | 396) 74 HR268-ND 6.32 5.24 4.36 RP13A-12JK-15PC 
20 | 526 | 374 | 74 HR269-ND 10.72 9.92 8.90 RP13A-12JG-20PC 
Pins For 13 and 15 Contacts 
Male - Gold Plating, 24-28 AWG HR270-ND 60 38 25 RP13-PC-121 
Male - Silver Plating, 24-28 AWG HR271-ND AV 26 18 RP13-PC-122 
Female - Gold Plating, 24-28 AWG | HR272-ND 43 31 24 RP13A-SC-121 
Female - Silver Plating, 24-28 AWG| _ HR273-ND A4 28 19 RP13A-SC-122 
Pins for Size 13 Superthick Wires 
Male- Silver Plating, 18-22 AWG HR274-ND 38 24 16 RP13-PC-112 
Female - Silver Plating, 18-22 AWG| _ HR275-ND A4 28 19 RP13A-SC-112 
Pins for 20 Contact 
Male - Silver Plating 18-22 AWG HR276-ND 35 22 15 RP19-PC-112 
Female - Silver Plating 18-22 AWG| —_ HR277-ND 35 22 15 RP19-SC-112 
Male - Gold Plating 24-30 AWG HR278-ND A4 31 24 RP19-PC-121 
Female - Gold Plating 24-30 AWG HR279-ND A4 31 24 RP19-SC-121 
Male - Silver Plating 24-30 AWG HR280-ND 35 22 15 RP19-PC-122 
Female - Silver Plating 24-30 AWG | HR281-ND 35 22 15 RP19-SC-122 HR132-ND Receptacle 
Digi-Key Price Hirose 
Description Part No. Each Part No. Con- Digi-Key Price Each Hirose 
Tools tacts | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
Manual Crimping Tool for RP13 RP1 Series, 12mm 
Series 18-22 AWG H9973-ND 487.02 RP13-TC-11 6 | Plug with Pin Insert HR133-ND 231 192 1.42] RPCI-12RB-6P 
Manual Crimping Tool for RP13 6 _| Receptacle with Socket Insert HR132-ND 4.87 425 3.01 | RPCI-12P-6S(03) 
Series 24-28 AWG H9972-ND 487.02 RP13-TC-12 RP2 Series, 12mm 
Manual Crimping Tool for RP13A 3] Plug with Pin Insert HRi35-ND 186 1.45 = 4.11 | RPC2-12RB-3P(01) 
Series 18-22 AWG H9971-ND 487.02 RP13A-TC-11 7__| Plug with Pin Insert HR137-ND 283 235 1.74 | RPC2-12RB-7P(01) 
Manual Qrimping Tool for RP13A 3 | Receptacle with Socket Insert HR134-ND 283 235 1.74 | RPC@-12P-3S 
Series 24-28 AWG H9970-ND 487.02 RP13A-TC-12 7 | Receptacle with Socket Insert HR136-ND 3.63 3.17 2.25 | RPC2-12P-7S 


218 (1033) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 -¢ Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


AMP TYCO cectronics Circular Metal Shell Connectors 


Authorized Distributor 


7 Note: Shell Only. Material and Finish: Receptacle: Insert: Black Component Diameter 
Audio / Instrument Con nectors (DIN Type) thermoplastic; Outer Shell: Aluminum alloy, zinc plated or unplated. Arrangement/ | Overall Dia. 
Plug: Insert: Black thermoplastic; Outer Shell and Coupling Ring: Shell Size Inch (mm) 
Audio/Instrument connectors are economical, quick connect/disconnect attachments for audio and Aluminum alloy, zinc plated; Retainer Ring: Stainless steel. 14 7.225 (31.12) 
instrument cable having small, flexible, stranded wire conductors. These versatile connectors are ideally Note: Contacts (pins and sockets) must be ordered sep- 22 1.750 (44.45) 
suited for application in citizens’ band (CB) radios, test equipment, computer input terminals and industrial arately. 28 2.170 (55.12) 


control equipment. 
Material & Finish: Plug/Receptacle: Thermoplastic, black Contacts: Brass, plated. Tin over nickel. 
Series 1&2 Series 3 


FH ©.830 (921.08) 
812 
(220.62) ee 
925 
2.500 (63.5) 
(23.5) . Overall aapebied length 
* * 
Receptacle Housin Contact Housin Cord Guard Standard Sex t Reverse Sex Standard Sex 
Z s 2 (Plug/Socket) (Plug/Pins) Square Flange Receptacle 

No. of Digi-Key Price Each AMP 

Pos. | Description Part No. i 25 50 Part No. 

Plug Assemblies 

4 Contact Housing A25074-ND 1.58 1.47 1.29 207313-1 

5 Contact Housing A25075-ND 1.10 1.02 89 207488-1 

6 Contact Housing A25076-ND 2.08 1.93 1.69 207332-1 

_ Cord Guard A25077-ND 1.26 1.17 1.03 207314-1 

Receptacle ae 

4 Receptacle Housin: A25078-ND 2.27 2.11 1.84 207316-1 

5 | Receptacle Housing 425079-ND 243 226 197 207487-1 * Standard Sex * Standard Sex San Sstlg ie t sae Sex 
6 Receptacle Housing A25080-ND_ 2.27 2.11 1.85 207333-1 Square Flange Receptacle Plug 

Crimp Contacts — 22-28 AWG 
= Fin, Diameter .058" (1.47mm), Loose | A25082-ND 28 27 23 207438-3 * Standard Sex: Pin contacts in receptacle housings; socket contacts in plug housings. 
=— Socket, Loose A25083-ND 30 29 25 207437-3 t+ Reverse Sex: Socket contacts in receptacle housings; pin contacts in plug housings. 
Tool 
—_ Contact Extraction Tool A25081-ND 84.21 _ = 91136-1 Series 1 Series 2 Series 3 


Shell Size 14 Shell Size 22 


MIL-C-5015 Style 
Circular Plastic 
Connectors - 
Shell Size 20-14 


UL File No. E28476 CSA File No. LR7189 


Standard Sex: Pin contacts in receptacle housings; socket contacts in plug housings. 
Reverse Sex: Socket contacts in receptacle housings; pin contacts in plug housings. 


fl 


Shell Size 22 Shell Size 28 
arr. 22-28 Arrangement 23-3 Arrangement 28-7 


Shell Size 28 Series 4 


Reverse Sex Reverse Sex 


aC Digi-Key Price Each AMP Shell Size 28 Shell Size 28 
Fig.| Description Part No. 1 25 Part No. art 2857t arn BB-63t Arrangement 28-16M Arrangement 28-22M 
Plug Kit, Unassembled . 
1 Reverse Sex w/o Cable Clamp A25015-ND. 12.22 11.58 | 213571-2 
Standard Sex w/o Cable Clamp A25016-ND 12.33 11.69 | 213652-1 Tae 
Cable Clamps - Shell Size 17 eee at 4 
1 | 0D. 453" (11.51mm), for use with 273652-1 A1332-ND 2.45 2.33 | 206070-1 men oe aRalnhn Renee a fae ae ae 6 
O.D. .703” (17.86mm), for use with 213571-2 A1689-ND 2.76 2.61 | 206322-1 s a L = = 
Receptacle, Square Flange Series 1 
2 Reverse Sex A25017-ND 7.09 6.72 | 213570-1 Standard Receptacle-Sq. Flanged A1600-ND 18.72 17.35 | 208719-1 
Standard Sex A25018-ND 6.95 6.59 | 213651-1 fe aude Plug A1601-ND 44.87 41.60 | 208718-1 
Reverse Receptacle-Sq. Flanged A1602-ND 21.30 19.75 | 208721-1 
MIL-C-5015 Style Contacts Plug A1603-ND 33.31 _ 30.88 | 208720-1 
P Receptacle-Sq. Flanged A1604-ND 19.52 18.09 | 208715-1 
Crimp Style, Type Ill+ age |e Plug A1605-ND 31.16 28.88 | 208714-1 
Contact Finish: A: 30p gold on the electrical engagement area Reverse Receptacle-Sq. Flanged A1606-ND 19.52 18.09 | 208717-1 
over 50 nickel B: Tin C: 30 selective gold over 30p nickel Plug A1607-ND 30.46 28.24 | 208716-1 
7 Receptacle-Sq. Flanged A1608-ND 20.89 19.37 | 208487-1 
cane le Rete etal ree lia ae Wee aa 22-14 | Reverse Plug A1609-ND 27.43 25.43 | 208486-1 
dn Nee Se Meee meng ne Plug with Tetraseals A25051-ND$ 36.41 33.75 | 208486-3 
Desc. | mm | Fin. | PartNo. 10 100 | Part No. | Part No. 10 100 | 4,000 |Part No. Receptacle-Sq. Flanged A1610-ND 23.31 21.61 | 208489-1 
Insulation Diameter Range Inch (mm): .060-.135 (1.52-3.43) 22-16 | Standard Plug A1611-ND 26.38 24.46 | 208488-1 
Pin | 24-20] B = — —]| — ___|A25009CT-ND 4.32 38.06) 185.34/M|213605-1 28-24 | Standard | Receptacle-Sq. Flanged A1612-ND 29.38 27.23 | 208459-1 
Socket | 24-20] B | A25007-ND 58.41 | 66565-2 | A25007CT-ND  — _ 35.04] 175.20/M|66563-6 Plug A1613-ND 37.08 34.38 | 208457-1 
Socket [24-20] A | A25008-ND 65 45 | 6565-4 [A25008CT-ND  — _46.80| 234.00/M|66563-8 Standard peutane Flanged % Reais are ae eae 
u i : : & 
Insulation Diameter Range Inch (mm): .110-.150 (2.79-3.81) 28-37 eas Flanged A1616-ND 26.71 24.76 | 20847341 
Pin | 18-14] B _— —- -| =— A25011CT-ND 4.32 38.06] 185.34/M|213603-1 Reverse Plug A1617-ND 32.33 29.97 | 208472-1 
Socket | 18-14] B | A25130-ND —.44_—.31 | 6601-1 | A25130CT-ND — 28.38] 141.89/M|66598-1 Series 2 
Pin (18-14) A | A25131-ND 56.39 | 66602-2 Standard | Receptacle-Sq. Flanged A1618-ND# 17.75 16.46 | 208491-1 
*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 22-28 Plug AVG FALOE 65.88, | 2084901 
Reverse Receptacle-Sq. Flanged A1620-ND# 17.08 15.83 | 208493-1 
Plug A1621-ND 78.86 73.10 | 208492-1 
a 7 Receptacle-Sq. Flanged A1622-ND# 26.10 24.19 | 208475-1 
CPC Connector Wace sits ea)--| ge 2.60) | everse Plug A1623-ND 105.43 97.72 | 208474-1 
i (2 Supplie Re le-Sq. Flanged A1624-ND# 26.10 24.19 | 208477-1 
Cable Clamp ye ' eceptacle-Sq. Flange 5 7 
Accessories, Metal-Shell Ss 28-63 | Standard Plug A1625-ND 98.99 91.76 | 208476-1 
Cable clamps are used to prevent excessive strain on cable or z Series 3 
wire from being transmitted to the contacts inside the connector Standard Receptacle-Sq. Flanged A16070-ND 25.50 23.64 | 208495-1 
housings. 22-3 a Plug A16071-ND 35.20 32.63 | 208494-1 
Material: Zinc alloy, nickel plated Reverse Plug A25052-ND 32.29 29.93 | 208496-1 
28-7 Standard Receptacle-Sq. Flanged A16072-ND 23.23 21.53 | 208483-1 
Shell Cable Diameter Digi-Key Price Each AMP angel Plug A16073-ND 37.49 34.76 | 208482-1 
Size Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 28-7. | Reverse | Receptacle-Sq. Flanged A16074-ND 27.86 25.83 | 208485-1 
Cable Clamps Plug A16075-ND 32.86 30.46 | 208484-1 
14 .225 - 562 (5.71 - 14.27) A1626-ND 7.81 7.40 208945-5 Series 4 
22 .325 - .750 (8.26 - 19.05) A1627-ND 12.79 12.12 208945-7 
28 -450 - .938 (11.43 - 23.83) A1628-ND 16.91 16.02 208945-8 28-16 | Standard | Receptacle-Sq. Flanged A16076-ND 28.56 26.47 | 208479-1 
Protective Caps Plug A16077-ND 41.27 38.25 | 208478-1 
14 _ A25047-ND 12.48 11.83 213823-2 28-22 Standard Receptacle-Sq. Flanged A16078-ND 28.56 26.47 | 208481-1 
20 a ‘A1633-ND 24.23 22.95 211903-1 Plug A16079-ND 39.44 36.56 | 208480-1 
28 2 A1634-ND 21.64 20.51 211904-1 # Aluminum alloy, unplated. + Tetraseal provides splash-proof sealing between mating metal shells. 
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ANP tyco Electronics Series 1 (Shell Only) - VDE Tested Connectors 


Designed to meet requirements of VDE as shown in DIN Specification 57627. Recognized under the Com- 


ponent Program of UL for 600VAC & 600VDC service, File No. E28476. Certified by CSA, File No. LR7189. 
Circular Plastic Con nectors Shell) No. of an Digi-Key Price Each =| AMP 

Size |Contacts | Sex Description Part No. i 25 Part No. 

+ Lightweight, all-plastic connectors + CPC connectors made of UL recognized, high- Component Diameter Std. Receptacle-Square Flanged A1635-ND 2.87 2.66 | 211401-1 
grade black thermoplastic material + 94V-1 rated, heat-stabilized, fire-resistant, self- [Arrangement/] Overall Dia. 13 7 Plug A1638-ND 2.60 2.42 | 211399-1 
extinguishing + Two connector series for different connection needs: Series 1— | Shell Size | Inch (mm) Rev. Receptacle-Square Flanged A1641-ND 2.54 2.36 | 211398-1 
Standard density applications with Multimate contacts. Series 2 — High-density 1 .942 (23.93) Plug A1644-ND 2.97 2.76 | 211400-1 
applications with size 20 DM and 20 DF contacts, .040" (1.02 mm) dia. + Available in 13 1.070 (27.18) std, | Peceptacle-Square Flanged A1636-ND 264 246 | 211767-1 
panel-mount, chassis-mount and free hanging versions + Quick-connect/disconnect 17 1.315 (33.40) 17 9 Plug A1639-ND 3.49 3.23 | 211766-1 
capability with thread assist, positive detent coupling * Built-in pin and socket protection. 23 1.743 (44.2) Rev, | Receptacle-Square Flanged A1642-ND 2.91 2.70 | 211769-1 
Plug or socket half can be “hot”, depending on connector sex + 5-key polarization for Plug A1645-ND 3.10 2.87 _| 211768-1 
proper mating of connector halves + Full complement of optional accessories Std. Beceplacle-sauate Flanged ay Ea ree an ae 
Note: Contacts (pins and sockets) must be ordered separately, unless otherwise noted. 23 19 aes Rocaplacls Square Flanged A1643-ND 291 270 | 2117734 
7 Plug A1646-ND 3.51 3.25 | 211772-1 


Series 1 and 2 


Series 1 (Shell Only) - Sealed Connectors 

Sealed CPC connectors are designed to meet the requirements of UL, CSA, and VDE for environmentally 
sealed connectors used in industrial applications. Operating Temperature Range: -50°C - 125°C. Voltage 
Rating: 600 V (AC or DC), Contacts: 13 amps., single contact rating at 30°C T-Rise. Flammability Rating: 


* Standard Sex + Reverse Sex * Standard Sex tReverse Sex * StandardSex | Standard Se: UL 94V-0 rated. Sealing Capability: Per IP66 and IP67. Housing Material: Black, high strength, impact 
(Plug/Socket) — (Plug/Pins) Square-Flange Square-Flange Feed-Thru CMG; ; ‘ resistant thermoplastic. Seal: Gray Elastomer. Fluid Resistance: Diesel fuel, gear and engine fuel, 
Receptacle Receptacle Receptacle our gasoline, anti-freeze, hydraulic fluid, water. 
Series 4 Shell | No. of Digi-Key Price Each | AMP 
< = Size | Contacts | Sex Description Part No. 1 2a) Part No. 
Rev. Square Flange A1675-ND 2.77 2.57 | 206430-3 
\ 11 4 . Free-Hanging A1676-ND 6.05 5.61 | 206430-4 
yy Std. Square Flange A25038-ND 5.90 5.48 | 206061-2 
2 ‘ 13 9 Std Square Flange A1669-ND 2.77 2.57 | 206705-3 
t Reverse Sex + Reverse Sex * Standard Sex Standard Sex * Standard Standard Sex : Free-Hanging A1670-ND 2.83 2.63 | 206705-4 
Square Flange Plug Free-Hanging Square Flange Sex Plug Free-Hanging 14 R Square Flange A1677-ND 2.83 2.63 |206043-4 
Receptacle Receptacle Receptacle Receptacle 17 ev | Free-Hanging A1678-ND 4534.20 |206043-5 
i Square Flange A1671-ND 3.32 3.08 | 206036-4 
Serles'6 a Sid. Pree-Hanging A1672-ND 291 270 |206036-5 
24 Square Flange A1673-ND 3.38 3.14 | 206838-3 
a ( A A& 23 Std. Free-Hanging A1674-ND 4.57 4.24 | 206838-4 
< ) Rony) } CY 37 Square Flange A25049-ND 7.18 6.65 | 206151-3 
ea ees Rav Sex # naleiee Sek + Rev Sex + Reverse Sex Series 2 (Shell Only) - Sealed Connectors 
Square Flange —Free-Hanging Plug Square Flange Free-Hanging Plug Shell | No. of Digi-Key Price Each | AMP 
Receptacle Receptacle Receptacle Receptacle Size | Cont. | Sex Description Part No. i 25 Part No. 
7 - Rect le-Square Flanged A1366-ND 2. 2.72 | 205841-1 
* Standard Sex: Pin contacts in receptacle housings; socket contacts in plug housings. Recoptecle Free Hangina At see eat 270 | 205841-2 
t Reverse Sex: Socket contacts in receptacle housings; pin contacts in plug housings. Std. Plug A1368-ND 3.55 3.29 | 205838-1 
~ = 8 Receptacle-Feed-Thru A25048-ND 28.95 26.83 | 206458-1 
Shell Size Sales? aces (oo ii Receptacle-Square Flanged | A1369-ND 2.95 2.74 | 206433-1 
11 &13 a ( fi ‘ Rev. | Receptacle-Free Hanging A1370-ND 2.95 2.74 | 206433-2 
Shell Size 11 rad Neary Plug A1371-ND 3.55 3.29 | 206434-1 
an 11-8 ar 11-9" Saree iG eS Receptacle-Square Flanged A1372-ND 2.87 2.66 206486-1 
Arr. 17-3 Arr. 23-7 9 Std. Receptacle-Free Hanging A1373-ND 2.95 2.74 | 206486-2 
7 Plug A1374-ND 3.49 3.23 | 206485-1 
Shell Size 17 Series 4 Receptacle-Square Flanged A1375-ND 3.16 2.93 | 205840-3 
Plug-Reverse Numbering A25045-ND 6.72 6.24 | 206126-1 
ont Receptacle-Free Hanging A1376-ND 3.75 3.48 | 206152-1 
Shell Size 23 Std. Receptacle-Feed-Thru A25046-ND 38.60 35.78 | 206127-1 
Plug - Dia. 1.349 (34.26) max. A1377-ND 3.75 3.48 | 205839-3 
3 17 28 Plug - Dia. 1.315 (33.40) max. A25044-ND 6.72 6.24 | 206125-1 
(aed Receptacle-Square Flanged A1378-ND 3.08 2.85 | 206038-1 
Rev Receptacle-Free Hanging A1379-ND 3.77 3.50 | 206038-2 
Shell Size. 23 i Plug A1380-ND 3.67 3.41 206039-1 
ud Receptacle-Square Flanged A1381-ND 4.88 4.53 | 206438-1 
57 Rev. | Receptacle-Free Hanging A1382-ND 7.81 7.24 | 206438-2 
23 Plug A1383-ND 5.02 4.66 | 206437-1 
Arr 17-10 Receptacle-Square Flanged A1384-ND 4.69 4.36 | 205843-1 
Shell Size 17 63 Std Receptacle-Free Hanging A1385-ND 4.94 4.58 | 205843-2 
. Plug A1386-ND 4.98 4.62 | 205842-1 
; Series 2 (Shell & Contacts) -PC Mount with .025” (.64mm) Sq. Sol. Tails 
Series 1 (Shell Only) sei Se : ) : : elite 
Foc ry el lo. OF ‘ont. igi-Key rice Eac! 
ees liyacae eee Reese Boe isc ceael ll eatiNee Size | Cont. | Sex | Finish Description Part No. 1 25_| Part No. 
Receptacle-Square Flanged A1360-ND 1.62 1.51 | 206430-1 ae, 8 Rev. A Receptacle-Square Flanged | A25040-ND 6.44 5.97 | 208657-1 
Rev. Receptacle-Free Hanging A1361-ND 1.62 1.51 | 206430-2 1 9 Std. A Receptacle-Square Flanged | A25041-ND 6.60 6.12 | 206852-2 
* |Recept.-Square Flanged w/Inserts A25053-ND 3.65 3.39 | 211102-1 17 28 Rev. B Receptacle-Square Flanged | A25042-ND 11.23 10.42 | 207216-2 
11 4 Plug A1357-ND 1.97 1.83 | 206429-1 23 63 Std. A Receptacle-Square Flanged | A25043-ND 22.26 20.64 | 206455-2 
Receptacle-Square Flanged [ERI ANID) 1.58 1.47 | 206061-1 A - Duplex plated gold flash on entire contact with 30 min. gold on contact engagement area, tin-lead on 
Std. Receptacle-Free Hanging {SIS ANID) 1.62 1.51 | 206153-1 the termination area, all over 50y min. nickel under plating. B - Plated gold flash on the entire contact, tin- 
Plug EESOOsND 1.95 1.81 | 206060-1 lead on the termination area. 
Receptacle-Square Flanged A1303-ND 1.70 1.58 | 206705-1 
13 9 Std. Receptacle-Free Hanging A1352-ND 1.72 1.60 | 206705-2 Series 3 and 4 (Shell Only) 
Plug A1302-ND 2.13 1.98 | 206708-1 
Receptacle-Square Flanged A1362-ND 1.78 1.66 | 206043-1 Shell | No. of ee, Digi-Key Price Each AMP 
14 | Rev. Receptacle-Free Hanging A1363-ND 2.23 2.08 | 206043-3 Size | Contacts | Sex Description Part No. 1 25 Part No. 
Plug A1358-ND 2.19 2.04 | 206044-1 Series 3 
17 Receptacle-Square Flanged A1305-ND 1.78 1.66 | 206036-1 Receptacle-Square Flanged A1681-ND 2.30 2.13 | 206036-2 
Receptacle-Free Hanging A1353-ND 1.78 1.66 | 206036-3 Std. Receptacle-Free Hanging A1683-ND 2.30 2.13 | 206207-1 
16 Std. Receptacle-Feed-Thru A25058-ND 35.36 32.78 | 206552-1 Plug A1685-ND 2.99 2.78 206037-2 
Plug-Reverse Numbering B25057,NDID) 3.83 3.56 | 206554-1 M s Receptacie-Square Flanged | AT6015-ND 2.30 213 | 206425-1 
Plug A1304-ND 219 2.04 | 206037-1 Rev. | — Receptacle-Free Hanging A16017-ND 3.12 2.89 | 206425-2 
Receptacle-Square Flanged A1354-ND 2.19 2.04 | 206838-1 Plug A16019-ND 4.12 3.82 206426-1 
24 Std. Receptacle-Free Hanging A1355-ND 2.99 2.78 | 206838-2 Receptacle-Square Flanged A1682-ND 3.53 3.27 206137-1 
Plug A1350-ND 285 2.65 | 206837-1 Std. Receptacle-Free Hanging A1684-ND 3.61 3.35 | 206137-2 
Receptacle-Square Flanged A1364-ND 2.01 1.87 | 206306-1 Plug A1686-ND 3.26 3.03 206136-1 
23 Rev. Receptacle-Free Hanging A1365-ND 2.81 2.61 | 206306-2 23 7 Receplacle-Square Flanged | A160i6-ND 2.87 2.66 | 206227-1 
37 Plug A1359-ND 256 2.38 | 206305-1 Rev. | Receptacle-Free Hanging A16018-ND 3.96 3.67 | 206227-2 
Receptacle-Square Flanged A1307-ND 2.01 1.87 | 206151-1 Plug A16020-ND 3.32 3.08 206226-1 
Std. Receptacle-Free Hanging A1356-ND 2.21 2.06 | 206151-2 Series 4 
Biug AIS0G:NO 2:98 2:968'.| 2061504) Receptacle-Square Flanged A16029-ND 4.22 3.92 211825-1 
Series 1 (Shell & Contacts)-PC Mount with .025” (.64mm) Sq. Sol. Tails 13 Std. Receplacte ree Hanging 7 NG 23 327 Are 
Contact Finish: Duplex plated gold flash on entire contact with 30 min. gold on contact engagement area, Recapladle Square Flanged A16030-ND 2.77 257 207486-1 
tin-lead on the termination area, all over .50u min. nickel under plating. 23 16 Std. Receptacle-Free Hanging A16033-ND 3.96 3.67 207486-2 
Shell | No. of Digi-Key Price Each | AMP Plug A16036-ND_ 3.20. 2.97 _| 207485-1 
Size | Cont. | Sex Description Part No. 1 25 | Part No. Receptacle-Square Flanged A16031-ND 2.69 2.49 206613-1 
11 4 Rev. Receptacle A25054-ND 6.52 6.05 | 208283-1 22 Std. Receptacle-Free Hanging A16034-ND 3.63 3.37 206613-3 
13 9 Sid. Receptacle A25055-ND 5.64 5.23 | 208223-1 Plug A160387-ND_ 3.83 3.56_| 206612-1 
17 16 Std. Receptacle A25056-ND 9.35 8.67 | 207303-3 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
220 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


ANP tyco Electronics 


Series 5 and 6 Sealed Circular Plastic Connector (Cont.) 


Sealed CPC connectors are the latest additions to the growing family of Circular Plastic Connectors. Sealed CPC 
connectors were developed as part of the Series 5 and 6 product line. Sealed CPC connectors are designed to meet the 
requirements of UL, CSA, and VDE. Sealed CPC connectors incorporated the latest technology in thermoplastic design 
and use the POWERBAND precision formed high current contact. 


Shell | No. of Digi-Key Price Each AMP. 
Size | Cont. | Sex Description Part No. 1 25 Part No. 
Series 5 
17 3 Rev Square Range, Recept. A25781-ND 4.04 3.75 213889-2 
az 3 Rev Free-Hanging, Recept. A25782-ND 4.04 3.75 213890-2 
17 3 Rev Plug Assembly A25783-ND 7.11 6.60 213905-1 
Series 6 
17 10 Rev Square Range, Recept. A25785-ND 3.83 3.56 213893-2 
17 10 Rev Free-Hanging, Recept. A25786-ND 4.61 4.28 213894-2 
17 10 Rev Plug Assembly A25787-ND 8.77 8.14 213906-1 
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, Clamping Insert 


Cable Clamps - Plastic Shell ‘ ? 


Cable clamps are used to prevent excessive strain on 
cable or wire from being transmitted to the contacts 
inside the connector housings. These may be used 
on all receptacles and plugs. Two screws included. 


Cable Clamo 


Shell | Cable Outer Dia. | Screw Length Price Each AMP 

Size Inch (mm) Inch (mm) 1 25 Part No. 
1 -329 (8.36) -375 (9.53) A1330-ND 2.43 2.31 206062-1 
a -329 (8.36) -500 (12.7) A25021-ND 2.43 2.31 206062-3 
13 453 (11.51) -500 (12.7) A1331-ND 2.45 2.33 | 206966-1 
17 -453 (11.51) -500 (12.7) A1332-ND 2.45 2.33 | 206070-1 
23 -703 (17.86) -625 (15.88) A1334-ND 2.57 2.43 | 206138-1 
14 -453 (11.51) -500 (12.7) A1687-ND 2.43 2.31 206358-1 
13 .703 (17.86) -625 (15.88) A1688-ND 2.60 2.47 | 207008-1 
17 -703 (17.86) -625 (15.88) A1689-ND 2.76 2.61 206322-1 
23 1.125 (28.58) -625 (15.88) A1690-ND 3.21 3.05 | 206512-1 
23 1.125 (28.58) 1.00 (25.4) A16061-ND* 4.06 3.77 | 207774-1 


* Self-Centering 


Flexible Tubing Connectors To be used with all circular plastic connectors 


Characteristics: + One-piece plastic quick screw connection with 
UNEF-inner thread + Material: High-quality, impact resistant plastic 
D = material (PA); Sealing: Santoprene® + Properties: Easy to assemble 
0 due to one-piece screw connection with push-in lock. Simple 
| disconnect by displacing the snap-in sleeve. Smallest outer 
dimensions to be used under confined conditions + Temperature 
- 2B | Range: From approx. -30°C up to +100°C + Color: Black 
CPC | Trade Size Inner Dimensions (mm) 
Shell Tubing Thread Largest Total Digi-Key Price Each AMP 
Size Outer - Dia. UNEF Outer oB | LengthD | PartNo. i 25 | Part No. 
11 | 0.51" (13.0mm) | 5/8” - 24 20.6 36.6 A16102-ND 2.90 2.54 | 1-969807-2 
13 | 0.62” (15.8mm) | 3/4” - 20 23.6 41.7 A16103-ND 3.02 2.65 | 1-969809-3 
17 | 0.83" (21.2mm) | 15/16"-20 | 30.1 50.3 A16104-ND 3.46 3.03 | 1-969811-4 
23 (| 1.12” (28.5mm) 1"'-20 37.0 54.0 A16105-ND 5.42 4.75 | 2-969813-5 


NOTE: Must also be used with Hexible Corrugated Tubing (Mfg. #s 969789-2, 969789-3, 969789-4 & 969789-5). 
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| Authorized Distributor] 


Shell Digi-Key Price Each | AMP Authorized ibutor 
Fig. | Description Size Part No. 1 25 __| Part No. ‘i - 
11 | AtewseND 277-2867 |20603-7 | | Flexible Corrugated Tubing and Connectors 
1 | Seeling Cap for Receptacles, Plastic Strap 13 A16039-ND 2.48 2.30 | 211870-1 
: 17 A16040-ND 2.97 2.76 | 207445-1 
23 A16041-ND 3.40 3.16 | 207446-1 Fig. 1 - All-plastic Tubing | Fig. 2 - Fig. 3 - Right Angle 
11 A16042-ND 457 4.24 | 208800-1 Straight Tubing Tubing Connections {+} 
13 A16043-ND 5.43 5.04 | 213485-1 Connections oF aR 
1 Sealing Cap for Receptacles, Metal Bead Chain 17 A16044-ND 441 4.09 | 208652-1 ee 
23 A16045-ND 5.31 4.93 | 208680-1 
23 A20537-NDt 6.83 6.33_| 208680-2 é E 
13 | Alen Gat Gat | satan Scrone conection case, 0» hon 
2 | Cable Entry Seal, Heat Shrinkable Sealing Boots | 5 ‘A16048-ND 681 631 |54011-1 type and fixed PG connecting thread DIN 40430 
23 A16049-ND 7.63 7.07 | 54012-1 
11 A16050-ND 1.82 1.70 | 207489-1 PLASTIC TUBING: + Properties: Air- and liquid-tight, oil resistant up to +80°C, benzine resistant, highly resistant to acids 
3 | Flexible Cable Boot, Black Thermoplastic 17 A16052-ND 3.26 3.03 | 207241-1 and solvents, ozone resistant, free of silicon, cadmium and halogen, self-extinguishing and flame retarding + Tem- 
Internal Cable Grip, Black Thermoplastic TH A16051-ND 1.97 1.83 | 207490-1 perature Range: Approximately -40°C to +115°C, temporarily withstands temperatures up to approx. +150°C + Color: 
3 | Internal Cable Grip, Bik. Thermoplastic 8.25mm | 17 A16053-ND 275 2.55 | 207387-1 Black + UL File No. EB6359, GGVS certified 
Internal Cable Grip, Bik. Thermoplastic 9.78mm_ 17 A16054-ND 2.62 2.44 | 207387-2 CONNECTIONS: + Cne-piece plastic quick screw connection with PG-thread acc. to DIN 40430 for corrugated tubings 
inl A16055-ND ht /2 | 213811-1 + Material: High-quality, impact resistant plastic material (PA); Sealing: Santoprene® + Properties: Easy to assemble 
4 | Replacement Coupling Ring 13 A16056-ND 1.08 1.01 | 213813-1 due to one-piece screw connection with push-in lock. Simple disconnect by displacing the snap-in sleeve. Smallest outer 
17 A16057-ND 86 .80 | 213810-1 dimensions to be used under confined conditions » Temperature Range: From approximately -30°C up to +100°C. 
23 A16058-ND 1.38 1.28 | 213812-1 + Color: Black * GGVS certified 
Jacketed Cable Seals, Cable Dia. 7.62mm 23 A16063-ND 12.57 = 11.65 | 207052-1 
5 | Jacketed Cable Seals, Cable Dia. 11.43mm 23 A16064-ND 17.86 16.55 | 207052-2 Trade Size Bending Note: X in Part No. = Meters Per Roll 
Jacketed Cable Seals, Cable Dia. 15.24mm 23 A16065-ND 9.96 9.24 | 207052-3 Tubing Outer Radius Digi-Key Price Per Roll AMP 
Rubber Boots. 11 A16059-ND* 5.33 4.94 | 206304-1 Dia. - In. (mm) (mm) £10% Part No. 5meter 10 meter 25 meter 50 meter | Part No. 
Rubber Boots 17 A16060-ND 3.67 3.41 | 213933-1 Fig. 1 — All-Plastic Tubing 
Back Shell Edens 23 | MBEIGOEZND) S25 8.00) 2070551 051 (13.0) 20 A16090-X-ND 1275 2338 5313 85.00 | 9697802 
i Algae are hae] eooade 0.62 (15.8) 35 A16091-X-ND 16.20 2970 67.50 108.00 | 969789-3 
8 | Peripheral Seals for Receptacles Only i Ay eens 88 iw aps 0.83 (21.2) 45 ‘A16092-X-ND 26.40 4840 110.00 176.00 | 969789-4 
23 A1338-ND 429 98 | 206403-3 a ey 5) 55 A16093-X-ND_ 41.55 76.18 173.13 277.00 _| 969789-5 
11 A25003-ND 3.23 3.06 | 207299-1 Trade Si Tineadl Dimandlons (mm) 
13 A25004-ND 2.95 2.79 | 207299-2 rade Size rea 
9 | Panel Mount Flanges for Plugs Only AZ A25019-ND 3.10 2.94 | 207299-3 Tubing DIN | Smallest | Largest] Thread | Total | Total |Connec- 
23 A25020-ND 2.01 1.91 | 207299-4 Outer - Dia. | 40430 Inner Inner | Length | Length | Height} tion | Digi-Key Price Each | AMP 
Flange Gasket 17 725784-ND 1 85 | 81605-2 Inch(mm) |_ PG ol 0B Cc D E OF | PartNo. 1 25 _| Part No. 
Keying Plug, Series 1 & 4 A16066-ND 15 15 | 200821-1 Fig. 2 — Panel Mount Straight Tubing Connections 
Keying Plug, Series 2 . A16067-ND 35 33 | 206509-1 0.51 (13.0) | 9 10.0 20.0 | 10 | 350 |] — — | A16094-ND 1.82 1.75 | 969803-2 
Keying Plug, Series 3 & 4 (Socket Cavities) A16068-ND 56 52 | 206508-1 0.62 (15.8) | 11 125 23.0 | 10 | 370 | — — | A16095-ND 1.86 1.80 | 969803-3 
Keying Plug, Series 3 & 4 (Pin Cavities) A16069-ND_ 1.62 1.51_ | 207597-1 0.83 (21.2) 16 170 | 295 | 12 | 435 | — | — | A16096-ND 1.96 1.89 | 969803-4 
* Rubber boots are used with jacketed cable to provide splashproof connections for Series 1 & 3 connectors. Black neoprene. 1.42 (28.5) |_ 21 23.5 37.0 12 46.0 =s —__| A16097-ND_3.44__ 3.30 | 969803-5 
t For use with series 2 only. Fig. 3 — Panel Mount Right Angle Tubing Connections 
0.51 (13.0) 9 12.0 20.0 10 36.0 34.0 20.0 | A16098-ND 3.34 3.21 | 969817-2 
i i 0.62 (15.8) an 15.5 23.0 10 42.0 37.5 23.0 | A16099-ND 3.48 3.36 | 969817-3 
Wire Entry Seal Kits Sang pedt Pressure 0.83 (21.2) | 16 180 | 295 | 12 | 500 | 470 | 27.0 | A16100-ND 3.56 3.44 | 969817-4 
Includes one Gang Seal and one pressure plate marked for cavity 1.12 (28.5) | 21 24.0 | 37.0 | 12 | 57.0 | 55.0 | 34.0 | AI6101-ND 5.96 5.73 | 969817-5 
identification. Material and Finish: Seal - Hastomer, red iron oxide. 
Pressure Plate - Nylon, black Note: Must order counternuts and seals separately. 
Shell Insulation Dia. Seal Dia. Digi-Key Price Each AMP Thread ; pimensionsi(inin) on : 
Size Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 25 50 Part No. DIN Thick- | Hex Outer | Inner | Digi-Key Price Each =| AMP 
Kit for Pins 40430 PG ness | Width | Height | Dia. | Dia. | PartNo. 1 25 ‘| Part No. 
13-9 .075 - .125 (1.91 - 3.18) 681 (17.30) A25059-ND 3.83 3.56 3.11 213926-1 
17-3. | 178-265 (452-6. 790 (20.07) ‘A25060-ND 566 525 459 | 213899-1 Counternuts 
17-10 | .150 - .265 (3.81 - 6. -790 (20.07) A25788-ND 3.61 3.35 2.93 | 213900-1 9 5.0 22 = _ = A16106-ND 24 .22 | 796260-2 
17-14 | .075- 125 (1.91 - 3.18) ies (20.07) A25061-ND 3.92 3.63 3.18 | 213919-2 11 5.0 24 >= = = A16107-ND 25 23 | 796260-3 
17-16 | .075- .125 (1.91 - 3.18) 790 (20.07) A25062-ND 3.92 3.63 3.18 | 213920-2 16 6.0 30 = —= _— A16108-ND 26 25 | 796260-5 
Kit for Sockets 21 7.0 36 — — — A16109-ND 42 40 | 796260-6 
13-9 | .075-.125(1.91-3.18) | .681 (17.30) 725063-ND 383. 356 311 | 213025-1 Ri 
17-3. | 178-265 (452-673) | .790(20.07) ‘A25060-ND 566 525 459 | 213899-1 Flat O-Ring'seal 
17-10 | .150 - .265 (3.81 - 6.73) -790 (20.07) A25788-ND 3.61 3.35 2.93 | 213900-1 9 = = 16 19 15 A16110-ND 43 1 | 796257-2 
17-14 | .075- .125 (1.91 - 3.18) gh (20.07) A25064-ND 5.35 496 434 | 213919-1 11 = = 18 23 18 A16111-ND 47 45 | 796255-2 
17-16 | .075- .125 (1.91 - 3.18) 790 (20.07) A25065-ND 9.25 857 7.49 | 213920-1 16 = = 18 27 21.5 A16112-ND -50 48 | 796255-3 
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Contacts (Pins and Sockets) 


CONTACT FINISH: 


A Selecti id with 30n gold iectiical Wire Loose Pc. Cut Strip Strip 
RISC E ONIN Se igold Ol) eeu lcd Size | Ins. Dia. | Cont. | Digi-Key Price Each | AMP Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
engagement area over 50u nickel on entire contact. D AWG Inch Fi Part N 1 100 | PartN Part Ni 400 0 Part N 7 Prici Part N 
B Duplex plated 30 gold in mating area over 50, esc. nel in. rt No. 0 0 art No. fart No. 500 art No. Size icing art No. 
nickel on contact body; bright tin-lead on solder tab. Crimp, Fig. 1 
C1 Si gold iihe mating area\over, SOL nicks}. Pin F = — —]| —_ | Aes0s4cr-nD 27.67 126.80 | A25084TRND ] 4,000 | 138.39/M | 66425-6 
: ie ooted cle shes ae fe is Socket F = a A25085CT-ND __ 35.70 163.64 | A25085TR-ND | 4,000 | 178.52/M | 66424-6 
P yt silver plated contacts wi 
asian added Fin | 49.06] o4o-.o60 | © | A25088-ND 97.68 | 66429-3 | A25088CT-ND 35.74 163.79 | A25088TR-ND | 4,000 | 178.68/M | 66425-7 
F. Bright tin-lead on entire contact. Socket C_| A25089-ND 1.36.95 | 66428-3 | A25089CT-ND __ 44.40 203.50 | A25089TR-ND | 4,000 | 222.001 _| 66424-7 
Pin A | A25092-ND 1.03 72 | 66429-4 | A25092CT-ND 37.62 172.41 | A25092TR-ND | 4,000 | 188.091 | 66425-8 
Series 1 Signal, Type Ill+, Socket A__| A25093-ND 1.61 1.12 | 66428-4 | A25093CT-ND 46.74 214.23 | A25093TR-ND | 4,000 | 233.701 | 66424-8 
se Pi Cc A25094CT-ND 70 163.64 | A25094TR-ND | 4,000 | 178.52/M | 6393-7 
Precision Formed u S0ACE e018 sal ! es 
baht : ; _ | Pin | 30-26 | .o14-.030 | A | 425097-ND 85 60 | 66406-4 | A25097CT-ND 37.58 172.25 | A25097TR-ND | 4,000 | 187.91/M | 66393-8 
Pin Diameter: .062 (1.57mm) Crimp Contacts: | coc A | A25098-ND 1.05 74 | 66405-4 | A25098CT-ND 46.70 214.05 | A25098TR-ND | 4,000 | 233.51/M_ | 66394-8 
Brass Test Current: 13 Ampere Solder Contacts 
and Grounding Pin: Copper alloy, plated tin or gold | Pin F | a1324-ND 37.26 | 6107-2 | A1324CT-ND 22.19 101.71 | A1324TR-ND | 4,000 | 110.96 | 66106-6 
Spring: Stainless Steel Socket F__| A1654-ND 67 __.47 | 66109-2_| A1654CT-ND 35.04 160.59 | A1654TR-ND | 4,000 | 175.19/M | 66108-6 
- - Pin | 56-04 | 95-055 | © | A25104-ND 63.44 | 66109-3 | A25104CT-ND 44.37 203.36 | A25104TR.ND | 4,000 | 221.85/M | 66108-7 
Fig. 1— Crimp Socket i C_| A25103-ND 53.37 | 6107-3 |} A25103CT-ND 35.70 163.64 | A25103TR-ND | 4,000 | 178.52/M_| 66106-7 
Pin A | A1345-ND 66.47 | 66109-4 | A1345CT-ND 46.70 214.05 | Ai345TR-ND | 4,000 | 233.51/M | 66108-8 
Socket A | A1344-ND 56.39 | 66107-4 | A1344CT-ND 3758 172.25 | A1344TR-ND | 4,000 | 187.91/M | 66106-8 
Pin F_ | a1322-ND 37.26 | 66103-2 | A1322CT-ND 22.68 103.94 | A1322TRND | 4,000 | 113.39 | 66102-7 
Socket F_|_A1323-ND 44.31 | 66105-2_ | A1323CT-ND 28.38 190.06 | A1323TR-ND | 4,000 | 141.89/M_ | 66104-7 
Pin | o409| 40-080 | © | A25107-ND 53.37 | 66103-3 | A25107CT-ND 35.74 163.79 | A25107TR-ND | 4,000 | 178.68/M | 66102-8 
Socket C_ | A25108-ND 63.44 | 6105-3} A25108CT-ND 44.40 203.50 | A25108TR-ND | 4,000 | 222.00/M_ | 66104-8 
Pin A | A1342-ND 56.39 | 66103-4 | A1342CT-ND 37.62 17241 | A1342TRND | 4,000 | 188.091 | 66102-9 
Socket A | A1343-ND 66.47 | 66105-4 | A1343CT-ND 46.74 214.23 | A1343TR-ND | 4,000 | 233.70/M | 66104-9 
Pin F | A25111-ND 37.26 | 66566-2 | A25111CT-ND —-27.67_ 126.80 | A25111TRND | 4,000 | 138.991 | 66564-6 
Socket | 54.09 | 60-120 |__F_| A25007-ND 58.41 | 6565-2 | A25007CT-ND __ 35.04 160.60 | A25007TR-ND | 4,000 | 175.20/M_| 66563-6 
Pin A | A25115-ND 57.40 | 6566-4 | A25115C-ND 38.05 174.41 | A25115TRND | 4,000 | 190.26 | 66564-8 
Socket D_ | A25008-ND 65 45 | 66565-4 | A25008CT-ND 46.80 214.50 | A25008TR-ND | 4,000 | 234.00/M | 6656-8 
Fin F | at647-ND 37.26 | 6400-1 | A1647CT-ND 26.30 120.53 | A1647TR-ND | 4,000 | 131.49/M | 66392-5 
Soekst Socket F_|_A1656-ND 44.31 | 66399-1_ | A1656CT-ND 28.38 130.06 | A1656TR-ND | 4,000 | 141.89/M | 66331-5 
Pin |o400| 080-100 | © | A25121-ND 53.37 | 66400-3 | A25121CT-ND 35.80 164.07 | A25121TRND | 4,000 | 178.98/M | 66332-7 
FigaorSaldenTan, Socket Pare C_| A25122-ND 63.44 | 6399-3 | A25122CT-ND 44.40 203.50 | A25122TR:ND | 4,000 | 222.00/M_ | 66331-7 
ae 2 Pin A | A1648-ND 56.39 | 6400-4 | A1648CT-ND 37.68 17271 | Ate48TR-ND | 4,000 | 188.42/M | 66392-8 
Socket A | At661-ND 66.47 | 6399-4 | A1661CT-ND 46.74 214.23 | A1661TR-ND | 4,000 | 233.70/M | 66331-8 
Pin F | at649-ND 37.26 | 66099-2 | A1649CT-ND 22.68 103.94 | Aie4gTR-ND | 4,000 | 113.391 | 6098-7 
Socket F_|_A1665-ND 44.31 | 6101-2} A1665CT-ND 26.21 120.15 | A1665TR-ND | 4,000 | 131.07/M_| 66100-7 
Pin |4s46/ogo-too | © | A25123-ND 62.44 | 6099-3 | A25123CT-ND 35.80 164.07 | A25123TR.ND | 4,000 | 178.98/M | 66098-8 
Socket a C_| A25124-ND 63.44 | 66101-3 | A25124CT-ND 44.46 203.76 | A25124TR-ND | 4,000 | 222.29/M | 6610-8 
Socket Pin A | A1340-ND 56.39 | 66099-4 | A1340CT-ND 37.68 17271 | Ai340TRND | 4,000 | 188.42/M | 66098-9 
Socket A__| At6080-ND 66.47 | 6101-4 } A16080CT-ND 46.80 214.50 | A16080TR-ND | 4,000 | 234.00/M | 6610-9 
Fig. 4 — Crimp With Insulation Support Pin F | A1320-ND 37.26 | 66361-2 | A1320CT-ND 22.68 103.94 | A1320TR-ND | 4,000 | 113.39/M | 6359-6 
Socket F_| at321-ND 43.30 | 6360-2} A1321CT-ND 28.38 130.06 | A1321TR-ND | 4,000 | 141.89/M_| 6358-6 
‘ec Pin |48-44/ 080-100 | © | A25127-ND 53.37 | 6361-3 | A25127Cr-ND 34.13. 156.42 | A25127TR.ND | 4,000 | 170.64/M | 66359-9 
KE Socket oe C_| A25128-ND 79.55 | 6360-3 | A25128CT-ND 44.42 203.60 | A25128TR-ND | 4,000 | 222.11/M_ | 66358-9 
PN Pin A | A1650-ND 56.39 | 6361-4 | A1650CT-ND 35.93 164.70 | A16é50TR-ND | 4,000 | 179.67/M | 1-66359-0 
ee Socket A | A1341-ND 83 58 | 6360-4 | A1341CT-ND 46.76 214.31 | A1341TRND | 4,000 | 233.79/M | 1-66358-0 
Pin F | A25129-ND 37.26 | 6602-1 | A25129CT-ND 22.68 103.94 | A25129TR.ND | 4,000 | 113.39/M | 66597-1 
Socket | 49.44] 110-150 |__| 425190-ND 44.31 | 66601-1 | A25130CT-ND 28.38 130.06 | A25130TR-ND | 4,000 | 141.89/M_| 66598-1 
Fig. 5 — Solder Cup Pin A | A25131-ND 56.39 | 66602-2 | A25131CT-ND 37.74 17299 | AQ5131TRND | 4,000 | 188.721 | 66597-2 
Socket A_ | A25012-ND 63.44 | 6601-2 | A25012CT-ND 46.26 212.04 | A25012TR:ND | 4,000 | 231.321 | 66598-2 
Crimp, Fig. 1 — Grounding Pin (make first - break last) 
cer K ~<y Pin | 24-20] .045-.070 | A | A25133-ND 1.96 1.37 | 164163-2] — 
oe AY Pin | 18-16 | .078-.098 | A | A25600-ND 1.45 1.01 | 164164-2 | A25600CT-ND 119.98 549.90 | A25600TR-ND | 5,000 | 599.90/M | 164161-4 
} Solder Type, Fig. 2 
Pin Socket Pin A | A25136-ND 88 62 | 66182-1 
26-20 | .005-.024 
Aaeoe Zak Socket D_ | A25137-ND 1.11.78 | 66183-1 a 
Ig. 6 — Power Contacts 
9 Pin |4e46| 03.053 | A. | A25138-ND 88 62 | 66180-1 = 
Socket oe D_ | A25139-ND 1.11.78 | 66181-1 = 
Solder Tab, Fig. 3 
Pin | — = B | Ate081-ND 1.48 1.03 | 202236-1 = 
Socket | — = B_ | A1668-ND 1.64 1.15 | 202237-1 = 
: Pin | — _ F | A1629-ND 84 59 | 202036-2 
Pin Socket Socket | — - F_ | At631-ND 91.64 | 202237-2 —_ 


Series 2 Series 3 
Pin Diameter: .040 (1.02mm) Test Current: 7.5 Ampere Material: Pin Body - Brass, Socket - Phosphor Wire Size | Ins. Dia. | Contact Digi-Key Price Each AMP 
bronze Desc. | AWG Inch__| Finish Part No. 10 100 Part No. 
Wire Size | Ins. Dia. | Contact Digi-Key PriceEach | AMP i : Crimp, Fig. 6 ie 137 SINE 
Desc. AWG Inch Finish Part No. 10 ‘100 Part No. Saati F ACGEEND 3156 oaG 6a7405 
Crimp, Fig. 4 Pin D A16022-ND 4.90 3.43 66261-2 
Pin A A1630-ND 20 44 66507-9 Socket | 4g42 | .135- D A16026-ND 6.06 4.23 66740-6 
Socket | 55 04 040 A ‘A1632-ND 33 46 66505-9 Pin 160 D A25031-ND§ 5.56 3.89 66262-2 
Pin max. D ‘A25000-ND 17° 10 | 5-66507-9 é se = Aaa aie be sere 
k D A25001-ND 18 12 -66505-9 ed : 2 ; ‘ 
= et 7 paerent ———a a = Pin E A25034-ND§# 512 358 | 66262-4 
s ca 4 ‘A NGOND 19 a Beadle Pin F ‘A16023-ND 1.96 1.37 66259-1 
poe 54.0 .050 a eae 7 4 7 Be5060 Socket F A16027-ND 4.62 3.23 66741-8 
Shei max. 7 PcgoING a aS Pasa Pin 10 190- D A16024-ND 5.04 3.52 66259-2 
ogke z : : = : Socket .220 D A16028-ND 6.71 4.69 66741-6 
Socket 5 ESE N 18.12 |: 5-66504-7 Pin E A25035-ND# 2.46 1.72 66259-4 
Solder, Fig. 5 Socket E A25036-ND# 5.60 3.91 66741-2 
Pin 18 .040 D A1028-ND 25 15 66570-3 # Recommended for high current/vibration applications where corrosion is a problem. 
Socket max. D A1029-ND 29 27 66569-3 § Ground contacts (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AMP TYCO eectronics Contacts (Pins and Sockets) (Cont) 


Authorized Distributor 


Series 4 — Crimp (Series 4 requires a combination of Fig. 1 & 6.) 


Series 1 Signal, Type II, Screw Machined, Crimp 


Pin Diameter: 1.57 
Test Current: 13 Ampere 


Wire Size | Insul. Dia.) Contact Digi-Key Price Each AMP Contact Body: Brass 
Descrip. AWG Inch Finish Part No. 10 100 Part No. Retention Spring: Stainless steel 
Crimp, Requires a Combination of Fig. 1 & Fig. 6 Contact Finish: 30, gold over 50 nickel. Gold 

Pin F A1324-ND 37 26 66107-2 thickness controlled on socket O.D. 

Pin 26-24 | .035-.055 A A1344-ND 56 39 | 66107-4 
Socket A A1345-ND 66 AT 66109-4 Wire Size Insulation Dia. Digi-Key Price Each AMP. 

Descrip. AWG Inch Part No. 10 100 Part No. 
Socket | 26-24 _| .035-.055 F A1654-ND 67 47__| 66109-2 en 
rim, 

a . pea ah ee Solos? Pi ao ND 2.70 1.89 201611-1 
Pin A A1342-ND 56 39 | 66103-4 mn 28-24 .035-.055 : : : : 
Socket | 2420 | 040-080 F A1323-ND 44 31 | 66105-2 ae fam a - = ae 

in | a al aa 
Socket A A1343-ND .66 47__| 66105-4 Socket on .040-.062 AZS116.ND 195 136 201580-1 
Pin La {slet. ANID) 56 39 | 66400-4 Pin A25132-ND 161 112 | 201330-1 
Socket A A1661-ND 66 47 | 66399-4 Socket #082088 A25541-ND 205 143 | 201328-1 
‘ 24-20 | .080-.100 : : 
Pin F A1647-ND 37 26 | 66400-1 Pin 18 No Ins. ‘A25544-ND 5.69 398 | 202725-1 
Socket FE A1656-ND 44 31 66399-1 Socket (Two) Support A25135-ND 12.81 8.95 202726-1 
Pin A A1340-ND 56 .39 | 66099-4 Pin 80465 A25542-ND 259 1.81 202507-1 
Socket 18:46 | :080-.100 A A16080-ND .66 47 (| 66101-4 Socket ths A25543-ND 255 1.78 202508-1 
Pin ey F A1649-ND 37 26 | 66099-2 Pin sate No Ins. ‘A25540-ND 2.64 1.85 200336-1 
Socket F A1665-ND 44 31 66101-2 Socket Support A25539-ND 2.07 1.45 200333-1 
Pin F A1320-ND 37 26 | 66361-2 Pin on oe A25140-NDt 3.35 2.34 | 204219-+4 
Socket 18-14 | .080-.100 F A1321-ND 43 30 | 66360-2 PP 

Socket ‘ 080-. A A1341-ND 83 58 | 66360-4 Pin No Ins. ‘A25141-ND 171 1.19 201570-1 
Pin A A1650-ND ‘=A "39 -| «66361-4 Socket 4 Support A25142-ND 1.96 1.37 201568-1 

7 No Ins. re 
Pin Support A25143-ND*+ 411 2.87 212618-1 


* Grounding pin is used to provide a make-first/break-last condition when mating and unmating connector halves. 
t Pin length is .630 on these two pins. 


ANP tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Series 1 Coaxial, Subminiature, Precision Formed, Crimp 


Outer Shell: Brass per MIL-C-50 

Center Conductor: Beryllium copper per QQ-C-553 
(Pin); Brass per QQ-B-626 (Socket) 

Inner Dielectric: Polypropylene 

Retention Spring: Stainless steel per QQ-S-766 


Ferrule: Tin-lead per MIL-T-10727 over Copper per QQ- 
C-576 


Contact Finish: Gold/Nickel; Gold/Copper (30, gold over 
50u nickel-outer shell and socket center conductor; 30p 


-125 POWERBAND Contacts for Sealed Connectors 


Test Current: 45 amps 

Pin Diameter: .125 

Contact Body: Copper with beryllium copper spring 

Contact Finish: 

A: Post plated 30u in mating area with 5y min. gold 
on remainder of contact, all over 100, min. nickel; 

B: Post plated 200u silver in mating area with 5p 
min. gold on remainder of contact, all over 100u 


in. nickel 
gold over 100, copper—pin center conductor) Pin Socket me None 
NOTE: A ferrule is required for each pin and socket. Wire Size Contact Digi-Key Price Each AMP 
A Descrip. AWG Finish Part No. 1 10 Part No. 
Coaxial Cable 
Cable Size Price Each AMP Pin A A25066-ND 2.40 2.23 213845-4 
Description RG/U Part No. 10 100 | PartNo. Socket 12-14 A25067-ND 3.75 3.48 | 213847-4 
Contacis Pin B A25068-ND 197 1.83 | 213845-3 
178, 196 Socket A25069-ND 3.79 3.52 213847-3 
Pin 196 (Double Braid) A25144-ND 12.65 8.84 | 226537-2 Pin i A25070-ND 240 223 | 213841-4 
178, 196 Socket 8-10 A25071-ND. 3.75 3.48 213843-4 
Socket 196 (Double Braid) A25147-ND 9.69 6.77 51565-2 Pin 7 ‘A25072-ND 1.97 1.83 213841-3 
174, 188, 316 Socket A25073-ND 3.79 3.52 213843-3 
174 (Double Braid) a a 
Pin 179, 187 A25145-ND 8.71 6.09 226537-1 
187 (Double Braid), 161 
174, 188, 316 Tools 
174 (Double Braid) yy _ 
Socket 179, 187 A25148-ND 7.38 5.16 51565-1 Digi-Key Price AMP 
187 (Double Braid), 161 Description Part No. Each Part No. 
Ferrules Series 1 Contacts 
178, 196 RG/U A25150-ND .39 .28 1-332057-0 Hand Tool, Pro-Crimper, Handle Only, w/o Dies .... A9996-ND 66.00 354940-1 
174, 188, 316, 179, 187, 161 RG/U A25151-ND 64 45 1-332056-0 Die Set CPC Conn)................0.ccccee eee ee ees A9919-ND 103.50 58495-2 
Contact Extraction Tool a A1329-ND 16.80 305183 
Twisted Pair and Shielded Wire Crimp Tool, Pro-Crimper II with Dies A9920-ND 145.50 58495-1 
Crimp Tool, 26-24 AWG Certified — Crimp A9951-ND 446.88 91515-1 
Cable Size Digi-Key Price Each AMP. Crimp Tool, 24-20 AWG Certified — Crimp Fs A9839-ND 504.00 91523-1 
Description RG/U Part No. 10-100 Part No. Crimp Tool, Ratcheting, 18-16 AWG .............6.. A9841-ND 504.00 91505-1 
Contacts Series 1 & MIL-C-5015 Contacts 
30,28 Certi-Crimp Tool, 24-20 AWG A9941-ND NEW! 535.50 91542-1 
(Twisted Pair, Solid) Crimp Tool, 18-14 AWG... A9009-ND 535.50 91521-1 
‘ 28 (Twisted Pair, sf 2 = 
Pin Stranded 005 Dis.) A25146-ND 10.01 7.00 | 226537-3 Series 2 Contacts 
26 (Twisted Pair, Solid Contact Insertion / Extraction Tool. A1010-ND 6.00 91067-2 
or Stranded .063 Dia.) Crimp Tool, 26-22 A9806-ND 742.50 91525-1 
30, 28 Crimp Tool for CPC Contacts with Die .... A9990-ND 145.50 58448-2 
(Twisted Pair, Solid) Die Set for CPC Contacts, use with A9996 A9814-ND 111.00 58448-3 
Socket 28 (Twisted Pair, A25149-ND 44.31 7.90 51565-3 Pro-Crimper II Hand Tool without Die A9996-ND 66.00 354940-1 
Stranded .005 Dia.) Series 3 Contacts 
26 (Twisted Pair, Solid 
or Stranded .063 Dia.) Contact Extraction Tool............-.0.:sseeeeee eee A9912-ND 146.85 91019-3 
" Crimp Tool, 16-12 AWG A9911-ND 563.92 90382-2 
Pin 26 (Shielded, .075 Max. O.D.) A25145-ND 8.71 6.09 226537-1 Crimp Tool, 10 AWG. .... A9910-ND 563.92 90384-1 
Socket 26 (Shielded, .075 Max. O.D.) A25148-ND 7.38 5.16 51565-1 Coaxial 
Ferrule Cable Size - RU/U 178 and 196 .. A25152-ND 1267.88 69656-2 
Use for Twisted Pair and Shielded Wire A25150-ND 39 28 1-332057-0 Cable Size - RU/U 174, 188 and 316... A25153-ND 1623.83 69656-3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Ge inc Miniature DIN Connectors 


APPLICATIONS: Because of their compact size and durable design, mini-DIN 
connectors are ideal for signal applications where space is at a premium. A 
variety of configurations including vertical, horizontal and in-line models allows 


lications include computers, peripheral devices, office, audio and video 
equipment. GENERAL SPECIFICATIONS: + Rating: 100V AC 1A MAX, 12V DC 
2A MAX » Insulation Resistance: MIN 50 MEGQ @ 250V DC = Voltage 


Slim Shielded Rt 
Angle Recept. 


SMT Slim Shielded 
Rt Angle Recept. 


Right Angle 
Receptacle 


for most requirements. Their concentric, cylindrical ground shell make these Withstand: 250V AC, 1 minute + Contact Resistance: Pins - 30 mQ MAX, Shielded Right Shielded Shielded 


connectors an excellent choice where EMI/RFI is a concern. Typical app- Shell - 50 mQ MAX (All accessories included) Angle Receptacle with Switch with Kinked Pins 
No. of | Digi-Key Price Each CUI Inc. No. of | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Pos. Part No. 1 10 100 | Part No. Pos. Part No. i 10 100 | Part No. 
Shielded Right Angle Receptacles 5 OP-5050-ND 1.23 1.07 82 | MD-50SG 
3 P-2230-ND 99 86 MD-30SM 6 OP-5060-ND 1.29 1.12 .86 | MD-60SG 
4 P-2240-ND 1.02 89 = MD-40SM 8 P-5080-ND 1.50 1.30 1.00 | MD-80SG : A A 
5 P-2250-ND 1.05 31 .70 | MD-50SM Shielded Receptacles with Ground Tabs and Kinked Pins Shielded with Shielded w/GND Vert. PCB__—Vert., PCB 
6 CP-2260-ND 1.11 97 .74 | MD-60SM 3 P-6030-ND 117 1.02 78 | MD-30SGK Ground Tabs Tabs and Kinked Mount Threaded 
7 | 0P-2270-ND 123 1.07 82 | MD-70SM 4 | 0P-6040-ND 120 104 80 | MD-40ScK with Hex Nut 
8 [eee 192 1.15 BB) MD-805M 5 | OP-6050-ND 1.28 «1.07 ~—.82_ | MD-S0SGK 
9 __RGRECNES 1.65 _1.43__1.10_| MD-S0SM 6 |CP-6060-ND 129 1.12 86 | MD-60SGK 
Slim Shielded Right Angle Receptacles 8 CP-6080-ND 450 130 1.00 | MD-s0scK 
. oN ts re na Nooen Vertical PCB Mount Receptacles 
TS Te : 3 P-2730-ND 1.02 89 .68 | MD-30SV 
SMT Slim Shielded Right Angle Receptacles 4 OP-2740-ND 4.08 ‘94 ‘72 | MD-40SV 
4 | 0P3144ND 1.77154 1.18 | MD-40ST-SMT-1 5 |CP2750-ND 114 99 76 | MD-S50SV aan 
6 | CP-3166-ND__1.88 1.63 __1.26 | MD-60ST-SMT-1 6 |cP2760ND 117 102 78 | MD-GOSV a aa 
Right Angle PCB Mount Receptacles 8 CP-2780-ND 129 1412 "86 | MD-80SV 
3 P-2430-ND 78 68 52 | MD-30S Vertical PCB Mount Threaded Receptacles with Hex Nut 3Pos. 4Pos. 5Pos. 6Pos. 7Pos. 8Pos. 9 Pos. 
; eee oc os & lmpas 3 [@P280ND 141 1.23 94 | MD-30CV 
6 | OP-2460-ND 0 .78 — .60 | MD-60S 4 GeeeaO ND ta eee | In-Line Plug 
5 P-2850-ND 1.50 1.30 1.00 | MD-S0CV 
a P-2470-ND 1.02 89 68 | MD-70S 6 CP-2860-ND 156 136 1.04 | MD-60cv 
8 OP-2480-ND 1.11 97 74 | MD-80S 7 : < 
9 CP-2490-ND 1.53 1.33 1.02 | MD-90S 8 OP-2880-ND 1.65 1.43 1.10 | MD-80CV 
Shielded Receptacles with Switch r TE Invine P tugs <3 1D 
3 P-3030-ND 2.01 1.75 1.34 | MD-30SMW = “ : : “ 
4 | 0P-3040-ND 210 1.82 1.40 | MD-4oSMW 4 ez0iCND $3 8162 | MD-40 
5 | CP-3050-ND 219 190 1.46 | MD-SOSMW S | OP-2050-ND 99 86 66 | MD-50 
6 |CP-3060-ND 231 201 1.54 | MD-6OSMW 6 |CP2060-ND 1.05 9 -70 | MD-60 
7 | 0P-3070-ND 240 208 1.60 | MD-70SMW 7 |P-2070-ND 111 97.74 | MD-70 
8 | CP-3080-ND 246 214 1.64 | MD-80SMW 8 | GP-2080-ND 117 1.02 -78 | MD-80 
Shielded Receptacles with Kinked Pins 9 CP-2090-ND_ ia Aan Le i 1.04 | MD-90 
3 OP-4030-ND 99 86 .66 | MD-30SMK in-Line Receptacles 
4 P-4040-ND 1.02 89 .68 | MD-40SMK 3 OP-2130-ND 1.08 94 72 | MD-30J 
5 OP-4050-ND 1.05 91 70 | MD-SOSMK 4 P-2140-ND 1.14 99 -76 | MD-40J 
6 P-4060-ND 1.11 97 .74 | MD-60SMK 5 OP-2150-ND 1.20 1.04 80 | MD-50J 
TE OP-4070-ND 1.23 1.07 82 | MD-70SMK 6 P-2160-ND 1.26 1.10 84 | MD-60J 
8 P-4080-ND 1.32 1.15 .88_ | MD-80SMK ra P-2170-ND 1.32 1.15 88 | MD-70J 
Shielded Receptacles with Ground Tabs 8 OP-2180-ND 1.38 1.20 92 | MD-80J 
3 P-5030-ND 1A? 1.02 .78 | MD-30SG 9 OP-2190-ND 1.83 1.59 1.22 | MD-90J 
4 | 0P-5040-ND 120 1.04 80 | MD-40SG Gimp Pin | OP-9999-ND — 09 .05 | T-0006 3Pos. 4Pos. 5Pos. 6Pos. 7Pos. 8Pos. 9 Pos. 
M i ni- Di N Pa nel M ount Connectors No. of | Digi-Key Price Each CUI Inc. No. of | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Pos. Part No. 1 10 100 Part No. Pos. Part No. 1 10-100 Part No. 
Panel Mount Mini-DIN Connectors — Metal 5 OP-2650-ND 1.23 1.07 .82 MD-50SP 
Panel Mount Panel Mount Panel Mount Recept., 3 OP-2530-ND 1.02 89 68 MD-30SN 6 OP-2660-ND 138 1.20 92 MD-60SP 
Receptacle, Metal Receptacle, Plastic with 4” Lead Wires 4 OP-2540-ND. 1.08 94 72 MD-40SN 7 OP-2670-ND 144 128 96 MD-70SP 
, ; e ‘ 5 OP-2550-ND. 117 1.02 .78 MD-50SN 8 CP-2680-ND 1.53 1.33 1.02 MD-80SP 
6 OP-2560-ND 129° 1.12 .86 MD-60SN Panel Mount Mini-DIN Connectors with 4” 
7 OP-2570-ND 135 117 .90 MD-70SN Lead Wires (26AWG) 
8 OP-2580-ND. 138 1.20 .92 MD-80SN 3 OP-2930-ND 1.65 1.43 1.10 MD-30PL100 
9 OP-2590-ND. 147 128 98 MD-90SN 4 OP-2940-ND 1.74 1.51 1.16 MD-40PL100 
Panel Mount Mini-DIN Connectors — Plastic 5 P-2950-ND 1.89 1.64 1.26 MD-SOPL100 
3 OP-2630-ND 1.08 94 72 MD-30SP 6 OP-2960-ND 1.98 1.72 1.32 MD-60PL100 
4 OP-2640-ND 1.17 1.04 .78 MD-40SP 8 P-2980-ND 219 1.90 1.46 MD-80PL100 
. 
No. of | Digi-Key Price Each CUI Inc. Verticl 
Circular DIN Connectors aes oe Panel a ee 
APPLICATIONS: Circular DIN connectors combine low contact resistance Right Angle Front Shielded Receptacles Receptacle Locking “ f?) Mount 
d : ‘ : Pp (@ 
with relatively high ampacity which make them an excellent choice for signal 3 OP-7030-ND fd: 65 50 | SDF-30J Recept. SF Recept. 
or power applications. Ideal for use with computers, peripheral devices, 4 CP-7040-ND 90 78 60 | SDF-40J 
office equipment, power supplies, etc., their low cost and compact, durable 5 CP-7050-ND 90 78 -60 | SDF50J Rt Angle %, Rt Angle 
design have made them a proven value. 6 CP-7060-ND 1.23 1.07 82 | SDF60J Receptacle ae s SMT 
GENERAL SPECIFICATIONS: + Ratings: 100V AC 2A MAX = Insulation 7 | OP-7070-ND 132 1.15 88 | SDF70J : Receptacle 
Resistance: MIN 100 MEGQ @500V DC + Voltage Withstand: 1000V AC, 1 8 | CP-7080-ND 1.50 1.30 1.00 | SDF 80J ‘ KINIG 
minute »* Contact Resistance: Pins - 10 m2 @ MAX, Shell - 50 mQ MAX 13 OP-3313-ND 2.97 2.58 1.98 _| SDF-130J 
(All accessories included) Right Angle Surface Mount Receptacles 
4 OP-1000-ND. 1.26 1.10 .84 | SDS-40J-SMT 
No. of | Digi-Key Price Each CUI Inc. 8 _ECEIOOTE NS i 3 hie 1.02 _| SDS-80J-SMT 
Pos. | Part No. 1 10 100 [Part No. In-Line Plugs 
Panel Mount Receptacles 3 OP-1030-ND 53 46 35 | SD-30 
3 CP-1230-ND 62 54 “At |SD-30SN 4 OP-1040-ND. 54 AT 36 | SD-40 
4 CP-1240-ND ‘65 56 ‘43 |SD-40SN 5 OP-1050-ND. 61 53 41 | SD-50 
.. 6 CP-1060-ND 64 56 43 | SD-60 
5 OP-1250-ND. 70 61 47 |SD-50SN 7 P-1070-ND 79 63 49 | SD-70 
6 P-1260-ND 74 64 49 |SD-60SN x e 4 : 
7 [ewes om os fim || 3 lemme 2 2 alse nuns Pg 
8 OP-1280-ND. 86 75 58 _|SD-80SN Ta-Line Locking Plugs Angle 
Panel Mount Locking Receptacles 3 SE eenD f ore d _ ue 28 | SD30LP 
3 OP-1233-ND. 2.48 215 1.66 |SD-30LS % ‘ ‘ 
4 | 0P-1234-ND 262 228 1.75 |SD-40LS : on ea 2 oo oe Pere 
i) -1235-ND 2.76 2.40 1. 5OLS f : 7 7 
6 CP-1236 ND 291 252 ‘34 SDAOLS 8 |pGe 10s. ND 3.88 3.36 2.59 | SD-60LP 
7 | cP-1237-ND 305 265 204 |SD70LS 7 | CP-1037-ND 4.02 349 2.68 | SD-70LP 
8 | CP-1238-ND 3.20 2.78 2.14 |SD-80LS 8 | CP-1038-ND 4.16___3.61__2.78 | SD-80LP 
Vertical PCB Mount Receptacles 3 @. oe ae ae ie SDR-30 
3 CP-3130-ND 88 7 59 |SD-30BV A - 2 ‘ ‘ 
5 P-3150-ND 93 81 62 |SD-50BV 5 OP-1350-ND. 249 2.16 1.66 | SDR-50 
6 CP-3160-ND 96 83 64 |SD-60BV 6 CP-1360-ND 2.55 2.21 1.70 | SDR-60 
id @P-3170-ND 99 86 66 |SD-70BV 7 OP-1370-ND. 273 2.37 1.82 | SDR-70 
8 @P-3180-ND 1.04 -90 69 _|SD-80BV 8 OP-1380-ND. 2.82 2.45 1.88 | SDR-80 
Right Angle Receptacles In-Line Receptacles 
3 P-2330-ND 69 60 46 |SDS-30J 3 OP-1130-ND. 65 56 43 | SD-30J3 
4 P-2340-ND 72 63 48 |SDS-40J 4 OP-1140-ND. 71 62 47 | SD-40J3 
5 CP-2350-ND 72 63 48 |SDS-50J 5 OP-1150-ND 73 63 49 | SD-50J 
6 OP-2360-ND 1.08 94 72 |SDS-60J) 6 OP-1160-ND. 77 67 51 | SD-60J 
7 OP-2370-ND 1.20 1.04 80 |SDS-70J vd OP-1170-ND. 83 72 56 | SD-70J 
8 OP-2380-ND 1.32 1.15 88 |SDS-80J 8 OP-1180-ND. 89 78 60 | SD-80J 4P. 
13 | OP-2313-ND 285 247 1.90 |SDD-130J 13 | OP-1113-ND 3.75 3.25 250 |SD-130J SFOs. i 


More Product Available Online: www.digikey.com 


224 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


ro) SINGATRON Circular DIN Connectors 


APPLICATIONS: Circular DIN connectors combine low contact resistance with relatively high ampacity 
which make them an excellent choice for signal or power applications. Ideal for use with computers, 
peripheral devices, office equipment, power supplies, etc., their low cost and compact, durable design have 
made them a proven value. 


GENERAL SPECIFICATIONS: : Ratings: 100V AC 2A MAX = Insulation Resistance: MIN 100 MEGQ @ 
500V DC + Voltage Withstand: 1000V AC, 1 minute +» Contact Resistance: Pins - 10 mQ @ MAX, Shell - 
50 mQ MAX (All accessories included) 


& siveaoy Mini DIN Connectors 


APPLICATIONS: Because of their compact size and durable design, mini-DIN connectors are ideal for 
signal applications where space is at a premium. A variety of configurations including vertical, horizontal and 
in-line models allows for most requirements. Their concentric, cylindrical ground shell make these 
connectors an excellent choice where EMI/RFI is a concern. Typical applications include computers, 
peripheral devices, office, audio and video equipment. 

GENERAL SPECIFICATIONS: + Rating: 100V AC 1A MAX, 12V DC 2A MAX. « Insulation Resistance: 
MIN 50 MEGQ @ 250V DC + Voltage Withstand: 250V AC, 1 minute - Contact Resistance: Pins - 30 
mQ MAX, Shell - 50 mQ MAX (All accessories included) 


Right Angle Shielded Right Panel Mount Receptacle Right Angle Receptacle Front Shielded 
Receptacle Angle Receptacle Right Angle Receptacle 


In-Line Plug 


[om 


Digi-Key Pricing Singatron 
Description Part No. 1 10 100 Part No. 


Right Angle PCB Mount Receptacles 


3-Pos. Right Angle Receptacle. 275-1040-ND 81 7.02 54.60 | 2MJ-0001A110 
4-Pos. Right Angle Receptacle. 275-1041-ND 84 7.29 56.70 | 2MJ-0002A110 
5-Pos. Right Angle Receptacle . 275-1042-ND 88 7.70 59.85 | 2MJ-0003A110 


A Digi-Key Pricing Singatron 
6-Pos. Right Angle Receptacle . 275-1043-ND 93 810 63.00 | 2MJ-0004A110 aie 
7-Pos. Right Angle Receptacle. .. | 275-1044-ND 1.05 9.18 71.40 | 2IMJ-0005A110 Description Part No. 1 id) Part No. 
8-Pos. Right Angle Receptacle . .. | 275-1045-ND 1.15 9.99 77.70 | 2MJ-0006A110 Panel Mount Receptacles 
Shielded Right Angle Receptacles 3-Pos. Panel Mount Receptacle ............ 275-1012-ND 64 554 43.05 | YE-1363 


.| 275-1013-ND 67 5.81 45.15 YE-1364 

.| 275-1014-ND 72 6.26 48.72 YE-1365A 

.| 275-1015-ND 76 6.62 51.45 YE-1366 

.| 275-1016-ND 82 7.16 55.65 YE-1367 

.| 275-1017-ND 88 7.70 59.85 YE-1368A 

Right Angle Receptacles 

.| 275-1019-ND 78 6.75 52.50 2DJ-00600003 

.| 275-1020-ND 1.24 10.80 84.00 2DJ-0196PA02 

7-Pos. Right Angle Receptacle .. .| 275-1021-ND 1.33 11.61 90.30 2DJ-0077PA03 

8-Pos. Right Angle Receptacle .| 275-1022-ND 1.43 12.42 96.60 2DJ-0108PA03 
Right Angle Front Shielded Receptacles 

4-Pos. Right Angle Front Shielded... .| 275-1023-ND 1.24 10.80 84.00 DJ-037-4PS(A) 

5-Pos. Right Angle Front Shielded. .| 275-1024-ND 1.09 9.45 73.50 2DJ-0065PSA2 

6-Pos. Right Angle Front Shielded. .| 275-1025-ND 1.43 12.42 96.60 2DJ-0196PSA2 

7-Pos. Right Angle Front Shielded. .| 275-1026-ND 1.52 13.23 102.90 2DJ-0077PSA2 

8-Pos. Right Angle Front Shielded... .| 275-1027-ND 1.71 14.85 115.50 2DJ-0108PSA2 

In-Line Plug 

.| 275-1000-ND 53 4.59 35.70 YE-1153 

.| 275-1001-ND 56 4.86 37.80 YE-1154 

.| 275-1002-ND 59 5.13 39.90 YE-1155A 

.| 275-1003-ND 62 5.40 42.00 YE-1156 

.| 275-1004-ND 68 5.94 46.20 YE-1157 

.| 275-1005-ND 74 6.48 50.40 YE-1158A 

In-Line J ack 

.| 275-1006-ND 67 5.81 45.15 YE-1333 

.| 275-1007-ND 73 6.35 49.35 YE-1334 

.| 275-1008-ND 74 6.48 50.40 YE-1335A 

.| 275-1009-ND 79 6.89 53.55 YE-1336 

.| 275-1010-ND 85 7.43 57.75 YE-1337 

275-1011-ND 91 7.97 61.95 YE-1338A 


4-Pos. Panel Mount Receptacle . 
5-Pos. Panel Mount Receptacle . 
6-Pos. Panel Mount Receptacle . 
7-Pos. Panel Mount Receptacle . 
8-Pos. Panel Mount Receptacle . 


275-1046-ND 1.02 8.91 69.30 | 2MJ-0101A120 
275-1047-ND 1.05 9.18 71.40 | 2MJ-0102A120 
275-1048-ND 1.09 9.45 73.50 | 2MJ-0103A120 
275-1049-ND 1.15 9.99 77.70 | 2MJ-0104A120 
275-1050-ND 1.27 11.07 86.10 | 2MJ-0105A120 
275-1051-ND 1.36 11.88 92.40 | 2MJ-0106A120 


In-Line Plug 


3-Pos. In-Line Plug 275-1028-ND 93 8.10 63.00 | 62000-3P 
4-Pos. In-Line Plug .. 275-1029-ND 99 8.64 67.20 | 62000-4P 
5-Pos. In-Line Plug 275-1030-ND 1.05 9.18 71.40 | 62000-5P 
6-Pos. In-Line Plug 275-1031-ND 1.12 9.72 75.60 | 62000-6P 
7-Pos. In-Line Plug 275-1032-ND 1.18 10.26 79.80 | 62000-7P 
8-Pos. In-Line Plug .. 275-1033-ND 1.24 10.80 84.00 | 62000-8P 


In-Line Receptacle 


275-1034-ND 1.15 9.99 77.70 | 63000-3P 
275-1035-ND 1.21 10.53 81.90 | 63000-4P 
275-1036-ND 27 11.07 86.10 | 63000-5P 
275-1037-ND 1.33 11.61 90.30 | 63000-6P 
275-1038-ND 1.40 12.15 94.50 | 63000-7P 
275-1039-ND 1.46 12.69 98.70 | 63000-8P 


3-Pos. Right Angle Receptacle. 
4-Pos. Right Angle Receptacle. 
5-Pos. Right Angle Receptacle . 
6-Pos. Right Angle Receptacle . 
7-Pos. Right Angle Receptacle. 
8-Pos. Right Angle Receptacle. 


5-Pos. Right Angle Receptacle .. 
6-Pos. Right Angle Receptacle .. 


3-Pos. In-Line Jack.. 
4-Pos. In-Line Jack 
5-Pos. In-Line Jack 
6-Pos. In-Line Jack .. 
7-Pos. In-Line Jack.. 
8-Pos. In-Line Jack... 


3-Pos. In-Line Plug. 
4-Pos. In-Line Plug 
5-Pos. In-Line Plu 
6-Pos. In-Line Plu 
7-Pos. In-Line Plu 
8-Pos. In-Line Plug. 


Digi-Key Pricing Singatron Panel Mount 
Description _| Part No. 1 10 100 | Part No. Recept., Plastic 
Panel Mount Mini-DIN Connectors 
With 6” (15.24cm) Lead Wire (26AWG) 


3-Pos. Recept. |275-1100-ND 1.71 14.85 115.50 | 2MJ-20116000 
4-Pos. Recept. |275-1101-ND 1.95 17.01 132.30 | 2MJ-20216000 
5-Pos. Recept. |275-1102-ND 2.14 18.63 144.90 | 2MJ-20316000 
6-Pos. Recept. |275-1103-ND 2.33 20.25 157.50 | 2MJ-20416000 
7-Pos. Recept. |275-1104-ND 2.42 21.06 163.80 | 2MJ-20516000 
8-Pos. Recept. |275-1105-ND 2.42 21.06 163.80 | 2MJ-20616000 


3-Pos. In-Line Jack. 
4-Pos. In-Line Jacl 
5-Pos. In-Line Jac! 
6-Pos. In-Line Jacl 
7-Pos. In-Line Jack. 
8-Pos. In-Line Jack 


AMP tyYCo éectroncs Shielded DIN Connectors 


Authorized Distributor 


Features: Digi-Key Pricing AMP. 
Crimp, snap-in contacts; Designed for ease of post Ferrule Description Part No. 1 25 Part No. 
molding; Pre-molded cord guard; Tin plated brass 4-Pos. Housing. Ai651-ND 3.22 76.13 | 212437-2 
contacts; Ferrule crimps onto shield for reliable 5-Pos. Housing. A1652-ND 1.76 41.56 212437-3 
termination; Meets or exceeds PN specification 41524 for \ 6-Pos. Housing. A1653-ND 1.76 41.56 212437-4 
4-and-8-position plugs: 45322; UL recognized under the 8-Pos. Housing. A1655-ND 1.91 45.06 212437-6 
Component Program. File No E28476; CSA certified, File ‘ 
No. LR-35510. od Housing Ferrule, 5.08mm-6.35mm Cable Dia. ......... A1657-ND 1.25 25.00 212435-8 
Housings: Cord Guard, 4.19mm-6.35mm Cable Dia. .... A1659-ND 1.93 38.50 212800-1 
Black r 94V-0 5-Pos. Receptacle .. A1663-ND 2.63 58.58 212044-1 
CS NO See : 6-Pos. Receptacle A1664-ND 3.24 72.63 | 212045-1 
Ferrule and Shield: Brass, tin plated. 8-Pos. Receptacle .. A1666-ND 3.50 78.44 212047-1 
Poca ay polymer. Black: Pin Contact, 28-22 AWG........cececeeeeee A1667-ND 7.08/10 49.46/100| 66728-5 
Pin Contacts: Copper alloy; Contact Insertion Tool A9998-ND 16.78 _ 91002-1 
oboea ia ense waanT abt wiekal sleting Receptacle Contact Extraction Tool .... A9997-ND 213.30 = 91144-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 225 


Amphenol’RF “FAKRA” SMB Connectors 


FEATURES: 


Electrical: Impedance - 502. Frequency Range-DC-4GHz. Performance Spec-SAE/USCAR-17. Insulation 
Resistance-1000MQ min. Center Contact Resistance-center contact <20 mQ, outer contact <10 mQ. 
Dielectric Withstanding Voltage-at sea level >1000VRMS. 

Mechanical: Durability (matings)-100 min. Plastic Housing - Engagement Force- < 20 N. Plastic Housing — 
Disengagement Force-> 25 N. Coding-13 mechanical and colored codings. Operating Temperature Range- 
—40°C/+115°C. 

Materials: Plastic Housing-PBT with 15% Glass Fiber. Secondary Locking Clip-PBT with 15% Glass Fiber. 
Center Contact-female: Beryllium Copper, male: Brass. Body-Brass. Barrel-Brass. Retainer Ring-Beryllium 
Copper. Ferrule-Copper. Insulator-TFE. Plating: Center Contact-Gold. Body, Barrel and Ferrule-Nickel. 


With recent advancements in communications technology and increased consumer demand for a diverse 
array of on-board telematics services, RF communications systems have become indispensable 
components of the modern automobile. 


To keep RF interconnection costs low and ensure high levels of electrical and mechanical performance the 
German and American automotive industries have standardized a high-performing, cost-effective RF 
connector based on the FAKRA and USCAR standards. 


Utilizing a standard metal SMB connector embedded within a plastic housing that can be designed with 
multiple colored codes for easy identification, FAKRA connectors are designed to perform up to 4 GHz and 
meet the particular mechanical and environmental requirements of the automobile industry. 


Single Male Edgecard with 
Support Legs 


Single Male Edgecard 
without Support Legs 


Single Male R/A PCB with 
Extended Housing 


Single Male 


Single Fema! 


Single Female with Clip 
Provision at 6 o'clock 


Dual Female with Clip 


Single R/A Female Dual Male Dual Male with Bracket Dual Female Provision at 6 o’clock Twin SMB Crimp Plug 


FAKRA Keying Codes Mechanical and Color Coding 


i F Rib Similar i 
Female Housings Coding | ( mnbination Color RAL Ne. Male Housings 
A A-BI1 Deep Black 9005 
B A-B2 Signal White 9003 
Cc A-C Signal Blue 5005 
D A-D Bordeaux Violet 4004 
E B1 - B2 Leaf Green 6002 
F B1-C Brown 8011 
G B1i-D Blue Grey 7031 
H B2-C Heather Violet 4003 
| B2-D Beige 1001 
K c-D Curry Yellow 1027 
i: A-E Dahlia Yellow 1033 
M A-F Pastel Green 6019 
Z Neutral Coding Water Blue 5021 
Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. RG/U Part No. 1 10 25 ~—-100 | Part No. Fig. RG/U Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
FAKRA Coding “A” (Deep Black) 8 RG-174, 188, 316 ARF1275-ND 4.11 3.43 -2.22__2.06 [FA1-NBRJ-C01-0 
F RG-174, 188, 316 ARF1253-ND 3.21. 2.68 —-1.73__1.61| FA1-NASP-CO1-1 RG-58, 141 ARF1276-ND_ 4.31 3.60 2.33 2.16 |FAT-NBRJ-C04-0 
RG-58, 141 ARF1255.ND 3.38 2.82 1.83 1.70] FA1-NASP-CO4-1 RG-58/RG-174 Combo Design | ARF1297-ND 6.87 5.73 3.70 3.44 [FA2-NBSP-C00-9 
5RG-174, 188, 316 ARF1252.ND 3.48. 2.91. 1.88 1.75 | FA1-NASP-CO1-0 9 RG-174, 188, 316 ARF1298-ND 6.73 5.61 3.63 3.37 |FA2-NBSP-C01-9 
2 RG-58, 141 ARF1254-ND 3.62. 3.021.961.6821 FA1-NASP-C04-0 RG-58, 141 ARF1299-ND 6.80 5.67 3.66 3.40 |FA2-NBSP-C04-9 
3 = ARF1256-ND 3.28. 2.74.-1.77 1.64 | FA1-NASP-PCB-0 RG-58/RG-174 Combo Design | ARF1283-ND 7.21 6.01 3.89 3.61 |FA2-NBSP-C00-0 
4 = ARF1257-ND 3.35. 2.79. 1.81 1.68 FA1-NASP-PCB-1 | | 10 RG-174, 188, 316 ARF1284-ND_ 7.07 5.90 3.81 3.54 |FA2-NBSP-C01-0 
5 = ARF1274.ND 2.73 2.28 1.47 1.37 | FAT-NARP-PCB-9 RG-58, 141 ARF1285-ND 7.14. 5.96 3.85 3.58 |FA2-NBSP-C04-0 
Cables with .057 OD ARF1250-ND_ 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NASJ-C09-0 1 RG-174, 188, 316 ARF1293-ND 7.76 6.47 «4.18 3.89 | FA2-NBSJ-C01-0 
6 RG-178, .071 OD Cables ARFI251-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NASJ-C10-0 RG-58, 141 BBRIZIOIND 7.90 659 4.26 3.96 | FA2-NBSJ-C04-0 
RG-174, 188, 316 ARF1266-ND 3.59. 2.99. 1.94. 1.80 | FA1-NASJ-CO1-0 ie RG-174, 188, 316 ARF1294-ND 7.90 6.59 4.26 3.96 |FA2-NBSJ-C01-6 
RG-58, 141 ARF1268-ND3.69.3.08 1.99 1.85| FA1-NASJ-Co4-0 RG-58, 141 ARF1296-ND 8.07 6.73 4.35 4.04 [FA2-NBSJ-C04-6 
7 RG-174, 188, 316 ARF1267-ND 3.69 3.08 ~—-1.99 _1.85| FA1-NASJ-C01-6 FAKRA Coding “C” (Signal Blue) 
RG-58, 141 ARF1269-ND 3.80. 3.17 2.05 1.90 | FA1-NASJ-C04-6 ; RG-174, 188, 316 ARF1316-ND 3.21. 2.68 1.73 1.61 [FA1-NCSP-C01-1 
8 RG-174, 188, 316 ARF1272-ND 4.113.438 2.22 2.06 | FA1-NARJ-CO1-0 RG-58, 141 ARF1317-ND 3.38 2.82 1.83 1.70 |[FA1-NCSP-C04-1 
RG-58, 141 ARF1273-ND 4.31 3.602.838 2.16 | FA1-NARJ-C04-0 > RG-174, 188, 316 ARF1300-ND 3.48. 2.91 1.88 1.75 |FA1-NCSP-C01-0 
RG-58/RG-174 Combo Design | ARF1263-ND 6.87 5.73 3.70 _3.44/|FA2-NASP-C00-9 RG-58, 141 ARFI301-ND 3.62 3.02 1.96 1.82 [FA1-NCSP-C04-0 
9 RG-174, 188, 316 ARF1270-ND 6.73 _5.61__3.63 _3.37 | FA2-NASP-C01-9 3 = ARF1302-ND 3.28 2.74 ~+1.77__ 1.64 [FA1-NCSP-PCB-0 
RG-58, 141 ARF1271-ND 6.80 5.67 3.66 3.40 | FA2-NASP-C04-9 4 = ARF1303-ND 3.35 2.79 ‘1.81 ‘1.68 [FA1-NCSP-PCB-1 
RG-58/RG-174 Combo Design | ARF1262-ND 7.21 6.01 3.89 3.61 | FA2-NASP-C00-0 5 = ARF1309-ND 2.73. 2.28 (1.47 __‘1.37 [FA1-NCRP-PCB-9 
10 RG-174, 188, 316 ARF1264-ND 7.07 5.90 3.81 _3.54| FA2-NASP-C01-0 RG-174, 188, 316 ARF1310-ND 3.59 2.99 1.94 1.80 [FA1-NCSJ-C01-0 
RG-58, 141 ARF1265-ND 7.14 5.96 3.85 3.58 | FA2-NASP-C04-0 6 RG-58, 141 ARF1312-ND 3.69 3.08 1.99 1.85 |FA1-NCSJ-C04-0 
4 RG-174, 188, 316 ARF1258-ND 7.76 6.47 4.18 3.89 | FA2-NASJ-C01-0 Cables with .057 OD ARFI314-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 [FA1-NCSJ-C09-0 
RG-58, 141 ARF1260-ND 7.90 6.59 4.26 3.96 | FA2-NASJ-C04-0 RG-178, .071 OD Cables ARFI315-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 [FA1-NCSJ-C10-0 
12 RG-174, 188, 316 ARF1259-ND 7.90 6.59 4.26 3.96 | FA2-NASJ-C01-6 7 RG-174, 188, 316 ARFI311-ND 3.69 3.08 1.99 1.85 |FA1-NCSJ-C01-6 
RG-58, 141 ARF1261-ND 8.07 6.73 4.35 4.04 | FA2-NASJ-C04-6 RG-58, 141 ARF1313-ND 3.80 3.17 2.05 1.90 [FA1-NCSJ-C04-6 
FAKRA Coding “B” (Signal White) 5 RG-174, 188, 316 ARF1307-ND 4.113.438 2.22 2.06 [FA1-NCRJ-CO1-0 
RG-174, 188, 316 ARF1278-ND 3.21. 2.68 1.73 1.61 | FA1-NBSP-C01-1 RG-58, 141 ARF1308-ND_ 4.31 3.60 2.33 2.16 |FA1-NCRU-C04-0 
1 RG-58, 141 ARF1280-ND 3.38 2.82 1.83 1.70 | FAT-NBSP-CO41 RG-58/RG-174 Combo Design | ARF1322-ND 6.87 5.73 3.70 3.44 |FA2-NCSP-C00-9 
; RG-174, 188, 316 ARF1277-ND 3482.91 1.88 1.75 | FA1-NBSP-CO01-0 9 RG-174, 188, 316 ARF1323-ND 6.73 5.61 3.63 3.37 [FA2-NCSP-C01-9 
RG-58, 141 ARF1279.ND 3.62 3.02 1.96 1.82 | FA1-NBSP-C04-0 RG-58, 141 ARF1324-ND 6.80 5.67 3.66 3.40 [FA2-NCSP-C04-9 
3 _ ARF1281-ND 3.28 2.74. 1.77 1.64 | FA1-NBSP-PCB-0 RG-58/RG-174 Combo Design | ARF1304-ND 7.21 6.01 3.89 3.61 |FA2-NCSP-C00-0 
4 = ARF1282.ND 3.35. 2.79 1.811.681 FA1-NBSP-PCB-1 | | 10 RG-174, 188, 316 ARF1305-ND 7.07 5.90 3.81 3.54 |[FA2-NCSP-C01-0 
5 = ARFi286.ND 2.73. 2.28 1.47 1.37| FAT-NBRP-PCB9 RG-58, 141 ARF1306-ND 7.14. 5.96 3.85 3.58 |FA2-NCSP-C04-0 
RG-174, 168,316 ARF1287.ND3.59 2.99 1.94 1.80 | FA1-NBSJ-CO1-0 a RG-174, 188, 316 ARF1318-ND 7.76 6.47 4.18 3.89 [FA2-NCSJ-CO1-0 
RG-58, 141 ARF1289-ND 3.69 3.08 1.99 1.851 FA1-NBSJ-C04-0 RG-58, 141 ARF1320-ND 7.90 6.59 4.26 3.96|FA2-NCSJ-C04-0 
: Cables with .057 OD ARF1291-ND 4.11. 3.43. 2.22 2.06/FA1-NBSJ-C09-0 | | 12 RG-174, 188, 316 ARFIS19-ND 7.90 6.59 4.26 3.96 | FA2-NCSJ-C01-6 
RG-178, .071 OD Cables ARF1292-ND 4.11. 3.43 2.22 2.06 | FA1-NBSJ-C10-0 RG-58, 141 ARF1321-ND 8.07 6.73 4.35 4.04 | FA2-NCSJ-C04-6 
; RG-174, 168,316 ARF1288.ND 3.693.008 1.991.851 FA1-NBSJ-CO1-6 13 | RG-58/RG-174 Combo Design | ARF1325-ND 6.80 5.67 3.66 _3.40|FC2-NCDSP-C00-0 
RG-58, 141 ARF1290-ND 3.80 3.17 2.05 _1.90| FAT-NBSJ-C04-6 (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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Amphenol'RF “FAKRA” SMB Connectors (cont) 


Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. RG/U Part No. 1 10 25 100 | Part No. Fig. RG/U Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
FAKRA Coding “D” (Bordeaux Violet) 4 = ARF1427-ND 3.35 2.79 1.81 __1.68| FA1-NHSP-PCB-1 
1 RG-174, 188, 316 ARF1343-ND 3.21. 2.68 ~—-1.73_—_—‘1.61 | FA1-NDSP-CO1-1 5 = ARF1420-ND_ 2.73 2.28 1.47 __1.37| FA1-NHRP-PCB-9 
RG-58, 141 ARF1344-ND 3.38 2.82 1.83 1.70|FA1-NDSP-C04-1 Cables with .057 OD ARF1421-ND 4.11 3.43 2.22 2.06| FA1-NHSJ-C09-0 
7 RG-174, 188, 316 ARF1331-ND 3.48 2.91 1.88 _1.75| FA1-NDSP-C01-0 6 RG-174, 188, 316 ARF1428-ND 3.59 2.99 1.94 1.80 | FA1-NHSJ-C01-0 
RG-58, 141 ARF1332-ND 3.62 3.02 1.96 __1.82| FA1-NDSP-C04-0 RG-58, 141 ARF1430-ND 3.69 3.08 1.99 1.85 | FA1-NHSJ-C04-0 
3 = ARF1333-ND 3.28 2.74 1.77. 1.64|FA1-NDSP-PCB-0 RG-178, .071 OD Cables ARF1432-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 FA1-NHSJ-C10-0 
4 — ARF1334-ND 3.35 2.79 1.81  1.68|FA1-NDSP-PCB-1 7 RG-174, 188, 316 ARF1429-ND 3.69 3.08 1.99 1.85) FA1-NHSJ-C01-6 
5 — ARF1328-ND 2.73 2.28 1.47 1.37|FA1-NDRP-PCB-9 RG-58, 141 ARF1431-ND 3.80 3.17 2.05 1.90| FA1-NHSJ-C04-6 
Cables with .057 OD ARF1329-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NDSJ-C09-0 8 RG-174, 188, 316 ARF1418-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NHRJ-C01-0 
7 RG-178, .071 OD Cables ARF1330-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NDSJ-C10-0 RG-58, 141 ARFI419-ND 4.31 3.60 2.33 2.16 | FA1-NHRJ-C04-0 
RG-174, 188, 316 ARF1339-ND__ 3.59 2.99 1.94 1.80 | FA1-NDSJ-C01-0 FAKRA Coding “1” (Beige) 
RG-58, 141 ARF1341-ND_ 3.69 3.08 1.99 1.85 | FA1-NDSJ-C04-0 1 RG-174, 188, 316 ARF1439-ND 3.21. 2.68 1.73 __1.61 | FA1-NISP-C01-1 
7 RG-174, 188, 316 ARF1340-ND 3.69 3.08 1.99 1.85 | FA1-NDSJ-C01-6 RG-58, 141 ARF1441-ND 3.38 2.82 1.83 1.70| FA1-NISP-C04-1 
RG-58, 141 ARF1342-ND__3.80 3.17 2.05 1.90 | FA1-NDSJ-C04-6 5 RG-174, 188, 316 ARF1438-ND 3.48 2.91 1.88 1.75| FA1-NISP-C01-0 
7 RG-174, 188, 316 ARF1337-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NDRJ-C01-0 RG-58, 141 ARF1440-ND 3.62. 3.02. 1.96 1.821 FA1-NISP-C04-0 
RG-58, 141 ARF1338-ND 4.31 3.60 2.33 2.16 | FA1-NDRJ-C04-0 3 = ARF1442-ND 3.28 2.74 1.77 1.64] FA1-NISP-PCB-0 
RG-58/RG-174 Combo Design | ARF1349-ND 6.87 5.73 3.70 3.44 | FA2-NDSP-C00-9 4 = ARF1443-ND 3.35 2.79 1.81 1.68] FA1-NISP-PCB-1 
9 RG-174, 188, 316 ARF1351-ND 6.73 5.61 3.63 3.37 | FA2-NDSP-C01-9 5 = ARF1435-ND 2.73 2.28 1.47 1.37] FA1-NIRP-PCB-9 
RG-58, 141 ARF1352-ND 6.80 5.67 3.66 _3.40 | FA2-NDSP-C04-9 Cables with .057 OD ARF1436-ND 4.11 3.43 2.22 _2.06| FA1-NISJ-C09-0 
RG-58/RG-174 Combo Design | ARF1335-ND 7.21 6.01 3.89 3.61 | FA2-NDSP-C00-0 6 RG-178, .071 OD Cables ARF1437-ND 441 3.43 2.22 2.06] FA1-NISJ-C10-0 
10 RG-58, 141 ARF1336-ND_7.14 5.96 3.85 _3.58 | FA2-NDSP-C04-0 RG-174, 188, 316 ARF1444-ND_ 3.59 2.99 1.94 1.80 FA1-NISJ-C01-0 
RG-174, 188, 316 ARF1350-ND 7.07 5.90 3.81 3.54 | FA2-NDSP-C01-0 RG-58, 141 ARF1446-ND 3.69 3.08 1.99 1.85] FA1-NISJ-C04-0 
1 RG-174, 188, 316 ARF1345-ND 7.76 6.47 4.18 3.89 | FA2-NDSJ-C01-0 7 RG-174, 188, 316 ARF1445-ND 3.69 3.08 1.99 1.85| FA1-NISJ-C01-6 
RG-58, 141 ARF1347-ND 7.90 6.59 4.26 __ 3.96 | FA2-NDSJ-C04-0 RG-58, 141 ARF1447-ND 3.80 3.17_-2.05 1.90 | FA1-NISJ-C04-6 
12 RG-174, 188, 316 ARF1346-ND 7.90 6.59 4.26 3.96 | FA2-NDSJ-C01-6 8 RG-174, 188, 316 ARF1433-ND 4.11 3.43 2.22 _2.06| FA1-NIRJ-CO1-0 
RG-58, 141 ARF1348-ND 8.07 6.73 4.35 __ 4.04 | FA2-NDSJ-C04-6 RG-58, 141 ARF1434-ND 4.31 3.60 _—-2.33__-2.16| FA1-NIRJ-C04-0 
FAKRA Coding “E” (Leaf Green) FAKRA Coding “K” (Curry Yellow) 
1 RG-174, 188, 316 ARF1356-ND___3.21 2.68 1.73 1.61 | FA1-NESP-C01-1 1 RG-174, 188, 316 ARF1481-ND 3.21 2.68 1.73 1.61 | FA1-NKSP-C01-1 
RG-58, 141 ARF1358-ND__ 3.38 —-2.82_—1.83 1.70 | FA1-NESP-C04-1 RG-58, 141 ARF1483-ND 3.38 2.82 1.83 1.70 | FA1-NKSP-C04-1 
2 RG-174, 188, 316 ARF1355-ND_ 3.48 2.91 1.88 1.75 | FA1-NESP-C01-0 7 RG-174, 188, 316 ARF1480-ND 3.48 2.91 1.88 1.75] FA1-NKSP-C01-0 
RG-58, 141 ARF1357-ND__3.62_—3.02_—1.96 __1.82 | FA1-NESP-C04-0 RG-58, 141 ARF1482-ND 3.62 3.02,—-1.96 1.82 FA1-NKSP-C04-0 
3 = ARF1359-ND__ 3.28 2.74 1.77 __1.64| FA1-NESP-PCB-0 3. = ARF1484-ND 3.28 2.74 1.77 __:1.64| FA1-NKSP-PCB-0 
4 = ARF1360-ND__ 3.35 2.79 1.81 ‘1.68 | FA1-NESP-PCB-1 4 = ARF1485-ND 3.35. ——2.79 1.81 1.68] FA1-NKSP-PCB-1 
5 = ARF1371-ND_ 2.73 2.28 1.47 1.37 | FA1-NERP-PCB-9 5 = ARF1486-ND 2.73. 2.28 1.47 _‘1.37| FA1-NKRP-PCB-9 
RG-174, 188, 316 ARF1372-ND___3.59 2.99 1.94 __1.80 | FA1-NESJ-C01-0 RG-174, 188, 316 ARF1487-ND_ 3.59 2.99 1.94 1.80 | FA1-NKSJ-C01-0 
6 RG-58, 141 ARF1374-ND__3.69__-3.08__+1.99 _1.85 | FA1-NESJ-C04-0 6 RG-58, 141 ARF1489-ND_3.69_ 3.08 1.99 __1.85| FA1-NKSJ-C04-0 
Cables with .057 OD ARF1376-ND_ 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NESJ-C09-0 Cables with .057 OD ARF1491-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NKSJ-C09-0 
RG-178, .071 OD Cables ARF1377-ND_ 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NESJ-C10-0 RG-178, .071 OD Cables ARF1492-ND 4.11. 3.43 ——-2.22 ~—_2.06| FA1-NKSJ-C10-0 
7 RG-174, 188, 316 ARF1373-ND__3.69_ 3.08 1.99 __ 1.85 | FA1-NESJ-C01-6 7 RG-174, 188, 316 ARF1488-ND 3.69 3.08 ~—-1.99 __1.85| FA1-NKSJ-C01-6 
RG-58, 141 ARF1375-ND__ 3.80 3.17 2.05 __—1.90 | FA1-NESJ-C04-6 RG-58, 141 ARF1490-ND 3.80 —-3.17_—-2.05 ‘1.90 | FA1-NKSJ-C04-6 
8 RG-174, 188, 316 ARF1353-ND_ 4.11 3.43, 2.22 2.06 | FA1-NERJ-C01-0 8 RG-174, 188, 316 ARF1478-ND 4.11. 3.43 2.22 2.06 | FA1-NKRU-C01-0 
RG-58, 141 ARF1354-ND_ 4.31 3.60_—-2.33_—-2.16 | FA1-NERJ-C04-0 RG-58, 141 ARF1479-ND 4.31. 3.60 ~—-.2.33.-2.16 | FA1-NKRJ-C04-0 
RG-58/RG-174 Combo Design | ARF1366-ND 6.87 5.73 3.70 _ 3.44 | FA2-NESP-C00-9 FAKRA Coding “L” (Dahlia Yellow) 
G74 188. 316 ABAISSS ND _6.73__ 8.613.683 __ 3.87 Fae Neer core RG-174, 188, 316 ARF1503-ND_ 3.21, 2.68 1.73 __1.61| FA1-NLSP-C01-1 
RG-58, 141 ARF1370-ND_ 6.80 5.67 3.66__3.40 | FA2-NESP-C04-9 1 
RG-58, 141 ARFI505-ND 3.38 —-2.82_—-1.83 _1.70| FA1-NLSP-C04-1 
RG-58/RG-174 Combo Design | ARF1365-ND 7.21 6.01 3.89 3.61 | FA2-NESP-C00-0 
RG-174, 188, 316 ARF1502-ND 3.48 2.91 1.88 _1.75| FA1-NLSP-C01-0 
10 RG-174, 188, 316 ARF1367-ND 7.07 5.90 3.81 3.54 | FA2-NESP-C01-0 2 
RG-58, 141 ARF1504-ND _3.62_—3.02_—*1.96 _1.82| FA1-NLSP-C04-0 
RG-58, 141 ARF1369-ND__7.14 5.96 3.85 3.58 | FA2-NESP-C04-0 
3 = ARFI506-ND 3.28 2.74 —*1.77__1.64| FA1-NLSP-PCB-0 
RG-174, 188, 316 ARFI361-ND 7.76 6.47 4.18 3.89 | FA2-NESJ-CO1-0 
1 4 = ARF1507-ND 3.35. —-2.79 1.81 ‘1.68 | FA1-NLSP-PCB-1 
RG-58, 141 ARF1363-ND 7.90 6.59 4.26 3.96 | FA2-NESJ-C04-0 
5 = ARFI495-ND 2.73. 2.28 1.47 __1.37| FA1-NLRP-PCB-9 
RG-174, 188, 316 ARF1362ND 7.90 6.59 4.26 3.96 | FA2-NESJ-CO1-6 
12 RG-68. 141 ARF1364.ND8.07 6.73435 4.04 FA2-NESJ-Co4.6 RG-174, 188, 316 ARFI496-ND 3.59 2.99 1.94 _1.80| FA1-NLSJ-C01-0 
: a ; = = 6 RG-58, 141 ARFI498-ND 3.69 3.08 1.99 _1.85| FA1-NLSJ-C04-0 
FAKRA Coding “F” (Brown) Cables with .057 OD ARFI500-ND 4.11 _3.43_2.22 _2.06| FA1-NLSJ-C09-0 
1 RG-174, 188, 316 ARF1384-ND 3.21 2.68 __1.73 1.61 | FA1-NFSP-C01-1 RG-178, .071 OD Cables ARFI501-ND_ 4.11 —3.43_—-2.22 2.06| FA1-NLSJ-C10-0 
RG-58, 141 ARF1386-ND_3.38 2.82 1.83 1.70 | FA1-NFSP-C04-1 7 RG-174, 188, 316 ARF1497-ND 3.69 3.08 1.99 1.85] FA1-NLSJ-C01-6 
2 RG-174, 188, 316 ARF1383-ND 3.48 2.91 1.88 1.75 | FA1-NFSP-C01-0 RG-58, 141 ARF1499-ND 3.80 3.17 2.05 1.90] FA1-NLSJ-C04-6 
RG-58, 141 ARF1385-ND__ 3.62 3.02 1.96 1.82 | FA1-NFSP-C04-0 8 RG-174, 188, 316 ARF1493-ND 4.11 3.43. 2.22 _2.06| FA1-NLRJ-C01-0 
3 = ARF1387-ND 3.28 2.74 1.77 _1.64| FA1-NFSP-PCB-0 RG-58, 141 ARF1494-ND 4.31 3.60 2.33 2.16] FA1-NLRJ-C04-0 
4 = ARF1388-ND 3.35 2.79 1.81 _ 1.68 | FA1-NFSP-PCB-1 FAKRA Coding “M” (Pastel Green) 
ah Reo 2-73 2.28 1.47 1.37 | FAI-NERP-POB-9 RG-174, 188, 316 ARF1518-ND 3.21, 2.68 1.73 __1.61| FA1-NMSP-C01-1 
Cables with .057 OD ARF1381-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NFSJ-C09-0 1 
RG-58, 141 ARF1520-ND 3.38 —-2.82_—-*1.83 _1.70| FA1-NMSP-C04-1 
RG-178, .071 OD Cables ARF1382-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NFSJ-C10-0 
6 RG-174, 188, 316 ARFI517-ND 3.48 2.91 1.88 _1.75| FA1-NMSP-C01-0 
RG-174, 188, 316 ARF1399-ND 3.59 2.99 1.94 1.80 | FA1-NFSJ-C01-0 2 
RG-58, 141 ARFI519-ND _3.62_—-3.02__—*1.96 _1.82| FA1-NMSP-C04-0 
RG-58, 141 ARF1I401-ND 3.69 3.08 1.99 _1.85 | FA1-NFSJ-C04-0 
3 = ARF1521-ND 3.28 2.74 1.77 _1.64| FA1-NMSP-PCB-0 
RG-174, 188, 316 ARF1400-ND 3.69 3.08 1.99 _1.85| FA1-NFSJ-C01-6 
7 4 = ARF1522-ND 3.35 2.79 1.81 ‘1.68 | FA1-NMSP-PCB-1 
RG-58, 141 ARF1402-ND 3.80 3.17 2.05 ‘1.90 | FA1-NFSJ-C04-6 
5 = ARFI510-ND 2.73 2.28 1.47 __1.37| FA1-NMRP-PCB-9 
RG-174, 188. 316 ARF1378-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NFRJ-CO1-0 
8 RG-174, 188, 316 ARFI511-ND 3.59 2.99 1.94 _1.80| FA1-NMSJ-C01-0 
RG-58, 141 ARF1379-ND 4.31 3.60 2.33 __2.16 | FA1-NFRJ-C04-0 
Ai RG-58, 141 ARFI513-ND 3.69 3.08 1.99 1.85 | FA1-NMSJ-C04-0 
G-58/RG-174 Combo Design | ARF1394-ND 6.87 5.73 3.70 3.44 | FA2-NFSP-C00-9 6 > 
Cables with .057 OD ARFISIS-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NMSJ-C09-0 
9 RG-174, 188, 316 ARF1396-ND 6.73 5.61 3.63 __3.37 | FA2-NFSP-C01-9 
RG-178, .071 OD Cables ARFIS16-ND 4.11 3.43 2.22 2.06| FA1-NMSJ-C10-0 
RG-58, 141 ARF1398-ND 6.80 5.67 3.66 __3.40 | FA2-NFSP-C04-9 
RG-174, 188, 316 ARFI512-ND 3.69 3.08 1.99 _1.85| FA1-NMSJ-C01-6 
RG-58/RG-174 Combo Design | ARF1393-ND_ 7.21 6.01__—-3.89_-3.61 | FA2-NFSP-C00-0 7 
RG-58, 141 ARFI514ND 3.80 3.17 2.05 1.90 | FA1-NMSJ-C04-6 
10 RG-174, 188, 316 ARF1395-ND 7.07 5.90 3.81 3.54 | FA2-NFSP-C01-0 
RG-174, 188, 316 ARFI508-ND 4.11 3.43 2.22 _-2.06| FA1-NMRUJ-C01-0 
RG-58, 141 ARF1397-ND 7.14 5.96 3.85 3.58 | FA2-NFSP-C04-0 8 AGB. 144 ARRIEOGNOM 43136) 233 2. 16| FAL-NMRI-Co40 
14 RG-174, 188, 316 ARF1389-ND__7.76 6.47 4.18 3.89 | FA2-NFSJ-C01-0 : Ss 2 : : 
RG-58, 141 ARF1391-ND 7.90 6.59 4.26 3.96 | FA2-NFSJ-C04-0 FAKRA Coding ‘Z” (Water Blue) 
12 RG-174, 188, 316 ARF1390-ND 7.90 659 4.26 3.96 | FA2-NFSJ-C01-6 1 RG-174, 188, 316 ARF1533-ND 3.21. 2.68 (1.73 _1.61 | FA1-NZSP-C01-1 
RG-58, 141 ARF1392-ND 8.07 6.73 4.35 4.04 | FA2-NFSJ-C04-6 RG-58, 141 ARF1535-ND__3.38_2.82__1.83 1.70 | FA1-NZSP-C04-1 
FAKRA Coding “G” (Blue Grey) 2 RG-174, 188, 316 ARFI532-ND_ 3.48 2.91 1.88 _1.75| FA1-NZSP-CO1-0 
RG-174, 188, 316 ARFI408-ND 3.21268 1.73 1.61 | FAT-NGSP-CO1-1 RG-58, 141 BGRIBeENEM 3.62 3.02 1.96 1.82| FAI-NZSP-C04-0 
1 3 = ARFI536-ND 3.28 274 1.77 __1.64| FA1-NZSP-PCB-0 
RG-58, 141 ARF1410-ND 3.38 2.82 1.83 1.70 | FA1-NGSP-C04-1 
4 = ARFI537-ND 3.85. _2.79 1.81 1.68] FA1-NZSP-PCB-1 
RG-174, 188, 316 ARF1407-ND 3.48 2.91 1.88 _1.75| FA1-NGSP-CO1-0 
2 5 = ARFI525-ND 2.73228 1.47 1.37| FAT-NZRP-PCB-9 
RG-58, 141 ARF1409-ND _3.62_3.02_ 1.96 _1.82| FA1-NGSP-C04-0 
RG-174, 188, 316 ARFI526-ND 3.59 2.99 1.94 1.80|/ FAT-NZSJ-CO1-0 
3 = ARFI411-ND 3.28 2.74 1.77 _1.64| FA1-NGSP-PCB-0 
RG-58, 141 ARF1528-ND 3.69 3.08 1.99 _1.85| FA1-NZSJ-C04-0 
4 = ARFI412ND 3.35 2.79 1.81 1.68 | FA1-NGSP-PCB-1 6 - 
Cables with .057 OD ARF1530-ND 4.11 3.43 —-2.22—_2.06| FA1-NZSJ-C09-0 
5 = ARF1405-ND 2.73 2.28 1.47 _1.37 | FA1-NGRP-PCB-9 
RG-178, .071 OD Cables ARFI531-ND 4.11 3.43 2.22 —_2.06| FA1-NZSJ-C10-0 
Cables with .057 OD ARFI406-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NGSJ-C09-0 
RG-174, 188, 316 ARFI527-ND 3.69 3.08 1.99 1.85| FAT-NZSJ-CO1-6 
RG-174, 188, 316 ARF1413-ND 3.59 2.99 1.94 1.80 | FA1-NGSJ-C01-0 7 
6 RG-58, 141 ARF1529-ND 3.80 3.17 2.05 _1.90| FA1-NZSJ-C04-6 
RG-58, 141 ARFI415-ND 3.69 3.08 1.99 _ 1.85 | FA1-NGSJ-C04-0 
RG-174, 188, 316 ARFI523-ND 4.11 343 222 2.06| FAT-NZRJ-CO1-0 
RG-178, .071 OD Cables ARFI417-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NGSJ-C10-0 8 
RG-58, 141 ARF1524ND 4.31 3.60 2.33 2.16] FA1-NZRJ-C04-0 
RG-174, 188, 316 ARF1414-ND 3.69 3.08 1.99 1.85 | FA1-NGSJ-C01-6 - 
7 RG-58/RG-174 Combo Design | ARF1543-ND 6.87 5.73 3.70 _3.44| FA2-NZSP-C00-9 
RG-58, 141 ARFI416-ND 3.80 3.17 2.05 1.90 | FA1-NGSJ-C04-6 
9 RG-174, 188, 316 ARFI545-ND 6.73 5.61 3.63 3.37 | FA2-NZSP-C01-9 
RG-174, 188, 316 ARF1403-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NGRJ-C01-0 
8 RG-58, 141 ARFI404.ND431 3.60233 2.16 | FA1-NGRJ-Co4-0 RG-58, 141 ARF1547-ND 6.80 5.67 3.66 3.40| FA2-NZSP-C04-9 
: FARRA Coding “H*(Haathar violeb) : RG-58/RG-174 Combo Design | ARF1542-ND_ 7.21 6.01 3.89 _3.61| FA2-NZSP-C00-0 
oding “H” (Heather Violet) 10 RG-174, 188, 316 ARF1544-ND_ 7.07 5.90 3.81 _3.54| FA2-NZSP-CO1-0 
1 RG-174, 188, 316 ARF1423-ND 3.21 2.68 1.73 __1.61 | FA1-NHSP-C01-1 RG-58, 141 ARFI546-ND 7.14 5.96 3.85 3.58] FA2-NZSP-C04-0 
RG-58, 141 ARF1425-ND__3.38_ 2.82 1.83 1.70 | FA1-NHSP-C04-1 tH RG-174, 188, 316 ARFI538-ND 7.76 647 4.18 3.89| FA2-NZSJ-CO1-0 
3 RG-174, 188, 316 ARF1422ND 3.48 2.91 1.88 1.75 | FA1-NHSP-C01-0 RG-58, 141 ARF1540-ND 7.90 659 4.26  3.96| FA2-NZSJ-C04-0 
RG-58, 141 ARF1424-ND_ 3.62 3.02 1.96 __1.82 | FA1-NHSP-C04-0 i RG-174, 188, 316 ARFI539-ND 7.90 659 4.26 3.96| FA2NZSJ-CO1-6 
3 — ARF1426-ND 3.28 2.74 1.77 1.64] FA1-NHSP-PCB-0 RG-58, 141 ARFI541-ND 8.07 6.73 4.35 4.04] FA2-NZSJ-C04-6 
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Cable Group Body | Cable Attachment | Digi-Key Pricing Amphenol 
ig.| Description RGU Plating Outer / Inner | Part No. 1 25 100 Part No. 
Plug, Straight 085" (2.2mm) Gold Solder Plugable | ARF1184-ND 5.62 97.75 340.00 } 901-9723 
Ug: SEG RG-405 (M17/133) pigs cites : ; : 
141” (3.6mm) 
Plug, Straight RG-402 (17/130) Gold Solder Plugable | ARF1185-ND 5.62 97.75 340.00 } 901-9808 
085" (2.2mm) | Sean 
Plug, Straight AG-405 (IM17/133) Gold Solder Plugable | ARF1186-ND 6.90 115.00 344.00 |901-9805-HP 
Plug, Straight 55, 58, 141,142,223 | Gold | Crimp Solder | ARFI187-ND* 52.10 906.00 3150.99 |901-103 
Plug, Straight 174, 316 Gold Qamp Solder _| ARF1188-ND* 37.60 654.00 2275.00 |901-128-11 
Plug, Straight 55B, 142B, 223, 400 Gold Qimp Solder | ARF1189-ND 7.90 137.50 478.00 }901-9511-1 
Plug, Straight 55B, 142B, 223, 400 | Passivated| Gimp Solder | ARF1190-ND 7.11 123.75 430.00 |901-9511-1SF 
Plug, Straight 174, 178, 187, 188, 316 Gold Qimp Solder | ARFI191-ND 7.21 125.25 436.00 }901-9511-3 
Plug, Straight 174, 178, 187, 188, 316 | Passivated| Orimp Solder | ARF1192-ND 6.44 112.00 389.00 |901-9511-3SF 
Plug, Straight Dbl. Braid RG-188, 316 | Passivated| Crimp Solder | ARFI193-ND 7.31 127.00 442.00 |901-9511-12SF] 
Plug, Right Angle 55, 141, 142, 223 Gold | Gimp Solder | ARFI194-ND 11.50 200.00 696.00 |901-9531-1 
Plug, Right Angle SF 142B, Times AA-2423) Passivated| Orimp Solder | ARFI195-ND 9.19 159.75 556.00 |901-9531-1SF 
Plug, Right Angle 174, 179, 187, 188, 316 Gold Qimp Solder | ARFI196-ND 11.56 201.00 700.00 }901-9531-3 
Plug, Right Angle 174, 179, 187, 188, 316] Passivated) Orimp Solder | ARF1197-ND 8.42 146.25 509.00 |901-9531-3SF 
Plug, Right Angle Double Braid RG-316 Gold Qimp Solder | ARFI198-ND 11.98 208.25 725.00 }901-9531-12 
Plug, Right Angle Double Braid RG-316 | Passivated| Orimp Solder | ARF1199-ND 8.47 147.50 513.00 | 901-9531-12SF} 
Jacks 174, 179, 187, 188, 316 Gold Qimp Solder | ARF1200-ND 51.66 861.00 2579.26 | 901-9602-3 
Jacks 174, 179, 187, 188, 316 | Passivated| Orimp Solder | ARF1201-ND 38.49 669.50 2329.00 | 901-9602-3SF 
Jacks, Bulkhead 55, 142, 223, 400 Passivated| Orimp Solder | ARF1202-ND 21.76 378.50 1316.00 |901-9610-1SF 
Jacks, Bulkhead 174, 179, 187, 188, 316 Gold Qimp Solder | ARF1203-ND 15.88 276.25 961.00 }901-9610-3 
Jacks, Bulkhead 174, 179, 187, 188, 316 | Passivated| Orimp Solder | ARF1204-ND 14.34 249.25 867.00 | 901-9610-3SF 
Jacks, Printed Circuit _ es = =| 2 
Board, Panel Gold ARF1205-ND 8.49 147.75 514.00 | 901-144 
dacks, Printed Orcutt = Gold | —  — |ARFIZ06-ND 10.71 186.25 648.00 |901-143 
Board, Angle 
Adapters, Bulkhead Jack- = == = | 7 
Jack, Front or Rear Mt. Gold ARF1207-ND 13.82 240.25 836.00 }901-9209A 
Adapters, Bulkhead Jack- F 
Jack, Front or Rear Mt. = Passivated| — = ARF1208-ND 14.64 244.00 731.00 }901-9209-ASF 
* Safety wire holes. 
SMA Brass Coaxial Connectors 
Cable Group Body | Cable Attachment | Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig.| Description RG/U Plating | Outer / Inner | Part No. 1 25 100 Part No. 
12 | Plug, Straight .141" (3.6mm) S/R | Gold | Solder Solder | ARFX1209-ND 3.99 66.50 199.00 | 901-9868-RFX 
12 | Plug, Straight .085” (2.16mm) S/R} Gold | Solder Solder | ARF1210-ND 3.15 52.50 158.00 | 901-9867-RFX 
13 | Plug, Straight 58 Gold Qimp Solder | ARF1211-ND 497 86.50 301.00} 901-9870 
13 | Plug, Straight 141, 223 Gold Qimp Solder | ARF1212-ND 5.23 91.00 316.00} 901-9871 
13 | Plug, Straight 58 Nickel | Qimp Solder | ARFX1213-ND 3.39. 56.50 170.00 | 901-9876-RFX 
14 | Plug, Straight 174, 188, 316 Nickel | Qimp Solder | ARFX1214-ND 3.39. 56.50 170.00 | 901-9877-RFX 
14 | Plug, Straight 174, 188, 316 Gold Qimp Solder | ARF1215-ND 493 85.75 298.00} 901-9916 
15 | Plug, Right Angle 174, 188, 316 Gold Qimp Solder | ARF1216-ND 8.28 144.00 501.00} 901-9872 
15 | Plug, Right Angle 58 Gold Qimp Solder | ARF1217-ND 8.79 153.00 532.00 | 901-9873 
15 | Plug, Right Angle 141, 223 Gold Qimp Solder | ARF1218-ND 7.43 129.25 449.00 | 901-9874 
15 | Plug, Right Angle 58 Nickel | Qimp Solder | ARFX1219-ND 5.70 95.00 285.00 | 901-9880-RFX 
15 | Plug, Right Angle 174, 188, 316 Nickel | Qimp Solder | ARFX1220-ND 5.46 91.00 280.00 | 901-9881-RFX 
Bulkhead Jack 174, 188, 316 Gold Qimp Solder | ARF1221-ND 743 129.25 449.00 | 901-9875 
Bulkhead Jack 174, 188, 316 Nickel | Qimp Solder | ARFX1222-ND 7.59 126.50 413.00 | 901-9879-RFX 
Panel Receptacle, Jack = Nickel = = ARFX1223-ND 5.58 93.00 279.00 | 901-9893-RFX 
Panel Receptacle, Jack _ Nickel = a ARFX1224-ND 7.83 130.50 391.00 | 901-9891-RFX 
Panel Receptacle, Jack = Nickel = = ARFX1225-ND 5.79 96.50 337.75 | 901-9892-RFX 
Panel Receptacle, Jack — Nickel a —_ ARFX1226-ND 8.37 139.50 418.00 | 901-9887-RFX 
Bulkhead Recep. Front Mt. — Nickel = = ARFX1227-ND 480 80.00 240.00 | 901-9889-RFX 
Bulkhead Recep. Rear Mt. _ Nickel = = ARFX1228-ND 4.80 80.00 240.00 | 901-9890-RFX 
Plug Straight POB Recep. — Gold = = ARFX1229-ND 447 74.50 223.00 | 901-9895-RFX 
Plug Rt. Angle PCB Recep. = Gold = = ARFX1230-ND 8.31 138.50 415.00 | 901-9894-RFX 
Receptacle,Straight POB _ Gold = a ARFX1231-ND 3.58 62.25 217.00 | 901-144-8RFX 
Recep., Right Angle PCB = Gold = = ARFX1232-ND 5.52 96.00 334.00} 901-143-6RFX 
SMB Coaxial Connectors 
Cable Group Cable Attachment | Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig.| Description RGU Plating | Outer / Inner | PartNo. 1 25 100 [Part No. 
27 | Plug, Straight RG-174, 179, 187,188, 316 | Nickel Qimp Solder |ARFI233-ND 5.56 96.75 337.00 |903-370P-51S 
28 | Plug, Right Angle RG-174, 179, 187,188, 316 | Nickel Qimp Solder |ARFI235-ND 3.43 59.50 207.00 |903-367P-51A2| 
28 | Plug, Right Angle RG-178, 196 Gold Qimp Solder |ARFI236-ND 4.91 110.50 384.00 |903-291P-51A1 
28 | Plug, Right Angle RG-178, 196 Nickel Qimp Solder | ARF1237-ND 3.82 77.25 268.00 |903-368P-51A1 
29 | Bulkhead Jack RG-174,188A, 316 Gold Qimp Solder |ARFI238-ND 6.04 105.00 365.00 |903-505J-51S 
29 | Bulkhead Jack Dbl. Shield 316 Gold Qimp Solder | ARF1239-ND 6.04 105.00 365.00 |903-505J-51S1 
Digi-Key Pricing Amphenol 
ig. | Description Plating Part No. 1 25 100 _|Part No. 
Bulkhead, Recept. Front Mount Solder Qup Terminal Gold ARF1240-ND 5.21 90.50 315.00 |903-406J-51R. 
Bulkhead, Recept. Front Mount Blunt Post Terminal Gold ARFI241-ND 4.28 74.50 259.00 |903-402J-51R 
Bulkhead Jack, Recept. Recessed, Solder Qup Term. Gold ARF1242-ND 12.06 209.75 729.00 |903-407J-51R 
Jack Right Angle Tin Lead (Body & Legs) | apring3.ND 5.92 103,00 358.00 |903-373/-51A 
Gold (Interface & Term.) 
Jack Straight Gold ARFI244-ND 3.54 61.75 214.00 |903-499J-51P2 
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RF & RFX Connectors 


BNC Coaxial Connectors 


* RFX connectors. RFX™is specifically 
designed for applications that do not 
require performance above 1 to 3 GHz 
RFX™ connectors are not for use in 
military system applications. RFX™ 
connectors are generally less expensive 
than MIL-Spec and industry standard 
connectors. 


Cable Group Crimp Tool | Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig. | Description RGU PartNo. | Part No. 1 25 100 Part No. 
Plug (MIL-Crimp) 58, 141, 142 CTL-1 ARF1039-ND 6.80 77.25 268.00 | 31-320 
Plug (MIL-Crimp) 58, 141, 142 CTL-1 ARFX1039-ND* 1.65 27.50 99.00 | 31-320-RFX 
Plug (Quick-Orimp) Plenum 58 CTL-1 ARFX1041-ND* 217 24.50 85.00 | 36650-3RFX 
Plug (MIL-Orimp) 59, 62 CTL-1 ARF1042-ND 6.95 79.00 274.00 | 31-321 
Plug (MIL-Orimp) 59, 62 CTL-1 ARFX1042-ND* 1.65 27.50 99.00 | 31-321-RFX 
Plug (MIL-Crimp) 59, 62, 71, 140, 210, 302 CTL-1 ARF1156-ND. 6.34 72.00 250.00 | 68175 
Plug (MIL-Crimp) Belden 9259 CTL-1 ARF1052-ND 6.44 73.00 253.00 | 68175-1003 
Plug (MIL-Orimp) 59 (20AWG Ctr. Cond.) CTL-1 ARF1046-ND. 6.98 79.25 275.00 | 68175-1005 
Plug (MIL-Crimp) 59 (20AWG Ctr. Cond.) CTL-1 ARFX1046-ND* 2.26 25.75 89.00 | 68175-SRFX 
Plug (MIL-Orimp) Plenum 59, 62 CTL-1 ARFX1047-ND* 262 29.75 103.00 | 68175-11RFX 
Plug (MIL-Crimp) 174, 188, 316 CTL-2 ARF1049-ND. 7.29 82.75 287.00 | 31-315 
1 Plug (MIL-Crimp) 174, 188, 316 CTL-2 ARFX1049-ND* 210 35.00 104.00 | 31-315-RFX 
Plug (MIL-Orimp) 179, 187 CTL-2 ARF1050-ND. 9.27 105.25 365.00 | 31-242 
Plug (MIL-Crimp) Belden 8281 CTL-2 ARF1051-ND 7.93 90.00 312.00 | 31-321-1000 
Plug (MIL-Crimp) Belden 8281 CTL-2 ARFX1051-ND* 278 32.50 113.00 | 31-321-10RFX 
Plug (MIL-Orimp) Belden 9907, 89907 CTL-1 ARF1054-ND 6.44 73.00 253.00 | 31-320-1006 
Plug (MIL-Orimp) 59, 62 CTL-1 ARFX1123-ND* 1.65 27.50 82.50 | 31-71008-RFX 
Plug (MIL-Orimp), 75Q. 59, 62 CTL-1 ARF1175-ND 5.00 56.75 197.00 | 31-71008 
Plug (MIL-Orimp), 75Q. 59, 62 (20 GAOC) CTL-1 ARF1176-ND 5.28 60.00 208.00 | 31-71008-1000 
Plug (MIL-Orimp), 75Q. 179, 187 CTL-2 ARF1174-ND 6.31 71.75 248.00 | 31-71013 
Plug (MIL-Crimp), 75Q Belden 8218 CTL-2 ARF1173-ND 5.15 58.50 203.00 | 31-71033 
Plug (MIL-Orimp), 75Q. Belden 8281, 88281 CTL-2 ARF1172-ND 546 62.00 215.00 | 31-71032 
Plug (Thinnet/Ethernet) 58 CTL-1 ARF1181-ND 3.20 36.50 126.00 | 31-5800 
Plug (IBM/Arcnet) 59, 62 CTL-1 ARF1182-ND. 3.32. 38.50 133.00 | 31-5900 
2_| Plug (Giginal Qrimp) 174, 179, 187, 188, 316 = ARF1143-ND 21.45 213.75 743.00 | 31-371 
3_| Plug (Single Oimp) 59, 62 CTL-2 ARFX1124-ND* 2.96 43.75 114.00 | 31-5556-RFX 
Plug (Quicktrim®) 59, 62 CTL-1 ARF1045-ND 11.10 162.25 591.00 | 31-4541 
Plug (Quicktrim®) 59, 62 CTL-1 ARFX1045-ND* 6.06 66.00 229.00 | 31-4541-RFX 
Plug (MIL-Gamp) 58 _ ARF1040-ND 5.83 69.75 241.00 | 31-202 
Plug (MIL-Gamp) 59, 62 _ ARF1043-ND 5.61 81.50 282.00 | 31-212 
Plug (MIL-Gamp) 59, 62 _ ARFX1043-ND* 216 36.00 106.00 | 31-212-RFX 
Plug (Standard Clamp) 8, 9, 87A, 214, 313, 225 = ARF1155-ND 17.96 249.75 865.00 | 6775 
5 | Plug (Standard Clamp) 55, 58, 141, 142, 223, 400 = ARF1126-ND 6.31 82.00 284.00 | 31-2 
Plug (Standard Clamp) 55, 58, 141, 142, 223, 400 = ARFX1119-ND* 225 37.50 112.50 | 31-2-RFX 
Plug (Standard Clamp) 59, 62, 71, 140, 210, 302 = ARF1123-ND. 12.78 145.25 503.00 | 31-12 
Plug (MIL-Gamp) 174, 179, 187, 188, 316 _ ARF1157-ND 10.49 119.25 413.00 | 69475 
Plug (Standard Camp) 178, 196 a ARF1120-ND. 10.40 118.25 409.00 | 15875 
6 Plug (FCP) 58, 141 _ ARF1145-ND. 7.96 90.50 313.00 | 31-4700 
Plug (FCP) 59 = ARF1146-ND. 7.59 111.25 385.00 | 31-4702 
Plug (Suretwist®) 59, 62 _ ARF1044-ND. 7.59 86.25 299.00 | 31-5136 
Plug (Suretwist®) 59, 62 = ARFX1044-ND* 2.04 38.25 138.00 | 31-5136-RFX 
58, 58A, 58C, 141, 303 = 
7 | Plug (Suretwist®) LMR 195, Belden 7806A ARF1147-ND. 9.12 103.50 359.00 | 31-5137 
Plug (Suretwist®) 58, 141, 142 = ARFX1147-ND* 3.00 44.39 103.50 | 31-5137-RFX 
Plug (Suretwist®) Plenum 59, 62 = ARF1048-ND. 8.88 148.00 473.60 | 31-5369 
Angle Plug (MIL-Orimp) 58, 141, 142A CTL-1 ARF1055-ND 32.15 365.25 1265.00 | 31-335 
8 | Angle Plug (MIL-Crimp) 58, 141, 142A CTL-1 ARFX1055-ND* 5.37 89.50 268.50 | 31-335-RFX 
Angle Plug (MIL-Oimp) 59, 62 CTL-1 ARF1056-ND_ 26.38 299.75 1038.00 | 31-336 
9 | Bulkhead Jack (Clamp) 55, 58, 141, 142, 223, 400 oa ARF1127-ND 10.64 121.00 419.00 | 31-206 
Bulkhead Jack (MIL-Crimp) 55, 58, 141, 142, 223, 400 CTL-1 ARF1060-ND. 8.61 173.25 600.00 | 31-342 
Bulkhead Jack (MIL-Crimp) 55, 58, 141, 142, 223, 400 CTL-1 ARFX1060-ND* 415 45.00 157.50 | 31-342-RFX 
10 | Bulkhead Jack (MIL-Crimp) 59, 62, 140, 210 CTL-1 ARFX1061-ND* 4.50 75.00 262.50 | 31-343-RFX 
Bulkhead Jack (MIL-Crimp) 174, 188, 316 CTL-2 ARF1139-ND. 13.85 157.25 545.00 | 31-318 
Bulkhead Jack we Crimp) 174, 188, 316 CTL-2 ARFX1139-ND* 417 69.50 243.00 | 31-318-RFX 
1 Panel Receptacle (Solder) = UG290A | ARF1062-ND 9.06 103.00 356.00 | 31-203 
Panel Receptacle (Solder) = — ARFX1062-ND* 3.54 59.00 178.00 | 31-203-RFX 
Bulkhead Recept. Isolated (Solder) _ _ ARF1063-ND 6.74 76.50 265.00 | 31-10 
12 | Bulkhead Recept. Isolated (Solder) _ _ ARFX1063-ND* 267 44.50 133.50 | 31-10-RFX 
Bulkhead Isolated Recept. = = ARF1121-ND. 9.73 110.50 383.00 | 31-10-75 
Bulkhead Recept. Pressurized _ UG625B | ARF1134-ND 3.81 43.25 150.00 | 31-236 
Bulkhead Recept. _ UG-1094/U_ | ARF1064-ND 3.23 36.75 127.00 | 31-221 
Bulkhead Recept. (Solder) = = ARFX1064-ND* 3.12 22.75 81.51 | 31-221-RFX 
13 | Bulkhead Recept. = UG1094A | ARF1131-ND 418 47.50 164.00 | 31-2221 
Bulkhead Recept. = = ARF1149-ND 9.18 104.25 361.00 | 31-70018 
Bulkhead Recept. Pressurized = UG657_— | ARF1122-ND 8.11 103.50 359.00 / 31-102 
Bulkhead Recept. Pressurized = UG912 | ARF1136-ND 31.84 361.75 1253.00 | 31-238 
14 | Angle Bulkhead Recept. = UG1098 _| ARF1130-ND 60.27 684.75 2370.99 | 31-222 
Rt. Angle Bulkhead Recept. = _ ARF1065-ND. 7.11 80.75 280.00 | 31-5431 
Rt. Ang. Bulkhead Recept. w/Hardware = = ARFIO6SNW-ND 7.58 96.75 336.00 | 31-5431-2010 
15 Rt. Angle Bulkhead Recept. 75Q. = ARF1177-ND 613 69.75 241.00 | 31-71047-1010 
Rt. Angle Bulkhead Recept. 502 — ARF1178-ND 613 69.75 241.00 | 31-5640-1010 
Rt. Angle Bulkhead Recept. Metal 75Q. _ ARF1179-ND 613 69.75 241.00 | 31-71043-1010 
Rt. Angle Bulkhead Recept. Low Profile 502. = ARF1180-ND 7.05 80.00 277.00 | 31-5486-1010 
16 | Receptacle Vertical PC = = ARF1066-ND 8.05 91.50 317.00 | 31-5329 
17 | Shield Grounding Lug = = ARF1067-ND 16 8.50 30.00 | 31-759 
18 | Grounding Lug = = ARF1068-ND 14 8.25 28.00 | 31-10152-RFX 
Straight/Jack-Jack = UG914/U | ARF1069-ND 6.74 76.50 265.00 | 31-219 
19 | Straight/Jack-Jack _ = ARFX1069-ND* 468 43.25 163.02 | 31-219-RFX 
Straight/Jack-Jack 75Q a ARF1150-ND 7.50 85.25 295.00 | 31-70019 
20 Straight/Plug-Plug = UG491A/U_ | ARF1070-ND 12.08 150.75 522.00 | 31-218 
Straight/Plug-Plug = = ARFX1070-ND* 3.27 54.50 164.59 | 31-218-RFX 
Angle/Jack-Plug = UG306/U_ | ARF1071-ND 16.74 190.25 659.00 | 31-9 
21 | Angle/Jack-Plug = = ARFX1071-ND* 5.64 70.25 245.00 | 31-9-RFX 
Angle/Jack-Plug = UG306A _| ARF1128-ND 18.27 207.50 719.00 | 31-209 
22 | Panel/Jack-Jack = UG414 | ARF1154-ND 36.57 454.25 1573.00 | 47000 
Bulkhead/Jack-Jack, Gasketed 502 an ARFX1130-ND* 5.03 5825 202.00 | 31-220GRFX 
Bulkhead/Jack-Jack (Sealed) 502 UG-492A | ARF1129-ND 11.68 132.75 460.00 | 31-220H 
23 Bulkhead/Jack-Jack, Non-Gasketed 502 = ARF1072-ND 10.80 122.75 425.00 | 31-220N 
Bulkhead/Jack-Jack = = ARFX1072-ND* 4.61 52.00 180.00 | 31-220N-RFX 
Bulkhead/Jack-Jack (Sealed) = UG492D | ARF1140-ND 14.98 170.25 589.00 | 31-3220 
Bulkhead/Jack-Jack, Gasketed 75Q = ARF1151-ND. 25.38 288.25 998.00 | 31-70020 
24 | Bulkhead/Jack-Jack (Ins.) = — ARF1073-ND 16.26 184.75 640.00 | 31-4803 
Tee/Jack-Plug-Jack = UG274 =| ARF1152-ND 16.63 180.25 650.00 | 31-8 
25 | Tee/Jack-Plug-Jack 502 UG274A/U_ | ARF1074-ND 13.21 150.00 520.00 | 31-208 
Tee/Jack-Plug-Jack 502 = ARFX1074-ND* 4.41 73.50 216.42 | 31-208-RFX 
Res. Cap, 50 Ohm = = ARF1075-ND 19.37 220.00 762.00 | 46650-51 
26 Res. Cap, 50 Ohm = = ARFX1075-ND* 3.17 36.00 125.00 | 46650-51-RFX 
Res. Cap, 75 Ohm = = ARFX1076-ND* 246 41.00 145.00 | 46650-75-RFX 
Res. Cap, 93 Ohm = = ARFX1077-ND* 2.79 46.50 139.50 | 46650-93-RFX 
27 Res. Cap & Chain, 50 Ohm = = ARF1078-ND 21.01 238.75 827.00 | 35650-51 
Res. Cap & Chain, 75 Ohm = = ARF1079-ND 21.01 238.75 827.00 | 35650-75 
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AmphenolRF rr « rFx connectors 


Type N Coaxial Connectors 


Cable Group Military Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig. | Description RG/U Part No. Part No. 1 25 100 Part No. 
1 | Plug (Qrimp)+ 8, 213 M39012/10B-0007| ARFIO13-ND 12.78 144.50 512.00 | 82-340 
1 | Plug (Crimp) 9, 214 = ARFI163-ND 13.69 = 155.00 549.00 | 82-332 
1 | Plug (Crimp) 55, 142, 223 _ ARF1164-ND 9.97 112.75 400.00 | 82-5370 
1 | Plug (Qrimp)+ 214, 225, 393 M39012/01-0501 | ARFI018-ND 14.61 172.25 610.00 | 82-4425 
1 | Plug (Qrimp)+ Bhernet = ARFI019-ND = 20.79» 346.50 1039.50 | 82-4426-1001 
2 | Plug (amp) Sorta Te i218, UG21D/U ARFIO14-ND 11.86 = 134.25 475.00 | 82-202 
214. 216. 225 
2 | Plug (Gamp) 8, 9, 144, 165, 213, UG-1185 ARFII6G1-ND 11.86 = 134.25 475.00 | 82-312 
214, 216, 225 
Plug (Gamp) 58, 141, 142 UG-536B/U ARFIO16-ND) 10.25 172.25 610.00 | 34025 
Plug (Gamp) 58, 141, 142 UG-536B ARFX1016-ND* 7.18 77.75 283.50 | 34025-RFX 
2 | Plug (Qamp) Belden 9913 = ARFI020-ND 11.25 127.25 9 451.00 | 82-202-1006 
2 | Plug (amp) 89.14 Te ,2 18, UG21D ARFX1183-ND* 5.85 72.50 280.80 | 82-202-RFX 
214, 216, 225 
3 | Jack (Qamp) 8, 9, 87A, 144, 165, UG-23B/U ARF1021-ND 14.91 168.75 598.00 | 82-63 
4 | Panel Receptacle _ UG-58A/U ARF1023-ND 11.83 146.75 519.00 | 82-97 
4 | Panel Receptacle = UG-58A ARFX1023-ND* 4.86 72.00 266.00 | 82-97-RFX 
4 | Panel Receptacle = UG58 ARFI160-ND 11.99 135.50 480.00 | 82-24 
5 | Straight/Jack-Jack = UG-29B/U ARF1025-ND 17.29 195.50 693.00 | 82-101 
5 | Straight/Jack-Jack = UG-29B ARFX1025-ND* 7.22 87.50 238.50 | 82-101-RFX 
6 | Bulkhead/Jack-Jack = UG30/U ARFI026-ND = 29.98 339.25 1201.00 | 82-66 
7 | Straight/Plug-Plug = UG-57B/U ARFI027-ND 15.28 172.75 612.00 | 82-100 
7 | Straight/Plug-Plug _ UG57B ARFX1027-ND* 7.35 122.50 367.50 | 82-100-RFX 
8 | Angle/Jack-Plug _ UG-27A ARF1028-ND 32.60 368.75 1306.00 | 82-64 


* RFX connectors. 
+ Qrimp tools are listed within the RF & RFX Connectors section. 


Twinaxial Connectors 


Cable Group Military Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig. | Description RG/U Part No. Part No. 1 25 100 Part No. 
9 | Plug (amp) Times AA-6026, _ ARFIO31-ND 14.43 260.15 = 852.47 | 82-5589 
9 | Plug (amp) AA-6076, AA-6079 — ARFX1031-ND* 13.57 198.82 756.00 | 82-5589-RFX1 
10 | Plug (Camp) Plastic Body Belden 8227, 9207, _ ARFI033-ND 15.88 226.20 822.55 | 82-GB635-CR 
IBM 7362211 
11 | Receptacle = = ARFX1035-ND* 10.76 116.50 405.00 | 82-5590-RFX 
12 | Adapter/Jack-Jack IBM 7362230 _ ARF1036-ND 33.92 375.07 1304.54 | 82-5588 
12 | Adapter/Jack-Jack ARFX1036-ND* 7.76 86.50 325.50 | 82-5588-RFX 
13. | BNC Plug/Twinax - Noryl 108A = ARF1037-ND 13.39 151.50 536.00 | 31-224 
13 | BNC Plug/Twinax - TRE 108A _ ARF1133-ND 22.20. 251.25 = 890.00 | 31-2226 
14 | BNC Bulkhead/Twinax - Noryl = _ ARF1038-ND 25.22 = 285.25 1011.00 | 31-223 
14 | BNC Bulkhead/Twinax - TRE _ _ ARFI132-ND 22.23, .251.50 = 891.00 | 31-2225 


* RFX connectors 


TNC Coaxial Connectors 


Cable Group Military Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig. | Description RGU Part No. Part No. 1 25 100 Part No. 
15 | Plug (Quick Orimp)+ = _ ARF1081-ND 7.11 80.75 280.00 | 36825 
15 | Plug (MIL-Oimp) 142, 223 _ ARF1135-ND 6.89 78.25 271.00 | 31-2373 
15 | Plug (Qrimp)+ 59, 62 M23329/4-05 ARF1084-ND 6.77 77.00 266.00 | 31-2368 
16 | Plug (amp) 58, 141 _ ARFI082-ND 17.30 294.10 1003.40 | 79875 
16 | Plug (Gamp) 58, 141, 142A _ ARFX1082-ND* 2.40 40.00 120.00 | 79875-RFX 
17 | Straight/Jack-Jack _ _ ARFI090-ND 23.43 390.50 1264.75 | 31-4791 


+ Qimp tools are listed within the RF & RFX Connectors section. 


*RFX™ is specifically designed for applications that do not require performance above 1 to 3 GHz. RFX™connectors are not for use in 
military system applications. RFX™connectors are generally less expensive than MIL-Spec and industry standard connectors. 
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UHF Coaxial Connectors 


Amphenol RF _ pr « RFx connectors 


Cable Group Military Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig. | Description RG/U Part No. Part No. 1 25 100 Part No. 
1 | Plug 8, 9, 87A, 214, 313, 225} PL-259/U ARF1000-ND 4.73 41.75 131.00 | 83-1SP-1050 
1 | Plug 8, 9, 87A, 214, 313, 225 = ARFX1000-ND 271 30.75 109.00 | 83-1SP-15RFX 
1 | Plug (TRE Insul.) 8, 9, 87A, 214, 313, 225} PL-259 ARF1001-ND 3.96 71.50 235.00 | 83-822 
1 | Plug (UG Standard) 59, 62, 140, 210 = ARF1166-ND 10.85 131.54 339.76 | 83-750 
2 | Plug 58, 58A, 580, 141, 303 = ARF1002-ND 11.13 131.85 445.36 | 83-S8FOP 
2 | Plug (Qrimp) 58, 141, 142 = ARFX1002-ND* 3.69 41.75 148.00 | 83-S8FOP-RFX 
3 | Plug (Qrimp) 58, 58A, 58C, 141, 303 — ARF1165-ND. 8.10 88.56 327.00 | 83-58SP 
4 | Reducing Adapter 55, 58, 141, 142 UG-175/U ARF1003-ND. 1.15 12.92 46.50 | 83-185 
4 | Reducing Adapter 58, 141, 142 UG175 ARFX1003-ND* 51 8.50 25.50 | 83-185-RFX 
4 | Reducing Adapter 59, 62, 71, 140, 210 UG-176/U ARF1004-ND 4.74 60.80 217.60 | 83-168 
4 | Reducing Adapter 59, 62, 71, 140, 210 UG176 ARFX1004-ND* 67 7.50 27.00 | 83-168-RFX 
5 | Panel Receptacle = $0-239/U ARF1005-ND. 3.51 47.25 175.50 | 83-1R 
5 | Panel Receptacle _ $0-239 ARFX1005-ND* 3.72 62.00 186.00 | 83-1R-RFX 
5 | Panel Mount (TFE Insul.) = SO-239/A ARF1168-ND 6.96 75.75 273.00 | 83-798 
6 | Panel Mount Hood 58, 141 UG177 ARF1167-ND 421 43.75 146.00 | 83-765 
7 | Bulkhead Receptacle = = ARF1006-ND 12.09 143.50 552.45 | 83-875-1002 
8 | Bulkhead Receptacle = = ARF1007-ND 4.60 49.85 187.20 | 83-878 
8 | Bulkhead Receptacle = = ARFX1007-ND* 3.48 58.00 172.46 | 83-878-RFX 
9 | Straight/Jack-Jack = PL-258/U ARF1008-ND 7.22 90.27 288.05 | 83-1 
10 | Bulkhead/Jack-Jack — UG363/U ARF1009-ND. 17.49 291.50 874.50 | 83-1F 
11 | Angle/Jack-Plug _ UG-646/U ARF1010-ND. 13.40 180.60 565.79 | 83-1AP 
12 | Tee/Jack-Plug-Jack _ M-358 ARF1011-ND. 16.03 187.57 727.87 | 83-1T 


* RFX connectors. RFX™ is specifically designed for applications that do not require performance above 1 to 3 GHz. RFX ™connectors are not for 
use in military system applications. RFX™connectors are generally less expensive than MIL-Spec and industry standard connectors. 


Mini UHF Connectors 


Cable Group Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig.| Description RG/U Part No. al 25 100 Part No. 
13 | Plug (Crimp)+ 58, 58A, 58C, 141, 303 ARF1092-ND 2.25 37.50 141.00 | 81-115N-1000 
14 | Jack (Crimp)+ 58, 58A, 58C, 141, 303 ARF1093-ND 3.30 55.00 165.00 | 81-116 
+ Qrimp tools are listed below. 
. 
Between Series Adapters 
Military Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig.| Description Part No. Part No. 1 25 100 Part No. 
15 BNC Jack to N Plug UG-201A/U_ | ARF1096-ND 15.29 168.00 598.00 | 31-216 
15 BNC Jack to N Plug UG-201A/U_ | ARFX1096-ND* 11.88 181.81 596.44 | 31-216-RFX 
16 BNC Jack to TNC Plug _ ARF1098-ND 39.88 438.50 1559.00 | 79675 
17 | BNC Jack to UHF Plug UG-273/U ARF1099-ND 20.10 289.98 1005.00 | 31-28 
17 | BNC Jack to UHF Plug UG-273/U ARFX1099-ND* 17.07 260.75 858.00 | 31-28-RFX 
18 UHF Jack to RCA Plug = ARF1101-ND 8.95 192.43 608.60 | 83-10 
19 BNC Plug to N Jack UG-349A/U_ | ARF1102-ND 18.78 222.29 874.50 | 31-217 
19 BNC Plug to N Jack UG-349A/U_ | ARFX1102-ND* 20.37 230.50 859.30 | 31-217-RFX 
20 BNC Plug to SMA Jack = ARF1103-ND 74.36 817.50 2905.99 | 901-165 
21 BNC Plug to TNC Jack _ ARF1104-ND 42.95 472.25 1679.00 | 79025 
22 BNC Plug to UHF Jack UG-255/U ARF1105-ND 20.52 288.02 1026.00 | 2900 
23 N Plug to SMA Jack = ARF1106-ND 100.67 1106.75 3935.00 | 901-294 
24 | N Plug to UHF Jack UG-146/U ARF1107-ND 22.04 263.00 935.00 | 4400 
* RFX adapters. 
ECONOHEX™ Crimp Tools and Dies 
Digi-Key Price | Amphenol 
Fig. | Description Part No. Each Part No. 
CTL Series Crimp Tools 
25 | Crimp Tool — RG 58, 59, 62, Plenum 59, 62 ARF1116-NDt 49.21 CTL-1 
25 | Crimp Tool — RG 174, Belden 8281 ARF1117-NDt 49.21 CTL-2 
25 | Crimp Tool — RG 58, 8, 213 ARF1118-NDt 49.21 CTL-3 
25 | Crimp Tool — Belden 8227, IBM 7362211 ARF1119-NDt = 49.21 CTL-4 
25 | Crimp Tool — RG 55, 58, 59, 62, 140, 141, 142, 210, 223, 303, 400, Plenum 59, 62 ARF1183-NDt 49.21 CTL-5S 
Crimp Tool and Dies 
25 | Tool Handle without Dies ARF1108-ND 84.56 | 227-987 
26 | Crimp Die Set — Twin AX ARF1110-ND 65.46 | 227-1417 
26 | Crimp Die Set - BNC, TNC ARF1111-ND 51.02 | 227-1418 
26 | Crimp Die Set —“N” Type ARF1113-ND 51.02 | 227-1420 


t+ CTL Series crimp tools are sold complete as a tool handle with die set included. 
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A9966-ND Hand Crimp Tool, w/o Dies 


SMA Crimp Connectors 


Cable Group Digi-Key Price Each | AMP Die Price Locator Price 
Fig.| Description RG/U Part No. 1 25 | Part No. Set Each Plug* Each 
Plug, Hex Crimp, Brass, Ni Plated 142, 142A, 1428 ‘A4010-ND 418 3.60 | 447647-2 
1 | Plug, Hex Crimp, Brass, Ni Plated /174, 174A, 188, 188A, 316]  A4011-ND 410 3.53 | 447647-3 
Plug, Hex Crimp, Brass, Ni Plated Belden YR20621 A24676-ND 410 3.53 | 1-447647-1 
9 | Jack, Hex Qrimp 142 ‘A4006-ND 11.70 10.07 | 447648-2 
Jack, Hex Orimp 174, 188, 316 4007-ND 5.38 4.63 | 447648-3 
| Bulkhead Jack, Gimp 142 A4008-ND 15.75 13.55 | 447650-2 
Bulkhead Jack, Crimp 174, 188, 316 ‘A4009-ND 9.10 7.83 | 447650-3 
Plug, with Center Contact 405 Semi-Rigid A4012-ND 788 5.20 | 227868-1 | AS964-ND 21476 | AOI6I-ND 60.03 
5 | Plug, with Center Contact 405 Semi-Rigid 4013-ND 13.75 11.83 | 228639-1 | AQ964-ND 214.76 | AQI6I-ND —60.03 
Short Plug, with Center Contact 405 Semi-Rigid A24680-ND 10.18 8.76 | 221447-1 
6 | Right Angle Plug, w/ Center Contact 405 Semi-Rigid A24681-ND 36.88 31.72 | 228583-1 | AQ964-ND 214.76 | AQOGI-ND _—~60.03 
Solderless Plug, w/ Center Contact 402 (.141) A4014-ND 1143 9.83 | 227743-1 | A9965-ND 446.22 | AQ9GI-ND —_—60.03 
7 | Solderless Plug, w/ Center Contact 402 (.141) 4015-ND 11.25 9.68 | 228634-1 | AQ965-ND 446.22 | AQJ6I-ND —60.03 
Solderless Plug, w/o Center Contact 402 (.141) A4017-ND 3.00 2.58 | 228635-1 | AQ965-ND 446.22 | AQ962-ND _—85.98 
8 | Plug, Retractable Collar 402 (.141) A4018-ND 383 3.29 | 227531-5 | AQ963-ND 427.50 | AQ962-ND 85.98 
* Must use a locator with die set. 
SMA Crimp Connectors for Flexible Cables 
Cable Group Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Description RG/U Part No. 1 25 Part No. 
Plug, Stainless Steal, Passivated, Length: .950” 174, 188, 188A, 316 A24683-NDt 13.45 11.57 225532-4 
Plug, Brass, Nickel, Length: 1.188” 17,16 A24684-NDt 11.85 10.20 221117-2 
‘ : 179, 179A, 1798, 161, 
F Plug, Stainless Steel, Passivated 187, 1878, Baden 92>1 A24685-NDt 14.23 12.24 225532-8 
Plug, Stainless Steel, Passivated 58, 58A, 58B, 58C ‘A24686-NDt 14.80 12.73 225532-1 
Plug, Stainless Steel, Passivated 223, 55, 55A, 55B A24687-NDt 15.43 13.27 1-225532-0 
Plug, Stainless Steel, Passivated 142, 142A, 142B, 400, Belden 84142 A24688-ND+ 14.08 12.11 225532-3 
3 Bulkhead Jack, Stainless Steel, Passivated 174, 188, 188A, 316 ‘A24689-ND 30.90 26.58 225608-4 
4 Bulkhead Jack Adapter (Jack-Jack) = A24690-ND 19.48 16.75 221643-1 
Fig. 9 ig. + Mil Type 
SMA PC Board Connectors 
Body Finish Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Description and Plating Part No. it 25 Part No. 
13 Vertical Jack Brass and Gold A24691-ND 7.30 6.28 221789-1 
MIL-Type 14 Right Angle Jack Stainless Steel and Gold A24692-ND 15.98 13.74 221790-1 
SMB Connectors Center Contact: Gold 
Cable Group Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Description Style RGU Part No. 1 25 Part No. 
50 Ohm 
Plug, Gold M4020-NDTT 918 7.90 | 4139855 
Plug, Nickel Mill Type 178, 178A, 178B, 196, 196A 4021-NDtt 525 452 | 413985-6 
Zinc Die Cast Plug, Gold A4026-NDtt 625 538 | 413985-1 
9 |_ Plug, Nickel Mil Type 174, 316, 188, 188A A4027-NDH 548 471 | 413985-3 
Plug, Gold Mil 7 179, 179A, 179B, 161, 187, M4031-NDtT 843. 7.25 | 1-413985-0 
Plug, Nickel n Re 187A, Belden 9221 A4032-NDHt 5.00 4.30 | 1-413985-1 
Plug, Gold : A4034-NDtt 843. 7.25 | 4139852 
Plug, Nickel Mil Type FD316. 188 Double Braid 4035-NDt+t 5.00 4.30 | 413985-4 
10 | Plug, Right Angle, Nickel Mil Type A4023-NDtt 665 5.72 | 4140028 
11 | Plug. Right Angie, Gold Fin 178, 178A, 178B, 196, 196A A4024-NDtt 448 385 | 4143638 
Plug, Right Angle, Nickel c A4025-NDHt 433 3.72 | 414363-9 
to | Plug, Right Angle, Gold re 4028-NDtT 7040 9.28 | 414002-1 
Plug, Right Angle, Nickel ve asi 174, 316, 188, 188A, 179, 179A, ‘A4029-NDtt 695 5.98 | 4140023 
11 | Plug, Right Angle, Gold ai 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A4030-ND+t 425. 3.66 | 4143633 
Plug, Right Angle, Nickel © A4033-NDHt 413 3.55 | 4143635 
Plug, Right Angle, Gold ; M4036-NDtT 790 680 | 4140022 
10 | Plug, Right Angle, Nickel Mill Type FD 316, 188 Double Braid 4037-NDtt 6335.44 | 414002-4 
Plug, Right Angle, Gold ; M4038-NDtt 424 3.80 | 414363-4 
11 | Plug, Right Angle, Nickel ae FD 216/166: Double Brad A4039-ND+t 413 355 | 414363-6 
12 | Jack, Vertical, Nickel Comm. = 724693-ND 282 243 | 221111-1 
16 | Jack. Vertical, Gold ee _ M4041-ND 433. 3.72 | 413990-1 
Jack, Vertical, Nickel ype A4042-ND 3.48 299 | 413990-2 
Jack, Right Angle, Low Profile, Gold M4043-ND 850 731 | 4139962 
47_| 4206 Right-Angle with Standoff Pads, Gold Mil Type A24694-ND 615 529 | 4140262 
Jack, Right Angle with Standoff Pads, Nickel = A4044-ND 493 424 | 4140263 
Jack, Right Angle, Nickel/Tin-Lead/Zinc Die Cast [Zinc A4045-ND 460 3.96 | 4149371 
18 | Plug, Right Angle, Gold, Nickel/Tin-Lead, Zine = A4046-ND 6.03 519 | 414338-1 
Zinc Die Cast 
19 Receptacle, Solder Pot, Front Mount, Nickel Mil T A24695-ND 5.30 4.56 228216-1 
Receptacle, Solder Pot, Rear Mount, Nickel ype A24696-ND 530 4.56 | 228215-1 
20 | Bulkhead Jack Adapter (Jack-Jack), Nickel Mil Type = A24697-ND 710 6.11 | 228553-1 
75 Ohm 
; 179, 179A, 179B, 161, 
10 | Plug, Right Angle, Gold Comm. 487, 187A, Bader 6221 A24704-NDt 1738 1495 | 4140486 
179, 179A, 179B, 161, 
15 | Plug, Nickel Comm. Hea eiR TA lees Go A4040-NDt 918 7.90 | 414618-2 
21 | PCBoard Jack, Vertical, Gold — 4047-ND 593.510 | 4142441 
PC Board Jack, Vertical, Tin-Lead etisd = ‘A4050-ND 4.75 4.09 | 414244-4 
22 | Jack, Right Angle, Front: Nickel, Rear: Tin-Lead | Comm. - A24698-ND 648 557 | 2210144 
Tools 
Gimp Tool, 50 Chm, Hex/Comm. with Die Set Maia No Goth ane A9808-ND 134.25 — | 5850-1 
Crimp Tool, 50 Ohm, Hex/Comm. with Die Set 178, 196, 174, 316, 179, 161, 187,188 ‘A9810-ND 780.00 —_ | 58046-1 
Pro Crimper II Hand Tool w/o Die, Use with A9968 and A9809 = ‘A9996-ND 66.00 —_ | 354940-1 
Die Sat, Hex/Comm, use with A9996 174, 179, 187 A9809-ND 73.50 —_| 58489-1 
Die Set, Mil Type Crimp, use with A9996 = ‘A9968-ND 60.75 — | 58483-1 


tt Uses A9996-ND PRO-CRIMPER and A9968-ND Die + Uses A9996-ND PRO-CRIMPER and A9809-ND Die 
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BNC Coaxial Connectors Dual Crimp 


MIL-C-39012 — Qaass II - Cat. B 


Descrip- Center Body Cable Group Digi-Key Price Each AMP CERTI-CRIMP. Die for 
Fig. tion Contact Plating Dielectric RGU Part No. i 25 Part No. Hand Tool Pro-Crimper 
Gold Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24422-ND 2.82 2.43 225395-7 A24569-ND = 
Gold Nickel Polyethylene 174, 188, 188A, 316 A24423-ND 1.62 1.40 1-227079-6 A24774-ND A24780-ND 
Tin Lead Nickel Polyethylene 174, 188, 188A, 316 A24424-ND 1.46 1.26 1-227079-4 A24774-ND A24780-ND 
Gold Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24425-ND 4.88 4.20 2-331350-4 A24569-ND = 
Gold Nickel TEFLON 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A24426-ND 2.78 2.40 225395-8 A24774-ND — 
Tin Lead Nickel Polyethylene 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A24427-ND 1.62 1.40 2-227079-0 A24774-ND A24780-ND 
Gold Nickel Polyethylene 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A24428-ND 1.62 1.40 2-227079-2 A24774-ND A24780-ND 
Gold Silver TEFLON 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A24429-ND 8.38 7.21 2-331350-5 —= =. 
Gold Nickel Polyethylene RD 316, 188, Double Braid A24430-ND 1.62 1.40 8-227079-2 A24782-ND A24779-ND 
1 Plug Gold Nickel TEFLON Belden 9252, 122 A24431-ND 3.58 3.08 5-225395-7 = = 
Gold Nickel TEFLON 180, 180A, 180B, 195, 195A A24432-ND 2.82 2.43 225395-9 — = 
Tin Lead Nickel Polyethylene 180, 180A, 180B, 195, 195A A24433-ND 1.62 1.40 3-227079-7 A24782-ND A24779-ND 
Gold Silver TEFLON 180, 180A, 180B, 195, 195A A24434-ND 8.85 7.62 2-331350-6 — = 
Gold Nickel Polyethylene Belden 9907, RG-141 A24435-ND 1.62 1.40 6-227079-7 A24572-ND A24570-ND 
Gold Nickel Polyethylene Belden 89907 A24436-ND 1.62 1.40 6-227079-8 A24572-ND A24781-ND 
Gold Nickel TEFLON Belden 8218 A24437-ND 2.82 2.43 1-225395-0 = = 
Gold Nickel Polyethylene Belden 8218 A24438-ND 1.62 1.40 1-227079-9 A24782-ND A24779-ND 
Tin Lead Nickel Polyethylene Belden 8218 A24439-ND 1.62 1.40 1-227079-7 A24782-ND A24779-ND 
Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A1100-ND 3.66 3.28 225395-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A1101-ND 3.62 3.24 225395-2 A24573-ND A24776-ND 
Tin Lead Nickel Polyethylene 58, 58A, 58B, 58C. A1117-ND 2.11 1.89 227079-1 A24572-ND A24778-ND 
Gold Nickel Polyethylene 58, 58A, 58B, 58C. A1119-ND 2.10 1.89 227079-5 A24572-ND A24770-ND 
Silver Nickel Polyethylene 58, 58A, 58B, 58C. A1118-ND 1.90 AA 227079-9 A24572-ND A24770-ND 
Gold Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C. A24440-ND 5.83 5.01 2-331350-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 141, 141A, 303 A24441-ND 2.82 2.43 225395-5 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel Polyethylene Belden 88240, Berk-Tek BTDC-58, Commy/Scope 2135 A24442-ND 1.62 1.40 4-227079-3 A24572-ND A24570-ND 
Gold Nickel TEFLON Belden 88240, Berk-Tek BTDC-58, Comm/Scope 2135 A24443-ND 3.58 3.08 4-225395-2 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 223, 55, 55A, 55B A24444-ND 2.82 2.43 225395-3 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel Polyethylene 223, 55, 55A, 55B A24445-ND 1.46 1.26 227079-6 A24572-ND A24570-ND 
Gold Nickel TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A24446-ND 2.82 2.43 225395-6 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel Polyethylene 142, 142A, 142B, 400 A24447-ND 2.35 2.03 6-227079-1 A24572-ND A24570-ND 
Gold Silver TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A24448-ND 4.70 4.05 2-331350-9 A24571-ND A24777-ND 
Tin Lead Nickel Polyethylene 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A1120-ND 2.10 1.89 227079-3 — A24775-ND 
2 Plug Gold Nickel Polyethylene 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A1122-ND 2.10 1.89 227079-7 = A24570-ND 
Silver Nickel Polyethylene 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A1121-ND 2.10 1.89 1-227079-1 = A24570-ND 
Gold Silver TEFLON 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A24449-ND 4.60 3.96 331350 A24573-ND = 
Gold Nickel TEFLON S08; Pele BEST Bebe. Slee Oh A24450-ND 3.58 3.08 | 4205395-1 | ae4573-ND | A24776-ND 
Times PL62, Berk-Tek, BTDC-59, BTDC-62 
Gold Nickel Polyethylene S02, Belden 86241, 88269, Tarp 62A, A24451-ND 1.62 1.40 4-227079-9 A24573-ND A24570-ND 
Times PL62, Berk-Tek, BTDC-59, BTDC-62 
Gold Nickel Polyethylene Hi-Temp 59, Times PL59, PLFS9, (20 AWGC.C.) A24452-ND 1.62 1.40 5-227079-3 = A24776-ND 
Gold Nickel TEFLON Belden 9104, 9240, 9112, 9167, 9259, 9266, Times AVI-59 A24453-ND 2.81 2.42 2-225395-0 A24573-ND A24776-ND 
Gold Nickel Polyethylene Belden 9104, 9240, 9112, 9167, 9259, 9266, Times AVI-59 A24454-ND 1.46 1.26 1-227079-3 = A24776-ND 
Gold Nickel Polyethylene Belden 9248, 9114 A24455-ND 1.62 1.40 3-227079-0 _ A24776-ND 
Gold Nickel Polyethylene Belden 8281, 9141, 9231, Western Hectric 724, 728, 3049 A24456-ND 1.62 1.40 5-227079-8 _— A24631-ND 
Gold Silver TEFLON Belden 8281, 9141, 9231, Western Hectric 724, 728, 3049 A24457-ND 5.63 4.84 4-331350-0 —_— A24631-ND 
Gold Nickel TEFLON 8, 8A, 213 A24458-ND 12.78 10.99 2-225395-1 A24574-ND i 
Cable Jack Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 58C. A1102-ND 5.28 4.54 225396-1 A24571-ND = 
Gold Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24459-ND 5.35 4.61 225396-7 A24569-ND = 
Gold Nickel Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A24460-ND 2.88 2.48 228979-7 A24774-ND =. 
3 Gold Nickel TEFLON 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A24461-ND 5.35 4.61 225396-8 A24569-ND = 
Jack Gold Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C. A24462-ND 6.58 5.66 2-331351-1 A24571-ND = 
Gold Nickel Polypropylene 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A24463-ND 2.88 248 228979-6 — A24570-ND 
Gold Nickel TEFLON 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A1103-ND 5.28 4.54 225396-2 A24573-ND A24776-ND 
Gold Silver TEFLON 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A24464-ND 9.03 7.77 331351 A24573-ND _ 
Gold Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24465-ND 3.83 3.29 225398-7 A24569-ND — 
Gold Nickel Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A24466-ND 3.63 3.12 228980-7 A24774-ND — 
Gold Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24467-ND 7.23 6.22 1-331693-2 A24569-ND — 
Gold Nickel TEFLON 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A24468-ND 3.83 3.29 225398-8 A24569-ND = 
Gold Nickel TEFLON Times RD316 A24469-ND 3.83 3.29 1-225398-5 — = 
Bulkhead Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 58C. A1111-ND 4.97 4.47 225398-1 A24571-ND = 
Jack Gold Nickel Polypropylene 58, 58A, 58B, 58C. A24470-ND 3.65 3.14 228980-5 A24572-ND A24570-ND 
4 Gold Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C. A24471-ND 10.33 8.88 1-331693-1 A24571-ND — 
Gold Nickel TEFLON 223, 55, 55A, 55B A24472-ND 3.83 3.29 225398-3 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A24473-ND 3.83 3.29 225398-6 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A1112-ND 4.97 4.47 225398-2 A24573-ND A24776-ND 
Gold Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C. A24474-ND 20.13 17.31 225973-1 A24571-ND = 
Right Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 58C. A24475-ND 20.85 17.94 225974-1 A24571-ND => 
Angle Gold Nickel TEFLON 55, 55A, 55B, 223 A24476-ND 20.85 17.94 225974-2 A24571-ND = 
Plug Gold Silver TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A24477-ND 20.13 17.31 225973-4 A24571-ND = 
Gold Nickel TEFLON 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A24478-ND 20.85 17.94 225974-5 A24573-ND = 
Panel Insulation Bushings for Bulkhead Jacks (2 required)... 2. eee A24479-ND 48 AI 330620 _ _ 
BNG Premises Wire lta i.5.4 aate Gin dani hea ain ab HO SE aa Dd Heal aha a GR a yake dada Solas Bed dw gel bod wedows Sadew, A9822-ND 154.50 = 58477-1 — = 
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RF Connectors 
BNC Hex Crimp Connectors 50 Ohm 


Oollar and outer contacts - nickel plated. Center Contact: Gold (except A24400: Silver) MIL-G-45204 


Body Cable Group Digi-Key Price Each AMP Die for Price 
Fig. | Description Plating Dielectric RGU Part No. 1 25 Part No. Pro-Crimper Each 
Nickel Polymethylpentene 174, 188, 188A, 316 A1166-ND 2.53 227 | 2-221128-1 ‘A9995-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 179, 179A, 1798, 161, 187, Belden 9221 A1167-ND 2.54 228 | 2-221128-3 ‘A9995-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 180, 180A, 180B, 195, 195A A1168-ND 2.54 2.28 | 2-221128-5 ‘A9995-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene Belden 9907, 89907, Comm/Scope 2104 A1169-ND 2.54 228 | 2-221128-7 A9994-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 58, 58A, 58B, 58C, Belden 88240, Berk-Tek, BTDC-58, Comm/Scope 2135 A1164-ND 2.54 228 | 1-221128-0 A9994-ND 42.00 
1 Plug Nickel Polymethylpentene 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, S9A, 59B, 302, Belden 9291, 9209, 9269, A1165-ND 2.54 228 | 1-221128-1 A9994-ND 42.00 
89269, 88241, H-Temp, 62A Times PL-62, Berk-Tek BTDC-59, BTDC-62, 124 
Nickel Polypropylene 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Bddon 9297, 9209, 9269, 724400-ND 195 Teo | 1-221128-4 79994-ND 42.00 
Nickel Polyethylene 188, 316 Double Braid A1172-ND 2.28 205 | 2-221128-9 ‘A9995-ND 42.00 
Nickel Polypropylene Belden 9104, 9240, 9112, 9167, 9259, 9266, Times FM-59 A1171-ND 2.54 2.28 | 1-221128-7 A9994-ND 42.00 
Nickel Polypropylene Belden 8281, 9141, 9231, Western Hectric 724, 728, 3049 A1170-ND 2.54 228 | 1-221128-2 ‘A9960-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 174, 188, 188A, 316 ‘A1803-ND 3.15 271 | 4137793 79995-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 179, 179A, 197B, 161, 187, 187A, Belden 9221 1804-ND 4.30 370 | 413779-4 ‘A9995-ND 42.00 
2 | Cable Nickel Polymethylpentene 180, 180A, 180B, 195, 195A A1805-ND 3.13 269 | 413779-5 ‘A9995-ND 42.00 
Jack Nickel Polymethylpentene Belden 89907, 9907, Comm/Scope 3104, 2104 A1806-ND 3.13 269 | 413779-6 A9994-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 58, 58A, 58B, 58C, Belden 88240, Berk-Tek BTDC-58, Comm/Scope 2135 A1801-ND 4.93 4.24 | 413779-1 A9994-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 1802-ND 3.13 269 | 413779-2 ‘A9994-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 174, 188, 188A, 316 A1813-ND 4.00 344 | 413771-3 79995-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 179, 179A, 1798, 161, 187, 187A, Belden 9221 A1814-ND 5.35 461 | 413771-4 ‘A9995-ND 42.00 
3 | Bulkhead Nickel Polymethylpentene 180, 180A, 180B, 195, 195A A1815-ND 3.95 340 | 413771-5 ‘A9995-ND 42.00 
Jack Nickel Polymethylpentene Belden 89907, 9907, Comm/Scope 3104, 2104 A1816-ND 3.95 3.40 | 413771-6 ‘A9995-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 58, 58A, 58B, 58C, Belden 88240, BerkTek BTDC-58, Comm/Scope 2135 A1811-ND 4.80 413 | 413771-1 ‘A9994-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A1812-ND 3.95 340 | 413771-2 A9994-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9297, 9209, 9269 A182-ND 10.65 916 | 4139592 79994-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 174, 188, 188A, 316 A1183-ND 10.65 9.16 | 413959-3 ‘A9995-ND 42.00 
Plug Nickel Polymethylpentene 179, 179A, 1798, 161, 187, 187A, Belden 9221 A1184-ND 10.65 916 | 413959-4 ‘A9995-ND 42.00 
4 |right Angle | Nickel Polymethylpentene 180, 180A, 180B, 195, 195A A1185-ND 10.65 9.16 | 413959-5 ‘A9995-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene Belden 89907, 9907, Comm/Soope 3104, 2104 A1186-ND 10.65 9.16 | 413959-6 ‘A9994-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 188, 174, 316 Double Braid A1187-ND 10.48 9.01 | 413959-7 ‘A9995-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 58, 58, 58B, 58C A1181-ND 9.50 631 | 413959-1 ‘A9994-ND 42.00 
‘ F 
er Contact: p 
BNC Single Crimp Connectors 50 Ohm canter contact: cold, MILT, 
Body Cable Group Digi-Key Price Each AMP CERTI-CRIMP Price 
Fig. | Description Plating Dielectric RGU Part No. 1 25 Part No. Hand Tool Each 
Silver TRON 178, 178A, 178B, 196, 196A A24401-ND 10.65 9.16 330876 = — 
Nickel Polypropylene 174, 188, 188A, 316 24402-ND 9.63 8.28 225527-9 = — 
Silver Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A24403-ND 15.40 13.25 2-330058-1 = — 
Silver TERLON 174, 188, 188A, 316 A24404-ND 10.63 9.14 2-330061-1 = = 
Silver TRON 179, 179A, 1798, 161, 187, 187A, Belden 9221 A24405-ND 10.60 9.12 2-929446-1 = - 
j Plug Silver Polypropylene 58, 58A, 58B, 58C A24406-ND 8.20 7.06 2-329082-1 = — 
Silver TERLON 58, 58A, 58B, 58C 24407-ND 9.65 8.30 2-929444-1 = = 
Silver TERLON 58, 58A, 58B, 58C 24408-ND 14.98 12.88 330884 = — 
Silver TERLON 223, 55, 55A, 55B A24409-ND 9.65 8.30 2-329444-2 = = 
Silver TRON 142, 142A, 1428, 400 A24410-ND 9.65 8.30 2-330358-2 A24772-ND 1222.13 
Silver Polypropylene 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A24411-ND 8.20 7.06 2-329083-1 = — 
Silver TRON 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A24412-ND 9.65 8.30 2-329445-1 = - 
Nickel TERLON 174, 188, 188A, 316 A24413-ND 14.68 12.63 2-330062-1 = = 
2 | Jack Nickel TERLON 58, 58A, 58B, 58C A24414-ND 12.38 10.65 2-329545-1 = — 
Silver TRON 223, 55, 55A, 55B A24415-ND 15.60 13.42 2-329452-2 = = 
4 |_ Pus, Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A24420-ND 26.03 22.39 331175 = = 
Right Angle 
Bulkhead Silver Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A24416-ND 11.33 9.74 2-330060-1 = _ 
5 | Jeck Silver TERLON 179, 179A, 1798, 161, 187, 187A, Belden 9221 A24417-ND 18.78 16.15 2-329458-1 = — 
Silver TERLON 58, 58A, 58B, 58C A24418-ND 16.35 14.07 2-329456-1 = — 
Bul khead Sol der Contact Body Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Description Dielectric Dimension A | Material | Plating | Part No. 1 25 Part No. 
J k Co w/o Solder Terminal* VALOX 1.060 (26.93) | Silver | Nickel | A24520-ND 223 1.92 | 227754-3 
aCKS nnectors 50 Ohm with Solder Terminal** VALOX 1.060 (26.93) | Silver | Nickel | A24521-ND 2.18 1.88 | 227755-3 
with Solder Terminal** VALOX 1.312 (33.33) | Gold Nickel | A24522-ND 1.80 1.55 | 227169-7 
4 | wo Solder Terminal* VALOX 1.060 (26.93) | Gold Nickel | A24523-ND 155 1.84 | 227754-2 
with Solder Terminal** VALOX 1.060 (26.93) | Gold Nickel | A24524-ND 160 1.38 | 227755-2 
with Solder Terminal** | TEFLON 1.312 (33.33) | Gold Nickel | A24525-ND 250 215 | 227169-8 
w/o Solder Terminal* TEFLON 1.060 (26.93) | Gold Nickel | A24526-ND 2.45 2.41 | 227715-3 
re with Solder Terminal** | TEFLON 1.060 (26.93) | Gold Nickel | A24527-ND 2.75 2.37 | 227716-3 
i fA 2 | Sealed Polymethyl- = Gold Nickel | A24528-ND 6.45 5.55 | 227426-1 
(] WM > pentene 
A “( . isolated VALOX, White = Tin Nickel | A24529-ND 250 215 | 227726-1 
aN 3 | Isolated VALOX, White = Silver | Nickel | A24530-ND 250 2.15 | 227726-2 
Lie Isolated VALOX, White _ Gold Nickel | A24531-ND 221 1.91 | 227726-3 
all lown 
* Includes lockwasher and jam nut. ** Includes solder terminal and jam nut. 
BNC Field Serviceable Plug BNC Twist-On 
Connectors 50 Ohm cae contact: coid Connectors 50 Ohm 
Body Cable Group Digi-Key Price Each | AMP Center Contact: Gold. Body Plating: Nickel 
Plating RGU Part No. 1 25 Part No. Desai Cable G Digi'Ke Price Each ANP 
Silver 58, 58A, 58B, 58C, 141, 141A, 303, 222, 55, 55A, 55B, 142, 142A 1428, 400 | A24480-ND 16.78 14.43 | 221265-1 ca Dicleere Raum mea sis a Ben 
58, 58A, 58B, 580, 141, 141A, 303, 222, 55, 55A, 55B, 142, 142A 1428, 400 | A2d4Bi-ND 11.05 9.51 | 1-221265-0 2 : a 
Nickel |724, 140, 210, 62, 62A, 628, 59, 59A, 59B, Belden 9201, 9209, 9269, 89269, 88241 | arzaonn 10.93 9.40 | 12212651 Plug | Polymethylpentene | 59, 59A,59B | A24483-ND 3.33 2.86 | 414265-3 
Hi-Temp 62A, Times PL-62, Berk-Tek, BTDC-59, BTDC-62, 302, 71, 71A, 71B ‘ : Jack Acetal 59, 59A, 59B | A24484-ND 5.48 4.71 | 222428-1 
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AMP tYC@ cectronics Jack Accessories 50 and 75 Ohm 


Digi-Key Price Each AMP. 
R F Description Part No. 1 25 Part No. 
n ne cto rs Insulating Bushing for Mounting Jacks, Nylon A24532-ND 33 28 222163-1 
Insulating Bushing for Bulkhead Solder Jacks A24533-ND 20 18 | 227203-1 
Pp Cc d /P | M t J k Screw for panel thickness of 3/32 (2.38) or greater A24534-ND 28 24 — | 221108-2 
Bo: , Screw for panel thickness of less than 3/32 (2.38) A24535-ND 28 24 | 221108-4 
ar ane oun ac Right Angle Lockwasher A1129-ND 21 19 | 1-329632-2 
Connectors w/Mounting Flanges 50 Ohm He Nt AiigeND 2220 | + aaneat-2 
Center Mount. Height Body Digi-Key Price Each AMP ‘ ‘ 
Description Contact In. (mm) Material Part No. 1 25 Part No. 
Right Angle Tin 625 (15.88) | VALOX, White | A1123-ND 4.90 4.22 226978-1 Ve rtical Metal | ized PC Boa rd Mount 
Right Angle | Gold 625 (15.88) | VALOX, White | A24511-ND 4.90 4.22 226978-3 
Vertical Gold _| 1.375 (34.93) | VALOX, White | A24540-ND 5.53 476 226987-7 Jack Connectors 50 Ohm 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 
9 x 9g 9 
PC Board/Panel Mount S 
Right Angle Jack Connectors ~ S; 
50 Ohm 
Center Body Digi-Key Price Each AMP 
Center | Mount. Height Body Digi-Key Price Each AMP Fig. Body Plating Contact | Material Part No. 1 25 Part No. 
Description Contact | A-in. (mm) Material Part No. 1 25 Part No. Nickel Silver VALOX A24512-ND 297 256 227699-1 
: - 1 Nickel Gold | VALOX A24513-ND 297 256 | 227699-2 
WOMounting Posts | Tin-Lead | .625 (15.88) | VALOX, White | A24485-ND 249 215 226990-1 Nickel Tin VALOX A24514-ND 297 256 227699-3 
WMounting Posts | Tin-Lead | .625 (15.88) | VALOX,White | A24486-ND 1.83 1.58 | 227161-1 2 Nickel Gold_| VALOX A24515-ND 333.286 | 221123-2 
WOMounting Posts} Gold | .625(15.88) | VALOX, White | A24487-ND 213 1.84 | 226990-3 — Siver_| VALOX | A24516-ND 4503.87 | 222420-1 
W/Mounting Posts Gold | .625(15.88) | VALOX, White | A24488-ND 1.83 1.58 | 227161-3 3 lies Length: 125 (3.18) | Slver | VALOX A24517-ND 358 3.08 | 414305-1 
W/ Mounting Posts | Gold | .519(13.18) | VALOX,White | A24489-ND 1.83 158 | 227161-7 Tin-Lead, Siva | VALOX 924518-ND 458 394 | 4149052 
WOMounting Posts| Tin-Lead | .519(13.18) | VALOX White | A24490-ND 214 184 | 226990-7 Leg Length: .175 (4.45) 
WOMounting Posts | Tin-Lead | .625 (15.88) | VALOX, Black | A24491-ND 214 1.84 | 226990-2 
WMounting Posts | Tin-Lead | .625 (15.88) | VALOX, Black | A24492-ND 183 158 | 227161-2 ‘ F 
WOMounting Posts} Gold | .625 (15.88) | VALOX Black | A24493-ND 213 1.84 | 226990-6 Press- Fit Te rml nal 
WMounting Posts | Gold | .625(15.88) | VALOX,Black | A24494-ND 1.83 1.58 | 227161-6 Jack Connectors 50 Ohm 
W/Mounting Posts Gold | .519(13.18) | VALOX Black | A24495-ND 183 1.58 | 227161-9 
WOMounting Posts | Tin-Lead | .625 (15.88) Metal A24496-ND 4.90 422 | 2274334 Body Plating ae eon ee! ne aan stil " 
WMounting Posts | Tin-Lead | .625 (15.88) Metal A24497-ND 2.48 214 | 227661-1 Nek cid TEEN POURING B78, 1395) 11 2550081 
WOMounting Posts} Gold | .625 (15.88) Metal A24498-ND 2.54 219 | 227676-1 : - 
W/Mounting Posts Gold | .625 (15.88) Metal A24499-ND 2.48 2.14 | 227677-1 
W/Mounting Posts Gold | .500 (12.70) Metal A24500-ND 4.40 3.79 | 4138791 Ri ght- Angle PC Boa rd M ount Fig. 1 


PC Board/Panel Mount Jack Connectors 


A Center Contact | Digi-Key Price Each AMP 
Vertical Jack Connectors Fig. | Body Plating |Length- In (mm) | Part No. 1 25 | PartNo. 
50 Ohm Nickel 171 (4.34) | A24536-ND 4.98 428 | 413631-1 
1 Tin-Lead 171 (4.34) | A24537-ND 5.00 4.30 | 413631-2 
Gis Body Digi-Key Price Each] AMP Nickel 131 (3.33) | A24538-ND 555 478 | 413631-3 
Description Contact Material Part No. 1 25 | PartNo. 2 Nickel = 224539-ND 2.02 1.74 | 414373-1 
Without Mounting Posts Tin-Lead VALOX, White | A24501-ND 4.78 4.11 226993-1 
With Mounting Posts Tin-Lead | VALOX, White | A24502-ND 183 158 | 227220-1 BNC Self-Terminatin 
Without Mounting Posts Gold VALOX, White | A24503-ND 490 422 | 206993-3 9g 
With Mounting Posts Gold VALOX, White | A24504-ND 183 158 | 2272223 Jack Connectors 50 Ohm 
Without Mounting Posts Tin-Lead VALOX, Black | A24505-ND 4.90 4.22 226993-2 Built-in chip resistor terminates the signal line to the proper 
With Mounting Posts Tin-Lead | VALOX, Black | A24506-ND 240 207 | 227222-2 haba eb ike . eects state. 
A : ; DI ites , PBT, r 
Without Mounting Posts Gold VALOX, Black | A24507-ND 490 422 | 226993-6 Body: Poyese ae Diclacirics Owes Naural 
, Center Digi-Key Price Each AMP 
With M Id VALOX, BI 924508-ND 249 207 | 227222.6 
ih Mounting Fests a on Ban ate Description Contact Part No. 1 25 Part No. 
With Mounting Posts Tin-Lead Metal 024509-ND 235 203 | 227671-1 i 
i POB, Right Angle, Tin Lead Saige pela A24634-ND 1345 11.57 | 414367-1 
With Mounting Posts Cold Metal £24510-ND 211 1.82 | 227673-1 and Tin Lead on solder tals 


BNC Adapters 50 Ohm 


Body Material Center Contact Digi-Key Price Each AMP 

Fig. Description and Plating Material and Plating Part No. 1 25 Part No. 
Tee, Jack-Plug-Jack Brass, Nickel BE OU, Gold (30p) A24549-ND 12.85 11.06 221543-2 
1 Tee, Jack-Plug-Jack Zinc, Nickel PH BR, Gold (15,1) A24550-ND 5.70 4.91 413592-2 
Tee, Jack-Plug-Jack Zinc, Nickel BE OU, Gold (30p) A24551-ND 5.53 4.76 413592-6 

Tee, Jack-Plug-Jack Brass, Nickel BE OU, Silver (2001) A24552-ND 19.58 16.84 329518 
2 Tee, Jack-Jack-Jack Brass, Nickel BE OU, Silver (200) A24553-ND 15.50 13.33 221988-1 

3 Right Angle, Jack-Plug Nickel Silver A24554-ND 16.18 13.92 329517 
Right Angle, Jack-Plug Nickel Gold A24555-ND 20.70 17.81 222165-2 

Bulkhead Jack, Jack-Jack Nickel Silver A24556-ND 14.98 12.88 330024 
4 Bulkhead Jack, Jack-Jack Nickel Gold (50) A24557-ND 5.48 471 228226-1 
Bulkhead Jack, Jack-Jack Nickel Gold (15) A24558-ND 3.80 3.27 228226-3 

5 Jack Covers Silver _ A24559-ND 6.08 5.23 330022 
Feed-Thru, Jack-Jack Nickel Silver A24560-ND 7.33 6.30 221551-1 
6 Feed-Thru, Jack-Jack Nickel Gold A24561-ND 6.73 5.79 221551-3 
Feed-Thru, Jack-Jack Nickel Gold A24562-ND 3.10 2.67 414414-1 
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AMP TYCO eectroncs RF Connectors 


Authorized Distributor 


BNC Dual Crimp Connectors 75 Ohm 


Body Plating: Nickel Center contacts: Gold 


Cable Group Digi-Key Price Each AMP Dies for Price 
Fig. Description RG/U Part No. 1 25 Part No. Pro-Crimper Each 
Plug 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A24575-ND 2.08 1.79 | 221185-8 A24630-ND 201.75 
Plug AT&T 735A A24576-ND 2.09 1.80 | 1-221185-8 A24632-ND 148.50 
: Plug Belden 8218 A24577-ND 2.09 1.80 | 221185-3 A24632-ND 148.50 
Plug 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A24587-ND 2.08 1.79 | 221185-2 A24597-ND 118.50 
Plug Belden 8212, 9104, 9112, 9240, 9167, 9259, 9266, MEA _ int (eres perenne Gata 
Times FM-59, (RG-59 Type with 20 AWG C.C.) : : i 
Plug Belden 9145, AT&T 734A A24589-ND 2.09 1.80 | 1-221185-0 A24597-ND 118.50 
q Plug Belden 9248, 9114 A24590-ND 2.08 1.79 | 221185-1 A24633-ND 201.75 
Plug 6, 6A A24591-ND 2.08 1.79 | 221185-7 ‘A24631-ND 148.50 
Plug Belden 8281, 9141, 9231, Western Electric 724, 728, 3049 A24592-ND 2.09 1.80 | 221185-5 A24631-ND 148.50 
Right Angle Plug 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A24593-ND 10.95 9.42 | 221402-2 A24597-ND 118.50 
Jack 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A24594-ND 4.68 4.03 | 221199-5 ‘(A24630-ND 201.75 
Bulkhead Jack 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A24595-ND 4.95 4.26 | 221221-5 A24630-ND 201.75 
- Bulkhead Jack 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A24596-ND 4.70 4.05 | 221221-2 A24597-ND 118.50 
: 
BNC Hex Crimp Connectors 75 Ohm 
Collar and outer contacts - nickel plated Center contacts - gold MIL-G-45204 
Cable Group Digi-Key Price Each AMP Dies for Price 
Fig. Description RG/U Part No. 1 25 Part No. Pro-Crimper Each 
Plug 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A1828-ND 3.50 3.01 413589-8 A9993-ND 42.00 
Plug AT&T 735A A1820-ND 3.50 3.01 1-413589-0 A9992-ND 42.00 
1 Plug AT&T KS 19224 L2 A1824-ND 3.50 3.01 413589-4 = _ 
Plug Belden 8218 A1823-ND 3.50 3.01 413589-3 = _ 
Plug 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A1822-ND 3.50 3.01 413589-2 A9992-ND 42.00 
Plug ee A1821-ND 3.50 3.01 413589-1 A9992-ND 42.00 
Times PL-62, Berk Tek BTDC-59, BTDC-62 : : ; 
Plug 59 Double Braid ‘A1826-ND 4.83 4.15 413589-6 ‘A9993-ND 42.00 
F Plug Belden 8212, 9104, 9112, 9167, 9240, 9259, 9266, one — aa ee ae a7 
Times FM-59, (RG-59 Type with 20 AWG C.C.) : ; i 
Plug Belden 9145, AT&T 734A ‘A1827-ND 3.50 3.01 413589-7 ‘A9992-ND 42.00 
Plug Belden 8281, 9141, 9231, Western Electric 724, 728, 3049 A1825-ND 3.50 3.01 413589-5 = = 
Plug, Right Angle 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A1873-ND 13.78 11.85 413588-8 A9993-ND 42.00 
Plug, Right Angle AT&T 735A A1881-ND 13.78 11.85 1-413588-0 = = 
2 Plug, Right Angle AT&T KS 19224 L2 A1876-ND 13.78 11.85 413588-4 A9993-ND 42.00 
Plug, Right Angle Belden 8218 A1875-ND 1453 12.50 413588-3 A9992-ND 42.00 
Plug, Right Angle 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A1872-ND 13.78 11.85 413588-2 = a 
Plug, Right Angle Belden 8212, 9104, 9112, 9240, 9167, 9259, 9266, aoe eeu. ace Raat nae oa 
2 Times FM-59, (RG-59 Type with 20 AWG C.C.) : : ; 
Plug, Right Angle Belden 8281, 9141, 9231, Western Electric 724, 728, 3049 ‘A1877-ND 13.78 11.85 413588-5 = = 
Jack 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A1838-ND 4.53 3.01 413760-8 A9993-ND 42.00 
Jack AT&T KS 19224 L2 A1834-ND 4.53 3.01 413760-4 A9993-ND 42.00 
4 Jack Belden 8218 A1833-ND 4.53 3.01 413760-3 A9992-ND 42.00 
Jack 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A1832-ND 2.58 1.71 413760-2 A9992-ND 42.00 
Sa Ree ERED BEISINC RE A1831-ND 4.53 3.01 413760-1 A9992-ND 42.00 
Times PL-62, Berk Tek BTDC-59, BTDC-62 : ; 
jase Belden 8212, 9104, 9112, 9240, 9167, 9259, 9266, ea a ats pee peor PS 
3 Times FM-59, (RG-59 Type with 20 AWG C.C.) : : : 
Jack Belden 8281, 9141, 9231, Western Electric 724, 728, 3049 ‘A1835-ND 4.53 3.01 413760-5 = = 
Bulkhead Jack 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A1848-ND 5.33 4.58 413590-8 A9993-ND 42.00 
i Bulkhead Jack AT&T KS 19224 L2 A1844-ND 5.05 4.35 413590-4 A9993-ND 42.00 
Bulkhead Jack Belden 8218 A1843-ND 6.13 5.27 413590-3 A9992-ND 42.00 
Bulkhead Jack 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A1842-ND 5.05 4.35 413590-2 A9992-ND 42.00 
. Bulkhead Jack ecard i ari oe A1849-ND 5.05 4.35 413590-9 A9992-ND 42.00 
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ANP tyco Electronics REF Connectors 


BNC Bulkhead Fig. 1 ge? BNC RF PC Board / Panel Mount Decoupled 


Jack Connectors 75 Ohm ne, Jack Connectors 
Cee Sorte 50 Ohm and 75 Ohm 
Digi-Key Price Each AMP Body Plating: VALOX, Black 
Fig. Description Part No. 1 25 Part No. Center Contact: Gold 
1 Jack, Solder, Nickel ‘A24598-ND 3.10 2.67 221244-1 
2 Jack, Sealed Solder, Nickel A24599-ND 6.23 5.36 414217-1 
Impedance | Mounting Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Ohm Post Length | Capacity/Voltage | Part No. 1 25 Part No. 
BNC PC Board/ Panel Mount 
Co Vertical 
Jack nnectors 1 50 137 9400pF/ 1500V | A24615-ND 5.75 495 | 413476-2 
75 Ohm Low Profile, Right Angle 
Contact] DigiKey PSE NT 50 158 9400pF/ 1500V | A24618-ND 3.15 27 | 419515-2 
Fig:| (Description Einisty Rartino: u 25 || etl 50 158 20000pF/500V | A24619-ND 3.15 271 | 419515-3 
1 | Vertical, Metal Gold 30_| A24604-ND 6.33 5.44 | 222132-1 
Right Angle, VALOX, White | Gold30u | A24600-ND 5.43 467 | 413194-1 2 50 110 7900pF/ 1600V | A24620-ND 3.15 an 413515-7 
Right Angle, VALOX, Black | Gold30u | A24601-ND 5.43 4.67 | 413194-2 5 
2 | Right Angle, VALOX’ White | Gold 50u | A24602-ND 6.40 5.51 | 414459-1 at 185) S4O0pF/500V aS eft. |) “aisolss 
Right Angle, VALOX, Metal | Gold301 | A24603-ND 4.48 3.85 | 222092-1 50 ‘410 o400pF/1500V | A24622-ND 3.15 o71 | 4135159 
Standard, Right Angle 
BNC PC Board Mount Jack Connectors ‘ 50 158 9400pF/1500V | A24624-ND 3.70 319 | 4195242 
50 110 9400pF/ 1500V | A24625-ND 3.70 319 | 4195245 
75 Ohm center Contact: Gold (except A24607-ND: Silver) 


Terminator Plugs 
50, 75, 93 Ohm 


Body Plating: Nickel Center Contact: Gold 


Resistor Digi-Key Price Each AMP. 
Description Specification Part No. i 25 Part No. 
Digi-Key Price Each AMP With Tether 1 Watt, 50 Ohm A24563-ND 7.13 6.13 221629-1 
Bigs Deschiption Balance: Je) RathiNe: Without Tether 1 Watt, 50 Ohm A24564-ND 3.95 3.40 | 221629-4 
1__| Vertical Metallized, Tin-Lead A24606-ND 3.95 3.40] 414394-1 swith iTeiher Wale 7e OR ADESESTNIT oan a5 | biepe> 
2__| Vertical Metallized, Nickel A24607-ND 4.85 4.18 | 413986-1 itnieteth i Wan 76 OR i hs as ain. | piieoeis 
3 | Press Fit, Nickel, L (excl. pins): .810 ‘A24608-ND 3.93 3.38] 222462-1 une eere ath m : : 
Press Fit, Nickel, L (excl. pins): .640 A24609-ND 5.23 4.50] 414088-1 Without Tether 1 Watt, 93 Ohm B23507 ND 6.33 5.44 221629-6 
4 | Vertical Metallized (PCB: .125 min.) A24610-ND 7.60 6.54 | _221336-3 With Tether 1 Watt, 50 Ohm+ A24568-ND 6.45 5.55 1-221629-6 
5 _| Right Angle, Nickel A24611-ND 513 4.41] 413558-1 7 ; err ; 
Right Angle, Tin-Lead A24612-ND 4.90 4.22 | _413558-2 Teens Conductive Wille SWUCielees 
6 _| Bulkhead Jack Adapter, Nickel A24613-ND 770 663] 222117-1 
‘ ‘ 
BNC Action Pin / Bulkhead Decoupled 
BNC JIS Hex Crimp Cable Plug 
Jack Connectors 
Connectors 50 Ohm and 75 Ohm i 


Body Plating: Nickel 


c=) 
Body Plating: Nickel Center Contact: Gold Center Contact: Gold 
Impedance JIS Digi-Key Price Each AMP CERTI-CRIMP 
Ohm Cable Part No. 1 25 Part No. Hand Tool 
5C-2V A24541-ND 3.33 2.86 1-413589-2 _ 
3C-2V A24542-ND 3.33 2.86 1-413589-1 | A9992-ND Cable Group Digi-Key Price Each | AMP 
oe 3c-2W | A24543-ND 3.33 2.86 1-413589-4 | A9992-ND Fig. | Description RGU Part No. 1 25 | Part No. 
2.5C-2V A24544-ND 3.33 2.86 1-413589-6 A9971-ND 
2.5C-2W A24545-ND 3.33 2.86 1-413589-5 A9992-ND 1 | Jack, PC Board Action Pin, 50 Chm = A24627-ND 11.93 10.26 | 414553-1 
1.5C-2V A24546-ND 3.33 2.86 1-413589-3 A9971-ND 
Bulkhead Jack, Hex 58A, 58B, A24628-ND .2 7.94 | 414758-1 
ee 3D-2V__|A24547-ND 2.02 174 | 32211281 | A9972-ND 2 secant das sala iad oe ad 
1.5D-2V A24548-ND 2.02 1.74 3-221128-2 _ Bulkhead Jack, Hex Crimp 174, 174A, 316, 188, 188A | A24629-ND 10.25 8.82 | 414758-2 
. _—_ 
Twin BNC and Twi 
Cable Group Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Description RGU Part No. 1 25 | PartNo. 
1 Plug, Silver* 108, 108A, Belden 9272, 89272 | A24705-ND 18.18 15.64 | 332225 
Plug, Nickel* 108, 108A, Belden 9272, 89272 | A24706-ND 16.53 14.22 | 332225-5 
2 | Bulkhead Jack, Silver* 108, 108A, Belden 9272, 89272 | A24707-ND 24.55 21.12 | 332342 
Right-Angle Jack w/Mounting = i 
3 Posts, VALOX, White A24708-ND 7.45 6.41 | 228686-1 
Vertical Jack w/Mounting 
4 Posts, VALOX, White _— A24709-ND 12.33 10.60 | 221198-1 
5 Bulkhead Jack Adapter, _ A24710-ND 22.73 19.55 | 332215 
Nickel (Center Contact: Silver) 
6 Twin-Ax Bulkhead Solder, = A24711-ND 4.00 3.44 | 228284-1 
Front Mount, Nickel over Zinc 


* Center contact: silver 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AMP TYCO cectonics REF Connectors 


Authorized Distributor 


Fig. 2 Commercial Type Fig. 4 
MIL Type 


Fig. 27 


lin 
Po tis 
na 


N Dual Crimp Connectors 50 Ohm SHV Dual Crimp Connectors 


Center contact plating: gold * Uses CERTI-CRIMP: A24574-ND ** Uses CERTI-CRIMP: A9975-ND Center contact plating: Gold 
Cable Group Digi-Key Price Each AMP Cable Group Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Description RGU Part No. il 25 Part No. Fig. | Description RG/U Part No. 1 25 Part No. 
Dual Crimp 15. | Plug, Nokel 56, 58A, 58B, 58C 7O4664-ND 27.75 23.87 | 51426-4 
4 | Plug, Nickel 58, 58A, 58B, 58C_ | A1147-ND 10.25 8.82 ‘| 1-225661-2 Plug, Siver DA a ees Soe BEC 22.75 2557 | 61426-1 
Plug, Silver 58, 58A, 58B, 58C_ | A1148-ND 15.13 13.01 | 225361-1 45. | Plug, Nekel 58, SOA 508, RCREER 27.75° Dan? | 514065 
1_| Plug, Nickel 228, 55, 55A,55B_| A1149-ND 10.25 8.82_‘| 1-225661-3 Belden 9291, 9209, 9269 
1 | Plug, Silver 142, 142A, 1428, 400] A1151-ND 15.18 13.06 | 225361-4 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 
15. | Plug, Silver 59, 59A, 59B, A24667-ND 29.73 25.57 | 51426-2 
Plug, Nickel 8, 8A 213 A1152-ND* 10.25 8.82 | 225661-2 Féjden 9291-9209. 8569 
1 | Plug, Silver BBA 213 Ae 16GB? je. | Bulkhead Solder Jack, Silver - A24668-ND 19.28 16.58 | 51494-1 
Plug, Nickel, Weatherproof 8, BA 213 A1154-ND* 11.50 9.89 | 225662-2 Bulkhead Solder Jack, Nickel = no4669-ND 12.20 10.50 | 51494-2 
| Plug. Nickel 393 A1156-ND* 11.50 9.89 | 1-225662-1 17 | Panel Solder Jack, Nickel = A24670-ND 32.30 27.78 | 51421-2 
Plug, Silver 393 A1157-ND* 18.85 16.22 | 1-225092-1 
Plug, Nickel 9, 9A, 9B, 214 | A1158-ND* 10.25 8.82 | 225661-1 TNC Hex and Dual Crimp Connectors 
1 | Plug. Siver 9,94, 98,214 | A1159-ND* 21.95 1888 | 51692-1 
Plug, Nickel, Weatherproof 9,94, 98,214 | A1160-ND* 11.50 9.89 | 225662-1 50 Ohm 
1_| Plug, Nickel, Weatherproof 142, 142A, 1428, 400 | A24652-ND 1430 1230 | 225699-1 Center Contacts: Gold 
2_| Plug, Nickel 88,213 | A1162-ND* 7.18 6.18 _| 1-227086-0 | Dies for Pro-Crimper: A: A9994-ND_B: A24570-ND  C: A24574-ND 
Right Angle Plug, Nickel 8, 8A, 213 AQM654-ND* 27.95 24.04 | 2256992 | Certi-Crimp Tool: D: A24572-ND 
3 | Right Angle Plug, Silver 8, BA 213 A1137-ND* 4495 38.66 | 225014-2 Die! Cable Group DigiKey Price Each /AMP 
Right Angle Plug, Silver, Fig. | Description Tool RGU Part No. 1 25 Part No. 
Weatherproof 8, BA 213 A1138-ND* 44.95 38.66 | 225389-2 Hex Crimp 
Right Angle Plug, Nickel 9,94, 98,214 | A1139-ND* 2795 24.04 | 225669-1 ic ed 7 be _ Lenght een aoe oa ee 
3 | Right Angle Plug, Silver 9,94, 98,214 | A1140-ND* 4495 38.66 | 225014-3 Z — DishCHap - - 
Jack, Nickel, Weatherproof 58, 58A, 58B, 58C | A24655-ND 1893 16.28 | 1-225664-2 | [49 ] Pug B/D | 58, 58A 58B, 58C, 141, 141A, 308 | A24637-ND 2.45 211 |227000-5 
4. | Jaok, Nickel, Weatherproof 8, BA 213 A24656-ND* 18.93 16.28 | 205664-2 19 | Plug, Weatherproof | — 223, 55, 55A, 55B A24638-ND@ 26.45 22.75 |225550-1 
Jack, Sliver 8, 8A 213 A1142-ND* 2070 2641 | 225098-2 19 | Plug, Weatherproof | — 142, 142A, 1428, 400 A24639-ND¢ 15.55 13.38 |225555-6 
Hex Crimp 19 | Plug B re Pelee Obst 9o00; Soko. A24640-ND@ 3.65 3.14 |227000-7 
115A, 19 | Plug, Weatherproof | C 8, 8A 213 A24641-ND@ 35.23 30.30 |225555-7 
2 | Plug, Nickel .ND** : 9. p , 
mpi’ Belden 89880, 9880 | “24659-ND" ASTON NTE”, MIAO? 19 | Plug, Weatherproof | C | Alpha 9847, Belden 8213, 9292 | A24642-ND@ 20.10 17.29 |1-225550-3 
anthiaid Ceblew teas 19 Fug Wetaron Cc 9, 9A, 9B, 214 A24644-ND 20.10 17.29 |225550-8 
1_| Plug, Nickel 402, 141 A24660-ND 32.70 28.13 | 228440-1 20 | Weatherproof | — 58, SBA, 58B, 58c Gereemine S05 29.29 (22b550-2 
5. | Bulkhead Jack, Nickel, Rear Mount 402, 141 A24661-ND 35.03 30.13 | 228658-1 20 Mikieicieatgs = 142, 142A, 142B, 400 A24646-ND 32.38 27.85 |225554-6 
- jerproo' 
Terminators 
Right Angle Plug, i 7 
Plug, Nickel = A24662-ND 3358 28.88 | 227953-1 20 | Weatherproof e 398, 225 poe 50-95 30.92 |1-225654-1 
Jack, Nickel = A24663-ND 18.13 1559 | 227997-1 # Mil Type 
Center contact plating: Tin (except A24672-ND: Gold) 50 Ohm 
Cable Group Digi-Key Price Each | AMP Center Contacts: Gold 
Fig. | Description RGU Part No. 1 25 Part No. Digi-Key Price Each AMP 
Standard UHF Connectors Fig. | Description Part No. i 25 Part No. 
g_| Plug, Single Gimp, Tin Plated] 58, 58A, 588, 58C A1107-ND 855 7.36 | 226279-1 21 | Fight Angle Jack, Metal With Mounting Posts 224648-ND 608 5.23 | 227839-1 
Plug, Single Grimp, Tin Plated 59, 59A, 59B 1106-ND 505 4.35 | 2260793 22 | Vertical Jack, Metal With Mounting Posts A24649-ND 7.03 6.05 | 227835-1 
9 | Jack, Single Crimp, Tin Plated | 58, 584, 58B, 58C 1132-ND 10.08 8.67 | 226694-1 23] ight Angle deck Newel eA ND) lame Ea ea 
a angen SBA, SBB, a : : 24 | Bulkhead Jack Adapter, Nickel 224651-ND 10.03 8.63 | 221500-1 
10_| Adapter, UHF Plug to BNC Jack = A1135-ND 26.55 22.84 | 222320-1 
Miniature UHF Connectors Ini 
Miniature Threaded Connectors 50 Ohm 
11._| Plug, Dual Crimp, Nickel 58, 58A, 58B, 58C 424671-ND 1.80 1.55 | 226600-1 
Jack, Dual Crimp, Nickel 316 424672-ND 1.61 1.39 | 414477-1 Cable Group Digi-Key Price Each | AMP Price 
12 Jack, Crimp. Nickel 58, 58A, 58B, 58C A1104-ND 410 3.68 | 226602-1 Fig.| Description RGU Part No. 1 25 | Part No. Tool Each 
ta | Panel Solder Jock, Noke _ TREN ea ar) aoesos Plug, TELON _|178, 178A, 178B, 196, 196A| A24699-ND 11.90 10.24/2-a30311-2| — a 
Solder Jack, Nek Z Toney bg 36:  ooReo8 25 | Plug, TEFLON 174,316, 188, 188A | A24700-ND 11.83 10.17|2-330311-1 ] A28796-ND 2385.00 
ale : Plug, TELON _|180, 180A, 1808, 195, 195A] A24701-ND 8.33 7.16|1-330723-0]  — = 
14 | Bulkhead Jack, Crimp, Nickel 174, 316, 188, 188A RE SIEARD) 6.43 5.53 | 228665-2 26 | Jack, TELON _|180, 180A, 1808, 195, 195A A24702-ND 14.05 12.09| 1-330599-0]  — = 
Bulkhead Jack, Crimp, Nickel 58, 58A, 58B, 58C A1105-ND 3.95 3.40 | 414045-1 27 | Solder Jack Adapter = AOAT03-ND 1678 14431329852 = = 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ANIP tyco Electronics 


Hand Tools and Die Sets for RF Connectors 


Term.Type Digi-Key Price AMP. 
(Crimp) Description Part No. Each Part No. 
50 Ohm 
Dual Pro-Crimper II (BNC) A24786-ND 66.00 58433-1 
— Pro-Crimper Hand Tool A9996-ND 66.00 354940-1 
= Crimp Tool, BNC with Die Set A9802-ND 66.00 58433-2 
Hex Pro-Crimper Die Set A9995-ND 42.00 58436-3 
Hex Pro-Crimper Die Set A9994-ND 42.00 58436-1 
Hex Pro-Crimper Die Set A9960-ND 42.00 58436-2 
Dual Certi-Crimp with Die Set A24574-ND 849.41 220015-1 
Dual Pro-Crimper Die Set A24570-ND 45.00 58435-1 
Dual Pro-Crimper Die Set A24780-ND 148.50 318450-2 
Dual Pro-Crimper Die Set A24779-ND 201.75 58330-1 
Dual Certi-Crimp with Die Set A24782-ND 635.00 69477-4 
Dual Pro-Crimper Die Set A24781-ND 487.50 318452-2 a ; 
Dual Pro-Crimper Die Set A24777-ND 126.00 | 220189-3 stacllecerat Digi ey, Price Each 
ig. | Description Part No. 1 10 100 1,000 
Dual Pro-Crimper Die Set A24778-ND 126.00 220189-1 Separated Crimp Ring, for RG-59 Cable CP-0010-ND 33 “29 "22 47 
Dual Pro-Crimper Die Set PBs D) 124.50 | 58537-1 1 | Separated Qimp Ring, for RG-58 Cable P-0030-ND 36 «4320 (2418 
Dual Pro-Crimper Die Set A24775-ND. 126.00 220189-2 Separated Orimp Ring, for RG-6 Cable P-0060-ND 37 82 25 19 
Dual Certi-Crimp with Die Set A24772-ND 1222.13 69331-1 2 Built-On Qrimp Ring, for RG-59 Cable P-0110-ND 51 44 34 26 
Dual Certi-Crimp with Die Set A9970-ND NEW! 238.50 91904-2 Built-On Orimp Ring, for RG-6 Cable P-0160-ND 51 44 34 26 
F - Long Type Built-On Orimp Ring, for RG-59 Cable OP-0210-ND 48 42 33 25 
BNC Pro-Crimper Dies, 75 Ohm 3 | Long Type Built-On Crimp Ring, for RG-6 Cable ©P-0260-ND 48 42335 
Hex BNC Die Set A9993-ND 42.00 | 58425-2 4. | Push-On, Gimp Type, for RG-59 Cable P-0310-ND 71 62 A736 
Hex BNC Die Set A9992-ND 42.00 58425-1 Push-On, Orimp Type, for RG-58 Cable P-0330-ND wal 62 47 36 
_ Crimp Tool with Die Set A9803-ND 105.00 58531-2 5_| Adapter, Screw-On/Push-On CP-2000-ND NEW! 1.14 99 76 57 
= Crimp Tool with Die Set A9804-ND 105.00 58531-1 6 _| Twist-On Type, for RG-59 Cable OP-0410-ND 44 38 -30 22 
= Crimp Tool with Die Set A9805-ND 105.00 58531-3 7_| Male Terminator, with Built-In 75 Onm Resistor OP-0610-ND 1 36 28 21 
Dual Die Set A24597-ND 118.50 58085-1 8 _| Female Bulkhead Receptacle, with Washer and Nut OP-1010-ND 53 46 35 27 
Dual Die Set A24630-ND 201.75 | 318451-2 9_| PCB Type, Full Length 26mm @P-1210-ND 7 67 5289 
Dual Die Set A24631-ND. 148.50 58538-1 10 _| Adapter, Universal Male Fto F Coupler OP-2010-ND 1.24 1.08 83 62 
Dual Die Set A24632-ND 148.50 58174-1 11_| Adapter, Female Fto F Coupler, with Washer and Nut__| OP-2110-ND 48 42 33 25 
Dual Die Set A24633-ND 201.75 58086-1 12 | Adapter, Right Angle F Male to F Female OP-2510-ND 1.62 1.41 1.08 81 
N-Type 13 | Adapter, F Male to BNC Female CP-0130-ND 2.19 1.90 146 1.10 
= Crimp Tool with Die Set A9807-ND 126.00 58501-1 
Hex Die Set, use with A9996-ND A9975-ND 56.25 58485-1 
Cable Stripper BNC and F Connector 
= Cable Stripping Tool A1110-ND 131.14 603995-1 i 
Cables, Male to Male 
Braid-Pic Contacts and Terminals a ae 
Item Description RG58 RG59 RG6 
: 7 ; : Material BC oS BC 
Fig. 1— Fig. 2— Fig. 3— ; Fig.4—- Conductor 5 7in, (mm) 17.32 (0.813) 17.253 (0.643) 17.253 (0.643) 
Cable Contact Vertical Receptacle Grounding Terminals | Braid Termination Material LDPE LDPE LDPE 
Insulation | Color Natural Natural Natural 
Diameter: in. (mm) 116 (2.95) 146 (3.71) 146 (3.71) 
Y Braided | Material BC BC BC 
i S Shielding | No. /in. (mm) 16/7 / .051 (0.12) 16/7 / .051 (0.12) 16/7 / .051 (0.12) 
to is : Material PVC PVC PVC 
a Jacket | Tickness: in. (mm) 283 (0.72) 354 (0.9) 354 (0.9) 
Color Black Black See Below 
Cable Group RG/U: Outer Diameter: in. (mm) -195 + .006 (4.95 + 0.15) | .236 + .006 (6.0 + 0.15) |.236 + .006 (6.0 + 0.15) 
Ohm: 50 or 75 Cable Group RG/U: 174, 316, 188, 188A, 179, Tensile Strength 1,500 psi 1,500 psi 1,500 psi 
58, 58A, 58B, 58C 179A, 179B, 187, 187A Nominal Impedance (ohm) 53.5 73 75 
Crea Nominal Capacitance (pFim) 93.5 68.9 44.3 
ines Cut Strip Strip Attenuation 100MH2 (db/km) 138 125 102 
Digi-Key Price Each | AMP Digi-Key Pricing Digi-Key T&R | AMP Voltage Rating 5.0kv 7.0kv 3.0kv 
Fig. | Part No. 1 25 | PartNo. | Part No. 100 500 | PartNo. 4,900 | Part No. UL Standard 1354 1384 1354 
1 |A24719-ND 1.25 1.01 | 226286-3 = = BC= Bare Copper ~OCS=Oopper Cad Steel ~LDPE=Low Density PE 
2 |A24720-ND 1.20 .97 | 226287-2 = = Length Price | TPI Length Digi-Key Price | TPI 
3 |AD4721-ND 77 62 | 2266193 Ft. (M) Each [Part No. Ft. (M) Part No. Each | Part No. 
BNC Connector Cables 50 (15.24) 290-1030-ND 31.99 | 59-600-1M 
4 |A24723-ND 1.04  .84 | 226176-4 | A24723CT-ND 104.54 479.12 | A24723TR-ND 522.68/M | 226176-2 RG58/U Molded Strain Relief Cables 500 75 (22.86) 290-1031-ND 45.49 | 59-900-1M 
7(30) | 290-1009-ND 7.95 [58-012-1M | |100(30.48) | 200-1032-ND__57.49 | 59-1200-1M 
2(.61) 290-1010-ND 8.49 |58-024-1M F Connector Cables 
. . 3 (.91) 290-1011-ND. 8.95 |58-036-1M RG6/U Molded End Cables - Black 
Shielded Wire Ferrules 4(1.22) | 290-1012ND 9.44 |58-048-1M 3(91) 290-1081-ND 7.08 | F6-38 
. 5 (1.52) 290-1013-ND 9.98 |58-060-1M 6 (1.83) 290-1082-ND 9.15 | F6-6B 
(Thermash ield) 6 (1.83) | 290-1014ND 10.49 |58-072-1M 10(3.05) | 290-1083-ND 10.68 | F6-10B 
10 (3.05) 290-1015-ND. 12.54 |58-120-1M 12 (3.66) 290-1084-ND 11.73 | F6-12B 
15 (4.57) 290-1016-ND. 15.18 |58-180-1M 15 (4.57) 290-1085-ND 14.28 | F6-15B 
i i igi i 25 (7.62) | 290-1017-ND —20.79 /58-300-1M 25 (7.62) 290-1086-ND 17.88 | F6-25B 
Primary Ins. Dia. Cable Digi-Key Price Each AMP (7.62) é 
coin | reine) | Sm | Pore TPR [hota _| | Lesa | atone ge leerm | | aia | tie en ae 
Tin Pated, Violet -033-.059(0.84-1.5) | RG196NU_ [RATISND) SA. | 23299002 100 (30.48) | 290-1020-ND__57.49 |58-1200-1M| | 100 (30.48) | _290-1137-ND _35.50 | F6-100B 
Zinc Plated, Tin .059-.085 (1.5-2.16) RG-174/U A24714-ND 1.03 83 | 323931 RG59/U Molded Strain Relief Cables 75Q RG6/U Molded End Cables - White 
Zinc Plated, Brown | .085-.095 (2.16-2.41) = A24715-ND 26 .77_| 323932 1 (.30) 290-1021-ND 7.95 |59-012-1M 3 (91) 290-1090-ND 7.41 | F6-3W 
RGEBOU 2 (.61) 290-1022-ND 8.49 /59-024-1M 6 (1.83) 290-1091-ND 9.60 | F6-6W 
7 3(.91 290-1023-ND 8.95 /59-036-1M . )- | i - 
Zine Plated, Green | .115-.130(2.92-3.30) | RG141NU, | A24716-ND 130 1.05 | 323934 4 (i a 290-1024-ND 9.44 [50-048-1M 2 eee ONG NI Hae 
RG223/U 5 (1.52) | 290-1025-ND 9.98 |59-060-1M 15 (4.57) | _290-1094-ND 14.61 | F6-15W 
RG58CIU, 6 (1.83) 290-1026-ND 10.49 [59-072-1M 25 (7.62) | 290-1095-ND 18.21 | F6-25W 
Tin Plated, Green .115-.130 (2.92-3.30) RGA41ANU, A24717-ND 94 76 | 2-323934-2 10 (3.05) 290-1027-ND 12.54 |59-120-1M 50 (15.24) 290-1138-ND 16.79 | F6-50W 
RG-223/U 15 (4.57) 290-1028-ND. 15.18 |59-180-1M 75 (22.86) 290-1139-ND 26.35 | F6-75W 
Zine Plated, Violet 130-145 (8.3-3.68) = 7224718-ND 227 1.82 | 327137 25 (7.62) 290-1029-ND 20.79 |59-300-1M 100 (30.48) 290-1140-ND 35.50 | F6-100W 
Coax Adapter Connector Kit 
Kit includes male and female connectors of all eight types. Any adapter can be 
H H created on the spot in just seconds. Simply screw any combination of 24 connectors 
= - Coaxial Cri m per to one of the six universal interfaces. 
Paladin Tools + Gold plated contacts + Silver plated machined brass connector bodies with teflon 
Fully ratcheted crimp tool for RG6/6QS CATV “F” terminations. Safety release insulation 
PAL70006.1-ND..0....00...000cccccececeeceeeeeeeeeeeneeeeeneeees $27.99 290-1045-ND TPI Part No. TPI-3000A .. -.$150.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Johnson 


Components’ 


Features: 


* Tested to customer specifications * Flexible cable + 0 to 26 GHz + 50 
and 75 Ohms = Controlled impedance 


Applications: 


+ Voltage/Continuity Test Fixture + Interface location gauging » VSWR 
Quality Assurance Scalar Analyzer + VSWR/TDR Design Engineering 
Vector Analyzer * CNC Hardline Bender (Semi-rigid cables) 


Fixed Length Cables 


Straight to Straight 


Right Angle to Right Angle 


L 


Straight to Right Angle 


L 


Straight to Straight Cable | Dim. L | Digi-Key Price Each Johnson Cable |Dim.L | Digi-Key Price Each __| Johnson 
Type | (In.) | PartNo. 110 25 | PartNo. Type (In.) _| Part No. 1 10 25 _| PartNo. 
Cable | Dim. L | Digi-Key Price Each Johnson 12 | J6512-ND 863 647 5.47) 415-0057-012 6 | J2106-ND 1875 14.07 11.88 | 415-0013-006 
Type (In.) | Part No. 1 10 25__‘| PartNo. RG-59 24 | J6524-ND 9.75 7.32 6.18] 415-0057-024 Belden 12 | J2H12ND = 20.25 15.19 12.83 | 415-0013-012 
SMB Plug to SMB Plug 36 J6536-ND 10.50 7.88 6.65] 415-0057-036 735A 24 J2124-ND 22.88 17.16 14.49 | 415-0013-024 
6 | J1206-ND 13.50 1013 855] 415-003-006 BNC 759 Plug to BNC 750 Plug 36 | J2136-ND _25.50_ 19.13 _ 16.15 | 415-013-036 
12 | J1212ND 1388 1041 879] 415-0003-012 
Resie | 54 |iiuesdine ba aioe aa Meco Baden | 12 | S512ND 11.63 872 7.37] 415-0047-012 MCX Plug to MCX Plug 
36 | J1236-ND 15.75 11.82 9.98| 415-003-036 goig. | 24 | Y5524ND = 12.38 9.29 7.84] 415-047-024 Sees (1288 920 7.84 | 415 0015-006 
‘SMB 750 Plug to SMB 750 Plug 36__| J5536-ND 13.50 10.13 8.55 | 415-047-036 RG-178 a oe ee ine ee je eoie 
6 | JI606-ND 13.88 10.41 8.79 ] 415-008-006 12 eet 1288 920 7.84 | 415 cole 012 36__| J2336-ND 16.50 12.38 10.45 | 415-0015-036 
reiza | 12 | Ji6i2ND 14.63 1097 9.27 | 415-008-012 RG-59 24 | J5624-ND 13.13 9.85 8.32| 415-0048-024 = REVENGE 1200 9.00 7.00 |415-0010-006 
24 | J1624-ND 15.75 11.82 9.98 | 415-0008-024 36 | J5636-ND 14.25 10.69 9.03 | 415-0048-036 : . , 
36 | J1636-ND 1725 1294 10.93| 415-008-036 rasie | 12 | v2712ND 1238 9.29 7.84] 415-019-012 
12 | J5712ND 13.20 9.90 8.36] 415-0049-012 seved 
Belden 24 | J2724-ND 13.50 10.13 8.55 | 415-0019-024 
6 | J1806-ND = 14.25 10.69 9.03 | 415-0010-006 24 | J5724-ND 15.38 11.54 9.74| 415-0049-024 36 | J2736ND 14.25 10.69 9.03 | 415-0019-036 
nG@i7eps| 12 | viBI2ND 15.38 11.54 9.74) 415-0010-012 oe 36 | J5736-ND 17.25 12.94 _10.93| 415-0049-036 ; 7 ; 
24 | J1824-ND 17.25 12.94 10.93 | 415-0010-024 - : ~ 6 J2906-ND 12.00 9.00 7.60 | 415-0021-006 
36 | J1836-ND 19.13 14.395 1212] 415-0010-036| | covsocpe| 12 | 98I2ND = 12.75 9.57 8.08 | 415-050-012 estes | 12 | 12ND 12.75 9.57 8.08 | 415-021-012 
6 | J2006-ND 18.00 13.50 11.40] 415-0012-006 735 24 | J5824-ND = 14.25 10.69 9.03 | 415-0050-024 24 | J2924-ND 13.88 10.41 8.79] 415-0021-024 
Belden 12 | J2012ND 19.50 14.63 12.35 | 415-0012-012 36__| J5836-ND 16.13 12.10 10.22 | 415-0050-036 36 | J2936-ND 15.00 11.25 _ 9.50 | 415-0021-036 
735A 24 | J2024-ND 22.13 16.60 14.02 | 415-0012-024 Baden 12 | J5912ND 1388 10.41 8.79] 415-0051-012 MCX 750 Plug to MCX 750 Plug 
36 | J2036-ND 25.13 18.85 15.92 | 415-0012-036 735A 24 | J5924-ND 16.50 12.38 10.45 | 415-0051-024 6 | J3206ND 16.50 12.38 10.45 | 415-0024-006 
MCX Plug to MCX Plug 36 J5936-ND 19.50 14.63 12.35 | 415-0051-036 Belden 12 J3212-ND 17.63 13.22 11.17 | 415-0024-012 
6 | J2206-ND = 12.75 9.57 8.08 | 415-0014-006 Belk 12 | J6012ND 15.00 11.25 9.50] 415-0052-012 735A 24 | J3224-ND 20.25 15.19 12.83 | 415-0024-024 
RG-178 a arn 3 iNee Be reper aad 24 | J6024-ND 19.13 14.35 12.12) 415-0052-024 36 | J3236-ND_—_-23.25_ 17.44 14.73 | 415-0024-036 
a a = ee ae — re ae 6 cS ee 11.17 | 415-0027-006 
6 | J2606-ND 10.50 7.88 6.65 | 415-0018-006 z : ‘ : ‘ : : : ee 
12 aes teed 816 689 eather pace 24 | J6124-ND 14.25 10.69 9.03 | 415-0053-024 12 | J3512ND 18.38 13.79 11.64 | 415-0027-012 
RG316 . . . 1694A RG-178 
24 | J2624-ND 11.63 8.72 7.37| 415-0018-024 36 | J6136-ND ‘15.38 11.54 _9.74| 415-0053-036 24 | J3524-ND 20.25 15.19 12.83 | 415-027-024 
36 | J2636-ND 1275 9.57 8.08 | 415-0018-036 N Plug to N Plug 36 | J3536-ND 21.75 _ 16.32 13.78 | 415-027-036 
6 | J2806-ND 10.13 7.60 6.42 | 415-0020-006 42 | Je612ND 1238 9.29 7.84] 415-0058-012 6 | J4006-ND 14.63 10.97 9.27 | 415-0032-006 
resiens| 12 | 2812ND 1050 7.88 6.65 | 415-0020-012 RG58 24 | J6624-ND 1313 9.85 8.32 | 415-058-024 nase | 12 | 4012ND 15.00 11.25 9.50 | 415-032-012 
24 | J2824-ND 11.63 872 7.37 | 415-0020-024 36 | J6636-ND 1425 1069 9.03 | 415-058-036 24 | J4024-ND 16.13 12.10 10.22 | 415-0032-024 
36 | J2836-ND ‘13.13 9.85 8.32 | 415-0020-036 12 IEEENEN 1a50 i238 104s 141s c0e0012 36 | J4036-ND 17.25 12.94 10.93 | 415-032-036 
MCX Plug to MCX Bulkhead J ack sais'|, a ON pe a al peeces 7 6 | J4406-ND 15.00 11.25 9.50 | 415-0036-006 
6 | J2406-ND 15.38 11.54 9.74] 415-0016-006 23 WEEE 2525 i969 taca| 4150060086 rasiens| 12 | W412ND 15.38 11.54 9.74 | 415-0036-012 
rasie | 12 | v2412ND 15:75 11.82 9.98 | 415-0016-012 z : : A z 24 | J4424-ND 16.50 12.38 10.45 | 415-0036-024 
24 | J2424-ND 16.50 12.38 10.45 | 415-0016-024 12 | J7012ND = 15.38 11.54 9.74 415-0062-012 36 | J4436ND 18.00 13.50 11.40 | 415-0036-036 
36 | J2436-ND _'17.63_ 13.22 _ 11.17 | 415-0016-036 RGB 24 | J7024-ND 1875 14.07 11.88 | 415-0062-024 12 | 4912ND 16.50 12.38 10.45 | 415-0041-012 
MCX 750 Plug to MCX 750 Plug 36 | J7036-ND 21.75 16.32 _ 13.78 | 415-0062-036 RG58 24 | J4924-ND 17.25 1294 10.93 | 415-0041-024 
6 | J3006-ND 17.63 13.22 11.17] 415-0022-006 12 | J7112ND 13.88 10.41 8.79] 415-0063-012 36 | J4936-ND_ __18.00_13.50_11.40 | 415-0041-036 
12 | J3012-ND 18.38 13.79 11.64 | 415-0022-012 RG213 24 | J7124-ND 15.38 11.54 9.74] 415-0063-024 | -0046- 
RG-179 12 | J5412ND 19.88 14.91 12.59 | 415-0046-012 
se ene oreo feo te Aes 36__| J7136-ND__17.25 12.94 10.93 | 415-0063-036 RG142 | 24 | J5424-ND 24.75 18.57 15.68 | 415-0046-024 
: z : 6 | J5436-ND 29.63 22.22 18,77 | 415-046-036 
6 | J3106ND 20.63 15.47 13.07 | 415-023-006 SMA Plug to N Plug i sot oo3 
Belden 12 | J8112ND 22.13 16.60 14.02 | 415-0023-012 12 | J6712-ND = 12.75 9.57 8.08 | 415-0059-012 
735A 24 | J3124-ND 24.75 18.57 15.68 | 415-0023-024 RG-58 24 | J6724-ND 13.88 10.41 8.79 | 415-0059-024 i H 
36 | J3136-ND 27.75 20.82 _ 17.58 | 415-0023-036 36 | J6736-ND ‘14.63 10.97 _ 9.27 | 415-0059-036 Straight to Right Angle 
SMA Plug to SMA Plug 12 | J6912-ND 16.50 12.38 10.45 | 415-0061-012 Cable | Dim. L | Digi-Key Price Each Johnson 
6 J3306-ND 12.75 9.57 8.08 | 415-0025-006 RG-142 24 | J6924-ND 21.75 16.32 13.78] 415-0061-024 Group (In.) | Part No. 1 10-25 [Part No. 
RG178 a conte 4260 hoe Rea ce omewn 36 | J6936-ND 26.25 19.69 _ 16.63 | 415-0061-036 SMB Plug to SMB Plug 
36 fa 1763 1322 11.17| 415-0025-036 SMA Plug to BNC Plug 6 | Ji06ND 1350 10.13 8.55 | 415-002-006 
7 : : 6 | J3606-ND 10.50 7.88 6.65 | 415-0028-006 12 | J1112ND 14.25 10.69 9.08 | 415-0002-012 
6 | J3706ND 11.25 8.44 7.13] 415-0029-006 RG-316 
42 | J3712ND 1200 9.00 760) 415-0029-012 rosie | 12 | ¥3612ND 1088 816 6.89 415-0028-012 24 | J1124ND = 15.00 11.25 9.50 | 415-0002-024 
RG316 | o4 | J9704ND «12.75 9578.08 | 415-020-024 24 | J3624-ND 1163 8.72 7.37 | 415-0028-024 36 | J1136-ND 16.13. 12.10 _ 10.22 | 415-0002-036 
36 J3736-ND 13.88 10.41 8.79 | 415-0029-036 36 J3636-ND 12.75 9.57 8.08 | 415-0028-036 6 J1306-ND 13.88 10.41 8.79 | 415-0005-006 
6 | J4106-ND 11.63 872 7.37 | 415-0033-006 12 | J4512ND 1088 816 6.89| 415-0037-012 resteos| 12 | J1312ND 14.63 10.97 9.27 | 415-005-012 
resieps| 12 | ¥4112ND 12.00 9.00 7.60 415-033-012 RG-58 24 | J4524-ND 12.00 9.00 7.60] 415-0037-024 24 | J1324-ND 15.75 11.82 9.98 | 415-0005-024 
a meas ies teas oe deere ose 36 | J4536-ND 12.75 9.57 _ 8.08 | 415-0037-036 36 | J1336-ND 17.25 1294 _ 10.93 | 415-005-036 
12 | J4612:ND 13.50 10.13 8.55 | 415-0008-012 12 | J5012-ND 15.00 11.25 9.50 | 415-0042-012 6 | J1506-ND 16.50 12.38 10.45 | 415-0007-006 
RG58 24 | 4624ND 1425 1069 9.03 | 415-0038-024 RG142 | 24 | J5024-ND 19.50 14.63 12.35] 415-0042-024 pot7g | 2 | t512ND 17.25 12.94 10.93 | 415-007-012 
36 | J4636-ND 15.00 11.25 _ 9.50 | 415-0038-036 36 | JS036-ND 24.38 18.29 15.44 | 415-0042-036 24 | J1524ND 19.13 14.35 12.12 | 415-0007-024 
12 J5112-ND. 16.88 12.66 10.69 | 415-0043-012 36 J1536-ND 20.63 15.47 13.07 | 415-0007-036 
RG142 | 24 | J5124ND 21.75 16.32 13.78 | 415-0043-024 ‘ “ MCX Plug to MCX Plug 
2 i ua 415-003-036 Right Angle to Right Angle 6 EEG «125 aaa 79 /4150017-000 
Ui ‘Oo ea ac 
7 cere = = cad! AGE SOOSTO0S Cable | Dim. L | Digi-Key Price Each Jonson nase | 12 | Y2512ND 11.63 872 7.37 | 415-017-012 
io (MESON 1350 1013 B55 | 41e0031-012 Group | (In.) | PartNo. 1 10 25 _| PartNo. 24 | J2524-ND 1238 929 7.84 | 415-0017-024 
RESI6 | 34 | Soa | 1425 1069 903) 415-0081-024 SMB Plug to SMB Plug 36 | J2536-ND 13.50 10.13 8.55 | 415-017-036 
36 | J3936-ND 15.00 11.25 9.50 | 415-0031-036 6 | J1006-ND 15.00 11.25 9.50 | 415-0001-006 SMA Plug to SMA Plug 
6 | J4306-ND 12.75 9.57 8.08 ] 415-005-006 rai7g | 12 | Y1I01I2ND = 15.75 11.82 9.98 | 415-0001-012 6 | J3406-ND 15.38 11.54 9.74 | 415-0026-006 
rosieps| 12 | 4312ND 13.50 10.13 8.55 | 415-035-012 24 aes 1a es ee Ae poten noize | 12 | W3412ND 16.13 12.10 10.22 | 415-026-012 
ee END iets tei tone deca as : wae oe 10.41 ae 715-000-006 ee ee ee eden 
- : : Z 5 ! : i 36 | J3436-ND 19.50 _ 14.63 12.35 | 415-0026-03 
12 | J4812ND 17.25 1294 10.93 | 415-0040-012 rosie | 12 | 7312ND 1425 10.69 9.03 | 415-0004-012 25) : ee 086 
RG-58 24 | J4824-ND 18.00 13.50 11.40 | 415-0040-024 24 | J7324-ND 15.38 11.54 9.74 | 415-0004-024 6 | J8806-ND 13.13 9.85 8.32 | 415-0030-006 
36 | J4836-ND 18.75 14.07 _ 11.88 | 415-0040-036 36 | J7336-ND 16.50 12.38 10.45 | 415-0004-036 r@sie | 12 | ¥8812ND = 13.50 10.13 8.55 | 415-0030-012 
12 | J5312ND 20.63 15.47 13.07 | 415-0045-012 6 | J1406-ND 14.63 10.97 9.27 | 415-006-006 24 | J3824-ND = 14.63 10.97 9.27 | 415-0030-024 
RG142 | 24 | J5324ND 25.50 19.13 16.15 | 415-045-024] | 2. signg] 12 | J1412ND 15.00 11.25 9.50 | 415-006-012 36 | J3836-ND__ 15.38 11.54 9.74 | 415-030-036 
36 | J5336-ND 30.38 22.79 19.24 | 415-0045-036 24 | J1424-ND 16.50 12.38 10.45 | 415-0006-024 6 | J4206-ND 13.13 9.85 8.32 | 415-0034-006 
BNC Plug to BNC Plug 36 | J1436-ND__‘18.00_13.50_ 11.40 | 415-0006-036 restens| 12 | 4212ND 1388 10.41 879 | 415-084-012 
12 J6212-ND 8.63 647 5.47 | 415-0054-012 SMB 750 Plug to SMB 75Q Plug 24 (J4224-ND 15.00 11.25 9.50 | 415-0034-024 
RG-58 24 | J6224-ND 9.38 7.04 5.94] 415-0054-024 6 | J1706-ND 14.25 1069 9.03] 415-009-006 36 | J4236-ND 16.13 12.10 10.22 | 415-034-036 
36__| J6236-ND__10.50__7.88__ 6.65 | 415-0054-036 12 | J1712-ND = 15.00 11.25 9.50 | 415-0009-012 r = Ona 
12 | Jes12ND 11.63 8.72 7.37 | 415-0055-012 RG179 | 54 | J4724-ND 16.13 1210 10.22 | 415-0009-024 ae oa on 2 tee oe ante 
RGSOTFE] 24 | J6324-ND 15.75 11.82 9.98 | 415-0055-024 36 | J1736-ND__17.25_ 12.94 10.93 | 415-0009-036 : : : 
36 | J6336-ND 1988 1491 1259] 415-0055-036 6 \BHGOSN 1463 1097 9271 4160017-008 36 | J4736-ND __16.50_ 12.38 10.45 | 415-0039-036 
=e 72 | Je412-ND 863 647 547] 415-0056-012| | 1. o.| 12 | J91ZND 1838 11.54 9.74] 415-011-012 12 | J5212-ND 18.38 13.79 11.64 | 415-044-012 
8218 24 J6424-ND 9.75 7.32 6.18 | 415-0056-024 24 J1924-ND. 17.25 12.94 10.93 | 415-0011-024 RG-142 24 J5224-ND 23.25 17.44 14.73 | 415-0044-024 
36 | J6436-ND 10.50 7.88 6.65 | 415-0056-036 36 | J1936-ND. 19.13 14.35 12.12 | 415-0011-036 36 | J5236-ND 28.13 21.10 17.82 | 415-0044-036 
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Jolinson RF Connectors smaA/SMB Type 


Components’ 


Type Cable Digi-Key Price Each Johnson Type Cable Digi-Key Price Each Johnson 
Fig. (Desc.) Group Plating Part No. 1 10 50 | Part No. Fig. (Desc.) Group Plating Part No. 1 10 50 | Part No. 
SMA Type SMB Type 
1 Gimp oe Gold J523-ND 7.83 6.87 5.90 | 142-0303-411 96 | 500hm Terminator | = — Gold J635-ND 13.20 11.58 9.95 | 131-3801-811 
Gimp ot Nickel J524-ND 7.53 6.61 5.68 | 142-0303-416 75.ohm Terminator | _— — Gold J636-ND 12.21 10.71 9.21 | 131-3801-821 
2 Gimp a Gold J525-ND 471 414 3.56 | 142-0403-011 27 Gimp ae Nickel J464-ND 4.93 433 3.72 | 131-1403-016 
Qimp a Nickel | _J526-ND 4.34 3.81 3.27 | 142-0403-016 - Gimp or Gold J465-ND 4.89 4.29 3.69 | 131-1403-101 
Solder RG-402 Gold J485-ND 1.29 1.13 .98 | 142-0694-011 Gimp 2* Nickel J466-ND 411 3.61 3.10 | 131-1403-116 
3 Solder RG-402 Nickel | J486-ND 89 79 68 | 142-0694-016 PCMt. = Gold J467-NDt 2.65 2.33 2.00 |131-1701-201 
Solder RG-405 Gold J487-ND 3.86 3.39 2.92 | 142-0693-001 29 PCMt. - Nickel J468-NDt 2.50 2.20 1.89 | 131-1701-206 
Solder RG-405. Nickel | __J488-ND 3.47 3.05 2.62 | 142-0693-006 PCMt. - Nickel J469-NDt 2.50 2.20 1.89 | 131-1701-216 
Gimp | RG-178/U, 196 | Gold J605-ND 6.06 5.32 4.57 | 142-0402-011 PCMt. = Gold J613-NDt 2.09 1.84 1.58 | 131-3701-261 
4 Gimp 4 Gold J637-ND 6.15 5.40 4.64 | 142-0439-001 30 PCMt. - Nickel J614-NDt 2.00 1.75 1.51 | 131-3701-266 
Gimp 5 Gold J638-NDt+ 6.15 5.40 4.64 | 142-0435-001 PCMt. _ Gold J615-NDt 2.09 1.84 1.58 | 131-3701-271 
Qamp 2* Gold J474-ND 10.00 877 7.54 | 142-0203-011 PCMt. = Nickel J616-NDt 2.00 1.75 1.51 | 131-3701-276 
e Qamp oe Nickel J475-ND 9.13 8.01 6.89 | 142-0203-016 31 PCMt. = Gold J472-ND 5.05 4.43 3.81 | 131-3701-301 
Qamp gt* Gold J480-ND 17.11 15.01 12.90 | 142-0207-011 PCMt. = Gold J470-ND 4.65 4.09 3.51 | 131-1701-371 
Qamp 3** Nickel | __J481-ND 16.15 14.17 12.18 | 142-0207-016 32 PC Mt. = Nickel J471-ND 4.48 3.93 3.38 | 131-1701-376 
é Camp o* Nickel | J477-ND 7.79 6.83 5.88 | 142-0203-106 33 Panel Mt. = Gold +J520-ND. 7.00 6.14 5.28 | 131-3701-621 
Qamp 3** Nickel J484-ND 8.91 7.82 6.72 | 142-0207-106 34 Panel Mt. = Gold +J522-ND 6.73 5.91 5.08 | 131-3701-341 
Gimp oe Gold J510-ND 6.88 6.04 5.19 | 142-0403-101 NEW! Non-Magnetic SMA Connectors NEW! 
7 Gimp 4 Gold J639-ND¢ 8.65 7.59 6.53 | 142-0439-101 Gimp oe Gold J660-ND 13.26 11.63 10.00 | 142-9403-011 
Gimp S___| Gold | _J640-ND# 961 8.43 7.25 | 142-0435-101 3 Qimp 60 Gold J661-ND 1381 12.12 10.42 | 142-9404-011 
8 Solder .086 Semi-Rigid | Gold J606-ND 8.56 7.51 6.46 | 142-0693-101 Qimp gee Gold J664-ND 14.37 12.60 10.83 | 142-9407-001 
Solder__| .141 Semi-Rigid | Gold J607-ND 8.56 7.51 6.46 | 142-0694-101 Gimp Oe Cold J662.ND 49.89 17.45 15.00 |142-9403-101 
9 Gamp 2 Gold J478-ND 11.54 10.12 8.70 | 142-0103-401 8 Qimp 60 Gold J663-ND 20.44 1793 15.42 | 142-9404-101 
10 | Panel Mt. = Gold J490-ND 5.39 4.73 4.06 | 142-0701-401 Gimp 3x Gold J665-ND 20.44 17.93 15.42 | 142-9407-101 
11_| Panel Mt. = Gold J489-ND 6.45 5.66 4.87 | 142-0701-411 7 PC Mt. = Gold J666-ND 9.83 8.63 7.42 | 142-9701-201 
12 Solder = Cold J609-ND 12.30 10.79 9.28 | 142-0701-531 PCMt. as Gold J667-ND 9.83 8.63 7.42 | 142-9701-211 
13 | HangeMt. = Cold J492-ND 5.37 4.71 4.05 | 142-0701-621 20 PCMt. = Gold J668-ND 17.68 15.51 13.33 | 142-9701-301 
14 | Range Mt. = Gold J493-ND 5.37 471 4.05 | 142-0701-631 21 PC Mt. = Gold J669-ND 1216 10.66 9.17 | 142-9701-801 
PCM. —_ Cold J494-ND 6.75 592 5.09 | 142-0701-211 PCMt. = Gold J670-ND 12.16 10.66 9.17 | 142-9701-811 
15 | PCMt = Nickel J495-ND 6.34 5.57 4.79 | 142-0701-216 NEW! Non-Magnetic SMB Connectors NEW! 
16 PCMt. = Gold J500-ND 4.65 4.08 3.51 | 142-0701-201 27 Gimp 2 Gold J671-ND 17.29 15.17 13.04 | 131-9403-001 
17 | PCM = Gold J608-ND 465 4.08 3.51 | 142-0701-231 Gimp 60 Gold J672-ND 17.29 15.17 13.04 | 131-9404-001 
= 7 0701 PCMt. = Gold J675-ND 7.18 6.30 5.42 | 131-9701-201 
18 cM = Noi ueeNG ana, oo se beg a 29 PCMt. - Gold J676-ND 7.18 6.30 5.42 | 131-9701-211 
19 [__PCMt. = Gold J569-ND 10.77 9.45 8.13 | 142-0701-501 31 PCMt. = Gold J677-ND 15.80 __13.86_11.92 | 131-9701-301 
20 | POM — Gold J501-ND 7.45 654 562 | 142-0701-301 a5 Gimp 2 Gold J673-ND 24.31 21.32 18.33 | 131-9403-101 
= Gimp 60 Gold J674-ND 24.31 21.32 18.33 | 131-9404-101 
.062" PC Mt. = Gold J502-ND§ 5.07 4.45 3.83 | 142-0701-801 | Foi Too Ham 572.ND 8715 -_ — 1140-0000-952 
.062" PC Mt. - Gold J629-ND§ 6.06 5.32 457 | 142.0711-821 | 53 om tor ain . 
21 |.031"PCMt. _ Gold J657-ND 5.58 4.90 4.21 | 142-0701-881 
‘062" POM. _ Cold J658-ND§ 592 519 4.46 | 142-0701-851 Type (RGI78, 316, 316DS, 58) J573-ND 105.83 _ — _ | 140-000-951 
.042" PCMt. = Gold J630-ND 6.75 5.92 5.09 | 142-0701-841 | . 
zm | POM = Gold J610-ND 634 556 478 | 142-0701-871 | * Group 2 Cables: RG-161/U, RG-174/U, RG-179/U, RG-187/U, RG-188/U, RG-316/U 
Group 3 Cables: RG-58/U, RG-141/U, RG-303/U 
23 [| PCMt. = Gold J631-ND 5.47 4.80 4.13 | 142-721-881 | + Group 4 Cables: LMR-200, HPF-200. RF-200 
Gimp 4 Gold J641-ND 9.61 8.43 7.25 | 142-0339-401 A a ( ( 
24} Gi é Gad ePIND a6! 343 755 | 142.0335.401 | +¢.Group 5 Cables: LMR-240, HPF-240, RF-240 
Soaei tt : : : 0 Group 6 Cables: RG-179DS, RG-187DS, RG-188DS, RG-316DS 
25 ‘fanninctor = Cold J634-ND 31.20 27.36 23.52 | 142-0801-861 + J467, J468, J613 and J614 Leg Length: .155"; J469, J615 and J616 Leg Length: .095” 
§ J502: Round Contact, B. Dim. .073"; § J629: Round Contact, B. Dim. .042"; § J658: Tab Contact, B. Dim. .083" 


RF Connectors MMCX Type 


ELECTRICAL RATINGS: + Impedance: 50 Ohms + Frequency Range: 0-6 GHz + Working Voltage: 170 
Vrms at sea level + Insulation Resistance: 1000 megaohms min. 


Fig. 1 - Straight Cabled Fig. 2 — Right Angle Flexible Cabled Fig. 3 - Straight Plug MECHANICAL RATINGS: + Engagement/Disengagement Force: 8.0 lbs. max. engagement; 1.4 Ibs. min. 
Plug Plug A. disengagement + Contact Retention Force: 2.0 Ibs. min. axial force + Cable Retention: 30 lbs. + Durability: 500 
cycles min. ENVIRONMENTAL RATINGS = Operating Temp.: —55°C to 155°C 
t— "1 S&S Dim. (mm) _| Digi-Key Price Each Johnson 
L . Fig. | Cable Type A B_ | Part No. 1 10 50 | Part No. 
J OA [| RG 178/U, 196 348 — | J580ND 447 392 3.37 | 135-3402-001 
4 RG316/U, 188, 161, 174 4.39 — | J590-ND 6.66 5.85 5.03 | 135-3403-001 
Fig, 4 — Right Angle Semi-Rigid Plug Fig. 5 — Straight Jack 1 eee 4.39 — | J591-ND 6.83 5.99 5.15 | 135-3404-001 
cae tal Z dine .047" Dia. Flexible, 
ia r KO1152-07, Axon P512479A 3.48 — | J592-ND 4.47 3.92 3.37 | 135-3436-001 
= 4x2.08 LT RG178/U, 196 899 7.01 | J503-ND 7.31 642 5652 | 15-3402-101 
RG316/U, 188, 187, 179, 161, 174] 10.46 8.48 | J594-ND 7.39 6.49 5.58 | 135-3403-101 
2 | RG316 DS, RG188 DS 10.46 8.48 | J595-ND 7.56 6.63 5.70 | 135-3404-101 
.047” Dia. Rexible, Huber 
K01152-07, Axon P512479A 8.99 7.01 | J596-ND 7.48 6.56 5.64 | 135-3436-101 
3 — — _— |J601-ND 7.02 6.16 5.30 | 135-3801-201 
Fig. 6 — Right Angle Jack Fig. 7 - End Launch Jack 4 = = — | J602-ND 748 6.56 5.64 | 135-3693-101 
io a a 5 Straight - Gold PCB 2.92 — | J597-ND 4.47 3.92 3.87 | 135-3701-201 
3 i Straight - Gold PCB 1.73 — | J598-ND 4.39 3.85 3.31 | 135-3701-211 
Beds CR 67 | Right Angle- Gold PCB 2.92 — |J599ND 8.61 7.56 6.50 | 135-3701-301 
i N& pap ese gist 7 Right Angle - Gold PCB 1.73 — |J600-ND 845 _7.41_6.37_| 135-3701-311 
tr 7__| End Launch - PCB — _— | J603-ND 6.53 4.85 4.17 | 135-3711-801 
— Hand Crimp Tool (frame only) .| J572-ND 87.15 each 140-0000-952 
Crimp Tool Die Set -| J604-ND. 173.12 each 140-0000-953 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 241 


FEATURES: * 30% Smaller than SMB. » Rugged snap-on mating design. + Captivated contact. ELECTRICAL: + Impedance: 


Johnson RF Connectors MCX Type istic" eeegeteran tone ma ocr boc dorer "nna Ro 


Components’ Force: 4 Ibs. min. axial force + Durability: 500 cycles min. 
Fig. 1 - Right Angle Cable Plug | Fig. 2 — Straight Cable Plug Fig. 3 — Straight Crimp Type | Cable | Dim. A | Dim. B | Digi-Key Price Each Johnson 
Bulkhead Jack Fig.| Type Plating | (mm) (mm) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
11.56. 50 Ohm 
= 2 AG178 | Gold [1158] — J531-ND 482 423 364 312 | 133-3402-101 
1 | PG3I6 | Gold | 1158 | — J535-ND 456 4.01 344 295 | 133-3403-101 
A AG178 | Nickel | 11.58 | — J532-ND 465 408 351 3.01 |133-3402-106 
QOTEXS2 6.5 tes AGSI6 | Nickel | 1158 | — J536-ND 439 386 332 284 |133-3403-106 
| RG3I6 | Gold | 1519 | 498 J533-ND 380 334 287 246 | 133-3403-001 
AGSI6 | Nick | 15.19 | 498 J534-ND 355 312 268 230 |133-3403-006 
4[_— Gold | — = J612-ND 618 542 466 399 | 133-3801-201 
= Gid [394 | — J537-ND 341 300 258 221 | 133-3701-201 
s| 7 Nika | 394 | — J538-ND 338 297 255 219 | 133-3701-206 
= Gid | 279 | — J539-ND 355 312 268 230 | 133-3701-211 
= Nika | 279 | — J540-ND 338 297 255 219 | 133-3701-216 
Fig. 4 - Straight Plug Receptacle Fig. 5 — Straight PC Mount Jack 6| = Gid | 394 | — desERD 770 6.84 5.88 5.04 | 193-9701-001 
= Noka | 394 | — J542-ND 762 668 575 493 | 133-3701-306 
eer eeee 6| — Gold | 279 | — J543-ND 798 7.00 602 516 | 133-3701-311 
Ba es (15.99 /4X100.91 - Nickel | 279 | — J544-ND 7.79 684 588 504 | 133-3701-316 
eae [EB seo) By 7| — Gid | — = J545-ND 587 515 443 380 | 133-3701-401 
vi i] : ° = Nickel | — = J546-ND 5.68 498 429 3.67 | 133-3701-406 
4@ 0.91 nr 8| — Gid | 173 | — J547-ND 448 393 338 290 | 133-3701-801 
| = Gold | — = J548-ND 510 447 385 3.30 | 133-3711-201 
= Gold | — = J549-ND 833 731 629 539 | 193-3711-301 
Fig. 6 — Right Angle PC Mnt. Jack Fig. 7 — Front Mount Bulkhead 1 = Gold = = J611-ND 4.05 3.55 3.06 262 | 133-3701-231 
Jack Receptacle 75 Ohm 
9.505 54 ; | RGI79 | Gold | 798 | — J643-ND 527 462 397 341 | 133-8433-101 
: ins.o¢| 50 AG-179DS| Gold | 798 | — J644-ND 527 462 397 341 | 133-8434-101 
Fly F ead > | RGI79 | Gold | 2047 | 594 J645-ND 879 771 663 568 | 133-8433-001 
axe RG-179DS| Gold | 20.47 | 5.94 J646-ND 879 771 663 568 | 133-8434-001 
+U Ff bb.97 ish oes 3 | RGI79 | Gid | — = J647-ND 10.59 929 798 684 | 133-6333-401 
: AG-179DS|_Gid | — = J648-ND 10.59 929 798 684 | 133-834-401 
| — Gid | 380 | — J649-ND 483. 424 365 313 | 133-8701-201 
= Gold | 270 | — J650-ND 465 408 351 301 | 133-8701-211 
; a Gid | 380 | — J651-ND 825. 7.24 622 5.33 | 133-8701-301 
Fig. 8 — End Launch Jack = Gid | 270 | — J652-ND 825 724 622 533 | 133-8701-311 
| — Gid | 173 | — J653-ND 474416 358 3.07 _| 133-8701-801 
o{_— Goid [| — = J654-ND 528 463 398 342 | 133-8711-201 
3.18 5.36_ . AA NEW! Non-Magnetic MCX Connectors NEW! 

Neal Gold | 7.90 | 11.56 | Je80-ND 829 727 625 536 | 133-9403-101 

; . 
eee Gold | 7.90 | 1156 | Jest-ND 884 7.76 667 5.72 | 133-9404-101 
Tee ey | Gold | 18.19 | 498 | J678-ND 718 630 542 465 | 133-9403-001 

> | 188, 
pee Gold | 15.19 | 498 | J679-ND 7.74 679 584 5,00 | 133-9404-001 

3.51 

: s| — Gid [394 | — J682-ND 586. 514 442 379 | 133-9701-201 
65 [0.76 1 = Gold | 279 | — J683-ND 586 514 442 3.79 | 133-970-211 
Th get ; s| — Gid [304 | — J684-ND 939 824 7.09 607 |133-9701-301 
; = Gid | 279 | — J685-ND 913 8.01 689 591 | 133-9701-311 
pa |. — Gold | 157 | — J686-ND 12.16 10.66 917 7.86 | 133-9701-801 
a5.99} (2) Prototype Crimp Tool J574-ND 325.65 each 141-000-908 
-1 kax.68 Hand Crimp Tool (frame only) J572-ND 87.15 each 140-000-952 
Die Set (RG178, 316) J573-ND 105.83 each 140-0000-951 


Adapters. coi pistes. 


pee) ware 


U 


bs 
792t 6.35 7.927 6.35 o7.14t oT 6.35 7.924 
(Hex) Across Flats (Hex) Across Flats Ge Flats (Hex) Across Flats (Hex) 


6.35 
Across Flats 


~ 16.86 — 
19.48 Pp 1758 : 4-20.73 — ie | 


| =n (Gp 97.14 l (= 
o7.14t 6.35 7.92 6.35 6.35 o714t 6.35 


7 
Z R E 7. 
Across Flats (> Across Flats (Hex) Across Flats (Hex) Across Flats & Across Flats Across Flats 


12.70 ‘i 9.52 (Hex) 7 99 (Hex) i 5 |+-— 22.22 
'5.00 (Across t 5.46 (Across Flats) 


J} 18.29 | 


Flats) th t) 
i (AR 
a 


nw 1 rN EA 


elt IN ~\V, ¥ 7546 
lilet |-7 w= |._| } y; a, in | 3.18 “nn 7.92 (Hex) (Across Flats) 
(Wide) (Z, (Hex 2x) (Wide) K 


VSWR Freq. Digi-Key Price Each Johnson VSWR Freq. Digi-Key Price Each Johnson 
Fig. | Description (GHz) Range (GHz) Part No. i 10 | Part No. Fig. | Description (GHz) Range (GHz) Part No. 1 10 | Part No. 
1 | SMA Plug to MMCX Jack 1.054.05f 06 J617-ND 32.40 26.90 |134-1019-151 || 49 | SMA Plug to MCX Plug 1.03+.03F 06 J626-ND 32.40 26.90 | 134-1018-011 
2 | SMA Plug to MMCX Plug 1.054.05f 0-6 J618-ND 35.10 29.14 | 134-1019-161 | | 44 | Qua Jack to MX Jack 1031.03 a6 627-ND 29.70 24.66 | 134-1018-021 
3 | SMA Jack to MMCX Jack 1.05+.05f 06 Je12-ND 29.70 24.66 | 134-1019-171 || 49 | gviA Jack to MCX Plug 1.03+.03f 0-6 J628-ND 29.70 24.66 | 134-1018-031 
4 | SMA Jack to MMCX Plug 1.05+.05F 06 det 32.40 26.90 | 134-1019-181 | | 43 | SviA Jack to SMA Jack 1.051005 | 0-18 J655-ND 10.30 9.08 | 142-0901-801 
5 | SMA Plug to SMB Jack 1.054.01f 04 J621-ND 29.70 24.66 | 134-1012-011 
6 | SMA Plug to SMB Plug 4,054.01 0-4 2. ND 32.40 2690 | 134-101-001 |_| 14 | SMAdackto SMA Bulkhead Jack | 1.05s.01f 0-18 J659-ND 15.89 13.94 | 142-0901-401 
7 | SMA dack to SMB Jack 1105+.0tf o4 ee3-ND 29.70 24.66 | 134-101-031 |_| 15 | SMAJackto SMA Plug/Rt. Angle | 1.035+.02 | 0-18 J632-ND 14.61 12.82 | 142-0901-941 
8 | SMA Jack to SMB Plug 1051018 04 6o4.ND 29.70 24.66 |134-1012-041 |_| 16 | SMA Plug to SMA Plug 1.054.01f 0-18 J633-ND 13.02 11.42 | 142-0901-811 
9 | SMA Plug to MCX Jack 1034.03 06 1625-ND 29.70 24.66 | 134-1018-001 | | 17 | SMAPlug to SMA Jack 1.051005 | 0-18 J656-ND 11.54 10.12 | 142-0901-821 


More Product Available Online: www.digikey.com 
242 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Emerson Electronic Connector and Components Company D.B. A. 


CAMBRIDGE 


PRODUCTS RF Connectors 


and Adapters 


Cable Group Digi-Key Price Each Cambridge 
Type | Description RG/U Part No. 1 25 50 | Part No. 
Connectors 
True 75 Ohm BNC 
RG-59, 140, 302, 
Belden 9209A, 8279, | 367-1067-ND 3.66 3.33 2.66 | CPMC-68-2 
: ; 8241, 8263 
Ui ag, | Chips ye) Salar or-CmprCorlacl 72s RG-6, Belden 8215 | 367-1069-ND 4.24 3.85 3.08 | CPMC-68-5 
RG-179, 187, Belden | 567 4972-ND 4.04 3.68 2.94 | CPMC-68-20 
1520A 
BNC 
RG-58 367-1001-ND 1.43 1.31 1.05 | CP-88-1 
Crimp-Type Push-On, 502 RG-59, 62 367-1002-ND 1.43 1.31 1.05 | CP-88-2 
RG-6 367-1004-ND_ 1.67 1.52 1.22 | CP-88-5 
RG-179, 187 367-1043-ND 1.88 1.71 1.37 | CPM-88-20 
RG-174, 188,316 367-1044-ND 1.88 1.71 1.37 | CPM-88-19 
1 | Plug RG-58, 141 367-1047-ND 1.36 1.24 -99 | CPMC-88-1 
Crimp-Type, Solder or Crimp Contact, 500 RG-59, 62 367-1048-ND 1.36 1.24 .99 | CPMC-88-2 
RG-TFE-59, 62 367-1050-ND 1.39 1.27 1.01 | CPMC-88-10 
RG-142, 233, 400, 55 | 367-1052-ND 1.46 1.33. 1.07 | CPMC-88-13 
Belden 8218 367-1053-ND 1.65 1.50 1.20 | CPMC-88-18 
Crimp-Type, Solder or Crimp Contact, 750 RG-59, 62 367-1045-ND 1.52 1.38 1.11 | CPMC-78-2 
Belden 8218, 1855A | 367-1046-ND 1.78 1.62 1.30 | CPMC-78-18 
RG-58 367-1030-ND 1.67 1.52 1.22 | CPFI-UG88-1 
2 | Plug | Twist-On, Field Installable, 50Q RG-59, 62 367-1031-ND 1.75 1.59 1.27 | CPFI-UG88-2 
RG-6 367-1034-ND 1.72 1.57 1.26 | CPFI-UG88-5 
3 | Plug | Twist-On, Field Installable, 50Q RG-59, 62 367-1029-ND 3.87 3.52 2.82 | CPFI-RA-2 
4 | Jack | Front-Mnt. Bulkhead Jack w/ Solder Tab, 50Q = 367-1019-ND 1.05 95 -76 | CP-1094-AST 
5 | Jack | Front-Mnt. Bulkhead Jack w/out Solder Lug, 50 | — 367-1020-ND 1.00 92 73 | CP-1094-U 
Front-Mnt. Bulkhead Jack with Solder Lug, 50Q |— 367-1021-ND 1.05 95 -76 | CP-1094-UL 
6 | Jack | Straight Twist-On Jack, 50 Ohm RG-59, 62 367-1036-ND 1.99 1.81 1.45 | CPFI-UG89-2 
7 | Jack | Crimp-Type Jack, Push-On Body, 500 RG-59, 62 367-1007-ND 1.46 1.33 1.07 | CP-89-2 
RG-6 367-1008-ND 1.62 1.48 1.18 | CP-89-5 
Type F 
RG-6 367-1022-ND .28 .26 21 | CPF-56-ALM 
8 | Plug | Crimp Plug RG-6 Quad Shield 367-1023-ND 32 -30 .24 | CPF-56-ALS 
RG-59 367-1025-ND 27 25 .20 | CPF-59-ALM 
9 | Plug | Twist-On Plug (no Crimp) RG-6 367-1027-ND 25 23 -19 | CPFI-56 
TNC 
RG-58, 141 367-1056-ND 1.52 1.38 1.11 | CPMC-TNC-1 
10 | Plug | Crimp-Type Plug Solder or Crimp RG-142, 223, 400, 55 | 367-1057-ND_ 1.72 1.57 1.26 | CPMC-TNC-13 
RG-8X (MINI 8) 367-1058-ND 1.70 1.55 1.24 | CPMC-TNC-17 
Type N 
RG-58 367-1059-ND 3.24 2.95 2.36 |CPN-1 
11 | Plug | Crimp-Type Plug RG-142, TFE 367-1060-ND 3.34 3.04 2.44 | CPN-142T 
RG-8, 213 367-1061-ND 3.40 3.09 2.47 |CPN-8 
UHF 
12 | Plug | Solder-Type, Standard RG-8, 213 367-1010-ND 1.41 1.29 1.03 | CP-AD-250 
RG-58 367-1037-ND .99 91 73 | CPL-259-1 
13 | Plug | Crimp-Type, Crimp Contact RG-8 367-1039-ND 1.23 1.12 -90 | CPL-259-8 
RG-8X (MINI 8) 367-1041-ND 1.05 95 -76 | CPL-259-17 
14 | Plug | Crimp-Type, Crimp Contact, Double Nut RG-58 367-1042-ND 1.57 1.43 1.14 | CPL-259-18 
Mini-UHF 
15 | Plug | Crimp-Type, Solder or Crimp Contact nae oie Coe Og 1.08 8 19 | MINEOHE=1 
RG-8X (MINI 8) 367-1066-ND 1.08 98 .79 | MINI-UHF-17 
* For 10 gauge wire 
Digi-Key Price Each Cambridge 
Fig. Description Part No. i 25 50 Part No. 
Adapters 
F In-Series 
16 Jack to Jack Adapter, 3/4" In-line Splice 367-1026-ND 24 22 18 CPF-81 
BNC 
17 Jack to Jack Adapter 367-1015-ND 1.20 1.10 88 CP-AD-555 
18 Bulkhead Jack to Jack Adapter with Lock Washer 367-1016-ND 1.78 1.62 1.30 CP-AD-556M 
Between Series 
19 UHF Plug to SMA Jack 367-1009-ND 5.96 5.42 4.34 CP-AD-215 
20 N Plug to SMA Jack 367-1017-ND 6.06 5.51 4.41 CP-AD-810 
21 N Jack to SMA Jack 367-1018-ND 6.14 5.59 4.47 CP-AD-819 
22 BNC Plug to F Jack 367-1014-ND 1.69 1.54 1.24 CP-AD-516 
23 BNC Jack to RCA Plug 367-1012-ND 1.15 1.05 84 CP-AD-501 
24 BNC 50 Ohm Plug to RCA Jack 367-1013-ND .99 91 73 CP-AD-515 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Hag e2i¢ Hirose - A Leading Company of Wireless LAN Connectors 


U.FL SMD Ultra-Miniature Coaxial Connectors and Assemblies 


U.FL Cable Assemblies 


U.FL Series: Industry Standard for Bluetooth and Wireless LAN (See Pricing Below) 


(World’s Smallest and Lightest Coaxial Connectors, meeting 
frequencies up to 6GHz) Part Cable Cable Mating Frequency 
Number Shield Diameter (mm) Length (mm) Height (mm) (Ghz) 

With 5010 Cable 


avo) Single 0.81 an 24 


U.FL Cable Assembly U.FL-2LP-04-A-(E09) 


With 5016 Cable 


(200) Single 1.13 a 


FEATURES: 
* Mating Height: Only 2.4mm ieee ucaanl( 500) 


+ Weight: Receptacle: 15.7mg, Right Angle With 066 
Plugs for 0.81mm cable; 53.7mg, for (200) 200 
21.13 and 91.32mm cable: 59.1mg eieiaiiocaial S00) Double 1.32 500 


APPLICATIONS: 

+ Mobile phones, wireless communications 
equipment, electronic measuring instru- 
ments, GPS, wireless LAN, Bluetooth, 
etc. 


& U.FL SMD Receptacle 


U.FL: Industry Standard for 
Bluetooth and Wireless LAN 
(Frequency: up to 6GHz; 
Mating height: 2.4mm) 


4 
t + 
3mm a] 24mm ‘Semin 
7 i: oe 


W.FL 


W.FL: the world's smallest! 
(Frequency: up to 3GHz; 


Mating Height Mating height: 1.55mm) 


Required Board Space for Receptacle 
~ | f 7 E =f 
45 3.4 2 
3 = Pea 


ee) 
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(100%) 


(42%) 


FEATURES: 

+ Extremely Small Board Occupation resulting in an area of 
just 7.7mm? 

+ Mating Height from the printed circuit board when it mates 
a receptacle with a (right angle) plug is 2.5mm maximum 

+ These are the world's lightest coaxial connector meeting 
frequencies up to 6GHz. Receptacle: 15.7mg, Right Angle 
Plugs for 90.81mm cable; 53.7mg, for 01.13 and 
91.32mm cable: 59.1mg 

+ To meet the frequency requirements of a wide variety of 
miniature equipment, these connectors offer high 
frequency performance from DC to 6GHz 

+ The embossed tape packaging of the receptacles permits 
automatic mounting 

+The extraction tool permits simple removal of the 
connectors 

+ Mating checks are made easy with the lock sensation it 
permits a check of sure mating 


APPLICATIONS: 
+ Mobile phones 
+ Wireless communications equipment 


(19%) 


+ Electronic measuring instruments 
*GPS 

+ Wireless LAN 

* Bluetooth 


SPECIFICATIONS: 

* Nominal characteristic impedance: 502 

+» Rated voltage: 60VAC (rms) 

+ Rated frequency: DC to 6GHz 

+ Operating Temperature Range: -40°C to +90°C. 

* Operating humidity: 90% max. 

* Contact resistance: Center: 20mQ max.; Outside: 10mQ 
max. 

+ Insulation Resistance: 500MQ min. 

+ V.S.W.R.: 1.3 max. 


MATERIAL AND FINISH: 

* Shell: Phosphor bronze, silver plating 

* Center contact (male): Brass, gold plating 

+ Center contact (female): Phosphor bronze, gold plating 

+ Insulator: Plug: PBT, black, UL94V-0; Receptacle: LCP, 
beige, UL94V-0 


Digi-Key 
Fig.| Description Part No. 


Price Each Hirose 
10 50 100 | Part No. 


U.FL Series 


Receptacle Coaxial SMD ERSIRND) 


1.48 1.21 98 .88 | U.FL-R-SMT(01) 


H9161TR-ND 854.20/2,500 1675.54/5,000 | U.FL-R-SMT(10) 


Inspection Receptacle H9160-ND 
Adapter Side U.FL Plug/SMA Side Jack | H9158-ND 
Adapter Side U.FL Jack/SMA Side Plug | H9157-ND 
Removal Tool H9159-ND 


21.42 20.71 19.28 18.57 | U.FL-R-1 

23.48 22.70 21.13 20.35 | HRMJ-U.FLP 
19.35 18.71 17.42 16.77 | HRMP-U.FLJ 
24.11 23.31 21.70 20.90 | U.FL-LP-N-2 


Cable Assemblies 


UFL/UFL 200mm, 0.81mm Diameter H9162-ND 
UFL/UFL 500mm, 0.81mm Diameter H9163-ND 


8.55 U.FL-2LP-04-A-(200) 
8.44 U.FL-2LP-04-A-(500) 


UFL/UFL 200mm, 1.13mm Diameter H9166-ND 
UFL/UFL 500mm, 1.13mm Diameter H9167-ND 


8.74 U.FL-2LP-5016-A-(200) 
8.79 U.FL-2LP-5016-A-(500) 


UFL/UFL 200mm, 1.32mm Diameter H9164-ND 


UFL/UFL 500mm, 1.32mm Diameter H9165-ND 


8.79 U.FL-2LP-066-A-(200) 
8.92 U.FL-2LP-066-A-(500) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 +« Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


HIROSE  (NiZW! W.FL Series Connectors 


ELECTRIC 
co.,LTD. World’s Lowest Profile, Ultra Small Coaxial Connectors (1.55mm Stacking Height) 


Applications: 
+ Mobile phones + Wireless PDA’s + Wireless LAN + Bluetooth communication protocol + Wireless 
communication equipment + GPS = etc. 


Performance Standard Conditions 
Characteristic Impedence 502, = 
Insulation Resistance 500MQ or greater 100VDC 
Withstanding Voltage 200VAC 1 Minute 
Contact Resistance Inner 20MQ, Outer 10MQ or less 100mA or less 
V.S.W.R. V.S.W.R. 1.3 or less Up to 3GHz 
Part Material Finish 
Outer Conductor Phosphor Bronze Silver Plating 
Inner Conductor Phosphor Bronze, Brass Gold Plating 
Insulator PBT, LCP = 
Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| Description Part No. 1 10 50 | Part No. 
Ultra Cable Assembly, 100mm H9168-ND 8.24 698 5.87) W.AL-2LP-04-A-(100) 
1 | Uttra Cable Assembly, 500mm H9170-ND 8.23 7.16 6.45) W.AL-2LP-04-A-(500) 
Ultra Cable Assembly, 1000mm H9169-ND 9.61 8.36 _7.53| W.AL-2LP-04-A-(1000) 
MS X.0.5-2 2 | Extraction Tool for W.FL Series H9171-ND 83.37 = — | W.AL-LP-N 
° 3_| Inspection Receptacle H9172-ND 23.84 23.05 21.46| W.A-R-1 
4 Ultra Low Coax SMD Receptacle H9173CT-ND 1.48 1.21 -98| W.FL-R-SMT(10) 
Ultra Low Coax SMD Receptacle H9173TR-ND 1014.00/2,000 W.FL-R-SMT(10) 


FL (Finger-Lock) Series Coaxial Connectors: 

Low-profile microminiature high-frequency connectors. The FL Series connectors are low-profile micro- 
miniature coaxial connectors intended for high-density packaging of components on printed circuit boards. The 
FL Series is ideal for high-density circuit board wiring in signal transmission applications at high frequencies up 
to 1GHz. 

Features: High-level matching: Maximum V.S.W.R is only 1.2 at frequencies up to 1GHz. 

Applications: Typical applications include cellular telephones, radio communications equipment, electronic 
measuring instruments, CATV, control units, etc. 

Material and Finish: + Shell: Brass or phosphor bronze, silver plating + Center contact (male): Brass, gold 
plating + Center contact (female): Phosphor bronze, gold plating * Insulation: Polybutylene terephthalate 
(PBT), black. 

Performance Characteristics: + Characteristic impedance: 502 + Insulation resistance: 1000MQ or more (at 
250VDC) + Contact resistance: 10mQ or less for both center and outer conductors (at 1 ADC) +» Withstanding 
1/4-36UNS-2A voltage: 250VAC (rms) for one minute +» Coupling/removal force: 300 gf of more + Life of contacts: 50 times of 
use 


S.FL2 Series Coaxial Connectors: 

S.FL2 (Super FL Type 2 Coaxial Connector) Series is a surface mount, low profile, miniature coaxial connector 
Shen intended for high density packaging. Compared to Hirose’s FL Series connectors, the S.FL2 Series offers a 
with Cap 50% reduced profile when assembled, achieving increased density of internal wiring for high frequency 
transmission applications. 

Features: Highly flexible, offers high frequency performance below V.S.W.R 1.2 over 0-2000MHz range. 


H.FL Series Coaxial Connectors: 

The H.FL connectors have a lower profile, with a mounted height of approximately 30% that of our S.FL2 
j 4 \ connectors. They occupy 20% less board space, allowing higher density internal wiring. 

1/4-36UNS-2A, Core terminal 7 Features: + High frequency response of V.S.W.R 1.3 or less from D.C. to 3000MHz. 

Material and Treatment: + Shell: Phosphor bronze, silver plating + Insulator: PBT plastic (plug side), black; Liquid 

crystal polymer (receptacle side), black + Male center contact: Bronze, gold plating »* Female center contact: 
Phosphor bronze, gold plating. 
Performance Characteristics: + Characteristic impedance: 50Q + Insulation resistance: 500MQ or greater 
at DC 250V + Contact resistance: 20mQ (center), 10mQ (exterior) at DC 10mA + Dielectric strength: AC 300V 
(r.m.s), 1 minute + Contact service life: 50 times + Voltage standing wave ratio: 1.3 or less, DC to 3000MHz 
(target value) 


Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 |Part No. 
FL Series 
1 | Receptacle PC MT H9142-ND 267 233 1.65 |A-R-PC(1) 
2_ | Receptacle with Washer H9143-ND 3.77 3.29 2.33 |A-R-PO3) 
3. | Adapter Plug/SMA Plug H9144-ND 42.95 40.81 38.35 |HRMJ-ALJ 
4 | Adapter Receptacle/SMA Plug H9145-ND 37.46 36.21 32.47 |HRMJ-FLP-1 
A 13 | Removal Tool (FL Series) H9146-ND 2462 — — |A-LP-N 
with Cap 14 | 6” (15.24cm) FL/FL Series Cable Assembly 229-1000-ND 12.03 11.28 10.34 |4189-06 
ner 14 | 12" (30.48cm) FL/FL Series Cable Assembly 229-1001-ND 12.54 11.76 10.78 |4189-12 
6+ (4.05) 14 | 12° (30.48cm) FL/SMA Series Cable Assembly 229-1002-ND 23.36 21.90 20.08 |4192-12 
t+ 15 | 6” (15.24cm) FL Single End Cable Assembly 229-1003-ND 8.80 8.25 7.57 |4191-06 
[E28ss S.FL2 Series 
1/4-36 UNS-2A 5 | Receptacle Coaxial SMT H9152-ND 285 238 1.76 [SA2-RSMT(01) 
6 | Receptacle Coaxial with Cap SMT H9153CT-ND 271 2.26 1.67 |S.A2-R-SMT(Q)(10) 
6 | Receptacle Coaxial with Cap SMT H9153TR-ND 2776.38/2,500 | S.FL2-R-SMT(C)(10) 
7 | Adapter Plug/SMA Jack H9154-ND 24.63 23.81 21.35 |HRMP-S.ALJ 
8. | Adapter Jack/SMA Plug H9155-ND 32.82 31.73 28.45 |HRMJ-S.ALP 
13 | Removal Tool (S.AL2 Series) H9156-ND 3746 —  — |SA-LP-N 
14 | 6” (15.24cm) S.FL2/S.A.2 Cable Assembly 229-1008-ND 11.36 10.65 9.77 |2189-06 
14 | 12" (30.48cm) S.FL2/S.FL2 Cable Assembly 229-1009-ND 1270 11.91 10.92 |2189-12 
14 | 12° (30.48cm) S.FL2/SMA Cable Assembly 229-1010-ND 32.32 30.30 27.78 |2192-12 
15 | 6” (15.24cm) S.FL2 Single End Cable Assembly | 229-1011-ND 848 7.95 7.29 2191-6 
H.FL Series 
9 | Receptacle Coaxial SMT H9147-ND 1.98 1.65 1.22 |HA-R-SMT(01) 
10 | Receptacle Coaxial with Cap SMT H9148CT-ND 2.08 1.73 1.28 JH.AL-R-SMT(C)(10) 
Double End Single End 10 | Receptacle Coaxial with Cap SMT H9148TR-ND 2128.00/2,500 | H.FL-R-SMT(C)(10) 
11. | Adapter Jacl/SMA Plug H9150-ND 20.90 20.20 18.11 |HRMP-H.ALJ 
{— 15.24 oF 30.48 om. — 15.24. em 12 | Adapter Plug/SMA Jack H9149-ND 28.47 27.53 24.68 |HRMJ-H.FLP-3 
13 | Removal Tool (H.AL Series) H9151-ND 35.55 —  — |HAL-LP-N 
‘om m0) ——————— 14 | 6" (15.24cm) H.FLHAL Series Cable Assembly | 229-1004-ND 10.62 9.96 9.13 | 1189-06 
Ga a oe 14 | 12° (30.48cm) H.FL/HFL Series Cable Assembly] 229-1005-ND 11.97 11.22 10.29 |1189-12 
14 | 12" (30.48cm) H.FL/SMA Cable Assembly 229-1006-ND 31.01 29.07 26.65 |1192-12 
15 | 6” (15.24cm) H.FL Single End Cable Assembly 229-1007-ND 7.87 7.38 6.77 |1191-06 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ELECTRIC 
Co.,LTD. 


MS-145 Series 


Coaxial Switching Connector 


1/4-36UNS-2B 


t 
19.87 
11.37 


I— 12.7 > 
b 8.64 +1 


Designed as interface coaxial switches, and other applications requiring redirecting of signals 
when mating with corresponding plugs. The mating action redirects the signals from the 
receptacle side to the plug side. 


Features: 


+ Frequency Range: From DC to 2.5GHz and with GSM, PCS, cdma-One, W-CDMA, etc. 

+ Low Profile: Low protrusion of only 6mm above the mounting surface (receptacle). 

+ Durability: High durability (mating/unmating) of 10,000 cycles. Self alignment of mating parts. 
Inducement to floating is +/-0.5mm. 

+ Engages by pushing up to the 5.06mm diameter shoulder (P surface) of the MS-145 (MS-145- 
C(LP)-1 engages up to a position (Q point) of 1.3mm from the 5.06mm diameter shoulder of the 
MS-145). 


Applications: 
* Mobile phone antenna switching 
* Checks of microwave boards, etc. 


Coaxial Switching Connector ms-147 Series 


The switching function is accomplished by mating with the corresponding 
plug. The transmission is redirected from normal direction to the plug 
assembly. The surface mounted receptacle protrudes above the board 
3.9mm. The MS147 has an insertion loss of 0.15dB. 

Characteristics: Impedance of 50 Ohm, isolation of 25dB min (DC-2.0GHz) 
and 20dB (2.0GHz to 2.5GHz). Self-aligning within 0.5mm and with a 
guaranteed durability of 12,000 mating/unmating cycles. 

Applications: Most mobile phones and circuit testing applications. 


1/4-36UNS-2A, 


1/4- 
36UNS-2A 


"Q" Point 
= 
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Effect. 
Engage. 
Length Digi-Key Price Each Hirose 

Fig. | Description (mm) Part No. il 25 100 Part No. 

1 | Interface Coaxial Switch = H2803CT-ND 1.98 1.53 1.22 | MS-145(06) 

Receptacle 
Interface Coaxial Switch 

1 Receptacle = H2803TR-ND 811.00/1,000 MS-145(06) 

2 Plug 0.82 H2804-ND* 15.87 14.82 13.76 MS-145-C(LP)-1 
3 Plug 1.32 H2805-ND* 22.94 21.41 19.88 MS-145-C(LP)-A 
4 Plug 1.32 H2806-ND* 15.66 14.62 13.58 MS-145-C(LP)-MI 
5 SMA Adaptor to Male 1.32 H2807-ND 19.86 18.54 17.22 MS-145-HRMP-A 

SMA Adaptor to Female, 
6 Panel Mount 0.82 H2808-ND 27.65 25.81 23.96 MS-145-HRMJ 
7 | SMA Adaptor to Female, | 435 | 12809-ND 19.86 18.54 17.22 | MS-145-HRMJ-A-D 
Straight 
* Applicable cable for plugs: 1.5D-HQEW or 1.5D-QEW (manufactured by Fujikura Ltd.). 
Digi-Key Price Each Hirose 

Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Interface Coaxial Switching Receptacle H2800CT-ND 1.95 1.50 1.20 | MS-147(06) 
Interface Coaxial Switching Receptacle H2800TR-ND 1177.50/1,500 MS-147(06) 
Mating Adapter H2801-ND 20.18 18.83 17.49 | MS-147-HRMJ-1 
Mating Cable Assembly H2802-ND 19.67 18.36 17.05 | MS-147-C(LP)-1 


Ultra Miniature Snap-On Coaxial Connector 


PC Card Type II Mountable MMCX Type 


FEATURES: Snap-on coupling mechanism makes it easy to engage and disengage. Low profile Digi-Key Price Each Hirose 
accommodates PCMCIA type II cards. The MMCX-LR-SMT only 3.51mm mounted on the bottom Fig. | Cable Type Part No. 1 10 100 Part No. 
of the type Il card. Designed for ultra thin cable. Industry Standard RG-type coaxial cable. RG- Right Angle Plug 
178B/U (01.8), RG-316/U (92.59 max.) 91.48 single shielded cable (one of the smallest 1 CO-6F-FH-SB (1.48) Single Shielded H3220-ND 11.45 9.96 7.97 | MMCX-LP-FHSB 
available). CO-6F-FH-SB (91.48) made by Hitachi Cable Ltd. Campatibility mates with all industry RG-178B/U Type Coaxial Cable H3221-ND 10.67 9.28 7.43 MMCX-LP-178B/U 
standard MMCX connectors. 2_| RG-316/U Type Coaxial Cable H3222-ND 10.51 9.14 7.32 MMCX-LP-316/U 
Straight Plug 
SPECIFICATIONS: + Nominal characteristic impedance: 502. +* Operating Temperature 3 CO-6F-FH-SB (1.48) Single Shielded H3223-ND 8.49 7.38 5.91 MMCX-P-FHSB. 
Range: -55°C~+85°C + Rated Frequency: DC-6GHz - Insulation Resistance: 500MQ min. RG-178B/U Type coaxial cable H3224-ND 8.87 7.51 5.63_| MMCX-P-178B/U 
+ Contact Resistance: 10mQ max.(center), 5mQ max. (outer) Straight J ack 
4 CO-6F-FH-SB (1.48) Single Shielded H3225-ND 8.95 7.78 6.23 MMCX-J-FHSB 
MATERIAL: - Body: Brass with gold plating - Male center contact: Phosphor bronze with gold RG-178B/U Type Coaxial Cable H3226-ND 8.17 7.10 5.68_| MMCX-J-178B/U 
plating + Female Center Contact: Beryllium bronze with gold plating + Insulator: PTFE. Fixing Receptacle 
Ring: Beryllium copper (plug) with nickel plating + Crimp Sleeve: Copper with gold plating 5 | Vertical, PCB Through Hole H3227-ND 10.10 9.35 7.83 | MMCX-R-PC 
* Cover: Brass (plug) with gold plating 6 | Right Angle, PCB Surface Mount H3228-ND 11.32 9.84 7.88 MMCX-LR-SMT 
YSTQONE Standardized Phono-plugs Digi-Key Pricing 
Fig. | Description Part No. i 10 100 

1 Conventional Type 561K-ND 55 4.55 41.09 

2 Strain Relief Lug Crimps to Wire Insulation 565K-ND 74 6.12 52.43 

3 Panel Mount Jack Hex Base Type 576K-ND 1.82 15.07 134.21 

4 Snap-Fit 90° PC Phono Jack 901K-ND 1.15 9.50 85.59 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig.| Description Part No. 1 10 25 | Part No. 
Audio Con nectors and Couplers Plug Male Straight 3 pos Satin Nickel Finish SCI003-ND 496 372 3.41 | ASM 
1 Plug Male Straight 3 pos Black w/Silver Contacts SCI004-ND¢ 4.96 3.72 3.41 | A3MB 
Plug Male Straight 4 pos Satin Nickel Finish $C1014-ND 5.72 429 3.93 | A4M 
Plug Male Straight 5 pos Satin Nickel nish $C1022-ND 10.08 7.56 6.93 | A5M 
Plug Female Straight 3 pos Satin Nickel Finish $C1001-ND 5.60 4.20 3.85 | ASF 
2 Plug Female Straight 3 pos Black w/Silver Contacts SCi002-ND¢ 5.60 4.20 3.85 | ASB 
Plug Female Straight 4 pos Satin Nickel Finish $C1013-ND 7.80 585 5.36 | A4F 
Plug Female Straight 5 pos Satin Nickel Finish SC1021-ND 12.72 9.54 875 | ASF 
3 | Plug Male Rt. Angle 3 pos Satin Nickel Finish SCI012-ND 14.68 11.01 10.09 | R3M 
4 | Plug Female Rt. Angle 3 pos Satin Nickel Finish SCIO11-ND 15.92 11.94 10.95 | R3F 
5 | Receptacle Male Panel Mount 3 pos Satin Nickel Finish $C1008-ND 6.00 450 4.13 | C3M 
6 | Receptacle Male Narrow Panel Mount 3 pos Satin Nickel Finish $C1010-ND 468 3.51 3.22 | D3M 
6 _| Receptacle Male Narrow Panel Mount 4 pos Satin Nickel nish $C1020-ND 5.56 4.17 382 | DIM 
6 | Receptacle Male Narrow Panel Mount 5 pos Satin Nickel Finish $C1028-ND 9.84 7.38 677 | DSM 
7 | Receptacle Female Narrow Panel Mount 3 pos Satin Nickel Finish | SC1009-ND 6.32 4.74 4.35 | DOF 
7 | Receptacle Female Narrow Panel Mount 4 pos Satin Nickel Finish | SC1019-ND 8.96 672 6.16 | D4F 
7 | Receptacle Female Narrow Panel Mount 5 pos Satin Nickel Finish | SC1027-ND 14.48 10.86 9.96 | DSF 


t "Black Velvet" (Electrically Conductive Chrome Plate) 


Dimensions for Figures 1-3 
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Tip Terminal oe Pt.#t 238 Only shell 
Insulating Tube enna is sleeve terminal 


Sleeve 
EN 


Sleeve 
4 


S08 14.27 


A B Cc 
L . Mates Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Switchcraft 
ar cee 3/8-32 Fig. | Description With | A B C | Part No. 1 10 = 25_—_‘| Part No. 


NEE The: NEF Thd. 


1/4” (6.35mm) “Littel Plugs” Two Conductor Phone Plugs 


1 | Shielded with Solder Lug and Cable amp TA 42.88 7.54 12.70 |SC1075-ND 3.96 29.70 68.00 | 280 


1/4” (6.35mm) “Littel Plugs” Three Conductor Phone Plugs 


2 | Black with Solder Lug and Cable Qamp 12B | 42.88 7.54 12.70 |SC1081-ND 4.52 33.90 77.75 | 267 
3 | Shielded with Solder Lug and Cable Camp 12B | 42.88 7.54 12.70 |SC1084-ND 5.36 40.20 92.25 | 297 


1/4” (6.35mm) Right Angle Flat, Two Conductor Type Phone Plugs 


Ri 
esi zeleeve 4. | Shielded with Solder Lugs 1 | — —  — Jsctoes-ND 440 33.00 75.75 | 228 
1/4” (6.35mm) Right Angle Flat, Three Conductor Type Phone Plugs 
4 | Shielded with Solder Lugs 12B = = — _ | SC1069-ND 5.68 42.60 97.75 | 238 
Sche- Digi-Key Pricing Switchcraft 
Fig. 9 Fig. | matic | Description Part No. 1 10 25 Part No. 
ig. 
§2.51Max,, 1/4” (6.35mm) ‘Littel J ax,” Two Conductor Phone J acks 
5 A Phone Jack 1/4” (6.35mm), Open Circuit $C1085-ND 2.00 15.00 34.50] 11 
6 B Phone Jack 1/4” (6.35mm), Tip Shunt $C1089-ND 2.00 15.00 34.50] 12A 
+08 1/4” (6.35mm) “Littel J ax,” Three Conductor Phone J acks 
<7. 
SES UNEF-2A Thad: a1 Ph 7 C | Phone Jack Double Qpen Circuit SC1094-ND 208 15.60 35.75] 128 
5) $35.71} | 
iad | ) | | | 1/4” (6.35mm) Two Conductor J acks with Solder Lug Terminals 
i ( TE: 
2.69 i 
ate aot reeer.. || *| 5 | Rasen BEE 
ee = Bis 89 Fat Wash I 15/32-32NS-2A Thd. gl ‘ : . 
“Tose My TRETHGxIN 1/4” (6.35mm) Two Conductor J acks with PC Terminals 
0.41 except 9 A Phone Jack Right Angle Single Qpen Circuit $01121-ND 1.76 13.20 30.25} RN111PC 
on sleeve 0.30 B Phone Jack Right Angle Single Cosed Circuit $C01122-ND 2.00 15.00 34.50} RN112APC 
1/4” (6.35mm) Three Conductor J acks with Solder Lug Terminals 
Shielded 
Handle 8 Cc Phone Jack Enclosed Double Open Circuit $C1107-ND 1.96 14.70 33.75} 112B 
0 17.49 
© 1/4” (6.35mm) Three Conductor J acks with PC Terminals 
©))} 
Ij 9 Cc Phone Jack Right Angle Double Open Circuit $C1123-ND 2.16 16.20. 37.25} RN112BPC 
1 19.05 
Plastic 1/4” (6.35mm) “TP ax” Thick-Panel Phone J acks 
Handle 
Sieave, Gord Clamp to | A | 2 Conductor, Open Grout SC1034-ND 632 47.40 108.75] 151 
Cc 3 Conductor, Qpen Circuit $C1035-ND 6.96 52.20 119.50] 152B 


Tip Temmnal 


= 23.014 
Spring, | “1748 


“Extension-J ax” 1/4” (6.35mm) Cable Extension J acks 


7 Dry Za 
| : po SSS rE 7 W = In Line 3 Conductor Shielded Handle Screw Terminals $C1042-ND 8.44 63.30 145.00} 1230 


= 5 
- A 7 Molded Rub! 
Ring Spring 7 ai [ 0 "Seal Hoss J ack Cover 
54.76 — 


12 = Jack Cover Black with Hardware $C1101-ND 7.44 55.80 128.00] 515 
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Switcheraft® Phone, Power and Phono Plugs and Jacks 
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Digi-Key Price Each Switchcraft 
Fig. With Description Part No. 1 10 25 Part No. 
“Tini Plug” Miniature Phone Plugs 
4 -141” (3.58mm) Black w/ Screw Terminals $C1053-ND 3.12 2.34 2.15 740 
1 4 -141” (3.58mm) Black w/ Solder Lug & Cable amp SC1055-ND 3.04 2.28 2.09 750 
a4 .141” (3.58mm) Red w/ Solder Lug & Cable amp SC1056-ND 3.04 2.28 2.09 755 
4 -141" (3.58mm) Shielded w/ Solder Lug & CableGamp | SC1057-ND 4.12 3.09 2.83 780 
“Micro-plug” Subminiature Phone Plugs 
Fig. 3,4,6,7 .097” (2.46mm) 2 Cond Black w/ Solder Lugs $C1058-ND 3.08 2.31 212 850 
2 Fig. 3,4,6,7 .097” (2.46mm) 2 Cond Red w/ Solder Lugs SC1059-ND 3.08 2.31 212 855 
Fig. 3,4,6,7 .097” (2.46mm) 2 Cond Natural w/ Solder Lugs SCi060-ND 3.08 2.31 2.12 880 
“Micro-d J ax” Subminiature Enclosed Phone J ack 
3 850 Subminiature 2 Cond Closed Circuit Solder Lug $C1043-ND 2.04 1.53 1.40 MDSL2A 
6 850 Subminiature 2 Cond Closed Circuit PCB $C1044-ND 2.04 1.53 1.40 MDPC2A, 
4 850 Subminiature Rt. Angle 2 Cond Solder Lug $C1045-ND 2.28 1.71 1.57 MDSL2ARA 
ihe 850 Subminiature Rt. Angle POB SC1046-ND 2.28 1.71 1.57 MDPC2ARA. 
Power Plugs 
5 712A Power Plug .1” Black Handle (2.5 mm Dia) $C1051-ND 2.92 219 2.01 760 
5 722A Power Plug .08” Black Handle (2.1 mm Dia.) $C1052-ND 2.92 219 2.01 $760 
L712A Conn Power Plug Locking 2.5 mm Bik $C1148-ND 4.24 3.18 2.92 761K 
10 712A Conn Power Plug Locking 2.5 mm Bik $C1149-ND 4.24 3.18 2.92 760K 
Power J acks 
8 760K Panel Mount Jack .1” Dia. PC Terminals (2.5 mm Dia.) $C1050-ND 2.92 219 2.01 PC712A 
8 S760K Panel Mount Jack .08” Dia. (2.1 mm Dia.) $C1047-ND 2.92 219 2.01 PC722A 
9 760 Panel Mount Jack .1" Dia., Solder Lug (2.5 mm Dia.) $C1048-ND 2.92 219 2.01 712A 
9 S760 Panel Mount Jack .08” Dia., Solder Lug (2.1 mm Dia.) $C1049-ND 2.92 219 2.01 722A 
1 761K Conn Power Jack 2.5 mm Panel Mount Long $C1150-ND 4.00 3.00 2.75 L712A 
S761K Conn Power Jack 2.1 mm Panel Mount Long $C1151-ND 4.00 3.00 2.75 L722A 
12 760 Conn Power Jack Right Angle PCB 2.5 mm $C1152-ND 1.08 81 74 RAPC712 
S760 Conn Power Jack Right Angle PCB 2.1 mm. $C1153-ND 1.08 81 74 RAPC722 
13 760 Conn Power Jack Hybrid SMT 2.5 mm SCI154ND 120 90 .83 | RASH712 
S760 Conn Power Jack Hybrid SMT 2.1 mm SCII55-ND 120 90 .83 | RASH722 
Digi-Key Price Each Switchcraft 
Fig. | Description Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
Phono J acks and Plugs 
14 | Phono Plug 2 Cond $C1131-ND 52 39 36 -33 | 3501M 
15 | Phono Plug 2 Cond. w/ Cable Camp $C1132-ND 1.00 75 69 63 | 3501MC 
16 | Phono Jack 2 Cond. Panel Mount . $C1133-ND 1.40 1.05 96 .88 | 3501FP 
— | Insulated Washer Rat For SC1133-ND. $C1144-ND 34 25 .23 21 | $2207 
— | Insulated Washer Extruded For SC1133-ND... $C1145-ND 38 28 26 24 | $1564 
17 | Phono Jack 2 Cond. Panel Mount w/ Hardware. $C1134-ND 1.76 1.32 1.21 1.10 | 3501FR 
— | Insulated Washer Rat For SC1134-ND. $C1146-ND A7 13 12 1 | $1028 
— | Insulated Washer Extruded For SC1134-ND. $C1147-ND 38 28 26 24 | $1029 
18 | Phono Plug 2 Cond, Red Cable Clamp. . $C1135-ND 148 1.11 1.02 93 | 3558-1 
18 | Phono Plug 2 Cond, Black Cable amp .. $C1136-ND 148 1.11 1.02 93 | 3558-2 
19 | Phono Plug 2 Cond, Shielded w/ Cable Clamp................2.06 $C1138-ND 1.96 1.47 1.35 1.23 | 3502 
20 | Phono Extension Jack 2 Cond, Shielded w/ Heavy Duty Camp.... | SC1139-ND 276 2.07 1.90 1.73 | 3503 
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OHNSON Plugs and Jacks 


Components’ 


Digi-Key Pricing Johnson Digi-Key Pricing Johnson 
Fig. | Color | Part No. 1 10 100 250 500 1,000 | PartNo. Fig. | Color | Part No. i 10 100 250 500 1,000 | PartNo. 
Tip J acks - for Standard Tip Plug: 2.03mm Tip Plugs - Insulated Solderless Type 
White | J330-ND 1.00 890 7049 14840 278.25 519.40 | 105-1041-001 White | J300-ND 73 648 51.30 108.00 20250 378.00 | 105-0301-001 
Red | J124-ND 100 890 7049 14840 278.25 519.40 | 105-1042-001 Red | J103-ND* 73 648 51.30 108.00 20250 378.00 | 105-0302-001 
1 | Black | J125-ND 1.00 890 7049 14840 278.25 519.40 | 105-1043-001 41 | Black | J104-ND* 73 648 51.30 108.00 20250 378.00 | 105-0303-001 
Geen | J331-ND 1.00 890 7049 14840 278.25 519.40 | 105-1044-001 Green | J301-ND 73 648 51.30 108.00 20250 378.00 | 105-0304-001 
Yellow | J333-ND 1.00 8.90 70.49 148.40 278.25 519.40 | 105-1047-001 Blue J305-ND 73 6.48 51.30 108.00 202.50 378.00 | 105-0310-001 
Blue | J126-ND 1.00 890 7049 14840 278.25 519.40 | 105-1050-001 Tip Plugs - Insulated Stacking Single Type 
Horizontal Test J acks - for Standard Tip Plug: 2.03mm 12 | Red | J454-ND 270 24.00 190.00 400.00 750.00 1400.00 | 105-1202-001 
White | J108-ND 36 319 2527 53.20 99.75 186.20 | 105-0751-001 Miniature Banana Plugs - Insulated Solder Type 
Red | J109-ND* 36 319 2527 53.20 99.75 186.20 | 105-0752-001 
Black | J110-ND* 36 319 25.27 5320 99.75 186.20 | 105-0753-001 43 | Red | J457-ND 145° 12.86 101.84 = 214.40 402.00 750.40 | 108-1002-001 
Geen | J111-ND 360319 2527 «53.20 99.75 186.20 | 105-0754-001 Black | J458-ND 145 12.86 101.84 214.40 402.00 750.40 |_108-1003-001 
2 | Qrange | J112-ND 36 319 25.27 53.20 99.75 186.20 | 105-0756-001 For Standard Banana Plug 4.44mm Across Flats 
Yellow | J113-ND 36 6319 2527 53.20 99.75 186.20 | 105-0757-001 44] — |] s147-ND 146 1034 81.89 17240 32325 603.401 108-0740-001 
Brown eu) 36 3.19 25.27 53.20 99.75 186.20 | 105-0758-001 Uninsulated w/Knurled Thumb Nut For Standard Banana Plug 4.44mm Across Flats 
Blue | J115-ND 36 319 2527 53.20 99.75 186.20 | 105-0760-001 
Violet_| J116-ND 36 319 2527 53.20 99.75 186.20 | 105-0762-001 15 | — | J587-ND 214 18.98 150.29 316.40 593.25 1107.40 | 111-223-001 
Horizontal Insulated Miniature Test J acks - for Standard Tip Plug: 2.03mm Binding Posts - Insulated Standard 
White | J575-ND 35 312 2470 52.00 97.50 182.00 | 105-1101-001 White | J370-ND 1.80 15.96 126.35 266.00 498.75 931.00 )_111-0101-001 
Red | J576-ND 35 312 2470 52.00 97.50 182.00 | 105-1102-001 Red ) J164-ND* 1.80 15.96 126.35 266.00 498.75 931.00 | 111-0102-001 
Black | J577-ND 35 3.12 24.70 52.00 97.50 182.00 | 105-1103-001 16 | Black | J165-ND* 180 1596 126.35 266.00 498.75 931.00 | 111-0103-001 
3 | Gen J578-ND 35 312 24.70 52.00 97.50 182.00 | 105-1104-001 Geen | J371-ND 1.94 17.23 136.42 287.20 538.50 1005.20 | 111-0104-001 
Yellow | J579-ND 35 312 24.70 52.00 97.50 182.00 | 105-1107-001 Yellow | _J372-ND 1.80 15.96 126.35 266.00 498.75 931.00 |_111-0107-001 
Blue J580-ND 35 3.12 24.70 52.00 97.50 182.00 | 105-1110-001 Banana J acks - Insulated Solder Terminal 
Vertical Test J acks - for Standard Tip Plug: 2.03mm White | J150-ND* 46 413 3268 68.80 129.00 240.80 | 108-0901-001 
White | J119-ND 54 482 3819 80.40 150.75 281.40 | 105-0851-001 Red | J151-ND* 46 413 3268 6880 129.00 240.80 | 108-0902-001 
Red | J120-ND 54 482 3819 80.40 150.75 281.40 | 105-0852-001 Black | J152-ND* 46 413 3268 6880 129.00 240.80 | 108-0903-001 
4 | Back | J121-ND 54 482 3819 80.40 150.75 281.40 | 105-0853-001 Green | J153-ND 52 461 3648 76.80 144.00 268.80 | 108-0904-001 
Geen | J122-ND 54 482 3819 80.40 150.75 281.40 | 105-0854-001 47 | Grange] J356-ND 46 413 3268 68.80 129.00 240.80 | 108-0906-001 
Yellow | J123-ND 54 482 3819 80.40 150.75 281.40 | 105-0857-001 Yellow | J154-ND 46 413 3268 6880 129.00 240.80 | 108-0907-001 
Blue | J312-ND 54482 38.19 80.40: 150.75 281.40 | 105-0860-001 Brown | J357-ND 52 4.61 3648 76.80 144.00 268.80 | 108-0908-001 
Vertical Insulated Formed Contact Test J acks - for Standard Tip Plug: 2.03mm Blue | J155-ND 46 413 32.68 68.80 129.00 240.80 | 108-0910-001 
White | J581-ND 49 437 «3458 = 7280 136.50 254.80 | 105-2201-201 Violet) J358-ND 52 461 36.48 76.80 144.00 288.80 | 108-0912-001 
Red | J582-ND 49 437 3458 72.80 136.50 254.80 | 105-2202-201 Gay MINE AG 413 32.68 _68.80'_ 128.00 _240.80'| 106-0913-001 
5 | Black | J583-ND 49 4.37 = 34.58 72.80 136.50 254.80 | 105-2203-201 Banana Plug - Uninsulated Panel Mount Threaded Stud 
Geen | J584-ND 49 4.37 34.58 72.80 136.50 254.80 | 105-2204-201 18 =. J148-ND 1.23 10.94 86.64 182.40 342.00 638.40 | 108-0750-001 
Yellow | J585-ND 49° 437 3458 72.80 136.50 254.80 | 105-2207-201 Banana Plug - Uninsulated Panel Mount Screw Type 
Blue | J586-ND 43 386 3059 —64.40_~—:120.75 225.40 | 105-2210-201 
Shielded Test J ack - Horizontal 19 | — | J149-ND 1.06 9.41 74.48 156.80 294.00 548.80 | 108-0753-001 
Banana Plugs - Insulated Solderless Tapered Handle 
g | Tin | J463-ND 3.65 3247 257.07 541.20 1014.75 1894.20 | 129-0701-301 vane ETE i UA GBIE TARED SrA Soa] AOU 
Gold | _J571-ND 450 99.50 291.06 623.70 1039.60 _— _| 129-0701-302 Red (aca ae. B74: weade? dsc 7007 God eo | ies 040001 
Shielded Test J'ack -.Vertical Black | J146-ND* 98 874 69.16 145.60 273.00 509.60 | 108-003-001 
7 Tin J462-ND 3.56 31.68 250.80 528.00 990.00 1848.00 | 129-0701-201 Green | J340-ND 98 8.74 69.16 145.60 273.00 509.60 | 108-0304-001 
Gold J570-ND 440 3856 284.13 608.85 1014.75 = 129-0701-202 Qrange| J341-ND 98 8.74 69.16 145.60 273.00 509.60 | 108-0306-001 
Tip J acks - Insulated Deluxe 20 | Vellow | J342-ND 98 874 6916 145.60 273.00 509.60 | 108-0307-001 
White | J105-ND 105 934 73.91 155.60 291.75 544.60 | 105-0601-001 Brown | J343-ND 98 874 = 69.16 145.60 273.00 509.60 | 108-0308-001 
Red | J106-ND 105 934 73.91 155.60 291.75 544.60 | 105-0602-001 Blue | J344-ND 98 874 = 69.16 145.60 273.00 509.60 | 108-0310-001 
g | Back | J107-ND 1.05 934 73.91 155.60 291.75 544.60 | 105-0603-001 Violet | J345-ND 98 874 = 69.16 = 145.60 273.00 509.60 | 108-0312-001 
Geen | J337-ND 1.05 934 73.91 155.60 291.75 544.60 | 105-0604-001 Gay | J346-ND NEW! 98 874 69.16 145.60 273.00 509.60 | 108-0313-001 
Yellow | J338-ND 1.05 9.34 73.91 155.60 291.75 544.60 | 105-0607-001 Banana Plugs - Insulated Round Body Solder Stud 
Biue_| J339-ND 105 9.34 73.91 155.60 291.75 544.60 | 105-0610-001 a | Ped | J166ND 1.98 1757 13908 29280 549.00 1024.80 | 108-1722-101 
Tip J acks - Insulated Standard Type 6.35mm Black | J157-ND 1.98 17.57 139.08 292.80 549.00 1024.80 | 108-1723-101 
White | J320-ND 60 538 42.56 89.60 168.00 313.60 | 105-0801-001 Banana Plugs - Insulated Round Body Solderless 
Red | J117-ND* 60 538 4256 89.60 168.00 313.60 105 0802. Ogt oy | Ped | viseND 150 1337 10583 22280 41775 77980 | 108-1722-103 
g | Back | J118-ND* 60 538 4256 89.60 168.00 313.60 | 105-0803-001 Black | J159-ND 150 1337 10583 22280 41775 779.80 | 108-1723-103 
Geen | J321-ND 60 538 4256 89.60 168.00 313.60 | 105-0804-001 —— 
Yellow | J323-ND 60 538 4256 8960 168.00 313.60 | 105-0807-001 Banana Plugs - Insulated Stacking Single Type 
Blue | J925-ND 60 5.38 4256 89.60 168.00 313.60 | 105-0810-001 White | J459-ND 1.64 1454 115.14 24240 454.50 848.40 | 108-1081-001 
Tip J acks with Sleeve Assembly 22 | Red | J460-ND 164 1454 115.14 24240 454.50 848.40 | 108-1082-001 
White | J450-ND 125 11.09 87.78 184.80 346.50 646.80 | 105-0701-001 Back (Eee TGR Ut AGA A2KEAO" SORSO EIR A0'| 10 ICR ON! 
1 Red deHND, dees gh) a TORSO: ABO BAG) | ICO FUE 000 J100-KIT-ND Digi-Key® Plug & Jack Kit Contains 10 each of the plugs or jacks as denoted (*) on chart. 
Black | _J452-ND 1.25 11.09 87.78 184.80__346.50_ 646.80 | 105-0703-001 Price includes compartment divided plastic box for easy storage and quick access ...................065 $76.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Audio and Power 
Connectors 


Fig. 2- PCB Panel Mount 
Jack, Mono 


General Specifications: 
+ Contact Resistance: 10 - 20 mQ = Insulation Resistance: 50 MQ min.: 500 VDC + Voltage Withstand: 250 
VAC, 1 minute »* Life: 5,000 cycles, most models * Insertion/Extraction Force: 0.8 - 2.0 Kgs 


Fig. 1 - Right Angle Panel 
Mount Jack, Mono 


Fig. 3 - Straight Panel Mount 
Jack, Mono 


Fig. 4 - Audio Jack, Mono Fig. 5 - Audio Jack, Mono Fig. 6 - Audio Jack, Mono 


Fig. 13 - Right Angle Panel Mount 
Jack, Mono 


Fig. 14- Audio Jack, Mono Fig. 15 - Male Power Plug 


MJ-3536N MJ-3536NG 


=O) 
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ig. 19 - SMT Power Jack Fig. 20 - Male Power Jack, Open 


0) 


Fig. 25 - DC Power Jack Fig. 26 - SMT Power Jack 


Fig. 28 - Male Power Jack, PCB 
(with kinked PCB pins) 


ig. 29 - SMT Power Jack Fig. 30 - DC Power Jack 


SD er 
Se ai 


Fig. 35 — Male Power Jack, PCB 


Fig. 31 - SMT Power Jack 
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ig. 34 - DC Power Jack 
(with 1mm PCB pins) 


Fig. 36 — Male Power Jack, PCB 
(with kinked PCB pins) 


Fig. 37 - Male Power Jack, PCB 
(with kinked PCB pins) 


Fig. 38 - Female Plug, 5.5mm Outside 


ig. 39 - Female Plug, 3.5mm Outside | Fig. 40 - Female Plug 


Sa 


Dia. | Digi-Key Price Each CUI Inc. Dia. | Digi-Key Price Each CUI Inc. Dia. | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig.| mm_| Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | mm_ | Part No. 1 10 100 | PartNo. Fig. | mm | Part No. 1 10 100 | Part No. 
1 | 25 | 0P-2502-ND* 99.86 —_.66 | MJ-2502 te | 21 | 0P-0024.ND 38 ©3326 | PJ-O02A 1.0 | CP-014CHPJTR-ND 360.00/800 PJ-014CH-SMT 
2 | 25 | 0P-2503-NDt 51.4434 | M-2503A 2.5 | CP-002B-ND 38.33.26 | PJ-002B 1.0 | CP-014CHPJ-ND§ 78 68 — .52 |PJ-O140H-SMT-1 
3 | 25 | CP-2505-ND* 93.81.62 [MJ-2505 47 | 2.0 | OP-0024H-ND 42 37 28 | PJ-O02AH 1.3 | CP-014DHPJTR-ND 360.00/800 PJ-014DH-SMT 
4 | 25 | OP-2506-ND* 37.33.25 | MJ-2506 2.5 | OP-002BH-ND 42.37.28 |PJ-002BH og | 1-3 | OP-014DHPJ-ND§ 78 68 52 |PJ-014DH-SMT-1 
~° [.CP-2506N-NDt 37 .33__.25 | M-2506N 2.0 | CP-002AHPJTR-ND 112.50/250 PJ-002AH-SMT 1.0 | CP-014CPJTR-ND 332.40/800 PJ-014C-SMT 
5 | 25 | 0-2508-ND* 26.23.18 | MJ+-2508 4g | 2.0 | OP-O02AHPJ-NDS 81.71.54 | PJ-OO2AH-SMT-1 1.0 | CP-014CPJ-ND§ 72 63 48 |PJ-014C-SMT-1 
“| OP-2508N-NDT 26 .23 -18 | MJ-2508N 2.5 | CP-002BHPJTR-ND 112.50/250 PJ-002BH-SMT 1.3 | CP-014DPJTR-ND 332.40/800 PJ-014D-SMT 
2.5 | OP-M2509N-ND 38.34.26 | MJ-2509N 2.5 | CP-002BHPJ-ND§ 81.71.54 | PJ-002BH-SMT-1 1.3 | CP-014DPJ-ND§ 72 63  .48 |PJ-O14D-SMT-1 
7 | 25 | O-2512TRND 828.00/800 MJ-2510-SMT. 2.1 | CP-002APJTR-ND 100.88/250 PJ-002A-SMT 27 |1.65| OP-016-ND 4 47 36 |RAOI6 
OP-2512-ND§ 2.07 1.80 1.38 | MJ-2510-SMT-1 4g | 2-1 | OP-002APJ-ND§ 73.64 49 | PJ-002A-SMT-1 28 11.65 | CP-021-ND 42.3728 |Ps-021 
g | 25 | OP 2523MITR-ND 429.00/1,000 | MJ-2523-SMT 2.5 | CP-002BPJTR-ND 100.88/250 PJ-002B-SMT CP-021PJTRND 54.00/70 Pu-021-SMT 
PREMIO) __ rs zoe | |_| ermesronms _7s_st_o frummmews_| (| ereiuany ats [ans 
9 | 25 | cpossanu.nps 99.86 _.66 | MJ-2533-SMT-1 20 | 9'5 | cP-0038ND 34.30 _.23 | PU-003B a |065 Ss mon a Ea 
to | 35 | 0P-3502MU-ND* 66 58 ~~ 45 | MJ-3502 a4 | 20 | CP-S-ND* 183 1.59 1.22 |PJ-005A 31 10.65 | Oo ooo. ng ar sane deel ease ents 
OP-3502N-NDt 62 5444 | MJ-3502N 2.5 | CP-6-ND* 1.83 1.59 1.22 | PJ-005B : : : 
41 | 35 | CP-SS10VUTR-ND 288.00/800 | MJ-3510-SMT op | 2-1 | CP-006A-ND 45.38 30 | PL-006A S2 | 0.65 IGO2E NB alo 2.05). 2 0 aes 
CP-3510MJ-ND§ 69 60 _.46 | MJ-3510-SMT-1 2.5 | CP-006B-ND 45.39 _.30 | PJ-006B 33 | 0,65 | G--023PJTR-ND 390.00/1,000 | Pu-023-SMT 
t2| 35 | P-S52aMITRND 433.50/1,000 | MJ-3523-SMT 21 | CP-OO6APUTR-ND 97.50/250 PJ-006A-SMT OP-023PJ-ND§ 7585 50 |P}023-SMI-1 
OP-3523MJ-ND§ 76.66 .51_| MJ-3523-SMT-1 2.1 | CP-OO6APJ-NDS 75.65 50 | PJ-OO6A-SMT-1 2.1 | CP-102A-ND 38.33.26 |PJ-102A 
23 34 
13 | 3.5 | 0P-3536-ND* 39.35.27 | MJ-3536 2.5 | CP-O06BPJTR-ND 97.50/250 PJ-006B-SMT 2.5 | OP-102B-ND 38.33.26 | Pd-102B 
14] 35 | OP-SSS6N-NOt 39.35.27 | MJ-3536N 2.5 | OP-006BPJ-NDS 75.65 _.50 |PJ-006B-SMT-1 gg | 21 | CP-102AH-ND 42 37.28 |PJ-102AH 
“S| OP-3536NG-NDt 39.35.27 | MJ-3536NG 24 | 1.3 | OP-2519-ND 45.39 30 |PJ-007 2.5 | OP-102BH-ND 42.37.28 |PJ-102BH 
15 | 25 | 0P-2501-ND 76 66.51 |MP-2501 95 | 1-0 | OP-014C-ND 42.37.28 |PL-014C gg | 21 | OP-202A-ND 38 = 33.26 | PJ-202A 
3.5 | CP-3501-ND 76 66.51 | MP-3501 1.3 | CP-014D-ND 42 37 28 | PJ-014D 2.5 | CP-202B-ND 38 33.26 |PJ-202B 
* Threaded with nut + Non-threaded +Non-threaded and Isolated Ground = § Tray (Continued) 


250 (1033) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Fig. 43 - SMT Stereo Jack 


SJ-2514 


Audio and Power Connectors (Cont.) 


Fig. 44 - SMT Audio Jack, Stereo 


su2018 SJ-2524-SMT 


Fig. 54 - Audio Jack, Stereo 


SJ-3525N 


SJ-3525NG 


Fig. 57 - Audio Jack, Stereo 
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Fig. 48 - Right Angle PCB Mount Jack, Stereo (SJ-3504); 
Right Angle PCB Stereo Jack, Stereo (SJ-3505) 


SJ-3504 
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Fig. 51 - SMT Audio Jack, Stereo 


SJ-3525N, 
SJ-3525NG 


SJ-3524N, SJ-3523N, 
SJ-3524NG SJ-3523NG 
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SJ-3535, 


SJ-3535N, 
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SJ-3505 


SJ-3535NG 


SJ-3535NG, 
SJ-3535NGS, 
SJ-3535NS 


SJ-3534, 
SJ-3534N, 
SJ-3534NG 


SJ-3534NGS, 
SJ-3534NS 


Fig. 45 - SMT Audio Jack, Stereo 
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SJ-3515, 
SJ-3515N 


SJ-3513, 
SJ-3513N 


Fig. 46 - SMT Audio Jack, Stereo 


SJ-3514, 
SJ-3514N 


Fig. 53 - Audio Jack, Stereo 
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SJ-3533, 
SJ-3533N, 
SJ-3533NG, 
SJ-3533NGS, 
SJ-3533NS 


Fig. 58 - Stereo Jack 
SJD-3511-33 
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SJD-3511-45 
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SJ-3544, 
SJ-3544N 


SJD-3512-45 
SJD-3510-45 


SJD-3512-33 
SJD-3510-33 


Fig. 59 - Stereo Fig. 60 - Audio Jack, Stereo 


SJ-3545, 
SJ-3545N 


Fig. 61 - Audio Jack, Stereo 


SJ-3543, 
SJ-3543N 
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Fig. 62 - Audio Jack Fig. 63 - SMT Audio Jack 


SJ-42514 SJ-42515RS SJ-42515TS SJ-42516 SJ-42514-SMT  SJ-42515RS-SMT — SJ-42515TS-SMT 
M6 Mé 6 6 06 
vont v1 vO 
~A—oM4 Me AN—o4 v3 [ A83 
“~—oM5 dees A—05 fen “~ O5 
Dia. | Digi-Key Price Each CUI Inc. Dia. | Digi-Key Price Each CUI Inc. Dia. | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. | mm | Part No. 110 100 | PartNo. Fig. | mm | Part No. 110 100 | PartNo. Fig. | mm _| Part No. 1 10 100 | Part No. 
37 | 21 | OP-202AH-ND 42.37.28 | PJ-202AH OP-3513-ND* 80 .70 54 |SJ-3513 CP-3534NS-NDPO = 1.12.97 ——.75 | SU-3534NS. 
2.5 | CP-202BH-ND 42.37.28 | PJ-202BH OP-3513N-NDt 77 67 52. |SJ-3513N P-3535-ND* 1.04 91 70 | SJ-3535 
gg | 2-1 | 0P-0048-ND 65 56 43 | PP-002A 4g | 3.5 | CP-3514-ND* 84 74 57 |S13514 57 | 35 | CP-3535N-NOt 1.01.88 68 | SJ-3535N 
25 | CP-004B-ND 65 56 43 | PP-002B CP-3514N-NDfT 82 set 55 | SJ-3514N OP-3535NG-ND£ 1.01 88 68 | SJ-3535NG 
39 | 1.3 | 2-002D-ND 78. 68 53 |PP-002D OP-3515-ND* 84 74 57 | 81-3515 CP-3535NGS-NDHO = 1.15 1.00.77 | SU-3535NGS 
7x P-3515N-NDt 82 71 _.55 |S/3515N CP-3535NS-NDt0 1.15 1.00 _.77 | SU-3535NS. 
2.35 | P-012-ND 90.78 60 | PP-012 50 | a5 | OP-S513SUTR.ND 288.00/800 $J-3513-SMT 5g | 35 | 0P-351133-ND 1.67 1.46 1.12 | SUD-3511-33 
17x ™ | CP-3513SJ-ND§ 69.60 46 | S-3513-SMT-1 ™ | P-351145-ND 1.58 1.37 _ 1.05 | SJD-3511-45 
40) 49 | PO1s-ND 84.7356 | PP-013 51 | 35 | CPS514SJTR-ND 300.00/800 $J-3514-SMT 0P-351033-ND 1.43 1.24 — 96 | SID-3510-33, 
17% ™ | CP-3514SJ-ND§ 72.63 48 |S}3514.SMT-1 59 | 35 | 07-351233-ND 1.67 146 1.12 | SJD-3512-33 
4.75 | FOND 84 £7356 | PP-014 52 | 35 | CP-S51S5SUTRND 312.00/800 SJ-3515-SMT ™ | CP-351045-ND 1.49 1.29 1.00 | SJD-3510-45, 
35/ ™ | CP-3515SJ-ND§ 72.63 _.48 |SJ-3515-SMT-1 OP-351245-ND 1.82 1.58 1.22 | SJD-3512-45 
41 | (5, | OP 320154-ND 118 1.03.79 ) SJD-3201-54 5g | 25 | OP-S2504N-ND 45 40 31 |S2504N OP-3543-ND* 95 83  .64 | SJ-3543 
i | OP-S2509N-ND 43.37 _.29 | S}-2509N OP-3543N-NDt 97.84.65 | SJ-3543N 
ees oe So a en P-3523N-NDt 62 54.41 |SJ-3523N 60 | 35 | 0-3544-ND* 1.00 87 67 | SJ-3544 
uae (P-3523NG-NDf 74 64 50 | SJ-3523NG OP-3544N-NDT 97 8465 | S-3544N 
Se a oo 54 | 3,5 | CP-3524NG-NDE 78 68  .53 |SJ-3524NG 0P-3545-ND* 1.03 90 .69 |SJ3545 
43 | 25 : ™ | ©P-3524N-NDt 71 62 47 | SJ-3524N P-3545N-NDt 1.00.87 _.67 _| SJ-3545N 
eas on eae pay ely CP-3525N-NDt 74 64 50 | SJ-3525N OP-3553NG-NDE 89 78 60 | SJ-3553NG 
cp-2518. NDS bdo: 100) 4 ae | Sie ard OP-3525NG-ND¢ 80.70 _.54 |SJ-3525NG 61 | 3.5 | CP-3554NG-NDt 94 82.63 | S-3554NG 
CP-2523SJTR-ND ~429,00/7,000 | §-2523-SuIT 55 | 3.5 |Umeeece END ASS BUT,000..> SY 023 ST CoN EN S765 | SYSSSNG 
eth P-3523SJ-ND§ 76.66 51 | S+3523-SMT-1 P-42514-ND 1.02 89 68 | SJ-42514 
44) 25 oo ae sane reece 56 | 35 | CPS524SJTRND 448.50/1,000 | SJ-3524-SMT 62. | 25 | 07-42515RS-ND 1.05 91 .70 | SJ-42515RS 
ee ™ | CP-3524SJ-ND§ 79.69 _.53 |SJ-3524-SMT-1 CP-42515TS-ND 1.05 91 70 | SJ-42515TS 
CP-2524SJ-ND§ 79 69 _.53 |SJ-2524-SMT-1 Eee og Bs 65 |SSess P-42516-ND tos 94) 72 | S-49516 
45 | 25 |eaeceee en S02 0001,000) - | Sheess SMT: OP-3533N-NDt 95 83 64 | S/-3533N P-42514STRND 510.00/1,000 | S-42514-SMIT 
acoso NS ge _286) 00. | Si zoae MEET OP-3533NG-NDE 95 83.64 | S/-3533NG CP-42514SJ-ND§ 1.028968 | S-42514-SMIT-1 
4g | 25 | C-2334S STRAND 525.00/1,000_ | S-2534-SMT CP-3533NGS-NDH) «1.09.95 73 | SJ-3533NGS. P-42515RSSJTR-ND —525.00/1,000_| SJ-42515RS-SMT 
OP-2534S.)-ND§ 1.05 91.70 | S-2534-SMT-1 57 | 3.5 | CP-3533NS-NDTO =-«*1.09 «95.73. | S-3533NS. 63 | 25 | OP42515RSSI-NDS 1.05 91 70 | SJ-42515RS-SMT-1 
47 | 25 | CP-2535SJTR-ND 540.00/1,000 | SJ-2535-SMT CP-3534-ND* 1.01 88 68 | SJ-3534 " | OP-42515TSSUTR-ND = 525.00/1,000 _| SJ-42515TS-SMT 
OP-2535SJ-ND§ 108 94.72 | SJ-2535-SMT-1 P-3534N-NDT 98 85 .66 |SJ-3534N OP-42515TSSJ-ND§ 1.05 91.70 | SJ-42515TS-SMT-1 
4g | 35 | ©P-3504-NOt 2.06 1.79 1.38 | SJ-3504 OP-3534NG-NDt 98 85 66 |S}3534NG P-42516SJTR-ND 540.00/1,000 | SJ-42516-SMT 
OP-3505-NDt 210 1.83 1.41 | SJ-3505 CP-3534NGS-NDHO «1.12 97.75 _| SJ-3534NGS CP-42516SJ-ND§ 1.08 94 — .72 | SJ-42516-SMT-1 
* Threaded with nut + Non-threaded + Non-threaded and Isolated Ground §Tray Shielded Version (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 251 
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Fig. 64 - SMT Audio Jack Fig. 65 - SMT Audio Jack 
SJ-42524-SMT SJ-42525RS-SMT SJ-42525TS-SMT SJ-42526-SMT SJ-42534-SMT — SJ-42535RS-SMT SJ-42535TS-SMT SJ-42536-SMT 
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Fig. 66 - Panel Mount Audio Jack 


Fig. 69 - 2.5mm Male Stereo Plug Fig. 70 - 3.5mm Male Stereo Plug 


A B = . 
Male to 7 ~ Male to Male 7 A 
Stripped & (7 
Ww 


ea, Sag, 


Dia. | Digi-Key Price Each CUI Inc. Dia. | Digi-Key Price Each CUI Inc. Dia. | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. | mm | Part No. u 10 100 | Part No. Fig. | mm _ | Part No. 1 10 (100 | Part No. Fig. | mm | Part No. 1 10 100 | Part No. 
OP-42524SJTR-ND 510.00/1,000 | SJ-42524-SMT CP-42534SJTR-ND 570.00/1,000 | SJ-42534-SMT 66 | 3.5 | CP-43502PM-ND 3.69 3.20 2.46 |SJ-43502PM 
OP-42524SJ-ND§ 1.02 .89  .68 | SJ-42524-SMT-1 (CP-42534SJ-ND§ 1.14 99  .76 | SJ-42534-SMT-1 
OP-42525RSSJTR-ND. 525.00/1,000 | SJ-42525RS-SMT OP-42535RSSJTR-ND- 585.00/1,000 | SJ-42535RS-SMT 67 | 3.5 Cece) Can alles 
64 | 25 | CP42525RSSLND§ 1.05 91.70 |S/-42525RS-SMT-1] | gc | 5 | CP-42535RSSLND§ 1.17 1.02.78 | SJ-42535RS-SMT-1 CA SOIENY 33) 81) 62’ | SEAS51b 1S 
OP-42525TSSJTR-ND 525.00/1,000 | SJ-42525TS-SMT CP-42535TSSJTR-ND 585.00/1,000 | SJ-42535TS-SMT 68 | 3.5 | CP-63516-ND 1.26 1.10 .84 | SJ-63516 
OP-42525TSSJ-ND§ 1.05 91 -70 | SJ-42525TS-SMT-1 CP-42535TSSJ-ND§ 117 1.02 78 | SJ-42535TS-SMT-1 69 | 25 | CP-2501SP-ND 96.84 64 | SP-2501 
OP-42526SJTR-ND 540.00/1,000 | SJ-42526-SMT OP-42536SJTR-ND 600.00/1,000 | SJ-42536-SMT 
OP-42526SJ-ND§ 1.08 94 .72 | SJ-42526-SMT-1 CP-42536SJ-ND§ 1.20 1.04 80 | SJ-42536-SMT-1 70 | 3.5 | OP-3502-ND 87 76 59 | SP-3501 
Dia. Length Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. mm Feet Part No. 1 10 100 Part No. Mating Jacks 
Cable Assembly 4 Conductor 
71B 25 P-254CS-M/M-ND 11.76 10.20 7.84 (CA-254CS-MW/M SJ-4252X-SMT 
TIA 25 OP-254CS-ND 9.30 8.06 6.20 CA-254CS SJ-4252X-SMT 
TIA 25 6 OP-254S-ND 10.26 8.90 6.84 CA-254S SJ-4251X-SMT, SJ-4243X-SMT 
71B 25 OP-254S-M/M-ND 12.66 10.98 8.44 CA-254S-M/M SJ-4251X-SMT, SJ-4243X-SMT, SJ-4251X 
71A 3.5 OP-354S-ND 9.96 8.64 6.64 CA-354S SJ-4351X, SJ-43502PM 
71B 3.5 OP-354S-M/M-ND. 12.39 10.74 8.26 CA-354S-M/M SJ-4351X, SJ-43502PM 
Cable Assembly 6 Conductor 
TIA 35 6 OP-356CS-ND 13.95 12.09 9.30 CA-356CS, SJ-63516 
71B : OP-356CS-M/M-ND 18.54 16.07 12.36 CA-356CS-M/M SJ-63516 
§ Tray 


Phono Plugs and Jacks 


Digi-Key Price Each CUI Inc. Digi-Key Price Each CUI Inc. Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. Color Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. Color Part No. 110 100 | Part No. Fig. Color Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Black CP-1400-ND 61. «53.41. | ROL-O11 White 0P-1420-ND 88) .77_—«59._ | RCJ-043 Red/Black OP-1439-ND 1.98 1.72 1.32 | RCJ-61212121 
Red CP-1401-ND 61 53 41 | RCJ-012 4 Yellow P-1421-ND 88 .77  .59 | RCJ-044 9 White/Yellow | OP-1440-ND 1.98 1.72 1.32 | RCJ-61343434 
; White CP-1402-ND 61 53 41 ‘| RGJ-013 Blue CP-1422-ND 88 77 59 | RCLO45 RedWhite | OP-1441-ND 1.98 1.72 1.32 | ROJ-61232323 
Yellow 0P-1403-ND 61-5341: | RG-O14 Gren CP-1423ND 88 77 59 | RCLO46 Red/White/Yellow | CP-1442-ND 1.98 1.72 1.32 | RCJ-61223344 
Blue CP-1404ND 6153-41. | RC-O15 Red/White’Yellow | CP-1443-ND 1.51 1.31 1.01 | RCJ-31234 
Black CP-1424-ND 66.57.44 | RCJ-051 10 
Geen OP-1405-ND _61__-53__—41_| RGJ-016 Red P-1425-ND 66 «57.44: RGLOS2 Red/Green/Blue | CP-1444-ND 1.51 1.31 1.01 | RCJ-31265 
Black OP-1406-ND 5851.39 | RCJ-021 White CP-1426-ND 66 57 44 | RCL053 41 | PedWhiteYellow | 0P-1445-ND 1.49 1.29 1.00 ] RCU-32234 
Red 0P-1407-ND 58 «51.39 | RGJ-022 5 Yellow P-1427-ND 66 57 44 | RCLOS4 Red/Green/Blue | CP-1446-ND 1.49 1.29 1.00 | ROJ-32265 
2 White OP-1408-ND 58 «51.39 | RCJ-023 Blue P-1428-ND 66 57 44 | RCLOSS Black P-1447-ND 62 54 42 | ROP-O11 
ie Sonar = 2 = ee Geen CP-1429-ND 66 57. .44 | RCJ-056 Red P-1448-ND 62 54 42 | ROP-012 
ue ‘ 58 51 a White P-1449-ND 62-54. .42._ | ROP-013 
Geen CP1411-ND 5851.39 | RCL026 : Picaaen pape Po = pa ott ie Yellow CP-1450-ND 62 54 42 | ROP-O14 
Bak cae 21 62 47 | AGHOSt Red/White | 0P-1492-ND_89 78.60 | RC-2123 Bue aye oC SA Ae PROP ONS 
Red CP1413ND 71 -.62.—47_‘| RCJ-032 “se Green P-1452-ND__62_—54_—42._ | ROP-016 
i White CP1414ND 9.71 «.62.—47_‘| RGU-033 Red/Black = | CP-1433-ND 8675.58 | RCJ-2221 Black CP-1453-ND 62.54.42. | ROP-021 
Yellow CPH415-ND 71. -.62_—-.47_| RCJ-034 7 | White/Yellow | 0P-1434-ND 86.75.58 | RCJ-2234 Red CP-1454-ND 62-5442.“ | REOP-022 
Blue CPH416-ND 71-62-47 RCJ-035 Red/White | P-1435-ND_.86_—.75_—58_| RCJ-2223 13 White CP-1455-ND 62,5442.“ | ROP-023 
Geen OP-1417-ND 71.62.47 | RGJ-036 Red/Black | CP-1436-ND 1.47 1.28 98 | RCJ-412211 Yellow CP-1456-ND 62-54 .42._ | ROP-024 
Black CP-1418ND 88 77 59 | RGL-O41 8 | WhiteYellow | 0P-1437-ND 1.47 1.28.98 | RCJ-413344 Blue P-1457-ND 62-54. .42._ | ROP-025 
* Red OP-1419-ND 88.7759 | RCJ-042 Red/White | CP-1438-ND 1.47 1.28 .98 | RCJ-412233 Green CP-1458-ND 62.54.42. | ROP-026 


More Product Available Online: www.digikey.com 
252 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Cc) W f Features: Major applications include baths, toilets, hot-water suppliers, washing machines, water purifiers, outdoor 
ate rp ro Oo motors, frozen food showcases, and construction devices. 

Zz . 566 (WP20/22) Series, 22 AWG : FEATURES: As being a fully waterproof small-sized connector of 2 mm pitch. 

— Co nnector Asse m b | 1es SPECIFICATIONS: Pitch: 2.0 mm. Rated Voltage: 250V. Rated Current: Max 2A. Withstand Voltage: ACIOOOV, 1 Minute. 


Contact Resistance: 10mQ max. Insulation Resistance: 1000MQ min./DCS500V. Temperature Range: -40°C~+105°C. 
Water proof grade: JIS 00920 (grade 8) Water proof type by JIS 00920. Applicable Board Thickness: 1.6 mm. Housing - 


Goibredswitsk-to be ineialicast Fig-1 694580 Pin Block: PBT (UL94V-0). Terminal: PB/Tin plating. Wire - Housing Seal: Silicone Rubber. 
ihe folldwing order @ installed'in > 568 (CLO7C) Series, 20 AWG FEATURES: - As a waterproof connector of single-pole specification, housing lock can 
3 assure tight closing without being easily disengaged. The lock is small in size and compact. + Outstanding in 
a Black 4.Green 7. Orange 17 mechanical/electrical characteristics, etc. because of the highly stable contact part. + Conforming to Hectric Apparatus 
2.White 5. Brown 8. Yellow Control Regulations. SPECIFICATIONS: Rated Voltage: 300V. Rated Current: Max 5A. Withstand Voltage: AC1700V, 
3. Red 6.Blue 9. Violet 1 Minute. Contact Resistance: 10mQ max. Insulation Resistance: 1000MQ min./DC500V. Temperature Range: 
-40°C~+105°C. Water proof grade: JIS 00920 (grade 4) Water proof type by JIS 00920. Housing - Pin Block: PBT 
Fig. 2 oy Fig. 3 (UL94V-0). Terminal: Brass/Tin plating. Wire - Housing Seal: Silicone Rubber. 
21.9 89 570 (CLO7D/E) Series, 16 AWG FEATURES: + Fully waterproof connector of 5.8 mm pitch, being applicable to large 
current (max. 10A). + Conforming to Hectric Apparatus Control Regulations. SPECIFICATIONS: Rated Voltage: 300V. 
Rated Current: Max 10A. Withstand Voltage: AC1700V, 1 Minute. Contact Resistance: 10mQ max. Insulation 
Resistance: 1000MQ min./DCS500V. Temperature Range: -40°C~+105°C. Water proof grade: JIS 00920 (grade 4) Water 
proof type by JIS 00920. Applicable Board Thickness: 1.6 mm. Housing - Pin Block: PBT (UL94V-0). Terminal: Brass/Tin 
plating. Wire - Housing Seal: Silicone Rubber. 
Length) Digi-Key Pricing EDAC 
Fig. | Description Ft. (M)| Part No. 1 10 100 | Part No. 
WP20/22 Series — 22 AWG 
1 | Connector Plug, 2 Position, PCB Mount — | 151-1001-ND 87 7.70 61.60 | 566-002-420-101 
2 | Cable Assembly Plug, 2 Position 3 (.91) | 151-1002-ND 5.25 48.30 420.00 | 566-002-714-120 
3. | Assembly Receptacle, 2 Position 3 (.91) | 151-1003-ND 5.68 52.21 454.00 | 566-002-724-220 
4 | Connector Plug, 3 Position, POB Mount — | 151-1004-ND 1.33 11.83 94.60 | 566-003-420-101 
5 | Cable Assembly Plug, 3 Position 3 (.91) | 151-1005-ND 7.78 71.53 622.00 | 566-003-714-120 
és 6 | Assembly Receptacle, 3 Position 3 (.91) | 151-1006-ND 8.18 75.21 654.00 | 566-003-724-220 
aw 7 | Connector Plug, 5 Position, POB Mount — | 151-1007-ND 1.98 17.60 140.80 | 566-005-420-101 
4 8 | Cable Assembly Plug, 5 Position 3 (.91) | 151-1008-ND 12.78 117.53 1022.00 | 566-005-714-120 
19,25 32.0 9 |Assembly Receptacle, 5 Position 3(.91)| 151-1009-ND 13.05 120.06 1044.00 | 566-005-724-220 
10 | Connector Plug, 9 Position, PCB Mount — | 151-1010-ND 2.91 25.85 206.80 | 566-009-420-101 
11 | Assembly Receptacle, 9 Position 3 (.91) | 151-1011-ND 22.98 211.37 1838.00 | 566-009-724-220 
CLO7C Series — 18 AWG 
12 | Cable Assembly Plug, 1 Position 3 (.91) | 151-1014-ND 3.40 31.28 272.00 | 568-001-734-100 
13 | Assembly Receptacle, 1 Position 3 (.91) | 151-1015-ND 3.05 28.06 244.00 | 568-001-744-200 
CLO7D£ Series — 18 AWG 
14 | Connector Plug, 1 Position, POB Mount — | 151-1016-ND 1.15 10.18 81.40 | 570-001-420-101 
15 | Cable Assembly Receptacle, 1 Position |3 (.91) | 151-1017-ND 3.95 36.34 316.00 | 570-001-744-200 
16 | Assembly Plug, 2 Position 3 (.91) | 151-1018-ND. 6.53 60.03 522.00 | 570-002-734-100 
17 | Connector Plug, 2 Position, POB Mount — | 151-1019-ND 1.40 12.38 99.00 | 570-002-420-101 
18 | Cable Assembly Receptacle, 2 Position |3 (.91) | 151-1020-ND 6.93 63.71 554.00 | 570-002-744-200 
19 | Cable Assembly Plug, 3 Position 3 (.91) | 151-1021-ND. 10.28 94.53 822.00 | 570-003-734-100 
20 | Connector Plug, 3 Position, POB Mount — | 151-1022-ND 2.42 21.45 171.60 | 570-003-420-101 
21 | Assembly Receptacle, 3 Position 3 (.91) | 151-1023-ND 10.63 97.75 850.00 | 570-003-744-200 
— | Extraction Tool, 566 Series 151-1012-ND = 205.35 = — _ | 566-280-300 


Edgeboard Connectors el A ee | city Pricing roAc 


MATERIALS: Insulator: Thermoplastic Polyester,UL 94V-0. Contacts: Copper, Nickel, Tin Alloy CA-725 or a SE 20 SB A OAM RecN) i ay 00 SU) | eetah bs 
Phosphor Bronze. Contact Plating: Gold on Mating Area, Tin-Lead on the Contact Tails, Nickel Underplate. 3.96mm Contact Centers 
Colors:Series 305, 306, 307, 341, 345 and 346 are green. Series 357 and 395 are black. MECHANICAL: 20 | 62.64 54.76 47.50 43.79 5.41 | EDC357202-ND 1.98 17.60 140.80 544.00) 357-020-520-202 
P.C. Card Slot: Accepts boards .054" (1.37mm) to .070" (1.78mm) thick. ELECTRICAL: Insulation 24 | 70.56 6269 55.42 51.71 5.41 | EDC357242-ND 2.08 18.43 147.40 569.50) 357-024-520-202 


Resistance: 5000 megohms at 500 VDC. Dielectric Withstanding Voltage: 1500 V.A.C. RMS at sea level. 30 | 82.45 74.57 67.31 63.60 5.41 | EDC357302-ND 239 21.18 169.40 654.50] 357-030-520-202 
Current Rating: 3 Amperes. Contact Resistance: 6 Milliohms, maximum. ENVIRONMENTAL: Operating 36 | 94.34 86.46 79.20 75.49 5.41 | EDC357362-ND 2.73 2420 193.60 748.00] 357-036-520-202 
Temperature: -65° to +125°C. 44 |110.19 102.31 95.05 91.34 5.41 | —DC357442-ND 3.10 27.50 220.00 850.00 | 357-044-520-202 
SERIES: 30 ren Solder Tail — 6.35mm Row-to-Row Spacin 
D 7 Contact point SERIES: 34 11.09 2 B Pacing, 
Ar AP SERIES: 305, 307, 357.... 11.68 3.18mm Contact Centers 
A\ WZ SERIES: 346, 345, 395...._ 15.24 44 | 90.42 83.69 77.09 73.03 4.44 | EDC346442-ND 3.22 28.60 228.80 884.00) 346-044-520-202 
Hu lin 3.18 ot 56 |109.47 102.74 96.14 92.08 4.44] EDC346562-ND 3.60 31.90 255.20 986.00 | 346-056-520-202 
HIGLE 645 A 72 |134.87 128.14 121.54 117.48 4.44 | DC346722-ND 4.34 38.50 308.00 1190.00 | 346-072-520-202 
a e Y TOOT 100 | 179.32 172.59 165.99 161.93 4.44 | EDC346102-ND 5.46 48.40 387.20 1496.00 | 346-100-520-202 
3.56mm Spacin nee f fl OU si 1 Solder Tail — Center Spacing (Single Row) 
3.56 5.08mm Sate Psieas Solder rials 0. Tab 3.96mm Contact Centers 
6.35mm Spacing 7 A si 10 | 6264 5476 47.50 43.79 5.41 | EDC306102ND 1.77 15.68 125.40 484.50] 306-010-520-102 
le 8 | 15 | 8245 74.57 67.31 63.60 5.41 | EDC306152ND 239 21.18 169.40 654.50] 306-015-520-102 
18 | 94.34 86.46 79.20 75.49 5.41 | EDC306182ND 276 24.48 195.80 756.50] 306-018-520-102 
NOTE: CT a 1 | 22 |110.19 102.31 95.05 91.34 5.41 | EDC306222-ND 3.22 28.60 228.80 884.00 | 306-022-520-102 
SERIES 341: 10.16mm for 28/56 pin & up. Q| SRE CEE EREEEAS a Tt 
SERIES 306: 12.70mm for 28 pin & up. a 3.25 1.88 3.96mm Contact Centers 
SERIES 305, 307, 357: 12.70mm for 28/56 pin & up SERIES: 341. 12] 46.79 38.91 31.65 27.94 7.16 | EDC305120-ND 143 12.65 101.20 391.00] 305-012-500-202 
SERIES: coetoue: Sums 20 | 62.64 54.76 47.50 43.79 7.16| EDC305200-ND 1.86 1650 132.00 510.00/ 305-020-500-202 


24) 70.56 62.69 55.42 51.71 7.16 | EDC305240-ND 214 1898 151.80 586.50] 305-024-500-202 


Dimensions (mm) 30 | 82.45 74.57 67.31 63.60 7.16 | EDC305300-ND 242 21.45 171.60 663.00) 305-030-500-202 
Pos./| A B c D E Digi-Key Pricing EDAC 36 | 94.34 8646 79.20 75.49 7.16} EDC305360-ND 2.76 24.48 195.80 756.50) 305-036-500-202 
Char.| 4.38 +20 4.38 +15 4.51] PartNo. il 10 100 500 | Part No. 44 |110.19 102.31 95.05 91.34 7.16 | EDC305440-ND 3.41 30.25 242.00 935.00) 305-044-500-202 
Solder Tail — 3.56mm Row-to-Row Spacing Solder Eyelets — 5.08mm Row-to-Row Spacing 
2.54mm Contact Centers 3.96mm Contact Centers 


12 | 8747 2985 2223 17.78 318] EDGATI22ND 230 21.18 16940 65450] 341-012520-202| | qa] ae79 3a91 3165 2794 716] EDCBOTIQOND 152 1348 10780 41650] 307-012-500.202 
20 | 47.63 40.01 3239 27.94 3.18| EDO341202ND 260 2310 184.80 714.00 | 341-020-520-202] | 29 | gaea 5476 4750 4379 716| EDC307200-ND 198 1760 140.80 544.00| 307.020-800-202 
30 | 60.33 52.71 45.09 40.64 3.18 | EDO341302-ND 2.88 25.58 204.60 790.50 | 341-030-520-202 | | 54 | 7956 62.69 55.42 51.71 7.16] EDC307240-ND 208 1843 147.40 569.50] 307-024-500-202 
40 | 7303 65.41 57.79 5334 3.18) EDC341402-ND 3.16 2805 224.40 867.00 | 341-040-520-202| | 55 | gous 7as7 e731 6360 716| EDC307300.ND 239 2118 16940 65450| 307-030-5020 


50 | 85.73 78.11 70.49 66.04 3.18| EDC341502-ND 3.50 31.08 248.60 960.50 | 341-050-520-202| | 32 | Soa [Rey Cie ee SOS ND 353 2490 19R60 748.00 | 207-086-500 202 
A ETE onE aa Se contact Centers [Sa 44 |110.19 102.31 95.05 91.34 7.16 | EDC307440-ND 3.19 2833 226.60 875.50 | 307-044-500-202 
20 | 6264 54.76 4750 43.79 541| EDC305202-ND 1.86 1650 132.00 510.00] 305-020-520-202 poldenEveletsEicentenspacingi(singleikow) 
24 | 70.56 62.69 55.42 51.71 5.41 | EDC305242-ND 2.14 18.98 151.80 586.50) 305-024-520-202 3.96mm Contact Centers 
30 | 8245 7457 6731 6360 541| EDC305302ND 242 21.45 171.60 663.00) 305-030-520-202 10 | 6264 54.76 4750 4379 7.16] EDC306100-ND 1.77 1568 125.40 484.50] 306-010-500-102 
36 | 9434 86.46 7920 75.49 541| EDC305362-ND 276 2448 195.80 756.50 | 305-036-520-202 15 | 8245 7457 6731 6360 716| EDC306150-ND 239 21.18 169.40 654.50| 306-015-500-102 
44 |110.19 102.31 95.05 91.34 5.41 | EDC305442-ND 3.19 28.33 226.60 875.50 | 305-044-520-202 18 | 94.34 86.46 79.20 75.49 7.16 | EDC306180-ND 2.76 2448 195.80 756.50| 306-018-500-102 


Solder Tail — 5.08mm Row-to-Row Spacing 22 |110.19 102.31 95.05 91.34 7.16 | EDC306220-ND 3.22 28.60 228.80 884.00] 306-022-500-102 


2.54mm Contact Centers 
20 | 46.61 40.01 32.00 27.94 4.44] EDC395202-ND 2.17 19.25 154.00 595.00) 395-020-520-202 


26 | 54.23 47.63 39.62 35.56 4.44 | EDC395262-ND 2.36 20.90 167.20 646.00 395-026-520-202 (enietet | Lllios (fan) - ee 

30 | 59.31 5271 44.70 40.64 4.44| EDC395302-ND 248 22.00 176.00 680.00) 395-030-520-202 | | Pos./|Spacing| D Bus Digi-Key Pricing EDAC 
34 | 64.39 57.79 49.78 45.72 4.44] EDC395342-ND 2.54 22.55 180.40 697.00| 395-034-520-202 | | Char.| (mm) | +38 4.15 Style Part No. 110 100 500 _| PartNo. 
36 | 66.93 60.33 52.32 48.26 4.44| EDC395362-ND 2.60 23.10 184.80 714.00] 395-036-520-202 Standard Bus Systems 


a reo or ae a er eee ae pals poo ees Se Ma eae 60 | 254 | 8280 78.74] MULTIBUS1 | EDC345602-ND 4.19 37.13 297.00 1147.50/345-060-524-201 
‘ : ; eer oe : : : } ‘ 120 | 254 |159.00 154.94) VERSABUS | EDC345202-ND 6.98 61.88 495.00 1912.50/345-120-520-201 


50 | 84.71 78.11 70.10 66.04 4.44| EDC395502-ND 313 27.78 222.20 858.50| 395-050-520-202 
56 | 92.33 85.73 77.72 73.66 4.44| EDC395562-ND 3.32 29.43 235.40 909.50| 395-056-520-202 3.18 | 96.14 92.08) STANDARD BUS) EDC346052-ND 4.09 36.30 290.40 1122.00) 346-056-520-802 


56 
60 | 97.41 90.81 82.80 78.74 4.44] EDC395602-ND 3.44 30.53 244.20 943.50 | 395-060-520-202 62 | 254 | 8534 81.28) IBMPC-XT | EDC395062-ND 1.09 9.63 77.00 297.50) 395-062-520-350 
62 | 9995 93.35 85.34 81.28 4.44| EDC395622-ND 3.53 31.35 250.80 969.00 | 395-062-520-202 98 | 2.54 |131.06 127.00] IMBPC-ATISA | EDC395982-ND 1.40 12.38 99.00 382.50|395-098-520-350 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 253 


oullins Edgecard Connectors 


MATERIALS 


+ Insulator: Glass filled thermoplastic polyester PBT (Standard) UL 
94V-0 Approved. For 1mm and .050” spacing parts, it will be 
“PPS” and for all others it will be “PBT” 

+ Contacts: Phosphor Bronze (Standard) 

+ Contact Plating: Gold over Nickel 

+ UL File Number: E64287 
+ Termination Plating: Tin 


MECHANICAL 

+ Board Insertion Force: 16 ozs. maximum per contact pair using 
.062 steel test blade 

+ Board Withdrawal Force: 1 oz. minimum per contact pair using 
.062 steel test blade ae 


ELECTRICAL 

- Insulation Resistance: 5,000 megohms. 

+ Dielectric Withstanding Voltage: Contact. Centers — 
-100, .125, .156., 1mm and .050” Voltage — 600 VDC, 
800 VDC, 1800 VDC, 250 VDC 

+ Current Rating: 3 amperes, 1mm and .050” parts are 1 amp 

+ Voltage Drop: 30 mV at rated current 

+ Contact Resistance: 10 millionms max. at rated current 


ENVIRONMENTAL 
* Solvent Resistance: Perchloroethylene, Freon 113, Freon 11, Trichloroethylene 


+ Operating Temperature: PBT -65°C to 130°C, PPS -65°C to 220°C. Phosphor Bronze -65°C to 125°C 


Fig. 1 Eyelet 


t Accepts 3- 
-225 |O}" #26 AWG 


wires 


Fig. 2 Right Angle Fig. 3 Narrow Dip 


Solder 


Fig. 5 Staggered Dip 


Fig. 4 Wide Dip Solder 


Low Profile 


Pos./ 
Cont. 


Dimensions (Inches) 
A B Cc 


Digi-Key 
Part No. 1 10 


Pricing 
100 


Sullins 
Part No. 


D E 
At Expansion Board Connector 


Fig. 3 .100” Contact Centers 


49/98 PCB Expansion Port Edge Card $1020-ND> 3.12 24.75 173.25 | EZCA9DOWN-S420 
Right Angle — Solder Tail — .156” Spacing 

Fig. 2 .100” Contact Centers 
5/10 0.775 1.075 1.375 .330 .431 $1051-ND 6.33 50.25 351.75 | EZOOSDRAS 
6/12 0.875 1.175 1.475 .330 431 $1061-ND 5.70 45.25 316.75 | EZOO6DRAS 
10/20 1.275 1.575 =1.875 = .330-— 431 $1101-ND 4.97 40.48 294.40 | EZCIODRAS 
15/30 1.775 2.075 2.375 .330 .431 $1151-ND 5.99 47.50 332.50 | EZCISDRAS 
18/36 2.075 2375 2675 .330 .431 $1181-ND 6.52 51.75 362.25 | EZCI8DRAS 
22/44 2475 2775 3.075.330.4311 $1221-ND 7.62 60.50 423.50 | EZC22DRAS 

Fig. 2 .156” Contact Centers 
12/24 2156 2469 2811 .325 431 $5121-ND 7.94 63.00 441.00 | EZV12DRAS 
22/44 3.716 4.029 4371 .325  .431 $5221-ND 8.57 68.00 476.00 | EZV22DRAS 

Eyelet — .007” Thick, .140” Spacing 

Fig. 1 .156” Contact Centers 
6/12 1.220 1.533 1.875 .325 .431 S5065-ND 4.50 35.75 250.25 | EZM06DSEH 
10/20 1.844 2157 2499 325 431 $5105-ND 4.28 34.00 238.00 | EZM10DSEH 
15/30 2.624 2937 3.279 .325 431 $5155-ND 4.57 36.25 253.75 | EZM15DSEH 
18/36 3.092 3405 3.747 325 431 $5185-ND 5.36 42.50 297.50 | EZV18DSEH 
22/44 3.716 4.029 4.371 .325 .431 $5225-ND 5.45 43.25 302.75 | EZM22DSEH 

Eyelet — .014” Thick, .140” Spacings 

Fig. 1 .100” Contact Centers 
5/10 0.775 1.075 1.375 .330 .431 $1052-ND 2.71 21.50 150.50 | EZO0SDREH 
6/12 0.875 1.175 1.475 .330 431 $1062-ND 2.84 22.50 157.50 | EZOO6DREH 
10/20 1.275 1.575 1.875.330 431 $1102-ND 3.24 25.75 180.25 | EZCIODREH 
15/30 1.775 2.075 2.375 .330 .431 $1152-ND 413 32.75 229.25 | EZCISDREH 
18/36 2.075 2375 2675 .330  .431 $1182-ND 4.57 36.25 253.75 | EZCI8DREH 
22/44 2475 2.775 3.075 .330 431 $1222-ND 6.24 49.50 346.50 | EZC22DREH 
25/50 2775 3.075 3.375 .330 431 $1252-ND 5.48 43.50 304.50 | EZC25DREH 
35/70 3.775 4075 4.375 400 .431 $1352-ND 6.74 53.50 374.50 | EZC35DREH 
36/72 3.875 4175 4475 400.431 $1362-ND 8.69 69.00 483.00 | EZC36DREH 

Fig. 1 .156” Contact Centers 
6/12 1.220 1.533 1.875 .325 .431 $5062-ND 3.31 26.25 183.75 | EZMO6DREH 
10/20 1.844 2157 2499 325 .431 $5102-ND 419 33.25 232.75 | EZM10DREH 
15/30 2.624 2937 3.279 .325 431 $5152-ND 4.88 38.75 271.25 | EZV15DREH 
18/36 3.092 3405 3.747 .325 431 $5182-ND 5.80 46.00 322.00 | EZV18DREH 
22/44 3.716 4029 4.371 .325 .431 $5222-ND 5.07 40.25 281.75 | EZM22DREH 
28/56 4.652 4965 5.307 .438 431 $5282-ND 7.72 61.25 428.75 | EZM28DREH 
36/72 5.900 6213 6.555 438 .431 $5362-ND 11.43 90.75 635.25 | EZM36DREH 


Solder Tail — .140” Spacing 


Polarizing Keys 5/10 0.775 1.075 1.375 .330 .431 | S1053-ND 261 20.75 145.25] EZCOSDRTH 
i : ; ; 1020 | 1.275 1575 1.875 .330 .431 | $1103-ND 3.06 24.25 169.75] EZCIODRTH 
Pol t available for product with .050 and 1 tact 1 
rigid Keys 00% areiebte for product wi EE nN 15/30 | 1.775 2075 2375 .330 431 | S1153-ND 3.47 27.50 192.50 | EZCISDRTH 
Digi Key Pricing Sus 240 | 2275 2575 2875 330 431_| S1203-ND 5.51 43.75 306.25 | EZC20DATH 
Description Part No. 10 100 Part No. Fig. 3 .156” Contact Centers 
Polarizing Key used for Low Profile (.431") PLAKI-ND 1.00 7.00 PLAKI 6/12 1.220 1533 1.875 325 .431 | $5063-ND 4.54 36.00 252.00] EZMO6DRTH 
— - 1020 | 1844 2157 2499 .325 .431 | $5103-ND 435 34.50 241.50] EZM10DRTH 
Polerizing Key used for all other Profiles [Me AND 1.00 7.00 Po 22/44 | 3716 4029 4371 925 .431 | $5223-ND 5.54 44.00 308.00] EZV22DRTH 
: ; 2856 | 4652 4.965 5.307 438 431 | $5283-ND 8.06 64.00 448.00 | EZM28DRTH 
High Profile Solder Tail — .200” Spacing 
Fig. 4 .100” Contact Centers 
ec SHitenete St) pioeney) viele Selle 5/10 0.775 1.075 1375 330 .431 | S1054.ND 2.27 18.00 126.00 | EZCDSDAXH 
ous || J @ i) Ene u LORS IOC |EattiNos 6/12 0.875 1.175 1.475 330 .431 | $1064-ND 2.36 18.75 131.25] EZCD6DRXH 
Fig. 5 Peripheral Component Interconnect (PCI) .050” Contact Centers 40/20 4.275 1575 1875 330 .431 $1104-ND 268 21.25 148.75| EZCIODRXH 
80/160 | 4.240 4.526 4.840 .370 .300 | S08019-ND» 15.62 124.00 868.00 |RZB80DHHN bes ee oe pple = pe Sees oe es a Seed 
42/49 | 4.890 5.176 5490 .370 .300 | S09119-578-ND* 16.38 130.00 910.00 |RZB91DCHN-S578 : : : : ‘ : : : 
20/40 | 2275 2575 2875 330 431 | S1204ND 3.94 31.25 218.75] EZCOODRXH 
Fig. 4 Solder Tail .100” Contact Centers 22/44 | 2475 2775 3.075 330 431 | $1224-ND 4.47 35.50 248.50 | EZC22DRXH 
aie. ease aE Sa ae i -4g5e" -sace ea 25/50 | 2775 3.075 3375 330 431 | S1254-ND 4.47 35.50 248.50 | EZCO5DRXH 
peee: ago) 3810. = oo : bs : weal 3060 | 3275 3575 3.875 330 .431 | S1304-ND 6.74 53.50 374.50 | EZC30DRXH 
eed ie pes pee eat 7 Shed oe pees ae ane 3e72_| 3875 4175 4475 330 431 | S1364-ND 5.61 44.50 311.50 | EZC36DRXH 
isso |1.760 207s 2905 avo — \eaneenes Opie fo| sells asereei 4080 | 4275 4575 4875 330 431 | S1404-ND 6.90 54.75 383.25 | EZCAODRXH 
: : acces d ‘ : 50/100 | 5.275 5575 5.875 .400 .431 | $1504-ND 9.67 76.75 537.25 | EZCBODRXH 
oso | 2760 3075 3995 377 — [enreenee 3.02 2400 468.00 |ECosDGAN so20 | 6.275 6575 6875 400 _431_| S1604-ND 9.17 72.75 509.25 | EZOBODRXH 
25/50 | 2.760 3.075 3335 .370 — | S1250-ND 3.02 24.00 168.00 | EZC25DCWH Fig. 4 .156” Contact Centers 
18/36 | 2.060 2375 2635 370 — | $1186-371-ND 214 17.00 119.00 |EZCIaDOWN-$371 6/12 1.220 1533 1.875 325 .431 | $5064-ND 3.02 24.00 168.00 | EZMO6DRXH 
- - 7" 1020 | 1.844 2157 2499 .325 .431 | $5104-ND 3.02 24.00 168.00 | EZM10DRXH 
Fig. 5 Right Angle .100” Contact Centers 1224 | 2156 2469 2811 325 431 | $5124-ND 3.59 28.50 199.50 | EZM12DRXH 
ages |54c0 — — 37 — | SMOIOCOENDM! 1219 9675 677.25 [roteDcAN-se0s 15/30 | 2624 2937 3.279 .325 .431 | S5154-ND 3.47 27.50 192.50 | EZM1S5DRXH 
19/36 | 3.092 3405 3.747 .325 .431 | $5184-ND 416 33.00 231.00 | EZM18DRXH 
Fig. 2 Solder Tail Right Angle .100” Contact Centers 22/44 | 3.716 4.029 4.371 325 431 | $5224-ND 4.16 33.00 231.00 | EZM22DRXH 
25/50 | 4184 4497 4.839 325 431 | $5254-ND 5.32 42.25 295.75 | EZM25DRXH 
10/20 | 1.460 1.775 2035 370 — | $11022-ND 3.56 28.25 197.75 ODCAH 
i © Be ma 2g56 | 4652 4.965 5.307 438 431 | $5284-ND 6.08 48.25 337.75 | EZM28DRXH 
Wire Wrap .100” Contact Centers 3672 | 5900 6213 6.555 438 _.431_ | S5364-ND 7.91 62.75 439.25 | EZM36DRXH 
Staggered Dip 
10/20 | 1.260 1.575 1.835 370 — | $11013-ND 2.84 22.50 157.50 |EZCIODCMH NEWIFI9.5 .050” Contact Centers NEW! 
Solder Tail .125” Contact Centers 6/12 0.540 0.826 1.140 .370 610 | S3118-ND 10.43 82.75 579.25 | RZBO6BDHHN 
1020 | 0.740 1.026 1.340 .370 .610 | $3119-ND 10.93 86.75 520.50 | RZB1ODHHN 
PRISE | 9.785 4.045 4.925 570 451 G18) 8.75. OF1.25) | AOL 19/26 | 0.890 1176 1.490 .370 .610 | $3120-ND 11.25 89.25 535.50 | RZB13DHHN 
50/100 | 6.535 6795 7.075 370 — | $25011-ND 8.60 68.25 477.75 |EZAS0DCSD ts90 | 0990 1276 1590 370 610 |ReneTNES 44:63. 81150. 649.00'| ROEEDLEN! 
Solder Tall .156” Contact Centers 20/40 | 1.240 1.526 1.840 370 610 | $3122-ND» 12.06 95.75 574.50 | RZB20DHHN 
22/44 | 1340 1.626 1.940 370 .610 | S3123-ND 12.35 98.00 588.00 | RZB22DHHN 
6/12 | 1.221 1.534 1.784.370 — | S5066-ND» 2.68 = 21.25 148.75 |EZMO6DOWN 25/50 1.490 1.776 2090 .370 610 | S3124.ND» 12.66 100.50 603.00 | RZB25DHHN 
22/44 | 3.717 4.030 4.280 370 — | S5220-ND 3.94 31.25 218.75 |EZM22D0WH 30/60 1.740 2.026 2340 .370 .610 | S3125-ND» 13.29 105.50 633.00 | RZB30DHHN 
36/72 | 5.901 6.214 6.464 .370 — | S5366-ND» 4.66 37.00 259.00 |EZV36DOWN 34/68 1.940 2226 2540 .370 .610 | $3126-ND» 13.80 109.50 657.00 | RZB34DHHN 
43/86 | 6.993 7.306 7.556 .370 — | S5437-ND» 5.32 42.25 295.75 |EZM43DCIN 35/70 1.990 2.276 2590 .370 .610 | S3127-ND 13.89 110.25 661.50 | RZB35DHHN 


*No Mounting Ears tt .165”PostLength +CardExtender +HairpinBellows ++ Cantilever 
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oullins Edgecard Connectors Low Profile (cont) 


Pos./ Dimensions (Inches) Digi-Key Pricing Sullins Pos./ Dimensions (Inches) Digi-Key Pricing Sullins 
Cont. A B c D E | PartNo. 1 10 100 | Part No. Cont. A B c D E | Part No. 1 10 100 | Part No. 
40/80 | 2.240 2.526 2.840 .370 .610 | S3128-ND» 14.52 115.25 691.50) RZB40DHHN 100/200 | 5.240 5.526 5.840 .370 .915 | S3261-ND 53.87 427.50 2565.00 | RZB100DHAS 
45/90 | 2.490 2.776 3.090 .370 .610 | S3129-ND» 15.03 119.25 715.50] RZB45DHHN 105/210 | 5.490 5.776 6.090 .370 .915 | S3262-ND 55.31 439.00 2634.00 | RZB105DHAS 
50/100 | 2.740 3.026 3.340 .370 610 | S3130-ND+ 15.66 124.25 745.50 | RZB50DHHN tos216 15.640 5.926 6240 370 915 | S3263.ND 56.20 446.00 2676.00 | RZB108DHAS 
60/120 | 3.240 3.526 3840 .370 610 | $3131-ND> 16.85 133.75 802.50 | RZBEODHHN 110220 15740 6.026 6340 370 915 | S3264.ND 5673 450.25 2701.50 RZB110DHAS 
64/128 | 3.440 3.726 4.040 .370 610 Sie 17.29 137.25 823.50 | RZB64DHHN 120/240 16240 6526 6840 370 915 | S3265-ND 59.60 473.00 2898.00| RZB120DHAN 
75/150 |3.990 4.276 4.590 .370 .610 | S3133-ND+ 18.62 147.75 886.50 | RZB75DHHN : 
80/160 | 4.240 4.526 4840 .370 610 | $3134-ND» 19.22 152.50 915.00| RZB80DHHN NEW! Fig: 8 "Imm iContact Centers NEW! 
85/170 | 4.490 4.776 5.090 .370  .610 | S3135-ND» 19.85 157.50 945.00) RZB85DHHN 5/10 | 0.507 0.793 1.107 .370 .915 | $3272-ND 48.38 384.00 2304.00 | RZEQ5DHAS 
95/190 | 4.990 5.276 5590 .370 .610 | $3136-ND» 20.98 166.50 999.00 | RZB9S5DHHN 10/20 |0.704 0.990 1.304 .370 915 | $3273-ND 49.80 395.25 2371.50 | RZEI0DHAS 
100/200 | 5.240 5.526 5.840 .370 _.610 | $3137-ND» 21.58 171.25 1027.50 | RZB100DHHN 15/30 |0.901 1.187 1.501 .370 .915 | $3274-ND 51.35 407.50 2445.00 | RZEISDHAS 
105/210 | 5.490 5.776 6.090 .370 610 | $3138-ND» 22.18 176.00 1056.00 | RZB10SDHHN 20/40 1.098 1.384 1.698.370 915 | S3276-ND 52.76 418.75 2512.50 | RZEZ0DHAS 
108/216 | 5.640 5.926 6.240 .370 610 | $3139-ND» 22.49 178.50 1071.00 | RZB108DHHN 25/50 |1.295 1.581 1.895 370.915 | S3276:ND 54.31 431.00 2586.00 | RZE25DHAS 
110/220 | 5.740 6.026 6.340 .370 .610 | S3140-ND» 22.81 181.00 1086.00 | RZB110DHHN 30/60 |1.492 1.778 2.092 .370 .915 | S3277-ND 55.85 443.25 2659.50 | RZE30DHAS 
120/240 | 6.240 6.526 6.840 .370  .610 | S3141-ND» 24.03 190.75 1144.50 | RZB120DHHN 35/70 1.689 1.975 2.289 .370 .915 | S3278-ND 57.42 455.75 2734.50 | RZE35DHAS 
NEW! Fig. 5 .050” High Speed NEW! 40/80 |1.885 2.171 2.485 .370 .915 | $3279-ND 58.97 468.00 2808.00 | RZE40DHAS 
737219 | —  — 4250 .465 613 | $3282-ND- 20.85 165.50 993.00] RPWBO73GXHR 1621 45/90 |2.082 2.368 2.682 .370 .915 | $3280-ND 60.39 479.25 2875.50 | RZE4SDHAS 
goa | — — 4600 .465 613 | $3283-ND» 26.05 20675 1240.50 | RPWBO80GHR-T621 50/100 [2.279 2.565 2.879 .370 .915 | $3261-ND 61.93 491.50 2949.00 | RZE50DHAS 
co270 | — — S100 aes 61a |siaeenb S92 2000 175000 | FPWBIROGI Ta 
100/300 | — — 5.600 465.613 | S3285-ND» 49.23 390.75 2344.50 | RPWB110GKHR-T621 NEW! Fig. 7 .050” Contact Centers NEW! 
NEW! Fig. 5 1mm Contact Centers NEW! 6/12 |0.540 0.826 1.140 .370 610 | $3164-ND» 9.83 78.00 468.00) RZBO6DHRN 
5/10 | 0.507 0.793 1.107 .370 .610 | $3149-ND» 13.48 107.00 642.00 | RZED5DHHN 4020 |0740 1.026 1340 .370 610 | S3165ND» 40.33 82.00 492.00 RZBIODHRN 
10/20 | 0.704 0.990 1.304.370 .610 | S3150-ND- 14.68 116.50 699.00 ) RZEIODHHN 13/26 |0.890 1.176 1.490 .370 .610 | S3166-ND- 10.65 84.50 507.00] RZB13DHRN 
15/30 | 0.901 1.187 1.501 .370 .610 | $3151-ND> 15.97 126.75 760.50 | RZEISDHHN 45/30 |0.990 1276 1.590 .370 610 | S3167-ND» 10.96 87.00 522.00 RZBISDHRN 
20/40 | 1.098 1.384 1.698 .370 .610 | S3152-ND» 17.14 136.00 816.00 | RZE20DHHN 20/40 | 1.240 1.526 1.840 .370 610 | $3168-ND> 4147 91.00 546.00| RZB20DHRN 
25/50 | 1.295 1.581 1.895 .370 .610 | S3153-ND» 18.43 146.25 877.50 | RZE25DHHN 
30/60 | 1.492 1.78 2.092 .370 .610 | $3154-ND- 19.72 156.50 939.00 | RZEB0DHHN 22d 1.940 1.626 1.940 370.610 SI BGs (S390): “1261.00 eee 
35/70 | 1.689 1975 2289 370 610 [eoTeeiNDS ott 216675: 1000.80 | EOEREOTEN 25/50 | 1.490 1.776 2.090 .370 .610 | S3170-ND 12.10 96.00 576.00] RZB25DHRN 
4a’eo | 1.885 2171 2485 370 610 Fetes 2290 477.00 1062.00 | PZEAODHEN 30/60 | 1.740 2.026 2.340 .370 610 | S3171-ND» 12.69 100.75 604.50 | RZB30DHRN 
45/90 | 2.082 2.368 2.682 .370 .610 | $3157-ND- 23.50 186.50 1119.00 | RZEASDHHN pi bee aoe con gets ae ee oe ee ae EH 
50/100 | 2.279 2.565 2879 .370 .610 | S3158-ND> 24.79 196.75 1180.50 | RZES0DHHN : : : : : : : : 
wae [2240 2506 2610 S70 510 [SaITeNDY 1982 11050. 65300| REBOHRN 
NEW! Fig. 6 .050” Contact Centers NEW! 45/90 |2.490 2.776 3.090 .370 .610 | S3175-ND 14.46 114.75 688.50 | RZB45DHRN 
50/100 |2.740 3.026 3.340 .370 610 | $3176-ND+ 15.06 119.50 717.00] RZB50DHRN 
G12 | 0.540 0.626 1.140 370 .610 [eae 10.83 0270) -39000)).REBOEDE 60/120 |3.240 3.526 3.840 .370 610 | S3177-ND» 16.29 129.25 775.50| RZB60DHRN 
10/20 | 0.740 1.026 1.340.370 610 //S3205:ND> BO eer meee | clokraa 64/128 |3.440 3.726 4.040 .370 610 | S3178-ND» 16.70 192.50 795.00} RZB64DHRN 
13/26 | 0.890 1.176 1.490 .370 610 | $3206-ND> 11.25 89.25 535.50 | RZBI3DHFR 
15/30 | 0.990 1.276 1.590 .370 .610 | $3207-ND- 11.53 91.50 549.00 | RZBISDHFR 75/150 |3.990 4.276 4.590 .370 610 | $3179-ND+ 18.02 143.00 858.00] RZB75DHRN 
20/40 | 1.240 1.526 1.840 .370 .610 | S3208-ND» 12.08 95.75 574.50 | RZB20DHFR 80/160 |4.240 4.526 4.840 .370 610 | $3180-ND- 18.65 148.00 888.00) RZB80DHRN 
22/44 | 1.340 1.626 1.940 .370 .610 | S3209-ND» 1235 98.00 588.00 | RZB22DHFR 85/170 |4.490 4.776 5.090 .370 610 | $3181-ND> 19.25 152.75 916.50) RZB85DHRN 
25/50 | 1.490 1.776 2.090 .370 .610 | $3210-ND» 42.66 100.50 603.00 RZBS5DHFR 95/190 |4.990 5.276 5.590 .370 610 | $3182-NDs 20.38 161.75 970.50] RZB95DHRN 
30/60 | 1.740 2.026 2.340 .370 .610 | $3211-ND» 13.29 105.50 633.00 | RZB30DHFR 100/200 | 5.240 5.526 5.840.370 .610 | S3183-ND- 20.98 166.50 999.00 | RZB100DHRN 
34/68 / 1.940 2.226 2540 .370 .610 | S3212-ND» 13.80 109.50 657.00 | RZB34DHFR 105/210 |5.490 5.776 6.090 .370 .610 | $3184-ND 21.61 171.50 1029.00 | RZB105DHRN 
35/70 | 1.990 2.276 2.590 .370 .610 | S3213-ND» 13.89 110.25 661.50 | RZB3SDHFR 108/216 |5.640 5.926 6240 .370 610 | S3185-ND 21.92 174.00 1044.00| RZB108DHRN 
40/80 | 2.240 2526 2.840 .370 .610 | S3214-ND» 14.52 115.25 691.50 | RZB40DHFR 110/220 |5.740 6.026 6.340 .370 610 | S3186-ND» 22.21 176.25 1057.50) RZB110DHRN 
45/90 | 2.490 2.776 3.090 .370 610 | S3215-ND» 15.03 119.25 715.50 | RZB45DHFR 120/240 |6.240 6.526 6.840 .370 .610 | S3187-ND» 23.44 186.00 1116.00 | RZB120DHRN 
50/100 | 2.740 3.026 3.340 .370 610 | $3216-ND> 15.66 124.25 745.50 | RZB50DHFR NEW! Fig. 7 1mm Contact Centers NEW! 
60/120 | 3.240 3.526 3.840 .370 610 | S3217-ND 16.85 133.75 802.50 | RZBEODHFR 
64/128 |3.440 3.726 4.040 .370 610 | $3218-ND- 17.29 137.25 823.50 | RZB64DHFR S/O 0.507 0.788 1.107 370 610 127810100" “606.00 | RZEDSDEED 
75/150 |3.990 4.276 4.590 .370 .610 | $3219-ND+ 18.62 147.75 886.50 | RZB75DHFR 10/20/0704 0.990 1.904 S70 610 (eral ISO 10> Bele) He 
eoteo |4240 4526 4e40 370 610 [Een ie55 425 5 aie 00 oe eS 15/30 |0.901 1.187 1.501 .370 610 | $3195-ND- 15.18 120.50 723.00) RZEISDHRN 
20/40 | 1.098 1.384 1.698 .370 .610 | S3196-ND-t 16.38 130.00 780.00] RZE20DHRN 
85/170 | 4.490 4.776 5.090 .370 610 | $3221-ND> 19.85 157.50 945.00 | RZB8SDHFR paso |1295 1581 1895 370 610 Ramones igey ag oe: B4its0'| REESE, 
95/190 | 4.990 5.276 5.590 .370 .610 | $3222-ND> 20.98 166.50 999.00 | RZB9SDHFR : : : : : : é : 
100/200 | 5.240 5.526 5.840 .370 .610 | S3223-ND» 21.58 171.25 1027.50 | RZBI00DHFR 30/60 | 1.492 1.778 2.092 .370 .610 | S3198-ND 18.96 150.50 903.00] RZE30DHRN 
105/210 | 5.490 5.776 6.090 .370 .610 | $3224-ND» 22.18 176.00 1056.00 | RZB105DHFR 35/70 / 1.689 1.975 2.289 .370 610 | S3199-ND-t 20.25 160.75 964.50 | RZE8S5DHRN 
108/216 | 5.640 5.926 6.240 .370 .610 | $3225-ND» 22.49 178.50 1071.00 | RZB108DHFR 40/80 | 1.885 2171 2485 .370 .610 | S3200-ND+t 21.55 171.00 1026.00 | RZE40DHRN 
110/220 | 5.740 6.026 6.340 .370 .610 | $3226-ND» 22.81 181.00 1086.00 | RZB110DHFR 45/90 / 2.082 2.368 2.682 .370 610 | S3201-ND+f 22.71 180.25 1081.50 | RZE4SDHRN 
120/240 | 6.240 6.526 6.840 .370 _.610 | $3227-ND» 24.03 190.75 1144.50 | RZB120DHFR 50/100_|2.279_2.565_ 2.879 _.370__.610 | S3202-ND» 24.03 190.75 _1144.50 | RZESODHRN 
NEW! Fig. 6 1mm Contact Centers NEW. 
5/10 | 0.507 0.793 1.107 .370 .610 | $3232-ND» 13.48 107.00 642.00 ] RZED5DHFR 60/120 |3.340 3.626 3.940 .370 610 | $3188-ND+t+ 16.29 129.25 775.50) RZB60DHRN-S578 
10/20 | 0.704 0.990 1.304 .370 610 | $3233-ND> 14.68 116.50 699.00) RZEIODHFR 60/120 |3340 — — 350 610 | $3142-ND+t+ 72 5.75 34.50) TRWBO60DKHN-T578 
15/30 | 0.901 1.187 1.501 .370 .610 | $3234-ND> 15.97 126.75 760.50 | RZEISDHFR 60/120 |3.340 3.465 3.715 .350 551 | $3191-NDt++ 4.38 34.75 208.50) TRWBO60DKRO-1578 
20/40 | 1.098 1.384 1.698 .370 .610 | S3235-ND» 17.14 136.00 816.00 | RZE20DHFR 60/120 |3340 — —  .350 610 | $3143-ND-t+§ 1.01 8.00 48.00) TRWBO6ODKHN-T20 
25/50 | 1.205 1.581 1.895 .370 _.610 | S3236-ND» 18.43 146.25 877.50 | RZE25DHFR e020 [3340 — — 350 610 | S3144ND44g 73 1275 8250| TAXBOSDDKHN-120 
30/60 | 1.492 1.778 2.092 .370 .610 | S3237-ND» 19.72 156.50 939.00 | RZE80DHFR 60/120 |3340 3626 3940 .370 610 | S3266-NDi 4287 34025 2041.50 | RZB60DHAS-S621 
35/70 / 1.689 1.975 2289 370.610 |'S3208-N e101 106:75 (1000-00) | RZESODEEE 60/120 |5.640 3.626 3940 .370 610 | S3228-NDt#§ 16.85 133.75 802.50 | RZB60DHFR-S621 
40/80 | 1.885 2.171 2.485 .370 .610 | S3239-ND» 22.30 177.00 1062.00 | RZE40DHFR cot20 |3340 — — 350 551 | $3269-NDEE 5.29 42.00 252.00] TRWBOGODKAN-T621 
45/90 | 2.082 2.368 2.682 .370 .610 | S3240-ND» 23.50 186.50 1119.00 | RZE45DHFR co't20 |3340 — — 350 610 | $3286-NDEE 428 34.00 204.00| RPWBO6ODKFN-TS78 
50/100 | 2.279 2565 2879 .370 610 | S3241-ND> 24.79 196.75 1180.50 | RZE50DHFR 
ica. \cmy cee-ceay oy 10 WE coe elt aesoo| aaaepren, 
- 92/184 |5.040 5.326 5.640 .370 610 | $3229-NDt§ 20.66 164.00 984.00) RZB92DHFR-S250 
NEW! Fig. 8 .050” Contact Centers NEW! g2ie4 |5.040 — —  .350 841 | S3270-NDE 6.77 58.75 322.50| TRWBO92DKAN-T250 
6/12 0.540 0.826 1.140 .370 .915 | S3242-ND 27.56 218.75 1312.50 | RZBO6DHAS 92/184 |5.040 5.326 5.640 .370  .610 | S3268-ND} 51.85 411.50 2469.00 | RZB92DHAS-S329 
10/20 | 0.740 1.026 1.340 .370 .915 | S3243-ND 28.60 227.00 1362.00 | RZB10DHAS 92/184 |5.040 5.326 5.640 .370 .610 | S3230-ND+t§ 20.66 164.00 984.00] RZB92DHFR-S329 
13/26 | 0.890 1.176 1.490 .370 .915 | $3244-ND 29.39 233.25 1399.50) RZB13DHAS 
15/30 | 0.990 1.276 1.590 .370 915 | $3245-ND 30.05 298.50 1431.00] RZBISDHAS 92/184 /5.040 — = — 350.841 | Sa27 ND EE 6.77 53.75 322.50 | TRWEOS2DKAN-T329 
2040 | 1.240 1526 12840 370 915 | S3046-ND 31.34 248.75 1492.50| RZB20DHAS 92/184 |5.040 5.326 5.640 .370 610 | $3189-NDtt 20.07 159.25 955.50) RZB92DHRN-S378 
22/44 | 1.340 1.626 1.940 .370 .915 | $3247-ND 32.00 254.00 1524.00) RZB22DHAS 2/4 50 Te tO Oe ee ee 
9550 |1490 1778 2000 37> ots (ERNE e575) SAD oe 1EEI 60 | RODRIG 92/184 |5.040 5.165 5.415 .350 550 | $3192-NDt++ 6.93 55.00 330.00} RPWB092DKRQ-T378 
92/184 |5.040 — — 350 610 | $3146-NDEt§ 3.15 25.00 150.00] TRWBO092DKHN-T20 
30/60 | 1.740 2.026 2.340 .370 .915 | $3249-ND 34.21 271.50 1629.00) RZBS0DHAS 
34/68 | 1.940 2.226 2.540 .370 .915 | S3250-ND 35.37 280.75 1684.50 | RZB34DHAS 92/184 |5.040 5.326 5.640 .370 610 | $3190-NDt¢ 20.07 159.25 955.50) RZB92DHRN-S330 
35/70 | 1.990 2276 2.590 .370 .915 | $3251-ND 35.63 282.75 1696.50 | RZB35DHAS 92/184 |5.040 — — 350 610 | $3147-ND+t+ 5.99 47.50 285.00 | TRWB092DKHN-T330 
40/80 | 2.240 2.526 2.840 .370 .915 | $3252-ND 37.08 294.25 1765.50 | RZB40DHAS 9284 [5.040 — — 350-610 ISSIBENDEES) 3.15 25.00 150.00) TRWE0S2DKHN-T26 
45/90 | 2.490 2.776 3.090 .370 .915 | S3253-ND 38.40 304.75 1828.50) RZB45DHAS NEW! AGP Connector NEW! 
50/100 | 2.740 3.026 3.340 .370 .915 | $3254-ND 39.82 316.00 1896.00) RZBS0DHAS 66/132 | (1.0mm AGP w/ locking feature) | $3159-ND 340 27.00 16200) TRWEDSEDKHN-To 
60/120 |3.240 3.526 3.840 .370 .915 | $3255-ND 42.68 338.75 2032.50) RZB6E0DHAS 00/180. | (uAGP-PRO SS161:ND 227 18.00 108.00 | TPWEDQODKHN-TAGP 
64/128 | 3.440 3.726 4.040 .370 .915 | $3256-ND 43.72 347.00 2082.00 | RZB64DHAS 66/132. | (1.0mm AGP Eige Card) $3208-NDt 611 4850 291.00| LPWEDS6DKRN-TAGP 
75/150 |3.990 4.276 4.590 .370 .915 Se 46.84 371.75 2230.50 | RZB75DHAS 66/132 _| (Universal AGP) $3160-ND 1.17 9.25 55.50 | TPWED66DKHN-TUGP 
80/160 | 4.240 4.526 4.840 .370 .915 | $3258-ND 48.26 383.00 2298.00) RZB80DHAS 
85/170 | 4.490 4.776 5.090 .370 915 | $3259-ND 49.71 394.50 2367.00 | RZB85DHAS NEW!’ Slot Connector NEW! 
95/190 | 4.990 5.276 5.590 .370 .915 | S3260-ND 52.45 416.25 2497.50 | RZB9SDHAS 121/242 | (Slot 1 Pin connector) $3162-ND 2.90 23.00 138.00 | TPWE121DKHN-T621 


*No Mounting Ears tt .165”PostLength +Card Extender +HairpinBellows ++Cantilever § Metal Boardlocks 
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No. of No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. Rows Pins Type A B c D Part No 1 10 100 500 1,000 Part No. 
20 Plug-Right Angle 38.12 29.47 22.86 33.02 H1020-ND 2.67 22.14 164.00 615.00 1090.60 PCN10-20P-2.54DS 
32 Plug-Right Angle 53.26 44.71 38.10 48.26 H1032-ND 3.12 25.92 192.00 720.00 1276.80 PCN10-32P-2.54DS 
44 Plug-Right Angle 68.60 59.95 53.34 63.50 H1044-ND 2.94 25.68 181.90 722.25 1391.00 PCN10-44P-2.54DS 
1 2 50 Plug-Right Angle 76.22 67.57 60.96 71.12 H1050-ND 2.64 23.04 163.20 648.00 1248.00 PCN10-50P-2.54DS 
64 Plug-Right Angle 94.00 85.35 78.74 88.90 H1064-ND 3.00 26.16 185.30 735.75 1417.00 PCN10-64P-2.54DS 
90 Plug-Right Angle 127.02 118.37 111.76 121.92 H1090-ND 4.43 38.64 273.70 1086.75 2093.00 PCN10-90P-2.54DS 
100 Plug-Right Angle 139.72 131.07 124.46 134.62 H1100-ND 3.85 33.60 238.00 945.00 1820.00 PCN10-100P-2.54DS 
20 Plug-Straight 43.3 38.1 29.47 22.86 H2020-ND 2.05 17.01 126.00 472.50 837.90 PCN10-20P-2.54DSA 
32 Plug-Straight 58.34 53.34 44.71 38.10 H2032-ND 2.41 19.98 148.00 555.00 984.20 PCN10-32P-2.54DSA 
44 Plug-Straight 73.58 68.10 59.95 53.34 H2044-ND 2.54 21.06 156.00 585.00 1037.40 PCN10-44P-2.54DSA 
2 2 50 Plug-Straight 81.40 76.20 67.57 60.96 H2050-ND 2.78 24.24 171.70 681.75 1313.00 PCN10-50P-2.54DSA 
64 Plug-Straight 99.18 93.98 85.34 78.74 H2064-ND 3.22 28.08 198.90 789.75 1521.00 PCN10-64P-2.54DSA 
90 Plug-Straight 132.20 127.00 118.37 111.76 H2090-ND 5.03 43.92 311.10 1235.25 2379.00 PCN10-90P-2.54DSA 
20 Socket-Right Angle 43.10 29.12 22.86 38.10 H2120-ND 2.81 24.48 173.40 688.50 1326.00 PCN10C-20S-2.54DS 
32 Socket-Right Angle 58.34 44.36 38.10 53.34 H2132-ND 3.77 32.88 232.90 924.75 1781.00 PCN10C-32S-2.54DS 
44 Socket-Right Angle 73.58 59.60 53.34 68.58 H2144-ND 4.84 42.24 299.20 1188.00 2288.00 PCN10C-44S-2.54DS 
3 2 50 Socket-Right Angle 81.20 67.22 60.96 76.20 H2150-ND 5.12 44.64 316.20 1255.50 2418.00 PCN10C-50S-2.54DS 
64 Socket-Right Angle 98.98 85.00 78.74 93.98 H2164-ND 6.60 57.60 408.00 1620.00 3120.00 PCN10C-64S-2.54DS 
90 Socket-Right Angle 132.00 118.02 111.76 127.00 H2190-ND 7.48 65.78 493.35 1988.35 3812.25 PCN10C-90S-2.54DS 
100 Socket-Right Angle 144.70 130.72 124.46 139.70 H2200-ND 8.52 74.55 568.00 2263.13 4348.75 PCN10C-100S-2.54DS 
20 Socket-Right Angle 43.10 29.12 22.86 38.10 H3020-ND 2.34 19.44 144.00 540.00 957.60 PCN13-20S-2.54DS 
32 Socket-Right Angle 58.34 44.36 38.10 53.43 H3032-ND 2.86 23.76 176.00 660.00 1170.40 PCN13-32S-2.54DS 
44 Socket-Right Angle 73.58 59.60 53.34 68.58 H3044-ND 2.86 24.96 176.80 702.00 1352.00 PCN13-44S-2.54DS 
3 2 50 Socket-Right Angle 81.20 67.22 60.96 76.20 H3050-ND 3.52 30.72 217.60 864.00 1664.00 PCN13-50S-2.54DS 
64 Socket-Right Angle 98.98 85.00 78.74 93.98 H3064-ND 3.58 31.20 221.00 877.50 1690.00 PCN13-64S-2.54DS 
90 Socket-Right Angle 132.00 118.02 111.76 127.00 H3090-ND 4.57 39.84 282.20 1120.50 2158.00 PCN13-90S-2.54DS 
100 Socket-Right Angle 144.70 130.72 124.46 139.70 H3100-ND 4.95 43.20 306.00 1215.00 2340.00 PCN13-100S-2.54DS 
20 Socket-Straight 39.12 34.12 29.12 22.86 H1120-ND 4.57 39.84 282.20 1120.50 2158.00 PCN10C-20S-2.54DSA 
32 Socket-Straight 54.36 49.36 44.36 38.10 H1132-ND 3.52 30.72 217.60 864.00 1664.00 PCN10C-32S-2.54DSA 
44 Socket-Straight 69.60 64.60 59.60 53.34 H1144-ND 4.90 42.72 302.60 1201.50 2314.00 PCN10C-44S-2.54DSA 
4 2 50 Socket-Straight 77.22 72.22 67.22 60.96 H1150-ND 5.12 44.64 316.20 1255.50 2418.00 PCN10C-50S-2.54DSA 
64 Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 H1164-ND 6.13 53.52 379.10 1505.25 2899.00 PCN10C-64S-2.54DSA 
90 Socket-Straight 128.02 123.02 118.02 111.76 H1190-ND 7.15 62.92 471.90 1901.90 3646.50 PCN10C-90S-2.54DSA 
100 Socket-Straight 140.72 135.72 130.72 124.46 H1200-ND 7.13 62.70 470.25 1895.25 3633.75 PCN10C-100S-2.54DSA 
32 Socket-Straight-W/W 54.36 49.36 43.36 38.10 H4232-ND 6.68 58.32 413.10 1640.25 3159.00 PCN10-32S-2.54WB 
50 Socket-Straight-W/W 77.22 72.22 67.22 60.96 H4250-ND 8.47 74.13 564.80 2250.38 4324.25 PCN10-50S-2.54WB 
64 Socket-Straight-W/W 95.00 99.00 85.00 78.74 H4264-ND 10.15 88.83 676.80 2696.63 5181.75 PCN10-64S-2.54WB 
90 Socket-Straight-W/W 128.02 123.00 118.00 111.76 H4290-ND 12.35 108.78 911.40 3748.50 7203.00 PCN10-90S-2.54WB 
20 Socket-Straight 39.12 34.12 29.12 22.86 H4020-ND 1.72 14.31 106.00 397.50 704.90 PCN13-20S-2.54DSA 
4 2 32 Socket-Straight 54.36 49.36 44.36 38.10 H4032-ND 2.05 17.01 126.00 472.50 837.90 PCN13-32S-2.54DSA 
44 Socket-Straight 69.60 64.60 59.60 53.34 H4044-ND 2.37 19.71 146.00 547.50 970.90 PCN13-44S-2.54DSA 
50 Socket-Straight 77.22 72.22 67.22 60.96 H4050-ND 2.63 21.87 162.00 607.50 1077.30 PCN13-50S-2.54DSA 
64 Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 H4064-ND 3.02 25.11 186.00 697.50 1236.90 PCN13-64S-2.54DSA 
90 Socket-Straight 128.02 123.02 118.02 111.76 H4090-ND 3.27 28.56 202.30 803.25 1547.00 PCN13-90S-2.54DSA 
100 Socket-Straight 140.72 135.72 130.72 124.46 H4100-ND 3.55 30.96 219.30 870.75 1677.00 PCN13-100S-2.54DSA 
4 2 64 Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 H8164-ND 6.00 52.32 370.60 1471.50 2834.00 PCN10MC-64S-2.54DSA 
100 Socket-Straight 140.72 135.72 130.72 124.46 H8200-ND 8.90 77.91 593.60 2365.13 4544.75 PCN10MC-100S-2.54DSA 
64 Plug-Right Angle 94.00 85.35 78.74 88.90 H5164-ND 5.69 49.68 351.90 1397.25 2691.00 PCN10MC-64P-2.54DS 
: 2 100 Plug-Right Angle 139.72 131.07 124.46 134.62 H5200-ND 6.35 55.44 392.70 1559.25 3003.00 PCN10MC-100P-2.54DS 
64* Plug-Right Angle 94.00 88.00 85.25 78.74 H5064-ND 4.15 36.24 256.70 1019.25 1963.00 PCN10-64ACP-2.54DS 
5 3 96 Plug-Right Angle 94.00 88.00 85.25 78.74 H5096-ND 4.46 38.88 275.40 1093.50 2106.00 PCN10-96P-2.54DS 
96 Plug-Right Angle 94.00 88.00 85.25 78.74 H5196-ND 7.35 64.68 485.10 1955.10 3748.50 PCN10MC-96P-2.54DS 
6 3 64* Plug-Straight 95.00 90.00 88.00 85.25 H6064-ND 3.86 31.92 239.40 897.75 1729.00 PCN10-64ACP-2.54DSA 
96 Plug-Straight 95.00 90.00 88.00 85.25 H6096-ND 6.05 52.80 374.00 1485.00 2860.00 PCN10-96P-2.54DSA 
7 3 64* Socket-Right Angle 94.00 85.00 78.74 88.90 H7064-ND 4.26 37.20 263.50 1046.25 2015.00 PCN13-64ACS-2.54DS 
96 Socket-Right Angle 94.00 85.00 78.74 88.90 H7096-ND 5.20 45.36 321.30 1275.75 2457.00 PCN13-96S-2.54DS 
96 Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 H8196-ND 6.27 54.72 387.60 1539.00 2964.00 PCN10MC-96S-2.54DSA 
64* Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 H8064-ND 5.06 44.16 312.80 1242.00 2392.00 PCN10-64ACS-2.54DSA 
8 3 96 Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 H8096-ND 3.66 31.92 226.10 897.75 1729.00 PCN13-96S-2.54DSA 
96 Socket-Straight-W/W 95.00 90.00 85.00 78.74 H8296-ND 12.77 112.48 942.40 3876.00 7448.00 PCN10-96S-2.54WB 


* 64 pins; in 3-row format with pins on outside rows and middle row open. 
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ANP tyco Electronics 


Authorized Distributor 


DIN Connectors 


No. of | No. of | DIN Perfor- Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Rows Pins {mance Rating A B Cc Part No. 1 25 Part No. 
Brass Contacts 
Type B Right Angle Plug With Solder Posts 
32 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) -104 (2.64) A29001-ND 2.19 2.04 536053-5 
1 2 64 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -104 (2.64) A1250-ND 3.15 2.83 536052-5 
64 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -104 (2.64) A29000-NDt 3.11 2.89 536385-5 
Type C Plug, Right Angle 
2 32 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) -104 (2.64) A1276-ND 212 1.97 650946-5 
3 48 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) -104 (2.64) A1275-ND 2.36 212 650478-5 
3 48 2 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) -104 (2.64) A29005-ND} 277 2.57 650916-5 
3 48 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) -130 (3.30) A1281-ND 2.36 212 650948-5 
2 64 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -130 (3.30) A1280-ND 2.83 2.54 650951-5 
2 64 -130 (3.30) A29008-ND} 2.73 2.54 536406-5 
3 64* -104 (2.64) A29013-ND} 2.73 2.54 536356-5 
3 64* 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -104 (2.64) A1255-ND 2.82 2.53 650945-5 
3 96 -130 (3.30) A1279-ND 3.38 3.03 650947-5 
3 3 96 -130 (3.30) A29007-ND} 3.20 2.98 536405-5 
2 A1254-ND 3.37 3.02 650473-5 
2 A29009-ND§. 3.81 3.54 536010-5 
3 96 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) 104 (2.64) A29010-NDt§ 4.17 3.88 536416-5 
2 A29012-ND} 3.20 2.98 650913-5 
3 A29011-ND 3.30 3.07 650473-9 
120 4.500 (114.30) 3.900 (99.06) -104 (2.64) A1277-ND 5.07 4.54 650906-5 
3 120 2 4.500 (114.30) 3.900 (99.06) -130 (3.30) A1283-ND 5.07 4.54 650949-5 
150 5.500 (139.70) 4.900 (124.46) -104 (2.64) A1278-ND 5.32 4.94 650907-5 
150 5.500 (139.70) 4.900 (124.46) -104 (2.64) A29006-NDt 5.54 5.15 650915-5 
Type R Vertical Plug with Solder Posts 
32* 2 -180 (4.57) A1238-ND 1.97 1.83 650936-5 
48 2 -130 (3.30) A29035-ND 1.96 1.83 650479-5 
3 48 3 2.140 (54.37) 1.943 (49.35) -130 (3.30) A29036-ND 2.19 2.04 650479-9 
48 2 -180 (4.57) A1237-ND 2.28 2.05 650477-5 
64* 2 -130 (3.30) A29034-ND 2.32 2.16 650933-5 
64* 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A1261-ND 2.70 2.42 650934-5 
5 96 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A29032-ND 2.84 2.64 650908-5 
3 96 2 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A1260-ND 3.28 2.94 650470-5 
120 4.535 (115.19) 4.343 (110.31) -180 (4.57) A1239-ND 3.98 3.70 650910-5 
120 4.535 (115.19) 4.343 (110.31) -130 (3.30) A29037-ND 3.98 3.70 650919-5 
3 150 2 5.535 (140.59) 5.343 (135.71) -180 (4.57) A1297-ND 4.76 4.42 650911-5 
Phosphor Bronze Contacts 
Type B Vertical Receptacle 
32 2 2.100 (53.34) 1.943 (49.35) be (4.57) A1253-ND 2.93 2.73 650858-5 
64 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) 098 (2.49) A29002-ND 2.91 271 650859-5 
2 2 64 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A29003-ND 2.91 271 650860-5 
64 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A1252-ND 3.38 3.03 650861-5 
64 — 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A29004-ND 3.59 3.34 650861-4 
Type C Vertical Receptacle 
48 2.100 (53.34) 1.944 (49.37) -130 (3.30) A1287-ND 3.38 3.03 535070-5 
48 2.100 (53.34) 1.944 (49.37) -130 (3.30) A29022-ND 2.91 271 535070-4 
3 48 2 2.100 (53.34) 944 (49.37) -180 (4.57) A29023-ND 2.91 271 535071-4 
64* 3.700 (93.98) 543 (89.99) -180 (4.57) A1259-ND 3.38 3.03 650408-5 
4 64* 3.700 (93.98) 543 (89.99) -130 (3.30) A1286-ND 3.38 3.03 650956-5 
64* -130 (3.30) A29020-NDt 3.27 3.04 650983-5 
64* -180 (4.57) A29021-ND 3.04 2.83 650408-4 
3 96 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A1258-ND 4.05 3.63 §35043-5 
96 -130 (3.30) A1285-ND 4.05 3.63 535090-5 
96 -130 (3.30) A29014-ND 3.48 3.24 535090-4 
2 -130 (3.30) A29015-NDt 3.89 3.62 650963-4. 
3 -130 (3.30) A29016-ND 4.48 4.16 535090-9 
3 96 2 3.700 (93.98) 543 (89.99) -180 (4.57) A29017-ND 3.49 3.25 535043-4 
2 -180 (4.57) A29018-NDt 4.62 4.29 536412-4 
4 3 -180 (4.57) A29019-ND 4.48 4.16 535043-9 
120 4.500 (114.30) : 343 (110.31) -130 (3.30) A1289-ND 5.56 4.98 535098-5 
120 4.500 (114.30) 343 (110.31) -180 (4.57) A29025-ND 4.73 4.40 535099-5 
3 150 ’ 5.500 (139.70) 343 (135.71) -130 (3.30) A1290-ND 7.38 6.59 650405-5 
150 5.500 (139.70) coe (135.71) -180 (4.57) A29027-ND 6.38 5.93 650406-5 
Type C Vertical Receptacle with Action Pin For PC Board Mount — .012” x .024” (0.30mm x 0.61mm) 
32* 2 2.100 (53.34) 1.944 (49.38) A1294-ND 2.64 2.45 535068-5 
48 3 2.100 (53.34) 1.944 (49.37) A29030-ND 3.02 2.81 535034-9 
3 48 2 2.100 (53.34) 944 (49.38) -190 (4.83) A1293-ND 2.80 2.61 535034-5 
64* 2 3.700 (93.98) 543 (89.99) A29029-ND 3.09 2.88 535059-4 
4 64* 2 3.700 (93.98) 543 (89.99) A1292-ND 3.59 3.22 535059-5 
96 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) A1291-ND 4.05 3.63 535032-4 
3 96 3 3.700 (93.98) 3.543 ( 89.99) 490 (4.83) A29028-ND 3.49 3.25 535032-9 
120 2 4.500 (114.30) 4.343 (110.31) : . A1295-ND 5.01 4.66 535079-5 
150 2 5.500 (139.70) 5.343 (135.71) A1296-ND 6.66 6.19 535080-5 
Type R Vertical Plug with Action Pin Posts 
32* 2.140 (54.36) 1.943 (49.35) -250 (6.35) A1244-ND 219 2.04 650931-5 
32* 2.140 (54.36) 1.943 (49.35) -521 (13.23) A1268-ND 2.30 2.14 650932-5 
3 48 2 2.140 (54.36) 1.943 (49.35) -250 (6.35) A1243-ND 2.44 2.27 650918-5 
64* 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) .250 (6.35) A1242-ND 3.29 2.95 650912-5 
5 64* 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -521 (13.23) A1266-ND 3.42 3.07 650930-5 
96 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -521 (13.23) A1265-ND 4.23 3.79 650909-5 
3 96 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -250 (6.35) A1241-ND 3.29 2.95 650889-5 
120 2 4.535 (115.19) 4.343 (110.31) .250 (6.35) A1245-ND 4.20 3.90 650921-5 
150 5.535 (140.59) 5.343 (135.71) -250 (6.35) A1246-ND 4.98 4.63 650924-5 


* In 3-row format with pins on outside rows and middle row open 


t With Boardlock § High Temperature Housing 


Specification: + Housing: Polyester, grey, 94V-0 rated 


With Boardlocks 
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More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 


¢ Fax: 218-681-3380 
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ANP tyco Electronics DIN Connectors (Cont.) 


Authorized Distributor 


No. of | No. of | DIN Perfor- Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Rows Pins | mance Rating A B Cc Part No. 1 25 Part No. 
Type R Right Angle Receptacle 
48 2.096 (53.24) 1.500 (48.26) -110 (2.79) A29041-ND 2.90 2.70 650868-4 
48 2.096 (53.24) 1.500 (48.26) -110 (2.79) A1271-ND 3.37 3.02 650868-5 
3 48 2 2.096 (53.24) 1.500 (48.26) -110 (2.79) A29042-NDt 3.75 3.49 650893-4 
64* 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) -110 (2.79) A1263-ND 3.59 3.22 650870-4 
96 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) -167 (4.24) A29044-ND 3.78 3.51 650462-4 
6 3 3.696 (93.88) -167 (4.24) A1264-ND 4.39 3.93 650462-5 
2 3.696 (93.88) -110 (2.79) A29038-ND 3.75 3.49 650461-4 
3 96 2 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) -110 (2.79) A1262-ND 4.39 3.93 650461-5 
2 3.696 (93.88) -110 (2.79) A29039-NDt 4.12 3.83 650895-4 
3 3.696 (93.88) -110 (2.79) A29040-ND 3.81 3.54 650461-9 
120 4.496 (114.20) 3.900 (99.06) A1273-ND 5.92 5.30 650874-5 
3 150 2 5.496 (139.60) 4.900 (124.46) 110 (2.78) A1274-ND 6.92 6.43 650875-5 100 (2.54) 


* In 3-row format with pins on outside rows and middle row open t With Boardlock § High Temperature Housing 


AMP TYCO ceciorics Eurocard Din Connectors 


Din Connectors (Mtg. Pin Size - .025” (.64mm) Square) 


Material: + Housing: Polyester, grey 94V-0 rated + Contacts: Phosphor bronze and copper alloy 


No. of | No. of Dimension - Inch (mm) Post Length Digi-Key Price Each Amp 
Rows Pins A B Inch (mm) (C) Part No. 1 25 Part No. 
Type C Vertical Receptacle with Action Pin Posts 
Standard Size (PCB Thickness .093” (2.36mm) and Above) 
3 ge | 3.740(95.00) | 3.543 (90.00) 521 (13.23) | 429047-ND Mge:, AQ. | s2toule 
A29048-NDt 1355 12.59 | 1-215912-4 
Standard Size (PCB Thickness .062” (1.57mm) and .093” (2.36mm) and Above) 
521 (13.23) | A29049-ND 5.54 5.15 | 148057-5 
521 (13.23) | A29052-NDt 9.63 8.03 | 1-148057-5 
: % S120 (20.00) SoS (70.00) .669(16.99) | A29051-ND 577 5.36 | 148059-5 
.669 (16.99) | A29050-NDt 9.18 8.53 | 1-148059-5 B 7 F 
; ; ToBI ir -100 (2.54) Position #1 At Indicator 
Type C Right Angle Plug with Action Pin Posts nil me 0.112 (2.85) 
Standard Size (PCB Thickness .062” (1.57mm) and .093” (2.36mm) and Above) eee oeeees Row A 
3 96 3.689 (93.70) 3.500 (88.90) 114 (2.90) A29053-ND 9.27 8.61 | 215605-4 BSE SRR 


t Precious metal plating in contact area and for 5.08 (.200) from tip of post; gold flash on remainder of post. 


Shrouds Shrouds are for use with all 96 position, 3 row, type C and R connectors (without mounting holes) mounted in .125” 
(3.18mm), .093” (2.36mm) and .062” (1.57mm) thick PC boards. Twelve interference areas are located in selected cavities. : 3.47 (88.14) 


Material: Polyester, grey, 94V-0 rated = 


PC Board Thick- Use With Post Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP th ; 
ness - Inch (mm) | Length - Inch (mm) A B Part No. 1 25 Part No. Mounting Hole 
125 (3.18) 521 (13.23) 100 (2.54) 50 (11.43) | A29058-ND 2.10 1.95 533236-4 “ 3.74 (95.00) = 
125 (3.18) .669 (16.99) .250 (6.35) 00 (15.24) | A29059-ND 2.10 1.95 533236-5 100 | }.———. 3.54 (90.00) 
093 (2.36) 521 (13.23) .135 (3.43) 5 (12.32) | A29060-ND 2.10 1.95 533236-7 ? I< .100 (2.54) 
062 (1.57) 521 (13.23) 165 (4.19) | .515(13.08) | A29061-ND 4.20 3.90 1-533236-0 ge ie : 
With Mounting Holes i 2 f 
-125 (3.18) 521 (13.23) 100 (2.54) | .450(11.43) | A29062-ND 2.10 1.95 535074-1 : Is — .310 (78.74) ——" 


Keying Systems Vertical Receptacle Housing 


i | Material: Housing - Polycarbon- 
(For Crimp Snap-In Receptacle Contacts) ao grey, 84V-1 ted 


Material: Polycarbonate, red, 94-1 rated 


4.57 (11.61) 


|-—3.681 (93.50) — 


3.307 (84.0) 


! 
CII SION 
-— 3.543 (90.0) —! 
No. of| No. of Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Each ) Amp 
Rows | Pins A B Cc D Part No. al 25 ‘| Part No. 
Type C 


3 | 96 ]8.740 (95.00) | 3.540 (80.00) | 3.100 (78.74) | 3.299 (83.80) | A29054-ND 6.75 6.27 | 925486-1 
48 [2.142 (54.40) | 1.949 (49.50) | 1.500 (38.10) | 1.740 (44.20) | A29055-ND 5,715.31 | 926040-2 


Tools (not pictured) 


Tandem Spring Hand Tool .| A29056-ND 616.46 — |90301-2 
Dimension Extraction Tool -| A29057-ND 74.82. — |91156-2 
Inch (mm) Digi-Key Price Each Amp 
Fig. Connector Type A Part No. 1 25 Part No. 
Pin Assembly Keying Strip Two-piece Cable Clamp Assemblies 
1 GDF,R .236 (6.00) A29065-ND 1.32 1.23 926495-1 Material: Thermoplastic, grey, 94V-1 rated 
GDR 165 (4.20) A29066-ND 1.79 1.67 926495-4 Note: Kits are packaged unassembled. 


Includes: Cover (shell half), Screw M 2.5 (.10) x DIN 84, Hex. Nut M2.5 (.10) DIN 
439, Cable outlet closing plate, Cable Boot, Screw M 2.5 (.10) x DIN 84, 
Strain Relief Qamp, Fixture for 180 degrees Far. Cable outlet 


Not supplied in kit: Guide Bracket, Pin Assembly, Receptacle Assembly 


Receptacle Assembly Keying Strip 
2 BCDFQR a A29067-NDt 1.74 1.62 926495-2 


* Use this keying system only + Two Keying plugs are molded to the strip, additional quantities of plugs can be 
ordered separately (Keying Plug Part No. 926495-3) 


A29063-ND Cable Hood Kit, Type Cand Type D.........eccscecesesesesssesesesesesseenees 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ANP tyco Electronics 


Z-Pack 2mm FB (Futurebus+) Connectors 


S ullins Hard Metric Compact 
ELECTRONICS CORPORATION PCI Connectors 


Designed for the Telecommunications 
industry to replace the DIN 41612 Type A a Type B 
Series of 2 piece connectors. It is] Female ili, | Female 
much higher density than the older - 
4162 and the IEC Specification allows 
for greater standardization. 


Specifications: + Insulator Material: 
Liquid Orystal Polymer (LCP) UL94V-O 
* Contact Material: Phosphor Bronze 
+ Qurrent Rating: 1 Amp = Dielectric 
Withstanding Voltage: AC 1000V for 1 
Minute + Insulator Resistance: 1000 
megohm Minimum at DC S00V * Con- 
tact Resistance: 30 milliohm Maximum 
at DC 100mA + Operating Tempera- 
ture: -65°C to + 125°C 


Signal Module, | Signal Module, Right- | Power Module, Power Module, 
Vertical Pin Angle Receptacle Vertical Pin | Right Angle Receptacle 


The Z-PACK 2mm FB two-piece connector system uses a modular concept and a 2mm contact pitch to 


provide high-density, high-speed signal and power connections for Futurebus+ and Futurebus+ ‘like’ 
applications. Product Facts: + High-density connections; four-row, 2mm x 2mm circuit grid + Modular 
design for signal and power connections + Designed to meet International Specifications IEC 1076-4-0X 


(48B) and EIA IS 64 + Module assemblies are end-to-end stackable + Choice of solder leads or compliant No. of Digi-Key Price Each Sullins 
press-fit leads + Flat rock receptacle tooling + Unique “cold hold” receptacle retention feature requires Pos. Description Part No. 1 25 | Part No. 
no tooling for lower applied cost + Integral receptacle lead organizer Pin and Receptacle Contacts: 110 Type A Female HM Unshielded $3100-ND 6.31 5.72 | 2AF1105F001-0-H 
Duplex plated gold flash over 0.0008 (.000030) min. palladium-nickel on mating surface, 0.0038 (.000150) 110 Type A Female HM Shielded §3101-ND 7.50 6.80 | 2AF1105F001-1-H 
min. tin-lead on solder lead, with entire contact underplated 0.0013 (.000050) nickel Pin Contacts: 154 Type A Male cPCl HM §3102-ND 6.31 5.72 | 2AM154P1011-1-H 
Phosphor bronze Receptacle Contacts: Copper alloy 18C Housing: Liquid crystal polymer 154 Type A Male HM cPCI Hot Swap $3103-ND 7.50 6.80 | 2AM154P1012-1-H 
100 Type A Male HM cPCl Telephony $3104-ND 4.64 4.20 | 2AM100P1013-1-H 
No. of Dim. = Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 95 Type B19 Female HM Unshielded $3105-ND 6.07 5.50 | 2B19F955F001-0-H 
Fig. | Description Pos. A B Part No. 1 25 | PartNo. 95 | TypeB19 Female HM Shielded $3106-ND 6.65 6.03 | 2B19F955F001-1-H 
133 Type B19 Male HM $3107-ND 5.46 4.95 | 2B19M133P1001-1-H 
24 | .468 (11.89) _ A3262-ND 2.33 2.12 | 536501-1 110 | “Type B22 Female HM Unshielded $3108-ND 7.10 6.44 | 2B22F1105F001-0-H 
With Solder 48 | .940 (23.88) a 3263-ND 3.87 3.51 | 536501-2 110 | Type B22 Female HM Shielded $3109-ND 7.50 6.80 | 2B22F1105F001-1-H 
Leads 96 | 1.885 (47.88) = A3264-ND 871 7.80 | 536501-3 154 | Type B22 Male HM $3110-ND 6.17 5.60 | 2B22IM154P1001-1-H 
1 192 _| 3.775 (95.89) orl A3265-ND 1235 11.19 | 536501-4 154__| Type B22 Male HM CPCI Telephony $3111-ND 6.89 6.24 | 2B22IM154P1013-1-H 
24 -468 (11.89) = A3266-ND 2.36 2.14 | 536504-1 125 Type B25 Female HM Shielded $3112-ND 9.41 8.52 | 2B25F1255F001-1-H 
With Compliant 48 .940 (23.88) = A83267-ND 3.87 3.51 | 536504-2 125 Type B25 Female HM Unshielded $3113-ND 7.16 6.48 | 2B25F1255F001-0-H 
Press-Fit Leads 96 1.885 (47.88) = A3268-ND 8.71 7.80 | 536504-3 175 Type B25 Male HM $3114-ND 7.02 6.36 | 2B25M175P1001-1-H 
192 | 3.775 (95.89) = A3269-ND 15.15 13.52 | 536504-4 55 ‘Type C Female HM Unshielded $3115-ND 4.40 3.99 | 20°555F001-0-H 
24 | .468 (11.89) .107 (2.72) | A3270-ND 254 231 | 536507-1 55 Type C Female HM Shielded $3116-ND 5.70 5.16 | 20F555F001-1-H 
48 | .940(23.88) 107 (2.72) | A3271-ND 5.30 4.76 | 536507-2 7 ‘Type CMale HM $3117-ND 3.31 3.00 | 20VI77P1001-1-H 


) 
) 
96 | 1.885 (47.88) .107 (2.72) | A3272-ND 9.49 8.50 | 536507-3 
With Solder 192_| 3.775 (95.89) 107 (2.72) _| A3273-ND 16.67 14.93 | 536507-4 
) 
) 
) 
) 


Leads 24 | .468(11.89) — .139(3.53) | A3274-ND 3.12 2.80 | 536510-1 ; 
42 | ‘S10 (2388) 129(a89) | AWPSND © 590.476 | sonsT0.2 HIROSE , 2mm Hard Metric Connector 
2 96 | 1.885 (47.88)  .139(3.53) | A3276-ND 9.49 8.50 | 536510-3 
192_| 3.775(95.89) _.139(3.53)_| A3277-ND 16.67 14.93 | 536510-4 Co.,LTD. Type A Type B 
24 -468 (11.89) = A3278-ND 1.92 1.73 | 536511-1 Applications: Switchboards, trans- Female clus Female 
With Compliant 48 | .940 (23.88) _ A3279-ND 5.30 4.76 | 536511-2 mission systems, Cellular base ; 
Press-Fit Leads | 96 | 1.885 (47.88) _ ‘A3280-ND 9.49 8.50 | 536511-3 stations, industrial computer boards, 
192_| 3.775 (95.89) = A3281-ND 16.67__ 14.93 | 536511-4 measuring instruments, control 
With Solder Leads 8 = = A8282-ND 2.57 2.33 | 536600-1 equipment. Product Specifications: 
3 With Compliant = = y Rated current: 1.5A Operating Temp: 
Press-Fit Leads | ® pees F288 | 8986031 -55 to +85°C Rated volt: AC 300V 
With Solder 8 = 107 (2.72) | A3284-ND 283 2.54 | 536607-1 Material: Headers & Receptacle - 
4 Leads 8 = -139 (3.53)_| A3285-ND 5.62___ 5.09 | 536613-1 Insulator: PBT resin, Gray Terminal: 
With Compliant Phosphor bronze PCN21B - Contact 
Press-Fit Leads 8 = 7 A3286-ND 4.66 4.23 | 536614-1 area: Nickel base, gold plating PCB 


leads: Nickel base, tin plating 
Receptacle Shield: Phosphor bronze 
PCN21B - Contact area: Nickel base, 


HIROSE gold plating. PCB leads: Nickel base, 
ELECTRIC DIMM Sockets — SXéE Series tn plating. UL94V-0 
Co.,LTD. 5 No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Features: The SX6E Series are 0.8mm pitch horizontal SMT type sockets Pos. | Description Part No. 1 25 | Part No. 
conforming to the 144-pin, 8-byte Small Outline DIMM specification which 110 | Recept. Style A, Female, w/out ground plate 13208-ND 6.50 5.25 | PON21B-110SA-2PF 
has been standardized by JEDEC. These miniature, lightweight sockets 110 | Header Style A, Male, Short pin 3200-ND 4.58 3.56 | PON21B-110PA-2PF 
succeed in establishing a mounting height of only 4mm. 110 | Header Style A, Male, Short pin w/ground H3201-ND 5.45 4.23 | PON21B-110PA-2PFG 
Applications: Personal computers, office automation equipment, 110 | Recept. Style B, Female, w/out ground plate H3210-ND 7.22 5.61 | PON21B-110SB-2PF 
measuring instruments, communications equipment, medical equipment, 125 | Recept. Style B, Female, w/out ground plate 3209-ND 7.12 5.76 | PON21B-125SB-2PF 
factory automation, game machines, EWS, general-use computers, etc. 110 | Header Style B, Male, Short pin 3204-ND 4.55 3.54 | PON21B-110PB-2PF 
Ratings: Temp. Range: -55°C to +85°C Volt: 25V AC Current: 0.3A 110 | Header Style B, Male, Short pin w/ground H3205-ND 5.42 4.21 | PON21B-110PB-2PFG 
125 | Header Style B, Male, Short pin 3202-ND 5.05 3.92 | PON21B-125PB-2PF 
No. of Digi-Key Price Each Hirose 125 | Header Style B, Male, Short pin w/ground H3203-ND 6.03 4.68 | PON21B-125PB-2PFG 
Pos. Description Part No. 1 25 100 Part No. 55 | Recept. Style C, Female, w/out ground plate H3211-ND 4.67 3.63 | PON21B-55SC-2PF 
144 Conn DIMM SMD H2341-ND 481 3.74 2.99 SX6E-144S-0.8SH(20) — | Bottom ground plate for Recept Style C H3212-ND 1.48 1.08 | PON21A-SC-G 
55 | Header Style C, Male, Short pin 3206-ND 3.07 2.39 | PON21B-55PC-2PF 
55 | Header Style C, Male, Short pin w/ground H8207-ND 3.48 2.70_| PON21B-55PC-2PF-G 
. — _ | Coding key for Male Header, Yellow - 3.3V H3213-ND 45 27 | PON21-P-OK(A) 
SIM Card Sockets — ID1A Series _ Coding key or Female Recent, Yellow -3.3V | H3214-ND 45° 27 PONT SGU 
Features: Suited for Plug-in SIM Cards of the GSM Standard (11.11). = oan ie tek pavelo Pose lus. SV Heat pe a Poe SOEs 


SIM card Subscriber Identity Modules are used for subscriber 
identification with portable telephone terminals having (or using) GSM 
standard (11.11) plug-in SIM cards. These sockets are miniature and 
thin with a height of 2.45mm, length of 30.6mm, and width of 17.4mm. 
Applications: Portable terminals and equipment that uses GSM 
Standard (11.11) plug-in SIM cards. 

Ratings: Qurrent: 1A Temp. Range: -30°C to +80°C. Volt: 100V AC 


DIMM Sockets — sx1 Series 


Features: The SX1 Series of horizontal SMT type sockets with 0.635mm pitch comply with the "Small Cutline DIMM" 
specification standardized by JEDEC. Compared with the 72-pin DRAM SIMM socket, these SX1 sockets are about half 
the size. These sockets can be used in applications requiring double density (i.e., both sides) and permit module boards 
to be designed with higher level functions and higher density. Applications: Personal computers, office automation 
equipment, measuring instruments, communications equipment, medical equipment, factory automation, game 
machines, EWS, general-use computers, etc. Ratings: Temp. Range -55°C to +85°C Volt: 25V AC Current: 0.5A 


Digi-Key Bulk Price Each =| Hirose Digi-Key T & R Pricing | Hirose 
Part No. 1 25 100 | Part No. Part No. 500 Part No. 
H1016-ND 296 2.28 1.82 |IDIA6S-2.54SF | H1016TR-ND 742.50 IDIA-6S-2.54SF{21) 


SmartMedia Connectors — 
MCR 102 Series 


Features: The MCR102 Series of miniature, thin connectors conforms 


to the SSFDC Forum of "SmartMedia" miniature storage media. 
Available in three types: 3.3V card type, 5V card type, and a combined 


No. of| Digi-Key Price Each Hirose 
type for both 3.3V and SV cards. : Fig.| Pos. | Description Part No. 125 ‘100 [Part No. 
Applications: Digital cameras, PDA, voice recorders, and other Standard 


equipment that uses SmartMedia. 


Ratings: Current: 0.5A Temp Range: -20°C to +60°C Voltage: 125V AC 72 | Height 5.5mm, DIMM key 3.3V | H2342-ND 5.17 4.14 3.20 | SX1B-72S-0.635SH 


72_ | Height 5.5mm, DIMM key 5V H2343-ND 5.17 4.14 3.20 | SX1BA-72S-0.635SH 
High Profile 


No. of : Digi-Key Price Each Hirose 72 | Height 8.0mm, DIMM key 3.8V | H2344-ND 7.78 6.54 5.14 | SX1C-72S-0.635SH 
Pos. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 2 | 72 | Height 8.0mm, DIMM key 5V H2345-ND 7.78 6.54 5.14 | SX1CA-72S-0.635SH 
22 | Smart Card 3.3V/5V | H2319-ND 499 3.87 3.10 | MCR102A-22R-1.27SF Low Profile 
22 | Smart Card 3.3V H2339-ND 4.29 344 2.66 | MCR102-22RL-1.27SF 72 |Height 4.0mm, DIMM key 3.8V | H2346-ND 6.08 4.87 3.76 | SX1E-/2S-0.635SH 
22 | Smart Card 5V H2340-ND 5.34. 4.27 3.30 | MCR102-22RH-1.27SF 3 | 72 | Height 4.0mm, DIMM key 5V H2347-ND 6.08 4.87 _ 3.76 | SX1EA-72S-0.635SH 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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foie Waldom SIMM Sockets 


Features and Benefits: + Zero insertion force contacts improve socket and module contact life and provide for fast on-line 
assembly +» Guaranteed 2 points of contact per readout with standard JEDEC module + Anti-overstress latch feature 
provides extra protection during module removal + Polarization posts provide orientation for proper loading of socket into 
printed circuit board + Polarization rib properly orients module to socket + EIA standard dimensions Electrical 
Specifications: + Voltage: 250V + Qurrent: 1.0A » Contact Resistance: 30m max. + Dielectric Withstanding Voltage: 1000V 
AC = Insulation Resistance: 5S000MQ min. » Capacitance: 2.5 pF max. Mechanical Specifications: + Normal Force: 150g 
+ Durability: 25 cycles Physical Specifications: - Housing: Black LCP, UL 94V-0 + Latch: Stainless Steel + Contact: 
Phosphor Bronze Alloy * Temperature: -40°C to +85°C 


Left Polarization, 
Vertical Single Row, 
Metal Latch 


Right Polarization, 
Vertical Single 
Row, Metal Latch 
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Left Polarization 
Right Angle Single 
Row, Metal Latch, SMT 


Left Polarization, 
Right Angle Single 
Row, Metal Latch 


b— 3.75(95.25) 


DIMM Sockets 


Features and Benefits: » Accepts JEDEC M0-161 modules for 100% industry compatibility * Dual ejector latches for easy 
module removal » Palladium nickel with gold flash plating for improved reliability + Added contact wipe for improved 
reliability 

Electrical Specifications: + Voltage: 100V + Ourrent: 1.0A » Contact Resistance: 20m max. + Dielectric Withstanding 
Voltage: 750V AC = Insulation Resistance: 100MQ min. 

Mechanical Specifications: » Mating Force: 5 oz. per pair * Durability: 25 cycles min. 

Physical Specifications: + Housing and Latch: High temperature resistant thermoplastic, UL 94V-0 + Contact: Phosphor 
Bronze + Plating: Selective palladium nickel with gold flash with tin/lead on solder tails +» Temperature: -40°C to +85°C. 


9.030 050 
(0.76) (1.27) 44 
«3 (2.87) 
4.800(121.92) | O38 


PCB Layout: Component Side 


Function / Voltage Key Details 


086 125 1644 bo 
(2.18) fad 6.18) Rid ital 
= F.079(2.01) 
Detai 


Detail "Z" Detail 


Cir- | Function | Voltage | Digi-Key Price Each Molex 
Description cuits Key Key Part No. a 25 50 Part No. 
DRAM 3.3V 168 | Detail Y | Detail Y | WM1710-ND 457 419 381 | 71251-0001 
SDRAM 3.3V 168 | DetalZ [Deal ¥ | WWT714-ND 426 391 385 | 71251-0016 
Unbuffered 3.3V 168 | Detail X [Detal ¥ | WM1712-ND 426391 385 | 71251-0012 
eile Version | 168| Detail Y | Detail Y | WMie497-NDt 4554.18 380 | 71736-0001 


t+ White glass-filled LOP, UL94-0 


S.O. DIMM Sockets 


Features and Benefits: + Size 144 circuits + S.O. DIMM sockets accept JEDEC standard DRAM and SDRAM modules; 
SGRAM socket accepts JEDEC standard SGRAM modules * Plastic latch prevents scratching of module, while metal anti- 
overstress feature protects latch from bending too far in or out + Front solder tabs provide secure PCB hold-down 
+ Polarization key assures proper module insertion 

Electrical Specifications: » Power Supply: 3.3V + Voltage: 100V + Current: 0.3A + Dielectric Withstanding Voltage: 
200V AC/1 min. * Insulation Resistance: 1000MQ. min. 

Physical Specifications » Temperature: -55°C to +85°C 


Fig. 1 — S.O. DIMM, Right Angle, SMT 


Fig. 3 — SGRAM, Right Angle, SMT 


Reverse keying enables 
back-to-back placement 
of sockets for space 
savings 


Digi-Key Price Each Molex 
Fig. Plate Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Tin WM1700-ND 3.42 3.14 2.85 2.57 15-82-0775 
1 Gold WM1702-ND. 3.42 3.14 2.85 2.57 15-82-0762 
2 Tin WM1701-ND 3.42 3.14 2.85 2.57 15-82-0777 Max. 
Gold WM1703-ND 3.42 3.14 2.85 2.57__| 15-82-0788 Contact | Mounted] Digi-Key Price Each Molex 
3 Tin WMI1704-ND 3.42 3.14 2.85 257 | 15-82-0678 Fig.| Description Resistance | Height | Part No. 125 ~—-50_| PartNo. 
Gold WM1705-ND_ 3.42 3.14 2.85 2.57 15-82-0675 S.O. DIMM Sockets 
Tin WM11706-ND. 4.91 4.51 4.10 3.69 15-82-0649 . — 
4 Gold WM1707-ND. 3.42 3.14 2.85 257 15-82-0627 1 | SMT, Right Angle 60mQ 5.2mm |WM18499-ND 5.98 5.48 4.99 | 54142-1440 
Tin WM1709-ND 6.40 5.88 5.34 4.81 15-82-1538 2_| SMT, Right Angle, Reverse Keying 60mQ 4.0mm_|WM18501-ND 5.98 5.48 4.99 | 54432-1440 
5 Gold WM1708-ND_ 11.53 10.57 9.61 8.65 15-82-0312 SGRAM Socket 
6 Gold W118502-ND 15.37 14.09 12.81 11.53 | 15-82-0328 3_| SMT, Right Angle 70mQ__| 10.0mm|WM18500-ND 5.55 5.09 4.63 | 54189-1440 
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Features: The connector will not allow the card to be completely inserted from the wrong end or reversed. The card will stop about 7mm before 
complete insertion position, visually indicating incorrect insertion. Incorrect insertion of the card will not damage the contacts. The card can be easily 
withdrawn and reinserted correctly. Specifications: + Insulation Resistance: 1000MQ min. * Withstanding Voltage: No Hashover or insulation break- 
down + Contact Resistance: 100m® max. + Durability (mating/unmating): 12000 cycles at 400 to 600 cycles per hour + Current Rating: 0.5A * Volt- 
age rating: 125V AC + Storage Temperature: -40°C to +85°C_ * Operating Temperature: -20°C to +85°C (Includes temperature rise caused by current 


flow) 


Materials: + Insulator: Heat resistant glass reinforced thermoplastic compound, Black, UL94V-0 + Contacts: Phosphor Bronze, Contact Area: Gold 
plating, Termination Area: Solder plating » Metal Hold Down: Phosphor Bronze, Contact Area: Nickel plating, Termination Area: Solder plating 


+ Cover: Stainless Steel + Ejection Mechanism Components: Stainless Steel 


N=ZW! Memory Stick® Connectors 


Digi-Key Price Each Hirose 
Fig Description Part No. 1 10 100 Part No. 
1 10 Position with Hange for Screw Attachment HR894-ND 5.02 4.16 3.12 CB1A-10S-1.5H(57) 
1 10 Position with Hange for Screw Attachment HR798-ND* 5.02 4.16 3.12 CBIAC-10S-1.5H(57) 
2 10 Position without Range HR895-ND 5.02 4.16 3.12 CBI1AA-10S-1.5H(57) 
3 10 Position, Left ection HR799-ND 6.92 5.86 4.39 OB1C-10S-1.5H- BIL 
4 10 Position, Right Gection HR800-ND 7.33 6.21 4.66 CB1C-10S-1.5H- JR 


* Without Insertion Stoppers 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Series Secure Digital 


Memory Card Connectors 


Features: + Metal cover extends over the back of the connector allowing it to withstand force of up to 400N (static load) when dropped or 
accidentally hit » The connectors will release the card when a moderate pull-out force of about 4N is applied. There will be no damage to the lock 
components and all connector functions will not be affected + Built-in lock feature holds the card securely in place » Built-in Push-in/ Push-out 
ejection mechanism assures simple and reliable card insertion and withdrawal + Designed to accept secure Digital I/O card (Built-in Ground 


Contact) Applications: Notebook PC's, digital cameras, PDA's, audio/video equipment and other devices utilizing SD I/O cards 


Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Hirose 
Fig.| Description Part No. i 25 100 Part No. 450 Part No. 
1_| Standard Type HR845CT-ND 3.80 73.69 235.80 | HR845TR-ND 854.78 DM1AA-SF-PEJ(21) 
2 _| Reverse Type HR846CT-ND 3.80 73.69 235.80 | HR846TR-ND 854.78 DM1B-DSF-PEJ 


PCMCIA IC Memory Card Connectors 
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+ Leading features of PCMCIA standard of mis-insertion 
prevention mechanism and sequencing mechanism for circuit 


protection, are incorporated + Receptacle is of surface mount 
type + Pushbutton switch of ejecting section has an inner spring 


which makes the pushbutton free from vibration. Material: 
Insulator: Black Contact: Selective gold plating Ejector: SUS 


Electrical Specifications: Current Rating: 0.5A per pin Rated 


Voltage: 125V AC Withstanding Voltage: 500V AC for one 


minute at specified value Insulation Resistance: Min. 1000MQ 
at 500V DC Contact Resistance: Max. 40mQ at 1mA DC 


No. of Digi-Key Pricing Hirose 

Fig.| Pins | Type | Description Part No. 1 10 Part No. 

1 68 I, |_| Memory Card Connector HR801-ND 5.47 47.76 IC1FA-68PD-1.27DS 

2 68 I, Il) Memory Card Connector with Ejecting Mechanism HR802-ND 10.78 94.29 IC1G-68PD-1.27DS-EJ 

68 I, IL_| With Ejector and ESD Groundings Features HR810-ND 11.45 100.17 IC1G-68PD-1.27DS-EJ-E 

3 68 | Memory Card Connector with Ejecting Mechanism HR803-ND 10.99 96.18 IC1F-68PD-1.27DS-EJ 

4 68 I, |_| Memory Card Connector with Ejecting Mechanism and Std-off | HR804-ND 10.66 93.24 IC1FB-68PD-1.27DS-EJ 
5A 68 I, |_| SMT Connector without Ejector HR805-ND 7.85 69.08 IC1G-68PD-1.27SF 

5B 68 I, IL | SMT Ejector for HR805 HR806-ND 6.41 55.92 IC1G-68PD-EJ 


Fig. 1C Fig. 1D ~~ Fig. 1E_—_—*Fig. 1F 
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The IC1 Series connectors comply with Ver. 3 and Ver. 4.2, 
JEIDA and PCMCIA 2.0 Standards. 

Features: +» Provided with complete features of the JEIDA and 
PCMCIA Standards, such as polarizing method and sequence 
construction for circuit protection + Surface mount socket 
connectors (card side) + Off-center socket connectors are also 
available that allow high packaging profile + All the pin con- 
nectors described are compatible with cards of type | and II + Sur- 
face mount header connectors are available 


Fig. 2: IC7 Series 
65 —+ 


(payesul peg) 


| 


The IC7 Series of miniature, lightweight 68-pin connectors 
complies with JEIDA Ver. 4.2 and is suitable for use with PCMCIA 
Type Ill cards. 

Features: + Smaller and thinner than our previous product 
+ Forty-seven percent lighter than our previous product + Equip- 
ped with an eject button for smooth removal of cards +» Two 
types of eject button, either left or right + There is also a 
reverse type for mounting on the back surface of the board 
+ Equipped with a frame ground terminal * Types available for 
DIP and SMT board mounting methods » The SMT type can be 
mounted on both sides of the board and can also be used as a 2- 
slot connector 


-— 51.6 || 
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IC11 Series PC Card Connectors 
for PC CardBus 


Features: 


HR843-ND 


Right 


HR844-ND 
Left 


Space-Saving Design: Miniature and thin at 62.9mm (width) x 85mm 


___| No.of naan Digi-Key Pricing Hirose (length) x 5.65mm (height), this space-saving design is only 8mm from the 
Fig. | Pins | Type Description Part No. 1 10 Part No. card edge position to the connector tip portion 
Socket Connector Memory Card Increased Degree of Card Ejection: An original ejection design increases 
1A | 68 | Lil | 27mm Dual HR831-ND 374 32.64 | ICiF-68AD-1.27SH Wie degree ct eardleiecnen 
1B | 68 a) Single Side, A = .3mm HR828-ND 7.28 61.60 | IC1F-68RD-1.27SF Materials: : ’ . 
1B | 68 il Single Side, A = .854mm HR829-ND 5.06 44.16 | IC1F-68RD-1.27SFA Insulation: + SMT Portion — Liquid crystal polymer (UL94V-0), beige + Card 
iC 68 it Off-Center HR830-ND 4.48 39.12 1C1H-68RD-1.27SH Guide Portion — PBTresin (UL94V-0), black + Eject Button — PBTresin 
1D | 68 Ll 2.8mm Dual HR832-ND 4.48 39.12 | IC1BB-68RD-1.27SH eevee ae NBeri 7 aifoanfal acid plati oa 
ontacts: + signal ortion — Brass wi partial go! plating » CaraBbus 
1E ] 68 1 2.8mm Dual HR833-ND 5.25 45.84 | IC1BA-68RD-1.27SH coca i 
iF | 68 | iil 2.7mm Dual, B = 3mm HR630-ND NEW! 4.32 35.76 | IC1HA-68RD-1.27SH Ground Plate Portion — Phosphor bronze with partial gold plating 
1F | 68 Il 2.7mm Dual, B = 2mm HR631-ND NEW! 4.15 34.32 | IC1K-68RD-1.27SF DighKey Pricing Hirose 
iG | 68 mT) 2.7mm Dual HR632-ND NEW! 4.15 34.32 | IC1K-68RD-1.27SFA Description | Part No. 1. 10. 50 |PartNo. 
1H | 6 Ll 2.7mm Dual HR633-ND NEW! 4.15 34.32 | IC1K-68RD-1.27SFB 
. = mm ue Memory TE : e 68 Position PC Card Connector for PC CardBus 
HR842-ND 8.03 70.62 312.98 |1C11-68L-1.27SF-EJR 
68 | U1, i ] Light Weight, Right Eject HR816-ND 6.38 56.10 | IC7-68PD-1.27DS-EJR . 
> | 88 | LIL | Light Weight, Left Eject HR817-ND 6.38 56.10 | IC7-68PD-1.27DS-EJL Ejector PC CardBus Connector 
68 | LI, Ill | Light Weight, Rev Right Eject HR818-ND 6.38 56.10 | IC7-68PDR-1.27DS-EJR Right HR843-ND 3.63 31.68 132.00 ]IC11-BD-EJR 
68 | Ill, lll | Light Weight, Rev Left Eject HR819-ND 6.38 56.10 | IC7-68PDR-1.27DS-EJL Left HR844-ND 3.22. 28.08 117.00 | 1C11-BD-EJL 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Hag scree Compact Flash Card Connectors 
C0-tT?- Card Headers - MI21 Series-Type | or Il Cards 


Features: - Compact design occupies minimum space + Connectors are designed with small width and depth for mini- 
aturization and the foot print on the board has been made smaller * Card ejection mechanism + Two point ejection mech- 
anism to assure even card ejection * Designed and packaged for board placement with automatic equipment + Headers are 
designed with a pick up area to accommodate the pick-and-place nozzles of automatic mounting machines. (Patents pending) 
+ Receptacles are designed to be mounted on top the board, and automatic mounting is possible on the specified board 
Materials and Finishes: + Insulator: PPS resin, Black, UL94V-0 + Contacts: Brass + Engagement Area: Gold plating of 
0.1um + Termii jon Area: Solder plating + Reinforced Fitting: Brass, Applied to eject mechanism + Eject Fitting: 
Stainless steel - Ground Clip: Stainless steel, Applied to MI21 + Nut: Steel, Solder plating. 


hol Waldom 


Gigabit 
Interface Converter (GBIC) 


Features and Benefits: 


Digi-Key Price Each Hirose + Meets Gigabit Interface Converter (GBIC) specifications + Rugged blind-mate guide 

Fig.| Description Part No. u 10100 | Part No. ears with +/-2.00mm (0.079") mismating tolerance + Shielded for improved EMI 

1 | Right Side Eject Button, 0.0mm, Standard Mounting H3230-ND 8.81 7.46 5.60 |MI21-SOPD-SF-EJR protection with ESD ground contacts and optional shielding pegs + Staggered "hot- 

2 | Left Side Eject Button, No Offset, Standard Mounting H3231-ND 8.81 7.46 5.60 | Ml21-SOPD-SF-EJL plug" first-mate, last-break contacts on 1.27mm (.050") pitch spacing 

3 | No Eject Button, No Offset, Standard Mounting H3232-ND 6.79 5.75 4.31 MI21-50PD-SF Electrical: 

3_| No Eject Button, No Offset, Reverse Mounting H3233-ND* 5.83 4.83 3.62 _| MI21A-50PDR-SF. A Fi ‘ 

1 | Right Side Eject Button, 2.2mm, Standard Mounting H3234-ND 8.81 7.46 5.60 |MI21A-SOPD-SF-EJR = Voltage: JV. Culrent: 110A... Contact Resistance: 20m chins: ¢'Diglectric 

2 | Left Side Eject Button, 2.2mm Offset, Standard Mounting | H3235-ND 8.81 7.46 5.60 | MI21A-50PD-SF-EJL Withstanding Voltage: SO0V - Insulation Resistance: 1000M ohms 

3 | No Eject Button, 2.2mm Offset, Standard Mounting H3236-ND 6.79 5.75 4.31 |MI21A-S50PD-SF GBIC Guide Frame: 


*Reverse Mounting + Complies with the current GBIC standard (SFF-8053) + All metal construction provides 
the ultimate in EMI protection + Plated die cast body provides the option to solder directly 
to the PCB + EMI gasket provides 360 degrees of contact to the chassis +» Compatible 
with the industry standard footprint +» Mounting options for horizontal and vertical 


applications 


tolcx Waldom Compact Flash Card 
QO ee. 


= Connectors Digi-Key Price Each Molex 
Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Card Headers area; tin/lead in solder tail area, nickel underplate overall 
Features and Benefits: * Solder Tab: Phosphor bronze, tin/lead over copper plating 20 Pos., SCA-2 Recept 
+ Size 50 circuits + Dual-row 1.27mm (.050”) pitch at card + Temperature: -20°C to +90°C * PC Board Thickness: with Shielding Pegs WM1630-ND_ 12.58 11.54 10.49 | 74065-0005 
interface and 0.635mm (.025”) pitch in-line SMT tails * High 0.80mm + PC Card Thickness: 3.30mm +0.1 * PC Card Guide Frame for GBIC WM1631-ND 16.04 14.71 13.37 | 73847-0001-TR12 
temperature housing suitable for reflow soldering + In-line Width: 42.80mm +0.1 Ad I ial IDC 
SMT tails protect against damage during assembly Card Ejectors japt. w/o Serial ID,Copper 
Electrical Specifications: Features and Benefits: GBIC to DB9 Female =| WM1632-ND 79.25 72.65 66.04 | 73086-0001-TR12 


+ Voltage: 100V + Current: 0.5A + Contact Resistance: 40m 
max. + Dielectric Withstanding Voltage: 500V AC/1 min. 
+ Insulation Resistance: 1000MQ min. 

Physical Specifications: 

+ Housing: Glass-filled LCP, UL94V-0 (WM18503-ND: black; 
WM18505-ND and WM18506-ND: white) » Contact: Phos- 
phor bronze = Plating: Gold over palladium nickel in contact 


+ Low-profile modular design snaps easily onto header » Can 
be used with both top and bottom mount headers + Lever 
design provides for smooth card extraction 

Physical Specifications: 

+ Metal Shell and Lever: Stainless steel 

+ Top button: Glass-filled PBT, UL 94V-0 (WM18504-ND has 
a brass pin and black polycarbonate base button) 


Small Frame Pluggable 
Connectors and Frames (SFP) 


Features: 


The SFP system follows the func- 
tion of the standard Gigabit Inter- 
face Converter (GBIC) products, 
with reduced size and increased 
data-transfer rates at and beyond 
two Gigabits per second (Gbps). A 
multi-source, industry-standard pro- 
duct line, our SFP products feature 
a common design interface for use 
with multiple data transfer protocols, 
including Fibre Channel, Gigabit 


Fig. 1 — Right Angle, SMT Top Mount 
Header For Type | and Type Il 
Cards 


Fig. 2 — Left Side Flip Button 
Ejector For Type | and Type 
Il Headers 


Fig. 3 — Right Angle, SMT Top 
Mount Header For Type | 
Cards 


Integral gold plated frame grounds 
and solder tabs 


Fig. 4 — Right Angle, SMT Bottom 
Mount Header For Type | 


Solder tabs in front provide stability 


Mates with WM18503-ND 


Flip-style button folds 90° 
Stainless steel rod 


Fig. 5 — Right Side Button 
EjectorFor Type | Headers 


Mates with WM18505-ND 


Solder tabs in front provide stability 
during mating 


Fig. 6 — Left Side Button EjectorFor 
Type | Headers 


Mates with WM18505-ND 


Ethernet, InfiniBand and proprietary 
links. 
Cage Features: 


+ All metal construction for EMI pro- 
tection 

+ Two point spring contacts for opti- 
mal EMI grounding 

+ Chamfered edges on cover facil- 
itate assembly 

+ Design allows cages to be mounted on opposite sides of PCB for "belly-to-belly” appli- 
cations 


SMT Receptacle: 

+ Alignment posts provide stability for placement on the PCB 

+ Standoffs allow easy PCB cleaning after soldering 

+ SMT design provides option for placement on both sides of PCB 


during mating and WM18506-ND and WM18506-ND an 
Cir- | Digi-Key Price Each Pricing» | Molex 
Digi-Key Pricing Molex cuits | Part No. 1 10 100 480 | Part No. 
Fig.| Description Part No. it 25 50 Part No. Receptacle, Right Angle, SMT 
For Type | and Type I Cards and Headers 20 |WM1633CT-NDT 7.87 7.22 6.56] 2203.12 |74441-0001 
4 | Header, Rt. Angle, SMT, 5.85mm Cage for Small Frame Solder-Tail Post 
Low Profile Height WM18503-ND 16.50 378.06 687.38 55244-5021 
2 | Ejector, Left Side Flip Button . ~ | WM18504-ND 577 182.14 240.25 | 55246-0011 —_|WM1634-ND 122201120 9.17) = — __—|78927-0002-TRe4 
For Type | Cards and Headers HSSDC2 Receptacle, Right Angle Shielded 
3 Top Mount Header, Rt. Angle, InfiniBand Keyed 
SMT, 1.64mm Standoff Height.............. WM18505-ND 8.11 185.91 338.02 53856-5010 7 WMs5976-ND 18.00 15.00 10.50 = 74703-0007 
4 Bottom Mount Header, Rt. Angle, 7 " 
SMT, 1.64mm Standoff Height............-. WM18506-ND 8.11 185.91 338.02 | 53927-5010 HSSDC2 Receptacle, Right Angle Shielded 
5 Ejector, Right Side Flip Button Fibre Channel Keyed 
(for Top or Bottom Mount Headers) ......... WM18507-ND 5.59 128.19 233.07 55021-0001 7 WM5977-ND 20.77. 17.31 12.12 a2 74703-0107 
6 Ejector, Left Side Button 
(for Top or Bottom Mount Headers) ......... WM18508-ND 5.59 128.19 233.07 55022-0001 +CutTape *For Tape & Reel Part No., change CT to TR. 
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AINI = t 7 No. of Dimensions — In. (mm) Digi-Key Price Each | AMP 
yco Electronics Pins A B Cc D Part No. 1 10 | Part No. 
Authorized Distributor Dual Leaf Low Profile Dip Sockets 
Phosphor Bronze with 15 Gold Plating 
I.C. Sockets = 
6 .295 (7.49) 394 (10.01) .300(7.62) _.320 (8.13) A9406-ND 57 46 | 2-641296-4 
apts 8 | .395(10.03) .394(10.01) .300(7.62) 320 (8.13) A9408-ND 57 46 | 2-640463-4 
Performance Characteristics: 14 | .695(17.65) .394(10.01) .300(7.62) 320 (8.13) A9414-ND 99 80 | 2-640357-4 
ical: f : sit ‘ : 5s 16 | .795 (20.19) .394 (10.01) .300(7.62) —_.320 (8.13) A9416-ND 87.70 | 2-640358-4 
Ph al: ° Ei f 134 i I) + f 12! : 
bean ahaa S40 grams max Ainitel) Separating oreen25 holiaeaal 16 | .795(20.19) .394 (10.01) .300(7.62) _.320 (8.13) A94116-ND* 99 80 | 2-641600-4 
Electrical: +» Rating: 250 VAC + Contact resistance: 20 milliohms max. initial, 30 18 895 (22.73) .394 (10.01)  .300 (7.62) -320 (8.13) A9418-ND 1.44 1.16 | 2-640359-4 
milliohms max. after test + Dielectric withstanding voltage: 1000 VRMS min. + Insulation 20 .995 (25.27) 394 (10.01)  .300 (7.62) .320 (8.13) A9420-ND 1.32 1.06 | 2-640464-4 
resistance: 10,000 megohms min. (initial) « Capacitance: 0.5 picofarad max. 20 | .995 (25.27) .394(10.01) .300(7.62) _.320 (8.13) A94120-ND* 1.26 1.01 | 2-641602-4 
Environmental: + Operating temperature: -55°C to + 105°C (tin); 55°C to + 125°C | 24 | 1.195 (0.35) .694 (17.63) 600 (15.24) 620 (15.75) A9424-ND 1.92 1.54 | 2-640361-4 
(gold) + Vibration: 15 G's, 10-2000-10 Hz with 100mA current + Shock: 100 G's 24 1.195 (30.35) .394 (10.01) — .300 (7.62) -320 (8.13) A94124-ND* 1.74 1.40 | 2-641932-4 
sawtooth; 6 shocks. 28 | 1.395 (35.43) .694(17.63) .600(15.24) 620 (15.75) A9428-ND 1.80 1.44 | 2-640362-4 
: naire —_ : . 28 | 1.395 (35.43) .694(17.63) .600(15.24) 620 (15.75) A94128-ND* 1.80 1.44 | 2-641605-4 
Material and Finish: » Housing: Glass-filled thermoplastic. 94V-0 rated. (black). 32 | 1.595 (40.51) .694 (17.63) .600(15.24) 620 (15.75) A94132-ND* 2.07 1.66 | 2-644018-4 
Notes: + Closed bottom design: inhibits flux contamination and solder wicking + Over- 40 | 1.995 (50.67) .694 (17.63) .600 (15.24) — 620 (15.75) A9440-ND 1.77 1.42 | 2-640379-4 
stress stop wall: prevents damage to socket contact from bent or twisted DIP leads and off- 40 | 1.995 (50.67) .694 (17.63) .600 (15.24) —_ .620 (15.75) A94140-ND* 1.77 1.42 | 2-641606-4 
set insertion or extraction of DIP packages + Closed Frame Style (unless noted) + Large Beryllium Copper with 30p Gold Plating 
target ied 7 sented insert DIP Leger " ps wiping crated Me 2 Lato 6 | .295(7.49)  .394(10.01) .300(7.62) 320 (8.13) ‘A24793-ND 511 ‘| 2-641296-2 
connection for high reliability + Low profile: .175 (4.45) max. seating plane above pc boar 8 | .395(10.03) .394(10.01) .300(7.62) 320 (8.13) A24794-ND 36 29 | 2-640463-2 
+ Dual wiping contacts + Stackable end-to-end and side-to-side +» Designed to meet EiA 14 695 (17.65) 394 (10.01 300 (7.62 320 (8.13 ‘(A24795-ND* 99 80 | 2-641599-2 
RS-415, MIL-S-83734 and stringent computer specifications + Recognized under the 16 705 ee "304 book, 300 oes 300 eee ‘A24796-ND* 1105 ‘84 2-641600-2 
Reet gam Ne th tenag te” ne: File £28476 Certified by Canadian | 24 | 1 495 (30.95) 394 (10.01) .300(7.62) 320 (8.13) A24797-ND* 1.80 1.44 | 2-641932-2 
a . 24 | 1.195 (30.35) .694 (17.63) .600(15.24) .620 (15.75) A24798-ND* 2.31 1.85 | 2-641604-2 
28 | 1.395 (35.43) .694 (17.63) .600(15.24) .620 (15.75) A24799-ND* 2.37 1.90 | 2-641605-2 
32 | 1.595 (40.51) .694 (17.63) .600(15.24) .620 (15.75) A24800-ND* 2.67 2.14 | 2-644018-2 
40 | 1.995 (50.67) .694 (17.63) .600 (15.24) 620 (15.75) A24801-ND* 2.37 1.90 | 2-641606-2 
an Sockets with Retention Solder Tails 
T Phosphor Bronze with 15p Gold Plating 
8 | .395(10.03) .394(10.01) .300(7.62) — .320 (8.13) ‘A24802-ND 51.41 | 2-641260-4 
28 | 1.395 (35.43) .694 (17.63) 600 (15.24) 620 (15.75) A24803-ND* 1.80 1.44 | 2-641615-4 
| (ae) Phosphor Bronze with Tinned Plating 
28 | 1.395 (35.43) .694 (17.63) .600 (15.24) 620 (15.75) A24804-ND* 60.48 | 2-641615-3 
Beryllium Copper with 30u Gold Plating 
28 | 1.395 (35.43) .694 (17.63) .600(15.24) 620 (15.75) ‘A24805-ND* 2.37 1.90 | 2-641615-3 
ieeate 40 | 1.995 (50.67) _.694 (17.63) .600 (15.24) 620 (15.75) A24806-ND* 2.37 1.90 | 2-641616-2 
y aes: y Beryllium Copper with Tinned Plating 
y y 
Dual wine AN Ae | Wy 8 | .395(10.03) .394(10.01) .300(7.62) —.320 (8.13) ‘A24807-ND 27.22 | 2-641260-1 
contacts ot 14 | .695(17.65) .394(10.01) .300(7.62) _.320 (8.13) A24808-ND* 51.41 | 2-641609-1 
Z ys pal 16 | .795(20.19) .394(10.01) .300(7.62) _.320 (8.13) A24809-ND* 57 46 | 2-641610-1 
is Wl Ls 20 | 995 (25.27) .394(10.01) .300(7.62) 320 (8.13) A24810-ND* 57 46 | 2-641612-1 
Goose pater | Ant-oversress 24 | 1.195 (30.35) .394(10.01) .300(7.62) 320 (8.13) A24811-ND* 66 «53: | 2-641933-1 
es 32 | 1.595 (40.51) .694 (17.63) .600 (15.24) 620 (15.75) A24812-ND* 1.08 .87 | 2-382189-1 
* Open Frame Style. 
Test Sockets Accepts Lead Finish Digi-Key Price Each AMP 
Description Size - Inch (mm) Cup Spring Part No. 1 10 100 Part No. 
7 ¥ 30u Gold 30u Gold | A29070-ND Bi 65 52 380598-1 
Reusable Receptacles for Compo Closed Bottom 04 2g 102) Tin-Lead 30. Gold | A29071-ND 35 29 23 380598-2 
nent Testing: + Receptacles help : : Tin-Lead Tin-Lead__|_A29072-ND .29 23 19 380598-3 
prevent heat damage to pc boards Closed Bottom 036 - .051 Tin-Lead Tin-Lead | A29073-ND 29 23 19 1-380758-0 
and components during burn-in and (0.91 - 1.30) Tin-Lead 30p Gold A29074-ND. 34 28 .22 1-380758-1 
¥ i ion « . . 30u Gold 30u Gold | A29075-ND 85 68 54 380635-1 
oo pelt ieee fee Open Bottom | (j4g_t02) | TinLead 30uGold | A29076-ND 52 42 ‘34 380635-2 
eG es: clMinate need sorsoigering ; i Tin-Lead Tin-Lead__| A29077-ND 38 31 25 380635-5 
components directly to the board Open Bottom 036 - .051 Tin-Lead Tin-Lead | A29078-ND 29 23 19 640206-1 
+ Board components can be inserted (0.91 - 1.30) Tin-Lead 30p Gold A29079-ND. 45 36 .29 640206-2 
and extracted at a minimum of 100 Stand-Off .018 - .040 Tin-Lead 30p Gold A29080-ND 1.01 81 64 1-380737-0 
times. (0.46 - 1.02) Tin-Lead Tin-Lead | A29081-ND 42 34 al 640593-1 
Sl P S k No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP. 
oc ets Positions A B Part No. 1 10 100 Part No. 
3 295 (7.49) 200 (5.08) A26245-ND 75 60 48 382437-1 
STRAIGHT SOLDER TAIL 4 .395 (10.03) .300 (7.62) A24813-ND 75 60 48 382438-1 
7 .695 (17.65) 600 (15.24) A24814-ND 75 60 48 382441-1 
The DIPLOMATE Dual Leaf SIP socket 8 795 (20. 19) .700 (17.78) A24815-ND 84 68 54 643640-1 
famil ides high quali \ ith 10 .995 (25.27) .900 (22.86) A24816-ND 1.26 1.01 80 643642-1 
here naling rest th ithe tail 12 1.195 (30.35) 1.100 (27.94) A26246-ND 1.50 1.20 95 643644-1 
Seer eng cre Arlen Stes ieee. 14 1.395 (35.43) 1.300 (33.02) A24817-ND 2.37 1.90 1.51 643646-1 
stackable housings feature a “true closed 15 1.495 (37.97) 1.400 (35.56) A24818-ND 2.55 2.04 1.62 643647-1 
bottom” design which prevents solder or flux 16 1.595 (40.51) 1.500 (38.1) A26247-ND 1.62 1.30 1.03 643648-1 
wicking * Housing- Glass-filled thermoplastic, 17 1.695 (43.05) 1.600 (40.64) A26248-ND 2.07 1.66 1.32 643649-1 
3 ; ile - 18 1.795 (45.59) 1.700 (43.18) A24819-ND 2.25 1.80 1.43 643650-1 
oav ee a sa eas as ee 20 1.995 (50.57) 1.900 (48.26) A24820-ND 2.07 1.66 1.32 643652-1 
Medes uel WIpINg COULAGIS' s 2Cbep ts vue = 22 2.195 (55.75) 2.100 (53.34) A26249-ND 2.76 2.21 1.75 643654-1 
-014 (0.2 - 0.36) thick x .030 (0.76) max. 25 2.495 (63.37) 2.400 (60.96) A24821-ND 5.88 471 3.73 643657-1 
wide rectangular leads 30 2.995 (76.07) 2.900 (73.66) A26250-ND 7.05 5.64 4.47 643662-1 
PQ F P So cket Ss No. of Dimension A | Digi-Key Price Each AMP 
Pos. | Description Inch (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
Housing: High temperature thermoplastic, 94V-0 rated, black. Cover: Conventional AMP Sockets 
Polyphenylene sulfide (PPS), 94V-0 rated, black. (MICRO-PITCH: Housing 100 oon Sub-Assembly eet 8 eh TOESAND ieee 12 ie Seagal 
A ‘ a over B i | i é F | 
and Cover are high temperature thermoplastic, 94-0 rated). 132 | Housing Sub-Assembly 1.340 (34.04) | A24824-ND —-21.96 1757 13.91 | 821949-5 
Performance Characteristics: 132_| Cover 1.340 (34.04) | A24825-ND 2.89 2.32 1.84 | 821942-1 
fis MICRO-PITCH Sockets for J EDEC Metric Quad Flat Pack IC’s 
* Current Rating: 1amp Max. , 
: ape 7 144 | Housing Sub-Assembly 38.2 (1.504) | A24826-ND 21.72 17.38 13.76 | 822114-3 
* Operating Temp.: -55°C to +105°C 144 | Cover 38.2 (1.504) | A24827-ND 2.94 2.35 1.86 | 822115-3 
* Dielectric Withstanding Volt.: 750 160 | Housing Sub-Assembly 38.2 (1.504) A24828-ND 24.15 19.32 15.30 822114-4 
: 160 | Cover 38.2 (1.504) | A24838-ND 3.30 2.64 2.09 | 822115-4 
VAC min. Tools 
: prog aeeies (Adjacent Contacts): 1 — | Extraction Tool = A24839-ND 46.65 = — | 8222541 
Picolarad Max: 100 | Insertion Hand Tool for Conventional _ A24831-ND 588.45 _ _ 822253-1 
* Durability: 15 insertion/withdrawal 132 | Insertion Hand Tool for Conventional _ A24841-ND 288.29 _ _ 822253-2 
cycles —__| Insertion Hand Tool for MICRO-PITCH = A24842-ND 225.92 = — | 822253-4 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 263 


ANP tyco Electronics 


Authorized Distributor 


The Miniature Spring Socket System is composed of a series of 
individual sockets, each utilizing a permanently secured helical 
spring design to accept round, square or rectangular leads. 


Features: * SMT and IRR processing compatibility + Five 
different hole size series .039 to .107” (0.99 to 2.72mm) avail- 
able to accommodate a pin diameter range of .012 to .065” 
(0.30 to 1.65mm) and board thicknesses of .031 to .125” (0.79 


Miniature Spring Sockets 


to 3.18mm) * Low-Profile, above-board height of .022” 
(0.56mm) allows maximum board-to-board clearance + Small 
head diameter allow centerline spacing as close as .070” 
(1.78mm) + Sockets accept round, square or rectangular leads 
without socket orientation + Inner helical spring assures 
maximum reliability 


Material: Spring: Beryllium Copper Contact Sleeve: Copper 


Bullet 
Nose 


OA 
ey 


ej 


Pin Diameter Range Finish Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Description Inch (mm) Spring Sleeve A B c Part No. 1 10 Part No. 
Flat Bottom 
.013 - .020 (0.33 - 0.51) 30p Gold Gold Flash -059 (1.50) .142 (3.61) -038 (0.97) A26251-ND .33 27 2-330808-8 
.013 - .020 (0.33 - 0.51) 30p Gold Tin -059 (1.50) 142 (3.61) -038 (0.97) A26253-ND -30 25 6-330808-5 
.013 - .020 (0.33 - 0.51) 30p Gold Tin -059 (1.50) .178 (4.52) -039 (0.99) A26255-ND 31 26 2-332095-4 
.013 - .020 (0.33 - 0.51) 30p Gold Gold Flash .059 (1.50) -178 (4.52) 039 (0.99) A26257-ND 36 29 2-332095-1 
.018 - .021 (0.46 - 0.53) 30 Gold Gold Flash 070 (1.78) -138 (3.51) -050 (1.27) A24846-ND -33 27 2-331272-2 
.018 - .021 (0.46 - 0.53) 30 Gold Tin 070 (1.78) 138 (3.51) -050 (1.27) A24848-ND 56 45 2-331272-3 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) 30p Gold Gold Flash 070 (1.78) -260 (6.60) -050 (1.27) A24850-ND 35 29 50863-4 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) 30p Gold Tin .070 (1.78) -260 (6.60) -050 (1.27) A24851-ND 31 25 50863-5 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) Tin Tin .070 (1.78) -260 (6.60) 050 (1.27) A24854-ND 25 .21 50863-8 
.022 - .025 (0.56 - 0.64) 30p Gold Gold Flash 070 (1.78) -138 (3.51) -050 (1.27) A24856-ND 33 27 2-331272-6 
.022 - .025 (0.56 - 0.64) 30 Gold Tin .070 (1.78) 138 (3.51) -050 (1.27) A24857-ND .29 .23 2-331272-7 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) 30 Gold Gold Flash .070 (1.78) .178 (4.52) 050 (1.27) A24862-ND 35 28 50462-6 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) 30 Gold Tin .070 (1.78) 178 (4.52) 050 (1.27) A24863-ND -30 .24 50462-8 
.026 - .029 (0.66 - 0.74) 30p Gold Gold Flash -080 (2.03) 138 (3.51) 061 (1.55) A24864-ND 68 55 1-331677-1 
.026 - .029 (0.66 - 0.74) 30p Gold Tin -080 (2.03) -138 (3.51) -061 (1.55) A24865-ND -30 25 3-331677-8 
Closed Bottom .026 - .033 (0.66 - 0.84) 30 Gold Gold Flash 080 (2.03) -257 (6.53) .061 (1.55) A24866-ND 36 29 50864 
.026 - .033 (0.66 - 0.84) 30 Gold Tin 080 (2.03) .257 (6.53) -061 (1.55) A24867-ND 31 25 50864-1 
.026 - .033 (0.66 - 0.84) Tin Tin 080 (2.03) .257 (6.53) 061 (1.55) A24870-ND 25 21 50864-6 
.030 - .033 (0.76 - 0.84) 30p Gold Gold Flash 080 (2.03) -138 (3.51) 061 (1.55) A24873-ND 35 28 1-331677-4 
-030 - .033 (0.76 - 0.84) 30p Gold Tin 080 (2.03) -138 (3.51) -061 (1.55) A24877-ND -30 25 1-331677-8 
.034 - .041 (0.86 - 1.04) 30p Gold Gold Flash 089 (2.26) -260 (6.60) 070 (1.78) A24880-ND 37 .30 50865 
.037 - .040 (0.94 - 1.02) 30p Gold Gold Flash 089 (2.26) -143 (3.63) .070 (1.78) A24886-ND 35 .29 1-332070-1 
-037 - .040 (0.94 - 1.02) 30 Gold Tin 089 (2.26) 143 (3.63) 070 (1.78) A24890-ND 31 425, 2-332070-3 
.037 - .040 (0.94 - 1.02) Tin Tin 089 (2.26) .143 (3.63) .070 (1.78) A24893-ND 25 21 2-332070-2 
042 - .049 (1.07 - 1.24) 30 Gold Gold Flash 118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A24897-ND 78 63 50871-4 
042 - .049 (1.07 - 1.24) 30p Gold Tin 118 (3.00) .288 (7.31) -101 (2.57) A24898-ND 35 28 50871-5 
042 - .049 (1.07 - 1.24) Tin Tin 118 (3.00) .288 (7.31) -101 (2.57) A29082-ND .27 22 50871-8 
050 - .057 (1.27 - 1.45) 30p Gold Gold Flash 118 (3.00) .288 (7.31) -101 (2.57) A24900-ND .78 63 1-50871-3 
050 - .057 (1.27 - 1.45) 30 Gold Tin 118 (3.00) .288 (7.31) -101 (2.57) A24901-ND 68 55 1-50871-4 
.056 - .065 (1.42 - 1.65) 30 Gold Tin 118 (3.00) .288 (7.31) -101 (2.57) A24906-ND 35 .28 2-50871-3 
056 - .065 (1.42 - 1.65) Tin Tin -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A26261-ND 29 24 2-50871-6 
-013 - .020 (0.33 - 0.51) 30p Gold Tin -059 (1.50) 142 (3.61) 038 (0.97) A26259-ND .30 25 5-330808-6 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) 30p Gold Gold Flash -070 (1.78) -260 (6.60) -050 (1.27) A24849-ND 37 -30 50863 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) Tin Tin 070 (1.78) .260 (6.60) -050 (1.27) A24853-ND 26 22 50863-6 
.018 - .021 (0.46 - 0.53) 30 Gold Gold Flash 070 (1.78) 138 (3.51) -050 (1.27) A24859-ND 35 .28 3-331272-8 
-018 - .021 (0.46 - 0.53) 30 Gold Tin -070 (1.78) -138 (3.51) -050 (1.27) A24860-ND -30 25 3-331272-9 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) 30 Gold Tin .070 (1.78) 178 (4.52) -050 (1.27) A24861-ND 32 26 50462-2 
.026 - .033 (0.66 - 0.84) Tin Gold Flash -080 (2.03) .257 (6.53) -061 (1.55) A24869-ND 33 27 50864-5 
.026 - .033 (0.66 - 0.84) Tin Tin 080 (2.03) .257 (6.53) 061 (1.55) A24872-ND .27 22 50864-8 
.030 - .033 (0.76 - 0.84) Tin Gold Flash 080 (2.03) 138 (3.51) 061 (1.55) A24874-ND 32 26 2-331677-2 
-030 - .033 (0.76 - 0.84) 30p Gold Gold Flash 080 (2.03) -138 (3.51) -061 (1.55) A24875-ND 37 -30 2-331677-6 
Open Bottom .034 - .041 (0.86 - 1.04) 30 Gold Tin 089 (2.26) -260 (6.60) 070 (1.78) A24883-ND -30 125, 50865-3 
.034 - .041 (0.86 - 1.04) Tin Tin 089 (2.26) -260 (6.60) 070 (1.78) A24884-ND .24 .20 50865-6 
.037 - .040 (0.94 - 1.02) 30p Gold Gold Flash 089 (2.26) .143 (3.63) -070 (1.78) A24888-ND 37 30 1-332070-4 
.030 - .033 (0.76 - 0.84) Tin Gold Flash 089 (2.26) .143 (3.63) .070 (1.78) A24889-ND 32 .26 2-332070-5 
037 - .040 (0.94 - 1.02) Tin Gold Flash 089 (2.26) 143 (3.63) -070 (1.78) A24891-ND 32 -26 2-332070-9 
042 - .049 (1.07 - 1.24) 30 Gold Tin 118 (3.00) .288 (7.31) -101 (2.57) A24899-ND 37 -30 50871-1 
042 - .049 (1.07 - 1.24) Tin Tin 118 (3.00) .288 (7.31) -101 (2.57) A29083-ND 56 45 50871-6 
050 - .057 (1.27 - 1.45) 30 Gold Tin 118 (3.00) .288 (7.31) -101 (2.57) A24902-ND a 58 1-50871-0 
.056 - .065 (1.42 - 1.65) 30 Gold Gold Flash 118 (3.00) .288 (7.31) -101 (2.57) A24905-ND 42 34 1-50871-8 
.056 - .065 (1.42 - 1.65) 30p Gold Tin 118 (3.00) .288 (7.31) -101 (2.57) A26260-ND 37 -30 1-50871-9 
056 - .065 (1.42 - 1.65) Tin Tin 118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A26262-ND 29 .23 2-50871-4 
.013 - .020 (0.33 - 0.51) 30p Gold Gold Flash .059 (1.50) .142 (3.61) .038 (0.97) ‘A26252-ND 35 28 3-330808-8 
.013 - .020 (0.33 - 0.51) 30p Gold Tin 059 (1.50) .178 (4.52) -039 (0.99) A26256-ND 64 io2 1-332095-9 
.013 - .020 (0.33 - 0.51) 30p Gold Gold Flash .059 (1.50) -178 (4.52) .039 (0.99) A26258-ND 36 .29 2-332095-2 
.018 - .021 (0.46 - 0.53) 30 Gold Gold Flash 070 (1.78) 138 (3.51) -050 (1.27) A24847-ND 35 28 3-331272-0 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) 30p Gold Tin -070 (1.78) -260 (6.60) -050 (1.27) A24852-ND 63 51 50863-3 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) Tin Tin .070 (1.78) .260 (6.60) .050 (1.27) A24855-ND 51 42 50863-7 
.022 - .025 (0.56 - 0.64) 30p Gold Tin -070 (1.78) 138 (3.51) -050 (1.27) A24858-ND -30 25 3-331272-5 
Knockout Bottom .026 - .033 (0.66 - 0.84) 30 Gold Tin -080 (2.03) .257 (6.53) 061 (1.55) A24868-ND 33 27 50864-3 
.026 - .033 (0.66 - 0.84) Tin Tin 080 (2.03) .257 (6.53) 061 (1.55) A24871-ND 52 42 50864-7 
-030 - .033 (0.76 - 0.84) 30p Gold Gold Flash 080 (2.03) -138 (3.51) 061 (1.55) A24876-ND 37 -30 2-331677-9 
-030 - .033 (0.76 - 0.84) 30p Gold Tin 080 (2.03) 138 (3.51) 061 (1.55) A24878-ND 32 .26 3-331677-4 
.034 - .041 (0.86 - 1.04) 30p Gold Gold Flash 089 (2.26) .260 (6.60) 070 (1.78) A24881-ND 76 61 50865-2 
034 - .041 (0.86 - 1.04) 30p Gold Tin 089 (2.26) -260 (6.60) 070 (1.78) A24882-ND .34 .27 50865-1 
.034 - .041 (0.86 - 1.04) Tin Tin 089 (2.26) .260 (6.60) 070 (1.78) A24885-ND 2f 22 50865-7 
.037 - .040 (0.94 - 1.02) 30p Gold Gold Flash 089 (2.26) 143 (3.63) -070 (1.78) A24887-ND 37 -30 1-332070-7 
.037 - .040 (0.94 - 1.02) 30 Gold Tin 089 (2.26) -143 (3.63) .070 (1.78) A24892-ND 32 26 3-332070-5 
.037 - .040 (0.94 - 1.02) Tin Tin 089 (2.26) 143 (3.63) 070 (1.78) A24894-ND 26 .22 3-332070-4 
Bullet Nose Bottom 
.012 - .021 (0.30 - 0.53) 30 Gold Tin .066 (1.67) 184 (4.64) 042 (1.07) A24843-ND A7 14 645946-2 
.015 - .021 (0.38 - 0.53) 30p Gold Tin 066 (1.67) 158 (4.01) 042 (1.07) A24844-ND 31 25 645945-2 
Loose Piece .015 - .021 (0.38 - 0.53) Tin Tin .066 (1.67) 158 (4.01) 042 (1.07) A24845-ND 13 1 645945-1 
.037 - .041 (0.94 - 1.04) 30p Gold Tin 089 (2.26) .260 (6.60) .074 (1.88) A24895-ND 25 .20 645500-1 
042 - .049 (1.07 - 1.24) Gold Flash Tin -120 (3.05) 308 (7.82) -100 (2.54) A29046-ND 57 46 645980-2 
042 - .049 (1.07 - 1.24) Tin Tin -120 (3.05) -308 (7.82) -100 (2.54) A29068-ND 24 -20 645980-1 
Carrier Strip .028 - .033 (0.71 - 0.84) 30p Gold Tin 080 (2.03) -290 (7.37) 061 (1.55) A24879-ND = 18 1-645986-2 
w/Sealant .028 - .033 (0.71 - 0.84) Tin Tin 080 (2.03) -290 (7.37) -061 (1.55) A28507-ND = 32 1-645986-1 
Carrier Strip .037 - .041 (0.94 - 1.04) 30u Gold Tin 089 (2.03) .260 (7.37) .074 (1.55) ‘A24896-ND - .22 1-645502-1 
without 042 - .049 (1.07 - 1.24) Gold Flash Tin 120 (3.05) -308 (7.82) -100 (2.54) A29045-ND = 26 1-645979-2 
Sealant 042 - .049 (1.07 - 1.24) Tin Tin 120 (3.05) .308 (7.82) -100 (2.54) A29069-ND _— 122 645979-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OS IWNORCOMP DIN Connectors 
ON-sHORE TECHNOLOGY, Inc. SUIface Mount I.C. Sockets < (78. iv 


Ri a. 
low A 


Pin 1 


No. Contact 71 !9 
of | Spacing | Digi-Key Price Each rar Ouaras (2.8) 
Pins In. (mm) Part No. 1 10 100 1,000 a ee 
| __3.35 ee 00) 
= 7 . A 3.54 (90.00) 
Surface Mount - Screw Machined Pins w/out Solder Tail 3.70 (93.98) 
6 .300 (7.62) | ED2201-ND 72 60 50 AL Contacts fitted in rows a and c only. 
8 -300 (7.62) | ED2202-ND 95 79 66 55 oF 
14 -300 (7.62) | ED2203-ND 1.67 1.39 1.16 96 fH i 
16 -300 (7.62) | ED2204-ND 1.72 1.43 1.19 .99 —t 
18 -300 (7.62) | ED2205-ND 1.93 1.60 1.34 1.11 
Special Features/Applications: 
Pp PP! ; 20 | .300(7.62) | ED2206-ND 2.45 1.78 1.48 1.23 44 
+ For surface mounted technology qu 9) 
+ Tin for solder must be in the pc board 22 | .400 (10.16) | ED2207-ND 2.36 1.96 1.63 1.36 
Technical Data: 24 | .600 (15.24) | ED2208-ND 2.87 2.38 1.98 1.64 ire TEs 
+ Insulator body material: glass-filled polyethersulphone 28 | .600 (15.24) | ED2209-ND 3.34 2.76 2.30 1.91 of | of Digi-Key Price Each NorComp 
- Rows /|Pins T Part No. 1 10 100 | Part No. 
+ Temperature range: 55°C to +200°C continuous 36 | .600 (15.24) ED2210-ND 3.86 3.20 2.67 2.22 Hi? 
. . bs i i c 
Solder temperature: 280°C, intermittent 40 | .600 (15.24) | ED2211-ND 4.29 3.56 2.96 2.46 3. | 64 |Socket-IDCType|T8064-ND 13.60 11.73 7.98 |689-096-290-001 
Plating: 48 | .600 (15.24) | ED2212-ND 5.15 4.27 3.56 2.95 — | 64] sranraie |roseene) 1.07 93 63 |164096001-000 
+ Pin tin plated min. 80m" nickel + min. 150m" tin-lead 64 | .600 (15.24) | ED2213-ND 6.87 5.69 4.74 3.94 
+ High temperature insulator See 3M Ribbon Cable in Index for Ribbon Cable (MO64M-ND and MO54G-ND). 


OK Industries Now offering an exciting, low cost item used to identify pin numbers on wire-wrapping sockets. Consisting of a socket-sized plastic panel 
Division of Jonard Industries Corp. with numbered holes in the pin location, the Socket Wrap-ID is simply slipped onto the socket before wrapping. 
You can also write on them for easy identification of location, IC part number, function, etc. These unique items greatly simplify both initial 
wire-wrapping and subsequent troubleshooting or repair. 
Socket Wrap lL. D. A great help to hobbyists, technicians, and production facilities alike. 
: : Spacing Price Each 
+ Press fit to socket pins In. (mm) Description 5 10 
+ Improves wiring speed 8 Pin I.D. K470-ND _ 61 
+ Instant pin numbering 3 (7.62) 14 Pin 1D. K266-ND — 50 
—_— SS it 16 Pin I.D. K267-ND = -50 
I ial i + Reduces wiring errors _ 
20 Pin |.D. K269-ND 99 = 
+ Large space for user A ay an 
RARER, information -4 (10.16) 24 ail ID. K495-ND 99 
Perey ers : 6 (15.24) 28 Pin |.D. K272-ND 99 - 
Simplifies troubleshooting 40 Pin LD. K486-ND 1.98 _ 


Features: 

+ USB receptacles for thru-hole and surface 
mount 

+ Plug retention tabs 

+ Kinked locating legs for secure PCB retention 

+ Fully compatible with USB 1.0 specification 

+Passes 16MHz Signal Attentuation per 
ASTM-D-4566 


Material Specifications: 

+ Shell and Contact: Copper alloy 

+ Shell Finish: Tin/lead over copper ; ae 
+ Contact Finish: 30 selective gold, tin/lead tail = > ¢ .225 (5.72) 


+ Housing: Glass filed thermoplastic rated 1 . 5 . d 275 F010” F Fogo 
UL94V-0 A . . ir : . 6.99) (.25 
; ( x > 4 4711) 
Ratings: 5 : f 146 
+ Voltage: 30VAC (rms) : 10. . , 5 pene (3.71) 


+ Current: 1A max. per contact for 30°C tem- - oes) | To: 29)" 
perature rise. Thru-hole housings rated at 
130°C for wave soldering. SMT housing rated 


at 240°C for reflow soldering Digi-Key Price Each Mill-Max 
Electrical: Fig. | Description Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
* Contact Resistance: SOmW:max- 1 | Type A Receptacle, Single, Thru Hole ED90001-ND 1.23 1.04 86 63 53 | 896-30-004-90-000000 
ee yore wsovac at | 2 | Type Receptacle, Double, Thru Hole £D90002-ND 193 1641.34.99 84 | 896-30-008-90-000000 
Sade at | 3 | Type B Receptacle, Single, Thru Hole £D90003-ND 1.23. 1.04 86 63 53 | 897-30-004-90-000000 
+ Capacitance: 2pF max. 4 Type A Receptacle, Single, Surface Mount ED90004-ND 1.23 1.04 86 63 53 896-30-004-00-000000 
<—e 100 048 Tr 23) 
68-Position Co pee ery 


1 
(6S ooGg 
a8 eae! Coad i 
‘08 BE .900 (22.86) —| L047 (1.19) 


1.047 (26.59) ——| 


PLCC Adapter 


Double row staggered strips will accommodate 
Single-in-Line Zig-Zag memory packages on high 
density boards, left stackable. Insertion Character- 
istics: 4-finger low force Plating: Sleeve (Pin) — 


Pin Plating: Gold 


200y" Sn.; Contact (Clip) — 30" A 
Digi-Key Price Each Mill-Max HE Sh Contact (Clip) = Sn Au 
Description Part No. 1 10 100 500 | Part No. No. of Insulator Digi-Key Price Each Mill-Max 
Pins Body Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
68-Pos. PLOC Adapter | ED7700-ND 10.05 850 6.96 5.14 | S894-10-068-00-240000 20 Left Stackable | ED2220-ND 1.37 95 77 66 55 410-93-220-10-001 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 265 


Dual-In-Line 


Fig.1 - Dual-In-Line Sockets, Closed Frame — ggg 2, 44) 


and PLCC Sockets 


58 


A 145 F 


| si 
int Tfresiyose i (368), 
B c .055-.079 
ea i | | (1.40-2.01 ql 
boqo 9.028-.035 


Oo 
L-[ 4100 (2.54) 


* Qosed frame insulator withstands high mechanical impact. 
(Pin) 200"Sn and Contact (Glip) 30y" Au 


+ Low pr 


Fig.2 - Dual-In-Line Sockets, Open Frame 
ek 62) 


(0.71-0.89) Hole 


L 


rofile + Plating; Sleeve 


A | 1 


feo ol } ooo f 
\\ ¢ 
\\ (2.01-3.51) 

boqlooo 

L100 (2.54) 


9.028-.03 
(0.71-0.89 


1467 
(3.71) ‘# 
079-138 i 


5 
) Hole 


elle 


+ DIP sockets with solder tail length of .170" ((4.32mm), allowing application on multilayer POBs 


up to .139” (3.53mm). 


Fig.3 - Compact PLCC 
Sockets 


+ Plating; Sleeve (Pin) 200p’Sn and Contact (Clip) 


Solder Tail 
Po: 


30,0” Au. 


Surface Mount with Polarizing 


sts (optional) 


A —| 


Ei 


al 


+ Designed for JEDEC type 
devices. + Open frame design 
in solder area improves results 
of IR soldering and facilitates 


Ly 
358 
(9.09) 


visual inspection of solder 
pads. » The brown PPS (Ryton 
R-4) insulator has optional 
polarizing pegs (PP). 


a 
[| (3.30) 


(optional) 


+ Accepts JEDEC PLOCs MO-052 AE » Holes for drainage 
+ Standoffs provide clearance for heat dissipation and 
cleaning + Internal standoffs ensure proper positioning of 
chip carrier in socket » Easy access for probing installed 
chip carrier 


t 9.065 | 
Polarizing Pegs (1.65) 


heat dissipation and cleaning 


MATERIAL: - Insulator body: Standard material is glass filled thermoplastic polyester (PCT), self-extinguishing, rated UL94V-0. + Color: 
Black. + Receptacle (sleeve): Screw-machined brass (QQ-B-626), plated 200y” tin-lead (SnPb 90/10) over 80-1201" nickel. * Pin: 


Mi 


MUEMAX Din Grid 
Array Sockets 


> ————_ 


BE COOODOCOS 
(OR OROTORORCROBORCTOZO) 
[OZORORORORORORORORORO) 
COODGAGOSOOSE 
iC ROROECEORCRORORORORO} 
fORORORORORORORORORORO) 


No. of Dimensions (Inch) Digi-Key Price Each Mill-Max 
Pins A B c D E F Part No. iJ 10 100 | Part No. 
Fig. 1 — Dual-In-Line Sockets, Solder Tail Closed Frame 
8 0.4 0.3 0.4 = = = ED60000-ND 42 29 -24 | 210-93-308-41-001000 
14 0.7 0.3 0.4 _ — — —D60001-ND 73 51 41 | 210-93-314-41-001000 
16 0.8 0.3 0.4 = _ — ED60002-ND 83 58 -47 | 210-93-316-41-001000 
24 1.2 0.3 0.4 _ —_— — ED60003-ND 1.25 87 .71 | 210-93-324-41-001000 
24 1.2 0.6 07 a = = ED60004-ND 1.25 87 -71 | 210-93-624-41-001000 
28 1.4 0.6 07 _ — — ED60005-ND 1.46 1.02 -82 | 210-93-628-41-001000 
32 1.6 0.6 07 = = = ED60006-ND 1.67 1.16 -94 | 210-93-632-41-001000 
40 2.0 0.6 0.7 = _ a —D60007-ND 2.09 1.45 1.17 | 210-93-640-41-001000 
Fig. 2 — Dual-In-Line Sockets, Long Solder Tail for Multilayer PC-Boards, Open Frame 
©.020 (0.51) 8 0.4 0.3 0.4 = = — ED60008-ND 59 A -33 | 111-93-308-41-001000 
14 0.7 0.3 0.4 _ _— a ED60009-ND 98 69 -56 | 111-93-314-41-001000 
16 0.8 0.3 0.4 = = = ED60010-ND 1.13 78 -63 | 111-93-316-41-001000 
20 1.0 0.3 0.4 _— _ a ED60011-ND 1.36 95 .77 | 111-93-320-41-001000 
24 1.2 0.3 0.4 = _ = ED60012-ND 1.63 1.13 -92 | 111-93-324-41-001000 
24 1.2 0.6 0.7 _— _— = ED60013-ND 1.63 1.13 -92 | 111-93-624-41-001000 
0 (2.79) 28 1.4 0.6 07 = = = —D60014-ND 1.90 1.32 1.07 | 111-93-628-41-001000 
7173 32 16 0.6 07 _— — — ED60015-ND 217 1.51 1.22 | 111-93-632-41-001000 
+ (4.39) 40 20 0.6 07 —_ - — | BD600IG-ND 272 1.89 _1.53_| 111-93-640-41-001000 
: a) Fig. 3 — Compact PLCC Sockets Solder Tail 
20 590 -360 .200 -400 = — ED80000-ND 1.11 1.00 -89 | 540-99-020-24-000000 
9.020 (0.51) 28 690 460 .300 500 _ — | BD80001-ND 137 1.24 1.10 | 540-99-028-24-000000 
32" | .783/.683 .564/.464 400/300 .600/.500 = = ED80002-ND 1.49 1.35 1.20 | 540-99-032-24-000000 
44 -890 660 500 -700 — — ED80003-ND 1.48 1.33 1.19 | 540-99-044-24-000000 
52 -990 -760 .600 -800 = a ED80004-ND 2.06 1.86 1.65 | 540-99-052-24-000000 
68 1.190 960 -800 1.000 _— a ED80005-ND 1.87 1.68 1.50 | 540-99-068-24-000000 
84 1.390 1.160 1.000 1.200 = = ED80006-ND 2.39 2.15 1.91 | 540-99-084-24-000000 
Fig. 3 — Compact PLCC Sockets Surface Mount 
20 -200 .200 585 585 657 180 | &D80007-ND 1.26 1.13 1.01 | 540-99-020-17-400000 
pat 28 -300 -300 685 685 .799 -180 | ED80008-ND 1.29 1.16 1.03 | 540-99-028-17-400000 
(30) 32* -300 -400 665 766 885 168 | ED80009-ND 1.37 1.24 1.10 | 540-99-032-17-400000 
44 -500 500 885 885 1.082 .180 | ED80010-ND 1.67 1.51 1.34 | 540-99-044-17-400000 
52 -600 600 1.000 1.000 1.224 .180 | ED80011-ND 1.78 1.60 1.42 | 540-99-052-17-400000 
68 -800 800 1.202 1.202 1.507  .180 | ED80012-ND 1.98 1.78 1.59 | 540-99-068-17-400000 
84 1.000 1.000 1.400 1.400 1.791.180 | ED80013-ND 2.21 1.99 1.77 __| 540-99-084-17-400000 
Fig. 3 — Compact PLCC Sockets Surface Mount with Polarizing Posts 
20 -200 -200 585 585 657 180 | ED80014-ND 1.26 1.13 1.01 | 540-99-020-17-400200 
28 -300 -300 685 685 .799 -180 | ED80015-ND 1.29 1.16 1.03 | 540-99-028-17-400200 
32* -300 -400 665 766 885 168 | ED80016-ND 1.37 1.24 1.10 | 540-99-032-17-400200 
44 -500 500 885 885 1.082 .180 | ED80017-ND 1.67 1.51 1.34 | 540-99-044-17-400200 
52 600 600 1.000 1.000 1.224 180 | ED80018-ND 1.78 1.60 1.42 | 540-99-052-17-400200 
68 -800 -800 1.202 1.202 1.507 .180 | ED80019-ND 1.98 1.78 1.59 | 540-99-068-17-400200 
84 1.000 1.000 1.400 1.400 1.791.180 | D80020-ND 2.21 1.99 1.77 __| 540-99-084-17-400200 
* Rectangular 
No. of | Dimensions-Inch(mm) | Digi-Key Price Each Mill-Max 
Pins A Part No. 1 10 100 Part No. 
Fig. 1 — Thru-Hole Mount 
20 0.613 (15.57) —80021-ND 91 7 63 940-99-020-24-000000 
28 0.720 (18.29) ED80022-ND 80 68 56 940-99-028-24-000000 
32 | 0.820 (20.83) / .722 (18.34) | ED80023-ND 82 69 57 940-99-032-24-000000 
44 0.920 (23.37) ED80024-ND 83 7A 58 940-99-044-24-000000 
52 1.020 (25.91) —D80025-ND 89 76 62 940-99-052-24-000000 
68 1.220 (30.99) ED80026-ND 91 78 64 940-99-068-24-000000 
84 1.420 (36.07) —80027-ND 1.14 27 79 940-99-084-24-000000 
Fig. 2 — Surface Mount 
20 0.613 (15.57) E80028-ND 83 ral 58 940-99-020-17-400000 
28 0.720 (18.29) ED80029-ND 92 79 64 940-99-028-17-400000 
32 | 0.820 (20.83) / .720 (18.29) | ED80030-ND 73 63 51 940-99-032-17-400000 
‘ . a “ 44 0.920 (23.37) ED80031-ND 87 74 61 940-99-044-17-400000 
Accepts JEDEC PLOOs MO.052 AE + Low profile for high 52 1.020 (25.91) —D80032-ND 1.06 90 74 | 940-99-052-17-400000 
Genstty, AC board staring = Standoff provide clearance far: 68 1.220 (30.99) £D80033-ND 1.04 88 72 | 940-99-068-17-400000 
84 1.420 (36.07) ED80034-ND 1.32 1.12 92 940-99-084-17-400000 


Screw-machined brass (QQ-B-626), plated 200y” tin-lead (SnPb 90/10) over 80-120)” nickel. + Contact (clip): Stamped Beryllium- 


ELECTRICAL DATA: 
lation resistance: 10,000 MQ min. 


+ Dielectric Strength: 1000 VRMS min. 


copper (QQ-C-533) heat treated, plated gold flash, 30” gold, over 80-120p” nickel. 


+ Rated Current: 1A + Rated Voltage: 100 VRMS/150 VDC + Contact Resistance: 10 mQ max. 
+ Capacity: 0.8 pF max. » Operating Temperature 


+ Insu- 


‘419 Wirewrap Solder tail B [sesssoosens Range: -55°C to +125°C 
Soe ee Grid No. rint Insulator Size 
iis er iy y ¥ i ‘ti vy T neat (4.19) ¢8 ® eos 2 ne 7 6 Array | of {See Inches (mm) Description Frame | Digi-Key Price Each 
ue ee +8) 7 : Size Pins | Diag.) A B (Type of Contacts) | Style | Part No. 1 10 100 
0 lL. oe Sq. Lo 1020 05/08 Typ. | he .100 Typ. Non-Cumulative 
i285) (.635) (508) (4,3/2,0) (254) joxio | 68 | A | 1.0(25.40) 9 (22.86) Solder-Tail Qben | ED2002-ND 337 292 2.36 
11x11 68 B 1.1 (27.94) 1.0 (25.40) Solder-Tail Open | ED2004-ND =. 3.37 2.92 2.36 
13x13 101 Cc 1.3 (33.02) 1.2 (30.48) Solder-Tail Qpen | 6D2007-ND 4.68 4.06 3.28 
14x14 132 D 1.4 (35.56) 1.3 (33.02) Solder-Tail Qpen | —D2008-ND 6.12 5.31 4.29 
13x13 88 E 1.3 (33.02) 1.2 (30.48) Solder-Tail Qpen | ED2009-ND = 4.36 3.78 3.06 
13x13 121 G 1.3 (33.02) 1.2 (30.48) Solder-Tail Qpen | £D2027-ND 5.61 4.87 3.93 
15x15 145 H 1.5 (38.10) 1.4 (35.56) Solder-Tail Qpen | —D2029-ND 6.72 5.83 471 
17x17 168 I 1.7 (43.18) 1.6 (40.64) Solder-Tail Qpen | —D2030-ND 7.79 6.75 5.46 
17x17 169 J 1.7 (43.18) 1.6 (40.64) Solder-Tail Qpen | &D2031-ND 7.84 6.80 5.49 
10x10 68 A 1.0 (25.40) .9 (22.86) | 3Level WireWrap | Qpen | —D2014-ND 9.50 8.23 6.65 
11x11 68 B 1.1 (27.94) 1.0 (25.40) | 3Level Wire Wrap | Open | ED2016-ND 9.50 8.23 6.65 
14x14 132 D 1.4 (35.56) 1.3 (33.02) | 3Level WireWrap | Qpen | ED2020-ND 17.24 14.94 12.07 
13x13 88 E 1.3 (33.02) 1.2 (30.48) | 3Level WireWrap | Open | ED2021-ND 11.49 9.97 8.05 
10x10 84 F 1.0 (25.40) .9 (22.86) | 3Level WireWrap | Open | ED2023-ND 10.10 8.76 7.08 
13x13 121 G 1.3 (33.02) 1.2 (30.48) | 3Level Wire Wrap | Open | ED2037-ND 15.80 13.70 11.07 
15x15 145 H 1.5 (38.10) 1.4 (35.56) | 3Level WireWrap | Open | ED2039-ND 18.75 16.25 13.13 
18x18 179 K 1.8 (45.72) 1.7 (43.18) Solder-Tail Qpen | —D2042-ND 8.30 7.20 5.81 
21x21 273 L 2.1 (53.34) 2.0 (50.80) Solder-Tail Qpen | ED2044-ND 12.53 10.86 8.78 
18x18 223 M 1.8 (45.72) 1.7 (43.18) Solder-Tail Qpen | ED2046-ND 13.18 11.43 9.23 


More Product Available Online: www.digikey.com 


266 (1033) 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 -« Phone: 218-681-6674 


Fax: 218-681-3380 
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39) p+ (2.79) 


loco |looo 


Most popular line of standard low profile IC-Sockets. Open frame design 
leaves space beneath IC for improved heat dissipation, easier PCB cleaning 


A 


Treat ere 
looo ooo) . 


bn .100—| 
(2.54) 


Solderless wire wrap terminals are firmly locked in the insulator body to 


A ei 


Bi ceca ooo 
299.0 ooo 


Ln 1004 


9.031-.039. 
(@0.79-0.99) 


(1.40-2.01) 
“Ultra low profile” Dual-in-line sockets are equipped with specially 


(G0.76) 


and inspection. Insertion Characteristics: 4-finger standard. Plating: For withstand torque of wrapping tool. Length of terminal for three-level designed contacts allowing .095" (2.41mm) height above PCB. Special 
ED3308-ED3964: Sleeve (Pin) — 200y" Sn. Contact (Clip) — 30" Au. For wrapping. Insertion Characteristics: 4-finger standard. Plating: For short contact requires .075" (1.91mm) insertion depth only. Solder tail 
ED3108-ED3764: Sleeve (Pin) — 200u" Sn. Contact (Clip) — 150u" Sn. For ED4308-ED4964: Sleeve (Pin) — 200u" Sn. Contact (Giip) — 30," Au. For diameter .030" (.76mm). Insertion Characteristics: 4-finger short contact. 
ED56083-ED56646: Sleeve (Pin) — 10,1" Au. Contact (Clip) — 30y” Au. ED57083-ED57406: Sleeve (Pin) — 10u1" Au. Contact (Clip) — 30,1" Au Plating: Sleeve (Pin) — 200," Sn. Contact (Clip) — 30p1" Au. 
No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Mill-Max No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Mill-Max 
Pins B c Part No. 1 10 100 500 1,000 /Part No. Pins A B ic Part No. i 10 100 500 1,000 [Part No. 
Solder Tail (Gold) Wire Wrap 
8 | 0.4(10.16) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) | ED3308-ND 42 29° 24 20-17 1110-93-308-41-001 8 | 0.4(10.16) 0.3(7.62) 0.4 (10.16) | ED4308-ND 92 64 «524437 ‘1123-93-308-41-001 
ie Oe ean ae OatO4e FS iN 2 ey a Nee te aL ool 14 | 0.7(17.78) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | ED4314-ND 1.60 1.11 90 77 65 |123-93-314-41-001 
18 |09(2005) 03(760| O4(10%6)/MasIeND Ss BS 53 48s |rtoaacrearon | | 18 |98@09) O9t7e O4\t010) /EDESIEND 189 127 105 BB 74 |125-s9ste41 01 
20 | 1.0(25.40) 0.3(7.62) 0.4 (10.16) | ED3320-ND 1.04 73 59 51 42 |110-93-320-41-001 4 pai : : : ; : : 
24 | 1.2(30.48) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | E8324-ND 125 87 71 61 51 |110-93-324-41-001 20 | 1.0 (25.40) 0.3 (7.62) 0.4(10.16) | ED4920-ND 2.29 1.59 1.29 1.10 92 /123-93-320-41-001 
28 | 1.4(35.56) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | ED3328-ND 146 1.02 82 71 59 /110-93-328-41-001 24 | 1.2 (30.48) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) | ED4324-ND 2.75 1.91 1.54 1.32 1.10 /123-93-324-41-001 
22 | 1.1 (27.94) 0.4(10.16) 0.5(12.70) | ED3422-ND 115 80 65 56 .46 |110-93-422-41-001 28 | 1.4 (35.56) hae .4 (10.16) | HD4328-ND = 3.20 2.22 1.80 1.54 1.29 |123-93-328-41-001 
24 | 1.2(30.48) 0.4(10.16) 0.5 (12.70) | ED8424-ND 125 87 71 61 51 |110-93-424-41-001 22 | 1.1 (27.94) 0.4 (10.16) 0.5 (12.70) | BD4422-ND 252 1.75 141 1.21 1.01 |123-93-422-41-001 
24 | 1.2(30.48) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED38624-ND 1.25 87 «71 =—61_—«51_ |110-93-624-41-001 24 | 1.2 (30.48) 0.4 (10.16) 0.5 (12.70) | FD4424-ND 2.75 191 1.54 1.32 1.10 |123-93-424-41-001 
28 | 1.4(35.56) 0.6 (15.24) 0.7(17.78) | ED8628-ND 146 1.02 82 .71 59 |110-93-628-41-001 24 | 1.2 (30.48) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED4624-ND 2.75 1.91 1.54 1.32 1.10 |123-93-624-41-001 
32 | 1.6 (40.64) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED3632-ND 1.67 1.16 94 81  .67 /110-93-632-41-001 28 | 1.4(35.56) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED4628-ND 3.20 2.22 1.80 1.54 1.29 /123-93-628-41-001 
a ba ease) pelzan re ees ee en a Ae 15 ai eer al onl 32 | 1.6 (40.64) 0.6 (15.24) 0.7(17.78) | ED4632-ND 3.66 2.54 2.05 1.76 1.47 |123-93-632-41-001 
50 | 2.5(63.50) 0.9(22.86) 1.0(25.40) | ED8950-ND 261 181 146 1.26 1.05 |110-93-950-41-001 40. | 20 (80.80) 0.6 (15.24):0.7(17-7) ee oe 8 287 220 189. [1288s 64041 0 
64 _| 3.2(81.28) 0.9(22.86) 1.0 (25.40) | ED8964-ND 3.34 232 187 1.61 1.34 |110-93-964-41-001 . eae pacer Ae ND = Be ai Oe oa es ceaent 
Solder Tail (Gold, ‘ 7 et : : ‘ : ‘ a Si 
8 [04 (10.16) 031762) 04 (10.16) | EDS608-ND (Ge ) 9 0 1S0B-A-00T 64_| 3.2 (81.28) 0.9 (22.86) 1.0 (25.40) | ED4964-ND 7.32 5.08 4.10 3.52 2.93 |123-93-964-41-001 
14 | 0.7(17.78) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | ED56143-ND 1.04 .72 58 50 .42 |110-13-314-41-001 Wire Wrap 
16 | 0.8(20.30) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | EDS56163-ND 118 82 67 57 48 |110-13-316-41-001 8 | 0.4(10.16) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | ED57083-ND 1.16 81 66 56 47 |123-13-308-41-001 
18 | 0.9(22.86) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | ED56183-ND 1.33 93 .75 .64 54 |110-13-318-41-001 14 | 0.7 (17.78) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | ED57143-ND 2.04 1.42 1.15 .98 .82 |123-13-314-41-001 
20 | 1.0(25.40) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | ED56203-ND 148 103 83 .71 60 |110-13-320-41-001 16 | 0.8 (20.30) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | ED57163-ND 233 1.62 1.31 1412 .94 |123-13-316-41-001 
24 | 1.2(30.48) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | ED56243-ND 1.77 1.23 1.00 .86 .71 |110-13-324-41-001 20 | 1.0(25.40) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | ED57203-ND 2.91 2.02 1.63 140 1.17 |123-13-320-41-001 
a 12 leas} Rec Ree See eu ne ie 1 eS LG daca al-oyi 24 | 1.2(30.48) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | FD57243-ND 3.49 2.43 1.96 1.68 1.40 /123-13-324-41-001 
28 | 1.4(35.56) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED56286-ND 2.07 1.44 1.16 1.00  .83 |110-13-628-41-001 a betes ater ea ae sel ne oS oe tee i Pahecapiied 
32 | 1.6 (40.64) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED56326-ND 2.36 1.64 1.33 1.14 .95 |110-13-632-41-001 40 |20(5080) 0611824 0711778) IEBSIOGIN 582 404 325 280 293 |129-19-640-41-001 
40 | 2.0(50.80) 0.6(15.24) 0.7(17.78) | ED56406-ND 296 205 166 1.42 1.19 |110-13-640-41-001 -0 (50.80) _ 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) z s 26 280 2 
64 | 3.2(81.28) 0.9 (22.86) 1.0 (25.40) | ED56646-ND 4.73 3.28 265 2.27 1.90 |110-13-964-41-001 Low Profile 
Solder Tail (Tin) 8 | 0.4(10.16) 0.3(7.62) 0.4 (10.16) | ED5308-ND 70. 49 40 .34 .29 |115-93-308-41-003 
8 |] 0.4(10.16) 0.3(7.62) 0.4 (10.16) | ED3108-ND 32.23) «19.16 = 13 1110-99-308-41-001 14 | 0.7 (17.78) 0.3(7.62) 0.4 (10.16) | ED5314-ND 1.18 =.82 665748 | 115-93-314-41-003 
14 | 0.7(17.78) 0.3(7.62) 0.4 (10.16) | ED3114-ND 57 40 82 28 23 |110-99-314-41-001 16 | 0.8 (20.30) 0.3(7.62) 0.4(10.16) |EDS316-ND 1.35 .94 .76 65  .54 |115-93-316-41-003 
16 | 0.8(20.30) 0.3(7.62) 0.4 (10.16) | ED3116-ND 65 45 37 32 .26 |110-99-316-41-001 18 | 0.9(22.86) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | ED5318-ND 1.52 1.05 .85 73 .61 |115-93-318-41-003 
18 | 0.9 (22.86) 0.3(7.62) 0.4 (10.16) | ED8118-ND 73 51 41.35.30 | 110-99-318-41-001 20 | 1.0(25.40) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | —D5320-ND 162 113 .91 .78 .65 |115-93-320-41-003 
a 10) Os ee) ponte See a of & ae 33 Hose oa at ool 24 | 1.2(30.48) 0.3 (7.62) cece D5324-ND 195 1.35 1.09 .94 .78 |115-93-324-41-003 
a ta tense nears oatode SOs (ae $ rs ‘a4 - : Nees cor aon 28 | 1.4(35.56) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | FD5328-ND 2.27 158 128 110 91 |115-93-328-41-003 
>a | 1.2(3048) 0.4 (10.16) 0.5 (1270) | ED3524-ND a7 ee BS a? a9. [110-9-404-41-001 22 | 1.1 (27.94) 0.4(10.16) 0.5 (12.70) | ED5422-ND 1.79 124 1.00 86 72 |115-93-422-41-003 
24 | 1.2(30.48) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED8724ND 97 68 55 47.39 |110-99-624-41-001 24 | 1.2 (30.48) 0.4(10.16) 0.5 (12.70) | EDSHAEND 1.95 1.95 1.09 94.78 /115-93-424-41-003 
28 | 1.4 (35.56) 08 (15.24) 0.7 (17.78) | E728-ND 113 79 64 55 46 |110-99-628-41-001 24 | 1.2 (30.48) Se taee a7 D5624-ND 195 1.35 1.09 .94 .78 |115-93-624-41-003 
32 | 1.6 (40.64) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED3732-ND 1.30 .90 .73 63 52 |110-99-632-41-001 28 | 1.4(35.56) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED5628-ND 2.27 1.58 1.28 1.10 91 |115-93-628-41-003 
40 | 2.0(50.80) 0.6 (15.24) 0.7(17.78) | ED3740-ND 1.62 113 91 78 65 |110-99-640-41-001 32. | 1.6 (40.64) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | EDS632-ND 2.60 181 1.46 1.25 1.04 |115-93-632-41-003 
48 | 2.4(60.96) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED3748-ND 1.94 1.35 1.09 94 .78 |110-99-648-41-001 40 | 2.0 (50.80) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED5640-ND 3.25 226 1.82 1.56 1.30 |115-93-640-41-003 
64 | 3.2(81.28) 0.9 (22.86) 1.0 (25.40) | ED8764-ND 259 180 146 1.25 1.04 |110-99-964-41-001 48 | 2.4 (60.96) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED5648-ND 3.90 271 219 1.88 1.56 |115-93-648-41-003 


+ For components to be mounted perpendicularly to the 


: No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Mill-Max 

PCB, such as LED displays. Fig.|_ Pins A B Cc D Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
* Horizontal mount solder tails are available with either 6 | 0.3 (7.62) 3(7.62) 0.4(10.16) .300 (7.62) ED58407-ND 246 1.71 138 119 99 299-93-306-10-001 
-300" (7.62mm) [standard] or .100” (2.54mm) row spacing. 8 |0.4(10.16) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .300 (7.62) ED58408-ND 3.28 «2.28 «1.84 41.58 1.32 299-93-308-10-001 
10 |0.5(12.70) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .300(7.62) | ED58409-ND 393 273 221 1.89 1.58 | 299-93-310-10-001 
12 |0.6(15.24) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .300(7.62) | ED58410-ND 4.71 3.27 264 227 1.89 | 299-93-312-10-001 
1 | 14 |0.7(17.78) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .300(7.62) | ED58411-ND 550 3.82 3.08 264 220 | 299-93-314-10-001 
16 | 0.8(20.30) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .300(7.62) | ED58412-ND 6.29 4.36 353 3.02 252 | 299-93-316-10-001 
18 | 0.9(22.86) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .300(7.62) | ED58413-ND 7.07 4.91 397 3.40 283 | 299-93-318-10-001 
20 |1.0(25.40) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .300(7.62) | ED58414-ND 7.58 5.26 4.25 3.64 3.04 | 299-93-320-10-001 
24 | 1.2 (30.48) 0.3(7.62) 0.4 (10.16) .300(7.62) | ED58415-ND 9.10 6.31 5.10 4.37 3.64_| 299-93-324-10-001 
8 |0.4(10.16) 0.6(15.24) 0.7 (17.78) .300(7.62) | EDS58416-ND 380 264 213 183 1.52 | 299-93-608-10-002 
10 |0.5(12.70) 0.6 (15.24) 0.7(17.78) .300(7.62) | ED58417-ND 4.55 3.16 255 219 1.82 | 299-93-610-10-002 
12 | 0.6 (15.24) 0.6 (15.24) 0.7(17.78) .300(7.62) | ED58418-ND 546 3.79 3.06 263 219 | 299-93-612-10-002 
14 | 0.7 (17.78) 0.6 (15.24) 0.7(17.78) .300(7.62) | ED58419-ND 637 442 357 3.06 255 | 299-93-614-10-002 
7 16 | 0.8(20.30) 0.6 (15.24) 0.7(17.78) .300(7.62) | ED58420-ND 7.28 5.05 4.08 3.50 292 | 299-93-616-10-002 
100 (2.54) ORF) 18 | 0.9 (22.86) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) .300 (7.62) ED58421-ND 8.19 5.68 4.59 3.94 3.28 | 299-93-618-10-002 
1 20 | 1.0(25.40) 0.6 (15.24) 0.7(17.78) .300(7.62) | ED58422-ND 878 6.09 4.92 4.22 3.52 | 299-93-620-10-002 
4196 Le A 028 1 | 22 | 4.1 (27.94) 0.6(15.24) 0.7(17.78) .300(7.62) | ED58423-ND 966 6.70 5.41 4.64 3.87 | 299-93-622-10-002 
: (3.20) “Hole 24 | 1.2(30.48) 0.6 (15.24) 0.7(17.78) .300(7.62) | ED58424-ND 1054 7.31 591 5.06 4.22 | 299-93-624-10-002 
Plating: ve 220k 26 | 1.3(33.02) 0.6 (15.24) 0.7(17.78) .300(7.62) | ED58425-ND 11.42 7.92 640 5.49 4.57 | 299-93-626-10-002 
Sleeve (Pin) - 200y" Sn. (5.58) 28 | 1.4(35.56) 0.6(15.24) 0.7(17.78) .300(7.62) | ED58426-ND 1230 853 689 5.91 4.92 | 299-93-628-10-002 
Contact (Clip) - S0p" Au. 30 | 1.5 (38.10) 0.6(15.24) 0.7(17.78) .300(7.62) | ED58427-ND 13.17 9.14 7.38 6.33 5.27 | 299-93-630-10-002 
32 | 1.6 (40.64) 0.6 (15.24) 0.7(17.78) .300(7.62) | ED58428-ND 14.05 9.75 7.87 6.75 5.63 | 299-93-632-10-002 
36 | 1.8(45.72) 0.6(15.24) 0.7(17.78) .300(7.62) | ED58429-ND 15.81 10.97 886 7.59 6.33 | 299-93-636-10-002 
40 | 2.0 (50.80) 0.6 (15.24) 0.7(17.78) .300(7.62) | ED58430-ND 17.57 12.18 9.84 8.44 7.03 | 299-93-640-10-002 
6 |.300(7.62) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .100(254) | EDS8431-ND 240 167 135 146 97 | 299-93-306-11-001 
9 8 |0.4(10.16) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .100(2.54) | ED58432-ND 3.20 222 180 1.54 1.29 | 299-93-308-11-001 
8 10 |0.5(12.70) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .100(2.54) | ED58433-ND 384 267 216 1.85 1.54 | 299-93-310-11-001 
8 12 |0.6(15.24) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .100(2.54) | ED58434-ND 4.61 3.20 258 222 1.85 | 299-93-312-11-001 
1 | 14 |0.7(17.78) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .100(2.54) | ED58435-ND 5.37 3.73 3.01 258 215 | 299-93-314-11-001 
16 | 0.8(20.30) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .100(2.54) | ED58436-ND 6.14 4.26 344 295 246 | 299-93-316-11-001 
(635) 18 | 0.9(22.86) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .100(2.54) | ED58437-ND 691 4.79 387 3.32 277 | 299-93-318-11-001 
20 |1.0(25.40) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .100(2.54) | ED58438-ND 7.41 5.14 4.15 3.56 297 | 299-93-320-11-001 
zi ts lating: : 24 | 1.2(30.48) 0.37.62) 0.4 (10.16) .100(2.54) | ED58439-ND 8.89 6.17 4.98 4.27 3.56 _| 299-93-324-11-001 

7100 (2.54) Pin - 200" Sn; Contact - 200" Sn 2 | 10 [0.5(12.70) 0.2(5.08) 0.3 (7.62) — £D7800-ND 841 584 4.72 4.04 3.37 | 299-99-210-12-001800 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(1033) 267 


IC Sockets Miniature Dual-In-Line Socket Carriers 


With In ral D lin itor + Reusable carriers 
t . teg - oe 9 Capac to + Pin Carrier Assemblies assure maximum ventilation and better visibility for inspection and repair. 
Machine Screw Contact + Easy mounting due to the RECYCLABLE PLASTIC CARRIER. No solder wicking problems. 


Special Features/Applications: Requires .039" (.99mm) min. diameter holes in PCB. 


+ To eliminate noise at the source before it 
can reach the chip 

+ Advantages for uses such as high speed 
logic and memory applications 


Insertion Characteristics: 3-finger. 
Plating: Sleeve (Pin) — 200," Sn.; Contact (Clip) — 30" Au. 


*To eliminate long leads as potential Bees Socket 
sources of noise because capacitor este Net ©.055(1.40) 16 9 44 
leads are connected directly to the L_ [816 (0.41) 
ground and voltage pin of the socket 120 (3.05) [fi * | ibe 

* To save minimum of 12% on board space il (3.45) 

Technical Data: 1 ©.038 (0. “ob. 

: , : << 038 (0.97) - 

+Insulator body material: glass filled (4.90) PC Board (2.08) 
polyester UL94VO O55 ‘she 

+ Pin: screw machined [oe] (0.64) [] (13.08) 

Socket with integral glass encapsulated 1, © sq. V+ No. of Dim. - Inch (mm) Digi-Key Pricing Mill-Max 

ceramic capacitor 0.1uF, 50 VDC Pins A B Part No. 1 10 100 500 1,000 | Part No. 

8 | 04(10.16) 0.3(7.62) | ED6008-ND 93 645 5208 223.20 372.00 | 614-93-308-31-012 

ae =i a Se 14 | 0.7(17.78) 0.3(7.62) | ED6014-ND 1.63 11.28 91.14 390.60 651.00 | 614-93-314-31-012 

aypsiot oot Pires neh (mm) Diol pacing aleve 16 | 0.8(2032) 0.3(7.62) | ED601G-ND 1.86 1290 10416 446.40 744.00 | 614-93-316-31-012 
vel || ali in B CRE EattNo: Yi) i) [petite 18 | 0.9(22.86) 0.3(7.62) | ED6018-ND 209 1451 11718 50220 837.00 | 614-93-318-31-012 
14 | 0.7 (17.78)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED2101-ND 1.68 14.56 117.60 }110-93-314-41-801000 20 | 1.0(25.40) 0.3(7.62) | ED6020-ND 233 16.12 130.20 558.00 — 930.00 | 614-93-320-31-012 

16 | 0.8 (20.32)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED2102-ND 1.80 15.60 126,00 |110-93-316-41-801000 24 | 1.2(30.48) 0.3(7.62) | ED6024-ND 279 1934 156.24 66960 1116.00 | 614-93-324-31-012 

Tin | 18 | 0.9(22.86)| 0.3(7.62) |0.4(10.16) |ED2103-ND 192 1667 134.61 |110-93-318-41-801000 & eal sees Ss 28 a ee a eon eerste 
Plated, | 20 | 1.0 (25.40) 0.3 (7.62) |0.4(10.16) | ED2104-ND 1.96 16.98 137.13 |110-93-320-41-801000 23 | 14 (3556) 0.6(1824 | EDEIZeND 326 2057 18228 781.20 190200 | 61499-608-31-012 
Solder | 24# | 1.2 (30.48)| 0.3 (7.62) ]0.4 (10.16) |ED2106-ND 2.24 1937 156.45 |110-93-324-41-801000 32 | 1.6 (40.64) 0.6(15.24) | ED6132-ND 3.72 25.79 208.32 892.80 1488.00 | 614-93-632-31-012 
Tab 24 | 1.2 (30.48)|0.6 (15.24)| 0.7 (17.78) | ED2105-ND 2.47 21.40 172.83 |110-93-624-41-801000 40 | 2.0(50.80) 0.6(15.24) | ED6140-ND 4.65 32.24 260.40 1116.00 1860.00 | 614-93-640-31-012 


28 | 1.4 (35.56)|0.6 (15.24)|0.7 (17.78) | ED2107-ND 267 23.11 186.69 |110-93-628-41-801000 
40 | 2.0 (50.80)/0.6 (15.24)|0.7 (17.78) | ED2108-ND 3.14 27.25 220.08 |110-93-640-41-801000 


14 | 0.7 (17.78)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED2109-ND 1.98 17.19 138.81 |110-13-314-41-801000 
16 | 0.8 (20.32)) 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED2110-ND 2.17 18.82 152.04 |110-13-316-41-801000 
Gold 18 | 0.9 (22.86)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED2111-ND 2.32 20.12 162.54 |110-13-318-41-801000 
Plated, | 20 | 1.0 (25.40)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) |ED2112-ND 240 20.80 168.00 |110-13-320-41-801000 


Solder | 24# | 1.2 (30.48)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) |ED2114-ND 2.77 24.00 193.83 |110-13-324-41-801000 

Tab 24 | 1.2 (30.48)|0.6 (15.24)|0.7 (17.78) | ED2113-ND 3.00 26.03 210.21 |110-13-624-41-801000 
28 | 1.4 (35.56)|0.6 (15.24)|0.7 (17.78) | ED2115-ND 3.27 28.31 228.69 |110-13-628-41-801000 
40 | 2.0 (50.80)/0.6 (15.24)|0.7 (17.78) | ED2116-ND 3.86 33.49 270.48 |110-13-640-41-801000 


14 ‘| 0.7 (17.78)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED2117-ND 2.72 23.53 190.05 |123-93-314-41-801000 

3-Level| 16 | 0.8 (20.32)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED2118-ND 3.00 26.00 210.00 |123-93-316-41-801000 
Tin 18 | 0.9 (22.86)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED2119-ND 3.24 28.11 227.01 |123-93-318-41-801000 

Plated | 20 | 1.0(25.40)) 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED2120-ND 3.38 29.30 236.67 | 123-93-320-41-801000 
Wire- 24 | 1.2 (30.48)|0.6 (15.24)|0.7 (17.78) | ED2121-ND 4.16 36.09 291.48 |123-93-624-41-801000 
Wrap 28 | 1.4 (35.56)|0.6 (15.24)|0.7 (17.78) | —D2122-ND 4.64 40.25 325.08 |123-93-628-41-801000 
40 | 2.0 (50.80)/0.6 (15.24)|0.7 (17.78) | ED2123-ND 5.85 50.73 409.71 |123-93-640-41-801000 


Dual-In-Line Sockets — 
Low Profile Open Frame 


+ Dip Sockets with reduced height; only .122” (3.10mm) above PCB. 
+ Hi-Rel, 4-finger #30 clip. 
Plating: Sleeve (Pin) — 200" Sn.; Contact (Clip) — 30," Au. 


) 
) 
) 
) 


© .016-.021 (.41-.53) 
018 (.25-.46, 


B 110 (2.79) 


re 
foo Foo a 8 Wy 4-122 (3.10) 
-055-.079 
hae a (1.40-2.01) a 


30 (8 54) 9.031-.039 9.030 110 
(.79-.99) Hole + (0.76) (2.79) 


# With .300” (7.62mm) Contact Row Spacing. 


No. of Dim. - Inch (mm) Digi-Key Pricing Mill-Max 
Pins A B Cc Part No. 1 10 100 500 1,000 | PartNo. 
8 |0.4(10.16) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | ED58083-ND 62 5.28 43.20 159.36 268.80 | 115-93-308-41-001 
14 10.7 (17.78) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) | ED58143-ND 1.05 886 72.45 267.26 450.80 | 115-93-314-41-001 
16 0.8 (20.32) 0.3(7.62) 0.4 (10.16) | ED58163-ND 1.20 10.12 8280 305.44 515.20 | 115-93-316-41-001 
18 |0.9 (22.86) 0.3(7.62) 0.4 (10.16) | ED58183-ND 1.35 11.39 93.15 343.62 579.60 | 115-93-318-41-001 
) 
) 


Shrink Dip Sockets — 
Solder Tail - Open Frame 


+ High density Dual-in-Line Sockets for devices Insertion Characteristics: 4-finger standard. 


20 |1.0(25.40) 0.3(7.62) 0.4 (10.16) | ED58203-ND 1.44 12.21 99.90 368.52 621.60 | 115-93-320-41-001 
24 |1.2 (30.48) 0.3(7.62) 0.4 (10.16) | ED58243-ND 1.73 14.66 119.93 442.39 746.20 | 115-93-324-41-001 
28 |1.4 (35.56) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) | ED58283-ND 2.02 17.11 139.95 516.26 870.80 | 115-93-328-41-001 


featuring .070" (1.78mm) lead spacing. a 24 11.2 (30.48) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED58246-ND 1.73 14.66 119.93 442.39 746.20 | 115-93-624-41-001 
Plating: 28 |1.4 (35.56) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED58286-ND 2.02 17.11 139.95 516.26 870.80 | 115-93-628-41-001 

+ Four-finger beryllium copper contacts meet Sleeve (Pin) — 200" Sn.; 82 | 1.6 (40.64) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED58326-ND 2.31 19.53 159.75 589.30 994.00 | 115-93-632-41-001 
high vibration and shock requirements. Contact (Clip) — 30" Au. 40 |2.0 (50.80) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED58406-ND 2.89 24.42 199.80 737.04 1243.20 | 115-93-640-41-001 


Dual-In-Line Sockets — 
Surface Mount, Stub Tail, Closed Frame 


* Closed frame insulator is vision system compatible. 
+ High-temp Nylon 46, suitable for infra-red and vapor phase soldering. 
Plating: Sleeve (Pin) — 200u" Sn.; 

Contact (Clip) - 200u" Sn. 


@.028-.031 
(0.71-0.79) 
hole +| 


o .016-.022 (.41-.56) 


No.of Dim. = Inch (mm) Digi-Key Pricing Mill-Max -100 (2.54) 1094 7010-018 (25-46) 
Pins! A B © | Part No. 1 10 100 500 1,000. |Part No. ood boo (2.89) (2.79) 
146 i 

16 |0.572 (14.53) | 0.3 (7.62) | 0.39 (9.91) |ED22163-ND 1.60 11.10 89.67 384.30 640.50 |117-93-316-41-005 bol Mee @7ty Ln iss, 
28 |0.992 (25.20) | 0.4 (10.16) |0.49 (12.45) |ED22284-ND 2.71 1877 151.62 649.80 1083.00 |117-93-428-41-005 Tf ' ae loos 
30 |1.062 (26.97) | 0.4 (10.16) |0.49 (12.45) |ED22304-ND 290 20.10 16233 695.70 1159.50 |117-93-430-41-005 a 9.059 (1-50) @.040 (1.02)(0.20) 
48 |1.692 (42.98) | 0.4 (10.16) |0.49 (12.45) |ED22484-ND 4.64 32.16 259.77 1113.30 1855.50 |117-93-448-41-005 
20 |0.712 (18.08) | 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) |ED22206-ND 1.93 13.39 108.15 463.50 772.50 |117-93-620-41-005 No.of Dim.- Inch (mm) Digi-Key Pricing Mill-Max 
28 |0.992 (25.20) | 0.6 (15.24) [0.69 (17.53) |ED22286-ND 271 1877 151.62 649.80 1083.00] 117-93-628-41-005 Eins) eA 2 CS |e NC Oe OO aN! 
40 |1.412 (35.86) | 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) |ED22406-ND 3.86 26.78 216.30 927.00 1545.00 |117-93-640-41-005 Wacuumn Baas Top surrace Only 

412 (35.86) | 0.6 (15.24) (0.69 (17.53) NO as ; d sed Aeeca oad 8 [04 (10.16) 0.3(762) 04(10.16))ED2128-ND 57 494 30.90 171.00 285.00] 214-99-308-01-670800 
42 | 1.482 (37.64) | 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) | ED22426-ND 4.05 28.11 227.01 972.90 1621.50 |117-93-642-41-005 14 | 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) 0.4(10.16)|ED2129-ND 96 829 66.99 287.10 478.50] 214-99-314-01-670800 
48 | 1.692 (42.98) | 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) |ED22486-ND 4.64 32.16 259.77 1113.30 1855.50 | 117-93-648-41-005 16 | 0.8 (20.32) 0.3 (7.62) 0.4(10.16)|ED2130-ND 1.10 949 76.65 328.50 547.50] 214-99-316-01-670800 

eae a 18 | 0.9(22.86) 0.3(7.62) 0.4(10.16)/ED2131-ND 1.23 10.63 85.89 368.10 613.50] 214-99-318-01-670800 

52 |1.832 (46.53) | 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) |ED22526-ND 4.88 33.85 273.42 1171.80 1953.00 |117-93-652-41-005 20 |1.0 (2540) 03(762) 0.4(1016)|ED2132-ND 132 11.44 9240 39600 660.00| 214-99-320-01-670800 
56 |1.972 (50.09) | 0.6 (15.24) [0.69 (17.53) |ED22566-ND 5.26 36.48 294.63 1262.70 2104.50 |117-93-656-41-005 Vacuum Pads Top and Bottom 
64 |2.252 (57.20) | 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) | ED22646-ND 6.02 41.70 336,84 1443.60 2406.00 |117-93-664-41-005 ee iene oe Ean eee Bee 135 aa tary acy a Siaec con aes 
84 2.252 (57.20) 10.75 (19.05) 0.84 (21.54) |EDZ2647-ND) 6.02 41.70 336.84 1443.60 2406.00 | 117-83-764-41-005 32 | 1.6 (40.64) 0.6(15.24) 0.7(17.78)|ED2135-ND 211 18.30 147.84 633.60 1056.00| 214-99-632-01-670800 
68 | 2.392 (60.76) | 0.6 (15.24) 169 (17:53) £D22686-ND 6.39 44.30 357.84 1533.60 2556.00 | 117-93-668-41-005 40 | 2.0 (50.80) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) |ED2136-ND 2.64 22.85 184.59 791.10 1318.50] 214-99-640-01-670800 
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Mounting Dimensions Mounting Dimensions 


Hole Inch (mm) Digi-Key Pricing Hole Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Fig. | Diameter A B c D Part No. 10 100 1,000 | | Fig. | Diameter A B c D Part No. 10 100 ‘1,000 
.015” - .021” (.38mm - .53mm) Pin Diameter 25 | .087(2.21) | 130(3.30) .236 (5.99) .085(2.16) .125(3.18) | EDS011-ND 254 1908 127.20 
1 .036 (.91) | .138 (3.51) .155 (3.94) .034(.86) .058(1.47) | ED5036-ND 1.48 11.10 74.00 26 | .089(2.26) | .131(3.33) .250(6.35) .080(2.03) .110(2.79) | ED5028-ND 3.14 23.58 157.20 
2 | .040(1.02) | .120(3.05) .136 (3.45) .038(.97) .055(1.40) | ED5037-ND 80 6.00 40.00 040” - .050” (1.02mm - 1.27mm) Pin Diameter 
2 | .040(1.02) | .150(3.81) .170(4.32) .038(.97) .055(1.40) | ED5038-ND 81 6.09 40.60 27 | 102(259) | .260(6.60) .290(7.37) .100(2.54) .118(3.00) | ED5024-ND 252 1887 125.80 
: noe per pees pone patie Ake ee aa Le 28 | .103(2.62) | .260(6.60) .290(7.37) .088 (2.24) .118(3.00) | ED5023-ND 353 2649 176.60 
4 | .040(1.02) | .127(3.23) .146(3.71) .038(.97) .055(1.40) | ED5046-ND 93 696 46.40 20682220047 (L.2emm:='4.63mm) Bin Diameter 
5 | o40(1.02) | 140/356) .160(4.06) .038(.97) .056(142) | EDSO41-ND 177 13.26 88.40 29 | .102(2.59) | .180(4.57) .213 (5.41) .098(2.49) .120(3.05) | ED5029-ND 3.28 24.57 163.80 
015” - .025” (38mm - .64mm) Pin Diameter 30 _ 267 (6.78) .530 (13.46) .103 (2.62) .141(3.58) | ED5032-ND 7.31 54.81 365.40 
6 | .051(1.30) | .205(5.21) .248 (6.30) .049(1.24) .063 (1.60) —D5045-ND 2.08 15.57 103.80 31 | .108(2.74) | .134(3.40) .250(6.35) .102(2.59) .136 (3.45) FD5031-ND 4.03 30.24 201.60 
7 | .053(1.35) | .135(3.43) .160(4.06) .051 (1.30) .072(1.83) | ED5042-ND 1.71 1284 85.60 -065” - .082” (1.65mm - 2.08mm) Pin Diameter 
8 | .057(1.45) | 142 (3.61) .161 (4.09) .055(1.40) .072(1.83) | ED5044-ND 99 7.44 4960 32 | 144 (3.66) | .340(8.64) .412(10.46) .142(3.61) 188 (4.78) | EDS035-ND 5.52 41.40 276.00 
9 | .057(1.45) | .150(3.81) .170(4.32) .053(1.35) .072(1.83) | ED5004-ND 1.75 13.11 87.40 084” - 102” (2.13mm - 2.59mm) Pin Diameter 
( 


10 | .061(1.55) | .150(3.81) .180(4.57) .058(1.47) .080 (2.03) ED5043-ND_ 1.60 12.03 80.20 
022” - .032” (.56mm - .81mm) Pin Diameter 
4.32) .294(7.47) .058(1.47) .094 (2.39) EDS5015-ND 4.26 31.92 212.80 


33 | .144 (3.66) | 415 (10.54) .465 (11.81) .142(3.61) .188 (4.78) | ED5034-ND 668 50.10 334.00 
015” - .025” (.38mm - .64mm) Pin Diameter 


1 .060 (1.52) | .170 


12 | .063(1.60) pote .259 (6.58) .060(1.52) .077(1.96) | ED5008-ND 189 14.16 94.40 34 | .055 (1.40) | .200(5.08) .700(17-78) = — —.072 (1.83) | FDSO0I-ND) 1.41 1059 70.60 
13 | .071(1.80) | .210(5.33) .250(6.35) .068 (1.73) .093(2.36) | ED5006-ND 204 15.30 10200 34 | .055 (1.40) | .200(5.08) .560(14.22)  — 072 (1.83) | EDS002ND 1.26 9.42 62.80 
14 | .076(1.93) | .185(4.70) .206 (5.23) .073(1.85) .090(2.29) | ED5007-ND 2.00 15.03 100.20 34 | .055 (1.40) | .200(5.08) .460(11.68) — — 072 (1.83) | ED5003-ND 1.62 12.12 80.80 
.025” - .037” (.64mm - .94mm) Pin Diameter :025” (.64mm) Pin Diameter 
15 | .061 (1.55) | .165(4.19) .200(5.08) .057(1.45) .078(1.98) | EDS005-ND 285 21.36 142.40 35 | .035(.89) | .047(1.19) .260(6.60) .025(.64) .062(1.57) | EDS055-ND 84 6.30 42.00 
16 | .042(1.07) | .180(4.57) .320(8.13) .040(1.02) .078(1.98) | ED5009-ND 238 17.88 119.20 35 | .035(.89) | .078(1.98) .291 (7.39) .025(.64) .062(1.57) | ED5056-ND 66 498 33.20 
16 | .042(1.07) | .180(4.57) .397 (10.08) .040(1.02) .078(1.98) | EDS010-ND 282 21.12 140.80 36 | .043(1.09) | .076(1.93) .201(5.11) .025(.64) .062(1.57) | EDS053-ND 83 621 41.40 
.037” - .043” (.94mm - 1.09mm) Pin Diameter 36 | .043(1.09) | .107(2.72) .232 (5.89) .025(.64) .062(1.57) | ED5054ND 67 5.04 33.60 
17 | .071 (1.80) | .127(3.23) .150(3.81) .069(1.75) .090(2.29) | ED5019-ND 2.24 1680 112.00 040” (1.02mm) Pin Diameter 
032” - .047” (.56mm - 1.19mm) Pin Diameter 37 | .043(1.09) | .047(1.19) .221 (5.61) .040(1.02) .070(1.78) | ED5047-ND 72 5.40 36.00 
18 | .075(1.91) | .180(4.57) .206(5.23) .072(1.83) .090(2.29) | EDS016-ND 2.04 15.30 102.00 37 | .043(1.09) | .102(2.59) .252(6.40) .040(1.02) .070(1.78) | ED5048-ND 75 5.64 37.60 
19 075 (1.91) | .125 (3.18) .221 (5.61) .072(1.83) .090 (2.29) E—D5018-ND 4.21 31.56 210.40 37 | .043 (1.09) .102 (2.59) .290 (7.37) .040(1.02) .070 (1.78) §D5050-ND 80 6.03 40.20 
20 | .067(1.70) | .200(5.08) .324(8.23) .065(1.65) .125(3.18) | ED5021-ND 458 34.38 229.20 37 | .043.(1.09) | .102(259) .402 (10.21) .040(1.02) .070(1.78) | EDS5052ND 95 7.14 47.60 
(7.16) .588 (14.94) .040(1.02) .105(2.67) | EDS061-ND 433 3249 216.60 


ED5013-ND 2.96 22.17 147.80 ” i ji 
ESCMNOM acs 2748 183.20 040” (1.02mm) Pin Diameter 


127.00 39 | .043(1.09) | .082(2.08) .257(6.53) .040(1.02) .070(1.78) EDS058-ND 265 19.86 132.40 


23 | .089(2.26) | .220(5.59) .317(8.05) .085(2.16) .125 (3.18) 
24 | .087(2.21) | .195(4.95) .236 (5.99) .085 (2.16) .125 (3.18) 


( ( 

( ( ) ( ) 

( ( ) ( ) 
21 | .076(1.93) | .180(4.57) .206(5.23) .071(1.80) .090(229) | EDS017-ND 242 1812 120.80 38 = 282 (7.16) 
22 | .091(2.31) | .220(5.59) .253 (6.43) .088 (2.24) .120 (3.05) 

( ( ) ( ) 

( ( ) ( ) 


ED5012-ND 2.54 19.05 
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-100 4 
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+ 100 (2.54) (0.46) 13.61) : 10 : ls 
: “34g, .050 (1.27) a aoe ! 050 (1. ae po 426 
— - ) 055-079 |_1 (3.20) ri O79 | __4 (3.20) 
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(1.40-2.01) 
No. of Dim. A Plating Digi-Key Price Each Mill-Max 
Fig. | Description Pins Inch (mm) Sleeve/Pin | Contact/Clip Part No. 1 10 100 Part No. 
Solder Tail Socket 
1 | Very Low Profile, Series 315...01 64 6.4” (162.56) 200” Sn 30y” Au ED7864-ND 4.16 3.52 2.88 315-93-164-41-001000 
2 | Ultra Low Profile, Series 315...03 64 6.4” (162.56) 200” Au 30y” Au ED7964-ND 4.06 3.44 2.81 315-93-164-41-003000 
3 | Single Row, Long Solder Tail, Series 311...01 64 6.4" (162.56) 200” Sn 30y” Au ED1064-ND 3.16 2.74 2.22 311-93-164-41-001000 
4 | Single Row, Series 316...01 64 6.4" (162.56) 200" Sn 30y” Au ED1164-ND 8.48 7.35 5.94 316-93-164-41-001000 
4 | Single Row, Series 316...03 64 6.4" (162.56) 200” Sn 30y” Au ED1264-ND 7.33 6.36 5.14 316-93-164-41-003000 
4 | Single Row, Series 316...06 64 6.4" (162.56) 200" Sn 30y” Au ED1364-ND 6.92 6.01 4.85 316-93-164-41-006000 
4 | Single Row, Series 316...07 H=.402 64 6.4" (162.56) 200” Sn 30y” Au ED1464-ND 7.66 6.64 5.37 316-93-164-41-007000 
4 | Single Row, Series 316...08 H=.472 64 6.4" (162.56) 200" Sn 30y” Au ED15064-ND 8.01 6.94 5.61 316-93-164-41-008000 
5 | Single Row, Right Angle .030" dia. Pins 50 5.0" (127.00) 200" Sn 30y” Au ED1450-ND 5.89 5.11 4.13 801-93-050-20-001000 
6 | Double Row, Right Angle .030" dia. Pins 2x50 5.0" (127.00) 200” Sn 30y” Au E—D14100-ND 14.31 12.41 10.02 803-93-100-20-001000 
7 | Single Row, .220" Surface Mount 64 6.4" (162.56) 200” Sn 30y” Au ED23064-ND 5.84 5.06 4.09 310-93-164-41-105000 
8 | Single Row, Series 399...03 Right Angle 64 6.4" (162.56) 200” Sn 30y” Au ED22064-ND 5.63 4.88 3.94 399-93-164-10-003000 
9 | Single Row, Low Profile .030" dia. Pins 64 6.4" (162.56) 200” Sn 30y” Au ED2764-ND 6.20 5.38 4.35 801-93-064-10-002000 
Solderless Press-Fit Header/Socket 
10 | Solderless Press-Fit Socket, Series 304...770 64 6.4” (162.56) 10y” Au 30y” Au ED8064-ND 6.53 5.53 4.53 304-13-164-41-770000 
10 | Solderless Press-Fit Socket, Series 304...780 64 6.4” (162.56) 10” Au 30y” Au ED8164-ND 7.05 5.97 4.89 304-13-164-41-780000 
11 | Single Row Header Compliant Tail L=.104 64 6.4" (162.56) 10y” Au _ ED2864-ND 9.04 7.84 6.33 800-10-064-61-001000 
11 | Single Row Header Compliant Tail L=.143 64 6.4" (162.56) 10” Au = ED2964-ND 9.17 7.95 6.42 800-10-064-62-001000 
12 | Single Row Socket Compliant Tail 50 5.0" (127.00) 200" Sn 30y” Au ED15050-ND 8.76 7.59 6.13 801-93-050-61-001000 
12 | Single Row Socket Compliant Tail 50 5.0" (127.00) 200” Sn 30y” Au ED1650-ND 8.79 7.62 6.16 801-93-050-62-001000 
13 | Double Row Header Compliant Tail L=.104 2x32 3.2" (81.28) 10y” Au _ ED3064-ND 9.04 7.84 6.33 802-10-064-61-001000 
13 | Double Row Header Compliant Tail L=.143 2x32 3.2" (81.28) 10y” Au = ED3164-ND O07 7.95 6.42 802-10-064-62-001000 
14 | Double Row Socket Compliant Tail L=.104 2x50 5.0" (127.00) 200" Sn 30y” Au —D15100-ND 17.34 15.03 12.14 803-93-100-61-001000 
14 | Double Row Socket Compliant Tail L=.143 2x50 5.0" (127.00) 200” Sn 30y” Au ED16100-ND 17.40 15.08 12.18 803-93-100-62-001000 
Solder Tail Header Strip 

15 | Pin/Solder Tail Header Strip, Series 350 64 6.4” (162.56) 10” Au = ED7764-ND 6.12 5.18 4.24 350-10-164-00-001000 
16 | Single Row, .018/.018 Pin L=.210 64 6.4" (162.56) 10y” Au _— ED16064-ND 5.99 5.20 4.20 342-10-164-00-591000 
16 | Single Row, .018/.018 Pin L=.335 64 6.4" (162.56) 10” Au _ —D17064-ND 6.42 5.57 4.50 342-10-164-00-592000 
16 | Single Row, .018/.018 Pin L=.585 64 6.4" (162.56) 10” Au _ ED18064-ND 8.57 7.43 6.00 342-10-164-00-593000 
16 | Single Row, .018/.018 Pin L=.835 64 6.4" (162.56) 10y” Au = ED19064-ND 11.23 9.74 7.87 342-10-164-00-594000 
17 | Single Row, Series 350...06 Straight 64 6.4" (162.56) 10y” Au _ ED2064-ND 5.76 5.00 4.04 350-10-164-00-006000 


(Continued) 
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No. of Dim. A Plating Digi-Key Price Each Mill-Max 
Fig. | Description Pins Inch (mm) Sleeve/Pin | Contact/Clip Part No. i 10 100 Part No. 
Solder Tail Header Strip (Cont.) 
18 | Single Row, Series 399...09 Right/Angle 64 6.4” (162.56) 10” Au _— ED2164-ND 6.59 5.72 4.62 399-10-164-10-009000 
19 | Single Row, .189” Surface Mount Header 64 6.4” (162.56) 10y” Au _— ED24064-ND 8.38 h2t 5.87 350-10-164-00-106000 
20 | Single Row, Right Angle .030” Diameter Pins 64 6.4” (162.56) 10" Au = ED2564-ND. 6.80 5.90 4.77 800-10-064-20-001000 
21 | Double Row, Right Angle .030” Diameter Pins 2x32 3.2" (81.28) 10" Au = ED2664-ND 7.22 6.26 5.06 802-10-064-20-001000 
Interconnects, .100” (2.54mm) Grid 
22 | Double Row, Pin Header, Straight Solder Tail 2x32 3.2" (81.28) 10u" Au = ED9464-ND 6.85 5.80 4.75 802-10-064-10-001000 
23 | Double Row, Low Profile Pin Header 2x32 3.2” (81.28) 10" Au — ED9564-ND. 6.72 5.69 4.66 802-10-064-10-002000 
24 | Double Row, Socket, Straight Solder Tail 2x36 3.6” (91.44) 200” Sn 30y” Au ED9672-ND 8.62 7.29 5.97 803-93-072-10-001000 
25 | Double Row, Low Profile Socket 2x36 3.6" (91.44) 200” Sn 30y” Au ED9772-ND 8.09 6.85 5.60 803-93-072-10-002000 
Interconnects, .050” (1.27mm) Grid 
26 | Single Row, .132” (3.35mm) SMT Header 50 2.5” (63.50) 10u" Au = ED1050-ND 9.65 8.37 6.76 850-10-050-30-001000 
27 | Single Row, .087” (2.21mm) Profile Pin Header 50 2.5” (63.50) 10” Au = ED8250-ND. 7.10 6.01 4.92 850-10-050-10-001000 
28 | Double Row, .132” (3.35mm) SMT Header 2x50 2.5” (63.50) 10” Au = ED10100-ND 17.61 15.27 12.33 852-10-100-30-001000 
29 | Double Row, .075” (1.91mm) Profile Pin Header | 2x50 2.5” (63.50) 10y” Au _— ED83100-ND 14.20 12.02 9.84 852-10-100-10-001000 
30 | Single Row, .207” (5.26mm) SMT Socket 50 2.5” (63.50) 200” Sn 30y” Au ED1150-ND. 13.12 11.37 9.19 851-93-050-30-001000 
31. | Single Row, .161” (4.09mm) Profile Socket 50 2.5” (63.50) 200u” Sn 30y” Au ED8450-ND. 10.82 9.16 7.50 851-93-050-10-001000 
32 | Double Row, .207” (5.26mm) SMT Socket 2x50 2.5” (63.50) 200” Sn 30y” Au ED11100-ND 24.48 21.22 17.14 853-93-100-30-001000 
33 | Double Row, .161” (4.09mm) Profile Socket 2x50 2.5” (63.50) 200” Sn 30y” Au ED85100-ND 21.65 18.32 14.99 853-93-100-10-001000 
Right Angle Interconnects, .050” (1.27mm) Grid 
34 | Single Row, Pin Header, Rt. Angle Solder Tail 50 2.5” (63.50) 10u" Au = ED8650-ND 9.64 8.16 6.68 850-10-050-20-001000 
35 | Double Row, Pin Header, Rt. Angle Solder Tail 2x50 2.5” (63.50) 10y” Au _— ED87100-ND 19.44 16.45 13.46 852-10-100-20-001000 
36 | Single Row, Socket, Rt. Angle Solder Tail 50 2.5” (63.50) 200” Sn 30y” Au ED8850-ND. 13.47 11.40 9.33 851-93-050-20-001000 
37 _| Double Row, Socket, Rt. Angle Solder Tail 2x50 2.5” (63.50) 200” Sn 30y” Au ED89100-ND 27.04 22.88 18.72 853-93-100-20-001000 
Interconnects, 2mm Grid 

38 | Single Row, .189" (4.80mm) SMT Header 50 3.94” (100.08) 10" Au = ED1250-ND 8.79 7.62 6.16 830-10-050-30-001000 
39 | Single Row Pin Header 50 3.94” (100.08) 10u" Au - ED9050-ND 6.31 5.34 4.37 830-10-050-10-001000 
40 | Double Row, .189” (4.80mm) SMT Header 2x50 3.94” (100.08) 10” Au _ ED12100-ND 17.40 15.08 12.18 832-10-100-30-001000 
41 | Double Row Pin Header 2x50 3.94” (100.08) 10" Au = ED91100-ND 12.61 10.67 8.73 832-10-100-10-001000 
42 | Single Row, .228” (5.79mm) SMT Socket 50 3.94” (100.08) 200” Sn 30y” Au ED1350-ND. 6.82 5.91 4.78 831-93-050-30-001000 
43 | Single Row Socket 50 3.94” (100.08) 200” Sn 30y” Au ED9250-ND. 4.06 3.44 2.82 831-93-050-10-001000 
44 | Double Row, .228” (5.79mm) SMT Socket 2x50 3.94” (100.08) 200” Sn 30y” Au ED13100-ND 13.50 11.70 9.45 833-93-100-30-001000 
45 | Double Row Socket 2x50 3.94” (100.08) 200” Sn 30y” Au ED93100-ND 8.13 6.88 5.63 833-93-100-10-001000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 271 


MATERIALS: 

+ Insulator Body: Glass filled thermoplastic polyester, self-extinguishing rated UL 94V-O; color black; 
resistant against detergents, mineral acids, solvents, greases and oils (short time) + Receptacle 
(sleeve): Screw machined brass, plated 200u” tin-lead + Pin: Screw machined brass with 10” gold plating 
+ Contact: Stamped beryllium-copper, plated 30" gold + Mechanical Life: 100 cycles min. ELECTRICAL 
DATA: + Rated Current: 1A (Series 7000, 7400); 3A (7100, 7200, 7500, 7600) + Rated Voltage: 100 


Single In-Line Strip Sockets — Solder Tail and Solderless 


VRMS/150 VDC + Contact Resistance: 10m® max. - Insulation Resistance: 10,000MQ min. + Dielectric 
Strength: 1000 VRMS min. + Max. Capacitance: .8 pF (Series 7000, 7400); 1pF (Series 7100, 7200, 
7500, 7600) ENVIRONMENTAL DATA: - Operating Temp. Range: -55°C to 4125°C Vibration: 10-2000 
Hz, 15g. + Shock (no elect. discontinuity greater than 1ps): 150g. +» Solderability: IEC 68-2-20 Ta. 
+ Resistance to Soldering Heat: IEC 68-2-20, 260°C, 5s + Resistance to Atmosphere Corrosion: IEC 
68-2-42 & 43. 


Fig. 1 — indar Ider Tail - ig. 2— i © .026-.033 (.66-.84 
ig. Standard Solder Ta 2 Bee s10 in 0 015:.025 Fig. 2 — Low Profile Socket res oe eed 
See ae eae comes .100 (2.54)-+| 994 (2.39) 
aay #) l $3) aa 
-146 (3.71) 165 (4.19) 
= 
126 sabe 126 (3.20) 
“| | | 055-079 —t 
(140201) Il 9.024 (61) 
9.028-.035 (.71-.89) Hole -100 (2.54) >| @.028-.035 (.71-.89) hole 
Fig. 3 — Socket Strip 1]-2.026-098 (.65-.84) Fig. 4 — Low Profile Pin Header Fig. 5 — Pin Header Strip 
r © .025-.025 (.64-.64) .100 (2.54) 
—7 3 A 7 l+— A —> 
100 (2.54) 094 (2:39) TN | 142 (3.61) ete 
228 — 
| i 679) (fot) 126 (3.20) __-126 (3.20) 
5 
1183.00) .118 (3.00) bs 118 (3.00) 
.055-.079 — .| | 110 (2.79) 
(1.40-2.01) Lk 0.024 (.61) ©.024 (.61)-|!x 110 (2.79) ©.024 (.61) > 
-100 (2.54) >| ©.028-.035 (.71-.89) hole 9.028-.035 (.71-.89) hole A ae ©.028-.035 (.71-.89) hole 
No. of Dim. A Plating Digi-Key Pricing Mill-Max Digi-Key Base Pin 
Fig. Pins Inch (mm) Sleeve/Pin Clip Part No. 1 10 100 Part No. Part No. Price Adder 
Strip Sockets Solder Tail — 7000 Series 7000 Series 
1 64 6.4 (162.56) 200” Sn 30p” Au ED7064-ND 2.89 24.48 200.25 310-93-164-41-001 ED70XX-ND 33 04 
Single Row Socket, Straight Solder Tail — Series 7400 7400 Series 
1 64 6.4 (162.56) 10y” Au 30p” Au ED7464-ND 4.10 34.68 283.73 310-13-164-41-001000 ED74XX-ND 26 .06 
Single Row, Low Profile Socket — Series 7600 7600 Series 
2 36 3.6 (91.44) 200” Sn 30y” Au ED7636-ND 4.14 35.04 286.65 801-93-036-10-012000 ED76XX-ND 54 10 
Single Row Pin Socket, Straight Solder Tail — 7100 Series 7100 Series 
3 50 5.0 (127.00) 200” Sn 30p” Au ED7150-ND 5.98 50.63 414.23 801-93-050-10-001 ED71XX-ND A7 1 
Single Row, Low Profile Pin Header — Series 7500 7500 Series 
4 64 6.4 (162.56) 10y” Au = ED7564-ND 6.72 56.84 465.08 800-10-064-10-002000 ED75XX-ND 32 10 
Single Row Pin Header, Straight Solder Tail — 7200 Series 7200 Series 
5 64 6.4 (162.56) 10” Au = ED7264-ND 6.85 57.97 474.30 800-10-064-10-001 ED72XX-ND 45 10 


Single In-Line Strip Sockets — Solderless Press Fit, Compliant Tail 


FEATURES: 


Unique compliant tail pins conforms to .040” +.003” (1.02mm +08mm) finished hole diameter without stressing inner layers. 


APPLICATION OF COMPLIANT TAIL PINS: 


Mill-Max’s patented (Patent No. 4,799,904) compliant tail features precision machined pins that are hollow and slotted to conform to a .040” +.003” 


2 .016-.022 (.41-.56) 


oe ) 1 010-.018 (.25-.46) 
we rah toe 
(2.79) (4/39) 


(1.02mm +08mm) diameter PTH. As the pin is inserted, the slot compresses to fit the PTH, thus avoiding damage (see illustration). The pin's tail aan 
has fine serrations that form a perfect “gas tight” connection that doesn’t require soldering. And since the pin doesn’t damage the hole, compliant A : 
tail sockets and connectors can be easily replaced. = | ©.035 (.89) +| .090 or .130 
(2.29 or 3.30) 
No. of Dim. A Plating Digi-Key Pricing Mill-Max Digi-Key Base Pin f .037-.043 (.94-1.09) Dia. plated thru hole 
Pins | Inch(mm) |Sleeve/Pin Clip | Part No. al 10 100 | Part No. Part No. Price Adder 7 
64 [6.4"(162.56)| 200u"Sn 30p"Au | ED7364-ND 7.35 62.15 508.50 | 346-93-164-41-013 ED73XX-ND 95 10 ¥ ¥ ¥ i ©} -018 (.46) slot 
How do | order an ED7064 header with 64 pins? EDO OO O-ND 
Call Digi-Key where you'll happily receive the price. | 
or Reiccmin the pet voureelt y P Series Number of Desired Pins 
Your Digi-Key 
How to Order — In 4 Easy Steps Our Example Part Number 
Step 1. Select needed “Digi-Key Part Number” and number of pins desired ‘ ED7064-ND ED_.______-ND 
Step 2. Begin with appropriate “Base Price” of your selected Part Number (refer to chart)... .33 
Step 3. Multiply the number of pins you desire by “Pin Adder” of your selected Part 
NUMIDEr (ROTOR IO CHAN) o occics fl eure Se hecdcend cedeednemerseNewed clades eetas 64 x .04 = 2.56 x = 
Step 4. Add Step 2 & Step 3 together for Final Cost! ............. 0c cece Your Cost = $2.89 Your Cost= $ 
NOTE: For quantities of 10 or more, call 1-800-DIGI-KEY. 
Fig. 1 a Initial Height Stroke 
po Dim. A Dim.B_ | Digi-Key Price Each Mill-Max 
mo portacts Fig.|Contacts| Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
asopne f TIGOOI0 Fito Single Row - Series 811 
-177 (4.50) | .045 (1.14) | ED9773-ND 29.95 25.96 20.97 | 811-22-064-30-001101 
1 64 -197 (5.00) | .055 (1.40) | ED9774-ND 29.95 25.96 20.97 | 811-22-064-30-002101 
Pi " ori A i " " Ti -217 (5.51) | .055 (1.40) | ED9775-ND 29.95 25.96 20.97 | 811-22-064-30-003101 
rel double row contact ctipes grid, available in seven heights from .177" to .295", supplied in single -295 (7.49) | .055 (1.40) | ED9776-ND 29.95 25.96 20.97 | 811-22-064-30-007101 
+ Precision machined piston/base and gold plated components assure a 40,000 min. cycle life. Double Row - Series 813 
+ Pistons have a long stroke relative to the low profile of the assembly. 
+ Low resistance, high current contacts are rated at 2 amps continuous, 3 amps peak. ae ho) ne a oe ee Poe ee oes oleae goer 
+ High temperature thermoplastic insulators are suitable for surface mount processes 2 72 ‘17 2 oO) ‘055 a my £D9779-ND 33.70 2921 2359 813-22-072-30-003101 
+ A typical application would be as the base unit (battery/charger) interface for portable equipment such as “95 ‘5: 2 ‘05. aot ED: 780-ND ‘70 2901 2359 | 81 39-072. 0-007101 
mobile phones/radios, bar code readers, medical and test instruments. 295 ( ) | .055 (1.40) 9780-1 33. zi 59 3-22-072-30- 


More Product Available 


272 (1033) Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


Online: www.digikey.com 
+ Fax: 218-681-3380 
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1.C. Sockets 


Dual Leaf Tin Plated Wire Wrap 


Contacts: Phosphor bronze CA510. 
Contact Finish: Tin plating 200." minimum. 


of | Digi-Key Pricing 
Pins| Part No. 1 25 100 500 
8 |CB108-ND 212 44.83 173.26 713.41 
14 |C8114-ND 3.02 63.80 246.60 1015.41 
16 |CB116-ND 3.31 70.02 270.62 1114.32 
18 |C8118-ND 344 72.77 281.25 1158.09 
20 |CB120-ND 4.24 89.71 346.73 1427.70 
24 |C8124-ND 5.35 113.14 437.29 1800.59 
28 |C8128-ND 6.10 129.09 498.94 2054.45 
40 |C8140-ND 8.74 184.86 714.50 2942.05 


1,000 2,500 


1324.90 1222.99/M 
1885.75 1740.70/M 
2069.45 1910.27/M 
2150.73 1985.30/M 
2651.44 2447.48/M 
3343.96 3086.74/M 
3815.40 3521.91/M 
5463.81 5043.52/M 


Dual Leaf Gold Inlay Wire Wrap 
Contacts: Copper alloy CA725. 
Contact Finish: Gold inlay 50)" over 50." nickel interliner. 


No. 
of |Digi-Key Pricing 
Pins | Part No. 1 25 100 500 1,000 2,500 
8 |09108-ND 249 5258 203.23 836.83 1554.12 1434.58/M 
14 |CO114-ND 4.11 86.96 336.10 1383.93 2570.15 2372.45/M 
16 JOO116-ND 4.71 99.66 385.20 1586.13 2945.68 2719.09/M 
18 |09118-ND 5.19 109.89 424.74 1748.95 3248.05 2998.20/M 
20 |09120-ND 5.77 122.10 471.94 1943.28 3608.94 3331.34/M 
22 |09122-ND 6.26 132.33 511.48 2106.09 3911.31 3610.45/M 
24 109124-ND 6.91 146.25 565.26 2327.56 4322.60 3990.10/M 
28 |C9128-ND 8.10 171.44 662.63 2728.47 5067.15 4677.38/M 
40 |09140-ND 11.21 237.22 916.88 3775.38 7011.43 6472.09/M 
ID For 
Pin #4 Vv Optional 
Preload Cont Cover 
1 Dae eae reload Con 
x [I] ie PB 
4 ca lsh mall 025 
H pe mee ed 666 96 0 (0.64) 
y I! MTyp. Tol. 
Non-cumulative 
oe We Open 
Entry 
020 2 Only t 
250 280 
(0.51) (6.35) (7.11) 
7. 640/650 
G25 
os, 0 (16.26/16.51) 
sa ae *(3 Level Wrap) 
“Ps ,25 “W" Max. "X?£.13 “YP 2.25, 
Pins Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) 
8 465 (11.81) | .400(10.16) | .300 (7.62) na 
14 .765 (19.43) | .400(10.16) | .300(7.62) | .300(7.62) 
16 .865 (21.97) | .400(10.16) | .300 (7.62) 0 (10.16) 
18 .965 (24.51) | .400(10.16) | .300 (7.62) 0 (10.16) 
20 1.065 (27.05) | .400 (10.16) -300 (7.62) 0 (10.16) 
22 1.180 (29.97) 500 (12.70) | .400 (10.16) 500 (12.70) 
24 1.280 (32.51) | .700 (17.78) | .600 (15.24) 10 (12.70) 
28 | 1.480 (37.59) | .700(17.78) | .600 (15.24) 0 (12.70) 
40 | 2.080 (52.83) | .700(17.78) | .600 (15.24) 0 (20.32) 


FEATURES: 
* Universal mounting and packaging capabilities. 


* Contacts accommodate .015” (.38mm) through .021” (.53mm) 
rectangular or round dual-in-line leads. 


+ Wire wrap posts held to true position of .015” (.38mm) 
providing a true position of .020” (.51mm) on boards for 
efficient automatic wire wrapping. 


SPECIFICATIONS: 
Material: Body, 94V-0 glass filled polyester. 


Notes: Sockets meet requirements of Texas Instruments test 
specification TS-0003 and test report TR-0001. Contacts are 
replaceable and have redundant spring elements. Cover is 
removable. Contact is designed and oriented in the plastic 
body to generate maximum possible contact. Socket is 
designed to achieve maximum density on boards. Closed entry 
cover is provided to facilitate automatic insertion and protect IC 
leads against damage. Accommodates standard (C) leads up 
to .001" x .018" (.03mm x .46mm). Sockets are capable of 
being automatically or simultaneously wire wrapped. 


Open Frame Machine 
Pin Collet Sockets 


Specifications: Contacts: Collet — beryllium copper with 10," gold 
plating. Body — brass. Collet accepts: .014-.022 (.38-.56) dia. round 
leads. Platform: Glass filled thermoplastic UL94V-O. » Compatible 
with automatic insertion equipment. Collet is 104." gold plated. 


reat J x Max. ___.| 
ga 


7s AS 
| Frciei) (2.92) 


Vertisockets 
Vertical Mount 


400 -300 = 
(10.16) (7.62) ‘ ; i 
Pins- 
| A 025 (64) 1 OO} 400 Th square 
Ala @ square A 6 Sle54) q 
T= lo yf iN 
300 kggot SE 300" 440 
7.62) (¢ 125 (7.62) 3.56) 7.265 (6.73 
(7.62) (9.65) (3.18) (3.56) (6.73) 
A117-ND - A121-ND A122-ND - A125-ND 
Features: + Restricted entry for contact protection + Maximum 


electrical contact + Accepts standard LEDs and Incandescent displays 
as well as .5” (12.70mm) and .6” (15.24mm) high large displays. 


Pin No.of] Dim“X” | Digi-Key Pricing pa aca ate eer arrest emperee ae 
; ronze + Plating: 10, gold (per -G- over 50y nickel (per 
Conterals Bins) inch (ram) a aRaLs: Tee) QQN-290), 100, tin plating (per MIL-T-10727) over 50, nickel (per 
-300 (7.62)| 8 | .400(10.16) | A400-ND 44 10.20 23.13 QQN-290) + Socket: Glass filled thermoplastic. 
300 (7.62)| 14 pds A4OI-ND 75.17.33: 39.29 5 eins 
300 (7.62)| 16 | .800(20.32)| M402AEND 85 19.65 44.56 a pane, Tenia) aries ee 
.300(7.62)| 18 | .900(22.86) | AA03AE-ND 1.06 24.38 55.27 pie (inch (rn Deaetiption A Pe Anan 
300 (7.62) | 20 | 1.000 (25.40) AOSAEND 96 2205 50.00 8 | .300(7.62)| GoldPlated | .45(11.43) | ATI7-ND 440 96.86 
300 (7.62) |_24 | 1.200 (30.48) | AA0S-ND_ 1.19 27.53 62.41 14 | .300(7.62)| Gold Plated | .75(19.05) | A118-ND 5.21 114.68 
400 (10.16)| 22 | 1.100(27.97) | A406-ND 1.40 2863 86.56 16 | .300(7.62)| Gold Plated | 85 (21.59) | A119-ND 6.78 149.22 
0 (10.16)| 24 | 1.200 (30.48) | A407-ND 1.59 32.51 98.30 8 |.600(15.24)| Gold Plated = M66-ND 5.51 115.66 
0 (15.24)| 24 | 1.200(30.48) | A408-ND 1.17 26.46 64.29 14 | 300 (7.62)| Tin Plated | .75(19.05) | A120-ND 3.89 85.53 
0.(15.24)| 28 | 1.400(35.56) | A409-ND 1.40 31.57 76.70 16 | .300(7.62) | TinPlated | .85(21.59) | A121-ND 5.28 116.11 
0 (15.24)| 32 | 1.600(40.64) | A410-ND 1.59 35.98 87.41 id > ise bee mabe oer BOUND 745 telat 
‘ f let Contacts | - ! . 
600(15.24)| 40 | 2.000(60.80) | A411-ND 1.85 41.86 101.70 
(1924) (90.60) 16 | .300 (7.62) | Collet Contacts | .795 deni A125-ND 8.28 182.05 
0 (15.24)| 48 | 2.400 (60.96) | A412-ND 2.41 54.39 132.14 S| eootis2a)| Gorda a eS 
0 (22.86)| 50 | 2500(63.50)|A413-ND 3.18 65.08 196.77 10 | 2006.08) | Gold Plated _ pie 621 10946 
0 (22.86) | 64 | 3.200(81.28) | A414-ND 4.06 83.03 _ 251.02 
Vertisockets 
Horizontal Mount 
Order Headers & Covers Separately 
eee 20 300 -300 (7.62) Pins- 62) ins: 
115¢252i)"©-27 O81, (7.62)=—A—n (6) Sa peEEE sauare 
.120(3.05) L en | | ‘square 
.270(6.86) sevesered i] = 
hadi 200, 5 hae ae eva 700 
y | 125 (3.18) f 
117.62) (3.18) ( ) 300 (7.62) aA re) aes) 


Cover Selection Guide - In. (mm) 
oar 51” -65” -90” 
Header Pricing (6.86) (12.95) (16.51) (22.86) 
Number 1 25 100 | Cover Cover Cover Cover 
A101-ND 1.17 25.62 82.99] A105-ND — = = 
Al02-ND 1.65 36.12 117.01) A106-ND A107-ND A108-ND Aree 
A103-ND 1.80 39.38 127.55) A110-ND A111-ND A112-ND A113-| 
A133-ND 2.01 43.94 142.35] A137-ND — = = 
AI04-ND 2.15 46.94 152.04) A114-ND — _ 
A134-ND 2.64 57.70 186.90] A138-ND A139-ND = 
A135-ND 3.07 67.15 217.52) A140-ND — _ 
A136-ND 4.07 88.99 288.27| Al42-ND  — = 


Pricing 
Cover 25 100 
A105-ND, A106-ND 10.59 31.26 
A107-ND-A111-ND 11.52 33.99 
A112-ND, A113-ND 12.49 36.86 
A114-ND 13.37 39.45 oar 
A137-ND A 13.37 39.45 | ois .57 
A138-ND z 15.11 43.41 | (38) 
A139-ND 17.96 


51.60) < 
A140-ND 19.86 57.06 | Depth of Bathtub: .100 (2.54) 
A142-ND 21.71 


Width of Bathtub: .500 (12.70) 
62.38 
* 600 Spacing 


45° pin 1 identification 
-115 (2.92) 
ma 


.020 (.51) | 


-600 120 
[15.24] (3.05) 


ELECTRONICS, INC. 


A998-ND 

Anti-Static IC Pin 
Straightener: 
Straightens IC legs with 
one squeeze. Put .300” 
(7.62mm) ICs in one side 
of tool, and = .600” 
(15.24mm) in other side of 
tool. This brings leads into 
tolerance .320” (8.13mm) 
or .620” (15.75mm). 


Note: This tool does not 
straighten IC legs that are 
bent to such an extent that 
the pin-to-pin spacing is 
not .100” (2.54mm). 


IC Pin Dip 
Straightener Extractor 


A999-ND Dip Extractor: 
An extremely handy, low 
cost tool for removing ICs 
from dip sockets. 


A998-ND 
$32.50/1 
$710.89/25 


A999-ND 
$5.08/1 
$111.08/25 


A126-ND—A129-ND 
Features: 
+ Restricted entry for contact protection. » Maximum electrical 
contact. * Accepts standard LEDs and Incandescent displays as well 
as .5” (12.70mm) and .6” (5.24mm) high large displays. 
Specifications: 
+ Contacts: Grade A spring tempered phosphor bronze. + Plating: 
10p gold (per MIL-G-45204) over 50 nickel (per QQN-290), 100 tin 


A130-ND— A132-ND 


plating (per MIL-T-10727) over 50 nickel (per QQN-290). + Socket: 
Glass filled thermoplastic. 
No. Pin Dimensions 
of Centers Inch(mm) | Digi-Key Pricing 
Pins | Inch (mm) A Part No. 1 25 100 
8 | .300 (7.62) -45 (11.43) | A126-ND 3.62 79.59 246.09 
14 | .300 (7.62) 75 (19.05) | A127-ND 4.43 97.41 301.19 
16 | .300 (7.62) -85 (21.59) | A128-ND 481 105.88 327.38 
20 | .300(7.62) | 1.05 (26.67) | A129-ND 5.92 130.24 402.72 
24 | 600 (15.24) | 1.25 (31.75) | A130-ND 9.11 200.48 619.90 
28 | .600 (15.24) | 1.45 (36.83) | A1Z1-ND 10.22 224.79 695.07 
40_| .600 (15.24) | 2.05 (52.07) | A132-ND_ 13.30 292.49 904.42 


Vertical Socket 


For Displays on .300” (7.62mm) Centers, 
14 pin. 

These low cost Vertisockets are 
recommended for high volume 

vertical display mounting applications. 


Available in Tin Plated only. 


Ys 50 
(3.81) 


(8.15) 
.400 025 
(10. Oy bia 0 tie 64) 
Digi-Key Pricing Aries 
Part No. 1 25) 100 500 Part No. 
A116-ND 2.89 63.53 196.43 866.60 14-810-90R 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 


¢ Fax: 218-681-3380 
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Lock / Eject DIP Sockets 


4-Pin Oscillator Sockets 


Specifications: 

+ Body Material: Blue UL 94V-0 Glass-filled Polyester Thermoplastic 
(PBT) + Pin Body Plating: 200, min. Tin per MIL-T-10727 over 
1001 min. Nickel per QQ-N-290 + Contact Plating: 10, min. Gold 
per MIL-G-45204 over 50u min. Nickel per QQ-N-290 + Contact 
Current Rating: 3 Amps + Operating Temp.: 105°C « Insertion 
Force: 180 grams/pin; Withdrawal Force: 90 grams/pin; Normal 
Force: 140 grams/pin; based on a .018” (.46mm) diameter test lead 
+ Accepts Leads .015”-.025” (.38mm-.64mm) in diameter, .100"-.146" 
(2.54mm-3.71mm) in length. 


Strip Line SIP Headers 


.025(0.64) 
.060(1.52) 


+ 
450(8.81) 0950.41) 


019 X .015 
+ lea X 0.38) 
Solder Tail 


25 Contact Header 
PLATING = 100,” TIN 
Forked Contact 


Coined Contacts 

“Break” feature on Pin Line Headers assures Headers can be 
easily snapped off to any number of positions without loss or 
damage to any pins. No tool is required. The “break” feature 
minimizes stocking problems and gives immediate adaptability for 
any length Header requirement to any grid or matrix pattern. 


Dim.—Inch(mm) | Digi-Key Price Each | Aries Pern F i) ae pare 
Sis A 5 Part No e255 1100) | Fart No: A115-ND 256 5607 181.63 | 25-0600-10 
Full | .600 (15.24) .700(17.78) | A462-ND 60 50 .41 | 1107741 
Half | .300 (7.62) .400 (10.16) | A463-ND 60.50.41 | 1108800 
No. Dimensions Strip Line SIP Socket 
of Inches (mm) 
Pins[ a [ 8 [ ¢[ o> [Te | * | « | | Series 680 Programmable 
400 | 950 | .300 | .280 | .770 | 1.300 | .490 Solder Wire 
14 
(10.16) | (24.16) | (7.62) | (7.11) | (19.56) | (33.02) | (12.45) Headers and Covers Type Wrap 
020 
T 
tg | 400 | 1.050 | 300 | 280 | .870 | 1.540 | 490 (0.51) al 260(6.60) 
(10.16) | (26.70) | (7.62) | (7.11) | (22.10) | (39.12) | (12.45) ieiean Th ay 
150(3 5 .690(17.53 
o4 | 700 | 1490 | 600 | .182 | 1.300 | 1.800 | 460 te T Ls (17:68) 
(17.78) | (37.85) | (15.24) | (4.62) | (33.02) | (45.72) | (11.68) (4.45) | 
og | 700 | 1.690 | 600 | .182 | 1.500 | 2000 | 460 .075 (1.91) .100 (2.54) 
(17.78) | (42.90) | (15.24) | (4.62) | (38.10) | (50.80) | (11.68) 
700 | 1.890 | 600 | .182 | 1.700 | 2200 | .460 Contacts: Grade A spring temper phosphor bronze QQB-7500 
32 (17.78) | (48.00) |(15.24) | (4.62) | (43.18) | (65.88) | (11.68) Plating: 100 tin plating per MIL-T-10727 Socket: Glass filled 
thermoplastic. 
ao | 700 | 2290 | 600 | .182 | 2100 | 2600 | 460 
(17.78) | (58.20) | (15.24) | (4.62) | (53.34) | (66.04) | (11.68) STRIP-LINE 
: peek Bifurcated Contacts 
Fits Jumper i 2 
No. of | Connectors, | Digi-Key Price Each Aries Features: Solder Tail Wire Wrap 
Eins sucas: rartNo: f 25 LODE HBareNos + Complete versatility for programming within the unit itself, thus bse Gr aha 1 ab ra peed 1 ae 
14 ICPackages | A514-ND 3.21 257 1.82 | 14-C280-10 eliminating the need for DIP switches in many situations. ui [CTs Cighis 
16 ICPackages | AS1GE-ND 3.49 2.79 1.98 | 16-C280-10 Specifications: * Body and Cover: Red UL 94-HB glass-filled 12 |A200-ND 1.52 1.38 1.18 |A204-ND 293 255 1.93 
nylon + Current Rating: 1 amp + Operating Temp.: 221°F 20 |A201-ND 2.03 1.85 1.57 /A205-ND 428 3.73 282 
24 ICPackages | A524ND 4.83 3.87 2.74 | 24-C182-10 (105°C) + Mounting Considerations: Suggested PCB hole size: 25 |A202-ND 255 232 1.97 |A206-ND 5.39 468 3.55 
28 | ICPackages | A526-ND 5.14 412 292 | 28-C182-10 -032" +.002" (.81mm +.05mm) diameter 34 | A203-ND 266 242 2.06 |A207-ND 5.58 485 3.68 
32 | ICPackages | A532-ND 5.89 4.71 3.34 | 32-C182-10 ie SEES 
40 | ICPackages | A540-ND 7.48 5.99 4.24 | 40-C182-10 Oo Inch (mm) Digi-Key Price Each | Aries 
B Part No. 1 25 100 |Part No. 1 1 A 
ante z Pin Line Sockets with 
. overs 74 5 
Series X518 Collet Sockets ee Break” Feature 
i A471-ND 57.49 06-655-10 : 
with Solder 7 A472-ND 57 49.39 |08-655-10 080(0.76) Wire Wrap _ 
Tail Pins aT TTTTTT TT AA73-ND 63.53.43 |10-655-10 170(4.32) Ll 20045 08) 
M74-ND 63 53 12-655-10 -120(3.05) 500(12.7) 
100 157 (4.0) A475-ND 65 14-655-10 .09(2.29) {h.o20(0.51) 
Single (254)1) 100 (2.54) thes-2) Tg 16-655-10 Solder Tail Ah .025(0.64) 
050 + “HOOOOONON M477-ND 71 18-655-10 
Row ae IODOOG} AA78-ND 71 20-655-10 
(1.27) -—.154 (3.9) AA479-ND 76 22-655-10 A f-.100(0.54) 
A480-ND 82 24-655-10 
1002.54 @COSQ COOOO) 
Features: + Cuttable to the number of pins desired to fit Headers F EO 
sian : : .50(63.5) | 
the application. * Side-to-side and end-to-end stackable. 
Specifications: .25 (6.35) 10 (2.54) | A700-ND 04-680-1907] ; a ; 
+ Body material is black UL 94V-0 Nylon 4/6 + Contact Current 35 (8.89) .20(5.08) | A/01AEND 06-680-1907| ee “ eget ice Rees a. Pe ng 
Rating: 3A + Operating Temperature: 221°F (105°C) Tin plating; 45 (11.43) .30(7.62) | A702-ND 08-680-190T| i i ul e fi Ss d se fe age = a Hp: a ine" 
257°F (125°C) Gold plating + Accepts leads .015"-.025" (.381mm- 55 (13.97) .40 (10.16) | A703-ND 410-680-1907] |) <SORKEIS.e7e TOW Prot ang Used 12> Maung CeviesS wie 
635mm) in diameter + Accepts lead lengths from .100" (2.54mm) 65 (16.51) .50(12.70) |A704-ND 1.01 12-680-1901| ee, ress hae eee 
min. ie) i ‘ . 
.75(19.05) .60(15.24) |A705-ND 1.06 14-680-190T| f i Hehe . 
A 5 F or matrix patterns. Strips also butt end-to-end and maintain .100’ 
Mounting Considerations: " . 85 (21.59) .70 (17.78) |A706-ND 1.12 16-680-1907) | (2 piney en e 
oo PCB hole size: .030” +.002” (.76mm +.05mm) 95 (24.13) .80 (20.32) |A707-ND 1.17 48-680-190T| . 7 
jameler 1.05 (26.67) .90 (22.86) |A708-ND 1.22 1.03 .83 |20-680-1907] No. of Digi-Key Price Each 
No. of Digi-Key Price Each iia 1.15 (29.21) 1.00 (25.40) |A709-ND 1.28 1.08 .87 |22-680-190T| Pins Part No. 1 25 100 
Pins | Description Part No. 1 25 | Part No. 1.25 (31.75) 1.10 (27.94) |A710-ND 1.32 1.11 .90 |24-680-190T] Solder Tail Dip Socket with Screw Machined Pin 
ARIES ELECTRONICS Tool 25 A208-ND 2.47 2.18 1.69 
40 Tin Plated AA60-ND 2.33 1.96 | 40-0518-10 ; Wire Wrap Socket with Screw Machined Pin 
40 | Gold Plated M61-ND 343 288 | 40-0518-11 AA90-ND Header Programming Tool 25 A209-ND 7.85 6.82 5.17 
More Product Available Online: www.digikey.com 
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Quad Flat Pack (QFP) to 
PGA Adapter for 


Motorola 68340 


SPECIFICATIONS: 

+ Adapter body is black FR-4, .094 (2.39) thick, with 1 ounce 
minimum Copper traces. * Pins: Brass Alloy 360, 1/2 hard per QQ- 
B-626. + Pin Plating: 200p (5.08um) min. Tin per MIL-T-10727 
over 100 (2.54ym) min. Nickel per QQ-N-290. + Operating 
Temperature: 221°F (125°C). 


Pin Digi-Key Price Each Aries 
Count Part No. 1 25 Part No. 
144 A723-ND 90.99 78.00 97-68340 


Chip Carriers 


* Your present PLCC devices can be used in thru-hole applications 
by soldering to our adapters. + Your standard JEDEC footprints are 
converted to PGA footprints. * Your PGA Sockets (LIF) will save 
space. + Your p.c. board will have more space for conductor runs 
when converted to .100” (2.54mm) pin spacing. + Polarization option 
available. + Your standard test clip can be used for testing. 
SPECIFICATIONS: Body: Copper Clad FR-4 Solder Plated. Pins: 
Brass, Tin/Lead Plated. 


Pin Digi-Key Price Each Aries 
Count | Part No. 1 25 100 Part No. 


68 A171-ND 11.48 9.84 8.96 68-505-110 


Surface Mount SOIC to 
DIP, SSOP to DIP, and 
SOJ to DIP Adapters 


A 
H ae 


TOONDNO gO000OD 


‘oo0oouo 0000000 


Lut 
9.045 2.018 


Materials: Board: .062” (1.57mm) thick double-sided FR-4 with 1 oz. 
copper traces. Pins: Brass alloy 360, 1/2 hard. 

Plating: 200u" min. 93/7 tin/lead per MIL-T-10727 type 1 over 100p” 
min. nickel per QQ-N-290. 

Suggested P.C.B. mounting hole = .028" (.71mm) Diameter 


No. of | Digi-Key Dimensions (Inch) 

Pins | Part No. A B Cc D E F G H 
8 A724-ND | _.400| .460 |.300| .300 | .455 | 155 | .150 |.121 
14 A725-ND | .700] .450 |.300] .600 | .420 | .138 | .300 |.180 
14 A730-ND |_.700 | .400 |.300| .600 | .340 | .060 | .154 | — 
16 A726-ND | .800] .450 | .300] .700 | .420 | .138 | .350 |.180 
16 A731-ND |_.800 | .400_|.300|_.700 | 340 | .060 | .179 | — 
18 A732-ND | .900] .400 |.300) .800 | .340 | .060 | .205 | — 
18 A736-ND |_.900 | .450 | .300| .800 | .420 | .138 | .400 |.180 
20 A727-ND | 1.000} .450 |.300] .900 | .420 | .138 | .450 |.180 
20 A8325-ND | 1.000] .420 |.300] .900 | .350 | .090 | .600 | .060 
20 A733-ND | 1.000 | .400 |.300| .900 | .340 | .060 | .230 | — 
24 A720-ND | 1.200] .700 | .600| 1.100 | .455 | .150 | .550 |.180 
24 A8322-ND | 1.200 | .450 | .300| 1.100 | .420 | .138 | .550 |.180 
28 A8320-ND | 1.400] .700 | .600] 1.300 | .450 | .075 | .650 |.375 
28 A821-ND | 1.400] .400 | .300] 1.300 | .350 | .090 | .650 | .375 
28 A734-ND | 1.400] .400 | .300] 1.300 | .340 | .060 | .333 | — 
28 A735-ND | 1.400 | _.700 | .600| 1.300 | .340 | .070 | .333 | — 
32 A8323-ND | 1.600] .700 | .600] 1.500 | .650 | .200 | .750 | .425 
32 A324-ND | 1.600 | .530 | 400] 1.500 | .500 | .090 | .750 |.425 


Quad Flat Pack (QFP) 
to PGA Adapters 


Adapters convert surface mount type Quad Flat Pack (QFP) packages to 
standard pin grid array through-hole packages on .100” (2.54mm) pin 
spacing. This allows the surface mount GFP package to be used in standard 
PGA and PGA ZIF sockets, which is extremely useful for testing. Typically, 
surface mount GFP packages are less expensive than their through-hole PGA 
counterparts. The surface mount packages are often more readily available. 
Also, the user does not have to redesign a through-hole board in order to 
utilize the advantages of the surface mount QFP packages. 


Chip 
Fig.| Type/ |Pads|PGA  Pins/ | Digi-Key Price Each | Aries 
No.| Mfg. | No. | No. Matrix} Part No. 1 25 ‘| Part No. 


1 | JEDEC) 132] 132 13x13 )A174-ND 33.80 28.97 | 95-132125 
2 | BAJ | 100} 100 13x13 |A175-ND 32.50 27.86 | 96-100M65 
1 


BAJ | 160} 160 15x15 |A176-ND 32.50 27.86 | 96-160M65 
BAJ | 208 | 208 17x17 |A722-ND__ 60.67 52.00 | 96-208M50 


Surface Mount 
PLCC to DIP Adapters 


Materials: 477 
+ Pins and Contacts: Phosphor 

bronze adapter + Body: FR-4, A — it-020 
.062" (1.57mm) thick » Socket: 
LOP, UL 94V-0 rated + Pads & 
Traces: 1 oz. min. ci 

Plati ee B + 


ig: = 
Pins: 200u" tin per MIL-T- | 018 
062f 


10727 over 100u” nickel per 
Contacts: 150," 90/10 tin/lead. With socket 425 


QQN-290. 


joooocececeeese] 
joooeeoecceeooa|— 


No. of Dim. (Inch) Digi-Key Price Each Aries 

Pins] A B C_| Part No. 1 25 Part No. 
28) .77 1.40  .705 | A326-ND 24.64 21.12 | 28-653000-10 
32) .705 1.60 .805|A721-ND 40.93 34.38 | 32-653000-10 
44) 97 220 .910 | A327-ND 28.38 24.33 | 44-653000-10 
68 | 1.28 3.40 1.220 | A328-ND 32.84 28.15 | 68-653000-10 
84 [148 4.20 1.420 | A329-ND 32.84 28.15 | 84-653000-10 


TO to DIP Adapter/Socket 


Features: 8-pin DIP IC socket on the top and acircular, 8-pin TOcan male pin 
footprint on the bottom, can be readily mounted on boards having TO thru- 
hole footprints without having to redesign the board. 
Specifications: + Socket Body: Black UL94V-0 glass-filled polyester thermo- 
plastic. + Female Pin Body Plating: 200u” min. tin over 100,” min. nickel. 
+ Contact Plating: 10,” min. Gold over 50y” min. Nickel. * Male Pin: Brass 
Alloy 360. + Male Pin Plating: 200,” min. Tin. + Current rating: 3 Amps. 
+ Operating Temperature: 221°F (105°C) Tin plating. + Accepts Teads .015"- 
.025” (.38mm-.64mm) in diameter, .100"-.125” (2.54mm-3.18mm) long. 
Mounting Considerations: Suggested PCB hole size: .028” (.71mm) diameter. 


400 230) }.125 Tis! 


2.085 095 FB 
: i -) 


i 
Le 
3 


05: 


AMnNIcC QL 


Digi-Key Price Each Aries 
Part No. 25 100 500 | Part No. 
A330-ND 6.70 5.74 5.23 4.79 | 1109523 


PGA Zero Insertion 
Force (ZIF) Sockets 


UUU2 

‘J en LL 
“020x.012 9.135 

Solder Tail 


Features: + The Aries ZIF PGA is an extremely rugged, yet smooth 
acting test socket. + A strong metal cam activates the contacts which 
are normally closed. This prevents dependency on the plastic for 
contact force. + Housing of glass filled PPS, UL-94V-O rated. 
Specifications: + Contacts: Beryllium copper. » Temperature 
Rating: -65°C +125°C. + Housing: Glass filled PPS UL94VO rated. 
+ Handle: Stainless steel. 


Grid No. of Dimensions (Inch) 
Size Pins A B c 


13x13) 169 | 1.894 1.675 1.200 
15x15] 225 | 2.094 1.875 1.400 
17x17] 289 | 2.294 2.075 1.600 
19x19) 361 2.494 2.275 1.800 
21x21 441 2.694 2.475 2.000 


Digi-Key Price 
PartNo. Each 
A314-ND 28.04 
A315-ND 34.94 
A316-ND 42.62 
A317-ND 51.26 
A318-ND _ 60.93 


Universal Zero Insertion 
Force (ZIF) Test Sockets 


The new Aries Universal Test Socket is a direct replacement for other 
test sockets currently on the market, with a number of significant 
advantages. 


+ .900 (22.86) overall height with contact level up + Available 24, 28, 
32, 40, 48 pins in body of UL 94VO rated polyphenylene sulfide. 
+ Contacts available tin plated (for up to 105°C) or gold plated (for up 
to 150°C). + Insulation Resistance — 1000 megohms min. Dielectric 
withstanding voltage — 1000 VAC min. + Contact rating - 1 amp. = All 
pin count sockets (24, 28, 32, 40, 48) go into p.c.b.'s with .600 (15.24) 
centers. * Sockets can be soldered into p.c. boards or plugged into 
any socket. » Contacts are normally closed to eliminate dependence 
on plastic to sustain contact. 


No. of | Dim. (Inch) 
Pins A B 
24 | 1.74 1.10 
28 | 1.94 1.30 
32 | 214 1.50 
40 | 254 1.90 
48 | 294 230 
No. of | Contact | Digi-Key Price Each Aries 
Pins | Plating | Part No. iJ 25 100 Part No. 
24 Tin A300-ND 7.97 6.98 6.78 | 24-6554-10 
24 Gold |AB01AE-ND 11.52 10.09 9.80 | 24-6554-11 
28 Tin A302-ND 9.10 7.97 7.74 | 28-6554-10 
28 Gold A303-ND 1249 10.93 10.62 | 28-6554-11 
32 Tin A304-ND 10.15 8.89 8.64 | 32-6554-10 
32 Gold AB05-ND 13.84 1211 11.77 | 32-6554-11 
40 Tin AB06-ND 12.11 10.60 10.30 | 40-6554-10 
40 Gold A307-ND 16.51 1445 14.05 | 40-6554-11 
48 Tin A308-ND 14.23 1245 12.10 | 48-6554-10 
48 Gold AB09-ND 19.32 16.91 1643 | 48-6554-11 


Surface Mount Universal 
SOIC Zero Insertion Force 
(ZIF) Test Sockets 


Socket Accepts: SOIC gull wing & J-lead devices up to 
44 pin devices; .050” (1.27mm) lead pitch; body 
widths from .15” (3.81mm) to .60” (15.24mm). 
Materials: - Body: Glass-filled PPS, UL 94V-0 rated. 
+ Contacts: Beryllium copper alloy per QQ-C-543. 
+ Hardware: Stainless Steel. 


a 5 F Plating: 20” min. gold per MIL-G-45204 over 100u”: 

os of Digi-Key Pricoleact aus min. nickel per QQ-N-290 over 20,” min. copper 

Pins | Type Part No. 1 25 100 _| Part No. per MIL-C-14550. 

8 | SOC] A724-ND 6975.86 3.81 |08-350000-10 

14 | SOC] A725-ND 6.97 5.86 3.81 |14-350000-10 880 

14_| SSOP] _A730-ND 22.06 18.53 _ 12.05 | 14-351000-10 8854 yd 4 F200 

16 | SOC] A726-ND 697 5.86 3.81 | 16-350000-10 art 

16_|SSoP|__A731-ND 22.06 18.53 12.05 | 16-351000-10 ets ft -#HH- Ss 

18 | SSOP] A732-ND 19.61 16.48 10.71 | 18-351000-10 2as Hdl ® a 
18 | SOC|__A736-ND 488 419 3.81 | 18-350000-10 Baia # Py ys 
20 | SOC] A727-ND 697 5.86 3.81 |20-350000-10 Li iG ase 6 gy 
20 | SQ) | A325-ND 642 5.51 5.01 |20-350001-10 x50 125 : 

20 | SSOP| _A733-ND 22.06 18.53 _ 12.05 | 20-351000-10 ke .600 | 50 | — 359 — oot 

= rhaax.o15 4%.020 450 

24 | SOC) A720-ND 10.68 898 5.84] 24-650000-10 3:36 

24 | SOC | _A322-ND 471 4.04 3.68 | 24-350000-10 aa aa : = _ 

28 | SOIC] _A320-ND 10.70 9.17 8.35 | 28-650000-10 Description’ | Digi-Key EncelEech Digi-Key Price Aries 

28 | SOC] a321-ND 642 551 5.01 |28-350002-10 (isi) || Getulis PartNo. Part No. Each Part No. 
28 | SSOP] A734-ND 22.06 1853 12.05 |28-351000-10 300 to .600 | A501-ND 10. 7.79 1106396-24 A339-ND 127.99 44-547-11 
28 |SSOP| _A735-ND 35.45 29.78 19.36 | 28-651000-10 -300to.600 | A502-ND__ 11. 8.69 1106396-28 44 Pos. DIP Adapter 

32 | SOU A823-ND 10.69 917  8.34]32-650000-10 600 to .300 | A503-ND . 7.79 1107254-24 (Converts A339-ND to standard 44 Pos. DIP) 

32 | SH A324-ND 940 806  7.33]32-450001-10 600 to .300 | A504-ND i 8.69 1107254-28 A728-ND 67.62 44-647-10 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


¢ Fax: 218-681-3380 
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Zero Insertion Force (ZIF) 
Lo-Profile Sockets 


Features: A complete line of sizes, 24, 28 and 40 pin, low profile ZIF 
(zero insertion force) sockets provides a low cost solution for a test 
socket with a height of only .319” (8.10mm) [8, 10] and even with 
handle in open position, measures just .554” (14.07mm). 
Specifications: + Pin: Spring temper beryllium copper, tin plated. 
+ Body: Glass filled polyester UL94VO rated. » Cam: Cast metal. 


(2.67) (15.24) 
No. of Dim. A Digi-Key Price Each Aries 
Pins Inch (mm) Part No. dl 25 100 | Part No. 


24 | 1.450 (36.83) 
28 | 1.650 (41.91) 
40 _| 2.250 (57.15) 


A346-ND 
A347-ND 
A348-ND 


6.03 5.48 4.66) 24-526-10 
6.50 5.91 5.03) 28-526-10 
7.82 7.11  6.05| 40-526-10 


Zero Insertion Force 
(ZIF) Sockets 


Specifications: 


+ Contacts: Heat treated beryllium copper + Plating: 100 tin 
plating per MIL-T-10727. + Sockets: Glass filled thermoplastic. 


Surface Mount Universal 
PLCC ZIF Test Sockets 


SPECIFICATIONS: - Plastic Parts: UL 94V-0 glass-filled 
thermoplastic + Contact Pin: Beryllium copper + Fasteners, 
Spring, Hinge Pins: Stainless steel - Temperature Range: -65°C to 
125°C + Life Cycle: 10,000 insertions maximum. 


260 (6,60) 


2.3 (58.42) 1 
| PAC Insert plate one for each PLCC 
-160 PLCC lead count 
(4.06)[ | Index side / \e 
d A. rod 
f") oo Insert plate 
I B Bo mounting post 
as in socket base 
J iS) 
q ay 
Detachable hinge pin 
Socket [- 3.0 (76.2) —|| Pressure Socket 
Base) 9.135 (3. 1) plate | top 
O* aR 
oO 
a 
ON Pes 


|. 2.4 (60.96) 


7.220 (183.39) overall length at loading 


76 (19.3) 
67 (17.02) 


Block | —3, Oe (96. ao —_ 


3M _ Intra-Connector™ 


When you wanted to test for a problem that 
might lie on the circuit board or in the cable, 
you had a problem. Inaccessible? Not with a 
3M ESP Intra-Connector™ system. The 
Intra-Connector mates in-line with standard 
double row socket connectors. It has one 
set of female contacts, but two sets of male 
contacts at right angles. So, it provides 
instant line-by-line “probe-ability.” The pins 
can also be used to make daisy chaining possible from a single coiniectod 
cable end. Modified configurations are quickly available for special 
connections. The Intra-Connector system provides both straight-in and right 
angle functions. It mates with a standard .10” x .10” (2.54mm x 2.54mm) dual 
row connector or PC board-mounted .025" (.64mm) square pins. Two Intra- 
Connector systems used with the Intra-Switch™ system form a complete test 
assembly for probing signals under no load and full-load conditions. Contacts 
are non-corrosive Alloy 770; body is glass-filled polyester thermo-plastic. 


No. of Dim. A Digi-Key Price 
Contacts In. (mm) Part No. Each 
20 1.160 (29.46) 922576-20-ND 14.84 

26 1.460 eo 08) 922576-26-ND 15.45 

34 1.860 (47.24) 922576-34-ND 17.24 

40 2.160 (54.86) 922576-40-ND 18.90 

50 2.660 (67.56) 922576-50-ND 20.45 

60 3.160 (80.26) 922576-60-ND 23.77 


3M Intra-Switch™ 


¥ 5950 (1.27) Typ, 


240 
[-E-10) =} 100 (2.54) 
td 


=| 
pada 
am , 
No. Of Dim. - Inch (mm) Digi-Key Price | Aries EE) @ Ba 
Pins A B Part No. Each Part No. iS Typ. 
= = = A331-ND___ 142.03 | 84-537-21 Poa + | 
it ~ 7 350(8.89 Adapter Plates 0) (2.54) — oa 825,064) 
(19 liad i Sested. 20 | 398/307 | | 395/387) agg2-ND «8.83 | 20-537-20 = ; — 
“436 NS \ i .65(16.51) (10.03/10.08) | (10.03/10.08) ; There are a lot of complicated, time 
(1 Ont NO| | Rest Height 23 | -495/.497 | 495/497 ] 399 np 8.83 | 28-537-20 consuming ways to interrupt a signal line 
aaa Tor — (12.57/12.62) | (12.57/12.62) i : pet on an essemoly = pee may pe be 
A 025(0.64) lamaging to your joard. ere’s 
150 1. .600 eta X 020 32 ( laren ( ere A334-ND 8.83 | 32-537-20 one easy way; Intra-Switch™ from 3M 
8 81) (15.24) 0.38 X0.51 605] 697 605/ 697 ESP. Simply by inserting the Intra- 
. (9. 51) 44 AEH SRE A335-ND 8.83 | 44-537-20 Switch™ connector between mating 
7 a ; ; (17.65/17.70) | (17.65/17.70) system connectors you have instant line- 
No. of Dim. A Digi-Key Price Each Aries 52 .795/.797 -795/.797 /336-ND 8.83 | 52-537-20 by-line switching. The low profile design 
Pins Inch (mm) Part No. 1 25 100 | Part No. (20.19/20.24) | (20.19/20.24) ; and recessed switch buttons give you 
24 1.30 (33.02) | A150-ND 8.90 8.01 7.57) 24-516-10 68 -995/.997 -995/.997 1337-ND 8.83 | 68-537-20 room to work in confined areas. Using a pencil or probe tip, any or all 
28 1.62 (41.15) | A146-ND 9.58 8.62 8.15] 28-516-10 (25.27/25.32) | (25.27/25.32) : switches may be actuated. Applications include switching command signals 
40 | 2.10 (53.34) | A152-ND 12.63 11.37 10.75] 40-516-10 a4 | 1195/1197 | 1.195/1.197 ND g.a3 | 84-597-20 to or from test equipment and programming optional preset logic functions. 
(30.35/30.40) | (30.35/30.40) 838 “ a Switch buttons are recessed to prevent accidental switching. “Open” and 


Quick-Release 
Universal ZIF Test Socket 


Features: 

+ Aries’ Universal Test Socket accepts devices on .300” (7.62mm) to .600” 
(15.24mm) centers + Sockets go into POB .600” (15.24mm) centers + Swing 
quick-release handle down to open contacts and insert device. Release and 
handle automatically returns as contacts close onto device leads. 
Specifications: 

+ Socket Body: Black UL 94V-0 Giass-filled Polyphenylene 

Sulfide (PPS) + Handle: stainless steel » Contact Current 

Rating: 1 amp » Insulation Resistance: 1000 MOhms 

min. + Life Cycle: 25,000 to 50,000 cycles + Operating 1 
Temperature: 221°F (105°C) Tin plating; 302°F (150°C) 
Gold plating + Retention Force (when closed): 55 
grams/pin based on a .020” (.51mm) diameter test lead 
+ Accepts leads .015”-.035” (.38mm-.89mm) wide, .100”- 
.280” (2.79mm-7.11mm) long 


Loop Handle 


Dim. - In. (mm) 
A B 
1.79 (45.47) | 1.10 (27.94) 
1.99 (50.55) | 1.30 (33.02) 
2.19 (55.63) | 1.50 (38.10) 
2.59 (65.79) | 1.90 (48.26) 
2.99 (75.95) | 2.30 (58.42) 
No. of Digi-Key Price Each Aries 
Pins | Description | Part No. 1 25 100 | Part No. 
24 Tin Plated | A439-ND 1036 871 7.05 | 24-6574-10 
24 | Gold Plated | A440-ND 14.98 12.59 10.20 | 24-6574-11 
28 Tin Plated | A441-ND 11.83 9.94 8.05 | 28-6574-10 
28 | GoldPlated | M442-ND 16.23 13.64 11.05 | 28-6574-11 
32 Tin Plated | A443-ND 13.33 11.20 9.07 | 32-6574-10 
32 | Gold Plated | M44-ND 18.16 15.26 12.36 | 32-6574-11 
40 Tin Plated | A445-ND 15.74 13.23 10.71 | 40-6574-10 
40 | GoldPlated | M46-ND 21.48 18.05 14.62 | 40-6574-11 
48 Tin Plated | A447-ND 18.50 15.54 12.59 | 48-6574-10 
48 | GoldPlated | M448-ND 25.11 21.10 17.09 | 48-6574-11 


PLCC ZIF Test Sockets 


+ Zero Insertion Force. * Corner posts provide 
* 12" Gold 


Features: 
positive package registration. 
plating. + 10,000 insertions min. 
Application: + Can be shimmed to 
accept many Ceramic, Leadless and 
J-Lead Packages. 


000000 


00000 
000000 


0000 000 
00 e000 


28 pin 32 pin 


000000 00000000 
0000000 000000000 


000000 
00000 


44 pin 


0000000000 
‘0000000000 


00000000 
(00000000, 
00000000! 

000000000 
‘0000000000 


0000000 
o00000 


52 pin 


(00000000 
‘(00000000 


68 pin 


‘00000000000 
‘0000000000 


84 pin 


Dim. 
Inch (mm) 
A B 
1.181 (30.00) 
1.180 (29.97) 


Digi-Key Price Each 
Part No. 25 

) ASIO-ND 61.89 54.82 

) AM49-ND 73.81 62.01 

)} a i A311-ND 56.19 
) 

) 

) 


1: ‘500 (38. 10) A450-ND 63.65 


A312-ND 68.50 


Heese 


A313-ND 87.17 77.21 


‘ld ‘890 (48: 01 


“closed” positions are clearly marked, molded-in the body. Contacts are non- 
corrosive Alloy 770; body is glass-filled polyester thermoplastic. Intra-Switch 
is compatible with most sockets and mating headers for flat cable, including 
3M, T&B/Ansley, Berg, Amp, Symbex and many others. 


No. of Dim. A Digi-Key Price 
Contacts In. (mm) Part No. Each 
20 1.160 (29.46) 922578-20-ND 29.62 

26 1.460 (37.08) 922578-26-ND 36.06 

34 1.860 (47.24) 922578-34-ND 38.16 

40 2.160 (54.86) 922578-40-ND 46.39 

50 2.660 (67.56) 922578-50-ND 41.36 


3M OEM PQFP Sockets 


Features: + Accepts JEDEC MO-069 packages, lead 
sizes 84 through 196 + .025” (.64mm) centerline 
contacts for high-density packaging + Lid design 
separates, maintains IC lead spacing + Lid acts as 
package carrier and transport protector » Lid is 
compatible with conventional package shipping tubes 
and trays + Slotted, “open” socket walls and corners permit airflow around 
captured package (aids in package heat dissipation) +» Hinged socket latches 
audibly “snap” signals secure lid/package assembly to base, expedites package 
withdrawal + .075” (1.91mm) contact spacing and .100” (2.54mm) row spacing. 

Physical Specifications: + Insulation Socket and Lid: + Material: Gass Filed 
Polyethersulfone (PES) + Hammability: UL94 V-0 » Color: Black + Latching 
Aid: + Material: Polycarbonate (PC) + Color: Black + Contact: + Material: 
Beryllium Copper (C172) Plating + Underplate: 50” (1.27um) Sulfamate Nickel 
+ Wiping Area: 200” (5.08yum) 60/40 Tin Lead + Soldertails: 20011” (5.08um) 
60/40 Tin Lead + Marking: Raised Letters 

Electrical Specifications: + Current Rating: 1 Amp = Insulation Resistance: 
>1x10"Q + Withstanding Voltage: 1000 Vrms at Sea Level 


Environmental Specifications: + Temperature Rating Operating: -55°C to 


+105°C 
No. of | Digi-Key Pricing 3M 
Contacts | Part No. 1 10 Part No. 
PQFP Socket Tin 
84 3M8409-ND 35.38 308.20 284-7242-70-1807 


100 | 3M1009-ND 37.62 327.70 2100-7243-00-1807 
132 | 3M1329-ND 41.98 365.70 2132-7244-70-1807 
164 | 3M1649-ND 28.45 203.42 2016407245-00001800 


More Product Available Online: www.digikey.com 


276 (1033) Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


¢ Fax: 218-681-3380 


ASSMANN IC Sockets Mach I n e Pin with gold plated precision spring contacts, open frame, solder pin and wire wrap terminals. 


Fig. 1 “A Contacts: Contact spring: copper alloy, slit 4 times. Surface <0.9pF. Capacity between opposite adjacent contacts <0.4pF. 
| gold over nickel. Absolute protection against capillary action. Air and creepage space between adjacent contacts >0.4mm. 
66 Connecting pins brass, solder version. Tensile strength 1000 Vg. 


| Mechanical and Electrical Data: Depth of insertion 2.3 to 3.7 Insulators: Polyester GV, VO self-extinguishing UL 94. Insulation 
mm. Vibration 20 g after MIL-STD-202. Shock 150g to MIL-STD- resistance 10'2Q. Operating temperature range -65°C to + 150°C. 
202. Insertion frequency >1000. Transitional resistance after 100 Retains shape in solder bath. Resistant to detergent. 
insertion cycles <12mQ. Capacity between adjacent contacts Contact Plating: Pin: Tin Clip: Gold. 


No. Dimensions No. Dimensions 
of (Inch) Digi-Key Price Each Assmann of (Inch) Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Cont.| A B c Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | Cont. | A B CG Part No. 1 10 100 _| PartNo. 
Solder Tail 30p” Gold 
Gold Flash 6 ]040 030 0.30 ‘AE7312-ND 46 40 32 | AROG-HZL/07-TT 
8 | 040 030 0.40 AE7208-ND 35 3 25 | AROB-HZL-TT 8 }040 030 0.40 AE7313-ND 54 AT 38 — | ARO8-HZL/07-TT 
14] 040 030 070 AE7214-ND 63 55 45 | ARI4-HZ-TT 14 |040 030 0.70 AE7314-ND 79 69 56 | ARI4-HZL/07-TT 
16 | 040 0.30 0.80 ‘AE/216-ND 72 63 St) ARI6-HZ-TT 16/040 0.30 0.80 AE7315-ND 90 78 63 | ARI6-HZL/07-TT 
18 | 040 0.30 0.90 BZIAR AND) 4 8 59 | ARIE EET 18 [040 030 0.90 AE7316-ND 20 78 63 | ARI8-HZ/07-TT 
5 aE) - a 86_|_ AREOHAATT 20 [040 030 1.00 AE7317-ND 1.13 98 79 | AR20-HZL/07-TT 
Seo eee Dade 0 RezeND poe ees ee || eee 1} 24 |070 060 120 AE7318-ND 135° 1.18 = 95 ARO4-HZL/07-TT 
eae ee OT, ee Aeee AND ie gees ee 24 |040 030 1.20 AE7319-ND 135 1.18 95 | AR24-HZL/7/07-TT 
28 | 0.70 060 1.40 AE7228-ND 132 115 93 | AR2B-HZL-TT : : : ; : ; 
40 | 070 060 200 NE7240-ND 195 169~—137_| ARAO-HZLTT 28 |070 060 1.40 ‘AE7320-ND 158 137 9 141 | AR28-HZL/07-TT 
43) 070 060 240 N=7248-ND 237 ©6206 ~=—« 1.66 «| ARAS-HZL-TT 28 [0.40 0.30 1.40 AE7321-ND 1.58 1.37 4.11__| AR28-HZL/7/07-TT 
64 | 1.00 0.90 3.20 AE7264-ND 315 273 221 | ARG4HZ-TT 32 |070 060 1.60 AE7322-ND 189. 165 1.33 | AR32-HZL/07-TT 
10” Gold 40 |0.70 060 200 AE7323-ND 225 1.96 1.58 | AR40-HZL/07-TT 
6] 040 030 0.30 ‘AE7300-ND 43 38 ‘31 | ARO6-HZ/01-TT 48 |0.70 060 240 AE7324-ND 273. 237 1.92 | ARA8-HZL/07-TT 
8 | 0.40 030 0.40 ‘AE7301-ND a7 A 33. | AROB-HZL/01-TT 
14] 040 030 070 ‘AE7302-ND 70 61 ‘50 | ARI4-HZ/01-TT 8 1040 030 0.40 ‘AE7108-ND 96 84 68 | AROS-HANT 
16 | 040 0.30 0.80 AEISOSND 9 69 56) ARIG-H2/01-TT 14 |040 030 0.70 AE7114-ND 1.65 1431.46 | ARI4-HAWT 
a a - ie = = es api z pte 16 |040 030 0.80 AE7116-ND 1.89 1.64 1.33 _| ARI6-HAWT 
1 | 24] 040 030 1.20 ‘AE7306-ND 123 1.07 -87_ | ARO4-Ha/7/01-1T 18%) 080", (00: 00 EANEARD 21 Ee Eas | eee 
28 | 0.70 060 1.40 ‘AE7307-ND 144 1.25 1.01 | AR2B-HZL/01-TT 2] 20/040 0.30 1.00 ABPIBVASD) 237 0 2.08 1.66 | ARZO-HZWT 
28 | 0.40 030 1.40 ‘AE7308-ND 1.44 1.25 1.01 | AR28-HA/7/01-TT 22 1050 040 1.10 AE?122-ND 261 2.27 1.83 | AR22-H2NT 
32 | 070 060 1.60 ‘AE7309-ND 1.73 150 1.21 | AR32-HZ/01-TT 24 10.70 060 1.20 AE7124-ND 285 247 200 | AR-HZWT 
40 | 0.70 060 200 AE7310-ND 2.05 1.78 1.44 | AR40-HZ/01-TT 28.) 0.70 0.60 1.40 AE7128-ND 3.30 2.86 2.31 AR28-HZ2W/T 
48 | 070 060 240 AE7311-ND 258 2.24 «1.81 | AR48-HZL/O1-TT 40 |0.70 060 200 AE7140-ND 474 411 3.32 | ARAO-HZWT 


ASSMANN ASSMANN fe a MBN | paoy ree | saa 
IC Sockets PLCC Sockets i 


: ou? 20 | 061 0.61 0.20| AE7325-ND 74 6553. | ACOSLO-Z 
Dual Wipe a 0.33 28] 0.71 0.71 0.30] AE7326-ND 78 68 = 55 | ACCS2B-Z 
: as 32] 071 0.81 030] AE7327-ND 82 72 58 | ACOS2Z 
, 1 | 44] 093 093 0.50) AE32ND 90 78 63 | AOCS4Z 
Solder Tail + 52 | 1.02 1.02 0.60] AE732-ND 98 85 69 | ACCSE2Z 
68 | 1.23 1.28 0.80] AE7330-ND 1.00 87 .70 | ACCSEBZ 
c 84 | 142 1.42 1.00] AE7331-ND 1.15 1.00 81 | A-COS84Z 
Gold 
| GRSREHae— 20 | 061 0.61 0.20) AE7332-ND 1.21 «1.05 = .85_ || ACCSAO-G 
x. oe 3 28 | 071 0.71 0.30) AE7333-ND 1.21 1.05 85 | ACCSBG 
| Hoeeeoee + 32} 071 0.81 0.30) AE7334-ND 140 121 98 | ACOSH2G 


1 | 44 | 0.93 0.93 0.50} AE7335-ND 1.52 1.32 1.07 AOCM4-G 
52 | 1.02 1.02 0.60} AE7336-ND 1.52 1.32 1.07 A-OCS52-G 
68 | 1.23 1.23 0.80) AE7337-ND 1.58 1.37 1.11 A-OCS68-G 
84 | 1.42 1.42 1.00} AE7338-ND 1.76 1.53 1.23 A-O0S84-G 


PLCC — Surface Mount 


Contacts: Phosphor bronze. Protection against capillary version. 
Mechanical and Electrical Data: Transitional resistance <12mQ. 
Capacity between adjacent contacts <0.9 pF. Capacity between 


Opposite adjacent contacts <0.4 pF. Breakdown voltage 600 Veg. . Tin 
Insertion force <1.5N - Extraction force 20.7N. Insulators: Polyester Contacts: Phosphor bronze, tin and gold plated 20 | 0.62 0.62 0.20) AE7339-ND 67 58 47 | A-OCS20-Z-SM 
GV,VO,UL 94. Insulation resistance 1012.9. Operation temperature Current Rating: 1A 28 | 0.72 0.72 0.30] AE7340-ND 7 62 50 A-OCS28-Z-SM 
range -65°C to +150°C. Insulating Resistance: 1000MQ min. 32 | 0.72 0.82 0.40} AE7341-ND 65 56 46 A-OCS32-Z-SM 
Withstanding Resistance: 600Vrms 2 | 44 | 092 0.92 0.50) AE7342-ND 78 68 55 A-OCS4-Z.SM 

Dimensions (Inch) | Digi-Key Dimensions (Inch) | Digi-Key Contact Resistance: 30mQ max. 52 | 1.02 1.02 0.60} AE7343-ND 96 83 67 | A-OCS52-2SM 
A B Cc Part No. A B c Part No. Operating Temperature: -55°C to +110°C 68 | 1.22 1.22 0.80) AE7344-ND 1.04 90 73 A-OCS68-Z.SM 
0.39 0.30 0.30| AEBO6-ND | [0.39 0.30 1.00 | AEBO20-ND Insulator: PBT, UL 94V-0 4 | 142 142 1.00 AEE 121 1.05 85 | AOS SM 
0.39 0.30 0.30) AE9806-ND 0.30 0.30 1.00 | AE9820-ND 

0.39 0.30 0.39} AEB908-ND 0.50 0.40 1.10 | AEB922-ND 

0.39 0.30 0.39) AE9808-ND 0.50 0.40 1.10 | AE9822-ND 

0.39 0.30 0.70} AEB914-ND 0.70 0.60 1.20] AEB924-ND OK Industries 

0.39 0.30 0.70) AE9814-ND 0.70 0.60 1.20} AE9824-ND ae ann yr ESET ars 

0.39 0.30 0.80] AEBS16-ND| | 0.70 0.60 1.40) AEB928-ND Division of Jonard Industries Corp. 

0.39 0.30 0.80) AE9816-ND 0.70 0.60 1.40 | AE9828-ND > : 

0.39 0.30 0.90) AEB8918-ND 0.70 0.60 2.00 | AE8940-ND 

ox 0% 12 Asmenp| | a7 o6 2m/ asco! | IC Insertion/Extraction Tools 

No. K153-ND K154-ND K155-ND K156-ND K157-ND K158-ND K293-ND 

of | Contact | Digi-Key Price Each Assmann if 

Cont. | Plating | Part No. 1 10 100 500 | PartNo. 


6 | Tin |ABBOOGEND 17 14 11 08 | AOG-LOTT 
6 | Gold | AEI806-ND 33 29 23 .20| ADG-LOG 
8 | Tin | ABB908-ND 10 .08 07 05 | A8-LO-TT 
8 | Gold | AFI808-ND 36 32 26 ~——.22 | ADB-LOG 
14 | Tin |ABBI4ND 147 14 12 08 | AI4LOTT 
14 | Gold | AB814-ND 57 50 40 35 | A14-LOG 


Digi-Key 
16 | Tin |ABBXIGEND 19 16 13 10] A1G-LO-TT nae 

16 | Gold | ABBIG-ND 65 57-4640 | AIG-LOG Description Part No. 
18 | Tin |ABBOIBND 22 18 15 11 | AI@LCTT 14-16 Pin Dip/IC Inserter K153-ND 
18 | Gold | AFB818-ND 73 64 52 44) A18-LOG 14-16 Pin CMOS Safe Inserter . . K154-ND 


24-28 Pin CMOS Safe Inserter .. 
36-40 Pin CMOS Safe Inserter 
Extractor Tool, (8 to 24 pins) .... 
Extractor Tool, (24 to 40 pins) . 
Insertion & Extraction Kit 
Universal PLCC Extraction Tool 
Low Cost Universal PLCC Extractor. 
Universal PGA Insert/Extract Kit*.... 


K155-ND 
K156-ND 
K157-ND 
K158-ND 
K159-ND 
K293-ND 
K374-ND 
K375-ND 


20 Tin | AEB920-ND 24 .20 16 12 | A20-LC-TT 
20 Gold_| AE9820-ND ___.81 af of -49 | A20-LOG 
22 Tin | AEB922-ND_ 49 39 32 .23 | A22-LC-T2 
22 Gold | AE9822-ND 89 78 63 -54 | A22-LOG 
24 Tin | AEB924-ND 54 44 35 -26 | A24-LC-TT 
24 Gold_| AE9824-ND 98 85 69 -59 | A24-LOG 
28 Tin | AEB928-ND 34 28 23 16 | A28-LCOT 
28 Gold | AE828-ND 1.14 99 80 -69 | A28-LOG 
40 Tin | AEB940-ND_ 49 39 32 -23 | A40-LC-TT 
40 Gold_| AE9840-ND 1.63 1.42 1.15 -98 | A40-LOG 


The K159 Kit contains: K154, K155, K156, K157 and K158.* K375-ND, Comes complete with Case and two sets of Jaws. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 277 


TEXTOOL/ 3M Zero Insertion Force (ZIF) I.C. Sockets 


ZIP DIP Il Econo ZIF Receptacle for ZIP DIP Sockets Double DIP ZIP 
> ee hs. — = 


ge 


fa. 


ZIP DIP Il SOCKETS: For test and burn-in of all 


a No. of | Contact Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing 3M 

common dual-in-line packages on .100" lead spacing. 4 a] 
The zero insertion preccite feature allows easy insertion Bing Blatiog A B c D FELINE i ig LELBLE 
and removal without lead distortion. Receptacles are ZIP DIP Sockets 
ideal for high use situations such as PROM 14 Gold | 1.30 (33.02) | .60(15.24) | .60(15.24) | .300(7.62) | 3M1402-ND 16.44 130.50 214-3339-00-0602J 
programming: 16 Gold | 1.39 (35.31) .60 (15.24) | .70 (17.78) | .300(7.62) | 3M1602-ND 17.12 135.90 216-3340-00-0602J 
ECONO ZIF SOCKETS: Designed for OEM/end use 18 Gold | 1.49 (37.85) .60 (15.24) | .80 (20.32) | .300(7.62) | 3IM1802-ND 17.80 141.30 218-3341-00-0602J 
applications where field replacement or programming of 20 Gold | 1.59 (40.39) .60 (15.24) | .90(22.86) | .300(7.62) | 3M2002-ND 18.48 146.60 220-3342-00-0602J 
DIPs is required. The patented ZIF feature uses 22 Gold | 1.69 (42.93) .70 (17.78) | 1.00 (25.40) | .400 (10.16) | 3M2202-ND 19.15 152.00 222-3343-00-0602J 
screwdriver rotation of a cam (instead of a lever) for 24 Gold | 1.79 (45.47) .90 (22.86) | 1.10 (27.94) | .600 (15.24) | 3M2402-ND 17.04 135.30 224-1275-00-0602J 
security against vibration or accidental unloading. Leads 28 Gold 1.99 (50.55) -90 (22.86) 1.30 (33.02) -600 (15.24) 3M2802-ND 18.93 150.20 228-1277-00-0602J 
are on .100" centers. 40 Gold | 2.60 (66.04) .90 (22.86) | 1.90 (48.26) | .600 (15.24) | 3M4002-ND 24.51 194.50 240-1280-00-0602J 

. 64 Gold _}3.95 (100.33) | 1.30 (33.02) | 3.10 (78.74) | .900 (22.86) | 3M6402-ND 36.20 287.30 264-4493-00-0602J 
RECEPTACLES FOR ZIP DIP: Features: + Matching Econo ZIF Sockets 
receptacle for every ZIP DIP Socket + Mounting flange 
standard option to hold receptacle to board + Pre- 14 Gold | 1.00 (25.40) .50 (12.70) | .600 (15.24) | .300(7.62) | 3M1403-ND 10.71 93.30 214-4839-00-3303 
tapped holes in receptacle body mate with screw-hole in 16 Gold 1.10 (27.94) -50 (12.70) -700 (17.78) -300 (7.62) 3M1603-ND 7.92 69.00 216-6278-00-3303 
socket to hold socket firmly to receptacle (2 screws 20 Gold | 1.30 (33.02) .50 (12.70) | .900 (22.86) | .300(7.62) | 3M2003-ND 11.73 102.20 220-4842-00-3303 
provided with each receptacle) + Available in solder-tail 24 Gold | 1.50 (38.10) .80 (20.32) | 1.100 (27.94) | .600 (15.24) | 3M2403-ND 12.40 108.00 224-4844-00-3303 
options. Physical Specifications: + Insulation Material: 28 Gold 1.70 (43.18) .80 (20.32) | 1.300 (33.02) | .600 (15.24) | 3M2803-ND 11.73 102.20 228-1296-00-3303 
Glass Reinforced Polysulfone, Flammability Rating: UL 40 Gold 2.30 (58.42) .80 (20.32) | 1.900 (48.26) | .600 (15.24) | 3M4003-ND 15.18 132.30 240-4846-00-3303 
ieeaill tenon Conon Re pe hia sumer 64 Gold | 3.54 (89.92) 1.10 (27.94) | 3.100 (78.74) | .900 (22.86) | 3M6403-ND 19.36 168.60 264-5200-00-3303 

entitication « ontaci jaterial: Beryllium opper 
* Plating: 30y" (.076um) Gold — MIL-G-45204, Type I, ZIP'DIP ‘Receptacle 
Grade C over 50x" (1.3m) Sulfamate Nickel per QQ-N- 14 Gold | 1.00 (25.40) .60 (15.24) | 1.28 (32.51) | .300(7.62) | 3M1401-ND 15.45 116.90 214-3339-09-0602J 
290A, Class 2 or 75” (1.9um) Nickel Boron. Electrical 16 Gold .96 (24.38) .56 (14.22) | 1.37 (34.80) | .300(7.62) | 3M1601-ND 16.11 121.90 216-3340-09-0602J 
Specifications: + Current Rating: 1Amp = Insulation 18 Gold .95 (24.13) .55 (13.97) | 1.49 (37.85) | .300(7.62) | 3M1801-ND 16.86 127.60 218-3341-09-0602J 
Resistance: >1x10"Q at 500 Vdc Withstanding Voltage: 20 Gold | 1.00 (25.40) .60 (15.24) | 1.58 (40.13) | .300(7.62) | 3M2001-ND 17.52 132.50 220-3342-09-0602J 
1000Vrms at Sea Level. | Environmental 22 Gold | 1.06 (26.92) .65 (16.51) | 1.69 (42.93) | .400 (10.16) | 3M2201-ND 18.18 137.50 222-3343-09-0602J 
Specifications: - Temperature Rating Operating: -67°F 24 Gold | 1.26 (32.00) .86 (21.84) | 1.77 (44.96) | .603 (15.32) | 3M2401-ND 16.20 122.60 224-1275-09-0602J 
(-55°C) to +302°F (+150°C) 28 Gold | 1.26 (32.00) .86 (21.84) | 1.98 (50.29) | .600 (15.24) | 3M2801-ND 17.99 136.10 228-1277-09-0602J 
: 40 Gold | 1.27 (32.26) .86 (21.84) | 2.58 (65.53) | .606 (15.39) | 3M4001-ND 22.42 169.60 240-1280-09-0602J 
Ceinnoe: ror bee 00 CENTERS ee Bin 64 Gold | 1.70 (43.18) | 1.30 (33.02) | 3.95 (100.33) | 900 (22.86) | 3M6401-ND 35.89 271.50 264-4493-09-0602J 
wide contact zone allows insertion of DIPs with distance Double DIP Socket ZIP 
between rows from .300" through .600” + Lever actuated 24 Gold 1.77 (44.96) _ 1.10 (27.94) _— 3M2406-ND 23.75 188.50 224-1286-00-0602J 
zero insertion force mechanism + Socket easily 28 Gold 1.99 (50.55) _— 1.30 (33.02) — 3M2806-ND 26.85 213.10 228-1371-00-0602J 
disassembles for repairability 40 Gold | 2.59 (65.79) —_ 1.90 (48.26) —_ 3M4006-ND 35.07 278.30 240-1288-00-0602J 
cA ie . 
SMI OEM Type “A BM 1c Test clips xisezcrer| QAM Surface Mount Test Clips 
LCC Sockets pel ind hocks by 3M Electronic Specialty Products 


+ Simplifies prototype and production testing, field 
service work, and Quality Control. * New one-piece 
body for each DIP size. TC-14 fits 14-pin DIP, 
etc. + High reliability Gold contacts. » Proven 770 
Alloy contacts. 


Features: + Allow safe, convenient, fast and easy testing 
of normally hard-to-access. Small Outline Integrated 
Circuits (SOICs) + Eight sizes available for .30” 
(7.62mm) and .15” (3.81mm) package sizes * Helical 
compression springs and insulating contact combs en- 
sure contact integrity during testing » Permits devices 
stacked as close as .0505” (1.28mm) end-to-end to be 
tested simultaneously + Standard .025" (.64mm) square 


“Contact comb” fits between DIP leads — 


eliminating any possibilities of short | 
| 
New “duck-bill” contacts are flat- 1! 


"troll off DIP lead ‘i contacts on .10” (2.54mm) centers at the probe end of 
WORT LION OF en NeEsrOW a the clip easily accept test probes or single row female socket connectors * Steal 
Rugged, engineering-grade thermoplastic body molded around contact pins hinge pin and glass filled polyester body provide long service life » Available 


with alloy 764 unplated and gold plated leads + Allows safe, convenient 
testing of Plastic Leaded Chip Carrier (PLOC) style ICs + All four sides of test 


No. |Row to} Nail-Head Leads Headless Leads clip open simultaneously for fast and easy attachment to PLOC being tested 
of | Row | Digi-Key Price Digi-Key + Stays securely clamped to PLCC until removed + Helical compression 
Pins| (Inch) | Part No. Each Part No. springs and insulating contact combs ensure contact integrity during testing 
+ Permits testing of IOs with as little as .200” (5.08mm) row to row spacing 
Alloy 770 between devices +» Staggered contact rows on .100” (2.54mm) centers 
923695-ND 9.79 923690-08-ND + Industry standard -025" (.64mm) square contact pins on the .100” 
923698-ND 9.85 923690-14-ND (2.54mm) centers + Available with alloy 764 leads and gold plated leads. 
Nae .3 | 923700-ND 9.95 | 923690-16-ND Noe Navn Wi 
Features: + Accepts JEDEC leadless type “A” ceramic chip carriers * Va- BI. 923702-ND 16.54 = a Digi-Key Price BigtKey Price 
riety of lid options available + “U" lid for 1.C.E adapter 1/O cable egress 923703-ND 43.99 | 923690-18-ND Pin |Description | Part No. Each | Part No. Each 
+ Head Sink(s) acceptable and available +» Thruster spring helps register = 150” SOIC 300" SOIC 
substrate three corner notches, maintain centering * Polarizing post on 4 923704-ND 14.64 923690-20-ND = 2 
bottom of socket + Through hole contact tails + No tools required for 5/6 | 923705-ND 18.15 8 | Alloy 764 | 923650-08-ND 10.90 = _ 


package insertion/removal * Full contact probe-ability * High temperature i 14) Alloy 764 [esso0g eNom 11.04 =a , 


PPS plastic and BeQu contacts for rugged performance 923714-ND 19.05 | 923690-24-ND 16 | Alloy 764 | 923650-16-ND 11.35 | 923660-16-ND 11.49 
; Tae : F 923715-ND 19.05 | 923689-24-ND 18 | Alloy 764 923660-18-ND 12.15 
Physical Specifications: + Insulation: + Material: Glass Filled - 5 20 | Alloy 764 rae = 923660-20-ND 12.27 
Polyphenylene Sulfide (PPS) * Hammability: UL94V-0 + Color: Black + Lid 5/.6 | 923718-ND 22.85 | 923690-28-ND ' 24 | Alloy 764 = — | 923660-24-ND 13.77 
Material: Aluminum « Latch Material: Stainless Steel + Thruster & xi rj 28 | Alloy 764 = = 923660-28-ND 14.75 
Contact Material: Beryllium Copper (C172) Plating; Underplate: 50” STALE eam) ND 8 | Gold Plated |923655-08-ND 11.35 = = 
(1.27um) Nickel; Wiping Area: 30,1” (0.76m) Gold; Solder Tails: 30,” 5/.6 | 923720-ND 25.37 | 923690-36-ND 14 | Gold Plated | 923655-14-ND 12.57 = = 
(0.76m) Gold + Marking: Raised Letters 5/.6 | 923722-ND 26.62 | 923690-40-ND ; 16 | Gold Plated |923655-16-ND 12.45 | 923665-16-ND 13.19 
Electrical Specifications: + Qurrent Rating: 1 Amp = Insulation Resistance: Ei 923726-ND 40.56 = 18 | Gold Plated = — 923665-18-ND 13.29 
>1x10"Q. + Withstanding Voltage: 1000 Vrms at Sea Level ediabisesd a he Hira = = SET ONG ie 
A Sfications: « ‘i ing: -55° 0 () ater = _ -24- A 
Environmental Specifications: » Qoerating Temperature Rating: -55° to +105°C 28 | Gold Plated = ~ 923665-28.ND 16.29 
.3 | 923743-08-ND 11.87 | 923739-08-ND 
Lid No./| Digi-Key Pricing 3M aa 
Type |Cont.| Part No. 1 10 | PartNo. a EAD 1219 eeu No. PLCC 
LCC Sockets 923743-16-ND 12.50 | 923739-16-ND of Digi-Key Price 
Full | 68] 3M6809A-ND 16.15 140.70 | 268-5401-00-1102JH a Aapeae| le He Descrnton nore: eae 
NoLid | 68 | 3M6809B-ND 16.15 140.70 | 268-5401-11-1102JH CAC AVIND) BIAS Sec oA0 kD) PrCe 
Shaped} 68 | 3M6809C-ND 16.27 141.70 | 268-5401-50-1102JH 5/6 | 923743-24-ND 23.22 | 923739-24-ND - nice cb pera oe 
Fined 923742-24-ND 23.22 _| 923738-24-ND oy cat : 
‘nk M6809D-ND 19.17 167.00 | 268-5401-52-1102JH : : 44 Alloy 764 923670-44-ND 40.69 
Heat Sink) 68 JESIGSGS TGC SGCKEE i 00 | ae see! 923743-28-ND 27.91 | 923739-28-ND 68 Alloy 764 923670-68-ND 46.83 
ones 923742-28-ND 27.91 | 923738-28-ND 20 Gold Plated 923675-20-ND 33.34 
Full — | 3MLLSF-ND 31 7.90 | 268-5401-00-0000 28 Gold Plated 923675-28-ND 39.46 
U-Shaped| — | SMLLSU-ND 1.03 9.00 | 268-5401-50-0000 Oe ee a 44 Gold Plated 923675-44-ND 43.63 
Finned 5. = — | 923739-48-ND 68 Gold Plated 923675-68-ND 51.39 
Heat Sink] — | 3MLLSH-ND 3.45 30.00 | 268-5401-52-0000 : _— — | 923739-64-ND 84 Gold Plated 923675-84-I-ND 55.36 


More Product Available Online: www.digikey.com 
278 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 +» Fax: 218-681-3380 


Logical 


Programming and Prototyping Adapters 


Systems 
Digi-Key Price Logical Systems 

Description Recommended For Use With Part No. Each Part No. 

8 Pin SOIC .150" Wide Socket to 8 Pin .300" Wide DIP Plug ; 309-1045-ND 60.00 | PA8SO1-03-3 

8 Pin SOIC .150" Wide Socket to 8 Pin .600" Wide DIP Plug PIC TALICSOBA, SO9A; PICT2(L)GES18,'519 309-1046-ND 60.00 _|PA8SO1-03-6 

8 Pin SOIC .210" Wide Socket to 8 Pin .300" Wide DIP Plug , : 309-1047-ND 70.00 | PA8SO1-2006-3 

8 Pin SOIC .210" Wide Socket to 8 Pin .600" Wide DIP Plug BIST COOBA: SORA: CIEL) GES 1B S12 ee. Ofe 309-1048-ND 70.00 | PA8SO1-2006-6 
14 Pin SOIC .150" Wide Socket to 14 Pin .300" Wide DIP Plug picieesos 309-1000-ND 60.00 | PA14S01-03-3 
14 Pin SOIC .150" Wide Socket to 14 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1001-ND 80.00 | PA14S01-03-6 
18 Pin SOIC .300" Wide Socket to 18 Pin .300" Wide DIP Plu PIC16C52-58, 61, 554, 558, 621-625, 71, 710-717, F83, 84; 309-1010-ND 70.00 | PA18SO1-08H-3 

ig 
18 Pin SOIC .300" Wide Socket to 18 Pin .600" Wide DIP Plu PIC16HV510; Z86C(E)(L)O2, 03, 04, 06, 08, 16, 28; Z8E000, 001 309-101 1-ND 70.00 _|PA18SO1-08H-6 
g 

20 Pin SOIC .300" Wide Socket to 20 Pin .300" Wide DIP Plug 309-1012-ND 70.00 | PA20S01-08H-3 
20 Pin SOIC .300" Wide Socket to 20 Pin .600" Wide DIP Plug eieieoHorwi 309-1013-ND 70.00 | PA20S01-08H-6 
20 Pin SSOP Socket to 20 Pin .300" Wide DIP Plug : 309-1014-ND 80.00 _| PA20SS-OT-3 
20 Pin SSOP Socket to 18 Pin .600" Wide DIP Plug ie 628 F605, 1O7I7, PICTBHVEAG 309-1016-ND 80.00 | PA20SS-P54 
28 Pin SOIC .300" Wide Socket to 28 Pin 300" Wide DIP Plug PIC14000; PIC16C55, 57, 62, 63, 66, 72, 73, 76, 642, 773, F872, F873, F876; | 309-1023-ND 70.00 | PA28SO1-08H-3 
28 Pin SOIC .300" Wide Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug PIC18C242, 252: Z86C(E)(L)30, 31, 33, 34, 35, 36, 83, 84; 286233, 733 309-1024-ND 70.00 _ | PA28S01-08H-6 
28 Pin SSOP Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug PIC14000, PIC16C62A(B), 63A, 72(A), 73B, 773, F872 309-1025-ND 80.00 | PA28SS-OT-6 
28 Pin SSOP Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug PIC16C55(A), 57(C) 309-1026-ND 80.00 __| PA28SS-P55 
32 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1089-ND 70.00 | PA32-28 
32 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug ATE IOIBY SEV) B12) 206) 120) 2B Vou eoCepe: eC lie C080 309-1090-ND 90.00 _ | PA32-28Z 
32 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 32 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1091-ND 70.00 | PA32-32 
32 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 32 Pin .600" Wide DIP Plug AT27C010, 020, AT49F(BV,LV) 001, 002, 020, AT29C010, 020, 040A, 512 | 399. 4092-ND 90.00 _| PAS2-32z 
44 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug AqaoGs CRIB 309-1093-ND 115.00 | PAS1-44 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug : 309-1094-ND 135.00 _| PA51-44z 
44 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1095-ND 115.00 | PA280-44 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug PETC MDESooaetaee 309-1096-ND 135.00 _| PA280-44z 
44 Pin POFP Socket to 40 Pin .600” Wide DIP Plug 309-1002-ND 165.00 | PA16C64-QD-16 
44 Pin TOFP Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug PICLOCOAN, BOMB) Bl BOR ANB AIS (RB IASEO GL 309-1003-ND 165.00 _ | PA16C64-QD-03 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug PIGT70a2;A), 48, 44 309-1007-ND 135.00 | PA17C42-PDZ 
44 Pin TOFP Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug pet 309-1008-ND __165.00__ | PA17C42-QD-03 
44 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1039-ND 115.00 | PA44-40-P64-PD 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug RIGIOCOIA, COME) Cf, GB f4A (Bi HAL POTS TONE 309-1040-ND 135.00 _| PA44-40-P64-PDZ 


Emulator Adapter, 40 Pin DIP ZIF Socket to 44 Pin PLCC Plug 
Emulator Adapter, 40 Pin DIP Socket to 44 Pin PLCC Plug 


44 Pin PLCC Auto-eject Socket to 44 Pin PLCC Plug. 1:1 Pinout 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 44 Pin PLCC Plug. 1:1 Pinout 


44 Pin TQFP Socket to 44 Pin Solder Down QFP Plug. 1:1 Pinout 


DIP to PLCC Prototyping Adapters 
PIC16C64A, 65A(B), 67, 662, 74A(B), 774, 77, F874, F877 
PLCC to PLCC Prototyping Adapter 
Z86C(E)21, 40, 43, 743, 44, 45, 46, 61 


QFP to QFP Prototyping Adapters 
N/A 
DIP to SO-Plug Prototyping Adapter Kits 


309-1031-ND 145.00 
309-1032-ND 125.00 
309-1041-ND 145.00 
309-1042-ND 165.00 


309-1043-ND 360.00 


PA40-44-P64-DP 
PA40-44-P64-DP-PP 


PA44-PP 
PA44-PZP 


PA44QF03-44QF 


SOIC to SOIC Prototyping Adapters 
PIC16C52, 54(A)(C), 56(A), 58A(B), 61, 554, 558, 621, 620(A), CE623-CE625, 71, 


8 Pin .300" DIP Board. Two 8 Pin .250" SOIC Plugs PIC12(L)C508A, 509A, DE518, CE519 309-1050-ND 19.60 PADSO-0803-D250-08/2 
8 Pin .300" DIP Board. Two 8 Pin .310" SOIC Plugs PIC12(L)C508A, 509A, CE518, CE519, 671, 672 309-1051-ND 19.60 PADSO-0803-D310-08/2 
18 Pin .300" DIP Board with ZIF Socket. Two 18 Pin .420" SOIC Plugs 710-717, F83, F84(A), HV540; Z86C(E)(L)02, 03, 04, 06, 08, 16, 28; Z8E000, 001 | 309-1059-ND 38.60 PADSO18032Z-D420-18/2 
28 Pin .300" DIP Board. Two 28 Pin .420" SOIC Plugs PIC 14000, PIC16C55(A), 57(C), 62A(B), 57(C), 62A(B), 63(A), 66, 309-1065-ND 33.60 PADSO-2803-D420-28/2 


‘i & A * 
18 Pin SOIC .300" Socket to 18 Pin SOIC Connector 710-717, F83, F84(A), HV540; Z86C(E)(L)02, 03, 04, 06, 08, 16, 28; ZBE00O, 001 309-1075-ND 70.00 PA-SOD-2808-18 
; 5 ; PIC14000, PIC16C55(A), 57(C), 62A(B), 63(A), 66, 72(A), 73A(B), 76, 642, 773, ene SAR aa nn 
28 Pin SOIC .300" Socket to 28 Pin SOIC Connector F872-F876; PIC18C242, 252, Z86C(E)(L)30, 31, 33, 34, 35, 36, 83, 84; 286233, 733 309-1073-ND 70.00 PA-SOD-2808-28 
* Require SO-Plugs which must be ordered separately. 
Digi-Key Price Logical Systems Digi-Key Price Logical Systems 
Description Part No. Each Part No. Desc! Part No. Eacl Part No. 
Additional DIP Boards inal S 
28 Pin .300" DIP Board 309-1064-ND 24.00 PA-DSO-2803 18 Pin .420" Plugs (6 pieces) 309-1081-ND 22.80 PA-SOF-D420-18/6 
28 Pin .420" Plugs (6 pieces) 309-1083-ND 28.80 PA-SOF-D420-28/6 


AELTEK 


Su perpro 280 Advanced Universal Programmer 


Features: 


« Supports 5000+ Devices Including: E(E)PROM, 
FLASH, Microcontroller and PLD + High speed 
CPU generates more accurate and reliable 
algorithm timing + Very high programming speed 
+ Auto Sense-and-Run, Batch Command and Auto 
Serial Number generation improve production 
efficiency + Programmable I/O level support low 
voltage devices down to 1.8V + Device insertion 
and Pin Contact Check, protect chips from 
damage + Supports Windows 2000/NT, Windows 
98/95 » Windows XP compatible + Connect to PC 
(desktop and notebook) via printer port * Test 
standard logic devices and SRAM 


View device list at www.xeltek.com 


Specifications: + AC Adapter: Input AC 220V or 110V; Output DC 12V/1.5A 


Dimensions: 7.87" x 5.51" x .945" (200mm x 140mm x 24mm) 
Weight: 4lbs. (1.81kg) 


Superpro 680 High Performance Universal Programmer 


Designed for High End User 


Features: 


+ Supports 8000+ Devices E(E)PROM, FLASH, BPROM, Micros, 
Classic PLD, EPLD, CPLD + High Speed CPU generates more 


accurate and reliable algorithm timing + 48-pin ZIF 


1.8V low voltage devices 
View device list at www.xeltek.com 
System Requirements: 


universal pin-drivers. Expandable to 100-pins with the PEP600 
Expansion Pack « Interface with LAPTOP, PC, PS/2 or 
compatible through printer port » Test TTL/CMOS logic IC's and 
Dynamic/Static Random Access Memory devices 
insertion and poor-pin-contact check + Supports Windows 
2000/NT, Windows 98/95 +» Windows XP compatible + Supports 


socket with 


+ Device 


486 Pentium PC or laptop, Parallel port LPT1 or 2, MS Windows 9x, NT or 200, CD Rom Drive, 20 MBYTES of 
spare hard-drive space, color graphic adapter or monitor. Power Consumption is 12V 2 Amps. 


Contents: 48-pin ZIF socket adapter, cable (DB-25 one-one 3' long), programmer, manual, software included. 


Weight: Sibs. (2.27kg) 


Dimensions: 11.3" x 6.8" x 1.7" (287.02mm x 172.72mm x 43.18mm) 


Digi-Key Price Xeltek 
5 5 Description Part No. Each Part No. 
Digi-Key Price Xeltek = 
Description Part No. Each Part No. High Performance , 
Universal Programmer 48-Pin 415-1002-ND 895.00 SUPERPRO680 
High Performance Socket Expander 100-Pin 
Universal Programmer 48-Pin 415-1001-ND 449.00 SUPERPRO280 (for Superpro 680) 415-1003-ND 155.00 PEP600 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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AELTEK 


Superpro Z Universal Programmer 


Entry Level Programmer with Basic Support 


Features: 

+ Entry Level Programmer 

+ Printer Port Interface, parallel communication 

+ Easy interface to LAPTOP, PC PS/2 or compatible 

* Mouse support, user friendly menu driven software interface 
+ High speed programming 

+ Supported by: Windows 95, 98, 2000, NT, ME and XP 


Supports 2000+ Devices Including: 


Most E(E)PROM, Series E(E)PROM, Flash, Gal, EP3xxx/6xxx/9xxx, PEEL, PALCE, PLUS, PLS, PLH, PLC, 
ATV, ATF, CPL, 85Cxxx, 5Cxxx, and DS12xx. Many PICMicro and Atmel Microcontrollers 
View device list at www.xeltek.com 


Functions Include: 


+ File: Load and save file in binary, Intel (extended) hex, Motorola S of Tektronics (extended) hex format. 
Multi load, format conversion, relocation * DOS shell: change directory, print, quit + Buffer: HEX-ASCII 
Edit, Fuse Map EDIT, Checksum, Swap, Vector table edit +» Select: Bidirectional search device by 
device name or by manufacturer name + Device: Blank check, read, program, verify, security, fuse, 


Needham's Electronics 
EMP-10 Programmer 


Programs: EPROMS, Gals, Microcontrollers, Flash, 
EEPROMS 

The EMP-10 from Needham's is one of a kind. Versatile 
and compact with its speed and ease of programming 
make it untouchable by the competition. 

+ Very fast programming * Supports Intel Hex, Mots, Jedec 
Binary, ASCII Formats +» Easy to read menus with mouse 
or cursor control + Contains full screen editor with search 
and fill entry in Hex, Binary or ASCII + Free software 
upgrades and 1 year warranty + Programming voltages and 
algorithms automatically loaded 


EMP-10 comes complete with 3 “Family Modules”. Each 
module supports a group of devices. The “Family Modules” 
allow for rerouting VCC, VPP and ground, when changing to different device groups. The “Family Modules 
are simple to snap in and each module supports two device groups. The concept of “Family Modules’ 
provides support for a wide variety of devices. Needham’s will be able to provide future support as new 
devices become available for a minimal cost to the customer. 


System Requirements: PC with 512K memory, 1 standard parallel I/O port. MS DOS 2.11 or greater and a 
standard Centronix 36 pin parallel cable. 

Software, power supply and literature included with the EMP-10. + Dimensions: 4.6" x 7.75" x 
1.65" (116.84mm x 196.85mm x 41.91mm) * EPROMS: 2716 through 27C080, 27C210 through 
27C240 » Flash: 28F256A through 28F020, 29C256-040 +» Gal: 22V10, 22V10B + Micros: C51, C51FX, 
8751, 870751, PIC16C5X EEPROMS, 89C5X 


EMP STON is cise nacaitiat cite ssateninitis nsheie eal sails a Ne elle al ste tne nha tia endielnd oul ei eine aine waantes $219.95 each 


EMP-11 Programmer 


Programs: EPROMS, FLASH, 8051-style micros, 
Microchip PICs, GALs 


The EMP-11 is a low-cost, true low-voltage support, 
Windows™ based programmer that supports more than 
1400 devices. The native 32-bit Windows™ software 
allows “drag and drop” file loading, window 
positioning/sizing, along with graphical display of splits 
and sets. Devices with special features such as block 
locking, encryption tables, and reset polarity are 
supported. The file formats supported include Binary, 
JEDEC, Intel Hex, Motorola S, TekHex, and POF. 
Modular device and file formats allow for easier updates 
along with specialized (proprietary) file formats. 
Configuration data for multiple projects with custom 
programming tasks can be stored in “session files” for quick retrieval. Full communications error detection 
and correction in conjunction with device ID checking ensures reliable programming. 


Contents: EMP-11 Programmer: 40-pin ZIF Socket Module: 110 VAC Power Transformer: Family Modules: 
Parallel Port Cable: Software CD-ROM 


System Requirements: IBM-Compatible PC (486+): Windows™ 95, 98, 2000, or ME: 55-75 Mb Free 
Space: Parallel Port 


Digi-Key Price Needham’s 

Description Part No. Each Part No. 
Device Programmer EMP-11-ND 334.95 | EMP-11 
44-PSOP Adapter 

(uses TI socket #CSP044-29) E11-PSOPA-29-ND 90.00 | E11-PSOPA-29 
48-TSOP Adapter 

(uses Wells socket #648-0482211) E11-TSOPA-48-ND 125.00 | E11-TPSOPA-48 
44-PSOP Adapter 

(uses TI socket #CSP044-52) E11-PSOPA-52-ND 90.00 | E11-PSOPA-52 
44-PSOP Adapter 

(uses Wells socket #652-G44) E11-PSOPA-W-ND 90.00 | E11-PSOPA-W 


erase, Word format select, and functions related 
to specific devices + Test: TTL/CMOS, Memory, 
Vector, Test pattern edit, Audio Identify 
TT/CMOS Device + Others: Macro, Options, 
Environments 

Hardware and Electrical Specifications: 
Device Socket: One 40-pin ZIF socket 
Programmer Dimensions: 7.75" x 5.5" x .75" 
(196.85mm x 139.70mm x 19.05mm) 

Power Supply: 

+ Input: AC 100 to 240V 

* Output: DC 12V/1.5A 


Weight: 4lbs. (1.81kg) 


Digi-Key Price Xeltek 
Description Part No. Each Part No. 
Universal Programmer 40-Pin 415-1000-ND 249.00 SUPERPROZ 


EMP-21 Programmer 


Programs: EPROMS, Gals, Microcontrollers, PLD, Flash, 
EEPROMS, Serial EEPROMS and more. 

The EMP-21 from Needham's is one of a kind. Versatile and 
compact with its speed and ease of programming make it 
untouchable by the competition. 

+ Windows software allows window positioning/sizing, along with 
graphical display of splits and sets * Devices with special features 
such as block locking, encryption tables, and reset polarity are 
supported + File formats supported include Binary, JEDEC, Intel 
Hex, Motorola S, TekHex, and POF » Modular device format with 
custom programming tasks can be stored in “session files” for quick 
retrieval * Full communications error detection and correction in 
conjunction with device ID checking ensures reliable 
programming 

EMP-21 comes complete with 20 family modules. The “Family 
Modules” are easy to snap in and each module supports two groups of devices. The “Family Module” concept 
provides support for a wide variety of future devices, for a minimal cost to the customer. 


Contents: 
Programmer; 48-pin ZIF Socket Module + 110 VAC Power Transformer + 20 Family Modules * USB Cable 
+ Parallel Port Cable » Software CD-ROM 


System Requirements: 
IBM Compatible PC (486+) + Windows Operating System, 95, 98, 2000/XP or ME 55-75 + Mb Free 
Space + USB Port or Parallel Port 


EMP-20-ND) isciscnsitesatgetdctaebishdseniasddemashiaadigndariecaged ackgelesharddaadgngedsins cian $649.95 each 


EMP-31 Programmer 


Programs: EPROMS, Gals, Microcontrollers, PLD, 
Flash, EEPROMS, Serial EEPROMS. 

The EMP-31 is an advanced universal programmer that 
supports digital voltages from 1.8 Volts to 7 Volts and analog 
voltages (such as VCC) from 0 to 25 volts. The EMP-31 
provides near-theoretical programming times for most devices 
currently available. The EMP-31 is the fastest, most reliable 
and most versatile programmer in the EMP line. It supports 
more device types with larger pin counts than the smaller 
units in the EMP line, and changing Family Modules is not 
required as often. The socket module on top of the EMP-31 is 
removable, allowing different modules to be plugged in to 
accommodate different device packages. This helps eliminate 
the confusion often caused by third party adapters. The EMP- 
31 comes standard with a 48-pin DIP Socket Module and thirteen Family Modules. The unit contains three 
microprocessors, and automatically performs self-test and calibration verification upon power-up. 


EMP-31USB: Incorporates a USB interface to the PC in addition to the standard interface. Increases 
portability as well as simplicity. 


Contents: EMP-31 Programmer: 48-pin ZIF Socket Module: 110 VAC Power Transformer: 13 Family 
Modules: Parallel Port Cable: Printed Manual/User's Guide (EMP-31USB also includes the USB interface 
and cable) 

System Requirements: + Operating System: USB: IBM-Compatible PC, Windows 98SE, ME, 2000 or XP 
(for use of USB, with 16Mb of RAM). Parallel Port: IBM-Compatible PC, Windows 95 and above, with 
16Mb of RAM = Hard Drive Space: At least 40Mb of free space = Interface: USB port, or a standard parallel 
port + Power: 12-16 Volts @ 2.5 Amp, AC or DC 


No. of Pkg. | Digi-Key Price | Needham’s 
Pins | Description Type | Part No. Each | Part No. 
—__| Universal Device Programmer —_ | EMP-31-ND 995.00 | EMP-31 


Universal Device Programmer 


x 14 i x 
with USB Interface EMP-31USB-ND NEW! 1099.95 | EMP-31USB 


20 | Socket Module for EMP-30/31 PLCC | PLCC20-ND 105.00 ) PLCC20 
32 | Socket Module for EMP-30/31 PLCC | PLCC32-ND 105.00 ) PLCC32 
44 | Socket Module for EMP-30/31 PLCC | PLCC44-ND 105.00 | PLCC44 
52 | Socket Module for EMP-30/31 PLCC | PLCC52-ND NEW! 125.00 | PLCC52 
48 | Socket Module for EMP-30/31 TSOP | TSOP48-ND 125.00 | TSOP48 
56 | Socket Module for EMP-30/31 TSOP | TSOP56-ND 125.00 | TSOP56 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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> XILINX Foundation Software Series 


Foundation Series provides a complete, front-to-back environment for the design of Xilinx programmable logic devices — incorporating 


design entry (schematic and Abel HDL), synthesis, simulation, and FPGA/CPLD implementation tools. An emphasis on intuitive, easy D Pare Digi-Key Price | Xilinx 
7aeEnTE i . : é . escription Part No. Each _| Part No. 
to learn and use tools simplifies the task of creating programmable logic designs for both new and experienced users. Foundation F1.3 5 - 
Standard and Express systems feature Xilinx’s new M1 design implementation technology which delivers industry-leading device Foundation Series Base System 
performance and utilization. The Foundation Express System incorporates advanced synthesis technology from Synopsys into the | (Low Density <8K gates) 
Foundation Standard System providing push-button and constraint driven synthesis for VHDL and Verilog. (Schematic Entry) 122-1181-ND 1090.00_| DS-FND-BAS-PC 


XC9500 In-System Programmable CPLDs (Complex Programmable Logic Devices) 


The XC9500 CPLD family provides advanced in-system programming and test capabilities for high performance, general purpose logic integration. All devices are in-system programmable for a minimum of 10,000 
program/erase cycles. Extensive IEEE 1149.1 (JTAG) boundary-scan support is also included on all family members. The XC9500 family is fully pin-compatible allowing easy design migration across multiple density options 
in a given package footprint. Advanced system features include output slew rate control and user programmable ground pins to help reduce system noise. I/Os may be configured for 3.3V or 5V operation. All outputs provide 
24mA drive. The FastFLASH XC9500XL family is a 3.3V CPLD family targeted for high-performance, low-voltage applications. The XC9500XL architectural features address the requirements of in-system programmability. 
Extended data retention supports longer and more reliable system operating life. Advanced system features include output slew rate control and user-programmable ground pins to help reduce system noise. Each user pin is 
compatible with 5V, 3.3V, and 2.5V inputs, and the outputs may be configured for 3.3V or 2.5V operation. The XC9500XL device exhibits symmetric full 3.3V output voltage swing to allow balanced rise and fall times. 


System Pin to Pin 
Macro- Usable Frequency Delay ie) Digi-Key Price Each Xilinx 
Package cells Gates Registers MHz (min) Ns Pins Part No. 1 25 100 Part No. 
5 Volt 
44-VQFP 36 800 36 100 5 34 122-1254-ND 9.80 9.10 8.45 XC9536-5VQ44C 
44-PLCC 36 800 36 100 6 34 122-1253-ND 9.80 9.10 8.45 XC9536-6PC44C 
44-PLCC 36 800 36 83 75 34 122-1169-ND 4.30 4.00 3.70 XC9536-7PC44C 
44-VQFP 36 800 36 83 7.5 34 122-1170-ND 4.30 4.00 3.70 XC9536-7VQ44C 
44-PLCC 36 800 36 55 15 34 122-1167-ND 3.30 3.05 2.85 XC9536-15PC44C 
44-VQFP 36 800 36 55 15 34 122-1168-ND 3.30 3.05 2.85 XC9536-15VQ44C 
84-PLCC 72 1600 72 83 7.5 69 122-1262-ND 14.15 12.00 10.35 XC9572-7PC84C 
100-PQFP 72 1600 72 83 75 72 122-1173-ND 24.50 20.70 17.91 XC9572-7PQ100C 
84-PLCC 72 1600 72 66 10 69 122-1261-ND 8.75 7.40 6.40 XC9572-10PC84C 
100-PQFP 72 1600 72 69 10 72 122-1174-ND 15.10 12.80 11.05 XC9572-10PQ100C 
44-PLCC 72 1600 72 55 15 34 122-1171-ND 5.53 4.35 3.45 XC9572-15PC44C 
84-PLCC 72 1600 72 55 15 69 122-1172-ND 6.10 5.15 4.45 XC9572-15PC84C 
84-PLCC 108 2400 108 83 Pe} 69 122-1176-ND 28.65 24.25 20.95 XC95108-7PC84C 
84-PLCC 108 2400 108 83 7:5 69 122-1247-ND 32.95 27.90 24.10 XC95108-7PC841 
84-PLCC 108 2400 108 66 10 69 122-1245-ND 20.45 17.30 14.95 XC95108-10PC84C 
100-PQFP 108 2400 108 69 10 81 122-1178-ND 26.20 22.15 19.15 XC95108-10PQ100C 
84-PLCC 108 2400 108 55 15 69 122-1175-ND 12.10 10.25 8.85 XC95108-15PC84C 
84-PLCC 108 2400 108 55 15 69 122-1246-ND 13.95 11.80 10.20 XC95108-15PC841 
100-TQFP 108 2400 108 55 15 81 122-1177-ND 15.50 13.10 11.35 XC95108-15TQ100C 
100-PQFP 144 3200 144 66 10 81 122-1248-ND 28.75 24.30 21.00 XC95144-10PQ100C 
100-TQFP 144 3200 144 55 15 81 122-1249-ND 17.11 14.48 12.51 XC95144-15TQ100C 
3.3 Volt 
44-PLCC 36 800 36 178 5 34 122-1258-ND 2.18 1.75 1.60 XC9536XL-5PC44C 
44-VQFP 36 800 36 178 5 34 122-1259-ND 2.18 1.75 1.60 XC9536XL-5VQ44C 
44-PLCC 36 800 36 100 10 34 122-1255-ND 1.62 1.38 1.07 XC9536XL-10PC44C 
44-VQFP 36 800 36 100 10 34 122-1256-ND 1.62 1.38 1.07 XC9536XL-10VQ44C 
64-VQFP 36 800 36 100 10 52 122-1257-ND 1.82 1.54 1.15 XC9536XL-10VQ64C 
44-PLCC 72 1600 72 178 5 34 122-1267-ND 5.64 4.40 4.13 XC9572XL-5PC44C 
100-TQFP 72 1600 72 178 5 72 122-1268-ND 7.19 5.60 5.26 XC9572XL-5TQ100C 
44-VQFP 72 1600 72 178 5 34 122-1269-ND 5.64 4.40 413 XC9572XL-5VQ44C 
44-PLCC 72 1600 72 125 75 34 122-1270-ND 4.37 3.70 3.00 XC9572XL-7PC44C 
100-TQFP 72 1600 72 125 ree} 72 122-1271-ND 5.46 4.62 3.75 XC9572XL-7TQ100C 
44-PLCC 72 1600 72 100 10 34 122-1263-ND 3.09 2.62 2.04 XC9572XL-10PC44C 
100-TQFP 72 1600 72 100 10 72 122-1264-ND 3.91 3.32 2.58 XC9572XL-10TQ100C 
44-VQFP 72 1600 72 100 10 34 122-1265-ND 3.09 2.62 2.04 XC9572XL-10VQ44C 
64-VQFP 72 1600 72 100 10 52 122-1266-ND 3.64 3.08 2.40 XC9572XL-10VQ64C 
100-TQFP 144 3200 144 100 5 81 122-1250-ND 18.47 15.60 13.50 XC95144XL-5TQ100C 
144-TQFP 144 3200 144 100 5 117 122-1251-ND 19.93 16.85 14.57 XC95144XL-5TQ144C 
100-TQFP 144 3200 144 125 75 81 122-1252-ND 12.29 10.40 8.98 XC95144XL-7TQ100C 


Virtex and Spartan Field Programmable Gate Arrays 


The Virtex FPGA family delivers high performance, high capacity programmable logic solutions. Dramatic increases in silicon efficiency results from optimizing new architecture for place and route efficiency and exploiting 
an aggressive 5 layer metal 0.22 mm CMOS process. These advances make Virtex FPGAs powerful and flexible alternatives to mask programmed gate arrays. System performance up to 200 MHz - 66 MHz PCI Compliant- 
Hot swappable for Compact PCI. The Virtex-E family is up to 30% faster than the Virtex family. System performance up to 240 MHz using singled ended selectl/O technology. Virtex-E devices have up to 640 Kb of faster 
(250 MHz) block SelectRAM, but the individual RAMs are the same size and structure as in the Virtex family. Both Virtex Families are supported by FPGA Foundation™ and Alliance Development Systems. 

The Spartan™-II 2.5V Field -Programmable Gate Array family gives users high performance, abundant logic resources, and a rich feature set, all at an exceptionally low price. System performance is supported up to 200 
MHz. The Spartan™-II 1.8V Field Programmable Gate Array is similar to the Spartan-I! family but operates at a lower voltage. 


vO Operating Digi-Key Price Each Xilinx 
Package Gates #CLB Pins Voltage (V) Part No. 1 25 100 Part No. 
Virtex Series 
256-BGA 57K 384 180 2.5 122-1212-ND 66.45 57.98 50.25 XCV50-5BG256C 
240-PQFP 57K 384 166 2.5 122-1213-ND 66.45 57.98 50.25 XCV50-5PQ240C 
240-PQFP. 108K 600 166 2.5 122-1214-ND 125.00 108.68 94.19 XCV100-5PQ240C 
Virtex-E Series 
240-PQFP 71K 384 158 1.8 122-1215-ND 52.05 46.50 40.30 XCV50E-7PQ240C 
352-BGA 128K 600 196 1.8 122-1216-ND 60.45 54.00 46.80 XCV100E-6BG352C 
240-PQFP 128K 600 158 1.8 122-1217-ND 55.40 49.50 42.90 XCV100E-6PQ240C 
SPARTAN-II Series 
144-TQFP 15K 96 86 2.5 122-1218-ND 10.89 9.08 8.15 XC2S15-5TQ144C 
100-VQFP 15K 96 60 2.5 122-1219-ND 9.45 7.88 7.10 XC2S15-5VQ100C 
208-PQFP 30K 216 132 2.5 122-1220-ND 18.54 15.45 13.90 XC2S30-5PQ208C 
144-TQFP 30K 216 92 2.5 122-1221-ND 15.39 12.83 11.55 XC2S30-5TQ144C 
100-VQFP 30K 216 60 2.5 122-1222-ND 13.41 11.18 10.05 XC2S30-5VQ100C 
256-FBGA 50K 384 176 2.5 122-1223-ND 22.23 18.53 16.65 XC2S50-5FG256C 
208-PQFP 50K 384 140 2.5 122-1224-ND 19.71 16.43 14.75 XC2S50-5PQ208C 
144-TQFP 50K 384 92 2.5 122-1225-ND 17.10 14.25 12.85 XC2S50-5TQ144C 
256-FBGA 100K 600 176 2.5 122-1226-ND 32.85 27.38 24.65 XC2S100-5FG256C 
456-FBGA 100K 600 196 2.5 122-1227-ND 41.31 34.43 31.00 XC2S100-5FG456C 
208-PQFP 100K 600 140 2.5 122-1228-ND 26.10 21.75 19.56 XC2S100-5PQ208C 
144-TQFP 100K 600 92 2.5 122-1229-ND 23.49 19.58 17.60 XC2S100-5TQ144C 
256-FBGA 150K 864 176 2.5 122-1230-ND 36.00 30.00 27.00 XC2S150-5FG256C 
456-FBGA 150K 864 260 2.5 122-1231-ND 46.80 39.00 35.10 XC2S150-5FG456C 
208-PQFP 150K 864 140 2.5 122-1232-ND 28.80 24.00 21.60 XC2S150-5PQ208C 
456-FBGA 200K 1176 284 2.5 122-1233-ND 52.20 43.50 39.11 XC2S200-5FG456C 
208-PQFP 200K 1176 140 2.5 122-1234-ND 35.01 29.18 26.25 XC2S200-5PQ208C 
SPARTAN-IIE Series 
144-TQFP 50K 384 102 1.8 122-1204-ND 12.65 11.65 11.16 XC2S50E-6TQ144C 
208-PQFP 50K 384 146 1.8 122-1205-ND 14.55 13.35 12.84 XC2S50E-6PQ208C 
144-TQFP 100K 600 102 1.8 122-1206-ND 17.25 15.90 15.24 XC2S100E-6TQ144C 
208-PQFP 100K 600 146 1.8 122-1207-ND 19.15 17.60 16.92 XC2S100E-6PQ208C 
256-FBGA 100K 600 182 1.8 122-1208-ND 24.20 22.25 21.36 XC2S100E-6FT256C 
208-PQFP 200K 1176 146 1.8 122-1209-ND 25.15 23.15 22.20 XC2S200E-6PQ208C 
456-FPGA 200K 1176 289 1.8 122-1210-ND 37.50 34.50 33.12 XC2S200E-6FG456C 
208-PQFP 300K 1536 146 1.8 122-1211-ND 38.60 35.50 34.08 XC2S300E-6PQ208C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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> XILINX Programmable Gate Arrays __ Fpca (Field Programmable Gate Arrays) 


A Technical Overview: 


Every Xilinx FPGA performs the function of a custom 
LSI circuit, like a gate array, but the Xilinx device is 
user-programmable and even reprogrammable in the 
system. 


Xilinx sells standard off-the-shelf devices in many 
different sizes, speeds, operating temperature 
ranges, and packages. 


The user selects the appropriate Xilinx device, and 
then converts the design idea or schematic into a 
configuration data file, using the Xilinx development 
system software and loads this file into the Xilinx 
FPGA. 


XC3000/XC3100 

+ Replaces TTI, MSI, and other PLD logic + Toggle 
rates of 70 to 125 MHz, delays from 9 to 5.5 ns 
+ Unlimited reprogrammability 


XC3000A 
+ Five device types (1300-7500 gates) + 4-input 
look-up tables + Flip-flop toggle rate over 110MHz 
+ No on-chip RAM, data storage limited to flip-flops 
+ Use for medium speed, medium complexity 
applications 


XC3100A 
+ Functionally and bitstream identical with XC3000A 
series + Five device types (1300-7500 gates) + 4- 


input look-up tables * No on-chip RAM, data storage 
limited to flip-flops + Use for high performance 
design, system clock up to 100MHz 
XC4000/XC4000A 

* Benefits of custom CMOS VLSI + Gate ranges 
from 2,000 to 20,000 * Unlimited reprogrammability 
XC4000E 

* Ten device types (2,000-25,000 gates) * Dedicated 
carry network + Function generator can be used as 
RAM » Use for general purpose logic and data-path 
logic 

XC4000L 

+ Low voltage version of XC4000E devices (3.0-3.6V) 


XC4000EX 


+ Larger version of the XC4000E family (28,000- 
125,000 gates) + Increased routing resources * Faster 
clocking options, more versatile output logic + Use 
for designs beyond 20,000 gate complexity 


XC4000XL 

+» Low voltage version of the XC4000EX devices 
(3.0-3.6V) 

XC5200 


+ Low cost FPGA »* Dedicated carry structure (no 
RAM) + Four-input function generators + Use for 
general purpose logic and data-path logic 


Wie) Flip- Operating Digi-Key Price Each Xilinx 
Package Gates #CLB Pins Flops Voltage (V) Part No. 1 25 100 Part No. 
XC3000/XC3100 Series 
44-PLCC 3000 100 34 360 4.75V-5.25V 122-1011-ND 17.95 15.20 13.10 XC3030-100PC44C 
84-PLCC 3000 100 74 360 4.75V-5.25V 122-1013-ND 19.00 16.10 13.90 XC3030-100PC84C 
84-PLCC 4200 144 74 480 4.75V-5.25V 122-1020-ND 22.15 18.75 16.20 XC3042-100PC84C 
100-PQFP 4200 144 82 480 4.75V-5.25V 122-1021-ND 24.60 20.80 18.00 XC3042-100PQ100C 
XC3000A/XC3100A Series 
68-PLCC 2000 64 58 256 4.75V-5.25V 122-1009-ND 13.20 11.15 10.35 XC3020A-7PC68C 
44-PLCC 3000 100 34 360 4.75V-5.25V 122-1017-ND 13.81 11.73 10.88 XC3030A-7PC44C 
84-PLCC 3000 100 74 360 4.75V-5.25V 122-1018-ND 14.75 12.50 11.60 XC3030A-7PC84C 
100-PQFP 3000 100 80 360 4.75V-5.25V 122-1019-ND 16.30 13.80 12.80 XC3030A-7PQ100C 
84-PLCC 4200 144 74 480 4.75V-5.25V 122-1025-ND 19.20 16.25 15.10 XC3042A-7PC84C 
100-PQFP 4200 144 82 480 4.75V-5.25V 122-1026-ND 21.10 17.85 16.60 XC3042A-7PQ100C 
84-PLCC 6400 224 70 688 4.75V-5.25V 122-1029-ND 35.65 30.20 28.05 XC3064A-7PC84C 
84-PLCC 2000 64 64 256 4.75V-5.25V 122-1038-ND 16.65 14.10 13.10 XC3120A-3PC84C 
84-PLCC 3000 100 74 360 4.75V-5.25V 122-1040-ND 19.10 16.15 15.00 XC3130A-3PC84C 
100-PQFP 3000 100 80 360 4.75V-5.25V 122-1041-ND 20.70 17.50 16.25 XC3130A-3PQ100C 
100-PQFP 4200 144 82 480 4.75V-5.25V 122-1044-ND 25.80 21.80 20.26 XC3142A-3PQ100C 
84-PLCC 9000 320 70 928 4.75V-5.25V 122-1046-ND 53.25 47.70 44.30 XC3190A-3PC84C 
160-PQFP 9000 320 138 928 4.75V-5.25V 122-1047-ND 55.90 50.05 46.50 XC3190A-3PQ160C 
100-PQFP 4200 144 82 480 4.75V-5.25V 122-1024-ND 29.30 24.80 21.40 XC3042-70PQ100C 
144-TQFP 4500 224 120 688 4.75V-5.25V 122-1084-ND 37.60 31.85 29.55 XC3164A-3TQ144C 
160-PQFP 7500 484 176 1320 4.75V-5.25V 122-1085-ND 76.25 68.26 63.41 XC3195A-3PQ160C 
XC4000/XC4000A Series 
160-PQFP 5000 196 112 616 4.75V-5.25V 122-1050-ND 105.00 96.55 89.65 XC4005-5PQ160C 
84-PLCC 3000 100 61 360 4.75V-5.25V 122-1066-ND 55.60 51.30 47.60 XC4003-6PC84C 
84-PLCC 5000 196 61 616 4.75V-5.25V 122-1068-ND 96.05 88.55 82.25 XC4005-5PC84C 
208-PQFP 8000 324 144 936 4.75V-5.25V 122-1070-ND 182.00 168.00 156.00 XC4008-5PQ208C 
208-PQFP. 10000 400 160 1120 4.75V-5.25V 122-1071-ND 236.00 218.00 202.00 XC4010-5PQ208C 
XC4000E Series 
84-PLCC 3000 100 80 360 4.75V-5.25V 122-1086-ND 23.70 21.85 20.30 XC4003E-4PC84C 
100-PQFP 3000 100 80 360 4.75V-5.25V 122-1087-ND 33.30 30.70 28.50 XC4003E-3PQ100C 
84-PLCC 5000 196 112 616 4.75V-5.25V 122-1180-ND 26.65 24.75 23.00 XC4005E-4PC84C 
100-PQFP 5000 196 112 616 4.75V-5.25V 122-1089-ND 53.35 49.20 45.65 XC4005E-3PQ100C 
160-PQFP 5000 196 112 616 4.75V-5.25V 122-1090-ND 55.60 51.25 47.60 XC4005E-3PQ160C 
160-PQFP 5000 196 112 616 4.75V-5.25V 122-1091-ND 42.75 39.45 36.61 XC4005E-4PQ160C 
160-PQFP 6000 256 128 768 4.75V-5.25V 122-1092-ND 79.73 73.55 68.26 XC4006E-3PQ160C 
160-PQFP 6000 256 128 768 4.75V-5.25V 122-1093-ND 61.40 56.65 52.61 XC4006E-4PQ160C 
208-PQFP 6000 256 128 768 4.75V-5.25V 122-1094-ND 82.65 76.20 70.80 XC4006E-3PQ208C 
208-PQFP 6000 256 128 768 4.75V-5.25V 122-1095-ND 63.60 58.65 54.45 XC4006E-4PQ208C 
144-TQFP 6000 256 128 768 4.75V-5.25V 122-1096-ND 67.45 62.20 57.80 XC4006E-4TQ144C 
160-PQFP 8000 324 144 936 4.75V-5.25V 122-1098-ND 72.25 66.65 61.90 XC4008E-4PQ160C 
208-PQFP 8000 324 144 936 4.75V-5.25V 122-1099-ND 102.00 94.30 87.60 XC4008E-3PQ208C 
208-PQFP. 8000 324 144 936 4.75V-5.25V 122-1100-ND 78.70 72.55 67.36 XC4008E-4PQ208C 
84-PLCC 10000 400 160 1120 4.75V-5.25V 122-1101-ND 81.10 75.30 70.00 XC4010E-3PC84C 
84-PLCC 10000 400 160 1120 4.75V-5.25V 122-1102-ND 62.35 57.90 53.85 XC4010E-4PC84C 
160-PQFP 10000 400 160 1120 4.75V-5.25V 122-1103-ND 109.00 101.00 93.36 XC4010E-3PQ160C 
160-PQFP 10000 400 160 1120 4.75V-5.25V 122-1104-ND 83.85 77.35 71.81 XC4010E-4PQ160C 
208-PQFP 10000 400 160 1120 4.75V-5.25V 122-1105-ND 176.00 162.01 150.00 XC4010E-2PQ208C 
208-PQFP 10000 400 160 1120 4.75V-5.25V 122-1106-ND 130.00 120.01 111.00 XC4010E-3PQ208C 
208-PQFP 10000 400 160 1120 4.75V-5.25V 122-1107-ND 100.00 92.31 85.70 XC4010E-4PQ208C 
160-PQFP 13000 576 192 1536 4.75V-5.25V 122-1109-ND 102.00 94.40 87.80 XC4013E-4PQ160C 
208-PQFP 13000 576 192 1536 4.75V-5.25V 122-1111-ND 223.00 207.01 193.00 XC4013E-2PQ208C 
208-PQFP. 13000 576 192 1536 4.75V-5.25V 122-1112-ND 165.00 153.01 143.01 XC4013E-3PQ208C 
208-PQFP 13000 576 192 1536 4.75V-5.25V 122-1113-ND 127.00 118.00 110.00 XC4013E-4PQ208C 
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$7 XILINX 


Programmable Gate Arrays (Cont) 


LIfe) Flip- Operating Digi-Key Price Each Xilinx 
Package Gates #CLB Pins Flops Voltage (V) Part No. i 25 100 Part No. 
XC4000E Series (Cont.) 
208-HQFP 20000 784 224 2016 4.75V-5.25V 122-1114-ND 286.00 266.01 247.01 XC4020E-2HQ208C 
208-HQFP 20000 784 224 2016 4.75V-5.25V 122-1115-ND 212.00 197.01 183.01 XC4020E-3HQ208C 
240-HQFP 20000 784 224 2016 4.75V-5.25V 122-1116-ND 444.00 410.00 380.00 XC4020E-2HQ240C 
240-HQFP 20000 784 224 2016 4.75V-5.25V 122-1117-ND 329.00 303.00 282.00 XC4020E-3HQ240C 
240-HQFP 25000 1024 256 2560 4.75V-5.25V 122-1118-ND 508.00 472.00 439.00 XC4025E-2HQ240C 
240-HQFP 25000 1024 256 2560 4.75V-5.25V 122-1119-ND 376.00 349.01 325.01 XC4025E-2HQ240C 
XC4000L Series 
84-PLCC 5000 196 112 616 3.0V-3.6V 122-1120-ND 29.50 27.40 25.45 XC4005L-5PC84C 
100-PQFP 5000 196 112 616 3.0V-3.6V 122-1121-ND 45.75 42.15 39.15 XC4005L-5PQ100C 
208-PQFP 5000 196 112 616 3.0V-3.6V 122-1122-ND 51.50 47.50 44.11 XC4005L-5PQ208C 
84-PLCC 10000 400 160 1120 3.0V-3.6V 122-1123-ND 72.00 66.85 62.20 XC4010L-5PC84C 
208-PQFP 13000 576 192 1536 3.0V-3.6V 122-1125-ND 169.00 157.00 146.00 XC4013L-5PQ208C 
XC4000EX Series 
208-HQFP 28000 1024 256 2560 4.75V-5.25V 122-1127-ND 244.00 218.00 188.00 XC4028EX-3HQ208C 
240-HQFP 36000 1296 288 3168 4,75V-5.25V 122-1128-ND 318.00 284.01 246.01 XC4036EX-3HQ240C 
XC4000LX Series 
240-HQFP 36000 1296 288 3168 3.0V-3.6V 122-1129-ND 377.00 338.01 292.00 XC4036XL-1HQ240C 
240-HQFP 36000 1296 288 3168 3.0V-3.6V 122-1130-ND 279.00 250.00 216.00 XC4036XL-2HQ240C 
XC5200 Series 
84-PLCC 3000 64 84 256 4.75V-5.25V 122-1131-ND 10.15 8.60 7.40 XC5202-6PC84C 
100-PQFP 3000 64 84 256 4.75V-5.25V 122-1132-ND 12.35 10.45 9.05 XC5202-6PQ100C 
84-PLCC 6000 120 124 480 4.75V-5.25V 122-1133-ND 18.45 15.65 13.50 XC5204-6PC84C 
100-PQFP 6000 120 124 480 4.75V-5.25V 122-1134-ND 16.88 15.75 15.00 XC5204-6PQ100C 
160-PQFP 6000 120 124 480 4.75V-5.25V 122-1135-ND 24.20 20.50 17.70 XC5204-6PQ160C 
144-TQFP 6000 120 124 480 4.75V-5.25V 122-1136-ND 25.30 21.40 18.51 XC5204-6TQ144C 
100-VQFP 6000 120 124 480 4.75V-5.25V 122-1137-ND 21.45 18.15 15.65 XC5204-6VQ100C 
84-PLCC 10000 196 148 784 4.75V-5.25V 122-1138-ND 37.90 32.05 27.70 XC5206-5PC84C 
100-PQFP 10000 196 148 784 4.75V-5.25V 122-1139-ND 38.20 32.35 27.90 XC5206-6PQ100C 
160-PQFP 10000 196 148 784 4.75V-5.25V 122-1140-ND 48.85 41.35 35.70 XC5206-5PQ160C 
208-PQFP 10000 196 148 784 4.75V-5.25V 122-1142-ND 51.50 43.60 37.65 XC5206-5PQ208C 
144-TQFP 10000 196 148 784 4.75V-5.25V 122-1143-ND 42.80 36.20 31.30 XC5206-5TQ144C 
84-PLCC 16000 324 196 1296 4.75V-5.25V 122-1144-ND 54.40 46.05 39.75 XC5210-5PC84C 
160-PQFP 16000 324 196 1296 4,75V-5.25V 122-1145-ND 92.75 78.45 67.76 XC5210-4PQ160C 
160-PQFP 16000 324 196 1296 4,75V-5.25V 122-1146-ND 77.25 65.40 56.45 XC5210-5PQ160C 
160-PQFP 16000 324 196 1296 4.75V-5.25V 122-1147-ND 67.20 56.85 49.10 XC5210-6PQ160C 
240-PQFP 16000 324 196 1296 4,75V-5.25V 122-1151-ND 73.35 62.05 53.60 XC5210-6PQ240C 
144-TQFP 16000 324 196 1296 4.75V-5.25V 122-1152-ND 62.95 53.25 46.00 XC5210-6TQ144C 
. . . . 
Serial Configuration Proms for Field Programmable Gate Arrays 
Pack- | Memory Digi-Key Price Each Xilinx Pack- | Memory Digi-Key Price Each Xilinx 
age Size | Description Part No. 1 25 100 | Part No. age Size | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
8-Dip | 248K | Serial Configuration Prom 122-1272-ND 9.85 830 7.20 | XCI7S30PD8C 8-Dip | 256K | 3VSerial Configuration Prom | 122-1201-ND 7.95 7.35 6.85 | XCI7256ELPD8C 
8-Dip | 330K | 3.3V Serial Configuration Prom} 122-1273-ND 7.30 6.15 5.30 | XC17S40XLPD8C . ‘ Z . u 
8-Dip | 330K | Serial Configuration Prom 422-1275-ND 11.85 40.00 8.65 | XCI7S40PD8C 8-SOIC | 256K | 3V Serial Configuration Prom | 122-1202-ND 8.55 7.95 7.40 | XC17256ELVO8C 
8-Di 36K | Serial Confi ion Pr 422-1187-ND 3.45 = 255 | XCI736EPDEC 20-PLOC} 256K | Serial Configuration Prom 122-1203-ND 13.60 12.20 11.30 | XC17256EPC20C 
-Dip i nfiguration Prom 5 a 5. .§ - F . A 
sac | 36K | Serial Configuration Prom 122-1189-ND 445 3.50 3.05 | XCI736ESOBC 20-PLOC} 256K | 3.3V Serial Configuration Prom} 122-1242-ND 11.55 10.75 10.00 | XC18V256PC20C 
8-sac | 36k | Serial Configuration Prom 422-1192-ND 445 350 3.05 | XCI736EVCBC 20-SOIC] 256K | 3.3V Serial Configuration Prom} 122-1243-ND 11.55 + 10.75 —-10.00_ | XC18v256S020C 
B-Dip | 65K | Seria Configuration Prom 4122-1188-ND 4.00 340 2.95 | XCI765EPD8C 44-POFP| 256K | 3.3V Seri Configuration Prom| 122-1244-ND 1225 11.35 10.55 | XCi8v256Vva44C 
8SOC |) 65K | Serial Configuration Prom 122-1190-ND 4.80 4.05 3.50 | XCI765ESCBC 20-PLOC] 512K | 3.3V Serial Configuration Prom| 122-1239-ND 1640 1385 11.95. | XC18V512PC20C 
8SOIC | 65K | Serial Configuration Prom 122-1193-ND 4.80 4.05 3.50 | XC1765EVO8C ‘ . . 
8-sac | 65k | 3VSeria Configuration Prom | 122-1194-ND 5.45 460 4.00 | XCI765ELVO8C 20-SOIC| 512K | 3.3V Serial Configuration Prom | 122-1240-ND 16.40 13.85 11.95 | XC18V512S020C 
~ : : ; 44-POFP| 512K | 3.3V Seria Configuration Prom) 122-1241-ND 16.40 13.85 11.95 | XC18V512VQ44C 
8-Dip | 128K | Serial Configuration Prom 122-1191-ND 6.00 5.40 5.00 | XC17128EPD8C 
8-SOIC | 128K | Serial Configuration Prom 122-1195-ND 6.90 6.20 5.75 | XC17128EVO8C. 20-PLOC} 1.0M_ | 3.3V Serial Configuration Prom} 122-1236-ND 20.00 16.95 14.65 | XC18V01PC20C 
8-SOIC | 128K | 3V Serial Configuration Prom | 122-1196-ND 6.15 5.50 5.10 | XC17128ELVO8C | | 20-ScIC] 1.0M | 3.3V Serial Configuration Prom| 122-1237-ND 20.00 116.95 += 14.65._ | XC18V01SC20C 
20-PLOC} 128K | Serial Configuration Prom 122-1197-ND. 6.90 6.20 5.75 | XC17128EJC20C : . 7 
44-| 1.0M | 3.3V Serial Configuration Pr 122-1238-ND 20.00 16.95 14.65 | XC18V01 iC 
8-Dip | 128K | 3VSerial Configuration Prom | 122-1198-ND 5.35 «4.75 4.45 | XCI7128ELPDBC acd sn Serie Socriaaion From smactidadcia 
8-Dip | 256K | Serial Configuration Prom 122-1199-/ND 1145 10.25 9.50 | XCI7256EPD8C 44-PLOC| 2.0M | 3.3VSerid Configuration Prom] 122-1235-ND 23.10 21.45—-19.95._ | XC18VO2PC44C 
8-SOIC | 256K | Serial Configuration Prom 122-1200-ND 1360 1220 11.30 | XCI7256EVO8C 44-PLOC| 4.0M | 3.3VSerial Configuration Prom] 122-1274-ND 36.40 30.80 -~—-26.60_ | XC18V04PC44C 
aye . 
Roman-Jonss,INc. Xilinx Serial PROM Programmer 
The Xilinx Serial PROM Programmer provides a low cost alternative for aon 5 
programming any Xilinx XC17xx Family Serial PROM devices. The Digi-Key Price 
programmer product consists of an external programmer and associated Description Part No. Each 
interface software. The programmer and software have been tested and 
certified by Xilinx. Programmer 
FEATURES: SPROM Programmer with 8-Dip ZIF Socket SPROM-TZS-ND 139.95 
+ Parallel port interface which can be directly connected (if cable is 
desired - recommend M7PSG-2506J-ND) + Co-exists with printers using Adapters 
an A/B switchbox + No special interface cards required + Operates on 9 Pin Di _ pi g 
volt battery (not included, recommend P145-ND) + Supports ALL Xilinx i Pin Dip toe Pin SOICVOIC SHED) cnet 
Serial PROMs = Simple user interface. Easy to use software » Supported 8-Pin Dip to 44-Pin VQFP SA2-ND 95.95 
under DOS 2.2 or greater, Windows 95/98, and Windows NT 4.0 » Supports 8-Pin Dip to 20-Pin PLCC SA3-ND 49.95 
both Intel Hex and Binary files generated by Xilinx compilers + Software 8-Pin Dip to 20-Pin SOIC SA4-ND 54.95 
not included. Requires downloading from www.roman-jones.com 8-Pin Dip to 44-Pin PLCC SA5-ND 64.95 


+ Free updates also available via FTP download 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 -« Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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AIMEL CPLDs (Complex Programmable Logic Devices) 


Atmel offers a broad range of high-density, low-power, and cost-effective 
solutions enabling designers to create products that are "just what the 
market ordered." Based on a standard architecture, which uses industry 
standard development tools, Atmel’s CPLDs offer the unique low-power 
or "L" feature while providing 100% connectivity. These devices are 
processed with Atmel’s proprietary 0.65-micron processes and have a 
EEPROM memory. 


The ATF750/C CPLDs are based on a 22V10-type architecture and 


provide market-leading capacity and flexibility in a 22V10 footprint with 
twice the registers and additional features for better logic utilization. 


The ATF1500 Series is targeted at wider logic density, with higher 
number of I/O's. This family has devices from 44 to 160 pins, and 32 to 
96 I/O's. High connectivity, and flexible architecture make these parts 
highly suitable for system design. In system programmability in the larger 
devices allow for reconfiguration even after the device is in the system. 


Standard Development Tools 


Atmel's philosophy is that designers should be able to use known 
development tools. Third-party design tools such as Synario™, 
ABEL™, CUPL™, PPLDesigner-XL™, LOG/iC™, and PLDSyn™ 
support Atmel's EPLDs. Also Atmel-specific versions of the popular 
Synario, ABEL, and CUPL design tools are offered. In addition, 
workstation support is available on popular platforms with Viewlogic, 
MINC, Cadence, Mentor, and Synopsys. 


Tpd Macro- Usable Power Package Price Each Atmel 
Voltage ISP (ns) Registers cells Gates Option Type 1 25 100 Part No. 
ATF750 Series 
5.0 No 15 20 10 750 Standard 28-PLCC ATF750C-15JC-ND 2.54 2.15 1.91 ATF750C-15JdC 
5.0 No 15 20 10 750 Standard 24-DIP ATF750C-15PC-ND 2.54 2.15 1.91 ATF750C-15PC 
5.0 No 15: 20 10 750 Standard 24-SOIC ATF750C-15SC-ND 2.54 2.15 1.91 ATF750C-15SC 
5.0 No 15 20 10 750 Low 28-PLCC ATF750CL-15JC-ND 2.90 2.43 2.16 ATF750CL-15JC. 
5.0 No 15 20 10 750 Low 24-DIP ATF750CL-15PC-ND 2.80 2.34 2.09 ATF750CL-15PC 
5.0 No 15 20 10 750 Low 24-SOIC ATF750CL-15SC-ND 2.90 2.43 2.16 ATF750CL-15SC 
ATF1500 Series 
5.0 No 10 32 32 1500 Standard 44-TQFP ATF1500A-10AC-ND 5.14 4.07 3.67 ATF1500A-10AC 
5.0 No 10 32 32 1500 Standard 44-PLCC ATF1500A-10JC-ND 3.44 2.83 2.53 ATF1500A-10JC 
2.7 No 15 32 32 1500 Standard 44-TQFP ATF1500ABV-15AC-ND 3.66 2.99 2.67 ATF1500ABV-15AC 
27 No 15 32 32 1500 Standard 44-PLCC ATF1500ABV-15JC-ND. 3.66 2.99 2.67 ATF1500ABV-15JC 
5.0 Yes 10 32 32 1500 Standard 44-TQFP ATF1502AS-10AC-ND 3.59 2.94 2.63 ATF1502AS-10AC44 
5.0 Yes 10 32 32 1500 Standard 44-PLCC ATF1502AS-10JC-ND 3.59 2.94 2.63 ATF1502AS-10JC44 
5.0 Yes 10 64 64 3000 Standard 44-TQFP ATF1504AS-10AC44-ND. 4.52 3.62 3.25 ATF1504AS-10AC44 
5.0 Yes 10 64 64 3000 Standard 44-PLCC ATF1504AS-10JC44-ND 4.92 3.92 3.53 ATF1504AS-10JC44 
5.0 Yes 10 64 64 3000 Standard 68-PLCC ATF1504AS-10JC68-ND 6.94 5.37 4.86 ATF1504AS-10JC68 
5.0 Yes 10 64 64 3000 Standard 84-PLCC ATF1504AS-10JC84-ND 7.46 5.73 5.20 ATF1504AS-10JC84 
5.0 Yes 10 64 64 3000 Standard 100-TQFP ATF1504AS-10AC100-ND 7.01 5.41 4.91 ATF1504AS-10AC100 
5.0 Yes 15 64 64 3000 Standard 100-TQFP ATF1504AS-15AC100-ND 6.58 5.11 4.62 ATF1504AS-15AC100 
5.0 Yes 10 64 64 3000 Standard 100-PQFP ATF1504AS-10QC100-ND 9.52 7.18 6.54 ATF1504AS-10QC100 
5.0 Yes 20 64 64 3000 Low 44-TQFP ATF1504ASL-20AC44-ND 4.79 3.82 3.44 ATF1504ASL-20AC44 
5.0 Yes 20 64 64 3000 Low 44-PLCC ATF1504ASL-20JC44-ND 5.16 4.09 3.69 ATF1504ASL-20JC44 
5.0 Yes 20 64 64 3000 Low 68-PLCC ATF1504ASL-20JC68-ND 7.27 5.60 5.08 ATF1504ASL-20JC68 
5.0 Yes 20 64 64 3000 Low 84-PLCC ATF1504ASL-20JC84-ND 7.78 5.96 5.41 ATF1504ASL-20JC84 
5.0 Yes 20 64 64 3000 Low 100-TQFP ATF1504ASL20AC100-ND 7.33 5.64 5.12 ATF1504ASL-20AC100 
5.0 Yes 20 64 64 3000 Low 100-PQFP ATF1504ASL20QC100-ND 9.89 7.44 6.78 ATF1504ASL-20QC100 
3.3 Yes 15 64 64 3000 Standard 44-TQFP ATF1504ASV-15AC44-ND 4.79 3.82 3.44 ATF1504ASV-15AC44 
3.3 Yes 15 64 64 3000 Standard 44-PLCC ATF1504ASV-15JC44-ND 5.16 4.09 3.69 ATF1504ASV-15JC44 
3.3 Yes 15 64 64 3000 Standard 68-PLCC. ATF1504ASV-15JC68-ND 7.27 5.60 5.08 ATF1504ASV-15JC68 
3.3 Yes 15 64 64 3000 Standard 84-PLCC ATF1504ASV-15JC84-ND 7.78 5.96 5.41 ATF1504ASV-15JC84 
3.3 Yes 15 64 64 3000 Standard 100-TQFP ATF1504ASV15AC100-ND 7.33 5.64 5.12 ATF1504ASV-15AC100 
3.3 Yes 15 64 64 3000 Standard 100-PQFP ATF1504ASV15QC100-ND 9.89 7.44 6.78 ATF1504ASV-15QC100 
3.3 Yes 20 64 64 3000 Low 44-TQFP ATF1504ASVL20AC44-ND 5.07 4.03 3.63 ATF1504ASVL-20AC44 
3.3 Yes 20 64 64 3000 Low 44-PLCC ATF1504ASVL20JC44-ND 5.42 4.28 3.86 ATF1504ASVL-20JC44 
3.3 Yes 20 64 64 3000 Low 68-PLCC. ATF1504ASVL20JC68-ND 7.57 5.81 5.27 ATF1504ASVL-20JC68 
3.3 Yes 20 64 64 3000 Low 84-PLCC ATF1504ASVL20JC84-ND 8.13 6.20 5.64 ATF1504ASVL-20JC84 
3.3 Yes 20 64 64 3000 Low 100-TQFP ATF1504ASVL20AC10-ND 7.68 5.88 5.34 ATF1504ASVL-20AC100 
5.0 Yes 10 128 128 6000 Standard 84-PLCC ATF1508AS-10JC84-ND 18.51 13.31 12.22 ATF1508AS-10JC84 
5.0 Yes 10 128 128 6000 Standard 100-TQFP ATF1508AS-10AC100-ND 21.16 15.07 13.86 ATF1508AS-10AC100 
5.0 Yes 10 128 128 6000 Standard 100-PQFP. ATF1508AS-10QC100-ND 22.83 16.19 14.90 ATF1508AS-10QC100 
5.0 Yes 10 128 128 6000 Standard 160-PQFP. ATF1508AS-10QC160-ND 28.38 19.84 18.30 ATF1508AS-10QC160 
5.0 Yes 20 128 128 6000 Low 84-PLCC ATF1508ASL-20JC84-ND 9.78 7.36 6.71 ATF1508ASL-20JC84 
5.0 Yes 20 128 128 6000 Low 100-TQFP ATF1508ASL20AC100-ND 12.06 8.94 8.16 ATF1508ASL-20AC100 
5.0 Yes 20 128 128 6000 Low 100-PQFP ATF1508ASL20QC100-ND 13.37 9.83 9.00 ATF1508ASL-20QC100 
5.0 Yes 20 128 128 6000 Low 160-PQFP ATF1508ASL20QC160-ND 17.48 12.61 11.58 ATF1508ASL-20QC160 
3.3 Yes 15 128 128 6000 Standard 84-PLCC ATF1508ASV-15JC84-ND 12.34 9.13 8.34 ATF1508ASV-15JC84 
3.3 Yes 15 128 128 6000 Standard 100-TQFP ATF1508ASV15AC100-ND 14.60 10.67 9.77 ATF1508ASV-15AC100 
3.3 Yes 15: 128 128 6000 Standard 100-PQFP ATF1508ASV15QC100-ND 15.89 11.54 10.58 ATF1508ASV-15QC100 
3.3 Yes 15 128 128 6000 Standard 160-PQFP. ATF1508ASV15QC160-ND 19.91 14.24 13.09 ATF1508ASV-15QC160 
3.3 Yes 20 128 128 6000 Low 100-TQFP ATF1508ASVL20AC10-ND 14.60 10.67 9.77 ATF1508ASVL-20AC100 
NEW! ATF2500 Series NEW! 

5 No 15 48 24 1500 Standard 44-PLCC ATF2500C-15JC-ND 5.33 4.09 3.60 ATF2500C-15JC. 

5 No 15 48 24 1500 Standard 44-PLCC ATF2500C-15JI-ND* 6.71 5.15 4.52 ATF2500C-15Jl 

5 No 20 48 24 1500 Standard 44-PLCC ATF2500C-20JC-ND 4.69 3.60 3.17 ATF2500C-20JC 

5 No 20 48 24 1500 Standard 44-PLCC ATF2500C-20JI-ND* 5.89 4.51 3.97 ATF2500C-20J1 

5 No 20 48 24 1500 Standard 40-DIP ATF2500C-20PC-ND 4.69 3.60 3.17 ATF2500C-20PC 

5 No 20 48 24 1500 Standard 40-DIP ATF2500C-20PI-ND* 5.89 4.51 3.97 ATF2500C-20PI 


* Industrial Temperature 


ATF15xx-DK2 CPLD Development Kit 


The ATF15xx-DK2 is a second generation low-cost development 
programmer kit for the designer who wishes to begin working with 
Atmel's ATF15xx family of industry standard pin-compatible Complex 
Programmable Logic Devices (CPLD) with Logic Doubling™. Like the 
original ATF15xx-DK, the “DK2” allows designers to design, synthesize, 
simulate, program and evaluate their designs using their choice of either 
free Atmel-WinCUPL™ design software or a 30-day free trial version of 
Atmel-ProChip Designer™ using any 84-pin ATF15xx device, such as 
those provided with the kit. In addition, the kit can be extended to be 
used to program all of the Atmel ATF15xx Family with different packages 
by simply adding the package adapters (only PLCC84 is included in the 
kit). Once the design is completed, the designer can install a sample 
ATF15xx Family device in the provided PCB and program it using the 
built-in In-System-Programmable (ISP) industry-standard 4-pin JTAG 
interface, ATMISP software, and PC parallel port cable provided. The 
tutorial included takes the designer through the complete CPLD 


development process. All software runs on PC Windows™ platforms. In 
addition, mounting holes are provided to add wire-wrap terminals for all 
pins to allow comprehensive proto-typing and evaluation. The ATF15xx- 
DK2 includes everything a designer needs to get started with Atmel- 
Logic Doubling CPLDs including: 


CPLD Demo Board/Programmer Board: + 84-lead PLCC Adapter 
+ ISP (JAT) Port + Wire-wrap Terminal Holes-all Pins + 2 MHz Crystal 
Oscillator * Eight 8-segment LED Displays + 5V and 3.3V Vcc operation 
+ Easy access to CPLD I/O pins + Global Clear, Output Enable and 
Power Switches 

Logic Doubling™ CPLDs: + ATF1508AS-15JC84 5V 128 Macrocell 
CPLD with ISP + ATF1508ASVL-20JC84 3.3V Low-power 128 
Macrocell CPLD with ISP. 

CPLD Programmable Cable: + 5V and 3.3V ISP cable for PC parallel 
port with Vcc Auto Detection 


Software CD: + Free Atmel-WinCUPL design software and User's 
Manual » 30-day Trial Version of Atmel-ProChip Designer™ software 
+ Logic Doubling Support and Documentation + Logic Doubling 
Reference + Atmel Databook CD 


Atmel-WinCUPL: 

Design Entry: * CUPL + Compilation * WinSIM Functional Simulation 
+ Atmel Proprietary Device Filters with Logic Doubling 

Atmel-ProChip Designer: 

Design Entry: * VHDL, Schematic, and CUPL + Synthesis + Func- 
tional Simulation + Atmel Proprietary Device Filters with Logic Doubling 
* Timing Simulation 


ATF15XX-DK2-ND CPLD Development Kit ...................... $99.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ATMEL FPGA’s (Field Programmable Gate Arrays) 


TAO oe ee EE en Package | Usable Ram vO | Speed Digi-Key Price Each 
Atmel's AT40K Series coprocessor FPGAs range from 5K to 50K usable gates, and Options Gates Cells (Bits) | (Max) | (ns) Vcc | Part No. 1 25 100 
are designed for high density, compute-intensive DSP and other fast logic designs. 84-PLCC 5K-10K 256 2,048 62 2 5.0 | AT40K05-2AJC-ND 25.80 18.14 16.72 
The AT40K family solves the Logic vs. SRAM trade-off problem by providing fast, | 144-TQFP | SK-10K | 256 | 2,048 | 114 2 5.0 | AT40K05-2BQC-ND 28.92 20.19 18.63 
flexible, distributed 10ns FreeRAM™ without using valuable logic resources. 208-PQFP | 5K-10K | 256 2,048 128 2 5.0 | AT40K05-2DQC-ND 29.67 20.68 19.08 
Structured logic functions, including variable array multipliers can be implemented 84-PLCC 5K-10K 256 2,048 62 3 3.3. | AT40KO5LV-3AJC-ND 17.20 12.43 11.40 
directly in core cells without using any bussing resources - providing dramatic 144-TQFP 5K-10K 256 2,048 114 3 3.3. | AT40KO5LV-3BQC-ND 19.26 13.81 12.69 
improvements in speed, utilization, power and system cost. 208-PQFP_| 5K-10K | 256 | 2,048 | 128 3 3.3_| AT40KOSLV-3DQC-ND 19.78 14.16 13.01 
The AT40K family has the ability to implement Cache Logic design, where part of the 84-PLCC 10K-20K | 576 4,608 62 2 5.0 | AT40K10-2AJC-ND 32.90 22.78 21.04 
FPGA can be reprogrammed without loss of register data, while the remainder of the 144-TQFP | 10K-20K | 576 4,608 114 2 5.0 | AT40K10-2BQC-ND 28.23 19.41 17.95 
FPGA continues to operate without disruption. This is ideal for building adaptive filters, 208-PQFP | 10K-20K | 576 4,608 | 161 2 5.0 | AT40K10-2DQC-ND 37.84 25.98 24.02 
variable coefficient multipliers and other designs where the datapath can change to 84-PLCC | 10K-20K | 576 4,608 62 3 3.3. | AT40K10LV-3AJC-ND 25.80 1814 16.72 
increase system performance. 144-TQFP | 10K-20K | 576 4,608 114 3 3.3. | AT40K10LV-3BQC-ND 28.90 20.17 18.61 
All Atmel FPGAs can be designed using industry standard CAE tools for schematics, 208 BORE: [s10K-20K.[ 5576 4,608 16h 7 3.9 (EAI ORveSGeAND, 29.67 20.68 13,08 
VHDL and Verilog on a PC, Sun, or HP workstation. Software tools are available on 84-PLCC 20K-80K | 1024 8,192 62 2 5.0 | AT40K20-2AJC-ND 58.48 39.12 36.29 
Atmel's website at: http://www.atmel.com/fpga_software.html 144-TQFP | 20K-30K | 1024 8,192 114 2 5.0 | AT40K20-2BQC-ND 65.51 43.54 40.41 
208-PQFP | 20K-30K | 1024 8,192 161 2 5.0 | AT40K20-2DQC-ND 67.25 44.63 41.43 
Features: 84-PLCC 20K-30K | 1024 8,192 62 3 3.3 | AT40K20LV-3AJC-ND 43.00 29.29 27.11 
* Distributed, single/dual port 10ns SRAM, independent of logic cells + Up to 384 PC! | 144-TQFP | 20K-30K | 1024 | 8,192 | 114 3 3.3. | AT40K20LV-3BQC-ND 48.16 32.59 30.19 
compliant I/Os + Mixed 3V/5V capability + Architecture optimized for efficient, ultrafast 208-PQFP | 20K-30K | 1024 8,192 161 3 3.3_| AT40K20LV-3DQC-ND 49.45 33.41 30.95 
array multipliers +» Cache Logic® dynamic full/partial reconfigurability in-system + Eight 144-TQFP | 40K-50K | 2304 | 18,432 114 2 5.0 | AT40K40-2BQC-ND 137.06 87.46 81.47 
global clocks + Efficient, industry-standard design tools, optimized for synthesis 208-PQFP | 40K-50K | 2304 | 18,432 161 2 5.0 | AT40K40-2DQC-ND 140.72 89.66 83.53 
* QuickChange™ tools for adaptive hardware designs + Variety of surface mount 144-TQFP | 40K-50K | 2304 | 18,432 114 3 3.3. | AT40K40LV-3BQC-ND 113.52 73.18 68.11 
packages = All devices in family are pin-compatible 208-PQFP | 40K-50K | 2304 | 18,432 161 3 3.3. | AT40K40LV-3DQC-ND 118.68 76.32 71.05 


FPGA Configuration Memory In-System Reprogrammable Serial EEPROMs 


The AT17 Series FPGA Configuration EEPROMs (Configurators) provide an easy-to-use, cost-effective configuration memory for Field Programmable Gate Arrays. It uses a simple serial-access procedure to configure one or 
more FPGA devices. The organization supplies enough memory to configure one or multiple smaller FPGAs. The Configurators can be programmed with industry-standard programmers or Atmel's ATDH2200E Programming 
System. 

Features: - EE Reprogrammable Serial Memories Designed to Store Configuration Programs for Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) + In-System Programmable via 2-wire Bus + Simple Interface to SRAM 
FPGAs + Compatible with Atmel AT6000, AT40K FPGAs, Altera FLEX® Devices, ORCA® FPGAs, Xilinx XC3000, XC4000, XC5200, Spartan®, Virtex® FPGAs + Cascadable Read Back to Support Additional 
Configurations or Future Higher-density Arrays + Low-power CMOS EEPROM Process + Programmable Reset Polarity + Available in PLCC Package (Pin Compatible Across Product Family) »* Emulation of Atmel's 
AT24CXXX Serial EEPROMs = Available in 3.3V + 10% LV and 5V + 5% C Versions +» System-friendly READY Pin » Low-power Standby Mode 


Package Memory Digi-Key Price Each Package Memory Digi-Key Price Each 
Options Size Vec Part No. i 25 100 Options Size Vec Part No. 4 25 100 
8-SOIC 65Kbit 5.0 AT17C65-10NI-ND 7.95 5474.96 8-LAP 256Kbit | 3.3 AT17LV256-10CI-ND 2230 15.83 «14.57 
8-SOIC 65Kbit 5.0 AT17C65-10NC-ND 6.60 4.46 4.03 8-LAP 256Kbit | 3.3 AT17LV256-10CC-ND 17.76 1280 11.75 
8-LAP 64Kbit 5.0 AT17C65-10CC-ND 5.57 3.70 3.33 20-PLCC | 256Kbit | 3.3 AT17LV256-10JI-ND 3096 21.52 19.87 
8-SOIC 64Kbit 3.3 AT17LV65-10SI-ND 10.64 796 7.26 20-PLCC | 256Kbit_ | 3.3 AT17LV256-10JC-ND 1982 1418 13.04 
SOIC Galil 33 TTA) B51 8.47 pee 8-LAP 512Kbit 5.0 AT17C512-10CC-ND 18.00 1329 12.21 
Se S4Kbit ad rid Nisei AND —_ G1 ae 8-DIP 512Kbit 3.3 AT17LV512-10PI-ND 31.37 21.79 20.11 
eIF ae 33 NGS One ND. S18 409 S62 8-DIP S12Kbit | 3.3 AT17LV512-10PC-ND 25.09 17.68 16.29 
Sle SaKbit a SIAN EN) B51 SAL Bae 8-LAP 512Kbit | 3.3 AT17LV512-10CI-ND 27.09 18.99 17.51 
abit Set ae cellu lene ee ene pee ae 8-LAP 512Kbit | 3.3 AT17LV512-10CC-ND 2159 15.36 14.13 
aie Sakon 33 ned Niceal el) ole Dee phe 20-PLCC 512Kbit 3.3 AT17LV512-10JI-ND 37.65 25.85 23.91 
nee SaKbit od AIAN ISEAND 5.55 bo as 20-PLCC 512Kbit 3.3 AT17LV512-10JC-ND 24.08 17.01 ‘15.67 
ae oil ee ae iene oe ie pis 8-DIP 1-Mbit 5.0 AT17C010-10PC-ND 26.40 20.02 18.47 
- : —— - : : 8-LAP 1-Mbit 5.0 AT17C010-10CC-ND 23.12 17.38 16.01 
SOIC T2OKBI: | 30 ee lee ION MBS BA 8-DIP 1-Mbit 3.3 AT17LV010-10PI-ND 43.00 29.29 27.11 
S:SOlG ieekbiL” | 3.0 AO RETNOND a8 Ber 825 8-DIP 1-Mbit 3.3 AT17LV010-10PC-ND 34.40 23.76 21.95 
oe jeekbi |) 30 UU SN) ae py opal 8-LAP 1-Mbit 3.3 AT17LV010-10CI-ND 37.15 25.54 23.61 
pace. leskbit. | 5.0 AIC EEN vows Pee Be 8-LAP 1-Mbit 3.3 AT17LV010-10CC-ND 2958 20.62 19.03 
Boel’ Teskbit: |) 2:8 ASTANABE OSM MEGS! ESE USO 20-PLCC 1-Mbit 3.3 AT17LVO010-10JI-ND 51.60 34.77 32.28 
SIG fell |) 3.8 ANTES oN ise3; 10:08 9.16 20-PLCC 1-Mbit 3.3 AT17LV010-10JC-ND 33.02 22.86 21.12 
8-DIP 128Kbit | 3.3 AT17LV128-10PI-ND 12.90 9.51 8.70 : 
; 32-TOFP 1-Mbit 3.3 AT17LV010A-10QI-ND 2152 15.31 ‘14.09 
8-DIP 128Kbit | 3.3 AT17LV128-10PC-ND 8.26 6.29 5.72 - 
8-SOIC 128Kbit | 3.3 | ATI7LV128-10NI-ND 13.63 10.01 9.16 STAE iam) clei) Stdee  eOT sree 
#S0IC jose | 33 AGF EZ NONE i050 fu. as 20-PLCC 2-Mbit 5.0 AT17C002-10JC-ND 35.27 27.21 25.17 
8-LAP 128Kbit | 3.3 | ATI7LV128-10CI-ND 11.14 830 7.58 antl 2Mbit | 8S I eeane cali ky Ea 
Sap qooxea | 38 AGL ESOT Bas ays. (Rad 8-LAP 2-Mbit 3.3 AT17LV002-10CC-ND 3479 24.01 22.18 
20-PLCC | 128Kbit | 3.3 AT17LV128-10JI-ND 1548 11.27 10.38 POPECe 2 Melt oe AOU Ne MOTT. S880 S311 
ao-pice | teaket | 33 PTTVCEOIGIND 9.91 aus 659 20-PLCC 2-Mbit 3.3 AT17LV002-10JC-ND 3975 27.21 25.17 
r 44-PLCC 2-Mbit 3.3 AT17LV002-10BJI-ND 4971 33.57 31.11 
8-SOIC 256Kbit | 5.0 AT17C256-10NI-ND 2152 16.10 14.82 ; 
; 44-PLCC 2-Mbit 3.3 AT17LV002-10BJC-ND 3975 27.21 25.17 
8-SOIC 256Kbit | 3.3 AT17LV256-10SI-ND 34.06 23.53 21.74 ; 
; 44-TOFP 2-Mbit 3.3 AT17LV002-10TQI-ND 4971 33.57 34.11 
8-SOIC 256Kbit | 3.3 AT17LV256-10SC-ND 27.24 19.09 17.60 : 
: 44-TOFP 2-Mbit 3.3 AT17LV002-10TQC-ND 39.75 27.21 25.17 
8-DIP 256Kbit | 3.3 AT17LV256-10PI-ND 2580 18.14 16.72 
a:DIP: o5eKbit | 33 ATATLVeSEOPCND West 4486 10.97 20-PLCC 2-Mbit 33 AT17LV020-10JI-ND 6192 41.29 38.31 
8-S0IC oseKbit | 33 Ge ULES HINES) Sibh 49.09" 47:60 20-PLOC 2-Mbit 3.3 AT17LV020-10JC-ND 4747 32.15 29.78 
8-SOIC asekbit | 3.3 AT17LV256-10NC-ND 2180 15.50 14.26 44-PLCC 4-Mbit 33 AT17LV040-10BJC-ND 58.48 39.12 36.29 


FPGA Configurator Programming Kit (Enhanced) ATDH2200E 


Atmel offers a low cost development kit for the designer who wishes 
to begin working with the AT17 Series of ISP FPGA configuration 
memories. The kit allows designers to read, write and in-system 
program any of Atmel's AT17 series family members directly from a 
PC. All standard file input formats produced by the various FPGA 
vendors are supported. The AT17 series devices can be programmed 
directly on the programming board or the board can be used to 
facilitate in-system programming of the AT17 series devices in the 
target application (cable provided). The ATDH2200E supports all 
Atmel AT17 series configuration memories. 


Features: 

Hardware: 

+ Supports Programming of all AT17C/LV Series Devices + Connection 
to Allow In-System Prog. (ISP) » 5.0V or 3.0V Supply 

Software: 

* CPS - Configurator Programming System + GUlI-based Interface +» Supp- 
orts Win95/Win98/WinNT + Online Help +» Supports Programming 
Reset Polarity + Verification Routines to Validate Programming + Ac- 
cepts HEX, MCS, POF, RBF and BST File Formats 


System Contents: 

+ ATDH2200 Programming Board * ATDH2222 20-pin PLCC Adapter 
* CPS Software +» ATDH2200E Datasheet » ATDH2200E Prog- 
ramming Kit User Guide * Standard (PC Printer Port) Parallel Cable 
+ 10-pin Ribbon Cable for ISP + 9V DC, 200 mA, 2.1 mm Center Positive 
Power Supply + Sample AT17C/LV Devices 


ATDH2200E-ND FPGA Configurator Program Kit ............ $350.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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AT91 ARM Thumb 
Microcontrollers 


The best combination of low-power consumption, 32-bit performance and 16-bit system cost. 

The AT91 series provides the optimal combination of processing power, peripherals and memory blocks for 
demanding real-time applications that require high performance on a tight power budget. They utilize the 
ARM7DTMI 32-bit RISC processor core, an industry leader in MIPS/Watt. Its wide range of Real Time 
Operating Systems and sophisticated application development tools minimize the risk and time taken to 


AIMEL 


i 


AT91 ARM Thumb Evaluation Kit 


The Evaluation Kits are complete low-cost evaluation platforms, which enable real-time code development and exploration of the 
AT91 ARM Thumb microcontrollers. The kits include: 


+ Sample microcontroller + Evaluation Board with the Angel debug monitor + AT91 Getting Started CD-ROM with data sheets and 
examples + DB9 serial cable + 2.1mm power jack (power supply not included) + Evaluation copies of compilers and debuggers 
from Green Hills and ARM + SRAM + Fash = 2 Serial ports + Reset button and controller + Push buttons + LEDs + 20-pin JTAG 


ICE interface connector + Voltage regulation + Clock generator + Board self-test program » Angel debug monitor » Ourrent con- 


bring new applications to the market. 

Features: + Optimal combination of large SRAM, ROM and Hash memories + Wide choice of on-chip 
peripherals + 3-stage instruction execution pipeline for high instruction throughout + Single-cycle 
memory access through EBI + Hardware multiplier-plus-barrel shifter gives DSP capability * PDC channels 
(on-chip DMA) free the processor for the application » Advanced power management provides idle mode 
and disables unused peripherals + Low-latency Advanced Interrupt Controller +» Banked registers provide 
separate stacks and call/returns in interrupt modes + Wide choice of Real Time Operating Systems for ease 
of development of real-time applications + Extensive application development tools for rapid, low-risk 
software development + Widely used in embedded GPS systems, hand-held communications devices, 
wireless networking, industrial automation 


AT91EB40-ND 
AT91EB63-ND 
AT91MECO01-ND 
AT91EB40A-ND 
AT91EB55-ND 
AT91EB42-ND 


sumption measurement capability + Expansion slots for add-on cards with user specific memories and peripherals 


Evaluation Kit for the AT91 40 Series 
Evaluation Kit for the AT91 63 and 43 Series .. 
Memory Extension Card for EB40 and EB63... 
Evaluation Kit for the AT91R40008 ... 
Evaluation Kit for the AT91M55800A . 
Evaluation Kit for the AT91M42800A . 


Multi- vec vec Osc Evaluation Kits 
SRAM | Flash | I/O | processor | 16-Bit PDC Core vO & =| 10-bit | 10-bit Digi-Key Price Each Digi-Key Price 
(Bytes) | (Bytes) | Pins VF Timers | SPI |USART| Channels | _(V) (V) RTC | PLL | A/D | D/A | Speed Pkg. Part No. il 25 100 Part No. Each 
8K 81 3 2 4 183.6 | 1.83.6 | N N _ —__| 33MHz | 100-TOFP | AT91M40800-33AI-ND 12.79 9.33 8.55 ‘(AT91EB40-ND 320.35 
136K | — 81 — 3 = 2 4 1.8-3.6 | 1.8-3.6 | N N = —__| 83Mz | 100-TOFP | AT91R40807-33AI-ND 31.50 18.61 17.58 fi Z 
256K | — 81 = 3 _ 2 4 1.65-1.95| 2.7-3.6 | N N = —__| 66MHz | 100-TOFP | AT91R40008-66AI-ND 22.04 15.66 14.41 | AT91EB40A-ND 198.00 
8K 2M 85 — 3 — 2 4 2.7-3.6 | 2.7-3.6 | N N | — —__| 33MHz | 120-BGA | AT91F40816-330-ND 43.00 29.29 27.11__| AT91EB40-ND* 320.35 
3K = 115 = 6 1 3 8 6 | 2.7-5.5 | N N = — | 25MHz | 144-BGA | AT91M43300-25C1-ND 19.57 14.01 12.88 
3k | — | 144] 4 6 |i] 3 8 | 18-36 [2755 | N | N | — | — | 25MHz | 176-ToFP | AT91M63200-25Al-ND 1957 14.01 12.88 _| AT@1EB63-ND 220.00 
a | — ioe) — 6 |2]/ 2 8 27-36 |2555|] Y | Y | — | — | 33MHz | 144-TOFP | AT91IM42800A-33AI-ND 1847 13.28 12.20 | oreo ND oen0G 
8k | — |103| — 6 [2] 2 8 2.7-3.6 | 2.7-5.5 | Y | Y | — | — | 33MHz| 144-BGA | AT91M42800A-33C-ND. 20.19 1443 13.26 i : 
8K _— 147 — 6 1 3 8 2.7-3.6 | 255.5 | Y Y 8 2 33MHz | 176-TOFP | AT91M55800A-33AI-ND. 20.81 14.84 13.65 ‘AT91EB55-ND 250.00 
8K = 147 a 6 1 3 8 2.7-3.6 | 2.7-5.5 | Y ¥ 8 2 33MHz | 176-BGA | AT91M55800A-33CI-ND 22.96 16.27 14.98 ‘ 
* Need to use Memory Extension Card (AT91MEC01-ND) NOTE: Operating Temperature: -40° C to 85°C 
i Tpd Macro- | Usable Power Package | Digi-Key Price Each 
SPLDs (PAL Compatible 16V8, 20V8, 22V10) Ra ae de oe 
Atmel SPLDs are products based on the classic PAL architecture and consist of the popular industry standard 16V8, 20v8, | 3.3 | 10 | 8 8 150 Std 20-SO1C_| ATFIGLV8C-10SC-ND 3.50 2.88 2.57 
and 22V10 in different speed, package, and power specifications. Supported by a wide variety of development tools, these 28-PLOC | ATF20V8B-10JC-ND 226 193 1.71 
variations offer features such as quarter-power, low standby power, and zero (<25y/A) standby power. Atmel's family of 5.0 | 10 8 8 200 Std 24-Dip | ATF20V8B-10PC-ND 226 193 1.71 
Fash-based electrically erasable devices combine proven high-performance and low-power technologies. 24-SOIC_| ATF20V8B-10SC-ND 226 1.93 1.71 
5.0 | 10 8 8 200 a 28-PLOC | ATF20V8BQ-10JC-ND 3.89 3.16 283 
Tpd Macro- | Usable Power Package | Digi-Key Price Each i 24-Dip__| ATF20V8BQ.10PC-ND 3.89 3.16 2.83 
(V)_| (ns) | Reg. | Cells | Gates Option Type Part No. 1 25 100 28-PLOC | ATF22V10C-10JC-ND 3.87 315 282 
20-PLOC | ATFI6V8B-10JC-ND 140 1.26 1.10 5.0 | 10 10 10 350 Std 24-Dip | ATF22V10C-10PC-ND 3.87 315 282 
5.0 | 10 8 8 150 Std 20-Dip | ATFI6V8B-10PC-ND 140 1.26 1.10 24-SOIC_| ATF22V10C-10SC-ND 3.87 3.15 282 
20-SOIC_| ATFI6V8B-10SC-ND 140. 1.26 1.10 28-PLOC | ATF22V100Q-15JC-ND 6.22 414 3.73 
5.0 | 10 8 8 150 Quarter 20-PLOC | ATFI6V8BQ.10JC-ND 215 185 1.64 5.0 | 15 10 10 350 ar 24-Dip | ATF22V1000-15PC-ND 5.22 414 3.73 
a 20-Dip__| ATFI6V8BQ.10PC-ND 215 1.85 1.64 24-SOIC_| ATF22V1000-15SC-ND 5.22. 414 3.73 
20-PLOC | ATFI6V8BQL-15JC-ND 1.12 1.04 -90 28-PLOC | ATF22V1000Z-20JC-ND 340 280 250 
5.0 | 15 8 8 150 Qr&Low | 20-Dip | ATFI6V8BQL-15PC-ND 1.12 1.04 90 5.0 | 20 10 10 350 Qr & Zero | 24-Dip | ATF22Vi000Z20PCND 340 280 2.50 
20-SOIC__| ATFI6V8BQL-15SC-ND. 1.12 1.04 90 24-SOC_| ATRR2V1000Z20SCND 3.40 280 2.50 
20-PLOC | ATFI6V8CZ-15JC-ND 249 212 1.88 28-PLOC | ATF22V10CZ-15JC-ND 5.16 4.09 369 
5.0 | 15 8 8 150 Std & Zero | 20-Dip | ATFI6V8CZ15PC-ND 249 212 1.88 5.0 | 15 10 10 350 Std & Zero | 24-Dip | ATF22V10CZ-15PC-ND 5.16 4.09 3.69 
20-SOIC_| ATFI6V8CZ-15SC-ND 249 212 1.88 24-SOC_| ATF22V10CZ-15SC-ND 5.16 4.09 3.69 
20-PLOC | ATFI6LV8C-10JC-ND 3.50 288 257 28-PLOC | ATF22LV10C-10JC-ND 404 3.27 294 
3.3 | 10 8 8 150 Std 20-PLOC | ATFI6LV8C-10JI-ND 456 365 3.28 3.3 | 10 10 10 350 Std 24-Dip | ATF22LV10C-10PC-ND 404 3.27 294 
20-Dip _| ATFI6LV8C-10PC-ND 3.50 288 257 24-SOIC_ | ATF22LV10C-10SC-ND 4.04 3.27 2.94 


FPSLIC — Field Programmable System Level Integrated Circuit 


FPSLIC — FPGA + AVR in one Package! 

The AT94K Series (FPSLIC family) is a combination of the popular Atmel AT40K series SRAM FPGAs and the high- 
performance Atmel AVR 8-bit RISC microcontroller with standard peripherals. Extensive data and instruction SRAM as well 
as device control and management logic are included on this monolithic device, fabricated on Atmel’s 0.35y five-layer metal 
MOS process. 

5,000 to 40,000 Gates of Patented SRAM-based AT40K FPGA with FreeRAM™: + 2K to 18.4K Bits of Distributed 
Single/Dual Port FPGA User SRAM » High-performance DSP Optimized FPGA Core Cell » Dynamically 
Reconfigurable In-System — FPGA Configuration Access. Available On-chip from AVR Microcontroller Core to Support 
Cache Logic ® Designs + Very Low Static and Dynamic Power Consumption — Ideal for Portable and Handheld Applications 
Patented AVR Enhanced RISC Architecture: + 120+ Powerful Instructions + Most Single Qock Oycle Execution + High- 
performance Hardware Multiplier for DSP-based Systems + Approaching 1 MIPS per MHz Performance » C Code 
Optimized Architecture with 32 x 8 General-purpose Internal Registers » Low-power Idle, Power-save, and Power-down 
Modes + 100 HA Standby and Typical 2-3 mA per MHz Active 

Up to 36K Bytes of Dynamically Allocated Instruction and Data SRAM: + Up to 16K x 16 Internal 15ns Instructions SRAM 
+ Up to 16K x 8 Internal 15ns Data SRAM 


AVR Fixed Peripherals: + Industry-standard 2-wire Serial Interface * Two Programmable Serial UARTs + Two 8-bit 
Timer/Counters with Separate Prescaler and PWM * One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare, Capture 
Modes and Dual 8-, 9- or 10-bit PWM 

Support for FPGA Custom Peripherals: » AVR Peripheral Control — 16 Decoded AVR Address Lines Directly Accessible to 
FPGA + FPGA Macro Library of Qustom Peripherals 

16 FPGA Supplied Internal Interrupts to AVR 

Up to Four External Interrupts to AVR 

8 Global FPGA Clocks: » Two FPGA Clocks Driven from AVR Logic + FPGA Gobal Clock Access Available from FPGA Core 
Multiple Oscillator Circuits: + Programmable Watchdog Timer with On-chip Oscillator + Oscillator to AVR Internal Clock 
Crcuit + Software-selectable Cock Frequency * Oscillator to Timer/Counter for Real-time Qlock 

Vec: 3.0V to 3.6V 

3.3V 33 MHz PCI Compliant FPGA I/O: + 20 mA Sink/Source High-performance I/O Structures + All FPGA 1/O Individually 
Programmable 


State-of-the-art Integrated PC-based Software Suite including Co-verification 


FPGA FPGA FPGA FPGA Reg- | Max. FPGA |AVR Programmable| Program Operating Digi-Key Price Each 

Gates | Core Cells| SRAM Bits| isters (Total) | User I/O V/O Lines SRAM Bytes Temp. Package Part No. 1 25 100 
40K 2304 18432 2862 84 16 20K-32K Commercial | 144-PQFP AT94K40AL-25BQC-ND 44.00 42.00 40.00 
40K 2304 18432 2862 120 16 20K-32K Commercial | 208-PQFP AT94K40AL-25DQC-ND 47.00 44.00 42.00 


ATSTK94 FPSLIC Starter Kit 


The ATSTK94 is a low-cost development kit for the designer who wishes to begin working 
with Atmel's award-winning FPSLIC™ (FIELD PROGRAMMABLE SYSTEM-LEVEL 
INTEGRATION) AT94K family of devices. The kit allows designers to design, synthesize, 
simulate and program Atmel's new FPSLIC products. A comprehensive tutorial takes 
designers through the complete FPSLIC development process. The starter kit, which runs 
on PC Windows based platforms, includes everything needed to get started with FPSLIC, 
including all software, tutorials, hands on examples, complete documentation, boards, parts 
and cables. The kit consists of a starter kit board that includes the following. 
Features: » ATK94K40 Device + AT17LV010 Device + ISP Port for Direct Download 
from PC + Push-button Switches and LEDs + 4 Alphanumerc LED Displays + 2 
RS232 Transmit/Receive Ports + 18.432 MHz, 4 MHz and 32 kHz Clock 
Sources » Power Mgmt. Orcuitry (9V Power Supply included) » Ac- 
cess to all FPSLIC Pins via Headers + Push-button Reset » Con- 
figurator Prog. Cable for AT17LV010 In-Syst. Prog. » The System 
Designer™Software (4-Month License) 

Software: + Full-featured Version of the FPSLIC Dev. Tool * Co-verification 
for Complete Hardware (VHDL/Verilog) or Software (C/ASM) Interactive 
Simulation + Comprehensive FPGA Tool Suite » ModelTech MTI HDL Simulator » Ex- 
emplar HDL Synthesis » AVR Studio Complete Development and Debug 


STK594 Development Kit 


The kit allows designers to design, simulate, synthesize and program Atmel's FPSLIC 
devices. The STK594 includes hardware allowing full 
support for the new features found on the FPSLIC 
devices. An additional RS-232 Driver, a 
32kHz Real-Time Clock and a Two-Wire 

Serial Interface are among the new 
features. The development kit 
includes everything needed to 
design with FPSLIC, including all | 
hardware, software, a user guide << 
and tutorials. The STK594 kit 
consists of a development kit 
board, which includes the following 
features: + STK500 Compatibility 
+ AT94K10AL and AT17FS10 Devices + Access to all FPSLIC Pins via Headers + Additional 
RS-232 Driver and Connector * On-Board 32kHz Clock Oscillator for Easy Real-Time Clock 
implementations + JTAG Header for On-Chip Debugging using the JTAGICE + System De- 
signer Software Suite with a four-month license + ATDH2225 In-System Programming 
Cable + Comprehensive User Guide and Tutorial 


Environment + AVR Instruction Set Simulator (ISS) + 1-Month AVR C Compiler 
Evaluation License 


ATSTK94-ND FPSLIC Starter Kit 


bdvsuiyayiraertine $495.00 ATSTK594-ND STK594 Development Kit 


More Product Available 
286 (1033) 


Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


AVR® Flash Microcontroller 
AIMEL Starter Kits 


Atmel Starter Kits are complete evaluation platforms for taking 
your AVR design from conception to realization. They are the ideal 
method to get acquainted with the AVR microcontroller family, 
including the new analog devices. 

‘STK500 Starter Kit 

The ATSTK500 is a complete starter kit, programming tool and development system 
for Atmel’s AVR Hash microcontrollers. The ATSTK500 gives AVR users freedom to 
develop and test complete AVR designs and prototypes. The ATSTK500 interfaces with AVR Studio, 
Atmel's Integrated Development Environment (IDE) for code writing and debugging. The STK500 supports 
the following Atmel AVR devices: 


+ ATTINY11 + ATTINY12 + ATTINY15 + ATTINY26 + ATTINY28 + AT90S1200 

+ AT90S2313 + AT90S2323 + AT90S2333 +» AT90S2343 + AT90S4414. +» ATMEGAS8 

+ AT90S4433 + AT90S4434, + AT90S8515 +» AT90S8535 + ATMEGAI6 + ATMEGA323 
+ ATMEGAI63 ~—-» AT90S1200 + AT90S4414, +» ATMEGA161 + ATMEGA103t + ATMEGA128¢ 
+ ATMEGA169 


t In external target or with STK501. Devices do not fit into the sockets of STK500. 


The ATSTK500 supports In-System Programming (ISP) of all AVR microcontrollers in the sockets as well as 
programming of external target systems. The AVR I/O ports are accessible on pin headers that can be used for 
connecting LEDs, push buttons, or external signals. The extra RS232 port can be connected to any of the I/Opins. 

The ATSTK500 programming interface is integrated in AVR Studio. The Hash, EEPROM and all fuse options can be 
programmed individually or with the automatic programming option. The DOS programming software is included for 
efficient batch programming in a production environment. The ATSTK500 clock frequency and supply voltage is 
controlled from AVR Studio. The active simulator or emulator code in AVR Studio can easily be programmed into the 
ATSTK500 with a click of the mouse. 


Features: + AVR Studio Compatible + RS232 Interface to PC for Programming and Control +» Sockets for 8-pin, 20-pin, 
28-pin and 40-pin AVR Devices * Parallel and Serial High-voltage Programming of AVR Parts » Serial In-System 
Programming (ISP) of AVR Parts + In-System Programmer for Programming AVR Parts in External Target System 
+» Reprogramming of AVR Parts + 8 Push Buttons for General Use + 8 LEDs for General Use + All AVR I/O Ports Easily 
Accessible through Pin Header Connectors » Additional RS232 Port for General Use + Expansion Connectors for Plug-in 
Modules and Prototyping Area * On-board 2-Mbit DataHash for Nonvolatile Data Storage + Regulated Power Supple 


Note: Requires a 10V-15V DC 500mA (min.) power source such as the Digi-Key T506-ND wall transformer. 


ATSTK500-ND 


AVR® Programmer Starter Kit . $79.00 


AVR® Embedded Internet Toolkit 


The AVR Embedded Internet Toolkit is a complete hardware and software solution and reference platform that gives 
designers the ability to add Internet access capability to low cost embedded applications. Included in the kit is amegaAVR 
microcontroller, dedicated hardware and all required software protocols for connection to the Internet, including a full 
TCP/IP stack. For applications not needing the highest transfer speed, like industrial and home automation applications, 
the Embedded Internet Toolkit offers alow cost, easy to use solution. No additional licensing is needed once the kit is 
purchased. 


Features: + Full TOP/IP Support + HTTP1.1 Enables Direct Web Browser Access + FIP for up and downloading files from 
anywhere on the Internet + SMTP Support for Sending Mail + DHCP for automatic network configuration + ARP, UDP, 
IOMP Protocol Support +» File system for accessing files in Hash Memory + Ethernet Interface to Crystal CS8900 Ethernet 
Controller + 128K Bytes AVR On-chip Rash Memory for Application Program + Low Level Ethernet Interface Drivers + Up 
to 1MB External Hash Memory for Web Pages and Data Storage + Example Applications for Controlling External 
Equipment + Web Server Examples + Modular C-code Allows Easy Update and Changes + Windows® Configuration 
Software included +» Quick Start Guide for immediate Internet access * Complete documentation of API to all Protocols 


AT9OEIT1-ND Embedded Internet Toit: ..::..cccsccssacocsesaiiiceedssebisdscncessaadonasaegcesannandenes $299.00 


AVR® JTAG ICE On-chip Debug System 


The AVR JTAG ICE from Atmel is a powerful development tool for On-chip 
debugging of all AVR 8-bit RISC microcontrollers with IEEE 1149.1 
compliant JTAG interface. The JTAG ICE and the AVR Studio 
user interface give the user complete control of the internal 
resources of the microcontroller, helping to reduce 
development time by making debugging easier. The 
JTAG ICE performs real-time emulation of the 
microcontroller while it is running in a target system. 
The JTAGICE provides emulation capability at a fraction 

of the cost of traditional emulators. 

The JTAG ICE includes the following features: 

+ Interfaces with AVR Studio Version 3.52 or Newer » Emulates all On- 

chip Functions, both Digital and Analog + Supports Break on Change of 

Program Memory How + RS-232 Interface to PC + Supports Data and Program Memory Breakpoints +» Supports C 
and Assembler Source Level Debugging + Supports In-System Programming via the JTAG Interface + Directly Powered 
from Target Board or External Power Supply for 9— 15V DC Power = Kit also Provides Serial Cable Atmel CD ROM 


AVR® STK501 Expansion Board 


The STK501 board is an expansion module designed to add 64-pin support 
to the Atmel STK500 Development Board. The STK500 and STK501 
expansion module extends support to all current AVR devices. 


The STKS01 includes connectors, jumpers and hardware allowing full 
support for the new features on the 64-pin devices. The Zero Insertion 
Force (ZIF) socket allows easy use of TOFP packages. In addition to 
providing support for new devices, the STK501 also adds support for 
peripherals previously not supported by the STK500. An additional RS-232 
driver and an SRAM interface are among the new features. Devices with dual UART 

or XRAM interface can thus take advantage of the new resources on the STK501 board. 


Features: + AVR Studio Software Interface » STK500 Compatible + Supports 64-pin ATMEGA 
Devices + Supports ISP and High-Voltage Programming + Zero Insertion Force Socket for TOFP 

Packages » TOFP Footprint for Emulator Adapters +» JTAG Connector for On-Chip Debugging Using the JTAG 
ICE + Additional RS-232 Driver and Connector » Adds XRAM Support to the STK500 Board for Devices with XRAM 
Interface + On-Board 32kHz lock Oscillator for Easy RTC Implementations 


ATSTK501-ND STKOO1 Expansion Board |: os. scccccssssiiebdidateasneccersassiesassasertdaedoestiniadadeee $79.00 


STK502 Development Board 


The STK502 board is a top module designed to add ATMEGA169 support to the STK500 development board from Atmel 
Corporation. The STK502 board also includes a demonstration application, and comes with two application notes, 
“AVRO64: STK502 - A Temperature Monitoring System with LOD Output” and “AVRO65: LCD Driver for the STK502”. 
These application notes explain how to use the different modules in the device. Included in the kit is a pre-programmed 
ATMEGA169. Insert the device in the ZIF socket and the demonstration application will start immediately. 


Features: 

+ Supports the ATMEGA169 with Built-in LCD Controller +» LCD-on-glass Display for demonstrating the ATMEGA169 
LCD Controller + Supported by AVR Studio 4 + Zero Insertion Force Socket for TOFP packages + High Voltage Parallel 
Programming + Serial Programming + TOFP Footprint for Emulator Adapters + Port Extension Connectors for Port E F, 
and G + LOD Display Header for using an External LCD Display » LOD and other Peripherals can be disconnected from 
the device + JTAG Connector for On-chip Debugging using JTAG ICE + On-board 32kHz Crystal for Easy Real Time Clock 
implementations + Temperature Sensor for the demo application + Quick Reference to all switches and jumpers in the 
Silk-Screen of the POB + Pre-programmed ATMEGA169 with Demonstration Application. Includes C-code. Examples for 
all Major Peripherals on the ATMEGA169 Device - The Way to Get Going with your ATMEGA169 


ATSTKS502-ND STK502 Development Board ...........ccccecscccesesneeeeessnseeesenesesseneseeeesaeeeeaee $99.00 


AVR® ISP In-System Programmer 


The Atmel AVR ISP is an In-System Programmer for Atmel's AVR Hash 
Microcontrollers. 

The AVR ISP gives the designer a compact and reliable programming 
tool to program all In-System Programmable AVR microcontrollers 
through a6 or 10-pin ISP connector. 

The AVR ISP uses AVR Studio, Atmel’s Integrated Development 
Environment (IDE) for code writing and debugging. 

The programming software can be controlled from both a Windows® 
environment and a DOS command-line interface. 

The AVR ISP supports every AVR except the ATTINY11 and ATTINY28. 
Features: + AVR Studio Interface + ISP Programming of all In-System Programmable AVR Devices + Programs 
both Hash and EEPROM » Supports Fuse and Lock Bit Programming » Supports RC Oscillator Calibration * Upgrade- 
able to Support Future Devices + Operates at Voltages from 2.7V to 5.5V + Adjustable Speed + Supports all 
Target Boards Running at a Speed Higher than 8kHz + RS-232 Interface * Powered from Target. No need for 
Additional Power Supply 


ATAVRISP-ND AVR® 8-Bit RISC In-System Programmer ..........0006ccceceeeecee ee eeeeeee ee eeeeeeee eee $29.00 


ATJTAGICE-ND 


STAG On-Chip Debug SYSteM 2. ..cccccccecscesssesesssesesseeusesesssseeseeeeee $299.00 


AVR®ICE50 and ICE40 In-Circuit Emulator 


The AVR ICES0 from Atmel is a top-of-the-line development tool for 
complete In-Gircuit Emulation of all new AVR® 8-bit RISC micro- 

controllers. The |CE50 and the AVR Studio 4 user interface give 
the user complete control of the internal resources of the 
microcontroller, helping to reduce development time by making 
debugging easier. The ICE50 performs real-time emulation of ( 
the microcontroller while running in a target system. 


The ICE5O includes the following features: 
+ Interfaces with AVR Studio Version 4 or Newer + Emulates all 
Digital and Analog Functions + Trace Buffer (128K x 144 Bits) + Profiler 
+ RS-232 Interface to PC * USB Interface to PC * Unlimited Number of ee 

Program Memory Breakpoints + Real Time Data Breakpoints + Supports C and 

Assembler Source Level Debugging + Real Time Memory Acess » Full Target 

Frequency Range for All Supported Devices + Real Time Complex Breakpoints + 2.2-5.5V Operating Voltage 


The AVR ICE50 In-Crcuit Emulator supports the following Atmel AVR devices: 


+ ATMEGA128 * ATMEGA64 ~— + ATMEGA32 + ATMEGAI6 =» ATMEGA161 
+» ATMEGA169 * ATMEGA8535_ + ATMEGA8515 + ATMEGAS ~—s* ATTINY26 


+ ATMEGA162 


The AVR ICEA0 is a low cost solution for hardware software integration and just like the chips, has room to grow. The 
ICE4O with AVR Studio user interface provides the designer complete control of the internal resources of the TINY26 and 
MEGAS Microcontroller, which helps reduce development time by making debugging easier. The TINY26 and MEGA8 are 
cost effective, highly integrated AVR Microcontrollers with integrated A/D capability and migration road map. 

The ICE40 includes the following features: 

+ Operated by AVR Studio + Emulates all Analog and Digital Functions + Support for ASM and High-level Languages 
+ Unlimited Number of Program Breekpoints * Built-in Trace Buffer (128K x 144 Bits) » Same user interface for all AVR 
development tools * Accurate emulation of TINY26 and MEGAS over entire voltage and speed range + Debug in language 
of choice + Simplifies debugging of large programs * Identification of hard to find failures 


The AVR ICEAO In-Crcuit Emulator supports the following Atmel AVR devices: » TINY26 » MEGA8 


ATICE50-ND In-Orcuit Emulator . 
ATICE40-ND NEW! In-Orcuit Emulator. 


.-$3500.00 
---$995.00 


AVR® ATICE200 — Low Cost In-Circuit Emulator 


The AVR 1CE200 is a real-time In-Crcuit Emulator based on a highly integrated AVR emulator chip. The ICE200 speeds up 
the co-development of software and hardware for the AVR 8-bit RISC. 

The 1CE200 emulator interfaces with AVR Studio, Atmel's Integrated Development Environment (IDE) for code writing and 
debugging. 

The AVR ICE200 has all the advanced features that give the user complete control of the AVR microcontroller, combined 
with an intuitive user interface in AVR Studio. This makes the AVR ICE200 the perfect tool to develop applications for AVR 
8-bit RISC microcontrollers. 

The ICE200 emulates all the powerful features of the AVR 8-bit RISC microcontroller. It gives read/write access to all AVR 
resources such as Hash memory, EEPROM, Register file, |/Olocations, Program Counter, internal and external SRAM. 


The AVR ICE200 In-Circuit Emulator supports the following Atmel AVR devices: 


+ ATTINY11 + ATTINY12 + AT90S1200 + AT90S2313 + AT90S2333 
+ AT9IOLS2333 + AT90S4414 + AT90S4433 + AT90LS4433 + AT90S4434 
+ AT9OLS4434 + AT90S8515 * AT90S8535 + AT9OLS8535 


Features: + Emulates All On-Chip Functions + Real-time Operation * Symbolic Debugging Support + Unlimited Number 
of Breakpoints + Includes Personality Adapters for 8-pin, 20-pin, 28-pin and 40-pin AVR devices * Non-intrusive 
Qperation + Hectrical Characteristic Identical with Real Device » Supports Assembler and C Source Level Debugging + Auto- 
matic Configuration System + 2.7V to 5.5V Operating Voltage +» Low Noise Due to Special Emulator Chip Close to Target 
Application + Software Upgradable from AVR Studio 


ATICE200-ND AVR® 8-Bit RISC In-Grrcuit Emulator .......... 0.06. e cece e cece cece cee ce ee eeeeeeeeeeeeees $99.00 
ATADAP200-ND 1CE200 Adapter Replacement Kit .. . 
ATPOD200-ND ICE200 POD Replacement with Cabl 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


AT86RF401U-EKI 
315MHz Evaluation Tool 


The AT86RF401 demo transmitter board has been 
preprogrammed with the CW Mode software. The part 


can be reprogrammed with the Modulate code by 

use of the Atmel ISP Device 

Programmer or the AT86RF401 

SPI Controller. 

This kit includes the following: 

+ One AT86RF401 demo trans- We" 


mitter board * Two AT86RF401 g AS Si 
parts * One CDROM which Ze 
contains: IAR Embedded Work- off 
bench: software compiler, Atmel 

ISP: part programmer, Atmel AVR 
Studio: software debugger/simulator, 
AT86RF401 demo software: (CW Mode: 
Transmits a continuous RD waveform while the 
device button is pressed. Implements an Auto 
Tune routine for the VCO Tuning Value., Modulate: 
Transmits a modulated RF waveform (default 20.5KHz) 

while the device button is pressed. Implements an Auto Tune 

routine for the VCO Tuning Value., 401tx: Transmits a different pattern depending on which button is 
pressed. Implements an Auto Tune routine for the VCO Tuning Value., Library: A library of simple routines., 
IAR Includes: Include files for the IAR assembler.), AT86RF401 SPI Controller: Allows development and 
evaluation of the AT86RF401 without the need of writing code. Also includes means of loading the program 
memory. See the AT86RF401 SPI Controller.doc for more information., AT86RF401.pdf: Product 
specification, ISP.doc: Instructions for using Atmel ISP, IAR.doc: Instructions for using IAR Embedded 
Workbench, AT86RF401 Issues.xls: A summary of known issues and workarounds. 


AIMEL 


ey © 


AT86RF401U-EK1-ND AT86RF401U-EKI 315 MHz Evaluation Tool ......................0200 $199.00 


ATAK4015744 Evaluation Tools 


The ATAK4015744 demo transmitter board has been 
preprogrammed with the ATAK4015744 (TX 
code) software. The ATAK4015744 demo 
receiver board has been 
preprogrammed with the 
ATAK4015744 (RX code) 
software. These parts can be 
reprogrammed with any code 

by use of the AT86RF401 SPI 
Controller or Studio 4.0. The 
ATAK4015744 software 
demonstrates a complete one- 
way RF link. The ATAK4015744 
demo transmitter board transmits a 
unique code for each button pressed. The 
ATAK4015744 demo receiver board picks and 
decodes the unique code and displays a 

binary representation of the button press via 
LED's. Decoding is done with the AT86RF401. This 
kit includes the following hardware: + One 
AT86RF401 demo transmitter board + One 
ATAK4015744 demo receiver/demodulation board 

+ Two AT86RF401 parts + Two T5744 parts » One CDROM 

which contains the following software: AT86RF401 SPI Controller: Allows development and evaluation of 
the AT86RF401 without the need of writing code. Also includes means of loading the program memory. See 
the AT86RF401 SPI Controller.doc for more information., ATAK4015744 demo software: (CW Mode: 
Transmits a continuous RF waverform while the device button is pressed. Implements an Auto Tune routine 
for the VCO Tuning Value., Modulate: Transmits a modulated RF waveform (default 20.5KHz) while the 
device button is pressed. Implements an Auto Tune routine for the VCO Tuning Value., 401tx: Transmits a 
different pattern depending on which button is pressed. Implements an Auto Tune routine for the VCO 
Tuning Value., AT4015744 code: Contains transmit and receive software for the AT4015744 evaluation 
hardware boards., Library: A library of simple routines., IAR Includes: Include files for the [AR Assembler.), 
IAR Embedded Workbench: Software compiler. See the IAR.doc: instructions for using IAR Embedded 
Workbench., Atmel AVR Studio 4.0: Assemble, debug, simulate, and program capability, AT86RF401.pdf: 
Product Specification, T5744.pdf: Product Specification, ATAK4015744 Issues.xls: A summary of known 
issues and workarounds. 


ATAK4015744U-ND ATAK4015744U 315MHz Evaluation Tool 
NEW! ATAK4015744E-ND = ATAK4015744E 433MHz Evaluation Kit .. 


.- $279.00 
.- $279.00 


AT86RF211 915MHz Evaluation Tool 


The AT86RF211 Development Kit demonstrates the capability of the AT86RF211 in 
a real world application. 


Included: + 2 Stand-alone devices, each including the AT86RF211 Daughter Board, 
antenna, AVR® motherboard plus all tools to build your stand-alone application very 
quickly: batteries, LCD, In System Programming, prototyping area + Re- 
mote light measurement demo + 1 Dongle (+ PC software) for 
immediate evaluation of RF performances and direct access to 
AT86RF211's registers * 1 CD-ROM including software functions 
(C-code), a User Guide, presentations * 3 Samples of 
AT86RF211 


The RF daughter board is available as a separate item. 


(Delivered with antenna and documentation). 


AT86RF211DB915107-ND — Extra Daughter Board . 
AT86RF211DK915107-ND AT86RF211 Development Kit . 


AT86RF211 Transceiver 


The AT86RF211 (aka: TRX01) is a single chip transceiver dedicated to low power wireless applications, 
optimized for license free ISM band operations from 400 MHz to 930 MHz. Its flexibility and unique level of 
integration makes it a natural choice for any system related to telemetry, remote controls, alarms, radio 
modems, automatic meter reading, hand held terminals, high-tech toys The AT86RF211 makes 
bidirectional communications affordable for these applications: secured transmissions with hand-shake 
procedures, new features and services. The AT86RF211 can easily be configured to provide the optimal 
solution for your application: choice of external filters vs technical requirements (bandwidth, selectivity, 
immunity, range), software protocol (single channel, multiple channel, FHSS). The AT86RF211 is also well 
adapted to battery operated systems as it can be powered with only 2.4V. It also offers a “wake up” receiver 
feature, to save power by alerting the associated microcontroller only when a valid inquiry is detected. 


Features: 

+ ISM bands from 400 MHz to 930 MHz + FSK modulation; fully integrated demodulator + Up to 14 dBm 
output power; 8 power levels digitally selectable + High sensitivity: -100 dBm @ 9600 bps = Data rate up to 
50 Kbits/s (with clock recovery output) * Power saving features: “power-down” mode, “sleep” mode, 
stand-alone “wake-up” procedure * Fully integrated VCO and synthesizer + Fine, digital tuning of the carrier 
frequency (200 Hz steps) + Fast frequency shifts (<50 us for a 100 kHz shift) for efficient implementation 
of “frequency hopping” systems + Fast RX to TX toggle time: < 200 us « Integrated RX/TX switch +» Easy 
configuration and control through dedicated registers, including digital RSSI and battery voltage readout 
(100% digital interface) 


AT86RF211DAI-ND 


Package TOFP-48 is tcccisurncaaigenigaieacinesavencmae sical nbasand ann $9.89 


Smart RF™ Wireless Data Microtransmitter 


The Atmel AT86RF401 Smart RF™ Microtransmitter is a highly integrated, low-cost RF transmitter, 
combined with an AVR RISC microcontroller. It requires only a crystal, a single LiMnOg coin cell (CR2032 or 
similar), three capacitors, an inductor and a tuned-loop antenna to implement a complete on-off keyed 
(OOK) wireless data transmitter. 

Features: 

+ RF Frequency range of 264MHz to 456MHz + Data bandwidth of up to 10Kbps Manchester + Space- 
saving 20-lead TSSOP + 2Kb (1K x 16) of Flash Program Memory + 128 Bytes of EEPROM = 128 Bytes of 
SRAM = Six I/Os (Serial I/F, LED Drive Outputs, Button Input Interupts) + Low battery detect and brown-out 
protection 


AT86RF401U-ND Smart RF™ Wireless Data Microtransmitter ...............0..0.c cece eee eee $3.96 


H-Bridge 


The U6815BM is a fully protected driver interface designed in 0.8um BCDMOS technology. It is used to 
control up to 12 different loads by a microcontroller in automotive and industrial applications. Each of the 6 
high-side and 6 low-side drivers is capable to drive currents up to 600mA. The drivers are freely 
configurable and can be controlled separately from a standard serial data interface. Therefore, all kinds of 
loads such as bulbs, resistors, capacitors and inductors can be combined. The IC design especially 
supports the applications of H-bridge to drive DC motors. 


U6815BM-MFL-ND Dual Hex DMOS Output Driver with Serial Input Control, Package SOP-28....$6.02 


RFID Demo Kit 


The RFID application kit (order number: TMEB8704) is designed to present the key features of various RFID 
products from Atmel Wireless & Microcontrollers. The included software version IDS 5 supports the 
following products: + U2270B on the reader side +» TK5530/e5530 on the transponder side + TK5551/T5557 
on the transponder side + TK5552 on the transponder side + TK5561/e5561 on the transponder side 
+ U9280M on the transponder side 

Kit Includes: 

+ Base Station Coil + Serial Cable - Demo Board + Sample Transponders 


EPROM Digi-Key Price Each 
Description (Bytes) Part No. all 25) 100 
125KHz 1K TK5552A-PP-ND* 2.21 1.86 1.55 
125KHz 224 TK5551M-PP-ND* 2.19 1.84 1.53 
125KHz 3128 TK5530-232-PP-NDt 2.15 1.80 1.50 
RFID Application Kit................... TMEB8704-ND 665.00 = — 


* Read/Write + Read only 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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k—— 
NEW?! | iMAGEcraft 

SS 
ICCAVR supports all AT90S and ATMEGA devices (except for 1200, which does not have SRAM), Tiny26, 


and AT94K FPSLIC. ANSI C Complier: + Modern fast C Compiler with FULL support for the ANSI C 
language. NOT micro-C or extended K&R C. + 32-bit longs, 32-bit IEEE single precision floating point. 


C-Compiler for AVR 


Professional Version ICCAVR PRO: Code Compressor Optimizer, which reduces final code by 8-18%. This 
state-of-the-art whole-program optimizer is not available in any other commercial embedded compilers. 
ICCtiny supports all TinyAVR devices and AT90S1200. 


Code Memory Code Code Application Digi-Key Price 

Target CPU’s Size Browser | Compressor Debuggers Builder Optimizations Part No. Each 
C-Compiler for AVR Up to 64K Bytes Yes No AVR Studio, Flash Stuio+ Yes Register Allocation, Peephole ICCAVR STD-ND 199.00 
C-Compiler PRO for AVR | Up to 128K Bytes Yes Yes AVR Studio, Flash Stuio+ Yes Register Allocation, Peephole ICCAVR PRO-ND 499.00 
C-Compiler for TinyAVR Limit of Devices No No AVR Studio Yes Reg. Alloc., Peephole, Dead Code Elimination ICCTINY-ND 129.00 


ATMEL AVR 8-Bit RISC Microcontrollers 


Atmel's new AVR microcontrollers have a RISC core running single cycle instructions and a well-defined I/O 
structure that limits the need for external components. Internal oscillators, timers, UART, SPI, pull-up 
resistors, pulse width modulation, ADC, analog comparator and watch dog timers are some of the features 
you will find in AVR devices. AVR instructions are tuned to decrease the size of the program whether the 
code is written in C or Assembly. With on-chip in-system programmable Flash and EEPROM, the AVR is a 
perfect choice in order to optimize cost and get product to the market quickly. 


The AVR is a low-power CMOS 8-bit series of microcontrollers based on the AVR RISC architecture. By 
executing powerful instructions in a single clock cycle, they achieve throughputs approaching 1 MIPS per 
MHz allowing the system designer to optimize power consumption versus processing speed. The AVR core 
combines a rich instruction set with the 32 general purpose working registers. All 32 registers are directly 
connected to the Arithmetic Logic Unit (ALU), allowing two independent registers to be accessed in one 


single instruction executed in one clock cycle. The resulting architecture is more code efficient while 
achieving throughputs up to ten times faster than conventional CISC microcontrollers. 


General Features: 

+ Utilizes the AVR high-performance and low-power RISC architecture 
* 32 x 8 general purpose working registers 

* Programming Lock for Flash program and EEPROM data security 

+ Low-power idle and power down modes 

+ External and internal interrupt sources 

+ Low-power, high speed CMOS process technology 

+ Fully static operation 


Inter- Clock | Timer/ | Oper- 

Memory Size (Bytes) V/O | rupts Twl Int. | Speed | Counters | ating Digi-Key Price Each 
Program | RAM | EEPROM | Pins | Ext/Int) UART (Po) IsP JTAG SPI PWM ADC vec OSC | (MHz) | 8/16-bit | Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
Com. 8-DIP_ | ATTINY11-6PC-ND 148 1.33 1.17 
ae We =. ||heeilllas x06 | 6 | y— | ind | SIP | ATTINY11-6PI-ND 148 133 1.17 
Com. | 8-SOIC | ATTINY11-6SC-ND 148 133 1.17 
Ind. | 8-SOC | ATTINY11-6SI-ND 148 1.33 1.17 
Com. 8-DIP_ | ATTINY11L-2PC-ND 1.81 1.59 1.40 
1K = abe 6 1/3 27-55 Y 2 yo Ind. 8-DIP | ATTINY11L-2PI-ND 1.94 169 1.49 
Com. | 8-SOIC | ATTINY11L-2SC-ND 1.81 1.59 1.40 
Ind. 8-SOIC | ATTINY11L-2SI-ND 1.94 1.69 1.49 
Com. 8-DIP | ATTINY12-8PC-ND 1.94 169 1.49 
1K = 64 6 V4 Y 40-55 Y 8 yo Ind. 8-DIP | ATTINY12-8PI-ND 206 1.79 1.58 
(1MHz) Com. | 8SOC | ATTINY12-8SC-ND 194 169 149 
Ind. | 8-SOIC | ATINY12-8SI-ND 206 1.79 1.58 
Com. 8-DIP_ | ATTINY12L-4PC-ND 1.94 169 1.49 
1K = 64 6 1/4 Y 27-55 v: 4 yo Ind. 8-DIP_ | ATTINY12L-4PI-ND 1.94 1.69 1.49 
(1MHz) Com. | 8-SOIC | ATTINY12L-4SC-ND 1.94 1.69 1.49 
Ind. 8-SOIC | ATTINY12L-4SI-ND 1.94 169 1.49 
Com. 8-DIP | ATTINY12V-1PC-ND 219 1.89 1.67 
1K _ 64 6 V4 Y 18-55 vi 12 yo Ind. 8-DIP_ | ATTINY12V-1PI-ND 234 2.00 1.77 
(1MHz) Com. | 8SOIC | ATTINY12V-1SC-ND 219 1.89 1.67 
Ind. 8-SOIC | ATTINY12V-1SI-ND 234 2.00 1.77 
Com. 8-DIP_ | ATTINY15L-1PC-ND. 256 216 1.92 
1K = 64 6 V7 b 1 4-ch. 27-55 ‘i 16 oy Ind. 8-DIP_ | ATTINY15L-1PI-ND 256 216 1.92 
10-bit “ "|(1,6MHz)} Com. | 8-SOIC | ATTINY15L-1SC-ND 256 216 1.92 
Ind. 8-SOIC | ATTINY15L-1SI-ND 256 2.16 1.92 
Com. | 20-Dip | AT90S1200-12PC-ND 247 210 1.86 
Ind. 20-Dip | AT90S1200-12PI-ND 247 210 1.86 
on wa lila! — |—| — _ ¥ _ =. | ag<eo: |. ¥ to | 1_ | Om. | 20-SOlc | AT90S1200-12SC-ND 247 210 1.86 
(1MHz) Ind. | 20-SOIC | AT90S1200-12SI-ND 247 210 1.86 
Com. | 20-SSOP | AT90S1200-12YC-ND 247 210 1.86 
Ind. | 20-SSOP | AT90S1200-12YI-ND 247 210 1.86 
Com. | 20-Dip | AT90S1200-4PC-ND 239 2.03 1.80 
Ind. 20-Dip | AT90S1200-4PI-ND 256 216 1.92 
aie | xe ga ae ae | a ee | me = % = = | ane] ¥ a | 1_ | Gm. | 20-Satc | AT90S1200-4SC-ND 239 203 1.80 
(1MHz) Ind. | 20-SOIC | AT90S1200-4SI-ND 256 216 1.92 
Com. | 20-SSOP | AT90S1200-4YC-ND 275 231 2.06 
Ind. | 20-SSOP | AT90S1200-4YI-ND 292 244 217 
Com. | 20-Dip | AT90S1200A-12PC-ND 247 210 1.86 
Ind. 20-Dip | AT90S1200A-12PI-ND 262 221 1.97 
x | ew laslae| = |ol = _ iv _ =. | agzeo. |. ¥ to | 1_ | Om. | 20-Satc | AT90s12004-12SC:ND 247 210 1.86 
(1MHz) Ind. | 20-SOIC | AT90S1200A-12SI-ND 262 2.21 1.97 
Com. | 20-SSOP | AT90S1200A-12YC-ND 284 238 212 
Ind. | 20-SSOP | AT90S1200A-12YI-ND 299 249 2.22 
Com. | 20-Dip | AT90S1200A-4PC-ND 260 2.20 1.95 
Ind. 20-Dip | AT90S1200A-4PI-ND 277 2.33 2.07 
ix |= >| |selap.| = L=| = _ 7 = =; Iepeeee| oY a |_| Som. | 20-Sac | AT90S12004.4SC-ND 260 220 1.95 
(1MHz) Ind. | 20-SOIC | AT90S1200A-4SI-ND 277 233 207 
Com. | 20-SSOP | AT90S1200A-4YC-ND 297 247 2.20 
Ind. | 20-SSOP | AT90S1200A-4YI-ND 3.14 260 232 

Com. = Commercial Temperature Range: 0°C to +70°C (+32°F to +159°F); Ind. = Industrial Temperature Range: -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) (Continued) 
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AIMEL AVR 8-Bit RISC Microcontrollers (con) 


ey |: 
Inter- Clock | Timer/ | Oper- 

Memory Size (Bytes) V/O | rupts Twl Int. | Speed | Counters | ating Digi-Key Price Each 
Program | RAM | EEPROM | Pins | Ext/Int) UART (Po) ISP JTAG SPI PWM ADC vec OSC | (MHz) | 8/16-bit | Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
Com. 8-Dip AT9082323-10PC-ND 280 234 2.09 
a |tee| i | 3 | 4A _ =| 2y _ 7 a — | 40-60) — | 10 | 1 | Ind | 8Dip | AT90S2323-10PI-ND 280 234 2.09 
Com. | 8-SOIC | AT90S2323-10SC-ND 280 234 2.09 
Ind. 8-SOIC_ | AT90S2323-10SI-ND 280 234 209 
Com. 8-Dip AT90LS2323-4PC-ND 238 203 1.80 
ox |i8| te | 3 | 4A _ =| _ y _ = eyeeni | ae a | | ind | 8&Dip_ | ATg0LS2323-4PI-ND 254 215 1.91 
Com. | 8-SOIC | AT90LS2323-4SC-ND 238 2.03 1.80 
Ind. 8-SOIC | AT90LS2323-4SI-ND 254 215 1.91 
Com. 8-Dip AT90S2343-10PC-ND 280 234 2.09 
ax |i} 1 | sf) — |—f} y | — Y 1 — |4o-e0/ 1 | 10 | ia | It | 80p ee ee eet Ee 
(1MHz) Com. | 8-SOIC | AT90S2343-10SC-ND 280 234 2.09 
Ind. 8-SOIC | AT90S2343-10SI-ND 280 234 209 
Com. 8-Dip AT90LS2343-4PC-ND 288 241 215 
a |dos| ton | 5 | 4a : a) XY _ 7 : a, | ace || 27 i 4i4 Ind. | 8-Dip | AT90LS2343-4PI-ND 310 257 2.29 
(1MHz) Com. | 8-SOIC | AT90LS2343-4SC-ND 288 241 215 
Ind. 8-SOIC | AT90LS2343-4SI-ND 3.10 257 229 
Com. | 20-Dip | AT90S2313-10PC-ND 3.44 283 2.53Y 
a |tes| tos | 45 | oe 1 =| *y _ y 1 — | 40-60) — | 10 | 1 | Ind | 20-Dip | AT90S2313-10PI-ND 344 283 253 
(10-bit) Com. | 20-SOIC | AT90S2313-10SC-ND 3.44 283 253 
Ind. | 20-SOIC | AT90S2313-10SI-ND 3.44 283 253 
Com. | 20-Dip | AT90S2313-4PC-ND 3.44 283 253 
a |i | io | 45 | oe : _| ¥ _ ¥ 1 es a | yw | ind | 20-Dip | AT90s2313-4PI-ND 344 283 253 
(10-bit) Com. | 20-SOIC | AT90S2313-4SC-ND 344 283 253 
Ind. | 20-SOIC | AT90S2313-4SI-ND 3.44 283 253 
Com. | 20-DIP | ATTINY26-16PC-ND. 258 1.91 1.70 
Ind. 20-DIP_ | ATTINY26-16PI-ND 275 2.04 1.82 
2K 128 128 16 | 1/10 Y 2 Bch 45-55 Bf 16 2 Com. | 20-SOIC | ATTINY26-16SC-ND 258 1.91 1.70 
10-bit (8MHz) Ind. | 20-SOIC | ATTINY26-16SI-ND 275 2.04 1.82 
Com. | 20-MLF | ATTINY26-16MC-ND 280 2.07 1.85 
Ind. 20-MLF | ATTINY26-16MI-ND 297 220 1.97 
Com. | 20-DIP_ | ATTINY26L-8PC-ND 258 1.91 1.70 
8-ch Ind. 20-DIP_| ATTINY26L-8PI-ND 275 2.04 1.82 
2k | 128) 128 | 16 | 1/10 Y 2 tobt | 27-55 |” 1 | 2 | OP. | SOC as eo et 
(8MHz) Ind. | 20-SOIC | ATTINY26L-8SI-ND 275 2.04 1.82 
Com. | 20-MLF | ATTINY26L-8MC-ND 280 2.07 1.85 
Ind. 20-MLF | ATTINY26L-8MI-ND 297 220 1.97 
Com. | 28-DIP | ATTINY28L-4PC-ND 1.94 1.69 1.49 
Ind. 28-DIP_ | ATTINY28L-4PI-ND 1.94 169 1.49 
oie at = | %.| 98 Bouse neXt a | 4 | Gm. | 92-ToR | ATTINZ8L-4AC-ND 1.94 1.69 1.49 
(1.2MHz) Ind. | 32-TOFP | ATTINY28L-4Al-ND 1.94 169 1.49 
Com. | 32-MLF | ATTINY28L-4MC-ND 237 1.75 1.56 
Ind. 32-MLF | ATTINY28L-4MI-ND 252 1.86 1.66 
Com. | 28-DIP | ATTINY28V-1PC-ND 1.94 169 1.49 
Ind. 28-DIP_ | ATTINY28V-1PI-ND 1.94 169 1.49 
2K _ _ 20 | 2/3 18-55 bf 12 yO Com. | 32-TOFP | ATTINY28V-1AC-ND 1.94 1.69 1.49 
(1.2MHz) Ind. | 32-TOFP | ATTINY28V-1Al-ND 1.94 169 1.49 
Com. | 32-MLF | ATTINY28V-1MC-ND 247 1.83 1.63 
Ind. 32-MLF | ATTINY28V-1MI-ND 262 195 1.74 
Ind. 28-Dip | AT90S4433-8PI-ND 5.70 448 4.04 
4K 128 256 20 | 1/2 1 _ Y = ¥: 1 ed 4.0 - 6.0 = 8 W Com. | 32-TOFP | AT90S4433-8AC-ND 5.70 4.42 4.00 
Iter Ind. | 32-ToFP | AT90S4433-8Al-ND 570 4.48 4.04 
Com. | 28-Dip | AT90LS4433-4PC-ND 5.76 452 4.09 
aw |ien| 256 | 20 | ae , =| ¥ _ 7 , Bch. | 57 69 | — % TF Ind. | 28-Dip | AT90LS4433-4PI-ND 615 4.80 4.34 
10-bit Com. | 32-TOFP | AT90LS4433-4AC-ND 5.93 4.65 4.20 
Ind. | 32-TOFP | AT90LS4433-4AI-ND 6.34 4.94 4.47 
Com. | 28-DIP_ | ATMEGA8-16PC-ND 5.05 4.00 3.60 
Ind. 28-DIP_| ATMEGA8-16PI-ND 540 426 3.84 
8K 1K 512 23 | 216 |4(USART) | 1 Y = Y 3 4ch/10-bit 4.0-5.5 Y 16 2 Com. | 32-TOFP | ATMEGA8-16AC-ND 5.27 417 3.76 
(Master/Slave) 2-ch/8-bit (8MHz) Ind. ) 32-TOFP | ATMEGA8-16AI-ND 5.61 441 3.99 
Com. | 32-MLF | ATMEGA8-16MC-ND 5.27. 3.90 3.48 
Ind. 32-MLF | ATMEGA8-16MI-ND 5.61 416 3.71 
Com. | 28-DIP | ATMEGA8L-8PC-ND 5.05 4.01 3.61 
Ind. 28-DIP_ | ATMEGA8L-8PI-ND 5.40 4.26 3.84 
8K 1K 512 23 | 2/6 |1(USART)) 1 y — ¥ 3 4ch/10-bit 27-55 Y 8 oN Com. | 32-TOFP | ATMEGAS8L-8AC-ND 5.27 417 3.76 
(Master/Slave) 2-ch/8-bit (8MHz) Ind. ) 32-TOFP | ATMEGAS8L-8AI-ND 5.61 441 3.99 
Com. | 32-MLF | ATMEGA8L-8MC-ND 5.27. 3.90 3.48 
Ind. 32-MLF | ATMEGAS8L-8MI-ND 5.61 416 3.71 
Com. | 40-Dip | AT90S8515-8PC-ND 7.74 5.93 5.38 
ae | sie] si | | 29 , |) _ ¥ 1 =, | lapsegt| ni iii Ind. | 40-Dip_ | AT90S8515-8PI-ND 7.74 593 5.38 
(10-bit) Com. | 44-TCFP | AT90S8515-8AC-ND 7.74 5.93 5.38 
Ind. | 44-TOFP | AT90S8515-8AI-ND 7.74 5.93 5.38 
Com. | 40-Dip | AT90S8515-4PC-ND 7.74 5.93 5.38 
a |se| swe | 2] 29 1 =| *y _ y 1 a hazceg:) = : 1 Ind. | 40-Dip | AT90S8515-4PI-ND 7.74 593 5.38 
(10-bit) Com. | 44-TCFP | AT90S8515-4AC-ND 7.74 5.93 5.38 
Ind. | 44-TOFP | AT90S8515-4AI-ND 7.74 5.93 5.38 
Com. | 40-Dip | AT90S8515A-8PC-ND 7.74 5.93 5.38 
wx | se] sie lla] as F _| y _ ¥ 1 =. i eaeeael 8 44 Ind. | 40-Dip | AT90S85154-8PI-ND 7.74 5.93 5.38 
(10-bit) _ Com. | 44-PLOC | AT90S8515A-8JC-ND 7.74 5.93 5.38 
Ind. | 44-PLOC | AT90S8515A-8JI-ND 7.74 5.93 5.38 
Com. = Commercial Temperature Range: 0°C to +70°C (+32°F to +159°F); Ind. = Industrial Temperature Range: -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) (Continued) 
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AIMEL AVR 8-Bit RISC Microcontrollers (cont) 


ey 
Inter- Clock | Timer/ | Oper- 

Memory Size (Bytes) /O | rupts Twi Int. | Speed | Counters | ating Digi-Key Price Each 
Program] RAM] EEPROM | Pins | Ext/Int} UART | (I2c)| ISP | JTAG SPI PWM ADC vec OSC | (MHz) | 8/16-bit | Temp. | Pkg. | Part No. 1 25 100 
Com. | 40-Dip | AT90S8515A-4PC-ND 774 593 5.38 
Ind. | 40-Dip | AT90S8515A-4PI-ND 774 593 5.38 
a | sto! ste | 2 | 20 : _|y = ¥ j _ eazep: | == 4 41 | Com. | 44-PLOC | AT90S8515A-4JC-ND 774 593 5.38 
Ind. | 44-PLOC | AT90S8515A-4JI-ND 774 593 5.38 
Com. | 44-TOFP | AT90S85154-4AC-ND 774 593 5.38 
Ind. | 44-TOFP | AT90S8515A-4AI-ND 774 593 5.38 
Com. | 40-DIP_ | ATMEGA8515-16PC-ND 516 382 3.41 
Ind. | 40-DIP_ | ATMEGA8515-16PI-ND 553 408 3.65 
Com. | 44-PLOC | ATMEGA8515-16JC-ND 516 382 341 
ak |si2| si | as fara |ausen| —| v _ Y 3 a 46285 Y ie | 44 Ind. | 44-PLOC | ATMEGA8515-16JI-ND 553 408 3.65 
(Master/Stave) (8MHz) Com. | 44-TOFP | ATMEGA8515-16AC-ND 538 398 3.55 
Ind. | 44-TOFP | ATMEGA8515-16Al-ND 574 424 3.79 
Com. | 44-MLF | ATMEGA8515-16MC-ND 538 398 3.55 
Ind. | 44-MLF | ATMEGA8515-16MI-ND 574 424 3.79 
Com. | 40-DIP_ | ATMEGA8515L-8PC-ND 516 382 3.41 
Ind. | 40-DIP_| ATMEGA8515L-8PI-ND 553 408 3.65 
Com. | 44-PLOC | ATMEGA8515L-8JC-ND 516 382 3.41 
sk |si2| si2 | a5 |ars}yusan| —| y | — ~ 3 — | ea7-ss) Y% | a | aa | [nb | AP C0 se See ee See 
(Master/Stave) (8MHz) Com. | 44-TOFP | ATMEGA8515L-8AC-ND 538 398 3.55 
Ind. | 44-TOFP | ATMEGA8515L-8AI-ND 574 424 3.79 
Com. | 44-MLF | ATMEGA8515L-8MC-ND 538 3.98 3.55 
Ind. | 44-MLF | ATMEGA8515L-8MI-ND 574 424 3.79 
ch Com. | 40-Dip | AT90S8535-8PC-ND 806 616 5.59 
8K | 512] 512 | 30 | 2/13 1 =| ¥ = Y 1 top | 40-89 | — 8 1 Ind. | 40-Dip | AT90S8535-8PI-ND 806 616 5.59 
Com. | 40-Dip | AT90LS8535-4PC-ND 823 628 571 
Ind. | 40-Dip | AT90LS8535-4PI-ND 882 669 6.08 
sk | 12 ste | 30 | ona ; =| “¥ _ ¥ 4 Bch. | 57 9 | _ 4 41 | Com. | 44-PLOC | ATBOLS8535-4JC-ND 823 628 571 
10-bit Ind. | 44-PLOC | AT90LS8535-4JI-ND 882 669 6.08 
Com. | 44-TOFP | AT90LS8535-4AC-ND 841 640 5.82 
Ind. | 44-TOFP | AT90LS8535-4Al-ND 899 681 619 
Com. | 40-DIP_ | ATMEGA8535-16PC-ND 581 429 3.83 
Ind. | 40-DIP_ | ATMEGA8535-16PI-ND 621 459 4.10 
Com. | 44-PLOC | ATMEGA8535-16JC-ND 581 429 3.83 
ak |si2| ste | 22 | an7|ausarn| 1 7 = Y ri Bch. | ye ge Y rane Ind. | 44-PLOC | ATMEGA8535-16JI-ND 621 459 4.10 
(Master/Stave) 10-bit (8MHz) Com. | 44-TOFP | ATMEGA8535-16AC-ND 602 445 3.98 
Ind. | 44-TOFP | ATMEGA8535-16AI-ND 643 475 4.24 
Com. | 44-MLF | ATMEGA8535-16MC-ND 602 445 3.98 
Ind. | 44-MLF | ATMEGA8535-16MI-ND 643 475 4.24 
Com. | 40-DIP_ | ATMEGA8535L-8PC-ND 581 4.29 383 
Ind. | 40-DIP_| ATMEGA8535L-8PI-ND 621 459 4.10 
Com. | 44-PLOC | ATMEGA8535L-8JC-ND 581 429 383 
8k | 512] 512 | 32] 39/17) 1(USART)] 1 Y = Y 4 &ch. | 27-55 Y 8 an Ind. | 44-PLOC | ATMEGAS535L-8JI-ND 621 459 4.10 
(Master/Stave) 10-bit (8MHz) Com. | 44-TOFP | ATMEGA8535L-8AC-ND 602 445 3.98 
Ind. | 44-TOFP | ATMEGA8535L-8AI-ND 602 445 3.98 
Com. | 44-MLF | ATMEGA8535L-8MC-ND 602 445 3.98 
Ind. | 44-MLF | ATMEGA8535L-8MI-ND 643 475 4.24 
Com. | 40-DIP_ | ATMEGA161-8PC-ND 1097 818 7.46 
wx | ak | ste | a5 | 947 . |). ¥ _ Y 7 _ We eber || es 7 oii Ind. | 40-DIP_| ATMEGA161-8PI-ND 1174 871 7.96 
(Master/Slave) Com. | 44-TOFP | ATMEGA161-8AC-ND 1118 833 7.60 
Ind. | 44-TOFP | ATMEGA161-8AI-ND 11.95 886 810 
Com. | 40-DIP_ | ATMEGA161L-4PC-ND 1150 855 7.81 
see. | Caie:||| <e4-|| ae arg > =| ¥ = Y 4 _ Rates| 3 4 ot Ind. | 40-DIP_| ATMEGA161L-4PI-ND 1230 910 832 
(Master/Slave) Com. | 44-TOFP | ATMEGA161L-4AC-ND 11.72 870 7.95 
Ind. | 44-TOFP | ATMEGA161L-4AI-ND 1251 924 8.45 
Com. | 40-PDIP | ATMEGA162-16PCNDNEW! 667 493 4.40 
Ind. | 40-PDIP | ATMEGA162-16PI-NDNEW! 7.14 5.27 4,71 
1ek | 1K | 512 | 35 | 3/25 | 2(USART) | — Y Y ™ 6 = 27-55 ¥. 16 | 2/2 | Com. | 44-TOFP | ATMEGAI62-16ACNDNEW! 6.88 5.09 4.54 
(Master/Stave) (BMrz) Ind. | 44-TOFP | ATMEGA162-16A-NDNEW! 7.35 543 4.85 
Ind. | 44-MLF | ATMEGA162-16MI-NDNEW! 7.35 5.43 4.85 
Com. | 44-TOFP | ATMEGAI62V-1AC-NDNEW! 667 493 4.40 
Y Y Ind. | 40-PDIP | ATMEGA162V-8PINDNEW! 7.14 527 471 
TORS |p| SOUS Sou) a2 AUSART) | = |? Y | (Master/Stave)| 6 — | 27-55 | (em) 8 | 22 | ing | aa-toRP | ATMEGAI62V-8AL-NDNEW! 7.14 527 4.71 
Ind. | 44-MLF | ATMEGA162V-8MI-NDNEW! 7.35 5.43 4.85 
Com. | 40-DIP_ | ATMEGA16-16PC-ND 753 557 497 
Ind. | 40-DIP_ | ATMEGA16-16PI-ND 806 595 5.32 
we | ak | ste | a | one 4 ; y 7 Y 7 ores Y ; at | Com. | 44-TOP | ATMEGA16-16AC-ND 774 572 511 
(Master/Stave) 8-ch. (1MHz) Ind. | 44-TOFP | ATMEGAt6-16AI-ND 828 611 5.46 
10-bit Com. | 44-MLF | ATMEGA16-16MC-ND 774 572 511 
Ind. | 44-MLF | ATMEGA16-16MI-ND 828 611 5.46 
te | 1K | 52 | 2 | 218 | 1usaan| 4 y y Y Z Bch. | 57 55 ¥ 7 a1 | Com. | 40-DIP_| ATMEGAT6L-8PC-ND 753 557 4.97 
(Master/Stave) 10-bit (8MHz) Ind. | 40-DIP_ | ATMEGA(6L-8PI-ND 8.06 595 5.32 
Com. = Commercial Temperature Range: 0°C to 70°C (32°F to 159°F); Ind. = Industrial Temperature Range: -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) (Continued) 
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AIMEL AVR 8-Bit RISC Microcontrollers (cont) 


ey © 
Inter- Clock | Timer/ | Oper- 
Memory Size (Bytes) 1/0 | rupts TWI Int. | Speed |Counters| ating Digi-Key Price Each 
Program | RAM | EEPROM | Pins | Ext/Int) UART (¢) ISP JTAG SPI PWM ADC vec OSC | (MHz) | 8/16-bit | Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
Com. | 44-TOFP | ATMEGAI6L-8AC-ND 7.74 572 5.11 
16K 1K 512 32 | 218 |4(USART)| 1 y y ¥ 4 8-ch. 27-55 ¥ 8 1 Ind. ) 44-TOFP | ATMEGA16L-8AI-ND 8.28 611 546 
(Master/Slave) 10-bit (8MHz) Com. | 44-MLF | ATMEGA16L-8MC-ND 7.74 572 5.11 
Ind. 44-MLF | ATMEGA16L-8MI-ND 8.28 611 5.46 
16K 1K 512 53 | 17/6 1 17/6 y y ¥ 4 8-ch. 45-55 y 16 3 Ind. ) 64-TOFP | ATMEGA169-16Al-ND NEW! 8.55 747 6.67 
(Master/Slave) 10-bit Ind. 64-MLF | ATMEGA169-16MI-ND NEW! 8.55 7.47 6.67 
S vf a i 
16K 1K 512 53 | 17/6 | 1(USART)| 1 Y y ¥ 4 8-ch. 27-55 Y 4 on Ind. | 64-TOFP | ATMEGA169L-8Al-ND NEW! 11.03 816 7.28 
(Master/Slave) 10-bit (1MHz) Ind. 64-MLF | ATMEGAI69L-8MI-NDNEW! 11.03 816 7.28 
16K 1K 512 53 | 17/6 | 1(UsART)| 4 Y y ¥ 4 8-ch. 18-55 y 1 ot Ind. ) 64-TOFP | ATMEGAI69V-1Al-NDNEW! 10.81 800 7.14 
(Master/Slave) 10-bit (1MHz) Ind. 64-MLF | ATMEGAI69V-1MI-NDNEW! 11.03 816 7.28 
Com. | 40-DIP | ATMEGA32-16PC-ND 9.89 7.31 6.53 
Ind. 40-DIP | ATMEGA32-16PI-ND 10.58 7.83 6.99 
30K 2K 1K 32 | a6 |4(USART)| 1 y y ¥ 4 8-ch. 45-55 ¥ 16 yr Com. | 44-TOFP | ATMEGA32-16AC-ND 10.11 7.47 667 
(Master/Slave) 10-bit (8MHz) Ind. | 44-TOFP | ATMEGA32-16AI-ND 10.79 7.98 7.13 
Com. | 44-MLF | ATMEGA32-16MC-ND 10.11 7.47 667 
Ind. 44-MLF | ATMEGA32-16MI-ND 10.79 7.98 7.13 
Com. | 40-DIP | ATMEGA32L-8PC-ND 9.89 7.31 6.53 
Ind. 40-DIP | ATMEGA32L-8PI-ND 10.58 7.83 6.99 
30k 2K 1K 32 | 316 |4(USART)| 1 y y Y 4 8-ch. 27-55 5 1 yr] Com. | 44-TOFP | ATMEGA32L-8AC-ND 10.11 7.47 6.67 
(Master/Slave) 10-bit (8MHz) Ind. ) 44-TOFP | ATMEGA32L-8AI-ND 10.79 7.98 7.13 
Com. | 44-MLF | ATMEGA32L-8MC-ND 10.11 7.47 6.67 
Ind. 44-MLF | ATMEGA32L-8MI-ND 10.79 7.98 7.13 
Com. | 64-TOFP | ATMEGA64-16AC-ND NEW! 1290 9.54 852 
- -| i 
64K 4K 2K 53 | 926 |2(USART)| 1 y y ¥ 8 8-ch. 45-55 Y 16 2/2 Ind. | 64-TOFP | ATMEGA64-16AI-ND NEW! 13.78 10.20 9.11 
(Master/Slave) 10-bit (8MHz) Com. | 64-MLF | ATMEGA64-16MC-ND NEW! 1290 9.54 852 
Ind. 64-MLF | ATMEGA64-16MI-ND NEW! 13.78 10.20 9.11 
Com. | 64-TOFP | ATMEGA64L-8AC-ND NEW! 1290 9.54 8.52 
- + | 1 
64K 4K 2K 53 | 9/26 |2(USART)| 1 y y ¥ 8 8-ch. 27-55 ¥ 8 2/2 Ind. | 64-TOFP | ATMEGA64L-8AI-ND NEW! 13.78 10.20 9.11 
(Master/Slave) 10-bit (8MHz) Com. | 64-MLF | ATMEGA64L-8MC-ND NEW! 1290 9.54 8.52 
Ind. 64-MLF | ATMEGA64L-8MI-ND NEW! 13.78 10.20 9.11 
Com. | 64-TOFP | ATMEGA128-16AC-ND 16.34 11.85 10.87 
128K aK 4K 53 | 9/26 | 2(USART)| 1 y y Y 8 8-ch. 45-55 ve 16 22 Ind. ) 64-TOFP | ATMEGA128-16AI-ND 17.48 12.61 11.58 
(Master/Slave) 10-bit (8MHz) Com. | 64-MLF | ATMEGA128-16MC-ND 16.34 12.08 10.79 
Ind. 64-MLF | ATMEGA128-16MI-ND 1748 12.92 11.54 
Com. | 64-TOFP | ATMEGA128L-8AC-ND 16.34 11.85 10.87 
128K 4K 4K 53 | 9/26 | 2(USART)| 1 y y ¥ 8 8-ch. 27-55 Y 8 2/2 Ind. ] 64-TOFP | ATMEGA128L-8AI-ND 17.48 12.61 11.58 
(Master/Slave) 10-bit (8MHz) Com. | 64-MLF | ATMEGA128L-8MC-ND 16.34 12.08 10.79 
Ind. 64-MLF | ATMEGA128L-8MI-ND 17.48 12.92 11.54 
Com. = Commercial Temperature Range: 0°C to +70°C (+32°F to +159°F); Ind. = Industrial Temperature Range: -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) 
AIMEL Wireless Communications 
——— 
TMEBX741D Kit includes: 
Digi-Key Price Each Tape & Reel¢ 
+ Antenna +1 - Antenna Cable + 2-BNC Adapters + 1-25 to 9 rare} 7 ia 
Pin Parallel to Serial Cable + 1 - 25 to 9 Pin Adapter + 2 - Bese palo Eacage Harti! u 2 LOS |astze pilcting 
Coin Cells + 1 - Guide/Data Book + 3 - Floppys - Software UHF ASK/FSK Transmitter, 2.0V to 4.0V, 868MHz to 928MHz 8-TSSOP | 15750-6AQCT-ND 239 200 1.67} 1,000 1610.00 
UHF ASK/FSK Transmitter, 2.0V to 4.0V, 310MHz to 330MHz 8-TSSOP | 15753-6AQCT-ND 2.02 1.70 1.41] 1,000 1363.00 
UHF ASK/FSK Transmitter, 2.0V to 4.0V, 429MHz to 439MHz 8-TSSOP_| 15754-6AQCT-ND 2.02 1.70 1.41] 5,000 | 1363.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver, 5V to 20V, 902MHz to 928MHz 20-SOIC 5761-TGS-ND 436 366 3.05} — = 
UHF ASK/FSK Receiver, 5V to 20V, 300MHz to 450MHz for ASK or FSK 20-SOIC TS743P6-TGS-ND 449 377 3.14) — = 
UHF ASK Receiver, 4.5V to 5.5V, 300MHz to 450MHz 20-SSOP_| 15744N-TK-ND 316 265 221) — a 
Read/Write Base Station, 5V, 125KHz 16-SOIC U2270B-MFP-ND 271 227 189) — >= 
UHF ASK Transmitter, 2.2V to 4.0V, 310MHz to 440MHz 16-SSOP U2745B-MFB-ND 183 153 1.28) — — 
UHF ASK/FSK Transmitter, 2.0V to 5.5V, 300MHz to 450MHz 16-SSOP U2741B-NFB-ND 226 189 158) — _ 
2.5GHz WDECT/ISM Single-Chip Transceiver, 3V to 4.6V 48-MLF T2803-PLHCT-ND 16.13 13.50 11.25] 4,000 | 10875.00/M 
2.5GHz WDECT/ISM Single-Chip Transceiver, 3V to 4.6V 48-MLF T2802-PLHCT-ND. 16.13 13.50 11.25 | 4,000 | 10875.00/M 
2.5GHz Double-Balanced Mixer, 2.7V to 5.5V 8-SOC U2795B-MFP-ND 280 234 1.95) — = 
2Gz Single-Balanced Mixer, 2.7V to 5.5V 8-SOC U2796B-MFP-ND 280 234 1.95| — = 
1000MHz Quadrature Modulator, 5V 20-SSOP U2794B-MFS-ND 839 7.02 5.85} — = 
= 1000MHz Quadrature Modulator, 5V 16-SOIC U2790B-MFP-ND 8.39 7.02 5.85} — — 
TMEBX745B Kit includes: 300MHz Quadrature Modulator, 5V 20-SSOP_| _U2793B-MFS-ND 839 7.02 5.85| — = 
+ Antenna +1 - Antenna Cable + 2-BNC Adapters + 1-25 to 9 ISM 2.4GHz Front End IC, DECT 20-MLF 77026-PGH-ND 538 450 375| — _ 
Pin Parallel to Serial Cable + 1 - 25 to 9 Pin Adapter + 2 - . 7 ; . i 
Coin Cells * 1 - Guide/Data Book + 3 - CDs - Software ISM/Bluetooth™2.4GHz Power Amplifier, 3V 20-MLF 17023-PEQ:ND 387 3.24 270) — = 
Bluetooth™ISM 2.4GHz Front End IC, 3V 20-MLF 7024-PGS-ND 3.66 3.06 255) — a 
Universal Usable RF Power Amplifier, 135IMHz to 900MHz, 3.5V 28-PSSOP | 10905-TSQCT-ND 9.68 810  6.75| 4,000 | 6525.00/M 
1700MHz to 2300MHz High Linearity SiGe Active Receiver Mixer, 5V e 7 
vers for COMA/PCSII Base Stations 16-TSSOP | T0781-6CPCT-ND 8.17 684 5.70] 1,000 5510.00 
65MHz to 300MHz SiGe IF Receiver/Demodulator 16-TSSOP | 10797-6CPCT-ND 10.32 864 7.20] 1,000 6960.00 
BOOMHe2 to 1000ME# High Linearity SiGe Active Receiver Mixer, 5V 16-TSSOP | 10780-6CPCT-ND 817 684 5.70) 1,000) 5510.00 
Tranceivers for Base Stations 
800MHz to 2500MHz Direct Quadrature Modulator, 5V 16-TSSOP | T0790-6CPCT-ND 11.83 9.90 8.25] 1,000 7975.00 
NEW! Kits NEW! 
Demo Kit for U3741BW/U2741B..... 0. cee ee cceee cece eeeeeeeeeeeseeeeeereeteaeeeeenes — TMEBX741D-ND 91438 — = = _ 
Demo Kit for U3745BM/U2745B..........eee es cceee cece eeeeeeeeneeeseeeeeeeeeeeeeeeeenes = TMEBX745B-ND 831.25 — oa = _ 


+ For Tape & Reel part number change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AIMEL 8051 Microcontroller Kits 


FLASH-EMULATOR1 


Atmel and Ceibo jointly provide a complete development tool, called Flash 
Emulator Kit that supports Atmel T89C51RD2 at any frequencies allowed by the 
device. Two working modes are available: real-time emulation and simulation. 

Kit includes: - Windows software with source level debugger + On-line 
assembler and disassembler » RS-232 cable and 100V to 250V power supply 
+ Flat cables for prototyping with DB-51RD2 + Options: QFP and DIP adapters 

The hardware kit consists of three parts: FE-51RD2 Emulator features: 
* 60K of code memory + Frequency up to 20MHz/3V, 33MHz/5V + X2 mode 


support + Real-time emulation and simulator * MS windows debugger for -C 
language and assembler + Ready for the KEIL simulation environment + PLCC44 
emulation headers and signal test points + RS-232 interface up to 115Kbaud 


DB-51RD2 Development Board: 


crystal with capacitor 


MP-51RD2 ISP Microcontroller Programmer: 
+ RS-232 connector + 10-pin ribbon cable for ISP 


* DIP40 and PLCC44 sockets + Test points for Port Lines + In-system 
Programming (ISP) connector + Oscillator options: integrated oscillator/2-pin 


IFEASH-EMULAT ORTAND oi scsisiesticicnie uienice winaistenaigiit essciislia ia ashaalsincediglebte cg be nal dcginuis.it aitaa aa etait ats 'ihe ae aah ible Mauidlacyhlagbalaae tainted olen alee wine a tlemuebita’y 


$385.70 


CAN-DEMOBOARD1 and CANADAPT28 


The T89C51CC01 demo-kit is a standalone application board to easily 
evaluate the T89C51CC01 device. Designers can use the T89C51CC01 
UART connected to a PC serial port, or the CAN bus interface 
connected either to a CAN board plugged into a PC or a parallel port 
dongle able to recreate a CAN line. It is also possible to link this kit to an 
existing CAN High Speed network to initiate or receive CAN messages. 
Kit Includes: + User's manual + CANary™ CDROM, containing a 
full set of documentation and associated software 


C51 Generic Demoboard features: + LCD display (2 lines of 16 


(2 x 64kKB memory page) + Three different sockets: PLCC44, PLCC68 
and DIL24 (for standard C51) + In-system Programming (ISP) capability 
to download HEX files into the 128kB flash + Hardware switch to activate 
the C51 Flash boot loader after reset * RS-232 connector + Extension 
connectors * On-board regulator (9V external supply) 


CAN Extension Board features: 

+ On-board CAN transceiver in SO8 package. DIP8 socket also 
available for other types of CAN drivers + D-sub connectors conforms 
to CIA (“CAN In Automation”) recommendation for CAN High Speed 
Bus + ADC reference voltage inputs: VAGND and VAREF = Capability 
to activate T89C51CC01 boot loader to perform ISP of Flash and/or 


CAN-DEMOBOARD1-ND 


CANADAPT28-ND 


characters) +» Eight LED bargraph + Socket for 128kB Flash memory 


EEPROM using either UART or CAN connectors 


CAN-DEMOBOARD1-ND 
CANADAPT28-ND NEW! 


44 PLCC to 28 PLCC Adapter... 


$131.67 
- $66.50 


ATWEBEVK-01 


The @Web Evaluation Kit allows the user to 
evaluate the full range of options available in 
integrating TCP/IP software into Atmel C51 Flash 
MCUs. Once the user has completed the 
demo he will be able to Read and Write 
information to and from the Flash 
memory of the microcontroller 
through the Internet. 


Moreover, the user will see how all of 
the information recorded on the 
microcontroller is available using 
standard PC tools such as a Web 
browser, Hyperterminal, and Dial-up 
Networking. 


Kit includes: 
+ Evaluation Board with T89C51AC2 Controller 
+ External speaker 

+ Serial RS-232 Null Modem Cable 

+ 9V battery and cable 

+ CD-ROM including documentation and software 


NEW) MP3 Player 


Atmels solution for MP3 Player provides the best compromise between power consumption, cost and 
functionality. It consist of fully integrated standalone hard-wired MPEGI/II Layer-3 decoder with C51 
microcontroller core handling dataflow control and MP3-player control. 

Description: The AT89C51SND1 Development Kit includes a development board that has been designed 
to demonstrate the AT89C51SND1 capability to support the following features: * MP3 song playing * Voice 
recording/playing + MultiMediaCard with FAT16 + USB mass storage + USB firmware upgrade + Serial 
DataFlash Storage Memory ° A free full-featured 30-day Jungo WinDriver evaluation CD 


AT89RFD-01-ND 
AT89DVK-04-ND 


-. $200.00 
.. $560.00 


AT89C51SND1 Reference Design .. 
Board Demo MP3 Player 


NEW! Smart Card Starter Kit 


Features: + Starter Kit Functions in Either: Standalone Mode With the On-chip EEPROM Program Memory 
(T89C5121 Product Version) or On-board EEPROM Program Memory = In-system Programmable (ISP) 
(Using Rom Bootloader to Download hex Files into Internal Memory) * Smart Card Connector + Simm 
Connector * 2 LEDS + On-board Voltage Regulator With Voltage Setting + Sockets: SSOP24, DIL24 for 
Package Adapter + RS-232 Serial Port + Interrupt (INT1) Input + Optional Manual Reset Switch + Data, 
Address and Control Lines are Conveniently Brought Out On Connectors * Prototyping Area 

Description: The T8xC5121 Starter Kit includes a demonstration board allowing the evaluation of the 
T8xC5121 Microcontroller. Designers can either run the demonstration program or their own application. The 
demonstration board supports communication through RS-232 serial communication mode. The board can 
also be used as a programmer for the T89C5121 product. 


ATWEBEVK-OT-ND) 2.5: s0t3ccseeidiigeddeacrlinpnienierdnianeduidbamidandd admeaniage comestaibind $264.67 


T89C5121-SK1-ND Smart Card Starter Kit 2.0.0.0... 0. cece cece eee eee e eee eee eee $132.00 


NEW! @Web Hardwired TCP/IP Ethernet Solutions 


@Web LAN51H Development Kit 


The @Web LAS1H Development Kit is designed for testing high-speed Internet connectivity with Atmel 
80C51 Flash MCU and the WlZnet i2Chip, a unique hardwired embedded Ethernet TCP/IP chip. The 
customer can change functions and reload firmware using In-System Programming capability. Error 
messages can be displayed on the LCD screen, allowing easy debug of user's application. After evaluation, 
the drop-in network module (IIM7010) supplied n the kit can be re-used. 


ATWEBDVK=O2:ND i iiciseisituciscanrasnaw ana day tangs sancindervadedineuadacibard das dada daadeeaadon $269.00 


Gateway Modules 


@Web LAN51H Modules 


Atmel provides @Web LANS1H development kits with additional modules directly connected to the @Web 
LANS5S1H development board. These additional modules can run the functions of either a Remote Power On- 
off Control, or Voice Transmission (VoIP), or Network Web Camera. 

Remote Controller Features: + On-off Control Function Using Web Server »* LED On-off Control and Text 
LCD Display Using Web Browser 3 x 110V - 220V Relay Switches 

Voice Transmission (VoIP) Features: + Full-deplex Voice Transmission through Internet * Supports 
G723.1 Standard True Speech Voice Codec + Normal Microphone Input and Speaker Output + Audio DAC 
(MC745483) and DSP (CT8022A) = Included - Loudspeaker Connector 

Network WebCam Features: + Four-channel Cmos Web Camera with Standard JPEG Coding + Video 
Coding: Hardware MFPEG Codec (LC82210 from Sanyo) * Video Mode: VGA, CIF, QCIF * CMOS Sensor: 
1/3" Color CMOS Image Sensor (OV7620 from OmniVision), Maximum Frame Rate: 3fps with Standard C51 


ATWERSER SOND. Ee ReeE Rin iat 40 ATWEBDVK-02RC-ND —LANS1H and Remote Controller Kit . $379.00 
claps oriiSeee to Einemet, Gateway Mooulc: --$39.0 ATWEBDVK-02VOIP-ND LANS1H and Voice Transmission Kit. . $629.00 
ANWEBEVICOS-ND'. iho2s2 to Einemet Evaluation Boards. Siee00 ATWEBDVK-02WC-ND _LANS1H and Network WebCam Features Ki $899.00 
1 Mi Il 
805 icrocontro er (with Flash) Features: + Speed: 40MHz +3 - 8/16-Bit Timers 
Memory Ext. 
Size VO | Inter- Serial /O (CCP)) 8-Bit Operating Digi-Key Price Each 
Program| RAM | EEPROM | Pins | rupts | UART | ISP SPI | WDT | PWM | A/D (ch.)| CAN vcc Temperature Pkg. Part No. 1 25 100 
44-VQFP | 189C51CCO1CARLTIM-ND 11.07 927. 7.73 
5 ec. | 44-PLCC | T89C51CCO1CASLSIM-ND 10.86 9.09 7.58 
EIS BOO RS Wee i NR A ye |e | 8 | Yes | 3.0V-5.0V | -40°C to 85°C | aa QP | T89C51CCOTUARLTIM-ND 11.07 927 7.73 
44-PLCC_| _189C51CCO1UASLSIM-ND 10.86 9.09 7.58 
28-TSSOP | T89C51CCO2CA6KSIM-ND 9.89 8.28 6.90 
tek | 256) 2k | 20; — | Yes | — | — | Yes} 14 8 | Yes | 3.0Vto5.5V | -40°C to 85°C | 28-TSSOP | T89C51CCO2UAGKSIM-ND 9.89 8.28 6.90 
28-PLCC_| 789C51CCO2UASITIM-ND 9.25 7.74 6.45 
16K 44-VQFP | 189C51RB2-RLTIM-ND 7.46 6.25 5.21 
16K . cc | 44-PLCC | 189C51RB2-SLSIM-ND 7.93 665 5.54 
sak | 288) = A) Te Mes ese), Ness. j/ ves: bi — | — [ASW tO S.SV) 40°C to 85°C | aa vare | Te9C51RC2-RLTIM-ND 8.75 733° 6.11 
32k 44-PLCC_| 789C51RC2-SLSIM-ND 8.49 711 5.93 
48 2.7V to 3.6V 64-VQFP | 189C51RD2-RDTIL-ND 12.28 1028 8.57 
eax | 256} 2k | 32] 7 | Yes | Yes Yes 4.5V to 5.5V | -40°C to 85°C | 44-PLCC | 189C51RD2-SLSIM-ND 10.04 8.41 7.01 
48 4.5V to 5.5V 68-PLCC__| _189C51RD2-SMSIM-ND 11.18 9.36 7.80 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Z:WORLD 


This high-performance single-board computer from Z-World is stocked with I/O, memory, and communication 
ports. Measuring just 2.5” x 3.5”, the Jackrabbit is perfect for embedded control. The Jackrabbit’s remarkably 
low price point, fast execution speed, floating point capability, and interactive debugging make it ideal for 
OEM applications. The Jackrabbit also offers great flexibility for applications by providing extensive RAM, |/O 
and code space. Software for the Jackrabbit is developed using industry-proven Dynamic C® an integrated C- 
language development package that includes an interactive compiler, editor and debugger — making the 
Jackrabbit easy to program and develop. 

Model BL1800: + Board Size: 2.50” x 3.50” x 0.94” (64mm x 89mm x 24mm) + Input Voltage: 8-40VDC, 
switching regulator, 49 mA typ. at 24VDC + General Purpose I/O: 14 bi-directional, 6 inputs, 4 outputs 
(CMOS compatible) + High Power Outputs: 3 sinking (1 Amp) and 1 sourcing (500mA) + 1 Analog Input: 


Jackrabbit™ Low-Cost Single-Board Computer 


9-bit resolution, 8-bit accuracy, 0.1-2.8V input range, 75ms typ. acquisition time +* 2 Analog Outputs: 
Filtered/buffered PWM outputs + Processor: Rabbit 2000, clock, 29.5MHz » Memory: SRAM 128K, flash 
256K + Timers: Five 8-bit cascadable timers, one 10-bit timer with 2 match registers + Serial Ports: (2) 
RS-232 (or one with CTS/RTS) rated at 1KV ESD, (1) RS-485 rated at 15kV ESD, (1) 5V CMOS compatible 
(programming port), 2 serial ports can be clocked + Serial Rate: Selectable baud rates up to 115,200 bps 
(RS-232), 230,400 bps (RS-485). 5 Volt CMOS compatible port up to 7.37Mbps + Additional Features: 
watchdog/supervisor, time/date clock, and backup battery 

Model BL1810: Same as BL1800, except with 14.7MHz clock, 128K flash, linear regulator (8-25V), 3 sinking 
(200mA) and 1 sourcing (100mA) high-voltage outputs, and CMOS port baud rate of 3.69Mbps. 

Model BL1820: Same as BL1810, except no RS-485, no backup battery or battery circuitry, and 3 additional /O 


Digi-Key Price Each Z-World 
Description Part No. 1 5 25 Part No. 
Model BL1800 316-1011-ND 99.00 = = 101-0356 
Model BL1810 316-1001-ND 69.07 65.00 61.00 101-0357 
Model BL1820 316-1002-ND 49.05 46.00 43.00 101-0358 


Jackrabbit™ Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1000-ND (101-0363) Only $139.00 


Includes Jackrabbit BL1810, manual, schematics, AC adapter, prototyping board, programming cable, 
documentation on CD ROM, additional parts, and complete Dynamic C SE software development system 
(not a trial version). 


iva tls 2 Rabbit 3000™ Microprocessor 


The new Rabbit 3000™ is an extremely low-EMI microprocessor designed 
specifically for embedded control, communications, and Ethernet connectivity. 
The Rabbit 3000 shares its instruction set and conceptual design with the 
proven Rabbit 2000™. 

The Rabbit 3000 is fast — running at up to 54MHz — and C-friendly, with 
compact code and direct software support for 1 MB of code/data space. Rabbit 
3000 development tools include extensive support for Internet and network 
connectivity, with full source code for TCP/IP provided royalty free. 

The Rabbit 3000 operates at 3.3V (with 5V tolerant I/O) and boasts 6 serial 
ports with IrDA, 56+ digital I/O, quadrature encoder inputs, PWM outputs, and 
pulse capture and measurement capabilities. It also features a battery- 
backable real-time clock, glueless interfacing, and ultra-low power modes. Its 
compact instruction set and high clock speeds give the Rabbit 3000 blazingly 
fast performance for math, logic, and I/O. 

Programming the Rabbit 3000: 

Microprocessor hardware and software development is easy for Rabbit users. 


The Rabbit 3000 is programmed using the industry-proven Dynamic C® 
software development system from sister division Z-World. 

Key Features: 

+ Low-EMI: typically <10 dB pV/m @ 3m = Ultra-low power modes + 1.5-3.6V 
(5V tolerant I/O) + 54MHz clock speed + 56+ digital I/O + 6 serial ports 
supporting IrDA, SDLC/HDLC, Async, SPI + Pulse capture and measurement 
* Quadrature encoder inputs * PWM outputs 

Standard Features: 

+ Glueless memory and I/O interface + Direct support for 1 MB code/data 
space (up to 6 MB with glueless interface) + Battery-backable real-time clock 
+ Watchdog timer + Remote boot/program * Slave port interface 

Design Advantages: 

+ Extensive Ethernet/Internet support and royalty-free TCP/IP stack with 
source and sample programs * Dynamic C® development environment for 
real-time development and debugging + Blazingly fast performance for math, 
logic and I/O 


Digi-Key Price Each Rabbit 
Description Part No. 2 10 100 | Part No. 
Rabbit 3000™ 
316-1016-ND 14.50 13.13 12.50 | 668-0010 
54MHz, 128LQFP 


Rabbit 3000/RCM3000 Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1017-ND (101-0523) Only $299.00 


The Rabbit 3000/RCM3000 Development Kit includes an RCM3010 Ethernet core module (with Rabbit 3000 microprocessor, Flash, 
SRAM, Ethernet hardware), a prototyping board, complete Dynamic C SE software development system (not a trial version) with TCP/IP. 


stack and documentation on CD-ROM, power supply, and serial cable for programming and debugging. 


ales —~2 EW) RabbitCore™ RCM3400 Analog Core Module 


The RCM3400 analog RabbitCore Provides a processor core and analog input 
subsystem for OEMs to quickly integrate into custom designs. The RCM3400 
features a low-EMI Rabbit 3000-based CPU subsystem running at 29.4 MHz, with 
512K Flash / 512K SRAM or 256K Flash / 256K SRAM, 5 serial ports, and 8 
channels of programmable gain analog input in an extremely small footprint (1.37" 
1.16"/34mm x 29mm). The RCM3400 comes with a pre-assigned MAC I.D. to be 
Ethernet ready and the development board features 10/100 Base-T Ethernet and 
can be used as a reference design in conjunction with Dynamic C’s royalty-free 
TCP/IP software libraries. Extensive demo programs and software application 
templates make it easy to get the RCM3400 up and running in record time. 

RabbitCores mount directly on a user-designed motherboard and can interface with 
all manner of CMOS-compatible digital devices. Two 34-pin connectors route 47 
digital I/O (shared with serial ports), power, and other signals to the motherboard. 
Built-in low-EMI features, including a clock spectrum spreader, practically eliminate 
EMI problems, helping OEMs pass CE and regulatory RF emissions test. The 


RCM3400 is equipped with 5V tolerant I/O, quadrature encoder inputs, PWM 
outputs, and pulse capture and measurement capabilities. The RCM3400 also 
features a battery-backable real-time clock, glueless memory and |/O interfacing, 
and low-power “sleepy” modes. A fully enabled 8-bit slave port permits easy master- 
slave interfacing with another processor-based system, and an alternate I/O bus 
can be configured for 8 data lines and 6 address lines (shared with parallel I/O). 


Features: 

+ 3.3V operation + Powerful Rabbit 3000™ microprocessor * Low-EMI (typically 
<10dB pV/m@3m) + RCM3400-512K Flash/512K SRAM, RCM3410-256K 
Flash/256K SRAM +8 channel 12-bit A/D with programmable gain + 47 digital I/O, 
alternate I/O bus «5 serial ports (IrDA, SDLC/HDLC, Asynch, SPI) * MAC ID installed 


Design Advantages: + Ready-made platform for fast time-to-market +» Compact 
size simplifies integration +» Dynamic C® development environment for real-time 
development and debugging » Exceptionally fast performance for math, logic, and I/O 


Rabbit RCM3400 RabbitCore Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1027-ND (101-0587) Only $399.00 


Digi-Key Price Each Rabbit 
Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
RCM3400 Core Module 316-1025-ND 79.00 66.85 60.77 | 101-0561 
RCM3410 Core Module 316-1026-ND 59.00 49.93 45.39 | 101-0562 


version) with documentation on CD-ROM, a bag of accessory parts for use on the Prototyping Board. 


RABBI l= aae= 


The RCM3100 RabbitCore microprocessor core module is the ideal solution 
for designers who want to rapidly develop and implement embedded systems. 
Powered by the new Rabbit 3000™ microprocessor, the compact RCM3100 
boasts powerful features and a small footprint — 1.85” x 1.65” (47mm x 42 
mm). The RCM3100 has 6 serial ports and operates at 29.4MHz and 3.3V 
(with 5V-tolerant I/O). It also has built-in low-EMI features, including a clock 
spectrum spreader. Available in two models, the RCM3100 is equipped with 
512K each of Flash and SRAM; quadrature encoder inputs, PWM outputs, and 
pulse capture and measurement capabilities. Two 34-pin connection headers 
provide 54 digital I/O shared with the 6 serial ports and alternate I/O features. 
The RCM3110 has 256K Flash and 128K SRAM. 

The RCM3100 features a battery-backable real-time clock, glueless memory 
and I/O interfacing, and ultra-low power “sleepy” modes. A fully enabled 8-bit 
slave port permits easy master-slave interfacing with another processor-based 
system, and an alternate I/O bus can be configured for 8 data lines and 6 
address lines (shared with parallel I/O). 


RabbitCore™ RCM3100 Core Module 


Features: 


+ Actual Size: 1.85” x 1.65" x 0.48" (47mm x 42mm x 12mm) + 29.4 MHz clock 
speed * 3.3V operation * Powerful Rabbit 3000™ microprocessor + Low-EMI 
(typically <10 dB pV/m @ 3m) + RCM3100: Up to 512K Flash/512K SRAM 
+ RCM3110: 256K Flash and 128K SRAM + 54 digital I/O + 6 serial ports 
(IrDA, SDLC/HDLC, Async, SPI) + Alternate I/O bus + Ultra-low power 
“sleepy” modes + Pulse capture and measurement + Quadrature encoder 
inputs * PWM outputs 


Design Advantages: 


+ Ready-made platform for fast time-to-market + Compact size simplifies 
integration + Pin compatible with Ethernet RCM3000 for parallel product 
development + Dynamic C® development environment for real-time 
development and debugging + Exceptionally fast performance for math, logic, 
and I/O 


Rabbit RCM3100 RabbitCore Development Kit 


Digi-Key Price Each Rabbit 
Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
RCM3100 Core Module 316-1021-ND 65.00 55.00 50.00 | 101-0517 
RCM3110 Core Module 316-1022-ND 45.00 38.00 35.00 | 101-0518 


Digi-Key Part No. 316-1020-ND (101-0533) Only $239.00 


CD-ROM, AC adapter (U.S. only), and serial cable for programming and debugging. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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The RCM3400 Development Kit includes an RCM3400 core module, a prototyping board, AC adapter (U.S. only), 10-pin header to 
DE9 programming cable with integrated level-matching circuitry, complete Dynamic C SE software development system (not a trial 


The RCM3100 Development Kit includes an RCM3110 core module (with Rabbit 3000 microprocessor, Flash, SRAM, serial ports, 
and I/O ports), a prototyping board, complete Dynamic C SE software development system (not a trial version) with documentation on 


RABBIT 


The RCM3000 RabbitCore is Rabbit Semiconductor's most powerful and 
feature-packed microprocessor core module to date. Powered by the new 
Rabbit 3000™ — the “EMI-Free microprocessor” — the RCM3000 is the ideal 
option for designers who want to rapidly develop and implement embedded 
systems with fully integrated Ethernet connectivity. 

Measuring only 2.73” x 1.85” (69mm x 47mm), the RCM3000 operates at 3.3V 
(with 5V-tolerant I/O) and features 6 serial ports and also has built-in low-EMI 
features, including a clock spectrum spreader. 

Available in two models, the RCM3000 is equipped with an integrated 10Base-T 
Ethernet port, up to 512K each of Flash and SRAM, quadrature encoder 
inputs, PWM outputs, and pulse capture and measurement capabilities. Two 
34-pin connection headers provide 52 digital I/O shared with the 6 serial ports 
and alternate I/O features. The RCM3010 has 256K Flash and 128K SRAM. 
The RCM3000 features a battery-backable real-time clock, glueless memory 


RabbitCore™ RCM3000 Core Module 


and I/O interfacing, and ultra-low power “sleepy” modes. A fully enabled slave 
port permits easy master-slave interfacing with another processor-based 
system, and an alternate I/O bus can be configured for 8 data lines and 6 
address lines (shared with parallel 1/O). 


Features: + Actual Size: 2.73” x 1.85” x .086” (69mm x 47mm x 22mm) + 29.4 
MHz clock speed + 10Base-T + Powerful Rabbit 3000™ microprocessor » Low- 
EMI (typically <10 dB pV/m @ 3m) »« Built-in Ethernet for simplified 
connectivity + 3.3V operation + RCM3000: Up to 512K Flash/512K SRAM 
+ RCM3010: 256K Flash and 128K SRAM + 52 digital /O = 6 serial ports 
(IrDA, SDLC/HDLC, Async, SPI) + Alternate I/O bus + Ultra-low power 
“sleepy” modes * Pulse capture and measurement * Quadrature encoder 
inputs * PWM outputs 

Design Advantage: +» Ready-made platform for fast time-to-market + Dynamic 
C® development environment for real-time development and debugging 


Digi-Key Price Each Rabbit 
Description Part No. 1 10 100 Part No. 
RCM3000 Core Module 316-1018-ND 83.21 73.74 67.42 101-0507 
RCM3010 Core Module 316-1019-ND 63.29 54.71 52.57 101-0508 


RABBIT =a 


Rabbit 2000™ 


8-Bit Microprocessor 


The Rabbit 2000 is a high-performance, 8-bit microprocessor 
distinguished by its C-friendly instruction set, fast number crunching ability 
and numerous on-chip peripherals. 

Built-in features include 4 serial ports, a slave port, remote bootstrap 
capability, advanced clocking options, and glueless interface to both 
memory and I/O — making hardware design easy. With a maximum clock 
speed of 30 MHz, and optimized C-oriented instruction set, the Rabbit 
2000 outperforms alternative 16 and 32-bit processors at a much lower 
system cost. Supported by industry-proven Dynamic C® from Z-World, the 
Rabbit 2000 can handle C-language applications of approximately 1 
megabyte (50,000+ C statements). Dynamic C provides an interactive 


compiler, editor, and source-level debugger. Numerous application 
libraries are also included. This close integration of hardware and software 
shortens development time and makes programming much easier. 


Rabbit 2000 Advantages 


+ Architecture for enhanced math performance + Glueless memory 
and I/O interface + Remote cold boot + Slave interface + 4 serial 
ports + 40-plus multifunctional I/O pins + Battery-backable real-time 
clock * Watchdog timer + Five 8-bit cascadable timers and 2 10-bit timers 
with match registers + 488 microsecond periodic interrupt + Clocking 
options for low power applications 


Rabbit 2000™ Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1003-ND (101-0359) Only $139.00 


Kit includes Jackrabbit single board computer, manual, schematics, AC adapter, prototyping board, programming cable, 
documentation on CD ROM, additional parts, and complete Dynamic C SE software development system (not a trial version). 


Digi-Key Price Each Rabbit 
Description Part No. 2 10 100 Part No. 
Rabbit 2000 316-1004-ND 12.75 11.75 10.75 668-0003 


RAaaie => Rabbit 2000™ 


~ §8-Bit Microprocessor with TCP/IP Support 


The Rabbit 2000 is now available with full TCP/IP support! The Rabbit 
2000 is a high-performance, 8-bit microprocessor distinguished by its C- 
friendly instruction set, fast number crunching ability and numerous on-chip 
peripherals. 


Built-in features include 4 serial ports, a slave port, remote bootstrap 
capability, advanced clocking options, and glueless interfacing to both 
memory and |/O. Full TCP/IP source code for the Rabbit 2000 is provided 
with Dynamic C® software on CD-ROM. ICMP, HTTP, DCHP (includes 
facilities for SSI, CGI routines, cookies, and basic authentication), SMTP, 
FTP and TFTP (client and server) capabilities are provided. Ethernet 
drivers for the Realtek NE2000 compatible chipset are also included. 


Supported by industry-proven Dynamic C, the Rabbit 2000 handles C- 
language applications of approximately 1 megabyte (50,000+ C 
statements). Software development is easier and fast using Dynamic C’s 
interactive compiler, editor, and source-level debugger. Numerous 
application libraries are also included. 

Rabbit 2000 TCP/IP Design Advantages 

+ Cost-effective — no run-time royalties! » Develop robust 10baseT 
Ethernet applications + Write directly to TCP or UDP sockets + Develop- 
ment board includes RS-232 and RS-485 ports, 4 high-current outputs 
(200mA) 4 digital inputs, 512K flash, 128K SRAM, Five 8-bit cascadable 
timers and 2 10-bit timers with match registers, a real time battery- 
backable clock and 10baseT Ethernet interface 


development system (not a trial version) with TCP/IP on CD ROM. 


Rabbit 2000™ TCP/IP Development Kit 


Digi-Key Part No. 316-1005-ND (101-0401) Only $199.00 


Kit includes Rabbit 2000™ TCP/IP development board (with Rabbit 2000 microprocessor, flash, SRAM, Ethernet hardware, 8 
digital I/O), demonstration board, power supply, PC serial cable for real-time debugging, and complete Dynamic C SE software 


TCP/IP Toolkit 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Rabbit 2000 

316-1006-ND 99.00 101-0403 


RABBIT =a 


/O interface, backup interface and master-slave control pins. Dual 40-pin 


2mm sockets on your board. Flash and SRAM are on-board, providing a development-ready memory interface. Five parallel ports provide up to 40 
parallel I/O lines that may be used to interface to nearly any digital device. Its 8-bit data bus lines, 13 address lines and necessary strobes are 
provided to easily interface communications peripherals, I/O registers or small memories as I/O devices, external memory. 


Programs are created using Z-World’s Dynamic C®, a C language environment that includes an editor, compiler and debugger. 
The RabbitCore 2000 is ideal for reducing production costs, prototyping a new design, and time-to-market of your product. 


RabbitCore 2000 

+ Board Size: 1.90” x 2.30” x 0.50” (48.3mm x 58.4mm x 12.7mm) = In- 
put Voltage: 4.75-5.25V DC + Current: 98mA at 18.432 MHz, 5V DC 
(130mA at 25.8 MHz, 5V DC) + Processor: Rabbit 2000 +» General 
Purpose I/O: 40 parallel I/O lines grouped in five 8-bit ports (shared 
with serial ports) + Memory, I/O Interface: 13 Address lines, 8 data 
lines, 1/0 read/write, buffer enable, status, clock + Additional Digital 
Inputs: (2), start up mode (for master/slave), reset in * Additional Digital 
Outputs: Watchdog output, reset out + Clock: 18.432 MHz - 25.8 Mhz 
(see versions) + SRAM: 128K - 512K, (see versions) + Flash: 256K 


RabbitCore 2000™ 
Microprocessor Core Module 


A more powerful alternative to a microcontroller, the RabbitCore 2000 will jump-start your board design. Included are general-purpose I/O memory 


male connectors on the RabbitCore 2000 mate with common dual-row 


+ Timers: Five 8-bit cascadable timers, one 10-bit timers with 2 match 
registers + Serial Ports: 4 CMOS-compatible ports. Max asynchronous 
baud rate is 806,400bps, maximum synchronous is 6.45Mbps. Two 
ports are configurable as clocked ports + Slave Interface: Allows the 
RabbitCore 2000 to be used as an intelligent peripheral device slaved to 
a master processor 


Additional Features: Watchdog supervisor, time/date clock, backup 
battery circuitry and connections for user-supplied battery. Mates to 
your board via dual 40-pin male connectors. 


version) on CD-ROM. 


RabbitCore 2000™ Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1007-ND (101-0398) Only $169.00 


Kit includes a model RCM2020, manual with schematics and documentation on CD-ROM, getting started guide, AC 
adapter, prototyping board, programming cable, and complete Dynamic C SE software development system (not a trial 


Digi-Key Price | Rabbit 
Description Part No. Each | Part No. 
RCM2000 (25.8 MHz clock and 512K SRAM) 316-1008-ND 69.00 101-0404 
RCM2010 (25.8 MHz clock and 128K SRAM) 316-1009-ND 49.00 101-0405 
RCM2020 (18.432 MHz clock and 128K SRAM) | 316-1010-ND 39.00 101-0383 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(to33) 295 


RABBIT==me= 


At only 1.6" x 2.3" x 0.86", this compact microprocessor core module with integrated 
Bhernet facilitates rapid development of embedded systems, giving designers a complete 
package for control and communication with instant local or worldwide connectivity. 
Included are general-purpose I/O, memory I/O interface, battery-backable clock, cold boot 
capability, and a slave mode operation. The integrated Ethernet port frees designers from 
the limitations of serial port communications. Embedded systems using the ROM2200 can 
be controlled and monitored (as well as programmed and debugged when using appro- 
priate accessory hardware) across any network or the Internet. Two 26-pin male con- 
nectors on the ROM2200 mate with common dual-row 2mm sockets on your board. Hash 
and SRAM are onboard, providing a development-ready memory interface. 26 parallel 1/0 
lines may be used to interface to almost any digital device. 8-bit bi-directional data bus 
lines, 4 address lines, and the necessary strobes are provided to easily interface commun- 
ications peripherals, input or output registers, or small memories as I/Odevices. 

Programs are created using Z-World's Dynamic O®, a user-friendly C-language environ- 
ment that includes an editor, compiler, and debugger with royalty-free TOP/IP stack in 


RabbitCore™ RCM2200 Microprocessor Core Module 


source form. To permit parallel development, the ROVI2200 is pin-compatible with the non- 
Bhernet ROM2300. 

RabbitCore RCM2200 

+ Board Size: 1.60" x 2.30" x 0.86" (41 mm x 59 mm x 22 mm) = Input Voltage: 4.75-5.25V 
DC + Current: 134 mA at 5 V DC = Processor: Rabbit 2000 + General Purpose 1/0: 26 
parallel 1/O lines grouped in five 8-bit ports (shared with serial ports) + Memory, I/O 
Interface: 4 address lines, 8 data lines, I/O Read-Write » Additional Digital Inputs: 
Startup mode, reset + Additional Digital Outputs: Status, reset + Clock: 22.1 MHz 
+ SRAM: 128K, surface mount + Flash: 256K, surface mount + Timers: Five 8-bit 
timers, one 10-bit timer. Five timers are cascadable in pairs + Serial Ports: 4 QMOS- 
compatible ports. Max asynchronous baud rate is 691,000 bps, max synchronous is 5.53 
Mbps. Two ports are configurable as clocked ports * Slave Interface: Allows the ROVI2200 
to be used as an intelligent peripheral device slaved to a master processor 

Additional Features: Watchdog/supervisor, time/date clock, backup battery circuitry, and 
connection for user-supplied battery 


RabbitCore™ RCM2200 Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1012-ND (101-0475) Only $239.00 


Kit includes ROM2200 core module (Ethernet, 256K Hash, 128K SRAM), Getting Started manual with schematics, DC power supply (U.S. only), prototyping board, 
PC serial cable, and complete Dynamic C SE software development system (not a trial version) and complete documentation on CD-ROM. 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Ravi2200 316-1013-ND 55.00 101-0454 


RabbitCore™ RCM2300 Microprocessor Core Module 


This ultra-compact microprocessor core module measures only 1.15" x 1.60" x 0.47", 
opening up a world of new design options for economical control products. 


Included are general-purpose |/O, memory I/O interface, battery-backable clock, cold boot 
capability, and a slave mode operation. Two 26-pin male connectors on the ROVI2300 mate 
with common dual-row 2mm sockets on your board. Hash and SRAM are onboard, 
providing a development-ready memory interface. 29 parallel I/O lines may be used to 
interface to almost any digital device. 8-bit bi-directional data bus lines, 4 address lines, and 
the necessary strobes are provided to easily interface communications peripherals, input or 
output registers, or small memories as I/O devices. 


Programs are created using Z-World's Dynamic O®, a user-friendly C-language envi- 
ronment that includes an editor, compiler and debugger. To permit parallel development, 
the ROM2300 is pin-compatible with the Ethernet ROM2200. 


RabbitCore RCM2300: 

+ Board Size: 1.15" x 1.60" x 0.47" (29 mm x 41 mm x 12 mm) * Input Voltage: 4.75-5.25V 
DC = Current: 108 mA at 5 V DC * Processor: Rabbit 2000 + General Purpose 1/0: 29 
parallel I/O lines grouped in five 8-bit ports (shared with serial ports) + Memory, I/O 
Interface: 4 address lines, 8 data lines, I/O Read-Write (extra address line and Buffer Enable 
via separate connections) + Additional Digital Inputs: Startup mode, reset + Additional 
Digital Outputs: Status, reset + Clock: 22.1 MHz »* SRAM: 128K, surface mount + Flash: 
256K, surface mount + Timers: Five 8-bit timers, one 10-bit timer. Five timers are cas- 
cadable in pairs + Serial Ports: 4 OVOS-compatible ports. Max asynchronous baud rate is 
691,000 bps, max synchronous is 5.53 Mbps. Two ports are configurable as clocked ports 
* Slave Interface: Allows the ROVI2300 to be used as an intelligent peripheral device slaved 
to amaster processor 

Additional Features: Watchdog/supervisor, time/date clock, backup battery circuitry, and 
connection for user-supplied battery 


A ™ <, 
RabbitCore™ RCM2300 Development Kit Digi-Key Price Rabbit 
Digi-Key Part No. 316-1015-ND (101-0480) Only $199.00 Description Part No. Each Part No. 
Kit includes ROM2300 core module (256K Hash, 128K SRAM), Getting Started manual with schematics, DC power supply (U.S. only), prototyping board, PC serial 
cable, and complete Dynamic C SE software development system (not a trial version) and complete documentation on CD-ROM. ROM2300 316-1014-ND 42.00 101-0453 


RabbitCore™ RCM3200 Microprocessor Core Module 


The ROM3200 RabbitCore microprocessor core module is the ideal option for designers who 
want to rapidly develop and implement embedded systems with fully integrated 10/100Base-T 
Bhernet connectivity. Measuring only 2.73” x 1.85 “ (69 x 47mm), the ROVI3200 operates at 
3.3V with 5V tolerant I/O and features 6 serial ports. Built-in low EMI features, including a clock 
spectrum spreader, practically eliminate EVI problems, helping OEMs pass CE and regulatory 
FF emissions test. 


Powered by the Rabbit 3000 microprocessor running at 44.2 MHz, the ROM3200 is equipped 
with 512K Hash memory, 512K program execution SRAM and 256K data SRAM, quadrature 
decoder, PWM outputs, and pulse capture capabilities. TWO 34-pin connection headers provide 
52 digital I/O shared with the 6 serial ports and alternate I/O features. The integrated Ethernet 
port allows real-time local or worldwide connectivity. 


The ROMI3200 features a battery-backable real-time clock, glueless memory and I/O interfacing, 
and low-power “sleepy” modes. Efficient hardware and software integration facilitates rapid 
design and development. User programs can be compiled, executed, and debugged using 
Dynamic C and a programming cable-no in-circuit emulator is required. 


Designing with RabbitCores: RabbitCores are powered by high-peformance 8-bit Rabbit 
microprocessors with extensive integrated features and a C-friendly instruction set designed for 
use with the Dynamics O® development system. Embedded systems using the Ethernet 
RabbitCore module can be controlled and monitored (as well as programmed and debugged 
when using appropriate accessory hardware) across any network or the Internet. 


Programming the RCM3200: 
Programs are developed using our industry-proven Dynamics C software development system 
(SE version included in low-cost development kits). An extensive library of drivers and sample 
programs is provided, along with royalty-free TCP/IP stack with source. 
RabbitCore RCM3200: 


+ Board Size: 2.73" x 1.85" x 0.86" (69 mm x 47 mm x 22 mm) »* Power: 
3.15-3.45V DC + Current: 255 mA at 3.3V + Processor: Rabbit 3000 at 
44.2 MHz + General Purpose I/O: 52 digital I/O (44 configurable I/O, 4 
fixed inputs, and 4 fixed outputs) » Additional Digital Inputs: 2 
Startup Mode, Reset in + Additional Digital Outputs: Status, 
Reset out + Real-Time Clock: Yes + SRAM: 512K program + 
256K data + Flash: 512K + Timers: Ten 8-bit timers (6 cascadable 
fom the first) and one 10-bit timer with 2 match registers + Serial Ports: 
6 QMOS-compatible: 6 configurable as asynchronous (with IrDA), 4 as clocked 
serial (SPI), and 2 as SDLC/HDLC (with IrDA), 1 asynchronous clocked serial port 
dedicated for programming, Support for MIR/SIR IrDA transceiver + Slave Interface: 
Allows use as master or intelligent peripheral with Rabbit-based or other master cotroller 


Additional Features: 
Bthernet Port, Watchdog/Supervisor, Pulse-Width Modulators, Quadrature Decoder, Real-Time 
Cock, and Backup Battery 


RabbitCore™ RCM3200 Low-Cost Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1023-ND (101-0552) Only $349.00 


Kit includes ROM3200 RabbitCore, Getting Started manual, DC power supply (U.S. only), prototyping board, Serial Cable for Programming and debugging, and 
complete Dynamic C SE software development system (not a trial version) and complete documentation on CD-ROM. 


Digi-Key Price | Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Module RCOM3200 MPU 316-1024-ND 89.00 | 101-0520 


NEW! RabbitCore™ RCM2100 Microprocessor Core Module 


The ROM2100 is our full-featured RabbitCore microprocessor core module 
with integrated Ethernet. The ROM2100 features 512K of Hash memory and 
512K of SRAM, as well as buffered external memory-addressing capability. The 
34 parallel user I/O shared with 4 serial ports make local control and 
communication a breeze. 

Features: 

+ Ethernet + 3.5” x 2.0” x 0.86” * 512K SRAM + 512K Fash * 34 general 
purpose I/O 

RabbitCore RCM2100 Specifications: 

+ Microprocessor: Rabbit 2000 at 22.1 MHz + General Purpose I/O: 40 parallel 
1/O (20 configurable I/O, 8 fixed inputs, and 6 fixed outputs) + Additional 


Inputs: 2 Startup Mode, Reset in + Additional Outputs: Status, Clock, 
Watchdog Out, Reset out + Memory I/O: 13 buffered address, 8 buffered data, 
plus I/O Read-Write and Buffer Enable + Serial Ports: four 5V CMOS- 
compatible; 2 configurable as clocked ports + Serial Rate: Max. burst rate 
= CLK/32 Max. sustained rate = Burst/2 * Connectors: Two 2 x 20, 2mm IDC 
headers + Slave Interface: Allows use as master or intelligent peripheral with 
Rabbit-based or other master controller » Real-Time Clock: Yes + Timers: 
Five 8-bit timers (4 cascadable from the first) and one 10-bit timer with 2 
match registers * Watchdog/Supervisor: Yes » Power: 4.75-5.25VDC, 140mA 
* Operating Temp: -40°C to +70°C * Humidity: 5-95%, non-condensing + Board 
Size: 3.5” x 2.0" x 0.86" (89 x 51 x 22mm) 


manual, and AC adapter (U.S. Canada only). 


RabbitCore™ 2000/RCM2100 Low-Cost Development Kit 


Digi-Key Part No. 316-1028-ND (101-0451) Only $279.00 


Jumpstart your evaluation and design efforts with a complete development kit, which includes ROM2100 microprocessor core module, prototyping board, Dynamic 
CSE software development system (not a trial version) and complete documentation on CD-ROM, serial cable for programming and debugging, Getting Started 


Digi-Key Price | Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Module ROM2100 MPU 316-1029-ND 89.00 | 101-0434 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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C8051F000 Family 


20/25MIPS 8051 FLASH Microcontrollers 


with JTAG Debugging and Precision Analog Data Converters 


This family features up to a 25MIPS 8051 code-compatible CPU, in-system programming/debugging, plus precision analog data converters 
and a rich complement of digital peripherals. There is up to 32K bytes of in-system programmable FLASH memory and up to 2304 bytes of 
SRAM. Built-in debug support and IEEE 1149.1 Boundary Scan circuitry enables low-cost, in-system debugging via JTAG interface (see 
Development Kit). On-board hardware digital peripherals include UART, SMBus™/I2C™, SPI™ serial interfaces; four 16-bit timers, and a 
five-channel Programmable Counter Array (PCA) useful for PWM and general purpose timing applications. The multi-channel 100ksps 10-bit 
or 12-bit SAR-type ADCs can be operated in either single-ended or differential input modes. All family members have two 12-bit DACs, 


programmable voltage comparator(s), temperature sensor and voltage reference. 


Integrated Circuits Development Kits 
Cut Tape 
Flash} RAM | SMB/ 16-Bit | PCA | DIG| ADC | AC | Temp. | D/A Digi-Key Price Each Cygnal Digi-Key Cygnal 
MIPS| Bytes | Bytes | 12C | SPI |UART| Timers | Chnls | 1/0 | Bits | Ch. | Sensor} Ch. Pkg. Part No.* 1 25 100 Part No. Part No. Price Each Part No. 
20 | 32k | 256 v Vv 1 4 5 32 | 12 8 v 2 | 64-TOFP | 336-1000-1-ND 2217 15.95 12.66 8051F000 
20 | 32k | 256 Vv Vv 1 4 5 16 | 12 8 V 2 | 48-TOFP | 336-1001-1-ND 21.81 15.69 12.45 8051F001 336-1014-ND 99.00 C8051 FOO0DK-U 
20 | 32k | 256 Vv Vv 1 4 5 8 | 12 4 V 2 | 32-LOFP | 336-1002-1-ND 2148 1546 12.27 8051F002 
25 | 32k | 2304 | Vv Vv 1 4 5 32 | 12 8 V 2 | 64-TOFP | 336-1003-1-ND 23.76 17.10 13.57 8051F005 
25 | 32k | 2304 | V V ‘1 4 5 16 | 12 8 V 2 | 48-TOFP | 336-1004-1-ND 23.13 16.64 13.21 8051 F006 336-1017-ND. 99.00 C8051 FO0SDK-U 
25 | 32k | 2304 | Vv Vv 1 4 5 8 | 12 4 V 2 | 32-LOFP | 336-1041-1-ND 22.59 1625 12.90 C8051F007 
20 | 32k | 256 Vv Vv 1 4 5 32 | 10 8 v 2 | 64-TOFP | 336-1005-1-ND 20.76 14.94 11.85 8051F010 
20 | 32k | 256 Vv Vv 1 4 § 16 | 10 8 V 2 | 48-TOFP | 336-1006-1-ND 20.37 14.66 11.63 8051F011 336-1019-ND 99.00 C8051 F010DK-U 
20 | 32k | 256 Vv Vv ul 4 5 8 | 10 4 V 2 | 32-LOFP | 336-1007-1-ND 19.83 1427 11.32 8051012 
25 | 32k | 2304 | Vv Vv 1 4 5 32 | 10 8 Vv 2 | 64-TOFP | 336-1030-1-ND 2244 16.15 12.81 8051015 
25 | 32k | 2304 | Vv Vv A 4 5 16 | 10 8 V 2 | 48-TOFP | 336-1031-1-ND 22.08 15.89 1261 8051016 
25 | 32k | 2304 | Vv Vv 1 4 5 8 | 10 4 V 2 | 32-LOFP | 336-1042-1-ND 21.84 15.71 12.47 8051F017 336-1037-ND 99.00 C8051F015DK-U 
25 | 16k | 1280 | Vv Vv ‘tT 4 5 32 | 10 8 V — | 64-TOFP | 336-1048-1-ND 18.12 13.04 10.35 8051018 
25 | 16k | 1280 | V Vv 1 4 5 16 | 10 8 V — _|48-TOP | 336-1049-1-ND 17.46 12.56 9.97 8051F019 


* 


For Tape and Reel Part No., change the -1 to -2. Please call 1-800-DIGI-KEY for Tape and Reel Pricing. 


C8051Fx20 Family 


These full featured MCU’s feature up to a SOMIPS 8051 code-compatible CPU as well as in-system program- 
ming/debugging. It is available in a 100-pin TQFP with 64 digital I/O, has a fully parallel External Memory 
Interface (EMIF) for data storage, two UART’s, an SMBus/I2C, and a SPI Bus. 

There are two independent ADC’s, one 12-bit 100ksps and the other 8-bit 500ksps. Each device also has two 


12-bit DAC’s, a voltage reference, and a temperature sensor. 

The ‘Fx20 family members have up to 128K bytes of in-system programmable FLASH memory and up to 
8448 bytes of SRAM. C8051Fx20 family is perfect for compute intensive, mixed-signal embedded 
applications. 


Integrated Circuits Development Kits 
Cut Tape 

Flash | RAM | SMB/ 16-Bit | PCA | DIG )ADC1 )ADC1| ADC2) ADC2 | Temp. | D/A Digi-Key Price Each Cygnal Digi-Key Price | Cygnal 
MIPS | Bytes | Bytes | 12C | SPI | UART | Timers | Chnls| I/O | Bits | Ch. | Bits | Ch. | Sensor| Ch. Other Pkg. Part No.* 1 25 100 | Part No. Part No. Each | Part No. 
25 | eax fass2] vy |v | 2 | 5 | 5 |e] i2/s]s|s |  v | 2 | er |t00TcP|s3610327-ND 3135 2256 17.90 |Ca0siru20 
25 | ek fase] ¥ |v | 2 | 5 | 5 |32)12]}8]s8]ea | v | 2 | ewe JestoP |ssei033+-ND 30.23 «21.75 17.26 | CB5iF021 
25 | ek fase) ¥ |v | 2 | 5 | 5 |e) i} s8]s]s | v | 2 | ew ftooTcR|s36103¢1-ND 24.93 17.94 14.24 | Ca0siFO22 | 9961038-ND 129.00 | C8051N20DK-U 
25 | ek fass2] ¥ |v | 2 | 5 | 5 |32/10| 8 {8s ]s | v | 2 | ew |estor |33610351-ND 2316 1667 13.23 | C8051F023 
50 | t2akleae] v |v} 2 | 5 | 6 |e)i2|8)]8 | 8 | v | 2 |PLLEMIF/i00 TGP |s3610507-ND 2811 2231 1924 |CB0SIFI24 
50 | 12k/sa4a) ¥ |v | 2 | 5 | 6 32) 12|8]s |e | Vv | 2 |PLL.eMIFle+toP |33610601-ND 3761 27.08 21.47 | CBOSIFI25 
50 | 12ek}saa) ¥ |v | 2 | 5 | 6 Je) i} s8]s |e | v | 2 |PLLEMIF/00TCRR|336-1061-1-ND 35.81 25.76 20.45 |CaosiFize | S9°1058-ND == 149.00. | CB0S1FI24DK-U 
50 | 12ak|saa) ¥ |v | 2 | 5 | 6 |32|/10| 8 ]s | s | Vv | 2 |PLL.eMIF|6+Tor |336-1062-1-ND 34.44 24.78 19.66 | C80S1F127 


* For Tape and Reel Part No., change the -1 to -2. Please call 1-800-DIGI-KEY for Tape and Reel Pricing. 


C8051F040 Family with CAN Bus 


The C8051F040 family features the same 25MIPS 8051 code-compatible CPU, in-system 
programming/debugging, and analog and digital peripherals. In addition, it has an integrated CAN 2.0B 
controller with 32 message objects, each with its own filter mask. The ‘F040 parts also have a +/- 60V 
Programmable Gain Difference Amplifier. 

Available in a 100-pin or 64-pin TQFP with up to 64 Digital I/O, it also has a fully parallel External Memory 


Interface (EMIF) for data storage, two UART’s, a SPI Bus, and an SMBus. There are two independent 
ADC's, one 12-bit 100ksps, and the other 8-bit 500ksps each with its own input multiplexer, as well as two 
12-bit DAC’s, a voltage reference, and a temperature sensor. 

All ‘F040 family members have 64K bytes of in-system programmable FLASH memory and 4352 bytes of 
SRAM. 


Integrated Circuits Development Kit 
Cut Tape 
Flash | RAM | SMB/ 16-Bit | PCA | DIG | ADC1|ADCi| ADC2| ADC2 | Temp. | D/A Digi-Key Price Each Cygnal Digi-Key Price | Cygnal 
MIPS [Bytes | Bytes | 12C | SPI | UART | Timers |Chnis| I/O | Bits | Ch. | Bits | Ch. |Sensor| Ch. Other Pkg. _| Part No.* i 25 100 | Part No. Part No. Each __| Part No. 

25 | 64k | 4352 y y 2 5 6 64 | 12 13 8 8 V 2 | 60VPGA |100-TCFP | 336-1051-1-ND 33.71 24.25 19.25 | C8051F040 

25 | 64k | 4352 | Vv Vv 2 5 6 32 | 12 13 8 8 V 2 | 6OVPGA | 64-TOFP | 336-1052-1-ND 32.67 23.50 18.65 | C8051F041 " | Ai 
25 | 64k | 4352] V v 2 5 6 64 | 10 13 8 8 V 2 | 60VPGA |100-TOFP | 336-1053-1-ND 30.51 21.95 17.42 | C8051F042 SeaAMern A200» | CBB EOSODI 
25 | 64k | 4352 | Vv Vv 2: 5 6 32 | 10 13 8 8 V 2 | 60VPGA | 64-TOFP | 336-1054-1-ND 27.82 20.01 15.88 | C8051F043 


* For Tape and Reel Part No., change the -1 to -2. Please call 1-800-DIGI-KEY for Tape and Reel Pricing. 


C8051F200 Family 


The C8051F200 family offers a 25MIPS 8051 CPU, in-system programmability, and in-system debugging 
capabilities. All family members have 8K bytes of in-system programmable FLASH and up to 1280 bytes of 
SRAM. Built-in debug support circuitry enables low-cost, in-system debugging via JTAG interface (see 
Development Kit). 


On-board hardware digital peripherals include UART and SPI™ serial interfaces and three 16-bit timers. 
Optional analog peripherals include up to a 12-bit 100ksps ADC and two comparator(s). Each I/O port pin 
can be configured in firmware as either digital I/O or as an ADC input. Ideal for a wide range of general 
purpose, embedded applications. 


Integrated Circuits Development Kits 
Cut Tape 
Flash | RAM 16-Bit | DIG | ADC | AD Digi-Key Price Each Cygnal Digi-Key Price Cygnal 
MIPS | Bytes | Bytes | SPI | UART | Timers | I/O | Bits | Ch. Other Pkg. Part No.* 1 25 100 Part No. Part No. Each Part No. 
25 8k 1280 V 1 3 32 12 | 32 | 2 Comparators 48-TOFP 336-1036-1-ND 13.22 9.51 7.55 8051F206 336-1040-ND 99.00 8051 F206DK-U 
25 8k 256 | Vv 1 3 | 32 | 8 | 32] 2Comparators | 48-TOFP | 336-1008-1-ND 921 662 5.26 | C8051F220 
25 8k 256 | Vv 1 3 | 22 | 8 | 22] 2Comparators | 32-LOFP | 336-1009-1-ND 877 631 5.00 | (8051F221 
25 8k | 1280 | V 1 3 | 32 | 8 | 32] 2Comparators | 48-TOFP | 336-1010-1-ND 971 699 5.54 | CB8051F226 
25 8k 256 V 1 3 32 | — | — | 2Comparators 48-TOFP 336-1011-1-ND. 8.71 6.26 4.97 C8051F230 See) 99.00 cate Feces 
25 8k 256 V 1 3 22 | — | — | 2Comparators 32-LOQFP 336-1012-1-ND 8.29 5.97 4.73 C8051F231 
25 8k 1280 V 1 3 32 | — | — | 2Comparators 48-TOFP 336-1013-1-ND. 9.18 6.60 5.24 08051F236 


* For Tape and Reel Part No., change the -1 to -2. Please call 1-800-DIGI-KEY for Tape and Reel Pricing. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Or 


C8051F300 Family 


Available in the tiny 3 x 3mm 11-pin MLP package (PDIP for prototyping) as well as the 5 x 5 28-pin MLP, the 
C8051F300 devices offer the same 25MIPS 8051 CPU, in-system programmability, and debugging capabilities 
found in Cygnal's other MCUs. 

The ‘F300 family members have up to 16K bytes of in-system programmable FLASH and up to 1280 bytes of 
SRAM. On-board hardware digital peripherals include UART, SMBus/I2C, and SPI serial interfaces, up to a 


20/25MIPS 8051 FLASH Microcontrollers 
with JTAG Debugging and Precision Analog Data Converters (Cont.) 


five channel Programmable Counter Array and up to four 16-bit timers. The calibrated 2% oscillator supports 
UART operation without an external crystal oscillator. Analog peripherals consist of a 10-bit or 8-bit ADC, a 
temperature sensor, and low-power comparator(s). Each I/O port pin can be configured in firmware as either 
digital /O or analog inputs. Ideal for a wide range embedded applications where small footprint and low 
power are key. 


Integrated Circuits Development Kits 
Cut Tape 
Flash | RAM | SMB/ 16-Bit | PCA | DIG] ADC | AD | Temp. Digi-Key Price Each Cygnal Digi-Key Price | Cygnal 
MIPS | Bytes | Bytes | I2C | SPI| UART | Timers | Chnis | 1/0 | Bits | Ch. |Sensor| Other Pkg. | Part No.* 1 25 100 | Part No. Part No. Each | Part No. 
25 2k | 256 V _ 1 3 1 8 _ _— = _ 11-MLP | 336-1064-1-ND 446 3.18 255 | C8051F305 
25 4k | 256 V = 1 3 1 8 _ = = = 11-MLP | 336-1063-1-ND 5.27 3.76 3.01 | C8051F304 
25 8k | 256 V = 1 3 3 8 8 8 Vv 2% Osc | 11-MLP | 336-1043-1-ND 6.61 4.72 3.78 | C8051F300 
25 8k | 256 V = 1 3 3 8 8 8 Vv 2% Osc | 14-DIP | 336-1050-5-NDt 6.60 = = C8051F300P | 336-1047-ND 99.00 | C8051F300DK-U 
25 8k | 256 V — 1 3 3 8 _— = = 2% Osc | 11-MLP | 336-1044-1-ND 6.30 4.50 3.60 | C8051F301 
25 8k | 256 V _ 1 3 3 8 8 8 v =. 11-MLP | 336-1045-1-ND 6.25 446 3.57 | C8051F302 
25 8k | 256 V = 1 3 3 8 = a = = 11-MLP | 336-1046-1-ND 6.00 4.28 3.43 | C8051F303 
25 8k | 768 \ V 1 4 3 17 10 16 Vv 2% Osc | 20-MLP |336-1069-1-NDNEW! 7.87 5.62 4.50 | C8051F330 
25 8k | 768 V V 1 4 3 17 10 16 Vv 2% Osc | 24-DIP |336-1071-5-NDt{ NEW! 7.88 _ a C8051F330P | 336-1068-ND NEW! 99.00 | C8051F330DK-U 
25 8k | 768 V V 1 4 3 17 = = — 2% Osc | 20-MLP |336-1070-1-NDNEW! 7.06 5.04 4.03 | C8051F331 
25 16k | 1280 V V 1 4 5 29 10 21 v 2% Osc | 32-LCFP | 336-1056-1-ND 10.98 7.85 628 | C8051F310 336-1055-ND 99.00 | C8051F310DK-U 
25 16k | 1280 V V 4 4 5 25 10 17 Vv 2% Osc | 28-MLP | 336-1057-1-ND 9.95 7.11 5.68 | C8051F311 


* For Tape and Reel Part No., change the -1 to -2. 


Please call 1-800-DIGI-KEY for Tape and Reel Pricing. 


t+ Dip version for development purposes. 


NEW?! C8051F320 Family With USB 


The C8051F320 devices feature an integrated USB 2.0 function controller with integrated PHY and clock 


circuits. No crystal or external components are required. 


bytes Flash, 2304 Bytes RAM, a 10-bit ADC and many other peripherals. Available in the tiny 5 x 5mm 28-pin 


MLP package or 32-pin LOPF, these devices provide a true single-chip solution for embedded USB appli- 


The devices also include a 25MIPS 8051 code-compatible CPU, in-system programming/debugging, 16K cations. 
Integrated Circuits Development Kit 
Cut Tape 
Flash | RAM |SMB/ 16-Bit | PCA | DIG} ADC | A/D | Temp. Digi-Key Price Each Cygnal Digi-Key Price | Cygnal 
MIPS | Bytes | Bytes | 12C_|SPI | UART | Timers | Chnls | 1/0 | Bits | Ch. |Sensor| Other Pkg. _| Part No.* 1 25 100 Part No. Part No. Each Part No. 
25 16k | 2304) Vv v 1 4 5 25 10 17 v 1.5% Osc | 32-LGFP | 336-1066-1-ND 13.67 9.77 7.81 | C8051F320 336-1065-ND 237.60 | C8051F320DK-U 
25 16k | 2304 | Vv Vv 1 4 5 21 10 13 Vv 1.5% Osc | 28-MLP | 336-1067-1-ND 13.00 9.29 7.43 | C8051F321 


* For Tape and Reel Part No., change the -1 to -2. Please call 1-800-DIGI-KEY for Tape and Reel Pricing. 


(sensory 


Voice Extreme is a programmable module and suite of development tools 
for building interactive speech applications quickly and easily. Using a 
highly integrated, low cost chip, developers can write programs in VE-C, a 
high-level language very similar to ANSI-C. VE-C provides access to 
numerous voice and audio technologies, in addition to hardware features 
such as I/O ports, timers and an RS-232 interface. 


A Voice Extreme application consists of a program file plus any data files it 
needs, linked together into a binary image file that can be downloaded to a 
2Mbit flash memory. This program is then executed by the Voice Extreme 
interpreter, which runs in ROM on the VE IC. Because the VE IC has 
speech processing technology code already in firmware, application code 
is compact and executes quickly. 


Speaker Independent: No Training Required 
Speaker Dependent: Custom Commands 

Speaker Verification: Voice Password 

Continuous Listening: Gateway Access 

Word Spotting: Identifies a Phrase Out of a Sentence 
Speech Synthesis: Custom Prompts 

Record & Playback Music2: 4-Voice, Midi-Style 
DTMF Generation: Touch Tone Dialing 

Kit Contains: 


+ Voice Extreme Development Board with Built-in Microphone and 
Speaker 


+ Voice Extreme Module 

+» Power Supply 

* Serial Cable for PC RS-232 Connection 
* Quick Start Guide 

Software CD Containing: 

* Voice Extreme IDE 

* Quick Synthesis™ 


Interactive Speech™ 
Voice Extreme™ Toolkit 


Voice Extreme IDE 

IDE Features: Editor with source-level debug Project Management and 
Project Editing Single button builder that parses, assembles, links and 
checks the project Syntax coloring, macro generation, bookmarks, line 
reminders and other utilities Integrated batch-mode device programmer 


Quick Synthesis 

The Sensory Quick Synthesis tool is designed to help create and manage 
speech synthesis for Voice Extreme and other Sensory RSC 
microcontroller applications. Now any .wav file can be converted into a file 
format compatible with the Voice Extreme IC and other Sensory speech 
processors. This process can be done quickly and without the use of a 
Sensory linguist. 


System Requirements: 
+ Windows (95/98/ME/NT/2000) 


NEW?! Voice Direct™ II 
Speech 
Recognition Kit 


Voice Direct Il preforms speaker-dependent discrete word 
recognition by comparing a pattern generated in real time 
with previously trained word templates. The pattern 
generated by Voice Direct II is based on a digital 
reconstruction of the voice command. Each word to be 
recognized must first be trained. During training, Voice 
Direct Il constructs a template representing the individual 
speaker's unique sound pattern for each specific word or 
phase to be recognized. Templates are stored in non-volatile 
flash memory. During recognition a new template is 
produced and compared to the stored templates to 
determine which word was spoken. Voice Direct II features 
integrated speech prompting for both training and 
recognition operations, allowing the development of 
sophisticated interactive products with minimal 
programming. 


Features: 

Edge-Triggered, Continuous Listening and Word-Spotting 
speech recognition technologies 

Minimal external components 

Recognizes up to 15 words or phases (broken in to 1, 2 or 
3 sets) 

Over 99% recognition accuracy with proper design 
Phrase recognition up to 2.5 seconds 

User-friendly speech prompting 

Quick setup time 


Contents: 

One Voice Direct II Motherboard 
One Voice Direct II Module 

One Battery Clip 

Three 10K resistors 

One 470 ohm resistor 


, * 16MB RAM + Three Red LEDs 
+ Sample projects and data + 15MB Free Hard Disk Space * One Yellow LED 
* Documentation + RS-232 Port + One Quickstart Manual 
Digi-Key Price Sensory Digi-Key Price | Sensory 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each | Part No. 
Voice Extreme Toolkit VEKIT-ND 129.00 EEKVXTHSX Voice Direct Kit | VDIISRKKIT-ND 49.00 | VDIISRK 
Voice Extreme Module VEMOD-ND 59.00 EPMVXTHSX 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Zoom Starter Development Kit 
Low Cost ARM Development System 


Zoom™ Starter Development Kit: 

The starter kit is a low-cost application de- 
velopment kit for evaluating the functionality 
of the Card Engine and Sharp Blue Streak™ 
MCU/SoC. Application development is 
performed right on the product-ready Card 
Engine and software board support package 
included in the kit. 


* Card Engine: LH79520 Card Engine (8MB 
Flash, 32MB SDRAM) included 

+ LCD Display connector: 60-pin integrated 
LCD, touch and backlight connector 

+ Network Support: 1 RJ45 ethernet jack with 
magnetics (application/debug) 

+ Audio: stereo input and output jacks - 
3.5mm diameter (stereo-in is not supported 
by LH79520) 

+ PC Card Expansion: Compact flash type 1 
card slot (memory mode only) 

+ Serial Port: 115.2Kbps RS-232 debug serial port 

+ Expansion Headers: Standard 100 mil pitch header, access to all Card Engine signals 

+ Software: Linux BSP available. GNU cross development tools (compiler, linker, assembler, debugger) for 
use with PC hosts running Windows 2000/Cygwin or Linux, LogicLoader™ (bootloader/monitor) 

+ Cables: Serial cable (null modem), power supply and power adapters (UK, Europe, Japan, and USA) 


Card Engine: 


The LH79520 Card Engine is a complete single board computer offering essential features for handheld 

and embedded networking applications in the industrial, consumer and medical markets. 

+ Processor: Sharp LH79520 32-bit ARM720T RISC microprocessor running at 77.414MHz 

* SDRAM Memory: Up to 64 Mbytes 

+ Flash Memory: Up to 16 Mbytes on board 

+ Display: Programmable color LCD controller. Built in driver supports up to 800 x 600 x 16-bit color. 
Supports STN, color STN, HR-TFT, AD-TFT, TFT 

* Touch Screen: Four wire resistive touch controller 

+ Network Support: 10/100 BASE-T ethernet controller (application/debug). SMSC LAN 91C111 (MAC & PHY) 

+ Audio: Audio codec stereo output (TI TLV320DAC23) 

+ PC Card Expansion: Compact flash type 1 card (memory mode only) 

+ Serial Ports: 2 X 16C550 like, standard UARTS 

+ IrDA: SIR supports up to 115.2Kbps 


Digi-Key Price Logic Product Dev. 
Description Part No. Each Part No. 
Zoom Starter Kit 460-1000-ND 337.82 SDK-LH79520-10 
Zoom Starter KitJTAG 460-1001-ND 496.09 SDK-LH79520-10-W 


Zoom Display Kit 


The Zoom™ Display Kits are ready to use LCD displays that can 
be immediately connected to the Zoom Application Development 
Kits. 

The display kits include: 

+ Bezel 

+ Backlight 

+ 4 Wire Resistive Touch Panel 

* Cable Assemblies 


Sharp Digi-Key Price | Logic Product Dev. 
Description LCD Part No. Part No. Each Part No. 
een Color AD-TET LQ035Q7DB02 460-1004-ND 484.12 | LCD-3.5-QVGA-10 
"lo is Color TET LQ64D343 460-1005-ND 903.07 | LCD-6.4-VGA-10 
eon ect Color TFT LQ121S1DG31 460-1006-ND 993.51 | LCD-12.1-SVGA-10 


JTAG Debuggers 


Hardware Features: 

Raven: 

+ High speed download 

+ Auto-sensing voltage 

+ 18” interface cable 

* LED status 

+ External power supply 

*Host PC running Windows or Linux and ava- 
ilable parallel port 

Wiggler: 

+ 6” interface cable 

+» Powered via JTAG and parallel port 

+ Host PC running Windows and available parallel port 


OCD Commander is an assembly level software debugger that supports reading and writing of registers 
and memory, target start, stop and reset. Downloading to target, single stepping, hardware and software 
breakpoints. Diagnostics including memory and register tests. GNU tool suite includes a GCC compiler, 
linker, and assembler, and the GDB debugger. A special build of GNU is developed for each target 
processor. 


For use with Zoom Starter Developement Kit 


Digi-Key Price Logic Product Dev. 
Description Part No. Each Part No. 
JTAG Raven 460-1003-ND 847.21 JTAG-R-ARM7-10 
JTAG Wiggler 460-1002-ND 159.60 JTAG-W-ARM7-10 


SHARP 


MICROELECTRONICS 
OF THE AMERICAS 


LH79520 System-on-Chip 


+ ARM720T™ Core: 32-bit ARM7TDMI™ RISC Core, 8KB Cache, MMU 

+ High Performance (77.4 MHz) 

+ 32KB On-Chip SRAM 

+ Clock and Power Management: 32kHz Oscillator for RTC, 14.7MHz Oscillator and PLL for System Clock 

+ Programmable Color LCD Controller: Up to 800 x 600 Resolution, Supports STN, Color STN, HR-TFT, 
TFT, Up to 64k colors 

+ Flexible External Memory Interface: SDRAM support, SRAM/Flash/ROM support 

+ DMA (four channels) 

+ Synchronous Serial Interface (SS!) 

+ Four Counter/Timers 

+ Two Pulse Width Modulators (PWM) 

+ Three UARTs (16C550-like), Classic IrDA (115kbps) 

+ Real Time Clock (RTC) 

+ Up to 64 General Purpose I/Os 

+ Programmable Vectored Interrupt Controller 

+ Watchdog Timer 

+ JTAG Debug Interface and Boundary Scan 

+ Low Power Modes: Active Mode: 55mA Max., Standby Mode: 35mA Max., Sleep Mode: 5.5mA Max., Stop 
Mode: 18yA 

+ Operating Voltage: 1.8V Core, 3.3V Input/Output (1.8V optional) 

+ Temperature: 0°C to 70°C Commercial, -40°C to +85°C Industrial (with reduced clock frequency) 

+ 176-pin LQFP Package 


Price Sharp 
Description Each Part No. 
LH79520 System-on-Chip 425-1820-ND 19.38 LH79520NOM00 


QV400D: Prototype Programming Kit for 
Winbond ChipCorder Devices 


System Overview: 

QV400D™ provides all the software and hardware functions needed to develop complex messaging 

systems using Winbond's ChipCorder family of analog recording devices. 

+ Supports all current Winbond ChipCorders in 28-Pin DIP packages except the ISD5008 and 5116 devices 
which require socket adapters. 

+ Utilizes standard Windows® .wav format as input (11.025KHz, 16-Bit mono format only). 

+ Project management software includes message concatenation creation and auditing for building 
complex, compact, message systems. 

+ Data are written to precise, pre-computed locations; each programmed device is identical. 

+ Word and concatenation look-up tables are automatically created. The tables can also be used by the 
customer to create microprocessor look-up tables. 

+ Simple hookup; a single stereo audio cable carries both signal and control commands. 

Project Software: 

QV400S™ is a software package designed to unify the interface between users and various speech 

development systems produced by Quadravox. It consists of one executable file, QV400S1.exe (for 

Windows 95 or later), several DLLs (one at least for each development system), several help files, and an 

initialization file, QV400S1.ini (Win95 or later). 

+ Data acquisition using a standard 16-Bit sound card. Existing .wav files (11.025KHz, mono, 16-Bit) work 
fine, too. 

+ Organization of .wav files into projects and concatenation lists. 

+ Auditing of recorded segments, and of concatenations to verify proper prosody. 

+ Computation of exact address based on chip type and sample rate. 

Programmer Hardware: 

The speech data created by the project software may be programmed into any Winbond ChipCorder device 

using the QV400D Programmer Board. Separate easy-to-use ZIF sockets are provided for the ISD1000- 

2500 and ISD33000-4000 devices. In most PC systems, amplified speakers are connected to the sound 

card line output. The programmer is interposed between the PC line out and amplified speakers. No other 

connections to the PC are required. QV400D is designed to pass both channels through when it is not in 

use, but this feature will function only if the QV400D power supply remains connected. 

Power Supply: 

Output voltage: 9V DC; Current: 200mA minimum, 110V AC, 60Hz input 

Minimum System Requirements: 

QV400D will run on any PC operating under Windows '95 or '98 

+ CPU Pentium 66Mhz 

+ 8MB Ram (16MB and up preferred) 

+ 1.5MB hard disk space 

+ A 16-Bit sound card capable of 11.025KHz record and 16-Bit, 44.1KHz stereo playback is also needed for 
data acquisition. 


Prototype Programming Kit for Winbond ChipCorder Devices 


Kit Contents: 

+ 2 Floppy Disks containing all QV400D software and documentation (Help file). 
+ 1 Programmer Board with two empty ZIF sockets. 

+ 1 Audio Cable (6 ft. shielded, 1/8" stereo miniplug at both ends). 

+ 1 Power Supply: 9V DC 300 mA, 2.1mm female plug, center positive. 


QV400DEND iiicuss cacagsnsaaieastiges stay cia deus RiaienteuGatersGhsad .ainaaddaeaaggdoninanen $249.00 
Package Digi-Key Price 
Type For Device Type Part No. Each 
Socket Adapters for the QV300D 
28/600 DIP ISD5008P and ISD5116P QV400D-03A-ND 39.00 
28/300 SOIC ISD5008S and ISD5116S QV400D-03B-ND 39.00 
28-Pin TSOP ISD5008E and ISD5116E QV400D-03C-ND 39.00 
28/300 SOIC ISD1100S, 1200S,1400S and 2500S QV400D-04-ND 39.00 
28/350 SOIC 1SD1100G and ISD2500G QV400D-05-ND 39.00 
28/300 SOIC 1SD33000S and ISD4000S QV400D-06-ND 39.00 
28-Pin TSOP ISD33000E and ISD4000E QV400D-07-ND 39.00 
_ 1SD33000 OR 4000 Based Module QV400D-08-ND 19.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Winbond 


Electronics Corporation America 


General Description: Winbond's patented ChipCorder® technology is a revolutionary multilevel technique 
to record and play back sound on a single chip. The advanced technology provides natural sound 
reproduction, in a cost-effective device that retains stored messages in the event of power loss or battery 
replacement. 

The technology, based on a unique multilevel storage approach, stores multiple voltage levels into 
previously binary, two level EEPROM memory cells. Unlike traditional voice solutions whereby voice is 
digitized, the Winbond approach stores analog signals directly into single cells as one of over 250 levels. 

All ChipCorder products integrate the oscillator, microphone pre-amplifier, automatic gain control, anti- 
aliasing filter, smoothing filter, and speaker amplifier on-chip to achieve a complete “system on a chip.” Only 
a microphone, speaker, power source, and a few passive components are needed to implement a complete 
record/playback function. 


1SD1100 Series 

Description: The ISD1100 has been designed for low-cost consumer applications where a bare die is 
mounted directly to the PC board. The inclusion of pull-up or pull-down resistors on the input pins minimizes 
the number of signals used and the number of external components or bonding wires required. 

Features: + Pushbutton interface + 5 volt operating range » Automatic power-down 


1SD1200 Series 

Description: The ISD1200 offers a simple push-button interface coupled with the automatic power-down 
feature. It offers full addressability to handle multiple messages on a single chip. It is ideal for toy 
applications. 

Features: + 5 volt operating range + Automatic power-down = Fully addressable to handle multiple 
messages 


1SD1400 Series 

Description: The ISD1400 expands on the simple push-button interface of the ISD1200, with longer storage 
durations of 16 and 20 seconds. It offers full addressability to handle multiple messages on a single chip and 
is widely used in communication and consumer applications. 

Features: + 5 volt operating range + Automatic power-down » Fully addressable to handle multiple 
messages 


1SD2500 Series 
Description: The ISD2500 family offers improvement in speech length up to a maximum of 90 seconds. 


Single-Chip Voice Record/Playback Devices 


This extends the single-chip voice solution to industrial and high-end consumer applications. This family 
offers sound capability for new applications such as cellular phones, answering machines, voice-response 
faxes, copy machines and industrial applications where voice prompting provides product differentiation for 
equipment and manufacturers. 

Features: + 5 volt operating range + Fully addressable to handle multiple messages + Directly cascadable for 
longer durations + Automatic power-down (push-button mode) 


ISD400X Series 

Description: The ISD4000 series provides high-quality, 3-volt, single-chip record/playback solutions for 2 to 
4 minutes (ISD4002), 4 to 8 minutes (ISD4003), and 8 to 16 minutes (ISD4004) messaging applications. 
These CMOS-based devices include an on-chip oscillator, anti-aliasing filter, smoothing filter, AutoMute™ 
feature, audio amplifier, and high density, multilevel Flash storage array. 

Features: + Single +3 volt supply + Low-power consumption + AutoMute feature to provide background 
noise attenuation + Fully addressable to handle multiple messages * On-chip clock source + Microcontroller 
SPI or Microwire™ Serial Interface 


ISD5008 Series 

Description: The ISD5008 device is designed for use in a microprocessor- or microcontroller-based system. 
Address, control, and duration selection are accomplished through a Serial Peripheral Interface (SPI) or 
Microwire Serial Interface to minimize pin count. Recordings are stored in on-chip nonvolatile memory cells, 
providing zero-power message storage. Voice and audio signals are stored directly into solid-state memory 
in their natural, uncompressed form, providing superior quality voice and music reproduction. 

Features: + Fully-integrated solution + Low-power consumption + Single +3 volt supply »* Enhanced 
voice features * Easy-to-use and control + High quality solution 


ISD5116 Series 

Description: The 1SD5116 ChipCorder Product provides high quality, fully integrated, single-chip 
Record/Playback solutions for 8-16 minute messaging applications that are ideal for use in cellular phones, 
automotive communications, GPS/navigation systems and other portable products. 

Features: Fully-integrated solution: * Single-chip voice record/playback solution. »* Low-power 
consumption supports 2.0V and 3.0V interface logic + Enhanced voice features + Digital memory features up to 
4 MB - Easy-to-use and control + High quality voice and music reproduction 


Input Filter Input Filter 
Sample Pass Digi-Key Price Each Winbond Sample Pass Digi-Key Price Each Winbond 
Duration] Interface Rate Band Pkg. | Part No. 1 10 25 | Part No. Duration | Interface Rate Band Pkg. | Part No. 1 10 25 | Part No. 
y 28-DIP |1SD4003-04MP-ND 10.75 860 7.17] 1SD4003-04MP 
10 Sec.| Pushbutton! 64k | zee | 2e-01P | !SD1110P-ND 4.50 3.60 3.00] ISD1110P “SPI 
28-S01C | IsD1110S-ND 450 360 3.00|ISD11108 4Min. | Microwire) 8.0KHz | 3.4KHz | 28-SOIC] ISD4003-04MS-ND 10.75 8.60 7.17 ISD4003-04MS 
osx | Punter! saae | paae | 22D |ISDIZ12ND gsc Be SoolleDISISP 28-TSOP | ISD4003-04MEND 10.75 8.60 _7.17 | ISD4003-04ME 
; : ; 28-801C| ISD12128-ND 450 360 3.00/tso12128 a 28-DIP |1SD4003-05MP-ND 10.88 8.70 7.26 | ISD4003-05MP 
cape NCES ei dbo a8 iSoiaiee 5Min. | Microwirel 6.4KHz | 2.7KHz | 28-SOIC||SD4003-05MS-ND 10.88 8.70 7.26 | ISD4003-05MS 
16 Sec. | Pushbutton] 8.0KHz | 3.3KHz : ° : 28-TSOP | ISD4003-05ME-ND 10.88 870 7.26 | ISD4003-05ME 
28-SOIC | ISD1416S-ND 563 4.50 3.76 |ISD1416S 
ry 28DIP |ISD4003-06MP-ND 11.00 8.80 7.33 | ISD4003-06MP 
20 Sec. | Pushbutton} 6.4KHz | 26kH | 28-DIP | 1S01420P-ND BES) REO, 970 | ISOISOOF 6Min. | Microwire| 5.3KHz | 23KHz | 28-SCIC]ISD4003-06MS-ND 11.00 8.80 7.33 | ISD4003-06MS 
26-SOC SEs uSae DiO8 = BO S176 HSOTACOS: 28-TSOP| ISD4003-06MEND 11.00 8.80 _7.33 | ISD4003-06ME 
1 Min. | Button/MOU} 8.0KHz | 3.4KHz | 28-DIP | ISD2560P-ND 958 7.66 6.38 | ISD2560P a 28-DIP |1SD4003-08MP-ND 11.13 890 7.42| 1ISD4003-0aMP 
75 Sec. | Button/MOU} 6.4KHz | 2.7KHz | 28-DIP | ISD2575P-ND 958 7.66 6.38 | ISD2575P 8Min. | Microwirel 4.0KHz | 1.7KHz | 28-SOIC|1SD4003-08MS-ND 11.13 8.90 7.42 | ISD4003-08MS 
90 Sec. | Button/MOU} 5.3KHz | 2.3KHz | 28-DIP | ISD2590P-ND 9.58 7.66 6.38 | ISD2590P 28-TSOP| 1SD4003-08MEND 11.13 8.90__7.42 | 1SD4003-08ME 
| 28-DIP |1SD4004-08MP-ND 15.38 12.30 10.26 | ISD4004-08MP 
amin. |ButtoyMCUl 4oKee | 1.7K | 2e-DIP | 1sD25120P-ND 958 7.66 6.38 | ISD25120P ; “SPI 
28-SOIC | 1$D25120S-ND 958 7.66 6,38 | ISD25120S 8Min. | Microwire) 8.0KHz | 3.4KHz | 28-SOIC] 1SD4004-08MS-ND 15.38 12.30 10.26 | ISD4004-08MS 
esx lanomen! sace | 2aan | 220 | Soe5seP-ND is. B76) es ligepSdeP 28-TSOP | ISD4004-08MEND 15.38 12.30 10.26 | ISD4004-08ME 
| Balto . . 28-801C| Isne6485-ND 723 678 492 |Isoes4es _ 28-DIP |1SD4004-10MP-ND 15.50 12.40 10.35 | ISD4004-10MP 
Tain [putoamcul eoae | gaan | esac eee ere eee 10 Min. | Microwire) 6.4KHz | 2.7KHz | 28-SOIC] 1SD4004-10MS-ND 15.50 12.40 10.35 1SD4004-10MS 
aia eal : : a : : : 28-TSCP| ISD4004-10MEND 15.50 12.40 10.35 | ISD4004-10ME 
75 Sec. | Button/MOU} 6.4KHz | 2.7KHz | 28-SOIC | ISD2575S-ND 958 7.66 6.38 | ISD2575S 7 28-DIP |ISD400412MP-ND 1563 12.50 10.42 | IsD4004-12MP 
Sei 28-DIP | 1SD4002-120P-ND 875 7.00 5.84] 1SD4002-120P |_| 12Min. | Microwire) 5.3KHz | 2.3KHz | 28-SOIC]1SD4004-12MS-ND 15.63 1250 10.42] 1SD4004-12MS 
2Min. | Microwire | 8.0KHz | 3.4KHz | 28-SOIC] 1SD4002-120S-ND 8.75 7.00 5.84 1SD4002-120S 28-TSOP | ISD4004-12MEND 15.63 12.50 10.42 | ISD4004-12ME 
28-TSOP| 1SD4002-120E-ND 8.75 7.00 _ 5.84 | ISD4002-120E oy 28-DIP | 1SD4004-16MP-ND 15.75 12.60 10.51 | ISD4004-16MP 
oy 28-DIP | 1SD4002-150P-ND 8.88 7.10 5.92] 1SD4002-150P | | 16 Min. | Microwire| 4.0KHz | 1.7KHz | 28-SOIC]ISD4004-16MS-ND 15.75 12.60 10.51 | ISD4004-16MS 
150 Sec.) Microwire | 6.4KHz | 2.7KHz | 28-SOIC]1SD4002-150S-ND 8.88. 7.10 5.92] ISD4002-150S 28-TSOP | ISD4004-16ME-ND 15.75 12.60 10.51 | ISD4004-16ME 
28-TSOP| ISD4002-150E-ND 8.88 7.10 _5.92 | ISD4002-150E ey 28-DIP_| ISD5008P-ND 1375 11.00 9.17] ISD5008P 
SPI 28-DIP | 1SD4002-180P-ND 9.00 7.20 6.01 |1SD4002-180P 4-8 Min. | Microwire] 4.0-8.0KHz| 1.7-3.4KHz] 28-SOIC | ISD5008S-ND 13.75 11.00 9.17} 1SD5008S 
3Min. | Microwire | 5.3KHz | 2.3KHz | 28-SOIC] 1SD4002-180S-'ND 9.00 7.20 6.01 | ISD4002-180S 28-TSOP | ISD5008E-ND 13.75 11.00 __ 9.17 | ISD5008E 
28-TSOP| ISD4002-180E-ND 9.00 7.20 _ 6.01 | 1SD4002-180E 28-DIP | ISD5116P-ND 14.75 11.80 9.84] ISD5116P 
' 28-DIP | 1SD4002-240P-ND 9.13 7.30 6.09 |ISD4002-240P | /&16Min.) FC | 4.0-8.0K+2/ 1.7-3.4KHz] 28-SOIC | ISD5116S-ND 14.75 11.80 9.84] ISD5116S 
4 Min. | Microwire | 4.0KHz ] 1.7KHz | 28-SOIC] 1SD4002-240S-ND 9.13 7.30 6.09 | ISD4002-240S 26-TSOP |ISOSTISESND) 14.75 11.80 __ 9.84 | ISD6116E 
28-TSOP| 1SD4002-240END 9.13 7.30 6.09/1SD4002-240E | |8-16Min.| IC | 4.0-8.0KHZ|1.8-3.7KHz) 28-DIP | ISD5216P-ND NEW! 15.63 12.50 10.42 | ISD5216P 


NEW! Single-Channel 
Voiceband Codec 


The W6810 and W6811 are general-purpose single channel PCM CODEC with pin-selectable -Law or A- 
Law companding. The device is compliant with the ITU G.712 specification. Functions performed include 
digitization and reconstruction of voice signals, and band limiting and smoothing filters required for PCM 
systems. The filters are compliant with ITU G.712 specification. Their performance is specified over the 
industrial temperature range of -40°C to +85°C. 

Features: » W6810 operates off of a single +5V power supply » W6811 operates off of a separated analog 
(5V) and digital (3V) power supplies 


NEW! Single-Chip 
Text-to-Speech Processor 


The WTS701 is a high quality, fully integrated, single-chip Text-to-Speech solution that is ideal for use in 
applications such as automotive appliances, GPS/navigation systems, cellular phones and other portable 
products or accessories. The WTS701 product accepts ASCII (and Unicode for Mandarin) input via a SPI 
port and converts it to spoken audio via an analog output or digital CODEC output. Performance is specified 
over the industrial temperature range of -40°C to +85°C. 

The chip can be programmed through the SPI port, allowing downloading of different languages and 
speaker databases. 


Digi-Key Price Winbond Digi-Key Price Winbond 
Description Package Part No. Each Part No. Description Package Part No. Each Part No. 
IC Voiceband 20-DIP W6810IE-ND 2.43 W6810IE English Female 56-TSOP WTS701EF/T-ND 33.00 WTS701EF/T 
IC Voiceband 24-DIP W6811IE-ND 2.55 W6811IE English Male 56-TSOP WTS701EM/T-ND 33.00 WTS701EM/T 
Development Kit = W6810DK-ND 150.00 W6810DK Development Kit = WTS-ES701-ND 295.00 WTS-ES701 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Stamp-Sized Modules Run BASIC a 
These modules are general-purpose I/O computers which are programmed in BASIC. The language set has instructions 
for interfacing with electronic circuitry including shift registers, integrated circuits that use SPI, solid state relays, or 
devices that use asynchronous serial protocols. 

BS1: Runs at 4MHz, has 8 I/Olines, and program storage for 80 lines of BASIC code. 

BS2: Steps up to 16 I/Olines and program storage for 600 instructions. It's speed also increases to 20MHz. 

BS2Sx: Increases the speed to 50MHz and program storage to 4000 lines of BASIC code. It also adds 64 Bytes of 
scratch pad RAM. 

BS2E: Has the RAM and program storage of the BS2SX, but runs at the BS2 speed to save power. 

BS2P24 and BS2P40: Have several advantages over other Stamps. They run at 20MHz but actually executes instructions 
faster than the BS2SX. They have all of the features of the BS2SX plus they have commands for interfacing with parallel 
LCD's, |2C devices, and Dallas Semiconductor “One Wire” parts along with a polled interrupt capability. 

Stamp Programming: 

To get started programming BASIC Stamps you need a BASIC Stamp module, prototyping board (Carrier Board, Board of 
Education, or BASIC Stamp Activity Board), serial cable, and software (available for internet download and on the OD- 
ROM). Getting started is easiest with one of the starter kits below. 

System requirements: IBM PC or compatible, VGA monitor, parallel port (BS1-IC), serial port (for all other Stamp 
modules), CD-ROM drive, DOS or Win98 operating system. 

BASIC Stamp | Starter Kit: 

The BASIC Stamp | Starter Kit includes one BASIC Stamp | module, SuperCarrier Board, BASIC Stamp manual version 
2.0, a Parallax CD-ROM (include software) and a parallel cable. 

BASIC Stamp II Starter Kit: 

The BASIC Stamp II Starter Kit includes one BASIC Stamp II module, Board of Education, BASIC Stamp manual version 
2.0, a Parallax CD-Rom (include software) and a serial cable. 

BASIC Stamp IISX Starter Kit: 

The BASIC Stamp IISX Starter Kit includes one BASIC Stamp IISX module, Board of Education, BASIC Stamp manual 
version 2.0, a Parallax CD-ROM (include software) and a serial cable. 

Board of Education “Full Kit”: 

The Board of Education “Full Kit” contains a Board of Education, BASIC Stamp II module, pluggable wires, serial cable, 
and power supply. The B.O.E Manual is in PDF format on CD-ROM. 

BASIC Stamp 2P24 Professional Starter: 

Features include: » BS2P24 Module + BS2P Demo Board + BASIC Stamp Manual * CD-ROM + DS1822 Thermometer 
+ RTCwith RAM + 4K EEPROM + 4.7K resistor * 32.768 KHz XTAL + Serial Cable + 10 Jumper Wires 

BS2P Plus Pack 

The BS2P Plus Pack is a fantastic collection of demonstration projects for the BS2P module focused on interfacing to 
1°C, 1-wire and parallel LCDs. Use the provided source code to get started and customize it for your application. This kit 
is designed to cut an engineers “getting started” time down from days to hours. The BS2P24 Demo Board (45183) is a 
helpful companion to the Plus Pack. 

Features include: + Parallel LCD module + PCF8574 Remote 8-Bit I/O Expander + PCF8583 Clock/Calendar with 240 x 8- 


BS1-IC and BS2-IC Carrier Boards: BASIC Stamp carrier boards are small through-hole boards that have a 
socket for the BS1-IC or BS2-IC, and a 9-volt battery clip plus project space. 


Carrier Boards 


Programmer 


Stache Field Programmer Stacheis a small field programmer for the BS2-IC. Stache is loaded with your BASIC 
Stamp programs from the PC, and may then be taken to the field by untrained personnel to reprogram BASIC Stamps. 
ne pushbutton is used for field programming. Holds up to 15 BS2-IC programs. 

BASIC Stamp Books Programming and Customizing the BASIC Stamp by Scott Edwares is a 350-page 
introductory text to the BASIC Stamp. The benefit of this book is the general background on electronics, breadboarding, 
and applications. 

Microcontroller Projects with BASIC Stamps by Al Williams is a 300-page BASIC code syntax guide — 
for the BASIC Stamp, and also includes an assortment of applications. 4 
Microcontroller Application Cookbook: The Microcontroller Application Cookbook by | mcreconrrotten 
Matt Gilliland is a 248-page selection of circuits and code for the BS2-IC. The intent of the book is to | “rs 
provide circuits and code snippets which could be combined to develop larger projects. Examples 
include the use of relays with high voltage, D/A and A/D conversion, serial protocols for fe 
synchronous/asynchronous communication, shift registers, and buffering |/O pins for protection. (_\ 
Parallax CD-ROM: The Parallax CD-ROM consists of every resource published by Parallax. N aay, 
Includes source code and schematics for BASIC Stamp circuits, printed manuals, Stamps in Gass 

documentation, and images. Approximately 585 MB. This is included in the BASIC Stamp Starter Kits and Board of 
Education Full Kit. 

Stamps in Class Educational Kits: The Stamps in Class program (www.stampsinclass.com) consists of 
educational curriculum and parts kits for high school, community college, and university level classes. The purpose of 
the curriculum is to teach microcontroller interfacing, electronics, and programming. Authored by Parallax and 
educational consultants. Each kit includes a printed text and complete parts kits for the experiments. Stamps in Class 
curriculum requires a Board of Education and BS2-IC. Each text typically requires 40-80 hours to complete. 

What's a Microcontroller? ............0.cccecs eee ee cece cece eee e nena ee eneeeeeeeenneeeeeaaee Text and Parts 
This 128-page introductory text shows how to load and customize programs in a BASIC Stamp for controlling LEDs, 
pushbuttons, and a servo motor. Challenge level is easy 

Basic Analog and Digital.............sscssceeeeneeeee seen ee eneeneeeeee scenes eensseneeeeeeeee Text and Parts 
This 140-page text instructs the essentials of 8-bit A/D conversion and D/A conversion with potentiometers and sensors. 
Introduces math concepts required to scale output, resistive ladder networks. Difficulty is easy/moderate. 

Earth Measurements’. sci. cscecsiesiscs ccitevasinn asi aici caveats Text and Parts 
Earth Measurements is a 144-page text in which you build an environmental data logger 
that measures air temperature, water temperature, light levels, and conductivity in water 
with a closed-loop pump feedback system to control water level. Data is stored in BASIC 
Stamp EEPROM for future retrieval. Ohallenge is moderate/high. 

FRODGU CS isc sini cecin tine treat gassinniais seem sade omnes uid sels aresyelniniente Text and Parts 
With the Boe-Bot kit you'll mount the Board of Education on a robot chassis. The robot is | 
capable of basic movement, object detection with whiskers and infrared, detecting an 
edge of table, following another robot, and following/avoiding light. These experiments 
may also be built on the robot simultaneously. Challenge of this text is easy/moderate. 
Have some fun with electronics! 

Industrial Control ...........cceee eee eeeeeeeeeeeee eee eeeeeeeeneee Text and Parts 
Industrial Control is a 194-page tutorial on the essentials of process control, including on-off, differential gap, 
proportional, integral, and derivative (PID) theories. This text includes a software utility program that graphs and stores 
data. Challenge is moderate/high. 


BO 


Robotics 


Bit RAM and 32.768 KHz crystal + POF8591 8-Bit A/D and D/A Converter + 24L.C32 32K Serial EEPROM = (2) DS1822 
Econo-MicoLAN Digital Thermometer +» DS2405 Addressable Switch + DS2890 1-wire Digital Potentiometer + (4) Digi-Key Price Each 
Jumper wires packs * Resistors + Potentiometer + Capacitor + LED's + Pushbutton Switch Description Part No. 1 5 10 25 
H a BASIC Stamp Modules 

a pain a age lication BS1-IC BASIC Stamp Module............... STAMP1-ND 34.00 _— 30.60 28.90 

Supa Carnet Board provides: Wile wich app BS2-IC BASIC Stamp Module. . STAMP2-ND 49.00 — 44.10 41.65 
space end eles placed ta eccommodas IP. (05. [he. Supe BASIC STAMP 2E MODULE. BS2E-IC-ND 5400 — 4860 45.90 
Came’ supports ine BSI sIC ad Pe Ie: BASIC STAMP 2SX MODULE . BS2SX-IC-ND 59.00 56.05 53.10 50.15 
+ 3" x 4" Double-sided plated through-hole prototype board BASIC Stamp 2P24 pin Module... BS2P24-ND 79.00 75.05 71.10 67.15 
+ On-board voltage regulator accepts 6-30 VDC, from wall-pack BASIC Stamp 2P40 pin Module... ..|__BS2P40-ND 99.00 94.05 89.10 84.15 
or battery + 3-pin parallel (BS1-IC) and DB-9 serial ports (BS2- BASIC Stamp Starter Kits 
10) are used for programming and run-time communication BASIC Stamp | Starter Kit.. 27205-ND 109.00 103.55 9810 — 
+ Prototype area (1.5" x 2.0") holes arranged to easily support BASIC Stamp Il Starter Ki 27203-ND 159.00 151.05 14310 — 
Servos; S00 /and'600emi) DIF Css /DBY DB 25. aa Mt BASIC Stamp IISX Starter Kit: 27206-ND 169.00 160.55 15210 — 
connedtors.: Size measures 1-7 x10-2 emo xe) Board of Education Full Kit... 28102-ND 119.00 — 97.58 95.20 
Board of Education: BASIC Stamp 2P24 Professional Starter Kit..|__27235-ND 209.00 198.55 188.10 — 
The Stamps in Class curriculum requires a BASIC Stamp II with Prototype and Development Boards 
a Board of Education (BOE). The BOE is a project development BASIC Stamp Super Carrier Board ......... 27130-ND 59.00 = 53.10 50.15 
space with breadboard. Board of Education ..| 28150-ND 65.00 _ 53.30 52.00 
Features include: + Mechanically interlocked power supply to BASIC Stamp Activity Board . 27905-ND 99.00 = 84.15 79.20 
prevent dual connection of wall-pack and 9-volt battery + BS1-IC Carrier Board . STAMP1C-ND 15.00 = 13.50 12.75 
connector for BS2-IC programming and serial communication BS2-IC Carrier Board . STAMP2C-ND 24.00 i 21.60 20.40 
during run-time * PO - P15 I/Opins, Vdd and Vss connections BS2P Demo Board ... 2a 45183-ND 89.00 84.55 80.10 = 
brought adjacent to 5.1 x 3.5 cm (2” x 1 3/8”) breadboard area BASIC Stamp Accessory Modules 
+ Includes set of ten (10) color-coded 22 gauge wires + Traces Pocket Watch B . 27962-ND 29.00 27.55 _ _ 
on top of the board show connections between BS2-IC and Motor Mind B.... A 27961-ND 29.00 27.55 poaet =5 
breadboard connections for easy understanding by students Application Kits 
BS2P24 Demo Board: 8-Digit LED Driver Kit . 27914-ND 26.00 20.80 = = 
The BS2P24 Demo Board is a valuable learning tool and 12-Bit A/D Converter Kit 27916-ND 26.00 20.80 _— _— 
timesaving prototyping aide for the Parallax BS2P24-IC module. Stache Field Programme: 27330-ND 123.75 = 108.90 = 
The demo board provides very useful connections to 1-Wire, 1°C Serial LCD Module 2x16 . 27910-ND 49.00 _— _— _— 
components, parallel LCDs as well as breadboard prototype Serial LCD Module 2x16 Backlit 27923-ND 59.00 56.05 53.10 — 
space. Parallax Standard Servo Motor .. 900-00005-ND 12.00 11.40 10.80 = 
Also Available: The BS2P40 Adapter Board allows the BS2P40 Mini SSC (Serial Servo Controller) | 27912-ND 49.00 46.55 _— _— 
to work with the BS2P Demo Board. Board of Education Little Step U-Stepper Motor Controller ...... 27938-ND 69.00 65.55 62.10 = 
BASIC Stamp Activity Board: Basic Stamp 2P Plus Pack.................. oe 69.00 55.20 
ee ser peep ais alt siren (@) ee oy Bee Microcontroller Projects with Basic Stamps...) 27952-ND 44.95 _— — — 
BASIC Stamp I/Opins and a set of built-in components. Package [ ) 8 @.. Microcontroller Application Cookbook. 4d 28111-ND 29.95 28.45 26.36 _ 
includes the BASIC Stamp Activity Board, sample programs on Basic Stamp Manual Ver.2.0....... oul 27218-ND 49.00 44.10 39.20 = 
disk, and a 9-volt well-pack power supply. Parallax CD-ROM .................0..0005 a 27000-ND : : 3.00 — = = 
Features include: _ : Stamps in Class Educational Kits* 
+ (4) pushbuttons to stimulate inputs, and (4) LEDs to indicate cere ee 28152-ND 54.00 _ 48.60 _ 
. eae outputs frequencies of 500-8K Hz aa oe “Earth poe omen: Parts Kit and Text... 28153-ND 79.00 = 71.10 _ 
+ potentiometer for analog input © Oo “Robotics! Parts Kit and Text 28154-ND 129.00 = 116.10 = 
+ RC network for changing PWM into a smooth analog output a : ate” © eee peed ee and] ext: pee een = a oS 
“(ey sockets for epic DF 10s (trom pera) Parts Kit and Text. 28155-ND 45.00 — 4050 — 
+ X10 interface viaRJ-11 connection (BS2-IConly) ee ee ee eeeeeseseeeeeeeerror - - 


+ Measures 7.7 x 10.2 cm (3 x 4") Activity Board 


* Requires the Board of Education Full Kit or BASIC Stamp II Starter Kit 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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The new PIC16F/PIC18F family of PIC® FLASH 
microcontrollers (MCU) featuring nanoWatt 
Technology enable designers to command complete 
control of overall system power consumption. 


Power Management: 


The power-managed features allow designers to 
lower their current consumption and better control 
their overall system power consumption by utilizing 
the software-controlled enhanced power modes, 
delivering performance in an affordable, quick-to- 
market solution. 


Ideal for battery managed applications, nanoWatt 
Technology refers to advanced PMOS Electrically 
Erasable Cell (PEEC) process technology, circuit 
design and manufacturing techniques unique to 
Microchip, utilized in designing these devices. 


The devices are ideal for a wide range of appli- 
cations, including: 


+ Intelligent sensing (smoke, leak or gas detectors, 
hospital ID tags, security systems, pet containment 
systems, and voltage control) 


+ Portable devices (hand-held tools, glucose meters, 
dictation recorders) 


+ Utility metering (data loggers for gas/water/electric 
meters) 


+ RF powered instruments 
+ Battery capacity monitoring 
+ Temperature transmitters 


ANN MICROCHIP 


This enables reduced cost of field upgrades, system 
calibration during manufacturing and the addition of 
unique identification codes to the system and 
calibration of system in the field. The devices also 
support self-programming over the operating voltage 
range so that the user can program the device in- 
circuit at the user’s operating voltage. 


The nanoWatt Technology MCU Family Offers: 


* Power consumption as low as 0.1 microamps in 
standby mode and offer a wide operating voltage 
range from 2V to 5.5V 


-A flexible clock system with up to six enhanced 
“software controlled” power-managed modes enable 
engineers to execute code from a real-time clock 
base as well as control the speed of their code 
execution, thus allowing better control of the overall 
system power consumption 


* New low-current watchdog timer 
+ A 2-speed start-up from a reset or sleep mode 


« New fail-safe clock monitor that is used to detect an 
external clock failure 


+ The flexibility of re-programmable FLASH program 
memory (up to 8K bytes), which enables “fix on the 
fly” capability and one-time validation, up to 512 
bytes of RAM memory, 256 bytes of EEPROM 


memory 
- An internal multi-frequency oscillator up to 8MHz 


+ A 10-bit analog-to-digital converter (ADC) with up to 


PIC® FLASH Microcontrollers 
with nanoWatt Technology 


+ Addressable USART module supporting RS-485, RS-232 and LIN 
+ Master Synchronous Serial Port (MSSP) module includes two modes: 


SPI™ a 


nd Mi2C™ 


+ Programmable 16-level low-voltage detection module (PLVD) 


+ Programmable brown-out reset (PBOR) 


Save Time and Money: 13 channels - World-class development tool suite 
Microchip’s In-Circuit Serial Programming™ + Enhanced capture/compare/PWM module (CCP) * Pin and code compatible with Microchip's current 18-, 28- and 40-pin 
(ICSP™), allows the PICmicro® MCUs to be with one, two or four outputs with auto-shutdown portfolio so you can re-use software and hardware, and lower 
programmed after being placed in a circuit board. and auto-restart development cost and time-to-market 
Data 10-bit CCP/E 
Program Memory Ram EEPROM Ife) A/D Serial CcP 
Device Words Bytes Bytes Data Pins (ch) Ie) (PWM) Timers Packages 
3-16 bit, 1-8 bi 18P, 18SO, 20SS 
PIC18F 1221 204 4 256 256 16 7 EUSART 0/1 : , 
C18 ‘0 048 096 WOT DeML 
3-16 bit, 1-8 bi 18P, 18SO, 20SS 
PIC18F 1321 4 192 256 256 16 7 EUSART o/1 : , : 
(C18F1320 096 819) WOT BML 
AUSART/ 3-16 bit, 1-8 bi 
PIC18F2221 204 4 12 2 2 1 2/0 : 28SP, 28SO 
C18 10 048 096 5 56 5 0 MIG/SPI™ 1-WDT 
AUSART/ 3-16 bit, 1-8 bi 
PIC18F2321 4 192 12 2 2 1 2/0 : 28SP, 28SO 
(C18F2320 096 819) 5 56 5 0 MG/SPI™ 1-WDT 
AUSART/ 3-16 bit, 1-8 bi 
PIC18F4221 204 4 12 2 13 1 : 40P, 44ML, 44PT 
C18 ‘0 048 096 5 56 36 MPG/SPI™ 1-WDT 
AUSART/ 3-16 bit, 1-8 bi 
PIC18F 4321 4 192 12 2 36 13 1/1 : 40P, 44ML, 44PT 
(C18F4320 096 819) 5 56 MPG/SPI™ 1-WDT 
1-16 bit, 2-8 bi 18P, 18SO, 20SS 
PIC16F81 1024 1792 128 128 16 5 PC/SPI™ 1/0 ; . , 
ererets 0 1-WDT 28ML 
1-16 bit, 2-8 bi 18P, 18SO, 20SS 
PIC16F81 204 4 256 256 16 5 C/SPI™ 1/0 ; , : 
IC16F819 048 358: +-WDT 2aML 
1-16 bit, 2-8 bi 18P, 18SO, 20SS 
PIC16F627A 1024 1792 224 128 16 = USART 1/0 : : : 
rere 0 : 1-WDT 28ML 
1-16 bit, 2-8 bi 18P, 18SO, 20SS 
PIC16F628A 204 4 224 128 16 = USART 1/0 3 , : 
C16F628. 048 358: +-WDT 2aML 
AUSART/ 1-16 bit, 2-8 bi 18P, 18SO, 20SS 
PIC16F87 4 71 2 1 = 1/0 
Ciers pee oe ney oe : MI?C/SPI™ 1-WDT 28ML 
AUSART/ 1-16 bit, 2-8 bi 18P, 18SO, 20SS 
PIC18Fi 4 71 2 1 7 1/0 
Cieres pee oS see oS . MI?C/SPI™ 1-WDT 28ML 
1-16 bit, 2-8 bi 18P, 18SO, 20SS 
PIC16F648A 4 71 256 256 16 = AUSART 1/0 ; ‘ , 
C16F648, 096 68 1-WOT 2aML 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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\ PIC® FLASH Microcontrollers 
RX MICROCHIP with nanoWatt Technology (com) 


Features: + Operating Temperature: Industrial + Internal Oscillator 


Clock 
Memory Size VO | External Serial 1/0 PWM | 10-bit Speed | Analog | Timers Price Each Microchip 
Program | RAM | EEPROM | Pins | Interrupts [ USART | 12C |SPI| ICD | 10-Bit| AD(ch)| VCC | (MHz) | Comp. | 8/16-bit | Pkg. 1 25 100 | Part No. 

28-CRN | PICI6F627A-I/ML-ND 3.23 1.84 171 | PICI6F627A-/ML 

ica.) Boa. || gon) | a8) = lear Gg nel ate |) 4 =, ||eo@ee| aor || oz a | 18Dip | PICI6FS27A.1/P-ND 270 154 143 | PICI6F627A/P 
18-SQC | PICI6F627A-/SO-ND 275 157 1.46 | PICI6F627A-/SO 

20-SSOP | PIC16F827A-/SS-ND 2.98 1.70 1.57 | PICI6F627A-V/SS 
28-CRN | PICI6LF627A-/ML-ND 3.33 1.90 176 | PICI6LF627A-/ML 

= _ 18-Dip_| PICI6LF627A-I/P-ND 2.83 1.62 150 | PICIGLFB27A/P 
TRIE: | eet) 128 |e PUPAL) TNO. NON) 20109) 20") 2 21 | 4s-socc | PICI6LF27A-/SO.ND 2.90 1.65 1.53 | PICI6LF627A-/SO 
20-SS0P | PICI6LF827A-I/SS-ND 3.13 178 1.65 | PICIGLF627A-/SS 

28-CFN | PICIGF628A-//ML-ND 3.55 2.08 189 | PICIGF628A-/ML 

_ _ 18-Dip | PICI6F628A-I/P-ND 3.05 175 1.62 | PICI6F628A/P 

ARNE) Pee) eB” 18 PUSEAN NO. NON) SOIO 9) 20") 2 21 | 4s-soic | PICI6FE28A-1/SOND 313 1.78 1.65 | PICIGF628A-I/SO 
20-SSOP | PIC16F628A-I/SS-ND 3.38 1.92 1.78 | PICIGF628A-/SS 
28-CRN | PICI6LF628A-I/ML-ND 3.73 213 198 | PICI6LF628A-/ML 

= = 18-Dip | PICI6LF628A-I/P-ND 3.23 1.84 1.70 | PICIGLFB28A-/P 
PRE) Boke) 128" 18 HEPA) ONO) Mei Mee) a PODS) 20) | 2 21 | 4s-soc | PICI6LFS28A-1/SO.ND 3.28 1.87 1.74 | PICI6LF628A-//SO 
20-SSOP | PICI6LF628A-I/SS-ND 3.53 2.02 1.87 | PICIGLF628A-/SS 

28-CFN | PICIGF48A-//MIL-ND 3.98 227 2.11 | PICT6F648A-/ML 

_ 7 18-Dip | PICI6F648A-I/P-ND 3.48 1.99 184 | PICI6FS48A-/P 

MSP) CES 228/08 POAT) oNE ||) Ne) SUNG S.0N | 200 || ce 21 | 4s-soc | PICI6FG48A-/SOND 3.55 2.08 1.88 | PICIGFS48A-/SO 
20-SSOP | PICI6F648A-I/SS-ND 3.83 2.19 2.03 | PICI6F648A-1/SS 

28-CRN | PICI6F818-/ML-ND 3.90 2.23 2.07 | PICT6FB18-/ML 

= _ 18-Dip | PICt6FB18-I/P-ND 3.25 1.85 172 | PICIGFB18-I/P 

MME |. ARS | 18 BD, | | tes) Nosy ies:| ot DF (| RONSON, | seo 21 | 48-sacc | PICteFB18-/SO.ND 3.30 1.89 175 | PICI6FB18-/SO 
20-SS0P | PICI6F818-1/SS-ND 3.58 2.04 1.89 | PICI6FB18-/SS 

28-CRN | PICI6LFB18-/ML-ND 3.93 2.24 2.08 | PICT6LFB18-/ML 

= _ 18-Dip | PICI6LFB18-I/P-ND 3.40 1.95 181 | PICI6LFB18-/P 

MRM OMS) ARR 1G Be | Mee Mees) Pin || OND ON) 1 21 | 48-sac | PICI6LFB18-/SOND 3.48 1.99 1.84 | PICI6LFB18-I/SO 
20-SS0P | PICI6LF818-I/SS-ND 3.75 214 199 | PICIGLFB18-/SS 

28-CFN | PICIGF819-/ML-ND 4.38 2.49 2.31 | PICT6FB19-/ML 

_ _ 18-Dip_| PICt6FB19-I/P-ND 3.70 21 1.95 | PICI6FB19-I/P 

ces a a NOD vee estes) 5 | ste Sev") 20 21 | 48-socc | PICI6FB19-V/SO.ND 3.75 2.15 1.99 | PICIGFB19-/S0 
20-SS0P | PIC16F819-1/SS-ND 4.05 2.32 2.15 | PICI6FB19-/SS 

28-CRN | PICI6LFB19-//ML-ND 4.38 2.50 2.32 | PICT6LFB19-/ML 

> = 18-Dip_| PICI6LFB19-I/P-ND 3.88 221 2.05 | PICI6LFB19-/P 

SAM) 22: | 2 v1 Noe Yee Nes yes) 5 | eOlo Sev | 20 21 | 48-socc | PICI6LFB19-/SOND 3.95 2.26 2.09 | PICI6LFB19-/SO 
20-SS0P | PICI6LF819-I/SS-ND 4.25 2.43 2.26 | PICI6LFB19-I/SS 

28-CFN | PICI6F87-I/ML-ND 4.80 274 2.54 | PICI6FB7-V/ML 

_ _ 18-Dip | PICI6FB7-I/P-ND 4.28 2.44 2.27 | PICI6RB7-I/P 

BAM OR | 208-18 sail ads] esa asec SUID ION EN | 28 21 | 48-saic | PICI6FB7-V/SOND 4.38 2.49 231 | PICI6FB7-I/SO 
20-SSOP | PICI6FB7-I/SS-ND 4.70 2.69 2.49 | PICI6FB7-I/SS 

28-CRN | PICI6LF87-/ML-ND 5.03 2.87 2.66 | PICT6LFB7-I/ML 

= = 18-Dip | PICI6LFB7-I/P-ND 4.50 257 2.38 | PICI6LFB7-/P 

MAE | 1208: < 206 | 18 A NG: | Ne, te) a PUNO SEY ED | ce 21 | 48-soc | PICI6LFR7-1/SO.ND 458 2.62 2.43 | PICI6LFB7-/SO 
20-SSOP | PICI6LFB7-I/SS-ND 4.95 2.82 2.62 | PICI6LFB7-I/SS 

28-CFN | PICI6F88-I/ML-ND 5.10 291 2.70 | PICT6FB8-V/ML 

_ 18-Dip | PICteFB8-I/P-ND 458 261 2.42 | PICterBB-I/P 

MSM) Re) AS! 1G MOAT) Ne) Ne Yee) || SOM S| ce | ote 21 | 48-saic | PICI6FB8-V/SOND 4.68 267 2.47 | PICI6FB8-I/SO 
20-SSOP | PICI6FB8-I/SS-ND 5.03 287 2.66 | PICI6FRB-I/SS 

28-CRN | PICI6LF88-I/ML-ND 535 3.05 2.83 | PICT6LFB8-/ML 

> 18-Dip | PICI6LFB8-I/P-ND 4.80 274 2.54 | PICI6LFBB-I/P 

dca ce ec Ds SAND [nee] ot BROMO DN | HE | 28 21 | 48-sacc | PICI6LFB8-V/SO.ND 4.90 2.80 259 | PICI6LFB8-/SO 
20-SS0P | PICI6LF88-I/SS-ND 5.28 3.02 2.80 | PICI6LFB8-I/SS 

28-CRN | PICI8F1220-/ML-ND 4.88 3.01 291 | PICTBFI220-/ML 

_ 18-Dip_| PICI8F1220-1/P-ND 458 2.82 2.73 | PICI8F1220-/P 

edge, | Been) ee, |e SESE NB NO ee) fe Ntetones) Ao V3 | 4e-saic | PICI8F1220-I/SOND 458 2.82 273 | PICI8F1220-/S0 
20-Ss0P | PICI8F1220-I/SS-ND 4.88 3.01 2.91 | PICI8F1220-I/SS 
28-CAN | PICI8LF1220-//ML-ND 5.60 3.45 3.34 | PICTBLFI220-/ML 

_ 18-Dip_| PICI8LF1220-1/P-ND 5.28 3.26 3.16 | PICIBLFI220-/P 
PXNG, | 200) 260° 116 Si | PUSRa eR. NOT Mes) 4 © | eplosen |, a0 3 | tesoic | PICI8LF1220-V/SOND 5.28 3.26 3.16 | PICI8LF1220-//SO 
20-SS0P | PICI8LF1220-//SS-ND 5.60 3.45 3.34 | PICIBLF1220-I/SS 

28-CFN | PICI8F1320-//ML-ND 5.50 3.39 3.28 | PICTBFT320-/ML 

_ 18-Dip | PICI8F1320-1/P-ND 5.18 3.20 3.10 | PICI8F1320-/P 

AIAG: | 200" |) 228 18 3, ) Berar SNe) e | d2tosev), a0 V3 | 4e-soic | PICI8F1320-//SOND 5.18 3.20 3.10 | PICI8F1320-/S0 
20-SSOP | PIC18F1320-I/SS-ND 5.50 3.39 3.28 | PICI8F1320-I/SS 
28-CRN | PICI8LF1320-//ML-ND 623 3.84 3.72 | PICTBLFI320-/ML 

_ 18-Dip | PICI8LF1320-/P-ND 5.93 3.66 3.54 | PICIBLF1320-/P 
AKXIG | 296 | 256. | 16 3 BUST) iO) Noy Yee] 1 fesse) a9 V3 | 4e-soic | PICI8LF1320-V/SOND 5.93 3.66 3.54 | PICI8LF1320-//SO 
20-SSOP | PIC18LF1320-I/SS-ND 6.23 3.84 3.72 | PICI8LF1320-I/SS 

28-SOC | PICI8F2220-/SO-ND 7.33 4.52 4.37 | PICTBF2220-/SO 

akxte | 512 | 256 | 25| 3 | AUSART|MI2C|Yes| Yes | 2 10 | 42t055v| 40 | 2 13 | oe-tip.3"| PICIBF2200-/SP-ND ee Hes aa iGiseeas Vee 
28-SOC | PICI8LF2220-1/SO ND 7.68 474 459 | PICTBLF2220-/SO 
akxte | 512 | 256 | 25| 3 | AUSART|MI2C| Yes} Yes| 2 10 | 20t055v| 40 | 2 13 | ce-0ip.3"| PICIBLF2290.SP-ND a a 50: ||: Piciels=a04/sP 
28-Dip .3"| PICI8F2320-//SP-ND 7.93 4.89 474 | PICTBF2320-/SP 

akxte | 512 | 256 | 25| 3 | AUSART|MI2C] Yes} Yes| 2 10 | 42t055v| 40 | 2 13 | opeac PRRs ae 4a permeate 
28-Dip .3"| PICI8LF2320-//SP-ND 8.33 5.14 4.97 | PICTBLF2320-I/SP 
akxte | 512 | 256 | 25| 3 | AUSART|MI2C] Yes} Yes | 2 10 | 20t055v| 40 | 2 13 | op ecie RGaieec en aa EA dan, | Pieleieosen Va) 
44-CEN | PICI8F4220-//ML-ND 9.63 5.95 5.75 | PICI@E4220-//ML 

akxte | 512 | 256 | 36] 3 | AUSART|MI2C| Yes} Yes| 2 13 | 42t055v| 40 | 2 1/3 | 40-Dip | PIC18F4220-/P-ND 8.08 4.99 4.83 | PICI8F4220-//P 
44-TOFP | PIC18F4220-I/PT-ND 9.33 5.76 5.58 | PICI8H4220-//PT 
44-CRN | PICT8LF4220-I/ML-ND 10.10 623 603 | PICTBLFA220-/ML 

akxte | 512 | 256 | 36] 3 | AUSART|MI2C|Yes| Yes| 2 13 | 20t055v| 40 | 2 1/3 | 40-Dip | PICI8LF4220-//P-ND 8.48 5.24 5.07 | PICI8LE4220-/P 
44-TOEP | PIC18LF4220-1/PT-ND 9.80 6.05 5.85 | PICI8LF4220-//PT 

44-CEN | PICI8F4320-/ML-ND 10.25 6.32 612 | PICTBFA320-/ML 

akxte | 512 | 256 | 36] 3 | AUSART|MI2C| Yes} Yes | 2 13 | 42t055v| 40 | 2 1/3 | 40-Dip | PIC18F4320-/P-ND 8.70 5.37 5.19 | PICI8F4320-//P 
44-TOFP | PIC18F4320-\/PT-ND 9.93 6.13 5.93 | PICI8F1320-//PT 
44-CEN | PICI8LF4320-//ML-ND 10.75 6.64 642 | PICTBLFA320-/ML 

akxte | 512 | 256 | 36] 3 | AUSART|MI2C|Yes| Yes| 2 13 | 20t055v| 40 | 2 1/3. | 40-Dip | PICI8LF4320-//P-ND 9.13 5.63 5.45 | PICI8LE4320-//P 
44-TOP | PIC18LF4320-1/PT-ND 10.45 6.45 624 | PICI8LF4320-/PT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 303 


ANY MICROCHIP 


PIC16F84/84A: Peripheral Features: + 13 1/O pins with individual 


18/28/40-Pin 8-Bit CMOS FLASH Microcontrollers 


high-speed CMOS FLASH/EEPROM technology = Fully static design 


direction control + High current sink/source for direct LED drive: + In-Circuit Serial Programming™ via two pins + Only single 5V_| Key Features PIC16F872 |PIC16F873 |PIC16F874 |PIC16F876 | PIC16F877 

25mA sink max. per pin; 20mA source max. per pin + TMRO: 8-bit source needed for programming = In-Circuit Debugging via two pins Qherating Frequency DC- 20 MHZ 

timer/counter with 8-bit programmable prescaler (LF84 + Wide ~» Processor read/write access to program memory » Wide operating Resets (and Delays) POR, BOR (PWRT, OST) 

operating voltage range: Commercial: 2.0V to 6.0V; Industrial: 2.0V to voltage range: 2.0V to 5.5V (PIC16LF87X) * High Sink/Source ays, > 

6.0V + Low power consumption: <2mA typical @ 5V, 4 MHz; 15yA Current: 25mA +» Commercial and Industrial temperature ranges + Low- FLASH Program 

typical @ 2V, 32 kHz; <1pA typical standby current @ 2V + Max power consumption: <2mA typical @ 5V, 4MHz; 20uA typical @ 3V, Memory 2K 4K 8K 

Frequency: 10 MHz.) (LF84A + Wide operating voltage range: 32kHz; <1pA typical standby current (14-bit words) 

Commercial: 2.0V to 5.5V; Industrial: 2.0V to 5.5V + Low power Peripheral Features: + Timer0: 8-bit timer/counter with 8-bit Data Memory (bytes) 128 192 368 

consumption: <2mA typical @ SV, 4 MHz; 15pA typical @ 2V, 32 rescaler + Timer1: 16-bit timer/counter with prescaler, can be EEPROM 

kHz; <0.5pA typical standby current @ 2V + Max. Frequency: 20 incremented during sleep via external orystal/clock + Timer2: 8-bit Data Memory = 13 7 14 3 26 14 

MHz) timer/counter with 8-bit period register, prescaler and postscaler * Two interrupts 

PIC16F87X: Core Features: + High-performance RISC CPU + Only Capture, Compare, PWM modules + Capture is 16-bit, max. | VOPorts ABC | ABC |ABGDE| ABC | ABGDE 

35 single word instructions to learn = All single cycle instructions resolution is 12.5ns; Compare is 16-bit, max. resolution is 200ns; | Timers 3 

except for program branches which are two cycle + Operating Speed: PWM max. resolution is 10-bit + 10-bit multichannel Analog-to- | Conture/Compare! 

DC — 20Mtz clock input; DC — 200ns instruction cycle + Up to 8K x_ Digital converter + Synchronous Serial Port (SSP) with SPI™ (Master PWM Modules 1 2 

14 words of FLASH Program Memory; Up to 368 x 8 bytes of Data Mode) and I°C™ (Master/Slave) * Universal Synchronous Asyn- Said 

Memory (RAM); Up to 256 x 8 bytes of EEPROM data memory * Pin- chronous Receiver Transmitter (USART/SCI) with 9-bit address WO MssP MSSP, USART 

out compatible to the PIC16C72, 73, 74, 76, 77 + Interrupt capability detection + Parallel Slave Port (PSP) 8-bits wide, with external Read, Communications 

(up to 14 internal/external interrupt sources) + Eight level deep hard- Write and Chip Select controls (40/44-pin only) + Brown-out detection | Parallel _ _ PSP = Psp 

ware stack + Direct, indirect, and relative addressing modes + Power- circuitry for Brown-out Reset (BOR) Communications 

on Reset (POR) + Power-up Timer (PWRT) and Oscillator Start-up | ps00092D-ND — Embedded Control Handbook, Volume 1 ...... 10-Bit Analog-to-Digita] 5S-input | Sinput | 8-input | Sinput | 8-input 

ane Aor talle Gpstehe s ProaeenireeDks Cade cree bone DS00711-ND Embedded Control Handbook, Update 2000. Module Channels | Channels | Channels | Channels | Channels 

saving SLEEP mode » Selectable oscillator options + Low-power, Based SOOM Migtochip Technica Library: Instruction Set 36 Instructions 

Memory Size Oscillator Frequency Operating 
RAM/ Config- vO Type Range Temperature Digi-Key Price Each 
Program EEPROM uration Lines External Min./Max. Range Package Part No. 1 25 100 
1Kx 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 18-DIP PIC16F627-04/P-ND* 3.20 1.82 1.69 
1Kx 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 18-SOIC PIC16F627-04/SO-ND* 3.25 1.86 1.72 
1Kx 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 20-SSOP. PIC16F627-04/SS-ND 3.50 2.01 1.86 
1Kx 14 224/128 FLASH 16t Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 18-DIP PIC16F627-20/P-ND* 3.43 1.95 1.81 
1K x14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 18-SOIC PIC16F627-20/SO-ND*x 3.48 1.99 1.85 
1Kx 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 20-SSOP PIC16F627-20/SS-ND 3.75 2.15 1.99 
1Kx 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-DIP PIC16F627-041/P-ND*& 3.50 2.01 1.86 
1Kx 14 224/128 FLASH 16¢ Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-SOIC PIC16F627-041/SO-ND* 3.58 2.05 1.90 
1Kx 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 20-SSOP PIC16F627-041/SS-ND 3.85 2.21 2.05 
1K x14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-DIP PIC16F627-201/P-ND * 3.75 2.15 1.99 
1Kx 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-SOIC PIC16F627-201/SO-ND* 3.83 2.19 2.03 
1Kx 14 224/128 FLASH 16¢ Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 20-SSOP PIC16F627-201/SS-ND 4.13 2.36 2.19 
2K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 18-DIP PIC16F628-04/P-ND* 3.63 2.07 1.92 
2K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 18-SOIC PIC16F628-04/SO-ND*x 3.70 2.11 1.96 
2K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 20-SSOP. PIC16F628-04/SS-ND 3.98 2.28 2.11 
2K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 18-DIP PIC16F628-20/P-ND* 3.88 2.21 2.05 
2K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 18-SOIC PIC16F628-20/SO-ND* 3.95 2.26 2.09 
2K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 20-SSOP PIC16F628-20/SS-ND 4.28 2.44 2.26 
2Kx 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-DIP PIC16F628-041/P-ND* 3.98 2.28 2.11 
2K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-SOIC PIC16F628-041/SO-ND* 4.08 2.32 2.15 
2K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 20-SSOP PIC16F628-041/SS-ND 4.38 2.50 2.32 
2K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-DIP PIC16F628-201/P-ND * 4.28 2.44 2.26 
2K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-SOIC PIC16F628-201/SO-ND* 4.35 2.49 2.30 
2K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 20-SSOP PIC16F628-201/SS-ND 4.70 2.68 2.48 
1K x14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 18-DIP PIC16LF627-04/P-ND*x 3.35 1.91 1.78 
1Kx 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 18-SOIC PIC16LF627-04/SO-ND& 3.43 1.95 1.81 
1Kx 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 20-SSOP PIC16LF627-04/SS-ND 3.68 2.11 1.95 
1Kx 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-DIP PIC16LF627-041/P-ND x 3.68 241 1.95 
1Kx 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-SOIC PIC16LF627-041/SO-NDx 3.75 2.15 1.99 
1Kx 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 20-SSOP PIC16LF627-041/SS-ND 4.05 2.32 2.15 
2K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 18-DIP PIC16LF628-04/P-ND* 3.80 2.17 2.02 
2K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 18-SOIC PIC16LF628-04/SO-ND* 3.88 2.22 2.06 
2K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 20-SSOP PIC16LF628-04/SS-ND 4.18 2.39 2.22 
2K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-DIP PIC16LF628-041/P-ND* 4.18 2.39 2.22 
2K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-SOIC PIC16LF628-041/SO-ND* 4.28 2.44 2.26 
2K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 20-SSOP PIC16LF628-041/SS-ND 4.60 2.63 2.44 
2K x 14 128/— FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-MLF PIC16F72-I/ML-ND 3.45 2.11 2.04 
2K x 14 128/— FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SOIC PIC16F72-l/SO-ND 3.45 2.11 2.04 
2K x 14 128/— FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-DIP .3” PIC16F72-I/SP-ND 3.45 2.11 2.04 
2K x 14 128/— FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SSOP. PIC16F72-I/SS-ND 3.60 2.20 2.13 
4K x 14 192/— FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-MLF PIC16F73-I/ML-ND 5.38 3.29 3.18 
4K x 14 192/— FLASH 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SOIC PIC16F73-I/SO-ND* 5.38 3.29 3.18 
4K x 14 192/— FLASH 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-DIP .3” PIC16F73-I/SP-ND* 5.38 3.29 3.18 
4K x 14 192/— FLASH 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SSOP. PIC16F73-I/SS-ND* 5.53 3.38 3.27 
4K x 14 192/— FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SOIC PIC16LF73-I/SO-ND 5.65 3.46 3.34 
4K x 14 192/— FLASH 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-PLCC PIC16F74-I/L-ND*& 7.30 4.99 4.83 
4K x 14 192/— FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-QFN PIC16F74-I/ML-ND NEW! 8.15 4.99 4.83 
4K x 14 192/— FLASH 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 40-DIP PIC16F74-I/P-ND* 6.53 3.99 3.86 
4K x 14 192/— FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-TQFP PIC16F74-I/PT-ND 7.83 4.79 4.63 
4K x 14 192/— FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-QFN PIC16LF74-I/ML-ND NEW! 8.53 5.22 5.05 
8K x 14 368/— FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-MLF PIC16F76-I/ML-ND 6.75 4.13 3.99 
8K x 14 368/— FLASH 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-DIP .3” PIC16F76-I/SP-ND* 6.75 4.13 3.99 
8K x 14 368/— FLASH 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SSOP. PIC16F76-I/SS-ND 6.90 4.22 4.08 
8K x 14 368/— FLASH 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-PLCC PIC16F77-I/L-ND* 8.35 5.68 5.50 
8K x 14 368/— FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-QFN PIC16F77-I/ML-ND NEW! 9.28 5.67 5.48 
8K x 14 368/— FLASH 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 40-DIP PIC16F77-I/P-ND* 7.45 4.56 4.41 
8K x 14 368/— FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-QFN PIC16LF77-I/ML-ND NEW! 9.70 5.94 5.75 
8K x 14 368/— FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 40-DIP PIC16LF77-I/P-ND 7.83 4.79 4.63 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 18-DIP PIC16F84-04/P-ND* 6.88 4.51 4.37 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 18-SOIC PIC16F84-04/SO-ND* 7.00 4.59 4.45 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-10MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 18-DIP PIC16F84-10/P-ND* 7.38 4.84 4.69 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-10MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 18-SOIC PIC16F84-10/SO-ND* 7.50 4.93 4.78 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHztt 32° to 158° F (0°-70°C) 18-DIP PIC16LF84-04/P-ND* 7.20 4.73 4.58 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHztt 32° to 158° F (0°-70°C) 18-SOIC PIC16LF84-04/SO-ND*x 7.33 4.81 4.67 
1K x14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-DIP PIC16F84-041/P-ND* 7.58 4.98 4.82 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-SOIC PIC16F84-041/SO-ND x 7.73 5.07 4.91 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-10MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-DIP PIC16F84-101/P-ND* 8.13 5.33 5.17 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-10MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-SOIC PIC16F84-101/SO-ND* 8.28 5.43 5.26 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHztt -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-DIP PIC16LF84-041/P-ND& 7.93 5.19 5.04 
1K x14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHztt -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-SOIC PIC16LF84-041/SO-ND* 8.05 5.29 5.13 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 18-DIP PIC16F84A-04/P-NDx 5.63 3.46 3.36 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 18-SOIC PIC16F84A-04/SO-ND* 5.73 3.53 3.42 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 20-SSOP. PIC16F84A-04/SS-ND*x 6.10 3.76 3.65 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 18-DIP PIC16F84A-20/P-ND* 6.00 3.69 3.59 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 18-SOIC PIC16F84A-20/SO-ND x 6.10 3.76 3.65 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 20-SSOP PIC16F84A-20/SS-ND*x 6.50 4.00 3.89 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 18-DIP PIC16LF84A-04/P-NDx 5.90 3.63 3.53 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 18-SOIC PIC16LF84A-04/SO-ND* 6.00 3.69 3.58 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 20-SSOP PIC16LF84A-04/SS-ND& 6.40 3.94 3.82 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-DIP PIC16F84A-041/P-ND*& 6.18 3.80 3.69 
(Continued) 
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R\ Microcie 18/28/40-Pin 8-Bit cmos FLASH nicrocontrollers (cont) 


Memory Size Oscillator Frequency Operating 
RAM/ Config- Te) Type Range Temperature Digi-Key Price Each 
PROGRAM | EEPROM uration Lines External Min./Max. Range Package Part No. 1 25 100 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-SOIC PIC16F84A-041/SO-ND* 6.28 3.87 3.75 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 20-SSOP. PIC16F84A-041/SS-ND* 6.68 4.10 3.99 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-DIP PIC16F84A-201/P-ND* 6.60 4.06 3.94 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-SOIC PIC16F84A-201/SO-ND* 6.70 4.13 4.00 
1K x14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 20-SSOP. PIC16F84A-201/SS-ND 7.08 4.36 4.24 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-DIP PIC16LF84A-041/P-ND x 6.45 3.97 3.86 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-SOIC PIC16LF84A-041/SO-ND* 6.58 4.05 3.93 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 20-SSOP. PIC16LF84A-041/SS-ND& 6.95 4.28 4.15 
2K x 14 128/64 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SOIC PIC16F870-I/SO-ND* 4.63 2.83 2.74 
2K x 14 128/64 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-DIP .3” PIC16F870-I/SP-ND* 4.63 2.83 2.74 
2K x 14 128/64 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SSOP. PIC16F870-I/SS-NDx 4.78 2.92 2.82 
2K x 14 128/64 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SOIC PIC16LF870-I/SO-ND 4.88 2.98 2.88 
2K x 14 128/64 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SSOP PIC16LF870-I/SS-ND 5.00 3.06 2.96 
2K x 14 128/64 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-DIP .3” PIC16LF870-I/SP-ND 4.88 2.98 2.88 
2K x 14 128/64 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 40-DIP PIC16F871-I/P-ND*x 5.48 3.40 3.12 
2K x 14 128/64 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-PLCC PIC16F871-I/L-ND* 6.13 4.39 4.17 
2K x 14 128/64 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-DIP .3” PIC16F872-I/SP-NDx 4.63 2.83 2.74 
2K x 14 128/64 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SOIC PIC16F872-I/SO-ND* 4.63 2.83 2.74 
2K x 14 128/64 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SSOP PIC16F872-I/SS-ND* 4.78 2.92 2.82 
2K x 14 128/64 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-DIP .3” PIC16LF872-I/SP-ND* 4.88 2.98 2.88 
2K x 14 128/64 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SOIC PIC16LF872-I/SO-ND*x 4.88 2.98 2.88 
2K x 14 128/64 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SSOP PIC16LF872-I/SS-ND* 5.00 3.06 2.96 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 28-DIP .3" PIC16F873-04/SP-ND* 7.13 4.36 4.22 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 28-SOIC PIC16F873-04/SO-ND* 7.13 4.36 4.22 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 28-DIP .3” PIC16F873-20/SP-ND* 7.63 5.12 4.95 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 28-SOIC PIC16F873-20/SO-ND* 7.63 5.55 5.36 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 28-DIP .3” PIC16LF873-04/SP-ND* 7.48 5.03 4.86 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 28-SOIC PIC16LF873-04/SO-ND* 7.48 5.46 5.28 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-DIP .3” PIC16F873-041/SP-ND* 7.83 5.26 5.09 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SOIC PIC16F873-041/SO-ND* 7.83 5.70 5.52 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SOIC PIC16F873-201/SO-ND* 8.38 6.06 5.87 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-DIP PIC16F873-201/SP-ND* 8.38 5.63 5.45 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185° F (-40°-85°C) 28-DIP .3” PIC16LF873-041/SP-ND* 8.23 5.03 4.87 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SOIC PIC16LF873-041/SO-ND* 8.23 6.13 5.93 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC. DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-DIP .3” PIC16F873A-I/SP-ND§ 6.55 4.01 3.87 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SOIC PIC16F873A-l/SO-ND§ 6.55 4.01 3.87 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SSOP. PIC16F873A-I/SS-ND§ 6.70 4.12 4.00 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SOIC PIC16LF873A-I/SO-ND§ 6.88 4.21 4.07 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-DIP .3” PIC16LF873A-I/SP-ND§ 6.88 4.21 4.07 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SSOP. PIC16LF873A-I/SS-ND§ 7.23 4.46 4.32 
4K x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 40-DIP PIC16F874-04/P-ND*& 7.78 5.18 5.01 
4K x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 44-PLCC PIC16F874-04/L-ND* 8.70 7.20 6.96 
AK x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 40-DIP PIC16F874-20/P-ND*x 8.33 5.55 5.36 
4K x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 44-PLCC PIC16F874-20/L-ND* 9.30 7.69 7.44 
4K x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch.,10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 40-DIP PIC16LF874-04/P-ND* 8.15 5.44 5.26 
4K x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 44-PLCC PIC16LF874-04/L-ND& 9.13 7.55 7.30 
4K x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 40-DIP PIC16F874-041/P-ND* 8.55 5.70 5.52 
4K x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-PLCC PIC16F874-201/L-ND* 10.25 8.43 8.16 
4K x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 40-DIP PIC16F874-201/P-ND* 9.15 6.10 5.90 
4K x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC. DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-PLCC PIC16F874-04I/L-ND* 9.58 7.90 7.64 
4K x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 40-DIP PIC16LF874-041/P-ND*& 8.98 5.99 5.79 
4K x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-PLCC PIC16LF874-041/L-ND* 10.05 8.28 8.01 
4K x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-PLCC PIC16F874A-I/L-ND§ 8.03 5.24 5.07 
4K x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 40-DIP PIC16F874A-I/P-ND§ 7.15 4.38 4.24 
4K x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-TQFP PIC16F874A-I/PT-ND 8.23 5.04 4.87 
4K x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-QFN PIC16F874A-I/ML-ND NEW! 8.23 5.03 4.87 
4K x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-QFN PIC16LF874A-I/ML-ND NEW! 8.65 5.29 5.12 
4K x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-PLCC PIC16LF874A-I/L-ND§ 8.43 5.49 5.31 
4K x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 40-DIP PIC16LF874A-I/P-ND§ 7.53 4.60 4.45 
8K x 14 368/— FLASH 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SOIC PIC16F76-I/SO-ND x 6.75 4.13 3.99 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 28-DIP .3” PIC16F876-04/SP-NDx 7.68 5.13 4.96 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 28-SOIC PIC16F876-04/SO-ND* 7.68 5.13 4.96 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 28-DIP .3” PIC16F876-20/SP-ND* 8.23 5.49 5.31 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 28-SOIC PIC16F876-20/SO-ND* 8.23 5.49 5.31 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC. DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 28-DIP .3" PIC16LF876-04/SP-ND*x 8.08 5.39 5.21 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 28-SOIC PIC16LF876-04/SO-ND x 8.08 5.39 5.21 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-DIP .3” PIC16F876-041/SP-ND* 8.45 5.64 5.46 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SOIC PIC16F876-041/SO-ND*& 8.45 5.64 5.46 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SOIC PIC16F876-201/SO-ND* 9.05 6.04 5.84 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC. DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-DIP .3” PIC16F876-201/SP-ND* 9.05 6.04 5.84 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-DIP .3” PIC16LF876-041/SP-NDx 8.88 5.93 5.73 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SOIC PIC16LF876-041/SO-ND* 8.88 5.93 5.73 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SOIC PIC16F876A-I/SO-ND§ 7.05 4.31 4.17 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-DIP .3" PIC16F876A-I/SP-ND§ 7.05 4.31 4.17 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC. DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SSOP. PIC16F876A-I/SS-ND§ 7.20 4.43 4.29 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-QFN PIC16F876A-I/ML-ND NEW! 7.05 4.31 4.17 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SOIC PIC16LF876A-I/SO-ND§ 7.40 4.52 4.38 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-DIP .3" PIC16LF876A-I/SP-ND§ 7.40 4.52 4.38 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SSOP. PIC16LF876A-I/SS-ND§ 7.55 4.65 4.50 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 40-DIP PIC16F877-04/P-ND*x 8.40 5.13 4.96 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 44-PLCC PIC16F877-04/L-NDx 9.40 7.13 6.89 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 40-DIP PIC16F877-20/P-ND* 8.98 5.49 5.31 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 44-PLCC PIC16F877-20/L-ND* 10.05 7.61 7.36 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 40-DIP PIC16LF877-04/P-ND* 8.80 5.39 5.21 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 44-PLCC. PIC16LF877-04/L-ND x 9.88 7.47 7.23 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 40-DIP PIC16F877-041/P-ND*x 9.23 5.64 5.46 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-PLCC PIC16F877-041/L-ND* 10.33 7.82 7.56 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-PLCC PIC16F877-20I/L-ND* 11.05 8.35 8.08 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 40-DIP PIC16F877-201/P-ND* 9.88 6.04 5.84 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC. DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 40-DIP PIC16LF877-041/P-ND x 9.70 5.93 5.73 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-PLCC PIC16LF877-041/L-ND*x 10.85 8.20 7.93 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-PLCC PIC16F877A-I/L-ND§ 8.63 5.62 5.44 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-QFN PIC16F877A-I/ML-ND NEW! 8.88 5.43 5.25 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 40-DIP PIC16F877A-I/P-ND§ 7.70 4.72 4.56 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC. DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-TQFP PIC16F877A-I/PT-ND 8.88 5.42 5.25 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-PLCC PIC16LF877A-I/L-ND§ 9.08 5.89 5.70 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-QFN PIC16LF877A-I/ML-ND NEW! 9.30 5.69 5.50 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 40-DIP PIC16LF877A-I/P-ND§ 8.10 4.95 4.79 
1Kx 14 64/128 FLASH 12 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 14-DIP PIC16F676-I/P-ND 2.28 1.40 1.35 
1K x14 64/128 FLASH 12 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC. DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 14-SOIC PIC16F676-I/SL-ND 2.28 1.40 1.35 
1Kx 14 64/128 FLASH 12 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 14-TSSOP PIC16F676-I/ST-ND 2.50 1.55 1.50 
1Kx 14 64/128 FLASH 12 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 14-SOIC PIC16F630-I/SL-ND NEW! 1.98 1.21 ati? 
1Kx 14 64/128 FLASH 12 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 14-TSSOP PIC16F630-I/ST-ND NEW! 2.20 1.36 1.32 
1Kx 14 64/128 FLASH 12 (8-Ch., 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 14-DIP PIC16F630-I/P-ND NEW! 1.98 1.21 1.17 
t Two Analog Comparators and One 10 Bit PWM § Only supported by Promate Il, not Picstart Plus and ICD. tt Low power oscillation 200KHz Max. 


* Digi-Key now offers a programming service using customer supplied Master IC and software disk for Microchips PIC family. The following formats are supported by our programming 
center: BIN16 — 16-bit binary format (default for PGM16/TASM16), INHXM8 — Merged 8-bit Intel™ Hex (Parallax) format, INHXS8 — Split 8-bit Intel™ Hex format, INHX16 — 16-bit Intel™ 
Hex format. For further information and price quotes, please call 1-800-344-4539, and request the programming center. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 305 


NY MiIcROCHIP 


8-Pin FLASH-Based 8-Bit 
CMOS Microcontrollers 


PIC12F629/675 Series 


High Performance RISC CPU: 


* Only 35 instructions to learn * All single cycle instructions (200 ns), except for program branches which are 
two-cycles +» Operating speed: DC - 20 MHz oscillator/clock input, DC - 200 ns instruction cycle » Interrupt 
capability » 16 special function hardware registers + 8-level deep hardware stack * Direct, Indirect, and 
Relative Addressing modes 


Peripheral Features: 


* 6 I/O pins with individual direction control + High current sink/source for direct LED drive + Analog 
comparator module with: One analog comparator, Programmable on-chip comparator voltage reference 
(CVREF) module, Programmable input multiplexing from device inputs, Comparator output is externally 
accessible + Analog-to-Digital Converter module (PIC12F675): 10-bit resolution, Programmable 4-channel 
input, Voltage reference input + Timer0: 8-bit timer/counter with 8-bit programmable prescaler + Enhanced 


Timert: 16-bit timer/counter with prescaler, External Gate Input mode, Option to use OSC1 and OSC2 in LP 
mode as Timer oscillator, if INTRC Oscillator mode selected 


Special Microcontroller Features: 


+ Low power Power-on Reset (POR) * Power-up Timer (PWRT) and Oscillator Start-up Timer (OST) * Low 
power Brown-out Detect (BOD) + Watchdog Timer (WDT) with its own on-chip RC oscillator for reliable 
operation + In-Circuit Serial Programming™ (ICSP™) via two pins 


CMOS Technology: 


+ Low power, high speed CMOS FLASH technology » Fully static design + Wide operating voltage range: 
PIC12F629/675 - 2.0V to 5.5V »* Low power consumption: <1.0 mA @ 5.5V, 4.0 MHz, 20 UA typical @ 2.0V, 
32 KHz, <1.0 UA typical standby current @ 2.0V 


Memory Size Oscillator Frequency Operating 
Config- vO Type Range Temperature Digi-Key Price Each 
FLASH RAM EEPROM uration Lines External Min./Max. Range Pkg. Part No. 1 25 100 
1Kx 14 64x8 128x8 FLASH 6 Xtal/RC DC-20MHz_ | -40° — 185°F (-40° — 85°C) 8-DFN PIC12F629-I/MF-ND 1.90 17: 1.14 
1Kx14 64x8 128 x8 FLASH 6 Xtal/RC DC-20MHz_ | -40° — 185°F (-40° — 85°C) 8-DFN PIC12F629-I/MFTR-ND 3993.00/3,300 
1Kx14 64x8 128 x8 FLASH 6 Xtal/RC DC-20MHz_ | -40° — 185°F (-40° — 85°C) 8-Dip PIC12F629-I/P-ND 1.68 1.03 99 
1Kx 14 64x8 128x8 FLASH 6 Xtal/RC DC-20MHz_ | -40° — 185°F (-40°— 85°C) | 8-SOIC PIC12F629-I/SN-ND 1.68 1.03 99 
1Kx 14 64x8 128x8 FLASH 6 Xtal/RC DC-20MHz_ | -40° — 185°F (-40°- 85°C) | 8-SOIC PIC12F629-I/SNTR-ND 3531.00/3,300 
1Kx14 64x8 128 x8 FLASH 6 Xtal/RC DC-20MHz_|-40° — 257°F (-40°-— 125°C) | 8-DFN PIC12F629-E/MF-ND 2.10 1.29 1.25 
1Kx14 64x8 128x8 FLASH 6 Xtal/RC DC-20MHz_ |-40° — 257°F (-40°— 125°C) | 8-DFN PIC12F629-E/MFTR-ND 4389.00/3,300 
1Kx 14 64x8 128x8 FLASH 6 Xtal/RC DC-20MHz_|-40° — 257°F (-40° — 125°C) 8-Dip PIC12F629-E/P-ND 1.83 1.13 1.09 
1Kx 14 64x8 128x8 FLASH 6 Xtal/RC DC-20MHz_ |-40° — 257°F (-40° — 125°C) | 8-SOIC PIC12F629-E/SN-ND 1.83 1.13 1.09 
1Kx14 64x8 128 x8 FLASH 6 Xtal/RC DC-20MHz_ |-40° — 257°F (-40°— 125°C) | 8-SOIC PIC12F629-E/SNTR-ND 3597.00/3,300 
1Kx14 64x8 128 x8 FLASH 6 (4-Ch., 10-Bit ADC) Xtal/RC DC-20MHz_ | -40° — 185°F (-40° — 85°C) 8-DFN PIC12F675-I/MF-ND 2.33 1.44 1.39 
1Kx14 64x8 128x8 FLASH 6 (4-Ch., 10-Bit ADC) Xtal/RC DC-20MHz_ | -40°— 185°F (-40° — 85°C) 8-DFN PIC12F675-I/MFTR-ND 4818.00/3,300 
1Kx 14 64x8 128x8 FLASH 6 (4-Ch., 10-Bit ADC) Xtal/RC DC-20MHz_ | -40° — 185°F (-40° — 85°C) 8-Dip PIC12F675-I/P-ND 2.08 1.29 1.25 
1Kx 14 64x8 128x8 FLASH 6 (4-Ch., 10-Bit ADC) Xtal/RC DC-20MHz_ | -40° — 185°F (-40°— 85°C) | 8-SOIC PIC12F675-I/SN-ND 2.08 1.29 1.25 
1Kx14 64x8 128x8 FLASH 6 (4-Ch., 10-Bit ADC) Xtal/RC DC-20MHz_ | -40°— 185°F (-40°— 85°C) | 8-SOIC PIC12F675-/SNTR-ND 4356.00/3,300 
1Kx14 64x8 128 x8 FLASH 6 (4-Ch., 10-Bit ADC) Xtal/RC DC-20MHz_ |-40° — 257°F (-40°-— 125°C) | 8-DFN PIC12F675-E/MF-ND 2.55 1.58 1.53 
1Kx14 64x8 128 x8 FLASH 6 (4-Ch.,10-Bit ADC) Xtal/RC DC-20MHz_ |-40° — 257°F (-40°-— 125°C) | 8-DFN PIC12F675-E/MFTR-ND 5313.00/3,300 
1Kx 14 64x8 128x8 FLASH 6 (4-Ch., 10-Bit ADC) Xtal/RC DC-20MHz_|-40° — 257°F (-40° — 125°C) 8-Dip PIC12F675-E/P-ND 2.30 1.42 1.37 
1Kx 14 64x8 128x8 FLASH 6 (4-Ch.,10-Bit ADC) Xtal/RC DC-20MHz_ |-40° — 257°F (-40° — 125°C) | 8-SOIC PIC12F675-E/SN-ND 2.30 1.42 1.37 
1Kx14 64x8 128 x8 FLASH 6 (4-Ch.,10-Bit ADC) Xtal/RC DC-20MHz_ |-40° — 257°F (-40°— 125°C) | 8-SOIC PIC12F675-E/SNTR-ND 4785.00/3,300 


rfPIC12C509 8-Bit CMOS Microcontroller with UHF ASK/FSK Transmitter 


The rfPIC12C509AG/S09AF from Microchip Technology is a low-cost, high performance, 8-bit, fully static, 
EPROM-based CMOS microcontroller combined with a UHF ASK/FSK transmitter. It employs an RISC 
architecture with only 33 single word/single cycle instructions. All instructions are single cycle (1,1s) except 
for program branches which take two cycles. The Transmitter is a fully integrated UHF ASK/FSK transmitter 
consisting of crystal oscillator, phase-locked loop (PLL), open-collector differential-output Power Amplifier 
(PA), and mode control logic. External components consist of bypass capacitors, crystal, and PLL loop filter. 
There are no internal electrical connections between the PICmicro MCU and the transmitter. The PlCmicro 
MCU oscillator is independent from the transmitter crystal oscillator. The rfPIC12C509AG is capable of 
Amplitude Shift Keying (ASK) modulation by turning the PA on and off. The rfPIC12CS509AF is capable of 


ASK or Frequency Shift Keying (FSK) modulation by employing an internal FSK switch to pull the transmitter 
crystal via a second load capacitor. 

Features: 

* Conforms to US FCC Part 15.231 regulations and European ERC 70-03E and EN 300 220-1 requirements 
+ Frequency range set by crystal: 310-480MHz 

+» ASK Data rate: 0-40Kbps 

+ FSK through crystal pulling allows modulation at 0-20Kbps 

+ Adjustable output power: +2dBm to -12dBm in six discrete steps 

+» Wide temperature range: Industrial: -40°C to +85°C 


¢ Oscillator Frequency 
Mi 
emorvisize LIfe) Type Range Type of Pkg. Digi-Key Price Each 

PROGRAM RAM Configuration Lines External* Min./Max. Transmitter Type Part No. i 25 100 
EPROM ASK/FSK 20-CDi RFPIC121 I9AF/JW-ND. 11.58 _ 10.1 

1024 x 12 4 i 6 RC/XT/LP DC - 4MHz sire oe aii : 8 
OTP ASK/FSK 20-SSOP RFPIC12C509AF-I/SS-ND 4.00 2.30 2.23 

EPROM ASK 18-CDi RFPIC12C509AG/JW-ND 11.58 = 10.1 

1024 x12 a4 6 RC/XT/LP DC - 4MHz © am anette 3 
OTP ASK 18-SOIC RFPIC12C509AG-I/SO-ND 3.83 2.20 2.12 


* Has internal RC Oscillator @ 4MHz. 


EPROM-Based 8-Bit 
CMOS Microcontrollers 


High Performance RISC CPU: 

+ Only 35 instructions to learn + All single-cycle instructions (200ns). except 
for program branches which are two-cycles » Operating Speed: DC - 20 MHz 
clock input, DC - 200 ns instruction cycle »* Interrupt capability + 16 


Peripheral Features: 

+ 13 I/O pins with individual direction control + High current sink/source for 
direct LED drive + Timer: 8-bit timer/counter with 8-bit programmable 
prescaler 


. special function hardware registers + 8-level deep hardware stack + Direct, 7 = 7 
PIC16C55X Series indlreat and Flolative aiddrossinig modes DS00161-ND CD-ROM Microchip Technical Library «0.2.0.0... $2.25 
Memory Size Oscillator Frequency Operating 
Config- Iie) Type Range Temperature Digi-Key Price Each 
EPROM RAM uration Lines External Min./Max. Range Pkg. Part No. 1 25 100 
512x 14 80x8 OTP 13 Xtal/RC DC - 4MHz 32° — 158°F 18-Dip PIC16C554-04/P-ND& 3.73 2.70 2.25 
OTP DC - 4MHz (0° — 70°C) 18-SOIC PIC16C554-04/SO-ND* 3.80 2.75 2.29 
EPROM DC - 20 MHz 32° — 158°F 18-CDip PIC16C558/JW-ND 10.14 _ 8.86 
2K x 14 128x8 OTP 13 Xtal/RC DC - 4MHz 18-Dip PIC16C558-04/P-ND* 4.88 3.54 2.95 
OTP DC - 4MHz (roe) 18-SOIC PIC16C558-04/SO-ND* 4.98 3.61 3.01 


* This part can be programmed by Digi-Key. For further information and price quotes, please call 1-800-344-4539, and request the programming center. 


306 (1033) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


XS MICROCHIP 


High-Performance RISC CPU: 


+ Only 33 single word instructions to learn = All instructions are single 
cycle (1p1s) except for program branches which are two-cycle » Oper- 
ating Speed: DC - 4 MHz clock input, DC - tps instruction cycle + 12- 
bit wide instructions + 8-bit wide data path + Seven special function 
hardware registers + Two-level deep hardware stack » Direct, indirect 
and relative addressing modes for data and instructions * Internal 4 
MHz RC oscillator with programmable calibration + In-circuit serial 
programming 


8-Pin, 8-Bit Microcontrollers 
PIC12C50X, PIC12CE5XX and PIC12C67X Series 


operation + Programmable code-protection + Power saving SLEEP 
mode + Wake-up from SLEEP on pin change » Internal pull-ups on 
V/O pins 


Selectable Oscillator Options: 


+ INTRC - Internal 4 MHz RC oscillator * EXTRC - External low-cost 
RC oscillator +» XT - Standard crystal/resonator + LP - Power saving, 
low frequency crystal = Internal pull-up on MCLR pin 


Applications: 


8 PIN MCU with A/D: 


PIC12C67X microcontrollers typically achieve a 2:1 code compression 
and a 4:1 speed improvement over other 8-bit microcontrollers in their 
class. 

The PIC12C67X devices have 128 bytes of RAM and 6 I/O pins. In 
addition a timer/counter is available. Also a 4-channel high-speed 8-bit 
A/D is provided. The 8-bit resolution is ideally suited for applications 
requiring low-cost analog interface, e.g., thermostat control, pressure 
sensing, etc. 


Peripheral Features: The PIC12C5XxX series fits perfectly in applications ranging from DS00161-ND CD-ROM Microchip Technical Library .. 

* 8-bit real time clock/counter (TMRO) with 8-bit programmable personal care appliances and security systems to low-power remote DS00711-ND Embedded Control Handbook 

prescaler + Power-On Reset (POR) + Device Reset Timer (DRT) transmitters/receivers (e.g., timer functions, replacement of “glue” logic Update 2000...0...0cccccssececseeessereeeesees $5.00 

«Watchdog Timer (WDT) with its own on-chip RC oscillator for reliable and PLDs in larger systems, co-processor applications). 

Memory Size Oscillator Frequency Operating 
Config- ile} Type Range Temperature Digi-Key Price Each 

EPROM RAM uration Lines External + Min./Max. Range Pkg. Part No. 1 25 100 
512x 12 25x8 EPROM 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-CDip PIC12C508/JW-ND 9.65 = 8.44 
512x 12 25x8 OTP. 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-Dip PIC12C508-04/P-ND 2.05 1.72 1.40 
512x 12 25x8 OTP. 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-SOIC* PIC12C508-04/SM-ND 2.15 1.81 1.47 
512x 12 25x8 OTP. 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 8-Dip PIC12C508-041/P-ND 2.25 1.90 1.54 
512x 12 25x8 OTP. 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 8-SOIC* PIC12C508-041/SM-ND 2.38 1.99 1.61 
512x 12 25x8 EPROM 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-CDip PIC12C508A/JW-ND 9.17 = 8.02 
512x 12 25x8 OTP. 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-Dip PIC12C508A-04/P-ND 1.58 97 94 
512x 12 25x8 OTP. 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-SOIC* PIC12C508A-04/SM-ND 1.58 97 94 
512x 12 25x8 OTP. 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-SOIC PIC12C508A-04/SN-ND 1.63 1.01 98 
512x 12 25x8 OTP. 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 8-Dip PIC12C508A-041/P-ND 1.73 1.07 1.03 
512x 12 25x8 OTP. 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 8-SOIC* PIC12C508A-041/SM-ND 1.73 1.07 1.03 
512x 12 25x8 OTP. 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 8-SOIC PIC12C508A-041/SN-ND 1.80 1.11 1.07 
1K x 12 41x8 EPROM 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-CDip PIC12C509/JW-ND 10.14 = 8.86 
1K x 12 41x8 OTP. 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-Dip PIC12C509-04/P-ND 2.28 1.90 1.54 
1K x 12 41x8 OTP. 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-SOIC* PIC12C509-04/SM-ND 2.38 2.00 1.62 
1K x 12 41x8 OTP. 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 8-Dip PIC12C509-041/P-ND 2.50 2.09 1.70 
1K x 12 41x8 OTP. 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 8-SOIC* PIC12C509-041/SM-ND 2.60 2.18 1.76 
1K x 12 41x8 EPROM 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-CDip PIC12C509A/JW-ND 9.65 = 8.44 
1K x 12 41x8 OTP. 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-Dip PIC12C509A-04/P-ND 1.63 1.01 97 
1K x 12 41x8 OTP. 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-SOIC* PIC12C509A-04/SM-ND 1.63 1.01 97 
1K x 12 41x8 OTP. 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-SOIC PIC12C509A-04/SN-ND 1.70 1.05 1.02 
1K x 12 41x8 OTP. 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 8-Dip PIC12C509A-041/P-ND 1.80 1.11 1.07 
1K x 12 41x8 OTP. 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 8-SOIC* PIC12C509A-041/SM-ND 1.80 AAT 1.07 
1K x 12 41x8 OTP. 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 8-SOIC PIC12C509A-041/SN-ND 1.85 1.14 1.10 
512x 12 25x8 EPROM 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-CDip PIC12CE518/JW-ND 10.23 = 8.94 
512x 12 25x8 OTP: 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-Dip PIC12CE518-04/P-ND 1.93 1.19 1.15 
512x 12 25x8 OTP: 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-SOIC* PIC12CE518-04/SM-ND 2.03 1.25 1.21 
512x 12 25x8 OTP: 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 8-Dip PIC12CE518-041/P-ND 2.13 1.31 1.27 
512x 12 25x8 OTP: 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 8-SOIC* PIC12CE518-041/SM-ND 2.23 1.37 1.33 
1K x 12 41x8 EPROM 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-CDip PIC12CE519/JW-ND 10.81 = 9.45 
1K x 12 41x8 OTP: 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-Dip PIC12CE519-04/P-ND 2.10 1.29 1.25 
1K x 12 41x8 OTP 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-SOIC* PIC12CE519-04/SM-ND 2.20 1.36 1.31 
1K x 12 41x8 OTP: 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-SOIC PIC12CE519-04/SN-ND 2.25 1.39 1.35 
1K x 12 41x8 OTP 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 8-Dip PIC12CE519-041/P-ND 2.30 1.42 1.38 
1K x 12 41x8 OTP: 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 8-SOIC* PIC12CE519-041/SM-ND 2.40 1.48 1.43 
1Kx 14 128 EPROM 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-CDip PIC12C671/JW-ND 8.62 = 7.54 
1Kx 14 128 OTP. 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-Dip PIC12C671-04/P-ND 2.88 1.77 1.71 
1Kx 14 128 OTP. 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-SOIC* PIC12C671-04/SM-ND 3.00 1.86 1.80 
1K x14 128 OTP. 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-Dip PIC12C671-10/P-ND 3.08 1.89 1.83 
1Kx 14 128 OTP. 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-SOIC* PIC12C671-10/SM-ND 3.23 1.99 1.92 
1Kx 14 128 OTP. 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC. DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 8-Dip PIC12C671-041/P-ND 3.15 1.94 1.88 
1Kx 14 128 OTP. 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 8-SOIC* PIC12C671-041/SM-ND 3.30 2.04 1.98 
1Kx 14 128 OTP. 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 8-Dip PIC12C671-101/P-ND 3.38 2.08 2.02 
2K x 14 128 EPROM 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-CDip PIC12C672/JW-ND 8.63 = 7.54 
2K x 14 128 OTP. 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-Dip PIC12C672-04/P-ND 2.88 1.77 1.71 
2K x 14 128 OTP. 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-Soic* PIC12C672-04/SM-ND 3.00 1.86 1.80 
2K x 14 128 OTP. 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-Dip PIC12C672-10/P-ND 3.08 1.89 1.83 
2K x 14 128 OTP. 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-SOIC* PIC12C672-10/SM-ND 3.23 1.99 1.92 
2K x 14 128 OTP. 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 8-Dip PIC12C672-041/P-ND 3.15 1.94 1.88 
2K x 14 128 OTP. 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 8-SOIC* PIC12C672-041/SM-ND 3.30 2.04 1.98 
2K x 14 128 OTP. 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 8-Dip PIC12C672-101/P-ND 3.38 2.08 2.01 
2K x 14 128 OTP. 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 8-SOIC* PIC12C672-101/SM-ND 3.55 2.18 2.12 
1Kx 14 128 x8 EPROM 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-CDip PIC12CE673/JW-ND 9.49 — 8.30 
1Kx14 128x8 OTP 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-Dip PIC12CE673-04/P-ND 3.38 2.08 2.02 
1Kx 14 128 x8 OTP 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-Dip PIC12CE673-10/P-ND 3.63 2.23 2.16 
2K x 14 128x8 EPROM 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-CDip PIC12CE674/JW-ND 9.49 = 8.30 
2K x 14 128 x8 OTP 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-Dip PIC12CE674-04/P-ND 3.38 2.08 2.02 
2K x 14 128 x8 OTP 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 8-Dip PIC12CE674-041/P-ND 3.73 2.29 2.22 
2K x 14 128x8 OTP 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 8-Dip PIC12CE674-10/P-ND 3.63 2.23 2.16 


+ Has internal RC Oscillator @ 4MHz (See data sheet for accuracy) +16-Byte EEPROM * Body width = .208 Inches (nominal) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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XS MICROCHIP 


General Description: Microchip's long history of innovation has proven its 
commitment to develop and market leading edge products. With its PIC, 
Microchip has engineered the most advanced low-to mid range 8-Bit 
Microcontroller family on the market today. The flexibility of CMOS OTP EPROM 
Technology, the superior performance of RISC Architecture and the smallest 
packaging combined with affordable pricing are the prime reasons systems 
designers select PIC as their Microcontroller of Choice. With PIC, the 8-12 week 
lead time typical of ROM MOUs is reduced to just days. In addition, PIC's code 
compaction factor takes weeks off system design time. PIC's small die size 
combined with Microchip's advanced CMOS technology, support a wide 
performance range and low operating and standby currents. Low currents are 
ideal for long-life battery dependent applications. One of PICs strongest suits is 
its /O capability. 

PIC16C5X (Use Programmer PICSTART Plus) 

Features: Only 33 single word instructions to learn = All single cycle 
instructions (200 ns) except for program branches which are two-cycle * 12- 
bit wide instructions + 8-bit wide data path + 512 - 2K x 12 on-chip EPROM 
program memory + 25 to 73 x 8 general purpose registers (SRAM) * 7 special 
function hardware registers + 2 level deep hardware stack » Direct, indirect and 
relative addressing modes for data and instructions + 8 bit real time 
clock/counter (RTOC) with 8-bit programmable prescaler + Oscillator start-up 
timer + Watchdog timer (WDT) with its own on-chip RC oscillator. 


PIC16C54C (Use Programmer PICSTART Plus) 

Features: The PIC16C54C expands the baseline family with a low end device 
that offers lower power consumption and enhanced electrical characteristics. The 
PIC16C54C provides a cost reduction path for PIC16C57 and PIC16C58B users 
that require less program memory or data memory for a new application. Also 
some current PIC16054, 54A, and 54B users may migrate to the PIC16C54C to 
enjoy the advantages of lower power consumption and enhanced electrical 


8-Bit RISC Microcontrollers 


PIC16C5X and PIC16HV540 Series 


PIC16HV540 (Enhanced PIC16C54 EPROM-Based 8-Bit CMOS 
Microcontroller with On-Chip Voltage Regulator) 

General Description: The PIC16HV540 is a low-cost, high-performance, 8-bit, 
fully-static, EPROM-based CMOS microcontroller. It is pin and software 
compatible with the PIC16C5X family of devices. It employs an RISC architecture 
with only 33 single word/single cycle instructions. The PIC16HV540 is the first 
Qne-Time-Programmable (OTP) microcontroller with an on-chip 3 Volt and 5 Volt 
regulator. This eliminates the need for an external regulator in many applications 
powered from 9 Volt or 12 Volt batteries or unregulated 6 Volt, 9 Volt or 12 Volt 
mains adapters. The PIC16HV540 is ideally suited for applications that require 
very low standby current at high voltages. These typically require expensive low 
current regulators. 

The PICI6HV540 is equipped with special features that reduce system cost and 
Power requirements. The Power-On Reset (POR) and Device Reset Timer (DRT) 
eliminate the need for external reset circuitry. There are four oscillator configura- 
tions to choose from, including the power-saving LP (Low Power) oscillator, 
cost-saving RC oscillator, and XT and HS for crystal oscillators. Power saving 
SLEEP mode, Watchdog Timer and code protection features improve system 
cost, power and reliability. 

Applications: The PIC16HV540 is very versatile even in areas where no micro- 
controller use has been considered before (e.g., timer functions, replacement of 
“glue” logic in larger systems, coprocessor applications). The PIC16HV540 fits 
perfectly in low-power battery applications such as CO and smoke detection, 
toys, games, security systems and automobile modules. 

Features: + High-Performance RISC CPU * 18-pins * 12 1/O +512 EPROM + 25 
RAM » Only 33 single word instructions to learn + All instructions are single 
cycle (200 ns) except for program branches which are two-cycle + Operating 
Speed: DC - 20 MHz clock input; 200 - ns instruction cycle + 12-bit wide 
instructions + 8-bit wide data path + Seven special function hardware registers 
+ Four-level deep hardware stack + Direct, indirect and relative addressing 


lated I/O + Wake up from SLEEP on pin change + Programmable code- 
protection * Power saving SLEEP mode + Selectable oscillator options: RC — 
Low-cost RC oscillator; XT — Standard crystal/resonator; HS — High speed 
crystal/resonator; LP — Power saving, low frequency crystal + Glitch filtering on 
master clear and pin change inputs. CMOS Technology: + Selectable on-chip 
3V/5V Regulator + Low-power, high-speed OMOS EPROM technology » Fully 
static design + Wide-operating voltage range: 3.5V to 15V + Temperature 
range: Commercial: 0°C to 70°C; Industrial: -40°C to 85°C + Low-power 
consumption: <2mA typical @ 5V, 4 MHz; 15p/A typical @ 3A, 32kHz; <4.5uA. 
typical standby current @ 15V (with WDT disabled), 0°C t0 70°C. 


PIC16C58B (Use Programmer PICSTART Plus) 

Features: The PICI6C58B expands the baseline family support with a larger 
memory, small pin count device. The PIC16C58B provides upward migration 
path to PIC16C54 and PIC16056 customers that require more program or data 
memory. In addition, PIC16C57 customers that do not require as much !/O. 
capability can migrate down to 18 pins to save cost and board space. The 
PIC16C58B positions in the high-end of the baseline family between the 
PIC16C56 and the PIC16C57 providing the same memory capability of the 
PIC16057 in the smaller 18 pin package. Only small code changes are necessary 
to interface to the I/O pins will be required The PIC16C58B is equipped with 
special microcontroller-like features that reduce system cost and power 
requirements. There are four user selectable oscillator configurations to choose 
from, including power saving LP (Low Power) oscillator and cost saving RC 
oscillator. 

Maximum output current sinked by any I/O pin = 25mA; sourced by any I/O pin = 
20mA. Do not exceed more than 800 mw of total power dissipation. EPROM = 
Erasable PROM; OTP= One Time Programmable Only 


PIC16C505 14-pin PIC. 
See chart for specifications. 


characteristics all at a lower cost. Software is supported from the PIC16C54 modes for data and instructions. Peripheral Features: + 8-bit real time clock/ 

directly to the PIC16C54C with no software code changes. The PICI6C54C is counter (TMRO) with 8-bit programmable prescaler + Power-On Reset (POR) | 9S00092D-ND — Embedded Control Handbook, Volume 1 

equipped with special microcontroller-like features that reduce system cost and + Brown-Out Protection » Device Reset Timer (DRT) with short RC-oscillator | DS00711-ND = Embedded Control Handbook, Updated 2000 

power requirements. There are four oscillator configurations to choose from, _ start up time +» Programmable Watchdog Timer (WDT) with its own on-chip RC | DS00161-ND CD-ROM Microchip Technical Library 

including power saving LP (Low Power) oscillator and cost saving RC oscillator. oscillator for reliable operation + Sleep Timer + 8 High Voltage I/O + 4 Regu- 

Memory Size Oscillator Frequency Operating 
Config- vO Type Range Temperature Digi-Key Price Each 
EPROM RAM uration Lines External Min./Max. Range Pkg. Part No. 1 25 100 
1Kx12 72x8 EPROM 11 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 14-CDip PIC16C505/JW-ND 6.25 = 5.20 
1Kx12 72x8 OTP. 11 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 14-Dip PIC16C505-04/P-ND* 2.05 1.26 1,22 
1Kx12 72x8 OTP. 1 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 14-Soic PIC16C505-04/SL-ND 2.05 1.26 1.22 
1Kx12 72x8 OTP. 1 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 14-Dip PIC16C505-041/P-ND* 2.05 1.26 1.22 
1Kx12 72x8 OTP. 11 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 14-Soic PIC16C505-041/SL-ND 2.05 1.26 1.22 
1Kx12 72x8 OTP. 11 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 14-Dip PIC16C505-20/P-ND* 2.13 1.31 1.27 
1Kx12 72x8 OTP 1 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 14-Soic PIC16C505-20/SL-ND 2.13 1.31 1.27 
1Kx12 72x8 OTP. 1 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 14-Dip PIC16C505-201/P-ND*& 2.13 1.31 1.27 
1Kx12 72x8 OTP. 11 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 14-Soic PIC16C505-201/SL-ND 2.13 1.31 1.27 
512x 12 25x8 OTP 12 RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C54-RC/P-ND* 3.70 2.72 2.53 
512x 12 25x8 OTP 12 RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C54-RC/SO-ND* 3.78 2.78 2.58 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C54-XT/SO-ND* 3.78 2.78 2.58 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C54-HS/P-ND* 3.95 2.91 2.71 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C54-HS/SO-ND* 4.05 2.97 2.76 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal DC-40KHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C54-LP/P-ND* 3.88 2.86 2.66 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal DC-40KHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C54-LP/SO-ND* 3.98 2.92 2.71 
512x 12 25x8 OTP 12 RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Dip PIC16C54-RCI/P-ND* 4.08 3.00 2.78 
512x 12 25x8 OTP 12 Xtal DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Dip PIC16C54-XTI/P-ND* 4.08 3.00 2.78 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Soic PIC16C54-XTI/SO-ND x 4.15 3.06 2.84 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C54A-04/P-ND* 3.70 2.72 2.53 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C54A-04/SO-ND* 3.78 2.78 2.58 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 20-SSOP PIC16C54A-04/SS-ND* 4.08 3.00 2.79 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16LC54A-04/SO-ND* 3.95 2.91 2.71 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-10MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C54A-10/P-ND* 3.95 2.91 2.71 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C54A-20/P-ND& 4.23 3.12 2.90 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C54A-20/SO-ND* 4.33 3.18 2.95 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 20-SSOP PIC16C54A-20/SS-ND* 4.68 3.44 3.19 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Soic PIC16C54A-041/SO-ND* 4.15 3.05 2.84 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-4MHzt -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Soic PIC16LC54A-041/SO-ND x 4.35 3.21 2.98 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-10MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Dip PIC16C54A-101/P-NDx 4.35 3.20 2.98 
512x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Dip PIC16C54A-201/P-ND x 4.65 3.43 3.19 
512x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Soic PIC16C54A-201/SO-ND* 4.75 3.50 3.25 
512x 12 25x8 EPROM 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-CDip PIC16C54C/JW-ND 6.59 _ 5.40 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C54C-04/P-ND*& 2.30 1.42 1.37 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C54C-04/SO-ND* 2.35 1.45 1.40 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 20-SSOP PIC16C54C-04/SS-ND* 2.53 1.56 1.51 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C54C-20/P-ND* 2.48 1.52 1.47 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C54C-20/SO-ND* 2.53 1.55 1.50 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 20-SSOP PIC16C54C-20/SS-ND* 2.73 1.67 1.62 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Dip PIC16C54C-041/P-ND* 2.30 1.42 1.37 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Soic PIC16C54C-041/SO-ND*& 2.35 1.45 1.40 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 20-SSOP PIC16C54C-041/SS-ND*& 2.53 1.56 1.51 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Dip PIC16C54C-201/P-NDx 2.48 1.52 1.47 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Soic PIC16C54C-201/SO-ND* 2.53 1.55 1.50 
512x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 20-SSOP PIC16C54C-201/SS-ND*& 2.73 1.67 1.62 
512x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16HV540-04/P-ND 2.30 1.42 1.37 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16HV540-04/SO-ND 2.35 1.45 1.40 
512x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16HV540-20/P-ND 2.45 1.52 1.47 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16HV540-20/SO-ND 2.50 1.55 1.50 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Dip PIC16HV540-041/P-ND 2.30 1.42 1.37 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Soic PIC16HV540-041/SO-ND 2.35 1.45 1.40 
512x 12 24x8 OTP. 20 RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip PIC16C55-RC/P-ND* 4.55 3.34 3.10 
512x 12 24x8 OTP 20 RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16C55-RC/SO-ND* 4.73 3.47 3.23 
512x 12 24x8 OTP. 20 RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3” PIC16C55-RC/SP-ND* 4.55 3.34 3.10 
512x 12 24x8 OTP 20 Xtal DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip PIC16C55-XT/P-ND*& 4.85 3.57 3.32 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Memory Size Oscillator Frequency Operating 
Config- vO Type Range Temperature Digi-Key Price Each 
EPROM RAM uration Lines External Min./Max. Range Pkg. Part No. 1 25 100 
512x 12 24x8 OTP 20 Xtal DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16C55-XT/SO-ND*x 5.05 3.72 3.45 
512x 12 24x8 OTP 20 Xtal DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3” PIC16C55-XT/SP-ND* 4.85 3.57 3.32 
512x 12 24x8 OTP 20 Xtal DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip PIC16C55-HS/P-ND x 5.55 4.09 3.80 
512x 12 24x8 OTP 20 Xtal DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16C55-HS/SO-ND* 5.78 4.25 3.95 
512x 12 24x8 OTP 20 Xtal DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3” PIC16C55-HS/SP-ND*& 5.55 4.09 3.80 
512x 12 24x8 OTP 20 Xtal DC-40KHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip PIC16C55-LP/P-ND* 4.78 3.51 3.26 
512x 12 24x8 OTP 20 Xtal DC-40KHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16C55-LP/SO-ND* 4.95 3.65 3.39 
512x 12 24x8 OTP 20 Xtal DC-40KHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3” PIC16C55-LP/SP-ND* 4.78 3.51 3.26 
512x 12 24x8 OTP 20 Xtal DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Dip PIC16C55-HSI/P-ND* 6.13 4.50 4.18 
512x 12 24x8 OTP 20 Xtal DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Soic PIC16C55-HSI/SO-ND* 6.35 4.68 4.35 
512x 12 24x8 OTP 20 RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Dip PIC16C55-RCI/P-ND& 5.00 3.67 3.41 
512x 12 24x8 OTP 20 Xtal DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Dip PIC16C55-XTI/P-ND* 5.35 3.93 3.65 
512x 12 24x8 OTP 20 Xtal DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Soic PIC16C55-XTI/SO-ND* 5.55 4.09 3.80 
512x 12 25x8 EPROM 20 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-CDip PIC16C55A/JW-ND 7.35 = 6.42 
512x 12 25x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip PIC16C55A-04/P-ND x 2.83 1.74 1.68 
512x 12 25x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16C55A-04/SO-ND* 2.93 1.80 1.75 
512x 12 25x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3" PIC16C55A-04/SP-ND* 2.83 1.73 1.68 
512x 12 25x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip PIC16LC55A-04/P-ND* 2.95 1.82 1.76 
512x 12 25x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16LC55A-04/SO-ND x 3.08 1.89 1.83 
512x 12 25x8 OTP 20 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip PIC16C55A-20/P-ND* 3.15 1.95 1.89 
512x 12 25x8 OTP 20 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16C55A-20/SO-ND*x 3.28 2.02 1.96 
512x 12 25x8 OTP 20 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3" PIC16C55A-20/SP-ND* 3.15 1.95 1.89 
512x 12 25x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Dip PIC16C55A-041/P-ND*& 3.10 1.91 1.85 
512 x 12 25x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Soic PIC16C55A-041/SO-ND* 3.23 1.98 1.92 
1K x 12 25x8 OTP 12 RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C56-RC/P-ND* 4.73 3.49 3.24 
1K x 12 25x8 OTP 12 RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C56-RC/SO-ND* 4.85 3.57 3.32 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C56-XT/P-ND* 5.08 3.73 3.47 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C56-XT/SO-ND*x 5.20 3.82 3.55 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C56-HS/P-ND* 5.80 4.27 3.97 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C56-HS/SO-ND* 5.95 4.38 4.07 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal DC-40KHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C56-LP/P-ND* 4.98 3.66 3.40 
1K x 12 25x8 OTP 12 RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Dip PIC16C56-RCI/P-ND* 5.20 3.83 3.56 
1Kx 12 25x8 OTP 12 Xtal DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Dip PIC16C56-XTI/P-ND*& 5.58 4.10 3.81 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Dip PIC16C56-HSI/P-ND* 6.38 4.70 4.36 
1K x 12 25x8 EPROM 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-CDip PIC16C56A/JW-ND 9.09 _ 7.95 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C56A-04/P-ND* 2.60 1.60 1.55 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C56A-04/SO-ND* 2.65 1.63 1.58 
1Kx 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C56A-20/P-ND* 2.78 1.71 1.66 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C56A-20/SO-ND* 2.83 1.74 1.69 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16LC56A-04/P-ND* 2.73 1.68 1.63 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16LC56A-04/SO-ND x 2.78 1.71 1.66 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Dip PIC16C56A-041/P-ND*& 2.85 1.76 1.70 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Soic PIC16C56A-041/SO-ND* 2.90 1.79 1.74 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Dip PIC16C56A-201/P-ND*& 3.05 1.88 1.82 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Soic PIC16C56A-201/SO-ND* 3.13 1.92 1.86 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Dip PIC16LC56A-041/P-ND* 3.00 1.84 1.79 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Soic PIC16LC56A-041/SO-ND* 3.05 1.88 1.82 
2K x 12 72x8 OTP 20 RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip PIC16C57-RC/P-ND* 5.78 4.25 3.95 
2K x 12 72x8 OTP 20 RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16C57-RC/SO-ND* 6.00 4.42 4.11 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip PIC16C57-XT/P-ND* 6.18 4.55 4.22 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16C57-XT/SO-ND*x 6.43 4.73 4.39 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3” PIC16C57-XT/SP-ND* 6.18 4.55 4.22 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip PIC16C57-HS/P-ND* 7.08 5.20 4.84 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16C57-HS/SO-ND* 7.35 5.41 5.03 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3” PIC16C57-HS/SP-ND*x 7.08 5.20 4.84 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal DC-40KHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip PIC16C57-LP/P-ND* 6.05 4.46 4.15 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal DC-40KHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16C57-LP/SO-ND* 6.30 4.64 4.31 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal DC-40KHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3” PIC16C57-LP/SP-ND* 6.05 4.46 4.15 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Dip PIC16C57-HSI/P-ND* 7.78 5.72 5.32 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Soic PIC16C57-HSI/SO-ND* 8.10 5.95 5.53 
2K x 12 72x8 OTP 20 RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Dip PIC16C57-RCI/P-ND* 6.35 4.67 4.34 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Dip PIC16C57-XTI/P-ND*& 6.80 5.00 4.65 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Soic PIC16C57-XTI/SO-ND* 7.08 5.20 4.83 
2K x 12 72x8 EPROM 20 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-CDip PIC16C57C/JW-ND 10.48 = 9.16 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip PIC16C57C-04/P-ND* 3.28 2.02 1.96 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16C57C-04/SO-ND* 3.43 2.10 2.04 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3" PIC16C57C-04/SP-ND* 3.28 2.02 1.96 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip PIC16LC57C-04/P-ND*& 3.45 2.12 2.06 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16LC57C-04/SO-ND* 3.58 2.21 2.14 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip PIC16C57C-20/P-ND* 3.68 2.27 2.20 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16C57C-20/SO-ND* 3.83 2.36 2.29 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3" PIC16C57C-20/SP-ND* 3.68 2.27 2.20 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Dip PIC16C57C-041/P-ND* 3.60 2.23 2.16 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Soic PIC16C57C-041/SO-ND* 3.75 2.31 2.24 
2K x 12 73 x8 EPROM 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-CDip PIC16C58B/JW-ND 10.29 _ 9.00 
2K x 12 73 x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C58B-04/P-ND* 2.75 1.70 1.65 
2K x 12 73 x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C58B-04/SO-ND*x 2.80 1.73 1.68 
2K x 12 73 x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 20-SSOP. PIC16C58B-04/SS-ND* 3.03 1.87 1.81 
2K x 12 73 x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C58B-20/P-ND* 2.95 1.82 1.76 
2K x 12 73 x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C58B-20/SO-ND* 3.00 1.85 1.80 
2K x 12 73 x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 20-SSOP. PIC16C58B-20/SS-ND* 3.25 2.00 1.94 
2K x 12 73 x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Dip PIC16C58B-201/P-ND*x 3.25 2.00 1.94 
2K x 12 73 x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Soic PIC16C58B-201/SO-ND* 3.30 2.04 1.98 
2K x 12 73 x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 20-SSOP. PIC16C58B-201/SS-ND* 3.55 2.19 2.12 
2K X12 73 x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16LC58B-04/P-ND* 2.90 1.78 1.73 


t Low Power oscillation 200KHz Max. 


* Digi-Key now offers a programming service using customer supplied Master IC and software disk for Microchips PIC family. The following formats are supported by our programming 
center: BIN16 — 16-bit binary format (default for PGM16/TASM16), INHXM8 — Merged 8-bit Intel™ Hex (Parallax) format, INHXS8 — Split 8-bit Intel™ Hex format, INHX16 — 16-bit Intel™ Hex 
format. For further information and price quotes, please call 1-800-344-4539, and request the programming center. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 309 


KX MICROCHIP 


General Description: 


The PIC16C6xX is a family of low-cost, high-performance, CMOS, 
full-static 8-bit microcontrollers. 


“A” Version parts have an additional brown-out detect 
circuit. 


(Use Programmer PICSTART Plus) 


All PIC16/17 microcontrollers employ an advanced RISC-like 
architecture. The PIC16CXX has enhanced core features, eight- 
level deep stack, and multiple internal and external interrupt 
sources. The separate instruction and data buses of the Harvard 
architecture allow a 14-bit wide instruction word with the separate 


8-Bit RISC Microcontrollers 
PIC16C6X Series 


PIC16C6X Microcontroller Core Features: 

+ High-Performance RISC CPU 

* Only 35 single word instructions to learn 

+ All single cycle instructions except for program branches which 
are two-cycle 

* Operating speed: DC - 20MHz clock input, DC - 200ns 
instruction cycle 

+ Interrupt capability 

+ Eight level deep hardware stack 

Direct, indirect and relative addressing modes 

Power-on Reset (POR) 

Power-up Timer (PWRT) and Oscillator Start-up Timer (OST) 

Watchdog Timer (WDT) with its own on-chip RC oscillator for 

reliable operation 

Programmable code-protection 

Power saving SLEEP mode 


PIC16C6X Peripheral Features: 
+ Timer0: 8-bit timer/counter with 8-bit prescaler 


+ Timer1: 16-bit timer/counter with prescaler, can be incremented 
during sleep via external crystal/clock 


+ Timer2: 8-bit timer/counter with 8-bit period register, prescaler 
and postscaler 


* Capture/Compare/PWM (CCP) module(s) 

* Capture is 16-bit, max resolution 12.5ns , Compare is 16-bit, 
max resolution is 200ns, PWM max resolution is 10-bit 

+ Synchronous Serial Port (SSP) with SPI™ and ?C™ 


+ Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter 
(USART/SCI) 


+ Parallel Slave Port (PSP) 8-bits wide, with external RD, WR and 
CS controls 


+ Brown-out detection circuitry for Brown-out Reset (BOR) 


8-bit wide data. The two stage instruction pipeline allows all * Selectable oscillator options 

instructions to execute in a single cycle, except for program * Low-power, high-speed CMOS EPROM/ROM technology DS00092D-ND_ Embedded Control Handbook, Volume 1 ...... $9.95 

branches (which require two cycles). A total of 35 instructions * ne static design ; DS00711-ND = Embedded Control Handbook, 

(reduced instruction set) are available. Additionally, a large = Wide Operating voltage range:2.5V t0.6.0V Update 2000 ..............c cece cece $5.00 
i : 5 ‘ + Commercial, Industrial and Extended temperature ranges 

register set gives some of the architectural innovations used to , Lower power consumption: < 2mA @ 5V, 4MHz: 15y/A typical @ | DS00161-ND_ CD-ROM Microchip Technical Library ......... $2.25 

achieve a very high performance. 3V, 32kHz; <1pA typical standby current 

Memory Size Oscillator Frequency Operating 
Config- ie) Type Range Temperature Digi-Key Price Each 
EPROM RAM uration Lines External Min./Max. Range Pkg. Part No. 1 25 100 
1K x14 128 x 16 OTP 16 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 20-Dip PIC16C781-I/P-ND NEW! 5.53 3.16 2.93 
1Kx14 128 x 16 OTP 16 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 20-SOIC PIC16C781-I/SO-ND NEW! 5.65 3.22 2.99 
1Kx14 128 x 16 OTP 16 Xtal/RC. DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 20-SSOP. PIC16C781-I/SS-ND NEW! 6.18 3.53 3.27 
1Kx14 128 x 16 OTP 16 Xtal/RC. DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 20-Dip PIC16LC781-I/P-ND NEW! 5.78 3.31 3.07 
1Kx 14 128 x 16 OTP 16 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 20-SOIC PIC16LC781-I/SO-ND NEW! 5.93 3.38 3.14 
1Kx 14 128 x 16 OTP 16 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 20-SSOP PIC16LC781-I/SS-ND NEW! 6.48 3.70 3.43 
1Kx 14 128 x 16 OTP 16 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 20-CDIP PIC16C781/JW-ND NEW! 12.59 = 10.98 
2K x 14 128x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3” PIC16LC62A-04/SP-ND* 7.43 4.58 4.43 
2K x 14 128x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-SOIC PIC16LC62A-04/SO-ND* 7.43 4.58 4.43 
2K x14 128x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHzt -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Dip .3” PIC16LC62A-041/SP-ND x 8.15 5.02 4.85 
2K x 14 128x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHzt -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-SOIC PIC16LC62A-041/SO-ND* 8.15 5.02 4.85 
2K x 14 128x8 EPROM 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-CDip PIC16C62B/JW-ND 9.57 — — 
2K x 14 128x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3” PIC16C62B-04/SP-ND* 4.40 271 2.63 
2K x 14 128x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-SOIC PIC16C62B-04/SO-ND* 4.40 2.71 2.63 
2K x 14 128x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-SSOP PIC16C62B-04/SS-ND* 4.65 2.86 2.77 
2K x 14 128x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3” PIC16C62B-20/SP-ND* 4.70 2.90 2.81 
2K x 14 128x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-SOIC PIC16C62B-20/SO-ND* 4.70 2.90 2.81 
2K x 14 128x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-SSOP PIC16C62B-20/SS-ND* 4.95 3.05 2.96 
2K x 14 128x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3” PIC16LC62B-04/SP-ND* 4.63 2.85 2.76 
2K x 14 128x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-SOIC PIC16LC62B-04/SO-ND* 4.63 2.85 2.76 
2K x 14 128x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Dip .3” PIC16C62B-041/SP-ND* 4.85 2.98 2.89 
2K x 14 128x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Dip .3” PIC16C62B-201/SP-ND* 5.18 3.19 3.09 
4K x 14 192x8 EPROM 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-CDip .3” PIC16C63/JW-ND 13.49 — 13.05 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3” PIC16C63-04/SP-ND* 8.50 5.23 5.06 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-SOIC PIC16C63-04/SO-ND* 8.50 5.23 5.06 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-10MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3” PIC16C63-10/SP-ND* 9.10 5.60 5.42 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-10MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-SOIC PIC16C63-10/SO-ND* 9.10 5.60 5.42 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3” PIC16C63-20/SP-ND* 9.10 5.60 5.42 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-SOIC PIC16C63-20/SO-ND* 9.10 5.60 5.42 
4K x14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Dip .3” PIC16C63-041/SP-ND* 9.35 5.76 5.57 
4K x14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-SOIC PIC16C63-041/SO-ND*& 9.35 5.76 5.57 
4K x14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Dip .3” PIC16C63-201/SP-ND* 10.05 6.19 5.99 
4K x14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-SOIC PIC16C63-201/SO-ND* 10.05 6.19 5.99 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHzt -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Dip .3” PIC16LC63-041/SP-ND* 9.78 6.03 5.83 
4K x14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHzt -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-SOIC PIC16LC63-041/SO-ND* 9.78 6.03 5.83 
4K x14 192x8 EPROM 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-CDip .3” PIC16C63A/JW-ND 9.18 _ — 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3” PIC16C63A-04/SP-ND* 5.38 3.31 3.20 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-SOIC PIC16C63A-04/SO-ND* 5.38 3.31 3.20 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-SSOP PIC16C63A-04/SS-ND* 5.63 3.47 3.36 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Dip .3” PIC16C63A-041/SP-ND* 5.93 3.65 3.54 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-SOIC PIC16C63A-041/SO-ND* 5.93 3.65 3.54 
4K x14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-SSOP. PIC16C63A-041/SS-ND* 6.20 3.82 3.70 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3” PIC16C63A-20/SP-ND* 5.78 3.56 3.45 
4K x14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-SOIC PIC16C63A-20/SO-ND* 5.78 3.56 3.45 
4K x14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-SSOP PIC16C63A-20/SS-ND* 6.03 3.72 3.61 
4K x14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Dip .3” PIC16C63A-201/SP-ND* 6.35 3.91 3.79 
4K x14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-SOIC PIC16C63A-201/SO-ND* 6.35 3.91 3.79 
4K x14 192x8 OTP 22 Xtal/RC. DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-SSOP. PIC16C63A-201/SS-ND* 6.63 4.08 3.95 
2K x 14 128x8 EPROM 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-CDip PIC16C64A/JW-ND 12.56 _ 12.15 
2K x 14 128x8 OTP 33 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-Dip PIC16C64A-04/P-ND* 7.93 4.89 4.73 
2K x 14 128x8 OTP 33 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 44-PLCC PIC16C64A-04/L-ND* 8.58 6.26 6.06 
2K x 14 128x8 OTP 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-Dip PIC16C64A-20/P-ND* 8.50 5.23 5.06 
2K x 14 128x8 OTP 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 44-PLCC PIC16C64A-20/L-ND* 9.15 6.97 6.75 
2K x 14 128x8 OTP 33 Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-Dip PIC16LC64A-04/P-ND* 8.33 5.13 4.97 
2K x 14 128x8 OTP 33 Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) 44-PLCC PIC16LC64A-04/L-ND* 8.98 6.85 6.63 
2K x 14 128x8 OTP 33 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 40-Dip PIC16C64A-041/P-ND*& 8.73 5.38 5.20 
2K x 14 128x8 OTP 33 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 44-PLCC PIC16C64A-201/L-ND*& 10.00 7.48 7.24 
(Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


AX microcuie 8-Bit RISC Microcontrollers Pic16C6x Series (cont) 


Memory Size Oscillator Frequency Operating 
Config- Tie) Type Range Temperature Digi-Key Price Each 

EPROM RAM uration Lines External Min./Max. Range Pkg. Part No. i 25 100 

4K x 14 192x8 EPROM 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-CDip PIC16C65A/JW-ND 14.02 _ 13.60 
4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-Dip PIC16C65A-04/P-ND* 10.60 6.53 6.32 
AK x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-10MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-Dip PIC16C65A-10/P-ND* 11.35 6.99 6.76 
4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-10MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 44-PLCC PIC16C65A-10/L-ND* 13.05 10.30 9.97 
4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-Dip PIC16C65A-20/P-ND* 11.35 6.99 6.76 
4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 44-PLCC PIC16C65A-20/L-ND* 13.05 10.30 9.97 
4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-Dip PIC16LC65A-04/P-ND* 11.13 6.86 6.64 
4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) 44-PLCC PIC16LC65A-04/L-ND*& 12.85 10.17 9.84 
4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 40-Dip PIC16C65A-041/P-ND x 11.68 7.18 6.95 
4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 44-PLCC PIC16C65A-041/L-ND* 13.40 10.53 10.19 
4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 40-Dip PIC16C65A-201/P-ND*x 12.48 7.69 7.44 
4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 44-PLCC PIC16C65A-20I/L-ND* 14.20 11.01 10.65 
4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-4MHzt -40° to 185°F (-40° to 85°C) 44-PLCC PIC16LC65A-041/L-ND* 13.90 10.83 10.48 
4K x 14 192x8 EPROM 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-CDip PIC16C65B/JW-ND 10.09 _ _ 

4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-Dip PIC16C65B-04/P-ND* 6.03 3.71 3.59 
4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 44-PLCC PIC16C65B-04/L-ND* 7.00 5.71 5.53 
4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-Dip PIC16C65B-20/P-ND* 6.45 3.97 3.85 
4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 44-PLCC PIC16C65B-20/L-ND* 7.43 5.96 5.77 
4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) 44-PLCC PIC16LC65B-04/L-ND* 7.30 5.89 5.71 
4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-4MHzt -40° to 185°F (-40° to 85°C) 40-Dip PIC16C65B-041/P-ND*x 6.65 4.10 3.98 
4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 40-Dip PIC16C65B-201/P-ND* 7.10 4.38 4.24 
4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 44-PLCC PIC16C65B-20I/L-ND* 8.08 6.36 6.16 
8K x 14 368 EPROM 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-CDip .3” PIC16C66/JW-ND 13.89 _ 13.53 
8K x 14 368 OTP. 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3” PIC16C66-04/SP-ND x 7.83 4.83 4.68 
8K x 14 368 OTP. 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16C66-04/SO-ND* 7.83 4.83 4.68 
8K x 14 368 OTP. 22 Xtal/RC DC-10MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3” PIC16C66-10/SP-NDx 8.38 5.16 5.00 
8K x 14 368 OTP. 22 Xtal/RC DC-10MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16C66-10/SO-ND* 8.38 5.16 5.00 
8K x 14 368 OTP. 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3” PIC16C66-20/SP-ND* 8.38 5.16 5.00 
8K x 14 368 OTP. 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16C66-20/SO-ND* 8.38 5.16 5.00 
8K x 14 368 OTP. 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3” PIC16LC66-04/SP-ND* 8.23 5.07 4.91 
8K x 14 368 OTP. 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16LC66-04/SO-ND* 8.23 5.07 4.91 
8K x 14 368 OTP. 22 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Dip .3” PIC16C66-041/SP-ND* 8.63 5.31 5.14 
8K x 14 368 OTP. 22 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Dip .3” PIC16C66-201/SP-ND* 9.23 5.68 5.50 
8K x 14 368 OTP. 22 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Soic PIC16C66-201/SO-ND x 9.23 5.68 5.50 
8K x 14 368 EPROM 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-CDip PIC16C67/JW-ND 13.80 = 13.44 
8K x 14 368 OTP. 33 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-Dip PIC16C67-04/P-ND* 8.55 5.26 5.10 
8K x 14 368 OTP. 33 Xtal/RC DC-10MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-Dip PIC16C67-10/P-ND* 9.15 5.63 5.46 
8K x 14 368 OTP. 33 Xtal/RC DC-10MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 44-PLCC PIC16C67-10/L-NDx 9.68 6.79 6.58 
8K x 14 368 OTP. 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-Dip PIC16C67-20/P-ND* 9.15 5.63 5.46 
8K x 14 368 OTP. 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 44-PLCC PIC16C67-20/L-ND* 9.68 6.79 6.58 
8K x 14 368 OTP. 33 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 40-Dip PIC16C67-041/P-NDx 9.40 5.79 5.61 
8K x 14 368 OTP. 33 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 40-Dip PIC16C67-201/P-ND*x 10.05 6.20 6.00 
8K x 14 368 OTP. 33 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 44-PLCC PIC16C67-20I/L-ND* 10.55 7.33 7.10 


t+ Low Power oscillation 200KHz Max. 


* Digi-Key now offers a programming service using customer supplied Master IC and software disk for Microchips PIC family. The following formats are supported by our 
programming center: BIN16 — 16-bit binary format (default for PGM16/TASM16), INHXM8 — Merged 8-bit Intel™ Hex (Parallax) format, INHXS8 — Split 8-bit Intel™ Hex 
format, INHX16 — 16-bit Intel™ Hex format. For further information and price quotes, please call 1-800-344-4539, and request the programming center. 


KX MICROCHIP 


(Use Programmer PICSTART Plus and AC164024-ND) 
General Description: 

The PIC16C9XxX is a family of low-cost, high-performance, 
CMOS, fully-static, 8-bit microcontrollers with an integrated LCD 
Driver module, in the PIC16CXX mid-range family. 


The PIC16C923 devices have 176 bytes of RAM, 25 I/O pins, and 
25-27 input only. In addition several peripheral features are 
available including: three timer/ counters, one Capture/Compare/ 
PWM module, one serial port and one LCD module. The 
Synchronous Serial Port can be configured as either a 3-wire 
Serial Peripheral Interface (SPI) or the two-wire Inter-Integrated 
Circuit (°C) bus. The LCD module features programmable multi- 
plex mode (static, 1/2, 1/3 and 1/4) and drive bias (static and 1/3). 
It is capable of driving up to 32 segments and up to 4 commons. 
t can also drive the LCD panel while in SLEEP mode. 


The PIC16C924 devices have 176 bytes of RAM, 25 I/O pins, and 
25-27 input only. In addition several peripheral features are 
available including: three timer/counters, one Capture/Compare/ 


PIC16C92X 


Serial Peripheral Interface (SPI) or the two-wire Inter-Integrated 
Circuit (I?C) bus. The LCD module features programmable multi- 
plex mode (static, 1/2, 1/3 and 1/4) and drive bias (static and 1/3). 
It is capable of driving up to 32 segments and up to 4 commons. 
It can also drive the LCD panel while in SLEEP mode. The 
PIC16C924 also has a 5-channel high-speed 8-bit A/D. The 8-bit 
resolution is ideally suited for applications requiring low-cost 
analog interface, e.g., thermostat control, pressure sensing, and 
meters. 


Microcontroller Core Features: 

+ High performance RISC CPU =» Only 35 single word instructions 
to learn + 4K x 14 on-chip EPROM program memory * 176 x 8 
general purpose registers (SRAM) + 57 special function registers 
(60 for PIC16C924) - All single cycle instructions (500 ns) except 
for program branches which are two-cycle * Operating speed: DC 
- 8Mhz clock input; DC - 500ns instruction cycle «+ Interrupt 
capability + Eight level deep hardware stack * Direct, indirect and 
relative addressing modes 


8-Bit CMOS Microcontroller with LCD Driver 


pins + Timer0: 8-bit timer/counter with 8-bit prescaler + Timer: 
16-bit timer/counter. Timer1 can be incremented during sleep via 
external crystal/clock +* Timer2: 8-bit timer/counter with 8-bit 
period register, prescaler and postscaler 

+ One pin that can be configured a capture input, PWM 
output, or compare output: 


+ Capture is 16-bit, max. resolution 31.25ns * Compare is 16-bit, 
max. resolution 500ns +» PWM resolution is 1- to 10-bits. 
Maximum PWM frequency @ 8-bit resolution = 32kHz, @ 10-bit 
resolution = 8kHz 


+ Programmable LCD timing module: 


* Multiple LCD timing sources available * Can drive LCD pane 
while in Sleep mode * Static, 1/2, 1/3, 1/4 multiplex » Static drive 
and 1/3 bias capability + 16 bytes of dedicated LCD RAM + Up to 
32 segments, up to 4 commons * Synchronous Serial Port (SSP) 
with SPI™ and IC™ «© 8-bit multichannel Analog to Digita 
converter (PIC16C924 only) 


PWM module, one serial port and one LCD module. The Peripheral Features: : F 
Synchronous Serial Port can be configured as either a 3-wire + 25 I/O pins with individual direction control +» 25-27 input only Peto TerAD: CD-ROM Microchip: Nechnica Stan a: isiiigees $2.25 
; Oscillator Frequency Operating 
Renonisie Config- vo Type Range Temperature Digi-Key Price Each 
EPROM RAM uration Lines External Min./Max. Range Package Part No. al 25 100 
4K x14 176x8 EPROM | 50-52 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC - 8MHz 68CERQUAD PIC16C924/CL-ND 25.97 = 25.29 
4K x 14 176x8 OTP 50-52 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC - 4MHz 68PLCC PIC16C924-04/L-ND 7.08 5.05 4.89 
4Kx14 | 176x8 OTP | 50-52(5-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC - 4MHz Sento oer 68PLCC PIC16LC924-04/L-ND 7.43 5.29 5.12 
0° to 70°C: 
4K x 14 176x8 OTP 50-52 Xtal/RC DC - 4MHz ( ) 68PLCC PIC16C923-04/L-ND 6.30 4.54 4.39 
4K x 14 176x8 OTP 50-52 Xtal/RC DC - 4MHz 68PLCC PIC16LC923-04/L-ND 6.63 4.75 4.60 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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KX MICROCHIP 


PIC16C62X 
(Use Programmer PICSTART Plus or MP-PROG-ND) 


General Description: The PIC16C62X are 18-pin EPROM-based 
members of the versatile PIC16CXX family of low-cost, high- 
performance, CMOS, fully-static, 8-bit microcontrollers. The PIC16C620 
and PIC16C621 have 80 bytes of RAM. The PIC16C622 has 128 bytes 
of RAM. Each device has 13 1/O pins and an 8-bit timer/counter with an 
8-bit programmable prescaler. In addition, the PIC16C62X add two 


8-Bit RISC Microcontrollers 


PIC16C62X / 16CE62X (EEPROM - Memory) 


instructions to learn = All single cycle instructions (200ns), except for 
program branches which are two-cycle + Operating speed: DC - 20MHz 
clock input, DC - 200ns instruction cycle + Interrupt capability + 16 
special function hardware registers + 8 level deep hardware stack 
+ Direct, Indirect and relative addressing modes. 


Peripheral Features: + 13 I/O pins with individual direction control 
* 25mA sink/source per I/O for direct LED drive + Analog comparator 
module with: 2 analog comparators, Programmable on-chip voltage 
reference (VREF) module, Programmable input multiplexing form device 


for reliable operation + Programmable code protection + Power saving 
SLEEP mode »* Fuse selectable oscillator options + Serial in-system 
programming (via two pins) * 4 user programmable ID locations 


CMOS Technology: + Low-power, high-speed CMOS EPROM 
technology * Fully static design + Wide operating voltage range - 3.0V 
to 6.0V +» Commercial and industrial temperature range + Low power 
consumption - < 2mA @ 5v, 4Mhz; 15yA typical @ 3V, 32KHz; < 1pA 
typical standby current @ 3V 


analog comparators with a programmable on-chip voltage reference inputs and internal voltage reference, Comparator outputs can be output 
module. The comparator module is ideally suited for applications canals + TMRO: 8-bit finoiesdniee with Bit erogiammable pieeealer S002 ND: JEmaedded Control Handbook, Volume it ss+.. $9.95 
requiring a low-cost analog interface, e.g., battery chargers, threshold gio cial Mi . DS00711-ND = Embedded Control Handbook, 
detectors, white goods controllers etc. pecial Microcontroller Features: . Power-on-reset (POR) + Power- Update: 2000. os .accisnisitinaediecatanies alana $5.00 
ce , : up Timer (PWRT) and Oscillator start-up timer (OST) + Brown-out | pg99161-ND CD-ROM Microchip Technical Library ......... $2.25 
Features: High-Performance RISC-like CPU: + Only 35 single word protection » Watchdog timer (WDT) with its own on-chip RC oscillator 
Memory Size Oscillator Frequency Operating 
Config- Ife) Type Range Temperature Digi-Key Price Each 
Program RAM uration Lines External Min./Max. Range Pkg. Part No. 1 25 100 
512x 14 80x8 EPROM* 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-CDip PIC16C620/JW-ND 8.51 = 7.44 
512x 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C620-04/P-ND* 4.35 3.65 2.95 
512x 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C620-04/SO-ND* 4.43 3.72 3.01 
512x 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C620-20/P-ND* 4.65 3.90 3.16 
512x 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C620-20/SO-ND* 4.73 3.98 3.22 
512x 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16LC620-04/P-ND* 4.55 3.83 3.10 
512x 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16LC620-04/SO-ND* 4.65 3.90 3.16 
512x 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Dip PIC16C620-041/P-ND* 4.78 4.01 3.25 
512x 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Soic PIC16C620-041/SO-ND* 4.88 4.09 3.31 
1Kx14 80x8 EPROM* 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-CDip PIC16C621/JW-ND 9.27 = 8.10 
1Kx14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C621-04/P-ND* 4.90 4.12 3.34 
1Kx14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C621-04/SO-ND* 5.00 4.21 3.41 
1Kx 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C621-20/P-ND* 5.25 4.41 3.57 
1Kx 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C621-20/SO-ND* 5.35 4.50 3.64 
1Kx 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16LC621-04/P-NDx 5.15 4.33 3.51 
1Kx 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16LC621-04/SO-ND* 5.25 4.42 3.58 
1Kx 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Dip PIC16C621-041/P-ND* 5.40 4.54 3.67 
1Kx 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Soic PIC16C621-20I/SO-ND* 5.90 4.95 4.01 
1K x14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHzt -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Dip PIC16LC621-041/P-ND* 5.68 4.76 3.86 
2K x 14 128x8 EPROM* 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-CDip PIC16C622/JW-ND 10.14 = 8.86 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C622-04/P-ND* 5.63 4.72 3.82 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C622-04/SO-ND* 5.73 4.82 3.90 
2K x 14 128x 8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 20-SSOP PIC16C622-04/SS-ND 6.18 5.20 4.21 
2K x 14 128x 8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C622-20/P-NDx 6.03 5.05 4.09 
2K x 14 128x 8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C622-20/SO-ND* 6.13 5.16 4.17 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 20-SSOP PIC16C622-20/SS-ND 6.63 5.56 4.50 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16LC622-04/P-NDx 5.90 4.96 4.02 
2K x 14 128x 8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16LC622-04/SO-ND* 6.03 5.06 4.10 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) 20-SSOP. PIC16LC622-04/SS-ND 6.50 5.46 4.42 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Dip PIC16C622-041/P-ND*x 6.18 5.20 4.21 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Soic PIC16C622-041/SO-ND x 6.30 5.30 4.29 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Dip PIC16C622-201/P-ND x 6.63 5.56 4.50 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Soic PIC16C622-201/SO-ND« 6.75 5.67 4.59 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHzt -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Dip PIC16LC622-041/P-ND* 6.50 5.46 4.42 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHzt -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Soic PIC16LC622-041/SO-ND* 6.63 5.57 4.51 
512X114 80x8 EPROM+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-CDip PIC16C620A/JW-ND 7.53 = 6.58 
512x 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C620A-04/P-ND* 2.25 1.39 1.35 
512x 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C620A-04/SO-ND* 2.30 1.42 1.37 
512x 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C620A-20/P-ND« 2.40 1.49 1.44 
512x 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C620A-20/SO-ND* 2.45 1.52 1.47 
512x 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16LC620A-04/P-ND* 2.38 1.46 1.41 
512x 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Dip PIC16C620A-041/P-ND* 2.25 1.39 1.35 
1K x14 80x8 EPROM*+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-CDip PIC16C621A/JW-ND 8.49 _— 7.43 
1Kx 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C621A-04/P-ND* 2.53 1.56 1.51 
1Kx 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C621A-04/SO-ND* 2.58 1.59 1.54 
1Kx 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C621A-20/P-ND* 2.70 1.67 1.62 
1Kx 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C621A-20/SO-ND* 2.75 1.70 1.65 
1Kx 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Dip PIC16C621A-041/P-ND* 2.78 1.72 1.66 
2K x 14 128x8 EPROM 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-CDip PIC16C622A/JW-ND 9.56 = 8.35 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C622A-04/P-ND x 2.85 1.75 1.70 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C622A-04/SO-ND* 2.90 1.79 1.73 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C622A-20/P-ND* 3.05 1.87 1.81 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C622A-20/SO-ND* 3.10 1.91 1.85 
2K x 14 128x 8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16LC622A-04/P-ND*& 3.88 2.39 2.32 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16LC622A-04/SO-ND* 3.98 2.46 2.38 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Dip PIC16C622A-041/P-ND* 3.13 1.93 1.87 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Dip PIC16C622A-201/P-ND* 3.35 2.06 2.00 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Soic PIC16C622A-201/SO-ND* 3.40 2.10 2.04 
512x 14 96x8 EPROMt+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-CDip PIC16CE623/JW-ND 8.94 — 7.81 
512x 14 96x8 OTP{+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16CE623-04/P-ND« 3.23 1.98 1.92 
512x 14 96x8 OTP{+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16CE623-04/SO-ND* 3.28 2.02 1.96 
512x 14 96x8 OTP{+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16CE623-20/P-ND* 3.45 2.12 2.06 
512x 14 96x8 OTP{+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16CE623-20/SO-ND* 3.53 2.17 2.10 
512x 14 96x8 OTP{+ 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Dip PIC16CE623-041/P-ND* 3.55 2.18 2.11 
512x 14 96x8 OTP{+ 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Soic PIC16CE623-041/SO-ND* 3.60 2.23 2.16 
1Kx 14 96x8 EPROMt+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-CDip PIC16CE624/JW-ND 9.73 _ 8.51 
1Kx 14 96x8 OTPt+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16CE624-04/P-ND* 3.60 2.22 2.15 
1Kx14 96x8 OTP{+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16CE624-04/SO-ND* 3.68 2.27 2.20 
1Kx14 96x8 OTP{+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16CE624-20/P-ND* 3.85 2.38 2.30 
1Kx 14 96x8 OTPt+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16CE624-20/SO-ND* 3.93 2.42 2.35 
1K x14 96x8 OTP{+ 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Dip PIC16CE624-041/P-ND* 3.98 2.44 2.37 
1Kx14 96x8 OTP{+ 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Soic PIC16CE624-041/SO-ND* 4.05 2.49 2.42 
2K x 14 128x8 EPROMt+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-CDip PIC16CE625/JW-ND 10.64 = 9.30 
2K x 14 128x8 OTP{+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16CE625-04/P-ND* 4.10 2.52 2.44 
2K x 14 128x8 OTP{+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16CE625-04/SO-ND* 4.18 2.57 2.49 
2K x 14 128x 8 OTP{+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16CE625-20/P-ND* 4.38 2.70 2.62 
2K x 14 128x8 OTP{+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16CE625-20/SO-ND* 4.48 2.75 2.67 
2K x 14 128x8 OTP{+ 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Dip PIC16CE625-041/P-ND* 4.50 2.78 2.69 
2K x 14 128x8 OTP{+ 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Soic PIC16CE625-041/SO-ND* 4.60 2.83 2.74 


+ 2 Analog comparators, Programmable on Chip V Ref. 
t Low Power oscillation 200KHz Max. 
+ 128 Byte EEPROM 
x This part can be programmed by Digi-Key. For further information and price quotes, please call 1-800-344-4539, and request the programming center. 
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Toll-Free: 
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Fax: 218-681-3380 


NY MICROCHIP 


PIC16C71X Microcontroller Core Features: + High-Performance 
RISC CPU + Only 35 single word instructions to learn « All single cycle 
instructions except for program branches which are two-cycle * Oper- 
ating speed: DC - 20MHz clock input, DC - 200ns instruction cycle + Up 
to 2K x 14 words of Program Memory, up to 128 x 8 bytes of Data 
Memory (RAM) = Interrupt capability + Eight level deep hardware stack 
+ Direct, indirect and relative addressing modes + Power-on Reset 
(POR) * Power-up Timer (PWRT) and Oscillator Start-up Timer (OST) 
+ Watchdog Timer (WDT) with its own on-chip RC oscillator for reliable 
operation + Programmable code-protection +» Power saving SLEEP 
mode + Selectable oscillator options + Low-power, high-speed CMOS 
EPROM technology + Fully static design + High Sink/Source Current 
25/25mA + Commercial, Industrial and Extended Temperature Ranges 
+ Program Memory Parity Error Checking Circuitry with Parity Error 
Reset (PER) (PIC16C715) + Low-power consumption: <2mA @ 5V, 
4MHz; 15pA typical @ 3V, 32kHz; <1pA typical standby current 
Peripheral Features: + Timer0: 8-bit timer/counter with 8-bit 
prescaler + 8-bit multichannel analog-to-digital converter * Brown-out 
detection circuitry for Brown-out Reset (BOR) + 13 I/O Pins with 
Individual Direction Control 


PIC16C7X Microcontroller Core Features: + High-Performance 
RISC CPU * Only 35 single word instructions to learn + All single cycle 
instructions except for program branches which are two-cycle * Oper- 
ating speed: DC - 20MHz clock input, DC - 200ns instruction cycle + Up 
to 8K x 14 words of Program Memory, up to 368 x 8 bytes of Data 
Memory (RAM) = Interrupt capability + Eight level deep hardware stack 
+ Direct, indirect and relative addressing modes + Power-on Reset 
(POR) * Power-up Timer (PWRT) and Oscillator Start-up Timer (OST) 
+ Watchdog Timer (WDT) with its own on-chip RC oscillator for reliable 
operation + Programmable code-protection +» Power saving SLEEP 
mode + Selectable oscillator options + Low-power, high-speed CMOS 
EPROM technology * Fully static design + Wide operating voltage 
range: 2.5V to 6.0V_ + High Sink/Source Current 25/25mA + Com- 
mercial, industrial and extended temperature ranges + Program Memory 
Parity Error Checking Circuitry with Parity Error Reset (PER) 
(PIC16C715) + Low-power consumption: <2mA @ 5V, 4MHz; 15yA 
typical @ 3V, 32kHz; <1[A typical standby current 


8-Bit CMOS Microcontrollers with A/D Converter 


PIC16C7X and PIC16C77X Series 


PIC16C7X Peripheral Features: + Timer0: 8-bit timer/counter with 8-bit 
prescaler + Timer1: 16-bit timer/counter with prescaler, can be 
incremented during sleep via external crystal/clock + Timer2: 8-bit 
timer/counter 8-bit period register, prescaler and postscaler + Capture, 
Compare, PWM module(s) + Capture is 16-bit, max resolution is 12.5 
ns, Compare is 16-bit, max resolution is 200ns, PWM max. resolution is 
10-bit + 8-bit multichannel analog-to-digital converter + Synchronous 
Serial Port (SSP) with SPI™ and I?C™ + Universal Synchronous 
Asynchronous Receiver Transmitter (USART/SCl) + Parallel, Slave Port 
(PSP) 8-bits wide, with external RD, WR and CS controls + Brown-out 
detection circuitry for Brown-out Reset (BOR) 


PIC16C77X_ Microcontroller Core Features: + High-Performance 
RISC CPU =» Only 35 single word instructions to learn + All single cycle 
instructions except for program branches which are two-cycle + Oper- 
ating speed: DC - 20MHz clock input, DC - 200ns instruction cycle + 4K 
x 14 words of Program Memory, 256 x 8 bytes of Data Memory (RAM) 
+ Interrupt capability (up to 14 internal/external interrupt sources) + Eight 
level deep hardware stack + Direct, indirect and relative addressing 
modes + Power-on Reset (POR) + Power-up Timer (PWRT) and 
Oscillator Start-up Timer (OST) * Watchdog Timer (WDT) with its own 
on-chip RC oscillator for reliable operation +» Programmable code- 
protection + Power saving SLEEP mode = Selectable oscillator options 
+ Low-power, high-speed CMOS EPROM technology = Fully static 
design + In-Circuit Serial Programming™ (ISCP) + Wide operating 
voltage range: 2.5V to 5.5V_ + High Sink/Source Current 25/25mA 
+ Commercial and industrial temperature ranges +» Low-power 
consumption: <2mA @ 5V, 4MHz; 22uA typical @ 3V, 32kHz; <1pA 
typical standby current 

PIC16C77X Peripheral Features: + Timer0: 8-bit timer/counter with 8- 
bit prescaler + Timer1: 16-bit timer/counter with prescaler, can be 
incremented during sleep via external crystal/clock + Timer2: 8-bit 
timer/counter 8-bit period register, prescaler and postscaler + Two 
Capture, Compare, PWM module »* Capture is 16-bit, max. resolution is 
12.5 ns; Compare is 16-bit, max. resolution is 200 ns; PWM max. 
resolution is 10-bit + 12-bit multi-channel Analog-to-Digital converter 
+ On-chip absolute bandgap voltage reference generator * Synchronous 
Serial Port (SSP) with SPI™ (Master Mode) and I?C™ + Universal 


Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter, supports high/low 
speeds and 9-bit address mode (USART/SCI) + Parallel, Slave Port 
(PSP) 8-bits wide, with external Read, Write and Chip Select controls 
+ Programmable Brown-out detection circuitry for Brown-out Reset 
(BOR) »* Programmable Low-voltage detection circuitry 


PIC16C745/765 Microcontroller Core Features: + High- 
performance RISC CPU = Only 35 single word instructions + All single 
cycle instructions except for program branches which are two cycle 
+ Interrupt capability (up to 12 internal/external interrupt sources) + Eight 
level deep hardware stack + Direct, indirect and relative addressing 
modes * Power-on Reset (POR) * Power-up Timer (PWRT) and 
Oscillator Start-up Timer (OST) + Watchdog Timer (WDT) with its own 
on-chip RC oscillator for reliable operation + Brown-out detection 
circuitry for Brown-out Reset (BOR) * Programmable code-protection 
+ Power saving SLEEP mode = Selectable oscillator options + EC: 
External clock (24MHz) + E4: External clock with PLL (6MHz) + HS: 
Crystal/Resonator (24MHz) * H4: Crystal/Resonator with PLL (6MHz) 
+ Processor clock of 24MHz derived from 6MHz crystal or resonator 
+ Fully static low-power, high-speed CMOS = In-Circuit Serial 
Programming (ICSP) + Operating voltage range: 4.35V to 5.25V + High 
Sink/Source Current 25/25 mA + Wide temperature range: Industrial 
(-40°C - 85°C) + Low-power consumption: <16mA @ 5V, 24MHz - 100A 
typical standby current 

PIC16C745/765 Peripheral Features: + Universal Serial Bus (USB 1.1) 
- Soft attach/detach + 64 bytes of USB dual port RAM »* 22 
(PIC16C745) or 33 (PIC16C765) I/O pins; Individual direction control; 1 
high voltage open drain (RA4); 8 PORTB pins with: Interrupt-on-change 
control (RB<7:4> only), Weak pull-up control, 3 pins dedicated to USB 
+ TimerO: 8-bit timer/counter with 8-bit prescaler +» Timer1: 16-bit 
timer/counter with prescaler can be incremented during SLEEP via 
external crystal/clock + Timer2: 8-bit timer/counter with 8-bit period 
register, prescaler and postscaler + Two Capture, Compare and PWM 
modules: Capture is 16-bit, max. resolution is 10.4 ns; Compare is 16- 
bit, max. resolution is 167 ns; PWM max. resolution is 10-bit + 8-bit 
multi-channel Analog-to-Digital converter + Universal Synchronous 
Asynchronous Receiver Transmitter (USART/SCl) + Parallel Slave Port 
(PSP) 8-bits wide, with external Read, Write and Chip Select controls 
(PIC16C765 only) 


Key Features PICI6C710 | PIC16C71| _PIC16C711 PIC16C712 PIC16C715 PICI6C716 | PICI6C72A | PICI6C73B] | PICI6C77X Key Features PICI6C773. PICI6C774 
Clock aerated 20 20 20 20 20 20 20 20 Operating Frequency DC- 20MHz 
Resets (and Delays) POR, BOR, MOLR, WDT (PWRT, OST) 
M 5 iy vegan f 512 1K 1K 1K 2K 2K 2k 4K Program Memory ie 
lemory lemory (x14 words) (14-bit words) 
Data Memory (bytes) 36 36 68 128 128 128 128 192 Data Memory (bytes) _ 
Timer Modules(s) TMRO TMRO TMRO TMRO,1,2 TMRO TMRO1,2 | TMRO1,2 | TMRO1,2 Interrupts 3 14 
Capture/Compare! _ _ — 1 _ 1 1 2 VO Port: Cc B,C.D,E 
Peripherals PWM Module(s) = Ports Ports AB, ; Ports A.B,C.D, 
Serial Port(s) spii2c | spv/i2c bes 
SPI/2C,USART) USART Capture/Compare/ 7 
ND Converter (8-bit) Gh 4 4 4 4 4 4 5 5 EVM Mocuiss 
- Serial Communications MSSP, USART 
wa Sources 4 4 4 io 4 ef 8 1 Paralld Communications = PSP 
V/O Pins 13 13 13 13 13 13 22 22 : = 
12-bit Analog-to-Digital 
Features | Woltage Range (Volts) 25-60 3.0-6.0 25-6.0 2555 25-55 2555 25-55 25-55 Meus 6 Input Channels | 10 Input Channels 
In-Circuit Serial Prog. Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Instruction Set 35 Instructions 
Brown-out Reset Yes _— Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
= 18-pin DIP, SOC] 18-pin DIP | 18-pin DIP, SOC] 18-pin DIP, SOIC]18-pin DIP, SOIC |18-pin DIP, SOIC | 28-pin SDIP | 28-pin SDIP] | 9267B-ND Microchip PIC16C7X Family Data Book includes: 
ako 20-pinSSCP | SOC | 20-pinSSOP | 20-pinSSOP | 20-pinSSOP | 20-pinSSOP |soic,sscP | Soic PICI6C72, PICI6C73A, PICI6C74A, PICI6C76, PICI6C77......$6.95 
Memory Size Config- vO Oscillator Freq. Range Operating Digi-Key Price Each 
EPROM RAM uration Lines Type Ext. Min./Max. Temperature Range Pkg. Part No. 1 25 100 
512x 14 36 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C710-04/P-NDx 3.85 2.20 2.04 
512x 14 36 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C710-04/SO-ND* 3.93 2.24 2.08 
512x 14 36 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C710-20/P-NDx 4.13 2.35 2.18 
512x 14 36 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C710-20/SO-ND* 4.20 2.40 2.23 
512x 14 36 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16LC710-04/P-ND« 4.05 2.31 2.14 
512x 14 36 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16LC710-04/SO-ND* 4.13 2.36 2.18 
512 x 14 36 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) | 20-SSOP PIC16LC710-04/SS-ND 4.53 2.59 2.40 
512 x14 36 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | _Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) | _18-Soic PIC16C710-041/SO-ND* 4.33 2.47 2.29 
1Kx14 36 x8 EPROM | 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-CDip PIC16C71/JW-ND 9.30 = 8.13 
1Kx14 36 x 8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C71-04/P-NDx 6.10 3.91 3.66 
1K x14 36 x8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C71-04/SO-ND* 6.23 3.98 3.74 
1K x14 36 x 8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C71-20/P-NDx 6.53 4.18 3.92 
1Kx14 36 x 8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C71-20/SO-ND* 6.65 4.26 4.00 
1K x14 36 x 8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16LC71-04/P-NDx 6.40 4.10 3.85 
1K x14 36 x 8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16LC71-04/SO-ND* 6.53 4.18 3.92 
1Kx14 36 x8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) | 18-Dip PIC16C71-04I/P-NDx 6.73 4.30 4.03 
1K x14 36 x8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) | 18-Dip PIC16C71-201/P-NDx 7.18 4.60 4.31 
1Kx14 36 x 8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | _Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) | _18-Soic PIC16C71-201/SO-ND* 7.33 4.69 4.40 
1Kx14 68x8 EPROM | 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-CDip PIC16C711/JW-ND* 10.03 = 8.77 
1K x14 68 x8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C711-04/P-NDx 4.20 2.40 2.23 
1Kx14 68 x8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C711-04/SO-ND* 4.28 2.45 2.27 
1K x14 68 x8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) | 20-SSOP PIC16C711-04/SS-ND 4.70 2.69 2.50 
1K x14 68 x8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C711-20/P-NDx 4.50 2.57 2.38 
1Kx14 68 x8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C711-20/SO-ND* 4.58 2.62 2.43 
1K x14 68 x8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) | 20-SSOP PIC16C711-20/SS-ND 5.05 2.88 2.67 
1K x14 68 x8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16LC711-04/P-ND« 4.40 2.52 2.34 
1Kx14 68 x8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16LC711-04/SO-ND* 4.50 2.57 2.38 
1K x14 68 x8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) | 20-SSOP PIC16LC711-04/SS-ND 4.95 2.83 2.62 
1Kx14 68 x8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) | 18-Dip PIC16C711-041/P-NDx 4.63 2.64 2.45 
1Kx14 68 x8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) | 18-Soic PIC16C711-04I/SO-ND* 4.70 2.69 2.50 
1K x14 68 x8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) | 18-Dip PIC16C711-201/P-ND x 4.95 2.82 2.62 
1Kx14 68 x8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) | 18-Soic PIC16C711-201/SO-ND* 5.05 2.88 2.67 
1Kx14 68 x8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-4MHzt -40° to 185°F (-40° to 85°C) | 18-Dip PIC16LC711-041/P-ND« 4.85 2.77 2.57 
1K x14 68 x8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-4MHzt -40° to 185°F (-40° to 85°C) | _18-Soic PIC16LC711-041/SO-ND* 4.95 2.83 2.62 
2K x 14 128 EPROM | 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-CDip PIC16C715/JW-ND 11.91 = 10.39 
2K x 14 128 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C715-04/P-ND x 4.73 2.70 2.50 
2K x 14 128 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) | Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C715-04/SO-ND* 4.83 2.75 2.55 
(Continued) 
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RX MicrocHip 8-Bit CMOS Microcontrollers with A/D Converter, PIC16C7X and PIC16C77X (Cont) 


Memory Size Config- Wie) Oscillator Freq. Range Operating Digi-Key Price Each 
EPROM RAM uration Lines Type Ext. Min./Max. Temperature Range Pkg. Part No. 1 25 100 
2K x 14 128 OTP. 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C715-20/P-ND* 5.05 2.89 2.68 
2K x 14 128 OTP. 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C715-20/SO-ND* 5.15 2.95 2.73 
2K x 14 128 OTP. 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 20-SSOP PIC16C715-20/SS-ND 5.65 3.23 3.00 
2K x 14 128 OTP. 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16LC715-04/P-ND* 4.95 2.83 2.62 
2K x 14 128 OTP. 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16LC715-04/SO-ND* 5.05 2.89 2.68 
2K x 14 128 OTP. 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) 20-SSOP PIC16LC715-04/SS-ND 5.55 3.17 2.94 
2K x 14 128 OTP. 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Dip PIC16C715-041/P-NDx 5.30 3.02 2.80 
2K x 14 128 OTP. 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Dip PIC16C715-201/P-ND* 5.68 3.24 3.00 
2K x 14 128 OTP. 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Dip PIC16LC715-041/P-ND* 5.55 3.18 2.94 
2K x 14 128 OTP. 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Soic PIC16LC715-041/SO-ND* 5.68 3.24 3.00 
2K x 14 128 x8 EPROM 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-CDip PIC16C716/JW-ND 9.20 _— 8.02 
2K x 14 128 x8 OTP. 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C716-04/P-ND* 3.80 2.16 2.01 
2K x 14 128 x8 OTP. 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C716-04/SO-ND* 3.88 2.21 2.05 
2K x 14 128 x8 OTP. 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16C716-20/P-ND* 4.05 2.32 2.15 
2K x 14 128x8 OTP. 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16C716-20/SO-ND* 4.13 2.36 2.19 
2K x 14 128 x8 OTP. 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Dip PIC16LC716-04/P-ND* 3.98 2.27 2.10 
2K x 14 128x8 OTP. 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 18-Soic PIC16LC716-04/SO-ND* 4.05 2.32 2.15 
2K x 14 128 x8 OTP. 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Dip PIC16C716-041/P-ND* 4.18 2.38 2.21 
2K x 14 128 x8 OTP. 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Soic PIC16C716-041/SO-ND* 4.25 2.43 2.25 
2K x 14 128 x8 OTP. 13 (4-Ch., 8 Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Dip PIC16C716-201/P-ND* 4.45 2.55 2.36 
2K x14 128 x8 OTP. 13 (4-Ch., 8 Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Soic PIC16C716-201/SO-ND* 4.53 2.59 2.40 
2K x 14 128 x8 EPROM 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-CDip .3” PIC16C72/JW-ND 14.05 _ 13.59 
2K x 14 128x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16C72-04/SO-ND* 7.68 4.72 4.57 
2K x 14 128 x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-SSOP PIC16C72-04/SS-ND* 8.25 5.08 4.91 
2K x 14 128 x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3” PIC16C72-10/SP-ND* 8.08 4.98 4.81 
2K x 14 128x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16C72-10/SO-ND* 8.20 5.05 4.89 
2K x 14 128 x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16C72-20/SO-ND* 8.20 5.05 4.89 
2K x 14 128 x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3” PIC16LC72-04/SP-ND* 7.93 4.88 4.72 
2K x 14 128x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16LC72-04/SO-ND* 8.05 4.97 4.81 
2K x 14 128 x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-SSOP PIC16LC72-04/SS-ND* 8.63 5.32 5.15 
2K x 14 128 x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) | 28-Dip .3” PIC16C72-041/SP-ND* 8.30 5.12 4.95 
2K x 14 128 x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Soic PIC16C72-041/SO-ND* 8.43 §:19 5.02 
2K x 14 128x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) | 28-Dip .3” PIC16C72-201/SP-ND* 8.88 5.47 5.30 
2K x 14 128 x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Soic PIC16C72-201/SO-ND* 9.03 5.56 5.38 
2K x 14 128 x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt -40° to 185°F (-40° to 85°C) | 28-Dip .3” PIC16LC72-041/SP-ND* 8.70 5.36 5.18 
2K x 14 128x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Soic PIC16LC72-041/SO-ND* 8.83 5.44 5.26 
2K x 14 128x8 EPROM 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-CDip .3” PIC16C72A/JW-ND 9.77 _— _ 
2K x 14 128x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3" PIC16C72A-04/SP-ND* 5.23 3.22 3.12 
2K x 14 128 x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16C72A-04/SO-ND* 5.23 3.22 3.12 
2K x 14 128 x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3" PIC16C72A-20/SP-ND* 5.58 3.44 3.34 
2K x 14 128x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16C72A-20/SO-ND* 5.58 3.44 3.34 
2K x 14 128x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3" PIC16LC72A-04/SP-ND* 5.48 3.38 3.28 
2K x 14 128x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-SSOP PIC16LC72A-04/SS-ND* 5.78 3.56 3.45 
2K x 14 128 x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) | 28-Dip .3" PIC16C72A-041/SP-ND* 5.78 3.56 3.45 
2K x 14 128x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Soic PIC16C72A-041/SO-ND* 5.78 3.56 3.45 
2K x 14 128 x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) | 28-Dip .3" PIC16C72A-201/SP-ND* 6.15 3.79 3.67 
4K x 14 192 x8 EPROM 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-CDip .3” PIC16C73A/JW-ND 13.88 _ 13.47 
4K x14 192 x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3” PIC16C73A-04/SP-ND* 9.30 5.73 5.54 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16C73A-04/SO-ND* 9.30 5.73 5.54 
4K x14 192x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3” PIC16C73A-10/SP-ND* 9.95 6.13 5.93 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16C73A-10/SO-ND* 9.95 6.13 5.93 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3” PIC16C73A-20/SP-ND* 9.95 6.13 5.93 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16C73A-20/SO-ND* 9.95 6.13 5.93 
4K x14 192x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3” PIC16LC73A-04/SP-ND* 9.73 5.99 5.79 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16LC73A-04/SO-ND* 9.73 5.99 5.79 
4K x14 192x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) | 28-Dip .3” PIC16C73A-041/SP-ND* 10.23 6.30 6.09 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Soic PIC16C73A-041/SO-ND* 10.23 6.30 6.09 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) | 28-Dip .3” PIC16C73A-101/SP-ND* 10.95 6.74 6.52 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Soic PIC16C73A-101/SO-ND* 10.95 6.74 6.52 
4K x14 192x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) | 28-Dip .3” PIC16C73A-201/SP-ND* 10.95 6.74 6.52 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Soic PIC16C73A-201/SO-ND* 10.95 6.74 6.52 
4K x14 192x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt -40° to 185°F (-40° to 85°C) | 28-Dip .3” PIC16LC73A-041/SP-ND* 10.65 6.57 6.35 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Soic PIC16LC73A-041/SO-ND* 10.65 6.57 6.35 
4K x14 192x8 EPROM 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-CDip .3” PIC16C73B/JW-ND 9.87 = = 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3” PIC16C73B-04/SP-ND* 6.75 4.16 4.03 
4K x14 192x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16C73B-04/SO-ND* 6.75 4.16 4.03 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-SSOP PIC16C73B-04/SS-ND* 7.00 4.31 4.18 
4K x14 192x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3” PIC16C73B-20/SP-ND* 7.23 4.45 4.32 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16C73B-20/SO-ND* 7.23 4.45 4.32 
4K x14 192x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-SSOP PIC16C73B-20/SS-ND* 7.50 4.62 4.47 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) | 28-Dip .3” PIC16C73B-041/SP-ND* 7.43 4.58 4.44 
4K x14 192x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Soic PIC16C73B-041/SO-ND* 7.43 4.58 4.44 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-SSOP PIC16C73B-041/SS-ND 7.70 4.74 4.59 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) | 28-Dip .3” PIC16C73B-201/SP-ND* 7.95 4.90 4.75 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Soic PIC16C73B-201/SO-ND* 7.95 4.90 4.75 
4K x 14 192 x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-SSOP. PIC16C73B-201/SS-ND* 8.20 5.05 4.89 
4K x 14 192x8 EPROM 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-CDip PIC16C74A/JW-ND 14.59 _ 14.15 
4K x14 192x8 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-Dip PIC16C74A-04/P-ND* 11.25 6.93 6.71 
4K x 14 192x8 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 44-PLCC PIC16C74A-04/L-ND* 11.93 8.33 8.06 
4K x14 192x8 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC -10MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-Dip PIC16C74A-10/P-ND* 12.05 7.42 7.18 
4K x 14 192x8 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC -10MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 44-PLCC PIC16C74A-10/L-ND* 12.73 8.81 8.53 
4K x 14 192x8 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-Dip PIC16C74A-20/P-ND* 12.05 7.42 7.18 
4K x 14 192x8 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 44-PLCC PIC16C74A-20/L-ND* 12.73 8.81 8.53 
4K x 14 192x8 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-Dip PIC16LC74A-04/P-ND* 11.83 7.28 7.04 
4K x14 192x8 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) 44-PLCC PIC16LC74A-04/L-ND* 12.50 8.69 8.41 
4K x 14 192x8 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 40-Dip PIC16C74A-041/P-ND*& 12.38 7.63 7.38 
4K x 14 192x8 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 44-PLCC PIC16C74A-04I/L-ND* 13.03 9.01 8.72 
4K x 14 192x8 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC -10MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 44-PLCC PIC16C74A-101I/L-ND* 13.90 9.54 9.23 
4K x14 192x8 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 44-PLCC PIC16C74A-201/L-ND* 13.90 9.54 9.23 
4K x 14 192x8 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt -40° to 185°F (-40° to 85°C) 44-PLCC PIC16LC74A-04I/L-ND* 13.63 9.37 9.07 
4K x14 192x8 EPROM 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-CDip PIC16C74B/JW-ND 11.20 = = 
4K x 14 192x8 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-Dip PIC16C74B-04/P-ND* 8.20 5.06 4.90 
4K x14 192x8 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 44-PLCC PIC16C74B-04/L-ND* 9.18 7.04 6.82 
4K x 14 192x8 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-Dip PIC16C74B-041/P-ND* 9.03 5.56 5.39 
4K x14 192x8 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 44-PLCC PIC16C74B-041/L-ND* 10.00 7.54 7.31 
4K x 14 192x8 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 40-Dip PIC16C74B-20/P-ND* 8.78 5.41 5.24 
4K x14 192x8 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 44-PLCC PIC16C74B-20/L-ND* 9.75 7.39 7.16 
4K x 14 192x8 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 40-Dip PIC16C74B-201/P-ND* 9.63 5.93 5.75 
4K x14 192x8 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 44-PLCC PIC16C74B-201/L-ND* 10.60 7.93 7.68 
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ONY MicrocHip 8-Bit CMOS Microcontrollers with A/D Converter, PIC16C7X and PIC16C77X (Cont) 


Memory Size Config- ike) Oscillator Freq. Range Operating Digi-Key Price Each 
EPROM RAM uration Lines Type Ext. Min./Max. Temperature Range Pkg. Part No. if 25 100 
8K x 14 368 EPROM 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-CDip .3” PIC16C76/JW-ND 14.34 = 13.97 
8K x 14 368 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3” PIC16C76-04/SP-ND* 8.55 5.26 5.10 
8K x 14 368 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16C76-04/SO-ND* 8.55 5.26 5.10 
8K x 14 368 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3” PIC16C76-10/SP-ND* 9.15 5.63 5.46 
8K x 14 368 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3” PIC16C76-20/SP-ND* 9.15 5.63 5.46 
8K x 14 368 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16C76-20/SO-ND* 9.15 5.63 5.46 
8K x 14 368 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3” PIC16LC76-04/SP-ND* 8.98 5.53 5.36 
8K x 14 368 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16LC76-04/SO-ND* 8.98 5.53 5.36 
8K x 14 368 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) | 28-Dip .3” PIC16C76-041/SP-ND* 9.40 5.79 5.61 
8K x 14 368 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Soic PIC16C76-041/SO-ND* 9.40 5.79 5.61 
8K x 14 368 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) | 28-Dip .3” PIC16C76-10I/SP-ND* 10.05 6.20 6.00 
8K x 14 368 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Soic PIC16C76-101/SO-ND* 10.05 6.20 6.00 
8K x 14 368 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) | 28-Dip .3” PIC16C76-201/SP-ND* 10.05 6.20 6.00 
8K x 14 368 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Soic PIC16C76-201/SO-ND* 10.05 6.20 6.00 
8K x 14 368 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt -40° to 185°F (-40° to 85°C) | 28-Dip .3” PIC16LC76-041/SP-ND*& 9.83 6.05 5.86 
8K x 14 368 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Soic PIC16LC76-041/SO-ND* 9.83 6.05 5.86 
8K x 14 368 EPROM 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-CDip PIC16C77/JW-ND 14.23 = 13.85 
8K x 14 368 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-Dip PIC16C77-04/P-ND* 9.18 5.66 5.48 
8K x 14 368 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 44-PLCC PIC16C77-04/L-ND* 9.65 6.77 6.56 
8K x 14 368 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-Dip PIC16C77-10/P-ND* 9.83 6.06 5.87 
8K x 14 368 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 44-PLCC PIC16C77-10/L-ND* 10.33 reiltg 6.95 
8K x 14 368 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-Dip PIC16C77-20/P-ND* 9.83 6.06 5.87 
8K x 14 368 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 44-PLCC PIC16C77-20/L-ND* 10.33 Tole 6.95 
8K x 14 368 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt 32° to 158°F (0° to 70°C) 44-PLCC PIC16LC77-04/L-ND* 10.13 7.04 6.82 
8K x 14 368 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 40-Dip PIC16C77-041/P-ND*x 10.10 6.23 6.03 
8K x 14 368 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) | 44-PLCC PIC16C77-04I/L-ND* 10.60 7.36 7.14 
8K x 14 368 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 40-Dip PIC16C77-101/P-ND*x 10.80 6.66 6.45 
8K x 14 368 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) | 44-PLCC PIC16C77-10I/L-ND*& 11.35 7.80 7.56 
8K x 14 368 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 40-Dip PIC16C77-201/P-ND*x 10.80 6.66 6.45 
8K x 14 368 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) | 44-PLCC PIC16C77-20I/L-ND*& 11.35 7.80 7.56 
8K x 14 368 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt -40° to 185°F (-40° to 85°C) 40-Dip PIC16LC77-041/P-ND* 10.55 6.51 6.30 
8K x 14 368 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt -40° to 185°F (-40° to 85°C) | 44-PLCC PIC16LC77-041/L-ND x 11.08 7.62 7.39 
8K x 14 256 EPROM 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-CDip PIC16C745/JW-ND 11.74 _ 11.53 
8K x 14 256 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) | 28-Dip .3” PIC16C745-I/SP-ND* 5.43 3.26 2.82 
8K x 14 256 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Soic PIC16C745-I/SO-ND x 5.43 3.26 2.82 
8K x 14 256 EPROM 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 40-CDip PIC16C765/JW-ND 12.33 _— 12.01 
8K x 14 256 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) | 44-PLCC PIC16C765-I/L-ND*x 6.80 4.17 4.00 
8K x 14 256 x8 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 40-Dip PIC16C765-I/P-ND 6.48 3.47 a 
8K x 14 256 x8 OTP 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) | 44-TQFP PIC16C765-I/PT-ND 7.45 3.99 = 

PIC16C77X With 12-Bit A/D Converter 
4K x 14 256 EPROM 15 (6-Ch., 12-Bit A/C) | Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 20-CDip PIC16C771/JW-ND 10.65 _— 9.29 
4K x14 256 x8 EPROM 22 (6-Ch., 12-Bit A/D) | Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-CDip PIC16C773/JW-ND 12.01 — 11.66 
4K x 14 256 x8 OTP. 22 (6-Ch., 12-Bit A/D) | Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3" PIC16C773/SP-ND* 6.75 4.16 4.03 
4K x14 256 x8 OTP. 22 (6-Ch., 12-Bit A/D) | Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16C773/SO-ND*& 6.75 4.16 4.03 
4K x14 256 x8 OTP. 22 (6-Ch., 12-Bit A/D) | Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Dip .3" PIC16LC773/SP-ND* 7.10 4.39 4.24 
4K x 14 256 x8 OTP. 22 (6-Ch., 12-Bit A/D) | Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 28-Soic PIC16LC773/SO-ND* 7.10 4.39 4.24 
4K x14 256 x8 OTP. 22 (6-Ch., 12-Bit A/D) | Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) | 28-Dip .3" PIC16C773-I/SP-ND* 7.43 4.58 4.43 
4K x 14 256 x8 OTP. 22 (6-Ch., 12-Bit A/D) | Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Soic PIC16C773-I/SO-ND* 7.43 4.58 4.43 
4K x 14 256 x8 EPROM | 33 (10-Ch., 12-Bit A/D)} Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-CDip PIC16C774/JW-ND 14.85 = 14.41 
4K x 14 256 x8 OTP. 33 (10-Ch., 12-Bit A/D)| Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-Dip PIC16C774/P-ND* 8.18 5.05 4.89 
4K x 14 256 x8 OTP. 33 (10-Ch., 12-Bit A/D)| Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 44-PLCC PIC16C774/L-ND* 8.85 6.46 6.25 
4K x 14 256 x8 OTP. 33 (10-Ch., 12-Bit A/D)| Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-Dip PIC16LC774/P-ND* 8.60 5.31 5.14 
4K x14 256 x8 OTP. 33 (10-Ch.,12-Bit A/D) | Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 44-PLCC PIC16LC774/L-ND*& 9.28 6.71 6.49 
4K x 14 256 x8 OTP. 33 (10-Ch., 12-Bit A/D)| Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 40-Dip PIC16C774-I/P-NDx 9.03 5.57 5.38 
4K x 14 256 x8 OTP. 33 (10-Ch., 12-Bit A/D)| Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) | 44-PLCC PIC16C774-I/L-ND*& 9.65 6.97 6.74 


Specifications are subject to change based on device characterization. 


+ Low Power oscillation 200KHz Max. 


* Digi-Key now offers a programming service using customer supplied Master IC and software disk for Microchips PIC family. The following formats are supported by our 
programming center: BIN16 — 16-bit binary format (default for PGM16/TASM16), INHXM8 — Merged 8-bit Intel™ Hex (Parallax) format, INHXS8 — Split 8-bit Intel™ Hex format, 
INHX16 — 16-bit Intel™ Hex format. For further information and price quotes, please call 1-800-344-4539, and request the programming center. 


8-Bit CMOS Microcontrollers with LIN bus Transceiver 


The PIC16C432/433 device is a low cost, high performance, 
CMOS, fully static, 8-bit microcontroller with integrated analog- 
to-digital (A/D) converter and an integrated LIN bus Transceiver. 
The LIN physical layer is implemented in hardware with a 
voltage range from OV to 18V, with a 40V transient capability. 
The LIN protocol is to be implemented in firmware, which 
enables flexibility with future revisions of the LIN protocol. 


High-Performance RISC CPU: 

* Only 35 single word instructions to learn » All instructions are 
single cycle (400 ns) except for program branches which are 
two-cycle + Operating speed: DC-10MHz clock input; 400 ns 
instruction cycle + 14-bit wide instructions + 8-bit wide data path 
+ Interrupt capability * Special function hardware registers + 8- 
level deep hardware stack * Direct, indirect and relative 
addressing modes for data and instructions 


Pheripheral Features: 


PIC16C433 Series 


converter (433) + Two 8-bit Comparators (432) + 6 I/O (433) 
+ 12 I/O (432) + 8-bit real time clock/counter (TMRO) with 8-bit 
programmable prescaler 

Special Microcontroller Features: 

+ In-Circuit Serial Programming (ICSP™) + Internal 4MHz 
oscillator with programmable calibration + Selectable clockout 
+ Power-on Reset (POR) * Power-up Timer (PWRT) and 
Oscillator Start-up Timer (OST) + Watchdog Timer (WDT) with 
its own on-chip RC oscillator for reliable operation + Prog- 
rammable code protection + Power saving SLEEP mode = Sel- 
ectable oscillator options: INTRC - Precision internal 4MHz 
oscillator; EXTRC - External low-cost RC oscillator; XT - 
Standard crystal/resonator; HS - High speed crystal/resonator; 
LP - Power saving, low frequency crystal 


CMOS Technology: 
+ Low power, high speed CMOS EPROM/HV-CMOS technology 


PICDEM™ LIN Demonstration Board 
Features a PICo® microcontroller (PIC16C432/433) with built-in LIN Bus (Local 
Interconnect Network) capability. It specifically supports slave node applications 
with PIC16C432, PIC16C433, PIC16C7xx and master node applications with 
PIC16x8x and PIC18Fxx8. PIC16C432, PIC16C433 are the first industry 
microcontrollers with on board LIN transceivers according to LIN bus 
specification Version 1.2. The PICDEM LIN kit includes a CD-ROM with sample 
demonstration programs. These programs may be used with the included sample 
devices or with an emulator system. PICDEM LIN can be used stand alone with 
a programmed part, or with an emulator system, such as MPLAB ICE 2000. 
Sample Programs are provided to demonstrate the features of the supported 
devices. 

Kit Includes: » PICDEM LIN demonstration board + PIC16F874 used as master 
in the LIN communication + Sample programs + PICDEM LIN demonstration 
board user's guide 

Features: + 18, 28, and 40-pin DIP sockets + On-board +12V regulator direct 
input from 12V + RS-232C socket and associated hardware for direct connection 
to RS-232C interface + CAN bus interface + Control panel interface for LIN bus 
master * RF stage for keyless entry function 


+ Integrated LIN bus Transceiver Wake-up on bus activity *12V + Fully static design + Operating voltage range 4.5V to 5.5V DM163005-ND .... -. $445.00 
battery operation for Transceiver + Thermal Shut-down for + Industrial and Extended temperature ranges + Low power DM163007-ND NEW: $199.00 
Transceiver + Ground Loss Protection Four-channel + 8 bit A/D consumption <2mA @ 5V, 4MHz <1A typical standby current DM163011-ND NEW: -- $199.00 
Memory Size Contig- ie) Oscillator Freq. Range Operating Digi-Key Price Each 

EPROM RAM uration Lines Type Ext. Min./Max. Temperature Range Pkg. Part No. aT 25 100 

2K x 14 128 x8 EPROM 12 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 20-CDip PIC16C432/JW-ND 10.90 _ 9.53 

2Kx 14 128 x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 20-SSOP PIC16C432-I/SS-ND 5.23 2.98 2.76 

2K x 14 128x8 EPROM 5 (1-Input)* Xtal/RC DC-10MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-CDip PIC16C433/JW-ND 11.78 = 10.29 

2K x 14 128x8 OTP 5 (1-Input)* Xtal/RC DC-10MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-Dip PIC16C433-I/P-ND 4.90 2.80 2.60 

2Kx 14 128x8 OTP 5 (1-Input)* Xtal/RC DC-10MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 18-SOIC PIC16C433-I/SO-ND 4.90 2.80 2.60 


* Have 4 8-bit ADCS 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(to33) 315 


RX Microcnie 


PIC18FXX2 / PIC18CXX2 / PIC18FXX20 Series 


Flash and OTP High Performance Microcontroller with 10-Bit A/D 
(No Memory Paging / 10 MIPS / 8 x 8 MULTIPLY / More Powerful Instructions) 


PIC18FXX2 / PIC18FXX20 / PIC18CXX2 Architecture 


The PIC18FXX2 / PIC18FXX20 Flash / PIC18CXX2 OTP architecture, 
an enhanced RISC core that is upward compatible from Microchip's 
mid-range and high-end core, providing a seamless migration path of 
software code to higher integration. Applications for the devices are 
wide ranging and may include anti-lock braking systems, vehicle active 
suspension, fuel pump controller, fuel injection, manufacturing 
equipment, instrumentation and monitoring, data acquisition, power 
conditioning, thermostats, environmental monitoring, tele- 
communications and consumer audio/video. 


High Performance RISC CPU: 

+ C-compiler optimized architecture/instruction set (source code 
compatible with the PIC16C, PIC17C instruction sets) + Linear program 
memory addressing to 32K bytes + Linear data memory addressing to 
1.5 Kbytes + Up to 10 MIPs operation: DC - 40 MHz osc./clock input; 4 
MHz - 10 MHz osc./clock input with PLL active + 16-bit wide 
instructions, 8-bit wide data path » Priority levels for interrupts + 8 x 8 


* TimerO module: 8-bit/16-bit timer/counter with 8-bit programmable 
prescaler * Timer1 module: 16-bit timer/counter + Timer2 module: 8- 
bit timer/counter with 8-bit period register (time-base for PWM) 
* Timer3 module: 16-bit timer/counter + Secondary oscillator clock 
option — Timer1/Timer3 » Two Capture/Compare/PWM (CCP) 
modules. CCP pins that can be configured as: — Capture input: capture 
is 16-bit, max. resolution 6.25 ns (TCY/16) — Compare is 16-bit, max. 
resolution 100 ns (TCY) » PWM output: PWM resolution is 1- to 10-bit 
Max. PWM freq. @: 8-bit resolution = 156 kHz; 10-bit resolution = 39 
kHz + Master Synchronous Serial Port (MSSP) modules with two 
modes of operation: 3-wire SPI™ (supports all 4 SPI modes); 1°C™ 
master and slave mode +» Addressable USART module: Supports RS- 
485 and RS-232 + Parallel Slave Port (PSP) module on PIC16F4X2 
and all PIC18FXX20. External program Memory Interface on 
PIC18F8X20 devices only 


Analog Features: 
* Compatible 10-bit Analog-to-Digital converter module (A/D) with: 
Fast sampling rate; Conversion available during SLEEP; DNL = +1 LSb, 


Special Microcontroller Features: 

+ 100,000 erase/write cycle Enhanced FLASH program memory typical 
+ 1,000,000 erase/write cycle Data EEPROM memory +» FLASH/Data 
EEPROM Retention: > 40 years + Self reprogrammable under software 
control + Power-on Reset (POR). Power-up Timer (PWRT), and 
Oscillator Start-up Timer (OST) * Watchdog Timer (WDT) with its own 
on-chip RC oscillator for reliable operation + Programmable code- 
protection » Power saving SLEEP mode « Selectable oscillator options 
including: 4X Phase Lock Loop (of primary oscillator); Secondary 
Oscillator (32 kHz) clock input * Single supply 5V In-Circuit Serial Pro- 
gramming™ (ICSP™) via two pins + In-Circuit Debug (ICD) via two pins 


FLASH Technology: 

+ Low power, high speed enhanced FLASH/EEPROM technology » Ful- 
ly static design + Wide operating voltage range (2.0V to 5.5V) = In- 
dustrial and extended temperature ranges * Low-power consumption 


Single Cycle Hardware Multiplier, 75 instructions 
INL = +1 LSb + Programmable Low Voltage Detection (PLVD), 
Peripheral Features: supports interrupt on low voltage detection +» Programmable Brown-out SW006011-ND CCompiler for the PICI8CXXX Family .......... $495.00 
+ High current sink/source 25 mA/25 mA * Three external interrupt pins Reset (BOR) 
Memory Size , Frequency Operating % A 
Config- Wie) Range Temperature Digi-Key Price Each 
Program | RAM/EEPROM} uration Lines Min./Max. Range Package Part No. 1 25 100 
EPROM 28-CDip PIC18C242/JW-ND 11.90 = 11.51 
8K x 16 512/— OTP. *23 (5-Ch., 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 85°C 28-Dip .3” PIC18C242-I/SP-ND 8.03 5.46 5.28 
OTP 28-SOIC PIC18C242-I/SO-ND 8.03 5.46 5.28 
EPROM 40-CDip PIC18C442/JW-ND 14.80 = 14.32 
8K x 16 512/— OTP. +34 (8-Ch., 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 85°C 40-Dip PIC18C442-I/P-ND 8.93 5.51 5.33 
OTP 44-PLCC PIC18C442-I/L-ND 10.00 6.59 6.38 
EPROM 28-CDip PIC18C252/JW-ND 12.33 = 11.93 
16K x 16 1536/— OTP *23 (5-Ch., 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 85°C 28-Dip .3” PIC18C252-I/SP-ND 8.73 5.93 5.73 
OTP 28-SOIC PIC18C252-I/SO-ND 8.73 5.93 5.73 
EPROM 40-CDip PIC18C452/JW-ND 15.24 — 14.74 
16K x 16 1536/— OTP +34 (8-Ch., 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 85°C 40-Dip PIC18C452-1/P-ND 9.65 5.96 5.76 
OTP 44-PLCC PIC18C452-I/L-ND 10.73 6.61 6.40 
28-SOIC PIC18F2439-I/SO-ND NEW! 7.78 4.80 4.65 
Fr 3 o 28-Dip PIC18F2439-I/SP-ND NEW! 7.78 4.80 4.65 
6K x 16 640/256 FLASH 21 (8-Ch., 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 85°C 28-SOIC PIC18LF2439-I/SO-ND NEW! 8.18 5.04 4.88 
28-Dip PIC18LF2439-I/SP-ND NEW! 8.18 5.04 4.88 
44-QFN PIC18F4439-I/ML-ND NEW! 12.10 7.46 7.22 
40-Dip PIC18F4439-I/P-ND NEW! 8.65 5.34 5.17 
i a 3 44-TQFN PIC18F4439-I/PT-ND NEW! 10.00 6.17 5.97 
6K x 16 640/256 FLASH 32 (8-Ch., 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 85°C 44-QFN PIC18LF4439-l/ML-ND NEW! 12.68 7.83 757 
40-Dip PIC18LF4439-I/P-ND NEW! 9.10 5.62 5.43 
44-TQFP PIC18LF4439-I/PT-ND NEW! 10.50 6.48 6.27 
28-Dip .3” PIC18F242-I/SP-ND 7.78 4.80 4.65 
* 7 5 a 28-SOIC PIC18F242-I/SO-ND 7.78 4.80 4.65 
8K x 16 768/256 FLASH 23 (5-Ch., 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 85°C 28-Dip .3” PIC18LF242-I/SP-ND 8.18 5.04 4.88 
28-SOIC PIC18LF242-I/SO-ND 8.18 5.04 4.88 
44-PLCC PIC18F442-I/L-ND 9.68 6.38 6.18 
44-QFN PIC18F442-I/ML-ND NEW! 9.80 5.96 5.77 
40-Dip PIC18F442-1/P-ND 8.65 5.34 5.17 
8K x 16 768/256 FLASH +34 (8-Ch., 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 85°C rey SE eA ee ou at 
44-QFN PIC18LF442-I/ML-ND NEW! 10.50 6.48 6.27 
40-Dip PIC18LF442-I/P-ND 9.10 5.62 5.43 
44-TQFP PIC18LF442-I/PT-ND 10.50 6.48 6.27 
28-SOIC PIC18F2539-I/SO-ND NEW! 8.48 5.23 5.07 
F o 28-Dip PIC18F2539-I/SP-ND NEW! 8.48 5.23 5.07 
12K x 16 1408/256 FLASH 21 (8-Ch., 10-Bit A/D) DC-40MHz 40° to 85°C 28-SOIC PIC18LF2539-I/SO-ND NEW! 8.90 5.50 5.32 
28-Dip PIC18LF2539-I/SP-ND NEW! 8.90 5.50 5.32 
44-QFN PIC18F4539-I/ML-ND NEW! 12.75 7.87 7.62 
40-Dip PIC18F4539-I/P-ND NEW! 9.38 5.79 5.60 
. i - 44-TQFP PIC18F4539-I/PT-ND NEW! 10.70 6.60 6.39 
12K x 16 1408/256 FLASH 32 (8-Ch., 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 85°C 44-QFN PIC18LF4539-I/ML-ND NEW! 13.38 8.26 8.00 
40-Dip PIC18LF4539-I/P-ND NEW! 9.83 6.07 5.87 
44-TQFP PIC18LF4539-I/PT-ND NEW! 11.25 6.94 6.72 
28-SOIC PIC18F252-I/SO-ND 8.48 5.23 5.07 
* 7 5 i 28-Dip .3” PIC18F252-I/SP-ND 8.48 5.23 5.07 
16K x 16 1536/256 FLASH 23 (5-Ch., 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 85°C 28-SOIC PIC18LF252-I/SO-ND 8.90 5.50 5.32 
28-Dip .3” PIC18LF252-I/SP-ND 8.90 5.50 5.32 
44-PLCC PIC18F452-I/L-ND 10.38 6.82 6.60 
44-QFN PIC18F452-I/ML-ND NEW! 10.70 6.60 6.39 
40-Dip PIC18F452-1/P-ND 9.38 5.79 5.60 
16K x 16 1536/256 FLASH +34 (8-Ch., 10-Bit A/D) DC-40MHz 40° to 85°C sore OE aS bee on oe 
44-QFN PIC18LF452-I/ML-ND NEW! 11.25 6.94 6.72 
40-Dip PIC18LF452-1/P-ND 9.83 6.07 5.87 
44-TQFP PIC18LF452-I/PT-ND 10.13 6.94 6.72 
u 5 e o 0) . PIC18F6520-I/PT-ND NEW! 10.73 6.61 6.40 
16K x 16 2048/1024 FLASH 52 (12-Ch., 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 85°C 64-TQFP PIC18LF6520-I/PT-ND NEW! 4125 6.94 672 
' mu a _ PIC18F8520-I/PT-ND NEW! 11.28 6.96 6.74 
16K x 16 2048/1024 FLASH 68 (16-Ch., 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 85°C 80-TQFP PIC18LF8520-I/PT-ND NEW! 11.85 731 707 
32K x 16 3840/1024 FLASH 52 (12-Ch., 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 85°C 64-TQFP Se tees oes oe 
6 0, PIC18F8620-I/PT-ND 16.10 9.66 9.02 
32K x 16 3840/1024 FLASH 68 (16-Ch., 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 85°C 80-TQFP PIC18LF8620-I/PT-ND 16.90 10.14 9.47 
. a is PIC18F6720-I/PT-ND 17.65 10.58 9.88 
64K x 16 3840/1024 FLASH 52 (12-Ch., 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 85°C 64-TQFP PIC18LF6720-I/PT-ND 16.67 41.41 10.37 
es é PIC18F8720-I/PT-ND 17.93 10.75 10.04 
64K x 16 3840/1024 FLASH 68 (16-Ch., 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 85°C 80-TQFP PIC18LF8720-I/PT-ND 16.94 41.29 10.54 


* 22 are I/O and 1 is output only 


+ 33 are I/O and 1 is output only + Bytes 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


RN MicRoOcHIP 


High Performance RISC CPU: 

+ Ccompiler optimized architecture instruction set + Linear program memory 
addressing up to 32 K-bytes * Linear data memory addressing to 4 K-bytes * Up 
to 10 MIPs operation: DC - 40 MHz clock input; 4 MHz - 10 MHz osc./clock input 
with PLL active + 16-bit wide instructions, 8-bit wide data path » Priority levels 
for interrupts + 8 x 8 Single Oycle Hardware Multiplier 

Peripheral Features: 

+ High current sink/source 25 mA/25 mA = Four external interrupt pins + Timer0 
module: 8-bit/16-bit timer/counter with 8-bit programmable prescaler + Timer1 
module: 16-bit timer/counter + Timer2 module: 8-bit timer/counter with 8-bit 
period register (time-base for PWM) + Timer3 module: 16-bit timer/counter 
+ Secondary oscillator clock option — Timer1/Timer3_ + Capture/Compare/PWM 
(CCP) modules. OCP pins can be configured as: — Capture input: 16-bit, max. 
resolution 6.25 ns — Compare is 16-bit, max. resolution 100 ns (TCY) » PWM 
output: PWM resolution is 1 to 10-bit Max. PWM freq. @: 8-bit resolution = 156 
kHz; 10-bit resolution = 39 kHz * Enhanced CCP module which has all the 


PIC18FXX8 Microcontrollers 


(Microcontrollers with CAN) 


features of the standard CCP module, but also has the following features for 
advanced motion control: 1, 2, or 4 PWM outputs and selectable PWM polarity 
+ Programmable PWM deadtime + Auto shut-down + Master Synchronous 
Serial Port (MSSP) with two modes of operation: 3-wire SPI™ (supports all 4 
SPI modes); 127C™ master and slave mode + Addressable USART module: 
Supports Interrupt on Address bit 

Advanced Analog Features: 

+ 10-Bit Analog-to-Digital converter module (A/D) with: Fast sampling rate; 
Conversion available during SLEEP; DNL = +1 LSb, INL =+1 LSb, up to 8 
channels available + Analog Comparator module: 2 comparators, programmable 
input and output multiplexing + Comparator Voltage Reference module * Prog- 
rammable Low Voltage Detection (LVD) module, supports interrupt on low 
voltage detection * Programmable Brown-out Reset (BOR) 

Special Microcontroller Features: 

+ 100,000 erase/write cycle Enhanced FLASH program memory typical 
+ 1,000,000 erase/write cycle Data EEPROM memory typical + Power-on Reset 


Flash High Performance 28-Pin/40-Pin 


(POR), Power-up Timer (PWRT), and Oscillator Start-up Timer (OST) * Watch- 
dog Timer (WDT) with its own on-chip RC oscillator + Programmable code- 
protection + Power saving SLEEP mode * Selectable oscillator options including: 
4X Phase Lock Loop (of primary oscillator); Secondary Oscillator (32 kHz) clock 
input + In-Circuit Serial Programming™(ICSP™ via two pins 

CAN bus Module Features: 

+ Message bit rates up to 1 Mbps + Conforms to CAN 2.0B ACTIVE Spec with 29- 
bit identifier Fields, 8-byte message length + 3 transmit message buffers with 
prioritization » 2 receive message buffers * 6 full 29-bit acceptance filters 
+ Prioritization of acceptance filters + Multiple receive buffers for high priority 
messages to prevent loss due to overflow * Advanced error management 
features 

FLASH Technology: 

+ Low power, high speed enhanced FLASH technology » Fully static design 
+ Wide operating voltage range (2.0V to 5.5V) + Industrial and extended 
temperature ranges + Low-power consumption 


5 Frequency Operating 
Memoryisize, Config- vO Range Temperature Digi-Key Price Each 

FLASH RAM/EEPROMt uration Lines Min./Max. Range Package Part No. if 25 100 
8K x 16 768/256 FLASH 23 (5-Ch., 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 28-SOIC PIC18F248-I/SO-ND 9.33 5.76 5.57 
8K x 16 768/256 FLASH 23 (5-Ch., 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 28-SOIC PIC18LF248-I/SO-ND 9.80 6.05 5.85 
8K x 16 768/256 FLASH 23 (5-Ch., 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 28-Dip .3” PIC18F248-I/SP-ND 9.33 5.76 5.57 
8K x 16 768/256 FLASH 23 (5-Ch., 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 28-Dip .3" PIC18LF248-I/SP-ND 9.80 6.05 5.85 
16K x 16 1536/256 FLASH 23 (5-Ch., 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 28-SOIC PIC18F258-I/SO-ND 10.15 6.27 6.07 
16K x 16 1536/256 FLASH 23 (5-Ch., 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 28-SOIC PIC18LF258-l/SO-ND 10.68 6.58 6.37 
16K x 16 1536/256 FLASH 23 (5-Ch., 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 28-Dip .3” PIC18F258-I/SP-ND 10.15 6.27 6.07 
16K x 16 1536/256 FLASH 23 (5-Ch., 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 28-Dip .3” PIC18LF258-I/SP-ND NEW! 10.68 6.58 6.37 
8K x 16 768/256 FLASH 34 (8-Ch., 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 44-PLCC PIC18F448-I/L-ND 10.48 6.85 6.63 
8K x 16 768/256 FLASH 34 (8-Ch., 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 40-Dip PIC18F448-1/P-ND 9.55 5.89 5.70 
16K x 16 1536/256 FLASH 34 (8-Ch., 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 44-PLCC. PIC18F458-I/L-ND 11.23 7.31 7.08 
16K x 16 1536/256 FLASH 34 (8-Ch., 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 44-PLCC PIC18LF458-I/L-ND 11.80 7.68 7.43 
16K x 16 1536/256 FLASH 34 (8-Ch., 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 40-Dip PIC18F458-I/P-ND 10.30 6.36 6.15 
16K x 16 1536/256 FLASH 34 (8-Ch., 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 40-Dip PIC18LF458-I/P-ND 10.83 6.68 6.46 
16K x 16 1536/256 FLASH 34 (8-Ch., 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 44-TQFP PIC18F458-I/PT-ND 11.53 7.12 6.89 
16K x 16 1536/256 FLASH 34 (8-Ch., 10-Bit A/D) DC-40MHz —A0° to 185°F (—40° to 85°C) 44-TQFP. PIC18LF458-I/PT-ND 12.13 7.48 7.24 

+ Bytes 

® . . . 
XS MicROCHIP High-Performance 8-Bit CMOS EPROM Microcontrollers 
PIC17C4X, PIC17C75X, and PIC17C76X Series 
PIC17C4X * TMRO: 16-bit timer/counter with 8-bit programmable prescaler * TMR1: (121ns) except for program branches and table reads/writes which are 
8-bit timer/counter * TMR2: 8-bit timer/counter +» TMR3: 16-bit two-cycle * Operating Speed: DC - 33MHz clock input, DC - 121ns 
aH RCS TART EMS) timer/counter + Universal Synchronous Asynchronous Receiver __ instruction cycle + Hardware Multiplier + Interrupt capability + 16 level 


All PIC16/17 microcontrollers employ an advanced RISC architecture. 
The PIC17CXX has enhanced core features, 16-level deep stack, and 
multiple internal and external interrupt sources. The separate instruction 
and data buses of the Harvard architecture allow a 16-bit wide 
instruction word with a separate 8-bit wide data. The two stage 
instruction pipeline allows all instructions to execute in a single cycle, 
except for program branches (which require two cycles). A total of 55 
instructions (reduced instruction set) are available in the PIC17C42 and 
58 instructions in all the other devices. Additionally, a large register set 
gives some of the architectural innovations used to achieve a very high 
performance. For mathematical intensive applications all devices have 
a single cycle 8 x 8 Hardware Multiplier. 

Microcontroller Core Features: 

+ Only 58 single word instructions to learn + All single cycle instructions 
(121ns) except for program branches and table reads/writes which are 
two-cycle + Operating Speed: DC - 33MHz clock input, DC - 121ns 
instruction cycle + Hardware Multiplier + Interrupt capability + 16 levels 
deep hardware stack »* Direct, indirect and relative addressing 
modes + Internal/External program memory execution + 64K x 16 
addressable program memory space 


Transmitter (USART/SCl) 

Special Microcontroller Features: 

+ Power-on Reset (POR), Power-up Timer (PWRT) and Oscillator Start- 
up Timer (OST) + Watchdog Timer (WDT) with its own on-chip RC 
oscillator for reliable operation + Code-protection +» Power Saving 
SLEEP mode = Selectable oscillator options 


PIC17C756 

Overview: 

The PIC17C75X devices are 68-Pin, EPROM-based members of the 
versatile PIC17CXXX family of low-cost, high-performance, CMOS, 
fully-static, 8-bit microcontrollers. 

All PIC16/17 microcontrollers employ an advanced RISC architecture. 
The PIC17CXXX has enhanced core features, 16-level deep stack, and 
multiple internal and external interrupt sources. The separate instruction 
and data buses of the Harvard architecture allow a 16-bit wide 
instruction word with a separate 8-bit wide data path. The two stage 
instruction pipeline allows all instructions to execute in a single cycle, 
except for program branches (which require two cycles). A total of 58 
instructions (reduced instruction set) are available. Additionally, a large 


deep hardware stack » Direct, indirect and relative addressing modes 
+ Internal/External program memory execution + Capable of addressing 
64K x 16 program memory space 

Peripheral Features: 

+ 50 I/O pins with individual direction control + High current sink/source 
for direct LED drive: RA2 and RAS are open drain, high voltage (12V), 
high current (60mA), I/O pins + Four capture input pins: Captures are 
16-bit, max resolution 121ns * Three PWM outputs: PWM resolution is 
1- to 10-bits + TMRO: 16-bit timer/counter with 8-bit programmable 
prescaler + TMR1: 8-bit timer/counter + TMR2: 8-bit timer/counter 
+ TMR3: 16-bit timer/counter * Two Universal Synchronous 
Asynchronous Receiver Transmitter (USART/SCl): Independent baud 
rate generators * 10-bit, 12 channel analog-to-digital converter * Sync- 
hronous Serial Port (SSP) with SPI™ and 12C™ modes (including ie 
master mode) 

Special Microcontroller Features: 

+ Power-on Reset (POR), Power-up Timer (PWRT) and Oscillator Start- 
up Timer (OST) +» Watchdog Timer (WDT) with its own on-chip RC 
oscillator for reliable operation +» Brown-out Reset * Code-protection 
+ Power Saving SLEEP mode = Selectable oscillator options 


Peripheral Features: register set gives some of the architectural innovations used to achieve DS00092D-ND Embedded Control Handbook, Volume 1 ..... $9.95 

+ 33 I/O pins with individual direction control + High current sink/source —@ very high performance. For mathematical intensive applications, all DS00711-ND = Embedded Control Handbook, 

for direct LED drive: RA2 and RA3 are open drain, high voltage (12V), devices have a single cycle 8 x 8 Hardware Multiplier. Update 2000 

high current (60mA), I/O + Two capture inputs and two PWM outputs: Microcontroller Core Features: DS00161-ND = CD-ROM Microchip Technical Library .. 

Captures are 16-bit, max resolution 160ns, PWM resolution is 1- to 10-bit + Only 58 single word instructions to learn + All single cycle instructions 

Memory Size Oscillator | Frequency Operating 
Confi iio) Type Range Temperature Digi-Key Price Each 

EPROM RAM uration Lines External Min./Max. Range Pkg. Part No. 1 25 100 
2K x 16 232 x 8 OTP 33 Xtal/RC DC-16MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-Dip PIC17C42A-16/P-ND* 10.38 6.38 6.19 
2K x 16 232 x8 OTP 33 Xtal/RC DC-16MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 44-PLCC PIC17C42A-16/L-ND& 10.93 7.81 7.62 
2K x 16 232 x8 OTP 33 Xtal/RC DC-25MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-Dip PIC17C42A-25/P-ND x 11.08 6.82 6.61 
4K x 16 454 x 8 EPROM 33 Xtal/RC DC-33MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-CDip PIC17C43/JW-ND*& 15.45 _ 14.98 
4K x 16 454x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-16MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-Dip PIC17C43-16/P-ND* 11.70 7.20 6.99 
4K x 16 454 x 8 OTP 33 Xtal/RC DC-16MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 44-PLCC PIC17C43-16/L-ND& 12.28 8.63 8.17 
4K x 16 454 x8 OTP 33 Xtal/RC DC-25MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-Dip PIC17C43-25/P-ND* 12.53 7.71 7.48 
4K x 16 454 x8 OTP 33 Xtal/RC DC-25MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 44-PLCC PIC17C43-25/L-ND& 13.10 9.14 8.66 
8K x 16 454 x8 EPROM 33 Xtal/RC DC-33MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-CDip PIC17C44/JW-ND 18.12 _ 17.58 
8K x 16 454 x 8 OTP 33 Xtal/RC DC-16MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-Dip PIC17C44-16/P-ND* 14.50 8.92 8.66 
8K x 16 454x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-16MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 44-PLCC PIC17C44-16/L-ND*& 15.15 10.35 9.84 
8K x 16 454x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-25MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-Dip PIC17C44-25/P-ND* 15.53 9.55 9.27 
8K x 16 454 x8 OTP 33 Xtal/RC DC-25MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 44PLCC PIC17C44-25/L-ND*& 16.18 10.98 10.45 
8K x 16 454 x 8 OTP 33 Xtal/RC DC-33MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 40-Dip PIC17C44-33/P-ND* 15.53 9.55 9.27 
8K x 16 454 x 8 OTP 33 Xtal/RC DC-33MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 44-PLCC PIC17C44-33/L-ND*& 16.18 10.98 10.45 
8K x 16 678 OTP. 50 (12-Ch., 10-Bit A/D)| Xtal/RC DC-16MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 68-PLCC. PIC17C752-16/L-ND 13.73 9.62 9.33 
8K x 16 678 OTP 50 (12-Ch., 10-Bit A/D) |_Xtal/RC DC-33MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 68-PLCC PIC17C752-33/L-ND 14.68 10.28 9.96 
16K x 16 902 EPROM | 50 (12-Ch., 10-Bit A/D)|} Xtal/RC DC-33MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) +|68CERQUAD PIC17C756A/CL-ND 17.60 _ = 
16K x 16 902 OTP 50 (12-Ch., 10-Bit A/D)| Xtal/RC DC-16MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 68-PLCC. PIC17C756A-16/L-ND 14.35 10.04 9.72 
16K x 16 902 OTP 50 (12-Ch., 10-Bit A/D) | Xtal/RC DC-16MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 68-PLCC. PIC17C756A-161/L-ND 15.78 11.01 10.67 
16K x 16 902 OTP. 50 (12-Ch., 10-Bit A/D) |__Xtal/RC DC-33MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 68-PLCC PIC17C756A-33I/L-ND 16.88 11.76 11.39 
8K x 16 678 OTP 66 (16-Ch., 10-Bit A/D) |_ Xtal/RC DC-16MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 84-PLCC. PIC17C762-16/L-ND 16.78 11.71 11.35 
16K x 16 902 EPROM | 66 (16-Ch., 10-Bit A/D)| Xtal/RC DC-33MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) +|68CERQUAD PIC17C766/CL-ND 18.38 _ _— 
16K x 16 902 OTP 66 (16-Ch., 10-Bit A/D)| Xtal/RC DC-16MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 84-PLCC. PIC17C766-16/L-ND 17.98 12.51 12.12 
16K x 16 902 OTP. 66 (16-Ch., 10-Bit A/D)| Xtal/RC DC-33MHz 32° to 158°F (0° to 70°C) 84-PLCC PIC17C766-33/L-ND 18.43 12.80 12.40 
16K x 16 902 OTP. 66 (16-Ch., 10-Bit A/D)| Xtal/RC DC-16MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 84-PLCC. PIC17C766-16I/L-ND 18.93 13.15 12.74 
16K x 16 902 OTP. 66 (16-Ch., 10-Bit A/D) | _Xtal/RC DC-33MHz -40° to 185°F (-40° to 85°C) 84-PLCC PIC17C766-331/L-ND 20.25 14.05 13.61 


* Digi-Key now offers a programming service using customer supplied Master IC and software disk for Microchips PIC family. The following formats are supported by our 
programming center: BIN16 — 16-bit binary format (default for PGM16/TASM16), INHXM8 — Merged 8-bit Intel™ Hex (Parallax) format, INHXS8 — Split 8-bit Intel™ Hex 
format, INHX16 — 16-bit Intel™ Hex format. For further information and price quotes, please call 1-800-344-4539, and request the programming center. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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KX MicrocHip =28-Pin Programmable Mixed Signal Controller — Pic14000 


General Description: The PIC14000 is a low-cost, high-performance, CMOS, fully-static, mixed signal, _level/window detect or constant current/voltage charge control + On-chip low voltage detector 

factory calibrated, 8-bit microcontroller. Its features include medium to high resolution A/D conversion (10 to Special Microcontroller Features: - Power-on Reset (POR), Power-up Timer (PWRT) and Oscillator Start- 
16 bits), temperature sensing, closed loop charge control, serial communication, and low power operation. up Timer (OST) + Watchdog Timer (WDT) with its own on-chip RC oscillator for reliable operation + Multi- 
(Use Programmer PICSTART Plus.) The PIC14000 is based on the high-performance PIC16C74 core. It segment programmable code-protection + Selectable oscillator options: Internal 4 MHz oscillator, External 
uses a RISC-like Harvard architecture CPU with separate 14-bit instruction and 8-bit data buses. A two-stage crystal oscillator + Two pin serial in-system EPROM programming 

instruction pipeline allows all instructions to execute in a single cycle, except for program branches, which Digital Peripherals Features: » 20 I/O pins with individual direction control * High current sink/source for 
require two cycles. A total of 35 instructions are available. Additionally, a large register set is included. direct LED drive * ADTMR: A/D counter, 16-bit counter with pre-load and capture » TMRO: 8-bit timer/counter 
High-Performance RISC CPU: + Based on PIC16C74 microcontroller + Only 35 single word instructions to with 8-bit programmable prescaler + I?C™ serial port compatible with: ACCESS.bus™, SMBus (System 


learn * All single cycle instructions except for program branches which are two-cycle + Operating speed: DC - 20MHz Management Bus) 
clock input + 4096 x 14 on-chip EPROM program memory + 192 x 8 


general purpose registers (SRAM) » 6 internal and 5 external interrupt Memory Size Oscillator| Frequency Operating 

sources + 38 special function hardware registers + Eight level deep Config- | /O Type Range Temperature Digi-Key Price Each 
hardware stack EPROM | RAM | uration |Lines| External | Min./Max. Range Pkg. Part No. 1 25 100 
Analog Peripherals Features: + Slope Analog-to-Digital (A/D) == 

converter: Eight external input channels (two channels with selectable 4K x 14 |192x8/EPROM)| 20 Xtal DC-4MHz | 32°-158°F (0°- 70°C) | 28-CDip .3"| PIC14000/JW-ND 17.80 — 14.99 


input ranges of -0.3V to VDD -2.0V or OV to VDD -1.5V), Seven | 4Kx14 |192x8) OTP | 20 Xtal | DC-4MHz 
internal input channels, Programmable A/D resolution, up to 16 bits, / 4K x14 |192x8] OTP 20 Xtal DC-4MHz 
16 ms maximum conversion time at maximum (16-bit) resolution and 4 4K x14 |192x8| OTP 20 Xtal DC-4MHz 
MHz clock, 4-bit current DAC, Internal bandgap voltage reference, | 4k x14 |192x8| OTP 20 Xtal DC-4MHz 
Factory calibrated with calibration constants stored in EPROM, | gx, 14 192x8| OTP 20 Xtal DC-4MHz 
Provisions for measuring energy in high frequency pulses (e.g., GSM 

cellular telephone) + Omechip temperature eerisor Voltage regulator AIG: 19208 | OTE: fa _ Dow 


32° — 158°F (0°- 70°C) | 28-Dip .3” | PIC14000-04/SP-ND&k 10.25 819 6.83 
32° — 158°F (0° - 70°C) 28-SOIC | PIC14000-04/SO-NDk 10.45 836 6.96 
32° — 158°F (0°- 70°C) | 28-SSOP | PIC14000-04/SS-ND 11.50 9.19 7.66 
-40° — 185°F (-40° - 85°C) | 28-Dip .3” | PIC14000-04I/SP-ND& 11.28 9.01 7.51 
-40° — 185°F (-40°- 85°C) | 28-SOIC | PIC14000-04I/SO-NDk 11.50 9.19 7.66 
-40° — 185°F (-40° - 85°C) | 28-SSOP | PIC14000-041/SS-ND 12.65 10.11 8.43 


control output for 5V operation + Two multi-range DACs for programmable This part can be programmed by Digi-Key. For further information please call 1-800-344-4539, and request programming center. 


PRO MATE-I|™ Programs all PIC16C5X, PIC16CXX and PIC17CXX Microcontrollers: 
PRO MATE-II™ is a universal programmer/development tool that provides product 
Unive rsal developers with the ability to program user software into PIC16C5X, PIC16CXX and 
PIC17CXX 8-bit microcontrollers. It comes with Microchip's PIC16CXX simulator/ 


assembler software and PIC17CXX assembler software. The PRO MATE-II™ 
Prog rammer programmer operates either as a stand-alone unit or in conjunction with a PC host 
system. PC host software provides file display and editing and transfer to and from the 
programming unit. The PRO MATE-II™ is compatible with and is replacing the existing 


PRO MATE™ programmer. The PRO MATE-II™ was designed primarily to comply with 
the new European “CE” requirements for radiated emissions and ESD. The PRO 
MATE-II™ provides improved socket module alignment and improved LCD display and 
buttons. 

Description of Contents: 

+ PRO MATE-II™ Universal Programmer Unit + PRO MATE-II™ Universal Power 
Supply * PRO MATE-II™, PIC16CXX Assembler/Simulator and PIC17CXX Assembler 
Software * PRO MATE-II™ Documentation * RS-232 Interface Cable 


Price Digi-Key Price 
Description Part No. Each Description Part No. Each 
Programmer PIC17C75X, PLCC PRO MATE-II™ 68 LD... see ececsecsessesseeees AC174007-ND 159.00 
PRO MATE-II™ Universal Programmer ..............0.0:00ceceeeee eee eee DV007003-ND 695.00 SDOIe (eos ene MT 16C505(Dip) AC124001-ND 129.00 
Sockets for PRO MATE-II™ / PRO MATE™ PIC16C923, 924, PLCC PRO MATE-II™ 68 LD. AC164022-ND 159.00 
7 4 
RFPIC12C509, PIC16C52,54, HV540,55,56,57, De tceen ce case 7h ay aes 4 pel . CLGAOZE ND 152100 
bee? one IS aD ETE Hi DIG Sy ia aie nes Cota ern 18C4X2 TOFP PRO MATE-II™ 44LD........ AC164020-ND —159.00 
ip Socket Module for HH™ PICT4000 0... eee ee eee eee eee 4 i 

PIC16C62, 63A, 72, 73B, 773 SSOP PRO MATE-II™ 28 LD _ | aC164021-ND 189.00 

PIC16C52, 54, HV540, 55, 56, 57, 58A, HCS5XX 2 DORs ey 19 

PDIP PRO MATE-II 18 and 28 LD ........0..ccccccccesecsseceseeseeeees AC164001-ND 159.00 Beieccee ee sae Ooch colena Bp agdsnasnshtasltabransgnass SOUSA) 159.00 
PIC16C52, 54, HV540, 55, 56, 57, 58A, HCS5XX 505, , 

SOIC PRO MATE-Il 18 and 28 LD .........ccccccccsseesccessseeesseeees AC164002-ND —159.00 (150 mil) PRO MATE-I™ 8 and 14 LD.........-. 00sec etter AC164026-ND 159.00 
PIC16C54, HV540, 55, 56, 57,58 SSOP PRO MATE-II™ 20 and28LD.|  AC164015-ND —-209.00 Hie eet ine Geeci : : parents Ae oe 
PIC16C554, 558, 61, 620, 621, 622, 71, 710, 711, PIC16CXX, 28 Pin MLF AC164031-ND _159.00 

715, 83, 84 PDIP/SOIC PRO MATE-II™ 18 LD........cccccceceeeeees AC164010-ND 189.00 PICI6C770, 771 PDIP/SOIC PRO MATEAI™ 29 LD. AGIGAOOSND 450100 
PIC16C620, 621, 622, 710, 711, 554, 558 SSOP PRO MATE-II™ 20LD | AC164018-ND _—159.00 PICIZGADA 43 42 TORR PROIMATEAIM4d ID) AGITACCRIND 159.00 
et edad oe ee PIC17C75X TQFP PRO MATE-II™ 64 LD.. AC174008-ND 159.00 

6, 77, 773, 774, BPX, 1BCXX2 PDip PIC17C75X SDIP PRO MATE-II™ 64 LD AC174009-ND 159.00 

28 and 40 LD (and “A’ & “B" Versions) . BOVeeOIe NEE = 159.00 PIC17C76X TQFP PRO MATE-II™ 80 LD.. AC174011-ND 159.00 
PIC16C64/65, 44-MQFP AC162046-ND 45.00 = 
PIC16C64, 65, 662,67, 74, 77,774, 874, 877 PICI7G76X PLCC Socket Adapter for PICSTART Plus - 84 LD ACIG4027-ND 159.00 

PICCPROMATEI™ 4411p, i" ocket Adapter for lus - is - . 

18C4X2 PLCC PRO MATE-II™ 44 LD... ccccccecceeceeceeseeeeeeees AC164013-ND 159.00 er ailee oa. Gace srdliess00 201.200, 

PIC16C64, 65, 662, 67, 74, 77, 74, 874, 877, 301, 320, 36X, 410, 412 DIP for PRO MATE-II™ 16 LD.........e.- AC004001-ND 159.00 

PQFP PRO MATE-II™ 44 LD AC164014-ND 159.00 Serial E2 24, 93 Series and HCS200, 201, 

PIC16C62, 63, 66, 642, 72, 73, 76, 773, 873, 876, 300, 301, 320, 36X, 410, 412 SOIC/SOIC for PRO MATE-II™16LD..|  AC004002-ND 199.00 

18C2X2 SOIC PRO MATE-II™ 28 LD... ....cccccccccecceeseeseeseeeees AC164017-ND 159.00 ICSP Programming Socket for PRO MATE-II™ . AC004004-ND 349.00 
PIC17C42A, 43, 44 PDip PRO MATE-II™ 40 LD... AC174001-ND 159.00 Power Supply for ICSP ACO04004 AC002012-ND 33.00 
PIC17C42A, 43, 44 PLCC PRO MATE-II™ 44 LD .. AC174002-ND 159.00 Header for ICD2 for PIC12F629 and PIC12F675 AC162050-ND 25.00 

PICDEM INET PICDEM-17 Evaluation Board PICDEN-2 Plus 

The PICDEM™ 17 i luation board that d h ' 
The PICDEM.net™ demonstration board is an Internet/Ethernet earabiltes of eel Microchip arcroconwollare includ The PICDEM-2 Plus comes with an active program loaded on the 
demonstration board using the PIC16F877 microcontroller and PIC17C752, PIC17C756, PIC17C762 and PIC17C766 features 68- installed PIC18F452 microcontroller that demonstrates many of the 


TCP/IP firmware. The board supports any 40-pin DIP device that pin PLCC socket, space for 84-pin socket, RS232 interface with 
conforms to the standard pin out used by the PIC16F877 or DB9 connector for USART1 and for USART2 with hardware 
handshaking signals, precision analog voltage source and reference 


PIC18C452. Board comes preconfigured with an Ethernet and IP 
address. Simple set-up instructions are provided. The demo board is 
equipped with a 6-pin modular connector to interface directly with 
the Microchip In-Circuit Debugger (ICD). A generous breadboarding 


area is also available. Several status indicators and user interface PICDEM USB Demonstration Kit 


for 10-bit A/D, MCP2510 CAN interface support. 
DM173001-ND. 


devices features and easy peripheral interface. The program sets up the 
PiCmicro as a real time clock and measures the local temperature which 
are displayed on the 2 x 16 LCD. All of the information displayed on the 
LCD is also sent out on the active RS 232 port that can be viewed on a 
monitor. The “on board” memory is actively used and a pulse width 


$199.00 modulated (PWM) signal is sent to the piezo sounder. Can use the ICD2 


with this kit to debug code. A second popular flashed based 
microcontroller, the PIC16F877, is included with its own demonstration 


devices are provided, including a 16 x 2 LCD indicator and LEDs. een : 
PICDEM™ USB from Microchip demonstrates a PICmicro® Features: ‘ ‘ . i 
Includes: (PIC16C765) communicating to a PC using the USB port. Kit | po sae ne Oe ar peor Otven OY Ee signal hate 
+ Ethernet interface + RS-232 interface * Demo Board + Textbook includes USB support firmware, example code and reference sit hoe ond fn a “tes Be eons oe 7 push button 
+ PIC16F877 MCU « Firmware by Losoft Ltd. » MPLAB® IDE documentation. Hook up a traditional mouse, keyboard or joystick to SWIG asterres a 
Soft + PICDEM.net User's Guide + CAT 5 Eth t Cabl the USB port on your computer through the preprogrammed board DM16302 22ND. voici ccssseds cbataanseivassenniaceaudnesnebuoee’ $99.00 
eae nek neers Mules. nee aS supplied in the kit. Kit includes board with large prototype area, 
+ DB9 Serial Cable + Universal Power Supply USB, Serial, PS-2, and Gameport connectors. 
DM163004-ND PIC16F877 Demo Board DM163010-ND $125.00 | PICDEM-3 
with TCP/IP that Connects to LAN . $299.00 
. The PICDEM-3 is a simple board which demonstrates the capabilities of 
14-Pin MPLAB ICD 2 Header (AC1 62052) Microchip's microcontroller LCD family. All necessary hardware is 
. A included to run basic demo programs, which are supplied on a 3.5” disk. 
PICDEM-6 Demo Board The 14-pin MPLAB® ICD 2 Header provides a development A programmed sample is ‘included, and the user may erase it and 


environment for the 14-pin PICmicro® devices such as the 
PIC16F630/676. 


The PICDEM™ 18R Demonstration Board demonstrates the 
capabilities of the PIC18C601/801 family of Microchip AC162052-ND 
microcontrollers. It supports both PIC18C601 and PIC18C801 
devices and provides a hardware implementation of both 8-bit 

memory modes, as available on PIC18C601/801 microcontrollers. PICDEM-1 


program it with the other sample programs using the PRO MATE® or 
PICSTART*Plus programmer. The PICSTART®Plus requires a 68- to 40- 
pin converter socket (AC164024-ND). 


Features: 
* 68-pin PLCC sockets + 5K pot for analog input to the PIC16C9XX 
+ Thermistor for use with A/D converter 


‘ The PICDEM-1 is a simple board which demonstrates the DM163003-ND .......... 00.0... ccc ccc ccccccccccucescesececceees 129.00 
The board includes on-board 2 MB external FLASH memory and capabilities of several of Microchip's microcontrollers. The micro- § 
128KB SRAM memory, as well as serial EEPROM, allowing the user controllers supported are: PIC16C5X (PIC16C54 to PIC16C58), 
to access the different memory types the PIC18C601/801can PIC16C62X, PIC16C71, PIC16C84, and PIC17C42. Kit Contents: 
interface to. PICDEM-1 demonstration board, PIC16/17 product samples, PIC14000 Demo Board 
demo/tutorial software, complete documentation. 
DMI163006-ND .................. 0c cee ce cece cence eee $399.00 DM163001-ND DMLASZ00T-ND) 2) ccsciete isi sziagensaiesnsaabranaaeaicinie eae $129.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
318 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


KX MICROCHIP 


MPLAB™-ICE In-Circuit Emulator 
MPLAB-ICE High-Performance, Real-Time In-Circuit Emulator 


MPLAB-ICE is Microchip’s new Universal In-Circuit Emulator (ICE) for the 8-bit Features: + High-performance PC-based development system for PlCmicro™ 
PICmicro™ microcontrollers (MCU). MPLAB-ICE has been designed with the user MOUs = Includes MPLABIDE » Assembly and C source level debugging + Read- | Features MPLAB-ICE 2000 
requirements in mind. The system is small, portable and lightweight, while at the — time in-circuit emulation to maximum speed of PlCmicro MOUs + Program | Real-Time Emulation Full Speed 
same time, offers improved performance and value. For quick hook up to portables memory emulation and memory mapping capability up to 64K words : Real-time Low-Voltage Emulation 2.010 55 volts 
or desktop PCs, MPLAB-ICE easily connects to the parallel (printer) port. In trace with up to 32K deep by 128 bit wide buffer + Low voltage emulation (as low 
addition, MPLAB-ICE provides a migration path for existing customers designing @S 2.0 volts) + Unlimited software breakpoints + Trigger/break/trace on program Trace Memory 32K x 128 bit 
with PI Probe Kits. address and data; internal register address and data; eight external inputs; and Monitoring Internal 
access type » Complex breakpoints with four levels of advance trigger features, Registers Yes 
Interchangeable processor modules allow the system to be easily configured to including sequential events, AND/OR events, filtered trace, pass counters, delay 
emulate different processors. This modular system require an emulator pod, a _ triggering, and time between two events + External trigger input and output allows Software Breakpoints Program Address 
processor module, a device adapter, some emulated parts, if SMT or TOFP require logic analyzer/scope interface + Time-stamp function + Software programmable Complex Hardware Program Address and Data Internal Register 
translation sockets (All parts purchased separately) target clock speeds (32kHz to 40MH2) + Parallel port (printer) interface + Supports | Trigger / Breakpoints and Data; Address Type;and 8 External Inputs 
Also included is Microchip's MPLAB IDE featuring MPASM macro assembler, all PlOmicro package types, including all through-hole and SMT packages * Inter- - : 
MPLAB programmer's editor, symbolic debugger, and project manager with built- changeable processor modules + The MPLAB ICE 4000 is a powerful, full featured Logie Analyzer hoger PE Aere puted ua 
in support for high-level languages that supports the Common Object Description 'eal-time In-Gircuit Emulator capable of debugging the most demanding real time | Multi-level Trigger Yes (4 levels) 
format (i.e., MPASM and MPLAB-C17). systems. Key features include: + Full speed emulation + Low voltage emualtion | pags Counter Yes 
down to 1.8 volts (or device limit) + 64K deep x 216-bit wide Trace Memory »* Up 
MPLAB-ICE 2000 is a premium quality emulator system providing full-speed to 2MB of addressable memory + Unlimited breakpoints + Complex, trace and Delay Counter Yes 
emulation, low voltage operation, 32K by 128-bit trace, and 65,535 breakpoints. trigger logic + Multi-level trigger up to 4 levels + 48-bit time stamp * Stopwatch + Time Stamp Yes 
External inputs + External output to sync with other instrumentation + USB port 
MPLAB-ICE 4000 is a premium emulator system providing the features of MPLAB — and a hee connection OPC : i Programmable Qock se lkte 10 90/ME 
ICE 2000, but with increased emulation memory and high speed performance for Host System Requirements: + PC with 386 or higher processor (Pentium™ | Logic Probes Yes 
dsPIC30F and PIC18XXXxX devices. Its advanced emulator features include recommended) + 8MB Memory (32MB recommended) + 16MB hard disk space | Communications Parallel (printer) Port 
complex triggering and timing, up to 2Mb of emulation memory, and the ability to (20MB recommended) » VGA or Super VGA Monitor * Microsoft Windows 3.1 or i 
view variables in real time. greater + Parallel Port Code Coverage Profiling | Yes 
Digi-Key Price Digi-Key Price 
Description Part No. Each Description Part No. Each 
MPLAB-ICE Emulator Pods PIC16052, 54, 54A, 54B, 56, 56A, 58A, 58B, 554, 558, 620, 620A, 621, 
621A, 622, 622A, CE523, C&624, C625, 71, 710, 711, 715,783, F84, 
MPLAB-ICE 2000 Universal Emulator Pod Kit. 10&2000-ND 1525.00 F84A PDIP, SOIC, and SSOP 18/20 LD Device Adapter ...............:0:ceceee DVA16XP180-NDt 125.00 
MPEAE Ge #000 In-Greurt Emulctor Fad itt NEM 2500.00 PIC16C712, 716, PDIP, SOIC, SSOP, 18 LD Device Adapter .| DVA16XP182-NDt 165.00 
MPLAB-ICE Processor Modules (Probes) PIC16F627, 628, PDIP, SOIC, SSOP, 18 LD Device Adapter .| DVA16XP183-ND 165.00 
PIC16C717, 18 LD P Device Adapter. .| DVA16XP184-ND 165.00 
PIC120871, 672, CEB73, OEB74 Processor MOduIe ...........2+csceceseeeeeeees PCMI12XA0-ND 445.00 | | pict6c433 Device Adapter 18 LD, PDIP, SOIC, CDIP. | DvA16xP185-ND 165.00 
PIC16F629, 675 Processor Module ...........:s:sscccsssesteeeeeeeeteteeeeeeses PQV12XB0-ND 445.00 PICI6C770, 771 P,SOSS 20 LD Device Adapter... | DVA16XP200-ND 165,00 
PIC12C50X, CE51X, PIC160505, 52, 54, 54A, 54B, 55, 55A, 56, 56A, 57, PIC16C432, P, SS, JW, 20 LD Device Adapter .| DVA16XP201-ND 165.00 
57C, 58A, 58B Processor Module............ss:cseseseseeeseeeseeeeeees PQMI16XA0-ND 445,00 | | PICI6C55, 55A, 57, 57C, PDIP, SOIC, and SSOP 28 LD Device Adapter - eee 125.00 
PICI6O52A, 63, 64, 65A, 72, 73A, 74A Processor Module........-.s:+esssee+ee: POMM16XB1-ND 445,00 | _ | PICI6082A, 63, 63A, 642, 66, 72, 72A, 73A, 73B, 76, 773, 873, 876, 
PIC18CXxX2 PDIP, SOIC,and SSOP 28 LD Device Adapter...............::2:088 DVA16XP282-ND 165.00 
PIC160554, 558, 620, 620A, 621, 621A, 622, 622A, CB623, CE524, CE625 
PrOCESSOFMOGUICs ciciinescasanandavenaclnilieacsssduonrderdediiaiedeededeannes PQM16X00-ND 445.00 PICIGOS4A, 65A, 65B, 67, 662, 74A, 74B, 77, 774, 874, 877, 
PIC18CXX2 PDIP 40 LD Device Adapter..............00:ceccecceeeeseeeeeeeeee es DVA16XP401-ND 165.00 
PIC160642, 662 Processor Module.............0.02c:ecceeeeeeecseseeeeeeeeeeeeees PQV16XD0-ND 445.00 PIC16C923 and 924 SDIP 64 LD Device Adapter | pvatexpe4o-ND 225,00 
PIC16063A, 65B, 66, 67, 72A, 73B, 74B, 76, 77, 712, 716 PIC17C42A, 43, and 44 TOFP and PCFP 44 LD Device Adapter. .| DVA17PQ441-NDt 225.00 
Processor MOGUIC. si. ccicccccsssscccaacsiaassssssrasecccaseas saavecasearareess PCM16XE1-ND 445.00 PIC17C752, 756, and 756A TOFP 64 LD Device Adapter. .| DVA17P0641-NDt 225.00 
PIC17C762 and 766 TOFP 80 LD Device Adapter .... .| DVA17P0801-NDt 225.00 
PIC16C71, 710, 711 Processor Module. ............:00c0ccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeees PQV16XF0-ND 445.00 PICI7C42A, 43, and 44 PLOC44 LD Rape -} DVAT7XL441-ND 165.00 
PICI6C715 Processor MOdule........ccccccseesseesssnasencsesesteaensscseeaensnes PQV16XG0-ND 445.00 PICI7C752, 756, and 756A PLOC68 LD Device Adapter . | DVA17XL681-ND 225.00 
PIG IGr pe Fe rea Processor Moaule; | HIND) bare PIC17C762 and 766 PLOC 84 LD Device Adapter .| DVA17XL841-ND 165.00 
RiGl E0828, 22% Processor. Module: eee ees 445.00 | | pict7C42A, 43, and 44 PDIP 40 LD Device Adapter . | DVA17XP401-ND 125.00 
IGIGG? 76, 774 Processor. Module 445.00 | | pic18F4220, 4320 TCFP 44LD Device Adapter .... .| DVA18PQ440-ND 225.00 
PIC16C717, 770, 771 Processor Module .. . | POV16XNO-ND 445.00 PIC180858 TGFP 64 LD Device Adapter . _| DVA18P0840-ND 225.00 
PICI6F527, 628 Processor Module ROMS TAN) 445.00 | | PiC18C858 TGFP 80 LD Device Adapter . .| DVA18P800-ND 225.00 
DOCS TS eee Neale | OSHECIAND 445.00 | | PIC180658 PLCC 68 LD Device Adapter . .| Dvat8xL680-ND 225.00 
PIGI60370,:671: Processor. Module. - Eoe Ne 445.00 | | PIC18C858 PLOC 84 LD Device Adapter . .| DVA18XL840-ND 225.00 
PIC160925, 926 Processor Module - EQUISTON 445.00 PIC18F1220, 1320 18LD Device Adapter. .| DVA18XP180-ND NEW! — 165.00 
PICI6FBXXA Processor Module. . - | POM16XVO-ND 445.00 PIC18F2220, 2320 PDIP 28LD Device Adapter . .| DVA18XP280-ND 165.00 
PICI6FB18, 819 Processor Module.............scescccseseetseeeseseeseeeeeeeeees POVI6YE0-NDNEW! 445.00 PIC18F4220, 4320 PDIP 40LD Device Adapter . | DVA18XP400-ND 165,00 
PIC16F87X Processor Module - | POM16XK1-ND 445.00 =e 
PICI6C717, 770, 771 Processor Module .. . | POMI6xN1-ND 445.00 MEPABACE Tapsiloneeckes. 
PIC16F870, 871 Processor Module . | POM16XR1-ND 445.00 8 LD (150 and 208 mil SOC) Small Outline Translation Socket . .| XLTO8SO-ND 35.00 
PICI6F7X Processor Module. . | POM16XS2-ND 445.00 14 LD (150 and 208 mil SOIC) Small Outline Translation Socket -| XLT14SO-ND 35.00 
PIC16C432 Processor MOdUIC............0ccccccccseetscseseeeetetseeeeeeees POM16YB0-ND 445.00 14LD (TSSOP) Tiny Small Outline Translation Socket. -| XLT14SS-ND NEW! 75.00 
PIC16C433 Processor Module | POVA6YO0-ND 445.00 18 LD (SOIC 300 mil) Small Outline Translation Socket .| XLT18SO-ND 75.00 
PICI7C42A, 43, 44, 752, 756, 756A, 76X Processor Module. _| POV17XA0-ND 445.00 20 LD (300 mil SO) Small Outline Translation Socket .| XLT20SO1-ND 75.00 
PICI8CXX2 Processor Module. | POVA8XA0-ND 445.00 20 LD (SSOP) Small Outline Translation Socket .. . .| XLT20SS1-ND 75.00 
PICI8CXX8 Processor Module. _ | POVi18XBO-ND 445,00 28 LD (SCQ1C 300 mil) Small Outline Translation Socket .| XLT28SO-ND 75.00 
PICI8F242, 252, 442, 452 Processor Module .........020:csseeseeseeeeseeeeees POM18XCI-ND 445,00 | | 28 LD (300 mil to 600 mil) PDIP Translation Socket. | cues 0 
PICI8F248, 258, 448, 458 Processor Module .... _| POVH18XD1-ND 445.00 20 LD (SSOP) Shrink Small Outline Translation Socket .| XLT20SS-ND 75.00 
PICI8F6620, 6720, 8620, 8720 Processor Modul _| PMF18WAO-ND NEW! 595.00 28 LD (SSOP 300 mil) Small Outline Translation Socket. ..........0..00::ceceee XLT28SS-ND 75.00 
PIC18FXX20 Processor Module. . | POV18XE1-ND 445.00 28 LD (SSOP 300 mil) Small Outline Translation Socket 
PIC18F2220, 2320, 4220, 4320 Processor Modul . | POV18XHO-ND 445.00 PICI6GES, 55A, 57, 57 Coc ecccscciisiiccaseaieasiesddearsseccssacdscacveacaseas XLT28SS2-ND 75.00 
PIC18F1220, 1320 Processor Module...............000cccecseeeeesseeeseeseeeeeeeees POM18XJO-ND NEW! 445.00 44 LD Plastic Quad Flatpack (POFP) 
MPLAB-ICE Device Adapters and Plastic Thin Quad Ratpack (TOFP) Translation Socket... XLT44PT-ND 125.00 
: 64 LD Plastic Thin Quad Ratpack (TOFP) 
EEO OU PN SNC FD Dec Pa ltete eassins aaa taetonattes paleo 125.00 Translation Socket for PICIGOQ2X o.oo. .eeccsccceeeeeeceseesescesesteseeeneeeee XLT64PT1-ND 125,00 
PIC12067X, CE67X PDIP and SOIC 8 LD Device Adapter ..............6.:0:ceeeeee DVA12XP081-NDt 125.00 
64 LD Plastic Thin Quad Ratpack (TOFP) 
PIGIGQE4A, Gof G5E, G7, 662,224 746, 765,10, 774, FO11, 814, 877, Translation Socket for PIC 7C75X .....ssecsesssesseeseeietsseeseeseeseeeees XLT64PT2-ND 125.00 
PIC18CXX2 POFP and TOFP 44 LD Device Adapter ..............0::eeeeeeee ees DVA16PQ441-NDt 225.00 
80 LD Plastic Thin Quad Ratpack (TOFP) Translation Socket .................000ee XLT80PT-ND. 125.00 
PIC160923 and 924 TOFP 64 LD Device Adapter .......... 0.0... DVA16PQ640-NDt 225.00 
NEW! ICE4000 Accessories NEW! 
BICIe Cee eats OSE Ors eee 7a eB RRS, Power Supply for ICE4000 ...........cceesecceee cess ee eeeeeeaeesesseneeseeeeaeeeeenes ACICED401-ND 50.00 
PIC18CXX2 PLOC 44 LD Device Adapter Pvindamiedadies sd aslauds Rey Nasiaisbiaeeeauinaae DVA16XL441-ND 165.00 Logic Probe for 1C&4000 | aciceo402-ND 60.00 
PIC16C923 and 924 PLOC 68 LD Device Adapter . | DVA16XL680-ND 225.00 Slim Parallel Cable for ICE4000 | acice403-ND 40.00 
PIC160505 PDIP and SOIC (150 mil) 14 LD Device Adapter . | DVA16XP140-NDt 125.00 Flex Cable for ICEA000 ........esessesseeesessessessseesecseeseesensenseseeeeeseeeese ‘AC\O=D407-ND 55.00 


t+ For SOIC, SSOP, PQFP, and TOFP support, product requires additional Transition Socket which is sold separately. Microchip's Internet home page can be reached at: www. microchip.com. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NY MICROCHIP 
NEW! PICkit™ 1 FLASH Starter Kit 


A low-cost development kit with an easy to use interface for programming Microchip's 8/14-pin FLASH 
family of microcontrollers. This starter kit is designed to help the user get up to speed quickly using PIC® 
microcontrollers. 


The kit provides everything needed to program, evaluate and develop applications using Microchip’s 
powerful 8/14-pin FLASH family of microcontrollers. Instructions are provided in a series of seven tutorials 
that cover |/O, Interrupts, A/D Converters, Comparators, Data Tables and Timers. All source code files for 
the tutorials are furnished. 


Features: 


+ Small 3” x 4.5” circuit board with snap-off prototyping board + Easy to use Windows® programming 
interface for programming Microchip's 8/14-pin FLASH family of microcontrollers +» Seven sequential 
tutorials written in both Assembly and HI-TECH C demonstrate how to use Microchip's 8/14-pin FLASH 
family of microcontrollers + Microchip's Tips ‘n Tricks Booklet provides efficient, low-cost design techniques 
using Microchip FLASH microcontrollers + PICkit 1 User Guide (included on CD ROM) + FREE! Microchip's 
MPLAB IDE software for a complete code development environment + FREE! HI-TECH PICC™ LITE C 
Compiler (contained on the MPLAB CD-ROM) 


Kit Includes: 


+ PICkit 1 Circuit Board with 8-pin PIC12F675 + PICkit 1 FLASH Starter Kit CD-ROM + MPLAB IDE 
(Integrated Development Environment) CD-ROM =» Software and Hardware “Tips ‘n Tricks” for 8-pin FLASH 
PIC Microcontrollers Booklet + USB Interface Cable 


DV TGALOTND ice ceiiiii nadine digansaaa jos Damtndadenndnaciaaaddab agin dada gad dnsaabioabarsialensdia $36.00 


ICD2 In-Circuit Debugger 
for PIC18FXX2/XX8 Flash Microcontrollers 


The ICD 2 module is a low cost development tool which connects between the PC and the designers target 
board allowing direct in circuit debugging of the PlCmicro target microcontroller. DEBUGS PIC18F2x2, 
PIC18F4X2, PIC18F2X8, PIC18F4X8, PIC18FXX20 and PIC18CX01 series of Microchip parts. Programs 
can be executed in real time or single step, watch variables established, break points set, memory 
read/writes accomplished and more. It can also be used as a development programmer for the 
Microcontrollers. USB (Full Speed 2 M bits) and RS 232 interface to HOST PC. Totally enclosed. Supports 
low voltage to 2.0 volts. (2.0 to 6.0 range). 


Full kit includes: 


In-circuit debugging module, USB and modular cables, RS232 serial cable and power supply. Simple suite 
doesn’t include RS232 cable and power supply. 


DV164005-ND Kit ICD2 Simple Suit without Power Supply*...................00ccccceeeeeeceeeeeeees $159.00 
DV164006-ND Kit ICD2 Full Kit with PICDEM2 also with Power Supply ...................:.000606 $229.00 
DV164007-ND Kit ICD2 Full Kit with Power Supply ................0....0ceccceceeeeeeee ee eeeeeeeeeeeee $188.00 
AC162049-ND Programming Module....................c0ccce cee eee cece a eeee cee e eee cena neeeeeeeeneeees $39.00 


* Optional power supply, AC162039-ND 


MCP2510 CAN Developer’s Kit 


Features: 


For an introduction to CAN, this tool can be used to demonstrate basic communication on a CAN bus via 
message transmission and reception. Messages are created on a host PC for transmission to the target 
board. As messages are sent or received, LEDs connected to the MCP2510 transmission pins toggle to 
show message traffic. 


Push-button switches on the target board show how digital inputs are handled, while a potentiometer shows 
how to handle analog inputs via the CAN bus. In this manner, both the transmission and reception of 
messages can be easily demonstrated and understood. 


MCP2510 software development is made easy by offering a variety of features designed to manipulate the 
functionality of the MCP2510. CAN messages are created and can be saved for later use and modification. 
Also, received messages are displayed in a separate window on the PC in a destuffed format to easily 
identify message contents. In addition, this tool provides the ability to read, display and modify all registers 
of the MCP2510. All of these features are designed to jump-start system designers’ understanding of the 
MCP2510 and speed software development. 


DV251001-ND MCP2510CAN Developer's Kit ..........2. 0002.00 cceee eee cece cence ee ee ee eeeeeeeenee $239.00 
Stand-Alone CAN 
Controller with SPI Interface 


MCP2551-1/P-ND NEW! — High Speed Can Transceiver 8-DIP ...............0.0.0e0eceeeeeeeee eee $1.48 


MCP2510-1/P-ND Ind Temperature 18-Dip .... 
MCP2510-1/SO-ND Ind Temperature 18-SOIC .. 
MCP2510-E/P-ND Extended Temperature 18-Dip..........0...cececceeseneenesrecesenaenee $5.33 
MCP2510-E/SO-ND Extended Temperature 18-SOIC ...............c cece cece eee eee $5.33 


PICSTART Plus Programmer 


PICSTART Plus is an entry level development kit that will SUPPORT ALL PIC12C5XX, PIC12C67X, 
PIC12CE, PIC16C, PIC16F8XX and PIC17C MICROCONTROLLERS including the PIC14000, PIC17C4X 
and PIC17C75xX families. 


Kit Includes: 


+ PICSTART Plus programmer system + RS232 cable + Power supply + PIC16F84 EEPROM micro- 
controller sample + MPLAB software diskette: includes MPLAB, MPASM-Windows, MPLAB-SIM simulator 
* PICSTART Plus software diskette Windows based user interface software for PICSTART Plus, runs under 
MPLAB = User’s manual for PICSTART Plus + User’s manual for MPSIM =* User’s manual for MPLAB, 
covers MPLAB, MPLAB-SIM and Editor * CD-ROM: Includes databook and Embedded Control Handbook 


DV003001-ND PICSTART Plus Programmer 
AC164024-ND PIC16C92x, PIC17C75X 68PLCC Adapter .. 
AC164027-ND PLCC Socket Adapter for PICSTART Plus 84 LD 
AC162048-ND Power Supply with Serial Cable for Microchip Tool 


Programmer and Evaluation Kit 


The KeeLog Evaluation Kit demonstrates the capabilities of Microchip's code-hopping technology. It includes 
everything you need to program and test the KeeLog encoders and decoders. 


Kit Includes: 


+ Software and License disk + Programmer board for programming encoders, decoders, and transponders 
+ Sockets for HCS Series or software based decoder and RF based receiver module * PDip transmitter for 
use with any HCS Series encoder or transponder (encoding capability only) * Sample Kit +» Requires 
separate 9V Power Supply (AC162039-ND) and 9 pin Serial Cable (AE1020-ND) 


IDMS0300G-ND sii ccicatcnssadsentaeuut tute bite une haneuam ohenabtscsases lena lind cag tin dunn ance ines 
AC162039-ND Power Supply 
DS00161-ND CD-ROM Microchip Technical Library. 


SEEPROM Designer’s Development Kit 
Supports all Microchip 2-wire and 3-wire SERIAL EEPROMs 


The Serial EEPROM Designer's Kit includes everything necessary to read, write, erase or program special 
features of any Microchip Serial EEPROM products including Smart Serials™ and secure serials. 


Description of Contents: 


+ SEEVAL™ Evaluation and Programming System + Total Endurance Software Model + Serial EEPROM 
Handbook +» SEEVAL software + RS-232 Interface Cable + Serial EEPROM Sample Pack + Power Supply 


PICSEE™ Introduction Design Kit 


*PICSEE™ PDIP and SOIC to PIC16C54 or 
24LC01B Programming Adapter Sockets 

+ Header Interface for PICStart-16B, PICMASTER- 
16A and PICPROBE-16A 


+ Serial EEPROM Example Software Disk 

+ MTA81010 Product Samples 

+8 and 18-Pin Programming Adapter Plugs 
+ Complete Systems Documentation 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
SEEPROM Designer's Development Kit DV243001-ND 75.00 
PICSEE™ Introduction Design Kit AC812001-ND 330.00 
IC TrueGauge™ Battery Fuel Gauge (28-DIP .3”) MTA11200B/SP-ND 7.37 


MAE, ©-Compiler 
Www SOfor PiCmicro® MCUs 


C-Compiler for 12 Bit, 14 Bit and PIC18 PlCmicro MCUs. This Integrated C Development Environment gives 
developers the capability to quickly produce very efficient code from an easily maintainable high level 
language. With full standard C compatibility, a full featured, Windows IDE with built-in functions and 
example programs, you will be able to develop embedded solutions for the full line of PICmicro MCUs. 


429-1000-ND C-Compiler (PCWH)..........0.. 0. cc cee cece cece cece eee ee eens eee eceeeneeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 395.00 


microSinginecring Labs, Cnc. 


PicBasic Pro Compiler 


PicBasic Pro converts your BASIC programs into files that can be programmed directly into a PICmicro 
MCU. Full support for 14-bit and 16-bit MCUs. Limited support for 12-bit MCUs. The PicBasic Pro Compiler 
features: BASIC commands, direct and library routine access to pins on PORTA, C, D, E, as well as 
PORTB, arrays, real IF..THEN..ELSE and interrupt processing in BASIC. 


Includes: Code Designer Lite, a Windows integrated development environment (IDE) that is compatible with 
our PicBasic Pro Compiler. Comes with Software, Manual with instruction set and explanations and 
directions. Works on any version of Dos or Windows with CodeDesigner Lite . Windows95, 98, 2000, XP, 
and ME compatible. 


The LAB-X1A is a independent hardware platform, similar to the Microchip PICDEM products. It can run 
programs written in any language, including C, Assembly, and PicBasic. Includes 40 Pin Zif Socket, LCD 
display, memory, Rs232 port, Pots for ADCs, and many extras. 


444-1000-ND PicBasic Pro Compiler ............ 000.000. ccc e eee cece cece eee e ea ee sence ee eeseeeseeeean ees $249.95 
444-1001-ND LAB-X1 Experimenter Board...........0..00.. ccc cece cece cece sees ence cess a eeeae eee ees $199.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Key, QuickWriter™ 
Ta. Programmer 


*Shown with 4 Gang 
Adapter (not included). 
Programming adapters 
must be purchased sep- 
arately. 


QuickWriter™ comes with power supply, serial cable and in circuit 
programming cable. Adapter required when not using ICSP cable. 
One programmer for all of your PIC® MCU development needs: 

+ In-circuit Serial Programming + 4 Gang Serial device programming 
+ Single device programming (serial and parallel) 


QuickWriter™ is a low cost programmer with these advanced 
features: 


+ Over-sized drivers and power supply to properly support multiple 
device programming and in-circuit programming * Measures 
programming voltages and current to verify proper target connections 
or device insertions + Flash firmware updates + Data table driven 
+ New devices are supported with free data table downloads from the 
TechTools web site (www.tech-tools.com) * Programs ALL 12-bit, 
14-bit, and 18-bit series Microchip PIC processors. This includes all 
12C, 14000, 16C, 16F, 18C, and 18F families + Includes the 
TechTools Development Environment (TDE™), a full featured, 
Windows hosted IDE. TDE™ supports development with all popular 
PIC®MCU compilers and assemblers. TDE™ includes a multi-file 
editor, integrated MAKE and one-click cross referencing of compiler 
errors. TDE™ also interfaces to the TechTools ClearView™ Mathias 
(not included) for full featured, real-time, in-circuit emulation and 
source level debugging. + Includes TechTools PIC®? MCU assembler, 
CVASM16™. CVASM16™ supports ALL 12-bit and 14-bit PIC? MCU 
processors. CVASM16™ assembles Parallax source files (SPASM 
format) and accepts Microchip mnemonics. + Compatible with existing 
TechTools and Parallax programming adapters + Accepts HEX files 
generated by all popular PIC*MCU compilers and assemblers + Sup- 
ports auto-incrementing serialization + Runs under Win95 through 
XP as well as NT through XP Pro = Includes serial cable, in-circuit 
programming cable and power supply 


Digi-Key Price | TechTools 
Description Part No. Each | Part No. 
Programmer 
PiQnicro® MOU 
Programmer ......... QW1-ND 199.00 | QW1 
Adapters 
40-Pin ZIF Adapter MP-ZIF40-ND* 49.00 | MP-ZIF40 
18/28-Pin ZIF Adapter | MP-ZIF18/28-ND 69.00 | MP-ZIF18/28 
14-Pin ZIF Adapter MP-ZIF14-ND. 59.00 | MP-ZIF14 
12CXXX Adapter MP-12CXXX-ND_ 49.00 | MP-12CXXxX 
44-Pin PLOC Adapter | MP-PLOC44-ND 129.00 | MP-PLOC44 
28-Pin SOC Adapter MP-SOiC28-ND 129.00 | MP-SOIC28 
18-Pin SOIC Adapter MP-SOIC18-ND 79.00 | MP-SOICI8 
8/14-Pin SOIC Adapter | MP-SOIC8/14-ND 89.00 | MP-SOIC814 
PIC14000 Adapter MP-14000-ND 59.00 | MP-14000 
28-Pin SSOP Adapter | MP-SSOP28-ND 99.00 | MP-SSOP28 
18-Pin SSOP Adapter | MP-SSOP18-ND 79.00_| MP-SSOP18 
4 Gang Adapters for QuickWriter 

40-Pin ZIF Adapter QW-4ZIF40/28-ND* 199.00 | QW-4Z1F40/28 
44-Pin PLOC Adapter | QW-4PLOC44-ND 249.00 | QW-4PLOC44 
28-SOIC Adapter Qw-4SO1C28-ND 249.00 | QW-4SOIC28 
18-Pin ZIF Adapter QW-4ZIF18-ND 199.00 | QW-4ZIFI8 
18-Pin SOIC Adapter QW-4SOIC18-ND 249.00 | QW-4SOIC18 
8/14-Pin Narrow SOIC 

PORE 0.0. ssaees QW-4SO0IC8/14N-ND 249.00 | QW-4S0108/14N 
8/14-Pin Wide SOC 

Adapter .............. QW-4S01C8/14W-ND 249.00 | QW-4S0108/14W 


* Use with 28 and 40-Pin 14 bit dip parts. 


@ ICEPIC and ICEPIC2 
et PIC Emulators 


ICEPIC and |CEPIC2 are fully modular, real 
time, in-circuit emulator systems, for use 
with Microchip 12CXX, 16CXX, and 17CXX 
processors, using interchangeable 
‘personality daughterboards’ which are sold 
separately. Both emulators are supplied 
with their own 32 bit operating software, 
but can also be used with Microchip's 
MPLAB™ development software. 


System Requirements: IBM PC or compatible, VGA monitor, RS-232“C’, 3.5” disk drive, 


and Microsoft Windows 3.1, Win 95, Win 98, Win 2000, or NT. 


Both ICEPIC & ICEPIC2 are supplied as a complete system with power supply, cables, 
manual and a copy of Microchip's MPASM assembler. They both use the same windows 
software user operating environment (IDE) with a comprehensive GUI under Microsoft 


Windows software (also MPLABTY. 


The emulator system is configured to handle the appropriate PIC microcontroller according 
to the personality daughter boards which are ordered separately. These daughter boards 
configure the emulator to handle specific devices from a wide range of PIC 
microcontrollers. This enables the user to adapt their |CEPIC system to support new PIC 


processors as they became available. 


PIC Emulators clearview™mathias 


CVM1 supports emulation for 16C5X and 16CXX devices using 
Microsoft Windows™ for a complete integrated design environment. 
“Family” modules select 5X or XX device family, while “Member” 
modules select specific device. Optional timing module shows 
execution time and number of processor cycles. Optional 16K trace 
buffer module additionally provides execution history and 8 external 
trace inputs. Provides full emulation of program and register memory 
and I/O activity with unlimited hardware breakpoints. Built-in PLL 
oscillator generates any frequencies from 32KHz to 33MHz. 


System requirements: IBM PC or compatible, VGA monitor, serial 
port, 3.5” disk drive, and Windows™ 3.1, Win95, Win98 or NT’. 


ER3 EconoROM Ill 
Economical 
EPROM 

Emulator 


EconoROM III is designed for quick, in-circuit firmware test cycles. If you 
want to stop the “burn/insert/test/remove/erase” cycle, then this is the tool 
for you. The ER3 will speed up your firmware development by eliminating the 
need to remove-erase-program and re-install EPROMs each time you test a 
code change. These devices plug into the EPROM socket on your target board 
and emulate the EPROM throughout the development process. 


Features: + Integrated Low-Voltage Support + Target Voltage Sense & 
Measurement * External Power Option * Jumper-less Address Configuration 
+ Up to 8Mbit Emulation in a single unit + Fast Downloads (up to 2.5 Mbit 
per second) + Replaces standard EPROM device during development + Con- 
nects to any Parallel Port +» Auto/Manual Target Reset on download + Read- 
back, Verify and Self-test functions + Daisy-chain cable included + LPT cable 
(8 wire Modular Cable and DB25 adapter) included + Target cables (standard 
IDC to DIP Ribbon Cable) included Includes 2 versions of software: 16 bit 
DOS version & 32 bit Win9X/NT/2000 version » QuickLoader with Full-screen 
editor included + Batchable loader & utilities included + Accepts Intel HEX, 


Digi-Key Price | TechTools Tektronix HEX, Motorola ‘S' records and binary files + Free software updates 
Description Part No. Each | Part No. via WEB downloads 
Emulator Cables Digi-Key Price 
Clear View Mathias Capacity Supplied Speed | Part No. Each 
1605X/16OXX eee CVM1-ND 495.00 | CvM1 256Kbit/ 32K x8 | 28-Pin Dip 45ns_ | ER3-256-ND 179.00 
512kKbit/ 64K x 8 28-Pin Dip 45ns_ | ER3-512-ND =. 239.00 
Family Module AMbit/ 128K x 8 28 & 32-Pin Dip | 45ns_ | ER3-1M-ND 299.00 
5 AMbit/ 512K x 8 28 & 32-Pin Dip | 45ns | ER3-4IM-ND. 399.00 
Advanced 14 Bit Family 
Module w/Data Br ints... CVMO3E:ND 200.00 | CVMO3E 8Mbit/ 1M x 8 28 & 32-Pin Dip | 45ns_| ER3-8M-ND. 499.00 
PIC16C5X Family Module CVM5XF-ND 150.00 | CVMSXF 
PIC16CXX Family Module...... CVMXXF-ND. 150.00 | CVMXXF 
ae FR3 FlexROM III FLASH, 
PICI6C5SX/62X/0E62X | CVIMOOTIV-ND 200.00 | GVMO01M EPROM and SRAM Emulator 
PIC12C508/509 CVM50XM-ND 75.00 | CVMS0XM 7 : 5 F 
. FexROM III emulators provide engineers with a fast flexible development tool 
ne eee NR Chott e a Cnenah for any Embedded project that uses an external FLASH, EPROM or SRAM 
pet : device. The FR3 increases productivity by elimination the 
PICI605X CVMSXM-ND 50.00) CVMSXM “burn/insert/test/erase” cycle and by downloading firmware code or data into 
PIC16C554/556/558 CVM55XM-ND 100.00 | CVMS5XM the emulator at a fast 2.5 Mbits per second. 
peo CCAR bys ae Features: » Active Cable Modules (ACM™ contain Target interface and 
a : Control Logic + Provides adaptability to new Target Technologies + Hard- 
PIC16082X/61/71/84 CVM6/8M-ND 200.00 | CVM6/8M ware Instrumentation: Target Voltage Measurement, Address Snap-Shot 
PIC160641/642/661/662 CVM66XM-ND 200.00 | CVM66xXM Grcuit, Address Match & Trigger Circuit + Reverse Voltage Protection + Ad- 
PICi6C715 CVM715M-ND 100.00 | CVM715M justable Timing Parameters + Integrated Low-Voltage Support + External 
PIC16C70,71,710,711 CVM711M-ND 100.00 | CVM711M Power Option + Jumper-less Address Configuration + Up to 
PIC16062-65/72-74 CVM7XM-ND 200.00 | CVM7XM 256Mbit/32MByte Emulation in a single unit + Replaces standard EPROM, 
PIC16066/67/76/77 CVM77M-ND. 200.00 | CVM77M FLASH, or SRAM device during development +» Emulates up to 45ns devices 
PIC16C773,774 CVM77XM-ND 200.00 | CVM77XM + TARGET random access Read/Write capability + HOST random access 
PICI6F627/628 CVMF628M-ND 200.00 | CVMF628MI Read/Write capability _ + Auto/Manual Target Reset on download * Down- 
PICI6F83,F84,C83,C84 CVMF84M-ND 400.00 | CVMIFB4M loads up to 2.5 Mbit per second + Read-back, Verify and Self-test functions 
PICI6F873,874.876, 877 CVM87XV-ND 200.00 CVM87xM + Connects to any Parallel Port + All sizes and speeds can be Daisy-chained 
PICIGE73/E74/ETGIF77 CVMF77M-ND 200.00 CVMF77M together + Daisy-chain cable included + Mini-clip cable included for Reset 
2 connection » LPT cable included + Target cable(s) included + Includes 2 
PICI6F870/F871 CVM871M-ND 200.00 | CVM871M versions of software: 16 bit DOS version & 32 bit Win9X/NT/2000 version 
ani * QuickLoader with Full-screen editor included + Batchable loader & utilities 
- : Trace Buffer and Timing’Module included + Accepts Intel HEX., Tektronix HEX, Motorolla ‘S' records and 
Mathias Timing Module CVMT1-ND 130.00 | CVMT1 binary files + Free software updates via WEB downloads 
Mathias Trace Buffer 
and Timing Module......... CVMT2-ND 270.00 | CVMT2 Digi-Key Price 
— Size Organization Speed Part No. Each 
Kit Module Base Unit® 
Firmware/Logic Feld 1 Mbit 128Kx8/64Kx16 45ns FR3-1M-ND 279.00 
Upgrade Kit................ CVM1-FWL-ND* 55.00 | CVM1-FWL 4 Mbit 512Kx8/256Kx16 45ns FR3-4M-ND 379.00 
8 Mbit 1Mx8/512Kx16 45ns FR3-8M-ND 529.00 
Adapter 16 Mbit | __ 2Mx8/1Mx16 45ns__ | FR3-46M-ND _ 679.00 
PICI6C712C716 ‘ADP716-ND§ 35.00 | ADP716 * Base Unit requires at least one ACV™target interface 
tRequires the CVMO3F Family Module §Requires Member Module Descript eae ce 
CVM77M escription al lo. ict 
2 Tere . Active Cable Module (ACM™) 
*For use with TDE 4.0 software features of: Stack Viewing, Variable = - 
Trace Size, faster Step-out function, and faster Register Window 8 Bit Interface with DIP28 and DIP32 Cable AOM-8-ND 120.00 
Updates. Contains firmware V2.2 and UC13 Ver C. 16 Bit Interface with DIP40 Cable AQM-16-ND 120.00 
Features ICEPIC ICEPIC2 Deenition Rene ae 
Real-Time Emulation 32KHz to 20 MHz 32KHz to 33 MHz ICEPIC Emulators 
Di rule wacee | wcveare | /RERCERaE Stn oe ee 
Runs Under MPLAB Yes Yes ICEPIC Daughter Boards 
TST, TOOTS sas tees ca scpreniannesssvvas DBI2067XND 335.00 
Seutee Love Doug ice ve 12C508/509, 16054/55/56/57/58, 16C505 .. | DBSXA-ND 285.00 
“C’ Source Level Debug Yes Yes 160554, 16C556, 160558 .. DB55X-ND 327.87 
TimeT No x 160620, 160621, 160622... DB62X-ND 335.00 
Fe Dine Tae = 160641, 160642, 160861, 160662 DB66X-ND 400.00 
Time Stamp Yes Yes 16061, 16071, 16C710, 16C711 DB711-ND 335.00 
16C715.... 0. DB715-ND 335.00 
Freeze Mode Yes Yes 16062/63/64/65/72/73/74 DB74A-ND 400.00 
Break Points Unlimited Unlimited A ee tees ao ar kctintat eel iby Ko au 
Stack Breaks Yes Yes 16084, 16FB3, 16F84..... DB84A-ND 335.00 
16F872/873/874/876/877 DB877-ND 335.00 
WDT Breaks Yes Yes 1742/43/44, 17C752/756 (IOEPIC2 Only) ..| DB756-ND 335.00 
Stack View Yes Yes 16F628 DBF628-ND 335.00 
16F73, 16F74, 16F76, 16F77 . DBF77-ND 400.00 
Qustom Watch Yes Yes 16F870/71 DBF871-ND 335.00 
Assembler Support MPASM MPASM Accessories 
— = 44-Pin PLOC Adapter (For emulation 
Communications RS-232'C' RS-232'C' of 1600 In PLOC Only) .......0eeeeeeee PLOOA4-RFND 125.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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ZiLOG 


Totally Logical 


GENERAL DESCRIPTION: Zilog's in-circuit emulator/programmer is an interactive, 
Windows™ based development tool providing a real-time environment for 
emulation and debugging, which includes a full-featured macro cross assembler to 
enhance programmer productivity. The Z860CP01ZEM is a member of Zilog's 
ICEBOX™ product family of in-circuit emulators providing support for the Z8 
microcontrollers. The emulator provides essential timing and 1/O circuitry to 
simplify user emulation of the prototype hardware and software product. The Z8 
CCP emulator provides users with a hardware platform to develop and debug 
software in a real-time environment. In contrast, software simulators provide sign- 
ificantly slower operation making them less practical for code development. The ZB 
OCP emulator can be connected to a serial port (OOM1, OOM2, OOM3, and COM4) 


of the host computer and uses Zilog Developer Studio (ZDS).Z8 CCP Emulator Kit 
Contents: Circuit Board: OMOS Z8609320VSC, 20MHZ CMOS ZB6C5020FSE ICE 
hip, 8K x 8 Static RAM (for Code Memory) 18-Pin DIP ZIF Programming Socket, 
Holes Available for 28/40-Pin ZIF Programming Sockets, Sockets for 28/40-Pin 
Target Cables, 25-pin RS-232C Interface Connector: 18-Pin DIP Target Cable, 
Power Cable Documentation: Emulator User's Manual NOTE: Power Supply RS- 
232C not included with Z8600P01ZEM (recommended wall transformer T404-ND) 

FEATURES: = In-Grcuit Debug Emulation + Red-Time Emulation + Z8 GUI ZDS 
Emulator Software + Window-Based User Interface + On-Line Help + One-Time 
Programmable (OTP) Support » Selectable Baud Rates: 9600 to 57.6 Kbps + Bisync 
Error-Correcting Communications Protocol + Source-Level Debugging + Symbolic 


Real-Time, In-Circuit Emulation and Programming for only $49.95 
Z86CCP01ZEM Emulator/Programmer for Zilog’s Zg® 
Microcontrollers with up to 8K Program Memory 


Digi-Key Part No. 269-2002-ND 
(See Z8 chart for applicable devices.) 


Disassembly in the Debug Window + Zilog Developer Studio (ZDS): — ZVIASM, 
— Structured Assembly and Data Code, — Source-Level Debug Support, — Built-In 
Register Equates, — Linker, — Windows 95TM Integrated Editor 

SPECIFICATIONS: Operating Temperature: 20°C + 10°C Supply Voltage: +7.5 
VDC to 10.0 VDC Minimum Emulation Speed: 1 MHz internal SOLK Maximum 
Emulation Speed: 6 MHz internal SCLK12 MHz external Crystal (shipped with 8 
MHZ crystal) Operating Humidity: 10-90% RH (non-condensing) Power 
Requirements: +8.0 VDC @ 0.5A typical, 0.8A max. Dimensions:Width: 7.0 in. 
(17.7 cm) Length: 9.0 in. (22.9 cm) Height: 0.9 in. (2.3 cm) Serial Interface :RS- 
232C @9600, 19200 (default), 28800, or 57600 Baud 


Z8® Series Microcontrollers 
Z8 MCU Family 


Overview: Zilog MCU products are targeted for cost-sensitive, high-volume applications including consumer, automotive, 
security, and HVAC. One-time programmable (OTPs) for prototyping as well as volume production where time to market or 
code flexibility is critical. A variety of packaging options are available. The same on-chip peripherals are used across the 
MCU product line with the primary differences being the amount of ROM/RAM, number of I/O lines present, and 
packaging/temperature ranges available. This allows code written for one MCU device to be easily ported to another family 
member. 


Features: + General-Purpose Register (GPR) File Architecture: Every RAM register acts like an accumulator, speeding 
instruction execution and maximizing coding efficiency. Working register groups allow fast context switching. + Flexible I/O: 
\/O byte, nibble, and/or bit programmable as inputs or outputs. Outputs are software programmable as open-drain or push- 
pull on a port basis. Inputs are Schmitt-triggered with auto latches to hold unused inputs at a known voltage state. + Analog 
Inputs: Three input pins are software programmable as digital or analog inputs. When in the analog mode, two comparator 
inputs are provided with a common reference input. * Timer/Counter (T/C): The T/C consists of a programmable 6-bit 


prescaler and 8-bit downcounter, with maskable interrupt upon end-of-count. + Interrupts: There are six vectored interrupt 
sources with software-programmable enable and priority for each of the six sources. +» Watch-Dog Timer (WDT): An 
internal WDT circuit is included as a fail-safe mechanism so that if software strays outside the bounds of normal operation, 
the WDT will timeout and reset the MCU. + Auto Reset: All family devices have internal Power-On Reset. + Low-EMI 
Operation: Mode is programmable via software or as a mask option. This new option provides for reduced radiated 
emission via clock and output drive circuit changes. » Low-Power: OMOS with two standby modes; STOP and HALT. » Full 
28 Instruction Set: Forty-eight basic instructions, supported by six addressing modes with the ability to operate on bits, 
nibbles, bytes, and words. 


ACCESSORY KIT 


The Z86CCPO0ZAC is the accessory kit for the ZB60CP01ZEM. The kit contains all accessories to fully populate and operate 
all functions of the Z86Q0P01ZEM. 

KIT CONTENTS: + 28-Pin DIP ZIF Socket + 28-Pin Target Connector Cable + 40-Pin DIP ZIF Socket + 40-Pin Target 
Connector Cable + RS-232 Cable + Power Cable 


Memory Oscillator Freq. Supply Req. Reg. OTP 
Size vO Type Range Voltage Operating Emulator Prog. Digi-Key Price Each Zilog 
Eprom | Ram | Lines External Min./Max. Range Temp. (°C) Package Tools Tools Part No. 1 25 100 Part No. 
XTAL/RC. DC-8MHz 3.5-5.5 0-70 18-DIP A A 269-1012-ND 2.28 1.71 1.04 Z86E0208PSC1925 
XTAL/RC DC-8MHz 3.5-5.5 0-70 18-SOIC e A2 269-1014-ND 2.28 1.71 1.04 Z86E0208SSC1925 
0.5K} 61 14 XTAL DC-8MHz 3.5-5.5 0-70 20-SSOP = = 269-3069-ND 2.49 1.87 1.42 Z86E0208HSC1925 
XTAL/RC. DC-8MHz 45-5.5 -40-105 18-DIP A A 269-1011-ND 2.49 1.87 1.14 Z86E0208PEC1925 
XTAL/RC. DC-8MHz 45-5.5 -40-105 18-SOIC i A2 269-1013-ND 2.49 1.87 1.14 Z86E0208SEC1925 
XTAL DC-8MHz 4.5-5.5 -40-105 20-SSOP = = 269-3068-ND 2.73 2.05 1.24 Z86E0208HEC1925 
XTAL DC-12MHz 45-5.5 0-70 18-DIP A A 269-1095-ND 3.54 2.66 1.57 Z86E0412PSC1866 
RC DC-12MHz 45-5.5 0-70 18-DIP A A 269-1096-ND 3.54 2.66 1.57 Z86E0412PSC1903 
XTAL DC-12MHz 45-5.5 0-70 18-SOIC % A2 269-1099-ND 3.54 2.66 1.57 Z86E0412SSC1866 
1K | 125 14 XTAL DC-12MHz 45-5.5 0-70 20-SSOP = = 269-3076-ND 3.75 2.82 1.67 Z86E0412HSC1866 
RC DC-12MHz 4.5-5.5 0-70 20-SSOP = =i 269-3077-ND 3.75 2.82 1.67 Z86E0412HSC1903 
XTAL DC-12MHz 4.5-5.5 -40-105 18-DIP A A 269-1093-ND 3.90 2.93 1.73 Z86E0412PEC 
XTAL DC-12MHz 4.5-5.5 -40-105 18-SO1C * A2 269-1097-ND 3.90 2.93 1.73 Z86E0412SEC 
XTAL DC-12MHz 45-5.5 -40-105 20-SSOP = _ 269-3074-ND 414 3.11 1.84 Z86E0412HEC1866 
RC DC-12MHz 4.5-5.5 -40-105 20-SSOP = = 269-3075-ND 4.14 3.11 1.84 Z86E0412HEC1903 
XTAL DC-12MHz 45-5.5 0-70 18-DIP A A 269-1025-ND 4.35 3.27 1.93 2Z86E0812PSC1866 
RC DC-12MHz 45-5.5 0-70 18-DIP A A 269-1026-ND 4.35 3.27 1.93 Z86E0812PSC1903 
XTAL DC-12MHz 45-5.5 0-70 18-SOIC ‘s A2 269-1029-ND 4.35 3.27 1.93 2Z86E0812SSC1866 
RC DC-12MHz 45-5.5 0-70 20-SSOP -— _ 269-3089-ND 4.53 3.40 2.01 Z86E0812HSC1903 
XTAL/RC DC-16MHz 3.5-5.5 0-70 28-DIP A A3 269-1053-ND 6.39 4.80 3.22 2Z86B3116PSC. 
2K | 125 14 XTAL/RC. DC-16MHz 3.5-5.5 0-70 28-SOIC - A3,4 269-1055-ND 6.39 4.80 3.22 286E3116SSC_ 
XTAL DC-12MHz 45-5.5 -40-105 18-DIP A A 269-1023-ND 477 3.58 212 Z86H0812PEC 
XTAL DC-12MHz 45-5.5 -40-105 18-SOIC * A2 269-1027-ND 477 3.58 212 Z86H0812SEC 
RC DC-12MHz 4.5-5.5 -40-105 18-SO1C . A2 269-1028-ND 477 3.58 2.12 2Z86E0812SEC1903 
XTAL DC-12MHz 45-5.5 -40-105 20-SSOP = = 269-3086-ND 5.01 3.76 2.23 Z86E0812HEC1866 
RC DC-12MHz 45-5.5 -40-105 20-SSOP _ _ 269-3087-ND 5.01 3.76 2.23 Z86E0812HEC1903 
XTAL/RC. DC-16MHz 45-5.5 -40-105 28-DIP A A3 269-1052-ND 7.05 5.29 3.35 Z86B3116PEC 
XTAL/RC DC-16MHz 4.5-5.5 -40-105 28-SOIC A,3,4 269-1054-ND 7.05 5.29 3.35 Z86E3116SEC 
XTAL/RC DC-16MHz 3.5-5.5 0-70 28-DIP A A4 269-1041-ND 7.71 5.79 3.43 Z86E3016PSC, 
XTAL/RC. DC-16MHz 3.5-5.5 0-70 28-SOIC i A3,4 269-1043-ND 771 5.79 3.43 Z86E3016SSC_ 
237| 24 XTAL/RC. DC-16MHz 3.5-5.5 0-70 28-PLOC A A3,4 269-1045-ND 771 5.79 3.43 Z86B3016VSC_ 
XTAL/RC DC-12MHz 3.5-5.5 0-70 28-DIP A A7 269-1036-ND 7.98 5.99 4.27 Z86E3312PSC, 
XTAL/RC DC-12MHz 3.5-5.5 0-70 28-SOiC bs A8 269-1103-ND 7.98 5.99 4.19 286E3312SSC_ 
XTAL/RC. DC-12MHz 3.5-5.5 0-70 28-PLOC. * AQ 269-1104-ND 7.98 5.99 4.16 286B3312VSC_ 
XTAL/RC DC-16MHz 3.5-5.5 0-70 40-DIP A A3 269-1072-ND 9.18 6.89 4.42 Z86E4016PSC. 
4K XTAL/RC. DC-16MHz 3.5-5.5 0-70 44-PLOC : A3,6 269-1074-ND 9.18 6.89 4.42 Z86E4016VSC_ 
236| 32 XTAL/RC. DC-12MHz 3.5-5.5 0-70 40-DIP A A 10 269-1037-ND 9.75 7.32 4.56 Z86E4312PSC, 
XTAL/RC. DC-12MHz 3.5-5.5 0-70 44-PLOC . Alt 269-1038-ND 9.75 7.32 4.32 Z86E4312VSC_ 
XTAL/RC. DC-12MHz 3.5-5.5 0-70 44-PCFP = A3, 16 269-1108-ND 10.17 7.63 4.95 Z86E4312FSC 
XTAL/RC. DC-16MHz 4.5-5.5 0-70 44-PCFP is A3, 15 269-1107-ND 9.57 7.18 4.42 ZB6E4016FSC 
237| 24 XTAL/RC. DC-16MHz 45-5.5 -40-105 28-DIP A A4 269-1040-ND 8.49 6.37 3.77 Z86E3016PEC 
236| 32 XTAL/RC DC-16MHz 4.5-5.5 -40-105 40-DIP A A3 269-1071-ND 10.08 7.56 4.87 Z86E4016PEC 
237| 24 XTAL/RC. DC-12MHz 3.5-5.5 0-70 28-SOIC * A8& 269-1047-ND 9.72 7.29 4.32 28673312SSC_ 
237| 24 XTAL/RC. DC-12MHz 3.5-5.5 0-70 28-DIP A AZ 269-1112-ND 9.72 7.29 4.32 28673312PSC, 
236} 32 XTAL/RC. DC-12MHz 3.5-5.5 0-70 44-PLOC * All 269-1048-ND 11.28 8.46 5.01 28674312VSC, 
8K | 236] 32 XTAL DC-12MHz 45-5.5 0-70 40-DIP B B 269-1033-ND 18.93 14.20 8.41 Z86E2116PSC. 
236} 32 XTAL/RC. DC-12MHz 3.5-5.5 0-70 40-DIP A A,10 269-1115-ND 11.28 8.46 5.01 2Z8674312PSC, 
236} 32 XTAL DC-16MHz 45-5.5 0-70 44-PLOC Lj B, 12 269-1102-ND 18.93 14.20 8.41 ZB6E2116VSC. 


* Zilog’s emulators support this part, but the in-circuit target cable is configured for DIP only. For designs that require a surface mount package, see logic system adapters in the manufacturers index. 
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ZiLOG 
Yotally Logical 


Z8® Series Microcontrollers (con) 


Memory Oscillator Freq. Supply Req. Req. OTP 
Size fe) Type Range Voltage Operating Emulator Prog. Digi-Key Price Each Zilog 
Eprom | Ram | Lines External Min./Max. Range Temp. (°C) Package Tools Tools Part No. 1 25 100 Part No. 
237) 24 XTAL/RC. DC-12MHz 3.5-5.5 0-70 28-DIP Cc G7 269-1105-ND 12.84 9.63 6.03 Z86E3412PSC, 
16K | 236] 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5-5.5 0-70 40-DIP Cc C10 269-1034-ND 14.43 10.83 6.41 Z86E4412PSC, 
236) 32 XTAL/RC. DC-12MHz 3.5-5.5 0-70 44-PLOC : Gi 269-1046-ND 14.43 10.83 6.41 Z86E4412VSC. 
236} 32 XTAL/RC. DC-12MHz 3.5-5.5 0-70 44-POFP E C16 269-1109-ND 14.82 11.12 6.59 Z86E4412FSC 
236| 32 XTAL DC-16MHz 4.5-5.5 0-70 44-POFP x B14 269-1110-ND 23.01 17.26 10.23 Z86E6116FSC 
32k | 236| 32 XTAL DC-16MHz | 4.5-5.5 0-70 44-POFP : B14 269-1111-ND 29,22 21.92 12.99 Z86E6316FSC 
Emulators/Programmers 
Digi-Key Price Zilog 

Key Description Part No. Each Part No. 
A 2B Enuleor/PrOGrea MC BOA renee: «6... ecceseceersnctecsareeeaarseeennsosaanseseneectensessnnseteacestentersacreneacee alll 269-2002-ND 49.95 Z8600P01ZEM 
2 18 Pin SEGA CRON. ooo cet ccc ete eee eee edet sete ene esends teed eceaee eas eteaeeeeene eee 269-2006-ND 95.00 Z86E0700ZDP 
3 ZB Accessory Kit (28-DIP, 40-DIP) for ZB60CP01ZEM . 269-2001-ND 46.43 ZB6QCPO0ZAC 
6 44 Pin PLOC Adapter 269-2008-ND 74.83 Z86E4001ZDV 
7 26 PIAENDUNSARREMET. ose cceescecesesneetsecceteneessaadsoaaneeesareeseuneesadneessneeasandercereesenecees «+. 269-2009-ND 35.10 Z86E3400ZDP 
8 28 Pin SOIC Adapter 269-2010-ND 52.65 Z86E3400ZDS 
14 44 Pin POFP to 40 Dip Adapter. 269-2021-ND 198.00 Z86E2101ZDF 
15 44 PIMERGRRTOAOIDID AGAR. 0... cece ceeesceceseneeeieieeeseneasbenseeseneeeteneeesarstanedesae esses All ne 269-2022-ND 118.83 Z86E4001ZDF 


eZ80 - The Next Generation 
EZ80190AZ050EC AND EZ80190AZ050SC 


Just as the Z80 revolutionized the semiconductor industry, the next 
generation eZ80 is revolutionizing the way that communications are 
happening today. This elegant system-on-a-chip can serve web pages over a 
TCP/IP network, allowing easy system monitoring and control, effortless 
processor code updates, and system compatibility. This solution enables 
any browser with access to your network the ability to control and monitor a 
network application. The e280 executes Z80 code four times faster than 
traditional Z80s at the same clock speed, and can operate at speeds up to 
50MHz. Unlike most 8-bit microprocessors, which can only address 64KB, 
the eZ80 can address 16MB without a Memory Management unit. The e280 
Webserver also features an Embedded Internet Software Suite that enables 
the transmission and reception of HTML form data and the dynamic 
generation of web pages. FEATURES: + SOMHz Processor + Multiply and 
Accumulate Engine + 16MB Linear Addressing + 3.3V Operation » 2 DMA 
Channels + Universal ZiLOG Interface (selectable UART, IIC, SPI) + 6 PRTs 
with Prescalers » 8KB SRAM » 32-Bit GPIOwith Interrupt Support * On- 


EZ801900110ZCO 

The €Z80190 Webserver evaluation board is a general-purpose platform that 
allows the designer to evaluate the capabilities and operation of the e280190 
Webserver device. It includes: e280 microprocessor operating at speeds up 
to 50MHz. FEATURES: + 1MB SRAM (15ns access time) + 1MB of user- 
programmable Hash, expandable to 4MB + 10BaseT Bhernet Interface 
(Realtek RTL8019AS) + 2 - DB9 RS232 Connectors * Real-Time Qock with 
Battery Back-up + 2 - Expansion Headers: GPIO, System Bus and Memory 
Interface 


WEBSERVER DEVELOPER'S KIT CONTENTS: 


+ eZ80 Evaluation Board + ZPAK Emulator + Ethernet Cable and Power 
Supplies Software + Tools Contents: Royalty-Free TCP/IP Stack and OS 
+ Ethernet and Serial Drivers * Web File to C-Converter + Hash Code + C- 
Compiler + ZILOG Developer's Studio IDE + Complete Documentation 

FEATURES: * Quick Start Guide » Technical Documentation CD-ROM » Eval- 


Chip Oscillator + Optimized Pipeline Architecture * ZiLOG Debug Interface uation Board User's Manual 
Digi-Key Price Each Zilog 
Description Package Part No. 1 25 100 Part No. 
Webserver IC, Ext. Temperature 100-VOQFP 269-3123-ND 24.69 18.52 10.83 EZ80190AZOSOEC 
Webserver IC 100-VQFP 269-3124-ND 21.48 16.11 9.42 01 90AZ050SC 
Webserver Evaluation Board — 269-3121-ND 399.00 = = EZ801900110Z00 
Webserver Developer's Kit = 269-3122-ND 799.00 = = 01900210200 


Z8Plus™ Microcontrollers 


Employing the experience gained from the industry-standard Z80 and ZB cores, 
the Z8Plus offers increased functionality, significantly higher performance, lower 
power requirements, and greater cost savings over other 8-bit microcontrollers. 
The Z8Plus is designed to be easy to use, even for designers who have never 
used a microcontroller before. 

With single-cycle execution, powerful I/O capabilities and register-to-register 
architecture, the Z8Plus offers state-of-the-art flexibility and freedom for any 
designer in search of a low-cost solution for a variety of microcontroller 
applications. 

The Z8Plus core offers several significant advantages compared to the current Z8 
core. Foremost is performance improvement due to a reduced system clock 
division and a fixed instruction cycle time. The improvement is nearly 50%, 
depending upon instruction mix. For example, a Z8Plus-based part at 10MHz has 
performance comparable to a 16MHz part in production today. This, along with 


significant design improvements, leads to lower power and lower noise operation. 
The Z8PE002 and Z8PE003 microcontrollers are the newest members of the 
popular Z8E001 Z8 Plus 8-bit microcontroller family. New features include voltage 
brown-out protection and power-on reset. Additionally, the “RESET” pin has been 
replaced with a general purpose I/O pin and oscillator circuitry to support RC 
configurations. These new parts are targeted at customers who require a powerful, 
yet small OTP microcontroller for use in general purpose applications. 


EMULATOR/PROGRAMMER 


FEATURES: + In-Circuit Program Debug Emulation + Real-Time Emulation » ZDS 
Emulator Software » Window-Based User Interface + On-Line Help * One-Time 
Programmable (OTP) Support + Selectable Baud Rates: 9600 to 57.6 Kbps + Bisync 
Error-Correcting Communications Protocol 


SPECIFICATIONS: OPERATING TEMPERATURE: 20°C + 10°C POWER 


REQUIREMENT: +9.0 VDC @0.5A Minimum (Typical). DIMENSIONS: + With: 6.75 
in. (17.15 cm) + 7.50 in. (19.05 cm) + 0.90 in. (2.30 cm). SERIAL INTERFACE: RS- 
232C @9600, 19200 (default), 28800, or 57600 Baud 


HOST COMPUTER: Minimum Requirements: IBM PC (or 100% Compatible) 386- 
Based Machine: + 33 MHz * 4 MB RAM + VGA Video Adapter » Hard Disk Drive 
(2.5 MB Free Space) + 3.5-inch, High-Density (HD) Hoppy Disk Drive + RS-232C 
Com Port * Mouse or Pointing Device + Microsoft Windows 3.1 


KIT CONTENTS (One of Each): Z8M001 Emulator Board; * Cable/Pods: 18-Pin 
Emulation Pod Cable; 9-Pin M-F Serial Cable (6 ft.) * Host Software: Z8 Graphical 
User Interface (GUI); ZiLOG Macro Oross Assembler (ZASM)/ZiLOG Developer 
Studio (ZDS) + Documentation: ZLOG 1999 Technical Library CD ROM, which 
contains Z8 device data sheets, user manuals, application notes; Z8M001 Emulator 
User's Manual 


Memory Oscillator Frequency Supply Required Required OTP 
Size vo Type Range Voltage Operating Emulator Programming Digi-Key Price Each Zilog 
Eprom Ram | Lines External Min/Max Range Temp. (°C) Package Tools Tools Part No. 1 25 100 | Part No. 

512 32 13 XTAL/LC DC- 10MHz 3.5-5.5 0-70 18-DIP D D 269-1117-ND 2.10 1.93 1.11__| Z8E00010PSC 

35-55 0-70 18-DIP D D 269-1121-ND 2.64 242 1.25 | Z8E00110PSC 

1K 64 13 XTALILC DC- 10MHZ cota 18-SOIC * D,2 269-1123-ND 2.64 2.42 1.25 _| ZBE00110SSC 

45-55 -40—105 18-DIP D D 269-1120-ND 2.91 2.67 1.36 | Z8E00110PEC 

Z8PE002 /Z8PE0O3 Series 
30-55 0-70 18-DIP D D 269-1130-ND 2.25 2.07 1.17 | Z8PE002PZ010SC 
512 64 14 XTAL/LC, DC- 10MHz fs : 20-SSOP * D, 17 269-1132-ND 2.43 2.23 1.27 | Z8PE002HZ010SC 
45-55 -40—105 20-SSOP. * D, 17 269-1135-ND 2.67 2.45 1.49 | Z8PE002HZ010EC 
18-DIP D D 269-1136-ND 3.12 2.86 1.57 | Z8PE003PZ010SC 
3.0- 5.5 0-70 18-SOIC * D2 269-1137-ND 3.12 2.86 1.57 | Z8PE003SZ010SC 
1K 64 14 XTALILC DC- 10MHz 20-SSOP * D,17 269-1138-ND 3.30 3.03 1.73 | Z8PED03HZ010SC 
45-55 -40—105 18-DIP D D 269-1139-ND 3.42 3.14 1.73 | Z8PED03PZ010EC 
° . 18-SOIC * D2 269-1140-ND 3.42 3.14 1.73 | Z8PEN03SZ010EC 
Emulator/Programmert 
Digi-Key Price Zilog 
Key Description Part No. Each Part No. 
D Z8 Plus Emulator/Programmer (Power supply sold separately T405-P5P-ND recommended) 269-2033-ND 167.78 Z81CE001ZEM 


+ For OTP programming adapters, please refer to Z8 Series. 


* Zillog's emulators support this part, but the in-circuit target cable is configured for DIP only. For designs that require a surface mount package, accommodations will have to be made to use the emulator for in-circuit DIP emulation. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Zit OG wey Z8 Encore!™ Flash MCU 


Totally Logical 


Limited Time Offer ($199.00 Reg.) 


The Z8 Encore! Development Kit allows users to become familiar with the 
hardware and software tools available for the family of Z8 Encore! 
microcontrollers. 


Kit Contents: 


This kit consists of the Z8 Encore! evaluation board that supports and 
enhances the features of the Z8 Encore! and software development tool kit 
that allows users to start writing application software. 


code + Device driver software 


Development Kit for only $49.95 Digi-Key Part No. 269-3125-ND 


Hardware: + Evaluation board, Z8 Encore! Target Module interface board 
+ RS-232 DB9 serial cable » 9VDC universal power supply 
Software: + ZDS |I-Z8 Encore! IDE with ANSI C-Compiler + Sample 


CD-ROM: « II quick start guide ZDS + Development kit user manual + ZDS 


Il-IDE user manual + eZ8 CPU user manual * Product specifications and 


It also contains all supporting documents. 


briefs » Applications notes + Flyer + Product linecard 


NEW! Z8 Encore!™ Flash Microcontrollers 


Zilog redefines 8-bit with the new Z8 Encore! family of flash microcontrollers. Featuring flash memory and the 
high-performance register-to-register architecture, Z8 Encore! MCU accelerates design development while 
reducing total system cost. The same CPU core and peripheral interfaces ensure code compatibility across 


the entire family. Incorporated into new designs, or upgrading from the existing Z8 architecture, the Z8 
Encore! Features: + Program Memory Type - Flash * On-Chip Special Features - POR, DMA +» WDT 
+ COMM Interfaces - SPI, 12C, 2 UART + Operating Voltage - 3.0 - 3.6V + Speed (20MHz) 


Memory Size ie} Timers Digi-Key Price Each Zilog 
[Program 8 Pins _| Interrupts AID PWM 16-Bit Package Part No. ll 25 100 Part No. 
44-LQFP 269-3127-ND 9.18 6.89 4.08 Z8F1601AN020SC 
31 23 8-Ch., 10-Bit 3 3 40-DIP 269-3128-ND 9.24 6.93 4.10 Z8F1601PM020SC 
16K 2K 44-PLCC 269-3129-ND 9.24 6.93 4.10 Z8F1601VNO20SC 
q 64-LQFP. 269-3130-ND 9.60 7.20 4.26 Z8F1602AR020SC 
ae 2 12007 10: . 7 68-PLCC 269-3131-ND 9.69 7.27 4.30 Z8F1602VS020SC 
44-LQFP 269-3132-ND 10.59 wags 4.71 Z8F2401AN020SC 
31 23 8-Ch., 10-Bit 3 3 40-DIP 269-3133-ND 10.65 7.99 4.73 Z8F2401PM020SC 
24K 2K 44-PLCC 269-3134-ND 10.65 7.99 4.73 Z8F2401VNO20SC 
; 64-LQFP. 269-3135-ND 11.01 8.26 4.89 Z8F2402AR020SC 
ae a eh eee * 4 68-PLCC 269-3136-ND 11.10 8.33 4.93 Z8F2402VS020SC 
44-LQFP. 269-3137-ND 11.31 8.49 5.02 Z8F3201AN020SC 
31 23 8-Ch., 10-Bit 3 3 40-DIP 269-3138-ND 11.37 8.53 5.05 Z8F3201PM020SC 
32K 2K 44-PLCC 269-3139-ND 11.37 8.53 5.05 Z8F3201VN020SC 
: 64-LQFP 269-3140-ND 11.73 8.80 5.21 Z8F3202AR020SC 
“6 os ehade ee i ct 68-PLCC 269-3141-ND 11.82 8.87 5.25 Z8F3202VS020SC 
44-LQFP. 269-3142-ND 12.72 9.54 5.65 Z8F4801AN020SC 
31 23 8-Ch., 10-Bit 3 3 40-DIP 269-3143-ND 12.78 9.59 5.68 Z8F4801PM020SC 
48K 4K 44-PLCC 269-3144-ND 12.78 9.59 5.68 Z8F4801VN020SC 
46 24 12-Ch., 10-Bit 4 4 64-LQFP 269-3145-ND 13.14 9.86 5.84 Z8F4802AR020SC. 
: 68-PLCC 269-3146-ND 13.23 9.93 5.88 Z8F4802VS020SC 
60 24 12-Ch., 10-Bit 4 4 80-QFP 269-3147-ND 13.53 10.15 6.01 Z8F4803FT020SC 
44-LQFP. 269-3148-ND 14.13 10.60 6.29 Z8F6401AN020SC 
31 23 8-Ch., 10-Bit 3 3 40-DIP 269-3149-ND 14.19 10.65 6.31 Z8F6401PM020SC 
64K 4K 44-PLCC 269-3150-ND 14.19 10.65 6.31 Z8F6401VNO20SC 
46 24 12-Ch., 10-Bit 4 Py 64-LQFP 269-3151-ND 14.55 10.92 6.47 Z8F6402AR020SC 
: 68-PLCC 269-3152-ND 14.64 10.98 6.51 Z8F6402VS020SC 
60 24 12-Ch., 10-Bit 4 4 80-QFP 269-3153-ND 14.94 11.21 6.65 Z8F6403FT020SC 
. . 
NEW! eZ80™ Webserver-i Development Kit 
The eZ80 Webserver-i Development Kit allows the user to experience the capability and operation of the inal ; 1 
eZ80L92 device in its entirety. All the tools necessary are included to begin an embedded system design ees DELAY Hie zileg 
immediately. The kit's development platform features the e280 Webserver-i E-NET Module, which is | Description Package | PartNo. 1 25 100 | Part No. 
powered by the eZ80L92 microprocessor that operates at speeds up to 50MHz. This combination yields 7 ay _ _ 
the high performance required for rapid development and deployment. coe vc pement Kit 100-LQFP me 729-90 Eeeolsevel0Zeo 
Features: Webserver-i Ethernet Module 269-3166-ND 137.70 103.28 59.67 | EZ80L925048MOD 
+ eZ80 Webserver Development Platform +» eZ80 Webserver-i E-NET Module +» eZ80 Webserver-i 
Development Kit User Manual » eZ80 Webserver-i Quick Start Guide + ZPAK II Debug Interface | 50MHz Speed, Ext. Temp. 100-LaFp | 269-3169-ND 18.24 13.68 8.00 | EZ80L92AZ050EC 
Module + ZDS II with C-Complier Software and Documentation (CD-ROM) + Ethernet Hub + eZ80 20MHz Speed, Ext. Temp. 269-3167-ND 16.59 12.45 7.28 | EZ80L92AZ020EC 
Webserver-i Software and Documentation (CD-ROM) * International Power Supply (110/220V) + Cables 
Specifications: 50MHz Speed 100-LQFP 269-3170-ND 15.87 11.91 6.96 | EZ80L92AZ050SC 
. Communications Controller: DMA, 12C, SPI, UART * Core/CPU Used: eZ80 * I/O Lines: 24 * WDT: 20MHz Speed 269-3168-ND 14.43 10.83 6.33 EZ80L92AZ020SC 
Yes + 16-Bit Timers: 6 * Operating Voltage: 3.3V 


NEW! eZ80 Acclaim!™ Flash Microcontrollers 


eZ80F91 Development Kit 


The eZ80F91 Development Kit best exemplifies the versatility and high performance of the eZ80Acclaim! 
MCU. The kit provides a complete set of tools to either evaluate the eZ80F91 device or to develop a variety 
of new applications including vending machines, point of sale, security, automation, communication, 
industrial control, facility monitoring and remote control. 

The kit features two primary boards: the eZ80 Development Platform and the eZ80F91 Module. In addition, 
all the necessary hardware, software, and technical documentation are included in the kit for design to begin 
immediately. 


KIT CONTENTS: 

Hardware: + eZ80 Development Platform + eZ80F91 Module + Ethernet Hub +» ZPAK II Emulator + ZDI 
Target Interface Module + Universal Power Supplies * Cables 

Software: + ZDS II Integrated Development Environment (IDE) +» ANSI C-Complier + Sample Software 
Projects 


eZ80F92 Development Kit 


The eZ80F92 Development Kit best exemplifies the versatility and high performance of the eZ80Acclaim! 
MCU. The kit provides a complete set of tools to either evaluate the eZ80F92 device or to develop a variety 
of new applications including vending machines, point of sale, security, automation, communication, 
industrial control, facility monitoring and remote control. 

The kit features two primary boards: the eZ80 Development Platform and the eZ80F92 Flash module. In 
addition, all the necessary hardware, software, and technical documentation are included in the kit for 
design to begin immediately. 


KIT CONTENTS: 

Hardware: + eZ80 Development Platform + eZ80F92 Flash Module + ZPAK II Emulator + ZDI Target 
Interface Module + Universal Power Supplies + Cables 

Software: + ZDS I! Integrated Development Environment (IDE) +» ANSI C-Compiler + Sample Software 
Projects 


Digi-Key Price Each Zilog Digi-Key Price Each Zilog 
Description Part No. 1 25 100 Part No. Description Part No. u 25 100 Part No. 
Development Kit for eZ80F91 | 269-3154-ND 199.00 — — — | Ez80F910200zCO Development Kit forezB0F92  (E269;S1G2:NDEN 399.000 — —_| EZ80F920200ZCO 
= Flash Module for eZ80F92 269-3156-ND 126.15 94.62 54.67 EZ80F920020MOD 
Multipurpose MCU Module 269-3155-ND 180.00 135.00 78.00 | EZ80F915050MOD Ethernet Module for eZ80F92 269-3157-ND 162.00 121.50 70.20 | EZ80F920120MOD 
Features: «2 UARTs + SPI +12C «IrDA + Operating Voltage: 3.0-3.6V +» Temperature Range: -40°C to 105°C 
Memory Size Lie) Timers Speed Digi-Key Price Each Zilog 
Program | SRAM (Bytes) Lines Interrupts 16-Bit PWM (MHz) Package Part No. al 25 100 Part No. 
256K 16K 32 48 4 4 50 144-LQFP 269-3161-ND 40.68 30.51 18.08 EZ80F91AZ050SC 
269-3158-ND 30.33 22.75 13.48 EZ80F92AZ020HC 
126K BK 2 38 2 _ 20 100: LOR 269-3159-ND 24.78 18.59 11.03 EZ80F92AZ020SC 
269-3163-ND 28.20 21.15 12.53 EZ80F93AZ020HC 
Gal aK 2 36 ~ 20 100 LOR 269-3164-ND 23.04 17.28 10.24 EZ80F93AZ020SC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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The CY8C25122/CY8C26233/CY8C26443/CY8C26643 family of Programmable System-on-Chip (PSoC™) 
microcontrollers replaces multiple MCU-based system components with one single chip, programmable 
device. A PSoC microcontroller includes a fast CPU, Flash program memory, and SRAM data memory with 
configurable analog and digital peripheral blocks in a range of convenient pin-outs and memory sizes. The 
driving force behind this innovative Programmable System-on-Chip comes from user configurability of analog 
and digital arrays: the PSoC blocks. 

Powerful Harvard Architecture Processor with Fast Multiply/Accumulate + M8C processor instruction set 
+ Processor speeds to 24MHz + Register speed memory transfers + Flexible addressing modes = Bit 
manipulation on I/O and memory + 8x8 multiply, 32-bit accumulate Flexible On-Chip Memory + Flash 
program storage, 4K to 16K bytes, depending on device » 100,000 erase/write cycles » SRAM data storage, 
128 to 256 bytes, depending on device + In-System Serial Programming (ISSP) + Partial Flash updates 
+ Flexible protection modes + EEPROM emulation in Flash, up to 2304 bytes Programmable System-on- 
Chip (PSoC) Blocks + On-chip, user configurable analog and digital peripheral blocks + PSoC blocks can be 
used individually or in combination + 12 Analog PSoC blocks provide: + Up to 11-bit Delta-Sigma ADC; * Up 


PSoC™ (Programmable System on Chip) Microcontrollers 


to 8-bit Successive Approximation ADC; + Up to 12-bit Incremental ADC; + Up to 10-bit DAC + Program- 
mable gain amplifier + Programmable filters + Differential comparators + 8 Digital PSoC blocks provide: 
+ Multipurpose timers: event timing, real-time clock, pulse width modulation (PWM) and PWM with deadband 
* CRC modules »+ Full-duplex UARTs + SPI master or slave configuration + Flexible clocking sources for 
analog PSoC blocks Programmable Pin Configurations + Schmitt trigger TTL I/O pins + Logic output drive 
to 25mA with internal pull-up or pull-down resistors, High Z, or strong driver + Interrupt on pin change + Ana- 
log output drive to 40mA Precision, Programmable Clocking = Internal 24/48MHz Oscillator (+ 2.5%, no 
external components) + External 32.768kHz Crystal Oscillator (optional precision source for PLL) = Internal 
Low Speed Oscillator for Watchdog and Sleep Dedicated Peripherals » Watchdog and Sleep Timers » Low 
Voltage Detection with user-configurable threshold voltages + On-chip voltage reference Fully Static CMOS 
Devices using advanced Flash Technology + Low power at high speed + Operating voltage from 3.0V to 
5.25V + Operating voltage down to 1.0V using on-chip switch mode voltage pump + Wide temperature range: 
-40°C to +85°C Complete Development Tools + Powerful integrated development environment (PSoC 
Designer) + Low-cost, in-circuit emulator and programmer 


Memory Speed EXT Config- Internal Osc Number Core Temperature Pin count Digi-Key Price Each Cypress 
Size Prom | Ram Oscillator uration Speed vo Architecture Range Package Part No. 1 25 100 Part No. 
4K 256 32.768 Xtal Flash 93.7Khz-24MHz 6 M8C -40°C to +85°C. 8-DIP 428-1424-ND 4.00 2.50 2.00 CY8C25122-24PI 
8K 256 32.768 Xtal Flash 93.7Khz-24MHz 16 M8C -40°C to +85°C. 20-DIP 428-1425-ND 5.00 3.10 2.50 CY8C26233-24PI 
8K 256 32.768 Xtal Flash 93.7Khz-24MHz 16 M8sC -40°C to +85°C 20-SSOP 428-1426-ND 5.50 3.40 2.75 CY8C26233-24PVI 
8K 256 32.768 Xtal Flash 93.7Khz-24MHz 16 M8C -40°C to +85°C 20-SOIC 428-1427-ND 5.00 3.10 2.50 CY8C26233-24SI 
16K 256 32.768 Xtal Flash 93.7Khz-24MHz 24 M8sC -40°C to +85°C. 28-DIP 428-1428-ND 5.63 3.50 2.82 CY8C26443-24PI 
16K 256 32.768 Xtal Flash 93.7Khz-24MHz 24 M8C -40°C to +85°C 28-SSOP. 428-1429-ND 6.15 3.85 3.08 CY8C26443-24PVI 
16K 256 32.768 Xtal Flash 93.7Khz-24MHz 24 M8sC -40°C to +85°C 28-SOIC 428-1430-ND 5.63 3.50 2.82 CY8C26443-24S1 
16K 256 32.768 Xtal Flash 93.7Khz-24MHz 40 M8C -40°C to +85°C 44-TQFP 428-1431-ND 7.03 4.40 3.52 CY8C26643-24Al 
16K 256 32.768 Xtal Flash 93.7Khz-24MHz 44 M8C -40°C to +85°C. 48-DIP 428-1432-ND 7.28 4.55 3.64 CY8C26643-24PI 
16K 256 32.768 Xtal Flash 93.7Khz-24MHz 44 M8C -40°C to +85°C 48-SSOP. 428-1433-ND 6.73 4.15 3.37 CY8C26643-24PVI 


CY3205-DK BASIC PSoC™ Development Kit 


The PSoC™ Development Kit includes an In-Circuit Emulator (ICE) which consists of a base unit, cable, and 
power supply. The base unit is connected to the host PC via the parallel port and is included (with cable and 
power supply) in the Development Kit. 

The ICE is driven by the Debugger subsystem of PSoC Designer. This software interface allows the user to 
run, halt, and single step the processor. It also allows the user to set complex event points. Event points can 
start and stop the trace memory on the ICE, as well as break the program execution. In addition to the 
Development Kit, different adapter pods are available to support the range of devices in the PSoC 
microcontroller family. They plug into the user's circuit board to provide the physical interface. Pods are 
available for low-cost expansion of the ICE capability. With each pod purchase, two matching devices are 
provided. 

The PSoC Designer ICE also serves as a single-site device programmer. Programming Boards are devices 
which connect to the ICE and allow programming of Devices supported by that particular Programming Board. 
Each Programming Board Pod has a 5-pin programming header. This can be used for In-Circuit Serial 
Programming. 

Pods are devices that connect to Modular cable from ICE and are needed to emulate a particular PSoC. 
device. Comes with a PUP, a little demonstration board that you can emulate little projects on, and Feet which 
allows users to connect from Pod to Application for Debugging. Extra Feet and Pods can be purchased 
separately. 

Development Kit Includes: 

+ In-Circuit Emulator (ICE) Base Unit + ICE Connection Cables and Power Supply * Demonstration Pup with 


Programming Boards for use with the 
CY3205-DK Development Kit 


LED bar graph for simple demonstrations + Programming Module for Dip parts + Feet for interfacing ICE to 
Target Board + 28-pin, Dip Emulator Pod + Free samples of the CY8C26443-24P! +» CD-ROM with PSoC 
Designer (MCU Development Tool, Sample Projects, Documentation) + PSoC Designer: Integrated 
Development Environment (IDE) User Guide + Free support 


System Requirements: 
* 166MHZ Pentium or better (AMD Athlon or Better) » CD-ROM Driver, 128MB Ram, 100MB Free Disk Space 
+ Parallel port, Windows 98 or Better, MSN Explorer 5.0 » Adobe Acrobat Reader 


CY3202-C ImageCraft C Compiler 

The Cy3202-C compiler is fully integrated into the PSoC Designer IDE. PSoC Designer supports C source 
level debugging. In order to activate the compiler, you must enable and upgrade. Features: ANSI C Compiler, 
Supports Inline Assembly and can Interface with Assembly Modules, Stack-Based, 7 Basic Data Types, 
Assemble and Linker, Math and String Libraries, C Interrupt Service Routines, Librarian. 


Digi-Key Price Cypress 
Description Part No. Each Part No. 
PSoC Development Kit 
(for all PSoC Microcontrollers) 428-1434-ND 398.00 CY3205-DK 
ImageCraft C Compiler 
(for all PSoC Microcontrollers) 428-1413-ND 145.00 CY3202-C 


PSoC Emulator Pods for use with the 
CY3205-DK Development Kit 


Digi-Key Price Cypress 

Description Works with Parts Part No. Each Part No. 
PSoC MCU 48-Pin Dip 

Programming Board All PSoC Dip Parts 428-1435-ND 48.95 CY3205-S1 
PSoC MCU 28-Pin SOIC 

Programming Board CY8C26233(433)-24PVI 428-1436-ND 48.95 CY3205-S2 
PSoC MCU 28-Pin SSOP 

Programming Board CY8C26233(433)-24S| 428-1437-ND 61.10 CY3205-S3 
PSoC MCU 48-Pin SSOP 

Programming Board 48-Pin SSOP Parts 428-1438-ND 76.80 CY3205-S4 
PSoC MCU 44-Pin TQFP 

Programming Board CY8C26643-24Al 428-1439-ND 61.10 CY3205-S5 


Emulator Pod Feet, Use to Adapt Pod to 
Circuit Boards 


Works with Digi-Key Price | Cypress 

Description Parts Part No. Each Part No. 
2 Spare PSoC Emulator Pod Feet 

for 8-Pin DIP CY8C25122 428-1414-ND 50.00 CY3203-012 
2 Spare PSoC Emulator Pod Feet 

for 20-Pin DIP CY8C26233 428-1415-ND 50.00 CY3203-022 
2 Spare PSoC Emulator Pod Feet 

for 28-Pin DIP CY8C26443 428-1416-ND 50.00 CY3203-032 
2 Spare PSoC Emulator Pod Feet 

for 48-Pin DIP CY8C26643 428-1417-ND 65.00 CY3203-042 
10 Spare PSoC Emulator Pod Feet 

for 20-Pin SOIC CY8C26233 428-1418-ND 100.00 CY3203-050 
10 Spare PSoC Emulator Pod Feet 

or 20-Pin SSOP. CY8C26233 428-1419-ND 100.00 CY3203-060 
10 Spare PSoC Emulator Pod Feet 

or 28-Pin SOIC CY8C26443 428-1420-ND 100.00 CY3203-070 
10 Spare PSoC Emulator Pod Feet 

for 28-Pin SSOP CY8C26443 428-1421-ND 100.00 CY3203-080 
5 Spare PSoC Emulator Pod Feet 

for 48-Pin SSOP CY8C26643 428-1422-ND 100.00 CY3203-095 
5 Spare PSoC Emulator Pod Feet 

for 44-Pin TQFP CY8C26643 428-1423-ND 80.00 CY3203-105 


# of Works with _| Digi-Key Price | Cypress 
Description Feet Parts Part No. Each | Part No. 
Pod for 8-Pin DIP 1 CY8C25122 | 428-1403-ND 65.00 | CY3201-01 
Pod for 20-Pin DIP 1 CY8C26233 428-1404-ND 65.00 | CY3201-02 
Pod for 28-Pin DIP 1 CY8C26443 —428-1405-ND 65.00 | CY3201-03 
Pod for 48-Pin DIP 1 CY8C26643  428-1406-ND 65.00 | CY3201-04 
Pod for 20-Pin SOIC 1 CY8C26233__|428-1407-ND 75.00 | CY3201-05 
Pod for 20-Pin SSOP 1 CY8C26233 | 428-1408-ND 75.00 | CY3201-06 
Pod for 28-Pin SOIC 1 CY8C26443 —428-1409-ND 75.00 | CY3201-07 
Pod for 28-Pin SSOP 1 CY8C26443 = 428-1410-ND 75.00 | CY3201-08 
Pod for 48-Pin SSOP 1 CY8C26643 = 428-1411-ND 85.00 | CY3201-09 
Pod for 44-Pin TQFP 1 CY8C26643 _[428-1412-ND 85.00 | CY3201-10 
Pod for 8, 20, 28 and 48-Pin DIP | t/each| CY8C25122-24PI | 458.1489-ND NEW! 147.00 |CY3206-PI 

CY8C26xxx-24PI 

Pod for 20 and 28-Pin SOIC —|2/each| CY8C26xxx-24S! |428-1490-ND NEW! 114.00 |CY3206-SI 
Pod for 20, 28 and 48-Pin SSOP | 2/each | CY8C26xxx-24PVI|428-1491-ND NEW! 198.00 | CY3206-PVI 
Pod for 44-Pin TQFP 2 | CY8C26643-24Al |428-1492-ND NEW! 104.00 |CY3206-Al 


CY7B923 HOTLink 


The CY7B923 HOTLink Transmitter and CY7B933 HOTLink Receiver are point-to-point communications 
building blocks that transfer data over high-speed serial links (fiber, coax, and twisted pair). Standard 
HOTLink data rates range from 160-330 Mbits/second. Higher speed HOTLink is also available for high- 
speed applications (160-400 Mbits/second), as well as for those low-cost applications HOTLink-155 (150- 
160 Mbits/second operations). 


Features: + Fibre-Channel compliant + IBM ESCON compliant + DVB-ASI compliant + ATM compliant 
+ 8B/10B coded or 10-bit unencoded + Standard HOTLink: 160-330 Mbps + High-speed HOTLink 160-400 
Mbps for high-speed applications + Low-speed HOTLink: 150-160 Mbps for low-cost fiber 

Applications: + TTL synchronous I/O + No external phase locked-loop (PLL) components * Triple PECL 
100K serial outputs + Dual PECL 100K serial inputs + Low power: 350 mW (Tx), 650 mW (Rx) + Compatible 
with fiber optic modules, coaxial cable, and twisted pair media * Built-In Self-Test + Single +5V supply + 28- 
pin SOIC/PLCC/LCC + 0.8 BICMOS 


Digi-Key Price Each Cypress 
Description Package | Part No. W 25 100 | Part No. 
Hotlink Transmitter, Std. Speed | 28-PLCC | 428-1298-ND 47.25 44.10 40.95 | CY7B923-JC 
Hotlink Transmitter, Std. Speed | 28-SOIC | 428-1299-ND 47.25 44.10 40.95 | CY7B923-SC 
Hotlink Receiver, Std. Speed 28-PLCC | 428-1300-ND 47.25 44.10 40.95 | CY7B933-JC 
Hotlink Receiver, Std. Speed 28-SOIC | 428-1301-ND 47.25 44.10 40.95 | CY7B933-SC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Oypress offers the industry's broadest line of USB microcontrollers, as well as a full set of development tools, supporting 
cost-driven applications such as keyboards and mice, as well as high-performance application like printers, scanners, xDSL 
modems, and digital cameras. Oypress has a wide range of solutions for Low-Speed USB applications, Full-Speed USB 
Applications and USB Hub Applications. Temperature range , commercial (0-70° F). 

The CY70630/1XXA is a family of 8-bit RISC One Time Programmable (OTP) microcontrollers with a built-in 1.5-Mbps USB. 
Serial Interface Engine (SIE). The microcontroller features 35 instructions that are optimized for USB applications. In 
addition, the microcontroller features 128 bytes of internal RAM and either 2 or 4 Kbytes of program memory space. The 
Oypress USB Controller accepts a 6-MHz ceramic resonator as its clock source. This clock signal is doubled within the chip 
to provide a 12-MHz clock for the microprocessor. 

The CY7064013 and CY7064113 are 8-bit One Time Programmable microcontrollers that are designed for full-speed USB 
applications. The instruction set has been optimized specifically for USB operations, although the microcontrollers can be 
used for a variety of non-USB embedded applications. 

The CY70646xx (EZ-USB FX) is Oypress Semiconductor's second-generation full-speed USB family. FX products offer higher 
performance and a higher level of integration than first-generation EZ-USB products. The FX builds on the EZ-USB feature 


CY7C6XXX Series Of USB Microcontrollers 


set, including an intelligent USB core, enhanced 8051, 8-Kbyte RAM, and high-performance I/O. The CY70546xx enhances 
the EZ-USB family by providing faster operation and more ways to transfer data into and out of the chip at very high speed. 
The CY7085100 Series offers high-performance, fixed-function Universal Serial Bus (USB) hub devices which comply with 
USB Specification, Revision 1.1. Up to four downstream USB ports are available to expand the USB attachment points 
available in your PC system. These self-contained devices require no firmware development for your design, thereby 
reducing the design risk associated with some microcontroller solutions. These Application-Specific Standard Products 
(ASSP) can improve time-to-market in a number of USB designs, including standalone hubs, motherboard hubs, and 
monitor hubs. 

CY7068013-56PVC (EZ-USB FX2) Single-chip integrated USB 2.0 Transceiver, Serial Interface Engine (SIE), and Enhanced 
8051 Microprocessor, High Speed 480Mbits/sec. Enhanced 8051 microcontroller, and a programmable peripheral interface 
in asingle chip. Integrated I’C-compatible controller, runs at 100 or 400 kHz, 48-MHz, 24 MHz, or 12 MHz 8051 operation. 
Four integrated AiFOs, brings glue and FIFO inside for lower system cost. Automatic conversion to and from 16-bit buses, 
master or slave operation. HFOs can use externally supplied clock or asynchronous strobes. Easy interface to ASIC and DSP 
ICs, up to 40 general purpose I/Os. 


Memory Speed EXT Contig- USB Application Number Core Temp. Pin Count Digi-Key Price Each Cypress 
Size Prom | Ram Oscillator uration Speed lie) Arch. Range Voltage | Package Part No. il 25 100 Part No. 
Low Speed USB Microcontrollers — 4.4V to 5V 
4K 128 | 6-MHz Resonator OrP. 1.5-Mbps. 12 M8 0-70°C 4.4-5.0 20-SOIC 428-1313-ND 3.30 2.05 1.65 CY7063001A-SC 
4K 128 | 6-MHz Resonator orp. 1.5-Mbps 16 M8 0-70°C 44-5.0 24-QSOP 428-1314-ND 3.90 2.40 1.95 CY7063101A-CC 
4K 256 | 6-MHz Resonator OrP. 1.5-Mbps. 16 M8 0-70°C 4.4-5.0 24-SOIC 428-1315-ND. 3.63 2.25 1.82 CY7063101A-SC 
3K 256 | 6-MHz Resonator orp. 1.5-Mbps 10 M-8 0-70°C 44-5.0 16-DIP 428-1316-ND. 3.23 1.98 1.62 CY7063221A-PC 
3K 256 | 6-MHz Resonator OrP. 1.5-Mbps. 12 M8 0-70°C 4.4-5.0 18-SO1C 428-1317-ND. 3.30 2.05 1.65 CY7063231A-SC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OrP. 1.5-Mbps 32 M8 0-70°C 44-5.0 40-DIP 428-1318-ND 4.28 2.65 214 CY7063413-PC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OrP. 1.5-Mbps. 32 M8 0-70°C 4.4-5.0 48-SSOP 428-1319-ND. 4.28 2.65 2.14 CY7063413-PVC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OrP. 1.5-Mbps 32 M-8 0-70°C 44-5.0 48-SSOP 428-1320-ND 4.70 2.90 2.35 CY7063513-PVC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OrP. 1.5-Mbps. 16 M8 0-70°C 4.4-5.0 24-SOIC 428-1321-ND 4.13 2.55 2.07 CY7063613-SC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OrP. 1.5-Mbps 1 M-8 0-70°C 44-5.0 18-DIP 428-1322-ND 3.85 2.40 1.93 CY7063723-PC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OrP. 1.5-Mbps. 1 M8 0-70°C 4.4-5.0 18-SOC 428-1323-ND 3.85 2.40 1.93 CY7063723-SC 
8K 256 | 6-MHz Resonator orp. 1.5-Mbps 17 M-8 0-70°C 4.4-5.0 24-DIP 428-1324-ND 4.13 2.55 2.07 CY7063743-PC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OrP. 1.5-Mbps_ 17 M8 0-70°C 4.4-5.0 24-SOIC 428-1325-ND. 4.13 2.55 2.07 CY7083743-SC 
Medium Performance Full-Speed Microcontrollers — 3.3V 
8K 256 6-MHz Xtal orp. 12-Mbps 19 M8 0-70°C 33 28-SDIP 428-1326-ND 6.65 4.15 3.33 | CY7084013-PC 
8K 256 6-MHz Xtal orp. 12-Mbps 19 M8 0-70°C 33 28-SOIC 428-1327-ND 6.65 4.15 3.33 | CY7084013-SC 
8K 256 6-MHz Xtal orp. 12-Mbps 36 M8 0-70°C 33 48-SSOP 428-1328-ND 7.33 4.55, 3.67 | CY7084113-PVC 
EZ-USB FX Full Speed USB Microcontrollers — 3.3V 
_— 8K 12-MHz Xtal Ram 12-Mbps 40 8051 0-70°C 3.3 128-PQFP 428-1310-ND 16.10 9.95 8.05 CY7064613-128NC 
= 8K 12-MHz Xtal Ram 12-Mbps 16 8051 0-70°C 3.3 52-PQFP 428-1311-ND 13.70 8.50 6.85 CY7064613-52NC 
_ 8K 12-MHz Xtal Ram 12-Mbps 32 8051 0-70°C 3.3 80-PQFP 428-1312-ND 14.60 9.00 7.30 CY7084613-80NC 
Full Speed USB Periphal Controllers 
6K 3K 12-48 MHz Xtal Ram 12-Mbps 32 16-Bit RISC 0-65°C 3.3 100-TOFP 428-1462-ND 10.10 6.25 5.05 SLI1R 
USB 2.0 (High Speed) — 3.3V 
= 8K 24-MHz Xtal Ram___|Periphal Controller 12/480-Mbps 24 8051 0-70°C 3.3 56-TSSOP. 428-1332-ND 16.00 9.85 8.00 CY7068013-56PVC 
USB HUB and Integrated HUB Solutions — 3.3V 
= — 6-MHz Xtal OrP. 12-Mbps Hub 4-port No CPU 0-70°C 3.3 28-SOIC 428-1329-ND 5.10 3.15 2.55 CY7085100-SC 
8K 256 6-MHz Xtal OrP. 12-Mbps Hub 31 (4-port) M-8 0-70°C 3.3 56-TSSOP 428-1330-ND 6.78 4.25 3.39 CY7066113-PVC 
8K 256 6-MHz Xtal OrP. 12-Mbps Hub 11 (7-port) M8 0-70°C 3.3 48-SOIC 428-1331-ND 5.60 3.50 2.80 CY7085113-SC 
USB Mass Storage Bridge 
_ 256 30-MHz Xtal Ram Bridge 12/480-Mbps 10 _ -40-85°C 3.3 100-TOFP 428-1459-ND 12.90 8.00 6.45 ISD-300A1 
USB Host/Slave Controller 

= 256 | 12-48 MHz Xtal Ram 1.5-12 Mbps 8 No CPU 0-65°C 33 28-PLOC 428-1463-ND 8.12 6.50 549 | SL811HS 
- 256 | 12-48 MHz Xtal Ram 1.5-12 Mbps 8 No CPU 0-65°C 33 48-TOFP 428-1464-ND 8.26 6.61 5.58 | SL811HST-AC 
- 256 | 12-48 MHz Xtal Ram 1.5-12 Mbps 8 No CPU 0-65°C 33 28-PLOC 428-1460-ND 6.45, 4.00 323 | SL811S 
- 256 | 12-48 MHz Xtal Ram 1.5-12 Mbps 8 No CPU 0-65°C 33 48-TOFP 428-1461-ND 5.30 4.24 358 | SL811ST-AC 


EZ-USB Microcontrollers 


The EZ-USB chip packs the intelligence required by a USB peripheral interface 
into a compact integrated circuit. A Serial Interface Engine (SIE) decodes and 
encodes the serial data and performs error correction, bit stuffing, and other 
signaling-level details required by USB, and ultimately transfers data bytes to and 
from the USB interface. 

The internal microprocessor is enhanced 8051 with fast execution time and 
added features. It uses internal RAM for program and data storage, making the 
EZUSB family a soft solution. The USB host downloads 8051 program code and 
device personality into RAM over the USB bus, and then the EZ-USB chip 


reconnects as the custom device as defined by the loaded code. 

The EZ-USB family uses an enhanced SIE/USB interface (called the “USB Core”) 
which has the intelligence to function as a full USB device even before the 8051. 
The enhanced core simplifies 8051 code by implementing much of the USB 
protocol itself. EZ-USB chips operate at 3.3V. This simplifies the design of bus- 
powered USB devices, since the 5V power available in the USB connector (which 
the USB specification allows to be as low as 4.4V) can drive a 3.3V regulator to 
deliver clean isolated power to the EZ-USB chip. 

AN2131-DK001 The development kit for the EZ-USB family provides complete 
hardware and software solutions for accelerating the firmware and device driver 
development for all the members of the families. The development kits use the 
actual silicon for the entire development. Oypress' software utilities and example 


firmware allow the user to generate USB traffic in hours, not weeks! 

An evaluation version of the 8051 Keil Software Tools is included in the EZ-USB 
Development Kits. The evaluation version of the C-Compiler lets the designer 
write 8051 microcontroller applications in C and still get the efficiency and speed 
of assembly language. Advanced features from Keil tools include the ability to 
single step through code. The supplied Keil tools are fully functional, but are 
limited in object size to 4 Kbytes. 


Kit includes: EZ-USB Development Board with AN2131QQC, peripheral Board for 
prototyping, a USB cable, and an RS-232 9-pin to 9-pin cable. 

Required Tools not included: Microsoft Visual C++, WDM DDK, and Windows 
98 PC 


Memory Speed EXT USB Application Number Core Temperature Pin Count Digi-Key Price Each Cypress 
Size Ram Oscillator Config. Speed vO Architecture Range Pkg. Part No. 1 25 100 Part No. 
8-KB 12MHz Xtal Ram 12-Mbps 24 8051 -40 -85C 80-PQFP 428-1307-ND 11.68 7.25 5.84 AN2131QC 
8-KB 12MHz Xtal Ram 12-Mbps 18 8051 -40 -85C 44-PQFP 428-1306-ND 10.53 6.55 5.27 AN2131SC 
8-KB 12MHz Xtal Ram 12-Mbps 8 8051 -40 - 85 C 44-PQFP 428-1308-ND 10.13 6.25 5.07 AN2135SC 
EZ-USB Xcelerator Development Kit, 20.3...s2c..5-csieinsindanecdicsntinicamedannterudaderinnatehereiwanmedsincien heabeameas 44-PQFP 428-1333-ND 495.00 _ = AN2131-DK001 


Developer Kit: CY3671 


The development kit for the EZ-USB FX family provides complete hardware and software 
solutions for accelerating the firmware and device driver development for all the 
members of the families. The development kits use the actual silicon for the entire 
development. Cypress’ software utilities and example firmware allow the user to 
generate USB traffic in hours, not weeks! 


Devices Supported: CY7C64603-128NC, CY7064603-52NC, CY7C64603-80NC, 
CY7064613-128NC, CY7064613-52NC, CY7064613-80NC 


Oypress includes an evaluation version of the 8051 Keil Software Tools in the CY3671 
Development Kit. The evaluation version of the C-Compiler lets the designer write 8051 
microcontroller applications in C and still get the efficiency and speed of assembly 
language. Advanced features from Keil tools include the ability to single step through 
code. This makes it easy to detect errors, handle source level debugging, and set 
breakpoints. With the ability to debug code one line at a time and to quickly compile and 
one-step download new code, developers have a more efficient means to complete 
firmware faster than using emulators. The supplied Keil tools are fully functional, but are 
limited in object size to 4 Kbytes. 


Kit includes: EZ-USB Development Board with CY7064613-128NC, a Peripheral Board 
for prototyping, a USB cable and an RS-232 9-pin to 9-pin cable. 
428-1334-ND 


EZ-USB FX Development Board . - $495.00 


Developer Kit: 
SL11R-DK 


The SL11R from Oypress, is alow cost, full speed Universal Serial Bus 
(USB) RISC based Controller. The SL11R contains a 16-bit RISC 
processor with built-in BIOS ROM that greatly reduces firmware 
development time. This unique architecture provides the ability to 
upgrade products, in the field, without changing the peripheral hardware. 
The processor can execute code either from internal ROM/RAM or 
external DRAM, SRAM and ROM. 

The SL11R-DK Developer's kit comes with the following components » HW 
reference design for SL11R evaluation board + Assembler/Debugger and 
built in emulator + Application notes, BIOS ROM information + System 
Software demo program source code + Generic WDM mini-port driver for 
WIN98/2000-object code + 2 sample chips +» Email support 


Kit Includes: HW reference design for SL11R evaluation board, 
Assembler/Debugger and built in emulator, Application notes, BIOS ROM 
information, System Software demo program source code, Generic WDM 
mini-port driver for WIN98/2000-object code, and 2 sample chips. 
Devices Supported: SL11R-IDE 


428-1344-ND SL11 Development Tools . 


- $495.00 


Developer Kit: 
CY3650 


The Oypress USB Developer's Kit is a powerful tool that enables 
customers to develop USB hardware and firmware with emulated 
Oypress USB ICs.The development system can be run in two 
modes. In the typical development system environment, the board 
is controlled through a PC-based interface. Software running on the 
PC facilitates debugging through breakpoints, single stepping, and 
display and modification of registers and data RAM. In this mode, 
firmware can be implemented in on-board EPROM, or downloaded 
to program RAM. The RAM option provides a quick and easy 
method for testing firmware revisions. 


Devices Supported: CY7063101A-SC 

The CY3650 Development Kit includes a CY3650 USB development 
board, a power supply, a USB cable, an RS-232 9-pin to 9-pin 
cable, and a 9-pin to 25-pin adapter 


428-1342-ND USB Development Kit-LO Speed, Low I/O. .....$513.56 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Developer Kit: CY3654 


CY3654 Base-Board 

The CY3654 is the common base board for a variety of our M8 Series products. To emulate a specific USB device within 
a family, the appropriate personality board needs to be purchased (CY3654-Pxx). Each USB family will have a unique 
personality board. The base board (CY3654) will only work when supplemented by one of the family specific personality boards. 


Personality Boards: 
Oypress offers a variety of Personality Boards that accompany the CY3654 Base Board for use in specific applications. 
The following is alist of current offerings: 


CY3654 and CY3654-P02: 

Base Board and Personality Board is a development environment in support of a variety of applications such as 
keyboards and other low speed devices requiring more I/O. The CY3654 and CY3654-P02 is designed for use with 
Oypress’s CY70834XX, CY7O835XX, and CY70536XX M8 based parts. 


CY3654 and CY3654-P03: 

Base Board and Personality Board is a development environment in support of a variety of applications such as full-speed 
peripherals, hubs, and hub plus integrated peripheral applications. The CY3654 and CY3654-P03 is designed for use with 
Oypress’s CY7064x13 (full-speed), CY7085x13 and CY7056x13 (hubs) M8 based parts. 


CY3654 and CY3654-P05: 


Base Board and Personality Board is a development environment in support of a variety of applications such as mice or 
other low speed USB peripherals. The CY3654 and CY3654-P05 is designed for use with Oypress’s CY70632XXA, and 
CY70637XX M8 based parts. 

Note: A Complete Development Kit consists of the Base Board plus a Personality Board. Other Personality Boards can be 
used with the same CY3654 Base Board. Please specify both the base-board CY3654, and Personality board CY3654- 
P02, when ordering this particular kit. 

CY3654 Development Kit includes a CY3654 Base board, a RS-232 Cable, and a Power Supply. Personality Kits include a 
CY3654Px00 Personality Board, a CY3654Dx00 Applications Board, Target uC Adapters, a target Alex Cable, and 
application Cables. 


Devices Digi-Key Price Cypress 
Description Supported Part No. Each Part No. 
Base Board All USB Personality Boards CY series 428-1337-ND 700.00 | CY3654 
Personality Board | CY70534XX, CY70635XX, and CY7O636XX 428-1338-ND 400.00 | CY3654-P02 
Personality Board | CY7054X13 (full-speed), CY7065X13,and CY7086X13 | 428-1339-ND 720.00 | CY3654-P03 
Personality Board | CY70532XXA, and CY70537XX 428-1340-ND 400.00 | CY3654-P05 


Developer Kit: CY3681 


The development kit for the EZ-USB FX2 family provides complete hardware and software solutions for accelerating the 
firmware and device driver development for all the members of the families. The development kits use the actual silicon 
for the entire development. Oypress’ software utilities and example firmware allow the user to generate USB traffic in 
hours, not weeks! 

Oypress includes an evaluation version of the 8051 Keil Software Tools in the USB 2.0 Development Kit. The evaluation 
version of the C-Compiler lets the designer write 8051 microcontroller applications in C and still get the efficiency and 
speed of assembly language. Advanced features from Keil tools include the ability to single step through code. This makes 
it easy to detect errors, handle source level debugging, and set breakpoints. With the ability to debug code one line at a 
time and to quickly compile and one-step download new code, developers have a more efficient means to complete 
firmware faster than using emulators. The supplied Keil tools are fully functional, but are limited in object size to 4 Kbytes. 
Devices Supported: CY7068013-100AC, CY7088013-128AC, CY7088013-S6PVC 

The kit includes the following: EZ-USB Development Board with CY7068013-128AC, peripheral Board for prototyping, 
USB cable, and an RS-232 9-pin to 9-pin cable. 


428-1335-ND USB 2.0 Development Kit... ..cccnnrecsiiernhicecstananeaaaiesaannenseduaanneroesdanansdene se $495.00 


Reference Design: CY4610 
Full Speed USB to ATA and Compact Flash 


The Oypress EZ-USB family of microcontrollers provides an ideal USB interface to a Mass Storage device. The 16 bit 
General Programmable Interface of our EZ-USB FX and the 8 bit interface of our EZ-USB provide a glueless interface to 
the attached drive. Our single chip designs provide low cost, flexible and high performance solutions. 

Devices Supported: AN2135SC, CY7064613-128NC, CY7064613-80NC 

Supported Interfaces: + The EZ-USB FX design supports USB to ATA - IDE: Hard Drives - ATAPI: ZIP, LS-120, CDs, DVDs 
+ The EZ-USB design supports - Compact Rash 

Key Features: + Single chip device supports ATA or Compact Hash interfaces + Sustained transfer rates of 1 
Mbyte/second + Field Upgradeable Frmware + Large internal RAM allows data buffer and double-buffer bulk endpoints 
+ Compatible with Mass Storage Class drivers in standard operating systems » Windows 98 Driver included 

The Reference Design Kit includes: » Design Notes for USB to ATA and USB to Compact Fash + Firmware source and 
object code +» Windows, Mac OS, and DOS drivers + Hardware files for USB to ATA and USB to CompactFlash - 
Schematics - Gerber Files - Bill of Materials * USB to ATA demonstration board 


428-1336-ND Fefetonce DesigniKit.s:::2:.2.crasiciicceesiaddnadestaseacdledcsassacehatetesidiacdeeeaddaneees $199.00 


FTG Programming Kit: CY3670 


The CY3670 FTG programming kit provides users with a PC the ability to program Oypress EPROM Feld-Programmable 
Clock Generators quickly and easily. The two setup requirements are a power connection and a serial port connection with 
the PC. 


Features: » Supports multiple Oypress EPROM Field Programmable Clock Generators: CY2071AF, CY2291F, CY2292F, 


Reference Design: CY4601 
USB to Serial 


The USB to Serial Reference Design is a single chip solution for seamlessly upgrading a serial interface to USB. On the 
host side we provide a custom Windows driver that provides serial port emulation. On the peripheral side we provide 
firmware for different USB microcontrollers to support a range of application throughput needs. The design architecture 
enables easy migration to a true USB device in the future. 


Key Features: 

+ 3 chip families supported - enCoRe: 600-56K baud (800 bytes/sec) - CY7C64013: 600-56K baud (4K bytes/sec) 
+ Includes COM port emulation driver + Supports RI, CD, RTS, CTS, DTR, and DSR control and monitoring + Full control 
of baud rate, data bytes, stop bits and parity bits 

Devices Supported: + CY7083722-PC, CY7063722-SC, CY7063723-PC, CY7053723-SC, CY7083742-PC, CY7063742-SC, 
CY7063743-PC, CY7063743-SC, CY7084013-PC, CY7064013-SC 

This Reference Design Kit includes: 

+ Documentation Design Notes for enCoRe and CY7084013 Quick Start/User Guide 

+ Serial port emulation driver, Windows based support applications, Frmware source code 

Notes: (1) No board comes with the reference design kit. It is intended to be used in conjunction with the development kit 


for the corresponding part: enCoRe — CY3654 plus CY3654-P05, CY7064013 — CY4654 plus CY3654-P03 (2) Sample, 
untested source code for the EZ-USB microcontroller is also included 


428-1343-ND Peferenice Design Mitaisisiicscsectaniniwsleeleie dts sitaeaee sustelataeae’ sdibiniadtcatalatcsslalea sdisleitia date $199.00 


Reference Design: CY4620 
Multimedia Combi Keyboard Hub 


This reference design implements a combination USB-PS/2 keyboard with an integrated 4 port hub using the single 
CY7066113 USB microcontroller. This same solution can be used for a simple USB Keyboard Hub by using only the USB 
cable. Devices Supported: CY7086113-PVC 


Features: * Fully Integrated Keyboard and Hub Functions using a Single 56 Pin SSOP Solution » Auto Detection of USB 
or PS/2 keyboard interface + 4 Downstream Ports + Supports up to 21 x 8 Scan matrix + Internal EPROM allows for easy 
change to scan matrix + 1 Kbyte of EPROM available for customer user code + Supports Multimedia and Power 
Management Keys: Power Off, E-mail, Next, Sleep, Search, Previous, Wakeup, Favorites, Volume Up, Calculator, 
Play/Pause, Volume Down, Home, Stop, and Mute 


The Reference Design Kit Includes: + Design Notes for implementing a combi keyboard hub +» Firmware source and 
object code * Hardware files: Schematics, Gerber Files, and Bill of Materials * Combi keyboard hub demonstration unit 


428-1467-ND Reference Design Mitie.2.is.ccdtastidianstesaetideducabstinscieisassieceleaaettdacbubiianideses $199.00 


Reference Design: CY4612 
High Speed USB to ATA 


The ISD300A1 is the fastest, easiest way to implement a USB to ATA/ATAPI bridge. This fixed function device minimizes 
risk and reduces design cycle time, but still allows flexibility through EEPROM configuration options. Multiple complete 
hardware design options are included. Devices Supported: ISD-300A1 

Features: Single chip solution, Supports PIO modes 0-4 and UDMA modes 0-4, Compatible with Windows and MAC OS 
class drivers, Windows 98 driver included, EEPROM, Tri-statable output lines 

This Reference Design Kit Includes: |SD801A development board, ISD310 sample production board, 80-pin ATA cable, 
“Y" power adapter cable, USB cable, ISD-300A1 Datasheet CD-ROM containing: Hardware design databases for 4 
different board layouts, Schematic, Bill of Materials, Gerber files, Orcad files, Windows 98 driver, Sample EEPROM 
programming utility, and other technical support documents. 


428-1465-ND Reference Design Wit iisiicecesaketensiaeisdiisiiiad geaustaaheleels dials diac cid dsathcebede ede siittes $199.00 


CY2292FZ, CY2907F8, and CY2907F14 + Separate device-specific socket adapters * Allows quick and easy prototyping 
+ Compact design for ease of portability +» Easy to use interface: Windows 95, Windows 98, and Windows NT 4.0 
compatible + User-friendly CYOocks™software for JEDEC file development 

Kit Contents: + Programmer Unit + Serial Port Cable + AC/DC Adapter + CD containing » OyClocks™ Software 
+ CY_FTG_V2 Programmer Software + Data sheets of supported devices + Device-specific socket adapters for the 
CY2071AF and CY2292F (socket adapters for the other devices are ordered separately) 


428-1457-ND FIG Programming Kit. 2.2<sie.sateenascasereesacdekercebisiee Geakecdiahwectaehiacaieeasdaaek $199.00 


FTG Programming Kit: CY3672 


The CY3672 programming kit enables any user with a PC the ability to program Field Programmable Clock generators 
quickly and easily. The only two setup requirements are a power connection and a parallel port connection with the PC. 
Features: + Supports Feld Programmable Clock Generators: CY2077FS, CY2077FZ, CY22050F, CY22150F, CY22381F, 
CY22392F, CY22393F, CY22394F, and CY22395F * Allows quick and easy prototyping * Compact design for ease of 
portability + Easy to use Windows 95, 98, NT, 2K, ME, XP compatible interface + User friendly CYOlocksRT ™ software 
for JEDEC file development 

Kit Contents: + Three Sockets: CY3695, CY3698, CY3699 * Parallel Port cable » AC/DC adapter + CD containing: 
OyOocksRT™ software, CY3672 programmer interface software, and data sheets. 


428-1458-ND FIG Programming Witsasssisccetevestarccscetesdoancenetidden canted stand deseeiiedasdevesacad’ $199.00 


Reference Design: CY4611 
USB 2.0 USB to ATA Design 


With the EZ-USB FX2, Mass Storage applications can now take advantage of the high bandwidth capability of USB 2.0. 
This design supports ATA specification modes through UDMA 100 for the highest performance USB mass storage 
solution available. The General Programmable Interface of the FX2 allows glueless connection to the attached drive. This 
design provides all of the materials necessary to move right to production with the most flexible, highest performance 
solution available. Supported Interface: USB to ATA Devices Supported: CY7068013-100AC, CY7068013-128AC, 
CY7058013-56PVC. 


IDE: Hard Drives, CompactFash, ATAPI: CD-ROM/R/RW, DVD-ROM/RAM/RW, ZIP, LS-120, and other ATAPI devices. 


Key Features: Single chip interface to any mass storage device, Supports PIO and UDMA modes through UDMA Mode 5 
(UDMA-100), Transfer rate limited only by USB 2.0 bandwidth, Field Upgradeable Frmware, Large internal RAM allows 
data buffer and quad-buffer bulk endpoints. Supported by Windows and Mac OS Qiass Drivers, Windows 98 Driver 
available, Shorter development time with complete Reference Design Kit. 

The Reference Design Kit Includes: USB to ATA demonstration board, “Y" power cable Design Notes, Frmware source 
and object code Hardware files including: * Schematic * Gerber Files » Bill of Materials 


428-1468-ND Reference Design Kit. .2122cssccccessrtidetboetscasdinnsdesteaaentbiestdiaddeestassdeacoesassian $199.00 


Developer Kit: SL811S-DK 


The Oypress SL811S-DK developers kit designed to help you build your USB Embedded Host Application in just 2-3 
weeks. Devices Supported: SL811S, SL811ST-AC 


The Kit comes complete with the following: + SL811S/ISA peripheral evaluation board + HW reference design for 
SL811S/ISA board +» Firmware source code example in “C’ and/or 8051 Assembler (other processors firmware code is 
available too) + Application notes + System Software demo program source code in “C’ under Win98/2000 + Generic 
WDM mini-port driver for WIN98/2000 - object code + Sample chips 


$L811S and SL811ST DVK Includes: SL811S/ISA peripheral evaluation board, HW reference design for SL811S/ISA 
board, Frmware source code example in “C’ and/or 8051 Assembler (other processors firmware code is available too), 
Application notes, System Software demo program source code in “C’ under Win98/2000, Generic WDM mini-port 
driver for Win98/2000 - object code, Sample chips 


428-1466-ND SBI Development T0016: .233s: caste sriacaiecieidsanneseteiddeiitevaddaacerdtaeeacacdeakaras $389.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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CPLDs 


Oypress offers a wide range of Programmable Logic Devices From PALs with 10 
macrocells and 200 gates up to CPLDs with 3072 macrocells and 200,000 gates. 
Oypress also provides voltages ranging from 2.5V up the typical 5.0V 

The MAX340 are Erasable Programmable Logic Devices (EPLD) in which OMOS: 
EPROM cells are used to configure logic functions within the device. The MAX® 
architecture is 100% user-configurable, allowing the devices to accommodate a 
variety of independent logic functions. CVIOS EPROM cells are used to configure 
logic functions within the device. The MAX architecture is 100% user- 
configurable, allowing the devices to accommodate a variety of independent logic 
functions. 

The UltraLogic FLASH370i™ is an In-System Reprogrammable Complex 
Programmable Logic Device (CPLD) and is part of the FLASH370i™ family of 


are designed to bring the ease of use and high performance of the 22/10, as well 
as PCI Local Bus Specification support, to high-density CPLDs. They are 
electrically erasable and In-System Reprogrammable (ISR),which simplifies both 
design and manufacturing flows. 


The Cypress PAL SPLDs are Advanced second-generation PAL architecture. They 
are OMOS Hash Erasable programmable array logic device. It is implemented 
with the familiar sum-of-products (AND-OR) logic structure and the program- 
mable macrocell. 


The Ultra37000™ family of OVIOS CPLDs provides a range of high-density pro- 
grammable logic solutions with unparalleled system performance. The 
Ultra37000 family is designed to bring the flexibility, ease of use, and 
performance of the 22V10 to high-density CPLDs. The architecture is based on a 


number of logic blocks that are connected by a Programmable Inter-connect 
Matrix (PIM). Each logic block features its own product term array, product term 
allocator, and 16 macrocells. The PIM distributes signals from the logic block 
outputs and all in-put pins to the logic block inputs. All of the Ultra37000 devices 
are electrically erasable and In-System Reprogrammable (ISR). 

The Delta39K™ ISR™ CPLD Family based on a 0.18-im, six-layer metal CMOS 
logic process, offers a wide range of high-density solutions at unparalleled 
system performance. The Delta39K family is designed to combine the high 
speed, predictable timing, and ease of use of CPLDs with the high densities and 
low power of FPGAs. With devices ranging from 15,000 to 200,000 usable gates, 
the family features devices ten times the size of previously available CPLDs. Even 
at these large densities, the Delta39K family is fast enough to implement a fully 
synthesizable 64-bit, 66-MHz PC core. 


high-density, high-speed CPLDs. Like all members of the FLASH370i family, they 


Memory Option Digi-Key Price Each Cypress 
Voltage Type Tpd (ns) | Macrocells Gates Power vO Package Part No. 1 25 100 Part No. 
MAX340 HIGH DENSITY EPLDs 

5.0 Erasable 25 192 = Std. 72 84-PLCC 428-1261-ND 93.90 87.64 81.38 CY7C341B-25JC 

5.0 Erasable 15 128 = Std. 60 68-PLCC 428-1262-ND 87.32 81.50 75.68 CY7C342B-15JC 

5.0 Erasable 25 128 = Std. 60 68-PLCC 428-1263-ND 60.45 56.42 52.39 CY7C342B-25JC 

5.0 Erasable 25 64 — Std. 32 44-PLCC 428-1264-ND 27.90 26.04 24.18 CY7C343B-25JC 

5.0 Erasable 15 32 = Std. 24 28-PLCC 428-1265-ND 19.05 17.78 16.51 CY7C344B-15JC 

5.0 Erasable 25 128 = Std. 48 84-PLCC 428-1266-ND 43.50 40.60 37.70 CY7C346B-25JC 

ULTRA LOGIC Flash370i 

5.0 Flash 10 32 800 Std. 37 44-PLCC 428-1267-ND 8.75 7.88 6.99 | CY7C371I-110JC 

5.0 Flash 12 64 1600 Std. 37 44-PLCC 428-1268-ND 15.66 14.10 12.51 | CY7C872I-100JC 

5.0 Flash 12 64 1600 Std. 69 84-PLCC 428-1269-ND 17.48 16.31 15.15 CY7C3731-100JC 

5.0 Flash 12 128 3200 Std. 69 84-PLCC 428-1270-ND 34.95 32.62 30.29 CY7C3741-100JC 

5.0 Flash 10 128 3200 Std. 133 160-TQFP 428-1472-ND 39.00 36.40 33.80 CY7C3751-125AC 

5.0 Flash 20 128 3200 Std. 133 160-TQFP 428-1473-ND 33.15 30.94 28.73 CY7C3751-66AC 

PAL SPLDs 

3.3 Flash 25 10 300 1/2 22 24-SDIP 428-1273-ND 4.16 3.33 2.59 PALC22V10-25PC 

3.3 Flash 25 10 300 Std. 22 28-PLCC 428-1274-ND 3.67 2.94 2.29 PALC22V10D-25JC. 

3.3 Flash 25 10 300 1/4 22 24-SDIP 428-1275-ND 4.84 3.87 3.01 PALC22V10L-25PC. 

3.3 Flash 25 10 300 1/4 22 28-PLCC 428-1276-ND 4.84 3.87 3.01 PALC22V10L-25JC 

5.0 Flash 15 8 200 Std. 18 20-PLCC 428-1277-ND 3.15 2.52 1.96 PALCE16V8-15JC 

5.0 Flash 15 8 200 Std. 18 20-DIP 428-1278-ND 3.15 2.52 1.96 PALCE16V8-15PC 

5.0 Flash 15 8 200 Std. 18 20-PLCC 428-1279-ND 3.71 2.97 2.31 PALCE16V8-7JC 

5.0 Flash 15 10 300 Std. 22 28-PLCC 428-1280-ND 5.18 4.14 3.22 PALCE22V10-15JC 

5.0 Flash 15 10 300 Std. 22 24-SDIP 428-1281-ND 5.18 4.14 3.22 PALCE22V10-15PC 

5.0 Flash 25 10 300 Std. 22 24-SDIP 428-1282-ND 3.67 2.94 2.29 PALCE22V10-25PC 

5.0 Flash 5 10 300 Std. 22 28-PLCC 428-1283-ND 10.33 9.30 8.25 PALCE22V10-5JC 

5.0 Flash 25 10 300 1/4 22 24-SDIP 428-1284-ND 8.10 6.48 5.47 PLDC20G10-25PC 

ULTRA 37000 CPLDs 

5.0 Flash 10 32 960 Std. 37 44-TQFP 428-1285-ND 5.50 4.40 3.72 CY37032P44-125AC. 

3.3 Flash 12 32 960 Std. 37 44-TQFP 428-1286-ND 5.20 4.16 3.51 CY37032VP44-100AC. 

5.0 Flash 10 64 2000 Std. 69 100-TQFP 428-1287-ND 9.30 8.37 7.43 CY37064P100-125AC 

5.0 Flash 10 64 2000 Std. 37 44-TQFP 428-1288-ND 7.60 6.08 5.13 CY37064P44-125AC 

5.0 Flash 10 128 3800 Std. 133 160-TQFP 428-1290-ND 15.74 14.69 13.64 CY37128P160-125AC 

5.0 Flash 10 192 5700 Std. 125 160-TQFP 428-1291-ND 22.62 21.12 19.61 CY37192P160-125AC 

3.3 Flash 12 192 5700 Std. 125 160-TQFP 428-1292-ND 22.62 21.12 19.61 CY37192VP160-100AC 

5.0 Flash 10 256 7700 Std. 133 160-TQFP 428-1293-ND 32.34 30.19 28.03 CY37256P160-125AC 

DELTA 39K ISR CPLDs 

2.5-3.3 Flash 10 1536 100K Lp 136 208-PQFP. 428-1294-ND 67.95 63.42 58.89 CY39100V208B-125NTC. 
2.5-3.3 Flash 10 1536 100K Lp 294 388-BGA 428-1295-ND 101.93 95.13 88.34 CY39100V388B-125MGC 
2.5-3.3 Flash 10 3072 200K Lp 136 208-PQFP. 428-1296-ND 127.07 118.60 110.13 CY39200V208-125NTC 
2.5-3.3 Flash 10 3072 200K Lp 294 388-BGA 428-1297-ND 190.59 177.89 165.18 CY39200V388-125MGC 


Delta39K™/Ultra37000™ ISR™ 
Programming Kit 


Functional Description: The Delta39K/Ultra37000 ISR Programming Kit enables users to program Ultra37000, 
Ultra37000V, Quantum38K, Delta39K, and PS! CPLDs on board with our ISR Programming Software, the UltralSR 
Programming Cable, and a personal computer. The UltralSR Programming Cable connects to the parallel port of a PCinto 
astandard 10-pin male connector mounted on the user's board. The ISR software provides an easy-to-use Graphical User 
Interface that accepts JEDEC or .hex files as input. The JEDEC/.hex files are used to compose platform independent 
STAPL files. STAPL files contain all the information. 

Features: + Supports Oypress’ Ultra37000™ Ultra37000V™ Quantum38K, Delta39K™ and PSI™ families of products 
+ STAPL programming language support * Standard JTAG programming interface + Multi-device programming + Easy to 
use Windows 98™ Windows 2000™ Windows ME™ and Windows NT™ compatible interface + Biminates programming 
insertion to improve manufacturing efficiency + For programming in the lab, on manufacturing floor, or at remote sites 
+ ATEsupport via STAPL on industry leading ATE platforms 

Kit Contents: + UltralSR™ Programming Cable for use with Ultra37000, Delta39K, and PSI CPLD families + ISR 
Programming Software Release 3.0 * ISR Application Notes + Delta39K™Ultra37000™ Prototype Board 

PC System Requirements: + IBM PC or compatible running Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows ME, 
Windows NT 4.0 Service Pack 5 or later or Windows 2000 Service Pack 1 or later 

+ ne free parallel port 

+ Minimum of 32MB of RAM 

+ Approximately 30MB free hard disk space 


428-1305-ND — Delta39K/Ultra37000 ISR Programming Kit................00cceeceeeeeeec ee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees $99.00 


WarpiSR™ Design Kit for CPLDs 


WarpISR is a complete ISR CPLD design and programming solution. It includes Warp Software and the 
Delta39K\Ultra37000 ISR Programming Kit. Warp is a state-of-the-art HDL compiler for designing with Oypress’ Complex 
Programmable Logic Devices (CPLDs). 

Warp Software System Requirements: + IBM PC or equivalent (Pentium® class recommended) * 32 Mb of RAM (64 Mb 
recommended) + 110 Mb disk space * CD-ROM drive » Windows 98, or Windows NT 4.0 

ISR Software PC System Requirements: + IBM PC or compatible running Windows 98, Windows 98 Second Edition, 
Windows ME, Windows NT 4.0 Service Pack 5 or later, or Windows 2000 Service Pack 1 or later * Cne free parallel port 
+ Minimum of 32 MB of RAM + Approximately 30 MB free hard disk space 

WarpISR includes: » CD-ROM with Warp and on-line documentation *“VHDL for Programmable Logic” textbook by 
Kevin Skahill + UltralSR Programming Cable + CD-ROM with ISR Programming Software Release 3.0 + ISR Application 
Notes + Delta39K\Ultra37000 Prototype board with an Ultra37256VP160 and a Delta39100V208 device + Registration 
Card 

Product Code Description: CY3620R62 WarpISR Design Kit for CPLDs 


428-1304-ND Warp Design Programming Kit For ISR (In-System Reprogram) ---.$175.00 


Warp® CPLD Development Tool for UNIX 


Warp is a state-of-the-art HDL compiler for designing with Oypress’ Complex Programmable Logic Devices (CPLDs). 
Warp utilizes a subset of IEEE 1076/1164 VHDL and IEEE 1364 Verilog as its Hardware Description Languages (HDL) for 
design entry. Then, it synthesizes and optimizes the entered design, and outputs a JEDEC or Intel hex file for the desired 
PLD or CPLD. Warp also accepts VHDL or Verilog produced by the Active- HDL FSM graphical Finite State Machine editor. 
For simulation, Warp provides a timing simulator, as well as VHDL and Verilog timing models for use with third party 
simulators. 


Supports for the following Cypress Programmable Logic Devices: + PSI™ (Programmable Serial Interface™ + Delta- 
39K™CPLDs * Quantum38K™OPLDs + Ultra37000™OPLDs * FLASH370i™CPLDs +» MAX340™CPLDs = Industry- 
standard PLDs (16V8, 20V8, 2210) 


System Requirements + 32 MB of RAM (64 MB recommended) + 110 MB Disk Space » CD-ROM drive * Solaris 2.5 or 
later 


Warp includes: + CD-ROM with Warp and on-line documentation (Getting Started Manual, User's Guide, HDL Reference 
Manual) » VHDL for Programmable Logic Textbook + Registration Card 


Product Code Description: CY3125R62 Warp Development System for UNIX 


428-1302-ND 


Warp® Professional™ CPLD Software 


Functional Description: Warp Professional is an integration of the Warp CPLD Development package with additional 
sophisticated EDA software features from Aldec. In addition to accepting IEEE 1076/1164 VHDL text, IEEE 1364 Verilog 
text and graphical finite state machines for design entry, Warp Professional provides a graphical HDL block diagram 
editor with a library of graphical HDL blocks pre-optimized for Oypress devices. 


‘Walp CPLD Developinent TOON. .scsseusainncauseceaueveese siti dceceesaaalaneudbeasaiuinccuenae $99.00 


Warp Software System Requirements: + IBM PC or equivalent (Pentium® class recommended) + 32 MB of RAM (64 MB 
recommended) * 110 MB Disk Space + CD-ROM drive * Windows 98, or Windows NT 4.0 +» Warp Professional Hardware 
Key for License 


ISR Software PC Requirements: + IBM PC or compatible running Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows 
ME, Windows NT 4.0 Service Pack 5 or later, or Windows 2000 Service Pack 1 or later + One free parallel port * Mini- 
mum of 32 MB of RAM » Approximately 30 MB free hard disk space 


Warp Professional Includes: + Cypress Lab CD-ROM with Warp Professional, ISR software, on-line documentation 
(Getting Started Manual, User's Guide, HDL Reference Manual, Databook) and other Oypress software » VHDL for 
Programmable Logic Textbook + UltralSR Programming Cable » Delta39K\Ultra37000 prototype board with a CY37256V 
160-pin TOFP device and a CY39100V 208-pin POFP device + Registration Card + Hardware License Key 


Product Code Description: CY3128R62 Warp Professional OPLD Software for POs 
428-1303-ND 


Warp OPLD Professional Software .. $495.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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43 TEXAS INSTRUMENTS MSP430 Ultra-Low Power Microcontrollers 


The MSP430 family of ultra-low power 16-bit RISC mixed-signal processors 
provides the ultimate solution for battery-powered measurement applications. 
Using leadership in both mixed-signal and digital technologies, the MSP430 
enables system designers to simultaneously interface to analog signals, sensors 
and digital components while maintaining unmatched low power. 

Features: » Ultra-low power architecture extends battery life 0.1uA RAM 
retention, 0.8uA real-time clock mode, 250uUA/MIPS active +» High-performance 
analog ideal for precise measurements * Modern 16-bit RISC CPU enables new 
applications at a fraction of the code size + In-system programmable Hash 


permits code changes, field upgrades and data logging » Watchdog 16-Bit 
MSP430 Architecture A 16-bit RISC CPU, peripherals and flexible clock system 
are combined by using a von-Neumann common memory address bus (MAB) 
and memory data bus (MDB). Partnering a modern CPU with modular memory- 
mapped analog and digital peripherals, the MSP430 offers solutions for todays 
and tomorrows mixed-signal applications. 

Memory Options + Rash, ROM, OTP versions (from 1 kB to 60 kB) + RAM up to 
10 kB 


Analog Peripherals + High-performance ADC + Dual DACs + Comparator * LCD 
driver + Supply Voltage Supervisor (SVS) 

Digital Peripherals » UART/I2C + Hardware multiplier + 16-bit and 8-bit timers 
+» DMA controller 

Modern 16-Bit RISC CPU Larger register file eliminates accumulator bottleneck 
* Optimized for C and assembler programming * Compact core design reduces 
power and cost + Up to 8 MIPS of performance available 


Operating Temperature Range: -40°C to +85°C 


Memory Size Frequency 
Flash LCD Timer | Timer Range Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(Program) |SRAM| I/O Seg. (8-Bit) | (16-Bit) ADC UART Min./Max. Vec Package Part No. i 25 100 Part No. 
Flash Based F1xx Family 
1K 128 14 = = 1 Slope = DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-SOIC 296-6506-5-ND 2.61 2.09 1.63 MSP430F110IDW 
1K 128 14 _ _ 1 Slope — DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-TSSOP. 296-9609-5-ND 2.61 2.09 1.63 MSP430F110IPW 
1K 128 14 _— = 1 Slope ne DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-SOIC 296-13768-5-ND 2.43 1.94 1.46 MSP430F1101AIDW 
1K 128 14 =. _ 1 Slope = DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-TSSOP 296-13720-5-ND 2.43 1.94 1.46 MSP430F1101AIPW 
1K 128 14 = = 1 Slope = DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-SOIC 296-6505-5-ND 2.61 2.09 1.63 MSP430F1101IDW 
1K 128 14 = — 1 Slope = DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-TSSOP 296-9608-5-ND 2.61 2.09 1.63 MSP430F1101IPW 
2K 128 14 a _ 1 Slope — DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-SOIC 296-12633-5-ND 2.86 2.29 1.78 MSP430F1111AIDW 
2K 128 14 = = 1 Slope = DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-TSSOP 296-12634-5-ND 2.86 2.29 1.78 MSP430F1111AIPW 
4K 256 14 a = 1 Slope a DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-TVSOP. 296-12703-5-ND 3.56 2.85 2.22 MSP430F1121AIDGV 
4K 256 14 = = 1 Slope = DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-SOIC 296-13457-5-ND 3.56 2.85 2.22 MSP430F1121AIDW 
4K 256 | 14 = = 1 Slope = DC-8MHz 1.8-3.6V 20-TSSOP 296-13458-5-ND 356 2.85 2.22 MSP430F1121AIPW 
4K 256 14 = = 1 Slope = DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-SOIC 296-6507-5-ND 4.50 3.60 2.80 MSP430F1121IDW 
4K 256 14 _ = 1 Slope _ DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-TSSOP 296-6508-5-ND 4.50 3.60 2.80 MSP430F1121IPW 
4K 256 14 = = 1 Slope = DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-SOIC 296-6509-5-ND 4.50 3.60 2.80 MSP430F112IDW 
4K 256 14 a = 1 Slope — DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-TSSOP. 296-9610-5-ND 4.50 3.60 2.80 MSP430F112IPW 
4K 256 14 = = 1 Slope = DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-SOIC 296-6510-5-ND 5.04 4.04 3.14 MSP430P112IDW 
4K 256 14 a _ 1 5-Ch., 10-Bit _ DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-SOIC 296-13776-5-ND 4.79 3.84 2.99 MSP430F1122IDW 
4K 256 14 = = Gi 5-Ch., 10-Bit = DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-TSSOP 296-13777-5-ND 4.79 3.84 2.99 MSP430F1122IPW 
4k 256 22 _— _ 1 Slope 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 28-TSSOP. 296-12082-5-ND 5.20 4.16 3.24 MSP430F122IPW 
4K 256 22 = = 1 8-Ch., 10-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 28-SOIC 296-13780-5-ND 5.60 4.49 3.49 MSP430F1222IDW 
4K 256 22 _ = 1 8-Ch., 10-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 28-TSSOP. 296-13781-5-ND 5.60 4.49 3.49 MSP430F1222IPW 
8K 256 14 = = 1 5-Ch., 10-Bit = DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-SOIC 296-13778-5-ND 5.31 4.25 3.31 MSP430F1132IDW 
8K 256 14 = = 1 5-Ch., 10-Bit = DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-TSSOP 296-13779-5-ND 5.31 4.25 3.31 MSP430F1132IPW 
8K 256 22 _— _ 1 Slope 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 28-SOIC 296-13101-5-ND 5.42 4.34 3.38 MSP430F123IDW 
8K 256 22 = = 1 Slope 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 28-TSSOP 296-12083-5-ND 5.42 4.34 3.38 MSP430F123IPW 
8K 256 22 a _ 5 8-Ch., 10-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 28-SOIC 296-13782-5-ND 5.30 4.24 3.58 MSP430F1232IDW 
8K 256 22 = = 1 8-Ch., 10-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 28-TSSOP 296-13783-5-ND 5.30 4.24 3.58 MSP430F1232IPW 
8K 256 48 _ = 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-LQFP 296-9611-ND 5.66 4.53 3.83 MSP430F133IPM 
16K 512 48 = = 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-LQFP 296-9612-ND 6.82 5.46 4.61 MSP430F135IPM 
32K 1024 48 an _ 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-LQFP 296-9613-ND 9.52 7.62 6.43 MSP430F147IPM 
48K 2048 48 = = 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-LQFP 296-9614-ND 9.03 8.13 7.21 MSP430F148IPM 
60 K 2048 48 _ _ 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-TQFP 296-13102-ND 9.70 8.73 7.75 MSP430F149IPAG 
60 K 2048 48 = = 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-LQFP 296-9615-ND 9.55 8.60 7.63 MSP430F149IPM 
Memory Size Frequency 
Flash LCD Timer | Timer Range Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(Program) |SRAM fe) Seg. (8-Bit) | (16-Bit) ADC UART Min./Max. Vee Package Part No. 1 25 100 Part No. 
Flash Based F4xx Family with LCD Driver 
4K 256 48 96 2 1 Slope = DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-LQFP 296-12084-ND 5.51 4.41 3.43 MSP430F412IPM 
8K 256 48 96 2 1 Slope _ DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-LQFP 296-12085-ND 5.58 4.47 3.77 MSP430F413IPM 
16K 512 48 128/160 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 80-LQFP 296-13721-ND 8.46 6.77 5.72 MSP430F435IPN 
16K 512 48 128/160 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 100-LQFP 296-12635-ND 8.46 6.77 5.72 MSP430F435IPZ 
24K 1024 48 128/160 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 80-LQFP. 296-13722-ND 8.94 7.16 6.04 MSP430F436IPN 
24K 1024 48 128/160 2 2 8-Ch., 12-Bit di DC-8MHz 1.8-3.6 V 100-LQFP 296-12636-ND 8.94 7.16 6.04 MSP430F436IPZ 
32K 1024 48 128/160 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 80-LQFP 296-13723-ND 9.32 7.46 6.30 MSP430F437IPN 
32K 1024 48 128/160 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 100-LQFP 296-12637-ND 9.32 7.46 6.30 MSP430F437IPZ 
32K 1024 48 160 2 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V 100-LQFP 296-12638-ND 9.03 8.13 7.21 MSP430F447IPZ 
48K 2048 48 160 2 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V 100-LQFP 296-12639-ND 10.25 9.23 8.18 MSP430F4481PZ 
60K 2048 48 160 2 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V 100-LQFP 296-12640-ND 11.13 10.02 8.89 MSP430F449IPZ 
Memory Size Frequency 
EPROM/OTP LCD Timer | Timer Range Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(Program) |SRAM|; 1/0 Seg. (8-Bit) | (16-Bit) ADC UART Min./Max. Vec Package Part No. 1 25 100 Part No. 
ROM/OTP Based X3xx Family with LCD Driver 
8K 256 14 64/92 2 = Slope — DC-8MHz 2.5-5.5 V 56-SSOP 296-6511-5-ND 9.92 7.94 6.70 MSP430P313IDL 
16K 512 14 64/92 2 = Slope = DC-8MHz 2.5-5.5 V 56-SSOP 296-2382-5-ND 9.92 7.94 6.70 MSP430P315IDL 
16K 512 14 64/92 2 _ Slope _— DC-8MHz 2.5-5.5 V 48-SSOP 296-6512-5-ND 9.92 7.94 6.70 MSP430P315SIDL 
16K 512 14 84 2 = 6-Ch., 14-Bit = DC-8MHz 2.5-5.5 V 68-PLCC 296-6513-5-ND 11.00 9.90 8.78 MSP430P325AIFN 
16K 512 14 84 2 si 6-Ch., 14-Bit = DC-8MHz 2.5-5.5 V 64-QFP 296-6514-ND 10.83 9.75 8.65 MSP430P325AIPG 
16K 512 14 84 2 = 6-Ch., 14-Bit = DC-8MHz 2.5-5.5 V 64-LQFP 296-6515-ND 10.83 9.75 8.65 MSP430P325AIPM 
16K 512 14 84 2 — 6-Ch., 14-Bit _ DC-8MHz 2.7-5.5V 68-PLCC 296-1409-5-ND 11.00 9.90 8.78 MSP430P325IFN 
16K 512 14 84 2 = 6-Ch., 14-Bit = DC-8MHz 2.7-5.5 V 64-QFP 296-2383-ND 10.91 9.83 8.72 MSP430P325IPG 
16K 512 14 84 2 = 6-Ch., 14-Bit — DC-8MHz 2.7-5.5V 64-LQFP 296-6516-ND 10.83 9.75 8.65 MSP430P325IPM 
32K 1024 40 120 2 2 Slope 1 DC-8MHz 2.5-5.5 V 100-QFP 296-2384-ND 12.06 10.86 9.63 MSP430P337AIPJM 
32K 1024 40 120 2 2 Slope 1 DC-8MHz 2.5-5.5 V 100-QFP 296-6517-ND 12.06 10.86 9.63 MSP430P337IPJUM 


MSP-FET430 Flash Emulation Tool 


The Rash Emulation Tool (FET) supports complete in-system development and is available for all MSP430Fxx Hash devices. Programming, assembler/C- 
source level debug, single stepping, multiple hardware breakpoints, full-speed operation and peripheral access are all fully supported in-system using 
JTAG The FET comes complete with everything required to complete an entire project. 

Features: + JTAG based real-time-in-system emulation » Target board, interface box, cable and samples » CD-Rom includes IAR Kickstart IDE, 


assembler, linker, simulator and 2-kB C-compiler 


Includes: + MSP430F11x(1) FET development board with SOIC ZIF socket, LED indicator, FET to PC cable, and header pinouts for prototyping + Two 
MSP430F1121 flash devices + Integrated IAR kickstart user interface which includes assembler, linker, simulator, source-level debugger, and function 


limited Ccompiler + Full documentation on CD ROM 


MSP-EVK430S320 
Evaluation Kit 


The MSP-EVK430S320 evaluation kit supports the MSP430x32x family of devices and 
comes with the PMS430E325FZ (UV EPROM) assembled in a socket. 

Kit Includes: + MSP430 EVK board with UV erasable EPROM, LCD, PC connector + MSP- 
PRGS430 serial programming adapter + IAR Kickstart IDE, assembler, linker and limited C 
compiler + CD-ROM with software tools and complete documentation 


296-13850-ND 


MSP=FETS9O XING Nc. cccccianiauigeiacdeletedeta nh de sedbraadd amd didebeloes Deaniebadeiwiedaeaaiaii de $62.78 


296-13849-ND MSP-EVK430S320............... 0.0 0sse cece ee eee $511.19 


for automotive electronics, industrial motor control, 


TMS370C756A 8-Bit 


The TMS370Cx5x family of single-chip 8-bit micro- 
controllers provides cost-effective real-time system control 


CMOS EPROM and EEPROM technologies. The low- 
operating power, wide-operating temperature range, and 


computer peripheral control, telecommunications, and 


. through integration of advanced peripheral function noise immunity of QMOS technology, coupled with the high consumer application. 
M I Cc ro con trol le r modules and various on-chip memory configurations. This performance and extensive on-chip peripheral functions, Maximum clock frequency: 20MHz 
device is implemented using high-performance silicon-gate make the TMS370Cx5x devices attractive in system designs Operating Temperature Range: -40°C to +85°C 
Memory Size 
Program Data LCD Timer Timer Digi-Key Price Each Texas Instruments 
EPROM |RAM/EEPROM | I/O Seg. (8-Bit) (16-Bit) ADC UART Vec Package Part No. 1 25 100 Part No. 
TMS370 Family 
16K 512/512 46 = a 2 8-Ch., 8-Bit _ 5V+10% 68-PLCC 296-10770-5-ND 16.43 15.33 14.24 TMS370C756AFNT 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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68HC711 Family — 8-Bit 


Features: + 68HC11 CPU with the addition of EPROM memory » Fully static design allowing operation down to DC + Two 8-bit accumulators + Two 16-bit index registers + 16-bit stack 
pointer + 16-bit timer with built in prescaler * OOP watchdog protection + Low power STOP and WAIT modes + SPI, SCI * Available A/D converter + Six addressing modes (immediate, 
direct, extended, indexed, inherent, and relative) + 16/16 integer and fractional divides + 8 x 8 multiply 


EPROM/ Operating | Max. Bus 

RAM EEPROM OTP Voltage Freq. Temp. Digi-Key Price Each Motorola 

(Bytes) | (Bytes) | (Bytes) Timer ie) AD (Vv) (MHz) (°C) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
192 = 4K 16-Bit, RTI 32 _ 5.0 2.0 -40~+85 44-PLOC MO88HC711D3CFN2-ND 9.04 6.72 6.27 MO68HC71 1D3CAN2 
786 512 20K 16-Bit, RTI 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 3.0 -40~+85 52-PLOC MO88HC711E20CA\3-ND 20.51 16.27 15.35 MO68HC71 1E200R\3 
512 512 12K 16-Bit, RT 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 3.0 -40~+85 52-PLOC MO68HC711E9CRN3-ND 14.95 11.59 10.89 MO68HC711E9CRN3 
768 512 20K 16-Bit, RT 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40~+85 52-PLOC MO68HC711E200RN2-ND 19.64 15.54 14.65 MO68HC711E200RN2 
512 512 12K 16-Bit, RT 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40~+85 52-PLOC MO68HC711E9CRN2-ND 14.31 11.06 10.39 MO88HC71 1E9CRN2 
768 640 24K 16-Bit, RT 62 8-Ch., 8-Bit 5.0 40 -40~+85 80-OP MO68HC711K4CFU4-ND_ 24.11 19.33 18.27 MO88HC71 1K4CFU4 


68HC11 Family — 8-Bit 


Features: + Fully static design allowing operation down to DC + Two 8-bit accumulators +» Two 16-bit index registers + 16-bit stack pointer + 16-bit timer with built in prescaler + OOP 
watchdog protection + Low power STOP and WAIT modes * SPI, SCI * Available A/D converter + Six addressing modes (immediate, direct, extended, indexed, inherent, and relative) + 16/16 
integer and fractional divides + 8 x 8 multiply 


Operating Max. Bus 
RAM EEPROM Voltage Freq. Temp. Digi-Key Price Each Motorola 
(Bytes) (Bytes) PWM Timer fe) AD (V) (MHz) (°C) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
512 512 =e 16-Bit, RTI, PWM 38 8-Ch., &-Bit 5.0 3.0 -40-485 | 52-PLOC | MOS8HC11E1CAN3-ND 977 7.31 683 | MCB8HCITEICAN3 
512 = = 16-Bit, RTI, PWM 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40~485 | 52-PLCC | MO88HC11E0CAN2-ND 913 679 633 | MOS8HCI1E0CR\2 
512 512 = 16-Bit, RT, PWM 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40~485 | 52-PLOC | MO88HC11E1CRN2-ND 938 699 653 | MOCS8HCITEICA2 
512 512 = 16-Bit, RT, PWM 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40~485 | 52-PLOC_| MO68HC11E1CRN2TR-ND. 2879.10/450 MO68HC11E1 CFN2R2 
768 640 pan ae 16-Bit, RT, PWM 37 8-Ch., 8-Bit 5.0 40 -40~+85 84-PLOC | MO68HC11K1CA\4-ND 15.58 1212 11.40 MO68HC1 1K1CAM4 
1K 512 8-Ch., 8-Bit 16-Bit, RTI, PWM 30 _ 5.0 20 -40~+85 68-PLOC | MOS8HC11F1CA\2-ND 10.20 7.66 7.16 MOQ68HC11F1CAN\2 
1K 512 8-Ch., 8-Bit 16-Bit, RTI, PWM 30 _ 5.0 3.0 -40~+85 68-PLOC | MOS8HC11F1OA\8-ND 10.63 8.01 7.50 MO88HC11F1 ORNS 
1K 512 8-0h., 8-Bit 16-Bit, RTI, PWM 30 = 5.0 3.0 -40~+85 68-PLOC | MO68HC11F1CR\3TR-ND 1890.00/250 MO68HC1 1F1 CANBR2 
1K 512 8-Ch., 8-Bit 16-Bit, RT, PWM 30 _ 5.0 40 -40~+85 68-PLOC | MOS8HC11F1OA\4-ND 11.07 8.37 7.84 MO68HC1 1F1OR\4 
1K 512 8-0h., 8-Bit 16-Bit, RT, PWM 30 = 5.0 4.0 -40~+85 80-LOFP___| MO68HC11F1CPU4-ND 11.07 8.37 7.84 MO68HC1 1F1 CPU4 


68HC705 Family — 8-Bit 


Features: + 68HO05 CPU with the addition of EPROM memory + Fully static design allowing operation down to DC + 8-bit accumulator + 8-bit index register + 16-bit stack pointer + On- 
chip oscillator * 16-bit timer with built in prescaler, or 15-bit MFT timer + OOP watchdog protection + Low power STOP and WAIT modes » Available SPI, SC! or SIOP + Available VD 


converter + Eight addressing modes + Available PWM 


EPROM/ Operating | Max. Bus 
RAM | EEPROM OTP Voltage Freq. Temp. Digi-Key Price Each Motorola 
(Bytes) | (Bytes) | (Bytes) | 1/0 AD Timer Serial PWM coP (V) (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 Part No. 

64 = 1.2K 10 = MFT, RT _— — Y 3.3, 5.0 4.0 -40~+85 | 16-Dip /MOS8HC705KJ1CP-ND 217 1.37 = 1.23 MO88HC705KJ1CP 
64 = 1.2K 10 = MFT, RT _ = Y 3.3, 5.0 4.0 -40~+85 | 16-SOIC | MO68HC705KJ1CDW-ND 217 1.37 = 1.23 MO68HC705KJ1 CDW 
64 = 1.2K 14 — MFT, RT _— _— Y 3.3, 5.0 4.0 -40~+85 | 20-Dip ) MOS8HC705J1ACP-ND 3.03 200 1.82 MO88HC705J1 ACP 
64 = 1.2K 14 = MFT, RT = = Y 3.3, 5.0 4.0 -40~+85 | 20-SOIC_ | MO68HC705J1ACDW-ND 3.03 200 1.82 MO68HC705J1ACDW 
176 = 4.5K 21 | 4Qh.,8-Bit | 16-Bit, 11C 100 SIOP _ Y 3.3, 5.0 21 -40~+85 | 28-Dip | MOS8HC705P6ACP-ND 420 288 265 MO68HC705P6ACP 
176 = 4.5K 21 | 4-Ch.,8-Bit | 16-Bit, 11C,10C SIOP = ve 3.3, 5.0 21 -40~+85 | 28-SOIC ) MOS8HC705P6ACDW-ND 420 288 2.65 MC68HC705P6ACDW 
192 _ 3.75K 32 | 4-Ch., 8-Bit 8-Bit so _ _ 3.3, 5.0 21 -40~+85 | 40-Dip | MO68HC705SR3CP-ND 1243 949 890 MO68HC705SR3CP- 
224 = 6K 14 /4-Oh., 12-Bit 16-Bit SIOP — Y 3.3, 5.0 21 -40~+85 | 20-SOIC_ | MO68HC705JJ7CDW-ND 548 332 3.18 MO68HC705JJ7CDW 
224 = 6K 22 |4-Ch., 12-Bit 16-Bit SIOP _ Y 3.3, 5.0 21 -40~+85 | 28-SOIC_ | MO68HC705JP7CDW-ND 5.73 348 3.32 MO88HC705JP7CDW 
304 _ 8K 31 — 16-Bit, 11C,10C | SO, SPI = Mi 3.3, 5.0 40 -40~+85 | 40-Dip | MOS8HC705C8ACP-ND 782 5.73 533 MO88HC705C8ACP- 
304 — 8K 31 — 16-Bit, 11C,10C | SQ, SPI _— Y 3.3, 5.0 4.0 -40~+85 | 44-PLOC | MOS8HC705C8ACA\LND 782 573 5.33 MC68HC705C8ACRN 
304 = 8K 31 = 16-Bit, 11C,10C | SO, SPI = Y 3.3, 5.0 40 -40~+85 | 44-QFP_ | MO68HC705C8ACFB-ND 782 573 533 MO88HC705C8ACFB 
352 = 16K 31 = 16-Bit, 11C,10C | SQ, SPI = ¥ 3.3, 5.0 21 -40~+85 | 40-Dip | MO68HC705C9ACP-ND 949 7.08 662 MO88HC70SC9ACP- 
352 _ 16K 31 == 16-Bit, 11C,10C | SO, SPI = af 3.3, 5.0 21 -40~+85 | 44-PLOC | MO68HC70S5O9ACRN-ND 9.49 7.08 6.62 MO88HC705C9ACAN. 
352 = 16K 31 = 16-Bit, 11C,10C | SO, SPI = ¥ 3.3, 5.0 21 -40~+85 | 44-QFP__| MO68HC705C9ACFB-ND 949 7.08 6.62 MO88HC70509ACFB 
352 256 15K 32 | 8-Oh., 8-Bit | 16-Bit,21C,20C sa 2-Ch., 8-Bit Y 3.3, 5.0 21 -40~+85 | 52-PLOC | MO68HC705B16CA\-ND 11.94 9.09 852 MC68HC705B16CAN 
352 256 15K 32_|8Oh., 8&Bit | 16-Bit,21C_20C sa 2-Ch., 8-Bit Y 3.3, 5.0 21 -40~+85 | 52-PLOC_| MO68HC705B16NCA\-ND 11.94 9.09 8.52 MO68HC705B16NCFN 


68HC908 Family — 8-Bit 


Features: + 68HO08 CPU with Hash memory = Fully upward code compatible with the 68HO0S5 family for easy migration + Fully static design allowing operation down to DC + 16-bit 
index register + 16-bit stack pointer + 2, 4 or 6 channel 16-bit timers with built in prescalers * OOP watchdog protection + Low-power STOP and WAIT modes * Available USB, SPI, and 
SC + Available A/D converter + 16 addressing modes + LVI (Low Voltage Inhibit) supply voltage monitor » 16/8 divide + 8 x 8 multiply 
68HC908AZ additional feature: MSCAN (Motorola Scalable Controller Are Network) interface conforms to CAN 2.0B 


Operating | Max. Bus 
FLASH | RAM | EEPROM Voltage Freq. Temp. Digi-Key Price Each Motorola 
(Bytes) | (Bytes) | (Bytes) fe) AD Timer Serial PWM (V) (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
1.5K 128 = 15 10-Ch., 8-Bit 2-Ch., 16-Bit _ See Timer 3.3, 5.0 8.0 -40~+85 | 20-SOIC | MO68HC908JK1CDW-ND 2.99 1.97 1.79 | MOS8HO908JK1CDW 
1.5K 128 = 15 10-Ch., 8-Bit 2-Ch., 16-Bit a See Timer 3.3, 5.0 8.0 -40~+85 | 20-Dip | MOS8HC908JK1CP-ND 2.99 1.97 1.79 | MOS8HO908JK1CP 
1.5K 128 _ 15 10-Ch., 8-Bit 2-0h., 16-Bit _ See Timer 3.0, 5.0 8.0 -40~+85 | 20-SOIC | MOS8HO908JK1ECDW-ND NEW! 3.13 2.01 1.81 | MO68HO908JK1ECDW 
1.5K 128 = 15 10-Ch., 8-Bit 2-Ch., 16-Bit = See Timer 3.0, 5.0 8.0 -40~+85 | 20-SOIC | MOS8HRC908JK1CDW-ND 3.13 2.01 1.81 | MOS8HRO908JK1CDW 
1.5K 128 _ 15 10-Ch., 8-Bit 2-0h., 16-Bit = See Timer 3.0, 5.0 8.0 -40~+85 | 20-Dip | MOS8HRC908JK10P-ND 3.13 2.01 1.81 | MO88HRO908JK1CP- 
4K 128 = 15 10-Ch., 8-Bit 2-Ch., 16-Bit = See Timer 3.3, 5.0 8.0 -40~+85 | 20-SOIC | MOS8HO908JK3CDW-ND 3.76 2.54 2.33 | MOS8HC908JK3CDW 
4K 128 _ 15 10-Ch., 8-Bit 2-Ch., 16-Bit _ See Timer 3.3, 5.0 8.0 -40~+85 | 20-Dip | MOS8HC908JK3CP-ND 3.76 2.54 2.33 | MOS8HO908JK3CP 
4K 128 = 15 10-Ch.,8-Bit 2-Ch., 16-Bit — See Timer 3.0, 5.0 8.0 -40~+85 | 20-SOIC | MOS8HO908JK3ECDW-ND NEW! 4.13 265 2.39 | MOS8HO908JK3ECDW 
4K 128 _ 23 12-Ch., 8-Bit 2-0h., 16-Bit _ See Timer 3.3, 5.0 8.0 -40~+85 | 28-SOIC | MOS8HC908JL3CDW-ND 459 3.18 2.92 | MO68HO908JL3CDW 
4K 128 = 23 12-0h., 8-Bit 2-h., 16-Bit = See Timer 3.0, 5.0 8.0 -40~+85 | 28-Dip | MOS8HO908JL3CP-ND 4.59 3.18 2.92 | MOS8HOQ08JL3CP 
4K 128 = 23 10-Ch.,8-Bit 2-Ch., 16-Bit _ See Timer 3.0, 5.0 8.0 -40~+85 | 28-SOIC | MOS8HO908JL3ECDW-ND NEW! 5.25 3.19 3.05 | MOS8HO908JL3ECDW 
4K 128 = 23 10-Ch.,8-Bit 2-h., 16-Bit — See Timer 3.0, 5.0 8.0 -40~+85 | 48-LOFP | MOS8HO908JL3ECFA-ND NEW! 5.63 3.42 3.26 | MOS8HC908JL3ECFA 
4K 128 _ 15 10-Ch., 8-Bit 2-0h., 16-Bit a See Timer 3.0, 5.0 8.0 -40~+85 | 20-SOIC | MOS8HRC908JK3CDW-ND 3.76 2.54 2.33 | MOS8HRC908JK3CDW 
4K 128 = 15 10-Ch., 8-Bit 2-Ch., 16-Bit = See Timer 3.0, 5.0 8.0 -40~+85 | 28-Dip | MOS8HRC908JK30P-ND 4.13 2.65 2.39 | MOS8HROQ08JK3CP- 
8K 192 — 13 4(h., 8-Bit 2-0h., 16-Bit sc See Timer 3.0, 5.0 8.0 -40~+85 | 16-SOIC | MOS8HO908KX8CDW-ND 5.66 4.01 3.71 | MO68HO908KX8CDW 
8K 192 == 13 4-Ch., 8-Bit 2-Ch., 16-Bit sc See Timer 3.0, 5.0 8.0 -40~+85 | 16-Dip | MOS8HO908KX8CP-ND 5.66 4.01 3.71 | MOS8HC908KX8CP 
8K 256 _ 21 = 2-0h., 16-Bit USB1.1 See Timer 5.0 3.0 -40~+85 | 28-SOIC | MOS8HO908JB8ADW-ND 5.48 3.88 3.58 | MO68HO908JB8ADW 
8K 256 _— 37 _ 2-Ch., 16-Bit USB1.1 See Timer 5.0 3.0 -40~+85 | 44-CFP_ | MOS8HC908JB8FB-ND NEW! 5.52 3.95 3.59 | MOS8HC908JB8FB 
8K 256 = 13 = 1-Ch., 16-Bit USB1.1 See Timer 5.0 3.0 -40~+85 | 20-SOIC | MOS8HO908JB8JDW-ND NEW! 5.52 3.95 3.59 | MO68HO908JB8JDW 
8K 256 _ 37 — 2-Ch., 16-Bit USB1.1 See Timer 4.0-5.5 6.0 -40~+85 | 20-Dip | MOS8HC908JB8JP-ND 5.52 3.95 3.59 | MOS8HC908JB8JP- 
8K 256 = 15 10-Ch.,8-Bit 2-Ch., 16-Bit Se] See Timer 3.0, 5.0 8.0 -40~+85 | 20-SOIC | MOS8HO908JK8CDW-ND NEW! 5.84 4.17 3.79 | MOS8HC908JKBCDW 
8K 256 _— 23 10-Ch.,8-Bit 2-Ch., 16-Bit _ See Timer 3.0, 5.0 8.0 -40~+85 | 28-SOIC | MOS8HO908JL8CDW-ND NEW! 6.26 448 4.07 | MO68HO908JL8CDW 
8K 256 = 23 10-Ch.,8-Bit 2-0h., 16-Bit _— See Timer 3.0, 5.0 8.0 -40~+85 | 48-LOFP | MOS8HO908JL8CFA-ND NEW! 6.86 4.90 4.46 | MOS8HC908JL8OFA 
8K 384 rae 21 8-Ch., 8-Bit 2-Oh. + 1-Oh, 16-Bit | SO. SPI | See Timer 3.0, 5.0 8.0 -40~+85 | 28-SOIC | MOS8HC908GRECDW-ND NEW! 7.01 5.01 4.55 | MOS8HO908GRECDW 
8K 512 = 36 8-Ch., 8-Bit Dual 2-Oh., 16-Bit SC. SPI _| See Timer 3.0, 5.0 8.0 -40~+85 | 42-OFP_| MOS8HO08GT8CFB-ND NEW! 7.43 5.31 4.83 | MOS8HO908GT8CFB 
12K 512 _ 20 4-Ch., 10-Bit 2-Ch., 16-Bit sc See Timer 3.0, 5.0 40 -40~+85 | 52-CFP | MOS8HC908LJ12CF3-ND NEW! 8.85 6.04 5.75 | MOS8HO908JL12CFB 
12K 512 = 32 6-Qh., 10-Bit 4-Ch., 16-Bit SC. SPI_| See Timer 3.0, 5.0 8.0 -40~+85 | 64-OFP_| MOS8HO908LJ12CFU-ND NEW! 8.85 6.04 5.75 | MOS8HO908LJ12CFU 
16K 768 = 44 10-Ch., 10-Bit | 4-Ch. +2-Ch., 16-Bit | SC, SPI Le 5.0 8.0 -40~+85 | 64-QFP_ | MOS8HC908MR16CFU-ND 8.74 6.48 6.04 | MOS8HC908MRI6CRU 
32K 512 _ 33 8-Ch., 8-Bit Dual 2-Oh., 16-Bit SC, SPI | See Timer 3.0, 5.0 8.0 -40~+85 | 44-OFP | MO68HO908GP32CFB-ND 10.40 7.82 7.32 | MOB8HO908GP382CFB 
32K 512 = 33 8-Ch., 8-Bit Dual 2-Oh., 16-Bit SC, SPI | See Timer 3.0, 5.0 8.0 -40~+85 | 40-Dip | MOS8HO908GP32CP-ND 10.40 7.82 7.32 | MO68HO908GP32CP 
32K 768 = 44 10-Ch., 10-Bit | 4-Ch. +2-Ch., 16-Bit | SC, SPI eee 5.0 8.0 -40~+85 | 64-CFP_ | MOS8HO908MR32CFU-ND 11.30. 856 8.02 | MO68HO908MR320FU 
32K 1K 512 51 8-Ch., 8-Bit Dual 4-Oh.,16-Bit SC. SPI | See Timer 5.0 8.0 -40~+85 | 64-LOFP | MOS8HC908AB320PB-ND NEW! 11.39. 862 7.95 | MOB8HO908AB32CPB 
32K 1K 512 51 8-Ch., 8-Bit Dual 4-Oh., 16-Bit SC, SPI | See Timer 5.0 8.0 -40~+85 | 64-OFP_| MOS8HO908AB32CA_LLND 11.13 843 7.89 | MO68HO908AB32CRU 
60K 2K 1K 50 15-Ch., 8-Bit | 6-Oh. +2-Oh., 16-Bit | SO, SPI | See Timer 5.0 8.0 -40~+85 | 64-CFP | MCQ08AZ60ACFU-ND 16.76 1267 11.69 ) MC908AZ60ACFU 
60K 2K 1K 50 15-Qh., 8-Bit | 6-Oh. +2-Oh., 16-Bit | SO, SPI | See Timer 5.0 8.0 -40~+125 | 64-OFP_ | MCQ08AZ60AMAL-ND 18.42 13.93 12.85 | MCQO8AZ60AMFU 
7680 384 = 21 8-Ch., 8-Bit 2-Oh. + 1-Oh., 16-Bit_ | SO, SPI | See Timer 3.0, 5.0 8.0 -40~+85 | 32-CFP_ | MOS8HC908GR8CFA-ND 7.01 5.01 4.55 | MOS8HC908GR8CFA 
7680 384 = 21 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. + 1-Oh., 16-Bit | SC, SPI | See Timer 3.0, 5.0 8.0 -40~+85 | 28-Dip | MOS8HO908GR8CP-ND 7.01 5.01 4.55 | MOS8HC908GR8CP- 
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(A) MOTOROLA Microcontrollers 


M68HC908QT/QY — 8-Bit 


The MO68HO08 Family is a low cost, high performance, Complex Instruction Set Computer (CISC) with a Von Neumann 
architecture. 

Features: + Enhanced HO05 programming model + Extensive loop control functions * 16 addressing modes + 16-bit index 
register and stack pointer + Memory to memory data transfers »* Object-code compatible with Motorola's 68HOOS 
architecture for easy migration * Designed to allow efficient, compact modular coding in assembly or C with full 16-bit 
stackpointer and stack relative addressing * Efficient instruction set with multiply and divide that is easy to learn and use 
Memory: + In-application, in-circuit re-programmable Hash memory (1.5K to 4K bytes) » 128 bytes of random access 
memory (RAM) 

Peripherals: * Two-channel, 16-bit timer with selectable input capture, output compare or pulse width modulation (PWM) 
+ Internal clock oscillator reduces board space and system costs by eliminating external components + Hexible I/O allows 
direct drive of LED and other circuits to eliminate external drivers and help reduce system costs + System protection 


68HC908QT4 Demonstration Board (M68DEMO908QT4) 

This demo board enables you to use the included CodeWarrior Development Studio Special Edition to modify demo code or 
develop new code using ASM or C, then program the lash, and debug in real time all with no additional hardware. Features 
include: + Battery-powered 8-pin QT4 device + LEDs for user feedback + Potentiometer for A/D input + Push buttons for user 
input + Access to all I/O for user-provided prototyping + Software demo with application code utilizing the A/D, timers, and 
VQ. Includes Metrowerks CodeWarrior™ Development Studio Special Edition for HO08. This industry-leading integrated 
development environment (IDE) enables you to generate highly optimized, ANSI-compliant C code for Nitron 
microcontrollers, featuring over 60 unique strategies to optimize performance or code density. Also includes: + Processor 
Expert auto-code generator for on-chip peripherals, designed to allow you to drastically cut development time and improve 
code quality + Full-chip simulation to enable software development and debug immediately without waiting for target 
hardware or requiring an evaluation board + Comprehensive package also includes assembler, linker, debugger, and Hash 


features, including watchdog timer and on-chip low voltage detect/reset to help reduce cost and increase reliability programmer 
Operating Max. Bus Operating 
Ram Flash Voltage Freq. Temp. Digi-Key Price Each Motorola 
(Bytes) (Bytes) Timer vo AD (V) @5.0V (MHz) (°C) Pkg. * Part No. 1 25 100 Part No. 
128 1.5K 2-Ch., 16-Bit 5 =, 3.0-5.0 8 -40~+85 8-Dip MO68HO908QT1 CP-ND 2.02 1.23 1.07 MO68HC3080T1CP 
128 1.5K 2-Oh., 16-Bit 5 — 3.0-5.0 8 -40~+85 8-SOIC MO68HO908GT1 CDW-ND 2.02 1.23 1.07 MCS8HC308QT1 CDW 
128 1.5K 2-Ch., 16-Bit 5 4-Oh., 8-Bit 3.0-5.0 8 -40~+85 8-Dip MO68HO908QT2CP-ND 2.43 1.48 1.28 MO88HO308QT2CP 
128 1.5K 2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0-5.0 8 -40~+85 8-SOIC MO68HC908QT2CDW-ND 2.43 1.48 1.28 MCB8HC908QT2CDW 
128 4K 2-Ch., 16-Bit 5 ‘Ch., 8-Bit 3.0-5.0 8 -40~+85 8-Dip MOs8HO908QT4CP-ND 2.86 1.74 1.51 MO68HC308QT4CP 
128 4K 2-Ch., 16-Bit 5 ., 8-Bit 3.0-5.0 8 -40~+85 8-SOIC MO68HO908QT4CDW-ND 2.86 1.74 1.51 MCB8HC308QT4CDW 
128 1.5K 2-Ch., 16-Bit 13 — 3.0-5.0 8 -40~+85 16-Dip MO68HO908QY1CP-ND 2.28 1.39 1.20 MO88HO908QY10P 
128 1.5K 2-0h., 16-Bit 13 — 3.0-5.0 8 -40~+85 16-SOIC MO68HC908QY1CDW-ND 2.28 1.39 1.20 MCB8HC908QY1CDW 
128 1.5K 2-Ch., 16-Bit 13 = 3.0-5.0 8 -40~+85 16-TSSOP MO68HO908QY1CDT-ND 2.54 1.55 1.34 MC88HC308QY1CDT 
128 1.5K 2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0-5.0 8 -40~+85 16-Dip MO68HC908QY2CP-ND 2.69 1.64 1.41 MOB8HC208QY20P 
128 1.5K 2-0h., 16-Bit 13 4-ch., 8-Bit 3.0-5.0 8 -40~+85 16-SAIC MO68HC908QY2CDW-ND 2.69 1.64 1.41 MCB8HC908QY2CDW 
128 1.5K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0-5.0 8 -40~+85 16-TSSOP MO68HO908QY2CDT-ND 2.86 1.74 1.51 MO68HC908QY2CDT 
128 4K 2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0-5.0 8 -40~+85 16-Dip MO68HO908QY4CP-ND 3.03 1.94 1.76 MCB8HC908QY4CP 
128 4K 2-Ch., 16-Bit 13 4-h., 8-Bit 3.0-5.0 8 -40~+85 16-SOIC MO68HO908QY4CDW-ND 3.03 1.94 1.76 MOS8HC308QY4CDW 
128 4K 2-Ch., 16-Bit 13 , 8-Bit 3.0-5.0 8 -40~+85 16-TSSOP MO68HO908QY4CDT-ND 3.33 2.14 1.93 MCB58HO908QY4CDT 
Accessory 
emo ‘Board for 908 MOU IGBIIODS Sones cic cdcairsn wlan salsisielstaie date lasalaaledtaibadicileaatlcl wnat it iaiciaie duet dialled cadibalecey aainrceion M68DEVIO9080T4-ND 37.34 28.37 27.59 M68DEMO908CT4 


* 8-Pin packages have 5 I/O and 16-Pin have 13 I/O 


68HC912 Family — 
16-Bit 


The 68HC12 CPU is upwardly compatible with the 68HC11 core and supports all registers, 
instructions, addressing modes and operating modes of the 68HC11. 

Features: » Fully static design allowing operation down to DC + 16-bit accumulator + 20-bit 
ALU »* 16-bit timer with built in prescaler + BDM (Background Debug Module) for faster 


debugging and non-intrusive, real time read/write capability to the memory and registers + SAE 
J1850 BDLC-D (Byte Data Link Control Module) for single wire communication with other BDLC 
MOUs + OOP watchdog timer + Low power STOP and WAIT modes + SPI, SCI + High-level 
language optimization + 32/16 divide + 16 x 16 multiply 


Operating | Max. Bus 
Flash | RAM | EEPROM Voltage Freq. Temp. Digi-Key Price Each Motorola 
(Bytes) | (Bytes) | (Bytes) Timer PWM fe} AD Features (V) (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 Part No. 
32K 1K 768 8-Ch., 16-Bit oe raid 63 8-Oh.,10-Bit _ 5.0 8.0 -40~+85 | 80-QFP | MO68HO912B32CFU8-ND 19.26 15.21 14.34 | MOS8HO912B32CFU8 
60K 2K 1K 8-Ch., 16 Bit 4-Ch. 8-Bit 48 8-Oh.,10-Bit CAN2.0 5.0 8.0 -40~+85 | 80-QFP_| MC912D60ACFU8-ND NEW! 17.71 13.40 12.35 | MO912D60AQFU8 
128K 8K 2K 8-Ch., 16 Bit 8-Ch. 8-Bit 59 2, 8-Ch.,10-Bit = 3.0 25.0 -40~+85 | 80-OFP | MOQS12A128BCRUNDNEW! 17.62 13.33 12.29 | MC9S12A128BORU 
128K 8K 2K 8-Ch., 16 Bit 8-Ch. 8-Bit 59 2, 8-Oh.,10-Bit = 3.0 25.0 -40~+85 | 112-LOFP | MOQS12A128BCPV-ND NEW! 18.19 13.76 12.69 | MC9S12A128BCPV 
128K 8K 2K 8-Ch., 16-Bit 8-Ch. 8-Bit 91 2, 8-Ch.,16-Bit | 2-CAN2.0 5.0 25.0 -40~+85 | 112-LOFP | MC9S12DB128BCPV-ND NEW! 18.45 14.47 13.63 | MC9S12DB128BCPV 
128K 8K 2K 8-Ch., 10-Bit 8-Ch. 8-Bit 59 2, 8-Ch.,16-Bit | 2-CAN2.0 5.0 25.0 -40~+85 | 80-QFP | MOQS12DG128BCFUND NEW! 18.38 13.91 12.82 | MC9S12DG128BCFU 
128K 8K 2K 8-Ch., 16-Bit 8-Ch. 8-Bit 91 2, 8-Ch.,10-Bit | 2-CAN2.0 5.0 25.0 -40~+85 | 112-LOFP | MOQS12DG128BCPV-ND NEW! 18.96 14.34 13.22 | MCQ9S12DGI28BCPV 
128K 8K 2K 8-Ch., 16-Bit 8-Ch. 8-Bit 91 2, 8-Ch.,10-Bit | 2-CAN2.0 5.0 25.0 -40~+85 | 80-QFP | MOQS12DJ128BCOFUND NEW! 18.86 14.27 13.15 | MC9S12DJ128BOFU 
128K 8K 2K 8-Ch., 16-Bit 8-Ch. 8-Bit 91 2, 8-Ch.,10-Bit | 2-CAN2.0 5.0 25.0 -40~+85 | 112-LOFP | MO9S12DJ128BCPV-ND NEW! 17.83 13.99 13.18 | MC9S12DJ128BOPV 
128K 8K 2K 8-Ch., 16-Bit 8-Ch. 8-Bit 91 2, 8-Ch.,10-Bit |_3-CAN2.0 5.0 25.0 -40~+85 | 112-LOFP | MC9S12DT128BCPV-ND NEW! 17.92 14.06 13.24 | MCQS12DT128BCPV 
256K | 12K 4K 8-Ch., 16Bit | 8-Ch. 8-Bit 59 | 2,8-0h.,10-Bit a 5.0 25.0 | -40~485 | 80-GFP | MC9S12A256BCFUND NEW! 20.21 15.85 14.93 | MC9S12A256BCFU 
256K 12K 4K 8-Ch., 16 Bit 8-Ch. 8-Bit 59 2, 8-Ch.,10-Bit — 5.0 25.0 -40~+85 | 112-LOFP | MC9S12A256BCPV-ND NEW! 20.73 16.27 15.32 | MC9S12A256BCPV 
256K 12K 4K 8-Ch., 16 Bit 8-Ch. 8-Bit 59 2, 16-Oh.,10-Bit | 2-CAN2.0 5.0 25.0 -40~+85 | 80-CFP_ | MO9S12DG2560CRU-ND NEW! 21.31 16.72 15.75 | MCQS12DG25600RU 
256K 12K 4k 8-Ch., 16 Bit 8-Ch. 8-Bit 1 2, 16-Oh.,10-Bit | 2-CAN2.0 5.0 25.0 -40~+85 | 112-LOFP | MO9S12DG2560CPV-ND NEW! 21.84 17.13 16.14 | MC9S12DG25600PV 
256K 12K 4K 8-Ch., 16 Bit 8-Ch. 8-Bit 91 2, 8-Ch.,10-Bit | 2-CAN2.0 5.0 25.0 -40~+85 | 80-QFP | MOQS12DJ25600R UND NEW! 23.00 18.04 17.00 | MC9S12DJ25600FU 
256K 12K 4k 8-Ch., 16 Bit 8-Ch. 8-Bit 91 2, 8-Ch.,10-Bit | 2-CAN2.0 5.0 25.0 -40~+85 | 112-LOFP | MO9S12DJ25600PV-ND NEW! 23.30 1828 17.22 | MC9S12DJ25600PV 
256K 12K 4k 8-Ch., 16-Bit 8-Ch. 8-Bit 91 2, 8-Ch.,10-Bit | 2-CAN2.0 5.0 25.0 -40~+85 | 112-LOFP | MOQS12DP25600PV-ND NEW! 24.74 19.41 18.28 | MC9S12DP2560C0PV 
256K 12K 4k 8-Ch., 16-Bit 8-Ch. 8-Bit 91 2, 8-Ch.,10-Bit | 3-CAN2.0 5.0 25.0 -40~+85 | 112-LOFP | MCQS12DT25600PV-ND NEW! 23.30 18.28 17.22 | MCQS12DT2560CPV 
512K | 14K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch. 8-Bit 89 | 2,8-0h.,10-Bit | 5-CAN2.0 5.0 25.0 | -40~485 | 112-LOFP | MO9S12DP512CPV-ND NEW! 25.48 19.99 18.83 | MC9S12DP512CPV 


MONO8 Multilink 


The MONO8 Multilink is an easy-to-use, low-cost development tool for Motorola's 
68HO908 FLASH MOUs. It provides in-circuit emulation, debugging and programming 
through the 68HO908's standard MONO8 serial debug/breakpoint interface. 
Features: Universal development tool for all MONO8 68HO908s: + Real-time in- 
circuit emulation and debug »* Fast in-circuit programming + Auto-detects 
baud rate and frequency * Provides optional overdrive clock to target 

+ Small unobtrusive size (approx. 3” x 2” x 3/4”) » Supports 2V to 5.5V 
68HO08s + Automatically cycles power for security checks dup to 125 mA) 

+ Universal power supply (included) »* Complete Windows-based integrated 
development environment: debugger, assembler, linker, programmer and 
simulator + Complete with sample of 68HC908GP32 FLASH MCU and 
comprehensive documentation. 


MONO8 Cyclone 


The MONO08 Cyclone provides all the capabilities of the MON08 Multilink 
plus the ability to function as a stand alone programmer with push 
buttons and LEDs to control operation. 


Cyclone Hardware: Fast, in-circuit stand alone programming, simple 
push button and LED user interface + Host-based programming with 
scripting capability to execute a series of commands, automates 
programming of test routines, test execution, erase and final software 
programming * Real-time in-circuit emulation and debug + Auto-detects baud YS 
rate and frequency + Provides optional overdrive clock to target _* Supports 2V to ~ 

5.5V 68HO908s + Automatically cycles power for security checks (up to 500mA) + Universal power supply 
(included). Complete Windows-based integrated development environment: + Debugger, assembler, linker, 
programmer and simulator 


MG8MULTILINKO8-ND......... 0002s cece cece eee e eee ee eee eeeeeee $180.00 MGSCYCLONEDS-ND: ois.cdecusnncsoiadaenanencnacdaevaacadsoiatae wacaacemiiedie manawa $423.75 
In-Circuit Simulator (ICS) 

Economical, Integrated Developing and Debugging Motorola's In-Orcuit Simulator Kits are low cost tools for developing and debugging target Digi-Key Price 
systems incorporating Motorola's most popular 68HO05s and 68HO08s. They provide an innovative interface to a user's target system for Windows | Description Part No. Each 
based editing, assembly, software simulation, programming, and in-circuit simulation. In-circuit simulation allows you to use the actual inputs and Simulator/Programmer for 68HC705B16 M68ICS05B-ND 122.98 
outputs of your target during simulation of your code. Simulator/Programmer for 68HC705C8A/C9A M68ICSO5C-ND 122.98 
Features: * Windows Based Integrated Development Environment (IDE) with editor, assembler, debugger, and simulator: Run under Windows®3.x. ogtam . 
and Windows® 98. Examine and modify memory, registers, and I/O. Up to 64 instruction and register (accumulator, stack, index) break points, | Smulator/Programmer for 6HC70SJP7/JJ7 M@8ICSO5JP-ND 122.98 
Several single stepping and run modes of execution. Trace buffer holds previously executed instructions and variables. Data variable display window. | Simulator/Programmer for 68HC70SKJ1/J1A M68ICSO5KJ-ND 122.98 
Simulates all I/O, interrupts, timers, and other on-chip hardware. Detects attempted use of uninitialized or unimplemented locations. Data logging | Simulator/Programmer for 68HC705P6A M68ICSO5P-ND 122.98 
and script commands for recording and automatic execution of a sequence of commands. On screen context-sensitive windows help. + In-Grcuit | Simulator/Programmer for 6BHC9O8JL3/JK3/JK1 | Mé68ICSO8JLJK-ND 345.79 
Simulation: Emulation cable for connection to target system. Non-Realtime In-Grcuit Emulation. » Program EPROM, OTP, EEPROM, and FLASH Simulator/Programmer for 68HC908MR16/MR32 | M68ICSO8MR-ND 345.79 
microcontrollers ; : Simulator/Programmer for 68HC9O8RK2 Mé8ICSO8RK2-ND 345.79 
Contents: + Windowed EPROM or FLASH MOU sample » Comprehensive Documentation: MOU Technical Data Books. Software and Hardware User's Simulator/Programmer for 68HC908JB8 M68ICS08JB-ND 345.79 
Manual. Application Guide/Text Book. MCU Technical Documentation CD-ROM. + Serial cable for PC to ICS connection * Wall Mount Power Supply a 

+ The 68HO08 In-Circuit Simulator Kits add the following capabilities: Real-time in-circuit emulation available except for clock control and Simulator/Programmer for 68HO908AB32 Mé8ICS08AB-ND 345.79 
communication. Real-time in-circuit debug using the 68HO08s MONO8 serial debug/breakpoint capability. Runs under Windows NT and Windows 98. Simulator/Programmer for 6HO9O8KXB/KX2 M68ICSO8KX-ND 345.79 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(A) MOTOROLA 


Modular Evaluation System (MMEVS) 


The Motorola Modular Evaluation System (MMEVS) is Motorola's economical, two-board emulator for the 68HO(7)05 and 68HC(9)08 family of 
microcontrollers. The MMEVS consists of a Platform Board and an Emulator Module (BV). Connected to your target system, the emulator replicates 
the actual target system MOU. An Integrated Development Environment (IDE) allows for quick edits and changes to assembly code, which makes 
design, debug and real-time evaluation of the target system as efficient as possible. Use this economical system to perform traditional debugging 
activities such as executing code in run or step mode, setting break points, monitoring or modifying CPU registers, memory and application 


variables, and creating log or script files to record test results or create test suites. 


Features: + Real-time, non-intrusive, in-circuit emulation at the MCU's operating frequency » 64 hardware break points + Control of code execution 
in run or step mode + 64K bytes of fast emulation memory (SRAM) + Qurrent limited target input/output connections + 6 Software-selectable 
oscillator clock sources + Command and response logging to save session history and/or to generate script files » SCRIPT command for automatic 
execution of a sequence of commands (such as system configuration setup and automated test runs) * Assembly source-level debugging * Host/ 
emulator communications speeds as high as 57,600 baud + Extensive on-line MCU information via the CHIPINFO command » Integrated 


Development Environment (IDE) including editor, assembler, and assembly source-level debugger 


Contents: * MMEVS Platform Board: IDE (including editor, assembler, debugger). 9-lead RS-232 serial cable. 9-to-25-pin serial cable adapter. MMEVS 


User Manuals. Power Supply. + Device Specific Emulation Module 


Modular Development System (MMDS) 


The Motorola Modular Development System (MMDS) is a full-featured emulator system for developing embedded systems using 68HC(7)05 
and 68HC(9)08 microcontrollers. In addition to incorporating the debug features of the Motorola Modular Evaluation System (MMEVS), the 
MMDS adds advanced features such as real-time, dual-ported memory and a bus state analyzer to capture user-defined bus cycles or events. 
Use the dual-ported memory to tune filter circuits or monitor changes to program variables while your program is running at full speed. Verify 
nested or complex program flows using the bus state analyzer's full range of sequenced or logical event triggering and data capture modes. 
These added features help users develop, debug, and deliver 68HOO0S or 68HO08 products in less time. 


Features: + Real-time, non-intrusive, in-circuit emulation at the operating frequency of the target device * Control of code execution in run or 
step mode * Real-time bus state analyzer: 8K x 64 real-time trace buffer. Display of real-time trace data. Four hardware triggers. Nine triggering 
modes up to 8190 pre- or post-trigger points for trace data. 16 general-purpose logic chips. 16-Bit time tag, or optional 24-Bit time tag. + 4 
complex break points (any combination of address, data, control, and/or I/O + 64 instruction break points * 32 real-time variables * 32 bytes of 
real-time memory + 64K bytes of fast emulation memory (SRAM) + Current limited target input/output connections + 6 software-selectable 
oscillator clock sources * Command and response logging to save session history and/or to generate script files »* SORIPT command for 
automatic execution of a sequence of commands (such as system configuration setup and automated test runs) + Assembly source-level 
debugging + Host/emulator communications speeds as high as 57600 baud + Extensive on-line device information via CHIPINFO command 
+ Integrated Development Environment (IDE) including editor, assembler, and source-level debugger 


32-Bit Microcontrollers 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Evaluation System for 68HC705B16 KITMMEVS05B-ND 1057.53 
Evaluation System for 68HC705C8A/C9A KITMMEVSO5C-ND 1057.53 
Evaluation System for 68HC705JP7/JJ7 KITMMEVSOSJP-ND 1057.53 
Evaluation System for 68HC705KJ1/J1A. KITMMEVSOSKJ-ND 1057.53 
Evaluation System for 68HC908GP32 KITMMEVS08GP-ND 1587.80 
Evaluation System for 68HC908JL3/JK3/JK1 KITMMEVS08JL-ND 1587.80 
Evaluation System for 68HO908JB8 KITMMEVS08JB8-ND 1587.80 
Evaluation System for 68HC908AB32 KITMMEVS08AB32-ND 1587.80 
Evaluation System for 68HO908MR32/MR16 KITMMEVS08MR32-ND 1587.80 
Evaluation System for 68HC908KX8/KX2 KITMMEVS08KX-ND 1587.80 
Evaluation System for 68HC908QT/QY KITMMEVSO8QTOQY-ND NEW! 1600.43 
Evaluation System for 68HO0S/08 M68MMPFB0508-ND 456.52 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Modular Development Kit for 68HC705B16 KITMMDSO05B-ND 3662.53} 
Modular Development Kit for 68 HC705C8A/C9A KITMMDSO05C-ND 3662.53} 
Modular Development Kit for 68HC705JP7/JJ7 KITMMDSO05JP-ND 3662.53} 
Modular Development Kit for 68HC705KJ1/J1A KITMMDSO5KJ-ND 3662.53} 
Modular Development Kit for 68HO908JL3/JK3/JK1 KITMMDSO08JL-ND 4174.09) 
Modular Development Kit for 68HO908JB8 KITMMDSO08JB8-ND 4174.09 
Modular Development Kit for 68HC908AB32 KITMMDSO08AB32-ND 4174.09 
Modular Development Kit for 68HO908MR32/MR16 KITMMDS08MR32-ND 4174.09) 
Modular Development Kit for 68HO908KX8/KX2 KITMMDS08KX-ND 4174.09 
Modular Development Kit for 68HO0S/08 M68MMDS0508-ND 3148.62} 


Contents: + Station module with built-in power supply: Compact: 15.38" D x 10.19" W x 2.75" H (39cm 
D x 25.9cm W x 7cm H). Lightweight: 6 pounds (2.7kg). Built-in power: 85 to 264 VAC. Device- 
specific Emulator Module and flexible target system cable. + Two logic clip cable assemblies * 9-lead 
RS-232 serial cable + 9 to 25 pin serial cable adapter + IDE with editor, assembler, and debugger 


+ MMDS User Manuals * MMDS tutorial 


MCF5XXX Family Digi-Key Price Motorola 
M5206AN Features: » MCF5206 processor running at 25MHz » Monitor/ Debugger programmed on 128K byte of FLASH Key Description Part No. Each Part No. 

with another 128K byte of FLASH available for customer use; FLASH expandable to 1M + M-byte of DRAM SIMM, user Development Tools 

expandable to 32M + One ISA-slot for ethernet card + 16-Bit ethernet card included + Programmable DUART + Debug - 

module interface connector + Serial cable + All CPU signals available for user accessibility and system expansion + 6” x A Evaluation Board for MO%206 MS206AN-ND 527.09 MS206AN 

10” x 0.85" board size + Power Requirement: +5 volts regulated or +7 1/2 to +12 volts (not included) (recommend Digi- B Evaluation Board for MO%S307 MS307C3-ND 643.11 M5307C3 

Key part number T353-P5P-ND) C | Evaluation Board for MPC555 MPCS55OME-ND 737.59 MPC555OME 
M5307C3 Features: + MCF5307A processor running at 90MHz internal, bus speed of 45MHz »* Monitor/Debugger c Sorina mek Hal Mpceeseee Seen ae pose 
programmed on 1 M-byte of FLASH with 896K bytes of FLASH available for customer use + On board ethernet F Beal Hell Bod te MMC2107 MMCEVB2107-ND 580.14 MMCEVB2107 
connectivity via RJ-45 connector » 4-channel DMA (2 internal, 2 external) * Dual programmable UARTs + Debug module uation Board ior z - 


interface connector + Serial cable + All CPU signals available + Power requirements are +7 -9 volts DC regulated or 
unregulated (not included) (recommend Digi-Key part number T353-P5P-ND) 


MPC5XX Family 


MPC555CME Features: » 40MHz core with floating point unit + 26K bytes of static RAM »* 448K bytes Rash EEPROM 
memory with 5-V programming (CMF) + General purpose I/O support » Two Time Processor Units (TPUS) * 18-Channel 
Modular I/O System (MIOS1) * U-Bus System Interface Unit (USIU) + 2 CAN Ports with transceivers (PCA82C250) * LCD 
interface connector with contrast adjust, memory mapped (80 or 160 character) * 10 LEDs » 4 push button switches 
+ Power port with power supply access + BDM debug development connector = All I/O connectors on .1” grid 
+ Solderless and standard prototyping areas provided + 6 to 25VDC Input (included) * 7 x 7.6” board size + Kit includes a 
wiggler for interface to acomputer + User manual included in kit 

MPCS564EVB Features: » Standard 32-bit data memory: 512K byte Fast SRAM, 2 M-byte Hash EPROM »* BDM Debug 
development connector + Nexus 5001 50 pin standard connector * 10/100 Ethernet + 2 CAN Ports with transceivers 


+ MC33394 Multi Qutput Power Supply with 1 CAN Port and transceiver + 2 serial ports with DB-9 connectors + LCD 
Interface Connector with Contrast Adjust, Memory Mapped » Solderless and Standard prototyping areas provided + 6 to 
25VDC Input (included) 

M-CORE Family 

MMCEVB2107 Features: + 512K-by-16 FLASH memory, at 90 nanoseconds + Two 64K-by-16 SRAM memory, at 70 
nanoseconds * Power supply * 3.3-volt power regulator + Two RS232 channels for serial communication + 14-pin 
JTAG/nCE (On-Chip Emulation) debug connector + Three 40-pin I/O and interrupt connectors + Separate proto board and 
ribbon cables » Address decoding: direct chip select from processor + A Motorola FLASH programmer * PicoBug monitor 
software and GNU/GDB debugger Dimensions: 5.75” x 6.0” (146 x 152 mm) System Requirements: + Windows 95 or 
Windows NT « Pentium (or equivalent) microprocessor, 16 megs of RAM + 50 megabytes of free hard-disk space » SVGA 
color monitor + RS232 serial-communication port * Power requirement is 12VDC (included) 


Oper. Oper. Devel- 
RAM SRAM Flash Volt Freq. Temp. opment | Digi-Key Price Each Motorola 
(Bytes) (Bytes) (Bytes) Timer Serial AD PWM (Vv) (MHz) (°C) Package Tools _| Part No. i 25 100 | Part No. 
MCF5XXX Family 
_ 512 _ 2 2 Async. _— — 5 16 0-70 160-QFP A MCF5206FT16A-ND 22.30 17.49 16.48} MOPS206FT16A 
= 512 = 2 2 Async. _ = 5 25 0~70 160-QFP A MCF5206FT25A-ND 24.39 19.13 18.02} MCFS206FT25A 
_ 512 — 2 2 Asyne. _ _ 5 33 0~70 160-QFP A MOS5206FT33A-ND 27.73 21.75 20.49 | MCF5206FT33A, 
= 4K = 2 2 Asyne. = = 3.3 66 0~70 208-FQFP B MC5307FT66B-ND* 25.16 19.74 18.59] MCF5307FT66B 
_ 4K _ 2 2 Asyne. = _ 3.3 90 0~70 208-FGFP B MCF5307FT90B-ND* 33.14 25.99 24.49| MCF5307FT90B 
MPC5XX Family 
32K = 448K 50-Ch. QsMou 2 QADOS4 8 3.3 40 -40~+85 272-PBGA Cc MPCS5SSLAVIZP40-ND 80.71 69.11 65.33 | MPCSSSLAVIZP40 
42K — _ 54-Ch. QSMCM 2 QADO64E 12 26 40 -40~+85 | 388-PBGA D MPC561CZP40-ND 42.64 32.41 31.51 | MPC561CZP40 
42K = = 54-Ch. asmoul 2 QADOS4E 12 26 40 -40~+85 | 388-PBGA D MPC562CZP40-ND 44.74 37.26 35.06 | MPC562CZP40 
42K _ 512K 54-Ch. QSMCM 2 QADO64E 12 26 40 -40~+85 | 388-PBGA D MPC563CZP40-ND 63.88 53.20 50.06 | MPC563CZP40 
42K = 512K 54-Ch. QsmMcu 2 QADOS4E 12 26 40 -40~+85 | 388-PBGA D MPC564CZP40-ND 73.98 59.91 57.97 | MPC564CZP40 
46K = 1M 70-Ch. QSMCM 2 QADO64E 12 26 40 -40~+85 | 388-PBGA E MPC565CZP40-ND 86.34 73.93 69.88 | MPC565CZP40 
46K = 1M 70-Ch. QsMoul 2 QADOS4E 12 26 56 -40~+85 | 388-PBGA E MPC565CZP56-ND 90.66 77.63 73.38 | MPCS65CZP56 
46K _ 1M 70-Ch. QSMCM 2 QADO64E 12 26 40 -40~+85 | 388-PBGA E MPC566CZP40-ND 94.98 81.32 76.88 | MPC566CZP40 
M-CORE Family 
8K = 128K Dual 4-Ch. Dual SCI, SPI Queued 8-Ch., 10-Bit _ 2.7-3.6 33 -40~+85 100-LOFP F MMC21070FCPU33-ND 22.54 17.68 16.66] MMC2107CFOPU33 
683XX Family 
= = = GT Si, Queued SPI = = 5 16 -40~+85 144-LOFP = M068331CPV16-ND 15.89 12.02 11.09] MO68331CPV16 
= _ _ GT SCI, Queued SPI _ _ 5 16 -40~+85 132-PQFP _ M068331CFC16-ND 16.95 14.81 13.02] MO88331CFCI6 
2K = _ TPU Si, Queued SPI = = 5 25 -40~+85 132-PQFP = MO68332ACFC25-ND 21.35 16.98 16.03 | MOS8332ACFC25 
2K _ = TPU SCI, Queued SPI = _ 5 16 -40~+85 132-PQFP _ MO088332GOFC16-ND 19.63 15.52 14.64) MO68332GCFCI6 
2K = = TPU Si, Queued SPI _ = 5 16 -40~+85 144-LQFP = MC68332ACPV16-ND 18.04 13.64 12.58] MOS8332ACPV16 
2K — _ TPU ‘SCI, Queued SPI = _ 5 20 -40~+85 144-LQFP _ MO068332ACPV20-ND 18.94 14.33 13.21) MO88332ACPV20 
2K = _ TPU ‘SCI, Queued SPI = = 5 16 -40~+85 144-LQFP = M068332GCPV16-ND 18.04 13.64 12.58) MO88332GCPV16 
2K _ _ TPU SCI, Queued SPI _ _ 5 20 -40~+85 144-LOFP J MO088332GCPV20-ND 18.94 14.33 13.21) MO68332GCPV20 
7.5K = = TPU, CTM4 Si, Queued SPI Queued 16-Oh., 10-Bit — 5 20 -40~+85 160-CFP = MO68336A0FT20-ND 27.94 21.92 20.64] MOS8336ACFT20 
7.5K _ _ TPU, CTM4 SCI, Queued SPI Queued 16-Oh., 10-Bit _— 5 20 -40~+85 160-QFP _ MO068336GOFT20-ND 27.94 21.92 20.64} MOS8336GOFT20 
7.5K _ — TPU, CTM4 eee : Queued 16-Oh., 10-Bit _ 5 20 -40~+85 160-QFP = MO68376BGMIFT20-ND 30.17 24.51 23.22) MOS8376BGMIFT20 
2K = _ TPU SCI, Queued SPI _ _ 3-5 16 -40~+85 144-LQFP _ MO68LK332ACPV16-ND 18.18 14.27 13.44) MO68LK332ACPV16} 
2K = _ TPU Si, Queued SPI _ = 3-5 16 -40~+85 144-LQFP _ MO88LK332GOPV16-ND 18.18 14.27 13.44) MO68LK332GCPV16 


*4-Channel DMA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Digital Signal Processors — DSP56800 Core 


Program Program Additional Data Operating Bus 
ROM RAM RAM ROM Other Voltage Frequency Digi-Key Price Each Motorola 
(16-Bit) (16-Bit) (16-Bit) (16-Bit) Timer ie) Serial | Features (V) (MHz) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
32K 128K 3.5K 2K 3-16-Bit Timers 16 2 SPI _— 27 70 100-LQFP_ | DSP56824BU70-ND 14.40 11.60 10.64 | DSP56824BU70 
Digital Signal Processors — DSP56300 Core 
On Chip Bootstrap Operating Bus 
RAM ROM Other Voltage Frequency Digi-Key Price Each Motorola 
(24-Bit) (24-Bit) Timer VO Serial Features (V) (MHz) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
8K 3K 3 42 2-ESSI DMA, JTAG 3.3 80 208-TOFP DSP56301PW80-ND 52.26 43.53 40.95 DSP5S6301 PW80 
8K 3K 3 42 2-ESSI, SO Pd, ISA, JTAG 3.3 100 208-LQFP DSP56301PW100-ND NEW! 56.43 47.00 44.22 DSP56301 PW100 
8K 3K 3 42 2-ESSI, SO PCI, ISA, JTAG 3.3 100 252-BGA DSP56301VF100-ND NEW! 56.43 47.00 44,22 DSP56301VF100 
128K 192 3 34 2-ESSI DMA, JTAG 3.3 100 196-BGA DSP56303VF100-ND 30.75 24.12 22.72 DSP56303VF100 
128K 192 3 42 2-ESSI, SO DMA, JTAG 1.8/3.3 150 196-BGA DSP56311VF150-ND NEW! 62.36 51.94 48.86 DSP56311VF150 
128K 192 3 34 2-ESSI, SO DMA, JTAG 3.3 100 196-BGA XC56309VF100A-ND NEW! 44.24 36.85 34.67 XO56309VF100A 
64K 192 3 34 2-ESSI, SO DMA, JTAG 1.8/3.3 160 196-BGA XC56L307VF160-ND NEW! 45.85 38.19 35.93 XC56L307VF160 
Flash Digital Signal Processors 
Program Program Flash RAM Boot Operating Bus 
Flash RAM (Data) (Data) Flash Other Voltage Freq. Digi-Key Price Each Motorola 
(16-Bit) (16-Bit) (16-Bit) (16-Bit) (16-Bit) Timer V0 Serial AD PWM Features (V) (MHz) | Package | Part No. 1 25 100 | PartNo. 
2 Quadrature Dual, Internal 
8K 1K 2K 1K 2K Timer 1 SPI, SCI | 4-Input, | 6-Ch. Os ali 3.3 80 48-LOFP | DSP56F801FA80-ND 11.85 9.01 8.45 | DSP56F801FA80 
Modules 12-Bit sues 
4 Quadrature Dual, CAN, 
31.5K 0.5K 4K 2K 2K Timer 16 ‘SPI, SCI | 4-Input, | 6-Ch. Quad 3.3 80 | 100-LQFP} DSP56F803BU80-ND 18.81 14.83 13.98 | DSP56F803BU80 
Modules. 12-Bit Decoder 
4 Quadrature SPI Dual, | yo | CAN, 2 Quad 
31.5K 0.5K 4K 2K 2K Timer 32 2 sd 4-Input, 6Ch Decoder 3.3 80 | 144-LQFP| DSP56F805FV80-ND 22.51 17.97 16.97 | DSP56F805FV80 
Modules 12-Bit i Modules 
1 Quadrature 16 2SPI, Dual Power 
31.5K 0.5K 2K 4K 2K Timer Dedicated) 2SQ, _ — _ Supply, 3.3 80 | 100-LQFP} DSP56F826BU80-ND 17.46 13.69 12.90 | DSP56F826BU80 
Module, 1 TOD] 30 Shared] SSI and 2.5 
4 Quadrature SPI Quad, | 5, CAN, 2 Quad 
60K 2K 8K 4K 2K Timer 32 2 sa 4-Input, 6th Decoder 3.3 80 | 160-LOFP| DSP56F807PY80-ND 24.12 19.34 18.28 | DSP56F807PY80 
Modules 12-Bit . Modules 
4 Quadrature SPI Quad, | 5, CAN, 2 Quad 
60K 2K 8K 4K 2K Timer 32 2 sa 4-Input, ech Decoder 3.3 80 160-BGA | DSP56F807VF80-ND 26.98 21.78 20.61 | DSP56F807VF80 
Modules 12-Bit : Modules 


NEW! DSP56303EVM Kit 


The DSP56303 Evaluation Module is designed as a low-cost platform for 
developing real-time software and hardware products to support applications 
in wireless, telecommunications, and multimedia products using multi-line 
voice/date/fax processing, videoconferencing, audio applications, control, and 
general digital signal processing. PC-compatible computer (90MHz or higher) 
running Windows 95 or NT4 with an RS-232 serial port. 12 Mbytes RAM, 3- 
1/2 inch diskette drive, CD-ROM drive, hard drive with 20 Mbytes of free disk 
space. Power supply 7-9 V AC or DC 500 mA with 2.1 mm coaxial connector, 
(not included) (Recommended Digi-Key part number T353-P5P-ND). 

Kit Contents: » DSP56303EVM Board + DSP56300 Literature + Suite56 for 
Motorola DSP 563xx + Motorola The DSP56300 Family Documentation 
+ Domain Technologies Debugger for DSP563xxEVM 


DSPSGSOSEVMEND 3s: .cisccimiccceuiecanetaid nammerisandiagiehdadarn $307.70 


NEW) DSP56309EVM Kit 


The DSP56309 Evaluation Module (DSP56309EVM) is a low-cost platform for 
developing real-time software and hardware products to support a new 
generation of wireless, telecommunications, and multimedia applications. The 
DSP56309EVM targets applications requiring a large amount of on-chip 
memory, such as wireless infrastructure applications. PC compatible computer 
(Pentium-90 MHz or higher) running Windows 95 (or higher) with an RS-232 
serial port. Requires Power supply 7-9 V DC, 500mA, (not included) 
(recommended Digi-Key part number T353-P5P-ND). 

Kit Contents: + DSP56309EVM Board + GUI Debugger software Disk 
+ Assembler Linker-Test files Disk + DSP56309EVM User’s manual and other 
Documentation. 


DSP56309EVM-ND... «+. $338.54 


NEW! DSP56311EVM Kit 


The DSP56311 Evaluation Module (EVM) is used to demonstrate the abilities of 
the DSP56311 device and provide a hardware tool to allow development of 
applications that use the DSP56311. The DSP56311EVM includes a DSP56311 
device, peripheral expansion connectors, external memory, and a voice codec. 
THe peripheral expansion connectors allow for signal monitoring and user- 
feature expandability. 

Kit Contents: * DSP56311EVM board + Parallel port extender cable + Plastic 
standoffs and plastic screws + DSP56300 Tools Software + Device and tools 
documentation + Tutorial/example software » DSP56311EVM Development 
Tools Release Notes * DSP56311EVM Product Installation Guide 

DSP56311 EVM-ND........ 0... csce cece cece eeteeeenereseeeeene $409.96 


NEW) DSP56F800DEMO Kit 


The 56F800 Demonstration Board is used to demonstrate the abilities of the 
56F800 family and to provide a hardware tool allowing the development of 
applications that use the 56F800 devices. The DSP56F800DEMO Kit is a low 
cost kit that contains everything you need to quickly evaluate the features and 


capabilities of the DSPS6F800 silicon and tools. It also provides an excellent 
cost effective vehicle for hardware and software development. The 
DSPS6F800DEMO Kit is targeted for use on PC Compatible systems running 
Windows 95, Windows 98, and Windows NT 4.0. 

Kit Contents: - Demo Board + Complimentary CodeWarrior License, 8K word 
Program Memory Limit * SDK CD » Parallel cable « Instructions for kit + Train- 
ing CD + US power supply 

DSP56F800DEMO-ND 


DSP56F801EVM Kit 


The DSP56F801EVM Kit is a low cost kit that contains everything you need to 
quickly evaluate the features and capabilities of the DSPS6F801 silicon and 
tools. It can be used standalone, or in conjunction with our broad range of 
modular motion control development hardware. The DSPS6F801EVM Kit is 
targeted for use on PC Compatible systems running Windows 95, Windows 98, 
and Windows NT 4.0. 

Kit Contents: » DSP56F801EVM Installation Guide + DSP56F801 Evaluation 
Module Board + 12 Volt universal switching mode power supply » IEEE 1284 
Parallel Port Cable DB25 male to DB25 female + Metrowerks CodeWarrior for 
Motorola DSP evaluation CD-ROM (30 day) »* Embedded Software 
Development Kit (SDK) CD-ROM 


DSP56F801EVM-ND $349.97 


DSP56F803EVM Kit 


The DSP56F803EVM Kit is a low cost kit that contains everything you need to 
quickly evaluate the features and capabilities of the DSP56F803 silicon and 
tools. It can be used standalone, or in conjunction with our broad range of 
modular motion control development hardware. The DSPS6F803EVM Kit is 
targeted for use on PC Compatible systems running Windows 95, Windows 98, 
and Windows NT 4.0. 

Kit Contents: » DSP56F803EVM Installation Guide + DSP56F803 Evaluation 
Module Board + 12 Volt universal switching mode power supply + IEEE 1284 
Parallel Port Cable DB25 male to DB25 female * Metrowerks CodeWarrior for 
Motorola DSP evaluation CD-ROM (30 day) »* Embedded Software 
Development Kit (SDK) CD-ROM 


DSP56F803EVM-ND $349.71 


DSP56F805EVM Kit 


The DSPS56F805EVM Kit is a low cost kit that contains everything you need to 
quickly evaluate the features and capabilities of the DSP56F805 silicon and 
tools. It can be used standalone, or in conjunction with our broad range of 
modular motion control development hardware. This kit is targeted for use on 
PC Compatible systems running Windows 95, Windows 98, and Windows NT 
4.0. 


Kit Contents: « DSP56F805EVM Installation Guide and DSP56F805 Evaluation 
Module Board + 12 Volt universal switching mode power supply + IEEE 1284 
Parallel Port Cable DB25 male to DB25 female » Metrowerks CodeWarrior for 
Motorola DSP evaluation CD-ROM (30 day) +» Embedded Software 
Development Kit (SDK) CD-ROM 


DSP56F805EVM-ND $394.13 


DSP56F807EVM Kit 


The DSP56F807EVM Kit is alow cost kit that contains everything you need to 
quickly evaluate the features and capabilities of the DSP56F807 silicon and 
tools. It can be used standalone, or in conjunction with our broad range of 
modular motion control development hardware. This kit is targeted for use on 
PC Compatible systems running Windows 95, Windows 98, and Windows NT 
4.0. 

Kit Contents: - DSP56F807EVM Installation Guide and DSP56F807 Evaluation 
Module Board + 12 Volt universal switching mode power supply + IEEE 1284 
Parallel Port Cable DB25 male to DB25 female » Metrowerks CodeWarrior for 
Motorola DSP evaluation CD-ROM (30 day) * Embedded Software 
Development Kit (SDK) CD-ROM 


DSP56F807EVM-ND ... 


DSP56F826EVM Kit 


The DSP56F826EVM Kit is a low cost kit that contains everything you need to 
quickly evaluate the features and capabilities of the DSP56F826 silicon and 
tools. It can be used standalone, or in conjunction with our broad range of 
modular motion control development hardware. This kit is targeted for use on 
PC Compatible systems running Windows 95, Windows 98, and Windows NT 
4.0. 

Kit Contents: + DSP56F826EVM Installation Guide and DSPS6F826 Evaluation 
Module Board + 12 Volt universal switching mode power supply » IEEE 1284 
Parallel Port Cable DB25 male to DB25 female +» Codec sample rate selector 
+ Peripheral Daughter Card Expansion Connector to allow the user to connect 
his own SCI, SSI, SPI or GPIO compatible peripheral to the DSP_ + Memory 
Daughter Card Expansion Connector to allow the user to connect his own 
memory or memory device to the DSP + 16-Bit stereo codec interface 
+ Metrowerks CodeWarrior for Motorola DSP evaluation CD-ROM (30 day) 
+ Embedded Software Development Kit (SDK) CD-ROM 


DSP5SG6FE2GEVM-ND ..............ccecccceccs tees tseceeeeneneeeeeeaeeees $349.71 


NEW) DSP56L307EVM Kit 


The DSP56L307 Evaluation Module (EVM) is used to demonstrate the abilities 
of the DSP56L307 and provide a hardware tool allowing the development of 
applications that use the DSP56L307. It is an evaluation module board that 
includes a DSP56L307 part, perpheral expansion connectors, external 
memory, and a voice codec. The peripheral expansion connectors are used for 
signal monitoring and user-feature expandability. The DSP56L307EVM is used 
to facilitate the evaluation of varuious features of the DSP56L307. It can be 
used to develop real-time software and hardware products based on the 
DSPS6L307. It provides the features necessary for a user to write and debug 
software, to demonstrate the functionality of that software, and to be able to 
interface with the customer’s application specific device(s). The 
DSPS6L307EVM is flexible enough to allow the user to fully exploit the features 
of the DSP56L307. 

Kit Contents: » DSS6L307EVM board = Parallel port extender cable + Plastic 
standoffs and plastic screws + Power Supply, 12V, 1.2 Amps * Suite56 
Software Development Tools CD-ROM + Documentation CD-ROM 
DSP56L307EVM-ND ........... cece cece eee cence ence eeeen eens $468.52 


$349.97 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1033) 333 


~y STATIC PROTECTION va Digi-Key Price Each * 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DTVRGG. 7 “call 
Protection of static sensitive parts is a MUST in today's semiconductor pe ah pong EWE. Inia Comiinacaton _.256-PBGA 20.75 16.28 15.33 
market. MPC852TVR80-ND_ 80MHz, PowerGUIOC eg 
To ensure the quality that Digi-Key customers have come to expect, Processor NEW. vi.c...s.ssidscccssssieneonasnttcaaces 256-PBGA 23.44 18.39 17.32 
the Digi-Key static control program includes proper static safety protection in the following areas: MPC852TVR100-ND 100MHz, PowerQUIOC II™ Integrated Communication 
Se igh ti dac Processor NEW!...........0ccccccteecseeteeeereneees 256-PBGA 26.97 21.16 19.93 
oe ear eornng nepeevonnen MPC8260ACZUMHBB-ND |PowerQUICCII™ Integrated Communication 
* Order Picking Processor NEW!..0........ccccccccsssesescsesseseeees 480-TBGA 149.14 129.37 123.60 
+ Final Inspection MPC8260AZUMHBB-ND | PowerQUIOC II™Integrated Communication 
+» Packaging and Shipping Processor NEW!...............004 ceedeeeseeeeeeansaes 480-TBGA 14200 — — 
% ; A ee z ei MPO8260AZUPJDB-ND | PowerQUIOC II™ Integrated Communication 
Shielded metallized bags are used in order picking, and anti-static, non-CFC, photo degradable Processor NEW!......-o--cccccccccsscccceeeeeeeseseeee 480-TBGA 16956 — — 
packaging peanuts are used in packaging and shipping. MPO8264AZUPIBB-ND __|PowerQUICC II Integrated Communication 
As our program is continuously updated with the latest static control technology, you can be Processor NEW!..............00ccccsseceeeeeeeeeeeeeee 480-TBGA 188.38 — — 
reassured that Digi-Key's static sensitive parts are quality safe, all the way to your door step! 
MOTOROLA 
¢ Please Note: SO-x packages are the same as x-SOIC packages + ores (AB NAANCTEL®) CCLMOLELS (CLE METAS 
Mf Price Each * 
Part No. Description Pkg. i 25 100 
® MOTOROLA MICROCONTROLLERS NEW! Buffers NEW! 
MC100ES6111FA-ND | Low Voltage Differential Fanout Buffer . 1295 9.79 9.03 
Digi-Key Price Each * MC100ES6210FA-ND —_|Low Voltage Differential Fanout Buffer . 1295 9.79 9.03 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 MCI00ES6220TB-ND _| Low Voltage Dual 1:10 Differential Fanout Buff 14.75 11.15 10.28 
MO68S711E9CAN2-ND — ]4IMHz, 8-Bit 12K OTP MCU. ...52-PLOC 15.56 12.10 11.38 MC100ES6221TB-ND —_| Low Voltage 1:20 Differential Fanout Buffer... 14.75 11.15 10.28 
MMC2107CFOPV33-ND _|33MHz, 16-Bit 128K FLASH MOU. .144-LOFP 22.54 17.68 16.66 MC100ES6222TB-ND _| Low Voltage 1:15 Differential Fanout Buffer 14.75 11.15 10.28 
MC100ES6226FA-ND Low Voltage 1:9 Differential Cock Driver. 11.30 855 7.88 
MCI00ES6254FA-ND —_| Low Voltage Differential Fanout Buffer . 11.30 8.55 7.88 
® MOTOROLA MICROPROCESSORS MPO940LFA-ND Low Voltage 1:18 Clock Distribution Chip . 885 604 5.75 
MPO941FA-ND Low Voltage 1:27 Clock Distribution Chip . 11.78 8.91 8.22 
Digi-Key Price Each MP0942PFA-ND Low Volatge 1:18 Clock Distribution Chip . 885 6.04 575 
Part No. Description 1 25 100 MPO9109FA-ND Low Voltage 1:18 Cock Distribution Chip . 6.16 440 4.00 
M68LC302CPUT6VCT-ND | Integrated Multiprotocol Processor NE W!. 28.45 22.31 21.02 MPC931SFA-ND Low Voltage QVIOS PLL Clock Driver 8.60 5.87 5.59 
M68LC302CPU20VCT-ND | Integrated Multiprotocol Processor NEW! 29.29 22.98 21.64 MPO2443FA-ND 1:16 LVOMOS Chock Fanout Buffer .... 9.34 6.38 6.07 
MC88020RC16E-ND 16MHz, 32-Bit Embedded MPU. ewig, sat a MPO9446FA-ND 1:10 LVOMOS Cock Distribution Butfer 7.05 5.04 4.58 
MOB8060RO50-ND 50MHz. 32-Bit Embedded MPU 47853 — — MP09447FA-ND 1:9 LVOMOS Qock Fanout Buffer . 7.05 5.04 4.58 
MO683020F016C-ND 16MHz, Integrated Multiprotocol MPU. 32.99 26.95 25.54 MPC9448FA-ND 1:12 LVOMOS Cock Fanout Buffer 7.05 5.04 4.58 
MOB83020PV16VG-ND _|16MFz, Integrated Multiprotocol MPU NE 43.15 32.79 31.88 MP09449F/A-ND 1:15 PECLLVCMOS Clock Fanout Buffer 830 5.93 599 
MOB8302FC16C-ND 16MHZ. Integrated Multiprotocol MPU. 2798 2264 21.43 MPO9456FA-ND 1:10 LVOMOS Cock Distribution Buffer 8.28 592 538 
MO88302FC20C-ND 20MHz, Integrated Multiprotocol MPU. 30.67 24.95 23.64 MPO9610FA-ND Low Voltage Zero Delay Buffer 1040 7.10 6.76 
MO88302FC25C-ND 25MHz, Integrated Multiprotocol MPU. 93.36 27.27 25.85 MRCOG TREE) Low Voltage Zero Delay Buffer 10.40 __7.10_6.76 
MO68302PV16C-ND 16Mbz, Integrated Multiprotocol MPU. 27.31 22.06 20.88 Clock Generators 
MO68302PVI6VC-ND | 16M, Integrated Multiprotocol MPU. 33.41 27.30 25.89 MC88915FN55-ND 55MHz, Low Skew PLL Cock Driver . 762 557 518 
MO68302PV20C-ND 20MH, Integrated Multiprotocol MPU. 30.00 24.37 23.09 MC88915FN70-ND 7OMHz, Low Skew PLL Clock Driver . 924 688 6.42 
MOQ68302PV25C-ND 25MHz, Integrated Multiprotocol MPU. .. 32.70 26.69 25.30 MC88915TFN55-ND Tri-State, 55MHz, Low Skew PLL Clock Driver. 843 6.22 5.80 
MO68302PV33C-ND 33MHz, Integrated Multiprotocal MPU NV. 38.29 29.09 28.29 MC88915TFN70-ND Tri-State, 70MHz, Low Skew PLL Clock Driver. 9.24 688 642 
MO68302RC16C-ND 16MHz, Integrated Multiprotocol MPU. 76.93 — — MC88915TFN100-ND _| Tri-State, 100MHz, Low Skew PLL Qock Driver .. 9.21 685 640 
MO68306FC16B-ND 16MHz, 32-Bit Integrated MPU 19.07 15.05 14.19 MC88915TFNIOOCT-ND Tri-State, 100MHz, Low Skew PLL Cock Driver .. 921 685 640 
MO68332ACFC16-ND | 16MHz, 32-Bit Integrated MPU 18.81 16.43 14.45 MC88915TFNIO0TR-ND | Tri-State, 100MHz, Low Skew PLL Qock Driver .. 3005.50/500 
MO68332A0FC20-ND —_|20MHz, 32-Bit Integrated MPU .... 19.74 17.25 15.16 MC88915TFNI60-ND —_| Tri-State, 160MHz, Low Skew PLL Clock Driver 969 7.33 676 
MO68334GOFC16-ND 20.08 15.90 15.00 MC88916DW70-ND 7OMHz, Low Skew PLL Clock Driver with Reset 1235 9.43 8.84 
MO68334GFC16-ND 20.08 15.90 15.00 MC88916DW80-ND 80MHz, Low Skew PLL Clock Driver with Reset .. 13.21 10.00 9.22 
MO68340FT16END 16MHz, 32-Bit MPU with DMA... 24.91 20.01 18.92 MC88920DW-ND 50MHz, Low Skew PLL Clock Driver 
MO68340FT25E.ND 25MHz, 32-Bit MPU with DMA. 32.87 26.84 25.45 with Power Control 1050 7.90 7.39 
MO68340PV16E-ND 16MHz, 32-Bit MPU with DMA. 25.47 20.49 19.38 MC88LV915TRV-ND Tri-State, 100MHz, Low Volt. PLL Clock Driver. 28-PLOC 9.94 7.52 693 
MO68340PV25E-ND 25M, 32-Bit MPU with DMA. 34.52 28.26 26.80 MPO9229FA-ND 400MHz Low Voltage Clock Synthesizer NEW! 32-LOFP 1092 826 7.61 
MO683600EM25L-ND __|25MHz, 32-Bit QUIOC™MPU NEW! 62.02 51.66 48.60 MPO9229F\-ND 400MHz Low Voltage Clock Synthesizer NEW! B-PLOC 10.92 826 7.61 
MO68360EVi25K-ND 25MHz, 32-Bit QUIOC™MPU.. 54.66 45.78 43.56 MPC9230FA-ND 800MHz Low Voltage Clock Synthesizer NE WV! 32-LOFP 1092 8.26 7.61 
MO68360EM25L-ND 25MHz, 32-Bit CUIOC™MPU.. 54.66 45.78 43.56 MPO9230F\-ND 800MHz Low Voltage Clock Synthesizer NEW! B-PLOC 10.92 826 7.61 
MO68360EVi25VL-ND —_|25MHz, 32-Bit 3.3V QUIOC™M 64.94 54.79 52.18 MPO9239FA-ND 900MHz Low Voltage Clock Synthesizer NEW! 32-LOFP 11.30 8.55 7.88 
MO68360EM33L-ND 33MHz, 32-Bit QUICC™MPU NEW! 62.02 51.66 48.60 MPO9239F\-ND 900MHz Low Voltage Clock Synthesizer NEW! B-PLOC 11.30 855 7.88 
MO68360ZP25L-ND 25MHz, 32-Bit QUICC™MPU NEW! 56.25 46.85 44.08 MPO9330FA-ND 1:6 Low Voltage PLL Clock Synthesizer NEW/!. 32-LOFP 10.05 7.61__7.01 
MO68360ZP25VL-ND 25M, 32-Bit QUICC™MPU NE 67.81 54.91 53.13 MPO9331 FA-ND 3.3V, 1:6 LVOMIOS PLL Cock Generator NEW! 10.05 7.61 7.01 
MO68E0020RG25-ND —_|25MHy, 32-Bit Enhanced MPU.... 26.63 21.48 20.33 MPC9350FA-ND Low Voltage OMOS PLL Clock Generator NEW! 8.02 5.74 5.21 
MO68EQ030FE25C-ND | 25MHz, 32-Bit Enhanced MPU. 40.30 33.27 31.59 MP09351 FA-ND 2.5V/3.3V, OMOS PLL Cock Generator 32-LOFP 8.02 5.74 5.21 
MO68EQ030FE40C-ND | 40MHz, 32-Bit Enhanced MPU. 54.39 45.55 43.33 MPC9352FA-ND LVOMOS 1:11 Clock Driver NEW! .. 32-LOFP 8.02 5.74 5.21 
MO68E0040FE33A-ND __|33MHz, 32-Bit Enhanced MPU. 120.15 — — MPO9600FA-ND Low Voltage OMOS PLL Cock Driver NEW! 48-LOP 8.30 5.93 _5.39 
MO68EQ040RC25A-ND | 25MMHz, 32-Bit Enhanced MPU. 10866 — — MPO9653FA-ND 1:8 LVOMOS PLL Cock Generator NEW!... 32-LOP 6.79 «4.86 4.41 
MOB8E0040RC33A-ND |33MHz, 32-Bit Enhanced MPU. POE) = = MPO9658FA-ND 3.3V, 1:10 LVOMOS PLL Cock Generator NE 32-LCOFP 1019 6.96 6.62 
MO68EQ060RC50-ND | SOM, 32-Bit Embedded MPU ie) = = MPO9772FA-ND 1:12 LVOMIOS PLL Cock Generator NE W!. 52-LOFP 9.61 7.27 6.71 
MO68EQ060RO66-ND —_|66MHz, 32-Bit Embedded MPU... 28832 — — MPO9773FA-ND 1:12 LVOMOS PLL Clock Generator NEW! 961 7.27 671 
MOS8EN302PV20BT-ND_|20Mz, Integrated Multiprotocol MPU. 36.74 30.18 28.64 MPO940LFACT-ND Low Voltage 1:18 Qock Distribution Chip . 885 6.04 5.75 
MOB8EN302PV25BT-ND |25MHz, Integrated Multiprotocol MPU. .. 43.38 35.94 34.14 MPC940LFATR-ND Low Voltage 1:18 Clock Distribution Qhip . 10634.00/2,000 
MO68EN360CEV25L-ND |25MHz, 32-Bit QUICC™w/Ethernet Suppor 70.04 56.71 54.88 MPC942CFA-ND Low Voltage 1:18 Cock Distribution Ghip . 885 6.04 5.75 
MO68EN360EVi25L-ND  |25MHz, 32-Bit QUICC™w/Ethernet Support 61.80 52.04 49.54 
MO68EN360EVI25VL-ND |25MHz, 32-Bit 3.3V QUIOC™with 
Bhernet Support 72.02 61.01 58.14 MOTOROLA ANALOG 
MO68EN360EVi33K-ND  |33MHz, 32-Bit QUICC™w/Ethernet Support 66.91 56.52 53.84 
MOS8EN360RC25K-ND | 25MHz, 32-Bit QUIOC™w/Ethernet Support 13362 — — Price Each *« 
MO68EN360ZP25L-ND 25M, 32-Bit QUICC™w/Ethernet Support NEW! 63.62 52.99 49.86 Description 1 25 100 
MOB8EN360ZP25VL-ND  |25MHz, 32-Bit 3.3V QUIOC™with MC33143DW-ND Dual High Side Switch for Inductive Loads NEW! ay Rn US) 
Bhernet Support 71.45 60.51 57.66 MC33186DH1-ND 20KHz Automotive H-Bridge Driver NEW! 5.69 4.07 3.70 
MO68HOOOORNI6-ND | 16MHz, 32-Bit Low Power MPU. 12.28 937 8.79 MC33285D-ND 40V Dual High Side TMOS Driver NEW! 225 138 1.19 
MO68HOOOORNI6TR-ND | 16MHz, 32-Bit Low Power MPU... 2120.75/250 MC33286DW-ND 40V Gemini Dual High Side Switch NE 465 299 270 
MO68LO040RC254-ND |25MHz, 32-Bit Low Power MPU 161.25 — — MC33287DW-ND Contact Monitoring + Dual Low Side Switch NEW! 286 1.74 1.51 
MO68LO060RO086-ND 66MHz, 32-Bit Low Power MPU .. 46831 — — MC33288DH-ND Dual High Side SSR for Automotive Rasher 
MO68LC302CPU16CT-ND | 16MHz, LP Integrated MultiprotocolProcessor NEW! 20.36 15.98 15.05 Application NEW! 0.0... ccccceceeeeeee 696 498 4.52 
MO68LC302CPU20CT-ND |20MHz, LP Integrated MultiprotocolProcessor NE WI... 24.40 19.15 18.03 MC33289DW-ND Dual High Side Switch for Inductive Loads NEW! 4.48 287 260 
MO68LC302PU16CT-ND_ | 16M, LP Integrated Multiprotocol Processor 19.68 15.56 14.68 MC33290D-ND ISOK Line Serial Link Interface NEW!. 159 83 .76 
MO68LC302PU16VCT-ND | 16MHz, LP Integrated MultiprotocolProcessor NE 27.88 21.87 20.60 MC33291DW-ND 1.2 RDS(on) Smart 8-Output Switch wi 4.48 287 260 
MO68LC302PU20CT-ND_|20MHz, LP Integrated Multiprotocol Processor... 23.12 18.49 17.47 MC33291LDW-ND 1.4Q RDS(on) 8-Output Switch with SPI NEW! 383 246 2.22 
MO68LC302PU20VCT-ND |20MHz, LP Integrated MultiprotocolProcessor NE W! 28.71 22.52 21.21 MC33298DW-ND Octal Serial Switch with 8-Bit SPI I/O... 545 385 3.55 
MO68LC302PU25CT-ND ]25MFz, LP Integrated Multiprotocol Processor 26.54 21.41 20.25 MC33298DWCT-ND Octal Serial Switch with 8-Bit SPI 1/O 5.64 392 3.61 
MO68MH360EVi25L-ND |25MHz, QUIOC™MPU w/Ethernet Support NE 67.94 55.01 53.23 MC33298DWTR-ND Octal Serial Switch with 8-Bit SPI /O 3260.00/1,000 
MO68MH360EVi33L-ND |33MHz, QUIOC™MPU w/Ethernet Support NEW! 74.88 60.63 58.67 MC33298P-ND Octal Serial Switch with 8-Bit SPI I/O .. 5.63 3.99 3.69 
MO68MH360ZP25VL-ND |25MHz, QUIOC™MPU w/Ethernet Support NE 77.39 66.27 62.64 MC33385DH-ND_ Automotive Quad Low Side Driver NE 654 467 425 
MO68SEQ000FU16-ND __|16MHz, 32-Bit LP Embedded MPU....... 11.10 840 7.86 MC33388D-ND Fault Tolerant CAN Interface NEW. 240 146 1.26 
MPCIO6ARX660G-ND | PowerPC PCI Bridge/Memory Controller . 53.35 44.63 42.45 MC33389ADH-ND System Base Chip with CAN NEW!. 743 531 4.83 
MPCI06ARX83DG-ND | PowerPC POI Bridge/Memory Controller . 71.35 60.43 57.58 MC33389CDH-ND System Basis Chip with Low Speed Fault Tolerant 
MPC180LMB-ND 66MHz, Security Processor NEWI...... 20.96 16.44 15.49 CAN NEW! ccceeeeeees 743 5.31 4.83 
MPOS03RRX300LC-ND |300MHz, 32-Bit MPO603r PowerPC RISC MPI 8232 — — MC33389CDW-ND System Base Chip with CAN NEW! 652 466 4.24 
MPC740ARX233LH-ND _ |233MHz, 32-Bit PowerPC RISC MPU... 751 — — MC33394DH-ND Multi-Cutput Supply with CAN NEW! 9.19 627 597 
MPC740ARX266LH-ND —|266MHz, 32-Bit PowerPC RISC MPU. . 11088 — MC33394DWB-ND Multi-Qutput Supply with CAN NE WV: 7.22 5.16 4.69 
MPC750ARX266LH-ND |266MHz, 32-Bit PowerPC RISC MPU MC33395TDWB-ND Three-Phase MOSFET Predriver NEW!. 550 393 357 
with L2 Cache Support.........000.:::ceeeeeeeeeeeeeeee 12197 — — MC33399D-ND Local Interconnect Network Physical 
MPC852TVR50-ND 50MHz, PowerQUIOCII™Integrated Communication Interface (LIN) NEW! ....... 0.0... ee cence ees 8-SOIC 1.47 .90 78 
Processor NEW!............cccccseeeeseeetseeteeettees 256-PBGA 18.36 14.40 13.57 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


334 (1033) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


MOTOROLA ANALOG (Continued) 


Digi-Key Price Each * 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MC33486DH-ND Dual High Side Switch for H-Bridge 

Applications NEWI..................cccceeeee eee 8.70 5.94 5.65 
MC33790DW-ND 2-Ch. DSI Physical Interface for Bus Master NEW! 475 3.05 2.76 
MC33793D-ND DSI Slave for Remote Sensing NEW!............ es 3.73 239 2.16 
MC33794DH-ND EFReld Sensor for MOU Support NEWI!................. 44-HSOP 7.32. 5.24 4.76 
MC33880DWB-ND 0.55mQ, RDS(on) Configurable 8-Output Switch 

with SPI 1/O Control NEW! .. 478 3.07 277 
MC33882DH-ND 6-Qutput Low Side Switch NE WI 7.60 543 4.94 
MC33883DW-ND Full Bridge Pre-Driver for Power Application NEW! 3.58 2.30 2.08 
MC33884DW-ND_ SDI Monitoring Switch NEW! 3.45 2.22 2.00 
MC33886DH-ND 5.2A Output H-Bridge NEW! 6.22 445 4.04 
MC33887DH-ND 5.2A Integrated H-Bridge with Sleep Mode NE WI. 6.73 481 437 
MC33887DWB-ND 5.2A Integrated H-Bridge with Sleep Mode NE WI. 470 3.02 273 
MC33888F3-ND Quad High Side and Octal Low Side Switch NEW! 10.72 8.11 7.48 
MC33889DW-ND System Base Chip Lite with Low Speed CAN NE 458 294 265 
MC33895F0-ND Quad Half-Bridge with LIN Transceiver NEW! 5.97 426 3.88 
MC33989DW-ND System Base Chip with High Speed CAN NE' 470 3.02 273 
MC33990D-ND J1850 Serial Transceiver NEW! ............. 277 169 1.46 
MC33993DWB-ND 22-Switch Multiple Detection Interface NE W! 4.20 2.70 2.44 
MC33997DW-ND Switching Power Supply with Linear Regulator NEW! 5.58 3.39 3.23 
MC33998DW-ND 2.6/5.0V Switching Power Supply NE WIE. 5.40 3.28 3.13 
KIT33291 DWEVB-ND Evaluation Kit for MC33291 NEW! 75.80 64.90 61.35 
KIT33298DWEVB-ND Evaluation Kit for MC33298 NEW! 75.80 64.90 61.35 
KIT33394DWBEVB-ND _ | Evaluation Kit for MC33394 NEW! 144.80 125.60 120.00 
KIT33794DWBEVM-ND __| Evaluation Kit for MC33794 NEW! 72.14 58.41 56.52 
KIT33880DWBEVB-ND __| Evaluation Kit for MMC33880 NEW! 113.70 97.35 92.03 
KIT33883DWEVB-ND Evaluation Kit for MC33883 NEW! 90.96 77.88 73.62 
KIT33886DHEVB-ND Evaluation Kit for MC33886 NEW! 72.14 58.41 56.52 
KIT33991 DWEVM-ND Evaluation Kit for MC33991 NEW! 324.35 274.85 268.80 
KIT33993DWBEVB-ND __| Evaluation Kit for MC33993 NEW! 128.86 110.33 104.30 


® MOTOROLA 


DISPLAY DRIVERS 


Digi-Key Price Each * 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MCi4489BDW-ND 5-Channel LED Display/25 Lamp Driver .. 20-SOG 404 276 2.53 
MCi4489BP-ND 5-Qhannel LED Display/25 Lamp Driver . .20-Dip 4.04 276 253 


) MOTOROLA 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


MATH COPROCESSORS 


Price Each * 


Pkg 125100 


Digi-Key Price Each * 
Part No. Description Pkg. il 25 100 
NEW! Frequency Conversion NEW! 
MC13770FOCT-ND RF LNA Down Converter. . 5.75 349 3.34 
MC13770FCTR-ND RF LNA Down Converter. . 5463.60/2,500 
Frequency Synthesis 
MC145151DW2-ND Parallel-Input PLL Freg. Synthesizer (Single-Modulus) .. 6.19 4.43 4.10 


MC145151DW2TR-ND Parallel-Input PLL Freq. Synthesizer (Single-Modulus) 3767.00/1,000 
MC145152DW2-ND Parallel-Input PLL Freq. Synthesizer (Dual-Modulus) 773 5.66 5.27 
MC145152DW2TR-ND Parallel-Input PLL Freq. Synthesizer (Dual-Modulus). . 4848.00/1,000 
MC145158DW2-ND Serial-Input PLL Frequency Synthesizer (Dual-Modulus) 3.50 225 2.03 
MC145158DW2TR-ND __|Serial-Input PLL Frequency Synthesizer (Dual-Modulus) 1817.00/1,000 
MC145170D2-ND Serial-Input QMOS PLL Frequency Synthesizer. 495 346 3.19 
MC145170D2TR-ND Serial-Input QVOS PLL Frequency Synthesizer. 7022.50/2,500 
MC145170DT2-ND Serial-Input QVIOS PLL Frequency Synthesizer. . 495 346 3.19 
MC145170DT2TR-ND Serial-Input QMOS PLL Frequency Synthesizer........... 7022.50/2,500 


® MOTOROLA 


SMOKE DETECTION 


Digi-Key Price Each * 
Part No. Description i 25 100 
MC14467P1-ND lonization Smoke Detector .... 67, 1:01 90 
MC145012P-ND Photoelectric Smoke Detector . 294 198 1.75 


TELECOMMUNICATIONS 


MO68882FN25A-ND M68000 Family Math CoProcessor. . -68-PLOC 51.00 42.58 40.50 
MEMO 

9 Price Each * 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MOQM69C432TC20-ND 16K x 64 Content Addressable Memory. . -.-100-TOFP = 40.84 33.74 32.04 
MPC2605ZP66-ND PowerPC Integrated Secondary Cache... -.241-PBGA 43.07 35.68 33.89 
@) MOTOROLA INTERFACE 
Digi-Key Price Each * 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MC33199DCT-ND 1$09141 Serial Ink Driver... -14S0C 254 1.55 1.34 
MC33199DTR-ND- 1$09141 Serial Ink Driver... -.14-S01C 2855.60/2,500 


RF/AF PRODUCTS 


gi Price Each * 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Amplifiers 
MBC13720CT-ND SiGe:C Low Noise Amp with Bypass Switch NE W!. 1.49 aes) aval 
MBC13720TR-ND SiGe:C Low Noise Amp with Bypass Switch NEW! 1713.00/3,000 
MBC13900CT-ND RF NPN Silicon Low Noise Transistor NEW! Lif 39 32 
MBC13900TR-ND. RF NPN Silicon Low Noise Transistor NEW! 720.00/3,000 
MBC13916CT-ND General Purpose SiGe:C RF Cascode Amplifier 99 45 41 
MBC13916TR-ND General Purpose SiGe:C RF Cascode Amplifier 921.15/3,000 
MC13751FOCT-ND Dual-Band Upmixer and Driver Amp NEW! 400 257 2.32 
MC13751FCTR-ND Dual-Band Upmixer and Driver Amp NEW: 5025.00/2,500 
MC13190FOCT-ND 2.4GHz Short-Range, Low-Power Transceiver NEW! 32-CRN 5.05 3.07 2.93 
MC13190FCTR-ND 2.4GHz Short-Range, Low-Power Transceiver NEW/!. 7437.00/3,000 
MC92600JUB-ND Quad 1.25 Goaud SERDES Transceiver NEW! . 57.98 49.85 45.43 
MMMS5063CT-ND Tri-Band GSM GPRS 3.5V Power Amp NEW! —- S05) 75175) 5.23) 
MMMS5063TR-ND Tri-Band GSM GPRS 3.5V Power Amp NEW! = 9300.00/2,000 
MRA00970CT-ND 3.2V GSM GaAs Integrated Power Amp NEW! 20-OF—N 6.26 448 4.07 
MRAO0970TR-ND 3.2V GSM GaAs Integrated Power Amp NEW/!. 20-OF(\ 9050.00/2,500 
MRAC1870CT-ND 3.2V DCS/PCS GaAs Integrated Power Amp NE 20-CF—N 5.82 416 3.78 
MRAC1870TR-ND 3.2V DCS/PCS GaAs Integrated Power Amp NEW! 8405.00/2,500 
D/A Converters 
MC144110DW-ND 6-Bit Hex Serial Interface D/A Converter . 491 343 3.16 
MC144110DWTR-ND 6-Bit Hex Serial Interface D/A Converter . 2396.00/1,000 
MC144111DW-ND 6-Bit Quad Serial Interface D/A Converter 3.98 271 2.49 
MC144111DWTR-ND 6-Bit Quad Serial Interface D/A Converter .. 2360.00/1,000 
Encoders / Decoders 

MC145026D-ND Serial Data Output 9-Line Trinary Encoder.. PAG) Ales) 1h) 
MC145026DTR-ND Serial Data Output 9-Line Trinary Encoder. 2682.50/2,500 
MC145026P-ND '9-Line Simplex Encoder 219 1.39 1.25 
MC145027DW-ND Serial Data Input 9-Line (5 Address, 4 Data) 

Trinary Decoder... ec sssccineceesaearneeeessnaneaeconea 16-SOC 260 1.68 1.52 
MC145027DWTR-ND Serial Data Input 9-Line (5 Address, 4 Data) 

Trinary Decoder . . 1360.00/1,000 
MC145027P-ND Serial Data Input 9-Li 

Trinary Decoder 260 1.68 1.52 
MC145028DW-ND Serial Data Input 9-Line Trinary Decoder 3.03 2.00 1.82 
MC145028DWTR-ND Serial Data Input 9-Line Trinary Decoder 1634.00/1,000 
MC145028P-ND Serial Data Input 9-Line Trinary Decoder 3.03 2.00 1.82 


Price Each * 
Part No. Description Pkg. i 25 100 
MC145481DT-ND. 3 Volt POM Codec-Filter NEWI................ccecee eee 20-TSSCP) 3.73 239 216 
MC145481 DW-ND 3 Volt PCM Codec-Filter . . 3.73 239 2.16 
MC145481SD-ND 3 Volt PCM Codec-Filter. . 3.73 239 2.16 
MC145483DT-ND 3 Volt 13-Bit Linear PCM Codec-Filter NE WV! 20-TSSOP 380 244 220 
MC145483FC-ND_ 3 Volt 13-Bit Linear PCM Codec-Filter NE WV 32-ON 4.05 260 235 
MC145483SD-ND 3 Volt 13-Bit Linear PCM Codec-Filter 20-SSCP 3.80 244 221 
MC145484DT-ND. 5 Volt POM Codec-Filter NEW 20-TSSCP 380 244 221 
MC145484DW-ND 5 Volt POM Codec-Filter 20-SOG 348 2.23 2.02 
MC145484SDCT-ND 5 Volt PCM Codec-Filter. 20-SSOCP 3.93 252 228 
MC145484SDTR-ND 5 Volt POM Codec-Filter. . 3057.00/1,500 
MC145572ARN-ND Universal Interface ISDN Transceiver 21.38 17.01 16.06 
MC145572APB-ND ISDN Interface Transceiver .... 17.71 13.90 13.10 
MC145574ADW-ND SIT Interface ISDN Transceiver 864 640 5.96 
MC145574APB-ND SIT Interface ISDN Transceiver. . 864 640 5.96 
MC14L05480DT-ND 5 Volt POM Codec-Filter NE WI. 3.80 231 221 
MC14LC5480DW-ND 5 Volt POM Codec-Fiter.. . 3.48 223 2.02 
MC14LC5480DWCT-ND {5 Volt PCM Codec-Filter 3.60 231 2.09 
MC14LC5480DWTR-ND /5 Volt POM Codec-Filter 1869.00/1,000 
MC14L05480SDCT-ND —_|5 Volt POM Codec-Filter. 3.95 254 229 
MC14L05480SDTR-ND __|5 Volt POM Codec-Filter. . 3076.50/1,500 
MC14LC5540DW-ND Adaptive Differential POM Codec 6.98 4.99 4.54 
MC33390D-ND ass B Serial Link Transceiver 216) 186) 1122 
MC34118DW3CT-ND Voice Switch Speakerphone ... 688 516 4.99 
MC34118DW3TR-ND Voice Switch Speakerphone .--28-SOIC 4386.00/1,000 
MQ92501GC-ND Asynchronous Transfer Mode Call Processor .256-PBGA 141.49 — _— 
in EMBEDDED INTEL 
ARCHITECTURE MICROPROCESSOR: 

Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
KU80C186EC20 802933-ND 20Mrz, 16-Bit, Enhanced 80C186 

MPUL SY cicccsccrasecacoccinacoven 100-CQFP 21.15 1665 1260 
KU80C186EC25 802951-ND 25Mkz, 16-Bit, Enhanced 800186 

IMPUTISN ic iih coassuion chee annntie’ 100-AFP 21.15 1665 1260 
TN80C186EB20 802875-ND 20Mrz, 16-Bit, Enhanced 800186 

MPU) SV ciidsciccssssasssscaseanaae 84-PLOC 17.74 13.97 10.57 
N80C186EA25 802825-ND 25Mrz, 16-Bit, 80C186EA MPU, 

5V, Extended Temperature......... 68-PLOC 1481 1166 882 
TN80C186EA13 802768-ND 13MHz, 16-Bit, 80C186EA MPU, 

5V, Extended Temperature......... 68-PLOC 1481 11.66 882 
TN80C186EA20 802799-ND 20Mrz, 16-Bit, 80C186EA MPU, 

5V, Extended Temperature......... 68-PLOC 1481 11.66 882 
N80C186EB25 802891-ND 25Mtz, 16-Bit, 80C186EB MPU, 

5V, Extended Temperature......... 84-PLOC 17.63 13.88 10.50 
S80C186EB25 802897-ND 25Mrz, 16-Bit, 80C186EB MPU, 

5V, Extended Temperature ........ 80-MOFP 18.21 14.34 10.85 
SB80C186EB13 808818-ND 13MHz, 16-Bit, 80C186EB MPU, 

5V, Extended Temperature......... 80-SOP 11.87 9.35 7.07 
SB80C186EB20 802869-ND 20Mrz, 16-Bit, 80C186EB MPU, 

5V, Extended Temperature. 11.87 935 7.07 
SB80C186ER25 802905-ND 25Mrz, 16-Bit, 80C186EB MPU, 

5V, Extended Temperature......... 80-SQP 11.87 935 7.07 
TN80C186EB13 802851-ND 13MHgz, 16-Bit, 80C186EB MPU, 

5V, Extended Temperature......... 84-PLOC 17.74 13.97 10.57 
TS80C186EB13 802853-ND 13MHz, 16-Bit, 80C186EB MPU, 

5V, Extended Temperature .. 80-MQFP 17.27 13.60 10.29 
TS80C186EB20 802885-ND 20Mrz, 16-Bit, 80C186EB MPU, 

5V, Extended Temperature ........ 80-MQFP 17.27. 13.60 10.29 
A80C186EC 802919-ND 25MFz, 16-Bit, 80C186EC MPU, 

5V, Extended Temperature ....... 132-CPGA 62.32 49.20 4264 
S80C186EC25 802957-ND 25Mrz, 16-Bit, 80C186EC MPU, 

5V, Extended Temperature....... 100-MQFP) 20.70 16.30 12.34 
SB80C186EC13 808819-ND 13MHz, 16-Bit, 80C186EC MPU, 

5V, Extended Temperature ....... 100-SQFP 21.00 16.60 13.50 
SB80C186EC20 802939-ND 20MFz, 16-Bit, 80C186EC MPU, 

5V, Extended Temperature .. 21.00 1660 13.50 
SB80C186EC25 802965-ND 25MFz, 16-Bit, 80C186EC MPU, 

5V, Extended Temperature ....... 100-SQFP 21.00 16.60 13.50 
TS80C186EC20 802945-ND 20Mtz, 16-Bit, 80C186EC MPU, 

5V, Extended Temperature....... 100-MQFP 20.70 16.30 12.34 
A80C186XL12 803000-ND 12Mbz, 16-Bit, 80C186XL 

Microprocessor, 5V.. -68-PGA 40.53 32.04 26.06 

(Continued) 
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. 
intel e EMBEDDED INTEL ARCHITECTURE MICROPROCESSORS (Continued) 


Intel Digi-Key Price Each * Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. u 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
‘A80C186XL20 803128-ND | 20MHz, 16-Bit, 80C186XL SB80C188EC13 803618-ND | 13MHz, 16-Bit, 80C188EC MPU, 
Microprocessor, 5V......2..2.:+008+ 68-PGA 40.53 32.04 26.06 5V, Extended Temperature ....... 100-SCFP 21.00 1660 13.50 
A80C186XL25 803250-ND | 25Mbz, 16-Bit, 80C186XL SB80C188EC20 803644-ND | 20MHz, 16-Bit, 80C188EC MPU, 
Microprocessor, 5V......2..2.::0++ 68-PGA 40.53 32.04 26.06 5V, Extended Temperature ....... 100-SCFP 21.00 1660 13.50 
A80C186XLI 802971-ND | 25Mbz, 16-Bit, 80C186XL SB80C188EC25 808828-ND | 25MHz, 16-Bit, 80C188EC MPU, 
Microprocessor, 5V .......-.0++++ 182-CPGA 57.86 45.68 39.59 BV, Extended Temperature ....... 100-SCFP_ 21.00 16.60 13.50 
NBOC186XL12 803020-ND | 12MFy, 16-Bit, 80C186XL TS80C188EC13 803632-ND | 13MHz, 16-Bit, 80C188EC MPU, 
Microprocessor, 5V..............+5 68-PLOC 935 748 4.93 5V, Extended Temperature......... 100-QFP 20.70 16.30 12.34 
N0C186XL20 803140-ND | 20MHv, 16-Bit, 80C186XL TS80C188EC20 803650-ND | 20MHz, 16-Bit, 80C188EC MPU, 
Microprocessor, 5V..............+5 68-PLOC 935 748 4.93 5V, Extended Temperature....... 100-MGFP) 20.70 16.30 12.34 
N80C186XL25 803256-ND | 25MHz, 16-Bit, 80C186XL AB0C188XL12 803689-ND | 12MHz, 16-Bit, 80C188XL 
Microprocessor, 5V........22..0064 68-PLCC 935 748 493 MPU, 5V ....--- eee e eee eeeee eee eee 68-PGA 37.49 29.64 24.10 
NBOC188XL12 803698-ND | 12MFv, 16-Bit, 80C188XL ‘AB0C188XL20 803812-ND | 20MHz, 16-Bit, 80C188XL 
Microprocessor, 5V............2265 68-PLOC 9.08 7.26 4.79 MPU, 5V .0....seceeeeceteeeeneeeees 68-PGA 40.53 32.04 26.06 
N80C188xXL20 803820-ND | 20MHz, 16-Bit, 80C188XL AB0C188XL25 803884-ND | 25MHz, 16-Bit, 80C188XL 
Microprocessor, 5V.........2..2266 68-PLOC 9.08 7.26 4.79 MPU, 5V .0....seseceeeeteeeeeteeees 68-PGA 37.49 29.64 24.10 
R80C186XL12 803057-ND | 12MHz, 16-Bit, 80C186XL N80C188XL25 803895-ND =| 25MHz, 16-Bit, 80C188XL 
Microprocessor, 5V ...........2.006 68-LOC 33.08 26.15 21.27 MPU, 5V .......-eeeeeeeee teeter 68-PLOC 9.08 7.26 4.79 
R80C186XL20 803196-ND | 20Mbz, 16-Bit, 80C186XL F80C188xXL20 803844-ND — | 20MHz, 16-Bit, 80C188XL 
Microprocessor, 5V ...........2:006 68-LOC 33.08 26.15 21.27 MPU DV. .fecsentiicecsansbincenianta 68-LOC 27.30 21.58 17.55 
R80C186XL25 803262-ND | 25MHz, 16-Bit, 80C186XL F80C188XL25 803902-ND | 25MHz, 16-Bit, 80C188XL 
Microprocessor, 5V ......0..::00084 68-LOC 33.08 26.15 21.27 MPU, BV... 0-..-seeveeeeeeeeteees 68-LOC 27.30 21.58 17.55 
$80C186XL12 803063-ND | 12MHz, 16-Bit, 80C186XL S80C188XL12 803759-ND | 12MHz, 16-Bit, 80C188XL 
Microprocessor, 5V........+..0+++ 80-MOFP 13.06 10.45 6.89 MPU, SV... -sssesssseeeeeeeeeeees 80-MOFP 11.69 9.35 6.17 
SB0CIB6XL20 803199-ND | 20MHz, 16-Bit, 80C186xL $80C188XL20 803850-ND | 20MHz, 16-Bit, 80C188XL 
Microprocessor, 5V........200022 80-MOFP 13.06 1045 6.89 MPU, BV... seen teeters 80-MOFP 11.69 9.35 6.17 
$80C186XL25 803269-ND | 25MHy, 16-Bit, 80C186XL SB0C188XL25 808831-ND | 25Mrvz, 16-Bit, 80C188XL 
Microprocessor, 5V.........20:++ 80-MOP 13.06 1045 6.89 MPU, BV..<.ssssssssasessestsernes 80-MGFP FSCS 95:17 
SB80C186XL12 808823-ND | 12MHy, 16-Bit, 80C186XL SB80C188XL12 803769-ND | 12Mrv, 16-Bit, 80C188XL 
Microprocessor, 5V......+.++.+.+++ 80-SCFP 11.87 9.35 7.07 NMEU DViesinast shi detest enbstatt tty 80-SCHP (RSIS CeO 2 aia 
$B80C186XL20 808824-ND | 20MHz, 16-Bit, 80C186XL SEBOCIBENLZO OSS COMI i, 16-Eit, SOCIESXL 
Microprocessor, 5V.........-.++2++ 80-SCFP 1187 9.35 7.07 MN OMe seeiaane tines See hiaatits 80-SCrP eo 
SBB0CI86XL25 808825-ND | 25MHz, 16-Bit, 80C186XL pea eg) ON, 16-Bit, SOCIBEXL 
Microprocessor, 5V............-+++ 80-SCFP 11.87 935 7.07 MPU OV ssssecssncnsssatensssasince 80-SOFP TS CS ae 
| - Bit, 80 TABOC188XL12 803775-ND | 12MHz, 16-Bit, 80C188XL MPU, 
TAB0C186XL20 803206-ND | 20MHz, 16-Bit, 80C186XL BU EGeeih EN ca Gl pan 
MPU, 5V, Extended Temperature ...68-PGA 42.74 33.79 27.48 , Extended Temperature........-+ e SEM) OS) 22 
TNBOCI86XL12 803077-ND | 12MHz, 16-Bit, 80C186XL MPU, TABOCI88XL20 803662:ND) | 20Mry, 16-Bit, 80C188XL MPU, 
fi BV, Extended Temperature.......... 68-PGA 39.69 31.38 25.52 
5V, Extended Temp..........::0++ 68PLOC 9.35 7.48 4.93 : 
i in TN80C188XL12 803787-ND | 12MHz, 16-Bit, 80C188XL MPU, 
TN80C186XL20 803212-ND | 20MHy, 16-Bit, 80C186XL 
Mi 5V, Extended Temperature. ........ 68-PLOC 9.08 7.26 4.79 
icroprocessor, 5V, Ext. Temp. ...68-PLOC 935 748 493 
. TN8OCI88XL20 803867-ND | 20MHz, 16-Bit, 80C188XL MPU, 
TRBOCI86XL12 803091-ND | 12MHz, 16-Bit, 80C186XL MPU, BV Eee PEE ons 75 Ae 
5V, Extended Temperature .......... 68-LOC 35.28 27.89 22.68 ee ee es : : : 
TREOCIBEXLZO 303233. ND | OMe, 16-Bit, 80C186XL MPU, TR80C188XL12 803799-ND | 12MHz, 16-Bit, 80C188XL MPU, 
BV, Extended Temperature .......... 68-LOC 2951 2333 18.97 
5V, Extended Temperature .......... 68-LOC 35.28 27.89 2268 : 
‘ TR80C188XL20 803873-ND | 20MHz, 16-Bit, 80C188XL MPU, 
TS80C186XL12 803097-ND | 12MHz, 16-Bit, 80C186XL MPU, 
BV, Bt 5V, Extended Temperature 35.28 27.89 22.68 
, Extended Temperature ........ 80-MOFP 1334 10.67 7.04 f 
; TS80C188XL20 803878-ND | 20MH, 16-Bit, 80C188XL MI 
TS80C186XL20 803242-ND | 20Mbz, 16-Bit, 80C186XL MPU, 
5V, Extended Temperature 11.96 957 631 
5V, Extended Temperature . . 5 13.34 10.67 7.04 ; 
= TNSOL188EA13 806131-ND | 13MHz, 16-Bit, 80L188EA Enhanced 
TNBOL186EA13 806072-ND | 13MHy, 16-Bit, 80L186EA Enhanced 
MPU, 3V, Extended Temp. .68-PLOC 14.81 11.66 8.82 
MPU, 3V, Extended Temp. .......... 68-PLOC 14.81 11.66 8.82 ‘ 
; N80L188EB16 806163-ND | 16M, 16-Bit, 80L188EB Enhan: 
N80L186EB16 806093-ND | 16MHy, 16-Bit, 80L186EB Enhanced 
Nay eT wis 4 ORF MPU, 3V, Extended Temp. ......... 17.63 13.88 10.50 
, SV, Extended Temp. zs Gy EES ue $SB80L188EB16 806175-ND | 16MHz, 16-Bit, 80L188EB Enhanced 
S80L186EB16 806099-ND | 16MHv, 16-Bit, 80.186EB Enhanced 
MPU, 3V, Extended Temp. ......-.. 80-SQFP__ 17.27 13.60 10.29 
MPU, 3V, Extended Temp. ........ 80-MCFP 18.21 14.34 10.85 : 
: TNSOL188EB13 806149-ND | 13MHz, 16-Bit, 80L188EB Enhanced 
SB80L186EB13 808880-ND | 13MHv, 16-Bit, 80.186EB Enhanced 
MPL SV. Bere 7 80-ScrP MET ome or MPU, 3V, Extended Temp. ......... 84-PLOC 17.74 13.97 10.57 
Asien tedl is foe : : ; TS80L188EB13 806156-ND | 13MH, 16-Bit, 80L188EB Enhanced 
SB80L186EB16 806105-ND | 16MHz, 16-Bit, 80L186EB Enhanced MPU, 3V, Extended Temp. 80-MCFP 1727 1360 10.29 
MPU, SV, Extended Temp.........- S0-SCP RES §=| KUBOLIS8EDI3 806192-ND | 13MHz, 16-Bit, 80L 188EC Enhanced ; ; } 
TN80L186EB13 806081-ND | 13MHz, 16-Bit, 80L186EB Enhanced MPU, 3V, Extended Temp. 100-CP 1716 1351 10.22 
MPU, 3V, Extended Temp. .......... 84-PLOC 17.74 13.97 10.57 ns Sener : - : 
- SB80L188ECI3 806197-ND | 13MHz, 16-Bit, 80L188EC Enhanced 
TS80L186EB13 806087-ND | 13MHz, 16-Bit, 80L186EB Enhanced MPU, 3V, Extended Temp......... 100-SCFP 21.00 1660 13.50 
MPU, 3V, Extended Temp. ........ 80-MCFP 17.27 13.60 10.29 SBBOL188ECI6 09627-ND | 16MHb, 16-Bit, 80.188EC Enhanced 
KUBOL186EC13 806111-ND | 13MHz, 16-Bit, 80L186EC Enhanced MPU, 3V, Extended Temp......... 21.00 1660 13.50 
MPU, 3V, Extended Temp. .......+. 100-CFP 21.15 1665 12.60 TSBOL188EC13 808882-ND | 13MHy, 16-Bit, 80L188EC Eh 
KUBOL186EC16 806116-ND | 16MHz, 16-Bit, 80L186EC Enhanced MPU, 3V, Extended Temp. ....... 20.70 16.30 12.34 
MPU, SV, Extended Temp. ........ 100-CFP_ 21.15 1665 12.60 ABOSBEDXI6 807050-ND | Tee, 32-Bit, 3860x 
SB0L186ECI6 808881-ND | 16MFv, 16-Bit, 80L186EC Enhanced Processor, 5.0V.......:0s0css00 132-PGA 44.10 34.86 28.35 
MPU, 3V, Extended Temp. ....... 100-MGFP 20.70 16.30 12.34 /A80386DX20 807066-ND | 20MHz, 32-Bit, 386Dx 
SB80L186EC13 809626-ND =| 13MHz, 16-Bit, 80L186EC Enhanced Processor, 5.0V........::+000s000e 132-PGA 44.10 34.86 28.35 
MPU, 3V, Extended Temp......... 100-SQFP 21.00 16.60 13.50 A80386DX25 807094-ND 25MHz, 32-Bit, 386DX 
TN80C188EB13 803537-ND | 13MHz, 16-Bit, 800188 Enhanced Processor, 5.0V......000..:00eee 132-PGA 44.10 34.86 28.35 
MPU, SV, Extended Temp......... 84-PLOC 17.74 13.97 10.57 ABOSBEDXGS 807129.ND | 33M, 32-Bit, 386DX 
TNBOC188EB20 803562-ND | 20MHz, 16-Bit, 80C188 Enhanced Processor, 5.0V......sseecseeseeees 192-PGA 44.10 34.86 28.95 
MPU, 5V, Extended TEMP istics eves 84-PLOC 17.74 13.97 10.57 NG80386DX20 807082-ND 20MHz, 32-Bit, 386DX 
TS80C188EB20 803586-ND | 20MHy, 16-Bit, 80C188 Enhanced Processor, 5.0V.....ccceceseseseees 192-CFP 13.87 10.92 8.26 
MPU, 5V, Extended Temp........... 80-GFP 17.27 13.60 10.29 NGB0386DX25 807111-ND | 25MHy, 32-Bit, 386DX 
NB0C188EA25 808826-ND | 25MHy, 16-Bit, 80C188EA MPU, Processor, 5.0V.......:sseseeeeeee 132-0P 13.87 1092 8.26 
5V, Extended Temperature......... 68-PLOC 14.81 11.66 8.82 NGBO386Dx33 B07141-ND | SaMHe, 32-Bit, S86DX 
TN80C188EA13 803477-ND | 13MHy, 16-Bit, 80C188EA MPU, Processor, 5.0V......:::ssesceeese+ 132-0FP 13.87 1092 8.26 
5V, Extended Temperature......... 68-PLOC 1481 11.66 8.82 /A80386EXI 807153-ND | 33MHy, 32-Bit, 386EX 
TN80C188EA20 803497-ND | 20MHy, 16-Bit, 80C188EA MPU, Processor, 5.0V........s0cs0e0+ 168-CPGA 68.40 54.00 46.80 
5V, Extended Temperature......... 68-PLOC 14.81 11.66 8.82 FA80386EXTB25 807257-ND | 25MHy, 32-Bit, 386EX Integrated 
N80C188EB25 803592-ND | 25MHy, 16-Bit, 80C188EB MPU, Processor, 3.3V, Ext. Temp. ...... 144-TOFP 26.25 20.75 16.88 
SV, Extended Temperature......... 84-PLOC 17.63 13.88 10.50 FAB0386EXTC25 807267-ND | 25MHz, 32-Bit, 386EX Integrated 
$80C188EB25 803598-ND | 25MM, 16-Bit, 80C188EB MPU, Processor, 5.0V, Ext. Temp. ...... 144-TOFP 21.00 16.60 13.50 
5V, Extended Temperature ........ 80-MOFP 18.21 14.34 10.85 FA80386EXTC33 807274-ND | 33MHz, 32-Bit, 386EX Integrated 
SB80C188EB13 803520-ND | 13MHy, 16-Bit, 80C188EB MPU, Processor, 5.0V, Ext. Temp. ...... 144-TOFP 22.05 17.43 14.18 
5V, Extended Temperature......... 80-SOFP 17.27 13.60 10.29 KU80386EXTB25 807262-ND | 25MHz, 386EX Integrated 
SB80C188EB20 803555-ND | 20MHy, 16-Bit, 80C188EB MPU, Processor, 3.3V.......::sscseeeeees 132-CFP 24.15 19.09 15.53 
5V, Extended Temperature......... 80-SQP 17.27 13.60 10.29 KU80386EXTC25 807271-ND 25MHz, 386EX Integrated 
SB80C188EB25 803604-ND | 25MHy, 16-Bit, 80C188EB MPU, Processor, 5.0V........sseeeseesee 132-CFP 21.53 17.02 13.84 
5V, Extended Temperature......... 80-SCRP 17.27 13.60 10.29 KU80386EXTC33 807277-ND | 33MHz, 386EX Integrated 
TS80C188EB13 803549-ND | 13MHz, 16-Bit, 80C188EB MPU, Processor, 5.0V........ssescreeses 132-0FP 21.53 17.02 13.84 
5V, Extended Temperature ........ 80-MCFP 17.27 13.60 10.29 KU80386SXTA25 800169-ND | 25MHz, 32-Bit, 386SX Processor, 
KUB80C188EC13 803612-ND | 13MHz, 16-Bit, 80C188EC MPU, 5.0V, Extended Temperature. ...... 100-CFP 15.04 11.84 8.96 
5V, Extended Temperature......... 100-CFP__ 21.15 16.65 12.60 KU80386SXTA33 800175-ND | 33MHz, 32-Bit, 386SX Processor, 
KUB0C188EC20 803638-ND | 20MHz, 16-Bit, 80C188EC MPU, 5.0V, Extended Temperature....... 100-CFP 15.04 11.84 8.96 
5V, Extended Temperature......... 100-CFP 17.16 1351 10.22 KU80386SXTA4O 800183-ND | 40MHz, 32-Bit, 386SX Processor, 
KUB0C188EC25 803656-ND | 25MHz, 16-Bit, 80C188EC MPU, 5.0V, Extended Temperature....... 100-CFP 15.04 11.84 8.96 
5V, Extended Temperature......... 100-CFP 17.16 1351 10.22 NGB0386SX16 800214-ND | 16MHz, 32-Bit, 386SX 
S80C188EC25 803664-ND 25MHz, 16-Bit, 80C188EC MPU, Processor, 5.0V.......06.::0ceeee 100-OFP 15.28 12.03 9.10 
5V, Extended Temperature....... 100-MOFP__ 20.70 16.30 12.34 (Continued) 
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intel. 


STRONG ARM® 


EMBEDDED INTEL ARCHITECTURE MICROPROCESSORS (Continued) PROCESSORS 
Price Each * Intel Digi-Key Price Each * 
Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
800273-ND | 20MHz, 32-Bit, 386SX 21281DB 821351-ND | 166MHz, Strong Arm 
Processor, 5.0V........00:ceeeees 100-CFP 15.28 12.03 9.10 SA-110 Microprocessor .. -144-TOFP 30.98 24.49 19.92 
NGB0386SX25 g00310-ND | 25M, 32-Bit, 386SX ot be al oo | ke an 10 us ..256-BGA 39.38 31.13 25.32 
Processor, 5.0V.......2..000000 ee 100-CFP 1222 9.62) 7.28 eae, Se ONO AM 
NGB80386SX33 800353-ND 33MHz, 32-Bit, 386SX SA-1110 Microprocessor.......... 256-BGA 49.69 39.23 34.00 
Processor, 5.0V......-scseceesecee: 100-CFP_ 12.22 9.62 7.28 
5 
NGB0386SXLP20 800112-ND | 20MHz, 32-Bit, 386SX in NETWORK 
Processor, 5.0V.. 15.28 1203 9.10 S PROCESSORS 
NGB0386SXLP25 800134-ND | 25MHz, 32-Bit, 386SX Intel Digi-Key Price Each + 
Processor, SOV caicsececuseaicraiene’d 100-QFP 12.22 962 7.28 Part No. Part No. Description 1 10 100 
NGB0386SXLP33 800149-ND | 33MHz, 32-Bit, 386SX GOXP1200EA 829314-ND | 2V, 166IMHz, Network Processor... 192.32 180.75 173.52 
Processor, 5.0V........+-+-s11+ 100-GFP_ 12.22 9.62 7.28 GOXP1200EB 829764-ND | 2V, 200MHz, Network Processor 251.90 236.75 227.28 
AB0486DX2SA50Sx912 | 800940-ND | 50MHz, 32-Bit, 486DX2 GOXP1200FB 833954-ND | 2V, 200MHz, Network Processor... 251.90 236.75 227.28 
MPU, 5.0V....ccsceccceeeeeeeeeeees 168-PGA 54.15 4275 37.05 GOIXP1200FC 833956-ND | 2V, 232IMHz, Network Processor... 338.09 317.75 305.04 
A80486DX2SA66SX91 1 800948-ND 66MHz, 32-Bit, 486DX2 GOXP1200GA 839427-ND 2V, 166MHz, Network Processor 192.32 180.75 173.52 
RIPU BOY coasts sroiscrovaccnete 168-PGA 54.15 42.75 37.05 GOXP1200GB 830428-ND | 2V, 200MHz, Network Processor 251.90 236.75 227.28 
speo4sepxesos0sxe20 | 800952-ND | SOMHy, 32-Bit, 486Dx2 GOXP1200GC 839429-ND | 2V, 232MHz, Network Processor... 338.09 317.75 305.04 
MPU, 3.3V......00cccseeeeceeeeeee 208-SOFP__ 38.05 30.08 24.47 GOXP1240AA 837150-ND | 2V, 166MHz, Network Processor 
- with CRC Support........0..:cese. 258.55 243.00 233.28 
AB0486DX4WB100SK096 | 801069-ND | 100MHe, 32-Bit, 486Dx4 COXP12404B 837151-ND | 2V, 200MPb. Network Processor 
eoxawerooscic1 (Eee iO on coe site 168-PGA 65.46 51.68 44.79 with ORC Support........e.eeeeeee 318.27 299.13 287.16 
AB048 ss GOXP1240AC 837152-ND | 2V, 232IMHz, Network Processor 
MEU, SOV wicv cosa vensersssererseee T68-PCA FSCS 20 OU CO tt 7 with CRC Support..........2-cse 432-BGA 404.45 380.13 364.92 
FC80486DX4WB100SL2M9 | 816435-ND 100MHz, 32-Bit, 486DX4 GOXP1250BA 837411-ND 2V, 166MHz, Network Processor 
MPU, SV oc vtstiseaseaasanccend 208-SOPP 42.15 33.32 27.10 with CRC and EOC Support ... 271.85 255.50 245.28 
FAB0486GXSF33 801241-ND | 33MHz, 32-Bit 486GX GOXP1250BB 837412-ND | 2V, 200MHz, Network Process: 
3; ‘ 33.08 2615 21.27 with CRC and EOC Support ........ 331.44 311.50 299.04 
A80486SXSA25SX930 801266-ND | 25MHy, 32-Bit, 486SX MPU, 5.0V...168-PGA 62.23 49.13 42.58 GOXP1250BC 837414-ND | 2V, 232MHz, Network Processor 
A80486SXSA33SX931 801301-ND | 33MHz, 32-Bit, 486SX MPU, 5.0V...168-PGA 62.23 49.13 42.58 with CRC and EOC Support ........ 520-BGA 417.62 392.50 376.80 
FA80486SXSF33 801362-ND | 33MHz, 32-Bit, 486SX 
MPU, 3.3V .176-TOP 41.90 33.12 26.94 . n 
KU80486SXSA25Sx934 | 801281-ND | 25MP, 32-Bit, 486SX MPU, 5.0V...196-0FP 5463 43.13 37.38 I ° 1/0 PROCESSORS 
Hieoea tress : AS aare, 32-Bit, kee Meu 5.0V...196-CFP 55.58 43.88 38.03 Trask Digi-Key Price ERCHEE 
BSLIGA | 820 peeyianale Ante 570.pca POR ee Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
1, LUV can nicceesenn | 4 .. ). 
: 080303 S L57T 833962-ND | 100MHz, 3.3V, I/O Processor, 
FV80524RX366128SL36C | 820706-ND | 366MHz, Celeron, 66MHz Bus, 64-Bit PO-POI Bridge.............. 540-BGA 126.06 110.78 97.41 
NAB U2 Cache, 20V so. ss0nnse 370-PGA TERGS:35 50 SD IES9 73. GC80960RM100SL3YZ | 827794-ND | 100M, 3.3V, I/O Processor, 
FV80524RX433128SL3BA | 821636-ND | 433MHz, Celeron, 66MHz Bus, 32-Bit PO-POI Bridge.............. 540-BGA 102.00 89.64 78.83 
128K L2 Cache, 2.0V . .370-PGA 64.35 56.55 49.73 GCBO960RNIO0SL3YW =| 827744-ND | 100MHz, i960RN32-Bit 1/0 
KC80524KX366128SL3C7 | 822451-ND | 366MHz, LP Celeron, 66MHz Processor, 64-Bit PO-POl Bridge...540-BGA 123.63 108.65 95.54 
128K L2 Cache, 1.6V .615-BGA 105.60 92.80 81.60 
KC80526LL300128SL5LG | 835679-ND | 300MHz, LP Celeron, 100MHz Bus, MCS®51 
128K L2 Cache, 1.1V .........2.... 495-BGA 87.45 76.85 67.58 MICROCONTROLLERS 
KC80526LY400128SL4J8 | 830981-ND | 400MHz, LP Celeron, 100MHz Bus, Dig: ke Priga ESchi 
128K L2 Cache, 1.3V oo... 495-BGA 91.20 7200 62.40 Dane: Description ; foManon 
RB80526RX566128SL4PC | 831081-ND ane ner Bus, aro. pcs CREED D80C31BHi SFB8 809473-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU 1080 864 5.13 
TAN ssi cedeae ‘ : : : LD80C31BH1SFB8 809474-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. 1220 976 5.80 
FRS0S26RYE501285.540) E70 Ii) S50MEz, Cderon, 100MHz Bus, LN80C31BH1SF88 809475-ND | 5V, 16MHv, 8-Bit MPU, Ext. 5.00 4.00 2.38 
128K L2 Cache, 1.75V..........+. 370-PGA __76.00__ 60.00 52.00 LP80C31BH1SF88 809476-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. 5.00 400 238 
‘A8050266100SL2TU 818463-ND | 100MHz, Pentium |, N80C31BH1SFB8 809480-ND _| 5V, 16MHz, 8-Bit MPU 360 288 1,71 
66MHZ Bus, 3.3V.......2.0cceee 296-CPGA 66.54 5253 45.53 N80C31BH24SF88 809494-ND | 5V, 24IMHz, 8-Bit MPU 360 288 171 
A8050266133SY022 801827-ND | 133MHz, Pentium |, P80C31BH1SF88 809484-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU. 360 288 1.71 
66MHz Bus, 3.3V.............2605 296-CPGA 66.54 5253 45.53 P80C31BH24SF88 809495-ND 5V, 24MHz, 8-Bit MPU. 3.60 2.88 CTA 
A8050266166SY016 801878-ND | 166MHz, Pentium |, $80C31BH1SF88 809486-ND | 5V, 16MHy, 8-Bit MPU. 360 288 1,71 
G6MHZ Bus, 3.3V. .--.c.eccccee.e- 206-CPGA 83.60 66.00 57.20 $80C31BH24SF88 811520-ND_ | 5V, 24MiHz, 8-Bit MPU. 360 288 1.71 
AB0502CSLM66133Sv028 | 801524.ND | 133MHe. Pentium |, TD80C31BH1SFB8 823321-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. 1140 912 5.42 
SEMEL Bas. S3V PN cece Gam SES TN80C31BH1SFB8 810026-ND _| 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. 420 336 2.00 
sa elie neeuenera : : TP80C31BH1SF88 809488-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. 420 336 2.00 
FV8050366200S127,) 813127-ND | 200Miz, Pentium | with MMX, TS80C31BH1 SF88 809489-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. 420 336 2.00 
66MHZ Bus, 2.8V ........-.20--20- 296-PGA 72.20 57.00 49.40 N80C321 SF88 809512-ND__| 5V, 16MHz, 8-Bit MPU 440 352 2.09 
Fv8050366233S127S 813324-ND | 233MHz, Pentium | with MMX, NB0C3224SF88 809521-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit MPU 440 352 2.09 
66MHz Bus, 2.8V 76.00 60.00 52.00 P80C321 SF88 809515-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU. 440 352 2.09 
FV80503CSM66166SL2ZX | 819416-ND | 166MHz, Pentium | with MMX, P80C3224SF88 809523-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit MPU. 440 352 209 
6OMHZ Bus, 1.9V.....ceeceecseeee 296-PGA 68.40 54.00 46.80 $8032 SFB8 809516-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU. 440 352 209 
FVv80503C8M662668L274 | 819033-ND | 266MHz, Pentium | with MMX, $80C3224SF88 810024-ND__| 5V, 24MHz, 8-Bit MPU. 440 352 2.09 
66MHz Bus, 1.9V ..--ecccscceeee 296-PGA 7095 6235 54.83 TNB00321SFB8 809517-ND | SV, 16MHe, 8-Bit MPU, Ext. Temp... 500 400 238 
GC80503CS166EXTSL3B8 | 822631-ND | 166MHy, Pentium | with MMX, cep Beenie a bes a vay ee palhie a4 eo es 
SEM Bus, 1.6V, Low Power ..... 252 BCA MISS SUES SUSIE) TS80C321 S588 809519-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. Temp... 44- 500 400 238 
GCR0503CSM66166S1388 | 821225-ND | 166MHz, Pentium | with MMX, D80051FA1SF88 809564-ND__| 5V, 16MHz, 8-Bit MPU id 12.00 9.60 5.70 
OMe Rie eV ee S52: BCA BAGS Oe oc mma oe LD80051FA1SF88 809565-ND | 5V, 16MFv, 8-Bit MPU, Ext. 1340 10.72 637 
GCB0503CSM66266S.389 | 821226-ND | 266MHz, Pentium | with MMX, LIN80051 FA1SF88 811045-ND | 5V, 16MHy, 8-Bit MPU, Ext. 760 608 3.61 
66MHz Bus, 1.9V...........---.0.. 352-BGA 66.00 58.00 51.00 LP80C51FA1 SF88 810037-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. 760 608 3.61 
KC80524KX266256SL32Q | 820516-ND | 266MHz, Pentium II, 66MHz Bus, N80C51FA1SFB8 809568-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU 620 496 295 
256K L2 Cache, 1.6V ........-.-s- 615-BGA 90.75 79.75 70.13 N80C51 FA24SFB8 809581-ND _| 5V, 24MHz, 8-Bit MPU 620 496 295 
KC80524KX333256SL32S. | 820520-ND | 333MHz, Pentium Il, 66MHz Bus, N80C51FA33SF88 810981-ND | 5V, 33MHz, 8-Bit MPU 684 548 3.25 
256K L2 Cache, 1.6V .......ceeee 615-BGA 94.05 8265 72.68 N80C51RA1 804496-ND | SV, 16MHz, 8-Bit MPU 9.20 7.36 437 
KC80526GY850256SL547 | 833483-ND | 850MHz, LP Pentium III, 100MHz Bus, N80C51RA24 804579-ND | SV, 24MHz, 8-Bit MPU 633 5.06 3.34 
N87C511SF76 810977-ND _| 5V, 16MHz, 8-Bit, 4K 
256K L2 Cache, 1.6V . 171.57 161.25 154.80 GIP EPAEM MG) aa) Ce ae 
KC80526LY400256SL546 | 833482-ND | 400MHz, LP Pentium IIl, di see : : : 
256K L2 Cache, 1.35V 490.35 11455 100.73 N87C51FAISF76 810760-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K 
ae : : : OTP EPROM MQU.......sccseceeee 44-PLOC 880 7.04 4.64 
RB80526PY700256SL4CH | 830150-ND | 700MHz, Pentium Ill, 100MHz Bus, N87051 FA24SF76 810758-ND | SV, 24M. 8-Bit, BK 
256K L2 Cache, 1.8.0.2... 370-PGA 123.75 108.75 95.63 OTP EPROM MCU... ececeeseseee 44-PLOC 880 7.04 464 
RB80526PZ001256SL52R | 833416-ND | 1.0GHz, Pentium III, 100MHz Bus, N87C51 FCI 811087-ND | 5V, 16MHx, 8-Bit, 32K 
256K L2 Cache, 1.75V...........2+ 370-PGA 156.75 137.75 121.13 OTP EPROMMCU.........cceeeeeee 44-PLOC 9.99 7.87 5.95 
RK80530KZ012512SL5QL | 836721-ND | 1.26GHz, Pentium III, 133MHz Bus, N87C51RB1 807251-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K 
512K L2 Cache, 1.5V oo... eee 370-PGA 216.79 203.75 195.60 OTP EPROM MCU.......0..0ceeeeee 1034 814 616 
RK80532PC041512SL6GQ | 848653-ND | 2.0GHz, Pentium 4, 400MHz Bus, N87051RC1 800186-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 32K 
512KBL2 Cache, 1.5V....c.ccee. 478-PGA 251.37 236.25 226.80 psscniFSeee amv eee ae ue ees 
RN80532K0041512SL6EM | 847687-ND | 32-Bit, 2.0GHz Xeon MPU, 400MHz Bus, Z OME, BUMP, : : : 
512K L2 Cache 1.5V GOSINT3 243.39 228.75 219.60 P80C51FA24SF88 810039-ND | 5V, 24IMHz, 8-Bit MPU. 620 496 295 
——EE . : . P80C51RAt 804514-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU. 920 736 437 
P80C51RA24 804586-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit MPU. 633 5.06 3.34 
PROCESSOR P87C511SF76 810992-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 4K 
BeBe P87C51FBISF76 811013-ND av Tove. BI Sek ——— ee 
aH) Pa Galen ees OTP EPROM MU... 881 694 525 
Barto: Descofloy et Oa 100 S80C51FAISFBB 809572-ND | 5V, 16MHyz, 8-Bit MPU. 620 496 2.95 
LPM22QUBF500A 833443-ND Pentium III, S00MHz, Low Power Module. . 317.87 298.75 286.80 S80C51RA1 804523-ND 5V, 16MHz, 8-Bit MPU. 9.20 736 437 
LPM22PDF333A, 833446-ND | Pentium II, 333MHz, Low Power Module...... 271.32 255.00 244.80 $80051RA24 804592-ND _| 5V, 24MHz, 8-Bit MPU. 6.33 5.06 3.34 
LPM25P2F266A 833449-ND__| Pentium II, 266MHz, Low Power Module. ..... 320.53 301.25 289.20 (Continued) 
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Intel Digi-Key Price Each * Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
‘TD80C51 FAI SF88 809573-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. Temp....40-CDip 12.60 10.08 5.99 TD87C51FA1SF76 810773-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K UV EPROM 
TN80C51FA1SF88 809574-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. Temp...44-PLOC 680 544 3.23 MOU, Extended Temperature....... 40-CDip 31.82 25.15 20.46 
TN80C51 FA24SF88 809583-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit MPU, Ext. Temp...44-PLOC 680 544 3.23 ‘TD87051FB1SF76 811041-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K UV EPROM ; 
TP80C51FA1SF88 810034-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. Temp.....40-Dip 6.80 544 3.23 MCU, Extended Temperature ....... 40-CDip 36.02 28.47 23.16 
TS80051FA1SFB8 810998-ND | SV. 16M. 8-Bit MPU, TD87051FC1SF76 811040-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 32K UV EPROM / 
Extended Temperature .....+.--++ 44MOP 680 544 3.23 MCU, Extended Temperature ....... 40-CDip 39.17 30.96 25.18 
TS80051RAI 804534-ND | SV, 16M, 8-Bit MPU TD87051FC24SF76 812080-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 32K UV EPROM ; 
Extended Temperature ............ 44MQP 674 539 3.56 Ma ened Tener eA 322+ 40-Clp aco a 
TN870511SF76 811004-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 4K OTP MOU, 
TS80051RA24 BOHCOS ND SV, 24MHz, 8-Bit MPU Extended Temperature........0.... 44-PLOC 633 5.06 3.34 
Extended ‘Temperature sadddaubdned 44-MQFP 674 539 3.56 IN87C5124SF76 810989-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 4K OTP MCU, 
TS87051FA1SF76 811518-ND | 5V, 16M, 8-Bit, 8X OIP Extended Temperature........0-.+. 44-PLOC 6.33 «45.06 3,34 
EPROM MOU, Extended Temp........44-OFP ISAS TEE TN87C51FATSF76 810774-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, 
AN87051 FA20F8 821038-ND | 5V, 20MHz, 8-Bit, 8X OTP MOU, Extended Temperature.........22.- 44-PLOC (9.21 7.37 4.86 
Automotive.........0cccceeeeeeeeees 44-PLOC 13.84 1090 8.25 TN87051FA24SF76 810975-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, 
ANS7C51FC20F8 821044-ND | 5V, 20Mby, 8-Bit, 32K OTP MOU, Extended Temperature... 9.21 7.37 4.86 
Automotive. 00.2.0... 44-PLOC 21.02 1662 13.52 TN87051FB1SF76 812042-ND _| 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP 
D870511SF76 810978-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 4K Extended Temperature............. 44-PLOC. 9.17 7.22 5.46 
UV EPROM MOU.....-.0eeeeeeeees 40-CDip 23.50 1850 14.00 TN87C51FB24SF76 812495-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MOU, 
D8705124SF76 810983-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 4K Extended Temperature ia dwaaaw hai 44-PLOC. 9.17 7.22 5.46 
UV EPROM MOU... 2. ceeceeeeeee 40-CDip 23.50 1850 14.00 TN87061FCISF76 812059-ND  Bienedterpsaiure. MOU, AA PLCO Ma CANaA Tate 
Per olreioe Seam) OV, 1OMrt, 8-Eit, BK TIN87051FC24SF76 811071-ND | SV, 24MHy, 8-Bit, 32K OTP MCU, 
UV EPROM MOU.....2.0s0sccceeees 40-CDip 31.50 24.90 20.25 Extended Tem 
PerAtUe.... eee 44-PLCC 10.34 814 6.16 
D87C51FA24SF76 810761-ND | 5V, 24M, 8-Bit, 8K 
UV EPROM MOU. ...-.0.csceceseeee: 40-CDip 31.50 24.90 20.25 TNB/IRAl eo COT ORE) SY, 1GMrz, 6-Eit, BKOTP MCU, 
Extended Temperature............. 44-PLOC 9.75 768 5.81 
087051FB1SF76 810694-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K TN87051RB24 807318-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MOU, 
Uv EPROM MCU... 35.70 28.22 22.95 Extended Temperature............. 44-PLOC 10.69 842 6.37 
D87C51FB24SF76 810695-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 16 TN87051RC24 800391-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MOU, 
UV EPROM MOU.....2.0s0seceeeees 40-CDip 35.70 28.22 22.95 Extended Temperature.......-...- 44-PLCC 1445 11.38 8.61 
0D87C51FC1SF76 811047-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 32K TP870511SF76 811000-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 4K OTP MOU, 
UV EPROM MOU.......0eccecceeees 40-CDip 38.85 30.71 24.98 Extended Temperature ...........26+ 40-Dip 633 506 3.34 
D87051FC20SF76 811050-ND 5V, 20MHz, 8-Bit, 32K TP87051FA1SF76 810986-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, 
UV EPROM MOU.....2.0 ese 40-CDip 38.85 30.71 24.98 a pCH ese aioe Bees Pik eee eee 40-Dip 921 7.37 4.86 
DERI ua re ceca 38.85 30.71 24.98 Extended Temperature 0.0.2.0... 40-Dip 9.21 7.37 4.86 
i 7 TP87051FB1SF76 811023-ND —_ | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MOU, 
disieals ggg EPEC MLL suadlepesbabente 42.74 33.79 27.48 Extended Temperature - BMI) Thee 6X5 
: TP87C51FB24SF76 811015-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP 
LD87C511SF76 823330-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 4X UV EPROM Extended Temperature 917 7.22 5.46 
MOU, Extended Temperature ....... 40-CDip 24.32 1915 14.49 TP87051 FCISF76 814033-ND | SV, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MOU, 
LD8705124SF76 811517-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 4K UV EPROM : Extended Temperature 10.34 814 616 
MCU, Extended Temperature ....... 40-CDip 21.74 1719 13.98 787051 REA 807320-ND | 5V, 24MPiz 6-Bit, 16K OTP MCU, 
LD87C51FA1SF76 823333-ND | 5V, 16MHy, 8-Bit, 8X UV EPROM Extended Temperature 10.69 842 637 
MOU, Extended Temperature ....... 32.24 25.49 20.73 TP87051RC24 800408-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MOU, 
LD87C51FB1SF76 823337-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K UV EPROM Extended Temperature ..........0.204 40-Dip 1445 11.38 8.61 
MOU, Extended Temperature.......40-CDip 36.44 2881 23.43 TS87051 FA24SF76 810982-ND _ | 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, 
LD87051FC1SF76 823339-ND —_| 5V, 16MHz, 8-Bit, 32K UV EPROM Extended Temperature .........-.- 44MOP 9.21 7.37 4.86 
MCU, Extended Temperature ....... 40-CDip 39.59 31.30 25.45 TS87051FB1SF76 812058-ND | SV, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MOU, 
LN87C511SF76 823401-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 4K OTP MOU, Extended Temperature ............ 44-MOFP 9177.22 5.46 
Extended Temperature..........+++ 44-PLOC 688 550 3.63 TS87051FCSF76 812079-ND | SV, 12MHz, 8-Bit, 32K OTP MOU, 
LNS7051FATSF76 828334-ND | BV, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MOU, See comeany |Reaerhrnmertatyerreraae aes (OC GI Bip 
, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MOU, 
Extended Temperature............. 44-PLOC 9.76 7.81 5.15 Extended Temperature ............ 44-MOFP 975 768 581 
LN87C51RC20SF76 811064-ND | 5V, 20MHy, 8-Bit, 32K OTP MOU, TSE7CE1RADA BOTIGEND | SV, 24MPb, 8-Bit, 8K OTP MGU 
Extended Temperature............. 44-PLOC 1081 851 6.44 Extended Temperature ............44MOFP 9.75 7.68 58! 
LN87C51RC24SF76 812078-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MOU, 1887051 RBt 807285-ND | SV, 16M. 8-Bit, 16K OTP MCU, 
Extended Temperature ............ 44-PLOC 10.81 8.51 6.44 Extended Temperature ............ 44-MCFP 1069 842 6.37 
LP87C51FC1SF76 823340-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MOU, TS87C51RB24 807322-ND _| 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MOU, 
Extended Temperature ..............5 10.81 8.51 6.44 Extended Temperature ............ 44MQP 1069 842 6.37 
N87C5124SF76 810976-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 4K OTP MOU 591 473 3.12 TS87051RC24 800417-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MOU, 
N87051FA33SF76 810753-ND | 5V, 33MHy, 8-Bit, 8X OTP MOU 968 775 511 Extended Temperature ...........4 44-MOFP 14.45 11.38 8.61 
N87C51FB1SF76 812060-ND _[5V, 16Mbz, 8-Bit, 16K OTP MCU. 881 6.94 5.25 D870521SF76 810764-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K 
N87C51FB20SF76 810972-ND | 5V, 20MHz, 8-Bit, 16K OTP MOU... 881 6.94 5.25 UV EPROM MOU... ..-scsereceees 40-CDip 24.15 19.09 15.53 
N87051FB24SF76 811012-ND | 5V, 24M, 8-Bit, 16K OTP MQU.. 881 694 5.25 DG( Cheats r6 ICS olay) OV, 24M, 6 Bit, SK 
N87C51FBG3SF76 811022-ND | 5V, 38MHy, 8-Bit, 16 OTP MG... 971 765 579 VIE ROM MG sess cssiatedai 40-Cip B2anL SIL CS REBLDIDS 
N87C51FC24SF76 811089-ND | 5V, 24Mbz, 8-Bit, 32K OTP MCU... 9.99 787 5.95 N870521SF76 810755-ND pala wire ach RG Oe 
N87051FC33SF76 811090-ND_| SV, S3MHe, 6-Bit, S2KOTPMOU....44-PLOC 11.00 8.66 __ 6.56 NB7O52248°76 B10752.ND | 5v, 2 We oe SKOTP MCU. nen EGGS 
N87051RAI 806959-ND | SV, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MOU 940 740 5.60 N87C5233SF76 810763-ND | 5V, 33MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU 756 6.05 3.99 
N87C51RA24 807119-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MOU 940 740 5.60 P87C521SF76 810765-ND | SV, 16MHz. 8-Bit, 8K 
N87C51RB24 807306-ND | 5V, 24Mbz, 8-Bit, 16K OTP MCU. 1034 814 616 OTP EPROM MCU. 688 550 363 
N87051RC24 800338-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU. 1410 1110 840 PB7CE224SF76 Bi0767-ND | 5V, 24MPe, 8-Bit, BXOIP MCU. 688 550 3.63 
P87C5124SF76 811003-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 4K OTP MCU 5.91 473 3.12 P87C5233SF76 810768-ND 5V, 33MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU . 7.56 6.05 3.99 
P87051FA1SF76 810744-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8X OTP MOU 880 7.04 4.64 $870521SF76 810770-ND _| 5V, 16MHz, 8-Bit, 8X OTP MOU... 688 550 3.63 
P87051 FA24SF76 810748-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 8X OTP MOU... 880 7.04 4.64 TD870521SF76 823336-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8 UV EPROM 
P87051FA33SF76 810756-ND | 5V, 33MHz, 8-Bit, 8K OTP MOU... 968 7.75 5.11 MOU, Extended Temperature ... 24.47 19.34 15.73 
P87C51FB24SF76 811020-ND | 5V, 24Mbz, 8-Bit, 16K OTP MCU 881 694 5.25 TN870521SF76 810688-ND | 5V, 16MFz, 8-Bit, 8K OTP MCU, 
P87051F833SF76 810366-ND _[5V, 33MHy, 8-Bit, 16K OTP MOU... 971 7.65 5.79 Extended Temperature...........-. 7.29 583 3.85 
P87C51FCISF76 811076-ND | 5V, 16MHy, 8-Bit, 32K OTP MOU... 999 787 595 TNS7052248F76 B19853:ND! SV, Peta 8K OTP MOU, ae 
P8751 FC24SF76 811077-ND | 5V, 24MHy, 8-Bit, 32K OP MOU... 999 787 595 Pee PEIN aeae me aK CIMGLE 2) sy GED 
P87051FC33SF76 811074-ND | 5V, 33MHy, 8-Bit, 32K OTP MCU 11.00 866 6.56 Nicnaiie ‘ 1452 11.44 8.66 
P87C51RA1 806971-ND | 5V, 16MHyz, 8-Bit, 8K OTP MCU 940 740 5.60 DEVOBATSFTE BIOTS0ND EV, 16MEb, 8 Bi, 16K = : = 
P87C51RA24 807140-ND _[5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MOU 940 7.40 5.60 UV EPROM MOU... se. -cscocccssee. 2625 20.75 16.88 
P87C51RB1 807273-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MOU 1034 814 6.16 D87C5433SF76 810732-ND 5V, 33MHz, 8-Bit, 16K 
P87C51RB24 807310-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MOU.. 10.34 8.14 6.16 UV EPROM MOU.........2.0.2.00005 28.88 2283 18.57 
P87C51RCI 800209-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU... 1410 11.10 8.40 N87C541SF76 810719-ND _| 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MOU... 7.70 616 4.06 
P87051RC24 800354-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MOU...... 1410 11.10 8.40 N8705424SF76 810720-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MOU... 770 616 4.06 
$870511SF76 823331-ND__[ 5V, 16MHz, 8-Bit, 4K OTP MOU. 6.91473 3.12 N8705433SF76 810721-ND —_| 5V, 33MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU. 7.24 570 4.32 
$87051FA1SF76 804439-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8X OTP MOU. 880 7.04 4.64 P87C541SF76 810716-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MOU 7.70 616 4.06 
S87C51FA24SF76 810749-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU. 880 7.04 464 P87C5424SF76 810717-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MOU F 7.70 616 4.06 
§87C51FB1SF76 805377-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU 881 694 525 $870541SF76 810369-ND _[5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MQU...44-MOFP_ 7.70 6.16 4.06 
S87C51FB24SF76 811017-ND 5V, 24Mbz, 8-Bit, 16K OTP MOU... 8.81 6.94 5.25 S8705424SF76 810712-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU ...44-IMGFP- 7.70 6.16 4.06 
$87051FB33SF76 811019-ND _| 5V, 33MHz, 8-Bit, 16K OTP MOU...44-MCFP_ 9.71 7.65 5.79 TD870541SF76 823347-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K UV EPROM 
S87CBIFCISF76 806104-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU... 999 787 595 Brcniee eREDND By eae bt a Ziyi Ge) aes 
$87051FC24SF76 811081-ND | 5V, 24Mbz, 8-Bit, 32K OTP MCU 9.99 7.87 595 UV EPROM MCU. 28.98 2291 18.63 
$87051RAI 806989-ND | 5V, 16MHy, 8-Bit, 8K OTP MOU. 940 740 5.60 DECREE SOTGEND TEV, SEE, 8B GK : : : 
$87051RA24 807154-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 8X OTP MOU. 940 7.40 560 UV EPROM MCU. 31.88 25.20 20.50 
$87051RB1 807279-ND _[5V, 16Mbz, 8-Bit, 16K OTP MCU... 10.34 814 6.16 N870581SF76 810724-ND | SV, 1eMbb. 8-Bit, 32K GIP MQU 705 555 420 
$87C51RB24. 807314-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MOU... 10.34 8.14 6.16 N87C5833SF76 810725-ND 5V, 33MHz, 8-Bit, 32K OTP MOU 7.76 6.11 4.62 
$87051RC1 800221-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU... 1410 11.10 8.40 P87C581SF76 823402-ND__| 5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MOU 7.05 555 4.20 
$87051RC24 800375-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU...44-MQFP 14.10 11.10 8.40 P87C5820SF76 810728-ND 5V, 20MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU... 7.05 5.55 4.20 
TD870511SF76 823332-ND —_| 5V, 16Mbz, 8-Bit, 4K UV EPROM P87C5833SF76 810729-ND | 5V, 33MHz, 8-Bit, 32K OTP MOU 7.76 «611 4.62 
MCU, Extended Temperature ....... 40-CDip 21.32 1685 13.71 $870581SF/6 810734-ND__[5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MOU... 7.05 555 4.20 
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MCS® 96 
MICROCONTROLLERS 


Price Each * 
Description Pkg. 1 10 100 
N80C196KB16 5V, 16MHz, 16-Bit MPU -68-PLOC 1086 869 5.73 
N80C196KC20 5V, 20MHz, 16-Bit MPU -68-PLOC 1434 11.29 8.54 
N80C196MC 5V, 16MHz, 16-Bit Industrial 
Motor Control MPU................ 84-PLOC 1645 1295 9.80 
N80C196MD 804212-ND 5V, 16MHz, 16-Bit Industrial 
Motor Control MPU................ 84-PLOC 17.16 13.51 10.22 
N80C196MH 804221-ND 5V, 16MHz, 16-Bit Industrial 
Motor Control MPU..............+. 84-PLOC 19.27 15.17 11.48 
N80C196NT 804261-ND 5V, 20MHz, 16-Bit Event 
Processor Array MPU............++ 68-PLOC 20.68 16.28 1232 
S80C196EA 816572-ND 5V, 40MHz, 16-Bit Event 
Processor Array MPU 18.90 14.94 12.15 
S80C196KB16 804079-ND 5V, 16MHz, 16-Bit HS I/O MPU 10.86 869 5.73 
S80C196KC20 804117-ND 5V, 20MHz, 16-Bit HS I/OMPU.. 14.34 11.29 854 
$80C196MC 804203-ND 5V, 16MHz, 16-Bit Industrial 
Motor Control MPU .............. 1645 1295 9.80 
S80C196MH 804227-ND 5V, 16MHz, 16-Bit Industrial 
Motor Control MPU ............... 19.27, 1517 11.48 
S80C196NP25 804249-ND 5V, 25MHz, 16-Bit Event 
Processor Array MPU............++ 100-GFP 17.63 13.88 10.50 
S80C196NU40 804302-ND 5V, 40MHz, 16-Bit Event 
Processor Array MPU. 18.80 14.80 11.20 
S80C196NU50 804314-ND 5V, 5OMHz, 16-Bit Event 
Processor Array MPU 20.68 16.28 12.32 
SB80C196KC20 811735-ND 5V, 20MHz, 16-Bit HS I/O MPU. 80-SQP 1434 11.29 8.54 
SB80C196NP 804243-ND 5V, 25MHz, 16-Bit Event 
Processor Array MPU ..........-. 17.63 13.88 10.50 
SB80C196NP25 804256-ND 5V, 25MHz, 16-Bit Event 
Processor Array MPU ..........- 17.63 13.88 10.50 
SB80C196NU40 804308-ND 5V, 40MHz, 16-Bit Event 
Processor Array MPU ........... 18.80 14.80 11.20 
SB80C196NU50 804321-ND 5V, 5OMHz, 16-Bit Event 
Process or Array MPU .. 18.48 14.61 11.88 
TN80C196KB16 808448-ND 5V, 16MHz, 16-Bit 
MPU, Extended Temperature ...... 68-PLOC 11.28 9.02 5.95 
TN80C196KC20 804155-ND 5V, 20MHz, 16-Bit High Speed 
VVOMPU, Extended Temperature...68-PLOC 14.69 11.57 875 
TN80C196NT 804267-ND 5V, 20MHz, 16-Bit Event Processor 
Array MPU, Extended Temp........ 68-PLOC 18.80 14.86 12.09 
AN87C196CAF8 820748-ND 5V, 16MHz, 16-Bit, 32K OTP MOU, 
Automotive. . 39.63 31.33 25.48 
AN87C196CB20 807838-ND 5V, 20MHz, 16-Bit, 56K OTP MCU, 
Automotive. . 39.48 31.21 25.38 
AN87C196JRF8 821035-ND 5V, 16MHz, 16: 
Automotive. . S98 1 5:7Se til. 0) 
AN87C196JTWB20 828470-ND 5V, 20MHz, 16-Bit, 
Automotive. 52-PLOC 21.15 1665 12.60 
AN87C196JV20F8 821068-ND 
25.20 19.92 16.20 
AN87C196KC16F8 820746-ND 
18.90 14.94 12.15 
AN87C196KDF8 820752-ND 
25.20 19.92 16.20 
AN87C196KRF8. 820754-ND 
29.53 23.34 18.99 
AN87C196KTF8 820756-ND 5V, 16MHz, 16-Bit, 
Automotive. 68-PLOC 4467 35.31 28.72 
AN87C196LA20F8 821030-ND 5V, 20MHz, 16: 
Automotive. 33.62 26.58 21.62 
AS87C1960820F8 821067-ND 5V, 20MHz, 16-Bit, 
Automotive. 100-QFP 39.48 «31.21 25.38 
N87C196KB16 802532-ND 5V, 16MHz, 16: be 18.92 14.90 11.27 
N87C196KC20 802695-ND 5V, 20Mbz, 16-Bit, 16K OTP MOU. 23.21 1835 14.92 
N87C196KD 802848-ND 5V, 16Mbz, 16-Bit, 32K OTP MOQU...68-PLOC 25.31 20.01: 16.27 
N87C196KD20 802914-ND 5V, 20Mbz, 16-Bit, 32K OTP MQU...68-PLOC 25.31 20.01 16.27 
N87C196MC 803344-ND 5V, 16MHz, 16-Bit, 16K OTP 
Industrial Motor Control MOU ..... 84-PLOC 17.85 14.11 11.48 
N87C196MD 803624-ND 5V, 16MHz, 16-Bit, 
TER OTP MOU cc awntncaaeeiaawctas 84-PLOC 1848 14.61 11.88 
N87C196MH 803661-ND 5V, 16MHz, 16-Bit, 
19.95 15.77 12.83 
N87C196NT 803728-ND 
27.30 21.58 17.55 
S87C196KB16 802539-ND 5V, 16MHz, 16-Bit, 8K OTP MOU..... 80-OP 18.92 14.90 11.27 
S87C196KC20 802755-ND 5V, 20MHz, 16-Bit, 
16K OTP MOU 23.21 1835 14.92 
$87C196KD 802861-ND 5V, 16MHz, 16-Bit, 
32K OTP MOU. 25.31 20.01 16.27 
$87C196KD20 802931-ND 5V, 20MHz, 16-Bit, 
32K OTP MCU 25.31 20.01 16.27 
$87C196MC 803364-ND 5V, 16MHz, 16-Bit, 
16K OTP MOU 17.85 14.11 11.48 
$87C196MCSF81 803538-ND 5V, 16MHz, 16: 
16K OTP MOU 17.85 1411 11.48 
$87C196MD 803636-ND 5V, 16MHz, 16-Bit, 
16K OTP MOU. 18.48 14.61 11.88 
S$87C196MH 803677-ND 5V, 16MHz, 16-Bit, 32K OTP 
Industrial Motor Control MOU....... 80-OP 19.95 15.77 12.83 
$87C196MHSF81 803697-ND 5V, 16MHz, 16-Bit, 
19.95 15.77 12.83 
SB87C196KC20 802774-ND 
16K OTP MOU 23.21 1835 14.92 
$B87C196KD20 802938-ND 5V, 20MHz, 16-Bit, 
32K OTP MOU . 25.31 20.01 16.27 
TN87C196CA 817074-ND 5V, 16MHz, 16-Bit, 32K 
OTP MOU, Extended Temp. ........ 68-PLOC 24.89 19.68 16.00 
TN87C1960B 817075-ND 5V, 16MHz, 16-Bit, 56K 
OTP MOU, Extended Temp. ........ 84-PLOC 30.77 24.32 19.78 
TN87C196KB16 802547-ND 5V, 16MHz, 16-Bit, 8K 
OTP MOU, Extended Temp. ........ 68-PLOC 19.27 15.17 11.48 
TN87C196KC20 802788-ND 5V, 20MHz, 16-Bit, 16K 
OTP MOU, Extended Temp. ........ 68-PLOC 23.52 1860 15.12 
TN87C196NT 803734-ND 5V, 20MHz, 16-Bit, 32K 
OTP MOU, Extended Temp. ........ 68-PLOC 27.62 21.83 17.76 


Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description 1 10 100 
U87C196MC 803558-ND 5V, 16MHz, 16-Bit, 16K OTP MOU. 18.90 14.94 12.15 
U87C196MCSF81 803613-ND 5V, 16MHz, 16-Bit, 16K OTP MOU . 18.90 14.94 12.15 
U87C196MH 803703-ND 5V, 16MHz, 16-Bit, 32K OTP MOU . 21.00 16.60 13.50 
U87C196MHSF81 803716-ND 5V, 16MHz, 16-Bit, 32K OTP MOU... 21.00 1660 13.50 
MCS® 251 
MICROPROCESSORS 
Digi-Key Price Each * 
Part No. Description Pkg. 1 10 100 
N80C251SB16SF87 804421-ND 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, 
1K Register RAM .. 11.25 9.00 5.94 
N80C251SQ16 804459-ND 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, 
512 Byte Register RAM............ 44-PLOC 10.70 856 5.65 
N80C251TB24 816721-ND 5V, 24MHz, 8-Bit MPU, 
1K Register RAM .................. 44-PLOC. 880 7.04 464 
N80C251TQ24 816722-ND 5V, 24MHz, 8-Bit MPU, 
512K Register RAM................ 44-PLOC 8.25 660 4.35 
P80C251SB16 804434-ND 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, 
1K Register RAM................2206 40-Dip 11.25 9.00 5.94 
P80C251SQ16 804477-ND 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, 
512 Byte Register RAM .............. 40-Dip 10.70 856 5.65 
P80C251TB24 816703-ND 5V, 24MHz, 8-Bit MPU, 
1K Register RAM................22065 40-Dip 880 7.04 4.64 
P80C251TQ24 816704-ND 5V, 24MHz, 8-Bit MPU, 
512K Register RAM..............6.05 40-Dip 8.25 660 4.35 
TN80C251SB16 804441-ND 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, 
1K Register RAM, Ext. Temp....... 44-PLOC 11.66 933 6.15 
TN80C251SQ16 804487-ND 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, 512 Byte 
Register RAM, Ext. Temp. ......... 44-PLOC 11.11 8.89 5.86 
TNS80C251TB24 816729-ND 5V, 24MHz, 8-Bit MPU, 
1K Register RAM, Ext. Temp....... 44-PLOC 9.21 7.37 4.86 
TN80C251TC24 816720-ND 5V, 24MHz, 8-Bit MPU, 
512K Register RAM, Ext. Temp. ...44-PLOC 866 6.93 457 
TP80C251SB16 804453-ND 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, 
1K Register RAM, Extended Temp....40-Dip 11.66 9.33 6.15 
TP80C0251SQ16 804495-ND 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, 512 Byte 
Register RAM, Extended Temp. ...... 40-Dip 11.11 8.89 5.86 
TP80C251TB24 816714-ND 5V, 24MHz, 8-Bit MPU, 
1K Register RAM, Extended Temp....40-Dip 9.21 7.37 4.86 
TP80C251TC24 816718-ND 5V, 24MHz, 8-Bit MPU, 
512K Register RAM, Ext. Temp. 866 693 4.57 
N87C251SA16 803771-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MOU. 10.58 833 6.30 
N87C251SB16SF87 803916-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU NON 9-25 ee 00) 
N87C251SP16 803998-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MOU..... 10.34 814 6.16 
N87C251SQ16 804054-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MOU. . 11.16 879 6.65 
P87C251SA16 803788-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MOU . 10.58 833 6.30 
P870251SB16 803923-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU irésy — Sesy TAO) 
P87C251SP16 804007-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MOU . 10.34 814 616 
P87C251SQ16 804066-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MOU 11.16 879 6.65 
TN87C251SA16 803800-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K 
OTP MOU, Extended Temp. 10.93 8.61 6.51 
TN87C251SB16 803953-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K 
OTP MOU, Extended Temp. ........ 12:10) 953") 7-21 
TN87C251SP16 804021-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K 
OTP MOU, Extended Temp. ........ 10.69 842 6.37 
TN87C251SQ16 804087-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K 
OTP MOU, Extended Temp. ........ 44-PLOC 11.52 9.07 6.86 
TP87C251SA16 803809-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K 
OTP MOU, Extended Temp. .......... 40-Dip 10.93 8.61 6.51 
TP87C251SB16 803973-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K 
OTP MOU, Extended Temp. .......... 40-Dip 1210 9.53 7.21 
TP87C251SP16 804036-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K 
OTP MOU, Extended Temp. .......... 40-Dip 1069 842 6.37 
TP87C251SQ16 804103-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K 
OTP MOU, Extended Temp. -40-Dip 11.52 9.07 6.86 
MCS® 296 
MICROPROCESSORS 
Digi-Key Price Each * 
Part No. Description Pkg. i 10 100 
$80296SA40 806832-ND 5V, 40MHz, 16-Bit MPU . --100-COFP 22.05 17.43 14.18 
$80296SA50 806844-ND 5V, 50MHz, 16-Bit MPU . --100-OFP 24.26 =19.18 15.60 
MICROPROCESSOR 
Digi-Key Price Each * 
Part No. Description Pkg. 1 10 100 
A80960CA16 802846-ND 16Mbz, i960CA, 32-Bit MPU 
with DMA, 1K Cache............... 168-PGA 64.85 51.20 44.37 
A80960CA25 802884-ND 25Mk2z, i960CA, 32-Bit MPU 
with DMA, 1K Cache............... 168-PGA 69.96 55.23 47.87 
A80960CA33 802946-ND 33Mbz, i960CA, 32-Bit MPU 
with DMA, 1K Cache............... 168-PGA 83.56 65.97 57.18 
A80960CF25 803021-ND 25Mkz, i960CF, 32-Bit MPU 
with DMA, 4K Cache............... 168-PGA 86.60 68.37 59.26 
A80960CF33 803084-ND 33MHz, i9600F, 32-Bit MPU. 
with DMA, 4K Cache. 89.78 78.90 69.38 
A80960CF40 803133-ND 40Mt2z, i9600F, 32-Bit MPU 
with DMA, 4K Cache............... 168-PGA 111.47 97.97 86.14 
A80960HA33SL2GY 813629-ND 33Mbz, i960HA, 32-Bit MPU, 
3.3V, 16K Cache..............c2ee 168-PGA 87.06 68.73 59.57 
A80960HA40SL2GZ 813628-ND 40MFz, i960HA, 32-Bit MPU, 
3.3V, 16K Cache............0.02e0 168-PGA 90.74 71.64 62.09 
A80960HDS0SL2GH 815231-ND 50MHz, i960HD, 32-Bit MPU, 
3.3V, 16K Cache.............0.06 168-CPGA 85.19 74.87 65.83 
AB80960HDE6SL2G) 815230-ND 66MbHz, i960HD, 32-Bit MPU, 
33MHz Bus, 3.3V. 91.66 80.55 70.83 
A80960HD80SL2GK 815177-ND 80Mlz, i960HD, 32-| , 
40MHz Bus, 3.3V...........0..005 168-OPGA 113.87 100.07 87.99 
A80960HT75SL2GP 814114-ND 75Mkz, i960HT, 32-Bit MPU, 
3.3V, 16K Cache 101.76 89.43 78.63 
(Continued) 
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60 MICROPROCESSORS (Continued) 


Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
A80960JA3V25 819528-ND 25M, i960JA, 32-Bit MPU, 

SQV) 2K Cah ees ssaiticescoawaes 132-PGA 48.09 37.97 3291 
A80960JA3V33, 819529-ND 33MHz, i960JA, 32-Bit MPU, 

3.3V, 2K Cache ..........ceccseeees 132-PGA 53.77 4245 36.79 
A80960JD3V33 819533-ND 33MHz, i960JD, 32-Bit MPU, 16MHz 

Bus, 3.3V, 4K Cache ............0.5 132-PGA 63.35 50.01 43.35 
A80960JD3V50 819536-ND 50Mz, i960JD, 32-Bit MPU, 

3.3V, 4K Cache ..........cccceeeeee 132-PGA 74.18 58.56 50.76 
A80960JD3V66 819538-ND 66MHz, i960UD, 32-Bit MPU, 

SQV, AK Cathe. sesces sass nannaeae 132-QFP 80.09 63.23 54.80 
A80960JF3V25 819540-ND 25Mbz, i960JF, 32-Bit MPU, 

BBV AK CACHE: i.e ssnsinennnrnaians 132-PGA 58.60 46.26 40.10 
A80960JF3V33 819542-ND 33MHz, i960JF, 32-Bit MPU, 

3.3V, 4K Cache .... 2.0.2 .e cece 132-PGA 67.58 53.36 46.25 
A80960KA16 803435-ND 16MHz, i960KA, 32-Bit MPU, 

512 Byte Cache...........cccceeee 132-PGA 39.90 31.54 25.65 
A80960KA25 803490-ND 25MHz, i960KA, 32-Bit MPU, 

512 Byte Cathe... eeeeeees 132-PGA 4290 33.92 27.59 
A80960KB16 803496-ND 16MHz, i960KB, 32-Bit MPU, 

512 Byte Cache...........ccceeeeee 132-PGA 4269 33.75 27.45 
A80960KB20 803516-ND 20M, i960KB, 32-Bit MPU, 

512 Byte Cache..............:0eee 132-PGA 45.70 36.13 29.38 
A80960KB25 803535-ND 25Mz, i960KB, 32-Bit MPU, 

512 Byte Cache... 48.38 38.25 31.11 
A80960MC25 816319-ND 25Mkz, i960MC, 32-Bit MPU, 

512 Byte Cache...............0205 132-CPGA 192.05 180.50 173.28 
FC80960HA25SL2GU 813626-ND 25MHz, i960HA, 32-Bit MPU, 

3.3V, 16K Cache .. 65.74 51.90 44.98 
FC80960HA33SL2GV 813627-ND 33MHz, i960HA, 32-Bit MPU, 

3.3V, 16K Cache ............ sees 208-COFP_ 73.66 58.16 50.41 
FC80960HA40SL2GW 813625-ND 40Mtz, i960HA, 32-Bit MPU, 

3.3V, 16K Cache .. 77.12 60.89 52.77 
FC80960HD32SL2GL 815243-ND 32Mbz, i960HD, 32-Bit MPU, 

3.3V, 16K Cache ............ceeeeee 208-CFP 78.36 61.86 53.62 
FC80960HDS50SL2GM 815241-ND 50MHz, i960HD, 32-Bit MPU, 

3.3V, 16K Cache .. 83.89 66.23 57.40 
FC80960HD66SL2GN 815238-ND 66MHz, i960HD, 32-Bit MPU, 

BBV, 1K Caches ii ccscviesnseaee 208-SCFP 84.86 74.58 65.58 
FC80960HD80SL2LZ 815242-ND 80MHz, i960HD, 32-Bit MPU, 

40MHz Bus, 3.3V ...........0000 208-CFP 95.78 984.18 74.02 
FC80960HT7SSL2GT 815234-ND 75Mz, i960HT, 32-Bit MPU, 

3.3V, 16K Cache . 89.45 78.61 69.12 
FW80960VH100 820682-ND 100MHz, i960VH, 32-Bit MPU, 

3.3V, 16K Cache ............ccceee 324-BGA 83.98 66.30 57.46 
D80960JA25 820061-ND 25M, i960JA, 32-Bit MPU, 

3.3V, 2K Cache 28.41 2246 18.27 
GD80960JA33 820063-ND 33MHz, i960JA, 32-1 , 

3.3V, 2K Cache ......... eee 196-BGA 35.47 28.04 22.81 
GD80960JF33 819771-ND 33MHz, i960JF, 32-Bit MPU, 

3.3V, 4K Cache ...........ccceeeeee 196-BGA 44.75 35.38 28.77 
KU80960CA16 802858-ND 16MHz, i960CA, 32-Bit MPU 

with DMA, 1K Cache............... 196-OFP 71.69 56.68 46.09 
KU80960CA25 802900-ND 25Mbz, i960CA, 32-Bit MPU 

with DMA, 5V........... eee 196-OFP 51.47 40.64 35.22 
KU809600F25 803044-ND 25MHz, i9600F, 32-Bit MPU 

with DMA, 4K Cache ............... 196-QFP 70.78 55.88 48.43 
KU809600F33 803114-ND 33MHz, i9600F, 32-Bit MPU 

with DMA, 4K Cache 85.37 67.40 58.41 
N80960SA10 803819-ND 1OMHz, i960SA, 32-Bit , 

512 Byte Cache.................06 19.98 15.73 11.90 
N80960SA16 803825-ND 16MHz, i960SA, 32-Bit MPU, 

512 Byte Cache 84-PLOC 21.15 16.72 13.60 
N80960SA20 803859-ND 20Mbz, i960SA, 32- y 84-PLOC 2274 17.98 14.63 
N80960SA20SW227 803859TR-ND | 20MHz, i960SA, 32-Bit MPU, 

S12 Byte Cache. sass acsecsnancteed 84-PLOC 3519.75/250 
N80960SB10 803870-ND 10MHz, i960SB, 32-Bit MPU, 

512 Byte Cache ..............0..065 84-PLOC 18.75 14.77 11.18 
N80960SB16 803883-ND 16MHz, i960SB, 32-Bit MPU, 

512 Byte Cache ..............22.06 84-PLOC 20.77 16.36 12.38 
NG80960JA3V16819544 | 819544-ND 16Mbz, i960JA, 32-Bit MPU, 

2K Cache, 3.3V.........:ce eee 132-OFP 23.45 18.47 13.98 
NG80960JA3V25 819545-ND 25Mbz, i960JA, 32-Bit MPU, 

SQV) 2K Cae siscss cess sacanewadscs 132-OFP 28.41 22.46 = 18.27 
NG80960JA3V33 819546-ND 33MHz, i960JA, 32-Bit MPU, 

3.3V, 2K Cache...........ceceeeeeee 132-OP 3547 28.04 2281 
NG80960JC33, 820340-ND 33MHz, i960JC, 32-Bit MPU, 

16MHz Bus, 16K Cache........... 132-PQP 55.23 43.66 35.51 
NG80960J066 820343-ND 66MHz, i960JC, 32-Bit MPU, 

33MHz Bus, 16K Cache........... 132-PQFP 67.79 53.52 46.39 
NG80960JC50 820342-ND 50MHz, i960JC, 32-Bit MPU, 

BBV, 16K Cache... .ccscerseeneae 132-QFP 61.07 48.21 41.79 
NG80960JD3V40 819550-ND 40MHz, i960JD, 32-Bit MPU, 

3.3V, 4K Cache. 48.66 38.42 33.30 
NG80960JD3V50 819551-ND 50MHz, i960JD, 32-Bit MPU, 

3.3V, 4K Cache ..........ccceeeeeee 132-PGA 53.92 4257 36.90 
NG80960JD3V66 819553-ND 66MHz, i960UD, 32-Bit MPU, 

3.3V, 4K Cache..........ceeeeeeeeee 132-QFP 59.76 47.18 40.89 
NGS80960JF3V25 819556-ND 25Mb7z, i960JF, 32-Bit MPU, 

BBV, AK Cathe. iin scoav see snsaweece 132-QFP__ 37.42 29.59 24.06 
NG80960JF3V33 819557-ND 33MHz, i960JF, 32-Bit MPU, 

SQV, AK Cathe iiss. cose saieansinnsce 132-QFP 44.75 35.38 = 28.77 
NG80960JS25 820348-ND 25Mbz, i960JS, 32-Bit MPU, 

3.3V, 16K Cache ............6. cece 132-QFP 40.97 3239 26.34 
NG80960JS33, 820349-ND 33MHz, i960JS, 32-Bit MPU, 

3.3V, 16K Cache .. 49.08 38.80 31.55 
NG80960JT100 818018-ND 100MHz, i960JT, 32-Bit MPU, 

3.3V, 16K Cache ............6c sees 132-QP 80.18 63.30 54.86 
NG80960KA16 803445-ND 16MHz, i960KA, 32-Bit MPU, 

512 Byte Cache 22.34 17.67 14.37 
NG80960KA20 803464-ND 20MHz, i960KA, 32- , 

SIZ Byte Cache. hess sansrasinneae 132-CFP_ 26.12 20.65 16.80 


Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
NG80960KB16 803504-ND 16MHz, i960KB, 32-Bit MPU, 
512 Byte Cache... ssscesrssenses 132-OFP 24.55 «19.41 15.79 
NG80960KB20 803523-ND 20Mz, i960KB, 32-Bit MPU, 
512 Byte Cache ........ccceceees 132-QP 27.43 21.68 17.64 
NG80960KB25 803540-ND 25MHz, i960KB, 32-Bit MPU, 
512 Byte Cache .................. 132-OP 30.53 24.14 19.63 
S80960SA16 803843-ND 16MHz, i960SA, 32-Bit MPU, 
512 Byte Cache. ...............506 80-MQFP 22.24 «17.58 = 14.30 
TA80960KA20 803470-ND 20Mtz, i960KA, 32-Bit MPU, 512 
Byte Cache, Extended Temp........ 132-PGA 46.18 36.51 29.69 
TA80960KB16 803510-ND 16MHz, i960KB, 32-Bit MPU, 512 
Byte Cache, Extended Temp........ 132-PGA _ 47.38 37.45 30.46 
TA80960KB20 803529-ND 20Mlz, i960KB, 32-Bit MPU, 512 
Byte Cache, Extended Temp........ 132-PGA 50.17 39.66 32.26 
TA80960KB25, 803546-ND 25MHz, i960KB, 32-Bit MPU, 512 
Byte Cache, Extended Temp... 132-PGA 48.20 38.06 32.99 
TG80960JA3V25 819558-ND 25MHz, i960JA, 32-Bit MPU, 3.3V, 
2K Cache, Extended Temp.......... 30.85 24.39 19.84 
TG80960J066 826102-ND 66MHz, i960JC, 32-Bit MPU, 
16K Cache ........... cece eee eeee 132-PQFP 71.14 56.16 48.68 
TGE80960NS25 824382-ND 25Mbz, i960US, 32-Bit MPU, 3.3V, 
16K Cache, Extended Temp. ....... 42.88 33.90 27.57 
TG80960JS33 825153-ND 33MHz, i960JS, 32-Bit MPU, 3.3V, 
16K Cache, Extended Temp. ....... 132-OFP_ 51.51 40.72 33.12 
TG80960JT100 824389-ND 100Mbz, i960JT, 32-Bit MPU, 3.3V, 
16K Cache, Extended Temp. ....... 132-OFP 84.19 66.47 57.61 
TG80960KAZ0 803479-ND 20Mz, i960KA, 32-Bit MPU, 512 
Byte Cache, Extended Temp........ 132-QP 27.43 «21.68 = 17.64 
TG80960KB25 803553-ND 25MHz, i960KB, 32-Bit MPU, 512 
Byte Cache, Extended Temp........ 132-OFP_ 33.41 26.42 21.48 
TN80960SA16 803846-ND 16MHz, i960SA, 32-Bit MPU, 512 
Byte Cache, Extended Temp........ 84-PLOC 24.95 19.73 16.04 
TN80960SB16 803896-ND 16MHz, i960SB, 32-Bit MPU, 512 
Byte Cache, Extended Temp........ 84-PLOC 27.92 21.98 16.64 
CONTROLLERS 
(PCI / LAN / WAN / CAN) 
Price Each * 
Description Pkg. 1 10 100 
21143PD 821337-ND PCi/CardBus 10/100 Ethernet 
LAN Controller .............:06c2ee 144-OFP 18.80 14.80 11.20 
211431TD 821339-ND PCi/CardBus 10/100 Ethernet 
LAN Controller ..144-TOP 18.80 14.80 11.20 
AN82527P8 820732-ND CAN Protocol Serial Communications 
Controller, Automotive. -.+-44-PLOC 9.40 7.40 5.60 
AS82527F8 820722-ND CAN Protocol Serial Communications 
Controller, Automotive ie 9.40 7.40 5.60 
DA82562ET 829706-ND Platform LAN Connect (PLC) Cont... . 13.79 10.86 8.22 
FW82439HXSU115 807787CT-ND | 82439HX System Cont. (MHXC) ....324-BGA 26.00 21.58 17.55 
FW82439TXSL28T 813149TR-ND | 82439TX System Cont. (MTXC) 324-BGA 4189.68/360 
FW82439TXSL28T 813149CT-ND | 82439TX System Cont. (MTXC) ..... 324-BGA 20.56 1619 12.25 
GOIXF4A40AC 831001-ND Multiport 10/100 Mbps 
Bhernet Controller..............06+ 352-BGA 60.61 47.85 41.47 
GD82550EYSL4MJ 830751-ND Fast Bhernet Multifunction 
PCl/Cardbus Controller ............ 196-BGA 34.13 26.98 21.94 
(GD82559ERSL3DG 825111-ND Fast Bhernet Multifunction 
PCl/Cardbus Controller ............ 196-BGA 1868 14.71 11.13 
@D82559SL3HD 822772-ND Fast Bhernet Multifunction 
PCl/Cardbus Controller . 37.19 29.40 23.91 
KU82596CA25SZ716 806726-ND 25Mz, 5V, Local Area Networ! 
QOPrOCeSSOF ...........ceeeeeeeeees 132-OP 33.60 26.56 21.60 
KU82596CA33SZ717 806764-ND 33MHz, 5V, Local Area Network 
COPFOCESSON sisacindaces ance suseae 132-QFP 39.90 31.54 25.65 
KU82596DX25SZ714 806807-ND 25Mz, 5V, Local Area Network 
COPPOCESSON sissisiis ciainsaisienesa'isce 132-QFP 39.90 31.54 25.65 
KU82596DX33SZ715 806835-ND 33MHz, 5V, Local Area Network 
QOPFOCESSON is cnnsrnwdseornssuolses 132-QP 44.10 34.86 28.35 
KU82596SX20SZ713 806867-ND 20Mtz, 5V, Local Area Network 
COPFOCESSON sissies ciaesaniine wats ee 132-QFP 32.55 25.73 = 20.93 
$B82371SBSU093 805436-ND PCI ISA IDE Xcelerator (PIIX3) ...... 208-COFP 18.80 14.80 11.20 
$002231100Q0D 832550-ND 2-Ch. Serial WAN Communications 
Controller... cece eeee eee 100-MOFP 21.00 16.60 13.50 
$00240110Q0M 832516-ND 4-Ch. Serial WAN Communications 
Controller ..... 0... ce cece eee ee 100-MGFP 37.80 29.88 24.30 
$00240210Q0M 832517-ND Intelligent Multiprotocol WAN 
Communications Controller........ 160-OFP 21.15 1665 12.60 
$0024311000D 832518-ND Advanced 4-Channel Serial WAN 
Communications Controller...... 100-MGFP 37.80 29.88 24.30 
$0D248110QCD 832519-ND Programmable 4-Channel WAN 
Communications Controller........ 100-QFP 40.43 31.96 25.99 
TN82527 817073-ND CAN Protocol Serial Communications 
Controller... eee eee 44-PLOC 10.15 812 5.36 
ETHERNET 
CONTROLLERS 
Price Each * 
Description Pkg. 1 10 100 
829707-ND 10/100 Ethernet Platform LAN 
Connect Bus Controller ............ 48-SSOP 20.30 15.99 12.10 
GOIXF1002ED 832414-ND Dual Port Gigabit Ethernet Media 
Access Controller 80.91 71.15 
@D82550E_SL4MK 830748-ND Fast Ethernet POI/CardBus Cont 26.98 21.94 
@D82550GVISL4ML 831172-ND Bthernet PCl/CardBus Cont. ... 26.98 21.94 
GD82550GYSL4Y5 833858-ND Fast Bhernet PCI/CardBus Cont. .... 26.98 21.94 
(GD82550PMSL4Y7 834051-ND Bthernet PCl/CardBus Controller .... 26.98 21.94 
@D82551ER 844687-ND Bthernet PCl/CardBus Controller .... 11.84 8.96 
(@D82559CSL3DF 825112-ND 10/100 PC! Bus Mac/PHY 
Ethernet Controller............-...+ 29.40 23.91 
(Continued) 
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Intel Digi-Key Price Each * 
ETHERNET CONTROLLERS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
PrIGEIESCHEE NLXT907PC.E2 831666-ND | 5V, Universal 10BASE-T/AUI 
peseriptiohs Eig a O00 NLXT908PC.M4 831668-ND amv Universal 10BASETIAUL — Ul 
GD82559ERSLTU 826238-ND | 10/100 POI Bus Mac/PHY ; TrANSOaVEl oes eecessessseeseees 44-PLOC 11.66 933 6.15 
Bthernet Controller..........0.0002+ 196-BGA 2012 1591 12.94 NUXTEGBPEAA 831660-ND |3.3V, Universal 10BASE-T/AUI 
RO82562EP 832361-ND | 10/100 Ethernet Platform LAN Pulp 1257 1006 663 
ep0562EH comnory Earn eemetaednremmmmamaany oo) ED HET PDLXTS0SANEF4 832171-ND | 5V, T1/E1 Short-Haul Xovr 2Dip 1645 1295 980 
Connect Bus Controller........0.2+: 64-0FP 11.75 9.25 7.00 POLXTS12ANE A2 Gee) ie sutiekac tesa POM 12-0p WEES 
S82595FX 806680-ND palin High Integration PDLXT315ANEA2 832291-ND 5V, Low Power T! PCM 
jernet Controller... 160-MGFP 29.40 23.24 18.90 il ‘as sate ORD 
‘SB82558BSL2P4 816075-ND | 32-Bit Fast Bhernet PC! Bus Fepeater/ Transceiver. i 2 z 
Controller with Integrated PHY ...208-SQFP 35.70 28.22 22.95 $82503 806140-ND —_| Dual Serial Ethernet Transceiver 
71L82543GCSL4AC 829160-ND _| 10/100/100 PCI Bus Mac (802.3 10BASE-T/AUI) ......2...+. 44-MCFP 11.75 9.25 7.00 
Gigabit Ethernet Controller......... 352-BGA 98.31 86.40 _75.97 SLXT332AGE Al 832209-ND _| 5V, Short-Haul 2-Ohannel 
LIU TI/E1 Transoeiver.............-. 44-CFP 21.00 1660 13.50 
SLXT3320E C2 832211-ND —_| 5V, Short-Haul 2-Channel 
ETHERNET LIU TH/Et Transceiver... 44-CFP 26.25 20.75 16.88 
ANSCEIVERS / RECEIVERS SLXT334CEB3 832215-ND _| 5V, Short-Haul 4-Channel 
Digi-Key Price Each * E1 Transceiver. 28.35 22.41 18.23 
Part No. Description Pkg. 1 10 100 SLXT3350E B3 832219-ND | 5V, 4-Ch. Analog Interface 25.20 1992 16.20 
DULXT360LEA2 832029-ND | 1-Port Long-Haul T1/E1 SLXT336QE.B3 832224-ND _| SV, Short-Haul 4-Channel T1/E1 
Serial Transceiver... cece 44-LOFP 2233 17.58 13.30 PIEDSIVED.-».susssnsnsenensessesersese S4-GFP B25 20 SIS S2IE2 
DULXT361LEA2 832034-ND | 1-Port Long-Haul T1/E1 SLXT3500E A2 832244-ND | 1-Port Short-Haul T1/E1/J1 
Parallel Transceiver ........00.. 44-LOFP 22.33 17.58 13.30 Serial Transceiver .........6.-eecee 44-CFP 17.63 13.88 10.50 
DJLXT362LEA3 832036-ND 1-Port Long-Haul T1 ‘SLXT351QEA2 832246-ND 1-Port Short-Haul T1/E1/J1 
Serial Transceiver 20.66 16.27 1231 Parallel Transceiver................05 44-OFP 18.80 1480 11.20 
DULXT380LEB4 832251-ND | 3.3V, 8-Port Short-Haul El SLXT3600E.A2 52197, NOS) 1-Port Long-Haul THEI 
TrANSCQVEr ....--eeececcseveceeeee 144-LOFP 43.89 34.70 28.22 Serial Transceiver ...............0065 44-OFP 22.33 17.58 13.30 
DJLXT381LEB4 832255-ND | 3.3V, 8-Port Short-Haul E1 SLXT3610E.A2 832199-ND | 1-Port Long-Haul T1/E1 
Traneaauey 35.70 28.22 22.95 Parallel Transceiver. .. 44-CFP 22.33 17.58 13.30 
DULXT386LEB2834195 | 834195-ND | Quad T1/E1/J1 Short- Haul Xevr 39.69 31.38 25.52 SLXT970ACC.B11 831643-ND _| 10/100Mbps Ethernet Transceiver ....64-FP 13.04 10.27 7.77 
DULXT388LEB2834197 | 834197-ND | Dual T1/E1/J1 Short-Haul Xovr. 21.23 16.79 13.65 
DULXT901ALG.M4 831684-ND | 5V, Univ. 10BASE-T/AUI Xevr. 1218 975 643 ETHERNET 
DULXT901LC.E2 831686-ND | 5V, Univ. 10BASE:T/AUI Xevr. 11.11 889 5.26 REPEATERS 
DULXT905LC.C2 831645-ND | 3.3V/SV, Univ. 10BASET Xowr. 792 634 418 Digi-Key Pca Bacto 
DISIBOPALCA’ [REND TV, Uv. THSRSETAL oe ae aes eu a sos 
a .3V, Univ. lg i } ¥ 
DULXTS08LC.A4 831651-ND | 3.3V, Univ. 10BASE-T/AUI Xevr 1227. 982 647 conccah) na iat Seti 208-HoFP EC coe siamertes 
DULXT908LEA4 831652-ND | 3.3V, Univ. 10BASE-T/AUI Xcvr. 1287 1030 679 831536-ND | 5V, 4-Port 10/100Mbps : : : 
DJLXT971ALCA4834105 | 834105-ND 3.3, Fast Bhernet Transceiver 1059 847 5.59 hernet Repeater 208: HCFP ME COM oo imeicn 
DULXT971ALEA4 835676-ND _|3.3V, 10/100Mbps Ethernet Xcvr. 1331 1065 7.02 831540-ND | 5V, 4-Port 10/100Mbps : : : 
FAXTSTOATOBIT | 839825ND | 10100MOps @herna Tanscever eeTOP 1365 1075 ata | aoe Shame PRE none er aa 
ps Ethernet Transceiver... . . . z 
FLLXTSS0BEB4 §92516:ND) | 3.3V, 8 Port Short-Haul E1 Ee idles ia im ve iftee 208-HOFP 28.98 2291 1863 
THANSOGVET ooo. eee ecseeteeeeneaes 160-BGA 39.90 31.50 27.30 penscrassonced 837730-ND | 6-Port Duel Speed! 10/100 Fast 
FLLXTS61BEB4 892063:-ND) | 3.3V, 8-Port Short-Haul El Bthernet Repeater ..........cs.-. 208-HOFP 28.98 2291 1863 
ieee i 160. BCA ERS 202 CORR 2 HBLXT9863H083634131 | 834131-ND _|6-Port Dual Speed 10/100 Fast 
FLLXT384BEA5834969 | 834969-ND | 8-Port T1/E1 Short-Haull Xovr. 160-BGA 7260 6380 56.10 Ethernet Repeater ........seses+: 208-HOFP 21.86 17.29 14.06 
FLLXT386BEB2834206 | 834206-ND | / Quad TI/Et/J1 Short-Haul Xcvr. ....160-BGA 39.69 31.38 25.52 
FLLXT971ABCA4834103 | 834103-ND 3.3, Fast Bhernet Transceiver 1114 877 6.64 Fer Xteeeehie et Ete aN aera (Oe 208: Hor? REN TEe Re ooo 
FLLXT971ABEM834104 | 834104-ND | 3.3V, Fast Ethernet Transceiver 1281 10.09 7.63 HeLxT9880HC8s834132 | 834132-ND | 8-Port Duel Speed 10/100 Fast ; : : 
FLLXT1000BAC5 838350-ND _| Gigabit Ethernet Transceiver ........492-BGA 43.22 34.17 27.79 Ethernet Repeater 20e-HoRP RO ECT COMe ee 
FWLXT9781BCA9831679 | 831679-ND —_| 8-Port Fast Ethernet Xovr. (RMIII) ...272-BGA 21.84 17.27 14.04 HBLXT9880AHC.B4 837736-ND _|8-Port Dual Speed 10/100 Fast ‘ : j 
FMLXTO7EABCAGESI6St | ER16BLND | @-Port Fest here Xow, (Sl) 27BGA Died 1727 1404 aes 2 Hor? 
fo, ern . aan 3 a fF 2. 
FWLXT9782B0.C4 834115-ND | 8-Port Fast Ethernet Xovr. (SMIll) ...272-BGA 33.60 26.56 21.60 HBUXTSSESHOBIES4133, ee Os Duclepeed 10/100 Fest 
ANDXTa7B48CAapa4908 RESRGeM NGI o-Port Fest Ethernet jernet Repeater... eeeee: 208-HOFP 27.32 21.60 17.57 
Transceiver (SMI, RMI!) 324-BGA 7350 58.10 47.25 Pee tienen Sci Port Dual Speed 10/100 Fast 
ea Reece : : : Ethernet Repeater ..........0.2. 208-HOFP 27.32 21.60 17.57 
EWOXTE EEG pose Sig ©.3V, 8-PCRT 10/100Mops NLXT914PC.C4 831509-ND | 5V, 4-Port 10Mbps Ethernet 
Transceiver (RMI, SMI) .......... 324-BGA 7350 58.10 47.25 Repecter (IRB, SMI, ALI) -.....--- 6B-PLOC 15.96 1257 951 
PRDATE7BSBCECED0O Slama or rower Fort Fast NLXTO14PEBS 831518-ND __|5V, 4-Port 10Mbps Ethernet 
ernet Transceiver . . 241-BGA 23.71 1875 15.25 er (IRB, SMI, AUI) 68-PLOC 1866 1469 11.12 
HBLXT970AHOBI 1 831600-ND _| 10/100Mbps Ethernet Xevr. 16.31 1284 972 eoxmpiacn.es CERN ae rt 10Mbps Ethene : : 2 
HBLXT974BHC.AB 831627-ND | 5V, 4-Port 10/100 ; Repeater (IRB, AUN) 2.0.2.0. 100-CP 14.36 11.31 8.56 
Ethernet Transceiver..........2... 160-HOFP 21.19 1675 13.63 SLXTB15C0.04 834924-ND | 5V, 4-Port 10Mbps Ethernet 
HBLXT975BHC.AB 831630-ND —_| 5V, 4-Port 10/100 Repeater (IRB, AU!) .........cseee. 64-0P 1229 968 7.33 
Ethernet Transceiver..........2... 160-HOFP 21.19 1675 1363 
HBLXT9761HCB2835066 | 835066-ND _|6-Port Fast Ethernet Xovr. (RMIII)...208-HOFP 18.82 14.88 12.10 - 
HBLXT9761HC.C4 837202-ND | 6-Port Fast Ethernet Xovr. (RMIIl)...208-HOFP 33.60 26.56. 21.60 ] ntel TELECOM 
HBLXT9762HOB2835376 | 835376-ND _| 6-Port Fast Ethernet Xovr. (SMIl)...208-HOFP 1882 1488 12.10 i BROADBAND 
HBLXT9762HC.C4 835378-ND —_| 6-Port Fast Ethernet Xcvr. (SMII)...208-HOFP 33.60 26.56 21.60 Intel Digi-Key Price Each 
HBLXT9763HCA9831634 | 831634-ND | 6-Port Fast Bhernet Xcvr. (MIl)....208HOFP 18.82 14.88 12.10 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
HBLXT9763HC.C4 834111-ND__| 6-Port Fast Ethernet Xcvr. (MIl)....208-HOFP 33.60 26.56 21.60 DULXT6155LEA40&001 | 831868-ND | SDH/SONET/ATM Transceiver.......64-LOFP 56.68 44.75 38.78 
HBLXT9781HC.C4 834114-ND —_|3.3V, 8-PORT 10/100Mbps DULXT6282LEA3831836 | 831836-ND _| Octal E1 Digital Interface Xovr 60.86 48.11 39.13 
Transceiver (PMI) .........cc00. 33.60 26.56 21.60 FLIXF6151BEA2834984 | 834984-ND | 28 T1/E1 Mapper........... 79.14 74.38 71.40 
N82503 806119-ND —_| Dual Serial Ethernet Transceiver IXF6401BEC7A1835148 | 835148-ND_—_| Broadband Access Processor . 274.65 258.13 247.80 
(802.3 10BASE-T/AUI) ............. 11.75 925 7.00 SLXT6051QEA1831841 | 831841-ND__| SDH/SONET Overhead Terminator...208-OFP 116.16 102.08 89.76 
NLXTSOSAPE.F4 832103-ND_|5V, T1/E1 Short-Haul Transceiver...28-PLOC 15.28 12.03 9.10 SLXT6234QEA2831690 | 831690-ND | E-Rate Multiplexer...........0....... 100-GFP 51.09 4039 32.85 
NLXT307PEF4 832110-ND | 5V, Et Short-Haul Xovr. ............. 1359 1087 7.17 SLXT6251 AGE A2 834982-ND | 21 E1 Synchronous Digital 
NLXT317PEA2 832059-ND | 5V, Long-Haul DECT LIU Xovr. ...... 22.05 17.43 14.18 Hierarchy Mapper ........0.0000+ 208-CFP_ 143.43 126.05 110.84 
NLXT318PEB5 832080-ND —_| 5V, Long-Haul E1 NTU/ISDN PRI 
Transceiver oo... eee eeeeceeeeeeee 28-PLOC 2291 1804 13.65 5 
NLXT332PE G2 832128-ND | 5V, Short-Haul 2-Ch. LIU T1/E1 intel . PCI-to-PCI 
TrANSOGVET occ ecsesecesseteees 44-PLOC 25.20 1992 16.20 S BRIDGES 
NLXT350PEA2 832138-ND —_| 1-Port Short-Haul T1/E1/J1 Intel Digi-Key Price Each * 
Serial Transceiver... eee 28-PLOC 1645 1295 9.80 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
NLXT351PEA2 832141-ND | 1-Port Short-Haul T1/E1/J1 21050AB 821286-ND | PO--to-PO Bridge.........-.... 208-CFP 30.35 23.99 1951 
Parallel Transceiver ..........c0+: 28-PLOC 1645 1295 9.80 $21152BB 837092-ND | 32-Bit, 33MHz Transparent 
NLXT360PEA2 832100-ND —_| 1-Port Long-Haul T1/E1 PCl-to-POI Bridge. . 23.15 1823 13.79 
Serial Transceiver..........ecseeee: 28-PLOC 21.15 1665 12.60 FW21555AA 836622-ND _| 64-Bit, 33MHz Transparent 
NLXT361PEA2 832102-ND 1-Port Long-Haul T1/E1 PCl-to-POl Bridge.................. 304-BGA 52.65 41.57 36.03 
Parallel Transceiver ..........c0+: 28-PLOC 21.15 1665 1260 FW21555ABSL6G3 848191-ND | 64-Bit, 66IMHz, PCl-to-POI Bridge...304-BGA 5265 4157 36.03 
NLXT362PEA3 832121-ND | 1-Port Long-Haul T1 FW21154AE 834404-ND —_| 64-Bit, 33MHz Transparent 
Serial Transceiver ..........cesceeee 28-PLOC 1659 1307 9.89 POl-to-POl Bridge. ......-.0.cccseee 304-BGA 47.80 37.79 30.73 
NLXT901APC.A4 831653-ND | 5V, Universal 10BASE-T/AUI FW21154BE 834405-ND —_| 64-Bit, 66IMHz Transparent 
TransOlver oe ccecceeeeeceseeee 44-PLOC 10.67 854 5.63 POl-to-POl Bridge.......-...eees 304-BGA 5265 41.57 36.03 
NLXT905PC.C2 831661-ND | 3.3V/5V, Universal 10BASE-T (O21150BC 828154-ND | 32-Bit, 66MHz Transparent 
TrANSOGVE oo... ceeceeeeeeseeee 28-PLOC 693 555 3.66 POL-to-PO Bridge...........202- 256-LPBGA 42.82 33.85 27.53 
NLXT905PE.C2 831662-ND | 3.3V/5V, Universal 10BASE-T $B21150AC 823168-ND | 32-Bit, 33MHz Transparent 
TANSOGVE ooo. cceecseceseseseees 28-PLOC 10.07 806 5.31 POL-to-POI Bridge.........ceeeeeee 208-CFP 39.06 30.88 25.11 
NLXT9O7APC.A4 831664-ND | 3.3V, Universal 10BASE-T/AUI $821150BC 822894-ND | 32-Bit, 66MHz Transparent 
TrAnsOlver oes eceececeeeceteeee 44-PLOC 11.85 949 6.25 POl-to-POl Bridge........eseeeee 208-CFP 42.82 33.85 27.53 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 341 


IN RFACE Intel Digi-Key ae Price Each * 
BDAETERSICARDS pcareED 00SB93 ae = IS M _ : = 
rarer Fy A , SV, lemory 
Beane ey ern mht Ee aay Chas soorenn | Mn es irene 47-MBGA 2031 1606 13.06 
SPD6722000E 832530-ND _| ISA-to-PC Card Controller .... 1840 1455 11.83 (oMxi6) nS : 47-MBGA 2031 16.06 13.06 
DZPD6710VCB 832520-ND | ISA-to-PC-Card Host Adapter 17.27 13.60 10.29 RC28F32003BA100 g28107-ND | 92Mb. 3, RASH Mamoy : , : 
8238910 808498-ND | Multibus I! Bus Interface Cont 138.60 121.80 107.10 RAEN, y “eGR TAGS TLS 
DZPD6729VCE 832535-ND | PC/-to-PC Card Controller... 23.73 18.76 15.26 (2Mx16).... : : : 
SPD6729GCE 832534-ND__| PC1-to-PC Card Controller . 19.82 15.67 12.75 RC28F32003BA100SB93 | 828102-ND eee io FLASH Memory PN oss as hs 
‘SPD6729000 832533-ND _| PO--to-POVIOIA Host Adapter. 22.33 17.58 13.30 DO) a cananasi saecaesaatan esata 4 ‘ J 
CNLAG000PK5 830447-ND | PRO/100 VE Desktop Adapter 178.95 168.19 161.46 RC28F32003BA110 828110-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory 
MBLA3400C3 829954-ND —_| PRO'100 SR Mobile Adapter. . 91.77 86.25 82.80 (2Mx16).... 1852 14.65 11.91 
MBLA3456C3 829957-ND | PRO/100 SR Combo Mobile Adapter 198.17 186.25 178.80 RC28F32003BC90 835725-ND —_| 32Mb, 3V, FLASI ry 
PILA8460C. 832696-ND _| PRO'100 S Desktop Adapter. . 74.25 65.25 57.38 (2MX16)......eesseeeeteeeeeeee 64-BGA 18.52 14.65 11.91 
PILAB470C3 832702-ND _| PRO/100 S Server Adapter... 87.45 76.85 67.58 RC28F320C3TA100S893 | 828104-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory 
PWLAB490SX 825706-ND | PRO/1000 F Server (2Mx16).... 1852 1465 11.91 
Adapter Card (1000BASE-SX)...........6.5+ 675.00 664.20 648.00 RC28F32003TAt 10 828112-ND —_| 32Mb, 3V, FLASH Memory 
PWLAB490T 825708-ND | PRO/1000 T Server OWING) acs ccssirasenctandseaiesael 64-BGA 1852 1465 11.91 
Adapter Card (1000BASE-T) ........-...00++ 198.17 186.25 178.80 RC28F32003TO30 835729-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory 
Clo. eee 64-BGA 1852 1465 11.91 
FLASH RC28F320J3A110 834965-ND —_| 32Mb, 3V, FLASH Memory 
(AMx8, 2Mx16) 2. eceeeceseeeeeee 64-BGA 1485 11.74 9.55 
MEMORY RC28F320J3A110SB93 | 834974-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory 
Intel Digi-Key Re, Price Each (4Mx8, 2MX16) 0. eeee 64-BCA 16.61 13.08 9.90 
Part No. Part No. Description Pkg. d 10 100 RC28F320J3A110SL5RJ | 835071-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory 
F28F008S5120 808704-ND | 8Mb, 5V, FLASH Memory (1Mx8)...40-TSOP 820 646 4.89 (AMx8, 2Mx16) 2... ceecceseeeeeeee 64-BGA 16.61 13.08 9.90 
F28F008S585 808711-ND | 8Mb, 5V, FLASH Memory (1Mx8)...40-TSOP 8.20 6.46 4.89 TEXSFS20BGBA100SE03 | 823216-ND | S2Mb, 3V, FLASH Memory 
F28F008SA120 801050-ND | 8Mb, 5V, FLASH Memory (1Mx8)...40-TSOP 8.20 6.46 4.89 (QMYAG) coscsessessessesseesesseees 48-TSCP 20.73 1632 12.35 
F28F008SA85 801338-ND | 8Mb, 5V, FLASH Memory (1Mx8)...40-TSOP 820 646 4.89 TE28F320B3BC70SB93 833381-ND | 32Mb, 3V, FLASH M 
PA28F008S5120 808708-ND _| 8Mb, 5V, FLASH Memory (1Mx8)...44-PSOP_ 8.20 6.46 4.89 (M16)... Set. 48-TSCP 1852 1465 11.91 
PA28F008S585 808715-ND | 8Mb, 5V, FLASH Memory (1Mx8)...44-PSOP 820 646 4.89 TE28F320B3B090 833379-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory 
PA28F008SA120 801246-ND | 8Mb, 5V, FLASH Memory (1Mx8)...44-PSOP 820 646 4.89 (OMK16) ..scsccccesesseceseseeveees 48-TSCP 1852 1465 11.91 
PA28FO08SA85 801480-ND | 8Mb, 5V, FLASH Memory (1Mx8)...44-PSOP 820 646 4.89 TEBFSO0ESTAI00 3232191 ALAS 
TB2BFDOBS5100SL2LL | 815398-ND | 8Mb, 5V, FLASH Memory (1Mx8)...44-PSOP 8.20 6.46 4.89 iim: (beiven tiealialia a 4e-TecP MSE eS mro| 
TB28F008SA100 816471-ND _| 8Mb, 5V, FLASH Memory (1Mx8)...44-PSOP_ 8.20 6.46 4.89 TE28F320B3T A110 820964-ND | 32M, 3V, FLASH Memory 
TE28F008S5100SL2LL 816751-ND 8Mb, 5V, FLASH Memory (1Mx8) ...40-TSOP. 8.20 646 4.89 (QMOAG) sccescscncarennecawncances 48-TSOP 1852 14.65 11.91 
TE28F008SA100 811350-ND 8Mb, 5V, FLASH Memory (1Mx8) ...40-TSOP 8.20 6.46 4.89 TE28F320C3BA100 823220-ND 32Mb, 3V, FLASH Memory 
GT28F160B3BA1 10 819280-ND teas FLASH Memory PN i om 2 (OMKIG) ccccnisceinaessestnaieael 48-TSOP 1852 14.65 11.91 
GT28F160B3BA90SB93 | 823475-ND | 16Mb, 3V, FLASH Memory TERBRSZOCSBANOOSEOS aa) 2280, SV, FLASH Memory 
aR PANN fan am 7 (PMXAG) coccecscscceaseescereecnses 48-TSCP 20.73 16.32 12.35 
KANDI) ssssennsnsenstedetintnsties z : : : TE28F320C3BA1 10 820967-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory 
GT28F160C3BA1 10 819287-ND | 16Mb, 3V, FLASH Memory (OMBAG) sccccsastessaxvacsacieddees 48-TSOP 1852 14.65 11.91 
(1MX16) 0... ececeeceeseseeeeseeeee 46-MBGA 1189 937 7.09 TED8F320C3BC70 833387-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory 
GT28F160C3BA90SB93 | 823477-ND parc FLASH Memory de Meca METEOR TC (OMG) ic cetita ri osdevwcdssatenertes 48-TSOP 1852 14.65 11.91 
GT28F160C3TAt10 819293-ND _| 16Mb, 3V, FLASH Memory TEZBREZOCSBCTOSEOS RS eM, SV, FLASH Memory 
(iMii6} 46-MECA ETC aoa (RIAD) cca csaccsoeanseseeinastie 48-TSOP 1852 1465 11.91 
ser easieanshtsiys aasey shoe : : : TE28F32003B090 833377-ND _| 32Mb, 3V, FLASH Memory 
GT28F160C3TAIO 819083-ND _ | 16Mb, 3V, FLASH Memory (2M) 48-TSOP 1852 1465 11.91 
INDAG) .rcontesecacsansedscvsiiey 46-MBGA 1189 937 7.09 TE28FB2003TC70 ‘ AASHMenoy ‘ ‘ : 
GT28F160C3TA90SB3 | 823478-ND _| 16Mb, 3V, FLASH Memory eT Bess08:ND every Mearnory AGA GHGS. SFIS 
DAG) scans dannsacasiedscanvens 46-MBGA 1189 937 7.09 : . : : 
FCPBPIGOCABAT10 830116-ND | 16Mb, 3V, FLASH Memory TE2BFS320C3TC70SB93 | 833380-ND _ | 32Mb, 3V, FLASH Memory 
(IME16) cc cccceecceee PON 6 GR VOW O) ss sscccecvies ay snsatanese 48-TSOP 1852 1465 11.91 
RC2BF160C3BD70 853981-ND _ | 16Mb, 3V, FLASH Memory TESTO a oo 2X FLASH Memory iG GAGS HIG 
(1Mx16) NEW! 64-BGA 1284 10.28 6.78 {ENG} : ‘ : 
Nae eeeeeriae 4 d : DA28F320J5120 827726-ND | 32Mb, 5V, 
RC28F160C3TA110 830115-ND | 16Mb, 3V, FLASH Memory 
ciMcia) e4-Eca MG ome (AMx8, 2Mx16) .....eeeceeceeeeeeee 56-SSOP 17.51 13.85 11.26 
FCPBFIGOCaTAGD 825648-ND | 16Mb, 3V, HASH Memory ; ; : DA28F320J5120SB93 821279-ND —_| 32Mb, 5V, FLASH Memory 
(1MKI6).o occ eeceseceesees 64BGA 10.97 864 6.54 (AMx8, 2Mx16) ....2..cceeeeeeeeee 56-SSCP 17.51 1385 11.26 
RC2BFIG0C3TA90SB93 | 827673-ND _| 16Mb, 3V, ASHMemory DAZBRSOIST20S-2NG IETS Gime SONG, SV, FLASH Memory 
(iMiié) 64-Bca MESA Ce et (AMx8, 2Mx16) 2... cceceeeeeeee 56-SSCP 1751 1385 11.26 
Hessen asucrasnensseea : : : DA28F320J5120SL39R | 821278-ND _—_| 32Mb, 5V, FLASH Memory 
Teer IegeSei0 devas) brine MASH Memory sa-tece MOE (AMX8, 2MK16) ...-ecececeeceeee S6-SSOP 1751 1385 11.26 
TE28F160B3BA90S893 | 823471-ND _| 16M, 3V, FLASH Memory DACBFS2QUSAI2Z0S203, ESSE ig o2Mb, SV, FLASH Memory 
(IMK16) sos ccssecsscsseessseeeee 43-TSCP 11.40 898 679 (AMx8, 2Mx16) 2... ceeeeeeeeeeee 56-SSOP 19.60 15.43 11.68 
TE28F160B3TC70SL6KP | 849331-ND _| 16Mb, 3V, FLASH Memory DT28F320J5120 825696:ND" | 92M, SV, FLASH Memory 
(iMei6) NEW! eee) pri men GA (AMx8, 2MX16) 2... eceeeeeeeeeee 56-SSOP 1751 1385 11.26 
PT denn A) A : : ; £28F320J5120 827731-ND —_| 32Mb, 5V, FLASH Memory 
TE28F160C3B090 852043-ND | 16Mb, 3V, FLASH Memory 
(IME16) een eeeeseees eee) <r men Ga (4Mx8, 2Mx16) .....eeeeseeeeeeees 56-TSOP 17.51 1385 11.26 
TE28F160C3TAQ0SB93. | 823474-ND__| 16Mb, 3V, FLASH Memory F28F320J5120SL2XB 818759-ND —_| 32Mb, 5V, FLASH Memory 
(IMAG) oo sosccescsecssseseecseeees 48-TSOP 1097 864 654 ae, poe Ro tage A ames 56-TSOP 1751 1385 11.26 
a FLASH SB93 i , 5V, FLASH Memory 
BEBE OIS AN 40 SESEOND ala Memory (4MxB, 2MK16) oo. .eeeeeccceceeee 56-TSOP 1960 15.43 11.68 
(4Mx8, 2Mx16) oo... eeseeeeeeeeees 56-TSOP 1485 1174 955 
F28F320J3A1 10SB93 834999-ND _| 32M, 3V, FLASH Memory E2BP40/3A120SL4AX | 829867-ND | 64Mb, 3V, FLASH Memory 
(AMNB, EMG) cos cessseeeesee 56-TSOP 1661 1308 9.90 (8Mx8, 4Mx16) ......--seseeeeeeees 56-TSCP 24.36 19.26 15.66 
CE28F320B3BC070 831096-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory E28F640J3A120SL5AQ_ =| 834162-ND | 64Mlb, 3V, FLASH Memory 
(OND) sscsasuaansissaance aa 47-BCA 20.31 16.06 13.06 (8Mx8, 4MXx16) ......--.22eeeeeeeee 56-TSOP 24.07 19.03 15.48 
GE28F320B3BC70SB03 | 831112-ND | 32Mbb, 3V, FLASH Memory EREFEAQISAIZ0SL5AR = ESR IBE Oi O4Mb, SV, FLASH Memory 
(CMIAG) ss. escssiutesessssasisteanysa 47-BGA 20.31 16.06 13.06 (BMxB, AMG) «oss ----eeseseees 56-TS0P ee 
GE28F320B3B090 830951-ND _ | 32Mb, 3V, FLASH Memory RC2BFBAQISATZ0SLAAX REEECS ag 64M, SV, FLASH Memory 
(OMG) oe iateat een citvetd 47-BGA 20.31 16.06 13.06 (BMOB, AMY16) oo. ssseeessee sees 64-BGA BIE Ono CSD Se 
CE28F320C3BC70 831098-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory RC28F640J3A120SL5AQ | 834165-ND | 64Mb, 3V, FLASH Memory 
(2Mxt6)... 20.31 16.06 13.06 (8Mx8, 4x16)... eeeeeeeeeeeee 64-BGA 24.07 19.03 15.48 
CE28F320C3BC70SB93 | 831113-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory RC2BF640J3A120SLSAR | 834164-ND | 64IMIb, 3V, FLASH Memory 
Ce eee ee 47-BGA 2031 16.06 13.06 (BMx8, AMX16) «1.0... .2-eseeeeeeeee 64BCA 24.07 19.03 15.48 
CE28F320C3B090 830946-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory DT28F640J5A150 848209-ND —_| 64IMb, 5V, FLASH Memory 
(2Mxi6)... 2031 16.06 13.06 (8Mx8, 4Mx16), Ext. Temp ........ 56-SSOP 33.03 26.12 21.24 
CE28P320C3TC70SB03 | 831095-ND | 32Mb, 3V, E28F128J3A150 SL56L | 833863-ND _| 128Mb, 3V, FLASH Memory 
(2Mx16) 20.31 16.06 13.06 (16Mx8, 8MK16)...... eee eeeeeees 56-TSOP 36.18 2861 23.27 
GE28F320C3TC90 830950-ND 32Mb, 3V, FLASH Memory E28F128J3A150SL56K 833866-ND 128Mb, 3V, FLASH Memory 
(PNG) vavseniniinndlcnlccdartcvleiey 47-BGA 20.31 16.06 13.06 (16Mx8, 8Mx16) NEW!.......... 56-TSOP 36.18 28.61 23.27 
GT28F320B3BA100 823191-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory 
PRWAG soc cenedocseueanianins 47-MBGA 20.31 16.06 13.06 
GT28F320B3BA100SB93 | 823193-ND —_| 32Mb, 3V, FLASH Memory SYNTH BIFE as B ear 
Co eee 47-MBGA 22.72 17.89 13.54 
GT28F320B3TA100 823197-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory Digi-Key i Price Each * 
(2MK16).0.0. cece 47-MBGA 20.31 16.06 13.06 Part No. Description Pkg. 1 10__100 
GT28F320B3TA100SB93 | 823211-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory 1375AB00E 828902-ND —_| Miniature 25MHz Digital 
WOIIBL «cniosraviesensbyartiae 47-MBGA 1827 14.45 11.75 Frequency Synthesizer .............2+ 35-DIL 641.25 630.99 615.60 
GT28F320B3TAt 10 820972-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory N1175.125CM 828564-ND | 125MHz, 32-Bit, Phase Modulated 
WIG) cc ccaniorantinisdineintatad 47-MBGA 20.31 16.06 13.06 Numerically Controlled Oscillator...68-PLOC 49.88 39.43 32.07 
GT28F320C3BA100 823205-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory N1176QM 828565-ND —_| 80MHz, BCD/Decimal Numerically 
(M16). nacateascsaanacdseaesaaw 47-MBGA 20.31 16.06 13.06 Controlled Oscillator ............... 84-PLOC 156.75 137.75 121.13 
GT28F320C3BA100SB93 | 823207-ND _| 32Mb, 3V, FLASH Memory Ni1770M 828566-ND | 60MHz, PM, FM, and Quadrature 
(2Mx16) 20.31 16.06 13.06 Numerically Controlled Oscillator...84-PLOC 164.26 154.38 148.20 
GT28F320C3BA1 10 820975-ND | 32Mb, 3V, y P11730L 828552-ND | 50MHx, 48-Bit, High Resolution 
RING) oss aicesadsudasavarapvias 47-MBGA 20.31 16.06 13.06 Numerically Controlled Oscillator ....48-Dip 81.23 64.13 55.58 
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In FORWARD ERROR Infineon Tech. Digi-Key Price Each ® 
CORRECTION PRODUCTS Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Intel Digi-Key Price Each * BTS660P BTS660PIN-ND. Smart Highside High Current 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Power SWitCh .....-.scssseeeeees T0-220-7SMD 646 591 467 
N2040BOM 828651-ND | 256 KBPS Convolutional BTS711L1 BTS711L1INCT-ND ‘Smart Four Ohannel Highside 
: Power Switch.........0:scccceeeees P-DSO-20-9 540 470 3.50 
encode Viletbl Decode: +65 POG Se mame coe BIS711L1 BIS711LIINTR-ND —_| Smart Four Channel Highside 
$206000R 828656-ND _| 45 MBPS Viterbi Decoder. .100-CFP 81.23 64.13 55.58 Ladle Sia pnso209 3310.00/1,000 
7 BIS716G BTS716GNCT-ND Four Channel Smart Highside 
in DEMODULATION AND Power Switch .....0....00:ceeeeeee P-DSO-20 392 341 254 
CODING PRODUCTS BTS716G BTS716GINTR-ND Four Channel Smart Highside 
fal 7 Power SWitCh .......0..scccseeeeeeeee P-DSO-20 2400.00/1,000 
Intel Digi-Key Price Each * : 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10. 100 TLE4267S ‘TLE4267SIN-ND 5V, Low-Drop Voltage Regulator ....P-TO-220-7 1.66 157 1.14 
NE1050M 828541-ND | Digital CVIOS PSK TLEA270G TLE4270GINCT-ND 5V, Low-Drop Fixed Voltage 
Cable Demodulator... 68-PLOC 2310 1826 14.85 PINE ses eves ese stsaiicnect PTCRES 5-1 loo 
$B21760R 828543-ND _| Digital Modulator/Demodulator ieee i | ©, Low Drop Fixed Voltage 
Coble Modem ASICwith FEC.....208-SGFP 49.88 39.43 3207 FRQUIGOF ....--.ccensessscencenes P-TO263-5-1 1540.00/1,000 
TLE4271-2G TLE4271-2GINCT-ND _|5V, Low-Drop Fixed Voltage 
PQUIALOL ....-ssccensenesusencenes P-T0263-7-1 297 273 2.43 
PERIPHERAL TLE4271-2G TLE4271-2GNTR-ND _ |5V, Low-Drop Fixed Voltage 
INTERFACE PRODUCTS Regulator .P-T0263-7-1 1640.00/1,000 
-Key Price Each TLE4274V50 ‘TLE4274V50IN-ND Low-Drop Voltage Regulator .......P-TC220-3-1 95 .89_—65 
Part No. Description Pkg. 1 10 100 Sensors 
831425-ND _| 8-Port, 32-Bit, IX Bus GVIRO6 GVIROBINCT-ND Giant Magneto Resistive 
Peripheral Controller........2.:00: 352-BGA 106.92 93.96 82.62 Position Sensor 527 459 342 
804115-ND —_| 8-Bit, Universal Peripheral KT210 KT210IN-ND Silicon Temperature Sensor -TO92Mini 2938 234 1.76 
Interface Slave Microcontroller ....44-PLOC 16.45 12.95 9.80 KT230 KT230INCT-ND Silicon Temperature Sensor... ..SOFr23 90 .78 0.00 
P8742 804121-ND —_| 8-Bit, Universal Peripheral KT230 KT230INTR-ND Silicon Temperature Sensor. 1200.02/3,000 
Interface Slave Microcontroller.......40-Dip ERIE So NEMZIS EEE Y.80 KTY135 KTY135INCT-ND Silicon Temperature Sensor. rn) 
S87042 804133-ND —_| 8-Bit, Universal Peripheral KTY135 KTY135INTR-ND_ Silicon Temperature Sensor. . aa 1251.00/3,000 
Interface Slave Microcontroller....44-MOQFP 16.45 12.95 9.80 KTY136 KTY136INCT-ND Silicon Temperature Sensor. SOr23 1.24 108 83 
$CD128310Q0E 832512-ND —_| IEEE 1284 Compatible Parallel KTY136 KTY136INTR-ND Silicon Temperature Sensor. ..SOT-23 1650.00/3,000 
<isioads Rosia ND ieee maa Ses 100-MGFP 19.98 15.73 11.90 KTY216 KTY216IN-ND Silicon Temperature Sensor... -TO92Mini 6.38 553 4.25 
0Q0E Cie Interface = 
r KTY236 KTY236INCT-ND Silicon Temperature Sensor... 124 108 83 
Controller w/ Dual Serial Ports...100-MGFP 21.00 16.60 _ 13.50 KTY236 KTY236INTR-ND Silicon Temperature Sensor. . 1650.00/3,000 
$0D1400100CJ 832514-ND | 4-Channel, Serial/Parallel TLE4905G ‘TLE4905GINCT-ND Hall IC Switch for Magnetic 
Communications Transceiver ....100-MQFP 21.00 16.60 13.50 Field Applications. . 96 88 79 
$0D18651000B 832515-ND | 8-Channel, Full-Duplex, Serial TLE4913 TLE4913INCT-ND Low Power Hall Switch. MAA) ES 
Commuricetions Controller... 100-MGEP MIRE GSImm2 ae oIiRC228 TLEA913 TLE4913INTR-ND Low Power Hall Switch 1350.00/3,000 
TLE4935G TLE4935GINCT-ND Hall IC Switch for Magnetic 
MODEM CHIPSETS, —— TPaeseGNTEEN i apancnery aiding cetttieeeteseees 96 88 79 
CONTROLLERS, DSPs, AFEs e SoGNTT| ore eae ea enit'oos 
Diglh:Key Priceleach’x: TLEN945-2L TLEIME-2LINTSND [Bipolar Hal ICSwitch ==—~—~OS*S*S~S~* i 
BatiNo} pecor Pu Gp i} ite) for Magnetic Field Applications .....P-SSO-3-2 1134.00/2,000 
MDS5660AMS101 830882-ND | ISA/Serial Modem Chipset (MD4450CSCB, TLEA945-2L TLE(945-2LINCT-ND —_ | Bipolar Hall IC Switch 
BREN: aeenp penn can rik il bun settee 18.80 14.80 11.20 for Magnetic Field Applications .....P-SSO-3-2 1.02. 94.84 
lem Chipsé CVCB, PTT 7 7 
MD5661DTLA, MD1724T11VOB) ........... 1785 14.11 11.48 Specialized Integrated Circuits 
MDS5662AMS101 830884-ND _| ISA/Serial Modem Chipset (MD4450CSCB, PEB2045N-VASTR | PEB2045N-VASINTR-ND | Memory Time Switch OMIOS (MTSC)...P-LOC-44 8425.00/500 
MDS5660DTMA, (MD1724T11VOB, 2pcs) ... 21.63 17.10 13.91 PEB2075N-V13TR | PEB2075N-V13INCT-ND | ISDN D-Channe! Exchange 
MDS675TS101 830885-ND | USS MODEM CHIPSET(MD4470CS0B, Controller (IDEO®) «22.0... eeeeeeeee P-LOC-44 24.42 21.80 15.26 
MDS5660DTMA, MD1724T11VCB)..........- 1890 14.94 1215 PEB2075N-V13TR | PEB2075N-V13INTR-ND | ISDN D-Channe! Exchange 
DaMD4451CvoB 830839-ND | SV, 4451CV Controller... 9.40 7.40 5.60 Controller (IDEO®) ...-.seseiereees P-LOG-44 5815.02/500 
FYMD4450CSCB 830837-ND | 5V, 4450CS Controller 823 648 4.90 PEB2255H-V13_—_| PEB2255H-VI3IN-ND —_|E1/T1/J1 Framer and Line Interface 
FYMD4450CVCB 830890-ND _| 5V, 4450CV Controller 16.59 13.07 9.89 Component for Long and Short Hau 
FYMD4470CSOB 830849-ND | 5V, 4470CS Controller . 16.17 1273 9.64 Applications FALOP-LH........... P:MGFP-80-1 eee o 
DJMD5628DLB 830836-ND | 3.3V, 5628 Digital PEB2256H-V12 | PEB2256H-V12IN-ND | E1/T1/J1 Framer and Line Interface 
Signal Processor........-...e+ce+. 823 648 4.90 Component for Long and Short Haul 
DQMDS5661DTLA 830848-ND | 3.3V, 5661 Digital Applications FALC56............. P-MQFP-80-1 28.00 26.70 21.34 
Signal Processor...........ccse-- 940 740 560 PEB3265H-V13 | PEB3265H-V13IN-ND | Dual Channel Subscriber Line Interface 
Codec Filter SLICOA-2x .......2. P-MOFP-64-1 10.85 10.40 827 
FYMD5660DTMA 2-ND — | 3.3V, 5660 Digit 
Het Signal Proo a. 823 648 4.90 PEB20256E-V21 | PEB20256E-V21IN-ND | Multichannel Network Interface 
FYMD8820 830850-ND |33V,8820Digitad : i j Controller for HDLOPPP .........2.. P-BGA-388 201.25 191.61 153.33 
Signal Prooessor :seé.cie+01s083 4777 37.71 3269 PEB20320H-V34_ | PEB20320H-V34IN-ND | Multichannel Network Interface 
DYMD1724T11VCB 830851-ND _|5V, Sigma-Delta Analog Front End...44-LOFP 5.00 4.00 _—-2.38 Controller for HDLG.......+++4++ P-MGFP-160-1 [165,10/7162,00/'49.60 
PEB20321H-V22 | PEB20321H-V22IN-ND | Multichannel Network Interface 
Controller for HDLC 
with Extensions............06+ P-MGFP-160-1 81.73 77.80 62.27 
PEB20534H10-V21 | PEB20534H10-V21IN-ND | DMA Supported Serial Communication 
nineoniTach! Controller with 4 Channdls........ P-FOFP-208-7 75.25 67.05 57.34 
Part No. Description PEB20534H52-V21 | PEB20534H52-V21IN-ND | DMA Supported Serial Communication 
pi Pp 
Controller with 4 Channels... P-FCFP-208-7 95.55 85.17 72.80 
Power Management PEB22504HT-V11_ | PEB22504HT-V11IN-ND | Quad Line Interface Unit for 
BSP76-E6327 | BSP76-E6327INCT-ND | Smart Lowside Power Switch . 154 1.34 1.03 EA/TH/J1 QuadLIU™ 41.30 39.30 31.48 
BSP76-E6327 | BSP76-E6327INTR-ND | Smart Lowside Power Switch . 680.00/1,000 PERBA52H-V13 | PEF452H-VIZIN-ND | Line Interface Unit for 
BSP742T BSP742TINCT-ND Smart Power Highside Switch . 176 153 1.18 and E3 TE3-LIU™ 40.08 38.20 30.54 
BSP742T BSP742TINTR-ND Smart Power Highside Switch . 1950.00/2,500 - : 5 ; : : : 
BTS282Z-E3180A | BTS282ZE3180AINCT-ND| Enhancement Mode N-Channel F228 107- V2 ee peda diet ea Fate, Pee OS ae; UR 
TEMPFET® eon P-70220-7-3 456 3.98 296 Re ces es tes . j so 
Speed PEF22810T-V21TR| PEF22810T-V21INTR-ND | Standard, Very High Bit-Rate, 
BTS282Z-E3180A | BTS282ZE3180AINTR-ND] Enhancement Mode N-Channel DSL Chipset, Line Driver ........0...-. P-DSO8 3742.50/2,500 
Speed TEMPFET® 2800.00/1,000 PMB2201R-V12TR} PMB2201RV12TRINCT-ND| 2.5GHz Mixer DC and 0.8-1.5GHz 
BTS117 BTS117IN-ND Smart Lowside Power Switch ....P-TO-220-3-1 231 193 1.62 Vector Modulator ... 480 4.40 3,92 
BTS133 BTS133IN-ND Smart Lowside Power Switch ....P-TO-220-3-1 278 243 1.81 i 
PMB2201R-V12TR| PMB2201RV12TRINTR-ND] 2.5GHz Mi 1d 0.8-1.5GHz 
BTSi41 BTS141IN-ND Smart Lowside Power Switch ....P-T0-220-31 4.10 3.58 2.66 Baie Meier coaaTARED 
BTS409L1 BTS409L1IN-ND Smart Highside Power Switch -TO220AB/5 2.82 235 1.98 PMB2313T-V15TR | PMB2313TV15TRINCT-ND| 1.1GHz Prescaler Circui 255 2.34 j 2.09 
BTS410F2-E3062A | BTS410F2E3062INCT-ND | Smart Highside Power Switch -TO220AB/5 3.70 3.22 240 PMB2313T-V15TR | PMB2313TV15TRINTR-ND| 1.1GHz Prescaler Circuit . 3680.00/2,500 
BTS410F2-E3062A | BTS410F2E3062INTR-ND | Smart Highside Power Switch . TO-220AB/5 2270.00/2,500 PMB2314T-V15TR| PMB2314TV15TRINCT-ND | 2.1GHz Prescaler Grcuit . 255 234 2.09 
ee Bees one Channel: 6Omo, Smart Highside PMB2314T-V1STR| PMB2314TVISTRINTR-ND| 2.1GHz Prescaler Cirouit..........0..... 3680.00/2,500 
Power Saich ++ TO-2525-1 BECO SSRI PMB2335R-V11TR| PMB2335RV11TRINCT-ND| Gen. Purpose Up/Down Conversion 
BTS428L2 BTS428L2INTR-ND ‘he Channel: 60m2, Smart Highside Gilbert Call Mixer ........ceeee.. P-TSSOP-10-1 270 248 2.21 
Power Switch ...........::.60:eee 4150.00/2,500 PMB2335R-V11TR| PMB2335RV11TRINTR-ND! Gen. Purpose Up/Down Conversion 
BTS432E2 BTS432E2IN-ND Smart Highside Power Switch 548 4.78 3.56 Gilbert Call Mixer... P-TSSOP-10-1 7795.00/5,000 
BTS442b2 BTS442E2IN-ND Smart Highside Power Switch 6.14 5.61 4.44 PSB2186N-V11TR | PSB2186N-V1 TINCT-ND |ISDN Subscriber Access Controller 
BTS443P BTS443PINCT-ND Smart Highside Power Switch . 3.65 318 2.37 for Terminds (ISAC®-STE) ........-. P-LOC44 15.79 1410 987 
BTS443P BTS443PINTR-ND Smart Highside Power Switch 5602.50/2,500 PSB2186N-V11TR | PSB2186N-V1 1INTR-ND | ISDN Subscriber Access Controller 
BTS611L1 BTS611L1IN-ND Smart Two Channel Highside for Terminals (ISAC®-S TB) .........- P-LOC-44 3761.00/500 
Power Switch.........:cceeceee TO220AB7 3.16 275 2.05 PXB4220E-V32__| PXB4220E-V32IN-ND __|Interworking Bement for 
BTS621L1 BTS621L1IN-ND Smart Two Channel Highside 8 E1/T1 Lines |WEB..........0..02++ P-BGA-256 110.78 105.61 84.40 
Power Switch.........-:osssee TO220AB7 3.24 2.82 2.10 PXB4220E-V33 | PXB4220E-V33IN-ND —_|Interworking Bement for 
BTS640S2-G BTS640S2-GINCT-ND | Smart Sense Highside 8 E1/T1 Lines IWBB..........0..0265 P-BGA-256 110.78 105.61 84.40 
Power Switch ........:.sececeeeees TO0-220-7-11 392 341 254 SAB82525H-V21 | SAB82525H-V21IN-ND  |2-Channel High Level Serial Comm. 
BTS640S2-G BTS640S2-GINTR-ND | Smart Sense Highside Controller Extended (HSCX) .....P-MOFP-44-2 15.40 14.70 11.74 
Power Switch........0.0:ceecees T0-220-7-11 2400.00/1,000 SAB82525N-V21TR| SAB82525N-V21 INCT-ND | 2-Channel High Level Serial Comm. 
BTS650P BTS650PIN-ND Smart Highside High Current Controller Extended (HSCX) ....... P-LOC-44-1 24.64 22.00 15.40 
Power Switch.........:c0eeeee TO220AB7 6.14 561 4.44 (Continued) 
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. Zilog Digi-Key 
INTEGRATED CIRCUITS (Continued) Part No. Part No. Description 
; ar 7 Z8400020PEC 269-3029-ND | 20MHz, Z80 OVIOS Microprocessor . 
roll aa ee = : Pee ae Noe ZB4C0020VEC —_| 269-3030-ND | 20MHz, 280 OVIOS Microprocessor. 
eli Gules eset) pion 9. ZBS18010FSC —_| 269-3098-ND | 10MHz, Static 7180 Microprocessor. 
SAB82525N-V21TR| SAB82525N-V21 INTR-ND] 2-Channel High Level Serial Comm. Z8S18010PSC 269-3100-ND | 10MHz, Static Z180 Microprocessor 
Controller Extended (HSCX) ....... P-LOC-44-1 7350.00/500 Z8S18010VSC 269-3102-ND | 10MHz, Static Z180 Microprocessor 
SAB82526N-V21 | SAB82526N-V21IN-ND__ | 1-Channel High Level Serial Comm. Z8S18020FEC 269-3103-ND | 20MHz, Static Z180 Microprocessor, X-Temp. 
Controller Extended (HSCX) ....... P-LOC-44-1 10.85 10.30 8.28 Z8S18020FECI1960 | 269-3104-ND | 20MHz, Static Z180 Microprocessor, X-Temp. 
$AB82532H10V32A) SABB2532H10V32AIN-ND | 2-Channel Enhanced Serial Comm. Z8S18020FSC 269-3105-ND | 20MHz, Static Z180 Microprocessor. 
Controller ESOC2 oo... eee P-MOFP-80-1 18.38 17.50 14.00 Z8S18020PSC 269-3107-ND | 20MHz, Static Z180 Microprocessor 
SAEB00 SABBO0IN-ND Programmable Single/Dual/Triple Z8S18020PSC1960 | 269-3108-ND | 20MHz, Static Z180 Microprocessor 
Tone Gong.......cseeeseteeeeseeeees P-DIP-8-4 4.40 291 267 Z8S18020VEC 269-3109-ND | 20MHz, Static Z180 Microprocessor, X-Temp.... 
SAFB2525N-V21__ | SAFB2525N-V21IN-ND_ | 2-Channel High Level Serial Comm. Z8S18020VECI960 | 269-3110-ND | 20MHy, Static Z180 Microprocessor, X-Temp. 
Controller Extended ............006. P-LOC-441 16.28 15.50 12.40 Z8S18020VSC 269-3111-ND | 20MHz, Static Z180 Microprocessor 
SAFB2532N10V32A) SAFB2532N1OV32AIN-ND | 2-Channel Enhanced Serial Z8S18020VSC1960 | 269-3112-ND | 20MHz, Static Z180 Microprocessor 
Communication Controller ESOC2 ...P-LOC-68 19.25 18.40 14.67 28S18033VEC 269-3115-ND | 33MHz, Static 2180 Microprocessor, X-Temp. 
SLB0587 ‘SLB0587IN-ND Dimmer IC for Halogen Lamps .......... P-DIP-8 3.25 215 1.97 28S18033VSC, 269-3116-ND | 33MHz, Static 2180 Microprocessor ... 
TCASOSBGGEG, TCASOSBGGEGINCT-ND | IC for Inductive Proximity Switches 
with Short Circuit Protection ......P-DSO16-1 4.99 373 3.26 PERIPHERAL 
TCAS0SBGGEG | TCASOSBGGEGINTR-ND | IC for Inductive Proximity Switches 
with Short Crcuit Protection ...... P-DSO-16-1 6042.50/2,500, Zi Digi-Ke' Ee 
TCAT85 TCATSIN-ND LSL Compatible Phase Control IC....P-DIP-16-1 5.58 5.08 3.39 pare Bart Noval (Deset ntion Bi dee aoe 
TRES100 LERNER 2) SS ake pete p-Tesce-16 (MD Gdie Hsin lee! Z84C1506FEC 269-3031-ND | 6MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller ...... 100-CFP 15.36 11.52 7.88 
TDAS100 TDASIOOINTR:ND BOS. BVOMHPASKEK : : 3 Z84C1510AEC 269-3032-ND | 10MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller. 15.36 11.52 7.88 
Trejsinitter P-TESCP-16 RENTTAGTD Z84C1510FEC 269-3033-ND | 10MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller.....100-CFP 15.36 11.52 7.88 
sbi I SEE eas Z84C1516ASC 269-3034-ND | 16MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller....100-VOFP 20.37 15.28 10.45 
‘TDAS101 ‘TDA5101INCT-ND 311-317MHz ASK/FSK ZB4C1516FSC 269-3035-ND | 16MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller .....100-QFP 19.98 14.99 10.25 
Transmitter........eeeeeeseeeneees P-TSSOP-16 234 215 1.92 
TDAS101 TDAS101INTR-ND 311-317MHz ASK/FSK 
Transmitter... eccsecceeeeee P-TSSOP-16 5850.00/3,000 SERIAL 
TDAS103A TDA5103AINCT-ND 344-347MHz Single 
ASK Transmitter..........0ceeees P-TSSOP-10 225 2.07 1.84 Zilog 
TDAS103A TDA5103AINTR-ND 344-347MHz Single Part No. Description Pkg. 
ASK Transmitter......0...0:cecees P-TSSOP-10 9400.00/5,000 78523008PEC 269-3044-ND | 8MHz, Enhanced Serial Communication 
TDA5200 TDAS200INCT-ND 868-870MHz and 433-435MHz Low Controller, Ext. Temp 
Power ASK Receiver ...........- P-TSSOP-28-1 4.08 3.74 3.34 Z8523008PSC 269-3045-ND | 8MHz, Enhanced Serial Communication 
TDA5200 TDA5200INTR-ND- 868-870MHz and 433-435MHz Low COMPONEL. ccccssciecictaverrsscrsesaraaenecdacany 40-Dip 14.97 11.23 7.38 
Power ASK Receiver ......-..0+ P-TSSOP-28-1 10200.00/3,000 28523008VEC 269-3046-ND | 8MHz, Enhanced Serial 
TDA5201 TDAS201INCT-ND 310 and 345MHz Low Power Communication Controller, Ext. Temp ......... 44-PLOC 21.60 16.20 10.64 
ASK Single Receiver .. 408 374 3.34 78523008VSC 269-3047-ND | 8MHz, Enhanced Serial 
TDA5201 TDA5201INTR-ND 310 and 345MHz Low Power Communication Controller mbadrnedahawaadiooipbad! 44-PLOC 14.97 11.23 7.38 
ASK Single Receiver «2.2.0... P-TSSOP-28-1 10200.00/3,000 ZBS2S010PEC | 269-9048-ND || 10MHz, Enhanced Serial 
TDA5210 TDAS210INCT-ND 810-870MHz and 400-440MHz Communication Controller KTEIMP az cisaseciee 40-Dip 30.66 23.00 15.11 
78523010PSC 269-3049-ND | 10MHz, Enhanced Serial 
FSK/ASK Superheterodyne Communication Controller 9.31 
ROCGIVET.....eeseteeeteeeeeeeee P-TSSOP-28-1 4.14 3.80 3.39 " : : 
TDAS210 TDAS21 01INTR-ND 810-870MHz and 400-440MHz Z5029010VEO ee 1OMte, Enhanced Seria 
FSK/ASK Superheterodyne Communication Controller XTemp 
‘ Pe vy 78523010VSC 269-3051-ND | 10MHz, Enhanced Serial 
RCEIVET. eee ceeeeeeeeeeeeee P-TSSOP-28-1 10320.00/3,000 Comiriuitication Controle: ::<ss2<ssscaesa8.s 
‘TDAS211 ‘TDAS211INCT-ND 310-350MHz FSK/ASK — 78523016PEC 269-3052-ND | 16MHz, Enhanced Serial 
Superheterodyne Receiver...... P-TSSOP-28-1 4.14 3.80 3.39 Communication Controller XTemp 
‘TDAS211 TDAS211INTR-ND 310-350MHz FSK/ASK 78523016PSC 269-3053-ND | 16MHz, Enhanced Serial 
‘Superheterodyne Receiver ...... P-TSSOP-28-1 10320.00/3,000 Communication Controller ...............0eeeee ee 
TDAS212 TDAS212INCT-ND 910-920MHz Low Power FSK/ASK 78523016VEC 269-3054-ND | 16MHz, Enhanced Serial 
Superheterodyne Receiver ...... P-TSSOP-28-1 414 380 3.39 Communication Controller XTemp 
TDAS212 TDAS212INTR-ND 910-920MHz Low Power FSK/ASK 28523016VSC 269-3055-ND | 16MHz, Enhanced Serial 
Superheterodyne Receiver ...... P-TSSOP-28-1 10320.00/3,000 Communication Controller .............:0..0 
78523020VSC 269-3057-ND | 20MHz, Enhanced Serial 
ERS/ Communication Controller ..............20ee 
Z85C3008PEC 269-3058-ND | 8MHz, Z8500 CMOS Serial 
TIMERS 
Communication Controller ...............ceeeee ee 
Zilog Digi-Key Price Each * Z85C3008PSC 269-3059-ND | 8MHz, Z8500 CMOS Serial 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Communication Controller .............eeeeeeeee 
Z84C3006FEC 269-3036-ND | 6MHz, Z80 OMOS Counter/Timer Circuit . . 5.10 3.83 2.62 Z85C3008VEC 269-3060-ND | 8MHz, Z8500 CMOS Serial 
ZB4C3006PEC 269-3037-ND | 6MHz, Z80 CMOS Counter/Timer Circuit 510 383 262 Communication Controller ........0cccccceseee 
ZB4C3008PEC 269-3039-ND | 8MHz, Z80 CMOS Counter/Timer Circuit .. 510 383 262 785C3008VSC 269-3061-ND | 8IMHz, Z8500 CMOS Serial 
ZB4C3008VEC 269-3040-ND | 8MHz, Z80 OMOS Counter/Timer Circuit .. 510 383 262 Communication Controller ...0...00ccccseceee 
Z84C3010FEC 269-3041-ND | 10MHz, Z80 OMOS Counter/Timer Circuit . 510 3.83 262 785C3010PEC 269-3062-ND | 10MHz, Z8500 OMOS Serial 
ZB4C3010PEC 269-3042-ND | 10MHz, Z80 CMOS Counter/Timer Circuit . 510 383 262 Communication Controller .......--.+-1se 
Z84C3010VEC 269-3043-ND | 10MHz, Z80 OMIOS Counter/Timer Circuit. 510 3.83 2.62 Z85C3010PSC 269-3063-ND | 10MHz, 28500 OMOS Serial 
Communication Controller ............6.c6ceee ee 40-Dip 9.75 7.32 4.56 
Z85C3010VEC 269-3064-ND | 10MHz, Z8500 CMOS Serial 
Communication Controller ............6....0ee 44-PLOC 14.55 10.92 673 
Z85C3010VSC 269-3065-ND | 10MHz, 28500 OMOS Serial 
Zilog Digi-Key Price Each * Communication Controller ...........c ee 44-PLOC 9.75 7.32 456 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Z85C3016PSC 269-3066-ND | 16MHz, 28500 OMOS Serial 
Z8018006FSC 269-3004-ND | 6MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor ....80-QFP 10.14 7.61 5.27 Communication Controller .............seee 40-Dip 14.25 1069 6.70 
Z8018006PEC 269-3005-ND | 6MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor.....64-Dip 11.43 858 5.77 285C3016VSC 269-3067-ND | 16MHz, 28500 OMOS Serial 
Z8018006PSC 269-3006-ND | 6MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor . ip 9.60 7.20 4.85 Communication Controller ........--+++-+++++ 44-PLOC 14.25 10.69 6.70 
Z8018006VEC 269-3007-ND | 6MHz, Z180 OMOS Enhanced Microprocessor...68-PLOC 11.43 858 5.77 
Z8018006VSC 269-3008-ND | 6MHz, Z180 OMOS Enhanced Microprocessor...68-PLOC 9.60 7.20 5.06 
Z8018008FSC 269-3009-ND | 8MHz, Z180 OMOS Enhanced Microprocessor ....80-OFP 10.74 8.06 6.17 AMPLIFIE 
Z8018008PEC 269-3010-ND | 8MHz, Z180 OMOS Enhanced Microprocessor .....64-Dip 12.12 9.09 6.30 oh Price Each 
Z8018008PSC 269-3011-ND | 8MHz, Z180 OMOS Enhanced Microprocessor . ip 9.99 7.50 5.74 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
el Ue SANK | grieve... TOSS W150 aaTT2aT 
- BUF634F BUF634-ND High-Speed Buffer, 250mA Output ....5-DDPAK 7.26 5.81 4.91 
Z8018010FSC 269-3014-ND | 10MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor...80-OFP 12.12 9.09 6.39 BUFG34P BUF634P-ND High-Speed Buffer, 250mA Output - 614 492 3.83 
Z8018010PEC 269-3015-ND | 10MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor....64-Dip 14.19 10.65 7.17 BUF634T BUF634T-ND High-Speed Buffer, 250mA Qutput 726 581 4.91 
Z8018010PSC 269-3016-ND | 10MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor. ip 11.67 8.76 6.07 BUFG34U BUF634U-ND High-Speed Butfer, 250mA Output. . 546 437 369 
Z8018010VEC 269-3017-ND | 10MHz, Z180 CICS Microprocessor 14.19 10.65 7.17 may 3 
Z8018010VSC 269-3018-ND | 10MHz, Z180 CMOS Microprocessor 11.67 8.76 6.15 BOING gee chal pita miaasenias Sseted 1OMSOP 279 224 174 
ZB4Q0006FEC 269-3019-ND | 6MHz, Z80 OMOS Microprocessor ... 510 383 262 BUF04701AIDGSR 296-12161-2-ND _| 4-Ohannel R/R In/Out CMOS 
ZB400006PEC 269-3020-ND | 6MHz, Z80 OMOS Microprocessor . 510 383 262 Buffer AMP ...csccscsessvseeseeeeeees 10-MSOP 3905.00/2,500 
Z8400006VEC 269-3021-ND | 6MHz, Z80 CMOS Microprocessor . 510 383 262 BUF04701AIPWR 296-12162-1-ND 4-Channel RVR In/Qut OMOS 
Z8400008FEC 269-3022-ND | 8MHz, Z80 OMOS Microprocessor .. . 5.10 3.83 262 Buffer AMP..........000cccceeeeeeee 14-TSSOP_ 2.79 224 1.74 
Z8400008PEC 269-3023-ND | 8MHz, Z80 OMOS Microprocessor . 510 3.83 2.62 BUFO4701AIPWR 296-12162-2-ND _| 4-Channel R/R In/Out GMCS 
ZB400008VEC 269-3024-ND | 8MHz, Z80 OMOS Microprocessor . 510 383 262 Buffer Amp... .14-TSSOP 3905.00/2,500 
7840001 0FEC 269-3025-ND | 10MHz, Z80 OMIOS Microprocessor .. 510 3.83 262 BUF11702PWP BUF11702PWP-ND | 10+1 Channel Hig ...28-HTSSOP 3.29 2.63 2.05 
Z8400010PEC 269-3026-ND | 10MHz, Z80 OMIOS Microprocessor 510 383 262 INA1O1AG INA101AG:ND Very High Accuracy Instr. Amp. ...14-Dip 23.24 21.69 20.14 
2840001 0VEC 269-3027-ND | 10MHz, Z80 CMOS Microprocessor. . 5.10 383 262 INA101AM INA101AM-ND Very High Accuracy Instr. Amp ......TO-100-10 16.04 14.45 12.81 
Z8400020FEC 269-3028-ND | 20MHz, 280 OMOS Microprocessor ...........++++ 40-OP 1263 948 6.48 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


344 (1033) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


4 Texas INSTRUMENTS 


AMPLIFIERS (Continued) 


ble Digi-Key Price Eachx IEE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
INA101CM INA1010V-ND Very High Accuracy Instr. Amp ......TO-100-10 30.45 28.42 26.39 INA169NAV250 INA169NA/250TR-ND| 2.7-60V Current Shunt Monitor 382.50/250 
INA101HP INA101HP-ND Very High Accuracy Instr. Amp. . ..14-Dip 11.88 10.70 9.49 INA170EA/2K5 INA170EN/2K5CT-ND] Bi-Directional Current Shunt Monitor...8-MSOP 2.54 2.04 1.59 
INA101KU INA101KU-ND Very High Accuracy Instr. Amp 16-SOC 11.91 10.73 9.51 INA170EA/2K5, INA170EA/2K5TR-ND| Bi-Directional Current Shunt Monitor...8-MSOP. 3560.00/2,500 
INA101SM INA101SM-ND Very High Accuracy Instr. Amp ......TO-100-10 35.16 32.82 30.48 INA217AIDWT 296-13645-1-ND | Low Noise, Low Distortion 
INA103KP. INA103KP-ND Low Noise, Low Distortion Instr. Amp ...16-Dip 8.84 7.08 5.97 Instrumentation Amplifier . 5.02 402 313 
INA103KU INA103KU-ND Low Noise, Low Distortion Instr. Amp...16-SOC 8.84 7.08 5.97 INA217AIDWT 296-13645-2-ND Low Noise, Low Distortion 
INA105BM INA105BM-ND Precision Unity Gain Diff. Amp. . 12.51 11.27 9.99 Instrumentation Amplifier 741.50/250 
INA105KP. INA105KP-ND Precision Unity Gain Diff. Amp 5.04 4.04 3.41 INA217AIP. 296-13452-5-ND | Low Noise, Low Distortion 
INA105KU INA1O5KU-ND. Precision Unity Gain Diff. Amp. . 5.04 4.04 3.41 instrumentation Amplifier 502 402 313 
INA106KP INA1O6KP-ND Precision Fixed-Gain Differential Amp 8.98 7.19 6.07 INA321EA/250 INA321 EACT-ND i 234 188 146 
INATO6U INAT06U-ND Precision Fixed-Gain Differential Amp 8.98 7.19 6.07 INA321EA/250 TNA321EATR.ND 345,75/250 
INAt10KP INA110KP-ND Fast-Settling, FET-Input Instr. Amp. 1056 9.51 8.44 INA321E/250 INA324 ECT-ND 311. 249 1.94 
INA110KU INA110KU-ND Fast-Settling, FET-Input Instr. Amp.... 10.56 951 8.44 INA321E/250 INA321ETRND 458.75/250 
INA111AP INA111AP-ND High Speed FET-Input Instr. Amp... 752 6.02 5.08 INA321B/2K5 296-14586-1-ND _| Micropower CMS PIR Instr. 
INA111AU INA111AU-ND. High Speed FET-Input Instr. Amp. 7.52 6.02 5.08 Amp NEW! sco. ccssscsosseesssees BMSOP 3.04 243 1.89 
INATT1BP INAT11BP-ND High Speed FET-Input Instr. Amp. 10.06 9.06 8.04 INAS EKS 296-14586-2-ND | Micropower CMS FIR Instr. 
P| | pberbait rg ‘See Sie Set | wucocwon — lrmmacagrnn AME oer 
INA114AU INA114AU-ND Precision Instrumentation Amp . 752 602 5.08 INA322E4/250 INA322EATR-ND Micros CMOS RR Instr fink 311.50/250 
INA114BP INA114BP-ND Precision Instrumentation Amp. . 10.28 823 6.94 INASDBENOKS INAGS6EA/KGCT:ND| Pr yates VOlnety. Arm i aes BGS BaP 
INAT14BU INAT14BU-ND | Precision Instrumentation Amp... 856 7.71 684 = str. Amp Seas: 
INA115AU INAT15AU-ND _| Precision Instrumentation Amy 760 608 5.13 eros EERE | oe’ aie Hole me SENET 
INATTOPA INAHEPAND | UtraLow Inlas Ourent Int A 760 608 513 wth Shon. 396 317 247 
ra Low In Bias irrent Instr. ls al | se | lhe OO ——— lA... i - 
INA116UA INA116UA-ND __| Ultra Low In Bias Current Instr. amp _16-SOC 7.60 6.08 5.13 INAB27EN2KS INA327EN2KOTR-ND) Prec., WR VO Instr. Amp ‘ 
INATI7KU INATI7KU-ND | High Common-Mode Volt., Diff. Amp... 524 420 327 WHth SHUIOWN, «<aesoicsaa teenies pee O02 000 
INA117P INA117P-ND High Common-Made Volt., Diff. Amp. 524 420 3.27 eee col acolo) Termistor Signa Amp for Temp. 
INA118P INA118P-ND Precision Low Power Instr. Amp 716 5.73 4.84 Control MEWE. .:-:.05.2ésescsss2- TOMSCP (SS 2 soc 
INA118PB INA118PB-ND Precision Low Power Instr. Amp 11.14 892 7.52 INASSOAIDGST 296-13861-2-ND _ | Thermistor Signal Amp for Temp. 
INA118U INA118U-ND Precision Low Power Instr. Amp. 7165.73 4.84 Control MEWE.........+..r.02000+ 10-MSOP 458. 75/250 
INAT18UB INAT18UB-ND Precision Low Power Instr. Amp.... 928 836 7.41 INASSTAIDGKT 2261220251; NDE Low Power, CMOS Instr. Amp..........8-MSOP [i225 0040) 
INA121P INA121P-ND Low Power FET Instrumentation Amp .. 6.34 5.08 4.28 INA331AIDGKT 296-12202-2-ND | Low Power, GMOS Instr. Amy -8-MSOP 332.50/250 
INA121PA INA121PA-ND Low Power FET Instrumentation Amp .. 5.09 4.07 3.17 INA331IDGKT 296-12203-1-ND | Low Power, OMOS Instr. Amp. . -8MSOP 2.99 240 1.87 
INA121U INA121U-ND Low Power FET Instrumentation Amp 6.34 5.08 428 INA331IDGKT 296-12203-2-ND —_| Low Power, CMOS Instr. Amp. . .8-MSOP 442.25/250 
INA121UA INA121UA-ND. Low Power FET Instrumentation Amp 5.09 407 3.17 INA332AIDGKT 296-12204-1-ND | Low Power, GMOS Instr. Amp .8MSCP 190 152 1.14 
INAT21UA/2K5 INAT2TUATR-ND _ | Low Power FET Instrumentation Amp ...8-SOIC 7182.50/2,500 INA332AIDGKT 296-12204-2-ND_| Low Power, CMOS Instr. Amp. . -8-MSOP 266.00/250 
INA121U/2K5 INA121UTR-ND Low Power FET Instrumentation Amp ...8-SOIC 9890.00/2,500 INA337AIDGKT 296-13453-1-ND | Wide Temperature, Precision 
INA122P INA122P-ND Single Supply, Micropower Instr. Amp . i 5.51 441 3.43 Instrumentation Amplifier............. 8MSOP 365 292 227 
INA122PA, INA122PA-ND Single Supply, Micropower Instr. Amp . 421 3.37 262 INA337AIDGKT 296-13453-2-ND | Wide Temperature, Precision 
INA122U INA122U-ND Single Supply, Micropower Instr. Amp...8-SOIC 5.51 4.41 3.43 Instrumentation Amplifier............. 8-MSOP 538.75/250 
INA122UA INA122UA-ND Single Supply, Micropower Instr. Amp...8SOIC 4.21 3.37 (2.62 INA338AIDGST 296-13454-1-ND _| Wide Temperature, Precision 
INA125P INA125P-ND Instr. Amp w/Precision Voltage Ref ......16-Dip 5.15 413 3.21 Instr. Amp. with Shutdown .......... 10-MSOP 3.96 3.17 2.47 
INA125PA INA125PA-ND Instr. Amp w/Precision Voltage Ref i 407 3.26 2.54 INA338AIDGST 296-13454-2-ND _| Wide Temperature, Precision 
INA125U INA125U-ND Instr. Amp w/Precision Voltage Ref .... 615 413 3.21 Instr. Amp. with Shutdown . 585.25/250. 
INA125UA INA125UA-ND Instr. Amp w/Precision Voltage Ref 4.07 3.26 254 INA2126EA/250 INA2126EACT-ND | Dual, Micropower Instr. Amp 380 3.05 237 
INAT26ECT INAI26ECT-ND —_| Micropower Instrumentation Amp. 3.08 247 1.92 INA2126EA/250 INA2126EATR-ND | Dual, Micropower Instr. Amp 562.00/250 
INA126E/250 INA126ETR-ND —_| Micropower Instrumentation Amp. 615.25/250 INA2126E/250 INA2126ECT-ND _| Dual, Micropower Instr. Amp 486 3.89 3.03 
INA126EA/250 INA126EACT-ND Micropower Instrumentation Amp. 241 1.93 1.50 INA2126E/250 INA2126ETR-ND Dual, Micropower Instr. Amp 718.25/250 
INA126EA/250 INA126EATR-ND | Micropower Instrumentation Amp. 485.50/250 INA2126P INA2126P-ND Dual, Micropower Instr. Amp. 16-Dip 4.50 360 280 
INA126P INA126P-ND Micropower Instrumentation Amp. 279 224 1.74 INA2126PA INA2126PA-ND | Dual, Micropower Instr. Amp. 16-Dip 342 274 213 
INA126PA INA126PA-ND. Micropower Instrumentation Amp. 2.38 1.90 1.43 INA2126U INA2126U-ND Dual, Micropower Instr. Amp 16-SOC 450 3.60 280 
Nat ean NAT Barres oe visited me : as Fan ae INA2126UA INA2126UA-ND Dual, Micropower Instr. Amp. 16-SOC 342 274 213 
licropower Instrumentation Ip. - fp A 7 
Nase | apn” | essen con oe rat ro | ee ee Se 
INEZ INAS) Precision Low Power Instr. Amp . pS SEBO INA2132UA INA2132UA-ND | Dual, LP, Single-Supply Diff. Amp......14-SQIC 365 292 227 
INA128U INA128U-ND Precision Low Power Instr. Amp.... 812 650 5.49 INA2133U INA2133U-ND Dual, High-Speed, Diff. Amp. 477 382 297 
INA128UA INA128UA-ND Precision Low Power Instr. Amp. 5.04 4.04 3.41 INA2133UA INA2133UA-ND Dual, High-Speed, Diff. Amp. 3.65 292 227 
INNooeA Hem | aceahel pent abel tect poke a nrteeey INAZ134PA INA2134PA-ND | Dual, Audio Differential Line Receiver 342 274 2.13 
INAI29U INA129U-ND Precision Low Power Instr. Amp, 812 650 549 INA2134UA INA2134UA-ND —_| Dual, Audio Differential Line Receiver 342 274 213 
— INA2137PA INA2137PA-ND —_| Dual, Audio Differential Line Receiver. . 342 274 213 
INAIZQUA Ieee) Precision Low Power Instr. Amp Oe Ceo! INA2137UA INA2137UA-ND | Dual, Audio Differential Line Receiver...14-SQIC 3.42 274 213 
INA131AP INA131AP-ND Precision, Gain=100, Instr. Amp. 682 546 4.61 tae Bea : : ; 
iNAISIEP INATSIEEIND Precision, Gain=100, Instr. Amp. : AES SHI Ges INA2141U INA2141U-ND Dual, Gein=10,100 Instr. Amp ... 13.71 12.35 10.95 
INA132U INA132U-ND Low Power, Single-Supply Instr. Amp .... 279 224 1.74 ee Pelee ecm OUa» Can=10,100 Instr. Amp. Ga TES (ane 
INA132UA INA132UA-ND. Low Power, Single-Supply Instr. Amp 238 1.90 1.43 INA2143U INA2143U-ND Ties wa Precision Gain=10 ane Ree Bt 
TNATS3UA INAT33UA-ND High Precision Difference Amy PCSMCOMSS | ain 860 | ENCE ATI «+ earn : : : 
INA33U INA133U-ND igh Soesl Messer lifessrce Ap 279 224 1.74 eat lease O22. High Speed Precision Ca 
INAI34PA INAI34PAND —_| Audio Differential Line Receiver . 238 1.90 1.43 DpMieenice AIM sss esend ves gee Tes No 
INA134UA INA134UA-ND. Audio Differential Line Receiver. 238 190 1.43 INA2321EAN/250 INA2321EACT-ND _ | Micropower OMOS RR Instr. Amp... 365 292 227 
INA137PA INA137PA-ND Audio Differential Line Receiver . 238 1.90 1.43 INA2321EA/250 INA2321 EATR-ND 538.75/250 
INA137UA INA137UA-ND Audio Differential Line Receiver. 238 1.90 1.43 INA2322EN/250 INA2322EACT-ND | Mi 315 252 1.96 
INA138NA/250 INA138NACT-ND | Current Shunt Monitor 235 1.88 1.41 INA2322EN/250 INA2322EATR-ND _ | Micropower OMOS F/R Instr. Amp... 465.50/250 
INA138NA/250 INA138NATR-ND Qurrent Shunt Monitor 329.00/250 INA2331AIPWR INA2331AIPWRCT-ND| LP R/R OMOS Instr. Amp. . 3.60 288 2.24 
INA139NA/250 INA139NA/250CT-ND] 2.7-40V Current Shunt Monitor . 235 188 1.41 INA2331AIPWR INA2331 AIPWRTR-ND| LP R/R CMOS Instr. Amp. 5040.00/2,500 
INA139NA/250 INA139NA/250TR-ND| 2.7-40V Current Shunt Monitor . 329,00/250 INA2332AIPWR INA2332AIPWRCT-ND] LP R/R CMOS Instr. Amp. . 275 220 1.71 
INAT41U INAT41U-ND Precision Low Power, Gain=10,100 INA2332AIPWR INA2332AIPWRTR-ND| LP R/R CMOS Instr. Amp. . 3842.50/2,500 
Instrumentation Amp. 8.56 7.71 6.84 ISO100AP. ISO100AP-ND Low Leakage Isolation Amp 83.10 77.56 72.02 
INA141UA INA141UA-ND Precision Low Power, Gai 1SO121BG 296-12577-5-ND _ | 2500 VRMS Precision Isolation Amp. 60.00 56.00 52.00 
Instrumentation Amp. 6.36 5.09 4.30 1S0122JP 1S0122JP-ND Lowest Cost Precision Isolation Amp ....16-Dip 14.16 12.75 11.31 
INA143U INA143U-ND High Speed Diff. Gain=10 Instr. Amp 279 2.24 1.74 1SO122JU 1S0122JU-ND Lowest Cost Precision Isolation Amp...28-SOQ1C 13.48 12.14 10.76 
INA143UA INA143UA-ND High Speed Diff. Gain=10 Instr. Amp 238 1.90 1.43 |so122P 1SO122P-ND Lowest Cost Precision Isolation Amp ....16-Dip 15.89 14.83 13.77 
INA145UA INA145UA-ND Programmable Difference Amp . 299 240 1.87 1SO122U 1S0122U-ND Lowest Cost Precision Isolation Amp...28-SOQ1C 15.14 14.13 13.12 
NA cn NAGEL Coesetned ican mat eae eH ae ae Iso124P 1SO124P-ND Low-Cost Precision Isolation Amp .......16-Dip 10.33 9.30 8.25 
TION Mods ‘net Umenterlon AND. ‘ : 2 1SO124U 1S0124U-ND Low-Cost Precision Isolation Amp......28-SQ.C 10.33 9.30 8.25 
INMS2EN2K5 INAISZERVZKSGTEND| Low Power, Single Supply Diff. Amp ...8-MSOP Iii2:GOmmaT vi aaanSY, 1SO150AU ISO1S0AU-ND Dua, Isolated, Bi-Dir. Digital Coupler....28-SOC 12.18 10.97 973 
Terria IA Ze TED Low Power, Single Supply Diff, Amp ...6 MSOP eee 1s0608P 1SQ608P-ND Uni-Directional Isolated Digital Coupler...24-Dip 12.69 11.43 10.14 
INA154U INA154U-ND High-Speed Precision G=1 Diff. Amp ....8-SOC 2.79 224 1.74 LFB47BD 296-7136-5-ND | Quad WB JFET Qp Amp. “W4s0C 175 140 1.05 
INA154UA INA154UA-ND High-Speed Precision G=1 Diff. Amp 238 1.90 1.43 Lp347D 296-7137-5-ND _| Quad WB JFET Gp Amp. 14s0c 480 « 605 
Ree” ES 28 dog" | Turon [aoe 71gr 00 [Ow WBLFETOpAmp. 14D 8a 
INAT55E/250 INATSSECT-ND | /ROVIOS Instrumentation Am 304 270 304 ee eel ioe) Quad WE JFET Cp Amp. 1G esos) 
p.. . A . 
INA1556/250 INAI55ETR-ND —_| F/R OMOS Instrumentation Amp 458.75/250 ret 296 1138-5/ND) | Cued WB JFET Op Amp . 14-Dp cme 
INA155U INAI55U-ND PVR OMS Instrumentation Amp 293 234 1.82 LFS53D 206-1384-5:-ND | Dual JFET Op Amp... 8 SOC Soc 
INATS5UA INA155UA-ND PIR OMS Instrumentation Amp 240 192 1.44 LF853DR 296:1458721;ND | Dual JFET Op Amp NE cad 2s) _) 
INA156EA/250 INA156EACT-ND _ | CMOS Instrumentation Amp 2.25 1.80 1.35 LF353DR 296-14587-2-ND | Dual JFET Op Amp NE 8-SOIC 422.50/2,500 
INATS6EA/250 INAI56EATR-ND | QVIOS Instrumentation Amp. 315.00/250 LF353P 296-7139-5-ND_ | Dual JFET Op Amp SDp 52 8930 
INA157U INA157U-ND HS Precision G=1/2 or G-2 Diff. Amp 279 224 1.74 LFA11CD 296-12846-5-ND | High Speed JFET Op Am 8SOC 96 80 64 
INA157UA INA157UA-ND HS Precision G=1/2 or G-2 Diff. Amp 238 190 1.43 LFA120D 296-7140-5-ND_—_| Dual JET Op Amp... 8SOC 84 70 56 
INA163UA INA163UA-ND Low-Noise, Low Distort. Instr. Amp... 5.02 4.02 3.13 LF412CDR 296-14588-1-ND__| Dual JFET Op Amp NE 8SOC 84 70 —=56 
INA163UA/2K5 INA163UATR-ND _ | Low-Noise, Low Distort. Instr. Amp... 7087.50/2,500 LF4120DR 296-14588-2-ND | Dual JFET Qp Amp NE 8-SOC 910.00/2,500 
INAT66UA INAT66UA-ND Low-Noise Instrumentation Amp 10.76 861 7.27 LF4120P 296-7141-5-ND --8Dip 84 70 56 
INA166UA/2K5 INAI66UATR-ND | Low-Noise Instrumentation Amp 16740.00/2,500 LM224AD 296-7029-5-ND 14S0C 60 45 34 
INA168NA/250 INAI68NACT-ND | High-Side Qurrent Shunt Monitor . 259 207 1.61 LM224ADR 296-7029-1-ND 14S0C 60 45 34 
INA168NA/250 INAI68NATR-ND _ | High-Side Current Shunt Monitor 382.50/250 LM224ADR 296-7029-2-ND 14-SOC 487.50/2,500 
INA169NA/250 INA169NA/250CT-ND] 2.7-60V Ourrent Shunt Monitor . 259 207 1.61 (Continued) 
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bli Digi-Key Price Each Lblb Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description if 25 100 
LM224DR 296-12847-1-ND 50 40 30 LT10300DR 296-14617-2-ND | Quad LP Line Driver NEW!.. 1887.50/2,500 
LM224DR 296-12847-2-ND 337.50/2,500 MC1458D 296-9601-5-ND | Dual General Purpose Op Amy 43° 34 26 
LM224N 296-7030-5-ND 2 50 40 .30 MC1458DR 296-14622-1-ND | Dual General Purpose Op 
LM236D-2-5 296-7031-5-ND | 2.5V Integrated Reference Circuit 125 100 75 43 34 26 
LM237KC 296-7032-5-ND __| 3-Terminal Adj. Voltage Reg. TO220AB_ 2.70 216 1.68 MC1458DR 296-14622-2-ND pose Op 
Livie48D 296-6622-5-ND “90. 75 60 Amp NEW!..........-.0.000-: 287.50/2,500 
LM248N 296-6623-5-ND 90 75 60 MC1458P 296-1403-5-ND | Dual General Purpose Cp Amp . 4B MM 2 
LM258D 296-6624-5-ND 45 36 27 MC3303D 296-7033-5-ND | Quad LP Cp Amp, -40°C to 85°C... 60 45 34 
LM258DR 296-14591-1-ND 45 36u 27; MC3303N 296-7034-5-ND. Quad LP Op Amp, -40°C to 85°C. . 60 45 34 
LMESeDR eee “9 inp NE $05.002.500_ | Mcaa03P WR 206-11651-2ND_| Quad LPOp Amp, a0°Ct0 85°C *° 4001002060 
LM258P 296-6625-5-ND | Dual Cp Amp ........ 45° (36) (7 Ps es 
LM318D 296-9538-5-ND | Single High Speed Qp Amp . 120 100 80 MC3403D 296-7035-5-ND | Quad Low Power GP Op Amp 52. 3930 
LM318P 296-9539-5-ND _| Single High Speed Op Amp... 1.20 1.00 .80 MC3403DR 296-14623-1-ND am eit GPO 14500 Hn 
LM324AD 9540-5-ND —_| Quad General Pu Am 49 40 27 p Mc eeeeseseeenseseceeesens ‘ : . : 
LM324ADR 206 9540 1-ND Quad General Purpose ne Amp 49 40. 27 MC3403DR 296-14623-2-ND Oe! ae Wa GO ioaen 
-9540-2-ND General Pu Am 20.00/2,500 = Espen sites ee 
Tienes en Cong Punpcse . piss Py ae a MCB403N 296-1406-5-ND | Quad Low Power GP Cp Amp 52.390 
LIV324ADBR 296-9541-2-ND | Quad General Purpose Cp Amp 270.00/2,000 Himes the Sega vom Ue Low Power CP Cb Amp 2 meet 
ee Py ‘Nn see ee MC3403NSR 296-1407-2-ND | Quad Low Power GP Cp Amp 346.00/2,000 
rahae Ree ena) ou General Purpose Cp mp a MC3403PWR 296-7036-1-ND | Quad Low Power GP Op Amp 52 39.30 
EMSeAENS eeeSot EE Cuad General Purpose Cp Arp. See ce MC3403PWR 296-7036-2-ND _| Quad Low Power GP Qp Amp 346.00/2,000 
ee eee oa Generel Purpose Cp Amp .. Bie ee MC3487D 296-7039-5-ND | Quad Differential Line Driver. 6 72 A 
Pact poceeg gh oumm) cuad Ceneral Purpose Cp Amp i) eet el NE5532ADR 296-13621-1-ND | Dual Low Noise Op Amp 120 1.00 80 
EMseAAW eee agg mm) ced Coneral Purpose Ch Amp AHOGUE ToL NEBS32ADR 296-13621-2-ND | Dual Low Noise Cp Amp ~1300.00/2,500 
LM324D 296-1390-5-ND | Quad General Purpose Op Amp... 42 3524 heer 296-7040-5ND_| Dual Low Noise Ch Amp Sole ew 
iNeeeOR BESRSSEIHND) “ap NEWI & 14800 ees NE5S32APSR 296-13103-1-ND _| Dual Low Noise Qp Amp 120 1.00 80 
cee (ES Ree ues 
LIM324N 296-1391-5-ND —_| Quad General Purpose Qp Amp 42 35d Neer Eero a i Nac hon 3 ai poo 
LMS24PWR 296-9545-1-ND | Quacl General Purpose Cp Amp Be ee NE5532PSR 296-12641-1-ND _| Dual Low Noise Op Amp 75 63 50 
ENGe4E eaoseaeah mm) Cuiadd General Purpose Cp Amp ae OUZ2008 NEB532PSR 296-12641-2-ND _| Dual Low Noise Qp Amp 666.00/2,000 
UM348D 296-9552-5-ND | Quad General Purpose Qp Amp... 48 360.27 NE5534AP 296-7042-5-ND | Low Noise High-Speed Audio Qp Amp .....8-Dip 1.20 1.00 .80 
UM348DR 296-14600-1-ND | Quad General Purpose Op NE5534D 296-14346-5-ND | Low Noise High-Speed Audio 
Amp NEW! AB 3627 Qp Amp NEW! 96 80 64 
LM348DR 296-14600-2-ND | Quad oneal pose Op NE5534P 296-7043-5-ND _| Low Noise High-Speed Audio Op Amp . 96.80 64 
Arp NE WH seisssiantesies Seen) OP-07DPSR 296-14171-1-ND _ | Low Noise Precision Qp Amp NEW... 78 65 52 
LM348N 296-12849-5-ND | Quad General Purpose Op Amp 48 36027 OP-07DPSR 296-14171-2-ND __ | Low Noise Precision Qp Amp NEW/!. 692.00/2,000 
LM358AD 296-9553-5-ND 49 4027 P07CD 296-12852-5-ND | Low Offset Volt Prec. Qp Amp .... 105 88 .70 
LM358ADR 296-14601-1-ND 49° 40 27 OP070DR 296-14626-1-ND | Low Offset Volt Prec. Cp Amp NEW! 1.05 88 .70 
LM358ADR 296-14601-2-ND 320.00/2,500 OP07CDR 296-14626-2-ND__| Low Offset Volt Prec. Qo Amp NEW! 1137.50/2,500 
LM358AP 206 SoOe ON) so) 2 PO7CP 296-12853-5-ND | Low Offset Volt Prec. Qo Amp 105. 88 + 70 
LM358D 296-1014-5-ND 420 35.24 P07DD 296-9621-5-ND —_| Low Cifset Volt Prec. Qo Amp ws Gy 82 
LM358DR 296-1014-1-ND 42 35 24 OP07DDR 296-14627-1-ND | Low Offset Volt Prec. Qo Amp NEW! 5) a 2 
LM358DR 296-1014-2-ND 277.50/2,500 OP07DDR 296-14627-2-ND | Low Cifset Volt Prec. Qo Amp NEW! 845.00/2,500 
LM358P 296-1395-5-ND 42 35 2A oP07DP 296-9622-5-ND __| Low Ciffset Volt Prec. Qo Amp 78 65 52 
LM358PSR 296-1396-1-ND A2 3524 OPA27GP OPA27GP-ND Compensated, Low Noise, 
LM358PSR 296-1396-2-ND 234,00/2,000 Precision Op AMP.......:.cceccceeseeeee 8Dip 255 204 1.53 
LM358PWR 296-9555-1-ND 42 35 24 OPA27GU PA27GU-ND Compensated, Low Noise, 
LM358PWR 296-9555-2-ND 234.00/2,000 Precision Op AMP......:.csccceseeeees 8SOC 230 1.84 1.43 
LM2900DR 296-9525-1-ND 36.29.20 OPA37GP OPA37GP-ND Uncompensated, Low Noise, 
LM2900DR 296-9525-2-ND 235,.00/2,500 Precision Op AMp.......-.0:ecscsecseeees 8-Dip 260 208 1.56 
LM2900N 296-9526-5-ND 3629S OPA37GU OPA37GU-ND Uncompensated, Low Noise, 
LM2902DR 296-14594-1-ND 36 4.2920 Precision Op AMP .........cececeeeeee 8SOC 234 1.88 1.46 
LM2902DR 296-14594-2-ND 235.00/2,500 OPAI11AM CPAII1AM-ND —_| Low Noise, Precision 
LM2904D 296-9527-5-ND | Dual General Purpose Op Amp. 36.29 Op Amp (SOV Out)... .eeseeeeees TO99 13.04 11.75 10.42 
LM2904DR 296-14596-1-ND | Dual General Purpose Op OPA111BM OPAI11BV-ND =| Low Sag ieee = 
AMip NEW! ccccccicauaesssasvniedcass 8SOC 36 29 20 Op Amp (250pV out) .. a . k 5 
LM2904DR 296-14596-2-ND _ | Dual General Purpose Op OPAI21KU CPAI2Z1KU-ND —_| Low Cost, Precision DiFET Op Amp 920 7.36 621 
Amp NEW!............cc-- 235,00/2,500 OPA124U OPA124U-ND Low Noise, Precision DiFET Qp Amp. 714 572 482 
p s : d 
LM2904P. 296-9528-5-ND Dual General Purpose Qo Amp 29 20 OPA124UA OPA124UA-ND Low Noise, Precision DiFET Qo Amp. 846 677 5.72 
LM2904PWR 296-9529-1-ND. Dual General Purpose Op Amp. gh 20) OPA128JM OPA128JM-ND DiFET Hectrometer-Grade Op Amp 16.17 15.02 
LM2904PWR 296-9529-2-ND _| Dual General Purpose Op Amp. 198.00/2,000 OPAI28KM OPA128KM-ND DiFET Bectrometer-Grade Op Amp 22.05 20.48 
LM3900D 296-9564-5-ND 75 60 OPAI28LM OPAI28LM-ND —_| DiFET Bectrometer-Grade Op Amp 27.96 25.97 
LM3900DR 296-14604-1-ND 5 60 OPA128SM OPA128SM-ND —_| DiFET Bectrometer-Grade Op Amp... 55.96 51.97 
LM3900DR 296-14604-2-ND 975.00/2,500 OPA129U OPA129U-ND Uttra-Low Bias Qurrent DiFET Op Am 576 461 3.9 
LIM3900N 296-9565-5-ND p 75. 60 OPA129UB CPA129UB-ND | Ultra-Low Bias Qurrent DiFET Op Am 980 7.84 6.62 
LMVv324ID 296-9569-5-ND _| Quad Low Voltage F/R Gp Amp 48 36 OPA130UA OPA130UA-ND _| Low Power, Prec., FET-In Qp Amp 279 224 1.74 
LMV3241DR 296-9569-1-ND | Quad Low Voltage RIR Gp Amp .. 48.36 OPAI31U OPAT31U-ND General Purpose FET-Input Qp Amp . 421 337 262 
LMV324|DR 296-9569-2-ND _| Quad Low Volt: OPAI31UA CPAI31UA-ND | General Purpose FET-Input Op Amp . 227 182 1.42 
lage R/R Op Amp .. 520.00/2,500 
LMV321IDBVR 296-9567-1-ND _| Low Voltage F/R Op Am a ES OPAI31W OPA131WJ-ND General Purpose FET-Input Op Amp . 1.68 134 1.01 
¢ coe eee aan OPA132U CPA132U-ND High-Speed FET-Input Co Am 512 410 3.46 
LMV321IDBVR 296-9567-2-ND _| Low Voltage R/R Op Amp 624.00/3,000 9) Pl Ps 4 : : i 
LMV321IDOKR 296-9568-1-ND _| Low Voltage A/R Cb Amp. ammeias OPA132UA OPA'32UA-ND__| High-Speed FET-Input Op Amp «.. 286 229 178 
TMVS21IDOKR 296-9568-2-ND | Low Voltage FYR Cp Amp. 624,073,000 CPAI34PA CPAT34PA-ND High Performance Audio Cp Amp - 210 168 126 
OPAI34UA OPAI34UA-ND | High Performance Audio Qp Am 210 168 1.26 
Eval game) U2 Low Voltage WAC) Arp .. eed OPA137N/250 OPA137NCT-ND | Low Cost FET-Input Qp Amp 230 1.84 1.38 
LMV324IPWR 296-9570-2-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp ... 426.00/2,000 ‘ : : : 
OPA137N250 OPAI37NTR-ND | Low Cost FET-Input Qo Amp . 322.00/250 
EM NeeeiDent ELSE EAB) 2) "ee ate ellamaa ie ai OPA137NA/250 OPA137NACT-ND _| Low Cost FET-Input Qo Amp . 153 122 92 
Pei cede olaneranisdtsaanteed cad 4 ! 
OPAI37NAV250 CPAI37NATR-ND | Low Cost FET-Input Qo Amp . 213.50/250 
Myer anaes Cua Low Voltage F/R Quiput me naa OPAI37P CPA137P-ND Low Cost FET-Input Qo Amp - 208 166 1.25 
LAIVaseIDR 296-9571-1-ND _| Dual Low Voltage FIR Gp Amp Bie es OPA137PA OPA137PA-ND Low Cost FET-Input Qp Amp . 128 1027 
OPAI37U OPA137U-ND Low Cost FET-Input Qo Amp. 208 1.66 1.25 
LMV358IDR 296-9571-2-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 520.00/2,500 OPAI37UA GPAI37UAND _| Low Cost FET-Input Op Amp. isi GD ae 
EMV GSI We eee Sie aIO Dual Low Voliage AR Cp Amp ... dey 8) _ 8 OPAI77FP OPAT77FP-ND Precision Op Amp .... 515 413 321 
LMV358IPWR 296-9572-2-ND | Dual Low Voltage IR Cp Amp... 426.00/2,000 OPAI77¢GP OPAI77GP-ND Precision Gp Amp. 173 138 1.04 
LOGI00JP LOG100JP-ND Prec. Logarithmic & Log Ratio Amp. 118.25 110.37 102.48 OPAI77GS OPAI77GS-ND Precision Cp Amp... 173 138 104 
LOGI01AID 296-12850-5-ND _| Prec. Logarithmic & Log Ratio Amp 22.31 20.82 19.34 OPA227P OPA227P-ND High Precision, Low Noise Gp Amp, 477 382 297 
LOGIOZAID LOGIO2AID-ND__| Prec. Logarithmic & Log Ratio Amp 26.58 24.81 23.04 OPA227PA OPA227PA-ND High Precision, Low Noise Op Amp. 240 1.92 1.44 
LOGI04AID 296-12851-5-ND_| Prec. Logarithmic & Log Ratio Amp .... 22.31 20.82 19.34 OPAZO7U OPAD27U-ND Figh Precision, Low Noise Op Amp 477382297 
LOGI12AID 296-13456-5-ND _| Precision Logarithmic and Log Ratio Amp OPA227UA OPA227UA-ND High Precision, Low Noise Qp Amp. 240 1.92 1.44 
w/Qn Chip 2.5 Volt. Reference ........ 14-SOIC 26.58 24.81 23.04 OPA228P OPA228P-ND Low Noise Precision Qp Amp. 477 382 297 
LOG2112AIDW 296-13815-5-ND Precision Logarithmic Amp NEW!....16-SOIC 31.79 29.67 27.55 OPA228PA OPA228PA-ND Low Noise Precision Qo Amp. 240 1.92 1.44 
LT10130P 296-1399-5-ND__| Dual Precision Qo Amp ip 135 1.08 81 OPA228U OPA228U-ND Low Noise Precision Qp Amp... 477 3.82 297 
LT1013DD 296-1400-5-ND__| Dual Precision Qo Amp 129 1.08 86 OPA228UA OPA228UA-ND Low Noise Precision Qp Amp... 240 192 1.44 
LT1013DDR 296-14615-1-ND | Dual Precision Qp Amp NEW! 129° 1.08 86 OPA234E/250 CPA234ECT-ND —_| Low Power Single-Supply Op Amp 3.22 258 201 
LT1013DDR 296-14615-2-ND | Dual Precision Qo Amp NEW! 1397.50/2,500 OPA234E/250 CPA234ETR-ND —_| Low Power Single-Supply Op Amp 475.50/250 
LT1013DIDR 296-12982-1-ND | Dual Precision Qp Amp 144120 96 OPA234EN/250 OPA234EACT-ND | Low Power Single Supply Qo Amp 260 2.08 1.56 
LT1013DIDR 296-12982-2-ND | Dual Precision Cp Amp ... 1560.00/2,50 OPA234EN/250 CPA234EATR-ND _| Low Power Single Supply Qo Amp 364,00/250 
LT1013DIP 296-7044-5-ND Dual Precision Op Amp 1.44 1.20.96 OPA234U OPA234U-ND Low Power Single-Supply Qo Amp 297 238 1.85 
LT1013DP 296-7045-5-ND | Dual Precision Qp Amp 129° 108 86 OPA234UA OPA234UA-ND | Low Power Single-Supply Qp Amp 235 188 1.41 
LT10140N 296-14616-5-ND | Quad Precision Qo Amp NEW! 443 3.55 276 OPA237NA/250 OPA237NACT-ND | Single-Supply Op Amp .. 1.40 112 84 
LT1014DIDW 296-7046-5-ND | Quad Precision Qo Amp 16-SOC 5.22 418 3.25 OPA237NA/250 CPA237NATR-ND | Single-Supply Op Amp .. 196.00/250 
LT1014DN 296-7047-5-ND | Quad Precision Qp Amp... 14Dip 414 332 258 OPA237UA OPA237UA-ND _| Single-Supply Cp Amp... 1.41 118 94 
LT1030CDR 296-14617-1-ND__| Quad LP Line Driver NEW 148 118 89 (Continued) 
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we TEXAS INSTRUMENTS AMPLIFIERS (Continued) 


Lele Digi-Key Price Each ible Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
OPA241PA OPA241PA-ND Single-Supply, Micropower, Low OPA354AIDDA 296-13785-5-ND | 250MHz, RVR, In/Out, 
Voltage Op AMP........seceseeeeeeeeee ip 255 204 1.53 CMOS Cp Amp 165 132 99 
OPA241UA OPA241UA-ND sein Low ne) aon ace OPAS55NA/250 296-11641-1-ND | High Speed, Video Op Amp 203 162 1.22 
Voltage Pisserscerenseseeresers : ‘ : CPA355NA/250 296-11641-2-ND | High Speed, Video Op Amp ... 283.50/250 
OPA244NA/250 OPA244NACT-ND _| Single-Supply, Micropower Op Amp... 140 1.12 84 OPA355NAV/3K 296-14628-1-ND | 200MHz, Op Amp with 
OPA244NA/250 OPA244NATR-ND | Single-Supply, Micropower Cp Amp... . 196.00/250 Shutdown NEW!.................0. Sor23-6 2.03 1.62 1.22 
OPA244PA OPA244PA-ND Single-Supply, Micropower Op Amp. 141° 1.18 94 y i 
OPA244UA OPA244UA-ND —_| Single-Supply, Micropower Cp Amp 141 1.18 94 eet Peete a LE NEU AKRaTeRE 
OPA251PA OPA251PA-ND Single-Supply, Micropower Op Amp. B6or 2.048 153) page a i : 
, te CPA355UA 296-11647-5-ND | High Speed, Video Qp Amp 2.03 1.62 1.22 
OPA251UA OPA251UA-ND Single-Supply, Micropower Op Amp. 230 1.84 1.43 OPA356AID 296-12407-5-ND | 2.5V, Single OMOS Op Amp 203 1.62 1.22 
OPA277P PA277P-ND High Precision Qp Amp. 8-Dip 4.28 342 2.66 OPA357AIDBVT 296-13009-1-ND_| High Speed, R/R, In/Out, GMCS : ; : 
OPA277PA OPA277PA-ND High Precision Qp Amp. ip 193 154 1.16 Gp Amp with Shutdown 165 192 99 
OPA277U OPA277U-ND High Precision Qp Amp 428 3.42 266 i : : : : 
OPA277UA OPA277UA-ND High Precision Qp Amp... 193 1.54 1.16 OPA3S7AIDBVT 296-13009-2-ND | High Speed, PVR, In/Out, OMOS 
OPA334AIDBVT 296-13466-1-ND _ | Single Supply OMCS Zero Drift Op Amp with Shutdown ............. SOT-23-6 231.00/250 
Qp Amp... 225 180 1.35 OPA357AIDDA 296-13786-5-ND _ | High Speed, PVR, In/Qut, OVIOS 
OPA334AIDBVT 296-13466-2-ND | Single Supply OVICS Zero Drift cpAKSND poner bby gett belaries ” 165 132 99 
OGMTD. corssseeiieenssceduill’ 315.00/250 ’ ingle Supply 
CPA335AID 296-13467-5-ND _ | Single Supply CMOS Zero Drift Op Amp NEW! eects 8SCP 130 104 78 
OPAMP 22sec eseeceeeec tees terete 225 180 1.35 CPA363AIDBVT 296-13881-1-ND | 7MHz, Single Supply R/R 
OPA335AIDBVT 296-13468-1-ND | Single Supply QVICS Zero Drift Cp Amp NEW!.... -SOT-23-6 130 1.04 78 
ODMR tsa vvcenestiecn oleic 225 1.80 1.35 CPA363AIDBVT 296-13881-2-ND | 7MHz, Single Supply 
OPAS35AIDBVT 296-13468-2-ND | Single Supply OVICS Zero Drift Cp Amp NEW! 0... cece SOT-23-6 182.00/250 
QDINMID asdccsassianatsearsvnaacess 315.00/250 CPA363ID 296-13882-5-ND | 7MHz, Single Supply R/R 
OPA336U OPA336U-ND Single-Supply, Micropower Qo Amp 215 172 1.29 Op Amp NEW! eee BSCP 190 152 1.14 
OPA336N/250 OPA336NCT-ND Single-Supply, Micropower Op Amp... 238 1.90 1.43 CPA363IDBVT 296-13883-1-ND | 7MHz, Single Supply R/R 
OPA336N/250 OPA336NTR-ND Single-Supply, Micropower Op Amp... 332.50/250 Op Amp NEW! oo... ccc SOT-23-6 190 152 114 
OPA336NA/250 QPAS36NACT-ND | Single-Supply, Micropower Op Amp... 168 1.34 1.01 OPA363IDBVT 296-13883-2-ND | 7MHz, Single Supply R/R 
Cacti NEN Sncle Suppy. Micropower e noe “ ie Eee ed SS Cp Amp NEW! oo. ceeecceeee SOT-23-6 266.00/250 
ingle-Supply, Micropower Ip d A { 7 ‘ 
OPA337EN/250 OPAS37EACT-ND | Single Supply, CMOS Op Amp. 144 420 (96 | CPASAND cates TO ico EWI ak ed cy im 
OPA337EN/250 OPA337EATR-ND _| Single Supply, AVIOS Op Amp. 180.00/250 Cea POPIGSESSENDII| TMF, Sinale Su 7: Se : : : 
OPAS37NAV250 CPAS37NACT-ND | Single Supply, GVIOS Op Amp . 144 120 96 Op am me ep sor.23.-5 [ESORIee 
OPA337NAV250 OPA337NATR-ND | Single Supply, CIOS Op Amp . 180.00/250 Pp pay eererssapere ese : : : 
OPA337PA OPA337PA.ND S CPA364AIDBVT 296-13885-2-ND | 7MHz, Single Supply R/R 
: ingle Supply. OVIOS Cp Amp. a Amp NEW! SOT-23-5 182.00/250 
OPA337UA/2K5 OPA337UACT-ND | Single-Supply, CMOS Op Amp. 1.23 103 82 Op Amp pasa eetnpssiaeen bai nee : 
OPA337UA OPA337UA-ND _| Single Supply, CVIOS Op Amp . 1.17 98 78 OPAS64ID Be Sle SND ere WR aacp ETT 
OPA337UA/2K5 OPA337UATR-ND | Single-Supply, OOS Qp Amp............ 1332.50/2,500 Op Amp mectenantsesssssnnnsssssts : g : 
OPA338NA/250 CPA338NACT-ND | Decompensated Single- Supply OPA364IDBVT 296-13887-1-ND | 7MHz, Single Supply RR 
OMIOS Op AMP vo ccseessessesseseess 144 120 96 Op Amp NEW! oo. eceeeeeees SOT-23-5 1.90 152 1.14 
OPA338NA/250 OPA338NATR-ND | Decompensated Single-Supply OPA364IDBVT 296-13887-2-ND | 7MHz, Single Supply R/R 
QMOS Op AMp «ee eeeeeceeeeees 180.00/250 Op Amp NEW!...... peer SOT- -23-5 266.00/250 
OPA33BUA CPARSBUA.ND Decompensated Single Supply OPA404KP OPA404KP-ND Quad High Spd., Prec. DiFET Op Amp....14-Dip_ 11.31 10.19 9.04 
CMOS Cp Amp 117 98 78 OPA404KU CPA404KU-ND | Quad High Spd., Prec. DiFETQp Amp...16-SOC 10.73 9.66 8.57 
OPA340NA/250 CPAS40NACT-ND | Single-Supply, F/R Cp Amp. 180 1.44 1.08 CPAA45AP OPAA45AP-ND High Voltage Qp Amp. .8Dip 856 685 5.78 
OPA340NA/250 CPA340NATR-ND | Single-Supply, F/R Qp Amp. 252.00/250 CPA445AU OPAA45AU-ND High Voltage Qp Amp . 5.29 423 3.29 
OPA340PA OPA340PA-ND Single-Supply, F/R Op Amp . 1.58 1.26 95 CPA452FA OPA452FA-ND 80V, 50mA Op Amp .. 513 411 3.20 
OPA340UA ‘OPA340UA-ND Single-Supply, F/R Qp Amp 158 (1.26 95 OPA452TA-1 OPA452TA-1-ND | 80V, 50mA Cp Amp... 513 411 3.20 
OPA341NAV3K OPA341NAV/SKCT-ND ey teeiesh 7: § vOut, LP ay iad as OPA452TA OPA452TA-ND 80V, 50mA Cp Amp 513 411 3.20 
p wi JOWN sesso : : : CPA453FA OPA453FA-ND 80V, 50mA Op Amp 513 411 3.20 
OPA341NA/3K CPA341NA/3KTR-ND| Single-Supply F/R IrvOut, LP OPM53TM1 OPAAS3TA--ND | 80V, 50mA Op Amp... 3.20 
Op Amp with Shutdown .......... 2610.00/3,000 OPM53TA OPMS3TA.ND 80V, 50mA Qp Amp 
OPA341UA OPA341UA-ND eet, ne § vOut LP ume tn OPAS01AM OPAS01AM-ND High Voltage High Current Op Amp ...... 
Ip Wil TOW ois ca ccccmeseen dl “ it 1] e ¥ 
OPA342NA/250 CPA342NACT-ND | Low Cost Micropower R/R Qp Amp. 160 128 96 oie oo yt AA bert apAachaeaime gs oo) es 
OPA342NA/250 CPA342NATR-ND | Low Cost Micropower /R Op Amp . 224.00/250 z igh Power Monolithic Qp Amp. ........- pag fee Seey/ eule 
OPAB42UA OPA342UA-ND Low Cost Micropower F/R Op Amp 135 108 8 COPAS41 AP OPAS41 AP-ND High Power Monolithic Qp Amp....11-PWR-ZIP 15.02 14.02 13.02 
CPASNAZEO OPASAGNACT.ND 1S : : : : CPAS44F OPAS44F.ND High Voltage, High Current Qp Amp...5-DDPAK 10.30 9.27 8.22 
‘ ingle Supply Qo AMP... +--.2-++s2-- Wee es © OPAS44T OPAS44T-ND High Voltage, High Qurrent Qp Amp...10-220-5 10.30 927 8.22 
OPA343NA/250 OPA343NATR-ND | Single Supply Op Amp . 220.50/250 2 igh Voltage, High Qurrent Op Amp ... E : : - 
OPA343UA OPA343UA-ND Single Supply Op Amp. 1.33 1.06 .80 OPAS47F OPAS47F-ND High Voltage, 60V, High Current (.5A) 
OPA344NA/250 OPA344NACT-ND | Single Supply Qp Amp . 183 1.46 1.10 Ceci eoeieata 786 629 5.31 
OPA344NA/250 OPA344NATR-ND _| Single Supply Op Amp . 255.50/250 2 
OPA344PA OPA344PA-ND Single Supply Op Am 1.60 1.28 .96 Op Amp 7.86 629 5.31 
OPA344UA OPA344UA-ND Single Supply Qp Amp. 1.60 1.28 .96 OPAS48F OPAS48F-ND High Voltage, 60V, High Qurrent (3A) 
OPA345NA/250 CPA345NACT-ND | Single Supply Op Amp . 183 1.46 1.10 Cp Amp... “ 871 7.85 6.96 
OPA345NA/250 ae Single Supply Qo Amp . 255.50/250 OPAS48T OPAS48T-ND High -Voltage, 60V, High Current (3A) 
OPA345UA »A345UA-ND Single Supply Op Amp. 1.60 1.28 96 Cp AND: caccsacrecacaiacceseuheses 
OPAB47NAV250 OPAB47NACT-ND | Micropower RVR, VOOp Amp 733. 1.06 80 OPA549S OPAS49S-ND High Voltage, High Current Qp Am 
OPA347NA/250 OPA347NATR-ND | Micropower R/R, I/O Qp Amp 185.50/250 CPASA9T CPAS49T-ND High Voltage, High-Current Op Amp. 14.56 13.52 
OPA347PA OPA347PA-ND Micropower RVR, I/O Cp Amp. 132 110 88 CPAS51FA OPAS51FA-ND High Qurrent/Power 60V, 200mA 
OPA347SA/3K 296-13469-1-ND _| Micropower PVR, I/O Qp Amp 1.32 1.10 .88 Q Amp 3.89 3.03 
OPA347SA/3K 296-13469-2-ND__| Micropower RIR, Cp Amp 1716.00/3,000 OPAS5IPA OPASS1PAND Figh Ourrent/Power 60V, 200mA 
OPA347UA ‘OPA347UA-ND Micropower RVR, 1/0 Cp Amp 132 110 88 Op Amp ... 356 285 222 
OPA347UA/2K5 OPA347UATR-ND | Micropower R/R, I/O Op Amp... 1495.00/2,500 
CPA348A1D 296-12275-5-ND | 1MHz, 45uA, PIR, VO GMCS Cp Amp ...8- 123 103 a2 | CASSIUA ceo Ke eee “es aes AGS QE 
OPASABAIDBVT SoZ ea NOS) (Mire, 45uA, FVA, VO COPAS52FA CPAS52FA-ND ‘| High Qurrent/Power 60V, 200mA 
=e SE ae ae SerEEeererereeetre zs) Mts) Ge QD AMP vo osecscseescsecessscseteeeets 7-DDPAK 4.86 3.89 3.03 
saad Le rz, 45, AYR, VO OPAS52PA OPASS2PA-ND | High Qurrent/Power 60V, 200mA 
CVIOS Op AMP... se eeeeeteeeeeeees 153.75/250 Gp Amp BDip 356 285 222 
bead tet ee eee "Oe Cohae - eiteee tes 123 1.03 82 OPAS52UA OPA552UA-ND High Qurrent/Power 60V, 200mA 
OPA348AIDOXT 296-12728-2-ND | 1MHz, 45yA, PIR, 0 CDAD is sicincae. ceuaicatsinessancceacaed 8SOC 3.56 285 2.22 
MICS Op Amp 153.75/250 OPA561PWP CPAS61PWP-ND | High Current, High Speed 
OPAS49NAV250 CPAS49NACT-ND | 7pA RRI/OOVIOS Cp Amp 788 150 1.13 Op Amp .- oss! 42/392 
OPA349NA/250 CPA349NATR-ND | 1A, PYR I/O CVIOS Op Amp 262.50/250 OPAS69AIDWP 296-14174-5-ND | Rail-to-Rail, 2A Power Amp NEW!... 5.60 448 3.78 
OPA349SA/250 296-12729-1-ND | 1A, R/RI/OGMOS Op Amp. 165 132 99 CPAB02AP OPAB02AP-ND High-Speed, Precision DiFETQp Amp.....8-Dip 6.84 548 4.62 
OPA349SA/250 296-12729-2-ND | 1A, RIRI/OCMOS Op Amp. 231.00/250 CPAB02AU CPAB02AU-ND High-Speed, Precision DiFET Op Amp....8SQC 7.50 6.00 5.07 
OPA349UA OPA349UA-ND 1A, RRO GMOS Op Amp 165 1.32 99 OPA602BP OPA602BP-ND High-Speed, Precision DiFET Op Amp i 882 7.44 
CPA350EA/250 CPAS50EACT-ND | HS, Single Supply GVIOS CPAB04AP OPAB04AP-ND FET-Input, Low Distortion Qp Amp .. 1.72 1.29 
Op Amp (35MH2) ........0ccsceeeee 8-MSOP 279 224 1.74 CPAG04AU OPA604AU-ND FET-Input, Low Distortion Qp Amp ... 172 1.29 
OPA350EN/250 CPA350EATR-ND | HS, Single-Supply OVIOS OPAGO6KP OPAB06KP-ND Wide Bandwidth DiFET Qp Amp 5.39 4.19 
Op Amp (35MH2) .......--. see eeeee 8-MSOP 412.25/250 OPA627AP OPA627AP-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp EWES 1iké 
OPASS0PA OPA350PA-ND HS, Single-Supply OMOS ; OPA627AU OPA627AU-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp 83 14.77 13.72 
Op Amp (SSMHZ) css essssersereseses 8-Dip zoo 2.0756 OPA627BP OPA627BP-ND _| Precision High-Speed DiFET Op Amp......8-Dip 22.97 21.44 19.91 
OPASSOUA OPA3S0UAND | HS, Single-Supply AVIS OPAG27AM OPA627AM-ND —_| Precision High-Speed DiFET Qp Amp...T0-99-8 16.44 15.35 14.25 
epnaealaee 5 ie 9 ae (35MFt) eae sso 259 207 1.61 OPAG31N/250 OPAG31NCT-ND —_| Low Power Single Supply Qo Amp 270 216 1.68 
5 CHE San 0S sor2a5 CHC OPA633KP OPA633KP-ND —_| High-Speed Buffer-Amp ........ 978 783 661 
: pee eaisiuesnbostiiia accessing : $ : OPA634N/250 OPA634NCT-ND —_| Wideband, Single Supply Qo Amp 311 249 1.94 
CERES CC eces Make) ‘ane ROMS eee senGHeR OPAB35N/250 OPAB35NCT-ND __| Wideband, B/R Op Amp wiDisable....SOT-23-6 311 249 1.94 
OPASSSUA OPA353UAND AS, Single Supply, R/R GMOS OPA637AP OPA637AP-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp’ 13.73 12.17 
Q Amp ots ed apse BSOC 225 180 1.35 OPA637AU OPA637AU-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp 14.77 13.72 
CPA354AIDBVT 296-13033-1-ND | 250MHz, PYR, In/Out, OPA637BP OPA637BP-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp......8-Dip 22.97 21.44 19.91 
CMOS Op AMP o.oo eee eee eeeeeeeeeee SOT-235 165 132 .99 OPA642N/250 OPA642NCT-ND Wideband, Low Distortion 
OPA354AIDBVT 296-13033-2-ND | 250MHz, RVR, In/Out, Low Gain Qp AMP .......seseeeeeees SOT-23-5 6.90 5.52 4.66 
CVIOS Op AMP ose eeeeeeeeeeees SOT-23-5 231.00/250 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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‘Lele Digi-Key Price Eachx Teale Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
‘OPA642N/250 CPAG42NTR-ND —_| Wideband, Low Distortion CPAB90IDBVT ‘CPABSOIDBVTTR-ND| Wideband Voltage- Feedback 
Low Gain Op AMP ......:seeeeeseees SOT-23-5 1121.25/250 p Amp with Disable ......0.....2. SOT-23-6 502.00/250 
OPA642U PA642U-ND Wideband, Low Distortion, OP ABSIID PA691ID-ND Wideband Current-Feedback 
Low Gain Qp Amp... 686 549 464 p> Amp with Disable. . 311 249 1.94 
OPA643N/250 CPAG43NCT-ND —_| Wideband, Low Distortion, OP A691 IDBVT PAB91IDBVTCT-ND| Wideband Current-Feedbac 
High Gain Qp Amp ... 6.90 552 4.66 Op Amp with Disable ..........-..-++ SOT-23-6 331 265 206 
OPA643N/250 CPAG43NTR-ND | Wideband, Low Distortion, CPA691IDBVT (PA691IDBVTTR-ND | Wideband Current-Feedback 
High Gain Qp Amp... 1121.25/250 Op Amp with Disable ..............2. SOT-23-6 488.75/250 
OPA643NB/250 OPA643NBCT-ND | Wideband, Low Distortion, OPAB92ID PAG92ID-ND Wideband Video Butfer Amp 
High Gain Qp Amp... 978 7.83 661 with Disable 288 231 1.80 
OPA643NB/250 CPA643NBTR-ND | Wideband, Low Distortion, OPA703NA/250 296-9624-1-ND | CMOSR/RI/OCp Amp 279 224 174 
High Gain Qp Amp... 1589.25/250 ‘CPA703NA/250 296-9624-2-ND | OMOSRIRI/OCp Amp.. 412.25/250 
OPAGA3U ‘OPAG43U-ND Wideband, Low Distortion, OPA703PA OPA703PA-ND MHz, CMOS RIR I/O Cp Amp. . 259 207 1.61 
High Gein Qp Amp... 686 549 464 OPA703UA OPA703UA-ND 1MHz, OMOS R/R I/O. Op Amp 259 207 1.61 
OPA643UB CPAG43UB-ND _| Wideband, Low Distortion, OPA704NA/3K CPATO4NA/3KCT-ND] 3MHz, OMOS RYR I/O Op Amp. 263 211 1.64 
High Gain Qp AMP.......ccscseseseseees 8SOC 9.74 7.80 6.58 CPATO4NA/3K CPA704NAV3KTR-ND | 3MHz, OMOS RR 1/0 Cp Amp. . 4422.00/3,000 
OPAB50N'250 CPABS0NCT-ND | Wideband, Low Power, CPATO4PA CPA704PA-ND 3MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp... 259 207 1.61 
Voltage Feedback Op Amp........--+ SOT-23-5 270 216 1.68 CPATO4UA CPA7O4UAND —_| 3MHz, CMOS R/RI/OQp Amp.. 259 207 1.61 
OPA650N’250 OPA650NTR-ND Wideband, Low Power, OPA705NAV/3K OPA705NAV/3KCT-ND | 1MHz, OMOS R/R In/Out Op Amp. 1.30 1.04 78 
Voltage Feedback Qp Amp.........+. SOT-23-5 399.00/250 CPA705NA3K CPAT05NA3KTR-ND] 1MHz, OMOS RYR In/Out Qp Amp. 1998.00/3,000 
OPABS0U OPABSOU-ND Wideband, Low Power, CPATO5PA OPATO5PA-ND MHz, CMOS RIR In/Out Op Amp .........- 1.30 1.04 78 
Voltage Feedback Op Amp.........:.+++ BSOC 266 213 1.66 OPATO5UA ‘OPA7OSUA-ND MHz, CMOS PIR In/Out Op Amp... 1.30 1.04 78 
OPAB51N/250 OPABS1NCT-ND | Wideband, LP, V-Feedback Qp Amp OPA743NA3K PA743NA/3KCT-ND | 7MHz, CMOS R/R Op Amp... 210 168 1.26 
-Gain +2 Optimized ......... 474 3.95 3.16 OPA743NA3K OPA743NA/3KTR-ND | 7MHz, CMOS R/R I/O Op Amp: 3225.00/3,000 
OPAG55P OPA655P-ND Wideband, FET-Input Qp Amp . 14.63 13.17 11.68 OPA743PA OPA743PA-ND 7MHz, OMOS PIR I/O Op Amp. . : 210 1.68 1.26 
OPAG55U OPA655U-ND Wideband, FET-Input Qp Amp . 14.63 13.17 11.68 OPA743UA OPA743UA-ND 7M, OMOS R/R VO Op Amp.....------ 2101.68 1.26 
OPAB56N/250 CPABS6N/250CT-ND | Wideband Voltage-Feedback OPAB42ID 296-14175-5-ND | Wideband, Low Dist. Voltage 
FET-Input Qp AMP........-20secseee 6.36 5.09 4.30 Feedback Op Amp NEW!............4+ 8SOC 311 249 1.94 
OPABS6N/250 CPABS6N/2507R-ND| Wideband Voltage-Feedback OPAB42IDBVT 296-14176-1-ND | Wideband, Low Dist. Voltage 
FET-Input Op AMp......-seeceeeeeees 1033.50/250 Feedback Op Amp NEW! -SOF23-5 331 265 2.06 
OPAGSGENE/250 CPAGSENE/250CT-ND| Wideband Voltage- Feedback PA842IDBVT 296-14176-2-ND | Wideband, Low Dist. Voltage 
FET-Input Cp AMp...s..s+secseeeeees 846 677 572 Feedback Op Amp NEWE.......... SOT-23-5 488.75/250 
OPA656NB/250 CPAB56NB/250TR-ND] Wideband Voltage-Feedback OPAB431D 296-14177-5-ND _ | Wideband, Low Dist. Voltage 
FET-Input Qp Amp.........scsccceee 1374.75/250 Feedback Op Amp NEW! -8SOC 320 256 1.99 
OPA656U OPA656U-ND Wideband Voltage-Feedback OPA843IDBVT 296-14178-1-ND | Wideband, Low Dist. Voltage 
FET-Input Op Amp..........000000:::006 8SOC 6.06 485 4.10 cpaadsineyr Pare Piers 2 a ated seeeeceeens SOT-23-5 3.20 256 1.99 
OPA656UB OPA656UB-ND —_| Wideband Voltage- Feedback A843 nies Tee ideband, Low Dist. Voltage 
FET-Input Op Amp.........esssseeeeese- 8SOC 816 653 551 Feedback Op Amp NEWI.......... SOT-23-5 502.00/250 
OPA657N/250 OPA657N/250CT-ND | Low Noise Wideband Volt-Feedback OPA10130N8 QPAI0130N8-ND _ | Precision Single-Supply, Dual Qo Amp ...... 495 3.96 3.08 
FET-Input Cp Amp...... 710 568 480 OPA1013DN8 OPA1013DN8-ND _ | Precision Single-Supply, Dual Op Amp 401 321 250 
OPA6S7N/250 CPA657N/250TR-ND] Low Noise Wideband Volt-Feedback OPAZ107AU OPA2107AU-ND | Dual, Difet® Op Amp. 10.58 9.53 8.45 
FET-Input Op AMP ...s..cssesssesese: SOT-23-5 1153.75/250 Se te neon: 11.60 10.44 9.26 
OPA657NB/250 OPA657NB/250CT-ND] Low Noise Wideband Volt-Feedback Qp Amp - : : : 
FET-Input Cp Amp...... 922 738 623 OPA2130UA OPA2Z130UA-ND | Dual, LP, Precision, FET-Input QoAmp...8-SOC 4.52 362 282 
OPA657NB/250 PA657NB/250TR-ND| Low Noise Wideband Volt-Feedback OPA2131UA OPA2131UA-ND me ou al lite asoc [Kaos Wenee 
FET-Input Op Amp.......00000002e8 SOT-23-5 1498.25/250 cpnotaiw CpeistlhD | Dud are “ isc ceases dtanneseans s A 3 
OPA657U OPA657U-ND Low Noise Wideband Volt-Feedback i 1 PANELS EUEDOSS, 
FET-Input Qp AMP......-.0:scseecseees 8-SOC 682 546 4.61 FET-Input Qp Amp. 275 220 1.71 
OPAGS7UB OPAGS7UBND | Low Noise Wideband Volt- Feedback OPA2132P (OPA2132P-ND High Speed, FET Input Qp Amp. 9.14 7.32 6.17 
FET: Input Op AMp....csesscsesssosesoes BSOC 892 7414 6.03 OPA2132PA OPA2132PA-ND __| High Speed, FET Input Op Amp. 488 3.91 3.04 
CPABSEN'250 OPAGSSNCT-ND | Wideband, LP, Qurrent-Fabk. Special Seo toned erie o pa oe kee dag 
Qp Amp.. 311 249 1.94 igh Speed, FET Inp TIP ise eis! : : : : 
CPASSAN’250 OPASBNTR-ND | Wideband, LP. Gurrent-Fabk, CPA2134PA OPA2Z134PA-ND _| Dual, High Performance Audio Qp Amp ...8-Dip 2.63. 2.10 1.58 
Qp Amp... 458.75/250 CPA2134UA OPA2134UA-ND | Dual, High Performance Audio Op Amj 236 189 1.47 
COPAGSEP CPAGS8P-ND Wideband, LP, Qurrent-Fdbk. Op Amp.....8-Dip 4.01 321 250 OPA2137E'250 CRACISTECT-ND) | Dual, Low Cost FET-Input Cp Amp ..... Bey eS) ies 
OPA2137E/250 PA2137ETR-ND | Dual, Low Cost FET-Input Qp Amp .. 339.25/250 
OPAB58U CPA658U-ND Wideband, LP, Qurrent-Fdbk.Qp Amp...8-SOC 3.06 2.45 1.91 
PA2137EA/250 OPA2137EACT-ND | Dual, Low Cost FET-Input Qo Amp 1.78 142 1.07 
OPA658UB CPA658UB-ND —_| Wideband, LP, Qurrent-Fdbk. Qp Amp...8-SOIC 4.84 3.87 3.01 pmo BEADED CPAZI37EATRIND | Dual Low Cost FET-input Op Am PR NES 
OPABG0AP CPABBOAP-ND —_| Wideband Transconductance : pu i : 
Op Amp and Butter... essecccsessseesssees B-Dip 10.06 8.05 6.80 PA2137P (PA2137P-ND Dual, Low Cost FET-Input Qp Amp .. 230 1.84 1.38 
OPA2137PA OPA2137PA-ND —_| Dual, Low Cost FET-Input Qp Amp .. 155 124 93 
ence CAESDAUAND) brent amas seuc faeces: OPA2137U OPA2137U-ND —_| Dual, Low Cost FET-Input Cp Amp. 230 1.84 1.38 
opagesiD PO CEST NTT Ver pee Quvent Fescbeak : : : OPA2137UA OPA2137UA-ND | Dual, Low Cost FET-Input Qp Amp. 155 124 93 
op np bss esac Oven omnes PA2227P 0PA2227P-ND Dual, High Precision Qp Amp. 7.18 5.75 4.85 
Ad Powe: Oiltet bak g ‘ : CPA2227PA (OPA2227PA-ND —_| Dual, High Precision Qp Amp. 367 294 2.29 
sabia pains “o me Ausadienin SOT-23-6 268 215 167 PA2227U OPA2227U-ND Dual, High Precision Qp Amp 7.18 5.75 4.85 
eee : 3 : OPA2227UA OPA2227UA-ND | Dual, High Precision Qp Amp 3.67 294 2.29 
OPAB83IDBVT 296-12855-2-ND | Very Low-Power, Qurrent Feedback OPA2228P PA2228P-ND —_| Dual, High Precision Cp Amp. 718 5.75 4.85 
QDAMP»..-reserverssesteccssasnnnes SOT-23-6 395.75/250 CPA2228PA OPA2228PA-ND _| Dual, High Precision Cp Amp. 3.67 294 2.29 
ORpeeaID CrseeleNe) To ate i cs e-scc [er eeeomnnes PA2228U CPA2228U-ND__| Dual, High Precision Qp Amp... 718 5.75 4.85 
OPAB84IDBVT OPAGB4IDEVTCT-ND| Low Power, Current Feedback Onneeenn eee am Oval. High Precision Cp Amp S67 204 229 
‘Amp with Disabl $0T-23-6 297 238 1.85 OPA2234U, OPA2234U-ND Dual, Low Power, Precision, 
Op Amp wi Sige ereistise : : : Single-Supply Qp AMP .......-.0ee0e 8SOC 464 371 289 
OPA684IDBVT COPAG84IDBVTTR-ND| Low Power, Current Feedback OPA2234UA OPA2234UA-ND | Dual, Low Power, Precision, 
Op Amp with Disable .............2. SOT-23-6 439.00/250 Single-Supply Qp Amp 380 305 237 
OPABBSN'250 CPASEER IND) GunboHe sors onere CPAZ237EN250 CPAZ237EACT-ND | Dual, Single-Supply Op Amp - 228 1.82 1.37 
Op Amp wit ba roar ona ree ‘ : - OPA2237EN/250 OPA2237EATR-ND | Dual, Single-Supply Op Amp . 318.50/250 
OPAB85N/250 CPAG685NTR-ND | Ultra- Wideband, Current-Feedback : 
ple OPA2237UA PA2237UA-ND | Dual, Single-Supply Op Amp. 205 1.64 1.23 
Op Amp with Disable ......-.....- SOT-23-6 582.00/250 COPA2241PA OPA2241PAND — | Dual, Single Supply 
OPA685U OPA685U-ND Ultra Wideband, Ourrent-Feedback Micropower Op AMP.........0.seeeeeeeee 3.85 3.08 240 
Qp Amp with Disable..........-seee 389 312 2.43 OPAZ2AIUA CPAZ24TUAND | Dual, Single-Supply 
OPAB86N/250 CPAB86NCT-ND | Wideband, Low Noise, Micropower Cp Amp .. 3.85 3,08 2.40 
\V-Feedback Op AMP .....+.-+0+420++ 5.34 4.28 3.61 OPA2244EA/250 OPA2244EACT-ND | Single-Supply Qo Amp 218 174 1.31 
OPAB86N/250 CPAG86NTR-ND | Wideband, Low Noise, OPA2244EA/250 OPA2244EATR-ND | Single-Supply Qo Amp 304.50/250 
\V-Feedback Op Amp ........-.+-+-+ 887.75/250 OPA2244PA OPA2244PA-ND _| Single-Supply Op Amp. SS SM 
OPABB6U OPAB86U-ND Wideband, Low Noise, OPA2244UA OPA2244UA-ND | Single-Supply Op Amp... 195 1.56 1.17 
V-Feedback Op AMP.........:066:s0eee 5.30 4.24 3.58 OPA2251PA. OPA2251PA-ND Dual, Single-Supply 
OPA687N/250 CPA687NCT-ND | Wideband, Ultra-Low Noise Micropower Op Amp 389 3.12 243 
Voltage Feedback Op Amp 6.44 516 4.35 OPA2251UA OPA2251UA-ND | Dual, Single-Supply 
OPA687N/250 CPA687NTR-ND | Wideband, Ultra-Low Noise Micropower Op Amp 389 312 243 
Voltage Feedback Op Amp 1046.50/250 OPA2277P OPA2277P-ND Dual, High Precision Op Amp. 648 5.19 4.38 
OPAG87U OPA687U-ND Wideband, Ultra-Low Noise PA2277PA PA2277PA-ND —_| Dual, High Precision Qp Amp. 3.29 263 2.05 
Voltage Feedback Qp Amp. 640 512 432 PA2277U PA2277U-ND Dual, High Precision Qp Amp 648 5.19 4.38 
OPA688P OPA688P-ND Wideband, Voltage Limiting Qp Amp ...... 5.96 477 3.71 OPA2277UA OPA2277UA-ND | Dual, High Precision Qp Amp... 3.29 263 2.05 
OPAB88U PA688U-ND Wideband, Voltage Limiting Qp Amp .... 547 438 3.41 OPA2334AIDGST 296-13459-1-ND | Dual, Single Supply OMIOS 
OPABB9P CPAG89P-ND Wideband, High Gain Voltage Zero Drift Qo Amp with SD 3.22 258 201 
Limiting Amp. . 5.96 4.77 4.03 OPA2334AIDGST 296-13459-2-ND | Dual, Single Supply CMOS 
OPA689U ‘CPAG89U-ND Wideband, High Gain Voltage Zero Drift Qo Amp with SD 475.50/250 
Limiting AMP ........0.e:ceseeeeeseeees 8-SOC 540 432 3.65 OPA2335AIDGKT 296-13461-1-ND | Dual, Single Supply CMOS 
OPAB9OID PAG90ID-ND Wideband Voltage-Feedback Zero Drift Op AMP ......esceeeeeeeee 322 258 201 
Cp Amp with Disable... 320 256 1.99 OPA2335AIDGKT 296-13461-2-ND | Dual, Single Supply CMOS 
OPAB90IDBVT CPAB9OIDBVTCT-ND| Wideband Voltage-Feedbac Zero Drift Op AMP ....eeeeseeeeeeee 475.50/250 
Op Amp with Disable... SOT-23-6 340 272 212 (Continued) 
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Lele Digi-Key Price Eachx ilk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
OPA2335AIDR 296-13462-1-ND | Dual, Single Supply QOS CPA2604AP CPA2604AP-ND | Dual, FET-Input, Low Distortion 
Zero Drift Op AMP.......cceceeeseeees 8SOC 322 258 201 356 285 2.22 
OPA2335AIDR 296-13462-2-ND | Dual, Single Supply GMOS OPA2604AU OPA2604AU-ND 
Zero Drift Op AMP.......:scesceeeeeees 4505.00/2,500 3.56 285 2.22 
OPA2336E/250 OPA2336ECT-ND | Dual, Micropower Op Amp .. : 351 281 219 OPAZ650E/250 OPA2650ECT-ND 
OPA2336E/250 OPA2336ETR-ND | Dual, Micropower Op Amp 518.75/250 5.81 4.98 4.57 
OPA2336EN/250 OPA2336EACT-ND | Dual, Micropower Qp Amp 2.36 189 1.47 OPA2650E/250 OPA2650ETR-ND | Dual, Wideband, LP, V. Feedback 
OPA2336EN/250 OPA2336EATR-ND | Dual, Micropower Qp Amp 349.25/250 570.00/250 
OPA2336P. OPA2336P-ND Dual, Micropower Op Amp. 3.29 263 2.05 OPA2652E/250 OPA2652ECT-ND | Dual, Voltage Feedback Qp Amp 266 213 1.66 
CPA2336PA OPA2336PA-ND __ | Dual, Micropower Op Amp 240 192 144 OPA2652E/250 OPA2652ETR-ND | Dual, Voltage Feedback Op Amp SOT-23-8 392.25/250 
OPA2336U ‘OPAZ336U-ND Dual, Micropower Co Amp 3292.63 2.05 OPA2652U OPA2652U-ND Dual, Voltage Feedback Cp Amp.........8-SOC 2.43 1.95 1.52 
OPA2336UA OPA2336UA-ND | Dual, Micropower Op Amp... 240 192 1.44 OPA2658U OPA2658U-ND Dual, Wideband, Low Power, 
PA2337EA/250 OPA2337EACT-ND | Dual, Single-Supply, Qurrent-Feedback Op Amp .......:62++ 8SOC 4.93 3.95 3.07 
MicroSize Cp AMP.......+..esceeees 150 1.20 90 seal ORM267TEEND) | Dud, Wideband, High Output 
OPA2337EN/250 OPA2337EATR-ND | Dual, Single-Supply, pT STEERS re igh eine BHSOP 4.39 3.51 2.73 
PASSER PE ee ae a sblshs Meshaistates 0.00250) Qurrent Op AMP... ses sseseseeseeees 16-SOC 560 449 3.49 
Mi croSize Op jae oR dn Fe OPA2677U OPA2677U-ND _| Dual, Wideband, High Output 
P- : : ; Qurrent Op Am 8SOC 4.07 326 2.54 
ne ocd ea uommm| OU, Single Supply, OPA2681N CPAZ6B1N-ND | Dud, Wideband, Current Fecdbacke ad 
Cpisesaenioeh Cre Preeny a ea ees Qp Amp with Disable... 14S0C 534 4.28 361 
A Op Amp . : : : OPA2681U OPA2681U-ND Dual, Wideband, Qurrent Feedback 
OPA2338EA/250 OPA2338EATR-ND | Dual, OPA338 Cp Amp . 210.00/250 Qp Amp with Disable..............0.+. 8SOC 518 415 3.50 
OPA2338UA OPA2338UA-ND | Dual, OPA338 Cp Amp. 125 100 75 Tet 
OPA2340E4/250 CPA2340EACT-ND | Dual, Single-Supply, R/R Op Amp 257 206 1.0 eee Bes thileeks Oe bek On ane EWE BSAC 376 301 2394 
: lp NEW!.............. . . x 
OPA2340E/250 COPA2340EATR-ND | Dual, Single-Supply, F/R Op Amp 379.00/250 OPA26831DCNT 296-14173-1-ND_| Dual, Very Low Power, Qurrent 
OPA2340PA OPAZS40PAND__| Dual, Single-Supply, R/R Op Amp 236 1.89 1.47 Feedback Op Amp NEW! “BSSCP 398 319 248 
OPA2340UA OPA2340UAND _| Dual, Single-Supply, R/R Op Amp .. 236 1.89 1.47 OPA2683IDONT 296-14173-2-ND | Dual, Very Low Power, Qurr 
PA2341DGSA/250 —_| CPA2341DGSACT-ND Dual, Single-Supply, R/R Op Amp Feedback Op Amp NEW!............+ 8-SSCP 588.50/250 
with Shutdown. ..........+-.20s0++ 257 2.06 1.60 OPA26841D 296-13463-5-ND | Dual, Low Power, Ourrent Feedback 
OPA2341DGSA/250 OPA2341DGSATR-ND | Dual, Single-Supply, R/R Qo Amp .BSOC 421 3.37 262 
with Shutdown. .......--...ss 379.00/250 OPA2684IDONT 296-13994-1-ND | Dual, Low Power Op Amp NEW/I.....SOT-23-8 4.43 3.55 2.76 
OPA2342EA/250 (OPA2342EACT-ND | Dual, Micropower R/R Cp Amp... 240 192 1.44 OPA2684IDCNT 296-13994-2-ND | Dual, Low Power Op Amp NEWH......SOT-23-8 655.00/250 
OPA2342EA/250 OPA2342EATR-ND | Dual, Micropower R/R Qp Amp 336.00/250 OPA2686U OPA2686U-ND Low Noise Voltage Feedback Qp Amp ...8-SOC 8.43 7.59 6.73 
OPA2342UA OPA2342UA-ND | Dual, Micropower R/R Qp Amp 215 172 1.29 OPA2690I-14D 296-13464-5-ND _ | Dual, Wideband, Voltage Feedback 
OPA2343EA/250 OPA2343EACT-ND | Rail-to-Rail Qo Amp . 223 178 1.34 Op Amp with Disable..............26+. 14S0C 4.95 3.96 3.08 
OPA2343EA/250 OPA2343EATR-ND | Rail-to-Rail Qo Amp . 311.50/250 CPA2690ID 296-13465-5-ND | Dual, Wideband, Voltage Feedback 
OPA2343UA OPA2343UA-ND __| Rail-to-Rail Qo Amp.. 2.00 1.60 1.20 Op Amp with Disable... 495 3.96 3.08 
OPA2344EN/250 OPA2344EACT-ND | Rail-to-Rail o amp 3 257 2.06 1.60 OPA26911-14D OPA26911-14D-ND | Dual Wideband, Current 
OPA2344EN/250 OPA2344EATR-ND | Rail-to-Rail Qo Amp . 379.00/250 QD AMP... .---eeveeeeeeerteeteeee 495 3.96 3.08 
OPA2344PA OPA2344PA-ND —_| Rail-to-Rail Qo Amp . 236 189 1.47 CPA2691ID OPA2691ID-ND | Dual Wideband, Ourrent Feedback 
OPA2344UA OPA2344UA-ND _| Rail-to-Rail Op Amp... 236 1.89 1.47 OD AMG cca deicacrihs ctiadeeeesstihesee 282 3.96 3.08 
FACT. i-to-Rai OPA2703EN/250 OPA2703EN/250CT-ND] 1MHz, Dual CMOS RYR I/O Op Amp ... 452 3.62 2.82 
OPno3454/250 OPAOSASEATP-ND Paltte al & ie : os eee OPA2703EN/250 OPA2703EN/250TR-ND] 1MHz, Dual CMOS RVR I/O Op Amp ... 668.25/250 
OPA2345UA OPA2345UA.ND | Rail-to-Rail Qp Amp.. 236. 189 1.47 OPA2703PA OPA2703PA-ND __| 1MHz, Dual CMOS R/RI/OOp Amp . 432 346 2.69 
OP A2347EA/250 OPA2347EACT-ND | Rail-to-Rail Op Amp. 168 134 1.01 OPA2703UA OPA2Z703UA-ND | 1MHz, Dual GVOSRIRI/O Op Amp.. 432 346 2.69 
‘to-Pal OPA2704EN/250 OPA2704EN/250CT-ND| 3MHz, Dual CVIOS RVR I/O Op Amp . 452 362 2.82 
OP ASETENED RACs HTEATEENDM| Fal-to-Feil Cp Amp. Gere OPA2704EN/250 OPA2704EN250TR-ND| 3MHz, Dual CVIOS RVR I/O Op Amp . 668.25/250 
Or AeS47UA COREE NOE | Feil-to-Rall Cp Am He) a wee COPAZ704PA CPAZ704PA-ND | 3MHz, Dual OVIOS YR I/O. Qp Amp 432 3.46 2.69 
OPAZ347UN2K5 OPAESATUATR:ND | Pail-to-Pail Op Amp. 1887.50/2,500 OPA2704UA OPAZ704UA-ND _| SMHz, Dual OVIOS F/RI/OOp Amp... 432 3.46 269 
OPA2348AIDCNT 296-13008-1-ND | Dual, High Speed, OMICS, RVR, In/Out Pes : : : 
Cp Am : / sor238 150 120 90 OPAZ705EN/250 OPAZ705EN250CT-ND| 1MHz, Dual GVIOS R/R/O Op Amp - 210 168 1.26 
@pnosiaAineNT aaa Te High % - : : : OPA2705EN/250 OPA2705EN/250TR-ND] 1MHz, Dual CMOS RVR I/O Op Amp ... 294.00/250 
21000250 | Cpae70sUA CPAZTOSUAND | INI Duel CMOSFIR [00> AT. 210 tes 126 
OPA2349EA/250 OPA2349EACT-ND | Micropower Op Amp 238 190 1.43 OPA2743EN/2K5 CPAZ743EN2K5CT-ND| 7MHz, Dual CMOS R/R 1/OOp Amp .... 311 249 1.94 
OPA2349EA/250 OPA2349EATR-ND | Micropower Op Amp ... 332.50/250 OPAZ743EN/2K5 CPAZ743EA/2K5TR-ND| 7MHz, Dual CIOS RR 1/OOp Amp ... 4347.50/2,500 
OPA2349UA OPAZ349UA-ND | Micropower Op Amp 215 172 1.29 OPA2743PA 296-12726-5-ND | 7MHz, Dual CMOS R/RI/OOp Amp . 311 249 1.94 
OPA2350EA/250 OPA2350EACT-ND | Dual, HS CMOS Op Amp (35MHz) 455 364 283 OPA2743UA 296-12727-5-ND | 7MHz, Dual CIOS R/R I/O Op Amp.. 311 249 1.94 
OPA2350EA/250 OPA2350EATR-ND | Dual, HS CMOS Op Amp (35MHz) 671.75/250 OPA2822E/250 296-12984-1-ND | Dual, Wideband, Low NoiseQp Amp...8-MSOP 5.04 4.04 3.14 
OPA2350PA OPA2350PA-ND —_| Dual, HS GVIOS Op Amp (35MHz) 434 348 271 OPA2822E/250 296-12984-2-ND _| Dual, Wideband, Low Noise Qp Amp .. .8-MSOP 744.75/250 
OPA2350UA OPA2Z350UA-ND | Dual, HS CMOS Op Amp (35MHz) .. 434 348 271 OPA2822U 296-9623-5-ND Dual, Wideband, Low NoiseQp Amp ....8-SOIC 4.61 3.69 2.87 
OPA2353EA/250 CPA2353EACT-ND | Low Cost, Dual, High-Speed OMICS OPA3355EN/250 OPAS355EN/250CT-ND| Triple, CMOS High Speed Op Amp 
Op Amp (35MH2) oo... eeeeeeeeeeeee 3.65 292 2.27 with Shutdown .......0.cccceeeceees 14-TSSOP 4.05 3.24 252 
OPA2353EA/250 OPA2353EATR-ND | Low Cost, Dual, High-Speed CMOS OPA3355EN/250 COPA3355EN/250TR-ND| Triple, CIOS High Speed Op Amp 
Op Amp (35MH2) ....-.eeeeeeeeeeeeee 8-IMSOP 538.75/250 with Shutdown.........cceceeeeees 14-TSSOP 598.50/250 
OPA2353UA OPA2353UA-ND — | Low Cost, Dual, High-Speed CVIOS OPA3355UA OPA3355UA-ND _| Triple, GVIOS High Speed Op Amp 
Op Amp (35MHZ).......0.cessceeeeeeees 8SOC 342 274 2:13 with ShUtOWN........eeeeeeseeeeeeee 14S0C 383 3.06 2.38 
OPA2354AIDDA 296-13784-5-ND | High Speed 250MHz, RVR, I/O, OPA3355UN/2K5 CPAS35SUN2K5CT-ND| Triple, CVIOS High Speed Op Amp 
CMOS Op AMP... eee eeeeeceeteeeees 8SOC 243 195 1.52 with ShUtOWN........eeeeeseeeeeees 14S0C 387 310 241 
CPA2354AIDGKR 296-12642-1-ND | High Speed 250MHz, RVR, I/O, OPA3355UAN/2K5 OPAS355UN2K5TR-ND| Triple, CIOS High Speed Op Amp 
CMOS Ch Amp... 243 195 1.52 with ShUtOWN........eeeeeeeeeees 14-SQIC 5417.50/2,500 
CPA2354AIDGKR 296-12642-2-ND | High Speed 250MHz, RVR, I/O, OPA3684ID 296-13646-5-ND | Low Power, Triple Current Feedback 
MICS Op Amp, 3402.50/2,500 Op Amp with Disable.................. 14:S50C 554 443 3.45 
OPA2355DGSA/250 | 296-12132-1-ND _| High Speed Video Qo Amp 425 3.41 265 OPA36841DBOT 296-13647-1-ND | Low Power, Triple Qurrent Feedback 
OPA2355DGSA/250 | 296-12132-2-ND __| High Speed Video Op Amp 442.25/250 Op Amp with Disable...........-...-- 16-SSOP 5.12 4.10 3.46 
CPA2356AID 296-12406-5-ND _| Dual, HS OVIOS Op Amp..... 299 240 187 OPA3684IDBCT 296-13647-2-ND _| Low Power, Triple Current Feedback 
OPA2357AIDGST (CPA2357AIDGSTCT-ND| FIR, 1/0, GVIOS Cp Amp Op Amp with Disable. a 800.00/250 
with Shutdown. ......0:.0:ceeeeeeee 243 195 1.52 OPASE90ID OPA3690ID-ND —_| Triple, Wideband, Voltage 
OPA2357AIDGST CPAZ357NDGSTIR-ND] PIR, 1/0, OVIOS Cp Amp Feedback Qp AMD......+.ssssseeceees 16-SOC 6.06 4.85 4.10 
with Shutdown.......-0.ssesesee 359.00/250 OPASESOIDEGT Grseeceloseicine) ebarkGe hon ressce WeOC OES 
CeNeaeSA DEST eel oe allies) Nie, Single Supply WR OPA3690IDBOT OPA3690IDBGTTR-ND| Triple, Wideband, Voltage 
Op Amp NEW! 2... eeeceeeeeees 10-MSCP_ 2.10 168 1.26 Foerback Co Ar 16-S80P CEHED 
CPA2363AIDGST 296-13874-2-ND | 7MHz, Single Supply R/R . SCD IN ih ete sees : 
OPA3691ID CPA3691ID-ND _| Triple, Wideband, Ourrent Feedback 
Op Anp NEW! . 298-00'250 ee eee ian. 16-S0P 598 479 404 
OPA2363IDGST 296-19875-1-ND) | 7MHz, Single Supply OPA3691|DBCT OPA3691|DBCT-ND | Triple, Wideband, Qurrent Feedback 
Op Amp NEW 3. .2sscocscs5essce: 10-MSCP 22a SiO QD AMD oeccccccseesesescsccesesees 16-SSCP 618 495 418 
RESIDES ccc) “Ni Single Supply F/R OPA3EG2ID 296-12603-5-ND _ Triple Wideband, Current Feedback 
ain Son wee: new ST ne 10-MSOP 402.25/250 Op Amp with Disable.................. 16-SOC 5.66 453 3.83 
DaK -13876-1- ingle Supply OPA3692IDBOT 296-12604-1-ND | Triple Wideband, Current Feedback 
Amp NEWI..............esesee 8MSOP 210 1.68 1.26 Cp Amp with Disable.............2.24 16-SSCP 586 469 3.96 
OPAZS64AIDGKT 296-13876-2.ND | 7Mrv, Single Supply F/R OPA3692IDBOT 296-12604-2-ND _| Triple Wideband, Qurrent Feedback 
Op Amp NEW... secceeeeees 8-MSOP 294.00/250 Op Amp with Disable... : 952.25/250 
OPA2364AIDR 296-13877-1-ND | 7MHz, Single Supply RIR OPA4130UA OPA4130UA-ND _| Quad, LP, Precision, FET- 6.18 4.95 4.18 
Op Amp NEW!. macemm Zid) ies) 2s OPAMISINA OPAAT3INAND | Quad, General Purpose FET-Input 
OPA2364AIDR 296-13877-2-ND | 7MHz, Single Supply R/R NO AR oi ses scuhisvaandeaedeavans 14500 6.54 5.24 4.42 
Amp NEW!...........0cccceecee 8-SCP 2687.50/2,500 OPA4131NJ OPA4131NU-ND | Quad, General Purpose FET-Input 
OPA23641D 296-13878-5-ND | 7MHz, Single Supply R/R OD AN ios osanes deeccetencriaes 14S0C 5.50 440 3.72 
Op Amp NEW!. 272 218 1.70 OPA4131PA OPA4131PA-ND 
OPA2364IDGKT 296-13879-1-ND | 7MHz, Single Supply 654 5.24 4.42 
Op Amp NEWI.......... 00... 8-MSOP 2.72 218 1.70 OPA4131PJ OPA4131PJ-ND 
OPA2364IDGKT 296-13879-2-ND | 7MHz, Single Supply R/R 550 440 3.72 
Op Amp NEW!..wo.. oo. eeeeeeeeeee 8-MSOP 402.25/250 OPA4131UA OPA4131UA-ND 
OPA2541AM OPA2541AM-ND | Dual, High Power Op Amp, 5A Out .. 56.15 52.41 48.66 654 5.24 4.42 
OPA2541BM OPA2541BM-ND | Dual, High Power Op Amp, 5A Out 58.74 54.83 50.91 OPA4132UA OPA4132UA-ND. 818 655 5.53 
OPA2544T OPA2544T-ND Dual, High-Voltage/Ourrent Op Amp. 18.08 16.28 14.44 (Continued) 
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ele Digi-Key Price Eachx ELE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
OPAA134UA OPA4134UA-ND | Quad, High Performance Op Amp 14S0C 367 294 229 OPA4743UA 296-12205-5-ND | 12V, Quad, High Speed, 
OPA4137P OPA4137P-ND Quad, FET-Input Qp Amp. ip 293 234 1.82 R-R, /OQp Amp 473 378 2.94 
OPAA137PA OPA4137PA-ND | Quad, FET-Input Qp Amp. 240 1.92 1.44 PGA103U PGA103U-ND Programmable Gein Amp 7.50 6.00 5.07 
OPA4137U OPA4137U-ND Quad, FET-Input Qp Amp . 293 234 1.82 PGA202KP PGA202KP-ND Digitally Controlled 
OPAA137UA OPA4137UA-ND __| Quad, FET-Input Qp Amp... 240 1.92 1.44 Programmable-Gain Qp Amp . 10.50 9.31 
OPA4227PA OPA4227PA-ND | Quad, High Precision Qp Amj 7.30 584 4.93 PGA203KP PGA203KP-ND Digitally Controlled 
OPA4227UA OPA4227UA-ND | Quad, High Precision Qp Amp. 7.30 584 4.93 Programmable-Gain Qo Amp 10.50 9.31 
OPA4228PA OPA4228PA-ND | Quad, High Precision Qp Am) 7.30 584 4.93 PGA204AP PGA204AP-ND Programmable Gain 
OPA4228UA OPA4228UA-ND | Quad, High Precision Qp Amp.......... 7.30 584 4.93 Instrumentation AMP ..........00eee0 9.84 8.73 
OPA4241PA OPA4241PA-ND | Quad, Single-Supply ypower Op Amp....14-Dip 7.54 6.04_ 5.09 PGA204AU PGA204AU-ND Programmable Gein 
OPAA241UA OPAA241UA-ND | Quad, Single Supply power Qp Amp...14SOC 7.54 6.04 5.09 Instrumentation Amp .....1-+-++-+++++ 9184 8:73 
OPA4243EN/250 OPA4243EACT-ND | Quad, Single Supply Qo Amp... 342 274 213 PGA204BP PGA204BP-ND Programmable Gein 
OPA4243EAN/250 OPA4243EATR-ND | Quad, Single Supply Qp Amp... 505.50/250 Instrumentation Amp 13.65 12.11 
OPA4244EA/250 OPA4244EACT-ND | Single-Supply ypower Op Amp... 3.20 256 1.99 PGA204BU PGA204BU-ND Programmable Gein 
OPA4244EN/250 OPA4244EATR-ND | Single-Supply power Op Amp... 472.25/250 pcisngan SeeHrA Pebeltl are Amp .. 13.65 12.11 
OPA4251PA CPA4251PA-ND | Quad, Single-Supply power Op Amp....14-Dip 7.54 6.04 5.09 eet Tee menenGR Ae an am 
OPAA251UA OPA4251UA-ND | Quad, Single-Supply pipower Op Am -14-SOIC 754 6.04 5.09 amp - - 
OPA4277PA OPA4277PA-ND | Quad, High Precision Op Amp 692 554 468 PGA2Z0SAU PGAZOSAL-ND | Programmable Gain 
OPM4277UA CPA4277UA-ND __ | Quad. High Precision Qo Amp. 692 554 4.68 Instrumentation Amp. Clee ene 
OPM234PA OPA4234PA-ND | Quad, Low Power, Precision, PGA20SBP PGA2Z05BP-ND SReenaion ee ises ait 
Single-Supply Op Amp...............2.5 5.56 445 3.76 i 
OPMZU OPM234UND | Quad, Low Power, Precision, deca SAEED) abelian tena ees Ri 
Single-Supply Op Amp...............5 710 568 4.80 PGADOGUA PGAZO6UA.ND High Speed Pr oe Gai 
OPAM4234UA OPA4234UA-ND | Quad, Low Power, Precision, pleaser dion Arg ae pes 
Single-Supply Op Amp...........:.665 6.22 498 4.20 
OPM336EN/250 CPM336EACT-ND | Quad, Single Supply, Micropower Bes OLA PETES ED) | Naat Nly enebgd 1e.sac RUREROnenTE 
OD AMI so essneeevveneenreeeereeeenss uh _ 2a 5) PGA2311P PGAZBIIP-ND | SV, High Performance Siereo : iy 
OPAAS36EA/250 OPA4336EATR-ND | Quad, pal een Micropower See Audio Volume Control ........+0+0+++- 16-Dip 940 7.52 6.35 
Amp . - = 
OPA4340EA/250 OPAA340EACT-ND | Quad, Single-Supply, R/R Op Amp. 475 380 2.96 POMSHEA ESN dNe) Sh on omnes See 16D 940 846 751 
OPAA340EA/250 OPA4340EATR-ND | Quad, Single-Supply, F/R Op Amp. 701.50/250 ‘ih naa a ; : i 
CPM4340UA CPA4340UA-ND__| Quad, Single-Supply, R/R Op Am 452 362 2.82 Pagel eae © High Performance Stereo 
, Single-Supply, F/R Op Amp - z d Audio Volume Control.........0:00085 16-SOC 940 7.52 635 
OPAA342EA/250 OPA4342EACT-ND | Quad, Micropower R/R Cp Amp.. 365 292 227 PGA2311UA PGA2311UA-ND. 5V, High Performance Stereo 
Seen epee oat penabehi af - ps ae SS ae 43 Audio Volume Control............0++. 16-SOC 940 846 7.51 
i, Micropower Ip 5. i s 7 
OPA4342UA OPA4342UA-ND | Quad, Micropower F/R Op Amp... 342 274 213 Asie eS | Kepeey ldo Rue Tae ee 
OPAA343EA/250 OPA4343EACT-ND | Quad, Single-Supply Qp Amp... 342 274 213 RCAS58DR 296-14634-1-ND | Dual General Purpose Op 
OPAA343EA/250 OPA4343EATR-ND | Quad, Single-Supply Qo Amp 505.50/250 Amp NEW!..........0cccccceeseeees 8SOC 64 48 36 
OPAA343NA/250 OPA4343NACT-ND | Quad, Single-Supply Qo Amp. 342 274 213 RC4558DR 296-14634-2-ND | Dual General Purpose Op 
OPAA343NA/250 OPA4343NATR-ND | Quad, Single-Supply Qo Amp. 505.50/250 Amp NEW!..........0cccccseceecsees 8-SOIC 520.00/2,500 
cece eRe NO RS on Srole Supply Eas a re a RC4558P. 296-1414-5-ND —_| Dual General Purpose Op Amp . 4 4836 
"AASA4EACT- , Single-Supply p. . 5 . RC4558PSR 296-9651-1-ND —_| Dual General Purpose Qp Amp . 64 48 36 
OPAA344EA/250 OPA4344EATR-ND | Quad, Single-Supply Qp Amp. 621.75/250 RC4558PSR 296-9651-2-ND —_| Dual General Spee amp ; 426.00/2,000 
OPAA344PA OPA4344PA-ND | Quad, Single-Supply Qo Amp 401 321 2.50 RC4558PWR 296-13789-1-ND | Dual General Purpose Qp Am 64 48 36 
OPAAS44UA OPA4344UA-ND _ | Quad, Single-Supply Op Amp... 4.01 321 2.50 RC4558PWR 296-13789-2-ND _| Dual General Purpose Op Amp... 426,00/2,000 
OPAA345EAN/250 OPAA345EACT-ND | Quad, Single-Supply Op Amp. . 432 346 269 RC4559P 296-9652-5-ND —_| Dual High Performance Op Amp... 88 66 50 
OPAAS45EA/250 OPA4345EATR-ND | Quad, Single-Supply Qp Amp. 621.75/250 SN75207BN 296-9910-5-ND Dual High Sensitivity Line Receiver ..... 275 220 171 
OPAA345UA OPA4345UA-ND | Quad, Single-Supply Qp Amp. 401 321 250 TAS5015PFB 296-12995-5-ND _| True Digital Audio Amp TAS5015 Dita 
OPAA347EA/250 OPA4347EACT-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp .. 243 195 1.73 Audio PWM Processor. . .07 29.94 27.80 
OPA4347EA/250 OPA4347EATR-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 378,00/250 TAS5S100ADAP 296-12744-5-ND _| Digital Audio PWM Amplifier. 5.38 431 3.64 
OPAA347UA OPA4347UA-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 248 1.98 1.49 TAS5101DAP 296-13044-5-ND _| Stereo Digital Amplifier 
OPAA347UN2K5 OPA4347UATR-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp .. 3232.50/2,500 Power Stage. ........sccseceeseeees 588 471 3.97 
OPA4348AID 296-12277-5-ND | 1MHz, Quad, R/R, I/O Op Amp 2.25 1.80 1.40 TASS110DAD 296-12996-5-ND | True Digital Audio Amp TASS110 PWM 
OPAA348AIPWT 296-12278-1-ND | 1MHz, Quad, P/R, I/OOp Amp... 225 1.80 1.40 Power Output Stage............... 546 437 3.69 
OPA4348AIPWT 296-12278-2-ND | 1MHz, Quad, R/R, /OQp Amp ....... 332.50/250 TASS110DAP 296-12997-5-ND | True Digital Audio Amp TASS110 PWM 
OPA4350EA/250 OPA4350EACT-ND | High-Speed OMOS Op Amp (35MH2) 7.60 6.08 5.13 Power Output Stage. 5.46 437 3.69 
OPAA350EA/250 OPA4350EATR-ND | High-Speed OVIOS Cp Amp (35MHz)... 16-SSOP 1235.00/250 THS30010D 296-1762-5-ND | 420MHz Ourrent-Feedback Qp Am 580 464 3.92 
CPM350UA OPA4350UAND | High-Speed OMOS Op Amp (35MHz) 742 5.94 5.01 THS30011D 296-7507-5-ND —_| 420MHz Current-Feedback Qp Am| 5.98 4.79 4.04 
OPM353EA/250 OPM353EACT-ND | Low Cost, HS OVIOS Op Amp 527 422 328 THS3001IDGNR 296-12006-1-ND | 420MHz Current-Feedback Op Amp 5.98 4.79 4.04 
CPM353EA/250 CPAM353EATR-ND | Low Cost, HS CMOS Op Amp 78.05/250 THS3001IDGNR 296-12006-2-ND | 420MHz Current-Feedback Qp Am. ana 8-MSOP 9270.00/2,500 
CPM4353UA CPA4353UA-ND | Low Cost, HS CMOS Qp Amp . : 5.04 4.04 3.14 Te BSED i elaine haha aur sac MRCS 
OPAA354AIDR 296-12643-1-ND | Quad, High Speed, 250MHz, PIR, 1/O, : EATON settee 4 : : 
CMOS Op AMP... 0. .eeeeeeeeeeeeeeee 14S0C 365 292 227 THS3061DGN 296-13613-5-ND _| Single, Low Distortion, High Slew-Rate, 
CPMG54AIDR 206-12645-2-ND | Guad, High Speed, 250Mrz, FIR, VO, Qurrent-Feedback Amplifier ........... 8-MSOP 560 448 378 
CMOS Op AMP... ee cscccceceeeeeeeeee 14-SOIC 5102.50/2,500 THS3062D 2 SEIN D ne Low eer kaa Sin esac Meee 
SEA Bealeton kD OS op Sp EO G3 BER DoF THS3062DDA 296-19503-5-ND | Dual Low Distortion High Sew-Rate ee eae 
Piccdrcineavecasarvanes - TSSOP . : XY : ae Pe 
OPMO54AIPWR 296-12644-2-ND | Quad, High Speed, 250Mib, FIR. io Ourrent-Feedback Amplifier... 8SOC 8.08 647 5.46 
OMOS Op Amp. 5102.50/2,500 THS3062DGN 296-13614-5-ND | Dual, Low Distortion, High Slew-Rate, 
CPMS64AID 296-14629-5-ND | 1.8V, 7MHz, Single Supply F/R mr aesapecacny | Pneerns ee mnie -MSCP Somes 
Op Amp NEW!..... ese 1450 281 225 1.75 Cava hestork aap BSOC 594 476 401 
OPAA364AIPWT 296-14630-1-ND | 1.8V, 7MHz, Single-Supply R/R eee es THS31121DDAR 296-13834-1-ND | Low Noise High Specd ‘ : 5 
: ee ; : 3 Qurrent-Feedback AMP....-.:::s:0e+ 8SOC 5.94 476 4.01 
PASAT POE ANOS 2 ND 415.75/250 THS3112IDDAR 296-13334-2-ND Pea Noise, Ae ees wee 
It lp... 4 : 
OPAAGSOU OPAAB50U-ND THS31151D 296-13335-5-ND Low Noise High Speed 
Feedback Op AMP.......:.:00scees 14500 916 7.33 6.19 ‘ 
OPMes4ID 296-13648-5-ND | Quad, Low Power, Current-Feedback anSsiielaAe SsuRCOREITD Low Nolen Fight haseaensnanst 14806 cee 
padeanawr a8 tase END Op ae ae pp 14S0C 5.98 4.79 4.04 Current-Feedback Amp.........+++++ 14-TSSCP_ 5.94 476 4.01 
ESR ERAE Guat Cow Power, Ourent-Feskiack | an eT THS31221D 296-13337-5-ND _ | Low Noise, High Speed, 450mA 
CAMB nssaeits cesastbeahiebisice Z : : : Current-Feedback AMP.......:::ccce 8SOC 7.30 584 493 
OPAA684IPWT 296-13649-2-ND Ge A is Power, Current-Feedback ane THS3122IDDAR 296-13338-1-ND _| Low Noise, High Speed, 450mA 
Dessseeessesseseeseeseesereees - TSSOP . Current-Feedback AMP .....2.::scccee 8SOC 7.30 584 493 
OPA4703EA/2K5 OPAA703EN2K5CT-ND VOaew RR, a Fe BED. AES THS3122IDDAR 296-13338-2-ND | Low Noise, High Speed, 450mA 
sereseeteseeeereeteses -TSSOP 7. . . Qurrent-Feedback Amp........2+.:+.-+.8-SOIC 11315.00/2,500 
OPAATOSEN2KS OPM703EN/2KGTR.ND) 1MHz, Quad CMOS FIR, THS31251D 296-13339-5-ND | Low Noise, High Speed, 450mA 
VOCD AMP «1 .1s0+-res0ereeseseesees 14-TSSOP BRISA Qurrent-Feedback AMP........00:+.- 1480 7.30 584 493 
OPA4703UA OPA4703UA-ND 1MHz, Quad OMOS R/R, /OOp Amp...14-SOC 7.30 5.84 4.93 THS3125IPWP. 296-13340-5-ND Low Noise, High Speed, 450m 
OPAA704EA/2K5 OPAA704EN/2K5CT-ND| 3MHz, Quad CMOS R/R, Qurrent-Feedback Amp. 7.30 584 493 
VOQPAMP .......-.seceeeeeeeeeees 14-TSSOP 7.34 5.88 4.96 THS3202D 296-13655-5-ND | 2GHz Qurrent-Feedback Amp .8SOC 550 440 3.72 
OPAATO4EN/2K5 CPM704EN2K5TR-ND| 3MHz, Quad CMOS R/R, THS3202DGN 296-13656-5-ND __| 2GHz Ourrent-Feedback Amp. 8-MSOP 550 440 372 
VOOp Amp : 11377.50/2,500 THS40010D 296-1763-5-ND —_| High Speed Low Power Cp Amp BSOC 4.25 341 265 
OPAA704UA OPAA704UA-ND | 3MHz, Quad GVIOSRIR, OCp Amp...14-SOC 7.30 5.84 4.93 THS4001ID 296-1764-5-ND —_| High Speed Low Power Qp Amp 4.48 359 2.79 
OPAA705EA/2K5 CPM705EN2K5CT-ND| 1MHz, Quad CMOS R/R, THS40110D 296-2404-5-ND | 290MHz High Speed Amp. 484 387 3.01 
WOOD AMO sarecccaccdnrrsenaoanesd 14-TSSOCP 3.20 256 1.99 THS40110DGNR 296-7508-1-ND | 290MHz Low-Distortion 
OPAAT7O5EN/2K5 CPM705EN2K5TR-ND| 1MHz, Quad CMOS R/R, \V-Feedback Op Amp 484 387 3.01 
VOQPAMP «sees eee 14-TSSOP 4472.50/2,500 THS40110DGNR 296-7508-2-ND —_| 290MHz Low-Distortion 
OPAATO5UA OPAA705UA-ND | 1MHz, Quad GVIOS R/R, \V-Feedback Op AMP .......:seceeseeee 8-MSOP 6772.50/2,500 
VOOQP AMP 2... .eeecceeeeeeeeteeteeees 145010 320 256 1.99 THS4011ID 296-7509-5-ND —_| 290MHz Low-Distortion 
OPAA743EA/250 (CPM743EN250CT-ND| 7MHz, Quad CMOS R/R, V-Feedback Op AMP.......c:sceceecees 8SOC 5.04 404 3.14 
VOC Amp 473 378 2.94 THS4011IDGNR 296-7510-1-ND —_| 290MHz Low-Distortion 
OPA4743EA/250 (CPM743EN250TR-ND| 7MHz, Quad CM \V-Feedback Op AM .....seseceeeees 8-MSOP 5.04 4.04 3.14 
/OQp Amp 698.25/250 (Continued) 
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Wal Digi-Key Price Eachx il Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25100 
THS4011IDGNR 296-7510-2-ND _| 290MHz Low-Distortion THS4061IDGNR 296-13342-2-ND | 180MHz High Speed 
\V-Feedback Op AMP .......:eceeeeeee 8-MSOP 7055.00/2,500 Voltage Feedback Amp 4410.00/2,500 
THS40120D 296-7511-5-ND —_| Dual 290MHz Low-Distortion THS40620D 296-7542-5-ND —_| Dual 180MHz V-Feedback Op Amp 414 3.32 258 
V-Feedback Qp AMP....2-1ssscecerees 8SOC 7.14 572 482 THS4062CDGN 296-7543-5-ND | Dual 180MHz V-Feedback Op Amp 414 3.32 258 
THS4012CDGN 296-10023-5-ND | Dual 290MHz Low-Distortion THS4062ID 296-7544-5-ND Dual 180MHz V-Feedback Op Amp 437 350 272 
aKa es meee _ eases BMSOP 7.14 5.72 4.82 THS4062IDGN 296-7545-5-ND | Dual 180MHz V-Feedback Qp Amp 437 350 272 
HS4012CDGNI PtOG2S 1 Veeiek nye . ‘ortion auace [emis mae THS4062IDGNR 296-7546-1-ND | Dual 180MHz V-Feedback Qp Amp 437 350 272 
a Pveeestreeeeeeeeees : . : THS4062IDGNR 296-7546-2-ND —_| Dual 180MHz V-Feedback Op Amp 6110.00/2,500 
THS4012CDGNR 296-10023-2-ND Br rary aa iancreueen THS4081CD 296-2410-5-ND | 175MHz LP V-Feedback Op Amp . 376 3.01 234 
aeSp2I0 wana |e eae ee THS4081CDGNR 296-7547-1-ND__| 175MHz LP V-Feedback Cp Amp... 376 3.01 234 
\-Fesdback Qp Amp 734 588 4.96 THS4081CDGNR 296-7547-2-ND | 175MHz LP V-Feedback Qp Amp .. 5260.00/2,500 
THEDDIOGN PESO MA Dud ooh LowDisiodion : : : THS40811D 296-7548-5-ND | 175MHz LP V-Feedback Qp Amp . 398 3.19 248 
V Foadback Op Am coda eee oo BOR Aes THS4081IDGN 296-10039-5-ND | 175MHz LP V-Feedback Op Amp... 398 319 248 
THS4012IDGNR 296-10025-1-ND | Dual 290MM Low-Distotion : i : THS4081IDGNR 296-10039-1-ND | 175MHz LP V-Feedback Qp Amp .. 398 3.19 248 
V-Feedback Op AMP .....-sseeceeseee &MSOP 7.34 588 4.96 THS4081IDGNR 296-10039-2-ND _ | 175MHz LP V-Feedback Qp Amp.....- 5575.00/2,500 
THS4012IDGNR 296-10025-2-ND Dual 290MHz Low-Distortion THS4082CD 296-7550-5-ND Dual 175MHz LP V-Feedback Op Amp....8-SOIC 5.56 445 3.76 
\V-Feadback Op AMP .....secccecee: 8-MSOP 11377.50/2,500 THS4082CDGNR 296-7551-1-ND | Dual 175MHz LPV-Feedback Qp Amp...8-MSOP 5.56 445 3.76 
THS4021CD 296-24055-ND | 350MHz Ultra-Low Noise THS4082CDGNR 296-7551-2-ND —_| Dual 175MHz LP V-Feedback Qp Amp. . . 8-MSOP 8617.50/2,500 
\V-Feedback Qp Amp... 461 369 287 THS40821D 296-7552-5-ND —_| Dual 175MHz LP V-Feedback Qp Amp....8-SOC 5.76 461 3.89 
THS4021CDGN 296-10026-5-ND 350MHz Ultra-Low Nois: THS4082IDGNR: 296-7553-1-ND Dual 175MHz LP V-Feedback Op Amp...8-MSOP 5.76 4.61 3.89 
\V-Feedback Qp AMP .......:ssceeeeeee 8MSCP 461 369 287 THS4082IDGNR 296-7553-2-ND —_| Dual 175MHz LP V-Feadback Qp Amp... . 8-MSOP 8927.50/2,500 
THS4021CDGNR 296-10026-1-ND | 350MHz Ultra-Low Noise THS41201D 296-11983-5-ND _ | Fully Differential 1/O Out 
\V-Feedback Op AM ....-:s:seceeeeees 8-MSOP 461 369 287 QVIOS Amp with Shutdown ..........+. 8SOC 4.03 3.23 251 
THS4021CDGNR 296-10026-2-ND | 350MHz Ultra-Low Noise THS4120IDGNR 296-12493-5-ND | High Speed Fully Differential I/O 
\V-Feedback Qp AMP .....:::seceeceeee 8-MSOP 6457.50/2,500 CMOBAMP oe eesisiscciccsnanennneens 8-MSOP 4.03 3.23 251 
HS40211D 296-7516-5-ND vresbek On An Noise esac WG THS41201IDR 296-11983-1-ND | Filly Differential 1/0 Out 
cl IDessseeseesevseeseees : : ; ; QVIOS Amp with Shutdown ............ 8SOC 4.03 3.23 251 
THS4021IDGNR 296-7517-1-ND aihesbakOo we ee a aay ay THS41201IDR 296-11983-2-ND | Filly Differential 1/O Out 
-Feedback Qp AMP .......secseceees : : : QVIOS Amp with Shutdown ............ 8-SOIC 5637.50/2,500 
THS4021IDGNR 296-7517-2-ND ai Rocbal Oo on Noise enieee enern THS41210D 296-10041-5-ND | 100MHz, High Speed, Fully Differential 
el ID ssseeseesseeseeees 50/2, VOCMOS AMP .........seceeeeteeeeee 8-SOC 380 3.05 237 
siancues aces greenies ec BMonanetl 8MSCP 686 549 4.64 Teen ee TOMER pine BSOC 403 323 251 
THS4022CDGNR 296-7518-2-ND —_| Dual 350MHz Low-Noise THS4121IDGNR 296-19343-1-ND | 100MHE. High ieee Filly bitferontia i : : 
\V-Feadback Qp AMP .......sesesecee: 8-MSCP 10632.50/2,500 : ‘ V0 ry tae eed, Fully Different Mi ORR aE) 
THS40221D BESTS EAEAND) srr al oan Big aaah Ries THS4121IDGNR 296-13343-2-ND | 100MHv, High Speed, Fully Differential 
THS4022IDGNR 296-7520-1-ND | Dua 350MHzLow-Noise ce ene TO OS eee as aes settee See 
V-Fecdback Op Amp .....s-+seee+seeee 704 564 476 THS41301D 296-7554-5-ND _| HS, Low Noise Differential /O Amp 650 520 439 
THS4022IDGNR 296-7520-2-ND _| Dual 350MHz Low-Noise THS4130IDGNR 296-10044-1-ND | HS, Low Noise Differential /OAmp . 650 5.20 439 
\V-Feedback Op AMP .....sscessesseee: 10912.50/2,500 THS4130IDGNR 296-10044-2-ND | HS, Low Noise Differential /OAmp . 10075.00/2,500 
: THS41311D 296-10046-5-ND | 150MHz Filly Differential /OAmp....... 650 5.20 4.39 
THS40310D 296-2406-5-ND —_| 100MHz Low Noise V-Fdbk. Op Amp 419 335 261 : 
THS40310DGNR 296-7521-1-ND | 100MHz Low Noise V-Fdbk, Op Amp... 419 338 261 THS4131IDGNR 296-10047-1-ND _| 150MHz Fully Differential I/O Amp...... 650 5.20 4.39 
THS4031CDGNR 296-7521-2-ND —_| 100MHz Low Noise V-Fdbk. Op Amp... 5860.00/2,500 THS4131IDGNR 296-10047-2-ND | 150MHz Fully Differential /O Amp. 10075.00/2,500 
THS4031ID 296-7522-5-ND 100MHz Low Noise V-Fabk. Op Amp .... 441 353 2.75 THS41401D 296-7555-5-ND Diff. In/Qut Op Amp with Shutdown ..... 630 5.04 4.26 
THS4031IDGN 296-10030-5-ND __| 100MHz Low Noise V-Fdbk. Qp Amp... 441 353 2.75 THS4140IDGNR 296-10049-1-ND | Diff. In/Qut Qp Amp with Shutdown... 6.30 5.04 4.26 
THS4031IDGNR 296-10030-1-ND | 100MHz Low Noise V-Fdbk. Op Amp... 441 353 2.75 THS4140IDGNR 296-10049-2-ND _| Diff. In/Qut Op Amp with Shutdown . 9765.00/2,500 
THS4031IDGNR: 296-10030-2-ND | 100MHz Low Noise V-Fdbk. Op Amp... 6175.00/2,500 THS4141ID 296-7556-5-ND__| High Speed Fully Diff. /O Amp... 6.30 5.04 4.26 
THS40320D 296-7524-5-ND —_| Dual 100MHz Low Noise THS4141IDGNR 296-12302-1-ND | High Speed Fully Diff. /OAmp . 630 5.04 4.26 
V-Feedback Qp AMP.....:.:scesceecees 6.34 5.08 4.28 THS4141IDGNR 296-12302-2-ND | High Speed Filly Diff. I/O Amp ..... 9765.00/2,500 
THS4032ID 296-7525-5-ND ed Home oS ara THS41501D 296-10052-5-ND | High Speed, Fully Differential 
fl (oeeerer Aeeterr, i ! V/OAmp with Shutdown............2+ 8SOC 864 692 5.84 
THS4032IDGNR 296-7526-1-ND Ga Lote ie sue ne THS4150IDGNR 296-13344-1-ND High Set nay itera acc [ene 
| Pass sseiccateadaaee ; y M p with Shutdown............... . . . 
THS4032IDGNR 296-7526-2-ND ireoterk Grane anise AERA THS4150IDGNR 296-13344-2-ND | High Speed, Filly Differential 
Feedback OD AMP .....+..ssseeees 50/2, V/O. Amp with Shutdown 13392.502,500 
THS4041CD 296-2407-5-ND | 165MHz Capacitive Stable THS41511D 296-10054-5-ND | High Speed Filly Diff. /OQp Amp....... 8.64 692 5.84 
V-Feedback Qp AMP...+.1+1+1sevees 8SOC 347 2.78 2.16 THS4151IDGNR 296-12303-1-ND | High Speed Fully Diff. Op Amp .... 8.64 692 5.84 
THS4041CDGNR 296-7527-1-ND beter caealve Sate Ve ay Am pI THS4151IDGNR 296-12303-2-ND__| High Speed Filly Diff. /OQp Amp ...8-HTSSOP. 13392.50/2,500 
a esHGASH POEM (chars edie as ey Ens) THS4211D 296-13790-5-ND _| Low Distortion, High Speed, Voltage 
nrualercai: Cp Amp BMSCP AEarTDETT Feedback AMP.......:.0ccescseeeceeee 8SOC 383 306 238 
THS40411D 296-7528-5-ND 165MHz itive- Stable ee ree ee age THS4211DGN 296-13657-5-ND _| Low Distortion, High Speed, Voltage 
acne Gp An BSAC 367 294 229 Feedback AMP ........c:ecesceereeses 8MSCP 383 3.06 2.38 
Piscsecddaaaassacsad . i z 
THSA041IDGN 296-10033-5:ND | 165MHz itive Stable THS4215D 296-13791-5-ND —_| Low Distortion, High Speed, Voltage 
eae CD AMD ccccecessesse p-uscp eames Feedback AMP. ..-ooes--sseeeeeees ess 8SOC 383 3.06 238 
THS4041IDGNR 296-10033-1-ND | 165MHz Capacitive-Stable THS4215DGN 296-13658-5-ND | Low Distortion, High Speed, Voltage 
V-Feadback Op AMP .......scceeseee 8-MSCP 3.67 294 2.29 Feedback AMP ......-..0-2200seereees 8-MSOP 3.83 3.06 2.38 
THS4041IDGNR 296-10033-2-ND | 165MHz Capacitive-Stable THS4221D 296-14194-5-ND | Low Distortion, High Speed, R/R, 
V-Feedback Op AMP ......0:tteeee 8-MSOP 5135.00/2,500 nei PEND ope Op aie aie eee: 8SOC 288 231 1.80 
THS4042CD 296-7530-5-ND Dual 165MHz Capacitive-Stable Z ae ow Distortion, Hig! : 
V-Feedback Op AMP......0: sees 8SOC 612 490 4.14 Qutput Op Amp NEW1............. 8-HTSSOP 2.88 231 1.80 
THS4042CDGNR 296-7531-1-ND | Dual 165MHz Cepacitive-Stable THS4222D 296-13822-5-ND _ | Low Distortion, High Speed, R/R, 
V-Feedback Op AMP .....:.:sceeceeee 8-MSOP 612 490 4.14 Output Op Amp NEW! 0.2.0... 8SOC 383 306 238 
THS4042CDGNR 296-7531-2-ND —_| Dual 165MHz Capacitive-Stable THS4222DGN 296-13638-5-ND _| Low Distortion, High Speed. R/R, 
V-Feedback Op AMP .....s.:seceeteees 8-MSOP 9485.00/2,500 Qutput Qp Amp ... ..8MSOP 3.83 3.06 2.38 
THS4042ID 296-7532-5-ND —_| Dual 165IMHz Capacitive-Stable THS4225D 296-14195-5-ND | Low Distortion, High Speed, 
V-Feedback Qp AMP. ......:scscecees 8SOC 6.30 5.04 4.26 Output Op Amp NEW!............0+. 8-SOC 288 231 1.80 
THS4042IDGNR 296-7533-1-ND ea be renee auace MEE THS4225DGN 296-14403-5-ND | Low Distortion, High Speed, R/R, 
-Feadback Qp AMP ....-2.2.-2621+2++ . : : Output Qo Amp NEW! 288 231 1.80 
THS4042IDGNR 296-7533-2-ND TREE einen Grek GE GG THS4226DGQ. 296-13639-5-ND | Low Distortion, High Speed, 
a Ip -. .00/2, Output Qp Amp 383 3.06 2.38 
THS40510D 296-2408-5-ND —| 70MHz High Speed Amp 2.32 1.86 1.45 THS4271D 296-13823-5-ND | Low Noise, High Slew Rate, Unity Gain Stable 
THS4051CDGNR 296-7534-1-ND 7OMHz V-Feedback Op Amp . 232 186 1.45 Voltage Feedback Amp NEW!......... 8-SOC 512 410 3.46 
THS4051CDGNR 296-7534-2-ND —_| 70MHz V-Feedback Op Amp. 3245.00/2,500 THS4271DGN 206-13650-5-ND | Low Noise, Hi a 
7 -5-| », High Slew Rate, Unity Gain Stable 
THS4051ID 296-7535-5-ND —_| 70MHz V-Feedback Op Amp 252 202 1.57 Volt 
age Feedback Amp... 512 410 3.46 
Be ian pees a epee a ae - reat it THS4275D 296-13824-5-ND _| Low Noise, High Slew Rate, Unity Gain Stable 
THSAO: : E : 50/2, 1 - 
THS405200 296-7537-5-ND | Dual 7OMHz \-Feedback Qp Amp. 302 242 1.88 | pucss7spoy are | eanreings See 
THS4052CDGNR 296-7538-1-ND | Dual 70MHz V-Feedback Cp Amp 3.02 242 1.88 Soniedey Net Se i ai 2, Unity o aE Rp Zum acs 
THSH05210 i 206-7600.5 ND Dud OMe \-Fesnback O Nee ; aon a ae THS4302RGTR 296-14048-1-ND | Wideband Fixed-Gain Amp NEW! 16-RAGT 421 337 262 
THS4052IDGNR 296-7540-1-ND | Dual 70MPi V-Feadback Cp Amp 322 258 201 Teena Pee Wooden pew aon aly WAS ALES 
Re See aaeeiNG TREE cores cael peed Differential AMP .......-.-eeeeeeeeeeeee 8SOC 674 540 455 
igh Speed ¢ . 
Voltage Feedback Amp .....-s.e+ssssee- 293 234 1.82 THS4500IDGN 296-13045-5-ND | Wideband Low Distortion Fully 
THS4061CDGNR 296-19341-1-ND__| 180MHi High Speed Differential AMP... nese ee 8MSCP 6.74 5.40 4.55 
Voltage Feedback Amp..............5 293 234 1.82 THS4501IDGN 296-13046-5-ND Wideband Low Distortion Fully 
THS40610DGNR 206-13341-2.ND | 180MHz High Speed Differential AMP........2+02eeestesees 8MSCP 6.74 540 4.55 
Voltage Feedback Amp............625. 4095.00/2,500 THS45011D 296-12936-5-ND Wideband Low Distortion Fully 
THS4061ID 296-7541-5-ND | 180MHz High Speed Differential AMP ....2...seceeseeseeeees 8SOC 674 540 4.55 
Voltage Feedback AMP ........cccceee 315 252 1.96 THS4502ID 296-12937-5-ND | Wideband Low Distortion Fully 
THS4061IDGNR 296-13342-1-ND | 180MHz High Speed Differential Amp .....0....0eeeeteeeees 8-SOC 7.36 5.89 497 
Voltage Feedback AMp........-++0+++: 3.15 252 1.96 (Continued) 
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AMPLIFIERS (Continued) 


Tall Digi-Key Price Each Ta Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. u 25 100 
THS4502IDGN 296-13047-5-ND | Wideband Low Distortion Fully TLOS40NSR 296-13348-1-ND | Quad Enhanced J-Fet Low Offset 
Differential AMP........0:.cceeeeeeeeee 8MSCP 7.36 5.89 4.97 180 1.44 1.08 
THS45031D 296-12938-5-ND _| Wideband Low Distortion Fully TLOS40NSR 296-13348-2-ND 
Differential Amp . 7.36 589 497 1872.00/2,000 
THS45031DGN 296-13048-5-ND | Wideband Low Dist ly TLOS4IN 296-12940-5-ND 
Differential AMP........0cseceeeeeeeees 7.36 5.89 4.97 2.03 1.62 1.22 
THS4601D 296-12495-5-ND | Wideband, FET-Input TLO61ACD 296-7171-5-ND —_| Low Power JFET Op Amp 75. 63.50 
High Speed Op AMP.......0seeceeeeees 8SOC 15.91 14.33 1271 TLO61ACP 296-7172-5-ND _| Low Power JFET Cp Amp.. 7% 6 50 
THS60620DGN 296-10068-5-ND | High Speed, Low Noise ADSL TLO61CD 296-12941-5-ND | Low Power JFET Op Amp.. 56 42 «32 
Dual Differential Receiver ...........-. 8MSOP 473 378 294 TLO61CP 296-12942-5-ND | Low Power JFET Op Amp 56 42 32 
THS60620CDGNR 296-10068-1-ND _| High Speed, Low Noise ADSL TLO61ID 296-7173-5-ND__| Low Power JFET Op Amp 96 72 54 
Dual Differential Receiver ............. 8-MSOP 477 382 297 TLOGIIP 296-7174-5-ND Low Power JFET Cp Amp. . 96 72 5A 
THS6062CDGNR 296-10068-2-ND | High Speed, Low Noise ADSL TLO62ACD 296-7175-5-ND _| Dual Low Power JFET Qp Amp.. 80 60 45 
Dual Differential Receiver ............. 8-MSOP 6677.50/2,500 TLO62ACP 296-12943-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp . 80 60 45 
THS6062ID 296-10070-5-ND _| High Speed, Low Noise ADSL TLO62BCD 296-12944-5-ND | Dual Low Power JFET Qp Amp 96 80 .64 
Dual Differential Receiver......0...00.. 8SOC 473 3.78 294 TLO62BCP 296-7176-5-ND__| Dual Low Power JFET Op Amp . 96.80 64 
‘THS6062IDGN 296-10072-5-ND —_| High Speed, Low Noise ADSL TLO62CD 296-1281-5-ND —_| Dual Low Power JFET Op Am 56 4232 
Dual Differential Receiver ............. 8MSOP 473 378 294 TLO62CDR 296-1281-1-ND —_| Dual Low Power JFET Op Am 56 42 132 
THS6062IDGNR 296-10072-1-ND | High Speed, Low Noise ADSL TLO62CDR 296-1281-2-ND _| Dual Low Power JFET Op Am 455.00/2,500 
Dual Differential Receiver ............. 8MSCP 477 382 297 TLOG2CP 296-1771-5-ND —_| Dual Low Power JFET Op Amp . 56 42 «32 
THS6062IDGNR 296-10072-2-ND _| High Speed, Low Noise ADSL TLO62CPWR 296-7178-1-ND _| Dual Low Power JFET Op Amp . 56 42 32 
Dual Differential Receiver. . 6677.50/2,500 TLO62CPWR 296-7178-2-ND —_| Dual Low Power JFET Qp Amp . 372.00/2,000 
THS60720CDGNR 296-10073-1-ND _| High Speed, Low Power ADSL TLoe2ID 296-7179-5-ND —_| Dual Low Power JFET Cp Amp . 72 54 Al 
Differential Receiver.........-.eeceeee 8MSCP_ 477 3.82 297 TLOG2IP 296-12945-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp . 72 5A At 
THS60720CDGNR 296-10073-2-ND | High Speed, Low Power ADSL TLOG4ACD 296-7180-5-ND —_| Quad Low Power JFET Op Amp 75 63 50 
Differential Receiver... 6677.50/2,500 TLO64ACN 296-13014-5-ND _| Quad Low Power JFET Qp Amp. 7.6350 
THS6072ID 296-10075-5-ND | High Speed, Low Power TLO64BCD 296-7181-5-ND —_| Quad Low Power JFET Op Amp 147 1.23 98 
Differential Receiver .......0.eceeeeees 8SOC 4.73 378 294 TLOG4BCN 296-12946-5-ND | Quad Low Power JFET Qp Amp. 147 1.23 98 
THS6072IDGNR 296-10076-1-ND | High Speed, Low Power ADSL TLO64CD 296-1772-5-ND —_| Quad Low Power JFET Op Amp 68 St 39 
Differential Receiver..........0ece2+ 8MSOP 4.77 382 297 TLOG40N 296-1773-5-ND —_| Quad Low Power JFET Cp Amp ... 68 St 39 
THS6072IDGNR 296-10076-2-ND | High Speed, Low Power ADSL TLO64CPWR 296-7182-1-ND__| Quad Low Power JFET Op Amp 68 51.39 
Differential Receiver.......0..0ccccees 8-MSOP 6677.50/2,500 TLO64CPWR 296-7182-2-ND —_| Quad Low Power JFET Qp Amp 452.00/2,00 
THS6182PWP 296-14196-5-ND _| Low Power ADSL Line TLOG4ID 296-7183-5-ND —_| Quad Low Power JFET Op Amp Om ST AS 
Driver NEW!........... 6.94 556 4.69 TLOG4IN 296-7184-5-ND —_| Quad Low Power JFET Op Amp 76 57 48 
THS7001CPWP 296-2411-5-ND_ _| 70MHz, HS Prog. Gain Amp 688 5.51 4.65 TLO71ACP 296-7185-5-ND —_| Low Noise JFET Op Amp 80 60 45 
THS7001IPWP 296-7048-5-ND 70MHz, HS Prog. Gain Amp ; 688 551 4.65 TL07100 296-12947-5-ND _| Low Noise JFET Op Amp. 564232 
THS7002CPWP 296-2412-5-ND —_| Dual, 70MHz, HS Programmable TLO71CP 296-7186-5-ND —_| Low Noise JFET Op Amp 56 4282 
GAN AMP... eee eeeeeeeeete eee 28-HTSSOP 9.03 813 7.21 TLO71ID 296-7187-5-ND _| Low Noise JFET Op Amp 92 69 52 
THS7002IPWP 296-7049-5-ND —_| Dual, 70MHz, HS Programmable TLO7IIP 296-7188-5-ND —_| Low Noise JFET Op Amp 92 69 52 
9.03 813 7.21 TLO72ACD 296-7189-5-ND —_| Low Noise JFET Qp Amp 64 48 36 
TLO22CP 296-7142-5-ND Dual, Low Power Qp Amp 1.70 1.36 1.02 TLO72ACP 296-7190-5-ND Low Noise JFET Op Amp 64 48 36 
TLO26CD 296-11818-5-ND _| Differential High Frequency TLO72BCD 296-7191-5-ND —_| Low Noise JFET Op Amp 7 6 50 
Amplifier with AGC.....0-eeeeeeeeeee 8SOC 1.33 1.06 .80 TLO72BCP 296-7192-5-ND —_| Low Noise JFET Qp Amp .. 7% 6 50 
TLO26CP 296-11819-5-ND _| Differential High Frequency TLO720D 296-1282-5-ND —_| Dual JFET-Input p Amp... 50 40 .30 
Amplifier with AGC. 1.33 1.06.80 TLO72CDR 296-1282-1-ND —_| Dual JFET-Input Gp Amp 50 40 .30 
TLO31CD 296-7143-5-ND Precision LP JFET Op Amp . a7 673 (58 TLO72CDR 296-1282-2-ND Dual JFET-Input Op Amp. 337.50/2,501 
TLO31CP 296-7144-5-ND _| Precision LP JFET Cp Amp... 87 73 58 TLO72CP 296-1775-5-ND —_| Dual JFET-Input Cp Amp .. 50 40 30 
TLO32ACD 296-7145-5-ND —_| Dual LP Enhanced JFET Cp Amp.. 236 189 1.47 TLO72CPWR 296-7193-1-ND _| Dual Low Noise JFET Op Amp .. 50 40 30 
TLO32ACP 296-7146-5-ND —_| Dual LP Enhanced JFET Cp Amp . 236 189 1.47 TLO72CPWR 296-7193-2-ND —_| Dual Low Noise JFET Op Amp 280.00/2,000 
TLOS2AID 296-12939-5-ND _| Dual LP Enhanced JFET Cp Amp... 248 198 1.54 TLO72ID 296-7194-5-ND —_| Dual Low Noise JFET Op Amp 64 48 36 
TLO32AIP 296-7147-5-ND Dual LP Enhanced JFET Qp Amp . ag 248 1.98 1.54 TLO72IDR 296-7194-1-ND Dual Low Noise JFET Op Amp 64 4836 
TLO32CD 296-7148-5-ND —_| Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp... 126 1.05 .84 TLO72IDR 296-7194-2-ND —_| Dual Low Noise JFET Op Amp 520.00/2,501 
TLO32CDR 296-7148-1-ND —_| Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp. 126 1.05 .84 TLO74ACD 296-7195-5-ND —_| Quad Low Noise JFET Op Amp . 96 72 54 
TLO32CDR 296-7148-2-ND —_| Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp. 1365.00/2,500 TLO74ACN 296-12948-5-ND | Quad Low Noise JFET Op Am 96 72 54 
TLO32cP 296-7149-5-ND__| Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp... 1.26 1.05 84 TLO74BCD 296-7196-5-ND —_| Quad Low Noise JFET Op Amp . 105 88 .70 
TLos2ID 296-7150-5-ND | Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp... 144° 1.20 96 TLO74B0N 296-7197-5-ND__| Quad Low Noise JFET Qp Amp. 1.05 88-70 
TLO32IP 296-7151-5-ND —_‘| Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp .... 144 1.20 96 TLO740D 296-1283-5-ND | Quad Low Noise JFET Op Amp .... 64 4836 
TLO34ACD 296-7152-5-ND —_| Quad Enhanced J-Fet Low Power TLO74CDR 296-1283-1-ND —_| Quad Low Noise JFET Op Amp . 64 48 36 
Low Offset Qo AMP .......eeeeeeeeeeee 428 342 266 TLO74CDR 296-1283-2-ND —_| Quad Low Noise JFET Op Amp . 520.00/2,500 
TLO34AID 296-7153-5-ND —_| Quad Enhanced J-Fet Low Power TLO740N 296-1777-5-ND —_| Quad Low Noise JFET Op Am 64 48 36 
Low Offset Qo Amp .... 457 3.66 285 TLO74CPWR 296-7198-1-ND__| Quad Low Noise JFET Op Amp . 64 48 36 
TLO34AIDR 296-7153-1-ND | Quad Enhanced J-Fet Low Power TLO74CPWR 296-7198-2-ND | Quad Low Noise JFET Op Amp . 426.00/2,000 
Low Offset Qp AMP .......seseeereeeee 14S0C 4.57 366 285 TLO74ID 296-7199-5-ND —_| Quad Low Noise JFET Op Am 2 5 A 
TLO34AIDR 296-7153-2-ND —_| Quad Enhanced J-Fet Low Power TLO74IN 296-7200-5-ND —_| Quad Low Noise JFET Op Am 72 5 A 
Low Offset Qp Amp... 14-SO1C 6395.00/2,500 TLOSOCP 296-10127-5-ND | JFET Op Amp 7 63 50 
TLO34CD 296-7154-5-ND —_| Quad Enhanced J-Fet Low TLO81ACD 296-7201-5-ND__| JFET Op Amp . 80. 60 45 
Low Offset Qo AMP .......seseeeeeeees 14S0C 1.65 1.32 99 TLO81ACP 296-7202-5-ND —_| JFET Op Amp. 80 60 45 
TLO340N 296-7155-5-ND —_| Quad Enhanced J-Fet Low Power TLO81CD 296-12949-5-ND | JFET Op Amp . 60 45 34 
Low Offset Qp Amp... 165 132 99 TLOS1CP 296-7203-5-ND_—_| JFETQp Amp. 60 45 34 
TLO340NSR 296-13346-1-ND | Quad Enhanced J-Fet Low TLOS1ID 296-7204-5-ND —_| JFET Op Amp . 80 60 45 
Low Offset Qp AMP.........cceeee 14-SOP 165 132 99 TLO82ACD 296-7205-5-ND Dual JFET-Input Qp Amp 76 57 48 
TLO340NSR 296-13346-2-ND | Quad Enhanced J-Fet Low Power TLO82ACP 296-1778-5-ND —_| Dual JFET-Input Op Amp 76) 57043 
Low Offset Qp AMP......-seeseeeeeees 14-SOP 1716.00/2,000 TLO82BCD 296-7206-5-ND —_‘| Dual JFET-Input Gp Amp 87 «87358 
TLOS4ID 296-7157-5-ND Quad Enhanced J-Fet Low Power TLO82BCP 296-7207-5-ND Dual JFET-Input Qp Amp 87 73 5B 
Low Offset Qp Amp 125 1.00 .75 TLO820D 296-1284-5-ND —_| Dual JFET-Input Qp Amp 5 44 (33 
TLOS10D 296-7159-5-ND Precision Enhanced JFET Op Amp 1.26 1.05 84 TLO820DR 296-1284-1-ND Dual JFET-Input Op Amp. 55 44 33 
TLOS2ACD 296-7160-5-ND —_| Dual Enhanced J-Fet Low Offset TLO82CDR 296-1284-2-ND —_| Dual JFET-Input Qp Amp 372.50/2,500 
QD AMD iiss ccccncrntennaannaialeedsicad 8SOC 383 3.06 238 TLOS2cP 296-1780-5-ND —_| Dual JFET-Input Qp Amp 5 44 (33 
TLOS2ACP 296-7161-5-ND Dual Enhanced J-Fet Low Offset TLO82CPWR 296-7208-1-ND Dual JFET-Input Op Amp. 55 44 33 
QUAI iixiceereaciaundecnsresaiers eee 8Dip 383 306 238 TLO82CPWR 296-7208-2-ND Dual JFET-Input Qp Amp 308.00/2,006 
TLO52CD 296-7162-5-ND Dual Enhanced J-Fet Low Offset TLO82ID 296-7209-5-ND Dual JFET-Input Op Amp. 68 51 39 
QDIAMP siscacccasaiinncsnestuncedecnted 8SOC 165 132 99 TLOS2IP 296-1781-5-ND —_| Dual JFET-Input Cp Amp .. 68 St) 39 
TLOS2cP 296-7163-5-ND —_| Dual Enhanced J-Fet Low Offset TLO84ACD 296-7210-5-ND —_| Quad JFET-Input Cp Amp... 88 66 50 
QD AMP oes eeeeeeececeeeeeeeteeteeeetes 8Dip 1.65 132  .99 TLO84ACN 296-1782-5-ND —_| Quad JFET-Input Cp Amp . 88 66 50 
TLO52CPSR 296-13347-1-ND | Dual Enhanced J-Fet Low Offset TLO84BCD 296-12950-5-ND | Quad JFET-Input Op Amp. 96 80 64 
DAMP ..ccnesiesiceeesecnennseseeeader 8SCP 1.65 132 99 TLO84BCN 296-12951-5-ND__| Quad JFET-Input Op Amp . 96.8064 
TLOS2CPSR 296-13347-2-ND _| Dual Enhanced J-Fet Low Offset TLO840D 296-1285-5-ND | Quad JFET-Input Op Amp... 64° 4836 
QO AMP se oe-secseacneecnecsecenttaceates 8-SOP 1716.00/2,000 TLO84CDR 296-1285-1-ND —_| Quad JFET-Input Op Amp. 64 48 36 
TLOS2ID 296-7164-5-ND —_| Dual Enhanced J-Fet Low Offset TLO84CDR 296-1285-2-ND —_| Quad JFET-Input Op Amp. 520.00/2,50 
QDAMP oe eeeeeeeeeeeeeseeteeteeteeees 8SOC 1.75 140 1.05 TLO840N 296-1784-5-ND —_| Quad JFET-Input Cp Amp . 64 48 36 
TLOS4ACD 296-7165-5-ND —_| Quad Enhanced J-Fet Low Offset TLO84ACNSR 296-13349-1-ND___| Quad JFET-Input Qp Amp . 88.66 50 
QDIAMD iwscsseaskeceasorracsvesnimuis 14S0C 540 432 3.65 TLO84ACNSR 296-13349-2-ND | Quad JFET-Input Cp Amp . 586.00/2,000 
TLOS4ACN 296-7166-5-ND —_| Quad Enhanced J-Fet Low Offset TLO840NSR 296-7211-1-ND | Quad JFET-Input Cp Amp . 64 48 36 
QDAMD es wscknasssesesenutaancgensasans 14-Dip 540 432 365 TLO84CNSR 296-7211-2-ND —_| Quad JFET-Input Op Amp . 426.00/2,000 
TLOS4AIDR 296-7167-1-ND _| Quad Enhanced J-Fet Low Offset TLO84CPWR 296-7212-1-ND —_| Quad JFET-Input Op Amp . 64 48 36 
QAmp.. 612 490 4.14 TLO84CPWR 296-7212-2-ND _| Quad JFET-Input Op Amp . 426.00/2,000 
TLOS4AIDR 296-7167-2-ND | Quad Enhanced J-Fet Low Offset TLOS4ID 296-1785-5-ND —_| Quad JFET-Input Op Amp 80 60 45 
9485.00/2,500 TLOS4IDR 296-1785-1-ND —_| Quad JFET-Input Op Amp. 80 60 45 
TLOS4CD 296-7168-5-ND TLOS4IDR 296-1785-2-ND —_| Quad JFET-Input Op Amp. 650.00/2,500 
180 1.44 1.08 TLOS4IN 296-7213-5-ND —_| Quad JFET-Input Cp Amp . ss 80 60 45 
TLOS40N 296-7169-5-ND TLOs40D 296-7214-5-ND _| Quad JFET-Input Op Amp..........-...+- 14SOC 1.26 1.05.84 
1.80 1.44 1.08 (Continued) 
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1b lb Digi-Key Price Each ively Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description il 25100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TL343IDBVR 296-12496-1-ND | Single, Low Power Op Amp . 80 60 45 TLE7LOCN 296-7396-5-ND —_| Quad Precision Single Supply 
TL3431IDBVR 296-12496-2-ND | Single, Low Power Op Amp. 780.00/3,000 Micropower Op AMP..........s::20020+8+ 14Dip 218 1.74 1.31 
1134720D 296-10169-5-ND | High Slew Rate, Single Supply Qp Amp. 7 63 50 TLC27LOCNSR 296-7397-1-ND —_| Quad Precision Single-Supply 
1L34720DR 296-10169-1-ND | High Slew Rate, Single Supply Qp Amp. "75631050 Micropower Op AMP. .....2.:s0:s00000 14.S0CP 218 1.74 1.31 
1L347200R 296-10169-2-ND _| High Slew Rate, Single Supply Op Amp... 812.50/2,500 TLC7LOCNSR 296-7397-2-ND —_| Quad Precision Single-Supply 
TL34720P 296-10170-5-ND | High Slew Rate, Single Supply Op Amp.... Ye) 63.50 Micropower Op Amp... 2262.00/2,000 
1L34740D 296-14405-5-ND _| High Slew Rate, Single Supply TLC7L9ID 296-1834-5-ND —_| Quad Precision Qp Amp . 2.28 1.82 1.37 
Op Amp NEWH..........0-..0eece 14S0C (1.11 93.74 TLC27L9IN 296-7398-5-ND —_| Quad Precision Single-Supply 
TL34740N 296-14406-5-ND _| High Slew Rate, Single Supply Micropower Op Amp... 298 1182 1.37 
Op Amp NEW... sees 4Dp 111 93 74 TLC27M2ACD 296-7399-5-ND —_| Dual Precision Qp Amp . 84 70 56 
TL34741D 206-14407-5-ND i = Fas Single Supply 12sac hee TL@7M2ACP 296-7400-5-ND _| Dual Precision Qp Amp. 84 70 56 
P Sisiaseeasisiunedesedi ‘ : : TL@7M2A1D 296-7401-5-ND —_‘| Dual Precision Qp Amp . 87.7358 
TL3474IN 296-14408-5-ND ‘e hes Ma 7 ingle Supply 8) an TLC27M2AIP 296-7402-5-ND —_| Dual Precision Cp Amp . 87 73 5B 
; Sealers re : : TLC27M2BCD 296-7403-5-ND _| Dual Precision Op Amp . 87 «67358 
TL592B-8D 296-10218-5-ND_| Differential Video Amplifier. 126 1.05 84 TLCo7M2BCP 296-7404-5-ND | Dual Precision Op Amp. ‘37 73S 
TL592BP 296-10219-5-ND | Differential Video Amplifier 126 1.05 84 TLC7M2BID 296-7405-5-ND __| Dual Precision Op Amp - ‘90 75 «60 
eae Be OS | baile nvinagelliet al WS as ae TLO27M2BIP 296-7406-5-ND | Dual Precision Qp Amp 90 75 60 
7 | ferential Video Amplifier 1118.00/2,000 TLC7M20D 296-1321-5-ND Dual Precisi hen 78 2 
TLC5L2A0D 296-7297-5-ND | Dual Qp Amp. 234 1.88 1.46 Ase pasion ap co 
TLC2SL2BCD 296-7298-5-ND | Dual Cp Am TL@7M2CDR 296-1321-1-ND —_| Dual Precision Qp Amp . 78 65 52 
p. 245 197 153 ie 
TICBLOECP: SETS am ie TL@7M2CDR 296-1321-2-ND | Dual Precision Qp Amp . 845,00/2,500 
es ee Oo cy Mepis ep ee ee TLe7M2cP 296-1836-5:ND__| Dual Precision Qp Amp. 765 52 
TLC25L20P 296-7301-5-ND | Dual LV Micropower Qp Amp &Dip 2.48 1.98 1.49 TLE7M20PWR 296-7407-1-ND | Dual LP Prec. Single Supply Comp... TSSOP 7865 62 
TLO25L4ACD 296-7302-5-ND | Quad Qp Amp... Yasac 326 261 203 TLO7M2CPWR 296-7407-2-ND —_| Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp. . .8-TSSOP 692.00/2,000 
TLC25L4A0N 296-7303-5-ND _| Quad Cp Amp 14-Dip 3.26 261 203 etl a aoe comin Bae io ne are ep o ame oe 20 z 
Bs al ‘ec. Single-Supply Ip d : J 
rey pee “14-Di ae zu ate TL@7M2IDR 296-1322-2-ND _| Dual LP Prec. Single-Supply Qp Amp 910.00/2,500 
TLC25L4CD 296-7306-5-ND —_| Quad LV Micropower Cp Amp. 14500 311 249 1.94 TLC27M2IP 296-7408-5-ND —_| Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp. 84.70 56 
TLC25L40N 296-7307-5-ND —_| Quad LV Micropower Cp Amy ip 3.11 249 1.94 TLC27Me2IPW 296-7409-5-ND —_| Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp. 84.70 56 
TLC25M2ACD 296-7308-5-ND Dual Qo Amp.... 234 188 1.46 TLC27M2MD 296-7410-5-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp. 145 116 .87 
Op Amp. 
TLOSSIMACP 296-7309-5-ND | Dual Op Amp ... 2341.88 1.46 TL@7M4ACD 296-7411-5-ND | Quad Precision Qp Amp . 99 83 66 
TLC25M2CP 296-7310-5-ND | Dual LPLV Qp Am 248 198 149 TL@7M4ACN 296-7412-5-ND _| Quad Precision Qp Amp. 99 83 66 
TLC25M4ACD 296-7311-5-ND | Quad Qp Amp... 326 261 203 TL@7MAAID 296-7413-5-ND | Quad Precision Qp Amp . 105 88 70 
TLC25M4B0N 296-7312-5-ND | Quad Qp Amp... 342 274 213 TLO7M4AIN 296-7414-5-ND | Quad Precision Qp Amp. 105 88 70 
TLC25M4CD 296-7313-5-ND_ | Quad LPLVQp Amp. 3.11 249 1.94 TL@7M4BCD 296-7415-5-ND | Quad Precision Qp Amp . 1.26 1.05 84 
TLOSMAGN 296-7314-5-ND | Quad LPLVQp Amp 311 249 1.94 TL@7M4BCN 296-7416-5-ND | Quad Precision Qp Amp. 1.26 1.05 84 
TLC27LIACP 296-10259-5-ND | Low-Power Qp Amp... 7 63 50 TL@7M4BID 296-7417-5-ND _| Quad Precision Qp Amp . 132 1.10 88 
TLO27L1ID 296-10260-5-ND | Low-Power Op Amp .. 7% (63 (50 TLO27M4BIN 296-7418-5-ND | Quad Precision Qp Amp. 132 1.10 .88 
TLC27L2ACD 296-7369-5-ND | Dual Precision Qp Amp. 84 70 56 TLO7M4CD 296-1837-5-ND | Quad Precision Qp Amp . 96 80 64 
TLC27L2ACP 296-7370-5-ND _| Dual Precision Op Amp 84 70-56 TLO7MACN 296-7419-5-ND | Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp....14-Dip 96.80.64 
TLO7L2AID 296-7371-5-ND —_| Dual Precision Qo Amp (SZ Za DS TL@7M4CPWR 296-7420-1-ND | Quad LP Prec. Single-Supply 
TLC27L2AIP 296-7372-5-ND —_| Dual Precision Op Amp 87 «47358 QD AMP... eeceeeseseeeeeteeteeees 14-TSSOP 96804. 
TLC27L2B0D 296-7373-5-ND Dual Precision Qo Amp 87 73 5B TLC27M4CPWR 296-7420-2-ND Quad LP Prec. Single-Supply 
TLC27L2BCP 296-7374-5-ND —_| Dual Precision Qp Amp 87 7358 OpIAMB ei. sakic Sasstsetolstnat 14-TSSOP 852.00/2,000 
TLC27L2BID 296-7375-5-ND__| Dual Precision Qp Amp 90.75 60 TLO27M4ID 296-7421-5-ND —_| Quad LP Prec. Single-Supply Qp Amp...14-SOP 99.83. «66 
TLC7L2BIP 296-7376-5-ND —_| Dual Precision Qp Amp 90 75 60 TLO7MAIN 296-7422-5-ND | Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp....14-Dip 99.83.66 
TLC27L20D 296-1316-5-ND —_| Dual Precision Qo Amp 78 65 52 TLC27M4IPWR 296-7423-1-ND | Quad LP Prec. Single-Supply 
TLC27L2CDR 296-1316-1-ND —_| Dual Precision Qo Amp 78 65 52 Op iAinip' skavcit cere castes? 99 88 66 
TLC27L2CDR 296-1316-2-ND _| Dual Precision Qo Amp .. 845.00/2,500 PWR j 7 
TLCe7L2cP 296-7377-5-ND _| Dual Precision Single-Supply - een Renna oe ee naaieate sels 1 878.00/2,000 
Micropower Op Amp....+<+s+i-++sie+tee S-Dip ENC Rao o2 TL@7M70D 296-1323-5-ND —_| Dual LP Prec. Single-Supply Qp Amp..... 1.55 1.24 93 
TLC27L2CPSR 296-7378-1-ND nr oe a accep WCCO TLC27M7CDR 296-1323-1-ND —_| Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp... 1651124, 493 
licropower cat chil lids a | j A : = -2- 
meee 296-7378-2.ND _| Dual Pression Single Supply TL@7M7CDR 296-1323-2-ND_| Dual LP Prec. Single-Supply Qp Amp 1985.00/2,500 
ee Mlicropower Op Am 8-SCP 692,002,000 TLO7M7CP 296-1838-5-ND | Dual Precision Qp Amp............ 155 124 93 
TLO7L2ID 296-1317-5-ND | Dual Pros sion Sin Dasasisrtassstsesses Rud TL@7M7ID 296-7424-5-ND | Dual LP Prec. Single-Supply Qp Amp 165 132 99 
gle-Supply 
Mictopower Qp Amp... -.-..sessssseee BSO0C 84 70 56 TL@7M7IP 296-7425-5-ND | Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp. .. 165 1.32 99 
: TLC@27M9CD 296-7426-5-ND | Quad LP Prec. Single-Supply 
TLC27L2IDR 296-1317-1-ND Dual Precision Single-Supply Cp Amp 14500 218 174 1231 
Méfonowa BATE. eos) | ___— EE p Arp....... sssesvnsteeseesseesneeess \ ; f i 
TLC7L2IDR 296-1317-2-ND _| Dual Precision Single-Suppiy TLC27M9CN 296-7427-5-ND | Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp....14-Dip 2.18 1.74 1.31 
Micropower Qp Amp .........sssee+0ee: 8-SOC 910.00/2,500 TLC27M9ID 296-7428-5-ND —_| Quad LP Prec. Single-Supply 
TLC27L2IP 296-7379-5-ND —_| Dual Precision Single-Supply 228 1.82 1.37 
Micropower Qp AMP ........:s:seteee 8Dip 84.7056 TL@7MSIN 296-7429-5-ND 228 1.82 1.37 
TLOTLZIPW 296-7380-5.ND | Dual Precision Single Supply TLOOZ0AIP 296-7216-5-ND | High-Output WB Cp Amp... 147 1.23.98 
Micropower Op Amp ........0:secee 8TSSCP 084.7056 ‘TLO0700D 296-2413-5-ND | High-Output WB Qp Amp 135 1.13.90 
TLC27L2MD 296-7381-5-ND —_| Dual Precision Single-Supply TLOQ70CODR 296-2413-1-ND —_| High-Output WB Op Amp .. 135 1.13.90 
Micropower Qp Amp ..... 145 116 87 TLOO70CDR 296-2413-2-ND | High-Output WB Qp Amp 1462.50/2,500 
TLC27L4ACD 296-1831-5-ND _| Quad Precision Op Amp 99 83.66 TLOQ70CDGNR 296-7217-1-ND —_| High-Output WB Op Amp 135 1.13.90 
TLCO7LAACN 296-7382-5-ND | Quad Precision Op Amp "99.83.66 TLOO70CDGNR 296-7217-2-ND __| High-Output WB Qp Amp. 1462.50/2,500 
TLO27L4AID 296-7383-5-ND ‘| Quad Precision Qo Amp 105 88 70 TLOO70IDGNR 296-7218-1-ND | High-Output WB Cp Amp.. 141 118 94 
TLC27L4AIN 296-7384-5-ND | Quad Precision Qp Amp 105 88 70 TLOO70IDGNR 296-7218-2-ND | High-Output WB Cp Amp.. 1527.50/2,500 
TLC27L4B0D 296-7385-5-ND —_| Quad Precision Qp Amp 105 88 70 TLOO7OIDR 296-7219-1-ND | High-Output WB Qp Amp 141 118 94 
TLC27L4BON 296-7386-5-ND _| Quad Precision Qp Amp 105 88 70 TLOO7OIDR 296-7219-2-ND | High-Output WB Qp Amp 1527.50/2,500 
TLC27L4BiD 296-7387-5-ND —_| Quad Precision Qp Amp 1OSHNNECONaZ2 TLOO7OIP 296-7220-5-ND__| High-Output WB Op Amp 141° 1.18 94 
TLC27L4BIN 296-7388-5-ND —_| Quad Precision Qp Amp... 108 90 .72 TLOOVIAIP 296-7221-5-ND | High-Output WB Qp Amp 135 1.13 .90 
TLC27L4CD 296-1318-5-ND —_| Quad Precision Single-Supply TLOO71CD 296-2414-5-ND —_| Single-Supply Op Amp... 123 1.03 82 
Micropower Op AMP.......2:::s0:00++ 1450C 96 80 64 TLOO71CDGNR 296-7222-1-ND | High-Output WB Qp Amp. igs ikke 9) 
TLC27L4CDR 296-1318-1-ND | Quad Precision Single-Supply TLOO71CDGNR 296-7222-2-ND | High-Output WB Qp Amp. 1462.50/2,500 
Micropower Op Amp........-+++--+1+ 14S0C 96804 TLOO71IDGNR 296-7223-1-ND _| High-Output WB Op Amp... 141 1.18 94 
TLC27L4CN 296-7389-5-ND —_| Quad Precision Single-Supply TLOO71IDGNR 296-7223-2-ND —_| High-Output WB Qp Amp.. 1527.50/2,500 
Micropower Op Amp. . 96 80 64 TLOO71IDR 296-7224-1-ND —_| High-Output WB Op Amp 129 1.08 .86 
TLC27L4CPWR 296-7390-1-ND —_| Quad Precision Single-Supply TLOO71IDR 296-7224-2-ND —_| High-Output WB Qp Amp 1397.50/2,500 
Micropower Op Amp............20++ 9 80 64 TLOOZ1IP 296-7225-5-ND —_| High-Output WB Qp Amp... 129 1.08 .86 
TLC27L4CPWR 296-7390-2-ND —_ Quad Precision Single-Supply TLOO72AID 296-7226-5-ND __| Dual High-Output WB Cp Amp. 1.68 1.34 1.01 
Micropower Qp Amp. ..-.--.:--+1-++ AIS BZN Z000 TLOD72AIP 296-7227-5-ND | Dual High-Output WB Op Am 168 1.34 1.01 
TLO7AID 296-1319-5-ND | Quad Precision Single Suppl Toa es top Output AE Cp AnD : Pen 
a igle SUPP IY TLO072CD 296-2415-5-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp. 153 1.22 92 
MAIDA aera OKs ek asad i a ye seileaenoks 14-500 BO eo TLOD72CDR 296-2415-1-ND | Dual High-Output WB Op Amp 153 122 92 
6-1319-1- rs Sa Oe vale Supply 14800 Wee TL00720DR 296-2415-2-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp 1952.50/2,500 
TLCTLAIDR POND Cus Prodsion Single Supply meeps 4 : d TLOO72CDGNR 296-7228-1-ND__| Dual High-Output WB Op Amp . 153 1.22 92 
Merge AM vec cay | Ler ae og al nt ee ae 
"BI == - -S-| [e) \-' pul Ip. “ “ 
en BE PETIAND Neo Oe ae mm TLOD72IDGNR 296-7230-1-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp . 1.60 128 96 
TLO7LAIPW 296-7392-5-ND | Quad Precision Singlo- Suppiy TLOO72IDGNR 296-7230-2-ND | Dual High-Output WB Cp Amp . 2047.50/2,500 
Micropower Op Amp. . 99 83 66 TLOO72IDR 296-7231-1-ND __| Dual High-Output WB Cp Amp. 160 1.28 96 
TLO27L70D 296-1832-5-ND _| Dual Precision Qp Amp 1.55 1.24 93 TLOO72IDR 296-7231-2-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp 2047.50/2,500 
TLOTL7CP 296-7393-5-ND | Dual Precision Single Supply TLOo72IP 296-7232-5-ND | Dual High-Output WB Cp Amp. 160 1.28 96 
Micropower Op Amp . 155 124 93 TLOO73AID 296-7233-5-ND | Dual High-Output WB Cp Amp 183 1.46 1.10 
TLC27L7ID 296-1320-5-ND _| Dual Precision Single-Supply TLO07300 296-2416-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp . 168 1.34 1.01 
Micropower Op Amp .... 165 132 99 TLOO73CDR 296-2416-1-ND | Dual High-Output WB Qp Amp .... 168 1.34 1.01 
TLC27L7IDR 296-1320-1-ND _| Dual Precision Qo Amp 165 1.32 99 TLOO73CDR 296-2416-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp . 2145.00/2,500 
TLC27L7IDR 296-1320-2-ND —_ Dual Precision Op Amp... 2112.50/2,500 TLOO73CDGQ 296-7234-5-ND —_| Dual High-Qutput WB Op Amp 1.68 1.34 1.01 
TLC27L7IP 296-7394-5-ND —_| Dual Precision Single-Supply TLOO730N 296-7235-5-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp 168 1.34 1.01 
Micropower Op AMP........:s:seceeeee 8Dip 1.65 132 99 TLOO73ID 296-7236-5-ND ‘| Dual High-Output WB Cp Amp . 1.75 1.40 1.05 
TLC27L9CD 296-7395-5-ND _| Quad Precision Single-Supply TLO073IDR 296-7236-1-ND __| Dual High-Output WB Qp Amp .... 1.75 1.40 1.05 
Micropower Op Amp.........-...:066+ 14S0C 218 1.74 1.31 (Continued) 
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Tl Digi-Key Price Each ell Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TLOO73IDR 296-7236-2-ND —_| Dual High-Cutput WB Op Amp .... 2240.00/2,500 TLC251BCP 296-10245-5-ND | Programmable Low Power Op Amp . 190 152 1.14 
TLOO73IDGCR 296-7237-1-ND —_| Dual High-Cutput WB Op Amp . 1.75 140 1.05 TLC251€D 296-10246-5-ND | Programmable Low Power Op Amp . 1.73 1.38 1.04 
TLOO73IDGGR 296-7237-2-ND —_| Dual High-Cutput WB Op Amp . 2240.00/2,500 TLO2510P 296-10247-5-ND | Programmable Low Power Op Amp . 1.73 1.38 1.04 
TLOO73IN 296-7238-5-ND | Dual High-Qutput WB Op Amp . 1.75 1.40 1.05 TLC252ACD 296-10248-5-ND | Dual Low Power Qp Amp 232 1.86 1.45 
TLOO74AID 296-7239-5-ND Quad High-Qutput WB Qp Amp 2.33 1.86 1.40 TLC252BCD 296-10249-5-ND | Dual Low Power Op Amp .. 243 195 1.52 
TLOO74AIN 296-7240-5-ND | Quad High-Qutput WB Qp Amp 233 186 1.40 TLO252BCP 296-10250-5-ND | Dual Low Power Op Amp 243° 1.95 1.52 
TLOO74AIPWP 296-7241-5-ND —_| Quad High-Qutput WB Op Amp 243 194 1.46 TLC2520D 296-10251-5-ND | Dual Low Power Qp Amp 248 198 1.49 
TLov740D 296-2417-5-ND | Quad High-Qutput Op Amp .. 213° 1.70 1.28 TLC2520P 296-10252-5-ND | Dual Low Power Op Amp... 248 198 1.49 
‘TLO074CDR 296-2417-1-ND | Quad High-Qutput WB Op Amp 213 1.70 1.28 TLO2520PWR 296-10253-1-ND | Dual Low Power Qp Amp... 248 1.98 1.49 
TLOO74CDR 296-2417-2ND__| Quad High-Output WB Op Amp... 2720.00/2,500 TLO252CPWR 296-10253-2-ND _| Dual Low Power Qp Amp 2574,00/2,000 
TLOUM4CN ee) cued High- Output WE Cp Amp .. Zi) ee TLO@54ACD 296-2902-5-ND _| LincMOS Quad Qp Amp . 3.26 261 208 
TLOO74CPWPR 296-7243-1-ND | Quad High-Qutput WB Op Amp 223 178 1.34 TLOOSAACN 296-2903-5-ND _| LincMOS Quad Qp Amp 326 261 203 
TLOO74CPWPR 296-7243-2-ND | Quad High-Output WB Op Amp 2314.00/2,000 TLCS4BCD 296-2904.5-ND | LincMGS Quad Gp Amp . 342 274 213 
TLOO74IDR 296-7244-1-ND | Quad High-Output WB Op Amp 223 178 1.34 P ; : ; 
aL aibe. 296-7244-2.ND__ | Quad High Cutput WB Op Am SUCRWENG TLC254B0N 296-2905-5-ND | LincMCS Quad Op Amp . 342 274 213 
igh utp p++ ees TLO254CD 296-2906-5-ND _| LincMOS Quad Op Amp . 3.11 249 1.94 
Teenie Eee NR ae peep antvystc apna ee Omen TLO2540N 296-2907-5-ND | LincMIOS Quad Qp Amp. 311 249 1.94 
igh- Output WB Op Amp es ed ley TLO254ID 296-2908-5-ND _| LincMIOS Quad Cp Am 326 261 203 
TLOO75AID 296-7247-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 227 182 1.42 é ‘| a Op Amp . : : ; 
TLOO75AIN 296-7248-5-ND —_| Quad High-Cutput WB Cp Amp ne TAD 290-1536, 5, ND) LP Programmebie Op Amp pO Coma 
TLOO75AIPWP 296-7249-5-ND __| Quad High-Output WB Cp Amp... 239 191 1.49 TLe@iAcP 296-7339-5 ND | LP Programmable Cp Amp i G8) 
TLO75CD 296-2418-5-ND | Quad High-Ouiput WB Op Amp... 233° (1.86 1.40 ala ESTEE EE) LP Programmable Cp Amp wl eel ee 
TLOO75CDR 296-2418-1-ND | Quad High-Output WB Op Amp. 233 1.86 1.40 TLe71AP 296-7341-5-ND —_| LP Programmable Op Amp 7 85 (52 
TLOO75CDR 296-2418-2-ND | Quad High-Qutput WB Op Amp 2975.00/2,500 TLC271BCD 296-7342-5-ND —_| LP Programmable Qo Amp 78 65 52 
TLOO75CN 296-7250-5-ND —_| Quad High-Output WB Op Amp 2.33 186 1.40 TL@71BID 296-7344-5-ND | LP Programmatle Qo Amp 81 6854 
TLOO75CPWP 296-7251-5-ND _| Quad High-Output WB Op Amp... 243 194 1.46 TLC71BIP 296-7345-5-ND | LP Programmable Q3 Amp 81 684 
TLOD7SIDR 296-7252-1-ND | Quad High-Output WB Qp Amp... 2431.94 146 TLIC 296-1308-5-ND _| LP Programmable Qp Amp .. 96 72 54 
TLOO75IDR 296-7252-2-ND —_| Quad High-Qutput WB Op Amp 3105.00/2,500 TL@2710DR 296-1308-1-ND | LP Programmatle Qp Amp .. 960 72) 
TLOO75IN 296-7253-5-ND Quad High-Qutput WB Op Amp 243 194 1.46 TLC271CDR 296-1308-2-ND LP Programmable Qo Amp 780.00/2,500 
TLOO75IPWP 296-7254-5-ND Quad High-Qutput WB Op Amp 227 182 1.42 TL@271BCP 296-7343-5-ND LP Programmable Op Amp 78 65 62 
TLOOS0AIDR 296-7255-1-ND___| High-Output WB Qp Amp 1471.23 98 TLO2710P 296-1820-5-ND —_| LP Programmable Qp Amp 96 72 54 
TLOOSOAIDR 296-7255-2-ND | High-Output WB Cp Amp . 1592.50/2,500 TL@71ID 296-1821-5-ND__| LP Programmable Op Amp .. 7 63 50 
TLOOSOAIP 296-7256-5-ND | High-Output WB Qp Amp. 147 123 98 TLC7IIDR 296-1821-1-ND | LP Programmable Cp Amp ... 7 63 50 
TLOO800D 296-2419-5-ND ‘| High-Output WB Cp Amp . 135 113 .90 TLO271IDR 296-1821-2-ND —_| LP Programmable Cp Amp 812.50/2,500 
TLOO8OCDR 296-2419-1-ND | High-Output WB Cp Amp . 135 143 90 TLOE7IIP 296-1822-5-ND —_| LP Programmable Op Amp 7 63 50 
TLOOS0CDR 296-2419-2-ND | High-Output WB Op Amp... 1462.50/2,500 TLO272ACD 296-1309-5-ND —_| Dual Precision Qp Amp . 96 72 54 
TLODB0CDGNR 296-7257-1-ND —_| High-Qutput WB Op Amp. 1.35 113.90 TLC272ACDR 296-1309-1-ND_| Dual Precision Qp Amp « Bes 
TLOO80CDGNR 296-7257-2-ND | High-Output WB Qp Amp. 1462.50/2,500 TLC272ACDR 296-1309-2-ND —_| Dual Precision Qp Amp . 780.00/2,500 
TLOO80IDGNR 296-7258-1-ND | High-Output WB Qp Amp. 141 118 94 TLC272ACP 296-7346-5-ND —_| Dual Precision Op Am 9% 72 54 
TCI eee or toad Ws Rs inp wy LEE OE TL@272AID 296-7347-5-ND Dual Precision Qo Amp . me i Ee) 
4 igh- p- : . : TLC272AIP 296-7348-5-ND —_| Dual Precision Qp Am 7 63 50 
TLOOSOIDR 296-7259-2-ND —_| High-Output WB Cp Amp . 1527.50/2,500 TLC272B0D 296-7349-5-ND _| Dual Precision Cp Amp . 75 63 50 
‘TLOO80IP 296-7260-5-ND | High-Output WB Op Amp. 141° 1.18 94 TLO272BCP 296-7350-5-ND | Dud Precision Qp Amy S75 SO 
Les See Ne Sejeseay Cohne 12 pe 2 TLO272BID 296-7351-5-ND —_| Dual Precision Cp Amp . a 65 52 
TLC081CDGN 296-7262-5-ND__| High-Cutput WB Qp Amp. 135 113 90 | terry Be epee . fa oe ee 
Lote ee NG Hor ated Ws e fe 1 ie Be aan TLC2720DR 296-1310-1-ND Dual Precision Op Amp . LOT GQ 52 
CDGN -7260-2- igh- p. 50/2, = 5 =: 
TLO081IDGNR 296-7263-1-ND —_| High-Cutput WB Qp Amp. 141 118 94 aoe Ree aieN bod prion o ae tea 
4 p.. 92 69 52 
TLO081IDGNR 296-7263-2-ND | High-Output WB Op Amp. 1527.50/2,500 TL@720PSR 296-7353-1-ND | Dual Single-Supply Cp Am 2 6 52 
TLO081IDR 296-7264-1-ND__| High-Cutput WB Qp Amp . 1.29 108 86 TLCeOPER aeons |e SUEY - ; : : 
> P 4 ingle-Supply Op Amp 612.00/2,000 
TLOO81IDR 296-7264-2-ND _| High-Output WB Cp Amp . 1397.50/2,500 TLO720PW 296-7354-5-ND _| Dud Single Supply Op Amp 9 669. 52 
TLOOSIIP 296-7265-5-ND | High-Output WB Qp Amp. 129 108 86 TLC BeEE STE ENCI Dual Gindlo Suooly Go Am CoS 
TLOOS82AIDR 296-7266-1-ND | Dual High-utput WB Op Amp. 168 1.34 1.01 ‘ : ingle Supply Cp Amp .. ; : : 
TLOOB2AIDR 296-7266-2.ND _| Dual High-Cutput WB Qp Amp. 2145,.00/2,500 TLOe72CPWR 296-7354-2-ND _| Dual Single-Supply Op Amp ......-..-+ 612.00/2,000 
TLODB2AIP 296-7267-5-ND _| Dual High-Cutput WB Cp Amp. 1.68 1.34 1.01 ie = poe Si ARNG ae Bcc se orey o fae &S0C a & Ss 
TLO0820D 296-2421-5-ND | Dual High-Cutput WB Op Amp. 153° (1.22 92 ates Sas ang SUPP. Pe : : : 
TLODBZCDR 296-2421-1-ND__| Dual High-Output WB Op Amp. 153 122 92 TLO2721IDR 296-1311-2:ND_| Dual Precision Single-Supply Op Am 780.00/2,500 
TLOD82CDR 296-2421-2-ND _| Dual High-Output WB Op Amp. 1952.50/2,500 ieralp 296-7355-5:-ND —_| Dual Single-Supply Op Amp BE a 
TLOO82CDGNR 296-7268-1-ND —_| Dual High-Cutput WB Op Amp 153 1.22 92 TL@274ACD 296-1825-5-ND —_| Quad Precision Qp Amp . 90 75 60 
TLOO82CDGNR 296-7268-2-ND Dual High-Qutput WB Op Amp 1952.50/2,500 oa oe eee a Bheeelal e pe ra 2 x 
TLOD820P 296-7269-5-ND —_| Dual High-Cutput WB Op Amp. 153° 1.22 92 7357-5 ecision p « : : ‘ 
TLOD82IDGNR 296-7270-1-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp 160 128 .96 TLE74AIN 296-7358-5-ND_| Quaxi Precision Cp Amp. 8 78 62 
TLOO82IDGNR 296-7270-2-ND Dual High-Qutput WB Op Amp 2047.50/2,500 TLC274BCD 296-7359-5-ND Quad Precision Op Amp . 93 78 62 
TLO082IDR 296-7271-1-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 160 128 96 TLC274B0N 296-7360-5-ND | Quad Precision Qp Amp. 93 78 62 
TLOOS2IDR 296-7271-2-ND__| Dual High-Output WB Op Amp. 2047.50/2,500 TLO274BID 296-1312-5-ND | Quad Precision Qp Amp . 96 80 64 
TLOO82IP 296-7272-5-ND Dual High-Output WB Op Amp. 1.60 1.28 96 TL@274BIDR 296-1312-1-ND Quad Precision Op Amp . 96 80 64 
TLOO83AID 296-7273-5-ND Dual High-Output WB Op Amp 1.83 146 110 TLC274BIDR 296-1312-2-ND Quad Precision Qp Amp . 1040.00/2,500 
TLOO83AIN 296-7274-5-ND —_| Dual High-utput WB Op Amp . 183 1.46 1.10 TLC74BIN 296-7361-5-ND | Quad Precision Qp Amp 14D 9 80 64 
TLO0830D 296-2422-5-ND | Dual High-Output WB Qp Amp 1.68 134 1.01 TLC274CcD 296-1313-5-ND —_| Quad Single-Supply Qp Amp . 14S80C 84 70 56 
TLOO83CDR 296-2422-1-ND _| Dual High-Cutput WB Op Amp 1.68 1.34 1.01 TLC274CDR 296-1313-1-ND —_| Quad Precision Qp Amp . 84 70 56 
TLO0830DR 296-2422-2-ND —_| Dual High-Output WB Qp Amp 2145.00/2,500 TLC274CDR 296-1313-2-ND | Quad Precision Qp Amp . 910.00/2,500 
TLOD830CDGOR 296-7275-1-ND —_| Dual High-Cutput WB Op Amp . 168 1.34 1.01 TLO274CN 296-1826-5-ND _| Quad Precision Cp Amp. 84 70 56 
On Been ae ipa We o ame : é a ee TLC274I1D 296-1314-5-ND Quad Precision Qp Amp . 90 75 60 
iigh-utp ip. : : ! TLC274IDR 296-1314-1-ND | Quad Precision Qp Amp . 90 75 60 
TL00831D 296-7277-5-ND__| Dual High-Output WB Op Amp 175 1.40 1.05 TLO274IDR 296-1314-2-ND | Quad Precision . Amp : ae 975.00/2,500 
TLOO83IDGQ 296-7278-5-ND Dual High-Qutput WB Op Amp ... 1.75 1.40 1.05 TLO274IN 296-7362-5-ND Quad Single-Supply Qp Amp...........++ 14Dip 90 75 60 
TLOO83IN 296-7279-5-ND —_| Dual High-Cutput WB Op Amp . 1.75 1.40 1.05 TLO274IPW 296-14197-5-ND _ | Quad Single Supply 
TLODBAAN 286-7261.5ND | Gud igh-out WBCp Arp. 253 186 140 oe re MEN sas 2_E_& 
gies oy P- ; ae TL@74MD 296-7363-5-ND | Quad Single-Supply Qp Amp . 218 174 1.31 
TLODS4AIPWP 296-7282-5-ND __| Queri High-Qut WB Cp Amp ee) lie eS TL@770D 296-7364-5-ND —_| Dual Precision Single-Supply Qp Am 1.55 1.24 93 
TLOD8400 296-2423-5-ND | Quad High-Out WB Qp Amp . 213° 1.70 1.28 TLO2770P 296-1828-5-ND —_| Dual Precision Qp Amp... 155 124 93 
‘TLO084CDR 296-2423-1-ND | Quad High-Qut WB Op Amp . 213 1.70 1.28 TLO277ID 296-1829-5-ND | Dual Precision Cp Amp . 165 132 .99 
TLO0640DR 206-2423-2-ND | Quad High-Qut WB Qp Amp . 2720.00/2,500 TLE77IP 296-7365-5-ND _| Dual Precision Single-Supply Qp Am 1.65 1.32.99 
TLOO840N 296-7283-5-ND —_| Quad High-Cut WB Op Amp. 213° 1.70 1.28 = 
TLODB4CPWP 296-7285-5-ND | Quad High-Out WB Gb Amp 223 178 134 TLO279C—D 296-7366-5-ND —_| Quad Prec. Single-Supply Op Amp 218 1.74 1.31 
: 2 : : TLC2790N 296-7367-5-ND —_| Quad Prec. Single-Supply Op Amp 218 1.74 1.31 
TLODBACRWPR 296-7285-1-ND | Quad High-Out WB Op Amp BS) iets) se TLO791D 296-1315-5-ND —_| Quad Prec. Single Supply Op Am 2.28 182 1.37 
TLOO84CPWPR 296-7285-2-ND | Quad High-Qut WB Cp Amp 2314.00/2,000 - Single Supply Op Amp j } ; 
ie ioe TLO279IDR 296-1315-1-ND | Quad Prec. Single-Supply Op Amp 228 1.82 1.37 
TLO0e4ID 296-7287-5ND) | Quad High-Qut WB Op Amp . eg i) ie TLO79IDR 296-1315-2-ND _| Quad Prec. Single-Supply Op Am 2912.50/2,500 
TLODS4IDR 296-7287-1-ND | Quad High-Cut WB Op Amp. 223° 178 1.34 1 ISP Pisa omens 
TLOOS4IDR 296-7287-2-ND __| Quad High-Out WB Qp Amp . 2847 50/2,500 TLO79IN 296-7368-5-ND | Quad Prec. Single-Supply Op Amp........ 228 1.82 1.37 
TODS 296-7288-5-ND | Guad High-Out WB Cp Amp 333186 140 TLC1078CD 296-10231-5-ND | Dual Micropower Low Voltage Qp Am 430 344 268 
Boi TLC10780P 296-10232-5-ND _| Dual Micropower Low Voltage Op Amp. 430 3.44 268 
TLOOSSAID 296-7289-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp Der VER 3103 : 
TLOOBSAIN 296-7290-5-ND —_| Quad High-Output WB Cp Amp 297 182 142 TLC10781D 296-10233-5-ND | Dual Micropower Low Voltage Qp Amp. . IC 452 362 282 
TLODBSAIPWP 296-7291-5-ND | Quad High-Output WB Cp Amp 239 191 149 TLC10781P 296-10234-5-ND _| Dual Micropower Low Voltage Qp Amp....8-Dip 4.52 3.62 2.82 
TLOO85CD 296-2424-5-ND Quad High-Output WB Op Amp 233 1.86 1.40 TLC1079CD 296-10235-5-ND Quad Micropower Low Volt. Qp Amp...14-SOIC 5.34 4.28 3.61 
TLOO850DR 296-2424-1-ND | Quad High-Output WB Op Amp 2331.86 1.40 TLCI0790N 296-10236-5-ND | Quad Micropower Low Volt. Qp Amp.....14-Dip 5.34 4.28 3.61 
TLOO85CDR 296-2424-2-ND | Quad High-Output WB Cp Amp 2975.00/2,500 TLC10791D 296-10237-5-ND | Quad Micropower Low Volt. Qp Amp 5.60 448 3.78 
TLOO850N 296-7292-5-ND Quad High-Cutput WB Op Amp 233 1.86 1.40 TLCI0791N 296-10238-5-ND | Quad Micropower Low Volt. Qo Amp. 5.60 448 3.78 
TLOO85CPWP 296-7293-5-ND Quad High-Qutput WB Op Amp 243 194 1.46 LC2201 ACD 296-7050-5-ND Low Noise Precision Qp Amp 3.49 279 217 
TLOOSSIDR 296-7294-1-ND___| Quad High-Output WB Op Amp 243 194 1.46 TLC2201AID 296-7052-5-ND —_| Low Noise Precision Qp Amp 365 292 227 
TLOO85IDR 296-7294-2-ND Quad High-Qutput WB Op Amp. 3105.00/2,500 TL@2201AMD 296-7054-5-ND Low Noise Precision Qo Amp 448 359 2.79 
TLOOSSIN 296-7295-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 243 1.94 1.46 TLC22010D 296-2425-5-ND —_| Low Noise Precision R/R Op Amp . 331 265 2.06 
TLOOSSIPWP 296-7296-5-ND | Quad High-Qutput WB Op Amp... 227 182 1.42 TLC2201CP 296-10241-5-ND | Low Noise Precision R/R Op Amp. 331 265 2.06 
TLC251ACD 296-10243-5-ND _| Programmable Low Power Qp Am 180 1.44 1.08 TLC2201IDR 296-7061-1-ND __| Low Noise Precision F/R Qp Amp . 349 279 2.17 
TLC251ACP 296-10244-5-ND _| Programmable Low Power Qp Amp .... 180 1.44 1.08 (Continued) 
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Te Digi-Key Price Each Tl Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
TLC22011DR 296-7061-2-ND _| Low Noise Precision F/R Op Amp .. 4882.50/2,500 TL02274IPWR 296-7133-2-ND —_| Quad Low Noise R/R Qp Amp ... 1638.00/2,000 
TLC22011D 296-10242-5-ND | Low Noise Precision R/R Op Amp 8SOC 349 279 217 TLC2274MD 296-7134-5-ND —_| Quad Low Noise R/R Op Amp 14S0C 238 1.90 1.43 
TLC22011P 296-7062-5-ND —_| Low Noise Precision R/R Qp Amp ..8-Dip 349 279 217 7L.@2274cD 296-7135-5-ND —_| Quad Low Noise R/R Op Amp 14S80C 1.93 1.54 1.16 
TLC2202A0D 296-7063-5-ND —_| Dual Low Noise Precision Op Amp.....14-SOIC 4.95 3.96 3.08 TLO2652AIP 296-1818-5-ND —_| Chopper Cp Amp ..8Dp 425 341 265 
TLC2202AID 296-7065-5-ND _| Dual Low Noise Precision Op Amp.....14-SOIC_ 5.20 4.16 3.24 TLO2652AC-8D 296-7316-5-ND _| Adv Prec. Chopper-Stabilized Qp Amp...8-SOC 4.07 3.26 2.54 
TLC22020D 296-1807-5-ND —_| Dual Low Noise Precision Op Amp ...... 473 3.78 2.94 TLO2652AC-14D 296-7315-5-ND __| Adv Prec. Chopper-Stabilized 
TLc2202|P 296-7073-5-ND —_| Dual Low Noise Precision R/R Cp Amp... 495 3.96 3.08 WAT os paneas? echaiaa yea 4.07 3.26 2.54 
TLO@2252A1D 296-7074-5-ND Dual F/R Op Amp. 135 1.08 81 TLC2652ACN 296-7317-5-ND —_| Adv Prec. Chopper-Stabilized Op Amp . ip 4.07 3.26 2.54 
TL@2252AP 296-7075-5-ND Dual F/R Op Amp. 1.35 1.08 81 TLO2652ACP 296-7318-5-ND —_| Adv Prec. Chopper-Stabilized Op Amy 4.07 326 254 
TL@2252AIPWR 296-7076-1-ND Dual R/R Op Amp - 1.35 1.08 81 TLC2652AI-8D 296-7319-5-ND__| Adv Prec. Ohopper-Stabilized Op Amp.. 4.25 3.41 265 
TL@252AIPWR 296-7076-2-ND | Dual RIROp Amp. 1404.00/2,000 TLC2652AIN 296-7320-5-ND —_| Adv Prec. Chopper-Stabilized Op Amp . 4.25 3.41 2.65 
TLO2252A0D 296-7077-5-ND | Dual RIROp Amp. 143° 1.14 86 TLC2652C-8D 296-7321-5-ND _| Precision Chopper-Stabilized Qo Amp ... 3.87 310 241 
asecee pea pus ky Mision & ne: 1a is & TLC26520N 296-7322-5-ND _| Precision Chopper-Stabilized Qp Amp. ... 387 3.10 241 
licropower Cp Amp. : : : TLO2652CP 296-7323-5-ND _| Precision Chopper-Stabilized Qp Amp... 3.87 3.10 241 
TLG@z2520PWR 296s1274571-NDSS| Dual F/R Micropower Cp Amp. iy es) TLC26521-8D 296-7324-5-ND _| Precision Chopper-Stabilized Qp Amp 4.07 3.26 2.54 
TLO2252CPWR 296-12745-2-ND _| Dual R/R Micropower Op Amp. 1304.00/2,000 TLO@2652M-8D 296-7325-5-ND —_| Precision Chopper-Stabilized Qp Amp ... 414 332 258 
Tu@2s2iD 296-7080-5-ND | Dual F/R Micropower Cp Amp. E30 1055 8 TLC26520.8D 296-7326-5-ND _| Precision Chopper-Stabilized Qo Amp 3.78 3.03 236 
TLO22521P 296-7081-5-ND —_| Dual R/R Micropower Op Amp. 1.30 104 .78 TL@654AC-8D 296-7327-5-ND __| Adv. LN Chopper-Stabilized Qp Amp. 284 227 4177 
TL@22520D 296-7082-5-ND —_| Dual R/R Micropower Op Amp. 138 110 83 TLC BS4NCP 296-7328-5.ND _| Adv. LN Chopper. Stabilized Gp Am 2 207 177 
TLO2254a1D 296-7083-5-ND _| Quad R/ROQp Am 1.65 1.32 99 eS : Pps Steal ee ine eae 
Pp : : é TLC2654Al-8D 296-7329-5-ND _| Adv. LN Chopper-Stabilized Op Amp. 297 238 1.85 
TU@254AIN Eee ued FR Cp Arp. WES es) TLO2654AIP 296-7330-5-ND | Adv. LN Chopper-Stabilized Op Amp ..... 297 238 1.85 
TLO@2254AIPWR 296-7085-1-ND | Quad R/R Op Amp. 1.65 132 99 TLC2654A0-8D 296-7331-5-ND _| Adv. LN Chopper. Stabilized Op Amy 
< per: ilized Op Amp... 3.26 261 2.03 
Aral iy omme| ued WR Cp Arp. 1716.00/2,000 TLC2654C-8D 296-7332-5-ND —_| LN Chopper-Stabilized Qp Am 270 216 1.68 
TLC2254ACD 296-7086-5-ND —_| Quad R/ROp Amp. 2.00 1.60 1.20 gears lopper- Stabilized Op Amp . 2 : 4 
TLC22540D 296-1300-5-ND __| Quad R/R Micropower Cp Amp 150 120 90 TL@6540N peg eee om UN Chopper-Stabilized Cp Arn 21) eat ale) 
TLSRICDA SSeS TNGIA Coed PIR Mi a eye a TLC2654CP 296-7334-5-ND _| LN Chopper-Stabilized Cp Amp. 270 216 1.68 
f icropower Op Amp. .. : ‘ 5 TL@6541-8D 296-7335-5-ND | LN Ghopper-Stabilized Qp Amp. 284 227 1.77 
TLO2254CDR 296-1300-2-ND | Quad R/R Micropower Op Amp. 1920.00/2,500 - 
TLC22s40N 296-7088-5-ND —_| Quad F/R Micropower Qo Amp 150 120” 90 TLO2654IP 296-7336-5-ND —_| LN Chopper-Stabilized Op Amp. 284 227 1.77 
j i 4 ; : : TLO2654Q.8D 296-7337-5-ND —_| LN Chopper-Stabilized Qp Amp . 3.11 249 1.94 
TLO2254CPWR 296-7089-1-ND —_| Quad R/R Micropower Op Amp. 1.50 120 90 TLCASDIACD PERCE Precis Realig- Bal Go Ar om Sb 4a 
TLC2254CPWR 296-7089-2-ND __| Quad F/R Micropower Op Amp... 1560.00/2,000 TICES AID SORE ee oR ve Pe io) ep ep 
TLO2254ID 296-1301-5-ND | Quad Low Power Qp Amp..... 158 126 95 igh Precision F/R Qp Amp : i 
TLC2541DR 296-1301-1-ND | Quad Low Power Cp Amp 158 126 95 TLC4501CD 296-10823-5-ND | High Precision R/R Op Amp « 259 207 1.61 
TLC22541DR 296-1301-2-ND | Quad Low Power Gp Amp ... 2015.00/2,500 TLC4501IDR 296-10324-1-ND _| High Precision IR Op Amp . 272 248 1.70 
TLC2254IN 296-7090-5-ND | Quad RYR Micropower Op Amp 158 1.26 95 TLCASOTIDR 296-10324-2-ND | High Precision F/R Op Amp . 3812.50/2,500 
TLC22540D 296-7091-5-ND _| Quad R/RMicropower Qp Amp .... 1.54 1.16 TLOAS02A0D 296-10325-5-ND _| Self Calibrating Precision OMOS F/R, 
TLO2262A1D 296-7092-5-ND | Dud RROp Amp. 108.81 uitput Op AMP. ...+.-ssseesssseseeess 3:89) 312 283 
TLC2262AIP 296-7093-5-ND Dual R/R Op Amp. 1.08 81 TLC4502AID 296-10326-5-ND Self Calibrating Precision CMOS R/R, 
TLC2262ACD 296-7094-5-ND Dual R/R Op Amp. 114.86 Output Op AMP............sseeerseeeee 8SOC 4.07 3.26 254 
TLC2262CD 296-1302-5-ND Dual R/R Op Amp. 123 98 TLO4502AGD 296-10328-5-ND _| Self Calibrating Precision QMOS R/R, 
TLC2262CDR 296-1302-1-ND _| Dual RROp Amp. 1.23.98 qieasoeh aoe ieee ND Por rar al sects qin 4.07 326 254 
TLO22620DR 296-1302-2-ND | Dual RROp Amp. 1592.50/2,500 ri g Ipating rrecision 
Troe ene ae RR o iano. me aa Output Op AMP... eeeeceeeeeeeeeees &SOC 3.69 296 230 
TLC2262CPWR 296-7096-1-ND | Dual RROp Amp. 123 98 TLO4502ID 296-10330-5-ND _| Saf Calibrating Precision CMOS R/R, 
TLO22620PWR 296-7096-2-ND | Dual R/ROp Amp. 1304.00/2,000 Output Op AMP... eects BSAC 389 3.12 243 
TLC22621D 296-7097-5-ND _| Dual RIROp Amp. 1.04 78 TLCA502IDR 296-10330-1-ND _| Self Calibrating Precision QVIOS YR, 
TLC22621P 296-7098-S-ND | Dual RIROp Amp. 1.04.78 Output Op AMP... eeeeeeeeeeeeees BSAC 3.89 312 243 
TLC22620D 296-7099-5-ND Dual aac Ap . 110 83 TLO4502IDR 296-10330-2-ND _| Self Calibrating Precision QMOS R/R, 
TLC2264AID 296-7100-5-ND Quad P/R Op Amp. 132 99 utput Op Amp. ......+-.-eseeeees 8-SOC 5450.00/2,500 
TLC2264AIN 296-7101-5-ND | Quad R/R Cp Amp. 1.32 99 TLC4502MD 296-10331-5-ND __ | Self Calibrating Precision QVIOS RR, 
TLC2264AIPWR 296-13504-1-ND | Quad R/R Op Amp. 1.32.99 Output Op AMP... eee 250 2.00 1.56 
TLO2264AIPWR 296-13504-2-ND | Quad R/R Op Amp. 1716.00/2,000 ‘TLC45020D 296-13358-5-ND _| Self Calibrating Precision QVIOS RR, 
TLC2264A0D 296-7102-5-ND | Quad R/ROp Amp. 200 1.60 1.20 Qutput Qp Amp. 387 3.10 241 
TLC22640D 296-7103-5-ND | Quad R/ROp Amp 150 120 .90 TLE2021ACD 296-10353-5-ND __| HS, Low Power Precision Qp Amp. 1.38 145 92 
TLC22640N 296-7104-5-ND | Quad R/R Op Amp. 1.50 120 90 TLE2021 ACP 296-10354-5-ND | HS, Low Power Precision Qp Amp. 1.38145 92 
TLC22640PWR 296-7105-1-ND _| Quad R/R Op Amp. 1.50 1.20 90 TLE2021AID 296-10355-5-ND _| HS, Low Power Precision Op Amp. 1.25 100 .75 
TLO2264CPWR 296-7105-2-ND | Quad R/ROp Amp. 1560.00/2,000 TLE2021AIP 296-10356-5-ND _| HS, Low Power Precision Op Amp. 1.25 100 75 
TLO22641D 296-7106-5-ND | Quad R/ROp Amp. 158 126 95 TLE20210D 296-10357-5-ND | HS, Low Power Precision Cp Amp. 1.20 1.00 80 
TLC2264IN 296-7107-5-ND —_| Quad R/R Op Amp. 1.58 126 95 TLE20210P 296-10358-5-ND _| HS, Low Power Precision Qp Amp. 1.20 1.00 
Lea Pera Sent ‘SP ae ra ed a e TLE20211D 296-10359-5-ND | HS, Low Power Precision Qp Amp. 1.32 1.10 .88 
p. : ‘ : TLE2021IP 296-10360-5-ND _| HS, Low Power Precision Op Amp. 1.32 110 88 
TL@2272A0DR 296-1303-1-ND | Dual R/ROQp Amp. 133 1.06.80 TLE2021MD 296-10361-5-ND | HS, Low Power Precision Qp Amp. 144 120 6 
p p 
TLC2272ACDR 296-1303-2-ND | Dual R/ROp Amp. 1695.00/2,500 TLE2022ACD 296-12304-5-ND | Dual HS, LP Precision Qp Amp .... 185 148 1.11 
TLC2272A0P 296-7109-5-ND —_| Dual R/ROp Amp. 1.33 1.06 80 TLEZ022A0P 296-10362-5-ND _| Dual High Speed, LP Precision Op Amp . 185 148 1.11 
TL@2272ACPWR 296-7110-1-ND | Dual RIROp Amp. 133° 1.06.80 TLE2022AID 296-10363-5-ND | Dud High Speed, LP Precision Cp Amp... 2.00 1.60 1.20 
TL@2272A0PWR 296-7110-2-ND__| Dual R/ROp Amp. 1378.00/2,000 TLE2022A1P 296-10364-5-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp . 200 1.60 1.20 
TPAD ona Dual Bee ane ; es Bt) =e TLE2022AMD 296-10365-5-ND _| Dual High Speed, LP Precision Cp Amp. 225 1.80 1.35 
E p. : . : TLE20220D 296-1873-5-ND —_| Dual JFET-Input Qp Amp. 128 102 77 
ug ee eae ee Be S ras ; ; e ae TLE20220P 296-10366-5-ND _| Dual High Speed, LP Precision Op Amp . 128 402 77 
: : : ; : TLE20221D 296-10367-5-ND | Dud High Speed, LP Precision Op Amp... 140 112 84 
Se a5 woe a a = amp ; ‘3 2 4 TLE20221P 296-10368-5-ND | Dual High Speed, LP Precision Qp Amp . 140 1.12 84 
| 1p. : . : TLE2022MD 296-10369-5-ND _| Dual High Speed, LP Precision Cp Amp. 150 120 90 
TLC22720D 296-1305-5-ND_—_| Dual RIROp Amp. 125 1.00.75 TLE2024ACDW 296-10370-5-ND | Quad High Speed, LP Cp Amp... 347 278 2.16 
TL@2272CDR 296-1305-1-ND | Dual RIROp Amp. 125 1.00.75 TLE2024ACN 296-10371-5-ND _| Quad High Speed, LP Op Amp. 3.47 278 2.16 
a eet eee ep o ee ; eae TLEDO24A1DW 296-10372-5-ND | Quad High Speed, LP Qp Amp 376 3.01 234 
TLO22720PWR 296-7115-1-ND | Dual Low Noise FIR Op Amp 1251.00.75 Ler ee) cai tion = a ree ae So Sole 
TLC22720PWR 296-7115-2-ND —_| Dual Low Noise R/R Cp Amp... 1300.00/2,000 TLESGONCDIN a ae aes eh Speed, rp e file BP a Fle 
TLC22721D 296-7116-5-ND —_‘| Dual Low Noise R/R Op Amp 133 1.06 80 TLEDO240N 296-10876-5-ND _| Quad High Speed. LP Qo Amp. 302 242 188 
TL@22721P 296-7117-5-ND —_| Dual Low Noise /R Cp Amp 1.33 1.06 80 - : - - 
TLO2272IPWR 296-7118-1-ND _| Dual Low Noise F/R Qp Amp 1.33 1.06 80 TLE20241DW 296-10377-5-ND | Quad High Speed, LP Cp Amp 331 265 206 
. TLEZ024IN 296-10378-5-ND | Quad High Speed, LP Cp Amp. 331 265 206 
TL@2272IPWR 296-7118-2-ND __| Dual Low Noise R/R Cp Amp. 1378.00/2,000 TLEOo4MDW 506-10379-5-ND | Quad Hi 
: igh Speed, LP Qp Amp: 3.35 2.69 2.09 
TLC2272MD 296-7119-5-ND —_| Dual Low Noise R/R Op Amp 158 126 95 TLEBO27AMD Bae Low Nose Hoh ie Age BGS Gal) 
TLC22720D 296-7120-5-ND _| Dual Low Noise /ROp Amp 138 110 83 rites: w Noise, High Speed Op Amp é aS. 
TLC@2274A0D 296-1813-5-ND —_| Quad Low Noise B/R Op Amp. 1.58 1.26 95 TLE20270) aE AIRES ICS_NEIR| Low Noise, High Speed Cp Arp... Ue ied a 
TLC2274ACDR 296-1813-1-ND__| Quad Low Noise P/R Op Amp. 158 126 95 TLE2027CDR 296-10381-1-ND | Low Noise, High Speed Qp Amp... 195 156 1.17 
TLC2274ACDR 296-1813-2-ND | Quad Low Noise F/R Qp Amp. 2015.00/2,500 Ten SaaS Low Noise: High Spe Coa De ee 
TLC2274ACN 296-7121-5-ND | Quad Low Noise P/R Cp Am 158 126 95 pes ow Noise, High Speed Op Amp 2 ik 
: TLE2027MD 296-10385-5-ND _| Low Noise, High Speed Op Amp 225 1.80 1.35 
TLC2274ACPWR 296-7122-1-ND | Quad Low Noise R/ROp Amp . 1.58 126 95 LEGS7CD BoE eINDM| Low Noise Hoh fe aes E3 a 
TLC2274ACPWR 296-7122-2-ND —_| Quad Low Noise RR Cp Amp . 1638.00/2,000 + 10386- ow Noise, High Speed Op Amp... i Jb 
TLC2274AID 296-1814-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp. 1.65 1.32 99 Te aes ae as pk Speed c ne oo oe ie i 
TLC2274AIN 296-7123-5-ND | Quad Low Noise RR Op Amp 1.65 1.32.99 aan ow Noise, High Speed Pp : 4 : 
TLO2274AIPW 296-7124-5-ND | Quad Low Noise R/R Cp Amp . 1.65 1.32 99 TLEZO61ACD 296-10390-5/ND | Low Power JFET Cp Amp... tee) ae) ioe 
TL@2274A1PWR 296-7125-1-ND —_| Quad Low Noise R/ROp Amp . 165 132 99 TLEZO61AID 296-10391-5-ND | Low Power JFET Qp Amp 1.88 150 1.13 
TLO2274AIPWR 296-7125-2-ND —_| Quad Low Noise R/ROp Amp . 1716.00/2,000 TLE2061 AIP 296-10392-5-ND _| Low Power JFET Qp Amp... 1.88 150 1.13 
TLC2274AMD 296-7126-5-ND __| Quad Low Noise R/RCp Amp . 232 186 1.45 TLE20610D 296-10393-5-ND | Low Power JFET Qp Amp... 150 120 90 
TL@2274A0D 296-7127-5-ND | Quad Low Noise RIRQp Amp . 2.00 1.60 1.20 TLE2061CP 296-10394-5-ND | Low Power JFET Qp Amp: 1.50 1.20.90 
TLC2274CD 296-1306-5-ND —_| Quad Low Noise R/R Qp Amp. 150 120 90 ‘TLE2061MD 296-10395-5-ND | Low Power JFET Qp Amp... 1.33 1.06 80 
TLO2274CDR 296-1306-1-ND —_| Quad Low Noise R/R Qp Amp 150 1.20 .90 ‘TLE2062ACD 296-10396-5-ND | Dual Low Power JFET Op Am 168 1.34 1.01 
TL@2274CDR 296-1306-2-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp. 1920.00/2,500 TLE2062AID 296-10397-5-ND__| Dual Low Power JFET Op Am 180 1.44 1.08 
TLC22740N 296-7129-5-ND _| Quad Low Noise R/R Op Am| 1.50 1.20 90 TLE2062AMD 296-10399-5-ND | Dual Low Power JFET Op Am 240 1.92 1.44 
TLC2274CPWR 296-7130-1-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp . 150 1.20.90 ‘TLE20620D 296-1341-5-ND —_| Dual Low Power JFET Op Am 141 1.18 94 
TLC2274CPWR 296-7130-2-ND Quad Low Noise R/R Op Amp . 1560.00/2,000 TLE206200R 296-1341-1-ND Dual JFET-Input Op Amp. .. 141 118 94 
TLO22741D 296-7131-5-ND —_| Quad Low Noise R/R Op Amp... 158 1.26 95 TLE20620DR 296-1341-2-ND_ | Dual JFET-Input Op Amp. .. 1527.50/2,500 
TLC2274IN 296-7132-5-ND | Quad Low Noise RR Op Amp 158 1.26 95 TLE20620P 296-10401-5-ND__| Dual Low Power JFET Op Amp .........+++ ip 141 118 94 
TLC2274IPWR 296-7133-1-ND _| Quad Low Noise R/ROp Amp . 1.58 1.26 95 (Continued) 
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Bik Digi-Key Price Each Tan Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLE20621D 296-10402-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp. 1.28 102 7 TLV271 IDBVR 296-19371-1-ND | S550,A/Ch. 3MHv, AYR, Output 
TLEZ0621P 296-10403-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp a) 02 ga 90 75 60 
TLE2062MD 296-10404-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp. 145 116 87 TLv271IDBVR 296-13371-2-ND 
TLE2064ACD 296-10405-5-ND | Quad Low Power JFET p Amp 437 350 272 4170.00/3,000 
TLE2064A0N 296-10406-5-ND _| Quad Low Power JFET Op Amp 437 3.50 272 TLVv272IDGKR 296-11946-1-ND 99.8366 
TLEZ064AID 296-10407-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 468 375 292 TLV272IDGKR 296-11946-2-ND _ | 2-Ch. Rail-to-Rail Qut Op Amp. 1072.50/2,500 
TLE2064AMD 296-10408-5-ND | Quad Low Power JFET Qp Amp .. 367 294 229 TLV272IDR 296-10655-1-ND | 2-Ch. Rail-to-Rail Qut Qp Amp 99 83 66 
TLE2064CD 296-10409-5-ND | Quad Low Power JFET Qp Amp .. 3.02 242 1.88 TLv2721DR 296-10655-2-ND | 2-Ch. Rail-to-Rail Out Qp Amp 1072.50/2,500 
TLE2064CN 296-10410-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 3.02 242 1.88 TLV272IP 296-12671-5-ND | 2-Oh. Rail-to-Rail Qut Op Amp. 99 83 66 
TLEZ064ID 296-10411-5-ND _| Quad Low Power JFET Op Amp 3.31 265 2.06 TLV274CPWR 296-12286-1-ND__| 3MHzR/R Qut Cp Amp... 1.14.95 76 
TLEZ0G4IN 296-10412-5-ND | Quad Low Power JFET Cp Amp... 331 265 206 TLV274CPWR 296-12286-2-ND | 3MHz RVR Out Cp Amp... 1010.00/2,000 
TLE2064MD 296-10413-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 257 206 1.60 TLV274IDR 296-11981-1-ND | Quad 3MHz R/R Output Op Amp ...... 1.20 1.00 80 
TLE2071A0D 296-10414-5-ND _| Low Noise, High Speed JFET Qp Amp . 158 126 95 TLV274IDR 296-11981-2-ND | Quad 3MHz R/R Output Op Amp ....... 1300.00/2,500 
TLE2071ACP 296-10415-5-ND _| Low Noise, High Speed JFET Qp Amp . 158 126 95 TLV274IN 296-14379-5-ND | Quad 3MHz A/R / 
TLE2071AID 296-10416-5-ND__| Low Noise, High Speed JFET Op Amp . 1.73 1.38 1.04 Output Op Amp NEWH....... 1.20 1.00.80 
TLE2071AIP 296-10417-5-ND —_ | Low Noise, High Speed JFET Op Amp . 1.73 1.38 1.04 TLV274IPWR 296-11982-1-ND | Quad 3MHz R/R Output Op Amp 1.20 1.00 .80 
TLE2071CD 296-10418-5-ND | Low Noise, High Speed JFET Op Amp . 1.38 110 83 TLV274IPWR 296-11982-2-ND | Quad 3MHz R/ROutput Op Amp 1064.00/2,000 
TLE20710P 296-10419-5-ND | Low Noise, High Speed JFET Op Amp . 1.38 1.10 .83 TLV2211CDBVR 296-10500-1-ND | Low Noise, LP, Rail-to-Rail Qo Amp... 105 88.70 
TLE2071ID 296-10420-5-ND _| Low Noise, High Speed JFET Cp Amp . 153 1.22 92 TLV2211CDBVR 296-10500-2-ND _| Low Noise, LP, Rail-to-Rail Qp Amp... SOT-23-5 1365.00/3,000 
TLE2071 IP 296-10421-5-ND _ | Low Noise, High Speed JFET Op Amp 153 122 92 TLv2211IDBVR 296-10501-1-ND_| Low Noise, LP, Rail-to-Rail Cp Amp...SOT-235 1.11 .98__.74 
TLE2072A0D 296-10422-5-ND | Dual LN, High Speed JFET Cp Amp. 240 1.92 1.44 ae} IDBVR SING ral eee LP, Vea, Op Amp. ..SOT-23-5 : Pauugecnaaey 
TLE2072ACP 296-10423-5-ND | Dual LN, High Speed JFET Qp Amp. 240 1.92 1.44 v22210DBVR 4 il-to-Rail Qp Amp... . ‘ : : 
TLE2072AID 296-10424-5-ND | Dual LN, High Speed JFET Op Amp . 234 188 1.46 TLV2221CDBVR 296-10504-2-ND | Rail-to-Rail Qo Amp... 1365.00/3,000 
TLE20720D 296-1342-5-ND —_| Dual LN, High Speed JFET Op Amp. 193 154 1.16 TLV2231CDBVR 296-12189-1-ND | Low Power R/R Op Amp 105 88 70 
TLE20720DR 296-1342-1-ND__| Dual LN, High Speed JFET Op Amp. 193 1.54 1.16 TLV2231CDBVR 296-12189-2.ND_| Low Power R/R Op Amp 1365.00/3,000 
TLE20720DR 296-1342-2-ND —_| Dual LN, High Speed JFET Op Amp. 2464.00/2,500 et neve ee NS Helfer & ae ” 1 Uecas 5 ae 
TLE20720P 296-10426-5-ND | Dud LN, High Speed JFET Qp Amp. 1.93 1.54 1.16 veer pen Foe ee NOI) Fei to aesleaty Pi ee 
TLE20721D 296-10427-5-ND | Dual LIN, High Speed JFET Op Amp. ae a) es Lest ie Pe Nm Nc omower ane me Seen 
Eada ee CN OolLN toned rer a ies aoa TLV2241IDR 296-10507-1-ND__| Micropower AIR o Amp 140 112 84 
Ups | High Speed D r i Fj i _ ‘ y 4 
TLEZO74AIDW 296-10430-5-ND | Quad LN, High Speed JFET Qp Amp... 493 395 3.07 aeo4 i Bae pelea pazopoet ate a am is ; 4a Heo eee 
TLE2074COWR 296-10431-1-ND | Quad LN, High Speed JFET Qp Amp... 394 315 245 Lee aes ie pencils _ Leen ae Ne 
TLE2074COWR 296-10431-2-ND | Quad LIN, High Speed JFET Qp Amp 4462.00/2,000 DaKR 4 f : 4 J : 
TLEDO740N 296-10432-5-ND | Quad LN, High Speed JFET Gb Amp. 394 315 245 TLv22421DGKR 296-10509-2-ND _| Dual Micropower F/R Op Amp . 2560.00/2,500 
TLEO74IDW 296-10433-5.ND _| Quad LN High Speed JFET Qo Amp 432 346 269 TLv22421DR 296-10510-1-ND_| Dual Micropower BIR Op Amp... 2.00 1.60 1.20 
TLEZO7AIN 296-10434-5-ND | Quad LN, High Speed JFET Cp Amp. 432 346 2.69 TSS aibn Peete Cede oes WA : ee OE 
eed ie peg eee (iat Speed EL In Op Amp... pS ee ee TLV2244|DR 296-10811-2-ND_| Quad Micropower AIR fon amp. "275,012,500 
TLE2081 ACP 296-10436-5-ND | High Speed JFET-In Qp Amp 143 114 86 icropo p- es 
TLVv22441PW 296-10512-5-ND | Quad Micropower F/R Op Amp. 234 1.88 1.46 
TLE2081CD 296-10437-5-ND | High Speed JFET-In Qp Amp 147 123 98 pO P. 
7LED081CP 296-10438-5-ND__ | High Speed JFET-In Op Amp iy 468 TLV2252AID 296-7430-5-ND _| Dual Low Voltage F/R Qp Amp . 153 122 92 
TLE2081ID 296-10439-5-ND | High Spead JFET-In Qp Amp... 135 1.08 81 re enna ae i Aili Mite ae : tee Ve oe 
TLE2082ACD 296-10440-5-ND | Dual High Speed JFET-In Qo Amp 1.83 146 1.10 Lee AEM Dud Low Va CAROLS ecaee 
TLE2082ACP 296-10441-5-ND | Dual High Speed JFET-In Qp Amp... 160 1.28 96 ; ow Voltage FV p Amp . ; see! 
4 TLv2252ID 296-7434-5-ND | Dual LP Low Volt. R/ROp Amp. 1.45 116 87 
A aceh te eg eee Cua High Sheed JFET In Cp Amp zi) GO ied TLV22521P 296-7435-5-ND __| Dual LP Low Volt. /ROp Amp. 145 146 87 
TLE2082AIP 296-10443-5-ND __| Dual High Speed JFET-In Qp Amp 2.00 1.60 1.20 TES peed ete ool LF Lon ak RACoar oes 
eee pag ae aca ug Dual High Speed JFET-In Cp Amp .. ey ess TLV2254AID 20674372 ND | GuadLow Vo HLGp ame 14-S0C 248 198 1.49 
TLEZ0820P 296-1874-5-ND —_| Dual High Speed JFET-In Qp Amp... 160 128 96 ow Volt. FIR Op Amp . ; : ‘ : 
9 P TLV2254AIN 296-7438-5-ND | Quad Low Volt. R/R Op Amy 14-Dip 248 1.98 1.49 
q Ip. p i 4 é 
eee peeeeeseavewmem Oud High Speed JFET-In Cp Amp om Oe yO TLV2254AIPWR 296-7439-1-ND | Quad Low Volt. R/R Qp Amy 14-TSSOP 248 198 1.49 
TLE20821DR 296-1343-1-ND | Dual High Speed JFET-In Qp Amp 1.75 140 1.05 TLVDBRAAIPWR Ree ONGTEN Gund L : Pp : ; i 
2. ow Volt. R/R Op Amp . 14-TSSOP 2574.00/2,000 
Teer eae ISAS 2 NOE Dual High Speed JFETIn Cp Amp Baul TLV2254A0D 296-7440-5-ND | Quad Low Volt. /R Qp Amp 1450C 230 184 1.38 
ee 296-10446;5-ND) | Dual High Speed JFET-In Op Amp ie ey es TLV22541D 296-7441-5-ND | Quad LP Low Volt. P/R Op Amy 14S0C 238 190 1.43 
TLEZ084ACDW 296-10447-5-ND | Quad High Speed JFET Cp Amp .. 329 263 2.05 : iy VOIR EL Op np ‘ : : : 
TLV2254IN 296-7442-5-ND | Quad LP Low Volt. F/R Op Amp. 14-Dip 238 1.90 1.43 
TLE2084A0N 296-10448-5-ND | Quad High Speed JFET Op Amp 3.29 263 2.05 aINDDPOND 296-7443-5-ND | Dual Adv. PIR Op Am 
. ip 1.78 142 1.07 
TLEZ084CDW 296-10449-5-ND | Quad High Speed JFET Qp Amp 286 229 1.78 TLVD2e2AIP 296-7444-5-ND | Dual Adv. RROb Am ie 48 Ge 
oN PoE ATCESO SENET) Cec) High Speed JFET Cp Amp. Bb 229s TLV2262AIPWR 296-14378-1-ND _ | Dual Adv. R/R Op Amp NEW! 8-TSSCP 1.78 142 1.07 
TLEZ084IDW 296-10451-5-ND | Quad High Speed JFET Qp Amp ........ 315 252 1.96 “AR Gp Amp : ; : 
TEs Aco NM itn” ne ties Hak Goes TLV2262AIPWR 296-14378-2-ND | Dual Adv. F/R Cp Amp NEW! 8-TSSOP 1846,00/2,000 
Ded 0s5e 5 wcdlibur Low Noise High Sp TLV2262ACD 296-7445-5-ND | Dual Adv. RRQp Amp....... SSAC 165 132 99 
Bred SO CD AMPA eee er SSOC PSO | TLv22621 296-7446-5-ND | Dual LP Low Volt. R/ROp Amp. -SOC 1.70 1.36 1.02 
TLERI41A0P 2104SS-SND Bel Low hae High Speed e-Dp PETA GOES TLv22621P 296-7447-5-ND _| Dual LP Low Volt. R/ROp Amp. 1.70 1.36 1.02 
ASTON OD FAM aaansas tans tists ls als TLv2262IPWR 296-7448-1-ND | Dual LP Low Volt. Rp Amp. 170 1.36 1.02 
ee eg e page) Excalibur Low Noise High Speed TLV2262IPWR 296-7448-2-ND —_| Dual LP Low Volt. /RQp Amp. 1768.00/2,000 
Precision Op Amp .........---.---+-+++ BSAC tae Sac TLV22620D 296-7449-5-ND —_| Dual LP Low Volt. R/ROp Amp. 158 126 95 
EAN 296-13361-5-ND | Excalibur Low Noise High Speed ; TLV2264ID 296-7450-5-ND | Quad Adv. Rail-to-Rail Qp Amp. 248 198 1.49 
ae Par ND one i ie 80p Baa Sao TLV2264AIN 296-7451-5-ND__| Quad Adv. Rail-to-Rail Op Amy 248 1.98 1.49 
@ SSeS Ce ee esac (Rees TLV2264A1PWR 296-7452-1-ND | Quad Adv. Rail-to-Rail Oo Amp. 248 1.98 1.49 
EASON OD AMD .saxssnvesantneeientt : . : TLV2264AIPWR 296-7452-2-ND | Quad Adv. Rail-to-Rail Qo Amp. 2574.00/2,000 
TLE21410P 296-10456-5-ND _| Excalibur Low Noise High Speed ; TLV22641D 296-7453-5-ND —_| Quad LP Low Voltage R/R Op Amp 238 1.90 1.43 
Precision Op AMP.......20:1-seeeeeeeees 8Dp 144 1.20 96 TLV2264IDR 296-7454-1-ND | Quad LP Low Voltage R/R Op Amp 238 1.90 1.43 
TLE21411D 296-10457-5-ND Bee ne pee High Speed esac PCM Teen TLV2264IDR 296-7454-2-ND __| Quad LP Low Voltage R/R Op Amp 3040.00/2,500 
Lena) ee Rar roa : : : eS TLV22641N 296-7455-5-ND | Quad LP Low Voltage R/R Op Amp....... 238 1.90 143 
TL ISIE peciceca iam) od Tow Noise High Speed “ey ea TLV2264|PWR 296-7456-1-ND | Quad LP Low Voltage R/R Op Amp... 238 190 1.43 
ecision Cp Amp. .... 2 : 2 TLV2264IPWR 296-7456-2-ND —_| Quad LP Low Voltage R/R Op Amp... 2470.00/2,000 
TLE2142ACD 296-10459-5-ND | Dual High Speed Precision Qp Amp. 272 218 1.70 TLV22640D 296-7457-5-ND —_| Quad LP Low Voltage R/R Op Amp 220 176 1.32 
TLE2142AID 296-10461-5-ND | Dual High Speed Precision Qp Amp. 288 231 1.80 TLV2302IDGKR 296-12307-1-ND | Cp Amp with O'C Comparator .. 198 1.58 1.19 
TLE2142AMD 296-1875-5-ND | Dual High Speed Precision Qp Amp. 26 2 Ss TLv23021IDGKR 296-12307-2-ND _ | Qp Amp with OC Comparator 2527.50/2,500 
TLER142C0 296-10463-5'ND | Dual High Speed Precision Op Amp. 1.78 1.42 1.07 TLV23021DR 296-10513-1-ND | Qp Amp with OC Comparator .. 1.98 158 1.19 
TLEA AA? 296-10464-5ND _| Dual High Speed Precision Qp Amp ue) NL TLV23021DR 296-10513-2-ND | Op Amp with OC Comparator ... 2527.50/2,500 
TLE2142CPWR 296-10465-1-ND | Dual High Speed Precision Qp Amp. .. 1.78 1.42 1.07 TLv2302IP 296-10514-5-ND | Qp Amp with O/C Comparator ... 1.98 1.58 1.19 
TLE21420PWR 296-10465-2-ND _| Dual High Speed Precision Qp Amp. 1846.00/2,000 TLV23041DR 296-10515-1-ND | Dual Op Amp with Dual 
TLE21421D 296-10466-5-ND | Dual High Spead Precision Op Amp. 1.95 156 1.17 OC Comparator.......scccececseeseee 232 186 1.45 
TLE21421P 296-10467-5-ND _| Dual High Speed Precision Qp Amp 1.95 156 1.17 TLV2G04IDA 296-10515-2-ND | Dual Op Amp with Dual 
TLE2142MD 296-10468-5-ND _ | Dual High Spead Precision Qp Amp. .... 1.78 142 1.07 OC Comparator... scsccesseeeessees 14-SO1C 3245,00/2,500 
TLE2144ACN 296-10469-5-ND | Quad High Spead Precision Op Amp 421 337 262 TLV2304IN 296-12041-5-ND | Dual Op Amp with Dual 
TLE2144AN 296-10470-5-ND | Quad High Speed Precision Qp Amp 457 3.66 285 OC Comparator.......eecceeseeeeeeeee 14-Dip 232 1.86 1.45 
TLE2144CDW 296-10471-5-ND | Quad High Speed Precision Qp Amp 365 292 227 TLV23041PWR 296-10516-1-ND | Dual Op Amp with Dual 
TLE21440N 296-10472-5-ND | Quad High Speed Precision Qp Amp ... 365 292 227 OlC Comparator........+cseeeeeeeees 14-TSSCP_ 2.32 1.86 1.45 
TLE2144IDW 296-10473-5-ND _| Quad High Speed Precision Qp Amp ... 403 3.23 251 TLVv23041PWR 206-10516-2.ND | Dual Op Amp with Dual 
TLEZ144IN 296-10474-5-ND | Quad High Speed Precision Qp Amp .. 394 3.15 2.45 OC Comparator..........ecceceeees 2626.00/2,000 
TLE2144IMDW 296-10475-5-ND | Quad High Speed Precision Qp Amp 340 272 212 TLv23221D 296-7458-5-ND —_| Dual Low Volt. Micropower Qp Amp. 173 1.38 1.04 
TLE2161ACD 296-10476-5-ND | Low Power JFET Qp Amp... 1.43 1.14 86 TLV23221P 296-7459-5-ND —_| Dual Low Volt. Micropower Qp Amp. 1.73 1.38 1.04 
TLEZ161AID 296-10478-5-ND | Low Power JFET Qp Amp... 155 124 93 TLV2322IPWR 296-7460-1-ND __| Dual Low Volt. Micropower Op Amp... 1.73 1.38 1.04 
TLE2161CD 296-10480-5-ND__| Low Power JFET Op Amp... 147 1.23 98 TLV2322IPWR 296-7460-2-ND —_| Dual Low Volt. Micropower Op Amp... 1794.00/2,000 
TLEZ1611D 296-10482-5-ND | Low Power JFET Qp Amp... 135 1.08 81 TLV23241D 296-7461-5-ND —_| Quad Low Volt. Micropower Qp Amp...14-SOIG 2.28 1.82 1.37 
TLS1233N 296-10491-5-ND | Wide Band Video Preamp System 1.68 1.34 1.01 TLV2324IN 296-7462-5-ND | Quad Low Volt. Micropower Qp Amp.....14-Dip 2.28 1.82 1.37 
TLV27L1IDBVR 296-12228-1-ND | 1-Ch., R-R, Output Qp Amp 114 95 76 TLV23241PW 296-7463-5-ND —_| Quad Low Volt. Micropower 
TLV27L1 IDBVR 296-12228-2-ND | 1-Ch., R-R, Output Op Amp . 1482.00/3,000 Op Amp... 228 182 1.37 
TLV27L1IDR 296-12229-1-ND _| 1-Oh., R-R, Qutput Op Amp. 114 95 76 TLV23241PWR 296-7464-1-ND Quad Low Volt. Micropower 
TLV27H1IDR 296-12229-2-ND _| 1-Ch., P-R, Output Op Amp. 1235,00/2,500 Qp Amp 228 182 1.37 
TLV27L2IDR 296-12230-1-ND | 2-Ch., R-R, Output Qp Amp. 1.33 1.06 .80 TLV23241PWR 296-7464-2-ND | Quad Low Volt. Micropower 
TLV27L2IDR 296-12230-2-ND | 2-Ch., R-R, Output Qp Amp. 1695.00/2,500 Op Amp... 2366.00/2,000 
TLv2711D 296-12300-5-ND | 550yA/Ch. 3MHv, RVR, Output TLVv23321D 296-7465-5-ND __| Dual LP Low 1.68 1.34 1.01 
QD AM i accosiacinensacatewcsuneearesed 8SOC 90 75 60 (Continued) 
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iplh Digi-Key Price Each Ta Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description i 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
TLV2332IP 296-7466-5-ND Dual LP Low Voltage Op Amp . 1.68 1.34 1.01 TLV2404IPWR 296-10539-1-ND 880nA/Ch. PIR, I/O Op Amp with 
TLV2332IPWR 296-7467-1-ND _| Dual LP Low Voltage Op Am 168 1.34 1.01 Reverse Battery Protection.......... 14-TSSOP 299 240 187 
TLV2332IPWR 296-7467-2-ND Dual LP Low Voltage Op Am} 1742.00/2,000 TLV2404IPWR 296-10539-2-ND 880nA/h. PIR, I/O Op Amp with 
TLV2334ID 296-7468-5-ND —_| Quad LP Low Voltage Op Amp. 235 188 1.41 Reverse Battery Protection. . 3392.00/2,000 
TLV23341N 296-7469-5-ND Quad LP Low Voltage Qo Amp 235 1.88 1.41 TLV2422AID 296-10540-5-ND _| Dual Micropower R/R Op Amp 1.75 1.40 1.05 
TLV2334IPWR 296-7470-1-ND Quad LP Low Voltage Op Amp 235 188 1.41 TLV24220D 296-10541-5-ND | Dual Micropower R/R Qp Amp 160 1.28 96 
TLV23341PWR 296-7470-2-ND Quad LP Low Voltage Qp Amp . 2444.00/2,000 TLV2422CPWR 296-10542-1-ND | Dual Micropower R/R Op Amp.. 160 1.28 96 
TLV23411D 296-7471-5-ND 193 154 1.16 TLV2422CPWR 296-10542-2-ND | Dual Micropower R/R Cp Amp.. 1664.00/2,000 
TLV2341 IP 296-7472-5-ND 193 154 1.16 TLv2422ID 296-10543-5-ND _| Dual Micropower R/R Op Amp: 168 1.34 1.01 
TLV2342ID 296-7473-5-ND _| Dual Low Volt. High-Speed Op Amp 2.03 1.62 1.22 TLv24220D 296-10544-5-ND | Dual Micropower F/R Op Amp. 1.38 110 83 
TLV2342IP 296-7474-5-ND | Dual Low Volt. High-Speed Qp Amp.......8-Dip 2.03 162 1.22 TLV2432AID 296-10545-5-ND | Dual Micropower F/R Op Amp. 175 1.40 1.05 
TLV2344ID 296-7475-5-ND | Quad Low Volt. High-Speed Qo Amp...14-SOIC 2.54 2.04 1.59 TLV2432AIPWR 296-10546-1-ND _| Dual Micropower R/R Op Amp. 175 1.40 1.05 
TLV2344IN 296-7476-5-ND | Quad Low Volt. High-Speed Qp Amp.....14-Dip 2.54 2.04 1.59 TLV2432AIPWR 296-10546-2-ND _| Dual Micropower R/R Op Amp. 1820.00/2,000 
TLV23441PW 296-12999-5-ND | Quad Low Volt. High-Speed TLV2432A0D 296-10547-5-ND _| Dual Micropower R/R Op Amp. 153 1.22 92 
QDAMP oo. eeeeeeeeteeeteeeteeeees 14-TSSCP 254 2.04 1.59 TLV24320D 296-10548-5-ND __| Dual Micropower R/R Op Amp. 160 1.28 96 
TLV2361CDBV 296-10523-5-ND | High Performance Low Voltage TLV2432ID 296-10549-5-ND | Dual Micropower R/R Op Amp 168 1.34 1.01 
QDAMP oo. eeeeeteeeteeeeeeeees sor23s5 87 73 58 TLV24320D 296-10550-5-ND | Dual Micropower R/R Cp Amp.. 145 116 87 
TLV2361CDBVR 296-13798-1-ND | High Performance Low Voltage TLV2434AIDR 296-14409-1-ND | Quad R/R Micropower Op 
DAMP. ssicssissveraauieesnscanan’ sor235 80 60 45 Amp NEW! ........cccccceeeeeereees 14S0C 243 1.94 146 
TLV23610DBVR 296-13798-2-ND _ | High Performance Low Voltage TLV2434AIDR 296-14409-2-ND _| Quad R/R Micropower Cp 
DAM cis caztiisssosnnaiseetescas aad SOT-23-5 780.00/3,000 Amp NEW! 0... .eeecccceeeteees 14-SO1C 3105.00/2,500 
TLV2361IDBVR 296-13745-1-ND | High Performance Low Voltage TLV2434A1PWR 296-10551-1-ND —_ Quad R/R Micropower Op Amp....... 14TSSOP 243 1.94 1.46 
QAM ewsscersmseosiaciieesssnneaes SOr23-5  .75 63 50 TLV2434AIPWR 296-10551-2-ND _| Quad R/R Micropower Cp Amp. 2522.00/2,000 
TLV2361IDBVR 296-13745-2-ND | High Performance Low Voltage TLV24340D 296-10552-5-ND | Quad R/R Micropower Op Amp. 220 1.76 1.32 
Qp Amp 975.00/3,000 TLV2434CPW 296-10553-5-ND | Quad R/R Micropower Op Amp... 220 1.76 1.32 
TLV2362ID 296-10525-5-ND _| Dual High Performance Op Amp. ey ey 3) TLV2434IDR 296-10554-1-ND _| Quad R/R Micropower Op Amp... 233 1.86 1.40 
TLV2362IDGKR 296-13995-1-ND | High Performance Low Voltage Qp TLV2434IDR 296-10554-2-ND | Quad R/R Micropower Op Amp. 2976.00/2,500 
Amp NEW! .........ccecceeteeteeee 8MSCP 6.96 80 64 TLV2434IPWR 296-10555-1-ND —_| Quad R/R Micropower Cp Amp. 233 186 1.40 
TLV2362IDGKR 296-13995-2-ND | High Performance Low Voltage Qp TLV2434IPWR 296-10555-2-ND _| Quad R/R Micropower Cp Amp. 2418.00/2,000 
Amp NEW! 2 1040.00/2,500 TLV2442AIDR 296-10556-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Qp Amp... 168 1.34 1.01 
TLV2362IP 296-10526-5-ND _| Dual High Performance Op 87 73-58 TLV2442AIDR 296-10556-2-ND__| Dual, Rail-to-Rail Qp Amp... 2145,.00/2,500 
TLV2362IPWR 296-10527-1-ND | Dual High Performance Op Am 87.7358 TLV2442A0D 296-10557-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Cp Amp... 153 1.22 92 
TLV2362IPWR 296-10527-2-ND | Dual High Performance Op Amp... 772.00/2,000 TLV2442A0PW 296-10558-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Qp Amp . 153 1.22 92 
TLV2370IDBVR 296-12617-1-ND | 550,A/Channel 3MHz P/R In/Cut TLVv24420D 296-10559-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Qp Amp... 153 1.22 92 
Qp Amp with Shutdown ............. Sor236 117 98 78 TLVv2442ID 296-10560-5-ND _ | Dual, Rail-to-Rail Qp Amp... 160 1.28 .96 
TLV2370IDBVR 296-12617-2-ND | 550pA/Channel 3MHz P/R In/Out TLv24420D 296-10561-5-ND__| Dual, Rail-to-Rail Qp Amp... 145 1.16.87 
Qp Amp with Shutdown ...........-- SOT-23-6 1521.00/3,000 TLV24420PW 296-10562-5-ND — | Dual, Rail-to-Rail Qo Amp . 1.50 1.20 .90 
TLV2370IDR 296-12298-1-ND | 550,A/Ohannel 3MHz PIR In/Out TLV2444AIPWR 296-10563-1-ND —_| Quad, Rail-to-Rail Qp Amp ... 233 186 1.40 
Qp Amp with Shutdown .......... eee 8SOC 117 98 78 TLV2444AIPWR 296-10563-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Cp Amp ... 2418.00/2,000 
TLV2370IDR 296-12298-2-ND | 550,A/Channel 3MHz P/R In/Out TLV24440D 296-10564-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 213 1.70 1.28 
Qp Amp with Shutdown..........e 1267.50/2,500 TLV24440PW 296-10565-5-ND _| Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 213 1.70 1.28 
TLV23701P 296-12217-5-ND | 550,/A/Channel 3MHz R/R In/Out TLV2444IDR 296-10566-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Qp Amp ... 2.23 1.78 1.34 
Qp Amp with Shutdown.......--....+ ip 1.179878 TLV24441DR 296-10566-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp ... 2848.00/2,500 
TLV2371IDBVR 296-13057-1-ND | 550yA/Ch. 3MHz, R/R, I/O Op Amp... 108.90 .72 TLV2444IPWR 296-10567-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 223 1.78 1.34 
TLV2371IDBVR 296-13057-2-ND | 550A/Ch. 3MHz, R/R, 1/OOp Amp . 1404.00/3,000 TLV2444IPWR 296-10567-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 2314.00/2,000 
TLV2371IDR 296-12299-1-ND | 550yA/Ch. 3MHz, R/R, 1/OOp Amp. 108 90 .72 TLV2450A1D 296-10568-5-ND __| Single, Rail-to-Rail Qp Amp 150 1.20.90 
TLV2371IDR 296-12299-2-ND | 550/A/Ch. 3MHz, R/R, 1/OOp Amp. 1170.00/2,500 TLV2450AIDR 296-10568-1-ND —_| Single, Rail-to-Rail Qo Amp 1:50) 1120) 9.90) 
TLV2371 IP 296-12218-5-ND | 550)A/Ch. 3MHz, R/R, 1/OOp Amp TLV2450AIDR 296-10568-2-ND _| Single, Rail-to-Rail Qo Amp. 1920.00/2,500 
with Shutdown -8Dip 1.08 90.72 TLV2450AIP 296-10569-5-ND _| Single, Rail-to-Rail Qp Amp... 150 1.20  .90 
TLV2372IDR 296-10528-1-ND | Dual 3MHz R-R1/OOp Amp BSOC 1.32 140 88 TLV24500D 296-1884-5-ND —_| Low Power Rail-to-Rail Qo Am 138 1.10 .83 
TLV2372IDR 296-10528-2-ND | Dual 3MHz R-R1/OQp Amp 8-SOIC 1430.00/2,500 TLV24500DBVR 296-10570-1-ND__| Single, Rail-to-Rail Qo Amp 138 1.10.83 
TLV2372IP 296-12219-5-ND | Dual 3MHzR-RI/OQp Amp. .8Dip 1.32 110 .88 TLV24500DBVR 296-10570-2-ND _ | Single, Rail-to-Rail Qp Amp 2112.00/3,000 
TLV2373IDR 296-10529-1-ND | Dual 3MHz R-R, (Op Amp TLV24500P 296-1885-5-ND _| Low Power Rail-to-Rail Qo Amp 138 110 .83 
with Shutdown.......0ieeeeee 14S0C 1.47, 1.23.98 TLV24501D 296-1886-5-ND _| Low Power Rail-to-Rail Qo Amp 145 116 87 
TLV2373IDR 296-10529-2-ND | Dual 3MHz R-R, Op Amp TLV2450IDBVR 296-10571-1-ND _| Single, Rail-to-Rail Qp Amp... 145 1.16 87 
with Shutdown... 1592.50/2,500 TLV2450IDBVR 296-10571-2-ND _| Single, Rail-to-Rail Qp Amp... 2226.00/3,000 
TLV23731N 296-12220-5-ND | Dual 3MHz R-R, I/O! TLV24501P 296-1887-5-ND —_| Low Power Rail-to-Rail Qo Amp 145 1.16 87 
with Shutdown 147 1.23 98 TLV2451AID 296-10572-5-ND _| Single, Rail-to-Rail Qp Amp... 138 1.10 .83 
TLV2374IDR 296-11967-1-ND | Quad 3MHz R/R1/OQp Amp 1.33 1.06 _.80 TLV2451AIDR 296-10572-1-ND _| Single, Rail-to-Rail Qo Amp 138 1.10 .83 
TLV23741DR 296-11967-2-ND | Quad 3MHzR/R1/OOp Amp 1695.00/2,500 TLV2451 AIDR 296-10572-2-ND _| Single, Rail-to-Rail Qp Amp. 1760.00/2,500 
TLV2374IPWR 296-11968-1-ND | Quad 3MHz R/R I/O Op Amp 1.33 1.06 .80 TLV2451AIP 296-10573-5-ND _| Single, Rail-to-Rail Qo Amp... iesh abil) oes} 
TLV2374IPWR 296-11968-2-ND | Quad 3MHz R/R1/OOQp Amp 1378.00/2,000 TLV24510D 296-1888-5-ND —_| Low Power Rail-to-Rail Qo Amp 125 1.00.75 
TLV2374IN 296-12221-5-ND | Quad 3MHzR-RI/OQp Amp.. 1.33 1.06 .80 TLV24510DR 296-1888-1-ND _| Single, Rail-to-Rail Qo Amp... 125 1.00 .75 
TLV23751DR 296-11969-1-ND | Quad 3MHz Rail-to-Rail I/O TLV24510DR 296-1888-2-ND _| Single, Rail-to-Rail Qo Amp 1600.00/2,500 
Qp Amp with Shutdown. ........... 145 116 87 TLV24510DBVR 296-10574-1-ND _| Single, Rail-to-Rail Qo Amp 125 1.00 .75 
TLV23751DR 296-11969-2-ND | Quad 3MHz Rail-to-Rail /O TLV24510DBVR 296-10574-2-ND _| Single, Rail-to-Rail Qp Amp... 1920.00/3,000 
Qp Amp with Shutdown............5 1855.00/2,500 TLV24510P 296-1889-5-ND —_| Low Power Rail-to-Rail Qo Amp 125° 1.00.75 
TLV2375|PWR 296-11970-1-ND | Quad 3MHz Rail-to-Rail I/O TLV2451ID 296-1890-5-ND —_| Low Power Rail-to-Rail Qo Amp 125 1.00 .75 
Qp Amp with Shutdown. ............ 145 116 87 TLV2451IDR 296-1890-1-ND _| Single, Rail-to-Rail Qo Amp 133 1.06 .80 
TLV2375IPWR 296-11970-2-ND | Quad 3MHz Rail-to-Rail I/O TLV2451IDR 296-1890-2-ND _| Single, Rail-to-Rail Qp Amp... 1695.00/2,500 
Qp Amp with Shutdown.............. 1508.00/2,000 TLV2451IDBVR 296-10576-1-ND__| Single, Rail-to-Rail Qp Amp 133 1.06.80 
TLV23751N 296-12222-5-ND — | Quad 3IMHz Rail-to-Rail /O TLV2451IDBVR 296-10576-2-ND | Single, Rail-to-Rail Qp Amp... 2034.00/3,000 
Qp Amp with Shutdown «0.0.2.0... ip 8145 116 87 TLV2451IP 296-1891-5-ND _| Low Power Rail-to-Rail Qo Amp 133 1.06 .80 
TLV2381IDBVT 296-12223-1-ND | 1-Channel, R-R, /OQp Amp........- 130 1.04 78 TLV2452AIDR 296-10578-1-ND _ | Dual, Rail-to-Rail Qp Amp . 198 1.58 1.19 
TLV2381IDBVT 296-12223-2-ND | 1-Channel, R-R, I/OQp Amp 182.00/250 TLV2452AIDR 296-10578-2-ND _| Dual, Rail-to-Rail Qp Amp . 2528.00/2,500 
TLV2381IDR 296-12224-1-ND__| 1-Channel, R-R, /OOp Amp 1.30 1.04.78 TLV2452AIP 296-10579-5-ND _| Dual, Rail-to-Rail Qp Amp . 198 1.58 1.19 
TLV2381IDR 296-12224-2-ND | 1-Channel, R-R, /OQp Amp 1665.00/2,500 TLV24520D 296-2428-5-ND —_| Dual, Rail-to-Rail Cp Amp... 180 1.44 1.08 
TLV2382IDR 296-12226-1-ND | 2-Channel, R-R, I/OOp Amp 1.75 1.40 1.05 TLV24520DR 296-2428-1-ND _| Dual, Rail-to-Rail Qp Amp... 180 1.44 1.08 
TLV2382IDR 296-12226-2-ND | 2-Channel, R-R, I/OOp Amp 2240.00/2,500 TLV24520DR 296-2428-2-ND _| Dual, Rail-to-Rail Qp Amp... 2304.00/2,500 
TLV24010DR 296-10530-1-ND | Micropower Qp Amp. 1.80 1.44 1.08 TLV24520DGKR 296-10580-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Qp Amp . 180 1.44 1.08 
TLV240100R 296-10530-2-ND _| Micropower Cp Amp. 2304.00/2,500 TLV24520DGKR 296-10580-2-ND _| Dual, Rail-to-Rail Qp Amp . 2304.00/2,500 
TLV2401IDBVT 296-10531-1-ND | Micropower Qp Amp 1.90 1.52 1.14 TLV2452IDGKR 296-10582-1-ND —] Dual, Rail-to-Rail Cp Amp . 190 1.52 1.14 
TLV2401IDBVT 296-10531-2-ND | Micropower Qp Amp 266.00/250 TLV2452IDGKR 296-10582-2-ND _| Dual, Rail-to-Rail Qp Amp . 2432.00/2,500 
TLV2401IDR 296-10532-1-ND | Micropower Cp Amp. 190 152 1.14 TLV2452IDR 296-10583-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Qp Amp... 190 1.52 1.14 
TLV2401IDR 296-10532-2-ND | Micropower Cp Amp. 2432.50/2,500 TLV2452IDR 296-10583-2-ND _ | Dual, Rail-to-Rail Qp Amp... 2432.00/2,500 
TLV2401IP 296-10533-5-ND _| Micropower Cp Amp. 1.90 1.52 1.14 TLV2452IP 296-10584-5-ND__| Dual, Rail-to-Rail Qp Amp . 190 1.52 1.14 
TLV24020DR 296-10534-1-ND | Dual Micropower R/R Cp Amp. 225 180 1.35 TLV2453AIDR 296-10585-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Qp Amp . 218 1.74 1.31 
TLV2402CDR 296-10534-2-ND _| Dual Micropower R/R Cp Amp. 2880.00/2,500 TLV2453AIDR 296-10585-2-ND _| Dual, Rail-to-Rail Qp Amp . 2785.00/2,500 
TLV2402IDGK 296-13799-5-ND | Dual Micropower R/R Cp Amp 238 190 143 TLV2453AIN 296-10586-5-ND _ | Dual, Rail-to-Rail Qp Amp. 218 1.74 1.31 
TLV2402IDR 296-10535-1-ND | Dual Micropower R/R Op Amp. 238 190 1.43 TLV24530D 296-2429-5-ND _| Dual, Rail-to-Rail Qp Amp . 198 1.58 1.19 
TLVv2402IDR 296-10535-2-ND _| Dual Micropower R/R Op Amp. 3040.00/2,500 TLV245300R 296-2429-1-ND _| Dual, Rail-to-Rail Qp Amp . 198 1.58 1.19 
TLVv2402IP 296-10536-5-ND | Dual Micropower R/R Cp Amp 238 190 143 TLV245300R 296-2429-2-ND —_| Dual, Rail-to-Rail Qp Amp . 2528.00/2,500 
TLV2404AIN 296-13363-5-ND | 880nA/Ch. RR, I/O Cp Amp with TLV24530DGSR 296-10587-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Qp Amp. 198 1.58 1.19 
Reverse Battery Protection ............. 14Dip 313 251 1.95 TLV24530DGSR 296-10587-2-ND _| Dual, Rail-to-Rail Qo Amp. 2528.00/2,500 
TLv24040D 296-2427-5-ND | 880nA/Ch. P/R, /OCp Amp with TLV2453IDGSR 296-10589-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Qo Amp. 208 1.66 1.25 
Reverse Battery Protection...........- 14S0C 284 227 1.77 TLV2453IDGSR 296-10589-2-ND _| Dual, Rail-to-Rail Qp Amp. 2656.00/2,500 
TLV24041DR 296-10537-1-ND | 880nA/Oh. R/R, 1/0 Cp Amp with TLV2453IDR 296-10590-1-ND Dual, Rail-to-Rail Qp Amp . 208 166 1.25 
Reverse Battery Protection............ 1450C 2.99 240 1.87 TLV24531DR 296-10590-2-ND _ | Dual, Rail-to-Rail Qp Amp . 2656.00/2,500 
TLV2404IDR 296-10537-2-ND | 880nA/Ch. RIR, I/O Cp Amp with TLV2453IN 296-10591-5-ND _| Dual, Rail-to-Rail Qp Amp. 208 1.66 1.25 
Reverse Battery Protection............ 44-SOIC 4190.00/2,500 TLV2454A1D 296-10592-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 232 1.86 1.45 
TLV24041N 296-10538-5-ND | 880nA/Ch. RR, I/O Qp Amp with TLV2454AIDR 296-10592-1-ND _| Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 232 1.86 1.45 
Reverse Battery Protection ............. 14Dp 299 240 1.87 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 357 


Texas INSTRUMENTS 


AMPLIFIERS (Continued) 


Thlk Digi-Key Price Each whl Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TLV2454AIDR 296-10592-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Cp Amp .. 3245.00/2,500 TLV24641DR 296-10608-1-ND | Quad LPRYRCp Amp ... 248 198 1.49 
TLV2454AIN 296-10593-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 232 186 1.45 TLV2464IDR 296-10608-2-ND | Quad LP R/RI/OQp Amp. 3167.50/2,500 
TLV2454AIPWR 296-10594-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 232 186 1.45 TLV2464IN 296-7573-5-ND =| Quad LPRYRI/OQp Amp . 248 198 1.49 
TLV2454AIPWR 296-10594-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 2626.00/2,000 TLV2464IPWR 296-7575-1-ND | Quad LP R/RI/OQp Amp. 248 1.98 1.49 
TLVv24540D 296-2430-5-ND _| Quad, Rail-to-Rail Qp Amp ... 235 188 1.41 TLV2464IPWR 296-7575-2-ND_ _| Quad LPRYRI/OQp Amp.. 2574.00/2,000 
TLV24540N 296-10595-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Qp Amp .. 235 188 1.41 TLV24650D 296-2437-5-ND | Quad LPR/RI/OQp Amp w/SD .... 232 1.86 1.45 
TLV2454ID 296-10596-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 248 198 149 TLV24650DR 296-2437-1-ND | Quad LP RYRI/OQp Amp w/SD 232 186 1.45 
TLV2454IDR 296-10597-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 248 198 1.49 TLV2465CDR 296-2437-2-ND —_| Quad LP RYRI/OQp Amp w/SD 3245.00/2,500 
TLV2454IDR 296-10597-2-ND _| Quad, Rail-to-Rail Oo Amp 3167.50/2,500 TLV24650N 296-7577-5-ND —_| Quad LP RYRI/OQp Amp w/SD 232 186 1.45 
TLV2454IN 296-10598-5-ND _| Quad, Rail-to-Rail Qp Amp .. 248 198 1.49 TLV2465CPWR 296-7578-1-ND__| Quad LP RYRI/OQp Amp w/SD 232 1.86 1.45 
TLV2454IPWR 296-10599-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Qp Amp .. 248 198 149 TLV2465CPWR 296-7578-2-ND | Quad LPRYRI/OOQp Amp w/SD.... 2626.00/2,000 
TLV2454IPWR 296-10599-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 2574.00/2,000 TLV24651D 296-10609-5-ND | Quad LP R/RI/OQp Amp w/SD 243° 195 1.52 
TLV2455A1D 296-10600-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 254 2.04 1.59 TLV24651D 296-10609-1-ND | Quad LP R/RI/OQp Amp w/SD 243 195 1.52 
TLV2455AIDR 296-10600-1-ND —_| Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 254 2.04 1.59 TLV2465|DR 296-10609-2-ND | Quad LP R/RI/OQp Amp w/SD 3402.50/2,500 
TLV2455AIDR 296-10600-2-ND__| Quad, Rail-to-Rail Qp Amp .. 3560.00/2,500 TLV24651N 296-7580-5-ND _| Quad LPRYRI/OOp Amp w/SD... 243 1.95 1.52 
TLV2455AIN 296-10601-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Qp Amp .. 254 2.04 159 TLV2465|PWR 296-7581-1-ND | Quad LPRYRI/OOQp Amp w/SD ... 243 195 1.52 
TLV2455AIPWR 296-10602-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 254 2.04 159 TLV2465|PWR 296-7581-2-ND —_| Quad LP R/RI/OQp Amp w/SD 2754.00/2,000 
TLV2455AIPWR 296-10602-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 2882.00/2,000 TLV2470AIDR 296-7493-1-ND | LPR-RI/OCp Amp with Shutdowr 150 1.20 .90 
TLV2455CD 296-2431-5-ND —_| Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 232 186 1.45 TLV2470AIDR 296-7493-2-ND | LPR-RI/OCp Amp with Shutdown 1920.00/2,500 
TLV24550N 296-10603-5-ND _| Quad, Rail-to-Rail Oo Amp 2.32 186 1.45 TLV2470AIP 296-7494-5-ND_ _| LPR-RI/OCp Amp with Shutdown . 150 1.20.90 
TLV2455CPWR 296-10604-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Qp Amp .. 232 186 1.45 TLV24700D 296-2438-5-ND | LPR-RI/OCp Amp with Shutdown 138 1.10 83 
TLV2455CPWR 296-10604-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 2626.00/2,000 TLV24700DR 296-2438-1-ND | LPR-RI/OCp Amp with Shutdown 138 110  .83 
TLV24551D 296-10605-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 243 195 1.52 TLV24700DR 296-2438-2-ND | LPR-RI/OCp Amp with Shutdown 1760.00/2,500 
TLV2455IDR 296-10605-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 243 195 152 TLV24700DBVR 296-7495-1-ND | LPR-RI/OCp Amp with Shutdown 138 110 .83 
TLV2455|DR 296-10605-2-ND _| Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 3402.50/2,500 TLV24700DBVR 296-7495-2-ND_ _| LPR-RI/OCp Amp with Shutdown.. 2112.00/3,000 
TLV24551N 296-10606-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 243. 195 152 TLV24700P 296-7496-5-ND | LPR-RI/OQp Amp with Shutdown . 138 1.10 .83 
TLV2455|PWR 296-10607-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 243 195 152 TLV2470IDBVR 296-7497-1-ND | LPR-RI/OCp Amp with Shutdown.. 145 116 87 
TLV2455IPWR 296-10607-2-ND _| Quad, Rail-to-Rail Op Amp .. 2754.00/2,000 TLV2470IDBVR 296-7497-2-ND | LPR-RI/OCp Amp with Shutdown 2226.00/3,000 
TLV2460AIDR 296-7477-1-ND | LPRYRIn/Qut Op Amp with Shutdown. 150 1.20  .90 TLV2470IDR 296-7498-1-ND | LPR-RI/OCp Amp with Shutdown 145 116 87 
TLV2460AIDR 296-7477-2-ND__| LP RVR In/Out Op Amp with Shutdown. 1920.00/2,500 TLV2470IDR 296-7498-2-ND_ _| LPR-RI/OCp Amp with Shutdown 1855.00/2,500 
TLV2460AIP 296-7478-5-ND | LPRIRIn/Out Qp Ampwith Shutdown....8-Dip 1.50 120 90 TLV2470IP 296-7499-5-ND | LPR-RI/OCp Amp with Shutdown . 145 1.16 87 
TLV24600D 296-2432-5-ND | LPRYRIn/Qut Op Amp with Shutdown... 138 110 .83 TLV2471AIDR 296-7500-1-ND —_| LP Rail-to-Rail In/Out Qo Amp 138 110 .83 
TLV2460CDR 296-2432-1-ND | LPRYR In/Out Op Amp with Shutdown. 138 110 .83 TLV2471AIDR 296-7500-2-ND —_| LP Rail-to-Rail In/Out Qo Amp 1760.00/2,500 
TLV24600DR 296-2432-2-ND | LPRYR In/Out Op Amp with Shutdown... 1760.00/2,500 TLV2471AIP 296-7501-5-ND —_| LP Rail-to-Rail In/Qut Qo Amp. 138 110 .83 
TLV2460CDBVR 296-7479-1-ND | LPYRIn/Out Op Amp TLV24710D 296-2439-5-ND _| LP Rail-to-Rail In/Qut Qp Amp 125 1.00.75 
with Shutdown......0...0:ceeceeeeee 138 110 83 TLV24710DR 296-2439-1-ND —_| LP Rail-to-Rail In/Out Op Amp 1:25 1.00.75 
TLV2460CDBVR 296-7479-2-ND | LPR/RIn/Out Cp Amp TLV24710DR 296-2439-2-ND —_| LP Rail-to-Rail In/Out Qo Amp... 1600.00/2,500 
with ShUtdOWN......0..0eceeseeeees 2112.00/3,000 TLV2471CDBVR 296-7502-1-ND —_| LP Rail-to-Rail In/Out Op Amp .. 125 1.00 75 
TLV24600P 296-7480-5-ND | LPRYRIn/Out Qp Ampwith Shutdown....8-Dip 1.38 110 .83 TLV24710DBVR 296-7502-2-ND _| LP Rail-to-Rail In/Out Qo Amp 1920.00/3,000 
TLV2460IDBVR 296-7481-1-ND | LPR In/Out Op Amp TLV24710P 296-7503-5-ND _| LP Rail-to-Rail In/Out Op Amp 125 1.00.75 
with Shutdown......00.seeee SOr-23-6 1.45 1.16 87 TLV2471IDBVR 296-7504-1-ND —_| LP Rail-to-Rail In/Out Op Amp 133 1.06 .80 
TLV2460IDBVR 296-7481-2-ND | LPR/RIn/Out Cp Amp TLV2471IDBVR 296-7504-2-ND —_| LP Rail-to-Rail In/Out Qo Amp 2034.00/3,000 
with ShutdOWN......0..c:ceceeeees SOT-23-6 2226.00/3,000 TLV2471IDR 296-7505-1-ND —_| LP Rail-to-Rail In/Qut Qo Amp 133 1.06 .80 
TLV24601DR 296-7482-1-ND | LPRYR In/Out Op Amp with Shutdown...8SOC 1.45 1.16  .87 TLV2471IDR 296-7505-2-ND —_| LP Rail-to-Rail In/Qut Qo Amp 1695.00/2,500 
TLV2460IDR 296-7482-2-ND | LPR/R In/Out Op Amp with Shutdown. ..8-SOIC 1855.00/2500 TLV2471 IP 296-7506-5-ND__| LP Rail-to-Rail In/Out Qp Amp. 133 1.06.80 
TLV24601P 296-7483-5-ND _| LPR/R In/Out Op Amp with Shutdown....8-Dip_ 1.45 1.16 87 TLV2472A1D 296-10610-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Qp Amp... 198 1.58 1.19 
TLV2461AIDR 296-7484-1-ND | LPR/RI/OOp Amp with Shutdown. 138 1.10 83 TLV2472AIDR 296-10610-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Qp Amp.. 198 1.58 1.19 
TLV2461AIDR 296-7484-2-ND —_| LPRYRI/OOp Amp with Shutdown. 1760.00/2,500 TLV2472AIDR 296-10610-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Qp Amp. 2528.00/2,500 
TLV2461 AIP 296-7485-5-ND | LPRYRI/OQp Amp with Shutdown. 138 110 .83 TLV2472A1P 296-10611-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Cp Amp . 198 1.58 1.19 
TLV2461CD 296-7486-5-ND | LPRYRI/OOp Amp with Shutdown . 125 1.00 .75 TLV2472CDGNR 296-10612-1-ND _| Dual, Rail-to-Rail Qp Amp . 1.80 1.44 1.08 
TLV2461CDBVR 296-7487-1-ND__| LPRYRI/OOp Amp with Shutdown . 1.25 1.00.75 TLV2472CDGNR 296-10612-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Qp Amp. 2304.00/2,500 
TLV2461CDBVR 296-7487-2-ND | LPRIRI/OOp Amp with Shutdown... 1920.00/3,000 TLV24720D 296-2440-5-ND —_| Dual, Rail-to-Rail Qp Amp... 180 1.44 1.08 
TLV2461CDBVT 296-2433-1-ND | LPRYRI/OQp Amp with Shutdown ... 125 1.00 .75 TLV2472CDR 296-2440-1-ND —_| Dual, Rail-to-Rail Cp Amp... 180 1.44 1.08 
TLV2461CDBVT 296-2433-2-ND | LPRYRI/OQp Amp with Shutdown . 175.00/250 TLV24720DR 296-2440-2-ND —_| Dual, Rail-to-Rail Cp Amp... 2304.00/2,500 
TLV2461CDR 296-7488-1-ND —_| LPRYRI/OQp Amp with Shutdown. 125 1.00 .75 TLV2472IDGNR 296-10615-1-ND__| Dual, Rail-to-Rail Qp Amp . 190 1.52 1.14 
TLV24610DR 296-7488-2-ND__| LP YR 1/OQp Amp with Shutdown. 1600.00/2,500 TLV2472IDGNR 296-10615-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Qo Amp . 2432.00/2,500 
TLV2461CP 296-7489-5-ND —_| LPR/RI/OOp Amp with Shutdown. 125 1.00.75 TLv2472ID 296-10614-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Qp Amp... 190 1.52 1.14 
TLV2461IDBVR 296-7490-1-ND | LPRYRI/OQp Amp with Shutdown . 133 1.06 .80 TLV2472IDR 296-10616-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Qp Amp... 190 1.52 1.14 
TLV2461IDBVR 296-7490-2-ND | LPRYRI/OQp Amp with Shutdown ... 2034.00/3,000 TLV2472IDR 296-10616-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Qp Amp... 2432.00/2,500 
TLV2461IDR 296-7491-1-ND | LPRYRI/OQp Amp with Shutdown. 133 1.06  .80 TLv2472IP 296-10617-5-ND___| Dual, Rail-to-Rail Qp Amp . 190 1.52 1.14 
TLV2461IDR 296-7491-2-ND LP R/RI/OQp Amp with Shutdown. 1695.00/2,500 TLV2473AID 296-10618-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Qo Amp . PuSmenilrametel 
TLV2461IP 296-7492-5-ND | LPR/RI/OOp Amp with Shutdown. 133 1.06 .80 TLV2473AIDR 296-10618-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Qp Amp . 218 1.74 1.31 
TLV2462AIDR 296-7557-1-ND _| Dual LP Rail-to-Rail /OQp Amp.. 198 1.58 1.19 TLV2473AIDR 296-10618-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Qp Amp . 2785.00/2,500 
TLV2462AIDR 296-7557-2-ND _| Dual LP Rail-to-Rail |/OQp Amy 2528.00/2,500 TLV2473AIN 296-10619-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Qo Amp. 218 174 1.31 
TLV2462AIP 296-7558-5-ND —_| Dual LP Rail-to-Rail |/OQp Amy 198 1.58 1.19 TLV2473CDGCR 296-10620-1-ND _| Dual, Rail-to-Rail Qp Amp. 198 1.58 1.19 
TLV2462A0D 296-12066-5-ND _| Dual LP Rail-to-Rail |/OOp Amy 2.36 189 1.47 TLV24730DG0R 296-10620-2-ND | Dud, Rail-to-Rail Qo Amp. 2528.00/2,500 
TLV2462ACPWR 296-12067-1-ND | Dual LP Rail-to-Rail I/O Qp Amy 236 189 1.47 TLV24730D 296-2441-5-ND —_| Dual, Rail-to-Rail Qp Amp . 198 1.58 1.19 
TLV2462AGPWR 296-12067-2-ND _| Dual LP Rail-to-Rail I/Op Amy 2793.00/2,000 TLV24730DR 296-2441-1-ND —_| Dual, Rail-to-Rail Cp Amp . 198 1.58 1.19 
TLV2462CD 296-2434-5-ND —_| Dual LP Rail-to-Rail |/OQp Amy 180 1.44 1.08 TLV2473CDR 296-2441-2-ND _| Dual, Rail-to-Rail Qp Amp . 2528.00/2,500 
TLV2462CDR 296-2434-1-ND —_| Dual LP Rail-to-Rail /OQp Amp.. 1.80 1.44 1.08 TLVv24731D 296-10622-5-ND__| Dual, Rail-to-Rail Qp Amp . 2.08 1.66 1.25 
TLV24620DR 296-2434-2-ND Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp.. 2304.00/2,500 TLV2473IDGQR 296-10623-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Qo Amp. 208 1.66 1.25 
TLV2462C0P 296-1892-5-ND —_| Dual LP Rail-to-Rail /OQp Am 180 1.44 1.08 TLV2473IDGOR 296-10623-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Cp Amp. 2656.00/2,500 
TLVv2462ID 296-7562-5-ND —_| Dual LP Rail-to-Rail I/OQp Amy 190 1.52 1.14 TLV2473IDR 296-10624-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Qp Amp . 2.08 1.66 1.25 
TLV2462IDR 296-7562-1-ND —_| Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amy 190 1.52 1.14 TLV2473IDR 296-10624-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Cp Amp . 2656.00/2,500 
TLV2462IDR 296-7562-2-ND —_| Dual LP Rail-to-Rail |/OOp Amy 2432.00/2,500 TLV24731N 296-10625-5-ND _| Dual, Rail-to-Rail Qp Amp. 2.08 1.66 1.25 
TLV2462IDGKR 296-7561-1-ND Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp. . 1.90 1.52 1.14 TLV2474AIDR 296-10626-1-ND Quad, 600p/Ch. 2.8MHz R/R, I/O, 
TLV2462IDGKR 296-7561-2-ND —_| Dual LP Rail-to-Rail /OQp Am) 2432.00/2,500 High Drive Qp AMP ........0eseeeeeee 14SOC 232 186 1.45 
TLV2462IP 296-1893-5-ND —_| Dual LP Rail-to-Rail I/OQp Amy 190 1.52 1.14 TLV2474AIDR 296-10626-2-ND | Quad, 600)/Ch. 2.8MHz RIR, I/O, 
TLVv24620D 296-12068-5-ND | Dual LP Rail-to-Rail |/Op Amy 227 182 1.42 High Drive Op Amp .....-..0seeeeeee 14-SOIC 3245.00/2,500 
TLV2463AIDR 296-7563-1-ND | Dual LPR/RI/OQp Amp with SD....... 218 174 1.31 TLV2474AIN 296-10627-5-ND | Quad, 600)/Ch. 2.8MHz RIR, I/O, 
TLV2463AIDR 296-7563-2-ND _| Dual LPR/RI/OOQp Amp with SD....... 2785.00/2,500 High Drive Op AMP .....--seteeereeeeees 14Dip 232 1.86 1.45 
TLV2463AIN 296-7564-5-ND —_| Dual LPR/RI/OOp Amp with SD 218 174 1.31 TLV2474AIPWPR 296-10628-1-ND — | Quad, 600,/Ch. 2.8MHz RIR, 1/0, 
TLV2463ACD 296-12069-5-ND | Dual LPRYRI/OQp Amp with SD. 261 2.09 1.63 High Drive Qp Amp........0..0006+ 14HTSSCP 2.43 1.95 1.52 
TLV2463AGPWR 296-12070-1-ND | Dual LPRYRI/OQp Amp with SD. 261 2.09 1.63 TLV2474AIPWPR 296-10628-2-ND | Quad, 600)/Ch. 2.8MHz RIR, I/O, 
TLV2463ACPWR 296-12070-2-ND | Dual LPRYRI/OQp Amp with SD. 2958.00/2,000 High Drive Qp Amp........0..0006+ 14-HTSSOP 2754.00/2,000 
TLV24630D 296-2435-5-ND _| Dual LPR/RI/OQp Amp with SD. 198 1.58 1.19 TLV2474AIPWR 296-13364-1-ND | Quad, 600)/Ch. 2.8MHz RIR, I/O, 
TLV2463CDR 296-2435-1-ND Dual LP PIR /OQp Amp with SD....... 1.98 1.58 1.19 High Drive Qp Amp . 2.32 1.86 1.45 
TLV24630DR 296-2435-2-ND | Dual LPRYRI/OQp Amp with SD. 2528.00/2,500 TLV2474AIPWR 296-13364-2-ND | Quad, 600/Ch. 2.8MHz RIR, 1/0, 
TLV2463CDGS 296-7565-5-ND —_| Dual LPRYRI/OQp Amp with SD 198 1.58 1.19 High Drive Qp Amp .......0cseee0e 14-TSSCP 2626.00/2,000 
TLV24630N 296-7567-5-ND | Dual LPRYRI/OQp Amp with SD 198 1.58 1.19 TLV24740D 296-2442-5-ND | Quad, 600)/Ch. 2.8MHz RIR, I/O, 
TLV24631D 296-1894-5-ND _| Dual LP Rail-to-Rail Qp Amp 2.08 1.66 1.25 High Drive Qp AMP ........0seceeeee 14S0C 235 188 1.41 
TLV2463IDGSR 296-7568-1-ND Dual LP R/R 1/0 Op Amp w/SD. 208 1.66 1.25 ‘TLV2474CDR 296-2442-1-ND | Quad, 600p/Oh. 2.8MHz R/R, I/O, 
TLV2463IDGSR 296-7568-2-ND Dual LP RYR I/O Op Amp w/SD. 2656.00/2,500 High Drive Qp Amp . 2.35 1.88 1.41 
TLV24631N 296-1895-5-ND | Dud LPR/ROpAmp........ 2.08 166 1.25 TLV2474CDR 296-2442-2-ND | Quad, 600)/Ch. 2.8MHz RIR, 1/0, 
TLV24630D 296-12071-5-ND | Dual LPR/RI/OQp Amp w/SD 248 198 1.54 High Drive Op Amp .....-.00seeeeees 14-SOIC 3007.50/2,500 
TLV24630PWR 296-12072-1-ND _| Dual LPRYRI/OOp Amp w/SD 248 198 154 TLV24740N 296-10630-5-ND | Quad, 600)/Ch. 2.8MHz RR, I/O, 
TLV24630PWR 296-12072-2-ND | Dual LP R/R1/O Op Amp w/SD 2806.00/2,000 High Drive Qp Amp .............0.20005 14Dip 235 1.88 1.41 
TLV2464AIDR 296-14410-1-ND | Quad LP P/R I/O Op Amp NEW! 2.32 1.86 1.45 ‘TLV2474CPWPR 296-10631-1-ND | Quad, 600p/Oh. 2.8MHz RYR, I/O, 
TLV2464AIDR 296-14410-2-ND | Quad LP P/R I/O Op Amp NEW! 3245.00/2,500 High Drive Qp Amp.....-..--..--++ 14-HTSSOCP_ 2.48 1.98 1.49 
TLV2464C0D 296-2436-5-ND | Quad LPR/RI/OQp Amp. 235 188 1.41 TLV2474CPWPR 296-10631-2-ND | Quad, 600)/Ch. 2.8MHz RIR, 1/0, 
TLV2464CDR 296-2436-1-ND | Quad LPR/RI/OOp Amp. 235 188 1.41 High Drive Qp Amp........-..0006+ 14-HTSSCP 2574.00/2,000 
TLV2464CDR 296-2436-2-ND Quad LP R/R Op Amp. 3007.50/2,500 TLV2474IDR 296-10632-1-ND | Quad, 600p/Oh. 2.8MHz RYR, I/O, 
TLV2464CN 296-7570-5-ND Quad LP P/R/OQp Amp ... 235 188 1.41 High Drive Op Amp ..............225 14SOC 248 1.98 1.49 
TLV2464CPWR 296-7571-1-ND Quad LP PYR I/O Op Amp. 2.35 188 1.41 TLV24741DR 296-10632-2-ND | Quad, 600p/Oh. 2.8MHz F/R, I/O, 
TLV2464CPWR 296-7571-2-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp. 2444.00/2,000 High Drive Qp Amp ........+...+:00++ 14-SO1C 3167.50/2,500 
TLV2464ID 296-10608-5-ND | Quad LPR/ROp Amp .... 248 198 1.49 (Continued) 
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TLV24741N 296-10633-5-ND | Quad, 600)/Ch. 2.8MHz RIR, I/O, TLV2762IDGKR 296-10664-2-ND | HS, Dual Rail-to-Rail Qp Amp... 2560.00/2,500 
High Drive Qp AMP ......e.esceeeeeeeees 14Dip 248 1.98 1.49 TLV2762IDR 296-10665-1-ND | Low Power, Dual R/R Op Amp 2.00 1.60 1.20 
TLV2474IPWPR 296-12009-1-ND | Quad, 600)/Ch. 2.8MHz PIR, I/O, TLV2762IDR 296-10665-2-ND | Low Power, Dual R/ROp Amp.. 2560.00/2,500 
High Drive Qp Amp........0.0006+ 14-HTSSCP 2.32 1.86 1.45 TLV27630D 296-10666-5-ND _| Low Power, Dual R/R Op Amp.. 210 168 1.26 
TLV2474IPWPR 296-12009-2-ND | Quad, 600)/Ch. 2.8MHz PIR, I/O, TLV2763CDR 296-10666-1-ND _| Low Power, Dual R/R Op Amp. 210 168 1.26 
High Drive Qp Amp. 2626.00/2,000 TLV2763CDR 296-10666-2-ND | Low Power, Dual R/R Op Amp 2687.50/2,500 
TLV2475AIDR 296-10634-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 254 2.04 1.59 TLV2763IDGSR 296-10667-1-ND | Low Power, Dual R/R Op Amp.. 218 174 1.31 
TLV2475AIDR 296-10634-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Qp Amp .. 3560.00/2,500 TLV2763IDGSR 296-10667-2-ND _ | Low Power, Dual R/R Op Amp.. 2785.00/2,500 
TLV2475AIN 296-10635-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 254 2.04 1.59 TLV2763IDR 296-10668-1-ND _| Low Power, Dual R/R Op Amp. 218 174 1.31 
TLV2475AIPWPR 296-10636-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp. 266 213 1.66 TLV2763IDR 296-10668-2-ND _| Low Power, Dual R/R Op Amp. 2785.00/2,500 
TLV2475AIPWPR 296-10636-2-ND__| Quad, Rail-to-Rail Qp Amp... 3010.00/2,000 TLV2763IN 296-10669-5-ND | Low Power, Dual R/R Op Amp . 218 1.74 1.31 
TLV24750D 296-2443-5-ND —_| Quad, Rail-to-Rail Qp Amp .. 232 1.86 1.45 TLV2464AIPW 296-14050-5-ND | Low Power R/R Input/Output 
TLV24750DR 296-2443-1-ND —_| Quad, Rail-to-Rail Qp Amp .. 232 186 1.45 Op Amp with Shutdown NEW!....14-TSSOCP 2.32 1.86 1.45 
TLV2475CDR 296-2443-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 3245,00/2,500 TLV2764IDR 296-10670-1-ND | Micropower Single R/R Op Amp. 234 188 1.46 
TLV24750N 296-10638-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 232 186 1.45 TLV2764IDR 296-10670-2-ND _| Micropower Single R/R Op Amp....... 3275.00/2,500 
TLV2475CPWPR 296-10639-1-ND _| Quad, Rail-to-Rail Op Amp... 243 195 1.52 TLV2764IN 296-14051-5-ND | 1.8V Micropower PVR Input/Output 
TLV2475CPWPR 296-10639-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp.. 2754.00/2,000 Qp Amp with Shutdown NEW!. 234 188 1.46 
TLV24751DR 296-10640-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 243 195 1.52 TLV2764IPWR 296-10671-1-ND | Micropower Single R/R Op Amp. 234 188 1.46 
TLV2475|DR 296-10640-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 3402.50/2,500 TLV2764IPWR 296-10671-2-ND _| Micropower Single R/R Op Amp. 2652.00/2,000 
TLV24751N 296-10641-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 243 195 1.52 TLV27651DR 296-10672-1-ND__| Micropower Single R/R Cp Amp... 257 2.06 1.60 
TLV2475|PWPR 296-10642-1-ND__| Quad, Rail-to-Rail Qp Amp: 2.54 2.04 1.59 TLV27651DR 296-10672-2-ND | Micropower Single R/R Op Amp... 3590.00/2,500 
TLV2475|PWPR 296-10642-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Qp Amp. 2882.00/2,000 TLV2765|PWR 296-10673-1-ND __| Micropower Single R/R Op Amp. 257 206 1.60 
TLV2620IDR 296-11662-1-ND _ | Single Supply Qo Amp. 135 1.08 81 TLV2765|PWR 296-10673-2-ND _| Micropower Single R/R Cp Amp... 2908.00/2,000 
TLV26201DR 296-11662-2-ND _ | Single Supply Op Amp. 1727.50/2,500 TLV2770AIDR 296-7582-1-ND _| Single2.7V R/RCb Amp wiShutdown.... 170 1.36 1.02 
TLV2621IDR 296-11667-1-ND _| Single Supply Op Amp. 147 1.23 98 TLV2770AIDR 296-7582-2-ND _| Single 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown... 2175.00/2,500 
TLV2621IDR 296-11667-2-ND_| Single Supply Op Amp . 1592.50/2,500 TLV2770AIP 296-7583-5-ND —_| Single 2.7V R/ROp Amp w/Shutdown 1.70 1.36 1.02 
TLV2622IDGKR 296-10647-1-ND 160 1.28 96 TLV27700D 296-1896-5-ND —_| Single 2.7V RR Op Amp w/Shutdown ... 158 1.26 95 
TLV2622IDGKR 296-10647-2-ND 2048.00/2,500 TLV2770CDR 296-1896-1-ND _| Single 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown..... 158 1.26 95 
TLV2622IDR 296-10648-1-ND | Dual, R/R, HS Op Amp. 160 1.28 .96 TLV2770CDR 296-1896-2-ND _| Single 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown.... 2015.00/2,500 
TLV2622IDR 296-10648-2-ND | Dual, R/R, HS Op Amp. 2048.00/2,500 TLV2770CDGKR 296-7584-1-ND —_| Single 2.7V RR Op Amp 
TLV2623IDGSR 296-10649-1-ND _| Dual, R/R, LP Op Amp. 175 1.40 1.05 w/ShUtdOWN .....0.seceeeteeeeeeeees 158 1.26 95 
TLV2623IDGSR 296-10649-2-ND | Dual, RR, LP Op Am 2240.00/2,500 TLV2770CDGKR 296-7584-2-ND —_| Single 2.7V R/R Op Amp 
TLV2623IDR 296-10650-1-ND | Dual, R/R, LP Op Amp... 175 1.40 1.05 w/Shutdown 2015.00/2,500 
TLV2623IDR 296-10650-2-ND | Dual, R/R, LP Op Amp 2240.00/2,500 TLV27700P 296-1897-5-ND _| Rail-to-Rail Operational Amplifier 158 1.26 95 
TLV26241DR 296-11665-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 223 178 1.34 TLV2770ID 296-1898-5-ND _| Single 2.7V R/O Cp Amp w/SD. 165 1.32 99 
TLV2624IDR 296-11665-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp .. 2847.50/2,500 TLV2770IDR 296-1898-1-ND _| Single 2.7V R/RI/OCp Amp w/SD. 1.65 1.32 99 
TLV2624IPWR 296-11655-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Qp Amp .. 223. 1.78 1.34 TLV2770IDR 296-1898-2-ND —_| Single 2.7V RR1/OCp Amp w/SD. 2112.00/2,500 
TLV2624IPWR 296-11655-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Qp Amp .. 2314.00/2,000 TLV2770IDGKR 296-7585-1-ND _| Single 2.7V YR Qp Amp 
TLV2625IDR 296-11695-1-ND | Low Voltage Quad Qp Amp.. 243 194 1.46 WISHULDOWN ....0..seceeeteeeeeeeees 165 1.32 99 
TLV26251DR 296-11695-2-ND | Low Voltage Quad Op Amp.. 3105.00/2,500 TLV2770IDGKR 296-7585-2-ND —_| Single 2.7V /R Op Amp 
TLV2625IPWR 296-11669-1-ND _| Low Voltage Quad Qp Amp.. 243 194 1.46 w/Shutdown 2112.00/2,500 
TLV2625IPWR 296-11669-2-ND | Low Voltage Quad Cp Amp.. 2522.00/2,000 TLV2770IP 296-1899-5-ND Rail-to-Rail Qo Amp 1.65 1.32 99 
TLV2630IDBVR 296-11971-1-ND | 9MHz -R Output Op Amp wi 168 1.34 1.01 TLV2771AIDR 296-7586-1-ND —_| Single 2.7V Rail-to-Rail Qo Amp 158 1.26 95 
TLV2630IDBVR 296-11971-2-ND | 9MHzR-R Qutput Cp Amp with SD . 2574.00/3,000 TLV2771AIDR 296-7586-2-ND —_| Single 2.7V Rail-to-Rail Qo Amp 2015.00/2,500 
TLV2630IDR 296-11972-1-ND | 9MHz R-R Output Op Amp with SD. 1.68 1.34 1.01 TLV27710D 296-1900-5-ND Single 2.7V Rail-to-Rail Qo Amp 143° 1.14.86 
TLV2630IDR 296-11972-2-ND_ _| 9MHzR-R Output Op Amp with SD. 2145.00/2,500 TLV2771CDR 296-1900-1-ND__| Single 2.7V Rail-to-Rail Qo Amp 1.43 1.14 86 
TLV2631IDBVR 296-11973-1-ND | 9MHz Rail-to-Rail Output Qp Amp .... 140 1.12 84 TLV2771CDR 296-1900-2-ND —_| Single 2.7V Rail-to-Rail Qo Amp 1825.00/2,500 
TLV2631IDBVR 296-11973-2-ND | 9MHz Rail-to-Rail Output Qo Amp 2150.40/3,000 TLV2771CDBVR 296-1346-1-ND —_| Rail-to-Rail Qo Amp... 1.43 1.14 — .86 
TLV2631IDR 296-11974-1-ND | 9MHz Rail-to-Rail Qutput Oo Amp 140 1.12 84 TLV2771CDBVR 296-1346-2-ND —_| Rail-to-Rail Qo Amp 2190.00/3,000 
TLV2631IDR 296-11974-2-ND | 9MHz Rail-to-Rail Qutput Op Amp... 1792.00/2,500 TLV2771IDBVR 296-1347-1-ND —_| Rail-to-Rail Qo Amp 1.50 1.20.90 
TLV2632IDGKR 296-13368-1-ND Dual, Low Power, Wide Bandwidth, TLV2771IDBVR 296-1347-2-ND Rail-to-Rail Qo Amp.. 2304.00/3,000 
Single Supply R/R Cp Amp .........-- 8-MSCP 210 1.68 1.26 TLV27711D 296-10674-5-ND | HS, Single Rail-to-Rail Cp Amp. 150 1.20 90 
TLV2632IDGKR 296-13368-2-ND Dual, Low Power, Wide Bandwidth, TLV2771IDR 296-10674-1-ND HS, Single Rail-to-Rail Qo Amp . ESO 220) 90 
Single Supply R/R Op Amp .........-- 8-MSOP 2687.50/2,500 TLV2771IDR 296-10674-2-ND | HS, Single Rail-to-Rail Qo Amp. 1920.00/2,500 
TLV2632IDR 296-11975-1-ND | Dual, Low Power, Wide Bandwidth, TLV2772AID 296-7587-5-ND _| Dual 2.7V Rail-to-Rail Qp Amp. 2.25 180 1.35 
Single Supply R/R Op Amp...........6 8SOC 210 1.68 1.26 TLV2772AIDR 296-7587-1-ND Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. . 2.25 1.80 1.35 
TLV2632IDR 296-11975-2-ND | Dual, Low Power, Wide Bandwidth, TLV2772AIDR 296-7587-2-ND —_| Dual 2.7V Rail-to-Rail Cp Amp.. 2880.00/2,500 
Single Supply R/R Op Amp.......-..++ 8-SOIC 2687.50/2,500 TLV2772AIP 296-7588-5-ND —_| Dual 2.7V Rail-to-Rail Cp Amp . 2.25 1.80 1.35 
TLV2633IDGSR 296-13369-1-ND Dual, LP, Wide Bandwidth, Single Supply TLV2772AMD 296-7589-5-ND_ Dual 2.7V Rail-to-Rail Qo Amp 245 1.97 1.53 
FYRQ Amp w/Shutdown . ..10-MSCP 230 1.84 1.38 TLV2772AQD 296-10675-5-ND Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 245 1.96 1.47 
TLV2633IDGSR 296-13369-2-ND Dual, LP, Wide Bandwidth, Single Supply TLV2772ACPW 296-10676-5-ND Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 245 1.96 1.47 
F/R Cp Amp w/Shutdown ........... 10-MSOP 2945.00/2,500 TLV27720D 296-10677-5-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Qp Amp. 205 164 1.23 
TLV2633IDR 296-11976-1-ND _ | Dual, LP, Wide Bandwidth, Single Supply TLV2772CDR 296-10677-2-ND _| Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 2625.00/2,500 
F/R Ch Amp w/Shutdown...........++ 14S0C 2.30 1.84 1.38 TLV2772CDGK 296-7591-5-ND _| Dual 2.7V Rail-to-Rail Qp Amp . 2.05 164 1.23 
TLV26331DR 296-11976-2-ND | Dual, LP, Wide Bandwidth, Single Supply TLV27720P 296-7592-5-ND —_| Dual 2.7V Rail-to-Rail Cp Amp . 2.05 164 1.23 
PYRO) Amp w/Shutdown............. 14-SOlC 2945.00/2,500 TLV2772ID 296-1902-5-ND_ Dual Rail-to-Rail Qo Amp .. Zot 2.20) 
TLV2634IDR 296-11977-1-ND | Quad 9MHz Rail-to-Rail TLV2772IDR 296-1902-1-ND | Dual Rail-to-Rail Qp Amp ... 215 172 129 
Qutput Op Amp 263 211 1.64 TLV2772IDR 296-1902-2-ND _| Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 2752.50/2,500 
TLV2634IDR 296-11977-2-ND | Quad 9MHz Rail-to-Rail TLV2772IDGKR 296-7593-1-ND _| Dual 2.7V Rail-to-Rail Cp Amp . 215 172 1.29 
Qutput Op Amp 3685.00/2,500 TLV2772IDGKR 296-7593-2-ND —_| Dual 2.7V Rail-to-Rail Qp Amp . 2752.50/2,500 
TLV2634IPWR 296-11978-1-ND | Quad 9MHz Rail-to-Rail TLV2772IP 296-1903-5-ND Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp . 215 1.72 1.29 
Qutput Qp Amp 263 211 1.64 TLV2772MD 296-7594-5-ND —_| Dual 2.7V Rail-to-Rail Cp Amp . 234 188 146 
TLV2634IPWR 296-11978-2-ND | Quad 9MHz Rail-to-Rail TLV27720D 296-10678-5-ND _| Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp: 233 186 1.40 
Qutput Op AMP... eeeeeeeeeeee 14-TSSOP 2984.00/2,000 TLV27720PW 296-10679-5-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Cp Amp... 233 186 1.40 
TLV2635IDR 296-11979-1-ND | Quad 9MHz Rail-to-Rail Qutput TLV2773AIDR 296-7595-1-ND —_| Dual 2.7V R/ROp Amp w/Shutdown . 245 196 147 
Qp Amp with Shutdown. .........0..+ 16-SOC 288 231 1.80 TLV2773AIDR 296-7595-2-ND _| Dual 2.7V R/ROp Amp w/Shutdown . 3135.00/2,500 
TLV26351DR 296-11979-2-ND — | Quad 9MHz Rail-to-Rail Qutput TLV2773AIN 296-7596-5-ND —_| Dual 2.7V /ROp Amp wiShutdown . 245 196 147 
Qp Amp with Shutdown..........0.. 16-SOIC 4032.50/2,500 TLV27730D 296-2444-5-ND —_| Dual Rail-to-Rail Qp Amp... 225 180 1.35 
TLV26351PWR 296-11980-1-ND | Quad 9MHz Rail-to-Rail Qutput TLV2773CDR 296-2444-1-ND —_| Dual 2.7V R/ROp Amp w/Sh sa 2.25 180 1.35 
Qp Amp with Shutdown...........4. 16-TSSOCP 288 231 1.80 TLV2773CDR 296-2444-2-ND _| Dual 2.7V /ROp Amp w/Shutdown ... 2880.00/2,500 
TLV26351PWR 296-11980-2-ND | Quad 9MHz Rail-to-Rail Qutput TLV2773CDGS 296-7597-5-ND__| Dual 2.7V /ROp Amp w/Shutdown . 2.25 1.80 1.35 
Qp Amp with Shutdown 3264.00/2,000 TLV2773IDGSR 296-7599-1-ND Dual 2.7V IR Cp Amp w/Shutdown . 235 188 1.41 
TLV2711CDBVR 296-10651-1-ND _| LP, Rail-to-Rail Qo Amp... 99 «4.83 ~66 TLV2773IDGSR 296-7599-2-ND —_| Dual 2.7V R/ROp Amp w/Shutdown . 3007.50/2,500 
TLV2711CDBVR 296-10651-2-ND _| LP, Rail-to-Rail Qo Amp 1287.00/3,000 TLV2773IDR 296-7600-1-ND | Dual 2.7V /ROp Ampw/Shutdown ...14-SOC. 2.35 1.88 1.41 
TLV2711IDBVR 296-10652-1-ND | LP, Rail-to-Rail Qo Amp 102 85 68 TLV2773IDR 296-7600-2-ND _| Dual 2.7V VR Op Amp w/Shutdown ... 14-SOIC 3007.50/2,500 
TLV2711IDBVR 296-10652-2-ND | LP, Rail-to-Rail Qo Amp 1326.00/3,000 TLV27731N 296-7601-5-ND_ _| Dual 2.7V /ROp Ampw/Shutdown.....14-Dip 2.35 1.88 1.41 
TLV2721CDBVR 296-10653-1-ND _| LP, Rail-to-Rail Qp Amp its ES TLV2774AIDR 296-7602-1-ND | Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp... 263 211 1.64 
TLV2721CDBVR 296-10653-2-ND _| LP, Rail-to-Rail Qo Amp 1365.00/3,000 TLV2774AIDR 296-7602-2-ND —_| Quad 2.7V Rail-to-Rail Qp Amp. 3685.00/2,500 
TLV2721IDBVR 296-10654-1-ND | LP, Rail-to-Rail Qp Amp ight es | ek TLV2774AIN 296-7603-5-ND —_| Quad 2.7V Rail-to-Rail Qo Amp 263 211 1.64 
TLV2721IDBVR 296-10654-2-ND | LP, Rail-to-Rail Qo Amp 1443,.00/3,000 TLV27740D 296-1904-5-ND —_| Quad 2.7V Rail-to-Rail Qp Amp. 239 191 1.49 
TLV2731CDBVR 296-10656-1-ND | LP, Rail-to-Rail Qo Amp 105 88 .70 TLV2774CDR 296-1904-1-ND _| Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp... 239 191 1.49 
TLV2731CDBVR 296-10656-2-ND _| LP, Rail-to-Rail Qp Amp 1365.00/3,000 TLV2774CDR 296-1904-2-ND | Quad 2.7V Rail-to-Rail Qo Amp. 3340.00/2,500 
TLV2731IDBVR 296-10657-1-ND | LP, Rail-to-Rail Qo Amp unt es ae TLV27740N 296-1905-5-ND —_| Quad 2.7V Rail-to-Rail Qo Amp 239 191 1.49 
7LV2731IDBVR 296-10657-2-ND | LP, Rail-to-Rail Qp Amp... 1443,.00/3,000 TLV2774CPWR 296-7604-1-ND —_| Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 239 191 1.49 
TLV27601D 296-10658-5-ND | Micropower R-to-R Op Amp 150 1.20 .90 TLV2774CPWR 296-7604-2-ND —_| Quad 2.7V Rail-to-Rail Qo Amp. 2704.00/2,000 
TLV27601IDBVT 296-10659-5-ND | Micropower R-to-R Op Amp 150 1.20 .90 TLV2774ID 296-1906-5-ND___| Quad 2.7V Rail-to-Rail Qo Amp. 252 202 1.57 
TLV2760IP 296-10660-5-ND__| Micropower R-to-R Op Amp. 150 1.20.90 TLV2774IN 296-1907-5-ND | Quad 2.7V Rail-to-Rail Qo Amp 252 202 157 
TLV2761ID 296-10661-5-ND —_ | Micropower R-to-R Op Amp 138 1.10 .83 TLV2775AIDR 296-7605-1-ND | Quad 2.7V R/R Op Amp w/SD 288 231 1.80 
TLV2761IDBVT 296-10662-1-ND | Micropower R-to-R Op Amp ... sc: a Os (=) TLV2775AIDR 296-7605-2-ND —_| Quad 2.7V R/R Op Amp w/SD 4032.50/2,500 
TLV2761IDBVT 296-10662-2-ND | Micropower R-to-R Op Amp .. 192.50/250 TLV2775AIN 296-7606-5-ND_ | Quad 2.7V R/R Op Amp w/SD. . 288 231 1.80 
TLV2761IP 296-10663-5-ND | Low Power, Single B/R Cp Amp Y 138 110 .83 TLV2775AIPW. 296-10680-5-ND _| Quad 2.7V R/ROp Amp w/SD........ 288 231 1.80 
TLV2762IDGKR 296-10664-1-ND _| HS, Dual Rail-to-Rail Qp Amp... 2.00 1.60 1.20 (Continued) 
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TLV27750D 296-1908-5-ND | Quad 2.7V R/ROp Ampw/SD.... 263 211 1.64 TLV4111IDR 296-10715-2-ND | High Qut/Low Volt Single 
TLV27750DR 296-1908-1-ND | Quad 2.7V R/ROp Amp w/SD. 263 211 1.64 Rail-to-Rail Qo Amp 2080.00/2,500 
TLV27750DR 296-1908-2-ND | Quad 2.7V /ROp Ampw/SD.... 3685.00/2,500 TLV4112CD 296-2447-5-ND —_| Dual High-Drive Qp Amplifier 198 1.58 1.19 
TLV27750N 296-1909-5-ND =| Quad 2.7V R/ROp Amp w/SD.. 263 211 1.64 TLV4112CP 296-10716-5-ND | High-Out-Drive Dual R/R Op Amp . 198 1.58 1.19 
TLV27751D 296-1910-5-ND__| Quad 2.7V R/ROp Amp w/SD. 275 220 1.71 TLV4112ID 296-10717-5-ND__| High-Out-Drive Dual R/R Op Amp. 2.08 1.66 1.25 
TLV27751DR 296-10681-1-ND | Quad 2.7V P/R Op Amp w/SD. 275 2.20 1.71 TLV4112IDGNR 296-10718-1-ND | High-Out-Drive Dual F/R Op Amp . 2.08 166 1.25 
TLV2775IDR 296-10681-2-ND Quad 2.7V R/R Op Amp w/SD . 3842.50/2,500 TLV4112IDGNR 296-10718-2-ND High-Qut-Drive Dual R/R Op Amp . 2655.00/2,500 
TLV27751N 296-7607-5-ND Quad 2.7V R/R Op Amp w/SD.. 275 220 1.71 TLV4112IP 296-10719-5-ND | High-Out-Drive Dual F/R Cp Amp . 2.08 1.66 1.25 
TLV2780IDBVR 296-7608-1-ND 8MHz, 1.8V YR Cp Amp TLV4113ID 296-10720-5-ND | High-Out-Drive Dual Rail-to-Rail 
w/Shutdown ........000sceeeeeeeeee 1.60 1.28.96 Op Amp with Shutdown......--..--+++ 2.28 1.82 1.37 
TLV2780IDBVR 296-7608-2ND | 8MHz, 1.8VR/ROp Amp TLV4113IDGOR 296-10721-1-ND | High-Out-Drive Dual Rail-to-Rail 
with Shutdown... 2457.00/3,000 Op Amp with Shutdown...........- 228 182 1.37 
TLV27801IDR 296-7609-1-ND | MHz. 1.8V/RI/O p TLV4113IDGQR 296-10721-2-ND | High-Out-Drive Dual Rail-to-Rail 
with ShUtGOWN .......ssecsessessesseeee BSAC 1.60 1.28 96 Op Amp with Shutdown .......... 10-HTSS0P 2912:50/2,500 
TLV27801DR 296-7609-2-ND | MHz, 1.8V ROG Amp TLV4120IDGNR 296-10722-1-ND re oe hs Signal Rail-to-Rail 
with ShutOWn .....-..ssessseeeeee 2047.50/2,500 Cp Amp with Shutdown. 28) hy 
TLV2781IDBVR 296-7610-1-ND | 8MHz, 1.8V Rail-to-Rail /OQp Amp... 148 118 89 TLV41201DGNR 296-10722-2.ND _ | High-Out-Drive Signal Rail-to-Rail 
1LV2781|DBVR 296-7610-2-ND —_| 8MHz, 1.8\/Pail-to-Rail /OQp Amp. 2265.00/3,000 Op Amp with Shutdown 3622.50/2,500 
TLV27811DR 296-7611-1-ND | 8MHz, 1.8V Rail-to-Rail /OQp Amp 148 1.18 89 TRAQOSD12DCA ooo hoi) 2W Stereo Power Amplifier Chee GE hen 
TLV27811DR 296-7611-2-ND —_| 8MHz, 1.8V Rail-to-Rail /OQp Amp 1887.50/2,500 TPAQOSD14DCA 296-2849 -5:ND) | 2W Stereo Power Amplifier, 
‘ade for TPAD05D04DCA . 9.62 7.70 650 
TLV2782AID 206-7612-5-ND__| Dual 8MHz, 1.8VR/RI/OQp Amp .. 223 1.78 1.34 TPAGSDUIDCA EST ERENG baie Powe Are . a 
TLV27820D 296-2445-5-ND | Low Voltage, Dual, RR Op Amp... 203 1.62 1.22 sO MOLDEC ee NS [etna nari i) Ge Ses 
TLV27820DR 296-2445-1-ND | Dual 8MHz, 1.8V R/RI/OQp Amp 203 1.62 1.22 656 525 443 
TLV27820DR 296-2445-2-ND | Dual 8MHz, 1.8V R/RI/OQp Amp 2592.50/2,500 sy Ne cree Nel pene : : : 
TLv278200GKR 296-7613-1-ND | Dud MHz, 1.8VIRI/OQp Amp 203 1.62 1.22 TODO ei G53 BER cus 
TLV27820DGKR 296-7613-2-ND __| Dual 8MHz, 1.8V R/RI/OOp Amp 2592.50/2.500 | pee tee a : - - 
TLv27821D 296-11652-5-ND | Dual 8MHz, 1.8VIRVOQp Amp .. pramerezomeicsy | 'TMOS200200N GERRI END) | Aeiereiataaniaall 8200.00/2,000 
TLV2782IDGKR 296-7615-1-ND | Dual 8MHz, 1.8V R/RI/OQp Amp 213 1.70 1.28 TPAN32D03DCA 296-2463-5-ND | 10W Monaural Power Amp 622 498 4.20 
TLV2782IDGKR 296-7615-2-ND —_| Dual 8MHz, 1.8V RR I/OOp Amp 2720.00/2,500 TPAO32D04DCA 296-2464-5-ND —_| 10W Stereo Power Amplifier. 684 5.48 4.62 
TLv2782IP 296-7616-5-ND_—_| Dual Miz, 1.8V R/RIOQp Amp... 213° 1.70 1.28 TPA102DGN 296-1941-5-ND _| 150mW Stereo Audio Power Amp. 132 110 88 
eee BETEND Beenie ie re FR, VO See fancaae TPAT02DGNR 296-1941-1-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp. 132 110 88 
NUTT STILT is Fase : : : TPA102DGNR 296-1941-2-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp. 1430.00/2,500 
TLV27830D 296-10684-5-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed F/R, 1/O TPA112D 296-2465-5-ND —_| 150mW Stereo Audio Power Amp Gy a 2 
Qp Amp with Shutdown. .............- 14S0C 2.23 1.78 1.34 TPA112DR 296-2465-1-ND —_| 150mW Stereo Audio Power Amp 93 78 62 
TLV27830DR 296-10684-1-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed F/R, 1/O TPA112DR 296-2465-2-ND _| 150mW Stereo Audio Power Amp 1007.50/2,500 
Op Amp with Shutdown. ......-....... 14-50 TPAT12DGN 296-1942-5-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp. 123° 103 82 
‘TLV2783CDR 296-10684-2-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed PIR, 1/O TPA112DGNR 296-1942-1-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp. 123 1.03 82 
Qp Amp with Shutdown. ......-...-++- 14-SOC 2847.50/2,500 TPA112DGNR 296-1942-2-ND _| 150mW Stereo Audio Power Amp. 1332.50/2,500 
TLV27830DGSR 296-10683-1-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed P/R, 1/0 TPA122D 296-2466-5-ND —_| 150mW Stereo Audio Power Amp 102 85 68 
Qp Amp with Shutdown ... 223 178 1.34 TPA122DR 296-2466-1-ND _| 150mW Stereo Audio Power Amp 102.85 68 
TLV27830DGSR 296-10683-2-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed P/R, TPA122DR 296-2466-2-ND 150mW Stereo Audio Power Amp 1105.00/2,500 
Op Amp with Shutdown ..............+ 10-SOP 2847.50/2,500 TPA122DGN 296-1943-5-ND 150mW Stereo Audio Power Amp. 132 110 .88 
TLV27831D 206-2446-5-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, /O TPA122DGNR 296-1943-1-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp. 132 110 88 
Op Amp with Shutdown. ............+- 14S0C 233 1.86 1.40 TPA122DGNR 296-1943-2-ND 150mW Stereo Audio Power Amp 1430.00/2,500 
TLV2783IDGSR 296-10685-1-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, /O TPA152D 296-1944-5-ND _| 75mW Single-Ended Audio Power Amp...8-SOC 1.44 1.20.96 
Op Amp with Shutdown ..............+ 10-SOP 233 1.86 1.40 TPA152DR 296-1944-2-ND 75mW Single-Ended Audio Power Amy 1560.00/2,500 
TLV2783IDGSR 296-10685-2-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, /O TPA301D 296-1945-5-ND —_| 0.35W Mono Audio Power Amplifier. 84 70 «56 
Qp Amp with Shutdown ..........026+. 10-SCP 2975.00/2,500 TPA301DR 296-1945-1-ND | 0.35W Mono Audio Power Amplifier. 84 6.70 56 
TLV27831N 296-10686-5-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, I/O TPA301DR 296-1945-2-ND —_| 0.35W Mono Audio Power Amplifier. 910.00/2,500 
Qp Amp with Shutdown ... 233 1.86 1.40 TPA301DGN 296-1946-5-ND _| 0.35W Mono Audio Power Amplifier 141.9374 
TLV2784AID 296-10687-5-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, /O TPA302D 296-7011-5-ND _| 0.3W Stereo Audio Power Amp. 238 190 1.43 
Op Amp with Shutdown. ..........26.5 14S0C 259 207 1.61 TPA311D 296-1947-5-ND —_| 0.35W Mono Audio Power Amp 84 «70 «56 
TLV2784CPWR 296-13373-1-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, /O TPA311DR 296-1947-1-ND —_| 0.35W Mono Audio Power Amp 84 70 56 
Qp Amp with Shutdown............. 14-TSSOCP 236 189 1.47 TPA311DR 296-1947-2-ND —_| 0.35W Mono Audio Power Amp 910.00/2,500 
TLV2784CPWR 296-13373-2-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed P/R, /O TPA311DGN 296-1948-5-ND__| 0.35W Mono Audio Power Amplifier ... 141.9374 
Op Amp with Shutdown...........-+ 14-TSSOP 2678.00/2,000 TPA321D 296-7012-5-ND —_| 350mW Low Volt. Audio Power Amp 
TLV2784IDR 296-10688-1-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 with Differential Inputs ................. 84 70 56 
Op Amp with Shutdown.............6 14SOC 248 1.98 1.54 TPA321DGN 296-12563-5-ND 350mW Low Volt. Audio Power Amp 
TLV2784IDR 296-10688-2-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, I/O with Differential Inputs................ 111) 9374 
Q (inde Cane . ‘ Ria sicant 14-SQC 3465.00/2,500 TPA701D. 296-1949-5-ND_ 700mW Low Volt. Audio Power Amp ieale 98.78 
TLV2784IPW 296-10689-5-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, /O TPA701DR 296-1949-1-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 117-9878 
Op Amp with Shutdown 248 1.98 1.54 TPA701DR 296-1949-2-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 1267.50/2,500 
TLV2785AID 296-10690-5-ND | Quad, 1.8V/8MFz, FIR Cp Amp 2812.25. 1.75 TPA701DGN 296-7022-5-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp... 144° 1.20 96 
TLV2785CPWR 296-10691-1-ND | Quad, 1.8V/8MHz, F/R Op Amp 250 207 161 TPA701DGNR 296-7022-1-ND —_| 700mW Low Volt. Audio Power Amp... 1441.20 96 
TLV2785CPWR 296-10691-2-ND | Quad. 1.8V/8MHz, RIROp Amp 2982.00/2,000 TPA701DGNR 296-7022-2-ND__| 700mW/ Low Volt. Audio Power Amp... 1560.00/2,500 
TLV2785|DR 296-10692-1-ND | Quad, 1.8V/8MHz, R/R Op Amp 270 216 1.68 TPA711D 296-1950-5-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp ... 117 98 78 
TLV27851DR 296-10692-2-ND__| Quad, 1.8W/8MHz, R/ROp Amp .. 3780.00/2,500 TPA711DR 296-1950-1-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 117 98 78 
TLV34041DR 296-10710-1-ND _ | LP, Quad Rail-to-Rail Cp Amp... 232 1.86 1.45 TEAL 296-1950-2, ND) | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 1267.50/2,500 
1 TPA711DGNR 296-7023-1-ND —_| 700mW_Low Volt. Audio Power Amp... 144 1.20 96 
BL Sealey eg Oa Ce Oia LP. Guad Ral-to-Rall Cp Amp. eae ey TPA711DGNR 296-7023-2-ND _| 700mW Low Volt. Audio Power Amy 1560.00/2,500 
TLV3404IPWR 296-10711-1-ND | LP, Quad Rail-to-Rail Qp Amp. 232 186 1.45 iad P--- ses 
TLV3404 PWR 296-10711-2ND | LP, Quad Rail-to-Rail Qp Amp. 2626.00/2,000 TPA721D 296-1951-5-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp ... 117-9878 
TLV3491AID 296-14052-5-ND | Single Nanopower Push-Pull TPA721DR 296-1951-1-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 117.98 78 
Output Comparator NEW! .. 114 95 76 TPA721DR 296-1951-2-ND —_| 700mW/ Low Volt. Audio Power Amp 1267.50/2,500 
7 ISIADENT PaSAGEeeENDINA Sings Nenonower Push Pull TPA721DGNR 296-7024-1-ND —_| 700mW Low Volt. Audio Power Amp... 144 1.20 96 
Oi pon TPA721DGNR 296-7024-2-ND__| 700mW Low Volt. Audio Power Amp... 1560.00/2,500 
put Comparator NEW!.......... SOr-23-5 114 95 .76 = 
TLV8491 AIDBVT 296-14053-2-ND _ | Single Nanopower Push-Pull TRAZSID e227 Neg 700mW Low Volt. Audio Power Amp 
Qutput Comparator NEWI.......... SOT-23-5 142.50/250 with Differential Inputs ........,......-. i ee CaS) 
TLVs492A1D 296-14054-5-ND _| Duel Nanopower Push-Pul TPA731DGNR 296-7026-1-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 
Qutput Comparator NEW! BSOC 143 1.14 86 with Differential Inputs................ 144 120 96 
pi ps sessnesseaseed : : : TPA731DGNR 296-7026-2-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 
TLV3492AIDCNT 296-14055-1-ND | Dual Nanopower Push-Pull / with Differential Inputs . . 1560.00/2,500 
Qutput Comparator NEW}.......... SOT-23-8 DSS Se TPA7AID 296-7027-5-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 
TLV3492AIDCNT 296-14055-2-ND | Dual Nanopower Push-Pull with Differential Inputs BSOC 117 98 78 
Output Comparator NEW!.......... SOT-23-8 199.50/250 ne eas : : : 
Pl Pi TPA741DGNR 296-7028-1-ND —_| 700mW Low Volt. Audio Power Amp 
TLV3494AID 296-14056-5-ND | Quad Nanopower Push-Pull with Differential Inputs 8MSCP 144 120 96 
Qutput Comparator NEW!..........- 14S0C 213 1.70 1.28 oan , : : 
pi IP TPA741DGNR 296-7028-2-ND —_| 700mW Low Volt. Audio Power Amp 
TLV3494AIPWT 296-14057-1-ND Quad Nanopower Push-Pull with Differential Inputs... 1560.00/2,500 
Qutput Comparator NEW!......... 14-TSSOP 2.13 1.70 1.28 TPA751D 296-10855-5-ND | Low Volt. Audio Power Amp. -8S0C 117 98 78 
TLV3494APWT 296-14057-2-ND | Quad Nanopower Push-Pull TPA751DGNR 296-10856-1-ND | Low Volt. Audio Power Am 8MSOP 1.44 1.20 96 
Output Comparator NEWE......... 297.50/250 TPA751DGNR 296-10856-2-ND | Low Volt. Audio Power Amp... 1560.00/2,500 
TLV4110IDGNR 296-10713-1-ND | High Qut/Low Volt Single Rail-to-Rai TPA751GC8R 296-12691-1-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp....24-BGA 144 1.20 .96 
Qp Amp with Shutdown. oo 1.78 1.42 1.07 TPA751GOSR 296-12691-2-ND _ | 700mW_Low Volt. Audio Power Amp....24-BGA 1560.00/2,500 
‘TLV4110IDGNR 296-10713-2-ND _| High Out/Low Volt Single Rail-to-Rai TPA0102PWP 296-1938-5-ND 4.5W Stereo Audio Power Amp . 5.68 455 3.84 
Op Amp with Shutdown. ... 2272.50/2,500 TPA0102PWPR 296-1938-1-ND 1.5W Stereo Audio Power Amp . 5.68 4.55 3.84 
TLV4110IDR 296-12301-1-ND _| High Out/Low Volt Single Rail-to-Rail TPA0102PWPR 296-1938-2-ND —_| 1.5W Stereo Audio Power Amp..... 7100.00/2,000 
Qp Amp with Shutdown ... 1.78 1.42 1.07 TPAO103PWP 296-1939-5-ND | 1.75W3-Ch. Stereo Audio 
TLV41101IDR 296-12301-2-ND | High Qut/Low Volt Single Rail-to-Rail Power Amp... 5.68 455 3.84 
Qp Amp with Shutdown ......-...-+-+++ 8-SOC 2272.50/2,500 TPAQ103PWPR 296-1939-1-ND —_| 1.75W3-Ch. Stereo Audio 
TLV4111IDGNR 296-10714-1-ND | High Qut/Low Volt Single Power AMP.......cseceseeseeteeees 5.68 455 3.84 
Rail-to-Rail Op AMP. .......c0eceees 8MSCP 163 130 .98 TPA0103PWPR 296-1939-2-ND —_| 1.75W°3-Ch. Stereo Audio 
TLV4111IDGNR 296-10714-2-ND | High Qut/Low Volt Single Power AMP.......sseseceeseeeeees 7100.00/2,000 
Rail-to-Rail Qo Amp. .. 2080.00/2,500 TPAO112PWP. 296-2450-5-ND —_| 2W Stereo Audio Power Amp with 
TLV4111IDR 296-10715-1-ND | High Qut/Low Volt Single Internal Gain Settings ............. 24-HTSSOP 2.40 1.92 1.44 
Rail-to-Rail Op AMP.......-seceeeeeeee 8SOC 1.63 1.30 .98 (Continued) 
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TPA3001D1PWPR 


— - 296-14200-1-ND | 20W Mono Cass-D Audio 
‘eth Dia Key ICoEaCa Amp NEW! 0.2... csccsccceeee 24-TSSOP 536 4.29 3.62 


Part No. aralNo} Descriptlon aes se) TPA3OOIDIPWPR — | 296-14200-2-ND | 20W Mono Class-D Audio 
TPAO112PWPR 296-2450-1-ND —_| 2W Stereo Audio Power Amp with Amp NEW! ..0......e cece 24-TSSOP 6700.00/2,000 
Internal Gain Settings ........ ...-24HTSSOP 240 1.92 1.44 TPA3002D2PHPR 296-14201-1-ND | 9W aass-D Audio Amp with 
TPAQ112PWPR 296-2450-2-ND —_| 2W Stereo Audio Power Amp with DC Volume Control NEW!......... 48-HTOP 6.64 5.32 4.49 
Internal Gain Settings .. . 2496.00/2,000 ET 7 = 
TPAO122PWP 296-2451-5-ND —_| 2 Stereo Audio Power Amp wit TPEGOOEDEPE eee Door een pea 4150.00/1,000 
Internal Gein Settings ....+... ao eo bas TPAA860D 296-7013-5-ND | 1W Mono Audio Power Amp 133 1.06.80 
TPAQ122PWPR 296-2451-1-ND | 2 Stereo Audio Power Amp with TPA4861D 296-7014-5-ND | 1W Mono Audio Power Amp. 1.33 106 .80 
Internal Gain Settings ........ »..,24-HTSSOP 2.40 1.92 1.44 TPA4861DR 296-7014-1-ND__| 1WMono Audio Power Amp. 1.33 1.06.80 
TPAO122PWPR 296-2451-2-ND Gita Se Pesca Amp with on meaaTaNrTD TPAA861DR 296-7014-2-ND | 1WMono Audio Power Amp. 1695.00/2,500 
nh tliacter ie oie aan tees crea SoG Bt) TPAGO10A4PWPR 296-7015-1-ND —_| 2W Stereo Audio Power Amp wi 
TPA0132PWP 296-2452-5-ND —_| 2W Stereo Audio Power Amp with Boost/DC Volume Control ......... 457 366 285 
Ae Mollie Comrie 21+, 24 HISSOP BSE SU REET TPABOIOMPWPR — (| 296-7015-2-ND _| 2W Stereo Audio Power Amp w/Bass 
TPAO132PWPR 296-2452-1-ND —_| 2W Stereo Audio Power Amp with Boost/DC Volume Control ......... 28-HTSSOP 5176.00/2,000 
nse cacy \eropetnempenmrremmmmmegaiy 2) ZU TPABOTTMIPWPR | 296-12678-1-ND | Stereo Audio Power Amp... 257 206 1.60 
96-2452-2- ireh 0 tach ie p will oa aragin TPAGO11A4PWPR 296-12678-2-ND _| Stereo Audio Power Amp ... 2908.00/2,000 
See ere atc tant asst SSOF S646.00/2, TPA6017A2PWPR 296-12506-1-ND _| 2W Stereo Audio Power Amp 235 188 1.41 
TPAD142PWP 296-2453-5-ND pterhes ye ied Amp with on ey oil TPAG017A2PWPR 296-12506-2-ND _ | 2W Stereo Audio Power Amp.......20-HTSSOP 2444.00/2,000 
Dluirie Contralsesareh saves HTSSOP (RG LEESON! TPAGOSOMPWP 296-13866-5-ND | 3W Stereo Audio Power 
TPAD142PWPR 296-2453-1-ND | 2W Stereo Audio Power Amp with Amp NEW... 28-HTSSOP 2.84 2.27 1.7 
DG Volume Control........+.- ...-24HTSSOP 3.22 2.58 2.01 TPAG100A2DGKR 296-7016-1-ND | 50mW Ultra LV Audio Power Amp 123.103 62 
TPAO142PWPR 296-2453-2-ND —_| 2W Stereo Audio Power Amp with TPA6100A2DGKR 296-7016-2-ND — | 50mWUltra-LV Audio Power Amp 1332.50/2,500 
iat Boe Mere NS aye Vol et ane poets 24-HTSSCP 3646.00/2,000 TPAG100A2DR 296-7017-1-ND | 50mW UItra-LV Audio Power Amp 93 78 62 
De eer S, I Stereo Audio Power Amp TPAB100A2DR 296-7017-2-ND | 50mWUItra-LV Audio Power Amp. 1007.50/2,500 
with Digital Volume Control ....... 24-HTSSOP 3.62 2.90 2.26 TPAG101A2D 296-7018-5-ND | 50mWUltra-LV Audio Power Amp... 8 7 62 
TPAD152PWPR 296-2454-1-ND | 2W Stereo Audio Power Amp TPA6101A2DGKR 296-7019-1-ND | 50mW/Ultra-LV Audio Power Amp ... 123 1.03 82 
with Digital Volume Control ....... 24-HTSSCP 3.62 2.90 2.26 TPA6101A2DGKR 296-7019-2-ND | 50mWUttra-LV Audio Power Amp 1332.50/2,500 
TPAD152PWPR 296-2454-2-ND —_| 2W Stereo Audio Power Amp TPA6102A2D 296-7020-5-ND —_| 50mW Ultra-LV Audio Power Amp. 93 78 62 
with Digital Volume Control ....... 24-HTSSOP 4106.00/2,000 TPA6102A2DGKR 296-7021-1-ND | 50mWUlttra-LV Audio Power Amp 1.23 103 82 
TPAO162PWP 296-2455-5-ND “ean baal Vol roe ae eye) Pees TPA6102A2DGKR 296-7021-2-ND —_| 50mW Ultra-LV Audio Power Amp 1332.50/2,500 
ve A TO ae : aa TPAB110A2DGN 296-10843-5-ND | 150mW Stereo Power Amp. . iit 93 74 
TPA0162PWPR 296-2455-1-ND 2W Stereo Audio Power Amp TPA6111A2DGN 296-10845-5-ND | 150mW Stereo Power Amp. . isa Cs) A 
with Digital Volume Control ....... 24-HTSSCP 3.62 2.90 2.26 TPAG111A2DR 296-10846-1-ND | 150mW Stereo Power Amp. . 1.33 1.06 .80 
TPAO162PWPR 296-2455-2-ND —_| 2W Stereo Audio Power Amp TPA6111A2DR 296-10846-2-ND | 150mW Stereo Power Amp. 910.00/2,500 
bee Bele rein an Dan volume Cornel se 24-HTSSOP 4106.00/2,000 TPA6112A2DGCR 296-10848-1-ND _| 150mW Stereo Power Amp. . tit 83: 7a 
FWP 96-7000 oe ONES oa-HTscop RICSEGeSEnataT TPA6112A2DGQR 296-10848-2-ND | 150mW Stereo Power Amp. ........ 1202.50/2,500 
IP visser rerbnsatt tees ! : i TPA6203A1GOVR 296-12753-1-ND | 1.25W Mono Differential 
TPAD202PWP 296-1940-5-ND —_| 2W Stereo Audio Power Amp. 568 455 3.84 Audio Power AMP........sscsscsseese-. 8BGA 129 108 86 
TPA0202PWPR 296-1940-1-ND | 2W Stereo Audio Power Amp. 568 455 3.84 TPAB203A1GOVR 296-12753-2-ND _| 1.25W Mono Differenti 
‘TPA0202PWPR 296-1940-2-ND | 2W Stereo Audio Power Amp. 7100.00/2,000 ‘ 2 e: "Audio Power dig 1397.50/2,500 
TPA0211DGN 296-2456-5-ND | 2W Mono Audio Power Amp. 1.60 128 96 - a 
TPA0211DGNR 296-2456-2-ND__| 2WMono Audio Power Amp . 8-MSOP 2047.50/2,500 reais ee ie Byles ae a Re 
TPAQ212PWP 296-2457-5-ND —_| 2W Stereo Audio Power Amp with 4 UA7470N 296-12963-5-ND | Dual General Purpose Op Amp. 7 638 50 
Select Gain Set/Mux Control ......24-HTSSOP 2.40 1.92 1.44 UC3901D 296-11338-5-ND _| Isolated Feedback Generator. 396 317 247 
TPAQ212PWPR 296-2457-1-ND —_| 2W Stereo Audio Power Amp with 4 UC3901N 296-11339-5-ND _| Isolated Feedback Generator . 396 317 247 


Select Gain Set/Mux Control ...... 24-HTSSOP 240 1.92 1.44 


TPAO212PWPR 296-2457-2-ND | 2WStereo Audio Power Amp with 4 oe ioue VOCE bisa Ne Contrcted ny Ue a re 
Select Gain Set/Mux Control ......24-HTSSOP 2496.00/2,000 2 cltage Controlled Amp. eB) BED GI 
, s VCA2612Y/250 VCA2612YCT-ND _ | Dual Low Noise Variable Gain Amp - 16.95 15.82 14.69 
‘TPAQ213DGQR 296-7001-1-ND | 2W Mono Audio Power Amp VCA2612Y/250 VCA2612YTR-ND | Dual Low Noise Variable Gain Amp .... 3602.00/250 
with Headphone Drive .............++ 1O-MSOP 2.34 1.88 1.46 VCA2613Y/250 VCA2613YCT-ND__| Dual Low Noise Variable Gain Amp .... 15.46 13.92 12.35 
TPAN2130G0R 296-7001-2 NES 2W Mono Audio Power Amp VCA2613¥/250 VCA2613YTR-ND _| Dual Low Noise Variable Gain Amp .... 2958.00/250 
with Headphone Drive.............+5 10-MSOP 3275.00/2,500 VCA2614Y/250 \VCA2614Y/250CT-ND| Dual Variable Gain Amplifier 
TPA0222PWP 296-2458-5-ND | 2W Stereo Audio Power Amp with 4 ah Ir P 
put Buffer... ceceeececeee 12.61 11.36 10.07 
Select Gein Set/Mux Control ......24-HTSSOP | 7240/5 1192.7 iha4 VCA2614Y/250 \VCA2614Y/250TR-ND] Dual Variable Gain Amplifier 
TPAN222PWPR 296-2458-1-ND eae Hi eee vp wail 4 ve rea ea with Input Buffer......000..0cccee 2412.94/250 
lect Gain lux Control ...... ! ; K 7 7 - 
TPA0222PWPR 296-2458-2-ND | 2WStereo Audio Power Amp with 4 wore eer preening 48-TOFP 15.43 13.89 1232 
Select Gain Set/Mux Control ......24-HTSSOP 2496.00/2,000 vorosiave PDEA Dail VaibleGanAric ; See or 
4 iplifier 
TPAN223DG0R 2O6= 700221 NEI 2W Mono Audio Power Amp with Input Buffer NEW! ............. 32-TORP 1261 11.36 10.07 
with Headphone Drive ............... 10-MSCP_ 234 1.88 1.46 VCA2618YT 296-14062-2-ND _| Daul Variable Gain Amplifier 
TPAN223DGCR 296-7002-2-ND —_| 2W Mono Audio Power Amp with Input Buffer NEW!............. 32-TOP 2413.00/250 
with Headphone Drive .. wee 3275.00/2,500 501. 7 7 = = 
TPA0232PWP 296-2459-5-ND _| 2W Stereo Power Amplifier .24-HTSSCP 3.22 2.58 201 SBATOO! ee Linear & Mixed Signal Products Data Book ....- aes 
TPA0233DGOR 296-7003-1-ND | 2WMono Audio Power Amp ROBIE 
with Headphone Drive......-.+-+++++ 10-MSOP 2.34 1.88 1.46 4% 
TPROCnCER ETRE (3 TEXAS INSTRUMENTS VOLUME CONTROL 
3275.00/2,500 = 5 
Eee Bo END, See 2a) lol Part No. acttad Description Pkg 1 Bore 
TPA0243DGOR 296-7004-1-ND | 2WMono Audio Power Amp : 
with Headphone Drive ..........:0.++ 10-MSCP 2.34 1.88 1.46 poMattL eeu Ram ye pain parti saber ee oA eae tee ie ee 
rn PGA43: PGAM3: -Cnianne 10 Volume Control . .28- . + . 
ppnessl 2 0 Tah eocbhone Bree oe to-MSCP 3275,00/2,500 PGA4311UA PGM4311UA-ND | 4-Channel Audio Volume Control.......28-SOC 16.04 14.45 12.81 
TPAD252PWP 296-7005-5-ND | 2WStereo Audio Power Amp with 
Digital Volume Control/Memory...24-HTSSOP 3.62 290 2.26 . BUS 
TPAQ253DGQR 296-7006-1-ND 1W Mono Audio Power Amp we TeExAS INSTRUMENTS SOLUTIONS 
with Headphone Drive ..............+ 2.23 1.78 1.34 TA Digi-Key Pries Each 
TERDESSDGS ETN with Heebbore Dike 2847,50/2.500 Part No. Part No. Description —_ Pkg 125100 
TPAD312PWP 296-10817-5-ND | 2W Stereo Power Amplifier . 240 1.92 1.44 Clock Drivers 
TPAI517DWP 296-7007-5-ND | 6WStereo Audio Power Amp. 238 190 1.43 COCTTIAN 296-6675-5-ND | 3.3V Differential Clock Driver .. 1220 1098 9.74 
TPA1517DWPR 296-7007-1-ND__| 6W Stereo Audio Power Amp. 238 1.90 1.43 COC@203DWR 296-6676-1-ND | 3.3V, 6-Bit Inverter/Qock Driver........20-S0C 6.22 4.98 420 
TPAIS17DWPR 296-7007-2-ND | 6W Stereo Audio Power Amp. 2470.00/2,000 cD0203DWR 296-6676-2-ND | 3.3V, 6-Bit Inverter/Qhock Driver........20-SOC 7776.00/2,000 
TPAI517NE 296-7008-5-ND | 6W Stereo Audio Power Amp 1.88 1.50 1.13 coce04Dw 296-6677-5-ND _| 6-Bit Inverter/Clock Driver . .20-S0IG 536 429 3.62 
TPAZ000D1 PW 296-7009-5-ND | 2Wiass-D Filterless Mono COC@204DWR 296-6677-1-ND _| 6-Bit Inverter/Clock Driver. .20-S0IC 540 432 3.65 
Audio Power AMP........cccccscece 235 188 1.41 COC204DWR 296-6677-2-ND _| 6-Bit Inverter/Gock Driver . 6750.00/2,000 
TPAZ000D2PWP 296-2467-5-ND _| 2WAliterless Stereo Class-D coce0sDW 296-6678-5-ND | Dual 1-to-4 Clock Driver 7.40 592 5.00 
Audio Power Amplifier ..........-. 2.86 2.29 1.78 D0318ADL 296-1383-5-ND —_| 1-18 Line Qock Driver 295 236 1.84 
TPAZOOOD2PWPR | 296-2467-1-ND | 2WFllterless Stereo Class-D 00319DBR 296-6692-1-ND | 1-10 Clock Driver .. 3.02 242 1.88 
Audio Power Amplifier ............ 286 229 1.78 00319D8R 296-6692-2-ND _| 1-10 Clock Driver .. ks 3418.00/2,000 
TPA2000D2PWPR | 296-2467-2-ND —_| 2WAllterless Stereo Class-D (CD0328AD 296-6693-5-ND __| 1-6 Clock Dvr. w/Selectable Polarity .... 638 5.11 431 
Audio Power Amplifier ...........- 3238.00/2,000 D0328ADR 296-6693-1-ND | 1-6 lock Dvr. w/Selectable Polarity. 642 5.14 434 
TPA2000D2PWR 296-13382-1-ND | 2WFilterless Stereo Class-D 00328ADR 296-6693-2-ND —_| 1-6 lock Dvr. w/Selectable Polarity. 9950.00/2,500 
Audio Power Amplifier . 286 2.29 1.78 CDC328ADBR 296-6694-1-ND | 1-6 Clock Dvr. w/Selectable Polarity ... 642 514 4.34 
TPAZOOOD2PWR 296-13382-2.ND | 2WAllterless Stereo Class-D D0328ADBR 296-6694-2-ND _| 1-6 Clock Dvr. w/Selectable Polarity ... 8026.00/2,000 
Audio Power Amplifier ............ 3238.00/2,000 DC328AD 296-6696-5-ND __| 1-6 Cock Dvr. w/Sdlectable Polarity 532 426 3.60 
TPA2000D4DAP 296-10830-5-ND | 2Wass-D Filterless 00337DW 296-6697-5-ND —_| 1-8 Cock Driver with Gear 752 602 5.08 
Audio Power AMP ......ccscccc0+- ree) CDC339DBR 296-6698-1-ND | 1-8 Clock Driver with lear ... 630 504 4.26 
TPA2001D1PW 296-7010-5-ND | 1Wiass-D Filterless Mono CDC339DBR 296-6698-2-ND | 1-8 Cock Driver with Gear 7876.00/2,000 
Audio Power Amp.......++:+++0+++: 1.68 1.34 1.01 cocs39DWw 296-6699-5-ND _| 1-8 Clock Driver with Qlear .. 6.28 503 4.24 
TPA2001D2PWP 296-2468-5-ND _| 1WCaass-D Stereo Audio CDos40DW 296-6700-5-ND __| 1-8 Clock Driver with Tight AC Spec. 752 602 5.08 
Power AMD. .....ccssecssseseseeeee 243 195 1.52 0341 DW 296-6701-5-ND —_| 1-8 Cock Driver with Tight AC Spec. 770 616 5.20 
TPAZO01D2PWPR | 296-2468-1-ND | 1W lass-D Stereo Audio 00351DBR 296-6702-1-ND —_| Tri-State 3.3V Clock Driver. 851 7.67 680 
Power AMD. ....cccscscsseceseeeee 243 195 1.52 0C351DBR 296-6702-2-ND _| Tri-State 3.3V Cock Driver. 12622.00/2,000 
TPA2001D2PWPR | 296-2468-2-ND | 1Wass-D Stereo Audio 000351DW 296-6703-5-ND _| Tri-State 3.3V Glock Driver 848 7.64 6.77 
Power AMD. ....sssscsescseseseees 2754.00/2,000 (Continued) 
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' Tk Digi-Key Price Each 
BUS SOLUTIONS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 125 100 
SE Price Each IEEE1394 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 TSB12LV01BPZT 296-11062-ND High Performance Link Layer 
CDC391D 296-6704-5-ND | 1-6 Clock Dvr. w/Selectable Polarity....16-SOC 616 493 416 TSB 12 V2 BPE: ZOMG NOES) PClLym Link Layer... 
CDCS09PWR 296-6705-1-ND _|3.3V PLL hock Driver ... 24-TSSCP 4.86 389 3.03 TSB12LV26PZT 296-11065-ND_——_| Qpen Host Controller.. 
CDC509PWR 296-6705-2-ND | 3.3V PLL Cock Driver ... 5508.00/2,000 TSB12LV32|PZ 296-11066-ND General Purp. Link Lay : 
00516DGGR 296-6706-1-ND _| Tri-State 3.3V PLL Cock Driver 5.28 423 357 TSBI2LV32PZ 296-11067-ND General Purp. Link Layer Controller... 
D0516DGGR 296-6706-2-ND _| Tri-State 3.3V PLL Clock Driver .. 6600.00/2,000 TSBI4AA1APFB 296-14214-5-ND | 3.3V IEEE 1394-1995 
CDCS36DBR 296-6707-1-ND _|3.3V PLL Cock Driver . 407 326 254 Backplane PHY NEW! 935 842 7.47 
CDC536DBR 296-6707-2-ND  /3.3V PLL Chock Driver . 4616.00/2,000 TSB14AA1PFB 296-11070-ND 3.3V IEEE 1394-1995 
DC582PAH 296-6708-5-ND —_|3.3V PLL Clock Driver .. 858 687 5.80 Backplane PHY ........0ccseeeeeeeeee 935 842 7.47 
CDC586PAH 296-6709-5-ND _| Tri-State 3.3V PLL Cock Driver. 9.60 7.68 6.48 TSB14AA1TPFB 296-13421-ND 3.3V IEFE 1394-1995 
D0857-2DGG 296-14163-5-ND _|2.5V PLL hock Driver NEW!. 9.00 810 7.19 Backplane PHY .........scecseseees 9.08 818 7.25 
D0824DL 296-6714-5-ND _| 133MHz Cock Synthesizer-Driver.....56-SSOP 3.35 269 2.09 TSB14C01APM 296-11072-ND Physical Layer Controller... 858 7.73 6.85 
D0925DL 296-6715-5-ND | 133MHz Qhock Synthesizer-Driver .....56-SSOP 4.77 3.82 297 TSBISLVO1PFC 296-11073-ND High Performance Link Layer . 80-CFP 818 655 5.53 
CDC950DGG 296-9435-5-ND —/ 133MHz Differential Cock TSB41AB1PAP 296-11074-ND Qne-Port Cable Transceiver/Arbiter...64-HTOFP 3.17 2.54 1.98 
Synthesizer/Driver ..........00006 239 1.91 1.49 TSB41AB1PHP 296-11075-ND Qne-Port Cable Transceiver/Arbiter...48-HTOFP 3.17 2.54 1.98 
cDC960DL 296-12725-5-ND | 200MHz Qock TSB41AB2PAP 296-11076-ND ‘Two-Port Cable Transceiver/Arbiter....64-POFP 3.96 3.17 2.47 
Synthesizer/Driver.. ge) 2S) atts TSB41ABSIPFP 296-13422-ND _| IEEE 13942-2000 Three Port Cable 
DC2351DB 296-12628-5-ND TH Steto 9 3V,1-Line to 10-Line cae ee ‘Trensceiver/Aibiter. <<... cssck: 80-HTOFP 5.48 4.39 3.70 
[e/ iver 4 “ . 
: TSB41 ABSPFP 296-11077-ND |EEE 13942-2000 Three Port Cable 
cocess DW 296-6680-5-ND _| Tri-State 3.3V, 1-Line to 10-Line Neola Thabisceiver/ NDE. cé<cc.cccrcccaee SO-HTOP 566 453 3.83 
0023510DB 296-9434-5-ND__| Tri-State 1-10 Buffer Glock Driver 9.95 8.96 7.95 eS we fe a on eee ~ rae ve a8 aa 
CDC2509APWR 296-6681-1-ND _ Tri-State 3.3V PLL Cock Driver ATSSCP 3.98 3.19 2.48 TSBA2AAQAPZT 296-12568-ND Son jel ynx 13041 Link Lay Oontro : i ; 
CDC2509APWR 296-6681-2-ND _| Tri-State 3.3V PLL Cock Driver 4-TSSOP 4514.00/2,000 bg - o 
for ATVATAPI Storage Products....100-TOFP 846 7.62 6.76 
DC2509BPWR 296-6682-1-ND | 1-9 PLL Glock Driver ... 3.98 319 248 
COC2509BPWR 296-6682-2-ND —_| 1-9 PLL Chock Driver 4514.00/2,000 TSEAZAASIPZT 296-13618-5-ND | Storagel ynx 1394 Link Layer 
DC25090PWR 296-6683-1-ND __[3.3V PLL Glock Driver .. 398 319 248 Controller for ATAATAPI 
(ODC25090PWR 296-6683-2-ND __|3.3V PLL Glock Driver... 4514.00/2,000 Storage Products... 100-TOFP (UIST CREO O22 oo 
CDC2510APWR 296-6684-1-ND  |3.3V PLL Gock Driver 996 797 673 TSB42AB4PDT 296-11081-ND Link Layer Controller.........ce 128-TOFP 15.54 14.00 12.41 
0002510APWR 296-6684-2-ND | 3.3V PLL Cock Driver 12450.00/2,000 TSB43AAB2APGE 296-13423-ND 2 Port High Performance Integrated 
DC2510BPWR 296-6685-1-ND | 3.3V PLL Clock Driver 996 7.97 673 Phy and Link Layer Chip 
D02510BPWR 296-6685-2-ND __[3.3V PLL Chock Driver .. 12450.00/2,000 for PC Peripherals.........0..0s000+: 144-LOFP 13.09 11.79 10.46 
DC25100PW 296-13069-5-ND —|3.3V PLL Qock Driver .. 394 315 245 TSB4SAAB2GGW 296-12243-ND 2 Port High Performance Integrated 
D02510CPWR 296-6686-1-ND —_|3.3V PLL Cock Driver 398 3.19 248 Phy and Link Layer Chip 
CDC2510CPWR 296-6686-2-ND —_|3.3V PLL Cock Driver 4514.00/2,000 for PC Peripherals ..........0:cccscee+ 176-BGA 13.09 11.79 10.46 
D02510PWR 296-13641-1-ND /3.3V PLL Chock Driver 6.20 4.96 4.19 TSB43AA82PGE 296-11082-ND 2 Port High Performance Integrated 
D02510PWR 296-13641-2-ND _[3.3V PLL hock Driver .. 7750.00/2,000 Phy and Link Layer Chip 
CDC2516DGGR 296-6687-1-ND _| Tri-State 3.3V PLL Cock Driver ... 5.26 421 356 for PC Peripherals . 
D02516DGGR 296-6687-2-ND _| Tri-State 3.3V PLL Chock Driver 6576.00/2,000 TSB43AB21APDT 296-12608-ND Phy/Link-Layer Controller 820 656 554 
DC2582PAH 296-6689-5-ND 3.3V Cock Driver......... 8.58 687 5.80 TSB43AB22APDT 296-12569-ND 1394 Link Layer Controller. 8.64 692 5.84 
DC2586PAH 296-6690-5-ND _| Tri-State 3.3V Clock Driver .... 9.60 7.68 6.48 TSB43AB23PDT 296-12408-ND |EEE-1394a Phy/Link Layer 
D05801DBQ 296-13774-5-ND _|Low Jitter Cock Multiplier/Divider 532 426 360 ContrOllet ec sceccecccseeeeeeeeeee 932 746 630 
CDC7005ZVAR 296-14344-1-ND | 3.3V Cock Synchronizer NEW!. 15.83 14.25 12.64 TSB43AB23PGE 296-14328-ND HC! Phy/Link Layer 
pete re deere eS ellie NEW! : a ae Controller NEW!.........000..000 144-LOFP 8.38 6.71 5.66 
COCF2! PWR =I . ver .. A A b Eas | i Mi yTMyyii iy e 
ODCF2510PWR 296-6718-2-ND _|3.3V PLL Glock Driver. 7600.00/2,000 cece. ieee AN alebereatiagi OS! AES) TE 
i ‘SBS e - ree-Port Cable Transceiver/ 
CDCFR83DBQ 296-12311-5-ND — |533MHz Direct Rambus™ biter NEWT so-tmorP |ieest aie) ees 
Qock Generator ......-.eeceeeeeeeee 4.05 3.24 252 ee Diarra aca aaa ; ‘ 
z TSB82AA2PGE, 296-14445-ND High Performance Link 
CDCLVDT10VF 296-13712-5-ND _| Prog. Low Voltage Layer NEW! 144-LOFP 1235 1142 9.86 
Qk Driver..........:0c cee eee eee eeeee 32-TOP 8.86 7.98 7.08 Pi CI aan - - 
DOR61APW 296-14633-5-ND | RAMBUS™Clock 
Generator NEW!.........0..cce. 16-TSSCP 340 272 212 POQ50PT 296-1413-5-ND | IROSER Deserializer... 48-LOP 3.98 319 248 
CDOR81DBOR 296-6720-1-ND _| Direct Rambus™Qbock Generator .....24-SSOP_ 4.16 3.33 2.59 PC11410AGGU 296-6644-5-ND —_| Single Slot CardBus Co 144-BGA 650 5.20 4.39 
DCR81DBQR 296-6720-2-ND —_| Direct Rambus™Qhock Generator .....24-SSOP 5827.50/2,500 PC11410AGHK 296-6645-5-ND _| Single Slot CardBus Controller 209-BGA 8.38 6.71 5.66 
CDCR83DBQ 296-12165-5-ND | 400MHz Direct Rambus™ PCI1410APGE 296-6646-5-ND —_| Single Slot CardBus Controller 144-TOFP 6.50 5.20 4.39 
Qock Generator 2.2... ceeeeeeeeeee 24-SSCP 3.24 260 2.02 PC1410GGU 296-6647-5-ND _|PC Card Controller 6.50 5.20 4.39 
COCV304PW 296-12420-5-ND berate Pid ne3 Ae -ac PO1410PGE 296-6648-5-ND [PC Card Controller . 6.50 5.20 439 
ni [oe er. * a y 
PO11420GHK 296-6650-5-ND | PC Card Controller . 796 6.37 5.38 
CDCV850DGG 296-6721-5-ND. 2.5V PLL Cock Driver 3.13 251 1.95 PCi1420PDV 296-6651-5-ND PC Card Controller . 796 637 5.38 
ODCV850DGGR 296-6721-1-ND 2.5V PLL Cock Driver 3.17 254 1.98 PCI4510GHK 296-13623-ND PC Card and Integrated 
CDCV850DGGR 296-6721-2-ND  |2.5V PLL Chock Driver .. 3596.00/2,000 13942-2000 CHC Two-Port 
CDCV850IDGG 296-14164-5-ND Pe vo Driver ee wie oe eta PHY/Link Layer Controller... 9.06 
ine lal Interface ii TSSOP .| 4 “ = 
CDCVESSIPW 296-14305-5-ND|2.5V, 1:4 PLL Clock Driver NEW/!...28-TSSOP 261 209 1.63 | porsiosce oats Sie Oy ne conele, ae 
cOcVBS5sPW. 296-12200-5-ND /2.5V, 1:4 PLL Chock Driver .. B-TSSCP 2.27 182 1.42 POI1520CHK 296-12279-5.ND | PCCard Controller = 5.03 
CDCV855PWR 296-12200-1-ND | 2.5V, 1:4 PLL Chock Driver .. B-TSSCP 232 186 1.45 PONS20PDV Seon PC Cord Controller. : 
: . E - roller . F 5.03 
COCVB55PWR 296-12200-2-ND | 2.5V, 1:4 PLL Chock Driver 8-TSSCP 2626.00/2,000 Poex0GHK Be) Duel Socket PC Cord ard UtreMedia 
CDCV857ADGG, 296-11575-5-ND _[2.5V PLL Chock Driver 48-TSSCP 4.82 386 3.00 Controller ee ns acm AES 
CDCV857ADGGR 296-11575-1-ND — [2.5V PLL Cock Driver 48-TSSOP 484 387 3.01 ere : - 
CDCV857ADGGR 296-11575-2-ND | 2.5V PLL Cock Driver 48-TSSOP 5482.00/2,000 Pate20PDV 296-13788-ND | Dual Socket PC Card and UttraMedia 
CDCV857AGQLR 296-13775-1-ND | 2.5V PLL Chock Driver 56-VFBGA 5.33 427 3.32 Controller... . 469.42 8.36 
CDCV857ACQLR 296-13775-2-ND |2.5V PLL Cock Driver .. 56-VFBGA '3022.00/1,000 PC12040GGU 296-9633-5-ND _| POl-to-DSP Bridge Controller 144-BGA 15.03 14.03 13.03 
DCV857BDGG 296-14165-5-ND _|2.5V PLL Cock Driver NEW! 48-TSSCP 5.38 431 3.64 PO2040PGE 296-9634-ND PQ\-to-DSP Bridge Controller 144-LOFP 15.03 14.03 13.03 
ODCV857BIDGG 296-13857-5-ND _[2.5V PLL Qock Driver NEW 48-TSSOP 6.20 496 4.19 EOZ0S08E DV EC AIEEE NOE 52 Bit, 3M He PGto PO Bridge....-208-LOFP MISES Saml201 
CDCV857DGGR 296-6722-1-ND —_|2.5V PLL Clock Driver ... 48-TSSOP 6.02 4.82 4.07 PO2050BPDV 296-14347-ND 32-Bit, 33MHz PO'-to-PO 
CDCV857DGGR 296-6722-2-ND | 2.5V PLL Clock Driver .. 48-TSSOP 7526.00/2,000 Bridge NEW!.. 
CDCVFI11FN 296-12421-5-ND | 1:9 Diff. LVPEQL Clock Driver ..28-PLOC 11.08 9.98 8.85 PO2050GHK 296-9635-5-ND /32-Bit, 33MHz PCi-to-PO! Bridg 
CDCVF2310PW 296-12019-5-ND | 2.5-3.3V, 1:10 General Purpose High PO20501GHK 296-9636-5-ND | 32-Bit, 33MHz PCl-to-POI Bridge . 
PowerClock Buffer .........eseseee+ 24-TSSOP 4.14 3.32 258 PC12050IPDV 296-9637-ND 32-Bit, 33MHz PCQ\-to-PC1 Bridge 
CDCVF2310PWR 296-12019-1-ND _ |2.5-3.3V, 1:10 General Purpose High PC2050PDV 296-9638-ND 32-Bit, 33MHz PO--to-PCl Bridg 
Power Clock Buffer .........ccc- 24-TSSOP 4.19 3.35 261 PO2250POM 296-9639-ND 32-Bit, 33MHz PC\-to-PC1 Bridge . 
CDCVF2310PWR 296-12019-2-ND —/2.5-3.3V, 1:10 General Purpose High PO2250PGF 296-9640-ND 32-Bit, 39MHz PCI-to-PCl Bridg 
Power Clock Buffer ... . 4744.00/2,000 PC14410AGHK 296-6657-5-ND _| Integrated PC Card. 
ODCVF2505D 296-6723-5-ND 3.3V PLL Cock Driver. 155 1.24 93 PCI4410APDV 296-6658-5-ND Intenrated PC Card. 
CDCVF2505PWR 296-9437-1-ND _|3.3V PLL Chock Driver . 158 126 95 POM451GAN 296-6663-5-ND __| Integrated PC Card. 
CDCVF2505PWR 296-9437-2-ND —_|3.3V PLL Clock Driver . 1638.00/2,000 POM51GIG 296-6664-5-ND __| Integrated PC Card. 
CDCVF2509PW 296-13070-5-ND /3.3V PLL Chock Driver 4.05 3.24 252 PCI7410GHK 296-14179-ND PC Card, Two-Port in 
CDCVF2509PWR 296-6724-1-ND /3.3V PLL Chock Driver 410 3.28 2.55 Layer Controller NEW! 209-BGA 1561 14.06 12.47 
CDCVF2509PWR 296-6724-2-ND __[3.3V PLL Chock Driver 4642.00/2,000 POI7S10GHK 296-14180-ND PCCad Two-Port PHYLink ; : 
CDCVF2510PW 296-6725-5-ND _|3.3V PLL Cock Driver 405 324 252 Layer Controller NEWI............-- 209-BGA 15.61 14.06 12.47 
CDCVF2510PWR 296-6725-1-ND /3.3V PLL Clock Driver 410 3.28 255 PaveI0G COATEERD PC Cerd, Two Port PHY/Link 
CDCVF2510PWR 296-6725-2-ND /3.3V PLL Chock Driver .. 4642.00/2,000 Cyrille NEW opo-nca WSeaEtesinieea 
COCVF25081D 296-12270-5-ND | 3.3V, 1:8 PLL Cock Driver. 248 198 1.54 Layer Controller WEWE............-+ é z : 
CDCVF25081DR 296-12270-1-ND _[3.3V, 1:8 PLL Chock Driver. 252 202 157 
CDCVF25081DR 296-12270-2-ND _ |3.3V, 1:8 PLL Cock Driver. 3527.50/2,500 ij 
CDCVF25081 PW 296-12271-5-ND —_|3.3V, 1:8 PLL Cock Driver 248 1.98 1.54 ccD 
CDCVF25081PWR 296-12271-1-ND /3.3V, 1:8 PLL Chock Driver .. 252 202 157 
CDCVF25081PWR | 296-12271-2-ND —|3.3V, 1:8 PLL Cock Driver .. 2856.00/2,000 Tl. i> Price Each 
PLL1700E PLL1700E-ND Audio System Multiclock Part No. Description Pkg. 1-25 100 
Generator (PLL) .........eeeeeee eee 421 337 262 ‘TLV990-13PFB 296-10737-ND 10-Bit, 13Msps COD Signal 
PLL1705DBQ 296-13605-5-ND — |3.3V Dual PLL Multiclock Generator 257 2.06 1.60 Processor/Digitizer ........+2+-s020++ 48-TOFP 5.28 4.23 3.57 
PLL1706DBQ 296-13606-5-ND | 3.3V Dual PLL Multiclock Generator ...20-SSOP 2.57 2.06 1.60 TLV990-21PFB 296-10738-ND 10-Bit, 21Msps OCD Analog 
PLL1707DBQ 296-14182-5-ND | 3.3V Dual PLL Multiclock PRONE Enel occ ccossactienconeterstses 48-TOFP 4.50 3.60 2.80 
Generator NEW!....0...... ee 20-SSCP 2.79 2.24 1.74 ‘TLV990-28PFB 296-10739-ND 10-Bit, 28Msps OCD Analog 
PLL1708DBQ 296-14183-5-ND | 3.3V Dual PLL Multiclock FROM EN saves csasopasandaannevansad 48-TOP 6.26 5.01 4.23 
Generator NEW!..........ceececse 20-SSCP_ 2.79 224 1.74 (Continued) 
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XAS INSTRUME Part No. Part No. Description 125 100 
7 i LM2903P 296-6601-5-ND —_| Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. . 36 6.2920 
Pati No. Patt No. Description Pkg. 1 scar 00 eee Be ERVIN 29 ee ee 
: LM2903PWR 296-6602-2-ND 198.00/2,000 
TLV990-40PFB 296-10740-ND 10-Bit, 40Msps OCD Analog LIM29030D 296-6603-5-ND 7% 57. 43 
Front ENd ...:--cscnseiserereceessneree 48-TOP S.c2 a> a5 2-61 LM3302DR 296-14598-1-ND__| Quad Diff. Comparator NEW! . 88 66.50 
TRVSSOEFTS eee 10 Fil, 26Msps OCLYVideo LM3302DR 296-14598-2-ND | Quad Diff. Comparator NEW 715.00/2,500 
Stel PYOCESSOF sake asnntsdcehactas 40-1? esa LMV3391DR 296-6611-1-ND —_| Quad Low-Voltage Comparator 64.4836 
TSC2000IPW TSC2000IPW-ND | Programmable Touch ee oe : : ; 
Sa Cortrcllee D0-TSSCP 482 386 3.00 LMV339IDR 296-6611-2-ND _| Quad Low-Voltage Comparator . 520.00/2,500 
nn ee = = = LMV339IPWR 296-6612-1-ND Quad Low-Voltage Comparator . 64 48 36 
VSP10T21PFB 296-12701-ND Video Signal Processor/Digitizer . 646 5.17 437 LMV339IPWR 296-6612-2-ND __| Quad Low-Voltage Comparator . 426.00/2,000 
aed He eee ee fs Latics Gi) hal Sasi 71331 IDBVR 296-10168-1-ND _ | Single/Dual Diff. Comparator . 80 60 45 
ei 9 11331 IDBVR 296-10168-2-ND | Single/Dual Diff. Comparator . 780.00/3,000 
pttel Cameras wn nase sssavensanense 4BLOP ea ao TLC372CPWR 296-10309-1-ND | Dual Differential Comparator 87 73 5B 
VSP2210Y VSP2210Y-ND 10-Bit, 20MHz, Digital Camera ; : s 
OOD Sand Fr “PR HRS TOES TLO372CPWR 296-10309-2-ND _| Dual Differential Comparator 772.00/2, fe 
2 SIE ETOCESSOF : z : £ 1L0372ID 296-10310-5-ND __| Dual Differential Comparator. 96 80 
Moree vsr2212V-ND | 12.Bit, 20M, Digital Camera TLC372MD 296-10311-5-ND | Dual Differential Comparator. 1.26 1.05 = 
OCD Signal Processor «...+.+--+.+-++ 4B LOP COS ama TLC3720D 296-10312-5-ND _| Dual Differential Comparator 1.23 1.03 82 
VSP2230Y VSP2230Y-ND 10-Bit Digital Camera OCD 4 : ela , ; 5 
Sorel Prossacot 4s-lorp MRSeaieonenT) TLC374CN 296-10313-5-ND | Quad Differential Comparator 105 88 70 
vsp2220y \VgP2230Y-ND 12 ER Di idcmeacn e : TLC374CPWR 296-10314-1-ND | Quad Differential Comparator. 105 88 70 
Signal Howe 48-LOP 1662 1552 1441 TLC374CPWR 296-10314-2-ND _| Quad Differential Comparator. 932.00/2,000 
VSP2254G5) 296-14396-ND | 6MHz.2-Ch. COD Processor NEW!...96-BGA 17.09 1595 1481 aN Peo Cn Good ear. ee ees 
VSP2260Y VSP2260Y-ND 10-Bit, 27MHz, Digital Camera P ; ; 
CKD Signal Processor 48-LOP 864 692 5.84 TLC374MD 296-10317-5-ND __| Quad Differential Comparator... 1.33 1.06 80 
VsP2260Y/2K VSP2260YTR-ND | 10-Bit, 27MHz, Digital Camera High Speed Comparators 
QOD Signal Processor ... 10850.00/2,000 LM139DR 296-6614-1-ND | Quad GP Differential Comparator. 14-S0CP 120 1.00  .80 
VSP2262Y \VSP2262Y-ND 12-Bit, 20MHz, Digital Camera LM139DR 296-6614-2-ND Quad GP Differential Comparator ane 1300.00/2,500 
OOD Signal Processor ...........0000 48-LOFP 15.86 14.28 12.67 LM193DR 296-6615-1-ND Dual GP Differential Comparator 8 84° 6348 
VSP2262Y/2K VSP2262YTR-ND | 12-Bit, 2UMH, Digital Camera LM193DR 296-6615-2-ND Dual G Differential Comparator 682.50/2,500 
COD Signal Processor .............244 48-LOFP 23564.00/2,000 LM211D 296-6616-5-ND Differential Comparator w/Strobe. . 565) A4 33 
VSP2265GSJ 296-13847-5-ND | 10-Bit, 25MHz, Digital Camera CCD LM211DR 296-14589-1-ND _| Differential Comparator 
Signal Processor NEWI............ 96-VFBGA 12.30 11.07 9.82 w/Strobe NEW!..........cescceeeeeees 8SOC 55 44 33 
VSP2267GSJ 296-13848-5-ND | 12-Bit, 25MHz, Digital Camera OCD LM211DR 296-14589-2-ND pict hone epaanarey 
Signal Processor NEW!... “ 15.81 14.24 1263 w/Strobe NEW!.............. 50/2, 
VSP2270Y 296-12541-ND 27M OOD Signal Proceso! 1055 9.50 842 Lm21iP 296-6617-5-ND Differential Comparator w/Strobe: 55 4433 
VSP2272Y 296-12542-ND 27MHz CCD Signal Processor... ; 13.71 12.35 10.95 LM2110D 296-9520-5-ND _| Differential Comparator w/Strobe. . 92 «69 «(5 
VSP3010Y VSP3010Y-ND 12-Bit, OOD/CAS Controller ........-+-++ 9.21 830 7.36 LM239ADR 296-6618-1-ND —_| Quad GP Differential Comparator... 68 51 39 
VSP3100Y VSP3100Y-ND 14-Bit, 10MHz OCD/CIS Signal LM239ADR 296-6618-2-ND Quad GP Differential Comparator. 552.50/2, Eo 
Processor 2 . 9.62 7.70 650 LM239D 296-6620-5-ND. Quad GP Differential Comparator 48 .36 
VSP3200Y VSP3200Y-ND 14-Bit, OCD/CIS Processor 961 866 7.68 LM239N 296-6621-5-ND__| Quad GP Differential Comparator. . 48 36 2 
VSP3200Y/2K VSP3200YTR-ND | 14-Bit, CCD/CAS Processor 14302.00/2,000 LM306D 296-9533-5-ND —_| Differential Comparator with Strobe . 105 88 .70 
VSP3210Y VSP3210Y-ND 14-Bit, OCD/CAS Processor 9.61 866 7.68 LM306P 296-1387-5-ND _| Differential Comparator with Strobe . 105 88 .70 
VSP3210Y2/K VSP3210YTR-ND | 14-Bit, OCD/CIS Processor . . ; 14302.00/2,000 LM311D 296-1388-5-ND Differential Comparator with Strobe . 49 40 (27 
VSP5000PM 296-14235-5-ND 12-Bit, 30MHz COD Signal LM311DR 296-1388-1-ND Differential Comparator with Strobe . AQ 40 27 
Front End NEW/!................0...- 64-LOFP 15.81 14.24 12.63 LM311DR 296-1388-2-ND Differential Comparator with Strobe . 320.00/2,500 
LM311P 296-1389-5-ND _| Differential Comparator with Strobe . 15203930 
LM311PWR 296-13719-1-ND _| Differential Comparator with Strobe ... 49 40 27 
LM311PWR 296-13719-2-ND _| Differential Comparator with Strobe ... 270.00/2, iD 
XAS INSTRUME COMPARATORS TL712CD 296-6629-5-ND _| Differential Comparator . 138 1.15 
Digi-Key Price Each TL712CP 296-6630-5-ND__| Differential Comparator. 1.38 1.15 eo 
Part Ne. Deseipion et | ace 296-56325ND | Heh SpeadDiferetid Compartr. 270 216 185 
| Ze Te} erent: IM} lor. ™ . 4 
General Purpose Comparators 1L3016CD 296-1793-5ND | UtraFest Low Power 
L293DNE 296-9518-5-ND | Quad Half-H Drivers... 2 225 180 1.40 Precision Comparator ........cscscese+e 203 162 1.22 
L293NE, 296-9519-5-ND Quad Half-H Drivers .... 2.25 1.80 1.40 TL3016ID 296-1794-5-ND Ultra Fast Low Power 
LM239DR 296-14590-1-ND | Quad Diff. Comparator NEW! 1aS ye CO ed Precision Comparator ...........0:+006 2235 7a a4 
LM239DR 296-14590-2-ND | Quad Diff. Comparator NEW! 390.00/2,500 TL30161PW 206-13615-5.ND | Ultra Fast Low Power 
LM293AD 296-9530-5-ND Dual Differential Comparator 64 48 36 Precision Comparator ...........0004 223 1.78 1.34 
LM293D 296-9531-5-ND —_| Dual Differential Comparator 48° 36027 1L31160D 296-6626-5-ND | Ultra-Fast LP Precision Comparator . 203 162 1.22 
LM293DR 296-12848-1-ND _| Dual Differential Comparator 48° 3627 TL3116CPWR 296-6627-1-ND —_| Ultra-Fast LP Precision Comparator . 2.03 162 1.22 
LM293DR 296-12848-2-ND _| Dual Differential Comparator 390.00/2,500 L3116CPWR 296-6627-2-ND _| Ultra-Fast LP Precision Comparator . 2106.00/2,000 
LM293P 296-9532-5-ND _| Dual Differential Comparator 48 «360 «(27 TL31161D 296-6628-5-ND _| Ultra-Fast LP Precision Comparator 223 178 1.34 
LM3302D 296-9546-5-ND Quad Differential Comparator .. -88 66.50 Low Power Comparators 
LM339AD 296-6604-5-ND —_| Quad Differential Comparator, AGrade...14S0C 494027 LMV33TIDBVR 296-6633-1-ND | Single GPLV Comparator .. 4 48.36 
LM339ADR 296-6604-1-ND | Quad Differential Comparator, AGrade...14-SOIC 494027 LMV331IDBVR 296-6633-2-ND _| Single GPLV Comparator 624.00/3,000 
LM339ADR 296-6604-2-ND Quad Differential Comparator, A Grade... 14-SOIC 320.00/2,500 LMV331IDCKR 296-6634-1-ND Single GP LV Comparator . 64 48 36 
LM339AN 296-6605-5-ND Quad Differential Comparator, A Grade. ..14-Dip 49 40 27 LMV331IDCKR 296-6634-2-ND Single GP LV Comparator . 624.00/3,000 
LM339D 296-1013-5-ND Quad Differential Comparator........... 14-SOIC 42 35.24 LMV393IDGKR 296-13993-1-ND | Quad Comparator NEW! 2 54° OAL 
LM339DR 296-1013-1-ND. Quad Differential Comparator... i 42 Ky) LMV393IDGKR 296-13993-2-ND | Quad Comparator NEW 585.00/2,500 
LM339DR 296-1013-2-ND Quad Differential Comparator 277.50/2,500 LMV393IDR 296-6635-1-ND Dual GP LV Comparator. 64 48 36 
LM339DBR 296-6606-1-ND —_| Quad Differential Comparator 42. 3524 LMV393IDR 296-6635-2-ND —_| Dual GP LV Comparator. 520.00/2,500 
LM339DBR 296-6606-2-ND | Quad Differential Comparator 234.00/2,000 LMV393IPWR 296-6636-1-ND | Dual GP LV Comparator 64 48 36 
LM339N 296-1393-5-ND _| Quad Differential Comparator .. 42.3524 LMV393IPWR 296-6636-2-ND__| Dual GPLV Comparator .... 426.00/2,000 
LM339PWR 296-6607-1-ND —_| Quad Diff. Comparator, A Gade. . “OmCONes. LP211D 296-9573-5-ND _| Differential Comparator 102.85 = 68 
LM339PWR 296-6607-2-ND | Quad Diff. Comparator, A Grade... 234.00/2,000 LP2901D 296-9574-5-ND | Quad Differential Comparator 99 83 66 
LM393AD 296-6608-5-ND —_| Dual Differential Comparator, AGrade....8SOP 49 40 27 LP2901N 296-9575-5-ND _| Quad Differential Comparator 99 83 66 
LM393ADR 296-14605-1-ND _ | Dual Differential Comparator, LP311D 296-9576-5-ND _| Differential Comparator... 93 78 62 
AGrade NEW! o.oo. eccccccceceee BSsOC 49 40 27 LP311DR 296-14608-1-ND _| Differential Comparator NEW! ey 
LM393ADR 296-14605-2-ND | Dual Differential Comparator, Ps me cee Biege leben NEW! a a 007. me a 
AGrade NEW! 0.2... ececceeeeeees 8-SOIC 320.00/2,500 -9577-5- erential Comparator Dip 
LM393AP 296-6609-5-ND Dual Differential Comparator, AGrade.....8-Dip 49 40 .27 LP339D 296-9578-5-ND_—_| Quad Diff. Comparator .. -14SOP 72054 
LM393APWR 296-6610-1-ND _| Dual Differential Comparator, LP339DR 296-14609-1-ND | Quad Diff. Comparator NEW! 2 54 A 
A Grade. 49 «40 27 LP339DR 296-14609-2-ND _| Quad Diff. Comparator NEW! 585.00/2,500 
APWR 7 i LP339N 296-9579-5-ND —_| Quad Diff. Comparator .. 72 aed 
ae AEESICEND |e ralinlalaaeiaaal 270.00/2,000 TLC3390D 296-10281-5-ND | Quad Differential Comparator. 117° 98.78 
LM393D 296-1015-5-ND | Dual Differential Comparator 42° 35 24 ese Pegs ley agg ai Diferential Comparator Vie ae ae 
: i 4 : TLO339CPWR 296-10282-1-ND | Quad Differential Comparator. 117 98 78 
LM393DR 296-1015-1-ND _| Dual Differential Comparator. .. 42 35 24 TLes390PWR BEC EINOM Cicdi Ditlercrticd Comarca RENERRETD 
LM393DR 296-1015-2-ND _| Dual Differential Comparator... 277.50/2,500 SS Uae: auc 
LIM393P 296-1398-5-ND | Dual Differential Comparator 22 35 2A ase Bee peppers es MOS Be 
i . a 4 ‘erential Comparator. 1.29 1.08 .86 
LM393PSR 296-9566-1-ND _| Dual Differential Comparator 42 35 24 TLC3391DR 296-1324-2-ND | Quad Differential Comparat 1397°50/2,500 
é i jparator. it x 
LM393PSR 296-9566-2-ND _| Dual Differential Comparator 234.00/2,000 TLCa39IN 96-10283-5-ND | Quad Differential Comparat 129° 108 86 
s jparator F i d 
LM393PWR 296-14607-1-ND | Dual Diff. Comparator WE Wi oe COE TLC339MN 296-10284-5-ND _| Quad Differential Comparator 1.25 1.00 75 
LM393PWR 296-14607-2-ND _ | Dual Diff. Comparator NEW!. 234.00/2,000 : L : : : 
- TLC372CD 296-1327-5-ND _| Dual Differential Comparator. 87 738) 
LM2901D 296-1385-5-ND_—_/ Quad Diff. Qomparator, Ind. Temp. 360.2920 TLC372CDR 296-1327-1-ND __| Dual Differential Comparator. 87 73 58 
LM2901DR 296-14593-1-ND | Quad Diff. Comparator, Ind. 1LC3720DR 296-1327-2-ND Dual Differential Comparator. 942.50/2,500 
Temp. NEWH.........00cceceees 14S0C 3629.20 TLC3720P 296-1845-5-ND —_| Dual Differential Comparator . 7), eS 058 
LM2901DR 296-14593-2-ND | Quad Diff. Comparator, Ind. TL0372IP 296-1846-5-ND Dual Differential Comparator . 96 80 64 
Temp. NEWH..........- se 235.00/2,500 TLC374CD 296-1328-5-ND | Quad Differential Comparator. 705 88 70 
LM2901N 296-1386-5-ND | Quad Diff. Comparator, Ind. Temp. 36.2920 1L0374C0DR 296-1328-1-ND —_| Quad Differential Comparator. 1105) 288) 270 
LM2901PWR' 296-6597-1-ND —_| Quad Diff. Comparator, Ind. Temp. 36.29.20 TL03740DR 296-1328-2-ND —_| Quad Differential Comparator... 1137.50/2,500 
LM2901PWR 296-6597-2-ND _| Quad Diff. Comparator, Ind. Temp. 198.00/2,000 TLC393CD 296-1329-5-ND _| Dual Voltage Comparator .. 99 83 66 
LM2902D 296-6598-5-ND —_| Quad Operational Amplifier 36 29 20 TLC393CDR 296-1329-1-ND _| Dual Voltage Comparator .. 99 83.66 
LM2902N 296-6599-5-ND Quad Operational Amplifier 36.29.20 TLC3930DR 296-1329-2-ND Dual Voltage Comparator 1072.50/2,500 
LM2902PWR 296-6600-1-ND | Quad Operational Amplifier (Son eo 20 TLC3930P 296-1849-5-ND _| Dual Voltage Comparator 99 83 66 
LM2902PWR 296-6600-2-ND —_| Quad Operational Amplifier .. . 198.00/2,000 TLO393CPWR 296-10318-1-ND _| Dual Voltage Comparator 99 83 66 
LM2903D 296-1012-5-ND —_| Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. .. 36 29 20 TLC393CPWR 296-10318-2-ND | Dual Voltage Comparator 878.00/2,000 
LM2903DR 296-1012-1-ND —_| Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. 36 6.29.20 TLC3931D 296-1330-5-ND _| Dual Voltage Comparator .. : 108 90 72 
LM2903DR 296-1012-2-ND__| Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. .. 235.00/2,500 (Continued) 
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Ta Digi-Ke Price Each 
XAS INSTRUME COMPARATORS (Continued) Part No. Part No Description Pkg. 1 25 100 
TA. Digi-Key Price Each POM2904DB 296-13478-5-ND _ | Stereo Audio Codec with USB Interface, 
Part No. Part No. Description 125 100 Sty ‘Analog Input/Output oa-sacp WEED RE TOO 
TLO39SIDR 296-1330-1-ND | Dual Voltage Comparator .... 108 90 72 POVI2906DB 296-13479-5-ND _| Stereo Audio Codec with USB Interface, fae hp alk 
TLC3931DR 296-1330-2-ND —_| Dual Voltage Comparator . 1170.00/2,500 Single Ended Analog Input/Output 
TLC393P 296-10320-5-ND _| Dual Voltage Comparator . 1.08 90 72 and SIPDIF ose eeeceesceee 28-SSCP 8.08 647 5.46 
TLC393IPWR 296-10321-1-ND | Dual Voltage Comparator . 1.08 90 .72 fo CODES 
TLC3931PWR 296-10321-2-ND__| Dual Voltage Comparator . 958.00/2,000 cece SSO mem 20 Aux CODER 18 Fits, op-secp Geom caine 
TLC3702CD 296-1325-5-ND Dual Voltage Comparator . 90-7560. PCVI3001E PCV3001END Stereo Audio OODEC18-Bits, ; “ ; 
TLC3702CDR 296-1325-1-ND | Dual Voltage Comparator . 90 75 60 Pin Programmable -........-ess--2++- 28-SSCP 6.22 498 4.20 
TLC37020DR 296-1325-2-ND —_| Dual Voltage Comparator . 975.00/2,500 PCM3002E POM3002END | 20-Bit, Stereo OCDEC. 
TLO3702CP 296-1841-5-ND_—_| Dual Voltage Comparator . 90.75 60 Software Control ......0..0ececeee: 24-SSOP 6.22 4.98 4.20 
TLC3702MD 296-12188-5-ND _| Dual Voltage Comparator . 1.32 140 88 POVGOOSE POVG003END 1 30-Bit, Stereo OODEG 
‘TL03702ID 296-1326-5-ND —_| Dual Voltage Comparator . 99 8366 Hardware Control.........:ssseeeeees 24-SSCP 622 4.98 4.20 
TL.C3702IDR 296-1326-1-ND —_| Dual Voltage Comparator . 99 83 66 PCM3006T PCMB006T-ND _| 16-Bit, Stereo CODEC. 
TLC3702IDR 296-1326-2-ND —_| Dual Voltage Comparator . 1072.50/2,500 Single-Ended VO... ..esseeesseeees D4TSSCP 622 4.98 4.20 
TLC37021P 296-10300-5-ND _| Dual Voltage Comparator . 99 83 66 PCM3008T POMBO08T.ND | 16-Bit, Low Power/Voltage 
TLc3702IPW 296-10301-5-ND _| Dual Voltage Comparator . 99 83 66 560 448 3.78 
‘TL03704CD 296-10302-5-ND | Quad Voltage Comparator 126 1.05 84 Pavis010DB 296-14398-5-ND | 24-Bit, Stereo Audio Codec NEW! 7.22 578 488 
TLC37040N 296-10303-5-ND | Quad Voltage Comparator 1.26 1.05 84 POM3500E PCM3500END — | Voice/Modem CODEC... 533 427 3.32 
TLOB7040NS 296-10304-S-ND | Quad Voltage Comparator 1.26 1.05 84 POM3501E PCM3501END | Voice/Modem CODEC... 5.33 427 3.32 
TLC37040NSR 296-10304-1-ND —/ Quad Voltage Comparator 1.26 1.05 84 TLV320AIC22CPT 296-13661-1-ND | Dual Voice Over Internet Protocol 
TLC37040NSR 296-10304-2-ND _| Quad Voltage Comparator 1118.00/2,000 (VOIP) Cod€0 «esses cssessecsseee 48-LOFP 7.04 564 4,76 
TLC3704CPWR 296-10305-1-ND | Quad Voltage Comparator 1.26 1.05 84 TLVS20AIC220PT 296-13661-2-ND | Dual Voice Over Internet Protocol 
TLC3704CPWR 296-10305-2-ND | Quad Voltage Comparator .... 1118.00/2,000 (VOIP) Cod60 esos eceessesssesseeeee 48-LOFP 1144,00/250 
TLC3704ID 296-1843-5-ND —_| Quad Voltage Comparator .... 1.38 115 92 TLVB20AIC24IPFB | 296-12690-ND __| 16-Bit, Low Power 
TLC3704IN 296-10306-5-ND | Quad Voltage Comparator 1.38 145 92 Dual Ohannel CODEC ..-.-eeececcceeee 48-TOP 6.98 559 472 
TLC3704IPW 296-10307-5-ND _| Quad Voltage Comparator 1.38 145 .92 Central Office CODEC 
TLC3704MD 296-10308-5-ND | Quad Voltage Comparator ... 138 1.10 83 entrance 
TLv2702ID 296-12503-5-ND | Nanopower Cp Amp and TOV8C17IDL 296-1761-5-ND | 4-Ohannel POV Combo................ 48-SSCP 9.70 7.76 655 
Push-Pull Comparator... 198 158 1.19 TP3054ADW 296-10782-5-ND | POM CODEC/itering System (u-law)...16-SOC 2.75 2.20 1.71 
TLV27021DGK 296-13370-5-ND | Nanopower Cp Amp and TP3054AN 296-10783-5-ND | POM CODECiltering System (u-law)....16-Dip 275 2.20 1.71 
Push-Pull Comparator «........css.ee: 198 158 1.19 TP3054BDW 296-10784-5-ND | PCM CODEO/iltering System (u-law)...16-SOC 275 220 1.71 
TLVAAOTIDENRL 296-13376-1-ND | Nanopower Open Drain Gutput TP3054BN 296-1936-5-ND _| POM CODEC/iltering System (u-law)....16-Dip_ 2.75 2.20 1.71 
COMPS HOF. .ceensstaavecnceasdienes SOT-23-5 143 114 .86 ‘TP3056BDW 296-10785-5-ND | POM CODEC and Filter 
TLV3401IDBVR 296-13376-2-ND _| Nanopower Open Drain Cutput (Aclaw and U-laW) .....eccseeeeeeeee 16-SOC 286 229 1.78 
Comparator. 2190.00/3,000 TP3056BN 296-10786-5-ND | POM CODECand Filter 
TLV3401IDR 296-10707-1-ND | Nanopower Qpen Drait (A-law and u-law) . 286 229 1.78 
Comparator 143 144 86 TP3057ADW 296-10787-5-ND__| POM CODEC and Filter (A-law) . 16-SOC 275 220 1.71 
TLV34011DR 206-10707-2.ND | Nenopower Gpen Drain Output TP3057AN 296-10788-5-ND | POM CODEC and Filter (A-law) 16Dip 275 220 171 
COMPA AOE.<scacssessseecsesevessiesss 8-SOC 1825,00/2,500 TP3057BDW 296-10789-5-ND | POM CODECand Filter (A-law) . 16-SOC 275 220 1.71 
TLV34011P 296-12042-5-ND _| Nanopower Qpen Drain Ouiput TP3057BN 296-10790-5-ND | POM CODECand Filter (A-law) . .16-Dip 275 220 1.71 
Comparator 143 144 86 TP3064BDW 296-10791-5-ND | POM CODEC/Fiitering System (u-law)...20-SOC 275 2.20 1.71 
TLv34021P 296-12043-5-ND _| Dual Open Drain Guiput Comparator 198 158 119 TP3064BN 296-10792-5-ND__| POM CODEC/iltering System (u-law)....20-Dip_ 2.75 2.20. 1.71 
TLV34021DGKR 296-10708-1-ND | Dual Nanopower Comparator. . 1.98 1.58 1.19 TP3067ADW 296-10793-5-ND | POW CODEC and Filter (A-law) - 275 220 71 
TLV34021DGKR 296-10708-2-ND _| Dual Nanopower Comparator 2527 50/2,500 TP3067AN 296-10794-5-ND | POM CODECand Filter (A-law) 275 220 171 
TLV34021DR 296-10709-1-ND _| Dual Nanopower Comparator 198 158 1.19 TP3067BDW 296-10795-5-ND | POM CODECand Filter (A-law) . 275 220 1.71 
TLV3402IDR 296-10709-2-ND _| Dual Nanopower Comparator .. 2527.50/2,500 TP3067BN 296-10796-5-ND | POM QODEC and Filter (A-law) . 275 220 171 
TLV3404IN 296-12044-5-ND | Quad Qpen Drain Output Comparator....14-Dip 2321.86. 1.45 TP13054ADW 296-10774-5-ND _ | POM OODEOFiltering System (u-law)...16-SOC 3.08 2.47 1.92 
TLV3701CDBVT 296-13377-1-ND | Nanopower Push Pull TP130548DW 296-10775-5-ND | POW CODECAiltering System (ulaw)...16SOIC 3.08 247 1.92 
Output Comparator ......s.sceseeee. SOT-23-5 1.30 104 78 TP13054BN 296-10776-5-ND | POM CODEC/Filtering System (u-law)....16-Dip 3.08 2.47 1.92 
LV37010DBVT 296-13377-2-ND _| Nanopower Push-Pull 1P13057BDW 296-10777-5-ND | POM CODECand Filter (A-law) . 3.08 247 1.92 
Output Comparator .......s.seesee++. S0T-23-5 182.00/250 TP13057BN 296-10778-5-ND | POM CODECand Filter (A-law) . 3.08 247 1.92 
TLV3701ID 296-12608-5-ND _| Nanopower Push-Pull TP13064BDW 296-10779-5-ND _| POM CODEO/Filtering System (u-law) 3.08 247 1.92 
Output Comparators.......0..c.ceceee 8-SOC 143 114 86 TP13067BDW 296-10780-5-ND | POW CODEC and Filter (A-law) - 308 247 1.92 
TLVS70TIDBVT 296-13376-1-ND | Nanopower Push-Pull TP13067BN 296-10781-5-ND__| POM OODECand Filter in law) . 3.08 247 1.92 
Output Comparator .....0..0.ccceee SOT-23-5 143 114 86 IRDA 
TVS /01IDEVT. 296-13378-2-ND | Nanopower Push-Pull TIRIOO0IPWR 296-6574-1-ND _| Standalone IrDA Encoder/Decoder 252 202 1.57 
Output Comparator ..........-.-.-+-+ SOF-23-5 199.50/250 TIRIO00IPWR 296-6574-2-ND _| Standalone IrDA Encoder/Decoder. 2856.00/2,000 
TLVS/01IP 296-13372-5-ND | Nanopower Push-Pull ; TIRIO00PSR 296-6572-1-ND _| Standalone IrDA Encoder/Decoder. 243 194 1.46 
Qutput Comparator.......-.-.----.1--++ 8 Dip TnlisSamaE Sa CO TIRIO00PSR 296-6572-2-ND _| Standalone IrDA Encoder/Decoder. 2522.00/2,000 
‘TLV3702ID 296-12609-5-ND | Nanopower Push-Pull TIR1000PWR 296-6573-1-ND _| Standalone IrDA Encoder/Decoder.. 243 194 1.46 
eee Ree neh Nees eth a eeeeeteeeeeeeeeees 8SOC 1.98 158 1.19 TIR1000PWR 296-6573-2-ND Standalone IrDA Encoder/Decoder 2522.00/2,000 
7 -5- jopower Push- 7 
Qutput Comparator.......c.cccccccceeees &Dip 198 158 119 Ring Controllers 
TLV3702IDaK 296-12610-5-ND | Nanopower Push Pull UOG2750DW 296-2602-5-ND _| Source Ringer Controller............... 28-SOC 1536 13.83 12.27 
Output Comparators .....0..secesvees @MSOP 1.98 158 1.19 U0c2751D 296-2603-5-ND __| Single Line ing Generator Controller...16-SOC 7.84 6.28 5.30 
TLV37041DR 296-12287-1-ND | Nanopower Push-Pull Comparator .....14S01C 2.32 1.86 1.45 vow752D 296-26045-ND_ | Resonant Ring Generator Controller....16SQC 7.84 6.28 5.30 
TLV3704IDR 296-12287-2-ND | Nanopower Push-Pull Comparator ..... 14-SOIC 3245.00/2,500 UOC3750N 296-11454-S:-ND | Source Ringer Controller. . Wie Wiles ee 
TLV3704IN 296-12611-5-ND__| Nanopower Push: Pull UOC3750DW 296-2605-5-ND __| Source Ringer Controller .. 11.20 10.08 8.94 
Output Comparators .. 232 186 1.45 UOC3751D 296-2606-5-ND __| Single Line Ring Generator Controller... 16SOC 628 5.03 4.24 
nworearw _ [ze 5x0 | one eh Pu ci | ed 
q nant Ri erator Controller... . . U 
Low Voltage Comparators UOC3752N 296-11456-5-ND _| Resonant Ring Generator Controller......16-Dip 6.28 5.03 4.24 
TLC3520D 296-1839-5-ND__| Dual Differential Comparator 105 «88 ~=—~«70 SONETT. = 
TLC3520P 296-10285-5-ND | Dual Differential Comparator ... 105 88 .70 ransceivers 
TLC352ID 296-10286-5-ND —_| Dual Differential Comparator 117 98 78 SLK25011PZP 296-12281-ND 0C-48 SONET/SDH Multirate 
TLo3s2IP 296-10287-5-ND _| Dual Differential Comparator 117 98 .78 ‘Transceiver - 49.86 46.54 43.22 
TLC354CD 296-10292-5-ND _ | Quad Differential Comparator 1.23 1.03 .82 SLK2511IPZP 296-13035-5-ND | Sonet/SDH Multirate Transceiver 49.88 46.55 43.23 
TLC3540N 296-10293-5-ND | Quad Differential Comparator 123° 1.03.82 SLK27011PZP 296-12543-ND 2.7Gops SONET/SDH 
TLC354CPW 296-10294-5-ND | Quad Differential Comparator: 1.23 103 82 Multirate Transceiver ..........+.++ 49.86 46.54 43.22 
TLO3541D 296-10295-5-ND | Quad Differential Comparator: 1.35 1413 90 SLK2721IPZP 296-13036-S-ND | Sonet/SDH Multirate Transceiver 
TLV1391CDBVR 296-10492-1-ND _| Differential Comparator ... 80 60 45 with Enhanoed Jitter Tolerance...... 49.88 46.55 43.23 
TLV1391CDBVR 296-10492-2-ND _| Differential Comparator ... 780.00/3,000 UARTs 
TLV23521D 296-10517-5-ND _| Dual Differential Comparator 185 148 1.11 TLIGCASOFN 296-10145-5-ND _| Asynch. Communication Bement 360 288 224 
TLv23521P 296-10518-5-ND | Dual Differential Comparator 1.85 148 1.11 TL16C451FN 296-10146-5-ND | Asynch. Communication Bement . 5.06 4.05 3.15 
TLv2352IPWR 296-10519-1-ND | Dual Differential Comparator 1.85 148 1.11 TL16C452FN 296-10147-5-ND | Dual Asynch. Comm. Element... 5.02 4.02 3.39 
TLV2352IPWR 296-10519-2-ND _| Dual Differential Comparator 1924.00/2,000 TL16C550BPT 296-10152-ND | Asynch. Communication Bement . 5.98 4.79 4.04 
TLV2354ID 296-10520-5-ND _| Quad Differential Comparator: 2.30 1.84 1.43 TL16C5500RN 296-10153-5-ND _| Asynch. Communication Bement . 3.60 288 2.24 
TLV2354IN 296-10521-5-ND —_| Quad Differential Comparator 2.30 1.84 1.43 TLI6C550CIFN 296-10154-5-ND —_| Asynch. Communication Bement . 3.94 3.15 2.45 
‘TLV2354IPWR 296-10522-1-ND | Quad Differential Comparator. 230 1.84 1.43 TLI6C550CIPT 296-1786-5-ND Asynch. Communication Bement . 3.94 3.15 245 
TLV2354IPWR 296-10522-2-ND _| Quad Differential Comparator. . 2602.00/2,000 TLI6C5500N 296-10155-5-ND | Asynch. Communication Bement . 3.60 288 2.24 
TL16C5500PFB 296-10156-ND | Asynch. Communication Bement . 3.92 314 2.44 
DATA TLI6CSSOCPT 296-1787-ND Asynch. Communication Bement . 3.60 288 2.24 
XAS INSTRUME COMMUNICATIONS TL16C5500PTR 296-1787-1-ND | Asynch. Communication Bement . 360 288 224 
TLI6CSSOCPTR 296-1787-2-ND Asynch. Communication Bement . 2040.00/1,000 
Digi-Key Price Eachx TLI6CS552ARN 296-1788-5-ND Dual Asynch. Communication 6.70 5.36 4.53 
Part No. Description Pkg. i 25100 TLI6C552ARNR 296-1788-1-ND Dual Asynch. Communication 6.70 5.36 4.53 
Audio CODECs TLI6C552ARNR 296-1788-2-ND __| Dual Asynch. Communication 1088.75/250 
PCM2Q00E 296-13084-5.ND | Stereo Audio CODEC with TLIGCS52A1FN 296-10159-5-ND _| Dual Asynch. Communication 7.02 562 474 
USB Interface . 750 600 5.07 TL16C552APN 296-10160-ND | Dual Asynch. Communication 7.04 5.64 4.76 
PCM2901E 296-12985-5-ND _| Stereo Audio COD! TLIGC554ARN 296-6587-5-ND | Quad UART with 16-Byte AFO 850 7.65 6.79 
Single Ended Analog TL16C554APN 296-6588-5-ND | Quad UART with 16-Byte FIFO... 880 7.92 7.03 
In/Out and S/PDIF. 7.50 600 5.07 TLI6C554FNR 296-1790-1-ND Asynch. Communication Bement . 10.45 9.41 8.34 
POVEO02E 296-12586-5.ND | Stereo Audio CODEC with USB Interface, TL16C750FN 296-2647-5-ND | 64-Byte RFOUART.............. ; 630 5.04 4.26 
Single Ended Analog TL16C7501PM 296-6591-5-ND __| Single UART with 64-Byte AFO, AFC, 
In/Out and S/PDIF.........ee cece 28-SSOCP 8.08 647 5.46 Low Power Modes...........+.....++5 64TCFP 6.92 5.54 4.68 
POM2903E 296-12987-5-ND _ | Stereo Audio CODEC with USB Interface, ‘TL16C750PM 296-6592-5-ND —_| Single UART with 64-Byte AFO, AFC, 
Single Ended Analog Low Power Modes, Ind. Temp. ....... 64-TOP 6.62 5.30 4.47 
ln/Out and S/PDIF..........0:ecscsee: 28-SSCP 8.08 647 5.46 
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- ADS1100A4IDBVT 


296-14301-2-ND | 16-Bit ADC, Self-Calibrating NEW! ...SOT23-6 552.00/250 


ies No Deecietlon ADS1100A5IDBVT 296-14302-1-ND | 16-Bit ADC, Self-Calibrating NEW! ...SOT23-6 374 2.99 233 
: P ADSI100A5IDBVT | 296-14302-2-ND | 16-Bit ADC, Self-Calibrating NEW! ...SOT23-6 552.00/250 
TLI6C752BPT 296-2648-ND Dual 3.3V UART. ADS1100A6IDBVT 296-14303-1-ND | 16-Bit ADC, Self-Calibrating NEW!...SOT23-6 3.74 299 233 
TLI6C754BRN 296-2650-5-ND —_| Quad 64-Byte RFOUART . ADS1100A6IDBVT 296-14303-2-ND _| 16-Bit ADC, Self-Calibrating NEW! 552.00/250 
TLI6C754BPN 296-6593-5-ND | Quad UART with 64-Byte AFO. ADS1110A0IDBVT 296-14461-1-ND | 16-Bit ADC w/Onboard Ref. 416 3.33 259 
TLIGPOS64BGGM rate FOMCA UART with 64-Byte ADS1110A0IDBVT —| 296-14461-2-ND | 16-Bit ADC w/Onboard Ref. 615.25/250 
AFO NEW! ADSI110A1IDBVT ‘| 296-14462-1-ND | 16-Bit ADCw/Onboard Ref. 416 333 259 
TLI6PCS64BLVPZ 296-2651-ND POMCIA UART . ADS1110A1IDBVT 296-14462-2-ND | 16-Bit ADC W/Onboard Ref. 615.25/250 
TLI6PO564BPZ 296-6594-5-ND —_| Single UART with 64-Byte FIFO, ADS1110A2|DBVT 296-14463-1-ND _| 16-Bit ADC w/Onboard Ref. 416 333 259 
POMOIA Interface .......--sesessees 100-TOFP 9.30 8.37 7.43 ADSI110A2IDBVT —_| 296-14463-2-ND _ | 16-Bit ADCw/Onboard Ref. 615.25/250 
TLI6PIR552PH 296-6595-5-ND Dual UART with 16-Byte FO, ADS1110A3IDBVT 296-14464-1-ND | 16-Bit ADC W/Onboard Ref. 416 3.33 259 
Selectable IR and 1284 Modes......... 80-CFP 9.66 8.70 7.72 ADS1110A3IDBVT 296-14464-2-ND | 16-Bit ADC w/Onboard Ref. 615.25/250 
USB ADS1110A4IDBVT 296-14465-1-ND | 16-Bit ADC w/Onboard Ref. 416 333 259 
TUSEOO6VE 306-11086.ND 23-Port USB Hub 2451.96 1.47 ADS1110A4IDBVT 296-14465-2-ND _| 16-Bit ADC w/Onboard Ref. 615.25/250 
TUSB2046BIVFR 296-11087-ND 4-Port USB Hub 252 202 157 ADS1110A5IDBVT 296-14466-1-ND | 16-Bit ADC w/Onboard Ref. 416 333 259 
TUSB2046BVF 296-11088-ND 4-Port USB Hub 230 184 143 ADSI110A5IDBVT | 296-14466-2-ND | 16-Bit ADCw/Onboard Ref. 615.25/250 
TUSB2077APT 296-11089-ND 7-Port USB Hub 412 330 257 ADS1110A6IDBVT ‘| 296-14467-1-ND | 16-Bit ADCw/Onboard Ref. 416 333 259 
TUSB2136PM 296-11090-ND 2-Port USB Hub ... 768 615 519 ADSI 110A6IDBVT —_| 296-14467-2-ND _| 16-Bit ADC w/Chboard Ref. 615.25/250 
TUSB3200ACPAH 296-12289-5-ND _ | USB Streaming Controller 7.20 5.76 4.86 ADSITI0A7IDEVT | 296-14468-1-ND _| 16-Bit ADG w/Onboard Ref. Gals) Sis) 2S) 
TUSB3200CPAH 296-11091-ND USB Streaming Controller 7.20 576 4.86 ADS1110A7IDBVT 296-14468-2-ND 16-Bit ADC wi/Onboard Ref. NEW!... 615.25/250 
TUSB3210PM 296-11092-ND Universal Serial Bus Controller . 5.76 461 3.89 ADS1201U ADS1201U-ND High Dynamic Range Modulator........ 16-SOC 9.23 831 7.37 
TUSB5052PZ 296-12525-ND 5-Port USB Hub Controller... ia 8.66 6.93 5.85 ADS1202IPWT 296-14064-1-ND Mader NEWT a1 CGna es 
z F lulator DB icntebisaneccabeewen’ = A Z . 
USB Transient Suppression ADS12021PWT 296-14064-2-ND | 1-Bit, 10MHz Delta-Sigma 
‘SN65220DBVR 296-9694-1-ND a hee Transient —_—. Modulator NEWI.._.. 910.00/250 
siting Sierinesnrete rae : ; : ADS1210P ‘ADS1210P-ND 24-Bit, Delta Sigma ADC 15.38 13.85 12.28 
ait cio SOO Se Lt Herston arise inion co ADS1210U ADS1210U-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC. 15.38 13.85 12.28 
bs abnor SI Ta ae ADS1211E ADS1211E-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC with 
SN65220DBV 296-2341-1-ND Single USB Port Transient 4-Channal Input Mux.. 1517 1416 13.15 
Suppressor iepebinaieanseaereaadaden SOT-23-6 87 73 58 ADS1211P ADS1211P-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC wi 
‘SN65220DBVT 296-2341-2-ND —_| Single USB Port Transient 4-Channe Input Mux .......00....e ip 16.43 14.79 13.12 
SUPPOSE is cid. aasadeaeesaauanes SOT-23-6 108.75/250 a r 
SN75240P 296-6596-5-ND —_| Dual USB Port Transient Suppressor ......8-Dip 1.02 85 68 pps /ESMEND) “tre Pet ee ao TO “ED 
py Rt egg me Cua USB Port Transient Suppressor. We A es ADS1212P ADS1212P-ND | 22-Bit, Delta-Sigma ADC... ..18-Dip 11.61 1046 9.28 
SN75240PWR 296-6596-2-ND _| Dual USB Port Transient Suppressor... .8-TSSOP 904.00/2,000 ADS1212U ADS1212U-ND 22-Bit, Delta: Sigma ADC... 1161 1046 928 
‘SN65240P 296-9695-5-ND _| Dual USB Port Transient Suppressor 102 «85 68 ADS1213E ADS1213E-ND 22-Bit, Delta-Sigma ADC with 
SN65240PW 296-9696-5-ND Dual USB Port Transient Suppressor. 1.02 85 .68 4-Channdl Input Mux..........0-..0+ 28-SSOP 13.61 12.26 10.87 
SN65240PWR 296-9696-1-ND —_| Dual USB Port Transient Suppressor. 1.02 85 68 15P 213P.ND 22-Bit, Delta Sigma ADC with 
SN65240PWR 296-9696-2-ND _| Dual USB Port Transient Suppressor... 8- TSSOP 904.00/2,000 ppstals poets fous eeu D4-Dip 1306 11.76 1043 
Video Decoder / Encoder ADS1213U ADS1213U-ND 22-Bit, Delta-Sigma ADC with 
TVP5031PFP 296-11093-ND 9-Bit with 3-line Adaptive Comb 4-Channel Input Mux... 13.66 12.30 10.91 
NTSC/PAL Digital Video Decoder ..... 80-TOFP 15.54 14.51 13.47 ADS1216Y/250 ADS1216Y/250CT-ND| 24-Bit, Delta-Sigma ADC 10.38 935 8.29 
TVP5040CPFP 296-11802-ND 10-Bit Dual-Channel NTSC-PAL ADS1216Y/250 ADS1216Y/2507TR-ND| 24-Bit, Delta-Sigma ADC f 1985.75/250 
Digital Video Decoder..............4+: 80-TOFP 15.54 14.51 13.47 ADS12171PFBT 296-12967-1-ND | 24-Bit, 8-Channel Delta-Sigma ADC....48-TOFP 10.35 9.32 8.26 
TVP5145PFP 296-13021-5-ND | Digital Video Decoder with ADS1217|PFBT 296-12967-2-ND _| 24-Bit, 8-Channel Delta-Sigma ADC. 1979.50/250 
Macrovision Detection .. 15.01 13.52 11.99 ADS1218Y/250 ADS1218Y/250CT-ND] 24-Bit, Delta-Sigma ADC... 11.96 10.77 955 
TVP60000PFP 296-11094-ND NTSC/PAL Video Encoder 11.40 10.26 9.10 ADS1218Y/250 ADS1218Y/250TR-ND] 24-Bit, Delta-Sigma ADC 2288.75/250 
ADS1240E ADS1240E-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC. 6.92 554 4.68 
ADS1241E ADS1241END 24-Bit, Delta-Sigma ADC. 760 6.08 5.13 
ADS1242IPWT ADS1242IPWICT-ND] 24-Bit, Delta-Sigma ADC 654 5.24 4.42 
CONVERSION ADS1242IPWT ADS12421PWTTR-ND] 24-Bit, Delta-Sigma ADC 1062.75/250 
Price Each ADS1243IPWT ADS1243IPWICT-ND] 24-Bit, Delta-Sigma ADC... 722 578 488 
Description Pkg. 1-25 100 ADS1243IPWT ADS1243IPWTTR-ND] 24-Bit, Delta-Sigma ADC 1173.25/250 
AMIC7820Y/250 296-12621-1-ND | Analog Monitoring and ‘ADS1244IDGST 296-14003-1-ND | 24-Bit, Low Power ADC NEW! 560 448 378 
Contra CCU... osccssvesecese meres 48-TOFP 14.48 13.04 11.56 ADS1244IDGST 296-14003-2-ND | 24-Bit, Low Power ADC NEW!. 910.00/250 
AMC7820Y/250 296-12621-2-ND _| Analog Monitoring and ADS1250U ADS1250U-ND 20-Bit, 25KHz ADC, DSP Interface. 10.50 945 8.38 
Control Orcuit ........eeeeeeeeeeeeee 48-TOFP 2769.94/250 Ape teoll fae Pan ea pee ties - ai ee oa 
ADS574JP a he eer abate 25.92 24.20 22.47 pee Be | of oe 20Ktt, LP ADS AOS 2 12 8.08 
: “et j ; : 1 253E/2K5 -13060-2-ND | 24-Bit, 20kHz, LP ADC... 18467.50/2,500 
ADS574KP ADS574KP-ND 12-Bit, 40KH2 Sampling CMOS ADC 30.06 28.06 26.06 a ere ran see 24-Bit, 20KHz, Low Power ADC 10.10 5.09 306 
ADS774JP ADS774JP-ND 12-Bit, 125KH2 Sampling CMOS ADC. 29.39 27.43 25.47 ADS1254E/2K5 ADS1254E/2KSCT-ND| 24-Bit, 20KHe. Low Power ADC. 10.13 912 809 
Mee ae ADS? eae iar ioe pallinis CL ACG. e a pre ors ADS1254E/2K5 ‘ADS1254E/2K5TR-ND| 24-Bit, 20KHz, Low Power ADC. 18467.50/2,500 
AUS se sl ses : 2 : ‘ADS1286P ‘ADS1286P-ND 12-Bit, Micropower Sampling ADC 688 5.51 465 
ADS774KP ADS774KP-ND 12-Bit, 125KHz Sampling OMOS ADC..... 34.10 31.83 29.55 ADS1286PA ADS1286PA-ND | 12-Bit, 200KHz Unipol ADC........ 7.72 618 5.22 
pie ADS7 IND ieee on el aia : ae ae ae ADS1286U ADS1286U-ND 12-Bit, Micropower Sampling ADC 572 458 387 
ADSS ADS8O Bit, ne : : g ADS1286UA ADS1286UA-ND _| 12-Bit, 200KHz Unipol ADC. . 642 5.14 4.34 
ADS801U ADS801U-ND 12-Bit, 25MHz Sampling ADC. 17.03 15.89 14.76 ADS2806Y/1K5 ADS2806Y/1K5TR-ND] 12-Bit, Dual, Hi-Soeed ADC 23674.50/1,500 
Apss02U oS 12-Bit, 10Mb2 Sampling ADC . AZORES. O6IIS62 ‘ADS2B06Y/250 ‘ADS2806Y/250CT-ND| 12-Bit, Dual, H-Speed ADC 19.17 17.90 16.62 
ADS803E ADS803E-ND 12-Bit, SMHz Sampling ADC. 11.13 10.02 8.89 ADS2806Y/250 ‘ADS2806Y/250TR-ND| 12-Bit, Dual, Hi-Speed ADC... 4073.75/250 
ADS804E ADS804E-ND 12-Bit, 10MHz Sampling ADC. 13.84 12.47 11.06 ‘ADS2807Y/1K5 ‘ADS2807Y/1KSCT-ND} 12-Bit, Dual, Hi-Speed ADC .. 24.51 22.88 21.25 
rE as ear Mee die ADC. fee es tye ADS2807Y/1K5 ADS2807Y/1K5TR-ND| 12-Bit, Dual, Hi-Speed ADC... 30270.00/1,500 
ADS80 ADSBI -Bit, - . . . ADS5102IPFB 296-13062-ND 1.8V Analog Supply, 10-Bit, 6SMSPS, 
ADS808Y/250 ADS808Y/250CT-ND| 12-Bit ADC... 26.43 24.67 22.91 ‘ADGwith intra Reference.......... 48-TOFP 11.48 10.34 9.17 
ADSB08Y/250 ADS808Y/250TR-ND| 12-Bit ADC 5616.50/250 ADS51031PFB 296-13063-ND 1.8V Andog Supply, 10-Bit, 4OMSPS, 
ADS809Y/250 ADS809Y/250CT-ND| 12-Bit ADC... 33.84 31.59 29.33 ‘ADC with Internal Reference. : 846 7.62 676 
ADS809Y/250 ADS809Y/250TR-ND| 12-Bit ADC. 7191.00/250 ADS51200GHK ADS51200GHK-ND 49.04 45.77 42.50 


ADS820U ADS820U-ND 10-Bit, 10MHz Sampling ADC. 10.18 917 813 ADS52031PFB 296-13446-ND 
ADS821U ADS821U-ND. 10-Bit, 4OMHz Sampling ADC . 17.67 16.50 15.32 14.54 13.10 11.62 
ADS822E ADS822E-ND 10-Bit, 40MHz Sampling ADC. . 9.42 754 636 ‘ADS52041PFB 296-13447-ND 3.3V, 10-Bit, Dual 40MSPS 
ADS823E ADS823E-ND 10-Bit, 60MHz Sampling ADC. 12.64 11.39 10.10 Low Power ADCwith PGA : 16.61 14.96 13.27 
ADS825E ADS825E-ND 10-Bit, 40MHz ADC... 9.42 754 636 ADS54101PFB 296-13448-ND 12-Bit, SOMSPS CommsADC™ADC ...48-TOFP 32.78 30.59 28.41 
ADS826E ADS826E-ND 10-Bit, 6OMHz ADC... 12.64 11.39 10.10 ADS5421Y/T ADS5421Y/TCT-ND | 14-Bit, 40MHz, LP ADC... 27.36 25.54 23.72 
ADS828E ADS828E-ND 10-Bit, 75MHz ADC 13.11 11.81_ 10.47 ADS5421Y/T ADS5421Y/TTR-ND | 14-Bit, 40MHz, LP ADC... 5814.00/250 
ADS830E ADS830E-ND 8-Bit, 60IMHz ADC 5.51 441 3.43 ADS5422Y/250 ‘ADS5422Y/250CT-ND] 14-Bit, Sampling ADC... 41.33 38.57 35.82 
ADS830E/2K5 ADS830ETR-ND | 8-Bit, 60MHz ADC 7872.50/2,500 ADS5422Y/250 ADS5422Y/250TR-ND| 14-Bit, Sampling ADC... 8781.50/250 
ADSS31E ADS831E-ND 8-Bit, 80MHz ADC 639 5.12 3.98 ADS7800JP ADS7800JP-ND —_| 12-Bit, 3uS Sampling ADC 40.76 38.04 35.33 
ADS831E/2K5 ADSS31ETR-ND — | 8-Bit, 80MHz ADC 8865.00/2,500 ADS7800JU ADS7800JU-ND | 12-Bit, 3S Sampling ADC. 40.76 38.04 35.33 
ADS850Y/2K5 ADS850YCT-ND _| 14-Bit, 10msps Self-calibrating ADC. .. 22.80 21.28 19.76 ADS7800KP ADS7800KP-ND__| 12-Bit, 3S Sampling ADC... 48.90 45.64 42.38 
ADS850Y/2K5 ADS850YTR-ND | 14-Bit, 10msps Self-calibrating ADC... 4845.00/250 ‘ADS7800KU ADS7800KU-ND | 12-Bit, 3uS Sampling ADC......... 48.90 45.64 42.38 
ADS900E ADS900E-ND 10-Bit, 20MHz +3V, Supply ADC ADS7804P ADS7804P-ND 12-Bit, 10S Sampling QVIOS ADC. 20.00 18.67 17.33 
with Internal Ref 6.34 5.08 4.28 ‘ADS7804PB ADS7804PB-ND | 12-Bit, 101S Sampling QVIOS ADC. 26.46 24.70 22.94 
ADSOO1E ADS901E-ND 10-Bit, 20MHz +3V, Supply ADC. 612 490 4.14 ADS7804U ‘ADS7804U-ND 12-Bit, 10S Sampling QVIOS ADC: 19.04 17.77 16.50 
ADS930E ADS930E:ND 8-Bit, 30MHz Sampling ADC ADS7804UB ADS7804UB-ND _| 12-Bit, 10S Sampling QVIOS ADC. 25.52 23.82 22.12 
with Internal Ref 486 3.89 3.03 ADS7805P ADS7805P-ND 16-Bit, 10,1S Sampling CMOS ADC. ... 31.05 28.98 26.91 
ADSOS1E ADS931END 8-Bit, 30MHz Sampling ADC: 466 373 290 ADS7805U ADS7805U-ND 16-Bit, 10S Sampling QVIOS ADC: 29.57 27.60 25.63 
ADS1100A0IDBVT 296-12966-1-ND _| 16-Bit ADC, Self-Calibrating NEWS .... 3.74 299 233 ‘ADS7805UB ADS7805UB-ND | 16-Bit, 10: Sampling QVIOS ADC: 39.62 36.98 34.34 
ADS1100A0IDBVT 296-12966-2-ND _| 16-Bit ADC, Self-Calibrating NEW! .... 552.00/250 ADS7806P ADS7806P-ND LP 12-Bit Sampling QVIOS ADC. 17.19 16.05 14.90 
ADS1100A1IDBVT 296-14298-1-ND _| 16-Bit ADC, Self-Calibrating NEW! ... 3.74 299 233 ADS7806U ‘ADS7806U-ND LP 12-Bit Sampling QVIOS ADC 17.19 16.05 14.90 
ADS1100A1IDBVT 296-14298-2-ND _| 16-Bit ADC, Self-Calibrating NEWS... 552.00/250 ‘ADS7807P ‘ADS7807P-ND LP 16-Bit Sampling GMOS ADC 38.99 36.39 33.79 
ADS1100A2IDBVT 296-14299-1-ND | 16-Bit ADC, Self-Calibrating NEW! .... 3.74 299 233 ADS7807PB ADS7807PB-ND —_| LP 16-Bit Sampling GVIOS ADC. 46.43 43.33 40.24 
ADS1100A2IDBVT 296-14299-2-ND | 16-Bit ADC, Self-Calibrating NEW! ... 552.00/250 ADS7807U ADS7807U-ND LP 16-Bit Sampling GVIOS ADC 37.14 34.67 32.19 
ADS1100A3IDBVT 296-14300-1-ND _| 16-Bit ADC, Self-Calibrating NEWS! .... 3.74 299 233 ADS7807UB ADS7807UB-ND | LP 16-Bit Sampling CCS ADC........ 44.57 41.60 38.63 
ADS1100A3IDBVT 296-14300-2-ND _| 16-Bit ADC, Self-Calibrating NEW! .... 552.00/250 ADS7808U ADS7808U-ND 12-Bit, 10S Sampling QVIOS ADC. 16.31 14.69 12.73 
ADS1100A4IDBVT 296-14301-1-ND _| 16-Bit ADC, Self-Calibrating NEWS! .... 3.74 299 233 (Continued) 
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Mele Digi-Key Price Eachx LBLE Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 +100 
‘ADS7808UB ADS7808UB-ND | 12-Bit, 101 Sampling GVIOS ADC.....20-SOC 19.67 18.36 17.05 ADS7841E ADS7841END 12-Bit, 4-Ch. Serial Output ADC. 5.33 427 3.32 
ADS7809U ADS7809U-ND 16-Bit, 10S Sampling QVIOS ADC.....20-SOIC 29.57 27.60 25.63 ‘ADS7841EB ADS7841EB-ND | 12-Bit, 4-Ch. Serial Output ADC. 5.68 455 3.84 
‘ADS7809UB ADS7809UB-ND | 16-Bit, 1011S Sampling CIOS ADC.....20-SOIC 39.62 36.98 34.34 ADS7841P ADS7841P-ND 12-Bit, 4-Ch. Serial Output ADC. 5.58 447 3.48 
ADS7810U ADS7810U-ND 12-Bit, 800kHz Sampling OMOS ADC. ..28-SOIC 37.68 35.17 32.66 ADS7841PB ADS7841PB-ND | 12-Bit, 4-Ch. Serial Qutput ADC. 5.92 474 4.00 
ADS7811U ADS7811U-ND 16-Bit, 250kHz Sampling ADC........-. 28-SOIC 49.04 45.77 42.50 ADS7842E ADS7842E-ND 12-Bit, 4-Ch. Parallel Output ADC. . 5.56 445 3.76 
ADS7812P ADS7812P-ND LP Serial 12-Bit Sampling ADC...........16-Dip 16.80 15.68 14.56 ‘ADS7842EB ADS7842EB-ND | 12-Bit, 4-Ch. Parallel Output ADC...... 6.68 5.35 451 
ADS7812U ADS7812U-ND LP Serial 12-Bit Sampling ADC. 16-SOC 16.01 14.94 13.88 ADS7843E ADS7843E-ND 4-Wire Touch Screen Controller 3.58 287 2.23 
ADS7813P ADS7813P-ND LP Serial 16-Bit Sampling ADC. 16-Dip 30.29 28.27 26.25 ADS7844E ADS7844E-ND 12-Bit, 8 Channel, 200KHz ADC. 5.48 439 3.70 
ADS7813U ADS7813U-ND LP Serial 16-Bit Sampling ADC.........16-SOIC 28.85 26.93 25.00 ADS7844E/2K5 ADS7844ETR-ND | 12-Bit, 8 Channel, 200KHz ADC. 8555.00/2,500 
ADS7815U ADS7815U-ND 16-Bit, 250kHz Sampling ADS7844EB ADS7844EB-ND __| 12-Bit, 8 Channel, 200KHz ADC... 6.56 5.25 4.43 
QMIOS ADC. -:28-SOIC 28.85 26.93 25.00 ADS7844E/2K5 ADS7844EBTR-ND | 12-Bit, 8 Channel, 200KHz ADC... 10230.00/2,500 
ADS7816E/250 ADS7816ECT-ND | 12-Bit, High Speed Micropower ADS7844N ADS7844N-ND 12-Bit, 8 Channel, 200KHz ADC. 5.48 439 3.70 
Sampling ADC ......0...0eceeceereee 8MSCP 4.01 3.21 2.50 ADS7844NB ADS7844NB-ND | 12-Bit, 8 Channel, 200KHz ADC. 6.56 5.25 4.43 
‘ADS7816E/250 ADS7816ETR-ND | 12-Bit, High Speed Micropower ADS7845E ADS7845E-ND 5-Wire Touch Screen Controller 7.60 6.08 5.13 
Sampling ADC ......0...0eccseereees 8-MSOP 628.50/250 ADS7846E ADS7846E-ND 4-Wire Touch Screen Controller 410 3.28 2.55 
ADS7816E8/250 ADS7816EBCT-ND | 12-Bit, High Speed Micropower ADS78461GQCR 296-14470-1-ND 4-Wire Touch Screen 
Sampling ADC .......--.---11se 8-MSOP 4.79 3.84 2.99 Controller NEW!.........0000..002. 48-VFBGA 5.04 4.04 3.14 
‘ADS7816EB/250 ADS7816EBTR-ND | 12-Bit, High Speed Micropower ADS78461GQCR 296-14470-2-ND | 4-Wire Touch Screen 
Sampling ADC ......0...0eceseeereees 8-MSOP 708.25/250 Controller NEW!............. 7055.00/2,500 
ADS7816EC/250 ADS7816EOCT-ND | 12-Bit, 200KHz Micropower ADS7846N ADS7846N-ND 4-Wire Touch Screen Controller 410 3.28 255 
Sampling ADC ............::cceee 8-MSOP 536 4.29 3.31 ADS7852Y/250 ADS7852YCT-ND | 8-Ch., 12-Bit, Parallel Output 
ADS7816EC/250 ADS7816ECTR-ND | 12-Bit, High Speed Micropower ADG 30S io. cassscnutiavestzinatics 618 495 4.18 
Sampling ADC .......-..0-ssseeeee 8-MSOP 791.25/250 ADS7852Y/250 ADS7852YTR-ND | 8-Ch., 12-Bit, Parallel Output 
ADS7816P ADS7816P-ND 12-Bit, High-Speed Micropower ADG, $2188 oc... -csissavedesacsricets 1004.25/250 
Sampling ADC........0..0sceccceeseeeres 8Dip 396 317 247 ADS7852YB/250 ADS7852YBCT-ND | 8-Ch., 12-Bit, Parallel Output 
ADS7816PB ADS7816PB-ND | 12-Bit, High Speed Micropower ADG SESS ir: cia ccautadeettities 7.42 5.94 5.01 
Sampling ADC. ........0.00.seeeeeeeee 8Dip 475 380 296 ADS7852YB/250 ADS7852YBTR-ND | 8-0h., 12-Bit, Parallel Qutput 
ADS7816PC ADS7816PC-ND | 12-Bit, High Speed Micropower ADC, H11SB..0.... eeceeeeeseceeneees 32-TOFP 1205.75/250 
Sampling ADC. .............cec eee 8-Dip 5.31 425 3.31 ADS7861E ADS7861E-ND Dual 12-Bit, 500kHz Simult. 
ADS7816U ADS7816U-ND 12-Bit, High-Speed Micropower Sampling Serial ADC 7.32 5.86 4.95 
Sampling ADC.........0:ccsseeeeeeeees 8SOC 3.96 317 247 ADS7861EB ADS7861EB-ND | Dual 12-Bit, 500kHz Simult. 
ADS7816UB ADS7816UB-ND | 12-Bit, High Speed Micropower Sampling Serial ADC, #1LSB......... 8.78 7.03 5.93 
Sampling ADC. 475 380 2.96 ADS7862Y/250 ADS7862YCT-ND | Dual 12-Bit, 500kHz Simult. 
ADS7816UC ADS7816UC-ND | 12-Bit, High Speed power Sampling Parallel ADC, +2LSB. 863 7.77 6.89 
Sampling ADC.........---++++eee 8SOC 531 425 3.31 ADS7862Y/250 ADS7862YTR-ND | Dual 12-Bit, 500kHz Simult. 
ADS7817ECT/250 ADS7817ECT-ND _ | 12-Bit, Differential Input Sampling Parallel ADC, +2LSB. 1651.25/250 
Micropower, Sampling ADC........... 8MSCP 4.01 3.21 2.50 ADS7862YB/250 ADS7862YBCT-ND | Dual 12-Bit, 500kHz Simult. 
ADS7817ETR/250 ADS7817ETR-ND | 12-Bit, Differential Input Sampling Parallel ADC, +1LSB. 10.35 9.32 8.26 
Micropower, Sampling ADC........... 8-MSOP 628.50/250 ADS7862YB/250 ADS7862YBTR-ND | Dual 12-Bit, 500kHz Simult. 
ADS7817EB/250 ADS7817EBCT-ND | 12-Bit, 200KHz Differential Sampling Parallel ADC, +1LSB. 1966.75/250 
Micropower, Sampling ADC.........-. 8-MSOP 4.79 3.84 299 ADS7864Y/250 ADS7864YCT-ND | 12-Bit, 500kHz, 6-Channel ADC . 10.05 9.05 8.02 
ADS7817EB/250 ADS7817EBTR-ND | 12-Bit, Differential Input ADS7864Y/250 ADS7864YTR-ND | 12-Bit, 500kHz, 6-Channel ADC . 1922.00/250 
Micropower, Sampling ADC........... 8-MSOP 708.25/250 ADS7864YB/250 ADS7864YBCT-ND | 12-Bit, 500kHz, 6-Channel ADC . 11.56 10.41 9.24 
ADS7817EC/250 ADS7817EOCT-ND | 12-Bit, 200KHz Differential ‘ADS7864YB/250 ADS7864YBTR-ND | 12-Bit, 500kHz, 6-Channel ADC . 2212.25/250 
Micropower, Sampling ADC. .......... 8-MSOP 5.33 4.27 3.32 ‘ADS7870EA ADS7870EA-ND | 12-Bit, Data Acquisition System 7.50 6.00 5.07 
ADS7817EC/250 ADS7817ECTR-ND | 12-Bit, Differential Input ADS8320E/250 ADS8320ECT-ND | 16-Bit, 2.7V to 5V Micropower 
Micropower, Sampling ADC........... 8-MSOP 791.25/250 Serial ADC, +2LSB........00..ceceee 932 7.46 6.30 
ADS7817U ADS7817U-ND 12-Bit, Differential Input ADS8320E/250 ADS8320ETR-ND | 16-Bit, 2.7V to 5V Micropower 
Micropower, Sampling ADC. . 3.96 317 247 Serial ADC, +2LSB .. 1514.50/250 
ADS7817UB ADS7817UB-ND | 12-Bit, Differential Input ADS8320E8/250 ADS8320EBCT-ND | 16-Bit, 2.7V to 5V Micropower 
Micropower, Sampling ADC............ 8SOC 434 348 271 Serial ADC, HLSB...... 00. cece 893 8.04 7.13 
ADS7817UC ADS7817UC-ND | 12-Bit, Differential Input ADS8320EB/250 ADS8320EBTR-ND | 16-Bit, 2.7V to 5V Micropower 
Micropower, Sampling ADC. . 531 425 3.31 Serial ADC, +1LSB 1708.50/250 
ADS7818E/250 ADS7818ECT-ND | 12-Bit, 500KHz ADC (#2 LSB) . 5.06 4.05 3.15 ADS8321E/250 ADS8321ECT-ND _| 16-Bit, 100kHz Bipolar ADC .. 9.32 7.46 6.30 
ADS7818E/250 ADS7818ETR-ND | 12-Bit, SO0KHz ADC (#2 LSB) .... 748.25/250 ADS8321E/250 ADS8321ETR-ND | 16-Bit, 100kHz Bipolar ADC .. 1514.50/250 
ADS7818EB/250 ADS7818EBCT-ND | 12-Bit, SOOKHz ADC (+1 LSB) . 5.40 4.32 3.65 ADS8321EB/250 ADS8321EBCT-ND | 16-Bit, 100kHz Bipolar ADC .. 23.56 20.19 18.51 
ADS7818EB/250 ADS7818EBTR-ND | 12-Bit, 500KHz ADC (+1 LSB) . 877.50/250 ADS8321 EB/250 ADS8321EBTR-ND | 16-Bit, 100kHz Bipolar ADC .. 1708.50/250 
ADC7818P ADS7818P-ND 12-Bit, 500KHz ADC (+1 LSB) . 5.02 4.02 3.13 ADS8322Y/250CT ‘ADS8322Y/250CT-ND]| 16-Bit, 500kHz Unipolar ADC. 11.31 10.19 9.04 
‘ADS7818PB ADS7818PB-ND | 12-Bit, 500KHz ADC (#1 LSB) . 5.36 429 3.62 ADS8322Y/250TR ‘ADS8322Y/250TR-ND| 16-Bit, 500kHz Unipolar ADC. 2164.25/250 
ADS7822E/250 ADS7822ECT-ND | 12-Bit, 2.7V, Micropower ADS8322Y/2KCT ‘ADS8322Y/2KCT-ND| 16-Bit, 500KHz Unipolar ADC. 11.31 10.19 9.04 
Sampling ADC ......0...0: seer 3.17 254 1.98 ADS8322Y/2KTR ADS8322Y/2KTR-ND] 16-Bit, 500kHz Unipolar ADC. 16772.00/2,000 
ADS7822E/250 ADS7822ETR-ND | 12-Bit, 2.7V, Micropower ‘ADS8322YB/250 296-13772-1-ND _ | 16-Bit, 500kHz, Micropower Sampling 
Sampling ADC .......--1--1- 468.75/250 PDC hiscusdeintilss scan vaanaitleaseante’s 14.14 12.74 11.30 
‘ADS7822EB/250 ADS7822EBCT-ND | 12-Bit, 2.7V, Micropower ADS8322YB/250 296-13772-2-ND _| 16-Bit, 500kHz, Micropower Sampling 
Sampling ADC......0...0:ceeeeteees 347 278 2.16 ADC. is ccccantannnsenndunescccentiitns 2706.25/250 
ADS7822EB/250 ADS7822EBTR-ND | 12-Bit, 2.7V, Micropower ADS8323YB/250 ‘ADS8323YB/250CT-ND] 16-Bit, HS Bipolar ADC. . 14.14 12.74 11.30 
Sampling ADC ...........--:2eeeeeeeee 498.75/250 ADS8323YB/250 ADS8323YB/250TR-ND| 16-Bit, HS Bipolar ADC. 2706.25/250 
ADS7822EC/250 ADS7822E0CT-ND | 12-Bit, 2.7V, Micropower ADS8323Y/250, ADS8323Y/250CT-ND] 16-Bit, HS Bipolar ADC. 11.31 10.19 9.04 
3.78 3.03 236 ADS8323Y/250 ADS8323Y/250TR-ND] 16-Bit, HS Bipolar ADC. . 2164.25/250 
ADS7822EC/250 ADS7822ECTR-ND ADS8324E/250 296-13064-1-ND | 14-Bit, HS, 1.8V, MicroPower 
552.00/250 Sampling ADC . 7.50 6.00 5.07 
ADS7822P ADS7822P-ND ADS8324E/250 296-13064-2-ND | 14-Bit, HS, 1.8V, MicroPower 
y 3.13 251 1.95 Sampling ADC 1218.75/250 
ADS7822U ADS7822U-ND 12-Bit, 2.7V, Micropower ADS83251BDGKT ‘ADS8325IBDGXTCT-ND| 16-Bit, Micropower Sampling ADC 10.75 9.68 858 
Sampling ADC..........---+..ee ee 8SOC 3.13 251 1.95 ADS8325IBDGKT ‘ADS8325IBDGXTTR-ND} 16-Bit, Micropower Sampling ADC 2056.00/250 
ADS7822UB ADS7822UB-ND — | 12-Bit, 2.7V, Micropower ADS8341E ADS8341END 16-Bit, 4-Channe,, Serial ADC. 11.21 10.10 8.96 
3.44 276 2.15 ‘ADS8341EB ADS8341EB-ND | 16-Bit, 4-Channel, Serial ADC. 12.88 11.60 10.44 
ADS7822UC ADS7822UC-ND ADS8343E ADS8343E-ND 16-Bit, 4-Channd,, Serial ADC. 11.21 1010 8.96 
3.74 299 2.33 ADS8343EB ADS8343EB-ND | 16-Bit, 4-Channel, Serial ADC. 12.88 11.60 10.29 
ADS7823E/250 ‘ADS7823E/250CT-ND| 12-Bit, LP Sampling CMOS ADC 514 412 3.47 ADS8344E ADS8344E-ND 16-Bit, 8-Oh., Serial Sampling ADC 12.01 1082 9.59 
ADS7823E/250 ‘ADS7823E/250TR-ND| 12-Bit, LP Sampling OMIOS ADC. . 835.25/250 ‘ADS8344EB ADS8344EB-ND _| 16-Bit, 8-Ch., Serial Sampling ADC....20-QSOP 14.41 12.98 11.51 
ADS7823EB/250 ‘ADS7823EB/250CT-ND} 12-Bit, LP Sampling CMOS ADC... 618 495 4.18 ‘ADS8344N ‘ADS8344N-ND 16-Bit, 8-Ch., Serial Sampling ADC....20-SSOP 12.01 10.82 9.59 
ADS7823EB/250 ‘ADS7823EB/2507TR-ND| 12-Bit, LP Sampling OMOS ADC. . 1004.25/250 ADS8344NB ADS8344NB-ND | 16-Bit, 8-Ch., Serial Sampling ADC....20-SSOP 14.41 12.98 11.51 
ADS7824P ADS7824P-ND 12-Bit, 4-Ch. Sampling OMOS ADC. 18.62 17.38 16.14 ADS8361IDBQ 296-13812-5-ND Dual, 500KHz, 16-Bit, Simultaneous 
ADS7824PB ADS7824PB-ND 12-Bit, 4-Ch. Sampling QMOS ADC . 20.39 19.03 17.67 Sampling ADC NEW! ................ 24-SSOCP 15.59 14.04 12.45 
ADS7824U ADS7824U-ND 12-Bit, 4-Ch. Sampling OVIOS ADC. 17.73 16.55 15.37 ADS8364Y/250 296-13449-1-ND _ | 16-Bit, 250KSPS, 6-Ch. Simultaneous 
ADS7824UB ADS7824UB-ND | 12-Bit, 4-Ch. Sampling OMOS ADC. 19.50 18.20 16.90 Sampling ADC. E 24.56 22.92 21.29 
ADS7825P ADS7825P-ND 16-Bit, 4-Ch. Sampling OVOS ADC. 42.09 39.29 36.48 ADS8364Y/250 296-13449-2-ND 16-Bit, 250KSPS, 6-Ch. Simultaneous 
ADS7825U ADS7825U-ND 16-Bit, 4-Ch. Sampling OMIOS ADC. 41.04 38.31 35.57 Sampling ADC..........:s0:sseeeeeees 64-TOFP 5217.94/250 
ADS7825UB ADS7825UB-ND 16-Bit, 4-Ch. Sampling OMOS ADC. 48.11 44.90 41.70 ADS8383IBPFBT 296-14065-1-ND | 18-Bit, 500KHz Unipolar Input 
ADS7828E/250 296-12402-1-ND | 12-Bit, 8-Ch. Sampling GVIOS ADC.. 6.08 487 4.11 ADC NEW! 0.0.0... eecceeceeeees 48-TOFP 28.61 26.70 24.80 
ADS7828E/250 296-12402-2-ND | 12-Bit, 8-Ch. Sampling OMOS ADC... 988.00/250 ADS83831BPF8T 296-14065-2-ND _| 18-Bit, 500KHz Unipolar Input 
ADS7828EB/250 296-12756-1-ND | 12-Bit, 8-Ch. Sampling OMOS ADC... 7.30 584 4.93 ADC NEW!. ..48-TOFP 6078.50/250 
ADS7828ER/250 296-12756-2-ND 12-Bit, 8-Ch. Sampling OMOS ADC. . 1186.25/250 ADS8383!PFBT 296-14066-1-ND 18-Bit, 500KHz Unipolar Input 
ADS7832BN ADS7832BN-ND__| 12-Bit, 4-Ch. Auto-calibrating ADC . 23.07 21.54 20.00 ADCNEW! «00... cccccccceceeceeseee 48-TOFP 21.35 19.93 18.50 
‘ADS7832BP ADS7832BP-ND | 12-Bit, 4-Ch. Auto-calibrating ADC. 24.23 22.61 21.00 ADS83831PF8T 296-14066-2-ND _| 18-Bit, 500KHz Unipolar Input 
ADS7834EB/250 ADS7834EBCT-ND | 12-Bit, 500kHz LP Sampling ADC ...... 5.32 4.26 3.60 ADC NEW! 0.0... cceeeceeeeeeeees 48-TOFP 4535.75/250 
ADS7834EB/250 ADS7834EBTR-ND | 12-Bit, 500kHz LP Sampling ADC ...... 884.50/250 ADS8401IBPFBT 296-14067-1-ND _ | 16-Bit, 1.25MSPS Unipolar Input 
‘ADS7835E/250 ADS7835ECT-ND | 12-Bit, 500kHz Bipolar Sampling ADC NEW! oe. eeceeeceeeteeenees 48-TOFP 29.81 27.82 25.84 
ADC, #2LSB.......eeeeeeeeeeereeeeees 5.04 4.04 3.41 ADS8401IBPFBT 296-14067-2-ND _ | 16-Bit, 1.25MSPS Unipolar Input 
‘ADS7835E/250 ADS7835ETR-ND _ | 12-Bit, 500kHz Bipolar Sampling ADCNEW! 0.0... cececceeseeeeees 48-TOFP 6333.50/250 
ADC AOUSB cose cecsasssczocevensane 8-MSOP 838.00/250 ADS8401IPFBT 296-14068-1-ND | 16-Bit, 1.25MSPS Unipolar Input 
‘ADS7835EB/250 ADS7835EBCT-ND | 12-Bit, 500kHz Bipolar Sampling ADC NEW! 0... cecceeeceeeees 48-TOFP 17.03 15.89 14.76 
ADG, FALSB.cecsccsscesssnngeseaatnand 8MSCP 6.00 4.80 4.05 ADS8401IPFBT 296-14068-2-ND _| 16-Bit, 1.25MSPS Unipolar Input 
‘ADS7835EB/250 ADS7835EBTR-ND | 12-Bit, 500kHz Bipolar Sampling ADC NEW! 00... ceeeceeeeeeetees 48-TORP 3617.75/250 
ADC ASB iss stetesscsndeevtnued 8-MSOP 971.75/250 (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 +100 
ADS8402IBPF8T 296-14069-1-ND | 16-Bit, 1.25MSPS Unipolar Input TLOS40IFN 296-2920-5-ND —_| 8-Bit, 75ksps, 12-Oh. 5V Serial ADC... 3.44 2.76 2.15 
ADC NEW!..... 31.22 29.14 27.06 TLOS40IN 296-2921-5-ND _| 8-Bit, 75ksps, 12-Oh. 5V Serial ADC . 3.44 276 2.15 
ADS8402IBPF8T 296-14069-2-ND | 16-Bit, 1.25MSPS Unipolar Input TLOS41IDW 296-2922-5-ND | 8-Bit, 40ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 3.02 242 1.88 
ADC NEW!..... 6633.25/250 TLOS41 IFN 296-2923-5-ND _| 8-Bit, 40ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC... 3.02 2.42 1.88 
ADS8402IPF8T 296-14070-1-ND | 16-Bit, 1.25MSPS Unipolar Input TLOS41IFNR 296-1331-1-ND__| 8-Bit, 40ksps, 11-Oh. 5V Serial ADC... 3.06 2.45 1.91 
ADC NEWS............------. ss 48-TOP 17.84 16.65 15.46 TLOS41IFNR 296-1331-2-ND 8-Bit, 40ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC... 1734.00/1,000 
‘ADS8402IPF8T 296-14070-2-ND | 16-Bit, 1.25MSPS Unipolar Input TLOS41IN 296-1850-5-ND —_| 8-Bit, 40ksps, 11-Oh. 3.02 242 1.88 
ADC NEW! 00... cece ws 3790.00/250 TLOS42CDW 296-1332-5-ND _| 8-Bit, 25ksps, 11-Oh. 281 225 1.75 
AFE1230E AFE1230END GSHDSL/HDSL2 Analog Front Eni 20.76 19.38 18.00 TLOS42CDWR 296-1332-1-ND _| 8-Bit, 25ksps, 11-Oh. - 286 2.29 1.78 
AFEI144E AFE1144E-ND HDSL/MDSL Analog Front End 14.41 12.98 11.51 TLOS420DWR 296-1332-2-ND _| 8-Bit, 25ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC... 3238.00/2,000 
DDC101U DDC101U-ND 20-Bit, ADC.........eeee 28.43 26.53 24.64 TLO5420N 296-2924-5-ND 8-Bit, 25ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC . 281 2.25 1.75 
DDC112U DDC112U-ND 20-Bit, 2-Channed, I-Input ADC. 16.41 15.32 14.23 TLOS42IDW 296-1333-5-ND _| 8-Bit, 25ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 3.04 243 1.89 
DDC112UK DDC112UK-ND 20-Bit, 2-Channel, |-Input ADC. : 2112 19.72 18.31 TLOS42IDWR 296-1333-1-ND —_| 8-Bit, 25ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 3.06 245 1.91 
MSC1210Y2PAGT MSC1210Y2PAGT-ND| Prec. ADC with 8051 Microcontroller TLOS42IDWR 296-1333-2-ND _| 8-Bit, 25ksps, 11-Oh. 5V Serial ADC... 3468.00/2,000 
and Flash Memory .........:s0ec0e6 64-TOFP 14.16 12.75 11.31 TLOS42IFN 296-1334-5-ND _| 8-Bit, 25ksps, 11-Oh. 5V Serial ADC... 3.04 243 1.89 
MSC1210Y3PAGT MSC1210Y3PAGT-ND| Prec. ADC with 8051 Microcontroller TLOS42IFNR 296-1334-1-ND 8-Bit, 25ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC... 3.06 245 1.91 
and Hash Memory...........--001++ 64-TOP 15.58 14.03 12.44 TLOS42IFNR 296-1334-2-ND _| 8-Bit, 25ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC... 1734.00/1,000 
MSC1210Y4PAGT MSC1210Y4PAGT-ND| Prec. ADC with 8051 Microcontroller TLOS42IN 296-2927-5-ND _| 8-Bit, 25ksps, 11-Qh. 5V Serial ADC 317 254 1.98 
and Hash Memory ... 15.30 14.28 13.26 TLOS45CRN 296-2928-5-ND _| 8-Bit, 76ksps, 19-Ch. 5V Serial ADC... 518 415 3.50 
MSC1210YSPAGT MSC1210Y5PAGT-ND| Prec. ADC with 8051 TLOS45CN 296-2929-5-ND _| 8-Bit, 76ksps, 19-Oh. 5V Serial ADC 5.46 4.37 3.69 
and Flash Memory........--2.-+20-+++ 17.09 15.95 14.81 TLOS451FN 296-2930-5-ND —_| 8-Bit, 76ksps, 19-Oh. 5V Serial ADC. 5.56 445 3.76 
THS14F01IPFB 296-2843-ND 14 Bit, 1Msps, 1-Oh. 3.3V DSP TLOSA5IN 296-2931-5-ND _| 8-Bit, 76ksps, 19-Oh. 5V Serial ADC . 584 468 3.95 
Compatible ADC with AFO...........- 48-TOP 14.49 13.05 11.58 TLC5480D 296-2934-5-ND 8-Bit, 45.5ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC. 245 197 153 
THS14F03iPFB 296-2845-ND 14 Bit, 3Msps, 1-Ch. 3.3V DSP TLOS480P 296-2935-5-ND | 8-Bit, 45.5ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC. 259 2.07 1.61 
Compatible ADC with AFO............ 48-TOFP 17.07 15.94 14.80 TLOS48ID 296-2936-5-ND _| 8-Bit, 45.5ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC. . 263 211 1.64 
THS0842IPFB 296-2171-ND 8-Bit, 40Msps, 2-Oh. TLOSABIP 296-2937-5-ND —_| 8-Bit, 45.5ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC. iO MTS. 
3.3V Parallel ADC........00..00cccees 48-TOFP 9.10 7.28 6.15 TLOS49CD 296-1335-5-ND —_| 8-Bit, 40ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC 215 172 1.29 
THS1007IDA 296-2823-5-ND —_| 10-Bit, 6Msps, 4-Channel 5V TLOS490DR 296-1335-1-ND —_| 8-Bit, 40ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC... 2.20 1.76 1.32 
Parallel ADC....-...-.eseeeeeeeeee 32-TSSCP__7.84 6.28 5.30 TLCS549CDR 296-1335-2-ND _| 8-Bit, 40ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC... 2815.00/2,500 
THS10091DA\ 296-2825-5-ND —_| 10 Bit, 8Msps, 2-Ch. Parallel ADC....32-TSSOP 6.80 5.44 4.59 TLOS490P 296-1853-5-ND__| 8-Bit, 40ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC. 225 1.80 1.35 
THS1030CDW 296-2173-5-ND | 10 Bit, 30Msps, 1-Ch. 2.7-5.5VADC...28-SOC 6.72 5.38 4.54 TLOS491D 296-1854-5-ND _| 8-Bit, 40ksps, 1-Oh. 3-6V Serial ADC 230 184 1.38 
THS1030IDW 296-2826-5-ND | 10 Bit, 30Msps, 1-Ch. 2.7-5.5VADC...28-SOIC 7.22 578 4.88 TLCS49IP 296-1855-5-ND —_| 8-Bit, 40ksps, 1-Oh. 3-6V Serial ADC. 243 194 1.46 
THS1030IPW 296-2827-5-ND —_| 10 Bit, 30Msps, 1-Ch., TLCI514ID 296-2180-5-ND —_| 10-Bit, 400ksps, 4-Qh. 5V Serial ADC... 5.24 420 3.54 
2.7-5.5V ADC. .28-TSSOP_ 7.22 5.78 4.88 TLCI5141PW 296-2870-5-ND _| 10-Bit, 400ksps, 4-Ch. 5V 
THS1031CDW 296-2174-5-ND | 10 Bit, 30Msps, 1-Oh. 2.7-5.5VADC...28-SOC 7.42 5.94 5.01 Seria ADC .....eeeeeeeeeteeeteees 16-TSSOP 5.24 4.20 3.54 
THS1031IDW 296-2828-5-ND | 10 Bit, 30Msps, 1-Ch. 2.7-5.5VADC...28-SOC 7.98 6.39 5.39 TLCIS18IDW 296-2181-5-ND —_| 10-Bit, 400ksps, 8-Ch. 5V Seria ADC...20-SOC 6.24 5.00 4.22 
THS1031IPW 296-2829-5-ND —_| 10 Bit, 30Msps, 1-Ch., TLCIS18IPW 296-2871-5-ND —_| 10-Bit, 400ksps, 8-Ch. 5V 
2.7-5.5V ADC .28-TSSCP 7.98 639 5.39 Serial ADC... : 6.24 500 422 
THS10401IDW 296-13329-5-ND | 3V, 10-Bit, 40-MSPS CMOS ADC.......28-SOC 9.92 7.94 6.70 TLCI541CDW 296-2872-5-ND _| 10-Bit, 32ksps, . ...20-SAC 5.80 464 3.92 
THS10401PW 296-13330-5-ND | 3V, 10-Bit, 40-IMSPS CVIOS ADC.....28-TSSOP 9.92 7.94 6.70 TLCIS410-N 296-2873-5-ND _| 10-Bit, 38ksps, 11-Ch. 5VSerid ADC...20-PLOC_ 5.80 4.64 3.92 
THS1041IDW 296-13331-5-ND | 10-Bit, 40-MSPS ADC TLCIS410N 296-2874-5-ND —_| 10-Bit, 32ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC....20-Dip 610 4.88 4.12 
with PGA and Oamp .....-...--2002+++ 28-SOC 878 7.91 7.01 TLC1541IDW 296-2875-5-ND —_| 10-Bit, 32ksps, 11-Ch. 5VSeria ADC...20-SOIC 6.24 5.00 4.22 
THS1041IPW 296-13332-5-ND | 10-Bit, 40-MSPS ADC TLCIS41IN 296-2182-5-ND —_| 10-Bit, 32ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC....20-Dip 6.54 5.24 4.42 
with PGA and amp... 28-TSSCP_ 8.78 7.91 7.01 TLCI541 IFN 296-2876-5-ND _| 10-Bit, 38ksps, 11-Ch. 5V Seri ADC...20-PLOC 6.24 5.00 4.22 
THS10600PHP 296-2175-ND 10 Bit, 60Msps, 1-Channel 5V TLCI5420cDW 296-2877-5-ND _| 10-Bit, 38ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SOC 5.09 4.07_3.17 
IF Sampling ADC...........0--.0ce 48-TOP 9.58 7.67 6.47 TLC15420—N 296-2878-5-ND 10-Bit, 38ksps, 11-Ch. 5V Seria ADC...20-PLOC 5.09 4.07 3.17 
THS1206CDA 296-2176-5-ND | 12 Bit, 6Msps, 4-Channel 3-5V TLC15420N 296-2879-5-ND _| 10-Bit, 38ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC....20-Dip 5.09 4.07 3.17 
IF Sampling ADC. ..........--.0.-20+ 32-TSSOP 11.70 10.53 9.34 TLO1542IDW 296-2880-5-ND 10-Bit, 38ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SO'C 5.47 4.38 3.41 
THS12061DA 296-2833-5-ND | 12 Bit, 6Msps, 4-Channel 3-5V TLCI542IN 296-2881-5-ND —_| 10-Bit, 38ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC....20-Dip 5.47 4.38 3.41 
IF Sampling ADC..........:+0:0000+ 32-TSSOP 13.84 12.47 11.06 TLC15420RN 296-2882-5-ND _| 10-Bit, 38ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-PLOC 5.56 4.45 3.46 
THS12071DA 296-2834-5-ND | 12 Bit, 6Msps, 4-Channel 5V TLC15430DB 296-2883-5-ND —_| 10-Bit, 38ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SSOP 3.67 2.94 2.29 
IF Sampling ADC...........-.00205 32-TSSOP 12.98 11.69 10.37 TLCI5430DW 296-1804-5-ND 10-Bit, 38ksps, 11-Ch. 5V Serid ADC...20-SOIC 3.67 2.94 2.29 
THS12091DA 296-2836-5-ND | 12 Bit, 8Msps, 2-Channel 8V TLCI1543CDWR 296-1804-2-ND _| 10-Bit, 38ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. ..20-SOIC 4208.00/2,000 
IF Sampling ADC..........::0:0006+ 32-TSSCP 14.01 12.62 11.19 TLC1543CRN 296-1805-5-ND —_| 10-Bit, 38ksps, 11-Ch. 5V Seri ADC...20-PLOC 3.67 2.94 2.29 
THS1215IDW 296-10010-5-ND | 12-Bit, 15IMsps, Low Power TLCI5430N 296-2885-5-ND _| 10-Bit, 38ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC....20-Dip 3.87 3.10 2.41 
ADC with ENOB 15.76 14.19 12.59 TLCIS43iDW 296-2886-5-ND —_| 10-Bit, 38ksps, 11-Ch. 5V Seria ADC...20-SOC 3.94 3.15 2.45 
THS1215|PW 296-10011-5-ND | 12-Bit, 15IMsps, Low Power TLCIS431FN 296-2887-5-ND —_| 10-Bit, 38ksps, 11-Ch. 5V Seri ADC...20-PLOC 3.94 3.15 2.45 
ADCwith ENCB 13.14 11.84 10.50 TLCI5431N 296-2888-5-ND —_| 10-Bit, 38ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC....20-Dip 4.14 3.32 2.58 
THS1230IDW 296-2837-5-ND | 12 Bit, 30Msps, 3.3V 1-Ch. ADC.. 18.39 17.17 15.94 TLC15430DB 296-2889-5-ND —_| 10-Bit, S8ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC... 437 3.50 272 
THS12301PW 296-2838-5-ND | 12 Bit, 30Msps, 3.3V 1-Ch. 15.32 14.30 13.28 TLCI1543QDW 296-2890-5-ND _| 10-Bit, 38ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. ... 4.37 350 2.72 
THS12401PHP 296-2839-ND 12 Bit, 40Msps, 5V IF TLC15430RN 296-2891-5-ND 10-Bit, 38ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 4.37 3.50 272 
Sampling ADC........0-.s0ceeeeeees 48-HTOP 22.14 20.67 19.19 TLC15490D 296-2892-5-ND | 10-Bit, 38ksps, 1-Ch. 5V Seidl ADC. 3.67 294 229 
THS14011PFB 296-2840-ND 14 Bit, 1Msps, 1-Oh. 3.3V ADC TLCI549C0P 296-1806-5-ND —_| 10-Bit, 38ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC. 3.85 3.08 240 
with Reference... 13.39 12.06 10.70 TLCI5491D 296-2893-5-ND —_| 10-Bit, 38ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC. 3.94 315 245 
THS14030PFB 296-2178-ND 14-Bit, 3Msps, 1-Ch. 3.3V ADC TLCIS491P 296-2894-5-ND _| 10-Bit, 38ksps, 1-Oh. 5V Serial ADC. 414 3.32 258 
with Reference. 15.44 13.91 12.33 TLCI5S0IDW 296-2895-5-ND 10-Bit, 164ksps, 10-Channe 5V 
THS14031PFB 296-2841-ND 14-Bit, 3Msps, 1-Ch. 3.3V ADC Parallel Out ADC ....-eescceccseeeeeeee 704 564 476 
with Reference.......0.scseeeeeeees 16.61 14.96 13.27 TLCI551IDW 296-2896-5-ND | 10-Bit, 164ksps, 10-Channel 5V 
THS14081PFB 296-2842-ND 14-Bit, 8Msps, 4-Ch. 3.3V ADC Parallel Out ADC ........eeceeeseeeee 6.06 485 4.10 
with Reference.......0..c:cseseeee 48-TOFP 20.10 18.76 17.42 TLO2543CDB 296-2897-5-ND _| 12-Bit, 66ksps, 11-Oh. 5V Serial ADC. 8.00 640 5.40 
THS100640DA 296-2172-5-ND 10-Bit, 6Msps, 4-Channel, TLC25430DW 296-1307-5-ND 12-Bit, 66ksps, 11-Gh. 5V Serial ADC. .. 8.00 640 540 
3-5V Sampling ADC..............265 32-TSSOCP 7.50 6.00 5.07 TLC25430DWR 296-1307-1-ND 12-Bit, 66ksps, 11-Qh. 5V Serial ADC. ... 8.04 644 5.43 
THS10064IDA 296-2822-5-ND 10-Bit, 6Msps, 4-Channel, TLC2543CDWR 296-1307-2-ND 12-Bit, 66ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC... 10050.00/2,000 
3-5V Sampling ADC.............-+++ 32-TSSOP_ 8.88 7.11 6.00 TLO2543CAN 296-2898-5-ND 12-Bit, 66ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. .. 8.00 640 5.40 
THS10082IDA 296-2824-5-ND | 10-Bit, 4Msps 2-Ch. Parallel ADC ....32-TSSOP 7.84 6.28 5.30 TLO25430N 296-1816-5-ND __| 12-Bit, 66ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC... 8.00 640 540 
THS12082IDA 296-2835-5-ND 12 Bit, 8Msps 2-Channel, TLO@25431DB 296-2899-5-ND 12-Bit, 66ksps, 11-Oh. 5V Serial ADC... 860 688 5.81 
5V IF Sampling ADC ........-.+.--++ 32-TSSOP 14.88 13.40 11.88 TLO25431DW 296-2900-5-ND 12-Bit, 66ksps, 11-Qh. 5V Serial ADC. ... 8.60 688 5.81 
TLO0820ACDB 296-2846-5-ND | 8 Bit, ADC Modified Hash Converter... 3.85 3.08 240 TLOO5A3IFN 296-2901-5-ND —_| 12-Bit, 66ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC... 8.60 688 581 
TLO0820ACDBR 296-2846-1-ND _| 8 Bit, ADC Modified Hash Converter... 3.87 3.10 241 TLOO543IN 296-1817-5-ND _| 12-Bit, 66ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC... 8.60 688 5.81 
TLOO820ACDBR 296-2846-2-ND | 8 Bit, ADC Modified Hash Converter 4386.00/2,000 TLO2551ID 296-2909-5-ND _| 12-Bit, 400ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC. 7.60 6.08 5.13 
TLOD820ACDW 296-2847-5-ND —_| 8 Bit, ADC Modified Hash Converter. 3.85 3.08 2.40 TLO2551IDGK 296-2910-5-ND | 12-Bit, 400ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC... 7.60 608 5.13 
TLOO820ACFN 296-2848-5-ND | 8 Bit, ADC Modified Hash Converter .... 3.85 3.08 240 TLC25521D 296-2911-5-ND —_| 12-Bit, 400ksps, 2-Ch. 5V Serial ADC... 7.60 608 513 
TLOO820A0N 296-2849-5-ND —_| 8 Bit, ADC Modified Hash Converter 4.05 324 252 TLO25521DGK 296-2912-5-ND | 12-Bit, 400ksps, 1-Oh. 5V Serial ADC 7.60 608 5.13 
TLOD820AIDW 296-2850-5-ND _|8 Bit, ADC Modified Hash Converter. 412 3.30 257 TLC2554ID 296-2913-5-ND | 12-Bit, 400ksps, 4-Ch. 5V Serial ADC...16-SOC 9.10 8.19 7.27 
TLOOS820AIFN 296-2851-5-ND —_|8 Bit, ADC Modified Hash Converter 412 330 257 TLC2554IPW 296-2914-5-ND | 12-Bit, 400ksps, 4-Ch. 5V 
TLOOS20AIN 296-2852-5-ND | 8 Bit, ADC Modified Hash Converter 434 348 271 Sofia ADC satnccertasscoeseetocnsshe 16-TSSCP 8.58 7.73 6.85 
1L.00831CD 296-2853-5-ND | 8-Bit, 31ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC . 261 2.09 1.63 TLO25551D 296-2915-5-ND —_| 12-Bit, 400ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC....8SOC 7.60 6.08 5.13 
‘TLO08310P 296-2854-5-ND 8-Bit, 31ksps, 1-Qh. 5V Serial ADC 275 220 171 TLO2555IDGK 296-2916-5-ND 12-Bit, 400ksps, 1-Oh. 5V Serial ADC...8-MSOP 7.60 6.08 5.13 
TL00831ID 296-2855-5-ND _| 8-Bit, 31ksps, 1-Oh. 5V Serial ADC . 281 225 1.75 TLC25581DW 296-2917-5-ND | 12-Bit, 400ksps, 8-Ch. 5V Serial ADC...20-SOIC 8.55 7.70 6.83 
TLO0831IP 296-2856-5-ND | 8-Bit, 31ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC 295 236 1.84 TLC25581PW 296-2918-5-ND —_| 12-Bit, 400ksps, 8-Ch. 5V 
TLO08320D 296-2857-5-ND | 8-Bit, 22ksps, 2-Ch. 5V Serial ADC . 261 2.09 1.63 SoA ADC asdacon csanccadcsvanzaan’ 20-TSSCP 8.55 7.70 6.83 
TLOQ8320P 296-2858-5-ND | 8-Bit, 22ksps, 2-Oh. 5V Serial ADC 261 2.09 1.63 TLC25741IDW 296-10255-5-ND | 12-Bit, 200ksps, 4-Oh. Serial Out ADC...20-SOIC 9.54 7.64 6.44 
TLO0832ID 296-2859-5-ND | 8-Bit, 22ksps, 2-Oh. 5V Serial ADC . 281 225 1.75 TLO25741PW 296-10256-5-ND | 12-Bit, 200ksps, 4-Channel 
TLOD832IP 296-2860-5-ND _| 8-Bit, 22ksps, 2-Ch. 5V Serial ADC 281 2.25 1.75 Seri CULADO cc cece ceaveenseutias 20-TSSCP 9.54 7.64 6.44 
TL008340D 296-2861-5-ND | 8-Bit, 20ksps, 4-Ch. 5V Serial ADC 272 248 1.70 TLO2578IDW 296-10257-5-ND _| 12-Bit, 200ksps, 8-Ch. Serial Qut ADC...24-SOIC. 8.75 7.88 6.99 
TLOO8340N 296-2862-5-ND | 8-Bit, 20ksps, 4-Ch. 5V Serial ADC........ 288 231 1.80 TLC2578|PW 296-10258-5-ND | 12-Bit, 200ksps, 8-Ch. 
TLO834ID 296-2863-5-ND | 8-Bit, 20ksps, 4-Ch. 5V Serial ADC... 293 234 1.82 Serial Out ADC. .24-TSSOP 8.75 7.88 6.99 
TLOO834IN 296-2864-5-ND | 8-Bit, 20ksps, 4-Ch. 5V Serial ADC 3.08 247 1.92 TLC35411D 296-12498-5-ND | 5V, Low Power, 14-Bit, 200KSPS Serial 
TLOOS38CDW 296-2865-5-ND _| 8-Bit, 20ksps, 8-Ch. 5V Serial ADC 272 218 1.70 ADCw/Auto Power Down .........0+8+ 8SOC 8.98 7.19 6.07 
TLOO8380N 296-2866-5-ND | 8-Bit, 20ksps, 8-Ch. 5V Serial ADC 288 231 1.80 TLO3541IDGK 296-13505-5-ND _| 5V, Low Power, 14-Bit, 200KSPS Serial 
TLOD83sIDW 296-2867-5-ND | 8-Bit, 20ksps, 8-Ch. 5V Serial ADC 293 234 1.82 ADCw/Auto Power Down......-.++++- 8MSCP 8.98 7.19 6.07 
TLOO838IN 296-2868-5-ND | 8-Bit, 20ksps, 8-Ch. 5V Serial ADC.......20-Dip 3.08 247 1.92 TLC35451DGK 296-13506-5-ND | 5V, Low Power, 14-Bit, 200KSPS Serial 
TLOO838IPW 296-2869-5-ND 8-Bit, 20ksps, 8-Ch. 5V Serial ADC...20-TSSOP 2.93 2.34 1.82 ADC w/Auto Power Down...........-- 8-MSCP_ 8.98 7.19 6.07 
TLOS401IDW 296-2919-5-ND _|8-Bit, 75ksps, 12-Oh. 5V Serial ADC....20-SOC 3.44. 276 2.15 (Continued) 
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TLC35441DW 296-10288-5-ND | 14-Bit, 200ksps, 4-Ch. Unipolar ADC...20-SOC 10.71 9.65 8.56 TLVI5701PW 296-1882-5-ND —_| 10-Bit, 1.25Msps 8-Channel 
TLO3544IPW 296-10289-5-ND | 14-Bit, 200ksps, 4-Ch. 2.7-5.BV Serial ADC oe ee eeeeeeees 20-TSSCP 7.32 5.86 4.95 
Unipolar ADC «00... eee eee 10.71 9.65 8.56 TLV15710DW 296-2197-5-ND 10-Bit, 1.25Msps 1-Channel 
TLOS5451D 296-12499-5-ND | 14-Bit, 5V, 200ksps, Low Power 2.7-5.5V Parallel ADC... 6.60 5.28 4.46 
Serial ADC........0.0.. cece 8.98 7.19 6.07 TLVi571IDW 296-2968-5-ND 10-Bit, 1.25Msps 1-Chani 
TLOS548IDW 296-10290-5-ND —_ | 14-Bit, 200ksps, 8-Ch. Unipolar ADC... 10.30 927 822 2.7-5.5V Parallel ADC.........0..0000+ 7.08 5.67 478 
TLC35481PW 296-10291-5-ND | 14-Bit, 200ksps, 8-Ch. Unipolar ADC...20-TSSOP 10.30 9.27 8.22 TLV1571IPW 296-2969-5-ND 10-Bit, 1.25Msps 1-Channel 
TLC3574IDW 296-10296-5-ND | 14-Bit, 200ksps, 4-Ch. LP ADC. 10.30 927 8.22 2.7-5.5V Parallel ADC..........00--. 24-TSSCP 7.08 567 4.78 
TLC3574IPW 296-10297-5-ND | 14-Bit, 200ksps, 4-Ch. LP ADC. 10.30 927 822 TLV1572C0D 296-2970-5-ND 10-Bit, 1.25Msps 1-Channel 
TLC3578IDW 296-10298-5-ND _| 14-Bit, 200ksps, 8-Oh. LP ADC... 13.06 11.76 10.43 2.7-5.5V Setial ADC... ee ccceccceeeee 8SOC 592 474 4.00 
TLC3578IPW 296-10299-5-ND | 14-Bit, 200ksps, 8-Oh. LP ADC....... 13.06 11.76 10.43 TLV1572ID 296-1883-5-ND | 10-Bit, 1.25Msps 1-Channel 
TLC45411D 296-12500-5-ND | 16-Bit, 5V, 200ksps, Low Power 2.7-5.5V Setial ADC... eeeeeeeeeee 8-SOC 6.36 5.09 4.30 
Sotid ADO...cccceasvccsdcsiaesascereaa 10.30 9.27 822 TLV1578CDA 296-2198-5-ND 10-Bit, 1.25Msps 8-Channel 
TLO4541IDGK 296-13825-5-ND | 16-Bit, 5V, 200ksps, Low Power 2.7-5.5V Parallel ADC. .........02c0200 32-SCP 686 549 4.64 
Serial ADC NEW! ................00005 8-SOIC 10.30 9.27 8.22 TLV15781DA 296-2971-5-ND 10-Bit, 1.25Msps 8-Channel 
TLCA5451D 296-12501-5-ND —_| 16-Bit, 5V, 200ksps, Low Power 2.7-5.5V Parallel ADC..........200++ 32-TSSCP 7.38 5.91 4.99 
Setial ADC... eee ceeceeeeeeteeees 8SOC 10.30 927 8.22 TLV2541CDGK 296-2199-5-ND ‘| 12-Bit, 140/200ksps, 2-Channel 
TLOA5451DGK 296-12746-5-ND | 16-Bit, 5V, 200ksps, Low Power 2.7-5.5V Setial ADC... eeeeeeeee 8-MSCP 6.90 5.52 4.66 
Salil ADC 5 ssitsicedcceeansdrseees sain 8-MSOP 10.30 9.27 8.22 TLV25411D 296-2972-5-ND 12-Bit, 140/200ksps, 2-Channel 
TLC5510AINS 296-2938-5-ND 8-Bit, 20Msps 1-Channel 5.0V 2.7-5.5V Serial ADC. 742 594 5.01 
High Speed Serial ADC...............++ 24-SCP 443 355 276 TLV2541IDGK 296-2973-5-ND 12-Bit, 140/200ksps, Sing] 
TLC5510INS 296-2939-5-ND —_| 8-Bit, 20Msps 1-Channel 5.0V 2.7-5.5V Setial ADC. ......0eeceeeeeeee 742 594 5.01 
High Speed Serial ADC......2.02.008+ 24-SCP 443 3.55 276 TLV25420DGK 296-2200-5-ND ‘| 12-Bit, 140/200ksps, 2-Channel 
TLCS5510INSR 296-2939-1-ND _| 8-Bit, 20Msps 1-Channel 5.0V 2.7-5.5V Serial ADC.......-eeeeeeeee 8-MSCP_ 6.90 5.52 4.66 
High Speed Serial ADC..............225 24-SOCP 443 355 276 TLV2542ID 296-2974-5-ND 12-Bit, 140/200ksps, 2-Channel 
TLCS510INSR 296-2939-2-ND _| 8-Bit, 20Msps 1-Ohannel 5.0V 2.7-5.5V Serial ADC... eee 8SOC 7.42 594 5.01 
High Speed Serial ADC...............++ 24-SCP 5024.00/2,000 TLV2542IDGK 296-2975-5-ND 12-Bit, 140/200ksps, 2-Channel 
TLC55101PW 296-2183-5-ND _| 8-Bit, 20Msps 1-Channel 5.0V 2.7-5.5V Setial ADC... 2. eeeeceeee 8MSCP 7.42 5.94 5.01 
High Speed Serial ADC. ..........2++ 24-TSSCP 4.43 355 2.76 TLV2543CDBR 296-10643-1-ND | 12-Bit, 66ksps, 11-Ch. 3.3V 
TLOS5400NSR 296-10336-1-ND | 8-Bit, 40Msps, 1-Channel 5.0V Serial Qut ADC... 8.04 6.44 5.43 
High Speed Serial ADC.........2.008+ 24-SOP 452 362 282 TLV25430DBR 296-10643-2-ND | 12-Bit, 66ksps, 11-Ch. 3.3V 
TLC55400NSR 296-10336-2-ND 8-Bit, 40Msps, 1-Channel 5.0V Serial Out ADC... 10050.00/2,000 
High Speed Serial ADC. . 5126.00/2,000 TLV25430DW 296-2977-5-ND 12-Bit, 66ksps, 11-Ch. 3.3V 
TLCS5540INSR 296-10338-1-ND | 8-Bit, 40Msps, 1-Channel 5.0V 8.00 640 5.40 
High Speed Serial ADC. .....2.026008+ 24-SOCP 4.86 389 3.03 TLV25430N 296-2978-5-ND 
TLOSS40INSR 296-10338-2-ND _| 8-Bit, 40Msps, 1-Channel 5.0V Serial ADC 8.00 640 5.40 
High Speed Serial ADC........-.... e+ 24-SOP 5508.00/2,000 TLV2543DB 206 2201-5ND | 12-Bit, 6oksps, 11-Ch. 33V 
TLC55401PW 296-2184-5-ND —_| 8-Bit, 40Msps 1-Channel 5.0V Serial ADC 860 688 581 
High Speed Serial ADC. ..........+++ 24-TSSCP 4.86 3.89 3.03 TLV25431IDW 296-2979-5-ND | 12-Bit, 66ksps, 11-Ch. 3.3V 
TLC7135CDW 296-2185-5-ND _| 4.5-Digit, .003Msps 1-Ch. +5VADC....28-SOC 3.74 299 233 Serial ADC 8.60 688 5.81 
TLC7135CN 296-10350-5-ND | 4.5-Digit, .03ksps, 1-Ch. TLV25431N 296-2980-5-ND | 12-Bit, 66ksps, 11-Ch. 3.3V 
= 374 299 2.33 Serial ADC 8.60 688 5.81 
TLV0831CD 296-2944-5-ND —_| 8-Bit, 49ksps, 1-Gh. 3.3V Serial ADC 261 2.09 1.63 TLV25440D 296-22025ND | 12-Bit, 200ksps, 4-Channal 
TLV08310P 296-2187-5-ND _| 8-Bit, 49ksps, 1-h. 3.3V Serial ADC 261 209 1.63 2.7-5.5V Safial ADC... ececceceeeee 16SQC 7.58 607 5.12 
TLV0831ID 296-2045-5-ND _| 8-Bit, 49ksps, 1-h. 3.3V Seria ADC 281 225 1.75 TLV2544I1D 296-2981-5-ND | 12-Bit, 200ksps, 4-Channel 
TLV0831IP 296-2946-5-ND —_| 8-Bit, 49ksps, 1-h. 3.3V Serial ADC 281 225 1.75 2.7-5.5V Setial ADC... ee eeeeeeeeee 16SOC 816 653 5.51 
TLV0832CD 296-2947-5-ND —_| 8-Bit, 44.7ksps, 2-Ch. 3.3V Serial ADC. 261 2.09 1.63 TLV25441PW 296-2982-5-ND | 12-Bit, 200ksps, 4-Channel 
TLV0832C0P 296-2948-5-ND _| 8-Bit, 44.7ksps, 2-Gh. 3.3V Serial ADC 261 209 1.63 2.7-5.5V Serial ADC. .16-TSSOP 8.16 6535.51 
TLV0832ID 296-2188-5-ND _| 8-Bit, 44.7ksps, 2-h. 3.3V Serial ADC. 281 225 1.75 TLV25440D 296-13365-5-ND | 2.7Vto 5.5V, 12-Bit, 200ksps, 4-Channdl 
TLVO832IP 296-2949-5-ND _| 8-Bit, 44.7ksps, 2-Ch. 3.3V Serial ADC... 281 225 1.75 Low Power, Serial ADC 
TLV0834CD 296-2189-5-ND —_| 8-Bit, 41ksps, 4-Ch. 3.3V Serial ADC. . 272 218 1.70 with Autopower-Down ........::s06+ 16-SOC 886 7.09 5.99 
TLVO834ID 296-2950-5-ND —_‘| 8-Bit, 41ksps, 4-Ch. 3.3V Serial ADC...14-SOC. 2.93 234 1.82 TLV25450DGK 296-2203-5-ND —_| 12-Bit, 140/200ksps, 2-Channel 
TLV0834IN 296-2951-5-ND —_| 8-Bit, 41ksps, 4-h. 3.3V Serial ADC.....14-Dip 2.93 234 1.82 2.7-5.5V Serial ADC.....0..-eeeeeeeeee 8-MSOP 6.90 5.52 4.66 
TLV0834IPW 296-13859-5-ND | 8-Bit, 41ksps, 4-Ch. 3V, Serial TLV25451D 296-2984-5-ND | 12-Bit, 140/200ksps, 2-Channdl 
ADC NEW! 2.93 234 1.82 2.7-5.5V Serial ADC Pvexsunerancnticad 8SOC 7.44 596 5.03 
TLVO838CDW 296-2052-5-ND _| 8-Bit, 37.9ksps, 8-Ch. 3.3VSerid ADC...20-SOC 2.72 218 1.70 TLV25451D0K 296-2985-5-ND —_| 12-Bit, 140/200ksps, 2-Channel 
TLV0838iDW 296-2190-5-ND _| 8-Bit, 37.9ksps, 8-Ch. 3.3V Serial ADC...20-SOP 2.93 234 1.82 2.7-5.5V Serial ADC... eeeeeececeeee 8-MSCP 7.42 594 5.01 
TLVO838IN 296-2953-5-ND —_| 8-Bit, 37.9ksps, 8-Ch. 3.3V Serial ADC...20-Dip 2.93 234 1.82 TLVv2548CDW 296-2204-5-ND | 2.7 to 5.5V, 12-Bit, 200ksps, 8-Channel 
TLV08381PW 296-2954-5-ND | 8-Bit, 37.9ksps, 8-Ch. 3.3V LP, Serial ADC w/Autopower-Down...20-SOC__ 8.72 6.98 5.89 
Serial ADC . 2.93 234 1.82 TLV2548IDW 296-2986-5-ND | 2.7 to 5.5V, 12-Bit, 200ksps, 8-Channal 
TLV571IDW 296-2207-5-ND _| 8-Bit, 1.25Msps 1-Channal LP, Serial ADC w/Autopower-Down...20-SOC 9.38 7.51 6.34 
2.7-5.5V Parallel ADC.........22..00++ 24-S0IC 4.73 3.78 2.94 TLV25481PW 296-2987-5-ND 2.7 to 5.5V, 12-Bit, 200ksps, 8-Channel 
TLVS71IPW 296-2988-5-ND _| 8-Bit, 1.25Msps 1-Channel LP, Serial ADC 
2.7-5.5V Parallel ADC.......2.02006+ 24-TSSCP 4.73 378 2.94 w/Autopower-Down. ........+01+0+++ 20-TSSCP_ 9.38 7.51 6.34 
TLV15041D 296-2191-5-ND —_| 10-Bit, 200ksps, 4-Channel BaD 7 Bi 7 
2.7-5.5V Setial ADC........eeeeeeceeee 16-SOC 536 429 3.34 Ties Heerssee ND fae Po eee bse Uiane 
TLVI5041PW 296-2955-5-ND —_| 10-Bit, 200ksps, 4-Channel with Autopower-Down ........::sce+ 20-SAC 912 7.30 616 
2.7-5.5V Setial ADC........ ecco 16-TSSOP 5.36 4.29 3.34 TLV25531IDW 296-12227-5-ND | 12-Bit, Low Power, 
TLV1508IDW 296-2192-5-ND —_| 10-Bit, 200ksps, 4-Channel Serial A/D Converter ......0..eecees 20-SOC 7.66 613 5.18 
2.7-5.5V Setial ADC........ ce ceeeeeee 20-SAC 572 4.58 3.87 7 i -Bit, 11 Channel Low Power Serial ADC 
TLV1508IPW 296-2956-5-ND —_| 10-Bit, 200ksps, 4-Channel egcainel ene vpanintsed tetate sade - ad 20-SOC 674 540 4.55 
2.7-5.5V Serial ADC......1----s es 20-TSSOP__ 5.72 4.58 3.87 TLV2556IPW 296-13000-5-ND | 12-Bit, 11 Channel Low Power Serial ADC 
TLV15430DB 296-2958-5-ND —_| 10-Bit, 200ksps, 11-Channel 3.3V with Internal Reference ...........-. 6.74 540 4.55 
Sarid ADO... eeseeeeceesseeee 20-SCP 4.05 3.24 2.52 TLV55351PW 296-2206-5-ND _| 8-Bit, 35Msps 1-Ch. 3.3V LP ADC... 475 380 2.96 
TLV1543CDW 296-1878-S-ND | 10-Bit, 200ksps, 11-Channel 3.3V TLV55800DW 296-1912-5-ND __ | 8-Bit, BOMsps 1-Ch. 3.3V LP ADC. 662 530 447 
Seti ADC sans esnssesnnscseseanres 20-SOP 4.05 3.24 2.52 TLVS5580CPW 296-1913-5-ND —_| 8-Bit, 80Msps 1-Ch. 3.3V LP ADC. 662 530 4.47 
TLV15430N 296-2957-5-ND 10-Bit, 200ksps, 11-Channel 3.3V TLVs580lDW 296-1914-5-ND —_| 8-Bit, 80Msps 1-Ch. 3.3V LP ADC. 7.02 562 4.74 
Serial ADC 428 342 2.66 TLV55801PW 296-1915-5-ND —_| 8-Bit, 80Msps 1-Ch. 3.3V LP ADC... 7.02 562 4.74 
TLV15431DB 296-2959-5-ND _| 10-Bit, 200ksps, 11-Channd 3.3V TLV5734PAG 296-12955-5-ND | 8-Bit, 30Msps 3-Ch. 
Be Sa EN i oad oe prem 437 3.50 272 3.3V, Very Low Power ADC........... 856 685 5.78 
TLV15440D : : it, s, 4-Ohann TSC2003IPW 296-14330-5-ND | 12C Touch Screen 
2.7-5.5V Serial ADC. .. 3.96 317 2.47 Controller NEW!.......0...0.cc008. 16-TSSOCP 4.61 369 287 
TLV1544CPW 296-2193-5-ND | 10-Bit, 85ksps, 4-Chann TSC20461GQCR 296-13811-1-ND | Low Voltage I/O Touch Screen 
2.7-5.5V Serial ADC... 1-- sve 3.96 3.17 2.47 OONONE 0. cseassnncaccsssusansbinn’ 48-VFBGA 4.01 3.21 250 
TLV15441D 296-2961-5-ND | 10-Bit, 85ksps, 4-Channel TSC20461GQCR 296-13811-2-ND _| Low Voltage I/O Touch Screen 
2.7-5.5V Setial ADC........0.eeeeceeee 16-SOC 4.25 341 265 Controller . ...48-VFBGA 5607.50/2,500 
TLV15481DB 296-2962-5-ND —_| 10-Bit, 85ksps, 8-Channel TSC TS@2 7 
2.7-5.5V Serial ADC... .cccecoceoee 20-SS0P 5.00 400 311 rN ISTEUAND) ae ti laeha alata 
TLV1549CD 296-2963-5-ND _| 10-Bit, 38ksps, 1-Oh. 3.3V Serial ADC...8-SOC 3.67 294 229 and Keypad Interface...........2... 28-TSSCP 493 3.95 3.07 
TLV15490P 296-2964-5-ND —_| 10-Bit, 38ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADC.....8-Dip 387 310 241 TSC2300IPAG 296-14060-ND Programmable Touch Screen Controller 
TLV15491D 296-2194-5-ND —_| 10-Bit, 38ksps, 1-Oh. 3.3V Serial ADC...8-SOC 3.96 317 247 with Audio Codec NEW! ..64TOP 8.00 640 5.40 
TLV15491P 296-2965-5-ND —_| 10-Bit, 38ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADC.....8-Dip 4.16 333 2.59 = i 5 7 
TLV1562CDW 296-2195-5-ND | 10-Bit, 2Msps 4-Channel Rete epee eee ala ae fans 48-TOP 5.70 4.56 3.85 
2.7-5.5V Parallel ADC.........0.0020+: 28-SOC 7.44 5.96 5.03 5 — 
TLVIS62CPW 296-2966-5-ND | 10-Bit, 2Msps 4-Channdl Audio Analog-to-Digital Converters 
2.7-5.5V Parallel ADC.......2...005+ 28-TSSCP 7.44 5.96 5.03 DFI706E DF1706E-ND Digital Filter for POM1704. 14.75 13.69 
TLV1562IDW 296-1879-5-ND _| 10-Bit, 2Msps 4-Channel DF1760P DF1760P-ND Digital Filter for POM1760. 18.62 17.29 
2.7-5.5V Parallel ADC. 8.00 640 5.40 DF1760U DF1760U-ND Digital Filter for POM1760 . 18.62 17.29 
TLV1562IPW 296-1880-5-ND —_| 10-Bit, 2Msps 4-Channel POM78P PCMI78P-ND 16-Bit, Audio ADC, -82dB THD 41.37 38.42 
2.7-5.5V Parallel ADC.......2..20+++ 28-TSSCP 8.00 640 5.40 POM1760P POM1760P-ND Dual 20-Bit ADC. 24.18 22.46 
TLV1570CDW 296-2196-5-ND —_| 10-Bit, 1.25Msps 8-Channel POM1760U PQVI1760U-ND Dual 20-Bit ADC . 24.18 22.46 
2.7-5.5V Setial ADC........eeeeeeeeee 20-SOC 680 544 459 PQV1800E PQVI1800E-ND Single-Ended 20-Bit, Stereo ADC 24 4.20 3.27 
TLV1570CPW 296-2967-5-ND —_| 10-Bit, 1.25Msps 8-Channel POM1801U PQV1801U-ND —_| Stereo Audio ADC 486 389 3.03 
2.7-5.5V Setial ADC........0eeeeeees 20-TSSCP 6.80 5.44 4.59 PQvi1802DB POM1802DB-ND | 24-Bit, 96kHz Delta-Sigma 
TLV15701IDW 296-1881-5-ND —_| 10-Bit, 1.25Msps 8-Channel Stereo ADC ia sctescecerssacnnvenseatie 20-SSOP__ 5.98 4.79 4.04 
2.7-5.5V Setial ADC........ceeeeeeeees 20-SAC 7.32 5.86 4.95 (Continued) 
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Te Digi-Key Price Each Tae Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
PCM1804DB POM1804DB-ND | 24-Bit, 192kHz Delta-Sigma DAC7624UB DAC7624UB-ND | 12-Bit, Quad DAC, +1LSB, 
9.40 7.52 6.35 Mid-Scale Reset........0.csccseeeeee 28-SOIG 16.41 14.78 13.11 
DAC7625P DAC7625P-ND 12-Bit, Quad DAC, +2LSB, 
Zero-Scale Reset........eeseceeseeeeees 28-Dip 14.66 13.20 11.71 
AFE1302Y/250 AFE1302YCT-ND | Analog ADSL Front End. . 15.14 14.13 13.12 DAC7625PB DAC7625PB-ND | 12-Bit, Quad DAG, +1LSB, 
AFE1302Y/250 AFE1302YTR-ND_| Analog ADSL Front End... 3216.25/250 Zoro-Scale Reset... .seceseceseeees 28-Dip 15.68 14.12 1252 
Digital-to-Analog Converters DAC7625U DAC7625U-ND 12-Bit, Quad DAC, +2LSB, 
DAC712P DAC712P-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) . 17.85 16.66 15.47 Zero-Scale Reset 15.39 13.86 12.29 
DAC712PB DAC712PB-ND —_| 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 23.39 21.83 20.27 DAG/625UB DAC7625UB'ND | 12-Bit, Quad DAC, +1LSB, 
DAC712PK DAC712PK-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 21.60 20.16 18.72 Zero-Scale Reset... 16.41 14.78 13.11 
DAC712U DAC712U-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface). 19.83 17.85 15.83 DAC7631E DAC7631E-ND 16-Bit, Low Power (2. 881 7.94 7.04 
DAC712UB 296-14008-5-ND | 16-Bit, DAG (16-Bit Bus DAC7631EB DAC7631EB-ND | 16-EBit, Low Power (2.5mW) DAC. 1041 938 8.32 
Interface) NEW!.............- 20.72 19.34 17.96 Ano Pears 1 Bit, Dual D/A Converter 15.73 14.16 12.56 
DAC714P DAC714P-ND 16-Bit, DAC (Serial Data Interface 2054 19.17 17.80 rie Bit, Dual CYA Converter ... 11658.00/1,000 
pao714U DACTIAUND | 168, DAC Sard Data Intetace 17.85 16.66 15.47 Decree Peis caecum) 1O-Bit, Quad D/A Converter ell ea Ca 
DACT15P DACT15P-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 20.54 19.17 17.80 a ee ERED Nam 16-Eit, Quad CYA Converter es) esles) 2720 
DAC715U DAC715U-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) . 19.83 17.85 15.83 DAC7641YB/250 DAC7641YBCT-ND / 16-Bit, 5V, D/A Converter - 11.00 9.90 878 
DAC715UB DAC715UB-ND. 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) . 20.72 19.34 17.96 DASHES: aca va ton i a oe : ania 5 
At - Bit, A nverter . . . . 
DACTIPE DAGIEPEND | 1G, DAComarter 2339 21.83 2027 | DACTGSIY'250 | DACTOAIYTND | 16-Bt,5V, DIA Carwerter 1813-75250 
DACTIEPK DACTIGPK.ND 16-Bit, D/A Converter 2178 2033 1888 DAC7642VFT DAC7642VFTCT-ND | 16-Bit, Dual Low Power DAC. 15.89 14.31 12.69 
DAC716U DAC716U-ND 16-Bit, D/A Converter 17.85 16.66 15.47 DAC7642VFT DAC7642VFTTR-ND | 16-Bit, Dual Low Power DAC. 3041.00/250 
DAC716UB DAC716UB-ND | 16-Bit, D/AConverter.. 20.72 1934 17.96 DAC7643VFT DAC7643VFTCT-ND | 16-Bit, Dual Low Power DAC. 15.89 14.31 12.69 
DAC716UK DAC7I6UKND | 16-Bit, D/A Converter 19.11 17.84 1657 aN Peeiee etal) 16-Bit, Dua Low Power DAC. endliouesy 
DACT25JP DAC725JP-ND | Dual 16-Bit, D/A Converter . 71.78 66.99 62.21 ee Pee) o-Ot, Cuad/Perdia 25V, DAG. BINS Bsi9 Gal 
DACT25KP DAC25KP-ND Dual 16-Bit, D/A Converter | 8552 798 7412 DAC7644EB DAC7644EB-ND _| 16-Bit, Quad/Parallel +5V, DAC. 48-SSOP 31.38 29.29 27.20 
DAC811JU DAC811JU-ND MPU-Compatible 12-Bit, DAC 1556 1452 1349 DAC7714U DAC7714U-ND _| 12-Bit, Quad, Volt. Qut, Seri DAC.....16SOIC 1551 14.48 13.45 
DAC813AU DAGBI3AU-ND __| MPU-Compatible 12-Bit, DAC 1925 1797 1668 DAC7714UB DAC7714UB-ND _ 12-Bit, Quad, Volt. Out, Serial DAC.....16-SOIC 17.06 15.92 14.79 
i He Ey DAC7715U DAC7715U-ND _| 12-Bit, Quad, Volt. Out, Serial DAC.....16-SOIC 15.51 14.48 13.45 
pected ASTIN PUGrbaliie eae ae Teeeeeateea) | DACr7ISUB DAC7715UB-ND — | 12-Bit, Quad, Volt. Out, Serial DAC.....16-SOIC 17.06 15.92 14.79 
DACOOE DACS00END 10-Bit, 165Msps DAC .. B08 647 546 DAC7724N DAC7724N-ND _| 12-Bit, Quad Parallel DAC. 17.78 16.59 15.41 
DAG900U DAQ9OOU-ND 10-Bit, 165Msps Ourrent 808 647 546 DAC7724NB DAC7724NB-ND | 12-Bit, Quad Parallel DAC. 19.02 17.76 16.49 
DAQ902E DAC902E-ND 12-Bit, 165Msps DAC 990 891 7.91 neato NG an ae Sahat ne 16.88 15.75 14.63 
: -Bit, : 18.66 17.42 16.18 
Bane Bane eae iene Lrg UDG: TS joa ice DAC7725N DAC7725N-ND | 12-Bit, Quad Parallel DAC. 17.78 16.59 15.41 
DACe04U DAQ304U-ND 14-Bit, 165Msps Ourrent Qut DAC. 12.66 11.40 10.11 ahah PSION NOME] 12-Eit, Quad Pardlel DAC. eters Wns NS) 
DACS08E DAC908E:ND 8-Bit, 165Msps DAC 570 456 3.85 DAC7725UB DAC7725UB-ND | 12-Bit, Quad Parallel DAC . 18.66 17.42 16.18 
DAG908U DAQ908U-ND 8-Bit, 165Msps Current Out DAC 570 456 3.85 DAC7731EC DACT7S1EC-ND | 16-Bit, Low Power DAC... 15.93 14.34 12.72 
DACI220E DACI2200END | 20-Bit, Mono, LP, Dalta'SigmaDAC...16-SSOP 10.01 9.02 8.00 DACT734E DACTISAEND | Quad Serial 16-Bit, Volt. Qut DAC. Ges Chee ees 
DAGIZ2IE BACIIEND 16Bit, DAC eS FD Ae DAC7734EB DACT734EB-ND | Quad Serial 16-Bit, Volt. Out DAC... 46.94 43.81 40.68 
DAC2S00V'250 DAC900¥/250CT-ND| 10-Bit, 125Msps Dual DAC. 1454 1310 11.62 DAC7734EC DAC7734EC-ND _| Quad Serial 16-Bit, Volt. Out DAC......48-SSOP 55.04 _ 51.37 47.70 
DAC2900Y/250 DAC2S00Y/2507R-ND| 10-Bit, 125Msps Dual DAC. 2782.75/250 DAG7741Y/250 296-14009-1-ND _| 16-Bit, Single Channel DAC NEW 13.14 11.84 1050 
DAC2902Y/250 DAC2902Y/250CT-ND| 12-Bit, 125Msps Dual DAC. 21.96 20.50 19.04 DAC7741/250 296-14009-2-ND _| 16-Bit, Single Channel DAC NEW: 2515.00/250 
DACDOODY/250 DACOS02Y2507R-ND) 12-Bit, 125Msps Duel DAC. AGEBECIPED DAC7741YB/250 296-12702-1-ND _ | 16-Bit, Single Channel DAC 15.24 13.73 12.17 
DAC2904Y/250 296-13071-1-ND | Dual, 14-Bit 125MSPS DAC 28.77 26.86 24.94 pelGerey eeale We eben 16 Bit, Single Channel DAC Clee y 
DACDS04YI250 296-13071-2.ND_| Dual. 14-Bit 128MSPS DAC 6113.75/250 DAC7741YC/250 DACT741YO250CFND| 16-Bit, Low Power DAC. 15.26 14.24 13.23 
DACS6751PHP 296-13032-5-ND | 14-Bit, 4OOMSPS DAC....... 42.39 39.57 36.74 DAC7741YC/250 DACTT41YO!2507TR-ND/ 16-Bit, Low Power DAC . 3241.75/250 
DAGT512E/250 DAC7512ECT-ND _| 12-Bit, Serial In, LP VR DAC. 304 243 1.89 DAC7742Y/250 296-14169-1-ND | 16-Bit, Mono Parallel DAC NE 13.14 11.84 10.50 
DAC7742Y/250 296-14169-2-ND | 16-Bit, Mono Parallel DAC NE 2515.00/250 
DACTSt2N/250 DACTSI2NCEND Det aid i: LP AA we 293 Ai. 00 aero DAC7742YB/250 296-14167-1-ND | 16-Bit, Mono Parallel DAC NE 15.24 13.73 12.17 
DAGTSION'250 DACTBI2NTR.ND | 12.Bit, Serial In. LP F/R DAC ADEE BRD DAC7742YB/250 296-14167-2-ND _| 16-Bit, Mono Parallel DAC NE 2916.50/250 
DAC7513E/250 DAC7513ECT-ND | 12-Bit’ Serial In LP /R DAC. 304 243 1.89 DAC7742YC/250 296-14168-1-ND _ | 16-Bit, Mono Parallel DAC NEW! 15.26 14.24 13.23 
DAC7513E/250 DAC7513ETR-ND | 12-Bit, Serial In. LP IR DAC. 449,00/250 DAC7742YC/250 296-14168-2-ND | 16-Bit, Mono Parallel DAC NE 3241.75/250 
DAC7513N/250 DAG75S13NCT-ND | 12-Bit, Serial In, LP RRDAG.. 293 234 1.82 nae one Pe me) Cuad Peralel 16-Eit DAC... Caen Ses 
DAC7513N/250 DAC7513NTRND | 12-Bit, Serial In, LPRIRDAC..........SOT-23-8 482.25/250 nil apes eee! cua Parallel 16 Bit DAC pee ea wee 
DACTRSIAJP DACTS41AP.ND | Quad 12-Bit, CMIGS DAC. io 11.15 1004 890 DAC7744EC DAC7744EC-ND _| Quad Parallel 16-Bit DAC... 55.04 51.37 47.70 
DAC7541AJU DAC7541AJU-ND | Quad 12-Bit, CMOS DAC. 1013 912 809 DAC7800LU 296-12976-5-ND _| Dual 12-Bit, Monolithic DAC. 28.77 26.86 24.94 
DACT541AKP DAC7541AKP-ND | Quad 12-Bit, QVICS DAC. 4276 1149 10.19 DAC7801KP DAC7801KP-ND | Dual 12-Bit, Monolithic DAC. . 22.35 20.86 19.37 
DAC7801LP DAC7801LP-ND | Dual 12-Bit, Monolithic DAC. . 27.23 25.41 23.60 
DACTSASCLU DAGTSISGLUND oat, GMOS Mutipying DAC DES Se ae DAC7802KP DAC7802KP-ND | Dual 12-Bit, Monolithic DAC. 18.66 17.42 16.18 
(MPU Compatible) . 17.19 16.05 14.90 DAC7802KU 296-12978-5-ND _| Dual 12-Bit, Monolithic DAC. 1755 16.38 15.21 
DACT545JU DACTS45JU-ND | 12-Bit, CIOS Multiplying DAC7802LP DAC7802LP-ND | Dual 12-Bit, Monolithic DAC. . 31.62 2952 27.41 
(MPU Compatible) ............000c22+ 20-SOIC 9.50 7.60 6.42 DAC7802LU 296-12980-5-ND Dual 12-Bit, Monolithic DAC. 28.74 26.83 24.91 
DAC7571IDBVT 296-14345-1-ND | 12-Bit, [2C Voltage Output DACBO43UC DACBOSSUG NB) Serial-In 12-Bit DAC .. 15.54 14.00) 12:41 
DAC NEW! 20... eecccccceceeceee 80123-6293 234 1.82 Snes ee ama Core In 12-Eit DAG .. MES Heats 8 
DAC?571IDBVT 296-14345-2ND__| 12-Bit, 12C Voltage Cutput DAC8501E/250 DAC8501E/250CT-ND] 16-Bit, Low Power DAC. 5.38 4.31 3.64 
DACNEW!............-. 432.25/250 DAC8501E/250 DAC8501E/250TR-ND] 16-Bit, Low Power DAC. 874.25/250 
DAC7611P DAC7611P-ND 12-Bit, Serial General Purpose DAC 511 4.09 3.18 PARE acess Pen ioe ion ea ave 5.38 431 3.64 
DAC7611PB DAC7611PB-ND | 12-Bit, Serial General Purpose DAC . 536 429 362 DACBSS Bit, Low Power 878 25250) 
DACT611U DACT611U-ND 12-Bit, Serial General Purpose DAC. 520 416 304 DAC8532IDGK DAC8532IDGK-ND | 16-Bit, 2-Channel, Low Power DAC.. 841 7.58 672 
DAC7611UB DAC7611UB-ND | 12-Bit, Serial General Purpose DAC. 536 429 3.62 DAC85341PW 296-13718-5-ND | Quad Channel, Low Power, 16-Bit, 
DAC7612U DAC7612U-ND 12-Bit, Dual/Serial GP DAC . 549 440 3.42 Serial Input DAC... 15.43 13.89 12.32 
DAC7612UB DAC7612UB-ND _| 12-Bit, Dual/Serial GP DAC . i 566 453 3.83 DAC8541/250 296-12427-1-ND | 16-Bit, Low Power DAC . 542 434 3.66 
DACTE13E DAC613END 12-Bit, Volt. Out Mono Parallel DAC8541Y/250 296-12427-2-ND | 16-Bit, Low Power DAC. 880.75/250 
DAC#LSB cece. 24-SSCP 461 369 287 DAC8571IDGKR 296-14307-1-ND | 16-Bit, Low Power I2C DAC NE’ 5.38 4.31 3.64 
DACT613EB DAC7613EB-ND DAC8571IDGKR 296-14307-2-ND | 16-Bit, Low Power I2C DAC NEW!. 8340.00/2,500 
536 4.29 3.34 DAC85741PW 296-14170-5-ND | 16-Bit, Quad 
DAC7614E DAC7614E-ND Quad Serial-In 12-Bit DAC 10.10 9.09 8.06 Pail-to-Rail DAC NEW! 15.43 13.89 12.32 
DACT614EB DAC7614EB ND | Quad Seria-In 12-Bit DAC. 10.81 9.74 8.64 POVIS4HP POVIS4HP-ND 16-Bit, Monolithic DAC. . = 1785 16.66 15.47 
DAC7614P DAC7614P-ND Quad Serial-In 12-Bit DAC, +2 LSB... 14.54 13.10 11.62 POM1606E 296-13111-5-ND__ | 24-Bit, 6-Channel, Enhanced Multilevel 
DAC7614PB DAC7614PB-ND | Quad Serial-In 12-Bit DAC, +1 LSB 15.34 13.82 12.25 Delta-Sigma DAC. 407 3.26 254 
DAC7614U DAC7614U-ND Quad Serial-In 12-Bit DAC, +2 LSB 10.10 9.09 8.06 POMi1702U POMI1702U-ND | 20-Bit Advance Sign Mag} 16.79 15.67 14.55 
DAC7614UB DAC7614UB-ND _| Quad Serial-In 12-Bit DAC, +1 LSB 10.81 9.74 8.44 THSS641AIDW 296-2989-5-ND _| 8-Bit, 100Msps 3-5V Single DA. 6.84 5.48 4.62 
DAC7615E DAC7615END Quad Serial-In 12-Bit DAC............. 10.10 9.09 8.06 THS5651 AIDW 296-2992-5-ND 10-Bit, 125Msps 3-5V Single DAC. 8.08 647 5.46 
DAC7615P. DAC7615P-ND Quad Serial-In 12-Bit, General Purpose THS5651AlIPW 296-2287-5-ND 10-Bit, 125Msps 3-5V Single DAC... 8.08 647 546 
ip 14.54 13.10 11.62 THS5661AIDW 296-2095-5-ND | 12-Bit, 125Msps 3-5V Single DAC. 990 8.91 7.91 
DAC7615PB DAC7615PB-ND Quad Serial-In 12-Bit, General Purpose THS5661AIPW 296-2288-5-ND 12-Bit, 125Msps 3-5V Single DAC. CSO SS ee7.oi 
pee he ea ersce et ip 15.34 13.82 12.25 THS5671AIDW. 296-2998-5-ND _| 14-Bit, 125Msps 3-5V Single DAC... 16.46 14.82 13.15 
DAC7615U DAC7615U-ND Quad Serial-In 12-Bit, General Purpose THS5671AIPW 296-2289-5-ND 14-Bit, 125Msps 3-5V Single DAC....28-TSSOP 16.46 14.82 13.15 
D/A, #2 LSB... 10.10 9.09 8.06 THS8083A95PZP- 296-13345-ND Triple 8-Bit, 9SMSPS, 3.3V Video and Graphics 
DAC7615UB DAC7615UB-ND — | Quad Serial-In 12-Bit, General Purpose Digitizer with Digital PLL ............ 100-TOFP 12.83 11.55 10.25 
1081 9.74 864 THS8133BCPHP 296-2999-ND 10-Bit, 80Msps 3-5V Triple 
DAC7616EB DAC7616EB-ND _| Quad Serial In 12-Bit DAC, #1 LSB 973 876 7.77 Video DAC...... 11.76 10.59 9.39 
DAC7616UB DAC7616UB-ND | Quad Serial In 12-Bit DAC, +7 LSB...... 973. 876 7.77 THS8134BOPHP 296-3001-ND 8-Bit, 80Msps 3-5V Triple 
DAC7617EB DAC7617EB-ND | Quad Serial In 12-Bit DAC, +1 LSB ..... 973 876 7.77 Video DAG.........0scseeseteeeees 48-HTOP 8.81 7.94 7.04 
DAC7617UB DAC7617UB-ND | Quad Serial In 12-Bit DAC, #1 LSB 973 876 7.77 THS8135PHP 296-13049-5-ND _ Triple 10-Bit Video DAC........... 16.63 14.97 13.28 
DAC7621E DAC7621E-ND 12-Bit, Parallel In DAC, #2LSB 560 4.49 3.49 TLOS602CDW 296-3003-5-ND _| 8-Bit, 30Msps 5V Single Video DAC. . 286 229 178 
DAC7621EB DAC7621EB-ND _| 12-Bit, Parallel In DAC, +1LSB......... 578 463 3.91 TLO5615CD 296-3004-5-ND _| 10-Bit, 12.5ys 5V Single Serial DAC 367 2.94 229 
DAC7624P DAC7624P-ND 12-Bit, Quad DAG, #2LSB, TLOS615CDGK 296-3005-5-ND _| 10-Bit, 12.5us 5V Single Serial DAC 367 2.94 2.29 
Mid-Soale Reset ........0.cecceeeceees 28-Dip 14.66 13.20 11.71 TLC5615CP 296-3006-5-ND | 10-Bit, 12.5s 5V Single Serial DAC. 367 2.94 2.29 
DAC7624PB DAC7624PB-ND | 12-Bit, Quad DAC, +1LSB, TLOS6151D 296-3007-5-ND —_| 10-Bit, 12.5s 5V Single Serial DAC 394 3.15 245 
Mid-Soale Reset ........0.ccccecseeeees 28-Dip 15.68 14.12 1252 TLOS615IP 296-2292-5-ND | 10-Bit, 12.5, 5V Single Serial DAC. 394 3.15 245 
DAC7624U DAC7624U-ND 12-Bit, Quad DAC, +2LSB, TLOS618ACD 296-3011-5-ND _| 12-Bit, 2.5j1s 5V Dual Serial DAC........ 882 7.06 5.96 
Mid-Soale Res@t..........0.ccsececsees 28-SOC 15.39 13.86 12.29 (Continued) 
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4 Texas INSTRUMENTS 


Leib Digi-Key Price Each ele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLOS6200D 296-1861-5-ND | 8-Bit, 10s 5V Quad Serial DAC. 3.04 243 1.89 TLV5617AID 296-3043-5-ND —_| 10-Bit, 2 5s 2.7-5.5V Dual Serial DAC...8-SOC 5.92 474 4.00 
TLOS6200N 296-1862-5-ND _| 8-Bit, 101s 5V Quad Serial DAC 3.20 256 1.99 TLV5618ACD 296-2303-5-ND | 12-Bit, 2.5us 2.7-5.5V Dual Serid DAC...8-SOC 8.08 6.47 5.46 
TLOS620ID 296-1339-5-ND —_| 8-Bit, 101s 5V Quad Serial DAC 3.26 261 2.03 TLV5618AID 296-3044-5-ND | 12-Bit, 2.5s 2.7-5.5V Dual Serid DAC...8-SOC 8.68 6.95 5.86 
TLO5620IDR 296-1339-1-ND | 8-Bit, 101s 5V Quad Serial DAC... 3.24 2.60 2.02 TLV5618AIP 296-10735-5-ND | 12-Bit, 2.5,1s 2.7-5.5V Dual Serial DAC....8-Dip 868 6.95 5.86 
TLOS620IDR 296-1339-2-ND _| 8-Bit, 101s 5V Quad Serial DAC 4535.00/2,500 TLV5618A0D 296-2304-5-ND _| 12-Bit, 2.5us 2.7-5.5V Dual Serid DAC...8-SOC 8.82 7.06 5.96 
TLOSE20IN 296-3012-5-ND —_| 8-Bit, 101s 5V Quad Serial DAC 342 274 2.13 TLV56191IDW 296-3045-5-ND | 12-Bit, 1s 2.7-5.5V Single 
TLOS628CDW 296-1864-5-ND _| 8-Bit, 101s 5V Octal Serial DAC 495 3.96 3.08 Parallel DAC. 552 442 373 
TLOS6280N 296-1865-5-ND —_| 8-Bit, 101s 5V Octal Serial DAC 520 416 3.24 TLV56191PW 296-2305-5-ND | 12-Bit, 11s 2.7-5.5V Single 
TLOS6281IDW 296-3013-5-ND _| 8-Bit, 101s 5V Octal Serial DAC 5.33 427 3.32 Parallel DAC. 552 442 3.73 
TLOS628IN 296-3014-5-ND _| 8-Bit, 10s 5V Octal Serial DAC... 5.58 447 3.48 TLV56200D 296-3047-5-ND _| 8-Bit, 101s 2.7-5. 238 1.90 1.43 
TLO7225CDW 296-3015-5-ND 8-Bit, Sys 5-15V Quad Parallel DAC 437 3.50 272 TLV56200N 296-2306-5-ND 8-Bit, 10s 2.7-5.5V Quad Serial DAC....14-Dip 2.50 2.00 1.56 
TLO72251IDW 296-3016-5-ND 8-Bit, 51s 5-15V Quad Parallel DAC 470 3.77 2.93 TLV56201D 296-3048-5-ND 8-Bit, 10s 2.7-5.5V Quad Serial DAC...14-SOC 2.32 1.86 1.45 
TLO7226CDW 296-3017-5-ND 8-Bit, 5s 15V Quad Parallel DAC 419 3.35 261 TLV5620IN 296-3049-5-ND 8-Bit, 10ps 2.7-5.5V Quad Serial DAC....14-Dip 266 213 1.66 
‘TLC72260N 296-3018-5-ND 8-Bit, js 15V Quad Parallel DAC 441 3.53 2.75 TLV56211D 296-2307-5-ND 8-Bit, 10s 2.7-5.5V Quad Serial DAC...14-SOC 3.71 2.97 2.31 
TLC72261IDW 296-3019-5-ND__| 8-Bit, 5s 15V Quad Parallel DAC 450 3.60 2.80 TLV5623CD 296-2308-5-ND _| 8-Bit, Sys 2.7-5.5V Single Serial DAC....8-SOC 2.48 1.98 1.54 
‘TLC7226|N 296-2296-5-ND —_| 8-Bit, 51s 15\V Quad Parallel DAC..... 473° 3.78 2.94 TLV5623CDGK 296-3051-5-ND =| 8-Bit, 31s 2.7-5.5V Single Serial DAC...8-MSOP 2.48 1.98 1.54 
TLC7524C0D 296-1866-5-ND —_| 8-Bit, 0.1p1s 5-15V Single TLV56231D 296-3052-5-ND —_| 8-Bit, 31s 2.7-5.5V Sql. Serial DAC... 266 213 1.66 
Parallel Mult. DAC. ..........0..200. 286 229 1.78 TLV5623IDGK 296-3053-5-ND —_| 8-Bit, 31s 2.7-5.5V Single Serial DAC...8-MSOP 266 213 1.66 
TLC75240-/N 296-1867-5-ND —_| 8-Bit, 0.1p1s 5-15V Single TLV5624CD 296-2309-5-ND 
Parallel Mult. DAC... 286 229 1.78 351 281 219 
TLC75240N 206-1868-5-ND —_| 8-Bit, 0.1s 5-15V Single ; TLV56241D 296-3054-5-ND 
Parallel Mult. DAG ....-..0.0.seeeeeeees 16-Dip 302 242 1.88 378 303 236 
eon om & Bit, 0.115 5 15V Single TLV5624IDGK 296-3055-5-ND | 8-Bit, 1.0-3.5us 2.7-5.5V 
es GUGINO ee cseersties 16-TSSCP RZ Some 2 ZS Single Serial DAC...........-..ce-ceee: 8MSOP 3.78 303 236 
TLC7524EN 296-1869-5-ND | 8-Bit, 0.1s 5-15V Single TLvs6250D 296-2310-5-ND 
Parallel Mult, DAC .........0sceeceeees 16-Dip 344 276 215 371 297 231 
TLC75241D 296-3021-5-ND ‘| 8-Bit, 0.1s 5-15V Single q 
Parallel Mul. DAC.. be pudacaaitusead 16-SOC 306 245 1.91 Ee EE 401 321 250 
TLCPS241 FN EEN eae haa onds bys. ety TLV5626CD 296-2311-5-ND | 8-Bit, tps 2.7-5.5V Dual Serial DAC. 475 380 296 
TLCTSDAIN 296-3023-5-ND | e-Bit, O-1us 5-15V Sng t ‘ : TLV56261D 296-3057-5-ND | 8-Bit, 11s 2.7-5.5V Dual Serial DAC. 511 4.09 3.18 
Popallel Mult. DAG ss ss -ccecccseccoee- teDip 322 258 201 TLV56270D 296-2312-5-ND _| 8-Bit, 3s 2.7-5.5V Dual Serial DAC... 510 4.08 3.45 
= TLV56271D 296-3058-5-ND —_| 8-Bit, 3yis 2.7-5.5V Dual Serial DAC... 550 440 3.72 
Teen BEAVER) A eee an-sac MeCemerOnnley TLVv56271PW 206-3060.5ND | BB, 31827-55V Dud Said DAC. 16-TSSCP 550 440 372 
TLCTS28CDWR 2o6-1940-1-ND |eBtoissisVbd ‘ : : TLV5628CDW 296-3060-5-ND | 8-Bit, 10s 2.7-5.5V Octal Serial DAC...16-SOC 4.95 3.96 3.08 
Parallel Mult. DAG. s--scescccceeee- 20-SaC 299 240 1.87 TLV56280N 296-2313-5-ND | 8-Bit, 101s 2.7-5.5V Octal Serial DAC....16-Dip 5.22 4.18 3.25 
TLC7528CDWR 296-1340-2-ND | 6-Bit. 0.1us 5-1V Dual TLV5628IDW 296-3061-5-ND _| 8-Bit, 101s 2.7-5.5V Octal Serial DAC...16-SOC 5.33 4.27 3.32 
Parallel Mult. DAC.............2..0005 20-SOC 3392.00/2,000 TLVS628IN 296-3062-5-ND 8-Bit, 10s 2.7-5.5V Octal Serial DAC....16-Dip 5.58 447 3.48 
5 4 ; : TLV56291IDW 296-3063-5-ND —_‘| 8-Bit, 1/3ys 2.7-5.5V Cctal Serid DAC...20-SOC 5.68 4.55 3.84 
CaN END eh se eee 299 240 1.87 TLV56291PW 296-3064-5-ND oe JS: 2.7-5.5V Octal age ee 
7 it as . x . 
oe eee Pad Mult DAC petacietatacteises 299 240 1.87 TLVS6301DW 296-3065:S:ND) | 12-6it, /Sus 27-5.5V Octal 
TLO7528EDW 296-3025-5-ND ‘| 8-Bit, 0.11 5-15V Dual Serial DAC 15.54 14.00 12.41 
Parallel Mult. DAC... eee 20-SOC 3.44 276 215 TLVS56301PW 296-3066-5-ND | 12-Bit, 1/3ys 2.7-5.5V Octal 
TLC7528EN 296-3026-5-ND —_| 8-Bit, 0.1 5-15V Dual Serial DAC... 15.54 14.00 12.41 
Parallel Mult. DAC ........00c0eeseeeees 20-Dip 362 290 2.26 TLVS631IDW 296-3067-5-ND | 10-Bit, 1/3js 2.7-5.5V Octal 
TLC75281IDW 296-3027-5-ND | 8-Bit, 0.1ps 5-15V Dual Serial DAC .. 840 7.56 671 
Parallel Mult. DAC......0..e0eeeceeeee 20-SAC 322 258 2.01 TLV5631IPW 296-3068-5-ND | 10-Bit, 1/3y1s 2.7-5.5V Octal 
TLC75281FN 296-3028-5-ND ‘| 8-Bit, 0.1ps 5-15V Dual Serial DAC... 840 7.56 6.71 
Parallel Mult. DAC.......0...:s0es00e+ 20-PLOC 3.22 258 201 TLV5632IDW 296-3069-5-ND ‘| 8-Bit, 1/3ys 2.7-5.5V Octal Serid DAC...20-SOC 6.06 4.85 4.10 
TLC75281N 296-3029-5-ND 8-Bit, 0.1p1s 5-15V Dual TLV5632IPW 296-3070-5-ND 8-Bit, 1/Sys 2.7-5.5V Octal 
Parallel Mult. DAC ..........eeeeee 20-Dip 3.22 258 2.01 Serial DAC -20-TSSOP 6.06 4.85 4.10 
TLC75281PW 296-3030-5-ND ‘| 8-Bit, 0.1ys 5-15V Dual TLV5633CDW 296-2314-5-ND | 12-Bit, 11s 2. 
Parallel Mult. DAC. .......0000000222. 20-TSSOP 3.22 258 2.01 Parallel DAC. 8.48 6.79 5.73 
TLC7628CDW 296-3031-5-ND | 8-Bit, 01s 11-14V Dual TLV5633IDW 296-3071-5-ND | 12-Bit, 1s 2.7-5.5V Single 
Parallel Mult. DAC.........0.s0ecse2+ 20-SOC 3.22 258 201 Parallel DAC. 912 7.30 6.16 
TLC76280N 296-3032-5-ND | 8-Bit, 0.1s 11-14V Dua TLV56331PW 296-3072-5-ND | 12-Bit, 11s 2.7-5.5V Single 
Parallel Mult. DAC 284 227 1.77 Parallel DAC. 912 730 616 
TLV320DAC23PW 296-11658-5-ND | 8 to 96kHz Stereo DSP DAC. 407 3.26 254 TLV5636CD 296-2315-5-ND | 12-Bit, 1s 2.7-5.5V Single 
TLV56040D 296-2297-5-ND —_| 10-Bit, 3s 2.7-5.5V Quad Parallel DAC. 7.26 5.81 4.91 
Parallel DAC. ........0cecseceeeseeseees 7.34 5.88 4.96 TLV56361D 296-3073-5-ND —_| 12-Bit, tps 2.7-5.5V Single 
TLV5604CPW 296-3033-5-ND —_| 10-Bit, 3s 2.7-5.5V Quad Parallel DAC. 780 624 5.27 
Parallel DAC. 7.34 588 4.96 TLV5636IDGK 296-3074-5-ND ‘| 12-Bit, 11s 2.7-5.5V Single 
TLV5604ID 296-1916-5-ND —_ 10-Bit, 3s 2.7-5.5V Quad Parallel DAC. 7.80 624 5.27 
Parallel DAC... 788 631 5.32 TLV56370D 296-2316-5-ND _| 10-Bit, 1 ys 2.7-5.5V Dual Serial DAC...8-SOC 8.16 6.53 5.51 
TLVS6041PW 296-1917-5-ND 10-Bit, Sys 2.7-5.5V Quad TLV56371D 296-3075-5-ND ‘| 10-Bit, 1 us 2.7-5.5V Dual Serial DAC ...8-SOC 8.78 7.03 5.93 
Parallel DAC. 788 6.31 5.32 TLV5638CD 296-2317-5-ND ‘| 12-Bit, 1 or 3.5ys 2.7-5.5V 
TLV5606C0D 206-2298-5-ND —_| 10-Bit, 2 or 9s 2.7-5.5V Single Dual Serial DAC .. 744 5.96 5.03 
Serial DAC. 288 231 1.80 TLV56381D 296-3076-5-ND ‘| 12-Bit, 1 or 3.5us 2.7-5.5V 
TLV5606ID 296-3034-5-ND | 10-Bit, 2 or 9s 2.7-5.5V Single Dual Serial DAC .......-eeeeeeeeseeeeeee 8SOC 8.00 640 5.40 
Serial DAC. . 3.11 249 1.94 TLV56380D 296-3077-5-ND ‘| 12-Bit, 1 or 3.5us 2.7-5.5V 
TLVS606IDGK 296-3035-5-ND —_| 10-Bit, 2 or 9s 2.7-5.5V Single Dual Soria DAC osc... cecescesesecoves 8SOC 845 7.61 675 
Serial DAC .... 3.11249 1.94 TLV5639CDW 296-2318-5-ND | 12-Bit, 11s 2.7-5.5V Single 
TLV5608IDW 296-3036-5-ND 10-Bit, 1/3s 2.7-5.5V Octal Parallel Serial DAC... eee eeeeeeee 20-SOC 680 5.44 4.59 
Serial DAC .... 9.80 7.84 6.62 TLV5639IDW 296-3078-5-ND 12-Bit, 11s 2.7-5.5V Single 
TLV56081PW 296-3037-5-ND 10-Bit, 1/3ps 2.7-5.5V Octal Parallel Serial DAC......2.0..0cceeceee 20-SOIC 7.32 5.86 4.95 
Serid DAC . SEY UE (aie TLV56391PW 296-3079-5-ND | 12-Bit, 1s 2.7-5.5V Single 
TLV5610IDW 296-3038-5-ND ‘| 12-Bit, 1/3p1s 2. Parallel Serial DAC 20-TSSOP 732 586 4.95 
Serial DAC .... 14.89 13.41 11.90) | 2 ______) : : : 
TLVS6101IPW 296-3039-5-ND 12-Bit, 1/3ps 2.7-5.5V Octal Audio Direct Stream Digital-to-Analog Converters 
Serial DAC . 14.89 13.41 11.90 DSD1700E DSD1700E-ND Dual Differential 5V, DAC............-+ 28-SSOP_ 15.94 14.36 12.73 
TLVS613CDW 296-2299-5-ND yr aastll trea tg eee any ees Audio Digital-to-Analog Converters 
TLV5613CPW 296-1918-5-ND 12-Bit, 1s 2.7-5.5V Single ; : : DFI704E DF1704E-ND Stereo, 24-Bit, Digital Interpolation 
Parallel DAC. 512 410 3.46 Filter for PCOM1704..........eeeeceeeee 28-SSCP 15.94 14.36 12.73 
; DSD1608PAH 296-13451-ND 8-Channel, Enhanced Multiformat, 
gan nce ua oon Sc OO one BaD 2 BB Delta-Sigma DAC............- sages 52TOP 900 810 7.19 
TLV56131PW 296-1920-5-ND 12-Bit, 1us 2.7-5: a DSD1702E 296-13072-5-ND Enhanced Multiformat, Delta-Sigma, 
Parallel DAC... sss ceseseeeeee 20-TSSCP 552 442 3.73 Audio DAC .....eeeececeeeeseeeeees 3.96 3.17 247 
TLV56140D 296-2300-5-ND _| 12-Bit, 3s 2.7-5.5V Quad Serial DAC...16-SOC 13.08 11.78 10.45 PCMSSHP PCMISSHP-ND 16-Bit, Monolithic Audio D/A 30.35 28.33 26.30 
TLVS6140PW 296-3040-5ND | 12-Bit, Sys 2.7-5.5V Quad POM56P PCMS6P-ND Serial In 16-Bit, Mono DAC, -80dB 16-Dip 10.78 863 7.28 
Serial DAC 43.08 11.78 10.45 POM56U PCMS6U-ND 16-Bit, Audio DAC............ 16-SOC 894 7.16 6.04 
TLVs614ID 296-1921-5-ND | 12-Bit, 3us 27-5: 1406 1266 1123 PCM69AP PCM69AP-ND Dual 18-Bit, BIAVIOS Audio D/A. 16-Dip 16.01 14.42 12.79 
TLV5614|PW 296-1922-5-ND | 12-Bit, 3s 27-5.5V Quad POM69AP-J PCM69AP-J-ND _| Dual 18-Bit, BIOVIOS Audio D/A. 16-Dip 16.37 15.28 14.19 
Serial DAC . 14.06 12.66 11.23 POM69AP-K PCM69AP-K-ND | Dual 18-Bit, BIOVIOS Audio D/A. 16-Dip 23.07 21.54 20.00 
TLV5616CD 296-2301-5-ND_ 12-Bit, 3s 2.7-5.5V Quad Serial DAC . 512 410 346 POM69AU POVI69AU-ND Dual 18-Bit, BIOVIOS Audio D/A 20-SOIC 16.01 14.42 12.79 
TLV5616CDR 296-2301-1-ND | 12-Bit, 31s 2.7-5.5V Cuad Serial DAC . 512 410 346 POM69AU-J PCM9AU-J-ND | Dual 18-Bit, BIOVIOS Audio D/A 20-SOC 16.37 15.28 14.19 
TLV5616CDR 296-2301-2-ND 12-Bit, Sus 2.7-5.5V Quad Serial DAC. 7935.00/2,500 PCM69AU-K PQVIG9AU-K-ND | Dual 18-Bit, BIOVIOS Audio D/A 23.07 21.54 20.00 
TLV5616CP 296-3041-5-ND 12-Bit, 3s 2.7-5.5V Quad Serial DAC. 512 410 3.46 PCM1600Y PQvi1600Y-ND 24-Bit, 96kHz, 6-Channel DAC. 7506.00 5.07 
TLV56161D 296-1923-5-ND _| 12-Bit, 3is 2.7-5.5V Quad Serial DAC. 552 442 373 PCMH1601Y PQVi1601Y-ND 24-Bit, 96kHz, 6-Channel DAC. 750 600 5.07 
TLVS5616IDR 296-1923-1-ND —_| 12-Bit, Sys 2.7-5.5V Quad Serid DAC...8SOC 5.52 442 3.73 PCM1602KY POM1602KY-ND | 24-Bit, 192kHz, 6-Channel D/ 644 5.16 4.35 
TLV5616IDGK 296-3042-5-ND | 12-Bit, 31s 2.7-5.5V Quad POM1602Y PCM1602Y-ND 24-Bit, 192kHz, 6-Channel D/ 5.86 4.69 3.96 
Serial DAC... .ecseccecseeeeseeeseeee 8MSCP 552 442 3.73 POM1604Y PCM1604Y-ND 24-Bit, 192KHz, 6-Channel DAC. 826 661 558 
TLV5616IDR 296-1923-2-ND | 12-Bit, 31s 2.7-5.5V Quad Serial DAC. 8555.00/2,500 PCM1605Y POV1605Y-ND 24-Bit, 192KHz, 6-Channel DAC... 8.26 6.61 5.58 
TLV5617A0D 296-2302-5-ND _| 10-Bit, 2.51s 2.7-5.5V Dual Serial DAC...8SOC 5.52 4.42 3.73 (Continued) 
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Ti Digi-Key Price Each XTRI06UA XTRIO6BUA-ND | 4-20mA Current Transmitter. 7.20 5.76 4.86 


Part No. Patines Description 4° eS om XTR108EA/2KS XTRIO8EACT-ND | 4-20mA 2-Wire Transmitter 6.06 4.85 4.10 
XTR108EA/2KS XTRI08EATR-ND | 4-20mA 2-Wire Transmitter... 9392.50/2,500 
POM1608KY POMI608KY-ND | 24-Bit, 192kHz, 8-Channel D/A... 854 684 5.77 XTR110KP XTR110KP-ND 4-20mA Precision, Voltage-to-Ourrent 
POM1608Y POMI608Y-ND | 24-Bit, 192kHz, 8-Channel D/A... 778 6.23 5.26 Converter/Transmitter .............-200+ 16-Dip 10.16 915 812 
OMe ee NCS evened Sgn Magnitude ietin MERI | XTRITOKU XTRITOKU-ND | 4-20mA Precision, Voltage-to-Ourrent 
POMI1702P-J POVH702P-J-ND | 20-Bit OMICS Advanced Sign iii P 2 ‘ : Converter/Transmitter................5 16-SOC 10.16 9.15 812 
Nei : : XTR1H12U XTR112U-ND 4-20mA Qurrent Transmitter with 
lagnitude Audio D/A...............0.05 16-Dip 19.31 18.02 16.74 Sensor Excitation 14500 840 756 671 
POM1702P-K POQM1702P-K-ND | 20-Bit, MOS Advanced Sign | XTR112UA XTR112UA-ND 4-20mA Current Transmitter with 
Magnitude Audio D/A........-...-.0+++ 16-Dip 26.15 24.41 22.66 Sensor Excitation .........00..c0006 145010 7.20 576 4.86 
POM Oates ROUTAN) |e taaleae aalalaaeaiaa XTRI4U XTRIT4UND | 4-20mA Current Transmitter with 
Magnitude. .......0.+eecseecseeccseees 20-SOIG 19.31 18.02 16.74 Samer Eaiaion uo) TER OF 
PoM1702U-K POMI702U-ND | BiCIVIOS Advanced Sign Magnitude XTRI14UA XTRI14UA-ND | 4-20mA Qurrent Transmitter with ; ew 
20-Bit, D/A-96dBTHD..............2-. 20-SOP 26.15 24.41 22.66 Sey Bais 7a) BTS AGS 
POM1704U POMI1704U-ND 24-Bit, 96kHz Audio DAC, 2 ' ; ; 3 
ether (sae eC dsoe XTRI15U XTR115U-ND 4-20mA Qurrent Tran: 2.88 230 1.73 


XTR115UA XTR115UA-ND 4-20mA Current Transmitter . 2.28 182 1.37 


POMioetd FUMIE AND) | el teal Soa a ae XTRI16U XTR116U-ND 4-20mA Qurrent Transmitter. 288 230 173 
Ppa RETO CNOM occ, oektie Asche DA XTRI16UA XTRH6UAND | 4-20mA Qurrent Transmitter soso 228 182 137 
0.00159%THD....sscssesssesssesssees 20-SOIC 32.67 30.50 28.32 ADSL Drivers 
POMI710U POMI7I0U-ND | Dual Voltage Output GMOS Dalta-Sigma THS6002CDWP 296-1765-5.ND | Dual Differential Line Driver/Rvr. 956 765 646 

DACwith On-Chip Digital Filter........28:SOIC 7.60 608 5.13 THS6O02IDWP 296-1766-5-ND _| Dual Differential Line Driver/Revr, 956 7.65 6.46 
POMI716E POVI716END | 24-Bit, Stereo 96kHz Sampling DAC...28-SSCP 4.82 386 3.00 THS6007IPWP 296-10060-5-ND | Dual Differential Line Driver 


POVN717E PQV1717END Stereo Audio DAC............. -20-SSCP 6.06 485 4.10 Low Power Receiver..........0.55 988 7.91 6.67 
POM1718E POVI1718E-ND Stereo Audio DAC, -90dB THD 6.06 485 410 THS60120DWP 296-2372-5-ND _| Dual Differential ADSL Driver 8.00 640 5.40 
POMI1719E POVI1719END Stereo Audio DAG, -88dB THD... 7.98 639 5.39 THS6012IDWP 296-1767-5-ND —_| Dual Differential Line Driver . 8.00 640 540 
POV1720E PCV1720E-ND Stereo Audio DAC, THS6012IGCER 296-10062-1-ND _| Dual Differential Line Driver . 8.04 644 5.43 

MPEG2/AC-3 Compatible 396 317 247 THS6012IGCER 296-10062-2-ND _| Dual Differential Line Driver . 12462.50/2,500 
POM1723E POVI1723E-ND Stereo DAC w/Programmable PLL. 470 377 293 THS6022CPWP 296-1768-5-ND _| Dual Differential Line Driver 5.38 431 3.64 
PQV1725U PQVI1725U-ND 16-Bit, Stereo 96kHz Sampling DAC....14SOIC 2.57 2.06 1.60 THS6022IPWP 296-1769-5-ND__| Dual Differential Line Driver 5.38 4.31 3.64 
POVI1727E POM1727END Stereo DAC with Programmable THS60320DWP 296-2373-5-ND —_| Low Power ADSL Line Driver 818 655 553 

Dual PLL 5.64 452 3.81 THS6032IDWP 296-10065-5-ND _| Low Power ADSL Line Driver 818 655 5.53 
POV1728E POM1728E-ND 24-Bit, 96kHz Stereo Audio DAC. 564 452 3.81 THS6032IGQER 296-10066-1-ND | Low Power ADSL Line Driver 8.20 656 5.54 


9.02 7.22 6.09 THS6032IGQER 296-10066-2-ND | Low Power ADSL Line Driver 12710.00/2,500 


POM1730E POM1730E-ND 24-Bit, 192kHz Stereo Audio DAC. . 


POM1733U. POM1733U-ND 18-Bit, Low Cost Stereo DAC. 270 216 1.68 THS6032IVFP_ 296-12689-ND Low Power ADSL Line Driver 818 6.55 5.53 
POVN737E PQVI1737E-ND 192kHz Stereo Audio DAC... 664 532 4.49 THS6042ID 296-12315-5-ND —_| High Speed ADSL CPE Line Driver... 5.28 4.23 3.57 
POV1738E PQVi1738E-ND 24-Bit, 192kHz Stereo Audio DAC. 950 7.60 6.42 THS6042IDDA 296-12667-5-ND —_| High Speed ADSL CPE Line Driver... 5.28 4.23 3.57 
POM1739E POM1739E-ND 192kHz Stereo Audio DAC. 664 532 4.49 THS60431D 296-12316-5-ND _| High Speed CPE Line Driver 

POV1740E POM1740E-ND PLL DACwith VCXO... 564 452 3.81 with Shutdown . 5.28 4.23 3.57 


POMI741E POVI741END | 24-Bit, 96kHz Audio DAC 313 251 1.95 THS6043IPWP 296-12317-S-ND | High Speed CPE Line 
POVI742E POVI1742END ‘| 24-Bit, 96KHz Audio DAC 333 267 208 with Shutdown 5.28 423 3.57 
POMI1742KE POM1742KEND | 24-Bit, 96kHz Audio DAC... 367 294 229 THS6052ID 296-11984-5-ND | Dual HS ADSL CPE Line Driver 513 411 3.20 
POM1744U PCVI1744U-ND _| 24-Bit, Low Cost Stereo DAC. 270 216 1.68 THS6052IDDA 296-12668-5-ND | Dual HS ADSL CPE Line Driver 513 411 3.20 
PCM1748E POM1748E-ND. 24-Bit, Stereo Audio DAC 236 1.89 1.47 THS6052IDR 296-11984-1-ND Dual HS ADSL Line Driver . 518 414 3.22 
POM1748E/2K POM1748ETR-ND | 24-Bit, Stereo Audio DAC 2704.00/2,000 THS6052IDR 296-11984-2-ND | Dual HS ADSL Line Driver . 7245,.00/2,500 
POVIT748KE POMI748KEND _ | 24-Bit, Stereo Audio DAC 259 2.07 1.61 THS60831D 2O6-12316-0-ND 99) Dual HS ADSL CPE Line Driver 
PCM1748KE/2K PCMVI1748KETR-ND | 24-Bit, Stereo Audio DAC 2984.00/2,000 with Shutdown... 513 411 3.20 
POM1750U POM1750U-ND Dual 18-Bit, Audio DAC. 28-SOC 32.34 30.19 28.03 THS60531PWP 296-11985-5-ND | Dual HS ADSL Line Driver 
POM1760U-L POM1760U-L-ND | Dual 20-Bit, Audio DAC 28-SOIC 20.72 19.34 17.96 with Shutdown .........0cccccee Bis) 4.41) 320 
POM1770PW 296-13470-5-ND _| Low Voltage, Low Power, Stereo THS6053IPWPR 296-11985-1-ND | Dual HS ADSL Line Driver 
DACw/Headphone Amplifier........ 385 3.08 2.40 with Shutdown ...........ecee 518 414 3.22 
POMI1770RGA 296-13471-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio THS6053IPWPR 296-11985-2-ND | Dual HS ADSL Line Driver 
DACw/Headphone Amplifier ......... 20-VON 4.23 3.39 2.64 with Shutdown ........-++sss 5866.00/2,000 
POM1771PW 296-13472-5-ND | Low Voltage, Low Power, Stereo Audio THS60620D 296-2374-5-ND —_| Dual ADSL Differential Receiver 473 3.78 294 
DACw/Headphone Amplifier........ 16-TSSCP 385 3.08 240 THS6072CD 296-2375-5-ND —_| Low Power ADSL Differential Receiver...8-SOIC 4.73 3.78 2.94 
PCMI1771RGA 296-13473-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio THS6092ID 296-12319-5-ND | Dual HS ADSL CPE Line Driver 
DACw/Headphone Amplifier ......... 24-SSOCP 423 3.39 264 with Shutdown .....0.0.0:cceeeeeee 8SOC 4.30 344 268 
POV772PW 296-13474-5-ND _ | Low Voltage, Low Power, Stereo Audio ‘THS6092IDDAR 296-12669-1-ND | Dual HS ADSL CPE Line Driver 
DACwiLineout Amplifier............ 16-TSSCP 385 3.08 240 with Shutdown .......0..ceceeseeeeees 8SOC 434 348 271 
PCMI1772RGA 296-13475-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio THS6092IDDAR 296-12669-2-ND | Dual HS ADSL CPE Line Driver 
DACw/Lineout Amplifier ............. 24-SSCP 4.23 3.39 2.64 with Shutdown ......0.0..0:cceeeeee 8-SOIC 6080.00/2,500 
POM1773PW 296-13476-5-ND | Low Voltage, Low Power, Stereo Audio THS6093ID 296-11986-5-ND | Dual HS ADSL CPE Line Driver 
DACw/Lineout Amplifier............ 16-TSSCP 3.85 3.08 2.40 with Shutdown ........0.c:ceeeeee 14S0C 430 3.44 268 
PQV1773RGA 296-13477-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audi ‘THS60931PWP 296-12320-5-ND | Dual HS ADSL CPE Line Driver 
DACw/Lineout Amplifier iF 4.23 339 264 with Shutdown . 4.30 344 268 
Pawi2702 PCM2702E-ND 16-Bit, Stereo Audio DAC... iS 871 7.85 6.96 THS6132VFP 296-13744-5-ND | High Efficiency Class-G ADSL 
-to- Line Driver 7.32 5.86 4.95 
Voltage to- Current Converter TOM1050D 296-9980-5-ND Dual Transient Voltage Suppressor . 2.23 1.78 1.34 
XTR110AG 296-13640-5-ND Precision Voltage-to-Qurrent Ethernet 
Converter/Transmitter ...............0. 16-Dip 15.89 14.31 12.69 DLKPCIS2 OTSSCTROND) TOGbps Ethernet Lan Physical 
Voltage-to-Frequency Converters a Coding Sublayer (PCS) NEW! 143.64 133.38 
VFC32KP VFC32KP-ND Voltage-to-Frequency and TLK1201IRCP 296-13362-ND Gigabit Bhernet Transceiver . 632 5.34 
Frequency-to-Voltage Converter ........ 14-Dip 6.36 5.09 4.30 TLK1501IRCP 296-10484-ND 0.6 to 1.5Gbps Transceiver .. : 11.40 10.11 
VFC32KU VFC32KU-ND Voltage-to- Frequency and TLK2201IRCP 296-10485-ND 1.0 to 1.6Gops Bthernet Transceiver ...64-VOFP__7.90 6.32 _ 5.34 
Frequency-to-Voltage Converter ...... 14S0C 7.60 6.08 5.13 TLK2201JRGCE 296-10486-ND 1.0 to 1.6Gops Ethernet Transceiver ....80-BGA 6.58 5.27 4.45 
VFCITOAP VFC110AP-ND High Frequency Voltage-to-Frequency ; TLK2201RCP 296-10487-ND 1.0 to 1.6Gpps Ethernet Transceiver ...64-VOFP 6.58 5.27 4.45 
Converter... sissies 14Dip_19.01 17.12 15.18 TLK2208GPV 296-14049-5-ND | 1.0 to 1.3Gbps 8-Port Gigabit Ethernet 
VFC320BP 296-12616-5-ND _| Voltage-to-Frequency and Transceiver NEW!.. 39.90 37.05 
Frequency-to-Voltage Converter ........ 14-Dip 17.88 16.69 15.50 TLK2501IRCP 296-10488-ND 1.6 to 2.5Gbps Transceiver 15.96 14.82 
\VFC3200P VFC3200P-ND Voltage-to- Frequency and ; TLK27011RCP 296-10489-ND 1.6 to 2.7Gops Transceiver .. 15.96 14.82 
Frequency-to-Voltage Converter ........ 14Dip 19.67 _18.36_17.05 TLK2711IROP 296-12215-ND 1.6 to 2.7Gops Transceiver 15.96 14.82 
TLK271 1URGQE 296-12216-ND 1.6 to 2.7Gbps Transceiver 15.96 14.82 
TLK3101IRCP 296-10490-ND 2.5 to 3.125Gops Transceiver 21.30 19.78 
TLK3104SAGNT 296-12040-5-ND | 10Gbps Bthernet Backplane 
RANSMISSION TreNSCdVEl oo. ecceceseseeteeeeeees .05 87.78 81.51 
«i. 9) Price Each TLK3104SOGNT 296-13704-ND 3.125Gbps Quad Serial Backplane 
Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 Transceiver 171.00 159.60 148.20 


4-20mA Transmitters/Receivers TLK3114SAGNT 296-12747-ND Quad High Speed Serial Transceiver. . . 94.05 87.78 81.51 
RCV420JP RCV420JP-ND 1-20mA Prec. Current Loop Receiver ....16-Dip 642 5.14 4.34 The Genent ay oTareosver NEW! 39.90 37.24 34.58 
RCV420KP RCV420KP-ND 4-20mA Prec. Ourrent Loop Receiver ....16-Dip 10.88 871 735 | ~~ = = = 
XTRIOLAP XTRIO1AP-ND Precision, Low Drift, 4-20mA TNETE2201BPHD 296-10772-ND | 1.25Gbps Ethernet Transovr . 836 669 5.65 
Two. Wire Transmitter ...-.ccccecceeee 14Dip 11.61 1046 928 TNETE2201 BPD 296-10773-ND —_| 1.25Gbps Ethernet Transcvr . 8.36 669 5.65 
XTRIO1AU XTRIO1AU-ND _| Precision, Low Drift, 4-20mA TNETE2201BPJW 296-14388-ND __| 1.25Gbps Ethernet Transcvr NE 8.36 6.69 5.65 
Two-Wire Transmitter..............02 16-SOC 1250 11.25 9.98 LCD 
XTR105P XTRI05P-ND 4-20mA Ourrent Transmitter with BURN7703PWP 296-14632-5-ND | Multi-Channel LOD Gamma Correction 
Sensor Excitation and Linearization. .... 14Dipp 840 7.56 671 Buffer MEW!.................cc00e 20-HTSSOP 236 1.89 1.47 
XTR1IO5PA XTR105PA-ND 4-20mA Current Transmitter with TFP101APZP 296-9987-ND 86MHz PanelBus DVI Receiver, 
Sensor Excitation and Linearization. .... 14Dip 7.20 576 4.86 with HSYNC Jitter Immunity. . 7.70 616 520 
XTR105U XTRI05U-ND 4-20mA Ourrent Transmitter with TFP101PZP 296-9988-ND 86MHz PanelBus DVI Receiver. 7.70 616 520 
Sensor Excitation and Linearization...14-SOIC 840 7.56 671 TFP201APZP. 296-9989-ND 112MHz PanelBus DVI Receiver, 
XTR1IO5UA XTR105UA-ND 4-20mA Ourrent Transmitter with with HSYNC Jitter Immunity. . 856 685 5.78 
Sensor Excitation and Linearization...14-SOC 7.20 5.76 4.86 TFP201PZP 296-9990-ND 112MHz PanelBus DVI Receiver 856 685 5.78 
XTR106P. XTR106P-ND 4-20mA Current Transmitter . 840 7.56 671 TFP401APZP 296-9991-ND 165MHz PanelBus DVI Receiver, 
XTR106PA XTR106PA-ND 4-20mA Current Transmitter 7.20 5.76 4.86 with HSYNC Jitter Immunity......... 100-TOP 9.50 7.60 642 
XTR106U XTR106U-ND 4-20mA Qurrent Transmitter. . 840 7.56 6.71 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 371 


Texas INSTRUMENTS 


DATA TRANSMISSION (Continued) 


‘Le lk Digi-Key Price Eachx ble Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description i 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TFP401PZP 296-9992-ND 165MHz PanelBus DVI Receiver .. 9.50 7.60 6.42 SN6SLVDS348PW 296-12648-5-ND | Quad High Speed Diff. Receiver . .. 5.18 415 3.50 
TFP403PZP 296-9993-ND 165MHz PanelBus DVI Receiver 10.81 9.74 8.64 SN6SLVDS352PW 296-12649-5-ND | Quad High Speed Diff. Receiver 530 424 3.58 
TFP410PAP 296-12666-ND PanelBus Digital Transmitter .... 5.98 4.79 4.04 SNESLVDS386DGG_—| 296-2353-5-ND _| 16-Ch., High Speed Diff. Receiver . 9.78 7.83 661 
LV SNESLVDS386DGGR | 296-2353-1-ND _| 16-Ch,, High Speed Diff. Receiver . 9.78 7.83 661 
SRESLIOZIDE SSTCESSSND ES 101 LOS Said os) WS) ED SNESLVDS386DGGR_| 296-2853-2-ND_| 16-Ch., High Speed Diff. Receiver . 12226.00/2,000 
SN65LV1023DB 296-12857-5-ND _| 10:1 LVDS Serializer... 988 7.91 6.67 entre Eee Ne ene Driver. ae ies eer 
LVDM SNESLVDS389DBT | 296-2356-5-ND _| 8-Channdl, High Speed Diff. Driver ...38-TSSOP 5.72 458 3.87 
‘SN65LVDM050D 296-1416-5-ND —_| Dual Differential Line Driver/Receiver...16-SOC 4.34 3.48 2.71 SN65LVDS390D 296-6927-5-ND | High Speed Differential Line Receiver...16-SOP 3.65 292 227 
SN65SLVDMOS0PW =| 296-12020-5-ND _| HS Diff. Line Driver/Receiver 434 348 271 SN6SLVDS390PW 296-6928-5-ND __| High Speed Differential Line Receiver...16-SOP 3.65. 2.92 227 
SN65LVDMO51D 296-1417-5-ND —_| Dual Differential Line Driver/Receiver... 434 348 271 SN6SLVDS391D -5ND|High Diff Driver .. 65. 2.92 227 
SNESLVDMO51PW = | 296-12021-5-ND | HS Diff. Line Driver/Receiver 434 3.48 271 Ce (Bene High ee Hae ee 
SN6SLVDM22D 29GN421-5:ND) | Dual Mux LVDS Repedter.... 495 3.96 3.08 SN6SLVDS1050PW | 296-6916-5-ND | HS Differential Line Driver/Rec 439 351 273 
‘SN6SLVDM22PW 296-12023-5-ND | Dual Mux LVDS Repeater... 495 3.96 3.08 SN65LVDS3486BDR | 296-6925-1-ND | Quad LVDS Receiver ..... 5.00 4.00 3.38 
SN65LVDM31D 296-6905-5-ND —_| High Speed Diff. Line Driver . 455 3.64 283 SN65LVDS3486BDR__| 296-6925-2-ND _| Quad LVDS Receiver . 7750.00/2,500 
SN65LVDM176D 296-1418-5-ND | High Speed Diff. Line Transceiver. 335 269 2.09 SNGSLVDS3486D 296-1427-5.ND | High Speed Diff. Line Receiver. 365. 292 227 
SN6SLVDM176DGK | 296-6903-5-ND _| High Speed Diff. Multipoint Transceiver 335 2.69 2.09 SNESLVDS3487D 396-1428-5-ND | Quad High Sood Diff. Line Dri 365 292 297 
SN6S5LVDM179D 296-1419-5-ND _| High Speed Diff. Line Driver/Receiver....8- 3.35 269 2.09 G igh Speed Dit. Line Driver . ‘ : : 
SN6SLVDS9637BDR | 296-6931-1-ND —_| Dual LVDS Receiver .. 248 1.98 1.54 
SN65LVDM179DGK | 296-6904-5-ND _| High Speed Diff. Line Driver/Receiver ....8-SOP 335 269 2.09 SN65LVDS9637BDR~ | 296-6931-2-ND _| Dual LVDS Receiver 3465.00/2,500 
SL VDM180D 296-1420-5-ND —_| High Speed Differential ‘ ne ee Pee) 
ae ids Dee Receives aS AS) BD SN6SLVDS9637D 296-1432-5-ND _| Dual HS Differential Receiver 248 1.98 1.54 
SNBSLVDMI80PW | 296-12022-5-ND_| High Speed bifeential SN65LVDS9637DGK | 296-12003-5-ND | Dual HS Differential Receiver . 248 1.98 154 
Line Driver/Receiver .......ccccceee. 335 269 2.09 SN65LVDS9637DGKR | 296-12003-1-ND | Dual HS Differential Receiver . 248 1.98 1.54 
- = 2 SN65LVDS9637DGKR | 296-12003-2-ND | Dual HS Differential Receiver . 3465.00/2,500 
SNESLVDMS200CG ea gles hla 1153 1038 921 SN6SLVDS9637DGN | 296-6992-5-ND —_| Dual HS Differential Receiver . 259 207 1.61 
SN75LVDM976DGG | 296-1760-5-ND _—_| 9-Channel Dual-Mode Transceiver. 13.24 11.93 10.58 SN6SLVDS9638D 226 1A3S°5:ND | Dual HS Differential Driver ... 288 ot 
SN75LVDM976DL 296-6934-5-ND | 9-Channel Dual-Mode Transceiver 13.24 11.93 10.58 SN6SLVDS9638DGK | 296-12004-5-ND _| Dual HS Differential Driver. 248 198 1.54 
SN75LVDM977DGG_| 296-2365-5-ND 9-Ohannel Dual-Mode Transceiver... 13.24 11.93 10.58 SN6SLVDS9638DGKR | 296-12004-1-ND | Dual HS Differential Driver. 248 1.98 1.54 
SN75LVDM977DL | 296-6935-5-ND_—_| 9-Channel Dual-Mode Transceiver 13.24 11.93 10.58 SNBSLVDS96380GKR | 296-12004-2-ND! | Dual HS Differential Driver. 3465.00/2,500 
SN65LVDM1676DGG__| 296-9734-5-ND ‘| 16-Channel Transceiver .. 11.35 10.22 9.06 SN6SLVDS9638DGN | 296-6933-5-ND_—_| Dual HS Differential Driver. 259 207 1.61 
SN65LVDM1677DGG_| 296-9735-5-ND 16-Channel Transceiver ... 11.78 10.61 9.41 SN65MLVD201D 296-14187-5-ND pl REGS Driver/ ascic MRC 
IVE IME WHT. oo sarnncccesessnnceccos a . 4 
SEROMA GD STROM 1s en SN65MLVD203D 296-14188-5-ND | Multipoint LVDS Line Driver/ 
AISA o Receiver NEW!.. 416 333 259 
Repeater NEWE..........22s.sesrees BSAC 5.00 4.00 3.11 SN65MLVD206D 296-14189-5-ND | Multipoint LVDS Line Driver/ 
SNESOMLIGODGC (ESS Gia img) 1-5-Cops LVDS Transtator/ Receiver NEW!...........c0ccccccees 8SOC 416 333 259 
Sesiewin pescomeny (ES eats au Be au SN65MLVD207D 296-14190-5-ND _| Multipoint LVDS Line Driver/ 
ss 2 : ene i : ! Receiver NEW!..........ccccsesesee: 8SOC 4.16 3.33 259 
eS BeepeRe Aeon Differential Line Driver sles airy) ed SN7SLVDS31D 296-12325-5-ND | Quad HS Differentid Driver.............16SOC 317 254 1.98 
gales igh Speed Diff. Line Receiver gee ey Bes SN75LVDS31PW 296-12005-5-ND | Quad HS Diff Dri 16- 17 254 19 
SNE5LVDSO48APW | 296-6912-5-ND —_| Quad High Speed Diff. Line Receiver 362 290 226 2 mrecerutal Drives “1GTSSOP ee me 
SNESLVDSOS0D 296-1422-5-ND _| HIS Diff. Line Driver/Peoeiver 439 351 273 SN7SLVDS31PWR | 296-12005-1-ND | Quad HS Differential Driver 1G-TSSCP 3.17 2.54 1.98 
Sef hice ‘ SN7SLVDS31PWR | 296-12005-2-ND | Quad HS Differential Driver .16-TSSOP 3596.00/2,000 
SN65LVDSO50PW _| 296-12051-5-ND_| HS Diff. Line Driver/Receiver 439 351 273 : : : 
Caner : SN7S5LVDS32D 296-12326-5-ND _| Quad HS Differential Driver... 3.17 254 1.98 
‘SN65LVDS051D 296-1423-5-ND | HS Diff. Line Driver/Receiver 439 351 273 : - 
SN6SLVDSOS1PW | 296-12052-5-ND__| HS Diff. Line Driver/Reoeiver 439 351 273 She eeeaes peep sera) Oued 1S Differential Driver aii Bee ee 
SN65LVDS1D 296-12138-5-ND _| High Speed Diff. Line Driver 145 116 87 SN7SLVDS82DGGR | 296-6666-1-ND | Ratlink™ Receiver .. as Gy Zit 
SN65LVDS1DBVR 296-6919-1-ND _—_| High Speed Diff. Line Driver. 145 116 87 SN7SLVDS82DGGR | 296-6666-2-ND_—_| Hatlink™ Receiver 5050.00/2,000 
SN65LVDS1DBVR 296-6919-2-ND__| High Speed Diff. Line Driver. 2226.00/3,000 SN7SLVDS83DGG 296-6667-5-ND | Hatlink™ Transmitter . 4.16 3.33 259 
SNGSLVDS2D 296-12139-5-ND | High Speed Diff. Line Receiver 1454116 ~87 SN7SLVDS84ADGGR _ | 296-6668-1-ND__| Ratlink™ Transmitter . 437 350 2.72 
SN65LVDS2DBVR 296-6920-1-ND High Speed Diff. Line Receiver . 145 116 87 SN75LVDS84ADGGR | 296-6668-2-ND Ratlink™ Transmitter . 4948.00/2,000 
SN65LVDS2DBVR 296-6920-2-ND | High Speed Diff. Line Receiver . 2226,00/3,000 SN7SLVDS86ADGG_—_| 296-1998-5-ND _| Hatlink™Receiver .. 437 350 272 
SN65LVDS22D 296-1426-5-ND —_| Dual Mux LVDS Repeater. 530 4.24 3.58 SN7SLVDS86ADGGR | 296-6671-1-ND _| Hatlink™Receiver .. 437 350 272 
SN65LVDS22PW 296-12024-5-ND___| Dual Mux LVDS Repeater. 530 4.24 358 SN7SLVDS8G6ADGGR | 296-6671-2-ND _| Ratlink™Reoeiver .. 4948.00/2,000 
SNOSLVDS31D 296-6922-5-ND | Quad High Speed Diff. Driver 365. 2.92 2.27 SN75LVDS86DGG 296-6672-5-ND _| Ratlink™Receiver .. 4.05 3.24 252 
SN65LVDS31NS 296-2350-5-ND | Quad High Speed Diff. Driver 365 292 2.27 SN75LVDS88BPFD —| 296-6673-5-ND ‘| TFT LOD-Panel Timing Controller 
SN65LVDS31PW 296-12329-5-ND | Quad High Speed Diff. Driver 365 292 2.27 with LVDS Interface. 740 5.92 5.00 
SN65LVDS32BDR 296-6923-1-ND —_| Quad High Speed Diff. Receiver 5.00 4.00 3.38 SN75LVDSO50D 296-12321-5-ND | Dual Low Volt. Diff. Driver/Rovr. 383 3.06 238 
SN65LVDS32BDR 296-6923-2-ND _| Quad High Speed Diff. Receiver 7750.00/2,500 SN75LVDS051D 296-12322-5-ND | Dual Low Volt. Diff. Driver/Rovr. 3.83 3.06 238 
SN65LVDS32D 296-6924-5-ND —_| Quad High Speed Diff. Receiver 365 292 227 SN7S5LVDS179D 296-12323-5-ND _| Low Volt. Diff. Driver/Receiver 232 1.86 1.45 
SN6SLVDS32PW 296-12330-5-ND —_ | Quad High Speed Diff. Receiver 3.65 292 227 SN75LVDS180D 296-12324-5-ND | Low Volt. Diff. Driver/Receiver.. 232 1.86 1.45 
SN65LVDS33D 296-9742-5-ND Quad High Speed Diff. Receiver 439 3.51 273 SN75LVDS386DGG_—| 296-9975-5-ND 16-Ch., High Speed Diff. Receiver . 850 680 5.74 
SN65LVDS33PW 296-9743-5-ND —_| Quad High Speed Diff. Receiver 439 351 2.73 SN75LVDS386DGGR | 296-9975-1-ND —_| 16-Qh., High Speed Diff. Receiver . 850 680 5.74 
SN6SLVDS34D 296-9744-5-ND_| Dual High Speed Diff. Receiver 266 213 1.66 SN75LVDS386DGGR | 296-9975-2-ND _ 16-Oh., High Speed Diff. Receiver . 10626.00/2,000 
So PaaS Baling Tens a ae 286 SN75LVDS387DGG_| 296-2367-5-ND__| 16-Ch., High Speed Diff. Driver. 850 680 5.74 
VDS84ACDGGR | 296-9747-1- atlink™ Transmitter : : : SN75LVDS389DBT | 296-2369-5-ND__| 8-Ch., High Speed Diff. Driver 5.60 449 3.49 
SNESLVDSS4ACDOGR Ege aey am cena Transmitter Sauer SN7SLVDS9637D | 296-12327-5-ND__| Dual HS Differential Receiver 240 1.92 1.44 
Se eee tetoer (ERE cone eS oe SN7SLVDS9638D__|296-12828-5-ND_| Dual HS Differential Driver... 240 1.92 1.44 
Sa : 7 5 LVDT 
‘SN65LVDS86AQDGGR | 296-9748-2-ND _| Rlatlink™Receiver . 5202.00/2,000 
SN65LVDS93DGG 296-1429-5-ND _| LVDS SERDES Transmitter 656 5.25 4.43 SN6SLVDT2D 296-12140-5-ND —_| High Speed Diff. Line Receiver .. 145 1.16 87 
SN65LVDS94DGG 296-1430-5-ND _| LVDS SERDES Receiver .. 656 5.25 4.43 SN65LVDT2DBVR 296-6896-1-ND —_| High Speed Diff. Line Receiver 145 116 87 
SN65LVDS95DGG. 296-1431-5-ND LVDS SERDES Transmitter 656 5.25 4.43 SN65LVDT2DBVR 296-6896-2-ND High Speed Diff. Line Receiver 2226.00/3,000 
SN65LVDS96DEG 296-1434-5-ND _| LVDS SERDES Receiver 656 5.25 4.43 SN6SLVDT14PW 296-12736-5-ND _| High Speed Diff. Driver/Receiver 493 3.95 3.07 
SN65LVDS100D 296-13624-5-ND | 2-Gops Differential SN6S5LVDT32BDR 296-6897-1-ND Quad LVDS Receiver .... 5.26 421 3.56 
Translator/Repeater .......0..ceeceeeees 5.00 4.00 3.11 SN6S5LVDT32BDR 296-6897-2-ND | Quad LVDS Receiver . 8152.50/2,500 
SNESLVDS100DGK —_| 296-13625-5-ND _| 2-Gps Differential SN6SLVDT33D 296-9749-5-ND —_| Quad, High Speed Diff. Receiver 439 351 273 
Translator/Repeater... 5.00 4.00 3.11 SN6SLVDT33PW 296-9750-5-ND —_| Quad, High Speed Diff. Receiver. 439 351 273 
SN65LVDS101D 296-13626-5-ND | 2-Gops Differential SN65LVDT34D 296-9751-5-ND | Dual, High Speed Diff. Receiver 266 213 1.66 
Translator/Repeater ................0 5.00 4.00 3.11 SN65LVDT41 PW. 296-12738-5-ND | High Speed Differential 
SN65LVDS101DGK —_| 296-13627-5-ND _| 2-Gops Differential Driver/Receiver .....-.eseseeeeeeeee 493 3.95 3.07 
Translator/Repeater .. 5.00 4.00 3.11 SN65LVDT122D 296-13652-5-ND | 1.5Gops 2x2 LVDS Crosspoint 
SN65LVDS104D 296-2344-5-ND 1:4 LVDS Qock Buffer 439 3.51 2.73 GCHAR 2c sv'es dhadeuteesaaeeabaenesdd 16-SOC 836 669 5.65 
SNESLVDSIO4PW | 296-6915-5-ND _| 1:4 LVDS Chock Buffer 439 351 273 SN6SLVDT122PW 296-13653-5-ND | 1.5Gops 2x2 LVDS Crosspoint 
SN65LVDS105D 296-2345-5-ND__| 1:4 LVDS Cock Buffer 439 351 273 io a aie 16-TSSCP 836 669 565 
Seen Se y pa Ls Gok Buffer ae eal ae SN6SLVDT348D 296-12737-5-ND | Quad, High Speed Differential 
| | }-Port Repeater . . z . . Receiver... 518 415 3.50 
Se 6 a 
SN65LVDS116DGGR _| 296-2348-1-ND__| 1:16 LVDS Repeater . 875 7.88 6.99 SN6SLVDT352PW 296-12651-5-ND | Quad High Speed Differential ae sl ie ba cacy 
SNESLVDS116DGGR | 296-2348-2-ND —_| 1:16 LVDS Repeater. 12968.00/2,000 Receiver... 530 4.24 358 
SN65SLVDS117DGG__| 296-2349-5-ND _| Dual 8-Port LVDS Repeater. 875 7.88 6.99 SNBSI 2 -Ch. Hi 
SNBSLVDS117DGGR_ | 296-2349-1-ND _| Dual 8-Port LVDS Repeater. 875 788 6.99 LVDTSBGDGG _T2SG2300.5 1S 16-Ch. High Speed Diff. Receiver. S28 CESSEGS 
SN6SLVDS117DGGR_ | 296-2349-2-ND —_| Dual &-Port LVDS Repeater... 42968.00/2,000 SN@SLVDTSSSDGCR  |296-2960-1-ND) | 16-Ch., High Speed Diff. Receiver . We) TSS SS 
SN6SLVDS122D 296-13650-5-ND _| 1.5Cbps 2x2 LVDS Crosspoint : SN65LVDT386DGGR | 296-2360-2-ND —_| 16-Ch., High Speed Diff. Receiver . 12226.00/2,000 
‘Switch 836 6.69 5.65 SNESLVDT388ADBT | 296-6899-5-ND _| Octal LVDS Receiver. . 572 458 3.87 
— oo eee een . : : SN65LVDT390D 296-6900-5-ND | High Speed Differential ae 365 292 227 
SNEGLVOSIZEPW | coo CS Gosspont nes AR) RES SNESLVDT3Q0PW | 296-6901-5-ND _| High Speed Differential Line Receiver 365 292 227 
SN6SLVDS150PW 296-9737-5-ND | Muxit™ PLL Freq. Multiplier... 616 4.93 4.16 SN6SLVDT3486BDR =| 296-6898-1-ND = / Quad LVDS Receiver .... 5.26 421 3.56 
SN65LVDS151DA 296-9738-5-ND —_| Muxit™ Serializer Transmitter . 5.02 4.02 3.13 SN65LVDT3486BDR =| 296-6898-2-ND = / Quad LVDS Receiver . 8152.50/2,500 
SN6S5LVDS152DA 296-9739-5-ND _| Muxit™ Receiver-Deserializer . 5.02 4.02 3.13 OR n Beeeeain ee Tyre Receiver Sas ee ss 8 
SN65LVDS179D 296-1424-5-ND 266 213 1.66 SNBSLVDT96 os S Receiver. ana 
SN6SLVDS179DGK | 296-6918-5-ND 266 213 166 SN75LVDT386DGG_| 296-2370-5-ND__| 16-Ch., High Speed Diff. Receiver . 850 680 5.74 
SN65LVDS180D 296-1425-5-ND 266 213 1.66 SN75LVDT386DGGR | 296-2370-1-ND —_| 16-Ch., High Speed Diff. Receiver . 850 680 574 
SNESLVDS180PW —| 296-12053-5-ND _| HS Differential Line Driver/Receiver. 266 213 1.66 SN75LVDT386DGGR _ | 296-2370-2-ND _| 16-Ch., High Speed Diff. Receiver .... 10626.00/2,000 
SN65LVDS348D 296-12735-5-ND | Quad High Speed Diff. Receiver ........ 16-SOC 5.18 4.15 3.50 (Continued) 
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Leb Digi-Key Price Eachx ble Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25100 Part No. Part No. Description il 25 100 
RS422 /RS423 /RS485 Ree PEST SND Tiple piisena Tersonves a ae AS 
mi = = riple erenti ransceiver x ) A 
ANZSIC ee | uad Differential Line Driver ... Bh AE tees SNESLBCI72ADW | 296-9706-5ND | Guad LP Differentid Line Driver, 470 377 293 
AM26C31GDBR 290-6782 1, ND) | Quad Differential Line Driver oe ee SN65LBC172AN 296-12283-5-ND | Quad LP Differential Line Driver 470 377 298 
pede pogo ieee am! Ut Differential Line Driver Cealueeey SNBSLBC172DW. 296-9707-5-ND _| Quad LP Differential Line Driver. 358 287 223 
ANGER. pe On tod Lee, iy oe i SNESLBCI72N 296-9708-5-ND | Quad LP Differential Line Driver... 358 287 223 
: = : 2 2 SN65LBC173AD 296-9709-5-ND —_| Quad LP Differential Line Receiver 290 233 1.81 
AM26C31IN 296-6785-5-ND_—_| Quad Differential Line Driver SN65LBC173AN 296-9710-5-ND —_| Quad LP Differential Line Receiver 290 233 1.81 
AMI26C31CD 296-13867-5-ND | Quad Differential Line Driver NEW! SN6SLBC173D 296-9711-5-ND _| Quad LP Differential Line Receiver 245 196 1.47 
ANeeeea Peete an ae te cenit SN65LBC173N 296-9712-5-ND _| Quad LP Differential Line Receiver ... 245 196 1.47 
pallies a ie es SNOSLBCT74ADW 296-9713-5-ND _ | Quad LP Differential Line Driver. 493 3.95 3.07 
AM26C321D 296-6788-5-ND__| Quad Diff. Line Receiver... SN65LBC174AN 296-12284-5-ND | Quad LP Differential Line Driver 4.93 3.95 3.07 
ANI26C32IDR 296-14471-1-ND | Quad Diff. Line Receiver NEW! . 81 68 SN65LBC174DW 296-9714-5-ND —_| Quad LP Differential Line Driver. 374 299 233 
ANVI26C32IDR 296-14471-2-ND | Quad Diff. Line Receiver NE WI. 877.50/2,500 SN65LBC174N 296-9715-5-ND Quad LP Differential Line Driver 3.74 299 233 
ANI26C32IN 296-6789-5-ND | Quad Diff. Line Receiver... 81 684 SN65LBC175AD 296-9716-5-ND _| Quad LP Differential Line Receiver 275 2.20 1.71 
AMI26C32CD 296-13868-5-ND | Quad Diff. Line Receiver NEW! 295 236 1.84 SN65LBC175AN 296-13124-5-ND | Quad RS-485 Diff. Line Receiver .. 275 220 171 
AM26LS310D 296-1010-5-ND_| Quad Differential Line Driver. 886650 SN65LBC175D 296-9717-5-ND —_| Quad LP Differential Line Receiver 2.33 186 1.40 
ANI26LS31CDR 296-1010-1-ND __| Quad Differential Line Driver. 88.66 «O SN65LBC175DW 296-12460-5-ND —_| Quad LP Differential Line Receiver 233 1.86 1.40 
AM26LS31CDR 296-1010-2-ND | Quad Differential Line Driver. 715.00/2,500 SN65LBC175N 296-9718-5-ND —_| Quad LP Differential Line Receiver 233 1.86 1.40 
AN26LS310N 296-1374-5-ND | Quad Differential Line Driver 88 66 50 SN65LBC176AD 296-9719-5-ND _| Quad LP Differential Bus Transceiver 232 1.86 1.45 
AN26LS32ACD 296-1011-5-ND | Quad Differential Line Receiver. 88 66 50 SN65LBCT76AP 296-9720-5-ND _| Quad LP Differential Bus Transceiver 232 1.86 1.45 
AM26LS32ACDR 296-1011-1-ND __| Quad Differential Line Receiver. 88 6650 SN65LBC176AQD 296-9721-5-ND | Quad LP Differential Bus Transceiver 439 351 273 
AM26LS32ACDR 296-1011-2-ND Quad Differential Line Receiver. 715.00/2,500 SN65LBC176D 296-9722-5-ND Quad LP Differential Bus Transceiver 1.95 1.56 1.17 
AM26LS32A0N 296-1376-5-ND —_| Quad Differential Line Receiver. 68 4.66 «50 SN65LBC176P 296-9723-5-ND _| Quad LP Differential Bus Transceiver 195 156 1.47 
AM26LS32ACNSR 296-6790-1-ND Quad Differential Line Receiver. 88 66 50 SN65LBC176QD 296-9724-5-ND_ Quad LP Differential Bus Transceiver 243 1.95 1.52 
AM26LS32ACNSR | 296-6790-2-ND__| Quad Differential Line Receiver. 586.00/2,000 SN6SLBCT79AD 296-9725-5-ND __| LP Differential Line Driver/Rovr. Pai 240 1.92 144 
AM26LS32AIDR 296-13065-1-ND _ | Quad Differential Line Receiver ... 7 63 50 SN65LBC179AP 296-9726-5-ND _| LP Differential Line Driver/Rovr. 240 1.92 1.44 
AVE6LS32AIDR 296-130652.ND | Quad Differential Line Receiver 812,502,500 SN65LBC179D 296-9727-5-ND _| LP Differential Line Driver/Rewr. 183 146 1.10 
AV26LS32AIN 296-13066-5-ND _ | Quad Differential Line Receiver. 75 63. 50 SN65LBC179P 296-9728-5-ND _| LP Differential Line Driver/Rewr. 183 146 1.10 
AM26LS33ACD 296-6791-5-ND | Quad Diff. Line Receiver... ‘93 «78S SN65LBC180AD 296-9729-5-ND _| LP Differential Line Driver/Rovr. 241 1.93 1.50 
ANV26LS33ACDR 296-14473-1-ND | Quad Diff. Line Receiver NEW! 93 7B 62 SN65LBCI80AN 296-9730-5-ND —_| LP Differential Line Driver/Rewr. 241 1.93 150 
AM26LS33ACDR 296-14473-2-ND _| Quad Diff. Line Receiver NEW! 1007.50/2,500 Gaincl oN peas an is rtahale ree sedis ae ies 1 
7 rs : = ferent: Ine Driver i. i. A ‘ 
WCE pega ae Dies tae Die : e Fi i = SNB5LBC182D 296-12167-5-ND _| Differential Bus Transceiver. 205 164 1.23 
‘ ; ; : SN65LBC182P 296-12734-5-ND _| Differential Bus Transceiver... 205 1.64 1.23 
anys poets Oe end teen Teese ea SN65LBC184D 296-9733-5-ND Differential Xcvr. with TVS Protection 243 1.94 1.46 
AMRSLVRCONSA | 2966796--ND | Cua Diterentl Line Rosie 20100 ay | SNBSLECIe#P | 296-2948.5ND | iferential Yor. with TVS Protection 243 194 1.46 
AVRGLVB20NSR | 296-6796-2-ND __| Quad Differential Line Receiver 1064.0072,000 See oe oe Cocoa Bus Transceiver eS 
AMDESIOCD Bae Ged Bus Trencociver ; en eee SN65176BP 296-1415-5-ND _| Differential Bus Transceiver... 1.73 138 1.04 
taka : : : SN75HVD12P 296-14047-5-ND _| 3.3V RS-485 Transceiver NE 326 261 203 
AM26S10CN 296-6798-5-ND | Quad Bus Transceiver ... 90 75 60 SNELEGOSTD PSeiesee A High Socad Ties = Se 
M26LV32CDR 296-6794-2-ND _| Quad Differential Line Receiver. 1300.00/2,500 SN7SLECI72DW Be eTERONG) a ne ith CAVE 3254 : : 
MAX232DR 296-14619-1-ND __| Dual RS232 Driver/Reosiver NEW! 90 75 60 é ifferentia Line Driver. ae Be) ele 
- SN7S5LBC172N 296-6866-5-ND | Quad LP Differential Line Driver 3.24 260 2.02 
Meeeue Ege seme) Oud FS282 Driver Receiver NE Creliueeesy SN7S5LBC173D 296-6867-5-ND | Quad LP Differential Line Receiver ... 2.23 1.78 1.34 
MAX252DWR Rg peop ou Qual FS232 Driver/Reoeiver NEW! AO i ab SN75LBC173N 296-6868-5-ND _| Quad LP Differential Line Receiver 223 1.78 1.34 
MAXSCOWA 22619620-2:ND) | Duel S232 Driver/Receiver NEW 798.00/2,000 SN7SLBCT74DW 296-6869-5-ND | Quad LP Differential Line Driver. 340 272 212 
MAX232|DWR 296-1862121-ND) | Qual S252 Driver/Receiver NEW! US a) SN7S5LBC174N 296-6870-5-ND | Quad LP Differential Line Driver 340 272 212 
MAKE S2IOWES eoRaSbe Lee Dual S232 Driver/ Receiver NE 52,00/2,000 SN75LBCI75D 296-6871-5-ND | Quad LP Differential Line Receiver 210 1.68 1.26 
MC3486D 296-7037-5-ND_—_| Tri-St. Quad Diff. Line Receiver ......... 96 72 54 SN75LBC175N 296-6872-5-ND | Quad LP Differential Line Receiver 210 168 1.26 
MC3486DR 296-14624-1-ND | Tri-St. Quad Diff. Line SN75LBC176AD 296-6873-5-ND _| Quad LP Differential Bus Transceiv 240 192 1.44 
Receiver NEW! ..........s.se esses 16SAC 96724 SN75LBCT76AP 296-6874-5-ND _| Differential Bus Transceiver... 240 1.92 1.44 
MG3486DR pecs Iso2e 2 Nag) Ti-St. Quad Diff. Line SN75LBC176D 296-1279-5-ND _| Differential Bus Transceiver 1.78 1.42 1.07 
Receiver NEWH............. -16-SOIC 780.00/2,500 SN75LBC176DR 296-1279-1-ND _| Differential Bus Transceiver 178 142 1.07 
MC3486N 296-7038-5-ND _| Tri-St. Quad Diff. Line Receiver 16Dip 96 72 54 SN75LBC176DR 296-1279-2-ND _| Differential Bus Transceiver. . 2272.50/2,500 
MC3487DR 296-14625-1-ND | Quad Differential Line Driver NEW!...16-SOC 96 72.54 SN75LBC176P 296-6875-5-ND _| Differential Bus Transceiver. 1.78 1.42 1.07 
MC3487DR 296-14625-2-ND | Quad Differential Line Driver NEW! ...16-SOIC 780.00/2,500 SN75LBC179AD 296-6876-5-ND LP Differential Line Driver/Revr Pairs 223 1.78 1.34 
MC3487N 296-1408-5-ND | Quad Differential Line Driver ... 16Dip 96 724 SN75LBC179AP 296-6877-5-ND _| LP Differential Line Driver/Rovr Pairs 223 178 1.34 
SN65176BDR 296-14636-1-ND _| Diff. Bus Transceiver NEW! 8SOC 1.73 1.38 1.04 SN75LBC179D 296-6878-5-ND LP Differential Line Driver/Revr Pairs. 165 132 .99 
‘SN65176BDR 296-14636-2-ND _| Diff. Bus Transceiver NEW!... 2207.50/2,500 SN75LBC179P 296-6879-5-ND —_| LP Differential Line Driver/Rovr Pairs... 165 132 99 
SN65C1167NSR 296-9699-1-ND | Dual Differential Driver/Rovr. 293 234 1.82 SN7S5LBC180AD 296-6880-5-ND _| LP Differential Line Driver/Revr Pairs ... 225 1.80 1.40 
SN65C1167NSR 296-9699-2-ND | Dual Differential Driver/Rovr. 3316.00/2,000 SN7SLBCI80AN 296-6881-5-ND | LP Differential Line Driver/Rovr Pairs .... 225 1.80 1.40 
SN65C1168PWR 296-14348-1-ND | Dual Diff. Driver/Revr NEW! 155 124 8 SN75LBC180D 296-6882-5-ND —_| LP Differential Line Driver/Rovr Pairs .... 185 148 1411 
SN65C1168PWR 296-14348-2-ND _| Dual Diff. Driver/Revr NEW! 1612.00/2,000 SN75LBC180N 296-6883-5-ND —_| LP Differential Line Driver/Rovr Pairs 185 148 1.11 
SN65HVD05D 296-12988-5-ND | High Output RS-485 Transceiver . 272 218 1.70 SN75LBC182D 296-11656-5-ND | Differential Bus Transceiver....... : 188 1.50 1.13 
SN65HVD06D 296-12989-5-ND | High Output RS-485 Transceiver . 261 2.09 1.63 SN7SLBC184D 296-2364-5-ND Differential Xcvr. with TVS Protection. ... 2.20 1.76 1.32 
SN65HVDO7D 296-12990-5-ND | High Output RS-485 Transceiver . 250 2.00 1.56 SN75LBC184P 296-6884-5-ND _| Differential Xevr. with TVS Protection .... 220 1.76 1.32 
SN65HVD08D 296-14010-5-ND | Wide Supply Range RS-485 SN75LBC187DBR 296-6885-1-ND —_| Multichannel E1A-232 Driver/Receiver...28-SOP 4.50 3.60 280 
Transceiver NEWI.......0......0c02- 8-SOC 407 3.26 254 ou a Popo er ee ee ..28-SOP 5100.00/2,000 
= ie = int luitiple Drivers 
aaa eoealeacaleumml| ce OY Farge S485 : AW @a3. BR ANd REOGIVES... es eeseeeseeetseesees 240 1.92 1.44 
SN6S5HVD10D 296-12645-5-ND | 3.3V RS-485 Transceiver . 8SOC 380 3.05 237 SN7SLBC771DW 296-6887-5-ND —_| GeoPort™ Transceiver : 240 192 1.44 
SN65HVD100D 296-14012-5-ND ‘| 3.3V RS-485 Transceiver NE’ 450 3.60 2.80 SN7SLBC776DW 296-6890-5-ND Single-Ohip GeoPort™ Transceiver -20-SOP 4.19 335 261 
SN65HVD11D 296-12646-5-ND__| 3.3V RS-485 Transceiver 371 297 231 SN75LBC777DW 296-6891-5-ND | Si nae Geoport/AppleTalk™ Romoeat se 
e wa a 7] ransceiver a - 
eeehaeg Pe aN care ene NEW ook ee SN7SLBC7B4DWR__| 296-6892-1-ND__| Quad RS-423-B Driver/Reosiver. 4.66 3.73 2.90 
SN65HVD12P 296-13862-5-ND | 3.3V RS-485 Transceiver NEW: 360 288 224 SN7SLBC784DWR =| 296-6892-2-ND | Quad RS-423-B Driver/Receiver 2639.00/1,000 
SN65HVD20D 296-14184-5-ND | Extended Common-Mode RS485 SN7SLBC7B6DW 296-6893-5: ND) | Guad RS-423-B Driver/Recelver 
Transceiver NEWL............ccccccee 8SOC 383 3.06 238 With LOOpbaAC. 4. wveversssaiseversene BGS 07 57.18 
SNESHVD21D 296-14185-5:ND _| Extended Common-Mode RS485 seas FERSASRD eked rst lapel (hk) (PED HS 
Ive termination x _ " 
Transceiver NEWI.........0..00c000 8-SOC 383 3.06 238 : : 
SN75LBO978DL 296-6895-5-ND | 9-Channdl Differential Transceiver 20.91 1952 1813 
enperNDeeD cicada) oor Tre erie esac Me SN75LBQ978DLR —_| 296-6895-1-ND _| 9-Channel Differential Transoeiver 20.91 1952 18.13 
eNBSHVDE300R PEED aay Nicci : : : SN75LBC978DLR 296-6895-2-ND | 9-Channel Differential Transceiver 17216.00/1,000 
se SN75107AD 296-6799-5-ND —_| Dual Line Receiver. 132 110 88 
with Standby Mode. Shei es) SN75107AN 296-6800-5-ND _| Dual Line Receiv 1.32 110 88 
Seo eae ©-3V CAN Transceiver SN75107BD 296-6802-5-ND | Dual Line Recaiv 8 61.39 
with Standby Mode........0.0:.0:c00 8-SOIC 5135.00/2,500 SN75107BN 296-6803-5-ND —_| Dual Line Raceiv BOB 39 
SNBSHVD2300D ea lcca omg &.3V CAN Transceiver SN75110AD 296-6804-5-ND —_| Dual Line Driver . 68 51 39 
with Standby Mode ..........0:cccccce 8-SOP 4.03 3.23 251 SN75110AN 296-6805-5-ND _| Dual Line Driver - 68OCtS139 
SN6SHVD231D 296-12206-5-ND | 3.3V CAN Transceiver SN75112D 296-6806-5-ND _| Dual Line Driver . 1.30 1.04.78 
with Sleep Mode. .......-.-1-ss1eeeres S SOC BEGG 7E2229) SN75112DR 296-6806-1-ND | Dual Line Driver . 130 1.04 78 
SN65HVD2310D 296-12704-5-ND _ | 3.3V CAN Transceiver with Sleep SN75112DR 296-6806-2-ND —_| Dual Line Driver . 1665.00/2,500 
QN00 Qualified... 8-SOC 4.03 3.23 251 SN75112N 296-6807-5-ND Dual Line Driver 130 1.04 .78 
SN6SHVD2320D 296-12705-5-ND | 3.3V CAN Transceiver SN75113N 296-6809-5-ND —_| Dual Differential Line Driver 16-Dip 1.68 1.34 1.01 
Q100 Qualified, 3.74 299 2.33 SN75114N 296-6811-5-ND_ _| Dual Differential Line Driver .. 16-Dip 1.88 1.50 1.13 
SN6SHVD232D 296-12282-5-ND_| 3.3V CAN Transceiver 3.42 274 2.13 SN75115D 296-6812-5-ND __| Dual Differential Line Receiver 16SOC 230 1.84 1.38 
‘SN65HVD233D 296-14639-5-ND | 3.3V CAN Transceiver NEW 385 3.08 2.40 SN75115N 296-6813-5-ND —_| Dual Differential Line Receiver 16-Dip 230 184 1.38 
SN65HVD251D 296-13816-5-ND | 5V CAN Transceiver SN75116N 296-6814-5-ND _| Differential Line Transceiver. 16-Dip 371 297 231 
with Standby Mode NEW! 8SOC 180 1.44 1.08 SN75117P 296-6820-5-ND —_| Differential Line Transceiver NI 8Dip 394 315 245 
SN65HVD3082ED 296-14640-5-ND | LP RS-485 Transceiver NEW! 8SOC 147 123 98 SN75118N 296-6821-5-ND __| Differential Line Transceiver... 16-Dip 360 288 224 
‘SN65LB0031D 296-9700-5-ND__| High Speed CAN Transceiver 3.20 2.56 1.99 SN75119P 296-6822-5-ND —_| Differential Line Transceiver -8Dip 3.94 3.15 245 
‘SN65LBO0310D 296-9701-5-ND _| High Speed CAN Transceiver 299 240 1.87 SN75121N 296-6823-5-ND | Dual Line Driver ......... 16-Dip 188 150 113 
SN65LBO0310DR 296-9701-1-ND | High Speed CAN Transceiver ... 299 240 1.87 SN75123N 296-6825-5-ND —_| Dual Line Driver NEW! ip 2.25 1.80 1.35 
SN65LBO0310DR 296-9701-2-ND | High Speed CAN Transceiver ... 4190.00/2,500 SN75124N 296-6826-5-ND —_| Triple Line Receiver 215 1.72 1.29 
SN65LBC170DB 296-9702-5-ND —_| Triple Differential Transceiver 686 5.49 4.64 SN75138N 296-6828-5-ND _| Quad Bus Transoeiver ... e 2.00 1.60 1.20 
SN65LBC170DW 296-9703-5-ND Triple Differential Transceiver . . 686 549 4.64 (Continued) 
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Meal Digi-Key Price Eachx Ble Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25100 Part No. Part No. Description Pkg. u 25 100 
SN75140P 296-12184-5-ND | Dual Line Receiver 225 180 1.40 MAX3222IPWR 296-13087-1-ND | 3-5.5V, Multichannel RS-232 
SN75150D 296-6830-5-ND —_| Dual Line Driver 90 75 60 Line Driver/Receiver ......0.ceceeee 20-TSSCP 2.25 1.80 1.40 
SN75150P 296-6831-5-ND —_| Dual Line Driver. 90 75 60 MAX3222IPWR 296-13087-2-ND _| 3-5.5V, Multichannel RS-232 
SN75154D 296-6832-5-ND _| Quad Differential Line Receiver 90 75 60 Line Driver/Receiver ......0..eeee 20-TSSOP 2550.00/2,000 
SN75154N 296-6833-5-ND _| Quad Differential Line Receiver... 90.75 60 MAX3223CDBR 296-13088-1-ND _| 3-5.5V Multichannel RS-232 
SN75155D. 296-6835-5-ND Line Driver and Receiver... 1.26 1.05 84 Line Driver/Receiver................65 20-SSOP_ 1.75 1.40 1.05 
SN75155P 296-6836-5-ND _| Line Driver and Receiver... 126 1.05 .84 MAX3223CDBR 296-13088-2-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 
$N75157D 296-6837-5-ND _| Dual Differential Line Receiver . 180 1.44 1.08 Line Driver/Receiver..........eceeees 20-SSOP 1820.00/2,000 
SN75157P 296-6838-5-ND _| Dual Differential Line Receiver. 1.80 1.44 1.08 MAX3223CDWR 296-13445-1-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 
SN75158D 296-6839-5-ND _| Dual Differential Line Driver ... 450 3.60 2.80 Line Driver/Receiver .... 1.75 1.40 1.05 
SN75158P 296-6840-5-ND —_| Dual Differential Line Driver . 450 3.60 2.80 MAX3223CDWR 296-13445-2-ND | 3-5.5V Multichannel RS- 
SN75158PSR 296-6841-1-ND _| Dual Differential Line Driver . 450 3.60 2.80 Line Driver/Receiver ......s.seeee 1820.00/2,000 
SN75158PSR 296-6841-2-ND _| Dual Differential Line Driver . 5100.00/2,000 MAX3223CPWR 296-13089-1-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 
SN75159D 296-6842-5-ND _| Dual Differential Line Driver . 4.28 342 266 Line Driver/Receiver .....0.cccecce 20-TSSCP 1.75 1.40 1.05 
SN75159N 296-6843-5-ND_ Dual Differential Line Driver . 428 342 2.66 MAX3223CPWR 296-13089-2-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 
SN75160BDW 296-6844-5-ND __| Catal General Purpose Interface Line Driver/Receiver ......0...eee 20-TSSOP 1820.00/2,000 
Bus Transceiver ........ceeeeeeeeeee 20-SAC 4.05 3.24 252 MAX3223IDBR 296-13090-1-ND _ | 3-5.5V Multichannel RS-232 
SN75160BN 296-6845-5-ND | Cotal General Purpose Interface Line Driver/Receiver..........eteeee 20-SSCP__213 1.70 1.28 
Bus TransodiVer.........cecceeeeenees 20-Dip 4.05 324 2.52 MAX3223IDBR 296-13090-2-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 
SN75161BDW 296-6846-5-ND _| Cctal General Purpose Interface Line Driver/Receiver. 2210.00/2,000 
Bus Transceiver..........0.:ceeeeeee ees 20-SCP 4.05 3.24 252 MAX3223IDWR 296-13091-1-ND 3-5.5V Multichannel RS- 
SN75161BN 296-6847-5-ND —_| Cctal General Purpose Interface Line Driver/Receiver .......0cceeeeee 20-SOC 2.13 1.70 1.28 
Bus Transceiver.......eceeeeeeeeeeees 20-Dip 4.05 3.24 252 MAX3223IDWR 296-13091-2-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 
SN75162BDW 296-6848-5-ND _| Cctal General Purpose Interface Line Driver/Receiver .......0.ecceeees 20-SQ1C 2210.00/2,000 
Bus Transceiver. 473 3.78 2.94 MAX3223IPWR 296-13092-1-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 
SN75172DW 296-6849-5-ND_ Quad Differential Line Driver 1.90 152 1.14 Line Driver/Receiver ..........2.2.05 20-TSSCP 213 1.70 1.28 
SN75172N 296-6850-5-ND —_| Quad Differential Line Driver 190 1.52 1.14 MAX3223IPWR 296-13092-2-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 
$N751730D 296-6851-5-ND _| Triple Line Driver/Receiver 3.60 288 2.24 Line Driver/Receiver ......0...eeee 20-TSSOP 2210.00/2,000 
SN751730N 296-6852-5-ND _| Triple Line Driver/Receiver .. 3.60 288 2.24 MAX3232CDBR 296-13093-1-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 
SN75173D 296-6853-5-ND _| Quad Differential Line Receiver 2.00 1.60 1.20 Line Driver/Receiver.......s.01e1+e+ 16-SSCP_ 188 1.50 1.13 
SN75173N 296-6854-5-ND Quad Differential Line Receiver... 2.00 1.60 1.20 MAX3232CDBR 296-13093-2-ND 3-5.5V Multichannel RS-232 
SN75174DWR 296-6855-1-ND _| Quad Differential Line Driver ... 1.30 1.04 .78 Line Driver/Receiver......0.eeceeeee 16-SSCP 1950.00/2,000 
SN75174DWR 296-6855-2-ND —_| Quad Differential Line Driver 1352.00/2,000 MAX3232CDR 296-13094-1-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 
SN75174N 296-1735-5-ND —_| Quad Differential Line Driver 130 1.04 .78 Line Driver/Receiver .......0eeceeeee 16SOC 1.88 150 1.13 
SN75175D 296-6856-5-ND —_| Quad Differential Line Receiver. 108 90 72 MAX3232CDR 296-13094-2-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 
SN75175N 296-1736-5-ND _| Quad Differential Line Receiver. 108 90 72 Line Driver/Receiver .......1seeeeses 16-SOC 2400.00/2,500 
$N75176AD 296-6857-5-ND _| Differential Bus Transceiver . "75S OO MAX3232CDWR 296-13095-1-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 
SN75176AP 296-1737-5-ND _| Differential Bus Transceiver. 7% 63 50 Line Driver/Receiver ........cceeeeeeses 16-SOP 1.88 150 1.13 
SN75176BD 296-1275-5-ND _| Differential Bus Transceiver. 88 66 50 MAX3232CDWR 296-13095-2-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 
SN75176BDR 296-1275-1-ND _| Differential Bus Transceiver. 88 66 50 Line Driver/Receiver ......ccccecseceee 16-SOP 1950.00/2,000 
SN75176BDR 296-1275-2-ND _| Differential Bus Transceiver. 715.00/2,500 MAX32320PWR 296-13096-1-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 
SN75176BP 296-1739-5-ND _| Differential Bus Transceiver. . 88 «6650 Line Driver/Receiver ......0..0ee 16-TSSOP 1.88 1.50 1.13 
SN75178BP 296-6858-5-ND Differential Bus Repeaters ... 1.88 1.50 1.13 MAX3232CPWR 296-13096-2-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 
$N75179BD 296-6860-5-ND _| Differential Driver/Receiver Pair 129 1.08 86 Line Driver/Receiver ......0...ecce 16-TSSOP 1950.00/2,000 
SN75179BP 296-6861-5-ND _| Differential Driver/Receiver Pair 129 1.08 .86 MAX3232IDBR 296-13097-1-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 
SN75182N 296-6862-5-ND Dual Differential Line Receiver ... 1.25 1.00 nO) Line Driver/Receiver.............6.068 16-SSCP 225 1.80 1.35 
SN75183N 296-6863-5-ND —_| Quad Differential Line Driver ... 2.00 1.60 1.20 MAX3232IDBR 296-13097-2-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 
SN75976A1 DGG 296-9925-5-ND _—_| 9-Ch., RS-485 Diff. Transceiver 14.78 13.31 11.80 Line Driver/Receiver..........0teees 16-SSCP 2340.00/2,000 
SN75976A1 DL 296-9926-5-ND 9-0h., RS-485 Diff. Transceiver. 14.78 13.31 11.80 MAX3232IDR 296-13098-1-ND 3-5.5V Multichannd RS-232 
SN75976A2DGG 296-2363-5-ND _| 9-Ch., RS-485 Diff. Transceiver 18.30 17.08 15.86 Line Driver/ Receiver ......ccccccec+ee 16-SOC 225 1.80 1.35 
$N751177N 296-6816-5-ND Dual Differential Driver/Receiver . 3.31 265 2.06 MAX3232IDR: 296-13098-2-ND 3-5.5V Multichannel RS-232 
§N751177NSR 296-6817-1-ND _| Dual Differential Driver/Receiver . 331 265 2.06 Line Driver/Receiver .......0eceeeeee 16-SOC 2880.00/2,500 
SN751177NSR 296-6817-2-ND _| Dual Differential Driver/Receiver . 3748.00/2,000 MAX3232IDWR 296-13099-1-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 
$N751178N 296-6818-5-ND _| Dual Differential Driver/Receiver . 3.31 265 2.06 Line Driver/Receiver ........eceeeeees 16-SOP_ 2.25 1.80 1.35 
SN751178NSR 296-6819-1-ND. Dual Differential Driver/Receiver . 3.31 265 2.06 MAX3232IDWR 296-13099-2-ND 3-5.5V Multichannel RS-232 
SN751178NSR 296-6819-2-ND _| Dual Differential Driver/Receiver . 3748.00/2,000 Line Driver/RECeNVer ....+.cccsececseces 16-SCP 2340.00/2,000 
TL3695D 296-10171-5-ND _| Differential Bus Transceiver. 125° 1.00.75 MAX3232IPWR 296-13100-1-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 
TL3695P 296-10172-5-ND _| Differential Bus Transceiver. . 125 1.00 .75 Line Driver/Receiver ......0..seee 16-TSSOP 225 1.80 1.35 
UA9637ACD 296-11149-5-ND _ | Dual Differential Line Receiver . 90 75 60 MAX3232IPWR 296-13100-2-ND _ | 3-5.5V Multichannel RS-232 
UAQ639CP 296-11150-5-ND __| Dual Differential Line Receiver. 90.75 60 Line Driver/Receiver 2340.00/2,000 
RS-232 MAX3238CDBR 296-9597-1-ND Multichannel RS-232 Dvr./Revr. 1.88 1.50 1.13 
CD75232DBR 296-.6047-1-ND | Multiple RS-232 Driver/Recaiver 3627 MAX3238CDBR 296-9597-2-ND | Multichannel RS-232 Dvr./Rovr. 1950.00/2,000 
075232DBR 296-6947-2-ND _| Multiple RS-232 Driver/Receiver . 320.00/2,000 Moser Wit oe eee gly mg Multichannel RS-232 Dvr./Ro. Wee ed te 
CD75232DW 296-6048-5.ND _| Multiple RS-232 Driver/Receiver 36.27 MAX3238CPWR 296-9598-2-ND | Multichannel RS-232 Dvr./Rovr. 1950.00/2,000 
CD75232DWR 296-6948-1-ND _| Multiple RS-232 Driver/Receiver. 3637 MAX3238IDBR 296-9599-1-ND _| Multichannel RS-232 Dvr./Revr. 213 1.70 1.28 
D75232DWR 296-6948-2-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver . 320.00/2,000 MAX3238IDBR 296-9599-2-ND Multichannel RS-232 Dvr./Revr. 2210.00/2,000 
CD75032PWR 296-6950-1-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver. 36.27 MAX3238IPWR 296-9600-1-ND | Multichannel RS-232 Dvr./Rovr. 213 1.70 1.28 
D75232PWR 296-6950-2-ND _| Multiple RS-232 Driver/Receiver . 320.00/2,000 MAXG2381 PWR 296-9600-2-ND | Multichannel RS-232 Dwr./Revr. 2210.00/2,000 
D75323DW 296-6951-5-ND —_| Multiple RS-232 Driver/Receiver . 42 32 MAX3243CD8R 296-6941-1-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver ues a 
LT10300D 296-9589-5-ND _| Quad Low Power Line Driver 118 89 MAX3243CDBR 296-6941-2-ND _| Multiple RS-232 Driver/Receiver 1430.00/2,000 
LT1030CN 296-1401-5-ND Quad Low Power Line Driver 118 89 MAX3243CDWR 296-6942-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver ... 1.38 1.10 .83 
MAX: 5 q . 5 MAX3243CDWR 296-6942-2-ND _| Multiple RS-232 Driver/Receiver .. 715.00/1,000 
Wop Pe ed Ghee Dee es MAX32430PWR 296-6943-1-ND _| Multiple RS-232 Driver/Receiver 138 110 83 
MAX2321D 296-6938-5-ND _| Dual BA-232 Driver/Receiver 88 70 MAX3243CPWR 296-6943-2-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver 1430.00/2,000 
MAX232IDW 296-6939-5-ND _| Dual BA-232 Driver/Receiver _. 88 «70 MAX3243IDBR 296-6944-1-ND _| Multiple RS-232 Driver/Receiver 1.75 1.40 1.05 
MAX232IN 296-6940-5-ND _| Dual BA-232 Driver/Receiver .. ‘88 © 70 MAX3243IDBR 296-6944-2-ND —_| Multiple RS-232 Driver/Receiver.... 1820.00/2,000 
4402-51 7 F MAX3243IDWR 296-6945-1-ND _| Multiple RS-232 Driver/Receiver .. 175 1.40 1.05 
wacericosr | 2969586-11ND_ | t Channa RS-232 Drive Recs 138 1103 | MAG2ASIOWR —_|206-6045-2.ND | Mlle RS 222 Driver eosiver 910.0/1.000 
MAX3221CDBR 296-9593-2-ND _| 1-Channel RS-232 Driver/Receiver . 1430.00/2,000 MAX32431PWR PO Sel a) Multiple S232 Driver/Pecelver ei rae Org 0) 
MAX3221CPWR 296-9504-1-ND _| 1-Channel RS-232 Driver/Receiver . 138 110 83 MAX3243IPWR 296-6946-2-ND _| Multiple RS-232 Driver/Receiver 1820.00/2,000 
MAX32210PWR 296-9594-2-ND _| 1-Channel RS-232 Driver/Receiver . 1430.00/2,000 MC1488N 296-1404-5-ND | Quad Line Driver 48° «3627 
MAX3221IDBR 296-9595-1-ND _| 1-Channel RS-232 Driver/Receiver . 150 120 90 MC1489AN 296-96025-ND —_| Quad Line Receiver. 480 36027 
MAX3221IDBR 296-9595-2-ND | 1-Channel RS-232 Driver/Receiver . 1560.00/2,000 MC1489N 296-1405-5-ND | Quad Line Receiver. 48 3627 
MAX3221 IPWR 296-9596-1-ND _| 1-Channel RS-232 Driver/Receiver . 150 120 90 SN6S5C1154N 296-11855-5-ND | Quad Low Power Driver/Receiver . 4.28 342 266 
MAX3221IPWR 296-9596-2-ND | 1-Channel RS-232 Driver/Receiver .... 1560.00/2,000 SN6503221DBR 296-13116-1-ND | 3-5.5V, Single Channel Compatible 
MAX3222CDBR 296-13082-1-ND | 3-5.5V, Multichannel RS-232 RS-232 Line Driver/Receiver ......... 16-SSCP_ 297 2.38 1.85 
Line Driver/Receiver...........eeee: 20-SSOP_ 213 1.70 1.28 SN65C3221 DBR 296-13116-2-ND | 3-5.5V, Single Channel Compatible 
MAX222CDBR 296-13082-2-ND | 3-5.5V, Multichannel RS-232 RS-232 Line Driver/Receiver ......... 16-SSOP 3366.00/2,000 
Line Driver/Peceiver.......c.ccss0000: 20-SSOP 2210.00/2,000 SN65C3221 PWR 296-13117-1-ND | 3-5.5V, Single Channel Compatible 
MAX3222CDWR 296-13083-1-ND | 3-5.5V, Multichannel RS-232 RS-292 Line Driver/Receiver........16-TSSOP 2.97 2.38 1.85 
Line Driver/Receiver .. 213 170 1.28 SN65C3221 PWR 296-13117-2-ND _ | 3-5.5V, Single Channel Compatible 
MAX3222CDWR 296-13083-2-ND | 3-5.5V, Multichannal RS: RS-232 Line Driver/Receiver........ 16-TSSOP 3366.00/2,000 
Line Driver/Receiver ......eeeeeceee 20-SAC 2210.00/2,000 SN65C3223DBR 296-13486-1-ND | 3-5.5V Multichannel Compatible 
MAX3222CPWR 296-13084-1-ND | 3-5.5V, Multichannel RS-232 RS-232 Line Driver/Reoeiver ......... 20-SSOP 3.51 2.81 2.19 
Line Driver/Receiver .........2..0608 20-TSSCP 213 1.70 1.28 SN65C3223DBR 296-13486-2-ND 3-5.5V Multichannel Compatible 
MAX3222CPWR 296-13084-2-ND | 3-5.5V, Multichannel RS-232 RS-232 Line Driver/Reoeiver ......... 20-SSOP 3978.00/2,000 
Line Driver/Receiver .........c..0.08 20-TSSOP 2210.00/2,000 SN65C3223DWR 296-13487-1-ND 3-5.5V Multichannel Compatible 
MAX3222IDBR 296-13085-1-ND | 3-5.5V, Multichannel RS-232 RS-282 Line Driver/Receiver.. 3.51 281 219 
Line Driver/Receiver...........0eee. 20-SSOP_ 2.25 1.80 1.40 SN65C3223DWR 296-13487-2-ND | 3-5.5V Multichannel Compatible 
MAX3222IDBR 296-13085-2-ND | 3-5.5V, Multichannel RS-232 RS-232 Line Driver/Receiver.......... 20-SOIC 3978.00/2,000 
Line Driver/Receiver..........0.2.0005 20-SSOP 2550.00/2,000 SN65C3223PWR 296-13488-1-ND 3-5.5V Multichannel Compatible 
MAX3222IDWR 296-13086-1-ND | 3-5.5V, Multichannel RS-232 RS-232 Line Driver/Receiver........ 20-TSSOP 3.51 281 219 
Line Driver/Receiver .............:6205 20-SOC 225 1.80 1.40 SN65C3223PWR 296-13488-2-ND | 3-5.5V Multichannel Compatible 
MAX3222IDWR 296-13086-2-ND 3-5.5V, Multichannel RS-232 RS-232 Line Driver/Receiver........ 20-TSSOP 3978.00/2,000 
Line Driver/Receiver .............:006+ 20-SO1C 2550.00/2,000 (Continued) 
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Ta Digi-Ke Price Each 
Wis TEXAS INSTRUMENTS DATA TRANSMISSION (Continued) Part No. Part No eeilatten 125 100 
ia Digi-Key Price Each SNVSLPI¢SDWR — | 2966975--ND | LP Multiple AS 290 Driver ecaver. 213-170 128 
ictles BariiNoy Beecn Psion Pepe ee 20 0 SN75LP196DWR 296-6975-2-ND _| LP Multiple RS-232 Driver/ Receiver. 2210.00/2,000 
SN65C3238DBR 296-12733-1-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible SN75LP1185DBR 296-6971-1-ND —_| LP Multiple RS-232 Driver/Receiver. 213 1.70 1.28 
RS-232 Line Driver/Receiver.......... 28-SSCP 405 324 252 SN75LP1185DBR 296-6971-2-ND _| LP Multiple RS-232 Driver/Receiver. 2210.00/2,000 
SNE5C3238DBR 296-12733-2,ND) | 3-5.5V, Multichannel Compatible SN75LP1185DW 296-6972-5-ND __| LP Multiple RS-282 Driver/Receiver 213. 1.70 1.28 
RS-232 Line Driver/Receiver ......... 28-SSOP 4590.00/2,000 SN75LP1185DWR 296-6972-1-ND —_| LP Multiple RS-232 Driver/Receiver. 213 1.70 1.28 
SNE5C3238DWR 296-19118-1ND) | $-5.5V, Multichannel Compatible SN75LP1185DWR | 296-6972-2-ND__| LP Multiple RS-232 Driver/Receiver. 2210.00/2,000 
RS-232 Line Driver/Receiver.......... 28-SOC 4.05 3.24 2.52 SN75LPE185DBR 296-6976-1-ND —_| LP Multiple RS-232 Driver/Receiver. 225 180 1.35 
SN65C3238DWR 296-13118-2-ND _|3-5.5V, Multichannel Compatible SN75LPE185DBR 296-6976-2-ND _| LP Multiple RS-232 Driver/Recelver 2340.00/2,000 
iS 222 Line Driver/Fiebetver 235+ Soe ESN EOD SN7SLPE185DW 296-1759-5-ND —_| LP Multiple RS-232 Driver/Receiver... By en eS 
eee eae gag | > 5.5V, Multichannel Compatible SN75LV4737ADBR | 296-6977-1-ND _| Multichannel RS-232 Line 
RS-232 Line Driver/| Receiver Hea adie 28-TSSOCP 4.05 324 252 Driver/Receiver with Enable. 416 333 259 
SESE RMIT END [S282 Line Drive/Pecever....28- TSSOP 4590,00/2,000 aim | eal earner ar TiRED DER 
cwslsiiain . A iver/Receiver wit! le. | | 
SNE5C3243D6R eal alam S-5.5V, Multichannel Compatible SN75113NSR 296-13312-1-ND _ | Dual Differential Line Driver 168 134 1.01 
epscouslen aarcans |Saaaeeee eal Steet 28-550? ee SN75113NSR 296-13312-2-ND _| Dual Differential Line Driver .. 1742.00/2,000 
RS-232 Line Driver/ Receiver 28-SSCP 4896.00/2,000 SN75116NSR 296-13313-1-ND Tri-State Differential Line Transceiver . 371 297 231 
Re 296-13121-1-ND|9-5.5V, Multichannel Compatible HONE SN75116NSR 296-13313-2-ND _| Tri-State Differential Line Transceiver . 4208.00/2,000 
Peo BOR. PE cn am a SN75121NSR 296-13314-1-ND__ | High Speed Dual Line Driver ............ 1.88 150 1.13 
SN6SCR243DWR DOG1S121-2ND |5-55V, Multichannel Compatible : coheed Se isINGE pea pees Paper Line Driver . a Sooo ae 
” " ;. P 4 ine Receiver . 5 5 J 
SN65C3243PWR 206-131224-ND | 358V, Multichannel ‘Compatibe aad nie Seer 22 peg eet gogmm) cuad Line Fecelver. : 798.00/2,000 
FSD Line Driver/Peccuer op-Teace WEE MOMS SN75185DW 296-1740-5-ND _| Multiple RS-232 Driver/Receiver . 81 «684 
eNBSCaD4aPWR 296-13122-2-ND_|3-55V, Multichannel Compatibie : : : SN75185DWR 296-1740-1-ND__| Multiple RS-232 Driver/Receiver . 81.6854 
RS-232 Line Driver/Recelver........ 28-TSSCP 4896.00/2,000 SN75185DWR 296-1740-2ND __| Multiple F252 Driver/Reoeiver . 718.00/2,000 
E 7 SN75185N 296-6953-5-ND —_| Multiple RS-232 Driver/Receiver . 81 «4684 
ees ay Haein ey By Hees pol - mee Ran ee SN75186DW 296-6954-5-ND —_| Quad Driver/Receiver with Loopback 360 288 224 
SN65C23243DLR 296-13115-1-ND | 3-5.5V, Dual RS-232 Port 540 432 3.36 SN75188D 296 1276-5-ND))) Guad Line Driver. wo Ee Ae 
SN65C23243DLR 296-13115-2-ND | 3-5.5V, Dual RS-232 Port 3060.00/1,000 SN75188DR 296-1276-1-ND__| Quad Line Driver. 56.42 _—82 
SN75C185DW 296-1753-5-ND _| Low Power Multiple Driver/Receiver....20-SOIC 2.00 1.60 1.20 SN75188DR 296-1276-2-ND —_| Quad Line Driver. 455.00/2,500 
SN75C185N 296-9974-5-ND | Low Power Multiple Driver/Receiver .....20-Dip 2.00 1.60 1.20 SN75188N 226, 782-5, NOS) Gued Line Driver a5 42 2 
SN75C188D 296-6965-5-ND —_| Quad Low Power Line Driver . 90 75 60 SN75189AD 296-1277-5-ND —_| Quad Line Receiver . 560 A232 
SN75C188DBR 296-6966-1-ND | Quad Low Power Line Driver . 90 75 60 SN75189ADR PoCg igi a) Guad Line Receiver 28 ee 
SN75C188DBR 296-6966-2-ND —_| Quad Low Power Line Driver . 798.00/2,000 SN75189ADR 296-1277-2-ND__| Quad Line Receiver. 455.00/2,500 
SN75C188N 296-1754-5-ND Quad Low Power Line Driver . 90| 7560 ‘SN75189AN 296-1744-5-ND Quad Line Receiver. 56 42 32 
SN75C189AD 296-1755-5-ND _| Quad Low Power Line Receiver 92 «69D SN75189D 296-1745-5-ND | Quad Line Receiver . 560 A282 
SN75C189ADBR 296-6967-1-ND _| Quad Low Power Line Receiver . 92 69 52 SN75189N 296-6955-5-ND —_| Quad Line Receiver. 56 4232 
SN75SC189ADBR 296-6967-2-ND __| Quad Low Power Line Receiver . 612.00/2,000 SN75196DW 296-6956-5-ND__| Multiple RS-232 Driver/Reoeiver . 1.05 88 70 
SN75CI89AN 296-1756-5-ND __| Quad Low Power Line Receiver CA Gy 1 SN75196DWR 296-12930-1-ND _ | Multiple RS-232 Driver/Reosiver . 1.05 88 70 
SN75C189D 296-6968-5-ND _| Quad Low Power Line Receiver . 96 72 54 SN75196DWR 296-12930-2-ND _ | Multiple RS-232 Driver/Receiver . 932.00/2,000 
SN75C189N 296-6969-5-ND Quad Low Power Line Receiver . 96 72. 5A SN75196N 296-6957-5-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver . 1.05 88 70 
SN75C198D 296-6970-5-ND | Quad Low Power Line Drivers... 281 225 1.75 SN75451BPSR 296-13316-1-ND | Dual Peripheral Driver .. 64 48 36 
SN75C1154DW 296-6958-5-ND | Quad Low Power Driver/Receiver . 1.70 1.36 1.02 SN75451BPSR 296-13316-2-ND | Dual Peripheral Driver .. 426.00/2,000 
SN75C1154N 296-6959-5-ND. Quad Low Power Driver/Receiver . 1.70 1.36 1.02 SN75454BPSR 296-13317-1-ND __| Dual Peripheral Driver .. 64 48 36 
SN75C1167DBR 296-6960-1-ND __| Dual Differential Driver/Receiver 1.25 1.00.75 SN75454BPSR 296-13317-2-ND _ | Dual Peripheral Driver 426.00/2,000 
SN75C1167DBR 296-6960-2-ND _| Dual Differential Driver/Receiver .. 1300.00/2,000 SN752232DGGR 296-12331-1-ND 1.35 1.13.90 
SN75C1167N 296-6961-5-ND —_| Dual Differential Driver/Receiver .. 1.25 1.00 .75 SN752232DGGR 296-12331-2-ND 1198.00/2,000 
SN75C1167NSR 296-6962-1-ND _| Dual Differential Driver/Receiver 1.25 1.00 .75 SN752232DLR 296-12332-1-ND | Dual RS-232 Port... 1.35 1.13 90 
SN75C1167NSR 296-6962-2-ND | Dual Differential Driver/Receiver 1300.00/2,000 $N752232DLR 296-12332-2-ND _ | Dual RS-232 Pott... 599.00/1,000 
SN75C1168N 296-6963-5-ND __| Dual Differential Driver/Receiver .. 1.25 1.00.75 TL145406DWR 296-10140-1-ND _ | Triple RS-232 Driver/Receiver 120 100 60 
SN75C1168NSR 296-6964-1-ND | Dual Differential Driver/Receiver .. 125 1.00.75 TL145406DWR 296-10140-2-ND _| Triple RS-232 Driver/Receiver 1064.00/2,000 
SN75C1168NSR 296-6964-2-ND _| Dual Differential Driver/Receiver 1300.00/2,000 TL145406N 296-10141-5-ND _| Triple RS-232 Driver/Receiver.. 1.20 1.00 .80 
SN75C1406D 296-12934-5-ND —_| Triple Low Power Driver/Receiver . 144 120 .96 UA9636ACD 296-11147-5-ND | Dual Line Driver with Adjustable 
SN75C1406DW 296-1751-5-ND _| Triple Low Power Driver/Receiver . 144 120 96 Slew Rate... ceeecceceseeeeeeeteeee BSsOoC 90 75 60 
SN75C1406DWR 296-1751-1-ND Triple Low Power Driver/Receiver . 144.120 96 UAQ636ACP 296-11148-5-ND | Dual Line Driver with Adjustable 
SN75CI406DWR 296-1751-2-ND __| Triple Low Power Driver/Receiver . 1276.00/2,000 Sow Rakei..is. cccosscsesvecivinsnnas 8Dip 90 .75 60 
SN75C1406N 296-1752-5-ND Triple Low Power Driver/Receiver . 7 144 1.20 96 UC51700Q 296-11352-5-ND | Octal Line Driver with Strapped 
$N75C3221 DBR 296-13322-1-ND | 3-5.5V, Single Channel RS-232 Compatible Mode Selection ........cccscscseeseee 28-PLOC 554 4.44 3.74 
Line Driver/Receiver..............0045 16-SSOP 243 1.95 1.52 UC51800Q 296-11354-5-ND | Low-Speed Asynchronous 
SN75C3221 DBR 296-13322-2-ND | 3-5.5V, Single Channel RS-232 Compatible Obtal Line Receiver «0. seseeeeeees 28-PLOC 554 4.44 3.74 
Line Driver/Recelver............cc 16-SSOP 2754.00/2,000 SCSI 
SN75C3221PWR 296-13323-1-ND | 3-5.5V, Single Channel RS-232 Compatible nerd 5 
ieee eter 26 1s 1 | SR RD SS wee ons.... Sr ae ae Te 
SN75(3221 PWR 296-13323-2-ND | 3-5.5V, Single Channel Compatible SN75971B2DGG 296-9923-5-ND —_| SCSI Diff. Converter - Data.. 18.42 17.20 15.97 
RS-232 Line Driver/Receiver........ 16-TSSOP 2754.00/2,000 SN75971B2DL 296-9924-5-ND | SCSI Diff. Converter - Data 18.42 17.20 15.97 
SN7503222DWR 296-13040-1-ND | RS-232 Compatible Line SN75976A2DL 296-1278-5-ND _| 9-Channal Differential Transceiver 18.30 17.08 15.86 
SECA ARES RECON sasthtbseree ets 27 SOP HES SIME2 Bia SN75976A2DLR 296-1278--ND | 9-Channdl Differential Transceiver 1830 17.08 15.86 
ieee Pee a eRnNARTD SN75976A2DLR 296-1278-2-ND —_| 9-Channel Differential Transceiver... 15067.00/1,000 
SN75C3223DBR 296-13499-1-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible nes. eer Se? ots Pogulatoe sotlemneat Bil 2G) eB 
RS-232 Line Driver/Recelver ......... 20-SSOP 297 238 1.85 : : : 
SN75C3223DBR 296-13499-2-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible 
RS-232 Line Driver/Recelver.......... 20-SSOP 3366.00/2,000 ‘ DIGITAL AUDIO 
SN75C3223DWR 296-13500-1-ND _[3-5.5V, Multichannel Compatible wy TEXAS INSTRUMENTS INTERFACE RECEIVER 
RS-232 Line Driver/Receiver.......... 20-SOC 297 238 1.85 = : 
SN75C3223DWR 296-13500-2-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible Tl. Digi-Key ae Price Each 
RS-232 Line Driver/Receiver.......... 20-SOIC 3366.00/2,000 Part No. Part No. Description Pkg. 125 __—-100 
SN75C3223PWR 296-13501-1-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible DIR1701E-ND DIR1701E-ND Digital Audio Interface Receiver. 28-SSCP 380 3.05 237 
RS-232 Line Driver/Receiver........ 20-TSSOP_ 297 238 1.85 DIR1703E-ND DIR1703E-ND Digital Audio Interface Receiver. 28-SSCP__ 3.80 3.05 2.37 
SN75C3223PWR 296-13501-2-ND _ | 3-5.5V, Multichannel Compatible 
RS-232 Line Driver/Recelver 3366.00/2,000 7 DIGITAL 
SN75C3238DBR 296-12743-1-ND _| RS-232 Line Driver/Receiver 28-SSOP 351 281 219 wy TEXAS INSTRUMENTS Locic 
SN75C3238DBR 296-12743-2-ND _| RS-232 Line Driver/Receiver ... 3978.00/2,000 
SN75C3238DWR 296-13324-1-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible Ta Digi-Key Price Each 
RS-232 Line Driver/Receiver........... 28-SOP 3.51 281 219 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN75C3238DWR 296-13324-2-ND _|3-5.5V, Multichannel Compatible 4000 Family 
SN75CR232PWR rey | Saat Coeatio cae PEE 1283.00 000 (D4001BE 296-2028-5-ND | OVIOS Quad 2-In. NOR Gate... 40 32 «22 
RS-232 Line Driver/Recelver........ 28-TSSOCP 3.51 281 219 (4001BM 296-3500-5:ND | CMOS Quad 2-In. NOR Gate: SO 82 ee 
SN75C3238PWR 296-13325-2-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible CD4001BNSR 296-12627-1-ND| CMOS Quad 2-In. NOR Gate. 40 32 22 
RS 232 Line Driver/Receiver........ 28-TSSCP 3978,00/2,000 CD4001BNSR 296-12627-2-ND| CMOS Quad 2-In. NOR Gate. . 190.00/2,000 
SN75C3243DBR 296-13326-1-ND __|3-5.5V, Multichannel Compatible C4001 BPWR eSeaTAOTBaI ST) OMICS Cueci2-In. NOR Gate NEW. gy 
PS 232 Line Driver/Receiver ......... 28-SSCP 324 260 202 CD4001BPWR 296-14076-2-ND| QOS Quad 2:In. NOR Gate NEW! 790.00/2,000 
SN75C3243DBR 296-13326-2-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible CD4001UBE 296-14077-5-ND| OMICS Quad 2-In. NOR Gate NEW! 40 82.22 
RS-232 Line Driver/Receiver ......... 28-SSOP 3672.00/2,000 D4002BE 296-2029-5-ND_| Dual 4-Input NOR Gate 40 32.22 
SN75C3243DWR 296-13327-1-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible 04002BNSR 296-14078-1-ND} Dual 4-Input NOR Gate NE W!. 40. 32 22 
RS.232 Line Driver Receiver ........... 28-SOP 324 260 202 CD4002BNSR 296-14078-2-ND| Dual 4-Input NOR Gate NEW 190.00/2,000 
SN75C3243DWR 296-13327-2-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible 0D4002BPWR 296-14239-1-ND| Dual 4-Input NOR Gate NEW: A0)) 132) 22 
RS-232 Line Driver/Receiver ..........- 28-SCP 1836.00/1,000 D4002BPWR 296-14239-2-ND| Dual 4-Input NOR Gate NEW!. 190.00/2,000 
SN75C3243PWR 296-13058-1-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible 004007UBE 296-3501-5-ND | Dual Complementary Pair Plus In 40 32.22 
RS-232 Line Driver/Receiver........ 28-TSSOCP 3.24 260 202 0D4007UBM 296-3502-5-ND | Dual Complementary Pair Plus Inverter 40 32 22 
SN75C3243PWR 296-13058-2-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible CD4009UBE 296-2030-5-ND | Hex Inverter Buffer ......... AO .82—.22 
RS-232 Line Driver/Recelver 4148.00/2,000 (CD4010BE 296-2160-5-ND | Hex Buffer/Converter NEW! 78 65 52 
SN75C23243DGGR ~—| 296-13320-1-ND | 3-5.5V, Dual RS-232 Port .. 428 342 266 00401 0BPWR 296-14084-1-ND| Hex Buffer/Converter NEW! 40 32.24 
SN75C23243DGGR 296-13320-2-ND | 3-5.5V, Dual RS-232 Port 4846.00/2,000 D401 0BPWR 296-14084-2-ND) Hex Buffer/Converter NEW! 224.00/2,000 
SN75C23243DLR 296-13321-1-ND | 3-5.5V, Dual RS-232 Port... as 4.28 342 266 00401 1BE 296-2031-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 36 «29.20 
SN75C23243DLR 296-13321-2-ND | 3-5.5V, Dual RS-232 Port.............. 2423.00/1,000 c04011BM 296-3507-5-ND_| Quad 2-Input NAND Gate 36.20 
SN75LP196DBR 296-6974-1-ND _| LP Multiple RS-232 Driver/Receiver.....20-SOP 2.13 1.70 1.28 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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DIGITAL LOGIC (Continued) 


4% Texas INSTRUMENTS 


ioe Digi-Key Price Each 7 Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
0D4011BM96 296-14474-1-ND | Quad 2-In. CMOS NAND Gate NEW!.....14-SOC 36.29.20 D4040BPWR 296-12761-2-ND] 12 Stage, CMOS Ripply-Carry Binary 
D401 1BM96 296-14474-2-ND | Quad 2-In. CMOS NAND Gate NEW. ....14-SOIC 235.00/2,500 Counter/Divider .......0..ceceeeeees 14-TSSCP 216.00/2,000 
D4011BNSR 296-14085-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate NE WI. 14S0P 36 29.20 CD4041UBPWR 296-14104-1-ND | Quad True/Complement 
0D4011BNSR 296-14085-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate NEW! 14-SOP 198.00/2,000 Buffer NEW!.........0...0...0c.c0020 14-TSSOP 2 54 41 
0D4011BPWR 296-12759-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 36 12g 20) D4041UBPWR 296-14104-2-ND| Quad True/Complement 
D401 1BPWR 296-12759-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 798.00/2,000 Buffer NEWS... 478.00/2,000 
D4011UBE 296-14086-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate NE‘ 36) em 20 CD4042BE 206-2049-5-ND | Quad D-Type Latch 35 44~~«3 
D4012BE 296-2032-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate. ..... 36 «29 «20 CD4043BE -2050-5-ND | Tri-St. Quad NOR R/S Latch WO 
OIE Poe pete yay Oval 4-Input NAND Cate NE Mi 8 mn | cd404380W 206 4269-5 ND TiS. Gua NORA'S Latch NEW! ren 
0D4012BMI96 296-14246-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate NE WI. 235.00/2,500 CD4043BNSR 596-14105-1-ND| Tri-St. Quad NOR R/S Latch NEW! oS 4433 
0D4012BNSR 296-14087-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate NEW! . 36 eo 20 004043BNSR 296-14105-2-ND| Tri-St. Quad NOR R’S Latch NEW! 308.00/2,000 
cease Ree eR pod CMe Tete ren Healer (CD4043BPWR 296-14106-1-ND| Tri-St. Quad NOR VS Latch NEW! 55 44 33 
gee ype Flip-Hop .. so @ D4043BPWR 296-14106-2-ND] Tri-St. Quad NOR PS Latch NEW! 08. 00/2, 
D4013BM 296-12572-5-ND | Dual GMCS D-Type Rlip-Hop .. 36 «2920 peea tg) Tet. Quad ich scene (ony 
@D4013BNSR 296-14088-1-ND | Dual CMOS D-T, D4044BE 296-2051-5-ND | Quad NAND RS Latch. 4 36) «(BT 
ype Rip-Hop Nv SOLU 20) D4044BNSR 296-12762-1-ND| Quad NAND R’S Latch 48 36 27 
CD4073BNSR 296-14088-2-ND | Dual GVICS D-Type Hip-Hop NEW: 198.00/2,000 59612 762.2.ND| Quad NAND F/S Latch. “BUTE 
D4013BPWR 296-14089-1-ND | Dual OMICS D-Type Fiip-Rop NEW: ic: 0) oes! : oes 
04013BPWR 296-14089-2-ND | Dual CMOS D-Type Fip-Rop NEW! 198.00/2,000 CD4045BE 296-3512-5-ND_| 21-Stage Counter... AB 36 27 
CD4014BE 296-2034-5-ND | 8-Bit Shift Register ....... 50 40. 30 D4045BPWR 296-14107-1-ND| 21-Stage Counter NE 48 36 «27 
D4014BPWR 296-14248-1-ND | 8-Bit Shift Register NEW! 50 40 30 0D4045BPWR 296-14107-2-ND| 21-Stage Counter NEW1... 320.00/2,000 
(D4074BPWR 296-14248-2-ND | 8-Bit Shift Register NEW! 280.00/2,000 opt ata peg oer mem) Vicropower Phase Lack Loop eg ao 
D4015BE 296-2035-5-ND | Dual 4-Stage Static Shift Register .. 55 44 (33 D4046BNSR 296-14108-1-ND| Micropower Phase Lock Loop NEW! 52 39.30 
CD4015BPWR 296-14090-1-ND | Dual 4-Stage Static Shift (CD4046BNSR 296-14108-2-ND| Micropower Phase Lock Loop NEW!.. 346.00/2,000 
Register NEW!...........0..0cccccee 16-TSSCP 5B AA 8B D4046BPWR 296-14109-1-ND] Micropower Phase Lock Loop NEW. 52. 4.39.30 
D4015BPWR 296-14090-2-ND | Dual 4-Stage Static Shift D4046BPWR 296-14109-2-ND] Micropower Phase Lock Loop NEW!.. 346.00/2,000 
Register NEW!..............c.0ccs00+ 16-TSSCP 198.00/2,000 0D4047BE 296-2053-5-ND | CMCS Low Power Monostable/Astable 
CD4016BE 296-2036-5-ND | Quad Bilateral Switch 14-Di 36.«29~SO Multivibrator ........scsieeieteeeeees Ee 
D4016BM 296-14250-5-ND | Quad Bilateral Switch NEW! 1450C 36 29 20 (0D4047BNSR 296-14110-1-ND| COMICS Low Power Monostable/Astable 
D4016BNSR 296-14092-1-ND | Quad Bilateral Switch NEW! 16-SOP 36 29 .20 Multivibrator NEW!.......0..0.ccccccee: 1450P 39 32 2 
D4016BNSR 296-14092-2-ND | Quad Bilateral Switch NEW! . 198.00/2,000 D4047BNSR 296-14110-2-ND| QVMICS Low Power Monostable/Astable 
D4017BE 296-2037-5-ND_| 10 Decale Counter/Divider 39 4.3222 Multivibrator NEW!......0.cccccccseee: 14-SCP 216.00/2,000 
CD4077BNSR 296-14094-1-ND | 10 Decade Counter/Divider NEW! SONI G ONO? 0D4047BPWR 296-13642-1-ND| CIOS Low Power Monostable/Astable 
D4017BNSR 296-14094-2-ND | 10 Decade Counter/Divider NEW! 216.00/2,000 Multivibrator ........c0scsscscesesesesee 39° «32 
D4017BPWR 296-14252-1-ND | 10 Decade Counter/Divider NEW!. Ss Be CD4047BPWR 396-13642-2.ND| OMICS Low Power Monostable/Astabl 
CD4017BPWR 296-14252-2-ND | 10 Decadle Counter/Divider NEW... 16-TSSOP 216.00/2,000 oie Win ARAN DOTD 
D4018BE 296-14236-ND_| QVIOS Presettable Divide-by-N Counter.....16-Dip 65.4433 cD4048BE 296-2054-5-ND | Expandable 8-In Gate ee ES 
D4018BNSR 296-14095-1-ND MLO, Divide-by-N mM a D4049UBE 296-2055-5-ND | Hex Inverting Buffer/Converter .. Igo) 2) 22 
ute iassasate d ! ; D4049UBNSR 296-14112-1-ND | Hex Inverting Buffer/Converter NI 69 
OSES ALAS ERD Stacie MEW. DyiasbyN arreraaTe (CD4049UBNSR 296-14112-2-ND Hex Inverting Buffer/Converter NEW: 216.00/2,000 
OD4019BE 296-2038-5-ND_| Cuiad ANDIOR Select Gate 55 4433 D4050BE 296-2056-5-ND | Hex Non-Inverting Buffer/Converter . ) gO 
: : D4050BDWR 296-14270-1-ND| Hex Non-Inverting Butfer/ 
CD4020BE 296-2039-5-ND | 14-Bit Ripple-Carry Binary eats NEUE 1¢-sc0 Me ee 
Qounter/Divider ...............ceeeeeeee eee BS) Le SS) i | | i i: 4 
cD4020BNSR 296-14097-1-ND | 14-Bit Ripple-Carry Binary Counter/ OD4050B0WA ale aaa) Hex Nore inverting Buffer/ 
Divider NEW!...........c.ccccceecesecees 16-SCP 55 44 «33 Converter NEW! . 16SAC 216.00/2,000 
04020BNSR 296-14097-2-ND | 14-Bit Ripple-Carry Binary Counter/ CD4050BNSR 296-14113-1-ND | Hex Non-Inverting Butfer/ 
Divider NEW!........e-ccccseseeeesesees 16-SOP 308.00/2,000 Converter NEW!. .......c.ccceeeees 16SCP 39 32 22 
(04021BE 296-2040-5-ND_| 8-Bit Shift Register 16-Dip 39 32 22 CD4050BNSR 296-14113-2-ND| Hex Non-Inverting Buffer/ 
04021BM 296-14255-5-ND | 8-Bit Shift Register NEW! 16SOC 39 32 22 Converter NEWH........... ) 216.00/2,000 
004021 BPWR 296-14256-1-ND | 8-Bit Shift Register NEW! 16-TSSOCP 0.39 32-22 004051BE 296-2057-5-ND_| 8-Channel Analog Mux/Demux 16-Dip 403224 
D4021BPWR 296-14256-2-ND | 8-Bit Shift Register NEW: 16-TSSCP 216.00/2,000 (0D4051BM96 296-14271-1-ND| 8-Channel Analog Mux/Demux NEW!....16-SOC 40 32.24 
D4022BNSR 296-14098-1-ND | Octal Counter/Divider NE' 16-SOP 45 3627 0D4051BM96 296-14271-2-ND] 8-Channel Analog Mux/Demux NEW. ...16-SOIC 270.00/2,500 
CD4022BNSR 296-14098-2-ND | Octal Counter/Divider NEW! ~16-SOP 252.00/2,000 D4051BNSR 296-14115-1-ND| 8-Channel Analog Mux/Demux NEW!.....16-SOP 40 32.24 
D4022BPWR 296-14257-1-ND | Octal Counter/Divider NEW! 16-TSSCP 453627 D4051BNSR 296-14115-2-ND] 8-Channel Analog Mux/Demux NEW! 224.00/2,000 
D4022BPWR 296-14257-2-ND | Octal Counter/Divider NEW! 16-TSSCP 252.00/2,000 D4051BPWR 296-11993-1-ND| 8-Channel Analog Mux/Demux . 6-TSSCP 403224 
cbicasensn _|296-14009-1-ND|Tiple.rput NAND Gate NEW. ta-ecP 352920. | CDICOTERWR | 206-11990-2ND| 8 Channa Andiog Min/Damux a peer 
-14099-1-ND | Triple 3-In ie ! a : E . D4052BE 296-2058-5-ND | 4-Ch. Analog Mux/Demux ..... % 20 Ft 
CD4023BNSR 296-14099-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate NEW! 14-S0P 198.00/2,000 CD4052BM96 296-14272-1-ND| 4-Ch. Analog Mux/Demux NEW! 3606.30 
D4024BE 296-2042-5-ND_| 7-Bit, Ripple-Carry Binary Counter . 14Dip 39 8222 CD4052BM96 296-14272-2-ND| 4-Ch. Analog Mux/Demux NEW!. 237.50/2,500 
(0D4024BM96 296-14258-1-ND | 7-Bit, Ripple-Carry 1 CD4052BNSR 296-14116-1-ND | 4-Ch. Analog Mux/Demux NEW. SOOM CO Mn 
coitdeNies Pere a ae EWE io veccsnseey cies: 14-SOC soe 2 a2 (CD4052BNSR 296-14116-2-ND| 4-Ch. Analog Mux/Demux NEW!. 202.00/2,000 
Bia Cotte: NEW? 14s0c aeRGTAETT 0D4052BPWR 296-14273-1-ND| 4-Ch. Analog Mux/Demux NEW!. 136) 1 nGON 121 
AY ARS TBE Riis soeneo soars es D4052BPWR 296-14273-2-ND] 4-Ch. Analog Mux/Demux NEW!. 202.00/2,000 
(D4024BPWR 296-12760-1-ND | 7-Bit, Ripple-Carry Binary Counter.......14 TSSOP 39322 CDM053BE 296-2059-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux Tynan ten 
D4024BPWR 296-12760-2-ND | 7-Bit, Ripple-Carry Binary Counter....... 14-TSSOP 216.00/2,000 CD4053BM96 296-14274-1-ND| Triple 2-Channel Analog 
D4025BE 296-2043-5-ND_| Triple 3-Input NOR Gate....... 14-Dip 36 29.20 
Mux/Demux NEWI.......00:0ccececee 16SOC 40 32 24 
D4025BM96 296-14100-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate NEW! 36 29 «20 
D4025BM96 296-14100-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate NEW! 235,00/2,500 Cas diet \ictbonn NEW 16-SA1C 270.00/2,500 
(D4026BE 296-14260-5-ND | Decade Counter/Divider NEW! ~16-Dip 75 63 50 CoMOsSBPWR PeeH I eTND| Ti i oan amc eas 
D4026BPWR 296-14261-1-ND | Decade Counter/Divider NEW! 16-TSSOP 75635. Nh SIDER pea 9 te-tesce Oe 
0D4026BPWR 296-14261-2-ND | Decade Counter/Divider NEW! . 666.00/2,000 u pee ital oar r : 4 
D4027BE 296-2044-5-ND | Dual JK Master/Slave Flip-Flop 36 «2920 (CD4053BPWR eae) ‘iple2 Channa Andog 
D4027BM 296-3511-5-ND_| Dual JK Master/Stave Flip-Flop 16-SOP 36.2920 Mux/Demux NEWE.........0.1-111+ 16-TSSCP 224.00/2,000 
(€D4027BNSR 296-14101-1-ND | Dual JK Master/Slave Fip-Aop NEW!...... 36029 0D4054BE 296-3514-5-ND_| CMOS 4-Segment LOD Driver --16-Dip 40.322 
004027BNSR 296-14101-2-ND | Dual JK Master/Stave Fip-Hop NEWI.....16-SOP 198.00/2,000 CD4055BE 296-14275-5-ND| BCD to 7-Segment LCD Driver NEW!......16-Dip 72541 
004027BPWR 296-14262-1-ND | Dual JK Master/Slave CD4056BE 296-14118-5-ND| BCD to 7-Segment Decoder/ : 
Hip-Hop NEW! 0.2... 16-TSSOCP 6.36290 Driver NEWI...............4.. -16-Dip 56 4232 
cD4027BPWR 296-14262-2-ND | Dual JK Master/Slave D4059AE 296-3515-5-ND_| OMOS Prog. Divide-by-N Counter . .24-Dip 225 1.80 1.35 
Hip-Hop NEW! 2.20.20... 16-TSSCP 198.00/2,000 (D4060BE 296-2060-5-ND | 14-Bit Ripple Counter/Divider 
(D4028BE 296-2045-5-ND | BOD-to-Decimal Decoder . aS 2 2 and Oscillator... .ceeecceseteeeeseneene 16-Dip 40 32 24 
D4028BNSR 296-12724-1-ND | BCD-to-Decimal Decoder . 39 «432 «22 D4060BPWR 296-14119-1-ND] 14-Bit Ripple Counter/Divider 
D4028BNSR 296-12724-2-ND | BCD-to-Decimal Decoder . 216.00/2,000 and Oscillator NEW!..........cceee 16-TSSCP 40322 
D4029BE 296-2046-5-ND | Preset Up/Down Binary Count . 39 «32 CD4060BPWR 296-14119-2-ND| 14-Bit Ripple Counter/Divider 
D4030BE 296-2047-5-ND_| Quad Exclusive OR Gate. . 14-Dip 36.29.20 and Oscillator NEW!............ 16-TSSCP 224.00/2,000 
D4030BM 296-14263-5-ND | Quad Exclusive OR Gate NE 4-S0C 3629S CD4063BE 296-14120-5-ND| 4-Bit Magnitude Comparator NEW 4 48 86 
D4030BNSR 296-14102-1-ND | Quad Exclusive OR Gate NEW! 14-SOP 36 29 20 CD4063BNSR 296-14121-1-ND| 4-Bit Magnitude Comparator NEW!. 64 48 36 
D4030BNSR 296-14102-2-ND | Quad Exclusive OR Gate NEW! .14-SOP 198.00/2,000 CD4063BNSR 296-14121-2-ND| 4-Bit Magnitude Comparator NEW! 426.00/2,000 
D4030BPWR 296-14103-1-ND | Quad Exclusive OR Gate NEW! 14-TSSCP 362920 CD4066BE 296-2061-5-ND | Quad Bilateral Switch. 36 «30. 24 
D4030BPWR 296-14103-2-ND | Quad Exclusive OR Gate NEW! 14-TSSCP 198.00/2,000 CD4066BM 296-3516-5-ND | Quad Bilateral Switch 3602 30S 
(D4033BE 296-14264-5-ND | Decade Counter/Divider NEW! ~16Dp 144 120 96 CDA066BIMI96 296-14475-1-ND | Quad Bilateral Switch NEW 363021 
Ae potas OS 8 Stage Sialic Actrectiond PadieiSaia = a ae D4066BM96 296-14475-2-ND| Quad Bilateral Switch NEW 237.50/2,500 
ae peananiny ane pee sa he ~-24-Dp ae CD4066BNSR 296-14122-1-ND| Quad Bilateral Switch NEW! 36 6.30) 
On shit Resi ae tedip 144 120 96 D4066BNSR 296-14122-2-ND| Quad Bilateral Switch NEW! 202.00/2,000 
esses sn ceantinties : : : D4066BPWR 296-14123-1-ND| Quad Bilateral Switch NEW! 36.2920 
COS aa oN CMOS 4 Stage Peralle In/rerallel (CD4066BPWR 296-14123-2-ND| Quad Bilateral Switch NEW. 198.00/2,000 
ou Sit eo te ee Te ee ee 0D4067BE 296-3517-5-ND | Single 16-Channel Analog Mux/Demi 0 75 60 
OD4035BPWR 296-14267-2-ND | OVIOS 4-Stage Parallel In/ BES Gaba) Single 16 Channel Analog MuxiDemux, et om 
Out Shift Register NEW!.............. 16-TSSCP 4276.00/2,000 D4068BE 296-14124-5-ND] 8-Input NAND/AND Gate NEW! 36 06.3021 
cD4040BE 296-2048-5-ND_| 12 Stage, CMOS Ripply-Carry Binary : CD4068BNSR 296-14125-1-ND] 8-Input NAND/AND Gate NEW! 360.302 
Counter/Divider 39° «32S D4068BNSR 296-14125-2-ND | 8-Input NAND/AND Gate NEW! 202.00/2,000 
CD4040BNSR 296-13770-1-ND | 12 Stage, OMIOS Ripply-Carry Binary CD4069UBE 296-3518-5-ND | Hex Inverter . -36 30) 21 
Counter/Divider 39 ke BA) CD4069UBM 296-3519-5-ND | Hex Inverter . 36 300021 
CD4040BNSR 296-13770-2-ND | 12 Stage, OMICS Ripply-Carry Binary D4069UBM96 296-14476-1-ND| Hex Inverter NE! 36 06.302 
Counter/Divider 216.00/2,000 D4069UBM96 296-14476-2-ND| Hex Inverter NEW! 237.50/2,500 
D4040BPWR 296-12761-1-ND | 12 Stage, CMOS Ripply-Carry Binary D4069UBNSR 296-14126-1-ND| Hex Inverter NEW 36 302 
Counter/Divider ..........cseseceeseees 14-TSSCP 393222 (Continued) 
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‘Le lk Digi-Key Price Eachx ple Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description il 25 100 
D4069UBNSR 296-14126-2-ND| Hex Inverter NEW! a 202.00/2,000 0D4516BPWR 296-3530-1-ND | Binary Up/Down Counter 64 4836 
D4069UBPWR 296-14127-1-ND] Hex Inverter NEW! 14TSSOCP 36301 D4516BPWR 296-3530-2-ND_| Binary Up/Down Counter 426.00/2,000 
D4069UBPWR 296-14127-2-ND| Hex Inverter NEW! 202.00/2,000 004517BE 296-14285-5-ND] Dual 64-Stage Static Shift 
004070BE 296-14128-5-ND| Cuad Exclusive OR Gate NE‘ 14-Di Son (30) 21 Register NEWI...... 125 1.00 .75 
004070BM 296-14276-5-ND| Quad Exclusive OR Gate NEW! 14S0C 36.30 0D4518BE 296-2076-5-ND | Dual BCD Up Counter... 48.36.27 
(0D4070BNSR 296-14129-1-ND] Quad Exclusive OR Gate NEW 14S0P 3680S D4518BNSR 296-14157-1-ND] Dual BCD Up Counter NEW! 48° «3627 
004070BNSR 296-14129-2-ND] Quad Exclusive OR Gate NEW! .14-SOP 202.00/2,000 D4518BNSR 296-14157-2-ND] Dual BCD Up Counter NEW! 320.00/2,000 
0D4070BPWR 296-14277-1-ND] Quad Exclusive OR Gate NEW! 14TSSOCP 36301 D4520BE 296-2077-5-ND | Dual Binary Up Counter... Bn comeeeT 
4070BPWR 296-14277-2-ND] Quad Exclusive OR Gate NEW! 202.00/2,000 004521BE 296-14158-5-ND| 24-Stage Frequency Divider NEW! 16Dipp 3.72 «4 
004071BE 296-2062-5-ND | Quad 2-Input OR Gate cS eo) 0D4522BE 296-3531-5-ND_| Prog. BOD Divide-by-N Counter ... j 48.3627 
004071BM 296-14278-5-ND| Quad 2-Input OR Gate NEW! SON COMEn2! D4527BE 296-3532-5-ND | BCD Rate Multiplier 48° °«436—(7 
004071BNSR 296-14130-1-ND] Quad 2-Input OR Gate NEW! 36 64.30) 21 0D4527BNSR 296-14159-1-ND| BCD Rate Multiplier NEW! 48 36 27 
004071BNSR 296-14130-2-ND] Quad 2-Input OR Gate NEW! 202.00/2,000 0D4527BNSR 296-14159-2-ND] BCD Rate Multiplier NEW! 320.00/2,000 
004071BPW 296-14131-5-ND| Quad 2-Input OR Gate NEW!. a5 <0 2 0D4527BPWR 296-14160-1-ND| BCD Rate Multiplier NEW! 48 36 «4.27 
004072BE 296-2063-5-ND | Dual 4-Input OR Gate ee ee 004527BPWR 296-14160-2-ND| BCD Rate Multiplier NEW! 320.00/2,000 
004072BNSR 296-14132-1-ND| Dual 4-Input OR Gate NEW OmECONNEZI D4532BE 296-3533-5-ND | 8-Bit Priority Encoder... 48° «43627 
004072BNSR 296-14132-2-ND| Dual 4-Input OR Gate NEW! 202.00/2,000 0D4532BPWR 296-14161-1-ND| 8-Bit Priority Encoder NEW! Become 
004073BE 296-2064-5-ND | Triple 3-Input AND Gate .. 19610 ee0m 1221 D4532BPWR 296-14161-2-ND| 8-Bit Priority Encoder NEW! 320.00/2,000 
004073BM 296-3520-5-ND | Triple 3-Input AND Gate .. 96) 30) 221 OD4536BE 296-3534-5-ND_| OMOS Programmable Timer. . 60 45 34 
004073BNSR 296-14133-1-ND| Triple 3-Input AND Gate NEW! 360 S002 D4536BNSR 296-14304-1-ND| OMOS Programmable Timer NE 60 45 34 
004073BNSR 296-14133-2-ND] Triple 3-Input AND Gate NEW! 202.00/2,000 D4536BNSR 296-14304-2-ND| OMOS Programmable Timer NEW! 400.00/2,000 
004073BPWR 296-14134-1-ND] Triple 3-Input AND Gate NE W! can Ko i 004541BE 296-2078-5-ND | Programmable Timer .. oncom 27 
004073BPWR 296-14134-2-ND] Triple 3-Input AND Gate NEW! 202.00/2,000 D4541BM 296-3535-5-ND | Programmable Timer 45 36 27 
004075BE 296-2065-5-ND | Triple 3-Input OR Gate....... 36 64.30). 0D4541BM96 296-3536-1-ND | Programmable Timer 45 36 27 
004075BM 296-14279-5-ND| Triple 3-Input OR Gate NEW! 196) 30) 21 D4541BM96 296-3536-2-ND_| Programmable Timer .. 2 305.00/2,500 
(0D4075BNSR 296-14136-1-ND| Triple 3-Input OR Gate NEW! cae el 0D4543BE 296-2079-5-ND | BCD to 7-Segment Decoder Driver .......... 45 36 «27 
04075BNSR 296-14136-2-ND| Triple 3-Input OR Gate NEW! 202.00/2,000 CD4555BE 296-14286-5-ND| Dual Binary to 1-of-4 Decoder/ 
004076BE 296-14137-5-ND| 4-Bit D-Type Register NEW! . 48 «360.27 Demultiplexer NEW!.........0.ccceecees 16Dipp 27 36 27 
004077BE 296-13771-5-ND| CMOS Quad Exclusive-NOR Gate. 14Dipp «36S 30st OD4556BE 296-3537-5-ND | Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demux 
004077BM 296-9406-5-ND_| CMOS Quad Exclusive-NOR Gate. 14S0P_ 3630 with Output 56 42 32 
004078BE 296-3521-5-ND | 8-Input NOR/OR Gate. .... 14Dp 36 30 21 OD4585BE 296-2080-5-ND | 4-Bit Magnitude Comparator . By £2) 2 
04078BM 296-14138-5-ND] 8-Input NOR/OR Gate NEW! 14S50C 36 = 30st 004724BE 296-2169-5-ND | 8-Bit Addressable Latch NEW! 60 45 34 
004078BNSR 296-14139-1-ND] 8-Input NOR/OR Gate NEW! 14S0CP 36380 004724BPWR 296-14162-1-ND| 8-Bit Addressable Latch NEW! 60 45 34 
004078BNSR 296-14139-2-ND] 8-Input NOR/OR Gate NEW! 202.00/2,000 04724BPWR 296-14162-2-ND| 8-Bit Addressable Latch NEW!......... 400.00/2,000 
004081BE 296-2066-5-ND | Quad 2-Input AND Gate. ..... 14Dip 363021 0014538BE 296-14074-5-ND| Dual Precision Monostable 
004081BM 296-14280-5-ND] Quad 2-Input AND Gate NEW! 14S50C 36 30 21 Multivibrator NEWE........-...--.0.0+ 16-Dip 644886 
004081BNSR 296-14140-1-ND] Quad 2-Input AND Gate NEW! 14SCP 36380 (CD14538BNSR 296-14075-1-ND| Dual Precision Monostable 
004081BNSR 296-14140-2-ND] Quad 2-Input AND Gate NEW! .14-SOP 202.00/2,000 Multivibrator MEW!..........00ceeeeee 16SCP 64 «4836 
004081 BPWR 296-14141-1-ND] Quad 2-Input AND Gate NEW! 14TSSOCP 3630 D14538BNSR 296-14075-2-ND] Dual Precision Monostable 
004081BPWR 296-14141-2-ND] Quad 2-Input AND Gate NEW! 14-TSSOP 202.00/2,000 Multivibrator MEW!...........ceeeeeee 16-SCP 426.00/2,000 
(CD4082BE 296-2067-5-ND | Dual 4-Input AND Gate . i 36 S02 0D14538BPWR 296-12018-1-ND| OMOS Dual Precision Monostable 
04085BE 296-3522-5-ND | Dual 2-Wide’2-Input AND/ 72) 5A Al Multivibrator . -16-TSSOP 644836 
D4085BPWR 296-14143-1-ND] Dual 2-Wide/2-Input AND/OR Invert D14538BPWR 296-12018-2-ND| OMOS Dual Precision Monostable 

Gate NEW! eee 14TSSOCP 725A Multivibrator 2.00.20. seeeseeereeeeeenee 16-TSSOP 426,.00/2,000 
D4085BPWR 296-14143-2-ND] Dual 2-Wide/2-Input AND/OR Invert 0040102BE 296-14079-5-ND| 2-Decade BCD 8-Stage Sync. 

Gate NEW!...... eects 14-TSSOP 478.00/2,000 Down Counter NEW! ...0....0..ecceeees 16Dipp 9 72 54 
0D4086BE 296-14281-5-ND] Expandable 4-Wide/2-Input AND/OR 0D40102BPWR 296-14241-1-ND| 2-Decade BCD 8-Stage Syne. 

Invert Gate NEW!......... 80 60 45 Down Counter NEW! 0.0... 16-TSSOP 96 me. 54 
0D4089BE 296-2165-5-ND | Binary Rate Multiplier NEW! 120 1.00 .80 0D40102BPWR 296-14241-2-ND| 2-Decade BCD 8-Stage Sync. 
4089BPWR 296-3523-1-ND | Binary Rate Multiplier 120 1.00 .80 Down Counter NEW! ..........-.ce 16-TSSOP 638.00/2,000 
04089BPWR 296-3523-2-ND | Binary Rate Multiplier 1064.00/2,000 D40103BE 296-14080-5-ND| 8-Bit Binary 8-Stage Sync. 
004093BE 296-2068-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger . cy al Down Counter NEW!.... 92 69 52 
004093BM 296-3524-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 536) .30) 0 221 0D40105BE 296-14242-5-ND| CMOS FIFO Register NEW! 1280102 7 
0D4093BNSR 296-14145-1-ND] Quad 2-Input NAND Schmitt (D40106BE 296-3503-5-ND | Hex Schmitt Trigger a) 22 @ 

Trigger NEW!.........0..cecccseeeeeeee 14SCP 3630 0D40106BM96 296-14081-1-ND| Hex Schmitt Trigger NEW! oe) 62 
0D4093BNSR 296-14145-2-ND] Cuad 2-Input NAND Schmitt 0D40106BM96 296-14081-2-ND] Hex Schmitt Trigger NEW! 255.00/2,500 

Trigger NEW!.........0.eeeceeeceeeeeees 14-SOP 202.00/2,000 D40106BPWR 296-14082-1-ND| Hex Schmitt Trigger NEW! £9 £2 
CD4093BPW 296-14146-5-ND| Quad 2-Input NAND Schmitt D40106BPWR 296-14082-2-ND| Hex Schmitt Trigger NEW/!.. 216.00/2,000 

Trigger NEW!..........ceeeceeeseeee 14TSSOCP 3630 (0040107BE 296-3504-5-ND | Dual 2-Input NAND Buffer/Driver 56) 42182 
D4093BPWR 296-13873-1-ND] Quad 2-Input NAND Schmitt 0D40107BPSR 296-14083-1-ND| Dual 2-Input NAND Butfer/ 

Trigger NEW!. 14TSSOCP 36301 Driver NEW! 56 42 22 
D4093BPWR 296-13873-2-ND| Quad 2-Input NANI 0D40107BPSR 296-14083-2-ND] Dual 2-Input NAND Buffer 

Trigger NEW!.......... 202.00/2,000 Driver NEW!............0.0000 372.00/2,000 
(004094BE 296-2069-5-ND | 8-Bit Shift Register w/Latch . 4 36 27 0D40109BE 296-3505-5-ND | Quad Low-High Voltage Level Shifter 80 60 .45 
D4094BPWR 296-13860-1-ND| 8-Bit Shift Register w/Latch NE 45 36 27 0D40109BPWR 296-12163-1-ND| Quad Low-High Voltage 
04094BPWR 296-13860-2-ND| 8-Bit Shift Register w/Latch NE’ 252.00/2,000 Level Shift... ceeeeeeeeeeeee 114 95 .76 
004097BE 296-3525-5-ND | Diff. 8-Channel Analog Mux/Demux 180 1.44 1.08 0D40109BPWR 296-12163-2-ND] Quad Low-High Voltage 
4098BE 296-3526-5-ND | Dual Monostable Multivibrator 48.3627 Level Shifter... ccceeteeeeteeeeeee 1010.00/2,000 
D4099BE 296-2070-5-ND | 8-Bit Addressable Latch .. 48° 36027 D40110BE 296-3506-5-ND | Decade Up-Down 
D4099BPWR 296-9407-1-ND | 8-Bit Addressable Latch Cy £3 a Counter/Latch/Display Driver ............+. 150 1.20 .90 
D4099BPWR 296-9407-2-ND | 8-Bit Addressable Latch .. 320.00/2,000 0040117BE 296-14244-5-ND] Programmable Dual 4-Bit 
004502BE 296-2166-5-ND | CMOS Strobed Hex Inverter/Butfer 16Dipp 48 36 27 Terminator NEWI............... 84 63 48 
004502BNSR 296-14148-1-ND] Strobed Hex Inverter/Butfer NEW! 16-SCP 483627 0040147BE 296-14247-5-ND| 10-4 BOD Priority Encoder NEW! 114.95 76 
(0D4502BNSR 296-14148-2-ND] Strobed Hex Inverter/Butfer NEW! 320.00/2,000 D40161BNSR 296-14091-1-ND] Synchronous 4-Bit Binary 
0D4503BE 296-2071-5-ND | Tri-State Hex Buffer... 48 36 «27 Counter NEW! eeceeeceeeeeees 16S0CP 50 40 30 
004504BE 296-3527-5-ND | Hex Voltage-Level Shifter. 80 60 45 0D40161BNSR 296-14091-2-ND] Synchronous 4-Bit Binary 
004504896 296-14150-1-ND] Hex Voltage-Level Shifter NE 80 60 45 Counter NEW!..... ooo eccececereeeeee 16-SCP 280.00/2,000 
004504BM96 296-14150-2-ND| Hex Voltage-Level Shifter NE 650.00/2,500 D40161BPWR 296-14249-1-ND] Synchronous 4-Bit Binary 
(0D4504BPWR 296-12010-1-ND] Hex Voltage-Level Shifter . 80 60 45 Counter NEW! ........- eve 16-TSSOCP 504030 
D4504BPWR 296-12010-2-ND| Hex Voltage-Level Shifter . 532.00/2,000 0D40161BPWR 296-14249-2-ND| Synchronous 4-Bit Binary 
04508BE 296-14151-5-ND| Dual 4-Bit Latch NEW!.. 155 1.24 93 Counter NEW!... 280.00/2,000 
0D4510BNSR 296-14152-1-ND] BCD Presettable Up/Down 0040174BE 296-3508-5-ND | Hex D-Type Fip-Rop 48 36 27 

Counter NEW!.......eeeeeeeceeeteeeees 16-SCP_ 48 38627 0040175BE 296-14251-5-ND| Quad D-Type Fip-Hop NEW! 5 44 33 
0D4510BNSR 296-14152-2-ND| BCD Presettable Up/Down 040175BPWR 296-14093-1-ND| Quad D-Type Hip-Hop NEW! 55 44.33 

Counter NEW! oo. cec cece 16-SOP 320.00/2,000 0D40175BPWR 296-14093-2-ND] Quad D-Type Rip-Aop NEW!........... 16-TSSOP 308.00/2,000 
004510BPWR 296-14153-1-ND] BCD Presettable Up/Down D40192BE 296-3509-5-ND | Presettable Up/Down BCD Counter 

Counter NEW! 0... eee 16-TSSOCP 483627 (Dual Cock with Reset) fe 56 42 32 
00451 0BPWR 296-14153-2-ND] BCD Presettable Up/Down 0040192BNSR 296-14096-1-ND| Presettable Up/Down Counter NEWI...... 56 42 32 

Counter NEW! 0... eeeeeeeeee 16-TSSOP 320.00/2,000 0040192BNSR 296-14096-2-ND| Presettable Up/Down Counter NEWI......16-SOP 372.00/2,000 
04511BE 296-2072-5-ND | BCD-to-7 Segment LED (0D40193BE 296-3510-5-ND | Presettable Up/Down Binary Counter 

Latch/Decoder/Driver.......0.s0secceeeee 16Dipp 55448 (Dual Qock with Reset) ....00..0eccceeeee 16Dipp 56 42 32 
00451 1BNSR 296-3528-1-ND | BCD-to-7 Segment LED 0040193BPWR 296-14253-1-ND| Presettable Up/Down Binary Counter 

Latch/Decoder/Driver .....0...0eeeeeceees 16SCP 55 448 (Dual Qock with Reset) NEW!........ 16TSSCP 5642S. 
004511 BNSR 296-3528-2-ND | BCD-to-7 Segment LED 0D40193BPWR 296-14253-2-ND| Presettable Up/Down Binary Counter 

Latch/Decoder/Driver .........0eeteeetees 16-SOP 308.00/2,000 (Dual Qock with Reset) NEW!........ 16-TSSOP 372.00/2,000 
004511 BPWR 296-3529-1-ND | BCD-to-7 Segment LED 0D40194BE 296-14254-5-ND| 4-Bit Bidirectional Universal 

Latch/Decoder/Driver .......0..cceeee 16-TSSCP 55443. Shift Register NEW!......00..00:ccccee 16Dipp 92 69 52 
004511 BPWR 296-3529-2-ND | BCD-to-7 Segment LED 0040257BE 296-14259-5-ND| Quad 2-1 Data Selector/ 

Latch/Decoder/Driver . 308.00/2,000 Multiplexer NEWI.............. 80 60 45 
004512BE 296-2073-5-ND_| 8-Channel Data Selector 55 4433 CD4009UBPWR 296-14240-1-ND| CMOS Hex Buffer/Converter NEW! 40.32.22 
(04514BE 296-2074-5-ND | 4-Bit Latch/Line Decoder . 24Dip «80. «60S «45 CD4009UBPWR 296-14240-2-ND| OMOS Hex Butfer/Converter NEW! 190.00/2,000 
004514BM 296-14282-5-ND| 4-Bit Latch/Line Decoder NEW! 24S50C 80 60 .45 04011UBM 296-14245-5-ND| Quad 2-In NAND Gate NEW... 36 «29.20 
04515BE 296-2168-5-ND | 4-Bit Latch/Line Decoder NEW! 24Dip 80 60 45 004041 UBE 296-2164-5-ND | Quad True/Complement Buffer NEW! 143 114 86 
004515BM 296-14284-5-ND| 4-Bit Latch/Line Decoder NEW! 80 60 45 D4572UBE 296-14287-5-ND| CMOS Hex Gate NEW!. 99 83 66 
004516BE 296-2075-5-ND _| Binary Up/Down Counter 64 48 36 (Continued) 
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cae Digi-Key Price Each TA Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ABT Family SN74ABTS40DBR 296-4022-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver... 372.00/2,000 
SN74ABTI25D 296-1019-S-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gale. 35 ad 33 SN74ABTS40DW 296-4023-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver .. 20-SOC 56423 
SN74ABT125DR 296-1019-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 55 44. 33 SN74ABTS40DWR 296-14667-1-ND Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 20-SOIC 56 42 32 
SN74ABT125DR 296-1019-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 372.50/2,500 SN74ABT540DWR 296-14667-2-ND Tri-State Octal Buffer/Driver NEW!.. 20-SOIC. 372.00/2,000 
SN74ABT125DBR 296-3875-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 55 44 33 SN74ABT540N 296-4024-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . . ‘i 56 42 32 
SN74ABT125DBR 296-3875-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate 308.00/2,000 SN74ABTS41BDBR | 296-4025-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 56 42D 
SN74ABTI25N 296-3876-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. m5 4 3 SN74ABT541BDBR — | 296-4025-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 372.00/2,000 
SN74ABT125PWR —_‘| 296-3877-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. . 55 44 3B SN74ABTS41BDW | 296-4026-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver .. 56 4232 
SN74ABT125PWR _| 296-3877-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate 308.00/2,000 SN74ABT541BDWR | 296-14668-1-ND] Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! Bo ae 38 
SN74ABT125RGYR —_| 296-13888-1-ND] Tri-State Quad Bus Buffer Gate NE 52 39 30 SN74ABT541BDWR__ | 296-14668-2-ND| Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 20-SOIC 372.00/2,000 
SN74ABT125RGYR _| 296-13888-2-ND| Tri-State Quad Bus Buffer Gate NE 173.00/1,000 SN74ABTS41BN 296-4027-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 56 42D 
SN74ABTI26D 296-1020-5-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 5 4 8 SN74ABT541BPWR | 296-4028-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 56 4232 
SN74ABT126DR 296-1020-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 55 44 33 SN74ABT541BPWR | 296-4028-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. : 372.00/2,000 
SN74ABT126DR 296-1020-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 372.50/2,500 SN74ABT543ADBR | 296-4029-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver....24-SSCP 90.75.60 
SN74ABT126DBR 296-3878-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 55 44 33 SN74ABT543ADBR 296-4029-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver 798.00/2,000 
SNTAABTI2608R ___ (ZEESSSZE IND) Tri-State Cuad Bus Butter Cato 308.00/2,000. SN74ABTS43ADW | 296-4030-5-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver.....2450C 90.75 60 
SN74ABT126N 296-3879-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 55 44 33 SN74ABT543ADWR 296-14669-1-ND] Tri-State Octal Registered 
SN74ABT126PWR —_| 296-3880-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. . 55 44 33 Transceiver NEW! 9 75 60 
SN74ABT126PWR 296-3880-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. . 308.00/2,000 SN74ABT543ADWR 296-14669-2-ND] Tri-State Octal Regist 
SN74ABT126RGYR —_| 296-13889-1-ND] Tri-State Quad Bus Buffer Gate NE 52 39-30 Transceiver NEW! .........-....-.. 798.00/2,000 
SNTAABTI2ORGYR (ZB AISBEY 2-10) Th Stete Cex! Bus Butter Gate NE N7S.00/1,000 SN74ABTS43ANT | 296-4031-5-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver....... 290 75 «60 
SN74ABT240ADBR _| 296-3959-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver.. 48 «367 vt | : ‘ 
! SN74ABT543APWR | 296-4032-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver... 90 75 60 
SN74ABT240ADBR | 296-3959-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 320.00/2,000 SN74ABTS43APWR | 296-4032-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver 798.00/2,000 
SN74ABT240ADW _| 296-3960-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 48° «367 SN74ABTS73ADBR | 296-4033-1-ND | Tri-St Catal Transparent D-Type Latch ig ES oF 
SN74ABT240ADWR | 296-14662-1-ND] Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 48. 36 T SN74ABTS73ADBR | 296-4083-2.ND | TricSt Octal Traneoarent D-Tyoe Latch  csaDery 
SN74ABT240ADWR _| 296-14662-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 20-SOC 320.00/2,000 —— sparen —_Ype ay 2 
: ; SN74ABTS73ADW ‘| 296-1045-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch... 48 «3607 
SN74ABT240AN 296-3961-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 20-Dip 48 36 27 i 
SN74ABTO40APWR | 296-3062-1.ND |T : SN74ABT573ADWR | 296-1045-1-ND J Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch .... 48 36 27 
es a Ye Oe Ee Ne 20-TSS? cee aed SN74ABTS73ADWR | 296-1045-2-ND | Tri-St. Cotal Tr i D-Type Latch 320.00/2,000 
SN74ABT240APWR | 296-3962-2-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver . 20-TSSCP 320.00/2,000 ee ey Terenas ype ae 
e i i SN74ABT573AGQNR | 296-12087-1-ND| Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 48 36027 
SN74ABT241ADBR —_| 296-3963-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSCP 48 3627 ! 
SN74ABT241ADBR _| 296-3963-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 320.00/2,000 wae ease Sees TES Cua Tanspaet > Types a om i o 
SN74ABT241ADW 296-3964-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 20-SAC 483627 ea ae ype Le : ; s 
SN74ABT241ADWR | 296-14663-1-ND| Tri-State Octal Buffer/Driver NE 20-SOC 48 36 27 SN74ABTS73ARGYR | 296-13891-2-ND} Tri-State Octal D-Type Latch NEW! . 200.00/1,000 
SN74ABT241ADWR | 296-14663-2-ND) Tri-State Cotal Buffer/Driver NEW! 320.00/2,000 SN74ABTS7SAN 296-4034-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. ..... 48 3627 
SN74ABT241AN 296-3965-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 48 36 «4.27 SN74ABT573APWR | 296-4035-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch ... 48° (386 
SN74ABT241APWR | 296-3966-1-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver . “48 36 «27 SN74ABT573APWR__| 296-4035-2-ND_| Tri-St. Ootal Transparent D-Type Latch... 320.00/2,000 
SN74ABT241APWR | 296-3966-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 320.00/2,000 SN74ABTS74ADBR | 296-4036-1-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Hop............ 48 3627 
SN74ABT244ADBR ‘| 296-1037-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver aS Come, ele rere peas se he pve Ae ” %G 320. pee ns 
SN74ABT244ADBR —_| 296-1037-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 320.00/2,000 ABTS 74ADW ; ri-State ype Rip-Roy : : 
SN74ABT244ADW 296-1038-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . p4g0 ese 27, SN74ABTS74ADWR | 296-1046-1-ND | Tri-State Ootal D-Type Riip-Floy 48 367 
SN74ABT244ADWR__| 296-1038-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver . 48 36 7 SN74ABT574ADWR__| 296-1046-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Rip-Floy 320.00/2,000 
SN74ABT244ADWR | 296-1038-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 320.00/2,000 SN74ABTS74AGONR | 296-12088-1-ND] Tri-State Octal D-Type Fip-Fop . 48. 36 7 
SN74ABT244AN 296-3967-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 48 2627 SN74ABT574AGQNR | 296-12088-2-ND] Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 160.00/1,000 
SN74ABT244APWR | 296-3968-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 48 36 27 SN74ABT574AN 296-4038-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 48 3627 
SN74ABT244APWR | 296-3968-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 320.00/2,000 SN74ABT574APWR | 296-4039-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 48 36.27 
SN74ABT245BDBR _| 296-1039-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 48 36.27 SN74ABT574APWR__| 296-4039-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Rip-Fop ... 320.00/2,000 
SN74ABT245BDBR __| 296-1039-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 320.00/2,000 SN74ABT574ARGYR | 296-13892-1-ND] Tri-State Octal D-Type Fip-Flop NE VV: 48 «3627 
SvSreon 25 69-4 a T-Stete Cute Bs Trensosiver 48 oietn “el SN74ABTS74ARGYR | 296-13892-2-ND] Tri-State Octal D-Type Rip-op NEW! 160.00/1,000 
ABT245BDGVR x ri-State Is Transceiver . .00/2, SN74ABT620DBR 296-4040-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 236 1.89 1.47 
SN74ABT245BDW 296-1040-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver . 48 3627 SN74ABT620DBR 296-4040-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 2678.00/2,000 
SN74ABT245BDWR_| 296-1040-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver . AB 36__—27 SN74ABT620DW 296-4041-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver ... 236 1.89 1.47 
SN74ABT245BDWR | 296-1040-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 320.00/2,000 ‘SN74ABT620N 296-4042-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver... 236 1.89 1.47 
SN74ABT245BCQNR | 296-12461-1-ND) Tri-State Cotal Bus Transceiver . £8) ell SN74ABT623DBR ——_| 296-4043-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 281 225 1.75 
SN74ABT245BGONR | 296-12461-2-ND] Tri-State Octal Bus Transceiver . 160.00/1,000 SN74ABT623DBR 296-4043-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 3188.00/2,000 
SN74ABT245BN 296-3970-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . Eo 8D Bw SN74ABT623DW 296-4044-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 281 225 1.75 
SN74ABT2ASBPWR | 296-3971=1-ND) | Tri-State Octal Bus Transceiver. fs) 8) SN74ABT623DWR__| 296-14672-1-ND| Tri-State Octal Bus Transosiver NEW... 286 229 1.78 
SN/AABT245BPWR  |/296-097172:ND)) Tri-State Octd Bus Transceiver. 0 O00) SN74ABT623DWR | 296-14672-2-ND| Tri-State Cotal Bus Transceiver NEW! 3238,00/2,000 
SN74ABT245BRGYR | 296-13890-1-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver NE 20-C-N 604534 : 
SN74ABT623N 296-4045-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver... 20-Dip 281 225 1.75 
SN74ABT245BRGYR | 296-13890-2-ND) Tri-State Octal Bus Transceiver NE 200.00/1,000 ; 
SN74ABT273DBR 296-1041-1-ND | Catal DT SN74ABT640DBR 296-4046-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 20-SSCP 236 189 1.47 
ares ype Aip-Fop .. £9 at SN74ABT640DBR | 296-4046-2-ND | Tri Bus Ti 20 2678.00/2,000 
SN74ABT27308R __ | 296-1041-2-ND_| Cctal D-Type Rip-Flop 320,00/2,000 oiog| Ut State Octal Bus Transceiver . sore ere O20 
4 J SN74ABTE40DW 296-4047-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 20-SOC 2.36 1.89 1.47 
SN74ABT273DW 296-1042-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop 48 360 : 
ere : SN74ABTE40DWR | 296-14673-1-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver NE 20-SOC 241 1.93 1.50 
SN74ABT273DWR ‘| 296-1042-1-ND | Octal D-Type Rlip-Rlop 48 3627 : 
4640.8. , SN74ABT640DWR _| 296-14673-2-ND] Tri-State Octal Bus Transceiver NEW! 2728.00/2,000 
AABTESOWR eT ag oa D Type Hip-Hop 0 2 000) SN74ABT640N 296-4048-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 236 1.89 1.47 
SN74ABT273N 296-3972-5-ND | Cctal D-Type Rip-Rop 48)" 66) 27 z : a ; 3 : 
SN74ABT273PWR 296-3973-1-ND_| Octal D-Type Rip-Hop “8 (367 SN74ABTB40PWR | 296-4049-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 236 189 1.47 
SN74ABT273PWR 296-3973-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop .. 320.00/2,000 SN74ABT640PWR 296-4049-2-ND_ Tri-State Octal Bus Transceiver . 2678.00/2,000 
SN74ABT373DBR 296-4002-1-ND  Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch WS 6 SN74ABT646ADBR =| 296-4050-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register 1.38 110 83 
SN74ABT373DBR 296-4002-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch ... 320.00/2,000 SN74ABT646ADBR_—_| 296-4050-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register .. 1430.00/2,000 
SN74ABT373DW 296-1043-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch... 48 Gunner, SN74ABT646ADGVR | 296-4051-2-ND Tri-St. Octal Bus Transceiver/Ragister....24-TVSOP 1430.00/2,000 
SN74ABT373DWR 296-1043-1-ND_| Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch .... 48 36 27 SN74ABT646ADW 296-4052-5-ND Tri-State Octal Bus Transceiver/Register...24-SOIC 1.38 1.10 83 
SN74ABT373DWR _| 296-1043-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 320.00/2,000 SN74ABT646ADWR | 296-14674-1-ND) Tri-State Octal Bus Transceiver/ 
SN74ABT373N 296-4003-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. AB 360 (27 Register NEWI.................-.. 24-SOC 1.38 1.10 83 
SN74ABT373PWR 296-4004-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 48 386 27 SN74ABT646ADWR 296-14674-2-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver/ 
SN74ABT373PWR —_| 296-4004-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 320.00/2,000 Register NEW!...........ccccceeseeeees 24-SOIC 1430.00/2,000 
SN74ABT374ADBR _| 296-4005-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Rlip-Hop ® 2 SN74ABT646ANT 296-4053-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ....24-Dip 1.38 1.10 83 
SN74ABT374ADBR __| 296-4005-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 320.00/2,000 SN74ABT646DBR 296-4054-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Ragister .. 338 270 210 
SN74ABT374ADW _| 296-1044-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 48° «3607 SN74ABT646DBR 296-4054-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register .. 3826.00/2,000 
SN74ABT374ADWR | 296-1044-1-ND | Tri-State Octal D-Type Hip-Fop. 48° 6 A SN74ABT646DGVR ‘| 296-4055-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register...24-TVSOP 3.38 2.70 2.10 
SN74ABT374ADWR | 296-1044-2-ND | Tri-State Octal D-Type Hip-Fop. 320.00/2,000 SN74ABT646DGVR_~—| 296-4055-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register . ..24-TVSOP 3826.00/2,000 
SN74ABT374AN 296-4006-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Rip-Alop AB 3627 SN74ABT646DW 296-4056-5-ND | Tri-State Octal Bus Transoeiver/Register...24-SOC 3.38 270 2.10 
SN74ABT374APWR | 296-4007-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 48 26) OT SN74ABT646NT 296-4057-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ....24-Dip 3.38 270 210 
SN74ABT374APWR | 296-4007-2-ND | Tri-State Cotal D-Type Rip-Hop .. 320.00/2,000 SN74ABT646PWR _| 296-4058-1-ND_| Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register...24-TSSOP 3.38 2.70 2.10 
SN74ABT377ADBR | 296-4008-1-ND | Cctal D-Type Bip-Flop w/Cock Enable. 4886 27 SN74ABT646PWR | 296-4058-2-ND | Tri-St. Cotal Bus Transceiver/Register...24-TSSOP 3826.00/2,000 
SNPAABTS7FADBR: EO g OO yg | Octal D-Type Fiip-Tiop wiClock Enable. seuluveteny SN74ABT651DBR | 296-4059-1-ND | Tri-St. Cctal Bus Transceiver/Register ....24-SSOP 540 4.32 3.36 
SN74ABT377ADW __ | 296-4009-5-ND _| Cota D-Type Rip-Flop w/Clock Enable... AOE Ome SN74ABT651DBR 296-4059-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register ..... 6120.00/2,000 
SN74ABT377ADWR | 296-4009-1-ND | Octal D-Type Fip-Rlop w/Gock Enable. A836 27 SN74ABT651DW 296-4060-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register. .. 540 4.32 3.36 
SN74ABT377ADWR | 296-4009-2-ND | Octal D-Type Rip-Rop w/Qlock Enable. 320.00/2,000 SN74ABT651NT 296-4061-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register .. 540 4.32 3.36 
SN74ABT377AN 296-4010-5-ND | Octal D-Type Fip-Alop w/Clock Enable . 48° 36 (27 SNVAABTOSCADER ~~ |SOS06DSTRIONI Tti- Siete Octal Rocistered! Transcel eee 
SN74ABT377APWR | 296-4011-1-ND | Cctal D-Type Rip-Rop w/Chock Enable. 48 36 27 as ii Ste Orta Registered Trennscavet.; : : i 
; SN74ABT652ADBR —_| 296-4062-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver 1430.00/2,000 
SN/AABTS77APWR ESE aEOIIZe Ng| Octal D-Type Rip-Flop w/Ctock Encble. SUZ SN74ABT6S2ADW | 296-1047-5-ND | Tri-State Cotal Registered Transceiver 138 1410 83 
SN74ABTS33ADBR —_| 296-4012-1-ND | Tri-State Transparent D-Type Latch. . 105 88 70 SN74ABT652ADWR | 296-1047-1-ND | Tri-State Ootal Registered Transceiver 138 110 83 
SN74ABTS33ADBR —_| 296-4012-2-ND | Tri-State Transparent D-Type Latch 982.00/2,000 : : : : : : 
SN74ABTS33ADW _| 296-4013-5-ND | Tri-State Transparent D-Type Late 105. 88 70 SN74ABT652ADWR __| 296-1047-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver... 1430.00/2,000 
SN74ABTS33ADWR ‘| 296-4013-1-ND | Tri-State Transparent D-Type Latch. . 1.05 88 .70 SN74ABT6S2ANT 296-4063-5-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver. ...... 1.38 1.10 83 
SN74ABT533ADWR__| 296-4013-2-ND_| Tri-State Transparent D-Type Latch. . 932.00/2,000 SN74ABT6S2DBR 296-4064-1-ND | Tri-State Octal Transcelver/Register 138 1.10 83 
SN74ABTS33APWR | 296-4014-1-ND | Tri-State Transparent D-Type Latch . 105 68 70 SN74ABTBS2DBR 296-4064-2-ND | Tri-State Octal Transceiver/Register 1430.00/2,000 
SN74ABTS33APWR | 296-4014-2-ND | Tri-State Transparent D-Type Latch . 932.00/2,000 SN74ABTBS2DW 296-4065-5-ND | Tri-State Octal Transceiver/Register 1.38 110.83 
SN74ABT534ADBR | 296-4015-1-ND | Tri-State Octal D-Type Aip-Hop 105. 88 .70 SN74ABTE52DWR__| 296-4065-1-ND | Tri-State ota Transceiver Register .. 1.38 140 83 
SN74ABT534ADBR 296-4015-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 932.00/2,000 SN74ABT652DWR 296-4065-2-ND_ | Tri-State Octal Transceiver/Register .. 1430.00/2,000 
SN74ABTS34ADW _| 296-4016-5-ND | Tri-State Cotal D-Type Rip-Hop. 1.05 88 70 SN74ABT652NT 296-4066-5-ND | Tri-State Octal Transoeiver/Register 138 140 83 
SN74ABT534ADWR | 296-4016-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 105 «8870 SN74ABT6S7ADBR | 296-4067-1-ND | Tri-State 8-Bit Octal Transceiver 
SN74ABTS34ADWR ‘| 296-4016-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 932.00/2,000 with Parity Generator.......0.cseeseeees 24-SSCP 360 288 2.24 
SN74ABTS34APWR ‘| 296-4017-1-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Rop iva Eo SN74ABT657ADBR —_| 296-4067-2-ND | Tri-State 8-Bit Octal Transceiver 
SN74ABT534APWR | 296-4017-2-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Flop 932.00/2,000 with Parity Generator......-.....-..+ 24-SSOP 4080.00/2,000 
SN74ABT540DBR 296-4022-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver.... 5 2 (Continued) 
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TL Digi-Key Price Each TL Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
SN74ABT657ADW | 296-4068-5-ND | Tri-State 8-Bit Octal Transceiver SN74ABTS402ADW | 296-4020-2-ND | Tri-State 12-Bit Line/Memory Driver .. 1913.00/1,000 
with Parity Generator........ecceceeeeee 24-SOC 3.60 288 2.24 SN74ABT5403DW 296-4021-1-ND | Tri-State 12-Bit Line/Memory Driver .. 338 270 210 
SN74ABT6S7ADWR | 296-14676-1-ND] Tri-State 8-Bit Octal Transceiver SN74ABT5403DW 296-4021-2-ND | Tri-State 12-Bit Line/Memory Driver .. 1913.00/1,000 
with Parity Generator NEW 3.65 2.92 227 SN74ABT8245DW 296-4093-5-ND _| Scan Test Device w/Octal Bus Transcvr....24-SOIC 8.00 6.40 5.40 
SN74ABT65S7ADWR | 296-14676-2-ND| Tri-State 8-Bit Octal Transoeiv SN74ABT8245DWR__ | 296-14679-1-ND] Scan Test Device w/Octal Bus 
with Parity Generator NEW!............ 24-SOIC 4132.00/2,000 Transovt NEW! ..........eseeeseseseeee 24-SOIC__ 8.00 6.40 5.40 
SN74ABT657ANT 296-4069-5-ND | Tri-State 8-Bit Octal Transceiver SN74ABT8245DWR =| 296-14679-2-ND) Scan Test Device w/Octal Bus 
with Parity Generator .....+.0ssssseeeseesee io «3.60 288 2.24 Transovt NEW! «0... eccscceeseccees 24-SOIC 10000.00/2,000 
SN74ABT821ADBR | 296-4088-1-ND | Tri-St. 10-Bit Bus Interface Flip-Flop. 270 216 168 SN74ABT8543DL 296-4107-5-ND | Scan Test Device w/Octal Bus Transcvr. 9.00 7.20 6.08 
: ‘ : , SN74ABTB543DW 296-4108-5-ND | Scan Test Device w/Octal Bus Transcvr. .... 9.00 7.20 6.08 
SN74ABT821ADBR 296-4088-2-ND | Tri-St. 10-Bit Bus Interface Fip-Flop . 3060.00/2,000 SN74ABT8646DL 596-4112-5-ND | Scan Test Device with Octal 
SN74ABT821ADW _| 296-4089-5-ND | Tri-St. 10-Bit Bus Interface Fip-Rop 270 216 1.68 s : 
SN74ABTB21ADWR 296-14677-1-ND| Tr-St. 10-Bit Bus Interf Bus Transceiver/Register................ 9.00 7.20 6.08 
ie Gro NEW o4-sac MeTEEC Conn SN74ABTBG46EDW | 296-4113-5-ND | Scan Test Device with Octal 
envaasreerapwr — [eeettereetna 1 4 AO Es, eee : : : Bus Transceiver/Register..............0+: 9.00 7.20 6.08 
-14677-2-ND] Tri-St. s Interface SN74ABTB652DL 296-4114-5-ND | Scan Test Device with Octal 
SN74ABT821 ANT 296-4090-5-ND Teale mbit age Fio-Aop -24-501G Bag. Bonne Bus Transceiver/Register..............+. 9.00 7.20 6.08 
2E-A0NS: ri-State 10-Bit Bus Interface Fip-Flop . : AGT 68 SN74ABTB952DL 296-4115-5-ND | Scan Test Device with 
propel ne 296-1048-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus Interface Fip-Aop. 2592.07 sale Octal Bus Transceiver ........0..0ec0e20e 9.00 7.20 6.08 
4ABTB2SDBR =| 290 1045-2.) | Tri-State 9 Git Bus Interface lip Hop. 2932.00/2,000 SN74ABTB952DW | 296-4116-5-ND | Scan Test Device w/Cotal Bus Transovr. 900 720 608 
SN74ABT823DW 296-4091-5-ND | Tri-State 9-Bit Bus Interface Fip-op....... 259 207 1.61 SN74ABTBQ96DW 296-4117-5-ND | 10-Bit Addressable Scan Port. 833 750 665 
SN74ABT823DWR =| 296-14678-1-ND) Tri-State 9-Bit Bus Interface SN74ABTB996DWR | 296-4117-1-ND | 10-Bit Addressable Scan Port. 833 7.50 665 
Flip-Flop NEW! oo... 24S0C 2.63 2.11 1.64 SN74ABTB996DWR | 296-4117-2-ND | 10-Bit Addressable Scan Port. 12350.00/2,000 
SN74ABT823DWR _| 296-14678-2-ND| Tri-State 9-Bit Bus Interface SN74ABTB996PWR _| 296-4118-1-ND | 10-Bit Addressable Scan Port. 8.33 7.50 6.65 
Fip-Rop NEW! 0.2.0.2... .24-SAIC 2984.00/2,000 SN74ABTBOOEPWR __ | 296-4118-2-ND | 10-Bit Addressable Scan Port. 12350.00/2,000 
SN74ABT823NT 296-4092-5-ND | Tri-State 9-Bit Bus Interface Flip-Flop 24-Dip 259 2.07 1.61 SN74ABT16240ADGGR | 296-3882-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 96 80 64 
SN74ABT827DBR 296-4094-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver. 24-SSCP 2.70 216 1.68 SN74ABT16240ADGGR | 296-3882-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 852.00/2,000 
SN74ABT827DBR 296-4094-2-ND_| Tri-State 10-Bit Buffer/Driver. 24-SSCP 3060.00/2,000 SN74ABT16240ADGVR | 296-3883-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver.... 96 80 64 
SN74ABT827DW 296-4095-5-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver .24S0C 2.70 216 1.68 SN74ABT16240ADGVR | 296-3883-2-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 852.00/2,000 
SN74ABT827DWR —_| 296-14680-1-ND) Tri-State 10-Bit Buffer/Driver NE 24S0C 275 220 171 SN74ABT16240ADLR | 296-3884-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 9 80 
SN74ABT827DWR —_| 296-14680-2-ND) Tri-State 10-Bit Buffer/Driver NE 3112.00/2,000 SN74ABT16240ADLR _| 296-3884-2-ND in Sa iB Buffer/Driver 426.00/1,000 
SN74ABT827NT 296-4096-5-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 270 216 1.68 SN74ABT16241 ADGGR | 296-3885-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 96 80 64 
SN74ABT827PWR__| 296-4097-1-ND_| Tri-State 10-Bit Buffer/Driver ... 270 216 1.68 SN74ABT16241 ADGGR | 296-3885-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 852.00/2,000 
SN74ABTB27PWR | 296-4097-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 3060.00/2,000 et ee pen rae ee outer Pe 6 oe 3 < 
SN74ABT833DW 296-4098-5-ND | 8-9 Bit Parity Bus Transceiver 297 238 1.85 |ADGVR : Tri-State 16+ er/Driver . 00/2, 
ABTB3: . | it Pari ‘ SN74ABT16241ADL | 296-3887-5-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.. 96 80 64 
aaconaven  |GEEREGINA reine Be apelach tee ato ay | SNZ4ABTI6241ADLR | 296-14651-1-ND| Tri-State 16-Bit Butfer/Driver NEW: 9 80 64 
SN74ABTB41ADBR | 296-1049-2.ND | TricSt. 10-Bit Bus D-Type Latch SGT SN74ABT16241ADLR_ | 296-14651-2-ND| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver NEW! 426.00/1,000 
SAVAABIBATALW ESTOS TH-5110-Eit Bus — Tach one SN74ABT16244ADGGR | 296-1023-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 96 80 64 
SN74ABTEAIADWR  [ESERMESININGD| TS. 10-Btt Bus D-Tos Latch NEW fe JES SN74ABT16244ADGGR | 296-1023-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .... 852.00/2,000 
dae ier ype ae : : s SN74ABT16244ADGVR | 296-3888-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 96 80 64 
SN74ABTB41ADWR | 296-14681-2-ND] Tri-St. 10-Bit Bus D-Type Latch NEW! 1430.00/2,000 SN74ABT16244 ADGVR | 296-3888-2:ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 852.00/2,000 
Seaaaioanen an ae Te eee pitetan tee rae = SN74ABT16244ADL | 296-1024-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 96 80 64 
aoieale Ls BD lype THe J : e SN74ABT16244ADLR | 296-1024-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. . 96.80 64 
SN74ABTB41APWR | 296-4102-2-ND | Tri-St. 10-Bit Bus D-Type Latch. . 1430.00/2,000 SN74ABT16244ADLR_ | 296-1024-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.... 426.00/1,000 
SN74ABT843DBR 296-4103-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus D-Type Latch. 138 1.10 83 SN74ABT16245ADGGR | 296-1025-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 96 80 64 
SN74ABT843DBR 296-4103-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus D-Type Latch 1430.00/2,000 SN74ABT16245ADGGR | 296-1025-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 852,00/2,000 
SN74ABTB43NT 296-4104-5-ND | Tri-State 9-Bit Bus D-Type Latch 138 110 83 SN74ABT16245ADGVR | 296-3889-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 96 80 64 
SN74ABTB53DW 296-4105-5-ND | 8-9 Bit Parity Bus Transceiver .. 428 342 2.66 SN74ABT16245ADGVR | 296-3889-2-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 852.00/2,000 
SN74ABTB53NT 296-4106-5-ND | 8-9 Bit Parity Bus Transceiver .. 428 342 266 SN74ABTI6245ADL__ | 296-1026-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 9 80 64 
SN74ABT861NT 296-4109-5-ND | Tri-State 10-Bit Transceiver . 3.60 288 2.24 SN74ABTI6245ADLR_ | 296-1026-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 9 80 64 
SN74ABT863DBR 296-4110-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceiv 3.26 261 2.03 SN74ABT16245ADLR__| 296-1026-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. 426.00/1,000 
SN74ABT863DBR 296-4110-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceiv 3698.00/2,000 SN74ABT16373ADGGR | 296-3899-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch ... 96 80 64 
SN74ABTB63DWR__| 296-4111-1-ND_| Tri-State 9-Bit Bus Transceiver . 3.31 265 2.06 SN74ABT16373ADGGR | 296-3899-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch .... 852.00/2,000 
SN74ABTB63DWR __| 296-4111-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver ; 3748.00/2,000 SN74ABTI6373ADL | 296-1029-5-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch .. 96 80 64 
SN74ABT2240ADBR | 296-3945-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MCS Driver.. 48) 36) 127 SN74ABT16373ADLR | 296-1029-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch .. 96 80 64 
SN74ABT2240ADBR | 296-3945-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 320.00/2,000 SN74ABT16373ADLR_| 296-1029-2-ND | Tri-State 16-it Transp. D-Type Latch 426.00/1,000 
SN74ABT2240ADW | 296-3946-5-ND | Tri-State Cotal Buffer/Line/MOS Driver .... 48 3627 SN74ABT16374ADGGR | 296-3900-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Hop .. 96 80 64 
SN74ABT2240ADWR __ | 296-3946-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver ..... 1aGnc6 OT, SN74ABT16374ADGGR | 296-3900-2-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Rip-Aop 852.00/2,000 
SN74ABT2240ADWR | 296-3946-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver .... 320.00/2,000 SN74ABT16374ADL_— | 296-1030-5-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Fip-Fop.... 96 80 64 
SN74ABT2240ANSR | 296-13128-1-ND| Tri-State Cctal Buffer/Line/MOS Driver . 63 Gal SN74ABT16374ADLR | 296-1030-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Rip-Aop 96 80 64 
SN74ABT2240ANSR | 296-13128-2-ND] Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver . 320.00/2,000 Saar ' pellet ete NG ElLaert Bt Registered Halse or et i oy 
SN74ABT2240APWR | 296-3947-1-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line/MOS Driver. A836 27 DGGR es Pe Oa ee I se : : : 
SN74ABT2240APWR | 296-3947-2-ND | Tr-St Octal Butfer/Line/MOB Driver. 320.00/2,000 SN74ABT16470DGGR_| 296-3901-2-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver... 10000.00/2,000 
SN74ABT2241DBR | 296-3948-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 4 36 (27 SNPAABTICA7ODL _ Beeeeeaneg ii Slate 16 Bit Registered Transostver ... Boo ED) 
: : SN74ABT16500BDGGR | 296-3903-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 238 1.90 1.43 
SN74ABT2241DBR —_| 296-3948-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 320.00/2,000 : ‘ : 
' : SN74ABT16500BDGGR | 296-3903-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 2470.00/2,000 
SN74ABT2241DW _| 296-3949-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver ....20-SQC 48 «36.27 SN74ABTI6500BDL | 296-3904-5.ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver BER eH AES 
SN74ABT2241DWR | 296-14660-1-ND| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS : feieae mes : : : 
NEWT an 5 SN74ABT16500BDLR_ | 296-14654-1-ND| Tri-State 18-Bit Univ. Bus 
VEEN WUT vcsiatenesecsiibn teas } SOIC [ESE CONE Transosiver NEW... 238 1.90 1.43 
SN7AABT2241DWR | 296-14660-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MIOS SNV4ABTIGS0OBDLR | 296-14654-2.ND| Tri-State 18-Bit Univ. Bus 
Driver NE WE osc csces sins ‘vs 920.00/2,000 Transceiver NEWI.............-- 1235.00/1,000 
SN74ABT2241N 296-3950-5-ND Tri-State Cotal Butfer/Line/MOS Driver 480 3627 SN74ABT16501DGGR | 296-3905-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 353 2.83 2.20 
SN74ABT2241PWR | 296-3951-1-ND _ Tri-St. Octal Buffer/Line/MOS Driver. AB 3627 SN74ABT16501DGGR | 296-3905-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver. .. 4004.00/2,000 
SN74ABT2241PWR_| 296-3951-2-ND_| Tri-St. Octal Buffer/Line/MOS Driver. 320.00/2,000 SN74ABT16501DLR | 296-1031-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver . . 353 283 2.20 
SN74ABT2244ADBR __ | 296-1036-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 48 «3627 SN74ABTI6501DLR _|296-1031-2:ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 2002.00/1,000 
SN74ABT2244ADBR__ | 296-1036-2-ND | Tri-State Cctal Buffer/Line/MOS Driver. ...20-SSOP 320.00/2,000 SN74ABT16540ADGGR | 296-3906-1-ND J Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 340 272 212 
SN7AABT2244ADWR | 296-3952-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Line/MOS Driver ....20-SC 48.96.27 SN74ABT16540ADGGR | 296-3906-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 3850.00/2,000 
SN74ABT2244ADWR__ | 296-3952-2-ND | Tri-State Cctal Buffer/Line/MOS Driver 320.00/2,000 SN74ABT16540ADGVR | 296-3907-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 340 2.72 212 
SN74ABT2244AN 296-3953-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver . 48.36.27 SN74ABT16540ADGVR | 296-3907-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 3850.00/2,000 
SN74ABT2244APWR | 296-3954-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Drive we 6 OT SN74ABTIG540ADL | 296-3908-5-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.. 340 272 212 
SN74ABT2244APWR | 296-3954-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Drive 320.00/2,000 SN74ABT16540ADLR_ | 296-14655-1-ND) Tri-State 16-Bit Buffer/Driver NEW! 340 272 212 
SN74ABT2245DBR —_| 296-3955-1-ND | Tri-St. Octal Xovr./Line/MOS Driver .. 48 «36 27 SN74ABTI6540ADLR _ | 296-14655-2-ND| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver NEW! 1925.00/1,000 
SN74ABT2245DBR _| 296-3955-2-ND | Tri-St. Octal Xcvr./Line/MOS Driver 320.00/2,000 SN74ABT16541 ADGGR | 296-3909-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver ... 1.20 1.00 .80 
SN74ABT2245DW 296-3956-5-ND | Tri-St. Octal Xcvr./Line/MOS Driver... 48 36 BT SN74ABT16541 ADGGR | 296-3909-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1064.00/2,000 
SN74ABT2245DWR: 296-14661-1-ND] Tri-St. Octal Xcvr./Line/MOS SN74ABT16541ADGVR | 296-3910-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 120 1.00 .80 
Driver NEW! o.oo ccccccccsceceseee 20-SAC 48 36 27 SN74ABT16541 ADGVR | 296-3910-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1064.00/2,000 
4ABT2245DWR | 296-14661-2-ND| Tri-St. ‘Hine SN74ABTI6541ADL | 296-1032-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1.20 1.00 .80 
is is 8 ee -posac ZamaET SN74ABT16541ADLR._ | 296-1032-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 120 1.00 80 
SN74ABT2245N 296-3957-5-ND | Tri-St. Cotal Xovr /LinaiNIOS Driver - 43 «36 «27 SN74ABTI6541ADLR_| 296-1032-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.. 532.00/1,000 
SN74ABT2245PWR | 296-3958-1-ND | Tri-St. Octal Xowr./Line/MOS Driver... 483627 SN/4ABTI654300CR Pesan REND TiS. 16-Bit Registered Transoaver.... 20 Pe Oa 
: SN74ABT16543DGGR | 296-3911-2-ND | Tii-St. 16-Bit Registered Transceiver ..... 1064.00/2,000 
SN74ABT2245PWR | 296-3958-2-ND | Tri-St. Octal Xcvr./Line/MOS Driver 320.00/2,000 : asic : 
. ‘ SN74ABT16543DLR 296-1033-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver .. 1.20 1.00 .80 
SN74ABT2827DWR__| 296-3974-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver ... 376 3.01 2.34 
: SN74ABT16543DLR | 296-1033-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver .. 532.00/1,000 
SN74ABT2827DWR__| 296-3974-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver .24-SOIC 4258.00/2,000 SN74ABTIGBO0DLR 296391241 ND | Tri 
- Bi} ti-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver .. 7.04 564 476 
SN74ABT2952ADBR __| 296-3975-1-ND_| Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register ....24-SSOP 4.50 3.60 2.80 
: d SN74ABTIG600DLR | 296-3912-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver .. 4400.00/1,000 
SN7AABT2O52ADBR — //206-0975-2:ND)) Tri-St. Octal Bus Trensceiver/Register ....24 SSOP 5100.00/2,000 SN74ABT16601DGGR_| 296-1034-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 371 297 231 
SN7AABT2OS2ADW | 296-3976-5-ND | Tri-St. Octal Bus Transociver/Register.....24SO1C 4.50 3.60 280 |  s\74ABT16601DGGR | 296-1034-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 4208.00/2,000 
SN7AABT2O52ADWR | 296-14665-1-ND| Tri-State Octal Bus Trensosiver/ SN74ABT16601DL_—_| 296-3913-5-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver .... 371 297 2:31 
Register NEWI..........-1ecsc eee 24S0C 4.55 3.64 2.83 SN74ABT16601DLR — | 296-14656-1-ND| Tri-State 18-Bit Univ. Bus 
SN74ABT2952ADWR __ | 296-14665-2-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver/ Transceiver NEW... 371 297 231 
Seater INE WUE senate siedhass evo 24-506 use e000 SN74ABTIG601DLR__ | 296-14656-2-ND| Tri-State 18-Bit Univ. Bus 
SN74ABT2952ANT 296-3977-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ....24-Dip 4.50 360 2.80 Transceive NEW!............ 2104.00/1,000 
SN74ABTS400ADW —_| 296-4018-1-ND | Tri-State 11-Bit Line/Memory Driver .......28SOC 315 252 1.96 SN74ABT16623DGGR | 296-3914-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 371 297 231 
SN74ABTS400ADW | 296-4018-2-ND | Tri-State 11-Bit Line/Memory Driver .......28-SQ1C 1785.00/1,000 SN74ABT16623DGGR_ | 296-3914-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver... 4208.00/2,000 
SN74ABT5401DW | 296-4019-5-ND | Tri-State 11-Bit Line/Memory Driver .......28-SO1C 1785.00/1,000 SN74ABT16623DL__| 296-3915-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .......... 371 297 231 
SN74ABT5402ADW _| 296-4020-1-ND | Tri-State 12-Bit Line/Memory Driver ....... 28-SOC 3.38 2.70 2.10 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 379 


DIGITAL LOGIC (Continued) 


i Texas INSTRUMENTS 


Ta Digi-Key Price Each inl Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description i 25 100 
SN74ABT16623DLR —_| 296-3915-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . STiEZo7aN2ol SN74ABT162501DGGR | 296-3891-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 4004.00/2,000 
SN74ABT16623DLR | 296-3915-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 2104.00/1,000 SN74ABT162501DLR_ | 296-1027-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver . 353 283 2.20 
SN74ABT16640DGGR_ | 296-3916-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 518 414 3.22 SN74ABT162501DLR_ | 296-1027-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver . 2002.00/1,000 
SN74ABT16640DGGR_| 296-3916-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 5866.00/2,000 SN74ABT162601DGG_ | 296-3892-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 315 252 1.96 
SN74ABT16640DLR__| 296-3917-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 5.22 418 3.25 SN74ABT162601DGGR | 296-3892-2-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 3570.00/2,000 
SN74ABTI6640DLR | 296-3917-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver ... 2958.00/1,000 SN74ABT162601DLR | 296-1028-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver .... 315 252 1.96 
SN74ABT16646DGGR_| 296-3918-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transcvr./Register . 236 1.89 1.47 SN74ABT162601DLR | 296-1028-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver . 1785.00/1,000 
SN74ABT16646DGGR | 296-3918-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transcvr./Register . 2678.00/2,000 SN74ABT162823ADGGR| 296-3893-1-ND | Tri-St. 18-Bit Bus-Interface Fip-Rlop 3.94 315 245 
SN74ABT16646DLR | 296-1035-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register ...56-SSCP 2.36 1.89 1.47 SN74ABT162823ADGGR| 296-3893-2-ND | Tri-St. 18-Bit Bus-Interface Fip-Rlop 4462.00/2,000 
SN74ABT16646DLR__ | 296-1035-2-ND_ | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register . . .56-SSOP 1339.00/1,000 SN74ABT162823ADLR | 296-3894-1-ND_| Tri-State 18-Bit Bus-Interface Rip-Hop ...56-SSOP__3.94 3.15 2.45 
SN74ABT16652DL _| 296-3919-5-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register ...56-SSCP 5.18 4.14 3.22 SN74ABT162823ADLR | 296-3894-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Fip-Flop .. .56-SSOP 2231.00/1,000 
SN74ABT16652DLR | 296-14657-1-ND] Tri-St. 16-Bit Bus SN74ABT162827ADGGR| 296-3895-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver . 540 432 3.36 
Transceiver/Register NEW!............ 56-SSCP 5.22 418 3.25 SN74ABT162827ADGGR] 296-3895-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver . 6120.00/2,000 
SN74ABT16652DLR | 296-14657-2-ND] Tri-St. 16-Bit Bus SN74ABT162827ADL | 296-3896-5-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver. . 540 432 3.36 
Transceiver/Register NEW!..........-. 56-SSOP 2958.00/1,000 SN74ABT162841DGGR | 296-3897-1-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface 
SN74ABT16657DGGR | 296-3920-1-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver D-Type Latch. 5.00 4.00 3.38 
with Parity Ger/Checker...........620+: 56-TSSOP 5.18 4.14 3.22 ‘SN74ABT162841DGGR | 296-3897-2-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface 
SN74ABT16657DGGR_| 296-3920-2-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver D-TypeLatch........ceeccceeeeeeeeees 56-TSSCP 6250.00/2,000 
with Parity Gen/Checker...........0e0+: 56-TSSOP 5866.00/2,000 SN74ABT162841DL —_| 296-3898-5-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface 
SN74ABT16657DLR | 296-3921-1-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver D-Type Latch ......eeeeseeceeeeeeeeees 56-SSCP 5.00 4.00 3.38 
with Parity Gen/Checker........0....000: 56-SSOP 5.22 418 3.25 ABTE Family 
SN74ABTI66570LR — |(296-392172-NO aaa ONG ae SN74ABTE16245DGGR] 296-9755-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver .. 6.00 480 4.05 
SN74ABT16821DGGR | 296-3922-1-ND | Tri-St. 20-Bit Bus-Interface Flip-Rop . 540 4.32 3.36 AATEC ERS The (og been e, Aan arte 
SN74ABT16821DGGR_ | 296-3922-2-ND | Tri-St. 20-Bit Bus-Interface Rip-Flop . 6120.00/2,000 SNVAABTELG24806CR [ESRC CHEN Thi State 11-Bit Incident Wave : : : 
sevens Ee eS aeteteaAe he. a Sa worse am 6s8 5st 
x A ri-St. is-Interface Fip-Aop...... .00/1 Tl a ~Bit Incident. 
SN74ABT16823DGGR_| 296-3924-1-ND | Tri-St. 18-Bit Bus-Interface lip-Hop . 2.38 190 1.43 SNTAABTEIG 2460 CR al eee a ag-Tsecp WECeeo occa 
SN74ABT16823DGGR_ | 296-3924-2-ND | Tri-St. 18-Bit Bus-Interface Rip-Alp ....56-TSSOP 2470.00/2,000 SN74ABTEI6246DL | 296-4120-5-ND | Tri-State 11-Bit Incident-Wave : 
SN74ABT16823DLR | 296-3925-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Rip-Hop ...56-SSOP 2.38 1.90 1.43 Bus TSCA csv ceccese cases 48-SSCP 820 656 554 
SN74ABT16823DLR__| 296-3925-2-ND_| Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Rop .. .56-SSOP 1235.00/1,000 SN74ABTEI6246DLR._ | 296-4120-1-ND | Tri-State 11-Bit Incident. Wave 
SN74ABT16825DL —_| 296-3926-5-ND | Tri-State 18-Bit Buffer/Driver. 518 414 3.22 BUS THENSCGIVE! ...c.-csccsccessecceaeee 48-SSCP 824 660 557 
SN74ABT16825DLR | 296-14658-1-ND| Tri-State 18-Bit Buffer/Driver NEW! 5.22 418 3.25 ; = Incl 
SN74ABT16825DLR | 296-14658-2-ND| Tri-State 18-Bit Buffer/Driver NEW! 2958,00/1,000 NAAT ee i 4e-secp WES Tepoutcen 
SN74ABT16827DLR | 296-3928-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver. 238 190 1.43 7 : 
SN74ABT16827DLR__| 296-3928-2-ND_| Tri-State 20-Bit Butfer/Driver 1235.00/1,000 ABTH Family 
SN74ABT16833DLR | 296-3929-1-ND | Dual 8-9 Bit Parity Bus Transceiver 5.22 418 3.25 SN74ABTH245DBR | 296-4138-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 102 85 68 
SN74ABT16833DLR | 296-3929-2-ND | Dual 8-9 Bit Parity Bus Transceiver 2958.00/1,000 SN74ABTH245DBR__| 296-4138-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 904.00/2,000 
SN74ABT16841DL _| 296-3930-5-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface SN74ABTH245DGVR__ | 296-4139-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 1.02 85 68 
D-Type Latch ....seescsesesssesseeeeveses 394 345 2.45 SN74ABTH245DGVR_| 296-4139-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 904.00/2,000 
SN74ABT16841DLR | 296-14659-1-ND] Tri-State 20-Bit Bus-Interface SN74ABTH245DWR _| 296-4140-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 102.85 68 
D-Type Latch NEW!..........0..eeeeee 56-SSOCP 3.94 3.15 245, SN74ABTH245DWR | 296-4140-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 904.00/2,000 
SN74ABT16841DLR | 206-14659-2.ND) Tri-State 20-Bit Bus-Interface SN74ABTH245N 296-4141-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 1.02 85 68 
D-Type Latch NEW!.............0...0.. 56-SSOP 2231.00/1,000 SN74ABTH245PWR 296-4142-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 1.02 85 68 
SN74ABT16843DGGR _| 296-3931-1-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface SN74ABTH245PWR | 296-4142-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 904.00/2,000 
DiType Latch... essesescsseesseeseeees 56-TSSCP 518 414 3.22 SN74ABTH25245DW _| 296-4143-5-ND_| Tri-State 25-Chm Ootal Bus Transceiver...24-SOC 4.39 3.512.738 
SN74ABT16843DGGR_| 296-3931-2-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface SN74ABTH25245NT | 296-4144-5-ND | Tri-State 25-Chm Octal Bus Transceiver. 439 351 273 
D-Type Lath... .eeccccceceececeeee 56-TSSOP 5866.00/2,000 SN74ABTH32245PZ | 296-4145-ND _| Tri-State 36-Bit Bus Transceiver .. 15.83 14.25 12.64 
SN74ABT16843DLR | 296-3932-1-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface SN74ABTH32316PN | 296-4146-ND 14.16 12.75 11.31 
DiTypelLatoht,..:sisascseeapapatinededsaas 56-SSCP 5.22 418 3.25 SN74ABTH32543PZ__| 296-4147-ND i i 1 15.75 14.70 13.65 
SN74ABT16843DLR | 296-3932-2-ND | Tri-State 20-Bit Bus- Interface SN74ABTH16244DGGR| 296-4122-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Driver. 2.03 1.62 1.22 
D-Type Latch 2958.00/1,000 SN74ABTH16244DGGR | 296-4122-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Driver. 2106.00/2,000 
SN74ABT16853DLR 296-3933-1-ND | Dual 8-9 Bit Parity Transceiver. 7.64 612 5.16 SN74ABTH16244DL 296-4123-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Driver 2.03 1.62 1.22 
SN74ABTI6853DLR | 296-3933-2-ND | Dual 6-9 Bit Parity Transceiver... 775.00/1,000 SN74ABTH16244DLR_| 296-4123-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Driver 203 1.62 1.22 
SN74ABTI6863DLR | 296-3934-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus Transceiver . 584 468 3.95 SN74ABTHI6244DLR._| 296-4123-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Driver 1053.00/1,000 
SN74ABTI6863DLR | 296-3934-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus Transceiver . i 3650.00/1,000 SN74ABTH16245DGGR| 296-4124-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 2.03 1.62 1.22 
SN74ABT16952DGGR_ | 296-3935-1-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver....56-TSSOP 2.93 234 1.82 SN74ABTH16245DGGR| 296-4124-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver... 2106.00/2,000 
SN74ABT16952DGGR_| 296-3935-2-ND_| Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver .. ..56-TSSOP 3316.00/2,000 SN74ABTH16245DGVR | 296-4125-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .... 2.03 1.62 1.22 
SN74ABT16952DLR —_ | 296-3936-1-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver .....56-SSOP 2.93 234 1.82 SN74ABTHI6245DGVR | 296-4125-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 2106.00/2,000 
SN74ABT16952DLR _| 296-3936-2-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver .....56-SSOP 1658.00/1,000 SN74ABTHI6245DL_—_| 296-4126-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. 203 162 1.22 
SN74ABT18245ADGGR| 296-3937-1-ND | Scan Test Device with 18-Bit SN74ABTH16260DL__| 296-1446-5-ND_| Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch . 1.75 1.40 1.05 
Bus Transceiver .... 916 825 7.32 SN74ABTH16260DLR_ | 296-1446-1-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch . 175 1.40 1.05 
SN74ABT18245ADGGR | 296-3937-2-ND | Scan Test Device with 18-Bit SN74ABTH16260DLR_ | 296-1446-2-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch . 910.00/1,000 
Bus Transceiver .... 13586.00/2,000 SN74ABTH16460DGGR | 296-4127-1-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch... lO) 16165 5:20) 
5 7 ce with 18-Ei SN74ABTH16460DGGR] 296-4127-2-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch ... 9626.00/2,000 
SNIAARTIS2ASADY | eaialis| Oror. ost Dice with 18: Eat a CER PER SN74ABTHI6460D___| 296-4128-5-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch . 7.70 616 5.20 
SN74ABT18245ADLR_ | 296-3938-1-ND | Scan Test Device with 18-Bit SN74ABTH16823DGGR] 296-4129-1-ND | Tri-St. 18-Bit Bus-Interface Hip-Fop .... 5.20 4.16 3.51 
BRS TrANSOSVEr sou. ccssss ceuvsecdtersans 920 828 7.35 SN74ABTH16823DGGR| 296-4129-2-ND | Tri-St. 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop ....56-TSSOP 6500.00/2,000 
SN74ABT18245ADLR_ | 296-3938-2-ND | Scan Test Device with 18-Bit SN74ABTH16823DLR_ | 296-4130-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Hip-Aop ...56-SSOP 5.24 420 3.54 
Blis TrANSOSVEr esses ocuveeveccosees 56-SSOP 6817.00/1,000 SN74ABTH16823DLR_ | 296-4130-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Rip-Flop ...56-SSOP 3275.00/1,000 
SN74ABTIG502PM ) 296-4939-ND | Soan Test Device with 16-Bit Reg, Bus SN74ABTH32318PN _ | 296-1447-5-ND | 18-Bit Tri-Port Univ Bus Exchange......... 80-LOFP 14.58 13.13 11.64 
Transceiver NEWE socece.ciscsccocs coves 64LOFP 14.99 13.50 11.97 SN74ABTH32501PZ | 296-1448-5-ND | 36-Bit Bus Transceiver 16.50 15.40 14.30 
SN74ABT18504PM 296-3940-ND Scan Test Device with 20-Bit Universal SN74ABTH162245DGGR| 296-1050-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 203 1.62 1.22 
Bus Transceiver NEW!................. 64-LOFP 13.33 12.00 10.64 SN74ABTH162245DGGR| 296-1050-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver... 2106.00/2,000 
SN74ABT18640DGGR_ | 296-3941-1-ND | Scan Test Device with 18-Bit Inv. SN74ABTH162245DGVR | 296-4121-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver... 203 1.62 1.22 
Bus Transceiver .... 958 863 7.65 SN74ABTH162245DGVR| 296-4121-2-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 2106.00/2,000 
SN74ABTI640DGGR | 206-3041-2-ND | Scan Test Device with 18-Bit Inv. SN74ABTH162245DL | 296-1445-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver ... 203 162 1.22 
Bus Tratecdver...... 44202.00/2,000 SN74ABTH162260DLR | 296-1051-1-ND | 12-24-Bit Mux D-Type Latch ae 338 270 210 
SN74ABT18640DL _| 296-3942-5-ND | Scan Test Device with 18-Bit Inv. SN74ABTH162260DLR | 296-1051-2-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux. D-Type Latch... .56-SSOP 1913.00/1,000 
Bus Transceiver «<< 958 8.63 7.65 SN74ABTH182502APM | 296-4131-ND —_| Scan Test Device with 18-Bit 
SN74ABT18646PM 296-3943-ND Scan Test Device with 18-Bit Reg. Universal Bus Transceiver ..............+ 64-TOP 12.66 11.40 10.11 
Transceiver NEW!............00cceee: 64-LOFP 15.24 13.73 12.17 SN74ABTH182504APM | 296-4132-ND __| Scan Test Device with 20-Bit 
SN74ABT18652PM 296-3944-ND —_| Scan Test Device with 18-Bit Reg. Universal Bus Transceiver .........-..+++ 64-TOFP 12.66 11.40 10.11 
Transceiver NEW!..... 15.24 13.73 12.17 SN74ABTH182646APM | 296-4133-ND _| Scan Test Device with 18-Bit 
SN74ABT162244DGGR | 296-9752-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 96 80 64 Transceiver/Register.....-....seeeeees 64-TOFP 13.74 12.38 10.98 
SN74ABT162244DGGR | 296-9752-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 852.00/2,000 SN74ABTHI8502APM | 296-4134-ND | Scan Test Device with 18-Bit 
SN74ABT162244DGVR | 296-3881-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver ... 96 80 64 Universal Bus Transceiver ......-+.-+1++ 64-TOFP 12.66 11.40 10.11 
SN74ABT162244DGVR | 296-3881-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver ... 852.00/2,000 SN74ABTH18502APMR| 296-14683-1-ND | Scan Test Device with 18-Bit 
SN74ABT162244DL__| 296-1021-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 96 80 64 Universal Bus Transceiver NEW!....... 64-LOFP 12.66 11.40 10.11 
SN74ABT162244DLR_ | 296-1021-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 96 80 64 SN74ABTH18502APMR] 296-14683-2-ND| Scan Test Device with 18-Bit 
SN74ABT162244DLR_ | 296-1021-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 426.00/1,000 Universal Bus Transceiver NEW!....... 64-LOFP 9386.00/1,000 
SN74ABT162245DGGR | 296-9753-1-ND_| Tri-State 16-Bit Transceiver 96 80 4 SN74ABTHI8504APM | 296-4135-ND | Scan Test Device with 20-Bit 
SN7AABTI62245DGGR | 296-9753-2-ND | Tri-State 16-Bit Transoav 852,00/2,000 Univer sel ss Tren SOSIVET obs enicennssts SATO BAIR SONI Oah 
SN74ABT162245DL —_| 296-9754-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 96 80 64 SN74ABTHI8646APM | 296-4136-ND | Scan Test Device with 18-Bit 
SN74ABT162245DLR_ | 296-1022-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 48-SSCP 96 80 64 Transceiver/Register . 13.74 1238 10.98 
SN74ABT162245DLR_| 296-1022-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 48-SSOP 426.00/1,000 SN74ABTH18652APM | 296-4137-ND _| Scan Test Device with 1 
SN74ABT162500DL__| 296-3890-5-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver ....56-SSOP__ 3.53 2.83 2.20 Transceiver/Register .........--.0+s.2 13.74 12.38 10.98 
SN74ABT162500DLR | 296-14652-1-ND| Tri-State 18-Bit Univ. Bus SN74ABTHZS2450WR (CGI Soaaiaia| Tt: Slate 25 Chm Cota Bus 
Transceiver NEWI.........ccccccccsese 56-SSCP 353 283 2.20 Transceiver NEW! G65) OES 25 
SN74ABT162500DLR | 296-14652-2-ND] Tri-State 18-Bit Univ. Bus SN74ABTH25245DWR | 296-14684-2-ND| Tri-State 25 Ohm Octal Bus 
Transceiver NEW!. ..56-SSCP 2002.00/1,000 Transceiver NEW! 5024.00/2,000 
SN74ABT162501DGGR | 296-3891-1-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. ..56-TSSOP 3.53 2.83 2.20 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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8 Texas INSTRUMENTS 


Mele Digi-Key Price Each iElE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
pom SoU rom. coraacesmm | 296-4a48-5/ND | Ti State Qa 2 Input MA. Bast 
i - Tle le INF IUX .. “ a! a 
SNTANBTRO2ASOBR Ee cea Nera Die ne Nes ao-sece (ETDS CO74A@273E 296-1378-5-ND | Octal D-Type Flip-Hop with Reset 50 6.40.30 
SN74ABTR2245DBR | 296-4148-2-ND | Tri-State Octal Transceiver/Line! DIGS eo liane) Octal D- Type Alp Hop 
Memory Driver .......csecescseeeseeeees 20-SSOP 932.00/2,000 with Peset NEW .....1-csssssresstses 20sac 50_—40__—30 
SN74ABTR2245DW | 296-4149-5-ND | Tri-State Octal Transceiver/Line CD74AC273M96 296-14481-2-ND| Octal D-Type Fip-Rlop 
ABIES MeO VEE nanan eanceee 20506 ERTS ESSE CD74AC280E 296-4245-5-ND get Ciaen Beth /-Generator/ Che gies 54 aes 
5 zl = 7 | en Parity-Generator/Qhecker.... p f z 4 
SNPARETR 2S PR Ee SBME ncn so-Tssce 1.05 88 ~70~«|:«S« CD 7AACZBOMI6 296-4246-1-ND | 9-Bit Oud/Even Parity-Generator/Qhecker...14-SOP 544131 
SNT4ABTRO2Z45PWR | 296-4150-2-ND | Tri-State Cotal Tranecaiver/Line! CD74AC280M96 296-4246-2-ND_| 9-Bit Oud/Even Parity: Generator/ Checker ... 14-SOP 440.00/2,500 
Memory Driver .......0.ccscsecseseesees 20-TSSOP 932.00/2,000 CD74AC373M96 296-14482-1-ND] Tri-St. Octal Transparent Latch NEW!....20-SOC 504030 
AC Family CD74AC373M96 296-14482-2-ND| Tri-St. Octal Transparent Latch NEW! 280.00/2,000 
CD74AC374M 296-9411-5-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Aop. . 50 40 30 
Z4RC11004DW PISA 2-5: ND) Hex Inverter NEWT TOS 2885570 CD74AC534M96 296-4247-1-ND | Tri-State Octal D-Type Fiip-Rop . 56 42) 132 
TABCTO04DWR POCA al Nag Hex Inverter NEVA EOS Bees Soa 0 CD74AC534M96 296-4247-2-ND | Tri-State Octal D-Type Fiip-Rop . 372.00/2,000 
ARC OOS: pete eeaem| (X Inverter NEW eo oe CD74AGS41E 296-4248-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 50. 40 30 
aN eg geo HX Inverter NEW ees ea D74A0573E 296-1379-5-ND | Octal Transparent Latch 50 40 30 
74AC11008N 296-4154-5-ND_| Quad 2-Input Pos. AND Gate NEW! 1.05 88 70 ietehs ea herey : : : 
pI CD74AC573M96 296-14483-1-ND| Cotal Transparent Latch NEW! 50 40 30 
74AC11008PWR 296-4155-1-ND | Quad 2-Input Pos. AND Gate NEW! 105 88-70 D74A0573M96 296-14483-2-ND| Octal Transparent Latch NEW! 280.00/2,000 
74AC11008PWR 296-4155-2-ND | Quad 2-Input Pos. AND Gate NEW! 932.00/2,000 SN74AC00D 296-1052-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 36. «29~«20 
74AC11032D 296-4156-5-ND | Quad 2-Input OR Gate .. 1.05 88 70 ARDODA TOSDA-NDT] Quad 2-Inout NAND Gade ee By 
be eS ae a Eee g eg ued 2 Input OR Gate eS et SN7AACDODR 206 1082-2 ND oa 2 Input NAND eos % 95 002.560 
74AC11032DBR 296-4157-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 982.00/2,000 SN74ACDON 296-4287-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 3 ES ee 
74AC11032N 296-4158-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 1.05 88-70 SN74AQ00PWR 296-4288-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate cif) BD 
a tO pope Oe Dye Aes, i A 2 Hs SN74AC00PWR 296-4288-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate... 198.00/2,000 
E ype Rip-Rop. : ‘ : 7 
74AC11074PWR 296-4160-2-ND | Dual D-Type Rip-Flop. 1010.00/2,000 aoe xaos ne ipl ee ed 2 2 
74AC11086D 296-4161-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate NEW!... 114 95 76 SN74A004DR 296-1053-2:ND | Hex Inverter, 035 00/2,500 
74AC11138N 296-4162-5-ND | 3-8 Decoder/Demultiplexer .. 16-Dip 1.35 143 90 SN74A0D4DBR 296-4289-1-ND | Hex Inverter. 36. 29~«—O 
74AC11138PWR 296-4163-1-ND | 3-8 Decoder/Demultiplexer 1.35 143 90 SN74ACD4DBR 296-4289-2-ND | Hex Inverter. 198.00/2,000 
74AC11138PWR 296-4163-2-ND | 3-8 Decoder/Demultiplexer 1198.00/2,000 : 
74AC11240DBR 296-4167-1-ND | Octal Butfer/Line Driver . 24-SSOP 1.70 1.36 1.02 Sai poeceeneiNe Ht wetter oe 2 = a 
74AC11240DBR 296-4167-2-ND | Octal Butfer/Line Driver . 24-SSCP 1768.00/2,000 SN74AQD4PWR 296-1054-2.ND | Hex Inverter. ~ 498.00/2,000 
74AC11244DBR 296-4168-1-ND | Octal Buffer/Line Driver . 24-SSCP 1.70 1.36 1.02 SN74ACD8DBR 296-4291-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 3629S 
74AC11244DBR 296-4168-2-ND | Cctal Butfer/Line Driver . 24-SSCP 1768.00/2,000 SN74A0D8DBR 296-4291-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 498.00/2,000 
74AC11244DW 296-4169-5-ND | Octal Butfer/Line Driver. 24-500 1.70 1.36 1.02 
74AC11244PWR 296-1000-1-ND | Octal Butfer/Line Driver. 4-TSSOP 1.70 1.36 1.02 Ev opeeam ane ae eater oN a xe eran an 
74AC11244PWR 296-1000-2-ND | Octal Butfer/Line Driver. 4-TSSCP 1768.00/2,000 SN74AQDEPWR 296-4292-1-ND | Quad 2-Input AND Cate. ioc aoomneca 
74AC11245DW 296-4170-5-ND | Octal Bus Transceiver. 24-S0C 1.83 1.46 1.10 SN74A008PWR 296-4292-2-ND | Quad 2-Input AND Gate. . 198.00/2,000 
74AC16244DL 296-4173-5-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 48-SSOP 1.11 93.74 SN74ACI0DBR 296-4293-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 36 29 «20 
74AC16244DLR 296-14452-1-ND] 16-Bit Buffer/Line Driver NEW! 48-SSCP 111 93 74 : 
74AC16244DLR 296-14452-2-ND| 16-Bit Buffer/Line Driver NEW! 48-SSOP 492.00/1,000 eco ou oane The Sit Nabe Eee oan 
74AC16245DL 296-4174-5-ND | 16-Bit Bus Transceiver .. 48-SSOP 1.11 93.74 SN74ACI0DR 296-4294-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate oF) oo 
74AC16374DLR 296-14453-1-ND| Tri-St. 16-Bit D-Type Hip-Hop NE 48-SSOP. 1.11 93 74 SN74AC10DR 296-4294-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate. 235.00/2,500 
74AC16374DLR 296-14453-2-ND | Tri-St. 16-Bit D-Type Hip-Aop NEW! 492.00/1,000 SN74ACI0PWR 296-4295-1-ND_| Triple 3-Input NAND Gate... 36 29 ~=«.20 
OSTA NOE Peg ceeyteg| cua 2-Input NAND Cate... oar SN74ACIOPWR 296-4295-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate. 198.00/2,000 
alee Peg eee (ued 2-Input NAND Gate ao geo SN74AC11DBR 296-4296-1-ND Triple 3 Input AND Gat Foon me 2ONNE20 
CUTAN IOMIS ecb ate) Sala) Cad 2-Input NAND Gate £92) 2 SN74AC11DBR 296-4296-2-ND | Triple 3-Input AND Gat 198.00/2,000 
CD74A000M96 296-4215-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate: 235.00/2,500 SN74AC11D. 296-4297-5-ND | Triple 3-Input AND Gate . 36 29 ~=©.20 
eaters oa NG aS ace Nene 36 eee ery SN74AC11DR 296-4297-1-ND | Triple 3-Input AND Gate . ea) 0) 
z -Inp ie 00/2; SN74ACTIDR 296-4297-2-ND | Triple 3-Input AND Gate . 235.00/2,500 
CO74A004E 296-4217-S-ND | Hex Inverter 36 29020 SN74ACI1PWR 296-4298-1-ND | Triple 3-Input AND Gate . 36 4.29 «20 
CD74A0D4M96 296-4218-1-ND_| Hex Inverter .. 36.29 20 SN74ACI1PWR 296-4298-2-ND | Triple 3-Input AND Gate . 198.00/2,000 
CD74A004M96 296-4218-2-ND | Hex Inverter 235.00/2,500 SN74AC14DBR 296-4299-1-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverter 36 29 .20 
COMAACISE Bee ae bi Inverse 2 B a SN74AC14DBR 296-4299-2-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter... 198.00/2,000 
& inverter .. : : ¢ SN74AC14D 296-4300-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . gS ey eo 
Cor4A008M 296-1377-5-ND | Quad 2-Input AND Gate. 5802920 SN74AC14DR 296-4300-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 36 29 «20 
CO74AQ08M96 296-14477-1-ND| Quad 2-Input AND Gate NEW 25 2) _z20) SN74AC14DR 296-4300-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 235,00/2,500 
D74A0D8M96 296-14477-2-ND | Quad 2-Input AND Gate NEW! 235.00/2,500 SN74ACI4N 296-4301-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . amen 
CD74AC10M 296-4222-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate . 36 29020 SN74AC14PWR 296-4302-1-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter . 36.29.20 
CD74AC1 0M96 296-4222-1-ND_| Triple 3-Input NAND Gate . 3629 20 SN74ACI4PWR 296-4302-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 198.00/2,000 
CD74ACI0M96 296-4222-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate . 235,00/2,500 SN74AC32D 296-1059-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 36 «229 
OD74AC14M 296-1981-5-ND_| Hex Inverter Schmitt Trigger 36. 29 SN74AC32DR 296-1059-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 3602 29S 20 
CD74ACI4II96 296-1981-1-ND | Hex Inverter Schmitt Trigger 36.29 SN74AC32DR 296-1059-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 235,00/2,500 
CD74AC14Ig96 296-1981-2-ND | Hex Inverter Schmitt Trigger 235.00/2,500 SN74AC32DBR 296-4317-1-ND_| Quad 2-Input OR Gate. 36.29 
CD74AC20E 296-4237-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate. .. 36 «29°20 SN74AC32DBR 296-4317-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. 198.00/2,000 
D74AC20M 296-4238-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate... 36 «64.29 «20 SN74AC32N 296-4318-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 362290 
CD74AC32M96 296-1985-1-ND_| Quad 2-Input OR Gate... 36. 29 2 SN74AC32PWR 296-4319-1-ND | Quad 2-Input OR Gate . 36042 29S 20 
CD74AC32M96 296-1985-2-ND | Quad 2-Input OR Gate... 235.00/2,500 SN74AC32PWR 296-4319-2-ND | Quad 2-Input OR Gate . 198.00/2,000 
OD74AC74M 296-4249-5-ND_| Dual D-Type Rip-Flop with Set/Reset 3606.29) SN74AC74D 296-1063-5-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74AC74IMI96 296-14484-1-ND| Dual D-Type Rip-Rop with Flip-Flop with Clear and Preset........... 14-S01C |) 38629) 20 
Set/Reset NEW! ..........--..:eecreee 1450C 36.2920 SN74AC74DR 296-1063-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74AC74M96 296-14484-2-ND| Dual D-Type Rip-Aop with Fip-Aop with Gear and Preset........... 14S50C 36 29 2 
Set/Reset NEW!............. -14-SO1C 235.00/2,500 SN74AC74DR 296-1063-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74ACI09M96 296-4221-1-ND | Dual JK Flip-Flop with Set/Reset 36. .29°~—««O Flip-Flop with Clear and Preset........... 14-SOIC 235.00/2,500 
CD74AC109M96 296-4221-2-ND | Dual JK Rip-Fop with Set/Reset 235.00/2,500 SN74AC74DBR 296-4341-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74AC112E 296-4223-5-ND | Dual JK Rip-Rop with Set/Reset 48 36 27 Flip-Flop with Clear and Preset ... 36.29 «20 
CD74AC112M 296-4224-5-ND | Dual JK Fip-Aop with Set/Reset A8 36 0 27 SN74AC74DBR 296-4341-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74AC138E 296-4225-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer AB 37.26 Fip-Hop with Gear and Preset .......... 14-SSCP 198.00/2,000 
CD74AC138M 296-4226-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer AG 37 26 SN74AC74N 296-4342-5-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74AC139M96 296-4227-1-ND | 2-4 Line Decoder/Demultiplexer 46 37 26 Flip-Flop with Clear and Preset............. 14Dip 36 «29.20 
CD74AC139M96 296-4227-2-ND | 2-4 Line Decoder/Demultiplexer 297.50/2,500 SN74AC74NSR 296-13129-1-ND| Dual Positive-Edge- Triggered D-Type 
OD74AC151M96 296-4228-1-ND | 8-Input Multiplexer ... 56 42 32 Rlip-Rlop with Gear and Preset............ 14S80CP 393222 
CD74AC151M96 296-4228-2-ND | 8-Input Multiplexer ... 455.00/2,500 SN74AC74NSR 296-13129-2-ND| Dual Positive-Edge- Triggered D-Type 
CD74ACI53M96 296-4229-1-ND | Dual 4-Input Multiplexer Sw Be Flip-Flop with Clear and Preset............ 14-SCP 216.00/2,000 
CD74AC153M96 296-4229-2-ND | Dual 4-Input Multiplexer 455.00/2,500 SN74AC74PWR 296-1064-1-ND | Dual Positive-Edge- Triggered D-Type 
CD74AC157E 296-4230-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer .. 52 3930 Flip-Flop with Clear and Preset......... 14-TSSOCP 362920 
CD74AC157M 296-4231-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer 52 39°30 SN74AC74PWR 296-1064-2-ND | Dual Positive-Edge- Triggered D-Type 
CD74AC161M 296-4232-5-ND _| 4-Bit Synchronous Binary Counter 56 42 32 Hip-Hop with Gear and Preset . 198.00/2,000 
CD74AC163E 296-4233-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter 56 4232 SN74AC86D 296-4343-5-ND | Quad 2-Input EXCOR Gate. .. 36.«.29=20 
CD74AC163M96 296-4234-1-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter 56 42 32 SN74AC86DBR 296-4344-1-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate 36 29 20 
CD74AC163M96 296-4234-2-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter ......... 455.00/2,500 SN74ACB6DBR 296-4344-2-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate... 198.00/2,000 
CD74ACI64E 296-4235-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register....14-Dip 56 42 32 SN74AC86N 296-4345-5-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate .. 28 
OD74AC174E 296-4236-5-ND_| Hex D-Type Flip-Flop with Reset 16-Dip 56 4232 SN74AC86PWR 296-4346-1-ND_| Quad 2-Input EX-OR Gate. 36 29 =. 
CD74AC238M96 296-4239-1-ND [3-8 Line Decoder/Demux.. 6SOP 1.20 1.00 80 SN74ACB6PWR 296-4346-2-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate. 198.00/2,000 
CD74AC238M96 296-4239-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux.. 6-SCP 1300.00/2,500 SN74AC240DBR 296-4303-1-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Driver 50 40 30 
D74AC240M 296-4240-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 20-SCP 50 40.30 SN74AC240DBR 296-4303-2-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Driver 280.00/2,000 
CD74AC244M96 296-14479-1-ND| Tri-St. Non-Inverting Octal Buffer/| SN74AC240DW 296-4304-5-ND_| Tri-St. Octal Buffer/Line Driver. .. 50 40 30 
Driver NEW! 0.0... ..eesecscseeeeseeeee 20-SOAC 50.40.30 SN74AC240DWR 296-14686-1-ND| Tri-St. Octal Buffer/Line Driver NI 50.40 30 
CD74AC244M96 296-14479-2-ND| Tri-St. Non-Inverting Octal Buffer/Line SN74AC240DWR 296-14686-2-ND| Tri-St. Octal Buffer/Line Driver NEW! 280.00/2,000 
Driver NEW! 0.0... .cccccsceeeeeeeee 20-SOIC 280.00/2,000 SN74AC240N 296-4305-5-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Driver .. ..20-Dip 50 40 30 
CD74AC245M96 296-14480-1-ND| Tri-State Non-Inverting Octal SN74AC240PWR 296-4306-1-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Driver 20-TSSCP «504030 
Bus Transceiver NEWH...........cc0+ 20-SAC 50 40 .30 SN74AC240PWR 296-4306-2-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Driver. .. 280.00/2,000 
CD74AC245M96 296-14480-2-ND) Tri-State Non-Inverting Octal SN74AC241DBR 296-4307-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver 50 40.30 
Bus Transceiver NEWH...........0+00+ 20-SOIC 280.00/2,000 (Continued) 
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ell Digi-Key Price Each Te Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
SN74AC241DBR 296-4307-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 280.00/2,000 74ACT11244PWR 296-1002-1-ND | Cctal Buffer/Line Driver... 163 1.30 .98 
SN74AC241DW 296-1056-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 50 40 30 74ACT11244PWR 296-1002-2-ND | Cctal Buffer/Line Driver .. 1690.00/2,000 
SN74AC241DWR 296-1056-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver Oe Oe) 74ACT11245DBR 296-4191-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 183 1.46 1.10 
SN74AC241DWR 296-1056-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 280.00/2,000 74ACT11245DBR 296-4191-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 1898.00/2,000 
SN74AC241N 296-4308-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 50.40.30 74ACT11245DW 296-4192-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver . 183 1.46 1.10 
SN74AC241PWR 296-4309-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 50 40 30 74ACT11245NT 296-4193-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver... 183 1.46 1.10 
SN74AC241PWR 296-4309-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 280.00/2,000 74ACT11245PWR 296-1003-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 183 1.46 1.10 
SN74AC244DBR 296-4310-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 50 40 .30 74ACT11245PWR 296-1003-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 1898.00/2,000 
SN74AC244DBR 296-4310-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 280.00/2,000 74ACT11257DBR 296-4194-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Multiplexer .. 1135 1:13.) {90 
SN74AC244DWR 296-1057-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 50 40.30 74ACT11257DBR 296-4194-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Multiplexer .. 1198.00/2,000 
SN74AC244DWR 296-1057-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 280.00/2,000 74ACT11257DW 296-4195-5-ND | Tri-State Quad 2-1 Multiplexer 135 1.13  .90 
SN74AC244N 296-4311-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 50 40 30 74ACT11257DWR 296-4195-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Multiplexer. . 135 113 90 
SN74AC244NSR 296-4312-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 50 40 30 74ACT11257DWR 296-4195-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Multiplexer. . 1198.00/2,000 
SN74AC244NSR 296-4312-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 280.00/2,000 74ACT11286D 296-4196-5-ND | 9-Bit Parity Generator/Ohecker . 141 118 .94 
SN74AC244PWR 296-4313-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .... 50 40.30 74ACT11286DR 296-4196-1-ND_| 9-Bit Parity Generator/Ohecker . 141 1.18 94 
SN74AC244PWR 296-4313-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 280.00/2,000 74ACT11286DR 296-4196-2-ND | 9-Bit Parity Generator/Ohecker ¥ 1527.50/2,500 
SN74AC245DBR 296-4314-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 50 40 30 74ACT11373DBR 296-4197-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 170 1.36 1.02 
SN74AC245DBR 296-4314-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 280.00/2,000 74ACT11373DBR 296-4197-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ...24-SSOP 1768.00/2,000 
SN74AC245DW 296-1058-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 50 40 30 74ACT11373DW 296-4198-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch....24-SOIC. 1.70 1.36 1.02 
SN74AC245DWR 296-1058-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 50 40 30 74ACT11374DW 296-4199-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Rip-Hop.... 1.70 1.36 1.02 
SN74AC245DWR 296-1058-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 280.00/2,000 74ACT11543DWR 296-4200-1-ND | Tri-State Octal Latched Transceiver 3.94 3.15 245 
SN74AC245N 296-4315-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 50 40 30 74ACT11543DWR 296-4200-2-ND | Tri-State Octal Latched Transceiver. . 2231.00/1,000 
SN74AC245PWR 296-4316-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 50 40.30 74ACT11652DWR 296-4201-1-ND | Tri-St. Octal Register Bus Transceiver . 5.00 4.00 3.38 
SN74AC245PWR 296-4316-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 280.00/2,000 74ACT11652DWR 296-4201-2-ND | Tri-St. Octal Register Bus Transceiver 3125.00/1,000 
SN74AC373DBR 296-4320-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ... 50a 400) 74ACT16240DL 296-4202-5-ND_| Tri-St. 16-Bit Buffer/Driver 141.9374 
SN74AC373DBR 296-4320-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ... 280.00/2,000 74ACT16240DLR 296-14454-1-ND| Tri-St. 16-Bit Buffer/Driver NEW. 141.9374 
SN74AC373DWR 296-4321-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 50 40 30 74ACT16240DLR 296-14454-2-ND| Tri-St. 16-Bit Buffer/Driver NE WI. 492.00/1,000 
SN74AC373DWR 296-4321-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 280.00/2,000 74ACT16244DGGR | 296-1004-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver . 141 93.74 
SN74AC373NSR 296-4322-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch '50) 40) 30 74ACT16244DGGR | 296-1004-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver . 984.00/2,000 
SN74AC373NSR 296-4322-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 280.00/2,000 74ACT16244DL 296-1005-5-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Line Driver all 3) ze 
SN74AC373PWR 296-4323-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transp. Latch. . 50 40 30 74ACT16244DLR 296-1005-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver SS ZA 
SN74AC373PWR 296-4323-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transp. Latc! 280.00/2,000 74ACT16244DLR 296-1005-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver 492.00/1,000 
SN74A0374DBR 296-4324-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 50 40 —.30 74ACT16245DGGR —_| 296-4203-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver... 1411.93.74 
SN74AC374DBR 296-4324-2-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Fop... 280.00/2,000 74ACT16245DGGR 296-4203-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 984.00/2,000 
SN74AC374DW 296-1060-5-ND | Tri-State Octal D-Type Hip-Aop. 50.40.30 74ACT16245DL 296-1006-5-ND_| Tri-State 16-Bit Butfer/Line Driver 141.9374 
SN74AC374DWR 296-1060-1-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-op. . 50 40.30 74ACT16245DLR 296-1006-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver 141.9374 
SN74AC374DWR 296-1060-2-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Fop. . 280.00/2,000 74ACT16245DLR 296-1006-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver 492.00/1,000 
SN74AC374PWR 296-4325-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Rip-Aop . 50 40 .30 74ACT16373DL 296-1007-5-ND | Tri-St. 16-Bit D-Type Transparent Latch...48-SSOP 111 93 74 
SN74AC374PWR 296-4325-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 280.00/2,000 74ACT16373DLR 296-1007-1-ND | Tri-St. 16-Bit D-Type Transparent Latch...48-SSOP 1.1 93 74 
SN74AC533DBR 296-4326-1-ND_| Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ... 1.05 88.70 74ACT16373DLR 296-1007-2-ND | Tri-St. 16-Bit D-Type Transparent Latch. ..48-SSOP 492.00/1,000 
SN74A0533DBR 296-4326-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ... 932.00/2,000 74ACT16374DL 296-1008-5-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Rop Ishi occ mc 
SN74AC533DW 296-4327-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 1.05 88  .70 74ACT16374DLR 296-1008-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Aop 141 93 74 
SN74A0533PWR 296-4328-1-ND_| Tri-St. Octal D-Type Transp. Latch. . 1.05 88 —.70 74ACT16374DLR 296-1008-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Aop 492.00/1,000 
SN74AC533PWR 296-4328-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transp. Latc! 932.00/2,000 74ACT16543DL 296-1009-5-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver. lah) ee 7) 
SN74AC534DBR 296-4329-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Fip-op 56 4232 74ACT16543DLR 296-1009-1-ND_| Tri-State 16-Bit Registered Transceiver... isi ae Oo 4) 
SN74AC534DBR 296-4329-2-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Rop 372.00/2,000 74ACT16543DLR 296-1009-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver... 492.00/1,000 
SN74AC534DW 296-4330-5-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Fop. 56 4232 74ACT16623DL 296-4204-5-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver NEW! 428 3.42 2.66 
SN74AC534N 296-4331-5-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Rop 560 4232 74ACT16623DLR 296-4204-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver NEW! 4.28 342 266 
SN74AC534PWR 296-4332-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop - 560 4232 74ACT16623DLR 296-4204-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver NEW! 2423.00/1,000 
SN74AC534PWR 296-4332-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Rip-Fop . 372.00/2,000 74ACT16646DL 296-4205-5-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register. 259 2.07 1.61 
SN74AC563DBR 296-4333-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ... 1.05 88 .70 74ACT16646DLR 296-4205-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register. 259 2.07 1.61 
SN74AC563DBR 296-4333-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ... 932.00/2,000 74ACT16646DLR 296-4205-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register. ... 1466.00/1,000 
SN74AC563DW 296-4334-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 1.05 88  .70 74ACT16651 DL 296-4206-5-ND | Tri-St. 16-Bit Transceiver/ 
SN74AC563PWR 296-4335-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transp. Latch....... 105 88 .70 Register NEW!........ 660 528 4.46 
SN74AC563PWR 296-4335-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transp. Latch, 932.00/2,000 74ACT16657DL 296-4207-5-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver 850 680 574 
SN74AC564DW 296-4336-5-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Fop. . 1.05 88 = .70 74ACT16823DL 296-4208-5-ND | Tri-St. 18-Bit D-Type Flip-Rop 5.20 4.16 3.51 
SN74AC573DBR 296-4337-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ... 50 40.30 74ACT16823DLR 296-14457-1-ND) Tri-St. 18-Bit D-Type 
SN74AC573DBR 296-4337-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ... 280.00/2,000 Flip-Flop NEW!...........ccccscesceeee. 56-SSOP 520 416 351 
SN74AC573DW 296-1061-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 50 40 30 7A4ACT16823DLR 296-14457-2-ND| Tri-St. 18-Bit D-Type 
SN74AC573DWR 296-1061-1-ND _| Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch .... -50 40.30 Hip-Hop NEWI...............0.ceceees 56-SSOP. 3250.00/1,000 
SN74AC573DWR 296-1061-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ..... 280.00/2,000 74ACT16825DL 296-4209-5-ND | Tri-State 18-Bit Buffer/Line Driver 520 416 351 
SN74AC573PWR 296-4338-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch . 50. 4030 74ACT16825DLR 296-4209-1-ND | Tri-State 18-Bit Buffer/Line Driver 5.20 4.16 3.51 
SN74AC573PWR 296-4338-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch . 280.00/2,000 74ACT16825DLR 296-4209-2-ND | Tri-State 18-Bit Buffer/Line Driver 3250.00/1,000 
SN74A0574DBR 296-4339-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Rip-Aop.... 50. 4030 74ACT16841 DL 296-4210-5-ND | Tri-State 20-Bit D-Type Latch... 520 416 3.51 
SN74AC574DBR 296-4339-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Hip-Alp.. 280.00/2,000 74ACT16863DL 296-4212-5-ND_| Tri-State 18-Bit Bus Transceiver 520 416 3.51 
SN74AC574DW 296-1062-5-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Rop. 50 4030 74ACT16952DLR 296-4213-1-ND | Tri-St. 16-Bit Reg. Transceiver NE Wi! 520 416 351 
SN74AC574DWR 296-1062-1-ND | Tri-State Octal D-Type ip-Rop. 50 4030 74ACT16952DLR 296-4213-2-ND | Tri-St. 16-Bit Reg. Transceiver NEW! ...56-SSOP 3250.00/1,000 
SN74A0574DWR 296-1062-2-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Fop. 280.00/2,000 D74ACTOOM 296-4250-5-ND | Guad 2-Input NAND Gate... 14S0CP 362920. 
SN74AC574PWR 296-4340-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Hip-Flop . 50. 4030 CD74ACTOOM96 296-14485-1-ND| Quad 2-Input NAND Gate NEW 14S0C 36 29 20 
SN74AC574PWR 296-4340-2-ND _| Tri-State Octal D-Type Rip-Fop - 280.00/2,000 CD74ACTOOM96 296-14485-2-ND| Quad 2-Input NAND Gate NEW! 235.00/2,500 
ACT Family D74ACT02M 296-4251-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 36 29 20 
74ACT11000DR 296-14295-1-ND| Quad 2-Input NAND Gate NEW!. 1.05 88 .70 CD74ACTO2M96 296-14486-1-ND| Quad 2-Input NOR Gate NEW! 36.2920 
74ACT11000DR 296-14295-2-ND| Quad 2-Input NAND Gate NEW!. 1137.50/2,500 OD74ACT02M96 296-14486-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate NEW! 235.00/2,500 
74ACT11004DW 296-4177-5-ND | Hex Inverter NEW! . 1.05 88 .70 CD74ACTO4E 296-14487-5-ND| Hex Inverter NEW! 36 29 .20 
74ACT11008D 296-4178-5-ND | Quad 2-Input AND Gate. 1.05 88 .70 OD74ACTOAM 296-1983-5-ND_| Hex Inverter . 36.2920 
74ACT11008N 296-4179-5-ND_| Quad 2-Input AND Gate. 1.05.88 .70 CD74ACTO4M96 296-1983-1-ND | Hex Inverter . SON CO neo 
74ACT11030DR 296-4180-1-ND | 8-Input NAND Gate .. 1.05 88 .70 OD74ACTOSE 296-12763-5-ND| Hex Inverter with Qpen Drain. 36 O20) 
74ACT11030DR 296-4180-2-ND | 8-Input NAND Gate .. 1137.50/2,500 OD74ACTOSM 296-4252-5-ND | Hex Inverter with Qpen Drain. 36.2920 
74ACT11032DBR 296-4181-1-ND | Quad 2-Input Pos. OR Gate NE 105 88 .70 OD74ACTOSM96 296-14488-1-ND] Hex Inverter with Qpen Drain NEW!......14S0C 362920 
74ACT11032DBR 296-4181-2-ND | Quad 2-Input Pos. OR Gate NEW! 932.00/2,000 D74ACTOSM96 296-14488-2-ND| Hex Inverter with Qpen-Drain NEWI......14-SOIC 235.00/2,500 
74ACT11032DR 296-4182-1-ND_| Quad 2-Input Pos. OR Gate NEW! 105 88 70 D74ACTO8M 296-4253-5-ND | Quad 2-Input AND Gate....... 3600290 
74ACT11032DR 296-4182-2-ND | Quad 2-Input Pos. OR Gate NE WV! 1137.50/2,500 OD74ACTO8M96 296-14489-1-ND) Quad 2-Input AND Gate NEW! 36.2920 
74ACT11032N 296-4183-5-ND | Quad 2-Input Pos. OR Gate NEW! 105 88 .70 D74ACTO8M96 296-14489-2-ND] Quad 2-Input AND Gate NEW! 235.00/2,500 
74ACT11074DBR 296-4184-1-ND | Dual Positive Edge-Triggered D-Type OD74ACTI4E 296-12765-5-ND| Hex Inverting Schmitt Trigger 36 29 20 
Hip-Hop w/Clear and Preset............. 14-SSCP 1.14 95 76 OD74ACT14M 296-1380-5-ND_| Hex Inverting Schmitt Trigger 36 2.20 
74ACT11074DBR 296-4184-2-ND | Dual Positive Edge-Triggered D-Type CD74ACT14M96 296-14492-1-ND| Hex Inverting Schmitt Trigger NEW!.....14-SOC 362920 
Hip-Hop w/Cear and Preset............. 14-SSOP 1010.00/2,000 OD74ACT14M96 296-14492-2-ND| Hex Inverting Schmitt Trigger NEW 235.00/2,500 
74ACT11074NSR 296-13059-1-ND] Dual Positive Edge- Triggered D-Type OD74ACT20E 296-4266-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate. 36 «29°20 
Flip-Flop w/Cear and Preset ...........-.. 14S50P 114 95 76 D74ACT20M 296-4267-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate. 36 6 29°20 
74ACT11074NSR 296-13059-2-ND] Dual Positive Edge- Triggered D-Type OD74ACT32M 296-4278-5-ND_| Quad 2-Input OR Gate... 36.29.20 
Flip-Flop w/Ceear and Preset . 1010.00/2,000 CD74ACT32M96 296-14499-1-ND] Quad 2-Input OR Gate NEW! 3600290 
74ACT11139D 296-4185-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demux . 135 113 .90 CD74ACT32M96 296-14499-2-ND| Quad 2-Input OR Gate NEW! 235.00/2,500 
74ACT11139PWR 296-4186-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demux . 135 113 90 D74ACT74M 296-4285-5-ND | Dual D-Type Riip-Hop with Set/Reset 36 29°20 
74ACT11139PWR 296-4186-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demux . 1198.00/2,000 CD74ACT74M96 296-14503-1-ND] Dual D-Type Rip-Hop with 
74ACT11240DW 296-4187-5-ND | Cctal Buffer/Line Driver . 1.70 1.36 1.02 Set/Reset NEW! .......ceceeeeeeeeeees 14S0C_ 36 S290 
74ACT11240NT 296-4188-5-ND | Cctal Buffer/Line Driver. 1.70 1.36 1.02 CD74ACT74M96 296-14503-2-ND] Dual D-Type Rip-Aop with 
74ACT11244DBR 296-4189-1-ND | Cctal Buffer/Line Driver 1.70 1.36 1.02 Set/Reset NEW! . 14-SQIC 235,00/2,500 
74ACT11244DBR 296-4189-2-ND | Cctal Buffer/Line Driver 1768.00/2,000 OD74ACTB6E 296-4286-5-ND | Quad 2-Input BOR 36 «29°20 
74ACT11244DW 296-1001-5-ND | Cctal Buffer/Line Driver. 1.70 1.36 1.02 D74ACT109M 296-4254-5-ND | Dual J-K Fip-Hop with Set/Reset 48 «4.36 «27 
74ACT11244DWR 296-1001-1-ND | Cotal Buffer/Line Driver . 1.70 1.36 1.02 OD74ACT112M96 296-12764-1-ND| Dual, Negative, J-K Rip-Rlop 
74ACT11244DWR 296-1001-2-ND | Cctal Buffer/Line Driver . 1768.00/2,000 with Set/Reset ... 48° 3627 
74ACT11244NT 296-4190-5-ND _| Cctal Buffer/Line Driver. 163 1.30.98 (Continued) 
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Te Digi-Key Price Each ell Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CD74ACT112M96 296-12764-2-ND| Dual, Negative, J-K Fiip-op SN74ACT11DBR 296-4362-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate... ic) =: 
with Set/Reset 390.00/2,500 SN74ACT11DBR 296-4362-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 198.00/2,000 
CD74ACT138E 296-14490-5-ND 46 378 SN74ACT11N 296-4363-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate. 36 «6.29.20 
CD74ACT138M 296-4255-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux.... 46 376 SN74ACT11PWR 296-4364-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate. .. i ee ee) 
CD74ACT138M96 296-14491-1-ND] 3-8 Line Decoder/Demux NEW!. 46 37 6 SN74ACT11PWR 296-4364-2-ND_| Triple 3-Input NAND Gate... 198.00/2,000 
CD74ACT138M96 296-14491-2-ND| 3-8 Line Decoder/Demux NE W! 297.50/2,500 SN74ACTI4D 296-1068-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 360.2920 
CD74ACT139E 296-4256-5-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux. . 4 376 SN74ACT14DR 296-1068-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 1967 29/7 120 
CD74ACT139M 296-4257-5-ND_| Dual 2-4 Line Decoder/Demux. . 46 «37 «26 SN74ACT14DR 296-1068-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 235.00/2,500 
CD74ACT151M96 296-12766-1-ND| 8-Input Digital Multiplexer . 48° 3627 SN74ACT14DBR 296-4367-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 36 6.29.20 
CD74ACT151M96 296-12766-2-ND| 8-Input Digital Multiplexer . 390.00/2,500 SN74ACT14DBR 296-4367-2-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter 198.00/2,000 
CD74ACT153E 296-4258-5-ND | Dual 4-Input Multiplexer 48° «3627 SN74ACT14N 296-4368-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 360.2920 
CD74ACT153M 296-4259-5-ND | Dual 4-Input Multiplexer... 48 36 27 SN74ACT14PWR 296-4369-1-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter . 36 29) «20 
CD74ACT157E 296-4260-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer ... 48 360 «(27 SN74ACT14PWR 296-4369-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter .... 198.00/2,000 
CD74ACT157M 296-4261-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer 48° «3627 SN74ACT32D 296-1074-5-ND | Quad 2-Input OR Gate . 36 «6.29.20 
D74ACT158M96 296-4262-1-ND_| Quad 2-Input Multiplexer idCiee COMET, SN74ACT32DR 296-1074-1-ND_| Quad 2-Input OR Gate . 36.2920 
CD74ACT158M96 296-4262-2-ND | Quad 2-Input Multiplexer .. 390.00/2; aay. SN74ACT32DR 296-1074-2-ND | Quad 2-Input OR Gate . 235.00/2,500 
CD74ACT161M 296-4263-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter 48 «36 SN74ACT32DBR 296-4387-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. 36 29 20 
CD74ACT163M 296-4264-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter .. 48 «36 S SN74ACT32DBR 296-4387-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. 198.00/2,000 
OD74ACT164E 296-4265-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register. 5 42 32 SN74ACT32N 296-4388-5-ND | Quad 2-Input OR Gate . 36 2920 
CO74ACT164M 296-1381-5-ND_| 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register. .. 56 42 32 SN74ACT32PWR 296-4389-1-ND_| Quad 2-Input OR Gate . 36 2920 
CD74ACT164M96 296-14493-1-ND| 8-Bit Serial-In/Parallel-Out econ ee eNe Poaore an Ae Spe 198.00/2,000 
Shift Register NEW! 0.0.0.0... 1450C 56 42 32 ACT? | sitive- Edige- Trigger ype 
D74ACT164M96 296-14493-2-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Qut SpakCTPAbA Boe TCTOTENGY Deal Pectin he eee DCS steeee 14S80C 3629 
Shift Register NEW!.............. fi 455.00/2,500 ACT? - ° 
OD74ACT174M96 296-14494-1-ND| Hex D-Type Hip-Hop w/Reset NEW! BAe Sil Flip-Flop with Clear and Preset.........-- 14S0C 3620 
D74ACT174M96 296-14494-2-ND| Hex D-Type Rip-Rlop w/Reset NEW!.....16-SOIC 440.00/2,500 SN74ACT74DR 296-1079-2-ND | Dual Positive-Edge- Triggered D-Type 
OD74ACT240M96 296-12767-1-ND| Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 50 40 30 Hip-Fop with Gear and Preset... 235.00/2,500 
074ACT240M96 296-12767-2-ND| Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 280.00/2,000 SN74ACT74DBR 296-4443-1-ND | Dual Positive-Edge- Triggered D-Type 
D74ACT241M96 296-4268-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 50 40 30 Hip-Fop with Gear and Preset .......... 14SSOP 362920 
074ACT241M96 296-4268-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 280.00/2,000 SN74ACT74DBR 296-4443-2-ND ne ey ea Ope ae RT 
CD74ACT244E 296-4269-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 50 40 .30 HETIL ACN IIT OSER eatin BU 
CD74ACT244M 296-4270-5-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Driver .... 50 40 30 SN74ACT74N 296-4444-5-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type ; 
OD74ACT244M96 296-14495-1-ND| Tri-St. Octal Buffer/Line Driver NEW!....20-SOC 50 .40_—.30 Hip-Flop with Gear and Preset............. 14Dip 362920 
CD74ACT244M96 296-14495-2-ND) Tri-St. Octal Buffer/Line Driver NEW! .....20-SOIC 280.00/2,000 SN74ACT74NSR 296-13131-1-ND| Dual Positive Edge Triggered D-Type 
OD74ACT245E 296-14496-5-ND| Tri-State Octal Bus Non-Inverting Hip-Fop with Gear and Preset............ 14S0CP 39° 32D 
Transceiver NEW! 20-Dip 50 40 30 SN74ACT74NSR 296-13131-2-ND| Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
er a = = Fip-Fop with Gear and Preset. 216.00/2,000 
|ACT2 4271-5-ND | Tri-State Octal Bus Non-| 
eisai aia Trerooaver fe a aie ere 20-SOCP 50 40 .30 SN74ACT74PWR 296-4446-1-ND | Dual Positive-EXige- Triggered D-Type 
CD74ACT245IM96 296-14497-1-ND TStae Octal Bus N Non-Inverting —. .. Spaacta eae oNG Da Petve tio gga Tine + 14TSSCP 3862920 
ransceiver ) Peprererererrcere Tr rres = _ 
CD74ACT245M96 296-14497-2-ND] Tri-State Octal Bus Non-Inverting Fip-Rlop with Gear and Preset... 14-TSSOP 198.00/2,000 
Transceiver NEW! ........ -20-S0IC 280.00/2,000 SN74ACTB6D 296-1463-5-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate. .. 36.290 
CD74ACT273E 296-4272-5-ND | Octal D-Type Rlip-Rop w/Reset . 20-Dp 50 40 30 SN74ACTBEDBR 296-4502-1-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate 3 
CD74ACT273M 296-4273-5-ND | Cctal D-Type Fil SN74ACTB6DBR 296-4502-2-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate 198.00/2,000 
-5- ype Hip-Hop w/Reset . 20-SOP 50 40 .30 
CD74ACT273M96 296-14498-1-ND| Octal D-Type Flip-Al 40 30 SN74ACTB6DR 296-9757-1-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate ... 36.290 
- ype Fip-Hop w/Reset NEW!....20-SO1C 50 3 i et fi iy 
CD74ACT273M96 296-14498-2-ND| Octal D-Type Flip- non: SN74ACTB6DR 296-9757-2-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate .. 235.00/2,500 
._| ype Fip-Hop w/Reset NEW!....20-SO1C 280.00/2,000 
CD74ACT2738MI96__| 296-4274-1-ND_| Octal D-Type Flip-Hop w/Reset 50.40 30 SN7AACTREN 296-4503-5-ND_| Quad 2-Input EX-OR Gate se) 
CD74ACT273SVI96 ‘| 296-4274-2-ND | Octal D-Type Flip-Hop w/Reset 280.00/2,000 SN74ACTBEPW 296-4504-1-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate 280 2020) 
CD74ACT2B0M96 296-12768-1-ND| 9-Bit Ced/Even Parit SN74ACT86PWR 296-4504-2-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate. 198.00/2,000 
Cnaiceee 54232 SN74ACT240DBR 296-4377-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 50 40 30 
Co74acTes80Me6 296-12768-2-ND| 9-Bit Oud/Even Paty : e : SN74ACT240DBR 296-4377-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 280.00/2,000 
Grea dentine 455.00/2,500 SN74ACT240DWR__| 296-4378-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 50.40.30 
CO74ACT2E3E 296-4275-5-ND | 4-Bit Binary Fil Adder with Fast-Carry 52 39 30 See Eee aRER Tr Sate Coal Butte Triver Par meee 
CD74ACT297M 296-4276-5-ND | Digital Phase-Locked Loop ........ 163 130 98 prays ranean 596-4380-1.ND | Tri-State Cot Buffer/Driver a go a 
pealbyayellet Beep aigeqtag| © In Universal ShiftStorage Register fel tt SN74ACT240PWR | 296-4380-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver .. * 280.00/2,000 
alga eh Peeper) ir St. Cota D-Type Rip Hop... eo eo ae SN74ACT241DBR __| 296-4381-1-ND _| Tri-State Ootal Butfer/Driver 50.40 30 
CD74ACT374M96 296-14500-1-ND| Tri-St. Octal D-Type Rip-Aop NEWI!......20-SOC_ 50-4030 SAVAACIAIDER Daa EOIN - Sate Cctal Butter Driver prea 
CD74ACT37496 296-14500-2-ND| Tri-St. Octal D-Type Rlip-Rop NEW! 280.00/2,000 Siac SIDI 296.4382.5-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver ay uh) Ey 
CO74ACTS41E 296-1382-5-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Driver . 50 40 30 SN74ACTDAIN 296-4383-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver a a a 
CO74ACTS41M 296-4280-5-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Driver . 50 40 30 H : ; : 
: SN74ACT241PWR 296-4384-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 50 40 30 
CD74ACT541M96 296-14501-1-ND] Tri-St. Octal Buffer/Line Driver NEW! 50 40 30 SN74ACTO41 PWR 296.4384-2-ND | Tri-State Cctal Butfer/Driver ATT 
CD74ACT541M96 296-14501-2-ND] Tri-St. Octal Buffer/Line Driver NEW! 280.00/2,000 SN/AACTDAADER PSEAOGSSENON Tit Siac Gated Buffer Driver: ao 
OD74ACTS73M 296-4282-5,ND) | TriSt. Octal Transparent Latch...... a) 6) 8) SN74ACT244DBR | 296-1069-2-ND J Tri-State Octal Buffer/Driver... “~~ 280.00/2,000 
CD74ACT573M96 296-14502-1-ND| Tri-St. Octal Transparent Latch NEW!. 50 40.30 SN74ACTO44DW 296-1070-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver OO 
CD74ACT573M96 296-14502-2-ND| Tri-St. Octal Transparent Latch NEW!. 280.00/2,000 SN74ACT244DWR | 296-1070-1.ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 50 4030 
CD74ACT623M96 296-4283-1-ND | Tri-State Octal-Bus Non-Inverting Xovr. .... 163 130 98 SN74ACT244DWR | 296-1070-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 280.00/2,000 
CD74ACT623M96 296-4283-2-ND_| Tri-State Octal-Bus Non-Inverting Xovr. 1690.00/2,000 ranean PERGGEENOM Tit Sisto Cctd Buffer/Driver SONOS 
CD74ACTE52M 296-4284-5-ND | Tri-State Octal-Bus Transceiver/Register . 163 130 98 SN74ACT244PWR 296-1071-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver 30 4030 
SN74ACTOOD 296-1452-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate .........eeeeceeee 36 6.29.20 Se, . ‘ 
SN74ACT244PWR 296-1071-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 280.00/2,000 
SN74ACTOODBR 296-4047-1-ND) | Quad 2-Input NAND Cate . a5) 2) SN74ACT245DBR ——| 296-4986-1-ND | Tri-State Cotal Buffer/Driver 50 40 30 
SN74ACTOODBR 296-4097-2, ND) | Quad 2-Input NAND Cate . 198.00/2,000 SN74ACT245DBR __| 296-4986-2-ND | Tri-State Cotal Buffer/Driver.... 280.00/2,000 
SN ANSTOOOR eeRal ge 0a1AN2) Guat 2-Input NAND Gate NEW: SP eo a2) SN74ACT245DW 296-1072-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver ... 50 40 30 
SN74ACTOODR 296-14690-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate NEW!. 235.00/2,500 SN74ACT245DWR ‘| 296-1072-1-ND | Tri-State Qctal Butfer/Driver 50 44030 
peel Peg eet Usd 2 Input NAND Geto... a5 2 ao SN74ACT245DWR | 296-1072-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 280.00/2,000 
pte pclae Eg ee greg cued 2 Input NAND Gate £9 ee SN74ACT245N 296-1460-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 50 40.30 
SN74ACTOOPWR 296-4340-2-ND) | Quad 2-Input NAND Gate 198.00/2,000 SN74ACT245PWR__| 296-1073-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver .. 50 40 30 
neatly era DOSS! Hex Inverter... 252) 29 SN74ACT245PWR | 296-1073-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 280.00/2,000 
SN74ACTO4DR 296-1065-1-ND | Hex Inverter 362920 SN74ACT373DBR 296-4420-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch...20-SSOP 50.4030 
SN74ACTO4DR 296-1065-2-ND | Hex Inverter 235.00/2,500 SN74ACT373DBR 296-4420-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ...20-SSOP 280.00/2,000 
SN74ACTO4DBR POSSI NG Hex Inverter Oe “Ome ee SN74ACT373DW 296-4421-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Late 50 40 30 
SN74ACTO4DBR 296-4350-2-ND | Hex Inverter 198.00/2,000 SN74ACT373N 296-4422-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch...... 50 40 30 
SN74ACTO4N 296-4951-S-ND _| Hex Inverter 36290 SN74ACT373PWR | 296-1075-1-ND | Tri-State Octal D- Type Transp. Latch... 50 40 30 
SN74ACTO4PWR 296-4352-1-ND | Hex Inverter. 3629) 0 SN74ACT373PWR 296-1075-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch 280.00/2,000 
SN74ACTO4PWR 296-4352-2-ND | Hex Inverter... 198.00/2,000 SN74ACT374DBR 296-1076-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 50 40 .30 
ype Fip- 
SN74ACT08D 296-1066-5-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate: 36.2920 SN74ACT374DBR 296-1076-2-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Aoy 280.00/2,000 
SN74ACTO8DR 296-1066-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. -36 29 20 SN74ACT374DW 296-1077-5-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Aop. . 50 40 30 
SN74ACTO8DR 296-1066-2-ND_| Quad 2-Input Positive AND Gate. . 235.00/2,500 SN74ACT374DWR | 296-1077-1-ND | Tri-State Octal D-Type Bip-Flop... 5040.30 
SN74ACTO8DBR 296-4353-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate . 36 290 SN74ACT374DWR 296-1077-2-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Aop. . 280.00/2,000 
SN74ACTO8DBR 296-4353-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 198.00/2,000 SN74ACT374PWR 296-4423-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 50 40 30 
SN74ACTO8N 296-4354-5-ND_| Quad 2-Input Positive AND Gate. 36.2920 SN74ACT374PWR 296-4423-2-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Fop .. . 280.00/2,000 
SN74ACTO8NSR 296-13130-1-ND| Quad 2-Input Positive AND Gate. .. 39 «4322 SN74ACT533DBR 296-4424-1-ND_| Tri-St. Ootal D-Type Transparent Latch ...20-SSCP_ 54.4131 
SN74ACTO8NSR 296-13130-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. .. 216.00/2,000 SN74ACT533DBR 296-4424-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch . ..20-SSOP 360.00/2,000 
SN74ACTO8PWR 296-4355-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 28 2 SN74ACT533DW 296-4425-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latc! 54 A131 
ss pe Transpar 
SN74ACTO8PWR 296-4355-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate: 198.00/2,000 SN74ACT533N 296-4426-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch...... 54 418 
SN74ACT10D 296-4359-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate. . 36 6.29.20 SN74ACTS33PWR 296-4427-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch .... 54 41 (3H 
SN74ACT10DR 296-4360-1-ND | Triple 3-Input NAND Gat 36 6.29.20 SN74ACTS33PWR 296-4427-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch . 360.00/2,000 
SN74ACT10DR 296-4360-2-ND _| Triple 3-Input NAND Gat 235.00/2,500 SN74ACT534DBR 296-4428-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... Bt ey Sil 
SN74ACTI0DBR 296-4358-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate. ce ae SN74ACT534DBR 296-4428-2-ND 360.00/2,000 
SN74ACT10DBR 296-4358-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate. 198.00/2,000 SN74ACTS34DW 296-4429-5-ND 54 418 
SN74ACT10PWR 296-4361-1-ND | Triple 3-Input NAND Gat 36 29 20 SN74ACT534DWR 296-4429-1-ND | Tri-State Cotal D-Type Rip-Flop. . 54 413 
SN74ACT10PWR 296-4361-2-ND | Triple 3-Input NAND Gat 198.00/2,000 SN74ACTS34DWR 296-4429-2-ND | Tri-State Cotal D-Type Rip-Hop. . 360.00/2,000 
SN74ACT11D 296-1455-5-ND_| Triple 3-Input AND Gate .... 36. 29 (Continued) 
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Le lk Digi-Key Price Eachx Tele Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description 1 25 +100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
SN74ACTS34PWR _| 296-4430-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop ... a A Sh SN74AHCI4N 296-4550-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . a 2 
SN74ACT534PWR ‘| 296-4430-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop ... 360.00/2,000 SN74AHC14PWR 296-1086-1-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter a 32 
SN74ACT563DBR 296-4431-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch i.e Se SN74AHC14PWR 296-1086-2-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 190.00/2,000 
SN74ACT563DBR 296-4431-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch .... 360.00/2,000 SN74AHCI4QPWRQI | 296-13863-1-ND | Hex Schmitt-Trigger 
SN74ACT563DW 296-4432-5-ND_| Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 4 At 31 Inverter NEW! ..........cccceceseceeee 14-TSSCP 604584 
SN74ACTS64DBR 296-4433-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 56 4232 SN74AHCI4GPWRGI | 296-13863-2-ND | Hex Schmitt-Trigger 
SN74ACT564DBR 296-4433-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 372.00/2,000 Inverter NEW! 0.0 -.ccc-c.0.-. 400.00/2,000 
SN74ACTS64DW 296-4434-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Rip-Aop. 56 4232 SN74AHC14RGYR 296-13901-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter NEW! Oe ee 
SN74ACT564PWR 296-4435-1-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Aop .. 56 4232 SN74AHCI4RGYR 296-13901-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter NEW! 14-0—N 108.00/1,000 
SN74ACTS64PWR 296-4435-2-ND | Tri-State Octal D-Type Hip-Hop ......... 372.00/2,000 SN74AHC32DBR 296-4593-1-ND_| Quad 2-Input Positive OR Gate. .. 40 [a2 222) 
‘SN74ACT573DBR 296-4436-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 50. 40 30 SN74AHC32DBR 296-4593-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 190.00/2,000 
‘SN74ACT573DBR 296-4436-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch .. 280.00/2,000 SN74AHC32DGVR 296-4594-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate .. AO 32 22 
SN74ACTS73DW 296-4437-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch .. 50 40 30 SN74AHC32DGVR 296-4594-2-ND_| Quad 2-Input Positive OR Gate ... 190.00/2,000 
SN74ACT573N 296-4438-5-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch . “204 Dip 50 40 = 30 SN74AHC32DR 296-4595-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate .. 40 cae eA 
SN74ACTS73PWR __| 296-4439-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Transp. Latch ... 50.40 __.30 SN74AHO32DR 296-4595-2-ND_| Quad 2-Input Positive OR Gate 225,00/2,500 
SN74ACT573PWR _| 296-4439-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch 280.00/2,000 "ADHCBON -4596-5-ND | Quad 2-In itive OR Gate ; i ; 
SN74ACTS7406R 296-4440-1-ND) | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 0 lS SN AALCEONER es ces -ND on Sinn postive oR a oy e e 
SN74ACTS74068R 296-4440-2-ND | Tri-State Octal D-Type Rip- lop 280.00/2,000 SN74AHC32NSR 296-13136-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 490.00/2,000 
SN74ACTS74DW 296-4441-5-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Rop. 50 40 30 SN74AHC32PWR 296-1099-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 40 32 22 
= alae peeeen ee as avee aie Ror = a 2 SN74AHC32PWR 296-1099-2-ND_| Quad 2-Input Positive OR Gate .. 190.00/2,000 
- ri-State ype Hip-Hop i E 2 = a 
SN74ACTS74PWR ‘| 296-1078-2-ND | Tri-State Octal D-Type Rlip-Hop .. 280.00/2,000 dane eo NS er a ee el idea earl : ee 
RGYR put Positive OR Gate NEW! 14-0/N 95.00/1,000 
SN74ACT1071DR 296-14692-1-ND/ 10-Bit Bus Termination Array NEWH......14-SOC 2.30 1.84 1.38 SNV4AHC7AD 296-1105-5-ND_| Duel D-Type Flip-Flop w/Clear/Preset i 
SN74ACT1071DR 296-14692-2-ND) 10-Bit Bus Termination Array NEWI......14-SOIC 2945.00/2,500 SN74AHC74DR 296-1105-1-ND__| Dual D-Type Hi Floo w/Clear/Preset : ; : 
ries ype Fip-op w/Cear/Preset . i40 ee? ae 
SN74ACT1073DWR_| 296-14693-1-ND| 16-Bit Bus Termination Array NEW......20-SOIC 2.41 1.93 1.50 SN74AHC7ADR 296-1105-2-ND_| Duel D-Type Fip-Hop w/Clear/Preset 225.00/2,500 
SCT SOAR | dee 200| eae erent ary MEL OIC PBT, | “STEER [oud 110 OUd Doon Rw WOowPu ae 
SN74ACT1284DBR —_| 296-4965-2-ND | Tri-State 7-Bit Bus Interface . " 744,00/2,000 ee eg eye O29 D Type Bip Flop widlea/Freset . Kealeneiony 
SN74ACTI284DW _| 296-1067-5-ND | Tri-State 7-Bit Bus Interface . 84 70 56 SNTAANCPADGVR 26g 22g, Dual D- Type Fip-lop wiClear/Preset. LD) ee ee 
SN74ACT1284DWR__| 296-1067-1-ND_| Tri-State 7-Bit Bus Interface . 84.7056 SUZAAHOMDGVE eg eee ag) Dua D Type Hip Hop wilear/ Preset. He 
: SN74AHC74N 296-4623-5-ND_| Dual D-Type Rip-Rop w/Clear/Preset........ 50 eB 
SORT [aaa Yan? a oeteres os MORE, | “Seer — [ae 0 [Dad peRoRepwoarPad14TS a 
SN74ACT1284PWR | 296-4366-2-ND | Tri-State 7-Bit Bus Interface .. 744,00/2,000 dl tha gece om Dua D-Type Hip-Hop w/Cea/Preset..... ‘Eneneeny 
SN74ACTE990RN _| 296-4505-5-ND | 16-Bit Test-Bus Controller Tap Master . 27.00 25.20 23.40 SAN EE Et ee NCW icc ee 
SN74ACT8990FNR | 296-4505-1-ND_| 16-Bit Test-Bus Controller Tap Master ... 27.00 25.20 23.40 enranucvancyn  |(BERREOORERG Deed SiChehn : : ‘ 
SN74ACTB990FNR | 296-4505-2-ND | 16-Bit Test-Bus Controller Tap Master .... 11250.00/500 wiCler Press NEW! anaeeReyD 
SN74ACT8997DW _| 296-4506-5-ND_| Scan Path Linker with 4-Bit ID............. 833 7.50 6.65 SaNED FEABS END | Oral > pat BER Cas woes 
AHC Family SN74AHC86DR 296-4625-1-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate. 40 32 22 
SN74AHCOODBR 296-4507-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate .. . SN74AHC86DR 296-4625-2-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate. 225.00/2,500 
SN74AHCOODBR 296-4507-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 190.00/2,000 SN74AHC86DBR 296-4626-1-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate wy 32 ee 
SN74AHCOODGVR ——_| 296-4508-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 40 32 SN74AHC86DBR 296-4626-2-ND _| Quad 2-Input EX-OR Gate 190.00/2,000 
SN74AHOOODGVR | 296-4508-2-ND_| Quad 2-Input Positive NAND Gate 190.00/2,000 SN74AHCBEN 296-4627-5-ND | Quad 2-Input EX OR Gate 4 32 2D 
SN74AHCOODR 296-4509-1-ND_| Quad 2-Input Positive NAND Gate ... AD 62 SN74AHC86PWR 296-4628-1-ND_| Quad 2-Input EX-OR Cate 40 32 22 
SN74AHOOODR 296-4509-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate ... 225,00/2,500 SN74AHC86PWR 296-4628-2-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate... 190.00/2,000 
SN74AHCOON 296-4510-5-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 40 32 2 SN74AHC36RGYR _| 296-13905-1-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate NE Be 
STAINS Bene | a8 Gul input Poste wines 40 ao ee SN74AHC86RGYR _| 296-13905-2-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate NEW 108.00/1,000 
z ace Input Positive Aes SN74AHC123ADBR | 296-4525-1-ND_| Dual Retrig Monostable Multivibrator ...... Ry a ee 
SN74AHQDOPWR 296-1080-1-ND_| Quad 2-Input Positive NAND Gate Wee SN74AHC123ADBR | 296-4525-2-ND_| Dual Retig Monostable Multivibrator 216.00/2,000 
‘SN74AHODOPWR 296-1080-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 190.00/2,000 SN74AHC123ADGVR | 296-4526-1-ND_| Dual Retrig Monostable Multivibrator. <2 ee 
‘SN74AHODORGYR 296-13893-1-ND | Quad 2-Input NAND Positive SN74AHC123ADGVR | 296-4526-2-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator. 216.00/2,000 
Spanien prea erpars St NANO ES 39° «3222 SN74AHC123ADR 296-4527-1-ND_| Dual Retrig Monostable Multivibrator &) 2 
RGYR re oe a) SN74AHC123ADR 296-4527-2-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator 255.00/2,500 
Gate ME WE, «1.0010 sonesesssnnreees 14-GEN 108.00/1,000 SN74AHCI23APWR | 296-4528-1-ND_| Dual Retrig Monostable Multivibrator. a) 2 
‘SN74AHOD2D 296-4511-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 40 320 22 SN74AHC123APWR ‘| 296-4528-2-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator. 216.00/2,000 
‘SN74AHOD2DR 296-4511-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 40 32) 22 SN74AHC125DBR 296-4529-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .. 230) cae 22) 
ae OOuRODEA ING poe Bieat Noe. is Fe Oe Oe SN74AHC125DBR 296-4529-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate .. 216.00/2,000 
: : ; : SN74AHC125DR 296-4530-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .. a 2 2 
SN7ABHOUEDER: Beso Z IB] Cueci 2-Input NOR Cate... HOO. 000 SN74AHCI25DR 296-4530-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 255,00/2,500 
SN74AHO02DGVR-—||296-4513-1-ND. | Guad 2-Input NCR Gate. 40 32 22 SN74AHC125N 296-4531-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate i) 6) GA 
SN74AHO02DGVR 296-4513-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 190.00/2,000 SN74AHC125PWR | 296-1083-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate Ey eo ee 
ae Scere Gea eer eid NG a Ss es SN74AHC125PWR _| 296-1083-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .. 216.00/2,000 
SNTAAHODOPWR Pa NON Cal Dinput NOH Gate, Me enna SN74AHCI25RGYR _ | 296-13897-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate NE 46 «57° «( 
SN/4AFCOGRGYR | DEEHESGEEIN Gued 2-Inat NOR Galo NEWT Ss SN74AHCI25RGYR | 296-13897-2-ND| Tri-State Quad Bus Buffer Gate NEW! 126.00/1,000 
SN74AHOD2RGYR —_| 296-13894-2-ND | Quad 2. int NOR Gate NEW! ~~ 108.00/1,000 Seasthicoen «= Eee Wee ee era ee 
SVaNCDAG Sacer ae pI Aye SN74AHC126DBR 296-4532-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .. 216.00/2,000 
oie Bae eins SS 3 SN74AHCI26DGVR__| 296-4533-1-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate... i) 
SN74AHCOADR 96-4516-2.ND 025 00/2,500 SN74AHCI26DGVR —_| 296-4533-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .. 216.00/2,000 
SAVaAHCDADER: SSIES a SN74AHC126DR 296-4534-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .. ef 
SNT4AHODADBR FORGING OO eaters SN74AHC126DR 296-4534-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .. 255.00/2,500 
SNv4eHoodpavr «Seren fj eo SN74AHC126N 296-4535-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate... &) go 
SNVAAHODADGVR Bop BING enna SN74AHCI26PWR _| 296-4536-1-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate &) ko 
SN74AHCDAN 296-4519-5-ND 40 32. 22 SN74AHCI26PWR _| 296-4536-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 216.00/2,000 
arco SN74AHC132D 296-1465-5-ND | Quad NAND Gate. a) eo” 
NA ACME aie ia iSeane aa SN74AHC132DR 296-1465-1-ND | Quad NAND Gate. &) 2 @ 
SN74AHCoaRGYR _|lope.1ge059:ND a ae BD SN74AHC132DR 296-1465-2-ND | Quad NAND Gate. 255.00/2,500 
SN74AHOD4RGYR | 296-13805-2.ND 408.00/1,000 SN74AHC132DBR 296-4537-1-ND_| Quad NAND Gate. 99 ee 
‘SN74AHOOSD 296-1997-5-ND_| Hex Inverter with OD Output. CO £2 SN74AHC132DBR 296-4537-2-ND | Quad NAND Gate. 216.00/2,000 
SN74AHOOSDT 296-1997-1-ND_| Hex Inverter with OD Output. 50) aA SN74AHCI32DGVR | 296-4538-1-ND | Quaci NAND Gate 39 82 
SN74AHODSDR 296-1997-2-ND | Hex Inverter with OD Output. 225,00/2,500 SN74AHCI32DGVR | 296-4538-2-ND | Quad NAND Gate 216.00/2,000 
SN74AHOOSN 296-1464-5-ND | Hex Inverter with OD Output. TAO WG2 ne? SN74AHC132N 296-1466-S-ND | Quad NAND Gate . 39° 32022 
SN74AHODSPWR 296-4520-1-ND | Hex Inverter with OD Output. 40 32 2 SN74AHCI32PWR__| 296-4539-1-ND_| Quad NAND Gate 39322 
SN74AHOO5PWR 296-4520-2-ND_| Hex Inverter with OD Output. 190.00/2,000 SN74AHC132PWR_ 296-4539-2-ND_/ Quad NAND Gate 216.00/2,000 
‘SN74AHCO8DBR 296-4521-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate a oe ee SN?4AHC132RGYR | 296-13898-1-ND | Quad NAND Gate A637 6 
SN74AHOD8DBR 296-4521-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 190.00/2,000 SN74AHC132RGYR | 296-13898-2-ND | Quad NAND Gate NE WE. 126.00/1,000 
SN74AHODBDGVR | 296-4522-1-ND_| Quad 2-Input Positive AND Cate... 40 32. 22 SN74AHC138D 296-4540-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 3 2 me 
SN74AHCDSDGVR | 296-4522-2-ND_| Quad 2-Input Positive AND Gate. . 490.00/2,000 SN74AHC138DR 296-4540-1-ND_| 3-8 Line Decoder/Demultiplexer .... 39 32) 
SN74AHO08D 296-4523-5-ND_| Quad 2-Input Positive AND Gate: 40 82 2 SN74AHCI38DR 296-4540-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 255.00/2,500 
SN74AHOOSDA 296-4523-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 403222 SN74AHC138DBR 296-4541-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . Ee 
SN74AHOO8DR 296-4523-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 225.00/2,500 SN74AHC138DBR 296-4541-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 216.00/2,000 
SN74AHOOSN 296-4524-5-ND_| Quad 2-Input Positive AND Gate 40. 32. 2 SN74AHCI38N 296-4542-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . SS 52 2 
SN74AHCO8NSR 296-13133-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 40 Ge EP) SN74AHC138PWR 296-1084-1-ND_| 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 39 2 ee 
SN74AHOO8NSR 296-13133-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 190.00/2,000 SN74AHCI38PWR _| 296-1084-2-ND_| 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 216.00/2,000 
SN74AHOO8PWR 296-1082-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 40 32) 2) SN74AHC138RGYR 296-13899-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer NEW! 16-OF—N 46 37 26 
SN74AHOO8PWR 296-1082-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. . 190.00/2,000 SN74AHC138RGYR 296-13899-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer NE’ 16-OF—N 126.00/1,000. 
SN74AHOO8RGYR 296-13896-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate NEW! . TAO coe SN74AHC139D 296-4543-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer . 39 8.32 0.22 
SN74AHCO8RGYR —_| 296-13896-2-ND| Quad 2-Input Positive AND Gate NEW! 95.00/1,000 SN74AHC139DBR 296-4544-1-ND_| Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer . 39.32) 
SN74AHC14DBR 296-4548-1-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter. a SN74AHCI39DBR 296-4544-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer . 216.00/2,000 
SN74AHCT4DBR 296-4548-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 790.00/2,000 SN74AHCI39DGVR | 296-4545-1-ND_| Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer . 39 «32 
SN74AHCI4DGVR | 296-4549-1-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter ... 6p) GA SN74AHCI39DGVR | 296-4545-2-ND_| Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer . 216.00/2,000 
SN74AHCI4DGVR | 296-4549-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter ... 190.00/2,000 SN74AHC139N 296-4546-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. ogee 
SN74AHC14DR 296-1085-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter a 2 2 SN74AHCI39PWR _| 296-4547-1-ND_| Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer i) 2 2 
SN74AHC14DR 296-1085-2-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter ... 225,00/2,500 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


384 (1033) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
+ Fax: 218-681-3380 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


% TEXAS INSTRUMENTS ___ DIGITAL LoGic (Continued) 


Ta Digi-Key Price Each ibe Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25100 
SN74AHC139PWR 296-4547-2-ND_| Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer......... 16-TSSOP 216.00/2,000 SN74AHC541N 296-4610-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 49 40 27 
SN74AHCI39RGYR | 296-13900-1-ND] Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer NEW 4637) 26 SN74AHOS41NSR _| 296-13138-1-ND| Tri-State otal Butfer/Driver 52 4229 
SN74AHC139RGYR 296-13900-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer NEW! 126.00/1,000 SN74AHC541NSR 296-13138-2-ND] Tri-State Octal Buffer/Driver . . 270.00/2,000 
SN74AHC157D 296-4551-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux. 50 40 30 SN74AHC541PWR | 296-1103-1-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver ... 49 40 27 
x — an eens as = a acon oe : 50 SRB a SN74AHC541PWR__| 296-1103-2-ND_| Tri-State Cctal Buffer/Driver .. 270.00/2,000 
PAH = -1 Data Selector/Mux . ue) SN74AHO573DBR 296-4611-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch . 49 40 27 
SN74AHCI57DGVR | 296-4553-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux. 50.40.30 AHOS: 4611-2. : 
SN74AHCI57DGVR | 296-4553-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux..... 280.00/2,000 Ay A ea eet SeaNA eed ce ie Dies han 270-002-000 
SN74AHCI57DR 296-14700-1-ND| Quad 2-1 Data Selector/Mux NE 50.40.30 lach NEW! oowsep 49«O 4027 
SN74AHCI57DR 296-14700-2-ND| Quad 2-1 Data Selector/Mux NEW! 337.50/2,500 SNT4AHOS730GVR | 296-19818-2-ND] Tri-State Cota Transp. D-Type 
SN74AHCI57N 296-4554-5-ND_| Quad 2-1 Data Selector/Mux. 50 40 30 Latch NEWL..... os eeeeee -20-TVSCP 270.00/2,000 
SN74AHCI57NSR | 296-13134-1-ND| Quad 2-1 Data Selector/Mur 50 40.30 : 
SN74AHCIS7NSR | 296-13134-2-ND| Quad 2-1 Data Selector/Mu 280.00/2,000 Aeon (EERE see ae Oe SD ae 
SN74AHCI57PWR | 296-4555-1-ND | Quad 2-1 Data Sdector/Mux. 50 40 30 eee fi-State Octal Transp. D-Type Latch . sD eal 
: SN74AHC573DWR | 296-4612-2-ND | Tri-State Cctal Transp. D-Type Latch . 270.00/2,000 
eaGlen Sea ease ase m Ged 21 Deta Selector/Mun.... enOnIeIe RS SN74AHO573N 296-4613-5-ND | Tri-State Cctal Transp. D-Type Latch 49 40 «27 
SN74AHCI57RGYR | 296-13902-1-ND| Quad 2-1 Data Selector/Mux NEW! 55 4438 : fi : Bes ce con : ; : 
SN74AHC573PWR | 296-1104-1-ND_| Tri-State Cctal Transp. D-Type Latch .... 49 40.27 
SN74AHCI57RGYR | 296-13902-2-ND| Quad 2-1 Data Selector/Mux NEW! 154.00/1,000 
SN74AHCI58DBR | 296-4556-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 50 40 30 SNTAANCE7SPWR SIDS yom ri State Cota Transp. D-Type Latch . SAME 
SN74AHCI58DBR | 296-4556-2-ND | Cuad 2-1 Data Selector/Multiplexer 280.00/2,000 SNTAANCE7ADER eee We State Octal D Type Rip Hop... i) 5 eet 
SN74AHCI58DGVR__| 296-4557-1-ND_| Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer. . 50.40.30 SN74AHO574DBR =| 296-4614-2.ND’ | Tri-State Octal D-Type Rlip-o 270.00/2,000 
: SN74AHC574DWR_ | 296-4615-1-ND | Tri-State Octal D-Type Fiip-lo} 49° 40 «27 
SN74AHCI58DGVR | 296-4557-2-ND | Quad 2-1 Data Sdlector/Multiplexer. . 280.00/2,000 ENV4AKCETADWA | BORIREINGIL TH-Site otal D Thee Rio-Re Pate con 
SN74AHCI58DR 296-4558-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 50 40.30 Spe RIP RD. ees 
SN74AHC158DR 296-4558-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 337.50/2,500 SN74AHC574N 296-4616-5-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Aop . 49, 4027 
SN74AHC158PWR 296-4559-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer. 50 40 .30 SN74AHC574PWR 296-4617-1-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Fop . 49° 40 27 
SN74AHC158PWR 296-4559-2-ND_| Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer.. 280.00/2,000 ev ica oe eet Le ee sr ce aaa : e ee 
SN74AHC174D 296-1467-5-ND | Hex D-Type Flip-Flop w/Qear ... 50 40 30 é ; Ee an ; : ; 
SN74AHCI74D8R | 296-4578-1-ND | Hex D-Type Fiip-Hop wiClear 0 40 «30 SN74AHC595N 296-4619-5-ND_| Tri-State 8-Bit Shift Register. 96 72 54 
SN74AHCI74DBR | 296-4578-2-ND_| Hex D- Type Flip-Flop w/Clear 280.00/2,000 ee eee 2 — eat al ose 6 ao aa 
SN74AHCI74N 296-1468-5-ND_ | Hex D-Type Flip-Rop w/Clear 50 40.30 /AHC595PWR - , ri-State 8-Bit Shift Register 00/2, 
SN74AHCI74PWR__| 296-12739-1-ND| Hex D-Type Fip-Hop wiQear .... 50 40 30 SN74AHC16240DGGR | 296-4560-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1.20 1.00 .80 
TR ag oO yeep woes 26007200) | SNTAAHCIG2MODGR | 206-4561-ND | TiStae 16. Baer Driver. 20. 10080 
SN74AHC240DBR | 296-4579-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 49° 40 «27 -4561-1- ri-State jer/Driver .... : ‘ : 
SN74AHC240DBR —_—_| 296-4579-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 270.00/2,000 SN74AHCI6240DGVR_| 296-4561-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1064.00/2,000 
SN74AHC240DGVR | 296-12858-1-ND] Tri-State Octal Buffer/Driver . 49 40.27 SN74AHCI6240DL | 296-4562-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1.20 1.00 .80 
SN74AHC240DGVR__| 296-12858-2-ND| Tri-State Octal Buffer/Driver .... 270.00/2,000 SN74AHC16244DGGR | 296-4563-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1.20 1.00 .80 
SN74AHCO40DW 296-4580-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 49. #40 27 SN74AHC16244DGGR | 296-4563-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1064.00/2,000 
SN74AHCO40DWR ‘| 296-4580-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver . 49 40 «27 SN74AHC16244DGVR_| 296-4564-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1.20 1.00.80 
SN74AHC240DWR | 296-4580-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 270.00/2,000 SN74AHCI6244DGVR_| 296-4564-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1064.00/2,000 
SN74AHC240N 296-4581-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 49 4027 SN74AHC16244DL | 296-4565-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.. 1.20 1.00 .80 
SN74AHC240PWR _| 296-4582-1-ND_| Tri-State Octal Butfer/Driver . 49. 4027 SN74AHC16373DGGR | 296-4566-1-ND | Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Latch. 1.20 1.00 80 
SN74AHC@240PWR | 296-4582-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 270.00/2,000 SN74AHC16373DGGR | 296-4566-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Latch. .. 4064.00/2,000 
SN74AHC244DBR ——_| 296-4583-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 49 40.27 SN74AHC16373DGVR_| 296-4567-1-ND_| Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Latch. 1.20 1.00.80 
‘SN74AHC244DBR 296-4583-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 270.00/2,000 SN74AHC16373DGVR_| 296-4567-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Latch: 1064.00/2,000 
SN74AHC244DGVR | 296-4584-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver . AQ AQ 27 SN74AHC16373DL__| 296-4568-5-ND J Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Latch 1.20 1.00 80 
SN74AHC244DGVR_| 296-4584-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver .... 270.00/2,000 SN74AHC16373DLR | 296-4568-1-ND | Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Latch 1.20 1.00 80 
SN74AHC244DW 296-1096-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 49° 4027 SN74AHC16373DLR | 296-4568-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Latch 532.00/1,000 
SN74AHC244DWR | 296-1096-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 49 40 27 SN74AHC16374DGGR_| 296-4569-1-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Rip-Rop 1.20 1.00.80 
SN74AHC244DWR | 296-1096-2-ND | Tri-State Cotal Buffer/Driver . 270.00/2,000 SN74AHCI6374DGGR | 296-4569-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Rlip-Alop 1064.00/2,000 
aS Peep apg i State Cota Butfer/Driver. ee SN74AHCI6374DGVR | 296-4570-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Fiip-Rop 120 1.00 80 
SNZ4AHC244PWR__| 296-1097-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver . 49__40_27 SN74AHC16374DGVR_| 296-4570-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Alop 1064.00/2,000 
SN74AHC244PWR_ 296-1097-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .... 270.00/2,000 SN74AHC16374DL _| 296-4571-5-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop. 1.20 1.00 .80 
SN74AHC245DBR 296-4586-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSCP 494027 SN74AHC16540DGGR | 296-4572-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1.20 1.00 80 
SN74ANC2A5DER Beep eee gee |W State Cotal Bus Trenscetver alae anes ny SNZ4AHCI6540DGGR | 296-4572-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .... 1064.00/2,000 
SN74AHC245DGVR | 296-4587-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 20-TVSCP 494027 SNV4AHCIeR4ODGNR |BSERETaeING 7; ‘ ! 
i - 4 ri-State 16-Bit Buffer/Driver .... 1.20 1.00 .80 
SN7AANC2ASDEVR __(EBESSOSE NDR) Th-Stato Octal Bus Transosiver PONTING uOeneens SN74AHCI6540DGVR_| 296-4573-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1064.00/2,000 
SN74AHC245DW 296-4588-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 20-S0C 49. 40 27 : i ‘ ie aan 
4 4 SN74AHCI6540DL | 296-4574-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1.20 1.00 .80 
SN74AH245N 296-4589-5-ND! | Tri-State Octal Bus Transceiver. 20-Dip (om mea 4 SN74AHC16541DGGR_| 296-4575-1-ND_| Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 1.20 1.00 80 
SN74AHC245NSR ~——_| 296-13135-1-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver. 20-SCP 524229 —— : : : 
: SN74AHCI6541DGGR | 296-4575-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1064.00/2,000 
SN74AHC245NSR_~——_| 296-13135-2-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver. 20-SOP 288,00/2,000 ; 
SN74AHCOASPWR | 296-1098-1-ND | Tri-State Cotal Transceiver. poTssee 49S. 27 SN74AHCI6541DGVR | 296-4576-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1.20 1.00 .80 
SN74AHC16541DGVR_ | 296-4576-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1064.00/2,000 
SN74AHC245PWR ‘| 296-1098-2-ND | Tri-State Octal Transceiver. 20-TSSOP 270.00/2,000 ; 


20-SSCP AQ ‘40. 27 SN74AHC16541 DL 296-4577-5-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. . 1.20 1.00 .80 


SN74AHC273DBR 296-4590-1-ND | Cctal D-Type Rip-Fop with Gear . 
20-SSOP 270.00/2,000 AHCT Family 


SN74AHC273DBR 296-4590-2-ND | Octal D-Type Fip-Fop with Gear . 


SN74AHC273DGVR 296-4591-1-ND | Octal D-Type Aip-Aop with Gear . 20-TVSOP 49 40 27 SN74AHCTOOD 296-4629-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate. .. Le 
SN74AHC273DGVR__| 296-4591-2-ND_| Octal D-Type Flip-Rop with Cear . 20-TVSCP 270.00/2,000 SN74AHCTOODR 296-4629-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate ca 
‘SN74AHC273DW 296-1470-5-ND_| Octal D-Type Flip-Flop with Cear . 20-S0C 49 40 27 SN74AHCTOODR 296-4629-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 225.00/2,500 
SN74AHC273DWR | 296-1470-1-ND | Octal D-Type Flip-Rop with Cear . .20-SAC 49 40 27 SN74AHCTOODBR 296-4630-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate cae 
SN74AHC273DWR | 296-1470-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear . .20-SO1C 270.00/2,000 SN74AHCTOODBR 296-4630-2-ND_| Quad 2-Input NAND Gate 190.00/2,000 
‘SN74AHC273N 296-1471-5-ND | Octal D-Type Alip-Alop.......... 20-Dip 49 40 .27 SN74AHCTOODGVR | 296-4631-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 32. 2D 
SN74AHC273PWR__| 296-4592-1-ND_| Octal D-Type Flip-Rop with Cear . 20-TSScP_ 494027 SN74AHCTOODGVR ~— | 296-4631-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 490.00/2,000 
SN74AHC273PWR _| 296-4592-2-ND | Octal D-Type Flip-Rlop with Clear . 20-TSSCP 270.00/2,000 SN74AHCTOON 296-4632-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate ‘32 «22 
‘SN74AHC367DR 296-4597-1-ND | Tri-State Hex Butf/Driver.... 105 88 70 SN74AHCTOOPWR | 296-4633-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate cA 
popes pea nee Psi k Serer rat be ee SN74AHCTOOPWR: 296-4633-2-ND_| Quad 2-Input NAND Gate... 190.00/2,000 
ACS: é nae Tatisp. Uype AG : x SN74AHCTOOQDRQ! = | 296-14349-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate NEW! 45° 34 
SN74AHC373DBR 296-4598-2-ND _| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch .. 270.00/2,000 SN74AHCTOOCDRG! | 296-14349-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate NEW! 487 50/2.500 
‘SN74AHC373DW 296-4599-5-ND | Tri-State Cotal Transparent D-TypeLatch...20-SQC_ 4940.27 SN74AHCTOOGPWRAL | 296-13864-1-ND| Quad 2-Input NAND Gate NEW! 45 34 
‘SN74AHC373N 296-4600-5-ND | Tri-State Octal Transparent D-TypeLatch ...20-Dip 49 40 .27 SN74AHCTOOCPWRCI | 296-13864-2-ND| Quad 2-Input NAND Gate NEW! 400.00/2,000 
SN74AHC373NSR 296-13137-1-ND] Tri-State Octal Transp. D-Type Latch... 52 42 29 SN74AHCTOORGYR | 296-13906-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate NEW! 440— 3932 
SN74AHC373NSR 296-13137-2-ND) Tri-State Cctal Transp. D-Type Latch 288.00/2,000 
SN74AHC373PWR___| 296-1100-1-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 49 4027 SN74AHCTOORGYR — /296;18906;2,ND} Quarl 2-Input NAND Cate MEW 108:00/1,000 
SN74AHCTO2D 296-4634-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate. . Mi 22) 
SN74AHC373PWR | 296-1100-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch ....20-TSSOP 270.00/2,000 SN74AHCTOZDR 296-4635-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 40 32 
SN74AHC374DBR 296-1101-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Hop 49° 40 (27 SN74AHCTOZDR 296-4635-2-ND | Quad 2-In 7 ; 
H put NOR Gate. 225,00/2,500 
SN74AHC374DBR 296-1101-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Rlop. 270.00/2,000 SN74AHCTOZDBR 296-4636-1-ND | Cuad 2-In 
; put NOR Gate. . 40) aenaell 22 
SN74AHC374DGVR | 296-4601-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Aop 49° 40 27 
SN74AHC374DGVR__| 296-4601-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 270.00/2,000 SN74AHCTO2DBR 296-4636-2-ND / Quad 2-Input NOR Gate... 190.00/2,000 
- SN74AHCTO2DGVR | 296-4637-1-ND__| Quad 2-Input NOR Gate. Perc e7) 
‘SN74AHC374DW 296-4602-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 49° «40 27 SNvasHcToeDevA —_|'596-4637-21ND | Quad 2.Input NOR Cat enaTaGTD 
SN74AHC374DWR | 296-4602-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Rlop. 49 40 (27 Ses Input ss pee 
os # ; SN74AHCTO2N 296-4638-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate . M22) 
SN74AHC374DWR | 296-4602-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Rop. 270.00/2,000 SNTAAHCTOOPWR [BERET caurdl 2-Ineut NOR Gat ) 2 os 
SN74AHC374N 296-4603-5-ND | Tri-State Octal D-Type Hip-Rop 49° 40 27 z a Input ee E a 
SN74AHC374PWR 296-1102-1-ND | Tri-State Octal D-Type Hip-Hop 49 40 27 SN74AHCTO2PWR 296-4639-2-ND_| Quad 2-Input NOR Gate. 190.00/2,000 
SNT4AHCS74PWR | 296-1102-2:ND | Tri-State Oatal D-Type Flip-Flop 270.00/2,000 SN74AHCTO2RGYR | 296-13907-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate NEW! 140RNN 3932.22 
SN74AHCS40DBR 296-4604-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 49°. 40. 27 SN74AHCTO2RGYR | 296-13907-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate NEW! 108.00/1,000 
SN74AHC540DBR | 296-4604-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 270.00/2,000 ENT4ANCTOADBR — zegceganeas| (e* Inverter ae ae 
SN74AHO540DW 296-4605-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 49 40 «27 SN7AAHGTOADBR [BOG BEAU NOIR! Hex Inverter . 190.00/2,000 
SN74AHC540DWR __| 296-4605-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver . 49 40 27 SN74AHCTO4DGVR | 296-4641-1-ND | Hex Inverter. a 
SN74AHCS40DWR | 296-4605-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 270.00/2,000 SN74AHCTOADGVR | 296-4641-2-ND | Hex Inverter. 190.00/2,000 
‘SN74AHO540N 296-4606-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 49 40 27 SN74AHCTOADR: 296-4642-1-ND | Hex Inverter. 32.22 
‘SN74AHC540PWR 296-4607-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 49 40 27 SN74AHCTO4DR 296-4642-2-ND | Hex Inverter... 225.00/2,500 
SN74AHO540PWR 296-4607-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 270.00/2,000 SN74AHCTO4N 296-4643-5-ND _| Hex Inverter . 32. 22 
SN74AHC541DBR 296-4608-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 49 40.27 SN74AHCTOANSR 296-13139-1-ND | Hex Inverter . 32. 22 
SN74AHO541 DBR 296-4608-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 270.00/2,000 SN74AHCTO4NSR 296-13139-2-ND | Hex Inverter . 190.00/2,000 
SN74AHC541DGVR | 296-12740-1-ND] Tri-State Octal Buffer/Driver . 49° 40 (27 SN74AHCTO4PWR | 296-1106-1-ND | Hex Inverter. S222 
SN74AHC541DGVR | 296-12740-2-ND] Tri-State Octal Buffer/Driver . 270.00/2,000 SN74AHCTO4PWR | 296-1106-2-ND_| Hex Inverter. 190.00/2,000 
SN74AHC541DWR | 296-4609-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 49° 40 27 SN74AHCTO4RGYR _| 296-13908-1-ND | Hex Inverter ! 2 Bom 
SN74AHC541DWR__| 296-4609-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 270.00/2,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 385 
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Tals Digi-Key Price Each ay Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74AHCTO4RGYR | 296-13908-2-ND] Hex Inverter NEW! 108.00/1,000 SN74AHCT132D 296-1472-5-ND | Quad Positive NAND Gate 
SN74AHCTO8D 296-4644-5-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate, CB a with Schmitt-Trigger .....0...ccccse 14S80C 39 32 22 
SN74AHCTO8DR 296-4644-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate OO 2 BB SN74AHCT132DBR | 296-4661-1-ND_| Quad Positive NAND Gate 
SN74AHCTOBDR 296-4644-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate, 225,00/2,500 with Schmitt-Trigger .........cccsccce. 14SSCP 39322 
pI , amitt-Trigg 

SN74AHCTO8DBR —_| 296-4645-1-ND_| Quad 2-Input Positive AND Gate 4) ee SN74AHCT132DBR | 296-4661-2-ND | Quad Positive NAND Gate 
SN74AHCTO8DBR ——_| 296-4645-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 190.00/2,000 with Schmitt-Trigger ......-.---+.--+--- 14-SSCP 216.00/2,000 
SN74AHCTO8DGVR | 296-4646-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 40 32 2 SN74AHCTI32N 296-1473-5-ND | Quad Positive NAND Gate 

A) 8 2 2-ND iad 2-In} sitive AND Gate. 190.00/2,000 with Schmitt-Trigger ...............:.:0060 14-Dip 39 bo2 22 
SN74AHCTOBDGVR | 296-4646- Qu put Po , an 
SN74AHCTO8N 296-4647-5-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. CQ 62 ep SN74AHCT132NSR_-—_| 296-13141-1-ND | Quad Positive NAND Gate 
SN74AHCTOSNSR 296-13140-1-ND| Quad 2-Input Positive AND Gate. 40 32 22 with Reet Input.......eeeeeee 14S0P 39 32 22 
SN74AHCTO8NSR —_| 296-13140-2-ND| Quad 2-Input Positive AND Gate. .. 190.00/2,000 SN74AHCTISENSR (oct errr eee 1a Perr 
SN74AHCTOSPWR 296-1107-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. . 40 32 22 mA IU IEE INDUN eaisane eases Nes 
SN74AHCTO8PWR | 296-1107-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. . 190.00/2,000 SN74AHCTI32PWR | 296-4662-1-ND | Quad Positive NAND Gate 
SN74AHCTO8RGYR —_| 296-13909-1-ND] Quad 2-Input Positive AND Gate NEW! Es) ka with aban oe sestisetrieeteeees 14-TSSCP) 393222 
SN74AHCTO8RGYR _| 296-13909-2-ND| Quad 2-Input Positive AND Gate NEW! ... 14-ORN 108.00/1,000 SN74AHCTIS2PWR | 296-4662-2-ND ear fest hel Negus and 
evo apellbes Bea eaten (eX Schmitt: Trigger Inverter ... : pie eae SN74AHCTI38D 296-4663-5-ND_| 3-8 Line Deooder/Demultiplexer. 39.32 22 
SN74AHCTI4DR 296-1474-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 40 32 22 SNTaAICTISEDER EEC 9.8L Osan See 
SN74AHCT14DR 296-1474-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 225.00/2,500 ALC é ‘ -8 Line Decoder/Demnultiplexer . 3 : : 
SN74AHCTI4DBR _| 296-4672-1-ND | Hex Schmitt-Tri SN74AHCTI38DBR | 296-4664-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 216.00/2,000 

z ae igger Inverter. 40 poe ee . 

AHCT ‘ SN74AHCTI38DGVR_—_ | 296-4665-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . £) 2 @ 
SNTAANGTISDER [2G SGi22, JOUR) Hex Schmitt-Trigger Inverter. 190.00/2;000 SN74AHCT138DGVR_ | 296-4665-2-ND_| 3-8 Line Decoder/Demultiplexer .. 216.00/2,000 
SN7AAHCT! ana ean Hex obi get ties — sa ; Shea a SN74AHCT138DR __| 296-14701-1-ND| 3-8 Line Decoder/Demultiplexer NE WI... ED 6A) 
pay apc Beg elomaieoa tex Schmitt: Trigger Inverter . ae SN74AHCTI38DR __| 296-14701-2-ND| 3-8 Line Decoder/Demultiplexer NEW!. 255.00/2,500 
SN74AHCTI4RGYR | 296-13912-1-ND| Hex Schmitt-Trigger Inverter NEW! 2 : i 

SN74AHCT138N 296-4666-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . &) 2 2 
SN74AHCTI4RGYR | 296-13912-2-ND| Hex Schmitt-Trigger Inverter NEW! 108.00/1,000 d 
SNTAAHCTIAN Ba HENEM Hox Schrritt-Triceer Invert aoe SN74AHCTI38PWR — | 296-1109-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . &) 2 DB 
- me Soe ee 2 SN74AHCTI38PWR | 296-1109-2-ND_| 3-8 Line Decoder/Demultiplexer .. 216.00/2,000 
SN74AHCTI4NSR 296-13142-1-ND| Hex Schmitt-Trigger Inverter 32.22 SN74AHCT138RGYR _ | 296-13911-1-ND| 3-8 Line Decoder/Demultiplexer NEW!....16-CFN 4637.26 
SN7AANCTIANSR — eeealmeregeg) (ex Schmit: Trigger Inverter ‘EnGweeo SN74AHCTIS8RGYR | 296-13911-2-ND| 3-8 Line Decoder/Demultiplexer NEW... 16-CEN 26,00/1,000 
aia play 296 TIO STENDS) Hex Schmitt-Trigger Inverter ... ae SN74AHCT139D 296-4667-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer . 39 «32 
Ea Gael ia 296 THO 2 NDE) Hex Schmitt-Trigger Inverter ... 190.00/2,000 SN74AHCT139DBR | 296-4668-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer . 39. 92 
SN7AARICTIAGPWRO! |/296719654-1:ND| Hex Schmitt-Trigger Inverter buy SN74AHCT139DBR | 296-4668-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer . 216.00/2,000 
SN74AHCT14QPWRAQI | 296-13654-2-ND| Hex Schmitt-Trigger Inverter 400.00/2,000 SN74AHCT139DGVR __| 296-4669-1-ND_| Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. SS) £2 
SN74AHCT32D 296-4728-5-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate <2 P - 
4 : it : ; : SN74AHCTI39DGVR | 296-4669-2-ND_| Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 216.00/2,000 
SN7AANCTS2DBR Eee eggteg) Sued 2-Input Positive OR Gate. 32.22 SN74AHCT139DR ‘| 296-14702-1-ND] Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer NEW 9 2 
SN74AHCT32DBR_——_| 296-4729-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 190.00/2,000 SN74AHCT139DR 296-14702-2-ND| Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer NEW... 16-SOIC 255.00/2,500 
SN74AHCT32DGVR_| 296-4730-1-ND_| Quad 2-Input Positive OR Gate . 32.22 SN74AHCT139N 296-4670-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. .16-Dip 39 32 «22 
SN74AHCT32DGVR | 296-4730-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate ... 190.00/2,000 SN74AHCT139PWR__| 296-4671-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer . .16-TSSCP 393222 
SN74AHCT32DR 296-4731-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate . 32.22 SN74AHCTIS9PWR | 296-4671-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. 216.00/2,000 
SN74AHCT32DR 296-4731-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate . 225.00/2,500 SN74AHCT157D 296-4675-5-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux.. 50 40 30 
SN74AHCT32N 296-4732-5-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate . 32.22 SN74AHCT157DBR | 296-4676-1-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mu 50 40 30 
SN74AHCT32NSR 296-13144-1-ND| Quad 2-Input Positive OR Gate . 32.22 SN74AHCT157DBR | 296-4676-2-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux ... 280.00/2,000 
SN74AHCT32NSR _| 296-13144-2-ND| Quad 2-Input Positive OR Gate. 190.00/2,000 SN74AHCTI57DGVR_| 296-4677-1-ND_| Quad 2-to-1 Data Selector/Mux.. 50.40.30 
‘SN74AHCT32PWR 296-1119-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate . 32.22 SN74AHCT157DGVR | 296-4677-2-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux. . 280.00/2,000 
SN74AHCT32PWR 296-1119-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate .. 190.00/2,000 SN74AHCT157DR 296-14703-1-ND| Quad 2-to-1 Data Selector/Mux NE W! 50 40 30 
SN74AHCT32RGYR | 296-13913-1-ND| Quad 2-Input Positive OR Gate NE 32.22 SN74AHCT157DR 296-14703-2-ND| Quad 2-to-1 Data Selector/Mux NEW! ...16-SOIC 337.50/2,500 
SN74AHCT32RGYR _| 296-13913-2-ND| Quad 2-Input Positive OR Gate NEW!. 108.00/1,000 SN74AHCTI57PWR | 296-4678-1-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux.. 50 40 30 
SN74AHCT74D 296-4769-5-ND | Dual D-Type Flip-Rop w/Cear/Preset 40. 32 2 SN74AHCTI57PWR__| 296-4678-2-ND_| Quad 2-to-1 Data Selector/Mux.. 280.00/2,000 
SN74AHCT74DBR —_| 296-4770-1-ND | Dual D-Type Rip-Rop w/Cear/Preset Cy 6a ea SN74AHCTI58D 206-4679-5-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux.. 50 40 30 
SN74AHCT74DBR —_| 296-4770-2-ND | Dual D-Type Rip-Rop w/Cear/Preset 490.00/2,000 SN74AHCTI58PWR | 296-4680-1-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux.. 50 40 30 
SN74AHCT74DGVR | 296-4771-1-ND | Dual D-Type Rip-Rop w/Cear/Preset.... 140) e222 SN74AHCTI58PWR | 296-4680-2-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux.. 280.00/2,000 
SN74AHCT74DGVR__| 296-4771-2-ND | Dual D-Type Rip-Rop w/Cear/Preset.... 190.00/2,000 SN74AHCT174D 296-1475-5-ND | Hex D-Type Flip-Rop. .. 2 54 A 
SN74AHCT74DR 296-14704-1-ND| Dual D-Type Flip- lop SN74AHCT174DBR _| 296-4702-1-ND_| Hex D-Type Flip-Flop 72 54 41 
wiQear/Preset NEW! ........0.0.0cc000+ 1490C 40 32 2 SN74AHCTI74DBR | 296-4702-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop... 478.00/2,000 
SN74AHCT74DR 296-14704-2-ND| Dual D-Type Flip-Flop SN74AHCT240DBR ~—_| 296-4716-1-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver 49 40 27 
w/ear/Preset NEW!.......2...-. 14-801C 225,00/2,500 SN74AHCT240DBR ~—_| 296-4716-2-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver 270.00/2,000 
SN74AHCT74N 296-4772-5-ND | Dual D-Type Rlip-Rop w/Cear/Preset 40. 3222 SN74AHCT240DW | 296-4717-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 49° «40 «27 
SN74AHCT74PWR | 296-4773-1-ND | Dual D-Type Rip-Hop w/Clear Preset 403222 SN74AHCT240DWR | 296-4717-1-ND_| Tri-State Ootal Butfer/Driver 49 40.27 
SN74AHCT74PWR ‘| 296-4773-2-ND | Dual D-Type Rip-Rop w/Cear/Preset..... 490.00/2,000 SN74AHCT240DWR | 296-4717-2-ND | Tri-State Cotal Buffer/Driver 270.00/2,000 
SN74AHCT74RGYR | 296-13914-1-ND] Dual D-Type Rip-Bop SN74AHCT240N 296-4718-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver.. 49° 40 27 
w/Olear/Preset NEW!.........ccccscs000: 140— 604584. SN74AHCT240NSR | 296-13444-1-ND] Tri-State Cotal Butfer/Driver .. 52 42 2 
SN74AHCT74RGYR 296-13914-2-ND] Dual D-Type Rip-Aop SN74AHCT240NSR 296-13444-2-ND ee ce Sees r eee 
w/Qear/Preset NEW!............22222265 14-C/N 200.00/1,000 SN74AHCT240PWR__| 296-4719-1-ND | Tri-State jer/Driver E : E 
SN74AHCTB6DBR | 206-4774-1-ND | Quad 2-Input ECOR Gate. 4 32 2 SN74AHCT240PWR | 296-4719-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 270.00/2,000 
SN74AHCT86DBR 296-4774-2-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate. 490.00/2,000 SN74AHCT244DBR 296-4720-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 49 40 27 
SN74AHCTB6DGVR-— | 296-4775-1-ND | Quad 2-Input EX-OR Gat 40 32 22 SN74AHCT244DBR | 296-4720-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 270.00/2,000 
SN74AHCTB6DGVR | 296-4775-2-ND_ | Quad 2-Input EXOR Cat 490.00/2,000 SN74AHCT244DGVR__| 296-4721-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 49 40 «27 
Be oi SN74AHCT244DGVR_| 296-4721-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 270.00/2,000 
SN74AHCTB6DR 296-4776-1-ND_| Quad 2-Input EX-OR Gate... 40) a2 i .00/2, 
SNV4AHCTR6DR 296-4776-2-ND | Quad 2-Input ECR Gate... 225,00/2,500 SN74AHCT244DW | 296-4722-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver .. 49 40 2 
SN74AHCTBEN 296-4777-5-ND | Quad 2-Input EX-OR Gat SN74AHCT244DWR | 296-4722-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 49 40 27 
pl ie. 40) 0 c2) : 
SN74AHCTB6PWR | 296-4778-1-ND | Quad 2-In SN74AHCT244DWR | 296-4722-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 270.00/2,000 
F -Input EX-OR Gat OMe ee ! 
‘ 7 SN74AHCT244N 296-4723-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 49 40 «27 
SNPAAHCTOORWA, |e ieee) ued 2 Input BEOR Gate. eae wee SN74AHCT244NSR__| 296-13143-1-ND| Tri-State Octal Butfer/Driver 52 4229 
SN74AHCTB6RGYR _| 296-13915-1-ND| Quad 2-Input EX-OR Gate NEW! 139.32) 22 ava Aaa east iiaae Oa Ae 2 oie 
SN74AHCTBGRGYR | 296-13915-2-ND| Quad 2-Input EXOR Gate NEW! 108.00/1,000 SaAnaaa Ee RHEEDE Tea eg eee Pico haues 
SN74AHCT123ADBR | 296-4648-1-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator i) ke 2 eN74aHcroaapWR — |GSSMAEE NSE TH Sate Osta Butfer/Driver aaron 
SN74AHCT123ADBR | 296-4648-2-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator 216.00/2,000 SNTAAHCTOAACP WR [SECU GEESEINOO! Thi Stat Octal Butter/Driver NEW EN Gs an 
STAAHCTIZ3ADGVR Eee nea) OU Rettig. Mono Multivibrator oe ee SN74AHCT244CPWR _| 296-13865-2-ND| Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! ___586,00/2,000 
SN74AHCT123ADGVR | 296-4649-2-ND_| Dual Retrig. Mono Multivibrator 216.00/2,000 SNTAARCTASDER, ESSE TEI Wi Sis Octal Bus Tareceher ag 
SN74ANCTIZ3ADR Eee ougigeeg| Oud Retrig. Mono Multivibrator i ae SN74AHCT245DBR | 296-4724-2-ND | Tri-State Cotal Bus Transceiver .. *~ 270.00/2,000 
SN74AHCT123ADR | 296-4650-2-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator 255,00/2,500 SN7AAHCTRASDGVR (159647251 .ND | Tri-State Octal Bus Transceiver i a 
SN74AHCT123APWR_ | 296-4651-1-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator i) 2 ‘ i f : 
MI SN74AHCT245DGVR__| 296-4725-2-ND | Tri-State Cctal Bus Transceiver .. 270.00/2,000 
SN74AHCT123APWR_ | 296-4651-2-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator 216.00/2,000 SN74AHCTDASDW | 296-1117-5.ND | Tri-State Octal Bus Trancosiver <Q a 
ae” POSES Th State Quad Bus Butier Gate. 39__S2__22 | “S\74AHCTeASDWA | 296-1117-1-ND | Tri-State Ootal Bus Transosiver.. 4940 27 
SN?4BNICT25DR 296-4652-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 3982 SN74AHCT245DWR_~— | 296-1117-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 270.00/2,000 
SN74AHCT125DR 296-4652-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 255.00/2,500 SN74AHCTOABN 296-1476-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver wy ee 
SN74AHCTI25DBR | 296-4653-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate ee SN74AHCT245PWR | 296-1118-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 49 40 27 
SN74AHCTI25DBR_ | 296-4653-2-ND | Tri-State Quad Bus Butfer Gate 216.00/2,000 SN74AHCT245PWR __| 296-1118-2-ND | Tri-State Cctal Bus Transceiver... 270.00/2,000 
SN74AHCT125DGVR_| 296-4654-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. SOME G2 NEO? SN74AHCTO73DBR | 296-4726-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clear .. me 
SN74AHCTI25DGVR | 296-4654-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 216.00/2,000 SN74AHCT273DBR | 296-4726-2-ND_| Octal D-Type Rip-Rop w/Clear 288.00/2,000 
SN74AHCT125N 296-4655-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. cosh eee SN74AHCT273DW 296-13489-5-ND| Octal D-Type Rip-Hop w/Qear 52 42 29 
SN74AHCT125PWR 296-1108-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . soot B02 ee SN74AHCT273PWR 296-4727-1-ND | Octal D-Type Rip-Rop w/Cear. 52 42 29 
SN74AHCT125PWR 296-1108-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 216.00/2,000 SN74AHCT273PWR 296-4727-2-ND | Octal D-Type Fip-Alop w/Clear 288.00/2,000 
SN74AHCT125RGYR _ | 296-13910-1-ND] Tri-State Quad Bus Buffer Gate NE' 46 37 = SN74AHCT367DBR | 296-4733-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Driver 105 88 70 
SN74AHCT125RGYR =| 296-13910-2-ND| Tri-State Quad Bus Buffer Gate NE' 126.00/1,000 SN74AHCT367DBR 296-4733-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Driver . 932.00/2,000 
SN74AHCT126DBR —_| 296-4656-1-ND | Tri-State Quad Bus Butfer Gate 39 «4.32 2 SN74AHCT367DGVR_ | 296-4734-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Driver 1.05 88 70 
SN74AHCT126DBR: 296-4656-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 216.00/2,000 SN74AHCT367DGVR | 296-4734-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Driver. . 932.00/2,000 
SN74AHCT126DGVR | 296-4657-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . es) 62 2 SN74AHCT367DR 296-4735-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Driver.. OSI 88/20) 
SN74AHCTI26DGVR_ | 296-4657-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 216.00/2,000 SN74AHCT367DR 296-4735-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Driver 1137.50/2,500 
SN74AHCT126DR 296-4658-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . a 2 BD SN74AHCT367PWR | 296-4736-1-ND_| Tri-State Hex Buffer/Driver 1.05 88 70 
SN74AHCT126DR 296-4658-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 255.00/2,500 SN74AHCT367PWR | 296-4736-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Driver. . ‘ 932.00/2,000 
SN74AHCTI26N 296-4659-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. ay 2 ee SN74AHCT373DBR ~—_| 296-4737-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-TypeLatch...20-SSOP 49.40.27 
SN74AHCT126PWR | 296-4660-1-ND | Tri-State Quad Bus Butfer Gate. E) 2 DB SN74AHCT373DBR__| 296-4737-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch ...20-SSOP 270.00/2,000 
SN74AHCT126PWR __| 296-4660-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 216.00/2,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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fae Digi-Key Price Each Te Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
SN74AHCT373DW _| 296-4739-5-ND | Tri-St. Cotal Transparent D-TypeLatch....20-SOC 49.40.27 SN74AHCTI6540DL | 296-4698-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. . 145 «116 87 
SN74AHCT373DWR | 296-4739-1-ND | Tri-St. Cotal Transparent D-Type Latch....20-SOC 49 «40.27 SN74AHCT16541DGGR| 296-4699-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 145 116 87 
SN74AHCT373DWR | 296-4739-2-ND | Tri-St. Ootal Transparent D-Type Latch ....20-SOIC 270.00/2,000 SN74AHCT16541DGGR| 296-4699-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1508.00/2,000 
SN74AHCT373N 296-4740-5-ND | Tri-State Octal Transparent D-Type Latch ...20-Dip 49 40 27 SN74AHCT16541DGVR | 296-4700-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver . 145 116 87 
SN74AHCT373PWR__| 296-4741-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch ... 1400 40027, SN74AHCT16541DGVR | 296-4700-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1508.00/2,000 
SN74AHCT373PWR 296-4741-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch . . 270.00/2,000 SN74AHCT16541 DL 296-4701-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. . 1.45 1.16 87 
SN74AHCT374DBR | 296-4742-1-ND | Tri-State Octal D-Type AHCU Family 
Edge Triggered Hip-Hop ... aL 2 SN74AHCUO4D 296-9759-5-ND | Hex Inverter . Die 
SN74AHCTS7406R [seas Tri State Cotal D Type SN74AHOUO4DBR ——_| 296-9760-1-ND | Hex Inverter. DD 
Ege Triggered Fip-op ...---+--+-+-- LOO SN74AHCUO4DBR | 296-9760-2-ND | Hex Inverter . 190.00/2,000 
SN74AHCT374DGVR | 296-4743-1-ND | Tri-State Octal D-Type SN74AHCUO4DGVR | 296-9761-1-ND | Hex Inverter. 32 2 
Edge-Triggered Fip-Hop.........-...-- 49 40 27 SN74AHOQU04DGVR__| 296-9761-2-ND_| Hex Inverter. 190.00/2,000 
ST ee "ge Tiggered Ap Rp maTDET SN74AHCUO4N 296-9762-5-ND | Hex Inverter . 2 
tery putt) SN74AHQUO4PWR | 296-9763-1-ND_| Hex Inverter. a2 
SNIAAHCTS740WR | 296-8745-1-ND)) Tri-State Octal D Type SN74AHOUO4PWR | 296-9763-2-ND_| Hex Inverter. 190.00/2,000 
Edge-Triggered Aip-Alop ........-.--.---- Sg) 2 SN74AHOUD4RGYR | 296-13916-1-ND] Hex Inverter ka be) 
SN74AHCT374DWR | 296-4744-2-ND a Octal bot a Seiten SN74AHQUO4RGYR _| 296-13916-2-ND| Hex Inverter NEW! 108.00/1,000 
je- Trigger ip-Floy .00/2, r 7 
SN74AHCT374N 296-4745-5-ND | Tri-State Osta DType ‘ Microgate Family 
Edge- Triggered Fip-Aop 49 40 27 SN74AHC1GOODBVR | 296-1087-1-ND | Single 2-Input NAND Gate. . 40 (e222 
SN74AHCT374PWR | 296-4746-1-ND | Tri-State Octal D-Type SN74AHCIGOODBVR | 296-1087-2-ND | Single 2-Input NAND Gate. 270.00/3,000 
Edge-Triggered Fiip-Hop . 49 40 27, SN74AHC1GOODCKR =| 296-8741-1-ND | Single 2-Input NAND Gate 40 32 22 
ENVAAHCTS7APWA | 296-4746-2.ND | Tri-State Octal D-Type SN74AHCIGOODCKR | 296-8741-2-ND | Single 2-Input NAND Gate 270.00/3,000 
Edge- Triggered Riip-Aop... 270.00/2,000 SN74AHC1GO2DBVR__ | 296-1088-1-ND_| Single 2-Input NOR Gate 40 32 22 
SN74AHCTS40DBR | 296-4747-1-ND | Tri-State Cctal Butfer/Driver. 50 40 .30 SN74AHC1G02DBVR | 296-1088-2-ND | Single 2-Input NOR Gate 270.00/3,000 
SN74AHCT540DBR | 296-4747-2-ND | Tri-State Cctal Butfer/Driver. 280.00/2,000 SN74AHC1G02DOKR | 296-8742-1-ND_| Single 2-Input NOR Gate. 40 32 22 
SN74AHCTS40DGVR __| 296-4748-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 50.40.30 Sra Guinea eee Nn sue eee Solas ZY 
SN74AHCTS40DGVR | 296-4748-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 280.00/2,000 : 5 Bg HELE AG He ‘ é “ 
SN74AHCTS40DW _| 296-4749-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 50 40 30 SN74AHC1GO4DBVR _ | 296-1089-2-ND _| Single Inverter Gate 270.00/3,000 
SN74AHCT540DWR ‘| 296-4749-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 50 40 .30 SN74AHC1GO4DOKR | 296-1090-1-ND | Single Inverter Gate. 40 32 2 
SN74AHCT540DWR | 296-4749-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 280.00/2,000 SN74AHC1GO4DOKR | 296-1090-2-ND | Single Inverter Gate. 270.00/3,000 
SN74AHCT540N 296-4750-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 50.40.30 SN74AHC1GO8DBVR =| 296-1091-1-ND | Single 2-Input AND Gate ... 40 32 22 
SN74AHCTS40PWR | 296-4751-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 50 40 30 SN74AHCIGO8DEVR | 296-1091-2-ND | Single 2-Input AND Gate 270.00/3,000 
SN74AHCTS40PWR | 296-4751-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .... 280.00/2,000 SN74AHCIGO8DOKR __| 296-8743-1-ND_| Single 2-Input AND Gate. 40__32 _.22 
SN74AHCT541DBR | 296-4752-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver.. 50 40 30 SN74AHC1GOBDOKR | 296-8743-2-ND | Single 2-Input AND Gate. 270.00/3,000 
SN74AHCT541DBR | 296-4752-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 280.00/2,000 SN74AHCIGI4DBVR | 296-1092-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 40 32 22 
SN74AHCT541 DWR 296-4754-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 50 40 30 SN74AHCIGI4DBVR_ | 296-1092-2-ND_| Single Schmitt-Trigger Inverter 270.00/3,000 
¥ x 7 SN74AHC1GI4DCKR | 296-8748-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 40 poe ee 
UCRAIN | BEECHER th see cag eaeone. Pan SN74AHCIGI4DOKR _ | 296-8748-2-ND_| Single Schmitt- Trigger Inverter 270.00/3,000 
SN74AHCT541NSR | 296-13145-1-NDJ Tri-State Octal Buffer/Driver 50 40 30 SN74AHC1G32DBVR | 296-1093-1-ND_| Single 2-Input OR Gate. . 40 32 22 
SN74AHCT541NSR | 296-13145-2-ND] Tri-State Cctal Buffer/Driver 280.00/2,000 SN74AHC1G32DBVR | 296-1093-2-ND | Single 2-Input OR Gate 270.00/3,000 
SN74AHCT541PWR | 296-1120-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver . 50.40.30 Saye aaa eSNG are eee a asa 40 erania eas 
AHCTS4: 7 z 4 ingle 2-Inpt ie. .00/3, 
SNAAMCTS7SDER 206-4706. 1/ND Te a Geacersrn ies 49 Sy ee SN74AHC1G86DBVR_| 296-1094-1-ND | Single 2-Input Exclusive-OR Gate 40 32 22 
SN74AHCT573DBR | 296-4756-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 270.00/2,000 SN74AHCIG86DBVR | 296-1094-2-ND | Single 2-Input Exclusive-OR Gate ... 270.00/3,000 
SN74AHCT573DGVR | 296-4757-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch .. 49 40 27 SN74AHC1G86DOKR | 296-8750-1-ND | Single 2-Input Exclusive-OR Gate. 40 32 2 
SN74AHCT573DGVR __| 296-4757-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch .... 270.00/2,000 aa een pe Eid asin eck ae rh eee 
q A DBVR z 4 ri-State Single Bus Buffer Gate. z ‘ E 
SrinCTON, [ERIE [RS cea ewerr telah BOC fF | Srumoiton |asoneano | mSaeongens ane cee znisonoi 
SN74AHCT573DWR | 296-4758-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 270.00/2,000 SN74AHCIGI25DCKR | 296-8745-1-ND_| Tri-State Single Bus Buffer Gate . 40 32 2 
SN74AHCT573N 296-4759-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 49 40 27 SN74AHCIGI25DOKR | 296-8745-2-ND_| Tri-State Single Bus Buffer Gate . 270.00/3,000 
SN74AHCT573PWR__| 296-1121-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch... 49 40 27 Se CIe eos pba Lats ae ne ae ong 40 pe ne 
my ae a | ri-State Single Bus ‘er Gate. . , 
evap Sipe ie Un St One erepaere D ype aches: ry as SN74AHCIGI26DCKR_| 296-8747-1-ND_| Tri-State Single Bus Buffer Gate . 40 32 22 
SN74AHCTS74DBR _ | 296-4760-2-ND 270.00/2,000 SN74AHCIGI26DOKR | 296-8747-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 270.00/3,000 
SN74AHCT574DGVR_ | 296-4761-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-op .. 49 40 27 SN74AHC1GUO04DBVR | 296-1095-1-ND | Single Inverter Gate ... 40 32 22 
SN74AHCT574DGVR _| 296-4761-2-ND | Tri-State Octal D-Type Hip-Hop .. 270.00/2,000 SANRIO State Seine ou a Seas 
SN74AHCT574DWR | 296-4762-1-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Aop. 49° 40 (27 DORE ga ee vee ae: : ; c 
SN74AHCT574DWR | 296-4762-2-ND | Tri-State Octal D-Type Fp Fp. 270.00/2,000 SN7ARHCIGUOADGKR |2967875172;N| Single Inverter Gate. 270.00/8,000 
SN74AHCTS74N 296-4763-5-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Rop 49° 40 27 SN74AHCT1GOODBVR | 296-1111-1-ND_ | Single 2-Input NAND Gate. 40 32 22 
SN74AHCT574PWR | 296-4764-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Hop 49 40 27 SN74AHCT1GOODBVR | 296-1111-2-ND_| Single 2-Input NAND Gate. 270.00/3,000 
SN74AHCT574PWR__| 296-4764-2-ND | Tri-State Octal D-Type Hiip-op .. 270.00/2,000 oye icone ee NG ats ae NANG ee : 40 Pan ar 
SN74AHCT594D 296-4765-5-ND | 8-Bit Shift Register w/Output Register. 96 72 54 eetoH COND S i i ge ep ee poate 
SN74AHCT594DBR | 296-4766-1-ND | 8-Bit Shift Register wOutput Saco 96 72 54 SN74AHCTIGO2DEVR,_ | 296-4 70¢51:ND" | Single 2-Input NOR Gate Sy) 82 
SN74AHCT594DBR __| 296-4766-2-ND | 8-Bit Shift Register w/Output Register . 638.00/2,000 SN74AHCT1G02DBVR | 296-4704-2-ND | Single 2-Input NOR Gate 270.00/3,000 
SN74AHCT594PWR___| 296-4767-1-ND | 8-Bit Shift Register w/Output Register. 96 72 54 SN74AHCT1G02DOKR_ | 296-4705-1-ND | Single 2-Input NOR Gate. 40 32 2 
SN74AHCT5S94PWR__| 296-4767-2-ND | 8-Bit Shift Register w/Output Register 638.00/2,000 ev Stel ibe eee aa ee Piles a SS Oe 
AAHCT595D 296-14308-5-ND| Tri-State 8-Bit Shift Register NE i 72 5A ae ae ane Ss ae : : : 
SAAHCTORSER BOP OS Tsao ont Pel - 72 54 SN4AHCTIGOADBVA. 296=112:2:NDE | Single Inverter Gate 270.00/8,000 
SN74AHCT595DBR _| 296-13490-2-ND] Tri-State 8-Bit Shift Register . 638.00/2,000 SN74AHCT1G04DOKR | 296-4706-1-ND | Single Inverter Gate. 40 32 22 
SN74AHCT595PWR | 296-9758-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register. 96 72 5A SN74AHCT1G04DOKR | 296-4706-2-ND | Single Inverter Gate. 270.00/3,000 
SN74AHCT595PWR__| 296-9758-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register. 638.00/2,000 dar oe Se ane aoe 2 lnpat OGe 40 te Re 
SN74AHCT16240DGGR] 296-4681-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver ... 145 116 87 ARCTICOSDBY : ern . pe 
SN74AHCT16240DGGR] 296-4681-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver ... 1508.00/2,000 EN?4ANCTIGORDOKR [EEGs OGEISSOIE| Single 2-Input AND Gate. gy 82 _ 
SN74AHCT16240DGVR | 296-4682-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 145 116 87 SN74AHCT1GO8DOKR | 296-4707-2-ND | Single 2-Input AND Gate... 270.00/3,000 
SN74AHCT16240DGVR | 296-4682-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1542.00/2,000 SN74AHCTIGI4DBVR | 296-1114-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter.. AO 3222 
SN74AHCTI6240DL | 296-4683-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver... 145 116 87 SN74AHCT1G14DBVR | 296-1114-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter. . 270.00/3,000 
ef i Fs SN74AHCT1G14DOKR =| 296-4712-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter Gate 40 C2 ee 
SAA ATT edb EEN Theo ieat tee eS eae SN74AHCTIGI4D0KR._| 296-4712-2-ND_| Single Schmitt-Trigger Inverter Gate. 270.00/3,000 
SN74AHCT16244DGVR| 296-4685-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 145 116 87 SN74AHCT1G32DBVR | 296-1115-1-ND | Single 2-Input OR Gate... 403222 
SN74AHCT16244DGVR| 296-4685-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1508.00/2,000 SN74AHCT1G32DBVR | 296-1115-2-ND_| Single 2-Input OR Gate 270.00/3,000 
SN74AHCT16244DL__| 296-4686-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 145 116 87 peated joooua Ren se Binet a toes 40 eaenn aaa 
SN74AHCT16245DGGR] 296-4687-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver... 145 1416 87 ea GeO : eS oe 
SN74AHCT16245DGGR| 296-4687-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1508.00/2,000 SN/4ANCTIGR6DEVR 2SEatTSalENOg| Single 2-Input BCOR Cate . aoe _ 
SN74AHCT16245DGVR| 296-4688-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 145 116 87 SN74AHCT1G86DBVR | 296-4714-2-ND | Single 2-Input EX-OR Gate . 270.00/3,000 
SN74AHCT16245DGVR | 296-4688-2-ND J Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1508.00/2,000 SN74AHCT1GB6DOKR | 296-4715-1-ND_| Single 2-Input EX-OR Gate. 40 32 22 
SN74AHCT16245DL _ | 296-4689-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. 145 116 87 A AALHCIESDE ee eiane il oSudlebe Bite cus a es 
‘SN74AHCT16373DGGR| 296-4690-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Late 145 1416 87 : : ; : 
SNT4AHCT16373DGCR] 296 46902.ND | Tri-State 16 Bit Transp, D-Type Latch 1508.00/2,000 SN/AAHGTIGIZ5DEVR [EEG at DBs NEE| Tri-State Single Bus Buffer Gate. whee (ony 
SN74AHCT16373DGVR| 296-4691-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch ... 145 116 87 SN74AHCT1G125DOKR | 296-4709-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 40 32 2 
SN74AHCT16373DGVR| 296-4691-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch .... 1508.00/2,000 SN74AHCTIGI25DOKR | 296-4709-2-ND_| Tri-State Single Bus Buffer Gate . 270.00/3,000 
SN74AHCT16373DL _ | 296-4692-5-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch .... 145 116 87 SN74AHCT1G126DBVR | 296-4710-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate. AO 32 22 
SN74AHCT16374DGGR] 296-4693-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop . 145. 116 87 Sn eceena peg Wegepeeg| (State Single Bus Buffer Cate. 270.00/3,000 
: ! G126DCKR | 296-4711-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . i) Ae 
SN74AHCT16374DGGR] 296-4693-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop . 1508.00/2,000 SN74AHCTIGI2ZBDCKR |'296.4711.2.ND | Tri-State Sincle Eus Butter Cato OCD 
SN74AHCT16374DGVR | 296-4694-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop . 145 116 87 9 ~ . ne 
SN74AHCT16374DGVR| 296-4694-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Fip-Flop . 1508.00/2,000 ALB Family 
SN74AHCT16374DLR_ | 296-4695-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop. 150 1.20 90 SN74ALB16244DGGR_] 296-9764-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .... 5.06 4.05 3.15 
SN74AHCT16374DLR | 296-4695-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 780.00/1,000 SN74ALB16244DGGR_| 296-9764-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 5738.00/2,000 
SN74AHCT16540DGGR] 296-4696-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver ... 145 116 87 SN74ALB16244DGVR_ | 296-9765-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 5.06 4.05 3.15 
SN74AHCT16540DGGR] 296-4696-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1508.00/2,000 SN74ALB16244DGVR_ | 296-9765-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .... 5738.00/2,000 
SN74AHCT16540DGVR | 296-4697-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 145 116 87 SN74ALB16244DL__| 296-9766-5-ND _| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 5.06 4.05 3.15 
SN74AHCT16540DGVR | 296-4697-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver ... 1508.00/2,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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als Digi-Key Price Each ill Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ALB16244DLR | 296-9766-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 5.11 409 3.18 SN74ALS374AN 296-1498-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . i 4B qGSuNN2Z, 
SN74ALB16244DLR __ | 296-9766-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 2894.00/1,000 SN74ALS520N 296-14739-5-ND| 8-Bit Identity Comparator NEW! 20-Dip 135 113 90 
SN74ALB16245DGGR_| 296-9767-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 5.06 4.05 3.15 SN74ALS521NSR 296-13151-1-ND| 8-Bit Identity Comparator. .. 20-SCP 1.05 88 .70 
SN74ALB16245DGGR_| 296-9767-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 5738.00/2,000 SN74ALS521NSR 296-13151-2-ND| 8-Bit Identity Comparator. 20-SOP 932.00/2,000 
SN74ALB16245DGVR_| 296-9768-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 5.06 4.05 3.15 SN74ALS534ADWR__| 296-14740-1-ND| Tri-State Cctal D-Type Rip-Rlop 20-SOC 188 150 1.13 
SN74ALB16245DGVR_ | 296-9768-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 5738.00/2,000 SN74ALS534ADWR ‘| 296-14740-2-ND| Tri-State Octal D-Type Rip-Aop NEW! 1950.00/2,000 
SN74ALB16245DL 296-9769-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 5.06 4.05 3.15 SN74ALS540DWR 296-14741-1-ND] Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 1.70 1.36 1.02 
SN74ALB16245DLR _ | 296-9769-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 511 409 3.18 SN74ALS540DWR ‘(| 296-14741-2-ND| Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 1768.00/2,000 
SN74ALB16245DLR__ | 296-9769-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver ... 2894.00/1,000 SN74ALS540-1NSR | 296-13152-1-ND| Tri-State Octal Buffer/Line Driver ... 527 422 328 
ALS Family SN74ALS540-1NSR__| 296-13152-2-ND/ Tri-State Octal Buffer/Line Driver 5968.00/2,000 
SN65ALS176D 296-9698-5-ND | Differential Bus Transceiver 295 236 1.84 SN74ALS541DW 296-1499-5-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Driver... 90 75 60 
SN65ALS176DR 296-14637-1-ND| Differential Bus Transceiver NEW! 295 236 1.84 SN74ALS541DWR | 296-14742-1-ND] Tri-St. Octal Buffer/Line Driver NEW!....20-SOC 90.75.60 
SN65ALS176DR 296-14637-2-ND| Differential Bus Transceiver NEW!.. 4127.50/2,500 SN74ALS541DWR ‘| 296-14742-2-ND] Tri-St. Cotal Buffer/Line Driver NEW! 798.00/2,000 
SN65ALS180DR 296-14638-1-ND] Diff. Driver and Receiver Pair NEW! 3.04 243 1.89 SN74ALS541N 296-1500-5-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Driver .. 90 75 60 
SN65ALS180DR 296-14638-2-ND| Diff. Driver and Receiver Pair NEW! 4252.50/2,500 SN74ALS541NSR 296-13153-1-ND| Tri-St. Octal Buffer/Line Driver 90.75 60 
SN65ALS1176DR 296-9697-1-ND | Differential Bus Transceiver ... 394 3.15 2.45 SN74ALS541NSR 296-13153-2-ND| Tri-St. Octal Buffer/Line Driver .. 798.00/2,000 
SN65ALS1176DR 296-9697-2-ND | Differential Bus Transceiver 5512.50/2,500 SN74ALS573CDW 296-1129-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latc! 48 36 27 
SN74ALSOOAD 296-1477-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 49 40 (27 SN74ALS573CDWR | 296-1129-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latc! 48 36 27 
SN74ALSOOAN 296-1478-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 49 40 2 SN74ALS573CDWR | 296-1129-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latc! 320.00/2,000 
SN74ALSOOANSR: 296-5001-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. . 288.00/2,000 SN74ALS5730N 296-1502-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latc! 48 36.27 
SN74ALS02ADR 296-14705-1-ND]| Quad 2-Input NOR Gate NEW! 49 40 27 SN74ALS574BDW 296-1503-5-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Hop. 48 agnor. 
SN74ALS02ADR 296-14705-2-ND} Quad 2-Input NOR Gate NEW! 320.00/2,500 SN74ALS574BDWR | 296-14745-1-ND] Tri-State Octal D-Type Hip-Hop NEW!...20-SOC 483627 
‘SN74ALSO2AN 296-1479-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate ... 49 40 27 SN74ALS574BDWR | 296-14745-2-ND| Tri-State Octal D-Type Fip-Hop NEW!...20-SQ1C 320.00/2,000 
SN74ALS04BD 296-1122-5-ND AQ 40 27 SN74ALS574BN 296-1504-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .. i 48 36 27 
SN74ALSO4BDR 296-1122-1-ND AQ A027 SN74ALS580BNSR | 296-13154-1-ND| Tri-St. Cotal D-Type Transparent Late 213 1.70 1.28 
Grea Seine ws 30 0012 5005 SN74ALS580BNSR _| 296-13154-2-ND] Tri-St. Octal D-Type Transparent Latc! 2210.00/2,000 
vee ; : : SN74ALS639AN 296-5068-5-ND | Octal Bus Transceiver ............-. 293 234 1.82 
SA SOAR BAO EN Se) el edt SN74ALS652ANT | 296-14747-5-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver NE 405 324 252 
SN74ALSOSADR ASTER) 920,002,500 SN74ALS688N 296-14748-5-ND| 8-Bit Identity Comparator NEW! 3.60 288 2.24 
SN74ALSOSAN 296-1482-5-ND | Hex Inverter with OC. 49 40.27 le ttl So a : : j 
SNVAALS0BD BO6125= ND| Cad? Input AND Gala 5p SN74ALS874BNT 296-14752-5-ND| Dual 4-Bit D-Type Rip-op NEW! 248 1.98 1.49 
SN74ALS0BDR | 296-1123-1-ND | Cua 2-Input AND Gate. 49 iO aia” | snvaalstoospa | 206-14709- -ND| Hor inverting Butter NEW *3 6) a8 
pb irpeeedy Boag ey) Cad 2-Input AND Gate. come SN74ALS1005DR 296-14709-2.ND| Hex inverting Buffer NEW! ~~ 650,00/2,500 
SN74ALSO8N 296-1484-5-ND | Quad 2-Input AND Gate... 49 40 27 SNTAALSIOOSNSR ~— [BOPMEHMETINS| Hose Invert Pate aii 
SN74ALS10ADR 296-14712-1-ND| Triple 3-Input NAND Gate NEW! 49 40 27 nope cute o Zs 
SN74ALSI0ADR 296-14712-2-ND| Triple 3-Input NAND Gate NEW! 320.00/2,500 Set OoTecton QUIpUS iss ietasessetiats : a 
SN74ALS11ADR 296-14713-1-ND| Triple 3-Input AND Gate NE 64 48 36 SN74ALSIO05NSR = 296-13146-2-ND) Hex Inverting Buffer with 
SN74ALS11ADR 296-14713-2-ND| Triple 3-Input AND Gate NE! 520.00/2,500 pen Collector Qutputs ... 532.00/2,000 
SN74ALS21ADR 296-5045-1-ND | Dual 4-Input AND Gate NEW! 64. 48 36 SN74ALS1034D 296-5007-5-ND | Hex Non-Inverting Driver ... 14S0C 1.25 1.00 75 
SN74ALS21ADR 296-5045-2-ND | Dual 4-Input AND Gate. ...... 520.00/2,500 SN74ALS1035DR 296-14710-1-ND | Hex Non-Inverting Buffer NEW! 14S0C 80 60 45 
SNV4ALSO7ADR 296-14731-1-ND] Triple 3-Input NOR Gale NEW! $8 6650 SN74ALS1035DR 296-14710-2-ND| Hex Non-Inverting Buffer NEW! 650.00/2,500 
SN74ALS27ADR 296-14731-2-ND] Triple 3-Input NOR Gate NEW! 715.00/2,500 SN74ALS29827NT 296-14732-5-ND| Tri-State 10-Bit Buffer NE WI. 3.62 290 226 
SN74ALS30AN 296-1494-5-ND | 8-Input NAND Gate... A9 40 27 SN75ALSO057DW 296-12931-5-ND | Quad Interface Bus ‘Transceiver 3.15 252 1.96 
SN74ALS32DR 296-1127-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 49 40 27 SN75ALS057DWR 296-12932-1-ND | Quad Interface Bus Transceiver. 3.15 252 1.96 
SN74ALS32DR 296-1127-2-ND | Quad 2-Input OR Gate .. 320.00/2,500 SN75ALS057DWR ‘| 296-12932-2-ND] Quad Interface Bus Transceiver... 3570.00/2,000 
SN74ALS3ON 296-1495-5-ND | Quad 2-Input OR Gate. 49 40 27 SN75ALSO57N 296-9927-5-ND_| Quad Interface Bus Transceiver . 3.15 252 1.96 
SN74ALS38BDR 296-14738-1-ND| Quad 2-Input NAND Buffer NE 45) 36) 27 SN7S5ALSO85DW 296-12933-5-ND] Dual Ohannel Driver/Receiver . 9.00 7.20 6.08 
SN74ALS38BDR 296-14738-2-ND| Quad 2-Input NAND Buffer NE’ 305.00/2,500 SN75ALSO85NT 296-9928-5-ND | Dual Channel Driver/Receiver. 9.00 7.20 6.08 
SN74ALS74AD 296-1130-5-ND | Dual D-Type Rip-Rop. 49 40 27 SN75ALS160DW 296-9932-5-ND | Octal Bus Transceiver 3.04 243 1.89 
SN74ALS74ADR 296-1130-1-ND | Dual D-Type Rip-Rop. 49 40.27 SN75ALS161N 296-9933-5-ND | Octal Bus Transceiver . .20-Dip 3.83 3.06 238 
‘SN74ALS74ADR 296-1130-2-ND | Dual D-Type Flip-Rop. 320.00/2,500 SN7S5ALS162DW 296-9934-5-ND_| Octal Bus Transceiver . 24-SOP 4.28 3.42 2.66 
SN74ALS74AN 296-1506-5-ND_| Dual D-Type Rip-Fop. 49 40 27 SN7SALSI63DWR | 296-9935-1-ND | Cctal Interface Bus Transceiver NEW!....20-SOP 5.30 4.24 3.58 
SN74ALS86DR 296-14751-1-ND| Quad 2-In. Exclusive OR Gate NEW!.....14-SOC 49.40.27 SN75ALS163DWR ‘| 296-9935-2-ND | Cctal Interface Bus Transceiver NEW! 6626.00/2,000 
SN74ALS86DR 296-14751-2-ND] Quad 2-In. Exclusive OR Gate NEW! 320.00/2,500 SN75ALS170ADW 296-9936-5-ND | Triple Differential Bus Transceiver. 5.30 424 3.58 
SN74ALS109AN 296-14711-5-ND| Dual J-K Rip-Aop NEW!. 56 4232 SN75ALS171ADW 296-9937-5-ND | Triple Differential Bus Transceiver 5.04 4.04 3.41 
‘SN74ALS138ADR 296-14714-1-ND] 3-8 Line Decoder/Demux NE 56 42 ~—«B2 SN75ALS171DWR 296-9938-1-ND_| Triple Differential Bus Transceiver 6.00 4.80 4.05 
SN74ALS138ADR 296-14714-2-ND| 3-8 Line Decoder/Demux NE W! 455.00/2,500 SN75ALS171DWR 296-9938-2-ND | Triple Differential Bus Transceiver 7500.00/2,000 
SN74ALS138AN 296-1485-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux ..... 560 4232 SN75ALS172ADW 296-9939-5-ND | Quad Differential Bus Line Driver... 3.26 261 2.03 
SN74A.S139DR 296-14715-1-ND/ Dual 2-4 Decoder/Demux NEW (ae eee ol SN75ALS172AN 296-9940-5-ND | Quad Differential Bus Line Driver 3.26 261 2.03 
SN74ALS139DR 296-14715-2-ND] Dual 2-4 Decoder/Demux NE WI. 585.00/2,500 SN75ALS173N 296-9951-5-ND | Quad Differential Line Receiver 326 261 203 
SN74ALS139N 296-1486-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demux..... 12 54 41 SN75ALS174AN 296-9952-5-ND | Quad Differential Line Driver. . 2.86 229 1.78 
py Saeed Poe gig Allglghta) 1-04 8 Data Sdector/Mux NE C9 nce SN75ALS175N 296-9953-5-ND | Quad Differential Line Receiver 286 229 1.78 
SN74ALS151DR 296-14717-2-ND| 1-of-8 Data Selector/Mux NEW! 487.50/2,500 SN7SALS175NSR 96-9954-1-ND | Quad Differential Line Receiver 286 229 178 
SN74ALS157ADR 296-14718-1-ND| Quad 1-of-2 Data Selector/Mux NE' 60 45 34 7 : ; A 
SN74ALS157ADR 296-14718-2-ND| Quad 1-of-2 Data Selector/Mux NEW! ... 16-SOIC 487.50/2,500 ae eee) vat Differential Line Receiver seeclove ey 
J 2 ee SN75ALS176AD 296-9955-5-ND | Differential Bus Transceiver ... 225 180 1.35 
a nt ae Seat as (oe nae petal As NEW! Ad es Aes SN75ALS176BD 296-9956-5-ND_| Differential Bus Transceiver 148 118 89 
- koa be -O!- a for/NMIUX. “ i is Ss 7 
SN74ALS158NSR | 296-13147-2-ND| Quad 1-of-2 Data Selector/Mux. 1976.00/2,000 Eyed pee og Dilferential Bus Transceiver. Wey etd) 
SN74ALS161BN 296-1487-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter 60 45 34 SN75ALS176D 296-9958-5-ND | Differential Bus Transceiver fe Om 
SN74ALS163BN 296-1488-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter .. 80.6045 py See Eee Uitferential Bus Transceiver... Lea OO ee 
= a SN75ALS180D 296-9960-5-ND | Differential Driver/Receiver Pairs 239 1.91 1.49 
SN74ALS166DBR 296-5027-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register . 281 225 1.75 SN7BALSIB0N 296-9961-5-ND_| Differential Driver/Receiver Pairs 239 191 149 
SN74ALS166DBR 296-5027-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register . 3188.00/2,000 d —— a = : : : 
SN74ALSI69BNSR | 296-13148-1-ND| 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counter 9% 72 5A SN7SALS181N 296-9962-5-ND | Differential Driver/Receiver Pairs ... 225 1.80 1.35 
SN74ALS169BNSR | 296-13148-2-ND] 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counter 638.00/2,000 SN75ALS181NSR 296-9963-1-ND | Differential Driver/Peceiver Pairs Bes eo) bee 
SN74ALS175DR 296-14721-1-ND| Quad D-Type Rip-Hop NEWI....... 16-SOC 64 48 36 eweiet fel Pecan lies EH elatiat eared Pairs ; eet ae Me 
SN74ALS175DR 296-14721-2-ND| Quad D-Type Rip-Hop NEW!.. 520.00/2,500 i i Hele Let ted lanes : F 
SN74ALS193AN 296-14722-5-ND| 4-Bit Syne. Binary Counter NEW! 16-Dip 135 113 90 SN7SALS191P 296; 2965°5:ND) | Dual Differential Line Driver... DAO 
SN74ALS240ADWR | 296-14724-1-ND] Tri-State Octal Buffer/Driver NE W! 48 36 27 SN75ALS191PSR 296-13318-1-ND | Dual Differential Line Driver. 140 1.12 84 
SN74ALS240ADWR | 296-14724-2-ND) Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 320.00/2,000 SN75ALS191PSR 296-13318-2-ND| Dual Differential Line Driver. 1456.00/2,000 
SN74ALS240AN 296-14725-5-ND| Tri-State Octal Buffer/Driver NEW. 48. 3627 SN75ALS192D 296-9966-5-ND | Quad Differential Line Driver 84° 70 56 
SN74ALS243ANSR —_| 296-13149-1-ND| Tri-State Quad Bus Transceiver. 331 265 2.06 SN7SALS193D 296-9967-5-ND | Quad Differential Line Receiver 147 1.23 98 
SN74ALS243ANSR | 296-13149-2-ND] Tri-State Quad Bus Transceiver. 3748.00/2,000 SN7S5ALS193N 296-9968-5-ND _| Quad Differential Line Receiver 147 1.23 98 
SN74ALS244CDW 296-1124-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 48° «3627 SN75ALS194N 296-9969-5-ND | Quad Differential Line Driver.. 160 128 96 
SN74ALS244CDWR | 296-1124-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 48° 3627 SN75ALS195N 296-9970-5-ND | Quad Differential Line Receiver 188 150 1.13 
SN74ALS244CDWR _| 296-1124-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 320.00/2,000 SN75ALS197D 296-9971-5-ND | Quad Differential Line Receiver 120 1.00 .80 
‘SN74ALS2440N 296-1490-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 48 «3627 SN75ALS197N 296-9972-5-ND | Quad Differential Line Receiver .. 120 1.00 .80 
SN74ALS245ADW 296-1125-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 48° «3627 SN75ALS197NSR 296-13319-1-ND| Tri-State Quad Differential Line Receiver ...16-SCP 1.20 1.00 _.80 
SN74ALS245ADWR | 296-1125-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 48 3627 SN75ALS197NSR 296-13319-2-ND | Tri-State Quad Differential Line Receiver ... 16-SCP 1064.00/2,000 
SN74ALS245ADWR 296-1125-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 320.00/2,000 SN75ALS199D 296-9973-5-ND | Quad Differential Line Receiver 1.70 1.36 1.02 
SN74ALS245AN 296-1492-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver A836 27 SN74ALS641A-1DW | 296-9770-5-ND | Octal Bus Transceiver with OC Output 20-SOCP 281 2.25 1.75 
‘SN74ALS257ADR 296-14728-1-ND| Tri-State Quad 2-1 Line Mux NEW! 60 45 34 SN74ALS641ADW 296-9771-5-ND | Octal Bus Transceiver with OC Output......20-SCP 2.25 1.80 1.40 
SN74ALS257ADR 296-14728-2-ND| Tri-State Quad 2-1 Line Mux NEW! 487.50/2,500 SN75ALS1177N 296-9929-5-ND_| Tri-State Dual Diff. Driver/Receiver . ip 4.05 3.24 2.52 
SN74ALS259DR 296-14729-1-ND| 8-Bit Addressable Latch NEW! 16-SOC 1.93 1.54 1.16 SN7SALSTI77NSR | 296-9930-1-ND | Tri-State Dual Diff. Driver/ Receiver . 4.05. 324. 252 
SN74A. S259DR 296-14729-2-ND| 8-Bit Addressable Latch NEW! 2465.00/2,500 SN75ALS1177NSR —_| 296-9930-2-ND | Tri-State Dual Diff. Driver/Receiver . 4590.00/2,000 
SNGESSTON eaealsaeOB| Cota D-Type Flip-Flop with Clear... £52 Bs SN7SALS1178N 296-9931-5-ND | Tri-State Dual Diff. Driver/Receiver . 405 3.24 252 
SN74ALS299NSR 296-13150-1-ND| Tri-State 8-Bit, Universal Shift/ SN7S5ALS1178NSR_—_| 296-12185-1-ND) Tri-State Dual Diff. Driver/Receiver . 4.05 3.24 252 
Storage Register .......... teteeeeeenanees 20-SOCP 270 216 1.68 SN75ALS1178NSR__| 296-12185-2-ND] Tri-State Dual Diff. Driver/Receiver . 4590.00/2,000 
SN74ALS299NSR 296-13150-2-ND] Tri-State 8-Bit, Universal Shift/ ALVC Famil 
Storage Register ..............:ccseeeeeeee 20-SOP 3060.00/2,000 y 
SN74ALS373ADWR__ | 296-14735-1-ND] Tri-State Octal Transparent SN74ALVCOODGVR —] 296-5100-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate... 46 (376 
D-Type Latch NEWL...........0..00008+ 20-SOC 48 36.27, SN74ALVODODGVR | 296-5100-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 252.00/2,000 
SN74ALS373ADWR | 296-14735-2-ND] Tri-State Octal Transparent SN74ALVO00DR 296-5101-1-ND |) Quad 2-Input NAND Gate 460 37 6 
D-Type Latch NEW!........ ...20-SOIC 320.00/2,000 SN74ALVO00ODR 296-5101-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 297.50/2,500 
SN74ALS374ADWR_—| 296-1128-1-ND | Tri-State Octal D-Type Hip-Hop. -20-SOC 48 36 27 SN74ALVOOONSR 296-5103-1-ND_| Quad 2-Input NAND Gate... AB 37 
SN74ALS374ADWR__| 296-1128-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Rop. -.-20-SOIC 320.00/2,000 (Continued) 
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ral Digi-Key Price Each ielk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
‘SN74ALVODONSR 296-5103-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 252.00/2,000 SN74ALVC162834GR_ | 296-5126-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver .... 3188.00/2,000 
SN74ALVODOPWR | 296-5104-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 4 376 SN74ALVC162834VR_ | 296-5127-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver . 281 225 1.75 
SN74ALVODOPWR | 296-5104-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 252.00/2,000 SN74ALVC162834VR_ | 296-5127-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver . 3188.00/2,000 
SN74ALVOD4D 296-1508-5-ND | Hex Inverter. .. AG 3726 SN74ALVC162835DGGR | 296-1132-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver . 1.38 110 83 
SN74ALVOD4DGVR__| 296-5105-1-ND | Hex Inverter. A637 6 SN74ALVC162835DGGR | 296-1132-2-ND_| Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver . 1430.00/2,000 
SN74ALVOD4DGVR =| 296-5105-2-ND | Hex Inverter. 252.00/2,000 SN74ALVC162835DGVR| 296-5128-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver . 1.38 1.10 83 
SN74ALVOD4PWR 296-5106-1-ND | Hex Inverter. 46 37) 6 SN74ALVC162835DGVR] 296-5128-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver . 1430.00/2,000 
SN74ALVO04PWR 296-5106-2-ND | Hex Inverter. .. 252.00/2,000 SN74ALVC162835DL_ | 296-1513-5-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Drive 138 110 .83 
SN74ALVODARGYR =| 296-13917-1-ND) Hex Inverter NEW! AO 32 24 SN74ALVC162836DGGR | 296-1133-1-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver . 371 297 231 
SN74ALVODARGYR _| 296-18917-2-ND| Hex Inverter NEW! 112.00/1,000 SN74ALVC162836DGGR| 296-1133-2-ND_| Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver . 4208.00/2,000 
SNMAALVOOBDEVR Eee Oily ag) Cuedi 2-Input AND Gate. Eo peme saeco SN74ALVCI62836DGVR| 296-5129-1-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver . 371 297 231 
SN74ALVODSDGVR | 296-5107-2,ND | Quad 2-Input AND Gate. 252,002,000 SN74ALVC162836DGVR| 296-5129-2-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver 4208.00/2,000 
SN74ALVO08DR 296-5108-1-ND | Quad 2-Input AND Gate. 46 ST 626 . : ae 
SN74ALVC162836DL__| 296-1514-5-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver 371 297 231 
SN74ALVOD8DR 296-5108-2-ND | Quad 2-Input AND Gate. 297.50/2,500 : ; 
SN74ALVC164245DGGR | 296-1135-1-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver...48-TSSCP 1.35 113 .90 
SN74ALVO08PWR _| 296-5109-1-ND | Quad 2-Input AND Gate. 46 376 4 : 
SN74ALVC164245DGGR| 296-1135-2-ND_| Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver . ..48-SSOP 1198.00/2,000 
SN74ALVO08PWR | 296-5109-2-ND | Quad 2-Input AND Gate. 252.00/2,000 - = 
ghee 4 Fi 7 SN74ALVC164245DL | 296-5131-5-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver....48-SSCP 1.35 113 90 
SN74ALVOD8RGYR | 296-13918-1-ND] Quad 2-Input AND Gate NEW! 140—N 40.322 SNT4ALVC16835¢01R [BEHe ZaeTND | 1 jaa Uni 
SN74ALVOOBRGYR —_| 296-13918-2-ND| Quad 2-Input AND Gate NEW! 14-CN 112.00/1,000 6835 ZL ORTON ri State 18-Bit Universal Bus Driver ....56-VEBGA i22OlRRT (Oma oe 
SN74ALVC10D 296-1509-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate. . 4 37 2 SN74ALVC16835GQLR | 296-9773-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver ....56-VFBGA 1144.00/1,000 
SN74ALVCIODR 296-1509-1-ND_| Triple 3-Input NAND Gate. . 81 68 BA SN74A_VOFI62834GR | 296-13628-1-ND) Tri-State, 3.3V, OMOS 18-Bit 
SN74ALVCIODR 296-1509-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate... 877.50/2,500 Universal BUS DIVE 5 L/D 0 ILO 
SN74ALVCIODGVR =| 296-5110-1-ND | Triple 3-Input NAND Gat 46) 87) | 26 SN74ALVCF162834GR | 296-13628-2-ND| Tri-State, 3.3V, OVIOS 18-Bit 
SN74ALVCIODGVR | 296-5110-2-ND | Triple 3-Input NAND Gat 252.00/2,000 Universal Bus Driver .....+...cseereces 56-TSSOP 1820.00/2,000 
SN74ALVCIONSR 296-5111-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate . OS eS SN74ALVCF162834LR_ | 296-13629-1-ND) Tri-State, 3.3V, OMOS 18-Bit 
SN74ALVC10NSR: 296-5111-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate . 252.00/2,000 Universal Bus Driver....... 1.75 1.40 1.05 
‘SN74ALVCIOPWR 296-5112-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate. . 4 «37 «(26 SN74ALVCF162834LR | 296-13629-2-ND| Tri-State, 3.3V, QVIOS 18-Bit 
SN74ALVC1OPWR 296-5112-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate. . 252.00/2,000 Universal Bus Driver.....+s1s1esetees 56-SSOP 910.00/1,000 
SN74ALVCI4DGVR | 296-5119-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 46 376 SN74ALVCF162834VR | 296-13630-1-ND| Tri-State, 3.3V, OMICS 18-Bit 
SN74ALVC14DGVR 296-5119-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 252.00/2,000 Universal Bus Driver . 1.75 1.40 1.05 
SN74ALVC14DR 296-5120-1-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter ... 46 376 SN74ALVCF162834VR | 296-13630-2-ND) Tri-State, 3.3V, OMCS 18-Bit 
SN74ALVC14DR 296-5120-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter ... 297.50/2,500 Universal Bus Driver .........c0eceee 56-TVSOP 1820.00/2,000 
SN74ALVCI4PWR | 296-5121-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter WE) 3t e SN74ALVCF162835GR | 296-13607-1-ND| Tri-State, 3.3V OOS 18-Bit 
Senet oe Rec Sovalt Wipe Inverter 252.00/2,000 Universal Bus Driver .......-.cceceeee 56-TSSCP 2.25 1.80 1.35 
DGVR ! : -Input OR Gate .. A637 6 AALVCFI62 -13607-2-ND | Tri- 7 
SN74ALVC32DGVR__| 296-5139-2-ND | Quad 2-Input OR Gate ... 252.00/2,000 Nv we raes eal ee 56-TSSCP 2340.00/2,000 
SN74ALVC32DR 296-5140-1-ND | Quad 2-Input OR Gate .. 460 37) 26 SN74ALVCF162835LR_| 296-13608-1-ND] Tri-State, 3.3V CVIOS 18-Bit : 
SN74ALVC32DR 296-5140-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 297.50/2,500 Universal Bus Driver.....0...00:cecee 56-SSOP 225 1.80 1.35 
SN74ALVC32NSR 296-5141-1-ND | Quad 2-Input OR Gate pees ee SN74ALVOFI62835LR_ | 296-13608-2-ND] Tri-State, 3.3V OVIOS 18-Bit 
SN74ALVC32NSR 296-5141-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 252.00/2,000 Universal Bus Driver 4170.00/1,000 
SN74ALVC32PWR _| 296-5142-1-ND | Quad 2-Input OR Gate ... Me 13h ee ; — 
SN74ALVC32PWR | 296-5142-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 252.00/2,000 SN7AALVOPIG2835VR. |296-13608:1-ND ines See se-wacr ene 
SN74ALVCI25D 296-1510-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 52 39 30 an. vortezss5ve [oat ctr d eagle eee 3 : £0 iiss 
SN74ALVCI25DR ——_| 296-1510-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 52 39 30 _ oaleotcaalea| |i State, 3.0V OMCS 18-Bit 
SN74ALVC125DR 296-1510-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 422.50/2,500 Universal Bus Driver ..2....ssss.ses00: 56-TVSCP 2340.00/2,000 
SN74ALVC125DGVR_| 296-5113-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . p52 ue cOmc0 ALVCH Family 
SN74ALVC125DGVR | 296-5113-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 346.00/2,000 SN74ALVCH244DGVR_ | 296-6274-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. ies 
SN74ALVC125NSR 296-5114-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 52. = 39 ~—«30 SN74ALVCH244DGVR_ | 296-6274-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 360.00/2,000 
SN74ALVCI25NSR | 296-5114-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 346.00/2,000 SN74ALVCH244DW | 296-1517-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 54 a8 
SN74ALVC125PWR | 296-5115-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 520 3930 SN74ALVCH244DWR_ | 296-1517-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 5448 
SN74ALVCI2Z5PWR__| 296-5115-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 346.00/2,000 SN74ALVOH244DWR_| 296-1517-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver .. 360.00/2,000 
SN74ALVCI26DGVR | 296-5116-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 52 39 30 SN74ALVOHE44PWR | 296-6275-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver a ABH 
SN74ALVC126DGVR__ | 296-5116-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 346.00/2,000 i 
SN74ALVCH244PWR_ | 296-6275-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 360.00/2,000 
SN74ALVC126DR 296-5117-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 2 90) 30 . 4 i " 
SN74ALVCH245DGVR_| 296-6276-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 54 A181 
SN74ALVC126DR 296-5117-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 422.50/2,500 ‘ 
SN74ALVCH245DGVR_| 296-6276-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver ... 360.00/2,000 
SN74ALVC126NSR__| 296-12859-1-ND| Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 52 39 30 SN74ALVCHRASDWR. | 296-6277-1-ND | Tri-State Cctal Bus Transceiver Se aS 
SN74ALVCI26NSR —_| 296-12859-2-ND] Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 346.00/2,000 SAZALVCEDISLWA GST INDI Til Sate Octal Bus TWersociver Para 
SN74ALVC126PWR | 296-5118-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 52 39 30 deo viele ie 
i " SN74ALVCH245PWR | 296-6278-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 7 
SN74ALVC126PWR_ | 296-5118-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 346.00/2,000 : 
SN74ALVC244DGVR__| 296-12862-1-ND] Tri-State Octal Buffer/Driver . Ae iat SN74ALVCHRASPWR | 296-6278-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 360.00/2,000 
SN74ALVC244DGVR__ | 296-12862-2-ND]| Tri-State Octal Buffer/Driver . 360.00/2,000 SANE ene Se eSNG Lt coke aera a ik gener 
SN74ALV@244DWR | 296-5135-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 4 At 5 : oe ferspeaent Type 350,002,000 
SN74ALVC244DWR__| 296-5135-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 360.00/2,000 SNAALVORGTSOWR ESE caging 1i-St. Cotel Transparent D-Type Late Be ttl 
SN74ALVCO44NSR | 296-12863-1-NDI Tri-State Octal Butfer/Driver 56 42. 32 SN74ALVCH373DWR_ | 296-6284-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Late! 360.00/2,000 
SN74ALVC244NSR _| 296-12863-2-ND) Tri-State Octal Buffer/Driver 372.00/2,000 SN74ALVCH373PWR_ | 296-6285-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch .... 54 41 3t 
SN74ALVC245DGVR ‘| 296-5137-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 54 A 31 SN74ALVOH373PWR = | 296-6285-2-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch ....20-TSSOP 360.00/2,000 
SNT4ALVC2ASDGVR | 296-5137-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 360.00/2,000 SNVAALVCHS7APWR [ecg cacalaien| |" State Octal Pos. Edge Triggered 
SN74ALVC245DWR_—_| 296-5138-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 54 At D-Type Flip-Hop....--------s-sssse- 20-TSSOP BESS 
SN74ALVC245DWR | 296-5138-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 360.00/2,000 SN74ALVCH374PWR_ | 296-12462-2-ND| Tri-State Octal Pos. Edge-Triggered 
SN74ALVC245PWR | 296-9774-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 54 4181 D-Type Flip-Flop. 360.00/2,000 
SN74ALVC245PWR__| 296-9774-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 360.00/2,000 SN74ALVCH16240DGGR | 296-5185-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1.20 1.00 80 
SN74ALVC16244ADGGR | 296-5123-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1.05 88 70 SN74ALVCH16240DGGR | 296-5185-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1064.00/2,000 
SN74ALVC16244ADGGR | 296-5123-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 932.00/2,000 SN74ALVCH16240DL | 296-5186-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. . 1.20 1.00 80 
SN74ALVC16244ADL | 296-5124-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1.05 88 .70 SN74ALVCH16240DLR | 296-5186-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. . 120 100 80 
SN74ALVC16244AGQLR| 296-9772-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 120 1.00 .80 SN74ALVCH16240DLR | 296-5186-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 532.00/1,000 
SN74ALVC16244AGQLR| 296-9772-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver ... 532.00/1,000 SN74ALVCH16244DGGR | 296-1139-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 105 88 70 
SN74ALVC16334DGGR | 296-1134-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver 1.25 1.00.75 SN74ALVCH16244DGGR | 296-1139-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .... 932.00/2,000 
SN74ALVC16334DGGR | 296-1134-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver 1300.00/2,000 SN74ALVCH16244DGVR| 296-5187-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .... 105 88 70 
SN74ALVC16334DGVR | 296-5130-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver 7.25) 1:00) 75 SN74ALVCH16244DGVR| 296-5187-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 932.00/2,000 
SN74ALVC16334DGVR | 296-5130-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver 1300.00/2,000 SN74ALVCH16244DL | 296-5188-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 105 88 .70 
SN74ALVC16334DL__| 296-1515-5-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver. 1.25 1.00 75 SN74ALVCH16244DLR | 296-5188-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.. 105 88 70 
SN74ALVC16834DGGR | 296-1136-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver ... Syl 2h Beh) SN74ALVCH16244DLR | 296-5188-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. . 466.00/1,000 
SN74ALVC16834DGGR | 296-1136-2-ND Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver ... 4208.00/2,000 SN74ALVCH16244KR_ | 296-5189-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 135) 13 490) 
SN74ALVC16834DGVR | 296-12860-1-ND) Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 371 297 231 SN74ALVOHI6244KR 1 296-5189-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer Driver. 599,00/1,000 
SN74ALVC16834DGVR | 296-12860-2-ND) Tri-Stale 18-Bit Universal Bus Driver 4208.00/2,000 SN74ALVOH16245DGGR| 296-5190-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 105. 88 70 
SN74ALVC16834DL_| 296-1516-5-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 371 297 231 SNT4ALVOHIG245DGGR| 296-5190-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 4982.00/2,060 
‘SN74ALVC16834GQLR | 296-5132-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 410 328 255 5191-1. i ‘ 
a SN74ALVCH16245DGVR | 296-5191-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 105 88 70 
SN74ALVC16834GQLR | 296-5132-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 2321.00/1,000 SN74ALVCHI6245DGVR | 296-5191-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 932.00/2,000 
SN74ALVC16835DGGR | 296-1137-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 2.00 1.60 1.20 —— a 
SN74ALVC16835DGGR | 296-1137-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 2080.00/2,000 SN74ALVCHI6245DL_ | 296-5192-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Trensoeiver . TO oe) 
SN74ALVC16835DGVR | 296-5133-1-ND_| Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 2.00 1.60 1.20 SN74ALVCHI6245D1R | 296-5192-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . Hi) 
a SN74ALVCH16245DLR | 296-5192-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 466.00/1,000 
‘SN74ALVC16835DGVR | 296-5133-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 2080.00/2,000 : 
stl SN74ALVCH16245KR_ | 296-5193-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. iss ee Eo 
SN74ALVC16835DL _ | 296-5134-5-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 2.00 1.60 1.20 SNVAALVCHIED46KR [BSMET CRIN Thi Stato 16-bit Bus Trarecc ROUTINES 
SN74ALVC162334DGGR | 296-1131-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver a7 297 231 s 2 HSA, ve TaN, a! 
SN74ALVC162334DGGR | 296-1131-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver 4208.00/2,000 SN74ALVCH16260DGGR] 296-1140-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch...56-TSSOP 1.35 1.13.90 
SN74ALVC162334DGVR| 296-5122-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver 371 297. 231 SN74ALVOH16260DGGR) 296-1140-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch. ..56-TSSOP 1198.00/2,000 
SN74ALVCI62334DGVR| 296-5122-2.ND | Tri-State 16-Eit Universal Bus Driver 7208.0072,000 SN74ALVCH16260DL_| 296-1141-5-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch ....56-SSOP 1.35 1.13.90 
SN74ALVC162334DL | 296-1511-5-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver. 371. 297 231 SN74ALVCH16260DLR | 296-1141-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch ....56-SSOP 1.35 1.13.90 
SN74ALVC162334DLR | 296-1511-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver. 371 297 231 SN74ALVCH16260DLR | 296-1141-2-ND_| Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch .....56-SSOP 599.00/1,000 
‘SN74ALVC162334DLR | 296-1511-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver. 2104.00/1,000 SN74ALVCH16269DGGR | 296-5198-1-ND_| Tri-State 12-24-Bit Registered 
SN74ALVC162831DBBR | 296-5125-1-ND_| Tri-St. 1-4 Bit Address Register/Driver...80-TVSOP 5.80 4.64 3.92 Bus Exchanger .......ccccecccseeseeees 56-TSSCP 1.35 113 .90 
‘SN74ALVC162831DBBR | 296-5125-2-ND | Tri-St. 1-4 Bit Address Register/Driver ..80-TVSOP 7250.00/2,000 SN74ALVCH16269DGGR | 296-5198-2-ND_| Tri-State 12-24-Bit Registered 
SN74ALVC162834DL_ | 296-1512-5-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 281 225 1.75 Bus Exchanger .......-..0-10eeesee 56-TSSOP 1198.00/2,000 
SN74ALVC162834DLR | 296-1512-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 281 225 1.75 SN74ALVCHI6269DL | 296-5199-5-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 
SN74ALVC162834DLR | 296-1512-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 1594.00/1,000 Bus Exchanger.........-ssssseseee 56-SSOP_ 1.35 113 90 
SN74ALVC162834GR_| 296-5126-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver ... 281 225 1.75 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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als Digi-Key Price Each al Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ALVCH16269KR_ | 296-9775-1-ND | Tri-State 12-24 Bit Registered SN74ALVCH16821DLR | 296-5250-2-ND | Tri-State 3.3V 20-Bit Bus-Interface 
Bus Exchanger 125 100 .75 Fip-Fop.... 1976.00/1,000 
SN74ALVCH16269KR_ | 296-9775-2-ND | Tri-State 12-24 Bit Register SN74ALVCH16823DGGR | 296-1148-1-ND | Tri-St. 18-Bit Bus-Interface Fip-Rop. 1.75 140 1.05 
Bus Exchanger ....... 650.00/1,000 SN74ALVCH16823DGGR| 296-1148-2-ND  Tri-St. 18-Bit Bus-Interface Fip-Rop. 1820.00/2,000 
‘SN74ALVCH16270DGGR! 296-5200-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered SN74ALVCH16823DL_| 296-5251-5-ND | Tri-St. 18-Bit Bus-Interface Flip-lop. 1.75 1.40 1.05 
Bus Exchanger ........ 17S 1408 1.05 SN74ALVOHI6823DGVR | 296-12872-1-ND| Tri-St. 18-Bit Bus Interface Fip-Hop. 1.75 140 1.05 
SN74ALVOH16270DGGR) 296-5200-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered SN74ALVCH16823DGVR | 296-12872-2-ND) Tri-St. 18-Bit Bus Interface Rip-Rop. 1820.00/2,000 
Bus Exchanger ..........0-20eeeceee- 56-TSSCP 1820.00/2,000 SN74ALVCH16825DGGR | 296-5252-1-ND | Tri-State 18-Bit Buffer/Driver . 1.75 1.40 1.05 
SN74ALVOHI6270DL | 296-5201-5-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered SN74ALVOH16825DGGR | 296-5252-2-ND | Tri-State 18-Bit Buffer/Driver . 1820.00/2,000 
eNT4ALVO1162700.R [PoSEeG TEN Eee ha epesessinissiase 56-SSOP 1.75 1.40 1.05 SN74ALVCH16825DL_| 296-5253-5-ND_| Tri-State 18-Bit Buffer/Driver. 1.75 1.40 1.05 
ee Bis Exchanger Feat 56-se0p [ENTE aOmnTiGs SN74A_VOH16827DGGR | 296-5254-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver . 188 150 1.13 
nanoeeneenereaneneeaana - : : SN74ALVCH16827DGGR | 296-5254-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver . 1950.00/2,000 
SN74ALVOHT6270DLR | 296-5201-2-ND Tae eet Registered ae eratootcn SN74ALVCH16827DL_ | 296-5255-5-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver. # 188 150 1.13 
SNT4ALVoHt6271DaGR| 296-5202-1-ND Tii-State 1.54 Bit Registered eos eels SN74ALVCH16831DBBR | 296-5256-1-ND_] Tri-State 1-4 Address Register/Driver 5.84 4.68 3.95 
Bus Exchanger 56-TSSCP 3.71 297 231 SN74ALVOH16831DBBR | 296-5256-2-ND_| Tri-State 1-4 Address Register/Driver .. 7300.00/2,000 
SN74ALVOHI6271DGGR) 296-5202-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered SN74ALVCH16832DGGR | 296-5257-1-ND | Tri-State 1-4 Address Register/Driver ... 5.80 464 3.92 
Bus EXChAngel sss esecsesseeseeeees 56-TSSOP 4208.00/2,000 SN74ALVCH16832DGGR| 296-5257-2-ND J Tri-State 1-4 Address Register/Driver 7250.00/2,000 
TALVCHIGOTIDL | DOGS: ND | Tri-State 12-04-Bit Racist SN74ALVCH16835DGGR| 296-1149-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 150 120 90 
a De OES: ie oie ae ee se-secp eT a meat SN74ALVCH16835DGGR | 296-1149-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 1560.00/2,000 
SN74ALVCH16282DBBR | 296-5210-1-ND | Tri-State 18-36-Bit Registered SN74ALVOH16835DGVR| 296-5258-1-ND_| Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 150 120 90 
BUS EXCHENGE ..cssceeseneusssenceneenns 80-SCP 7.50 600 507 SN74ALVOH16835DGVR| 296-5258-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 1560.00/2,000 
SN74ALVCH16282DBBR] 296-5210-2-ND | Tri-State 18-36-Bit Registered SN74ALVCH16835DL_ | 296-5259-5-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 1.50 120 90 
Bus Exchanger . 9376.00/2,000 SN74ALVCH16835DLR | 296-5259-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 1.50 120 90 
‘SN74ALVO+16334DGGR| 296-5220-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver . 371 297 231 SN74ALVCH16835DLR | 296-5259-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 780.00/1,000 
SN74ALVCH16334DGGR| 296-5220-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver . 4208.00/2,000 SN74ALVCH16835KR_| 296-5260-1-ND_| Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver . 165 132.99 
SN74ALVOH16334DGVR | 296-12869-1-ND) Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver . 371i 297 23! SN74ALVCH16835KR | 296-5260-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver . 858.00/1,000 
SN74ALVOH16334DGVR | 296-12869-2-ND) Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver .... 4208.00/2,000 SN74A_VOH16841DGGR| 296-6261-1-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface 
SN74ALVOH16334DL_| 296-5221-5-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver B7l 297 231 DeType Lath.......ecccecscececeeseeeee S71 297 231 
SN74ALVOHT6344DGGR| 296-5222-1-ND | Tri-State 1-4-Bit Address Driver . 371 297 231 SN74ALVCH16841DGGR| 296-6261-2-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface 
SN74ALVOH16344DGGR| 296-5222-2-ND | Tri-State 1-4-Bit Address Driver . 4208.00/2,000 D-Type Latch .......ssecseseeceensenes 4208.00/2,000 
SN74ALVOH16344DLR | 296-5223-1-ND | Tri-State 1-4-Bit Address Driver . B71 297 281 SN74ALVCHI6841DL | 296-6266-5-ND || Tri-State 20-Bit Bus-Interface 
SN74ALVOH16344DLR | 296-5223-2-ND | Tri-State 1-4-Bit Address Driver .......... 2104.00/1,000 D-Type Latch 371 297 231 
SN74ALVOH16373DGGR| 296-5224-1-ND_| Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 1.05 88.70 SN74ALVOHH6863DGGR| 296-6267-1-ND | Tri-State 18-Bit Transceiver. 349 279 217 
SN74ALVOH16373DGGR] 296-5224-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 932.00/2,000 SN74ALVCH16863DGGR | 296-6267-2-ND | Tri-State 18-Bit Transceiver. 3952.00/2,000 
SN74ALVOH16373DL | 296-5225-5-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch .... 105 88 .70 SN74ALVCH16863DLR | 296-6268-1-ND | Tri-State 18-Bit Transceiver 349 279 217 
SN74ALVOH16373KR_ | 296-9776-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch .... 1.05 88 .70 . : - 
SN74ALVCHI6373KR_| 296-9776-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 466.00/1,000 Sena Tc EEESESGINGA ie cord ee ae 126 OO 000 
SN74ALVOH16374DGGR| 296-1144-1-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Fop ... 105 88 70 
= 7 Parity-Generator/Ohecker .............5 64-TSSOCP 3.38 2.70 2.10 
SN74ALVOHT6374DGGR| 296-1144-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop ... 932.00/2,000 SNTAALVOH16901DGGR) 296-6269-2-ND | 18-Bit Universal Bu iene 
& i a 4 | Si Is Transceiver with 
SN74ALVOH16374DL_ | 296-5226-5-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Rip-Hop. 105 88 .70 Pesity-Generator/Checker 64-TSSCP 3826.00/2,000 
SN74ALVCH16374DLR | 296-5226-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Rip-Hop. 105 88 .70 $date LL a aE sea 
SN74ALVCH16374DLR | 296-5226-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop. 466.00/1,000 SN74ALVOH16903DGGR] 296-6270-1-ND | Tri-State/Dual Output 3.3 
SN74ALVCH16374KR_| 296-9777-1-ND _| Tri-State 16-Bit D-Type Hip-Hop. 1.05 88.70 12-Bit Universal Bus Driver .........-.. 56-TSSCP 8.50 6.80 5.74 
SN74ALVCHI6374KR_| 296-9777-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop. 466.00/1,000 SN74ALVOH16903DGGR | 296-6270-2-ND | Tri-State/Dua Output 3.3V 
SN74ALVOH16409DGGR] 296-5227-1-ND | Tri-State 9-Bit 4-Port Universal 12 Bit Universal Bus Driver ............ 56-TSSOP 10626.00/2,000 
BUS EXCHANGE ....--ceecceccceceseesses 138 110 83 SN74ALVCH16903DGVR | 296-6271-1-ND_|Tri-State/Dual Output 3.3V 
SN74ALVOH16409DGGR| 296-5227-2-ND | Tri-State 9-Bit 4-Port Universal 12-Bit Universal Bus Driver ..........-. 56-TVSOP 8.50 _6.80_5.74 
Bus Exchanger ........1sssseteees 1430.00/2,000 SN74ALVOH16903DGVR | 296-6271-2-ND | Tri-State/Dual Output 3.3V 
SN74ALVOHT6409DL_ | 296-5228-5-ND | Tri-State 9-Bit 4-Port Universal 12-Bit Universal Bus Driver . 10626.00/2,000 
Bus EXchanger........00::::cceeeseeeeee G8) Oo ess SN74ALVCH16903DL | 296-12873-5-ND| Tri-State/Dual Output 3.3V 
SN74ALVOH16500DGGR] 296-5229-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 1.38 140 83 12-Bit Universal Bus Driver..... 850 6.80 5.74 
SN74ALVOH16500DGGR] 296-5229-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 1430.00/2,000 SN74ALVOH16952DGGR| 296-9780-1-ND_| Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver 1.38 110 83 
SN74ALVOH16500DLR | 296-5230-1-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 1.38 140 83 SN74ALVOH16952DGGR] 296-9780-2-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver ... 1430.00/2,000 
SN74ALVOHTE500DLR | 296-5230-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver. 715.00/1,000 SN74ALVCH16952DGVR | 296-6272-1-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver 1.38 110 83 
SN74ALVOH16501DGGR] 296-1145-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 1.38 110 83 SN74ALVCH16952DGVR | 296-6272-2-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver 1430.00/2,000 
SN74ALVOH16501DGGR] 296-1145-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 1430.00/2,000 SN74ALVCH16952DL_ | 296-6273-5-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver {98 110° 388 
SN74ALVCH16501DL_ | 296-5231-5-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 1.38 110 83 SN74ALVCH16952DLR | 296-6273-1-ND_| Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver 1.38 140 83 
SN74ALVOAI6501KR_| 296-9778-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transoeiver uses) il) SN74ALVOH16952DLR | 296-6273-2-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver 715.00/1,000 
SN74ALVCH16501KR_ | 296-9778-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 715.00/1,000 SN74ALVCH32244KR_ | 296-6279-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver . S085 2.70) 1230) 
‘SN74ALVOH16524DGGR) 296-5232-1-ND | Tri-State 18-Bit Reg. Bus Transceiver 8.00 640 540 SN74ALVCH32244KR_ | 296-6279-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver . 1913.00/1,000 
SN74ALVOH16524DGGR) 296-5232-2-ND_| Tri-State 18-Bit Reg. Bus Transceiver 10000.00/2,000 SN74ALVOH32245KR | 296-6280-1-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. 338 270 210 
SN AANOESOSEL Bed ete ie tl Ay ha the Driver Fie oan Fag SN74ALVCH32245KR_| 296-6280-2-ND_| Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. 1913.00/1,000 
im re le . Is Iransceiver . f “ . 77 
AALVOH32374KR | 296-6281-1-ND | Tri-State 32-Bit D-Type Flip-A 38 2.70 2.10 
SN74ALVOHT6525D0CR] 296-5233-1-ND | Tri-State 18-Bit Reg. Bus Transceiver neommucommiey | Sv cavacosacn eee Wess D-Type Flip-Rop eee ote. 
SN74ALVOH16525DGGR] 296-5233-2-ND | Tri-State 18-Bit Reg. Bus Transceiver .... 1950.00/2,000 CS i ‘ er 
: ; SN74ALVCH32501KR_ | 296-6282-1-ND | Tri-State 36-Bit Univ. Bus Transceiver . 5.86 4.69 3.96 
SN74ALVOH16543DGGR] 296-5236-1-ND | Tri-State 16-Bit Reg. Transceiver... 163 130 98 ‘ 
: : SN74ALVCH32501KR_ | 296-6282-2-ND | Tri-State 36-Bit Univ. Bus Transceiver . 3663.00/1,000 
SN74ALVOH16543DGGR] 296-5236-2-ND | Tri-State 16-Bit Reg. Transceiver 1690.00/2,000 SN74ALVCHI62244DL | 296-5174-5-ND | Tri-State 16-Eit Buffer Driver 105. 88 70 
SN74ALVOH16543DL_| 296-5237-5-ND | Tri-State 16-Bit Reg. Transceiver .. 163 1.30 98 - : : : 
SN4ALVOHI6600DGCR| 296-5238-1-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transoaiver... 484387 3.01 SN74A NOMI G22440.R TERE SA glam rt State 16 Bit Butfer/Driver.. OD ee 
etch SN74ALVCH162244DLR | 296-5174-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 466.00/1,000 
SN74ALVCH16600DGGR} 296-5238-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 5482.00/2,000 SN74ALVCH162244 5175-4-ND | Ti 16-Bit Butfer/Dri 10 70 
SN74ALVCH16600DLR | 296-5239-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 484 387 301 DANO Condon EE eA ee ie aeerere 
SN74ALVOH16600DLR | 296-5239-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 2741.00/1,000 Nt GA ee ee Ti State 16-Bit Buffer/Driver . 35,0012 000 
SN74ALVOHI6601DGGR| 296-1146-1-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 1.63 1.30 98 SN74ALVONI62260DL [EEE SIMEON) Tri-State 12°24-Bit Mux D-Type Latch . es ikl) 88 
‘SN74ALVOH16601DGGR] 296-1146-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 1690.00/2,000 SN74ALVOH162260GR_| 296-1138-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch 138 1.10 83 
SN74ALVCH16601DL_ | 296-5240-5-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 163 130 98 SN74ALVCH162260GR | 296-1138-2-ND _ Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch 1430.00/2,000 
SN74ALVCH16601DLR | 296-5241-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 163 1.30 .98 SN74ALVCH162268DL | 296-5177-5-ND | Tri-St. 12-24-Bit Reg. Bus Exchanger 1.38 1.10 83 
SN74ALVCH16601DLR | 296-5241-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 845.00/1,000 SN74ALVCH162268GR | 296-5178-1-ND_| Tri-St. 12-24-Bit Reg. Bus Exchanger 1.38 1.10 83 
SN74ALVCH16646DGGR| 296-5242-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transcvr./Register ....56-TSSOP 2.13 1.70 1.28 SN74ALVCH162268GR | 296-5178-2-ND_| Tri-St. 12-24-Bit Reg. Bus Exchanger . ..56-TSSOP 1430.00/2,000 
Regi 
SN74ALVOHTCG46DGGR] 296-5242-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transcvr./Register .... 2210.00/2,000 SN74ALVCH162334DL | 296-5179-5-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver On eo 2s 
SN74ALVCH16646DGVR | 296-5243-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transcsiver/Register 213 1.70 1.28 SN74ALVCH162334GR | 296-5180-1-ND | Tri-State 16-Bit Univ. ey 297 231 
SN74ALVOH16646DGVR | 296-5243-2-ND J Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register...56-TVSOP 2210.00/2,000 SN74ALVCH162334GR | 296-5180-2-ND | Tri-State 16-Bit Univ. 4208.00/2,000 
SN74ALVCH16646DL_ | 296-5244-5-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register ...56-SSOP 2.13 1.70 1.28 SN74ALVCH162334VR | 296-12864-1-ND] Tri-State 16-Bit Univ. B71 297 231 
SN74ALVOH16646DLR | 296-5244-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register ...56-SSOP_ 2.13 1.70 1.28 SN74ALVCH162334VR | 296-12864-2-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver. .. 4208.00/2,000 
‘SN74ALVOH16646DLR | 296-5244-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register . 1105.00/1,000 SN74ALVCH162344DL | 296-5181-5-ND | Tri-State 1-to-4-Bit Address Driver. 56-SSCP 1.25 1.00 75 
SN74ALVOH16721DGGR) 296-1147-1-ND | Tri-State 3.3V 20-Bit Flip-Flop . 1.63 1.30.98 SN74ALVCH162344GR | 296-5182-1-ND | Tri-State 1-to-4-Bit Address Driver ......56-TSSOP 1.25 1.00.75 
SN74ALVOH16721DGGR) 296-1147-2-ND | Tri-State 3.3V 20-Bit Rip-Fop . 1690.00/2,000 SN74ALVCH162344GR | 296-5182-2-ND | Tri-State 1-to-4-Bit Address Driver 56-TSSOP 1300.00/2,000 
‘SN74ALVOH16721DGVR | 296-5245-1-ND | Tri-State 3.3V 20-Bit Rip-Rop . 1.63 130 98 SN74ALVCH162344VR | 296-12865-1-ND] Tri-State 1-to-4-Bit Address Driver 56-TVSOP 1.25 100 75 
SN74ALVOH16721DGVR | 296-5245-2-ND | Tri-State 3.3 20-Bit Fip-op . 1690.00/2,000 SN74ALVCH162344VR | 296-12865-2-ND| Tri-State 1-to-4-Bit Address Driver 1300.00/2,000 
SN74ALVOH16721DLR | 296-5246-1-ND | Tri-State 3.3V 20-Bit Fip-Rop . 163 1.30.98 SN74ALVCH162374DL | 296-5183-5-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Rip-Aop 1.20 1.00 80 
AAG IGOLEG Bont Tisagbaa nputasy 845.00/1,000 SN74ALVCH162374GR | 296-5184-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Rip-Flop 1.20 100 .80 
cu Boe: j SN74ALVCH162374GR | 296-5184-2-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Flip-op 1064.00/2,000 
env4a.vorieacooccr Poeertete Teach ol ota saat each SE-TSSOP (RS Ao (o 2 SN74ALVCH162525DL | 296-12866-5-ND| Tri-State 18-Bit Reg. Transceiver 213 1.70 1.28 
oe AGRLBGHGG 5G-TSSCP aseagnaare SN74ALVCH162525GR | 296-5194-1-ND_| Tri-State 18-Bit Reg. Transceiver .. 213 1.70 1.28 
SN74ALVGHIGSDODLA | 206-S24G4-ND 1 Tri-Stan ae al EE eo a SN74ALVCH162525GR | 296-5194-2-ND | Tri-State 18-Bit Reg. Transceiver .. 2210.00/2,000 
10-Eit Ain Flo PSs se-cecp ERO ToMenT SN74ALVCH162601DL | 296-5195-5-ND J Tri-State 18-Bit Reg. Transceiver 135 113 90 
SN74ALVOHI68200LR | 296-5248-2-ND triSiatehal Cin 33a neneisteasertise : ; 3 SN74ALVCH162601GR | 296-5196-1-ND | Tri-State 18-Bit Reg. Transceiver ... 135 113 90 
{O-Bit Fip-Rop.. ‘ 4976.00/1,000 SN74ALVCH162601GR | 296-5196-2-ND | Tri-State 18-Bit Reg. Transceiver 1198.00/2,000 
SN74ALVOH16821DGGR| 296-5249-1-ND | Tri-State 3.3V 20 aa SN74ALVCH162721DL | 296-5204-5-ND_| Tri-State 3.3V 20-Bit Fip-Flop 213 1.70 1.28 
Fip-Rop 349 279 217 SN74ALVCH162721DLR | 296-5204-1-ND | Tri-State 3.3V 20-Bit Fip-Aop 213 1.70 1.28 
SN7AALVOHT6821DGGR| 296-5249-2-ND | Tri-State 3.3V 20-Bit Bus Interface SN74ALVOH162721DLR | 296-5204-2-ND | Tri-State 3.3V 20-Bit Rip-Rop 1105.00/1,000 
3952,00/2,000 SN74ALVCH162721GR | 296-5205-1-ND | Tri-State 3.3V 20-Bit Fip-Flop 213 170 1.28 
SN74ALVCH16821DL | 296-5250-5-ND SN74ALVCH162721GR | 296-5205-2-ND | Tri-State 3.3V 20-Bit Fip-Aop 2210.00/2,000 
349 279 217 SN74ALVCH162820DL | 296-5206-5-ND | Tri-State 3.3V 10-Bit Fip-Aop 
SN74ALVCH16821DLR | 296-5250-1-ND with Dual Output....00..... ee 1.75 140 1.05 
349 279 217 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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DIGITAL LOGIC (Continued) 


Te Digi-Key Price Each TL Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ALVCH162820GR | 296-5207-1-ND | Tri-State 3.3V 10-Bit Fiip-Rlop SN74ALVTH16373KR | 296-9782-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit D-Type Latch ...56-VFBGA 585.00/1,000 
with Dual Output . 1.75 1.40 1.05 SN74ALVTH16373VR_ | 296-6307-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit D-Type Latch ...48-SOP 1.20 1.00 80 
SN74ALVCH162820GR | 296-5207-2-ND | Tri-State 3.3V 10-Bi SN74ALVTH16373VR_ | 296-6307-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit D-Type Latch ...48-SOP 1064.00/2,000 
with Dual Output 1820.00/2,000 SN74ALVTH16374DLR | 296-6308-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit 
SN74ALVCH162827DL | 296-5208-5-ND_| Tri-State 20-Bit Buffer/Driver. 1.50 120 90 D-Type Fip-op.........-...ecececeee 48-SSOP_ 1.20 1.00.80 
SN7AALVCHIG2827CR | 296-1142.2.ND | TiS 20-Bt Buffer river eee, | On ee ea 
re ri-State jer/Driver .00/2, D-Type Fip-Fop... 532.00/1,000 
SN74ALVCH162827VR | 296-5209-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver 150 1.20 .90 SN74ALVTH16374GR_ | 296-6309-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit 
SN74ALVCH162827VR | 296-5209-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver 1560.00/2,000 D-Type Flip-Flop 1.20 1.00 80 
SN74ALVCH162830GR | 296-5211-1-ND_| Tri-State 1-2-Bit Address Driver . 200 1.60 1.20 SN74ALVTH16374GR_ | 296-6309-2-ND | Tri-State 25V/3.3V 16-Bit 
‘SN74ALVCH162830GR | 296-5211-2-ND | Tri-State 1-2-Bit Address Driver ......... 2080.00/2,000 D-Type Alip-Aop..............esececeees 48-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74ALVOH162831GR | 296-5212-1-ND | Tri-State 1-4-Bit Address Reg./Driver. D.Sa ee OS a -o5 SN74ALVTH16374KR | 296-6310-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit D-Type Fip-Hop...48-BGA 1.32 1.10 88 
SANG Hee Soa sine Tee eae eae Oe SN74ALVTH16374KR_ | 296-6310-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit D-Type Rip-Flp. ..48-BGA 585.00/1,000 
-" a tes ri; fe 1- ress |. Iver... . x 3 5 5) eel ef it i a 
Svan vtec | Abn 0B |W’Sasl-tat saga oe oi RE De oo 
SN74ALVCH162835DL | 296-5214-5-ND Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 2.00 1.60 1.20 SN74ALVTH16601DLR | 296-6312-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 18-Bit 
SN74ALVCH162835GR | 296-5215-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver . 200 1.60 1.20 Universal Bus Transceiver 293 234 1.82 
SN74ALVCH162835GR | 296-5215-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver .... 2080.00/2,000 SEs ; = 
SN74ALVCH162835VR | 296-12867-1-ND| Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver... 2.00 1.60 1.20 SNIAALVTEN CSOT ede Vase EROTAGTD 
SN74ALVCH162835VR | 296-12867-2-ND| Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver . 2080.00/2,000 SAT4ALVTHICaoICR [BEEEIEETRDM T-State>5V3.9V 18 Bt ee 
SN74ALVCH162836DL | 296-12868-5-ND| Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver 394 315 2.45 Universe Bus Trarsoaiver 293 234 1.82 
SN74ALVCH162836GR | 296-5216-1-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver . 394 315 245 SN74ALVTHI6601GR_ | 296-6313-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 18-Bit : : ; 
SN74ALVCH162836GR | 296-5216-2-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver . 4462.00/2,000 Universal Bus Transceiver 3816.00/2,000 
SN74ALVCH162836VR | 296-5217-1-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver . 394 315 245 SxaMANGSTTR TaSENEAT SSTRTEiT ee 
SN74ALVOH162836VR | 296-5217-2-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver . 4462.00/2,000 2H-E314-1- Vee . teas sree se-sop Ee 
SN7AALVOHIG2B41DL Eee Tre Lach Bus-Intettace 5e-sscp [Renae aIeion SN74ALVTH16601VR_ | 296-6314-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 18-Bit Universal 
SN74ALVCH162841GR | 296-5219-1-ND | Tri-State 20-Bit Bus- Interface shraacviiteazioL. EERE Teac wvoome pee SSD ICED 
DoType Latch....cccsessecescerensesenes 56-TSSOP 213 1.70 1.28 pe 
SN74ALVOH162841GR | 296-5219-2-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface STUALVTNGRAOLR eee _Beitetes Hehe seoaiedsnens tay 56-SSOP BRZSS 2 2a 82 
D-Type Latch.......-sesccseseceeseeees 56-TSSOP 2210.00/2,000 2 : ri-State 2.5V/3.3V 20- 
ALVCHG Family Bus-Interface Fip-Aop . 293 2.34 1.82 
4ALVTH16821DLR | 296-1520-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 20-Bit 
SN74ALVCHG}62280GR] 296-6286-1-ND_] Tri-State 16-to-32-Bit Registered Bus My 28 sas a Fi 56-SSOP 1658.00/1 
Bachenger With Byte MESK  sensaness sn ies OC) TA) GS cavaaLvminesoicr |206-6915-.ND |TeSae2svaave0gt eee 
SN74ALVCHGI62280GR] 296-6286-2-ND | Tri-State 16-to-32-Bit Registered Bus Bus-Interface Flip-Flop 293 234 1.2 
Exch: ith Byte Mask 11250.00/2,000 3 : : 2 
exv4A VoLGtezz2cn (BEER Three M2, SN74ALVTHT6821GR_ | 296-6315-2-ND | Tri-State 25V/3.3V20-Bit 
istered Bus Exchanger . 9.00 7.20 608 Bus-Interface Fip-Aop................. 3316.00/2,000 
SAVAAL VGH GIGISROC |S EEEN Pie ap gto SEH 2 SN74ALVTH16821VR_ | 296-6316-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 20-Bit 
Registered Bus Exchanger ............ 11250.00/2,000 Bus-Interface Flip-Aop...........-.-.+--- Bes) die ee 
ALVCHR Family SN74ALVTH16821VR_ | 296-6316-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 20-Bit 
= r Bus-Interface Hip-Aop............-.....+. 3316.00/2,000 
SN74ALVCHRI6245GR | 296-6287, ND)) Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. Le ed de) SN74ALVTH16827DL_ | 296-6317-5-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 20-Bit Buffer/Driver 293 234 1.82 
SN74ALVOHR16245GR) 296-6287-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 1064.00/2,000 SN74ALVTH16827DLR | 296-6317-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 20-Bit Buffer/Driver 293 234 1.82 
SN74ALVCHR16245LR | 296-6288-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 1.20 1.00  .80 ee i , ‘ 
: : SN74ALVTH16827DLR | 296-6317-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 20-Bit Buffer/Driver 1658.00/1,000 
SN74ALVCHR16245LR | 296-6288-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 532.00/1,000 ; 
: SN74ALVTH16827GR_ | 296-6318-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 20-Bit Buffer/Driver: 293 234 182 
Sarees a eee Me Reg. a Ecrenge te SS a SN74ALVTH16827GR_| 296-6318-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 20-Bit Butfer/Driver 3316.00/2,000 
SN74ALVOHRIe25941 Fl oeeoRe 4 IND The 1ooa Bt eee fueBcheres Ge ada es SN74ALVTH16827VR_ | 296-6319-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 20-Bit Buffer/Driver 293 234 1.82 
SN74ALVCHRI6269ALR] 296-6289-2-ND | Tri-St. 12-24-Bit Reg. Bus Exchanger, ~~ 910.00/1,000 SN74ALVTH16827VR_ | 296-6319-2-ND J Tri-State 2.5V/3.3V 20-Bit Buffer/Driver 3316.00/2,000 
SN74ALVCHRIG269AVR] 296-6290-1-ND | Tri-St. 12-24-Bit Reg. Bus Behoee Ge ide Gs SN74ALVTH32244KR | 296-6320-1-ND | Tri-State 2.5W/3.3V 32-Bit Butfer/Driver .... 1.50 120 90 
SN74ALVCHF16269AVR| 296-6290-2-ND | Tri-St 12-24-Bit Reo, Bus Exchanger ~ ~”" 1820.00/2,000 SN74ALVTH32244KR | 296-6320-2-ND | Tri-State 2.5W/3.3V 32-Bit Butfer/Driver .... 780.00/1,000 
SN74ALVCHR16269GR | 296-9781-1-ND | Tri-St. 12-24-Bit Reg. Bus Exchanger ... 175 140 1.05 SNAALNTHE23730R igoeas a, ane 150 120 90 
SN74ALVCHR16269GR | 296-9781-2-ND | Tri-St. 12-24-Bit Reg. Bus Exchanger .... 1820.00/2,000 ek YPC EAN savnneersneeeees : - - 
SN74ALVCHR16409GR | 296-12877-1-ND) Tri-State 9-Bit, 4-Port Universal SN74A_VTH32373KR | 296-6321-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 32-Bit 
Bus Exchanger ......0.ccccccscsseeseeee 790 632 534 Transparent D-Type Latch ...............+ 96-BGA 780.00/1,000 
SN74ALVCHR16409GR | 296-12877-2-ND] Tri-State 9-Bit, 4-Port Universal SN74ALVTH32374KR | 296-6322-1-ND_| Tri-State 2.5V/3.3V 32-Bit 
Bus Exchanger ......000::ccccceeeeeeee 9876.00/2,000 D-Type Fip-Fop ...... veces eeeeeeeaeees 96-BGA 1.50 1.20  .90 
SN74ALVCHRI6409LR | 296-6291-1-ND | Tri-State 9-Bit, 4-Port Universal SNPAALVTHR2574KR |2oCsS3 22,2 Nog) Tri-State 2.5Vi3.0V 32-Bit 
Bus EXChange?.......sesceseeeeeeeeees 7.94 636 5.36 D-Type Flip-Flop 780.00/1,000 
SN74ALVCHR16409LR | 296-6291-2-ND | Tri-State 9-Bit, 4-Port Universal SN74ALVTH162244DL | 296-1518-5-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver 1.20 1.00 80 
Bus EXCHANGE? .....cssseseseceseeseeeees 4963.00/1,000 SN74ALVTH162244GR | 296-6294-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver: 1.20 1.00 80 
SN74ALVCHR16601GR| 296-1150-1-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 1.75 140 1.05 SN74ALVTH162244GR | 296-6294-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver: 1064.00/2,000 
SN74ALVCHR16601GR| 296-1150-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 1820.00/2,000 SN74ALVTH162244LR | 296-12879-1-ND} Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver 1.20 1.00 .80 
SN74ALVCHR16601LR | 296-6292-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver ..... 1.75 1.40 1.05 SN74ALVTH162244LR | 296-12879-2-ND| Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver 532.00/1,000 
SN74ALVCHR16601LR | 296-6292-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver .... 910.00/1,000 SN74ALVTH162244VR | 296-6295-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver .. 1.20. 1.00 80 
SN74ALVCHR16601VR | 296-12878-1-ND] Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 1.75 1.40 1.05 SN74ALVTH162244VR | 296-6295-2-ND_] Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver .. 1064.00/2,000 
SN74ALVCHR16601VR | 296-12878-2-ND] Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 1820.00/2,000 SN74ALVTH162245GR | 296-13155-1-ND] Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit 
SN74ALVOHR162245DL | 296-12875-5-ND| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver ... 120 1.00 80 Bus Transceiver ......0..cccccceeseeeees 1.20 1.00 80 
SN74ALVCHR162601DL | 296-12876-5-ND| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver .... 484387 3.01 SN74ALVTH162245GR | 296-13155-2-ND] Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit 
ALVCHS Family Bus Transoeiver .......:ccseseeseseeeees 1064.00/2,000 
SN74ALVCHS162830GR | 296-6293-1-ND | Tri-State 1-2-Bit Address Driver . 6.50 520 439 SN74ALVTH162245LR | 296-13156-1-ND) Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit 
SN74ALVCHS162830GR | 296-6293-2-ND | Tri-State 1-2-Bit Address Driver . 8126.00/2,000 Bus Transceiver . 1.20 1.00  .80 
i SN74ALVTH162245LR | 296-13156-2-ND] Tri-State 2.5V/3.3V 
SN74ALVTHI6240DLR | 296-6296-1-ND 7 le ee 120 1.00 80 Bis Heecee penne 
SN74ALVTH16240DLR | 296-6296-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver . 532.00/1,000 SNZAALVTHIG2245VR [eS aD) pa cia aa 120 100 80 
SN74ALVTH16240GR_| 296-6297-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver. 1.20 1.00 .80 2 : : : 
SN74ALVTH16240GR_ | 296-6297-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver. 1064.00/2,000 SN74ALVTH162245VR | 296-13157-2-ND] Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit 
SN74ALVTH16240VR_| 296-6298-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver 1.20 1.00.80 SNT4AL VTHtezac7GR (EERE ee EUG EA in Pere 
SN74ALVTH16240VR_ | 296-6298-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver 1064.00/2,000 See Pome Ss fen xiver. = : zs 
SN74ALVTH16244DL_ | 296-1519-5-ND | Tri-St 25V/3.3V 16-Bit Butfer/Driver.. 120 100 80 SN74ALVTH162827GR | 296-6303-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver....56-TSSOP 3316.00/2,000 
SN74ALVTH16244DLR | 296-1519-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver . 1.20 1.00 .80 SN74ALVTH162827VR | 296-6304-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver 2.93 234 1.82 
SN74ALVTHI6244DLR | 296-1519-2-ND | Tii-St. 25V/3.3V 16-Bit Butfer/Driver. 532.00/1,000 SN74ALVTH162827VR | 296-6304-2-ND_| Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver .... 3316.00/2,000 
SN74ALVTH16244GR_| 296-6299-1-ND_| Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver. 1.20 1.00 80 AS Family 
SN74ALVTH16244GR_ | 206-6299-2-ND | Tri-St. 25V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver. 1064.00/2,000 SN74ASOON 296-1521-5-ND | Quad 2-Input NAND Galé.........s-ssss ~ 45 BA 
SNTAALVTHI6O4AKR. | 2966900-2.ND | iSite 25V/33V 16-Bt Bue Driver, " ssooor.oo | SVAASON ee ets : a eS 
-{ =I r-, led. . fer/Driver . A PA * Ae] a 
SN74ALVTH16244VR_ | 296-6301-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver.... 120 1.00" .80 aieoen Fee a epi ange daar ree ae ee 
: put Positive AND Gate . 798.00/2,000 
SN74ALVTH16244VR_| 296-6301-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit Butfer/Driver .... 1064.00/2,000 SN74A827D 296-6350-5-ND | Tri-State Triple Pos. NOR Gate NEW! 80 60. 45 
SN74ALVTHI624501R |(2962131 561 -ND) aes ee Sah iat as SN74AS151NSR 296-13161-1-ND| 1-of-8 Data Selector/Multiplexer. 138 1.15 92 
BIR ATRG : : : SN74AS151NSR 296-13161-2-ND] 1-of-8 Data Selector/Multiplexer. 1224.00/2,000 
SAGAN THIG2ASOLR | eae ae SV 16 eae SN74AS194D 296-6341-5-ND | 4-Bit, Bi-Directional Universal Shift 
ee oo A ae Register NEW! 243 1.94 1.46 
SNIGALNTHIGRASGR | alice Ste? USN teat eeriey ah SN74AS194DR 296-6341-1-ND | 4-Bit, Bi-Directional Univer 
= eRe siloieneiits : : : Register NEW!..........0..ccececceseees 16-SOP 248 1.98 1.49 
SNIAALVTHIG245GR ogg EoD) eee eee 1064.00/2,000 SN74AS194DR 296-6341-2-ND | 4-Bit, Bi-Directional Universal Shift 
SN74ALVTH16245VR_ | 296-13160-1-ND) Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit Register NEWH............-..0.ecreees 3167.50/2,500 
Pus THaNSCG VE cis... seacecesseastee 120 1.00 80 SN74AS253AD 296-11843-5-ND) Tri-State Dual 1-of-4 Data Selector/ 
SN74ALVTH16245VR_ | 296-13160-2-ND] Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit Multiplexer NEWI....... sesteeseeees 227 1.82 1.42 
BUS TranSOGivVer .....-csccececcecececes 1064.00/2,000 SN74AS298ANSR 296-13163-1-ND| Quad 2-Input Multiplexer with Storage ...... 213 1.70 128 
‘SN74ALVTH16373DLR | 296-6305-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit D-Type Latch 1.20 1.00 .80 SN74AS298ANSR 296-13163-2-ND] Quad 2-Input Multiplexer with Storage... 2210.00/2,000 
SN74ALVTH16373DLR | 296-6305-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit D-Type Latch 582.00/1,000 SN74AS757N 296-12180-5-ND | Octal Buffer/Line Driver with OC Output 5.10 4.08 3.45 
SN74ALVTH16373GR_ | 296-6306-1-ND J Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit D-Type Latch .... 1.20 1.00 .80 SN74AS874NT 296-6381-5-ND | Dual 4-Bit D-Type Edge- Triggered 
SN74ALVTH16373GR_| 296-6306-2-ND J Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit D-Type Latch .... 1064.00/2,000 Rlip-Rop NEW! 428 342 2.66 
SN74ALVTH16373KR_| 296-9782-1-ND_| Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit D-Type Latch ... 1.32 110 88 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 +« Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(to33) 391 


4 Texas INSTRUMENTS 


DIGITAL LOGIC (Continued) 


reals Digi-Key Price Each ilk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AUC Family AVC Family 
‘SN74AUCI6374GQLR_ | 296-13919-1-ND] Tri-St. 16-Bit D-Type Fip-Aop NEW!...56-VFBGA 2.33 1.86 1.40 SN74AVC16244DGGR_|296-9783-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .... 360 288 2.24 
SN74AUC16374GQLR_| 296-13919-2-ND] Tri-St. 16-Bit D-Type Rip-Flop NEW!...56-VFBGA 1209.00/1,000 SN74AVC16244DGGR_| 296-9783-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 4080.00/2,000 
SN74AUC1GOODBVR | 296-13164-1-ND| Single 2-Input Pos. NAND Gate. 56 42 «32 SN74AVC16244DGVR_| 296-9784-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 3.60 288 2.24 
SN74AUCIGOODBVR | 296-13164-2-ND| Single 2-Input Pos. NAND Gate. 546.00/3,000 SN74AVC16244DGVR_ | 296-9784-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 4080.00/2,000 
SN74AUC1GO0DOKR _ | 296-13165-1-ND| Single 2-Input Pos. NAND Gate. ES a 2 SN74AVC16244GQLR_| 296-9785-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 3.96 317 247 
SN74AUCIGOODOKR | 296-13165-2-ND| Single 2-Input Pos. NAND Gate. 546.00/3,000 SN74AVC16244GQLR_ | 296-9785-2-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 2244.00/1,000 
SN74AUC1G02DBVR_ | 296-13166-1-ND| Single 2-Input Pos. NOR Gate... 56 42 32 SN74AVC16245DGGR_| 296-12334-1-ND| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 3.60 288 2.24 
SN74AUCIG02DBVR | 296-13166-2-ND| Single 2-Input Pos. NOR Gate... 546.00/3,000 SN74AVC16245DGGR_| 296-12334-2-ND| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 4080.00/2,000 
SN74AUC1G02D0KR | 296-13167-1-ND] Single 2-Input Pos. NOR Gate 56 42 32 SN74AVC16245DGVR_| 296-9786-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 3.60 288 2.24 
SN74AUC1G02D0KR __| 296-13167-2-ND] Single 2-Input Pos. NOR Gate 546.00/3,000 SN74AVC16245DGVR_| 296-9786-2-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 4080.00/2,000 
SN74AUCIGO2YEAR _ | 296-13724-1-ND] Single 2-Input Pos. NOR Gate 64 4836 SN74AVC16269DGGR_| 296-9787-1-ND | Tri-St. 12-24 Bit Reg Bus Exchanger . 446 357 278 
SN74AUCIG02YEAR | 296-13724-2-ND] Single 2-Input Pos. NOR Gate .. 624.00/3,000 SN74AVC16269DGGR_ | 296-9787-2-ND | Tri-St. 12-24 Bit Reg Bus Exchanger . 5050.00/2,000 
SN74AUCIGO4DBVR | 296-13168-1-ND] Single Inverter Gate .. 166 | 42) 82 SN74AVC16269DGVR_ | 296-9788-1-ND | Tri-St. 12-24 Bit Reg Bus Exchanger . 446 357 2.78 
SN74AUCIGO4DBVR | 296-13168-2-ND] Single Inverter Gate 546.00/3,000 SN74AVC16269DGVR_| 296-9788-2-ND | Tri-St. 12-24 Bit Reg Bus Exchanger . 5050.00/2,000 
SN74AUCIG04DOKR _| 296-13169-1-ND/ Single Inverter Gate 56 42 82 SN74AVC16334DGGR_| 296-9789-1-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver. 3.60 288 2.24 
SN74AUCIGO4DOKR | 296-13169-2-ND] Single Inverter Gate 546.00/3,000 SN74AVC16334DGGR_| 296-9789-2-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver. 4080.00/2,000 
SN74AUCIGO4YEAR | 296-13725-1-ND] Single Inverter Gate 64 48 36 SN74AVC16334DGVR_ | 296-9790-1-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver. 3.60 288 2.24 
SN74AUCIGO4YEAR | 296-13725-2-ND] Single Inverter Gate... . 624.00/3,000 SN74AVC16334DGVR_ | 296-9790-2-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver... 4080.00/2,000 
Seance ean Peapenrea ae ieee ie NEW 64 eter ao SN74AVC16373DGGR_| 296-9791-1-ND_| Tri-State 16-Bit Transparent 
'YZAR +2 ingle Inverter Gate .00/3, D-Type Latch ......seceueeseeeeenseee 3.60 288 2.24 
SN74AUCIGO6DBVR =| 296-12652-1-ND| Single Inverter Buffer/Driver with SN74AVC16373DGGR_ | 296-9791-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 
Qpen Drain Output 56 42 (32 D-Type Latch........0ccceeeteeeeeees 4080.00/2,000 
SN74AUCIGO6DBVR =| 296-12652-2-ND i Inverter Buffer/Driver with SN74AVC16373DGVR_ | 296-9792-1-ND | Tri-St. 16-Bit Transparent 
Drain Output 546.00/3,000 DT fof aackos eras was aaawendehe . 2.88 2.24 
SN74AUCIGO6DOKR | 296-12653-1-ND Be wee /Driver with mm SN74AVC16373DGVR_ | 296-9792-2-ND | Tri teat Transparent ee 
ain Outp\ : ‘ : DT pel atch; sscccccccnnieinesenswnes 4080.00/2,000 
SN74AUCIGO6DCKR | 296-12653-2-ND oe nee with praia SN74AVC16373G0LR_ | 296-9793-1-ND | Tri-St. 16-Bit Transparent D-Type Latch... 396 3.17 247 
‘ ain Output .. .00/3, SN74AVC16373GQLR_ | 296-9793-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transparent D-Type Latch. 2244.00/1,000 
SN74AUC1G07DBVR | 296-12463-1-ND| Single Buffer/Driver wi SN74AVC16374DGGR_| 296-9794-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Rip-Rop .. 3.60 288 2.24 
Open Drain Qutput.....-secseeeecreeees 560 A232 SN74AVC16374DGGR_| 296-9794-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Rip-Hop 4080.00/2,000 
SN74AUCIGO7DBVR | 296-12463-2-ND Coen brain Cutest with Grea SN74AVC16374DGVR_| 296-9795-1-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Rip-Fop .. 3.60 288 2.24 
- cane sel SN74AVC16374DGVR_ | 296-9795-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop .. 4080.00/2,000 
SN74AUCIGO7DCKR | 296-12464-1-ND) Single Buffer/Driver with SN74AVC16374GQLR_ | 296-9796-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Rip-Fop. 396 317 247 
Open Drain Output ........ sce eeeereeees Sc7m-5 564232 SN74AVC16374GQLR_ | 296-9796-2-ND | Tri-State 16-Bit D-ype Fip-Hop, 2244.00/1,000 
SN74AUCIGO7DOKR | 296-12464-2-ND) Single Buffer/Driver with SN74AVC16646DGGR | 296-9797-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Xcvr./Register 338 270 210 
error, ae RaET ARAN) erie bute ee steneeneneneenneenn Sc70-5 546.00/3,000 SN74AVC16646DGGR_| 296-9797-2-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Xovr./Register ...... 3826.00/2,000 
eM SN74AVCI6646DGVR_ | 296-9798-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register.....56-SCP 3.38 270 2.10 
pen Drea QUIpUt -sszshienssieresseneed 5-DSBCA BE CSREEESO REESE, SN74AVC16646DGVR_ | 296-9798-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transosiver/Register......56-SOP 3826.00/2,000 
SN7AAUCIGO7YEAR  //296-18726-2:ND)| Single ae iia with ii or SN74AVC16722DGGR_| 296-9799-1-ND | Tri-State 22-Bit Flip-Flop. 419 335 261 
envauucicoryzan | eenaetenines ros BAAR ai eee re, DSBGA 624.00/3,000 SN74AVC16722DGGR_| 296-9799-2-ND | Tri-State 22-Bit Flip-Flop. 4744.00/2,000 
Open Dan Oli NEW 5-psnca ete SN74AVC16827DGGR_| 296-9800-1-ND_| Tri-State 20-Bit Buffer/Driver . 3.38 270 2.10 
SN74AUCICO7YZAR | 296-14014-2-ND| Single Putier/Drner GHH ce : é : SN74AVC16827DGGR_| 296-9800-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver .... 3826.00/2,000 
pen Drain Qutput NEW!......-..+.-- 5-DSBGA 624,00/3,000 SN74AVC16827DGVR_| 296-9801-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver . 338 270 2.10 
SAT4AUCIGDEDEVR | 256-13170-1-ND| Single 2-Input Pos. AND Gate = Se 2 3 SN74AVC16827DGVR | 296-9801-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver . 3826.00/2,000 
4 SN74AVC16834DGGR_| 296-9802-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver. 248 1.98 1.54 
SN74AUC1GO8DBVR | 296-13170-2-ND] Single 2-Input Pos. AND Gate 546.00/3,000 SN74AVCI6834DGGR_| 296-9802-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Dr 2806.00/2 
SN74AUCIGO8DOKR | 296-13171-1-ND] Single 2-Input Pos. AND Gate 56 4232 a Nv US SN L002, 000 
SN74AUCIGOBDOKR | 296-13171-2-ND| Single 2-Input Pos. AND Cate... ; 546.00/3,000 SN74AVC16834DGVR_ | 296-9803-1-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver... 248 198 1.54 
SN74AUCIGOBYZAR _| 296-14015-1-ND| Single 2-Input Pos. AND Gate NEW!....5-DSBGA 64.4836 SN74AVC16834DGVR_ | 296-9803-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver. 2806.00/2,000 
SN74AUCIGOBYZAR | 296-14015-2-ND| Single 2-Input Pos. AND Gate NEWF....5-DSSCA 624.00/3,000 SNPAAVCIGSS5DCCR EASED giyNog| State 18-Ei Univ. Bus Driver. ee aera liees 
ied tas : SN74AVC16835DGGR_| 296-9804-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver. 2806.00/2,000 
SN74AUCIGI4DBVR | 296-12880-1-ND| Single Schmitt-Trigger Inverter. 56 42 32 SN74AVCI6825DGVR_| 296-9805-1.ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver 248 198 154 
SN74AUCIGI4DBVR | 296-12880-2-ND| Single Schmitt-Trigger Inverter. 546.00/3,000 a : : 2 
SN74AUCIGI4DOKR | 296-13172-1-ND| Single Schmitt-Trigger Inverter . 56 42 32 SN74AVC16835DGVR_ | 296-9805-2-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver... 2806.00/2,000 
SN74AUCIGI4DOKR _ | 296-13172-2-ND| Single Schmitt-Trigger Inverter 546.00/3,000 SN74AVCAH164245VR | 296-14063-1-ND] Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver NE 3.60 288 2.24 
SNT4AUCIGIAYEAR | 296-13727-1-ND| Single Schmitt-Trigger Inverter .. Goa a SN74AVCAH164245VR | 296-14063-2-ND] Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver NE 4080.00/2,000 
SN74AUCIGI4YEAR | 296-13727-2-ND| Single Schmitt-Trigger Inverter... 624.00/3,000 SN74AVCEHIG4245CR Tee ODIO) Tri State 16-Eit Dual Supply Bus 
SN74AUCIGI4YZAR | 296-14016-1-ND| Single Schmitt Transceiver NEW! .........0..0.0c00+: 48-TSSCP 3.60 288 2.24 
Inverter NE! 64 «4886 SN74AVOBH164245GR | 296-14002-2-ND| Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
SN74AUCIGI4YZAR | 296-14016-2-ND] Single Schmitt-Trigger Transceiver NEW! ..........--..--- 48-TSSOP 4080.00/2,000 
Inverter NEW! ......0...ccececceeceeees 5-DSBGA 624.00/3,000 BCT Family 
SN74AUCIGI7DBVR _ | 296-12654-1-ND| Single Schmitt-Trigger Buffer .. 56 42 «32 SN64BCT125AD 296-9690-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 163 130 98 
SN74AUCIGI7DBVR | 296-12654-2-ND] Single Schmitt-Trigger Buffer 546.00/3,000 SN64BCT757DW 296-9692-5-ND | Octal Buffer/Driver.......... 20-SOCP 270 216 1.68 
SN74AUCIGI7DOKR | 296-13173-1-ND| Single Schmitt-Trigger Buffer 56 4282 SN64BCT25244NT 296-9691-5-ND | Tri-St. Octal Bus Buffer/Driver 24-Dip 5.40 4.32 3.36 
SN74AUCIGI7D0KR | 296-13173-2-ND] Single Schmitt-Trigger Buffer 546.00/3,000 SN74BCT244DWR 296-1152-1-ND | Octal Buffer/Driver .. 20-SOC 2.30 1.84 1.38 
SN74AUCIGI7YEAR _| 296-13728-1-ND/ Single Schmitt-Trigger Buffer ... 64 48 86 SN74BCT244DWR 296-1152-2-ND_| Octal Buffer/Driver 20-SOIC 2392.00/2,000 
SN74AUCIGI7YEAR = | 296-13728-2-ND| Single Schmitt-Trigger Buffer ane 624.00/3,000 SN74BCT245DWR 296-1154-1-ND | Octal Bus Transceiv 20-SOC 243 194 1.46 
SN74AUCIGI7YZAR | 296-14017-1-ND] Single Schmitt-Trigger Buffer NEW! 64 48 36 SN74BCT245DWR: 296-1154-2-ND | Octal Bus Transceiver. . 2522.00/2,000 
SN74AUCIGI7YZAR =| 296-14017-2-ND] Single Schmitt-Trigger Buffer NEW! 5-DSBGA 624.00/3,000 SN74BCT374NSR 296-13177-1-ND | Tri-State, Octal Edge-Triggered 
SN74AUC1G32DBVR __| 296-12655-1-ND] Single 2-Input Pos. OR Gate. . 56 42 32 D-Type Flip-Aop ......0..00eeeeeeeeeeeeee 20-SCP 2.25 1.80 1.35 
SN74AUCIG32DBVR __| 296-12655-2-ND| Single 2-Input Pos. OR Gate. . 546.00/3,000 SN74BCT374NSR 296-13177-2-ND | Tri-State, Octal Edge- Triggered 
‘SN74AUCIG32D0KR | 296-12656-1-ND Single 2-Input Pos. OR Gate. 56 42 «32 D-Type Flip-Flop ...........ecceeeceeees 20-SOP 2340.00/2,000 
SN74AUCIG32D0KR__| 296-12656-2-ND] Single 2-Input Pos. OR Gate. 546.00/3,000 ABCTS43DW 296- q ; : 
SN74AUCIG32YEAR | 296-13729-1-ND] Single 2-Input Pos. OR Gate. 64 48 36 mM 3 8 ee Cae ease ered 5.06 4.05 3.15 
SN74AUC1G32YEAR _ | 296-13729-2-ND| Single 2-Input Pos. OR Gate... 624.00/3,000 SN74BCT623NSR 296-13178-1-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver 281 225 1.75 
SN74AUCIG32YZAR _| 296-14018-1-ND| Single 2-Input Pos. OR Gate NEW (ee 69 8 SN74BCT623NSR 296-13178-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver... 3188.00/2,000 
Sere cola eee Snde . ioe oo _ NEW! : 624.00/3,000 SN74BCT640NSR 296-13179-1-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver 281 225 1.75 
DOKR Ale ingle D-Type Fip-Rop f. 2 54 Al ABCT640NSR 296-13179-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver r 
SN74AUCIG79DOKR | 296-14309-2-ND] Single D-Type Rip-Rop NEW!. 702.00/3,000 AARC ROWE arts bs acai : cae ae 
SN74AUCIG79YEAR | 296-14351-1-ND| Single D-Type Rip-Rop NE 64 48 36 BCT65: - | ‘ , 
SN74AUCIG79YEAR _ | 296-14351-2-ND| Single D-Type Rip-Rop NEW!. 624.00/3,000 SV aBcmadpnn eee Meroe Dens ik On-chip Bo tae 
any ae Pears aria nee Aen NE We 72 ee : a Supply Voltage Monitor...........2.00.2++ 270 216 1.68 
IDOKR }-2-| ingle D-Type Fip-Aloy .00/3, A 7 
SN74AUCIGB0YEAR | 296-14352-1-ND] Single D-Type Rip- Hop NE 64 48 36 Bus Switch Family (CBT) 
SN74AUCIG80YEAR | 296-14352-2-ND] Single D-Type Rip-Rop NEW! 624.00/3,000 SN74CBT1G125DBVR_| 296-1164-1-ND | Single FET Bus Switch ... 46 37 26 
SN74AUCIG125DBVR_| 296-12657-1-ND| Tri-State Bus Buffer Gate... 16 42) 182 SN74CBT1G125DBVR_| 296-1164-2-ND | Single FET Bus Switch 357.00/3,000 
SN74AUCIGI25DBVR | 296-12657-2-ND] Tri-State Bus Buffer Gate 546.00/3,000 SN740BT1G125DOKR | 296-6410-1-ND | Single FET Bus Switch 46 37 6 
SN74AUCIGI25D0KR | 296-12658-1-ND) Tri-State Bus Buffer Gate = 42 32 SN74CBT1G125DCKR_ | 296-6410-2-ND | Single FET Bus Switch 357.00/3,000 
SN74AUCIG125D0KR | 296-12658-2-ND] Tri-State Bus Butfer Gate 546.00/3,000 SN74CBT1G384DBVR_| 296-6411-1-ND _| Single FET Bus Switch... 46 37 __—26 
SN74AUCIGI26DBVR | 296-12659-1-ND] Tri-State Bus Buffer Gate 56 4232 SN740BT1G384DBVR_ | 296-6411-2-ND | Single FET Bus Switch. 357.00/3,000 
SN74AUCIGI26DBVR_| 296-12659-2-ND] Tri-State Bus Buffer Gate 546.00/3,000 SN74CBT1G384DCKR_ | 296-6412-1-ND | Single FET Bus Switch 4 37) 
SN74AUCIGI26DOKR | 296-12660-1-ND] Tri-State Bus Buffer Gate 56 42 Be acer 1 bane pe one Had pi me ona 
SN74AUCIGI26DOKR | 296-12660-2-ND] Tri-State Bus Butfer Gate 546.00/3,000 OBT34, a rie -Bit Is Switch . z : : 
SN74AUCIG240DBVR | 296-12661-1-ND] Tri-State Buffer/Driver Gate. br) 420 8) SN74CBT34X245DBBR | 296-13180-2-ND | 32-Bit FET Bus Switch . 2806.00/2,000 
SN74AUCIG240DBVR | 296-12661-2-ND| Tri-State Buffer/Driver Gate 546.00/3,000 SN7408T3125D 296-1165-5-ND | Quad FET Bus Switch ee 
SN74AUCIG240DCKR_| 296-12662-1-ND| Tri-State Buffer/Driver Gate ee ee SN7408T3125DR 296-1165-1-ND | Quad FET Bus Switcl 56 42 32 
SN74AUCIG240DOKR | 296-12662-2-ND| Tri-State Buffer/Driver Gate 546.00/3,000 SN7408T3125DR 296-1165-2-ND | Quad FET Bus Switcl 455.00/2,500 
SN74AUCiGU04DBVR | 296-13174-1-ND] Single Inverter Gate .. Ibo) |) 420 32) SN7408T3125DBQR | 296-6413-1-ND_ | Quad FET Bus Switch . 56 4232 
SN74AUCIGU04DBVR | 296-13174-2-ND] Single Inverter Gate 546.00/3,000 SN7408T3125DBOR _| 296-6413-2-ND_| Quad FET Bus Switch .... 455.00/2,500 
SN74AUCIGUO4DOKR | 296-13175-1-ND] Single Inverter Gate 56 42 ~~ «32 SN740BT3125DBR | 296-6414-1-ND_| Quad FET Bus Switch . 56 4232 
SN74AUC1GUO4DCKR | 296-13175-2-ND] Single Inverter Gate... 546.00/3,000 SN74CBT3125DBR | 296-6414-2-ND_| Quad FET Bus Switch . 372.00/2,000 
‘SN74AUCIGUO4YEAR | 296-14019-1-ND| Single Inverter Gate NEW 64. «48 «36 SN740BT3125DGVR | 296-6415-1-ND_| Quad FET Bus Switc! 56 42 32 
SN74AUCIGUO4YEAR | 296-14019-2-ND] Single Inverter Gate NEW! . 624.00/3,000 SN740BT3125DGVR | 296-6415-2-ND_| Quad FET Bus Switc! 372,00/2,000 
SN74AUC32245GKER | 296-13610-1-ND] Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 281 225 1.75 SN7408T3125PWR | 296-6416-1-ND_| Quad FET Bus Switch... 56 42 32 
SN74AUC32245GKER_| 296-13610-2-ND] Tri-State 32-Bit Bus Transceiver ... 1594.00/1,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


392 (1033) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
+ Fax: 218-681-3380 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


wy TEXAS INSTRUMENTS ___ DIGITAL LoGic (Continued) 


Talk Digi-Key Price Each Te Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 +100 Part No. Part No. Description il 25 100 
SN740BT3125PWR_ | 296-6416-2-ND_| Quad FET Bus Switch 372.00/2,000 SN74CBT3861DWR | 296-6452-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch .. 138 110 83 
SN7408T3125RGYR | 296-13920-1-ND| Quad FET Bus Switch NEW! 56 42 32 SN74CBT3861DWR | 296-6452-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch 1430.00/2,000 
SN7408T3125RGYR | 296-13920-2-ND| Quad FET Bus Switch NEW!. 186.00/1,000 SN74CBT3861PWR | 296-6453-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch 138 110 83 
SN7408T3126D 296-1537-5-ND | Quad FET Bus Switch 56 42 32 SN74CBT3861PWR | 296-6453-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch .. 1430.00/2,000 
SN7408T3126DR 296-1537-1-ND_| Quad FET Bus Switch 56 4232 SN740BT6800ADBGR | 296-6454-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch 

SN74CBT3126DR 296-1537-2-ND | Quad FET Bus Switch 455.00/2,500 with Precharged Output 163 1.30.98 
SN7408T3126DB0R | 296-6417-1-ND_| Quad FET Bus Switch 56 42 32 SN74CBT6800ADBOR | 296-6454-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch 

SN7408T3126DB0R | 296-6417-2-ND | Quad FET Bus Switch 455.00/2,500 with Precharged Output 2080.00/2,500 
SN7408T3126DBR —_‘| 296-6418-1-ND_| Quad FET Bus Switch 56 42 32 SN740BT6800ADBR | 296-6455-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch 

SN7408T3126DBR _| 296-6418-2-ND_| Quad FET Bus Switch ... 372.00/2,000 with Precharged Output ... 163 1.30 .98 
SN740BT3126DGVR —_| 296-6419-1-ND | Quad FET Bus Switch. Gy £2) ea SN74CBT6800ADBR | 296-6455-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch 

SN7408T3126DGVR | 296-6419-2-ND | Quad FET Bus Switch. 372.00/2,000 with Precharged Output 1690.00/2,000 
SN7408T3126PWR | 296-6420-1-ND | Quad FET Bus Switch. 56 42 32 SN74CBT6800ADW __| 296-6457-5-ND | 10-Bit, FET Bus Switch 

SN7408T3126PWR | 296-6420-2-ND_| Quad FET Bus Switch. 372.00/2,000 with Precharged Output 163 1.30 .98 
SN7408T3126RGYR _ | 296-13921-1-ND| Quad FET Bus Switch NEW. SSO A2 N32) SN74CBT6800ADWR_ | 296-6457-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch 

SN7408T3126RGYR —_ | 296-13921-2-ND| Quad FET Bus Switch NEW. 186.00/1,000 with Precharged Output 163 1.30 .98 
SN7408T3244DB0R | 296-6421-1-ND | Cctal FET Bus Switch . 56 42 32 SN74CBT6800ADWR | 296-6457-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch 

SN7408T3244DB0R | 296-6421-2-ND | Octal FET Bus Switch 455.00/2,500 with Precharged Output 1690.00/2,000 
SN7408T3244DBR | 296-6422-1-ND | Octal FET Bus Switch Gi £2 Eo SN740BT6800APWR | 296-6458-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch 

SN7408T3244DBR _| 296-6422-2-ND_| Octal FET Bus Switch ... 372.00/2,000 with Precharged Output ... 163 1.30 98 
SN7408T3244DGVR | 296-6423-1-ND | Octal FET Bus Switch . 56 42 «2 SN74CBT6800APWR_ | 296-6458-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch 

SN7408T3244DGVR_—_| 296-6423-2-ND | Octal FET Bus Switch . 372.00/2,000 with Precharged Output 1690.00/2,000 
SN7408T3244DW 296-1538-5-ND_| Octal FET Bus Switch G5 4 Ee SN740BT16209ADGGR | 296-1156-1-ND_| 18-Bit, FET Bus-Exchange Switch . 135 1.13.90 
SN7408T3244GQNR_—_| 296-12089-1-ND| Octal FET Bus Switch. 64 48 36 ‘SN74CBT16209ADGGR | 296-1156-2-ND | 18-Bit, FET Bus-Exchange Switch . 1198.00/2,000 
SN7408T3244GQNR _ | 296-12089-2-ND| Octal FET Bus Switch... 213.00/1,000 SN74CBT16209ADGVR | 296-6385-1-ND | 18-Bit, FET Bus-Exchange Switch . ics ihe €o 
‘SN7408T3244PWR | 296-1166-1-ND | Cctal FET Bus Switch . Somme SN74CBT16209ADGVR | 296-6385-2-ND | 18-Bit, FET Bus-Exchange Switch . 1198.00/2,000 
SN7408T3244PWR | 296-1166-2-ND_| Octal FET Bus Switch . 372.00/2,000 SN74CBT16209ADL | 296-1531-5-ND | 18-Bit, FET Bus- eueee Switch 1135 “4:13 ‘90 
SN7408T3244RGYR | 296-13922-1-ND| Octal FET Bus Switch NEW. 64 48 36 SN7408T16210DGGR_| 296-6386-1-ND_| 20-Bit, FET Bus Switch . 135 1.13.90 
SN7408T3244RGYR | 296-13922-2-ND| Octal FET Bus Switch NEW! 213.00/1,000 SN740BT16210DGGR | 296-6386-2-ND | 20-Bit, FET Bus Switch 7198.00/2,000 
SN740BT3245ADBQR_| 296-6424-1-ND_| Octal FET Bus Switch 56 4232 SN7408T16210DGVR_ | 296-6387-1-ND | 20-Bit, FET Bus Switch We ike 0) 
SN740BT3245ADBGR | 296-6424-2-ND | Octal FET Bus Switch ... 455.00/2,500 SN740BT16210DGVR_ | 296-6387-2-ND | 20-Bit, FET Bus Switch 1198.00/2,000 
SN7408T3245ADBR | 296-6425-1-ND_| Octal FET Bus Switch Gy 2 ke SN7408T16210DL 296-6388-5-ND | 20-Bit, FET Bus Switch 135 113 .90 
SN740BT3245ADBR | 296-6425-2-ND | Octal FET Bus Switch 372.00/2,000 SN7408T16210DLR__| 296-6388-1-ND | 20-Bit, FET Bus Switch 135 113.90 
SN740BT3245ADGVR_| 296-6460-1-ND | Octal FET Bus Switch . 56 4232 SN74CBT16210DLR —_| 296-6388-2-ND | 20-Bit, FET Bus Switch 599.00/1,000 
SN74CBT3245ADGVR_| 296-6460-2-ND | Octal FET Bus Switch . 372.00/2,000 SN7408T16211ADGGA | 296-1157-1-ND | 24-Bit, FET Bus Switch We ikke So) 
SN740BT3245ADW | 296-6426-5-ND_| Octal FET Bus Switch... 56 4232 SN7408T16211ADGGR | 296-1157-2-ND | 24-Bit, FET Bus Switch 1198.00/2,000 
SN740BT3245AGQNR_ | 296-12090-1-ND| Octal FET Bus Switch. Gi £2 8D SN7408T16211ADGVR | 296-6389-1-ND | 24-Bit, FET Bus Switch 135 113  .90 
SN740BT3245AGQNR_ | 296-12090-2-ND| Octal FET Bus Switch. 186.00/1,000 SN7408T16211ADGVR | 296-6389-2-ND | 24-Bit, FET Bus Switch 1198.00/2,000 
SN74CBT3245APWR | 296-6427-1-ND | Octal FET Bus Switch . 56 4282 SN7408T16211ADL | 296-1532-5-ND | 24-Bit, FET Bus Switch ie ikke £0) 
SN74CBT3245APWR _ | 296-6427-2-ND | Octal FET Bus Switch . 372.00/2,000 SN740BT16211ADLR = | 296-1532-1-ND | 24-Bit, FET Bus Switch... 165 ihe So 
SN740BT3245ARGYR_ | 296-13923-1-ND| Octal FET Bus Switch NEW... 64. 48 «36 SN7408T16211ADLR_ | 296-1532-2-ND | 24-Bit, FET Bus Switch... 599.00/1,000 
SN740BT3245ARGYR_| 296-13923-2-ND| Octal FET Bus Switch NEW. 213.00/1,000 SN740BT16211AGQLR | 296-9806-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 125 1.00 .75 
SN7408T3251D. 296-6428-5-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux. G3 2 ee) SN7408T16211AGQLR | 296-9806-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch ... 650.00/1,000 
SN740BT3251DBQR | 296-6429-1-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux . 56 42 32 SN7408T16212ADGGA | 296-1158-1-ND | 24-Bit, FET Bus-Exchange Switch . Te nen ee) 
SN7408T3251DBOR _| 296-6429-2-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux .... 455.00/2,500 SN740BT16212ADGGR | 296-1158-2-ND | 24-Bit, FET Bus-Exchange Switch . 1198.00/2,000 
‘SN7408T3251DBR —_| 296-6430-1-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux .... Gy £2 Eo SN74CBT16212ADGVR | 296-6390-1-ND | 24-Bit, FET Bus-Exchange Switch . 1135\ | 713) | (90 
SN7408T3251DBR —_| 296-6430-2-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux . 372.00/2,000 SN740BT16212ADGVR | 296-6390-2-ND | 24-Bit, FET Bus-Exchange Switch . 1198.00/2,000 
SN7408T3251PWR | 296-6431-1-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux. Gy) ey ee SN7408T16212ADLR_ | 296-1159-1-ND | 24-Bit, FET Bus-Exchange Switch 135 113.90 
SN740BT3251PWR_ | 296-6431-2-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux . 372.00/2,000 SN740BT16212ADLR_ | 296-1159-2-ND | 24-Bit, FET Bus-Exchange Switch . 599.00/1,000 
SN740BT3251RGYR__| 296-13924-1-ND| 1-of-8 FET Mux/Demux NEW: 56 42 82 SN7408T16212AGQLR | 296-9807-1-ND | 24-Bit Bus Exchange Switch es i) 6 
SN740BT3251RGYR — | 296-13924-2-ND| 1-of-8 FET Mux/Demux NEW 186.00/1,000 SN7408T16212AGQLR | 296-9807-2-ND | 24-Bit Bus Exchange Switch 650.00/1,000 
SN7408T3253D_ 296-6432-5-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 56 42 «32 SN74CBT16213DGGR | 296-6391-1-ND | 24-Bit, FET Bus-Exchange Switch . 135 113  .90 
SN7408T3253DB0R | 296-6433-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 56 42 32 SN7408T16213DGGR_| 296-6391-2-ND_| 24-Bit, FET Bus-Exchange Switch . 1198.00/2,000 
SN740BT3253DBQR | 296-6433-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 455.00/2,500 ‘SN7408T16213DL 296-6392-5-ND | 24-Bit, FET Bus-Exchange Switch SS mTICISINN SO 
SN74CBT3253DBR 296-6434-1-ND_| Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 56 42 82 SN7408T16214DGGR | 296-6393-1-ND | 12-Bit, 1-of-3 FET Mux/Demux es ile So) 
‘SN740BT3253DBR —_| 296-6434-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 372.00/2,000 SN740BT16214DGGR_| 296-6393-2-ND | 12-Bit, 1-of-3 FET Mux/Demux. 1198.00/2,000 
SN7408T3253PWR | 296-1167-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 56 42 32 SN7408T16214DL 296-6394-5-ND | 12-Bit, 1-of-3 FET Mux/Demux. . 135 113 .90 
SN7408T3253PWR | 296-1167-2-ND_| Dual 1-of-4 FET Mux/Demux.... 372.00/2,000 SN740BT16232DGGR_| 296-6395-1-ND | Synchronous 16-Bit, 1-of-2 FET 

SN740BT3253RGYR | 296-13925-1-ND| Dual 1-of-4 FET Mux/Demux NEW! 64 48 36 Mux/Demux.... 135 1.13.90 
SN74CBT3253RGYR__| 296-13925-2-ND| Dual 1-of-4 FET Mux/Demux NEW! 213.00/1,000 SN7408T16232DGGR _| 296-6395-2-ND | Synchronous 16- 

SN7408T3257D 296-1168-5-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux... 56 4232 Mux/Demux .. 1198.00/2,000 
SN7408T3257DR 296-1168-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 56 42 32 SN740BT16232DLR_—_| 296-6396-1-ND | Synchronous 16. 

SN7408T3257DR 296-1168-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 455.00/2,500 Mux/Demux .... 135 113 .90 
SN7408T3257DB0R | 296-6435-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 56 42 32 SN740BT16232DLR —_| 296-6396-2-ND | Synchronous 16-Bit, 

SN7408T3257DBOR _ | 296-6435-2-ND_| 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 455.00/2,500 Mux/Demux 599.00/1,000 
‘SN7408T3257DBR —_| 296-6436-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 56 4282 SN7408T16233DGGR_| 296-1161-1-ND | 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux .. 135 1.13  .90 
SN7408T3257DBR —_| 296-6436-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 372.00/2,000 SN740BT16233DGGR_| 296-1161-2-ND | 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 1198.00/2,000 
SN7408T3257PWR | 296-6437-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux Ga Ye ee SN740BT16233DGVR_ | 296-6397-1-ND | 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 135 113  .90 
SN7408T3257PWR | 296-6437-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux... 372.00/2,000 SN74CBT16233DGVR_ | 296-6397-2-ND | 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 1198.00/2,000 
SN7408T3257RGYR _ | 296-13926-1-ND| 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux NEW! SOIn42 1 2) SN7408T16233DL 296-6398-5-ND | 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 135 1.13.90 
SN740BT3257RGYR —_ | 296-13926-2-ND| 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux NEW! 186.00/1,000 SN7408T16233DLR —_| 296-6398-1-ND | 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 135 1.13  .90 
SN7408T3306D 296-1540-5-ND J Dual FET Bus Switch . 56 42 «32 SN7408T16233DLR | 296-6398-2-ND | 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 599.00/1,000 
SN7408T3306DR 296-1540-1-ND | Dual FET Bus Switch . 1560 420 ce SN74CBT16244DGGR_| 296-6399-1-ND | 16-Bit, FET Bus Switch . 1:35 413. | (90 
SN7408T3306DR 296-1540-2-ND J Dual FET Bus Switch . 455.00/2,500 SN740BT16244DGGR_| 296-6399-2-ND | 16-Bit, FET Bus Switch .. 1198.00/2,000 
SN7408T3306PWR__| 296-6438-1-ND_| Dual FET Bus Switch . 56 4232 SN7408T16244DGVR_| 296-6400-1-ND_| 16-Bit, FET Bus Switch 135 1.13.90 
SN740BT3306PWR | 296-6438-2-ND | Dual FET Bus Switch . 372.00/2,000 SN740BT16244DGVR_ | 296-6400-2-ND | 16-Bit, FET Bus Switch 1198.00/2,000 
SN7408T3345DBR —_‘| 296-6439-1-ND | 8-Bit, FET Bus Switch i.e ee SN740BT16244DLR | 296-6401-1-ND | 16-Bit, FET Bus Switch 135 113  .90 
SN7408T3345DBR —_—‘| 296-6439-2-ND | 8-Bit, FET Bus Switch 372.00/2,000 SN740BT16244DLR | 296-6401-2-ND | 16-Bit, FET Bus Switch 599.00/1,000 
SN7408T3345DGVR | 296-6440-1-ND | 8-Bit, FET Bus Switch. 56 42 32 SN740BT16245DGGR_| 296-6402-1-ND | 16-Bit, FET Bus Switch 135 113  .90 
SN7408T3345DGVR__| 296-6440-2-ND_ | 8-Bit, FET Bus Switch. 372.00/2,000 SN7408T16245DGGR_| 296-6402-2-ND | 16-Bit, FET Bus Switch 1198.00/2,000 
‘SN740BT3345DW 296-6441-5-ND | 8-Bit, FET Bus Switch. 56 4232 SN740BT16245DGVR_ | 296-6403-1-ND | 16-Bit, FET Bus Switch .. 135 1.13  .90 
SN7408T3345PWR | 296-6442-1-ND | 8-Bit, FET Bus Switch. 56 42 32 SN74CBT16245DGVR_ | 296-6403-2-ND | 16-Bit, FET Bus Switch .. 1198.00/2,000 
SN740BT3345PWR_ ‘| 296-6442-2-ND | 8-Bit, FET Bus Switch. 372.00/2,000 SN740BT16245DLR | 296-6404-1-ND | 16-Bit, FET Bus Switch 135 113 .90 
SN7408T3383DB0R | 296-6443-1-ND | 10-Bit, FET Bus-Exchange Switch. 56 42 32 SN740BT16245DLR | 296-6404-2-ND | 16-Bit, FET Bus Switch... 599.00/1,000 
SN7408T3383DB0R _ | 296-6443-2-ND | 10-Bit, FET Bus-Exchange Switch. 455.00/2,500 SN740BT16292DGGR _| 296-1162-1-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 

‘SN74CBT3383DBR 296-6444-1-ND | 10-Bit, FET Bus-Exchange Switch. By £2 Ep with Internal Pulldown Resistor 125 1.00.75 
SN7408T3383DBR | 296-6444-2-ND | 10-Bit, FET Bus-Exchange Switch. 372.00/2,000 SN740BT16292DGGR_| 296-1162-2-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 

SN7408T3383DW 296-6445-5-ND | 10-Bit, FET Bus-Exchange Switch. 56 42 «32 with Internal Pulldown Resistor 1300.00/2,000 
SN7408T3383PWR | 296-6446-1-ND | 10-Bit, FET Bus-Exchange Switch 56 4232 SN740BT16292DGVR_ | 296-6405-1-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 

SN7408T3383PWR__| 296-6446-2-ND_| 10-Bit, FET Bus-Exchange Switch 372.00/2,000 with Internal Pulldown Resistor 125 1.00 .75 
SN740BT3384ADBOR | 296-6447-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch ce ec SN7408T16292DGVR_ | 296-6405-2-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 

SN74CBT3384ADBOR | 296-6447-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch... 455.00/2,500 with Internal Pulldown Resistor 1300.00/2,000 
SN740BT3384ADBR | 296-6448-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch... 56 42 32 SN7408T16292DL 296-1534-5-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 

SN7408T3384ADBR | 296-6448-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch... 372.00/2,000 with Internal Pulldown Resistor ......... 56-SSCP 125 1.00 75 
SN7408T3384ADGVR_| 296-6449-1-ND_| 10-Bit, FET Bus Switch . 56 4282 SN7408T16292DLR | 296-1534-1-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 

SN740BT3384ADGVR_ | 296-6449-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch . 372.00/2,000 with Internal Pulldown Resistor ......... 56-SSCP 125 1.00 75 
SN740BT3384ADW | 296-1169-5-ND | 10-Bit, FET Bus Switch . 56 42 «32 SN740BT16292DLR | 296-1534-2-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 

SN74CBT3384ADWR =| 296-1169-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch . 256) 42) 32 with Internal Pulldown Resistor .. 650.00/1,000 
SN740BT3384ADWR_ | 296-1169-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch . 372.00/2,000 SN740BT16390DGGR | 296-1163-1-ND | 16-Bit to 32-Bit, FET Mux/Demux 

SN7408T3384APWR__ | 296-1170-1-ND_| 10-Bit, FET Bus Switch . 56 4232 Bus SWitCh i. s.sscisncecccsssteensennaas 56-TSSOP 518 414 3.22 
SN740BT3384APWR | 296-1170-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch . 372.00/2,000 SN740BT16390DGGR | 296-1163-2-ND | 16-Bit to 32-Bit, FET Mux/Demux 

SN7408T3861DBOR | 296-6450-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch... 138 110 .83 Bits ‘Switch s.sssascsacevsstasshiagaae 56-TSSCP 5866.00/2,000 
SN7408T3861DBOR | 296-6450-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch... 1760.00/2,500 SN740BT16390DGVR_ | 296-6406-1-ND | 16-Bit to 32-Bit, FET Mux/Demux 

SN7408T3861DGVR | 296-6451-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch . 138 110 .83 Bus SWICh. «0. .scccuceccestceresaennnas 56-TVSOP 5.18 414 3.22 
SN7408T3861DGVR__ | 296-6451-2-ND_| 10-Bit, FET Bus Switch . 1430.00/2,000 (Continued) 
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inl Digi-Key Price Each TL Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
SN74CBT16390DGVR_ | 296-6406-2-ND | 16-Bit to 32-Bit, FET Mux/Demux SN7408TK32245GKER | 296-6491-1-ND | 32-Bit, FET Bus Switch .. 473 378 294 
Bus Switch 5866.00/2,000 SN7408TK32245GKER | 296-6491-2-ND | 32-Bit, FET Bus Switch 2678.00/1,000 
SN74CBT16390DL 296-1535-5-ND | 16-Bit to 32-Bit, FET Mux/Demux SN74CBTLV1G125DBVR | 296-9109-1-ND | LV Single FET Bus Switch 60 45 34 
Bus Switch 518 414 3.22 SN74CBTLV1G125DBVR | 296-9109-2-ND | LV Single FET Bus Switch 585.00/3,000 
SN74CBT16861DGGR_| 296-6407-1-ND | 20-Bit, FET Bus Switch . 248 198 1.54 SN74CBTLV1G125DOKR | 296-9110-1-ND_| LV Single FET Bus Switch 60 45 34 
SN74CBT16861DGGR | 296-6407-2-ND | 20-Bit, FET Bus Switch . 2806.00/2,000 SN74CBTLV1G125DOKR | 296-9110-2-ND | LV Single FET Bus Switch. ... 585.00/3,000 
SN74CBT16861DGVR_| 296-6408-1-ND | 20-Bit, FET Bus Switch . 248 198 1.54 SN7408TLV3125DBQR | 296-9111-1-ND_ | Low Voltage Quad FET Bus Switch. 88 66 50 
SN74CBT16861DGVR_| 296-6408-2-ND | 20-Bit, FET Bus Switch . 2806.00/2,000 SN7408TLV3125DBCR | 296-9111-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch. 715.00/2,500 
SN74CBT16861DLR —_ | 296-6409-1-ND | 20-Bit, FET Bus Switch.. 248 198 1.54 SN74CBTLV3125DGVR | 296-9112-1-ND_] Low Voltage Quad FET Bus Switch 88 66 50 
SN74CBT16861DLR _ | 296-6409-2-ND | 20-Bit, FET Bus Switch 1403.00/1,000 SN7408TLV3125DGVR | 296-9112-2-ND_| Low Voltage Quad FET Bus Switch 586.00/2,000 
SN74CBT162292DGGR | 296-1160-1-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux SN740BTLV3125DR | 296-9113-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch . 88 «66S 
w/Internal Pulldown Resistor .......... 56-TSSCP 270 216 1.68 SN74CBTLV3125DR__ | 296-9113-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch . 715.00/2,500 
SN74CBT162292DGGR | 296-1160-2-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux SN740BTLV3125PWR | 296-9114-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch ...... 88 66 50 
w/Internal Pulldown Resistor ... 3060.00/2,000 SN740BTLV3125PWR | 296-9114-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch ...... 586.00/2,000 
SN74CBT162292DGVR | 296-12881-1-ND| 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux SN7408TLV3126DBQR | 296-9115-1-ND_| Low Voltage Quad FET Bus Switch. 88 66 50 
wiInternal Pulldown Resistor........... 56-TVSOP 2.70 2.16 1.68 SN740BTLV3126DBQR | 296-9115-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch. 715.00/2,500 
SN74CBT162292DGVR | 296-12881-2-ND| 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux SN7408TLV3126DGVR | 296-9116-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 88 66 50 
w/Internal Pulldown Resistor........... 56-TVSCP 3060.00/2,000 SN74CBTLV3126DGVR | 296-9116-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 586.00/2,000 
SN74CBT162292DL —_| 296-1533-5-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux SN740BTLV3126DR__ | 296-9117-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch . 88 66 50 
with Internal Pulldown Resistor ......... 56-SSOP 270 216 1.68 SN74CBTLV3126DR ___| 296-9117-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch . 715.00/2,500 
SN740BTD1G125DBVR| 296-12211-1-ND| Single FET Bus Switch SN74CBTLV3126PWR | 296-9118-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 88 66 50 
with Level Shifting .......seceees $or235 453627 SN740BTLV3126PWR | 296-9118-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 586.00/2,000 
SN74CBTD1G125DBVR| 296-12211-2-ND| Single FET Bus Switch SN74CBTLV3245ADBQR | 296-9119-1-ND | Low Volt. Octal FET Bus Switch. 88 66 50 
with Level Shifting F 366.00/3,000 SN74CBTLV3245ADBGR | 296-9119-2-ND | Low Volt. Octal HET Bus Switch. 715.00/2,500 
SN74CBTD1G125DCKR] 296-6476-1-ND | Single FET Bus Switch with Level Shifting...SC70-5 45.36.27 SN74CBTLV3245ADGVR | 296-9120-1-ND_| Low Volt. Octal FET Bus Switch, 88.66 50 
SN74CBTD1G125DCKR| 296-6476-2-ND | Single FET Bus Switch with Level Shifting. ..SC70-5 366.00/3,000 SN74CBTLV3245ADGVR | 296-9120-2-ND | Low Volt. Octal FET Bus Switcl 586.00/2,000 
SN74CBTD1G384DBVR| 296-12415-1-ND| Single FET Bus Switch SN74CBTLV3245ADW | 296-1544-5-ND | Low Volt. Octal FET Bus Switc! 88 6.66 650 
with Level Shifting ......0...0:esseee Sor235 453627 SN74CBTLV3245ADWR | 296-1544-1-ND | Low Volt. Octal FET Bus Switc! 88 66 50 
SN74CBTD1G384DBVR| 296-12415-2-ND| Single FET Bus Switch SN74CBTLV3245ADWR | 296-1544-2-ND | Low Volt. Octal FET Bus Switc! 586.00/2,000 
with Level Shifting .....00..0eeeeee SOT-23-5 366.00/3,000 SN74CBTLV3245APWR | 296-9121-1-ND_| Low Volt. Octal FET Bus Swite! 88.66 50 
SN74CBTD1G384DCKR| 296-12416-1-ND| Single FET Bus Switch SN74CBTLV3245APWR | 296-9121-2-ND | Low Volt. Octal FET Bus Switcl 586.00/2,000 
with Level Shifting. ..............ceceeee sc70-5 45 3627 SN74CBTLV3251 DBOR | 296-9126-1-ND | LV 1-of-8 FET Mux/Demux. 88 66 50 
SN74CBTD1G384DCKR| 296-12416-2-ND| Single FET Bus Switch SN7408TLV3251DBOR | 296-9126-2-ND | LV 1-of-8 FET Mux/Demux. 715.00/2,500 
with Level Shifting, -SC70-5 366.00/3,000 SN7408TLV3251DGVR | 296-9127-1-ND | LV 1-of-8 FET Mux/Demux . 88 66 50 
SN74CBTD3306D 296-6477-5-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting Sy EE RD SN740BTLV3251DGVR | 296-9127-2-ND_| LV 1-of-8 FET Mux/Demux . 586.00/2,000 
SN74CBTD3306PWR_ | 296-6478-1-ND | Dual FET Bus Switch w/Level Shifting, Gj 62 Bo SN74CBTLV3251DR | 296-9128-1-ND | LV 1-of-8 FET Mux/Demux . 88 «6650 
SN74CBTD3306PWR_ | 296-6478-2-ND | Dual FET Bus Switch w/Level Shifting. 372.00/2,000 SN740BTLV3251DR | 296-9128-2-ND | LV 1-of-8 FET Mux/Demux . 715.00/2,500 
SN74CBTD3384DBGR_| 296-6479-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch w/Level Shifting 56 42 «32 SN74CBTLV3251PWR | 296-9129-1-ND | LV 1-of-8 FET Mux/Demux . 88 66 50 
SN74CBTD3384DBGR_| 296-6479-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch w/Level Shifting. ..24-SSOP 455.00/2,500 SN740BTLV3251PWR | 296-9129-2-ND | LV 1-of-8 FET Mux/Demux 586.00/2,000 
SN74CBTD3384DBR | 296-6480-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch w/Level Shifting...24SSCP 564232 SN7408TLV3253DBQR | 296-9130-1-ND_| LV Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 88 6650 
SN74CBTD3384DBR__| 296-6480-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch w/Level Shifting. ..24-SSOP 372.00/2,000 SN7408TLV3253DBCR | 296-9130-2-ND | LV Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 715.00/2,500 
SN74CBTD3384DGVR_ | 296-6481-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch SN74CBTLV3253DGVR | 296-9131-1-ND | LV Dual 1-of-4 FET Mux/Demux . 88 66 50 
with Level Shifting ...0....- cece 24-TVSCP 56428 SN7408TLV3253DGVR | 296-9131-2-ND | LV Dual 1-of-4 FET Mux/Demux .... 586.00/2,000 
SN74CBTD8384DGVR_ | 296-6481-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch SN74CBTLV3253DR —_| 296-9132-1-ND | LV Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 88 66 50 
with Level Shifting i 372.00/2,000 SN74CBTLV3253DR __| 296-9132-2-ND | LV Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 715.00/2,500 
SN74CBTD3384DW —_| 296-6482-5-ND | 10-Bit, FET Bus Switch w/Level Shifting 56 4232 SN740BTLV3253PWR | 296-9133-1-ND | LV Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 88 «66S 
SN74CBTD8384DWR_ | 296-6482-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch w/Level Shifting... 56 42 32 SN74CBTLV3253PWR | 296-9133-2-ND | LV Dual 1-of-4 FET Mux/Demux . 586.00/2,000 
SN74CBTD3384DWR_ | 296-6482-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch w/Level Shifting ... 372.00/2,000 SN7408TLV3257D 296-9134-5-ND | LV 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 88 66 50 
SN74CBTD3384PWR_ | 296-1173-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch with SN7408TLV3257DBQR | 296-9135-1-ND | LV 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 88 66 50 
Level Shifting........00ccccccteeeteeees 56 4232 SN7408TLV3257DBQR | 296-9135-2-ND | LV 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 715.00/2,500 
SN74CBTD8384PWR | 296-1173-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch with SN740BTLV3257DGVR | 296-9136-1-ND | LV 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 88 «66S 
Level Shifting 372.00/2,000 SN7408TLV3257DGVR | 296-9136-2-ND | LV 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 586.00/2,000 
SN74CBTD8861DBOR | 296-6483-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch w/Level Shifting. .. 56 42 32 SN740BTLV3257DR —_| 296-9137-1-ND | LV4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 88 66 50 
SN74CBTD3861DBOR | 296-6483-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch w/Level Shifting. .. 455.00/2,500 SN740BTLV3257DR _ | 296-9137-2-ND | LV4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 715.00/2,500 
SN74CBTD3861DBR | 296-6484-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch with SN7408TLV3257PWR | 296-9138-1-ND | LV4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 88.66 50 
Level Shifting.........--- 56 42 32 SN74CBTLV3257PWR | 296-9138-2-ND | LV 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux.. 586.00/2,000 
SN74CBTD3861DBR | 296-6484-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch with SN74CBTLV3383DBQR | 296-9139-1-ND | LV 10-Bit, FET Bus-Exchange Switch . 88 66 50 
Level Shifting .. 372.00/2,000 SN7408TLV3383DBCR | 296-9139-2-ND | LV 10-Bit, FET Bus-Exchange Switch . 715.00/2,500 
SN74CBTD3861DGVR | 296-6485-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch wi SN74CBTLV3383DGVR | 296-9140-1-ND | LV 10-Bit, FET Bus-Exchange Switch .... 88 66 50 
Level Shifting ......0..cceceeeeereees 56 42 «32 SN74CBTLV3383DGVR | 296-9140-2-ND_| LV 10-Bit, FET Bus-Exchange Switch .... 586.00/2,000 
SN7408TD3861DGVR_| 296-6485-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch with SN740BTLV3383DW | 296-1545-5-ND | LV 10-Bit, FET Bus-Exchange Switch . 88 66 50 
Level Shifting. .......0- 1 372.00/2,000 SN74CBTLV3383DWR | 296-1545-1-ND | LV 10-Bit, FET Bus-Exchange Switch 88 66 50 
SN74CBTD3861DW | 296-6486-5-ND | 10-Bit, FET Bus Switch w/Level Shifting. ... 56 420132 SN74CBTLV3383DWR | 296-1545-2-ND | LV 10-Bit, FET Bus-Exchange Switch 586.00/2,000 
SN74CBTD3861PWR_ | 296-6487-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch with SN740BTLV3383PWR | 296-9141-1-ND | LV 10-Bit, FET Bus-Exchange Switch .... 88 66 50 
Level Shifting........0.ccseeseeeeeeee 56 42 «32 SN74CBTLV3383PWR | 296-9141-2-ND_| LV 10-Bit, FET Bus-Exchange Switch... 586.00/2,000 
SN74CBTD8861PWR_ | 296-6487-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch with SN740BTLV3384DBQR | 296-9142-1-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switch .... 88 66 50 
Level Shifting...........-..1eeee 372.00/2,000 SN740BTLV3384DBQR | 296-9142-2-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switch .... 715.00/2,500 
SN74CBTD16210DGGR] 296-1171-1-ND | 20-Bit, FET Bus Switch with SN74CBTLV3384DGVR | 296-9143-1-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switch... 88 66 50 
Level Shifting. .......0..ccceeeeeeeeeeeee 48-TSSCP 248 1.98 1.54 SN74CBTLV3384DGVR | 296-9143-2-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switch 586.00/2,000 
SN74CBTD16210DGGR] 296-1171-2-ND | 20-Bit, FET Bus Switch with SN740BTLV3384DW _ | 296-1546-5-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switc! 88 66 50 
Level Shifting. .......00.00cceeeeeee 48-TSSCP 2806.00/2,000 SN74CBTLV3384DWR | 296-1546-1-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switc 886650 
SN740BTD16210DGVR | 296-6474-1-ND | 20-Bit, FET Bus Switch with SN740BTLV3384DWR | 296-1546-2-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switcl 586.00/2,000 
Level Shifting 248 1.98 1.54 SN74CBTLV3384PWR | 296-9144-1-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switc! 88 66 50 
SN74CBTD16210DGVR | 296-6474-2-ND | 20-Bit, FET Bus Switch with SN74CBTLV3384PWR | 296-9144-2-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switch... 586.00/2,000 
Level Shifting ss 2806.00/2,000 SN740BTLV3857DBQR | 296-9145-1-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switch with 
SN74CBTD16210DL__| 296-1541-5-ND | 20-Bit, FET Bus Switch w/Level Shifting 248 198 1.54 Internal Pulldown Resistor ...........-++ 88 66 50 
SN74CBTD16210DLR_ | 296-1541-1-ND | 20-Bit, FET Bus Switch w/Level Shifting...48-SSOP 252 202 1.57 ‘SN74CBTLV3857DBCR | 296-9145-2-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switch with 
SN74CBTD16210DLR_| 296-1541-2-ND | 20-Bit, FET Bus Switch w/Level Shifting. ..48-SSOP 1428.00/1,000 Internal Pulldown Resistor ...........+-. 24-SSOP 715.00/2,500 
§N74CBTD16211DGGR] 296-1172-1-ND | 24-Bit, FET Bus Switch with SN7408TLV3857DGVR | 296-9146-1-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switch with 
Level Shifting ....0...0 cece 2.70 216 1.68 Internal Pulldown Resistor ............. 24-TVSCP —«88—s—(«iwGCt«CSO 
SN74CBTD16211DGGR] 296-1172-2-ND | 24-Bit, FET Bus Switch with SN74CBTLV3857DGVR | 296-9146-2-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switch with 
Level Shifting. .......0.ccceeeeeeseeeeee 3060.00/2,000 Internal Pulldown Resistor ...........++ 24-TVSOP 586.00/2,000 
SN74CBTD16211DGVR| 296-6475-1-ND | 24-Bit, FET Bus Switch with SN740BTLV3857DW | 296-9147-5-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switch with 
Level Shifting........00:ccsecteereeees 2.70 216 1.68 Internal Pulldown Resistor........0..00064 24-S0CP 88 66 50 
SN74CBTD16211DGVR| 296-6475-2-ND | 24-Bit, FET Bus Switch with SN7408TLV3857DWR | 296-9147-1-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switch with 
Level Shifting. ..............0..06c0ccee 3060.00/2,000 Internal Pulldown Resistor................ 24-SOP 88 66 50 
SN74CBTD16211DL | 296-1542-5-ND | 24-Bit, FET Bus Switch w/Level Shifting 2.70 216 1.68 SN740BTLV3857DWR | 296-9147-2-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switch with 
SN74CBTH16211DGGR] 296-6461-1-ND | 24-Bit, FET Bus Switch with Bus Hold...56-TSSCP 2.70 216 1.68 Internal Pulldown Resistor... 586.00/2,000 
SN74CBTH16211DGGR| 296-6461-2-ND i 3060.00/2,000 SN74CBTLV3857PWR | 296-9148-1-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switch with 
SN74CBTH16211DL | 296-1543-5-ND | 24-Bit, FET Bus Switch with Bus Hold . 270 216 1.68 Internal Pulldown Resistor ............. 88 66 50 
SN74CBTK6800DBCR | 296-6492-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch... 163 130 .98 SN740BTLV3857PWR | 296-9148-2-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switch with 
SN74CBTK6800DBCR | 296-6492-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch. . 2080.00/2,500 Internal Pulldown Resistor 586.00/2,000 
SN74CBTK6800DGVR_| 296-6493-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch . 163 130 .98 SN7408TLV3861DBOR | 296-9149-1-ND_| Low Volt. 10-Bit FET Bus Switch 88.66 50 
SN74CBTK6800DGVR_| 296-6493-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch . 1690.00/2,000 SN7408TLV3861DBCR | 296-9149-2-ND | Low Volt. 10-Bit FET Bus Switch 715.00/2,500 
SN74CBTK6800DWR__ | 296-6494-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch . 163 130 .98 SN74CBTLV3861DGVR | 296-9152-1-ND_ | Low Volt. 10-Bit FET Bus Switch 88 66 =.50 
SN74CBTK6800DWR_ | 296-6494-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch .... 1690.00/2,000 SN74CBTLV3861DGVR | 296-9152-2-ND | Low Volt. 10-Bit FET Bus Switch 586.00/2,000. 
SN740BTK6800PWR_ | 296-6495-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch . 163 1.30 .98 SN7408TLV3861DWR | 296-9151-1-ND | Low Volt. 10-Bit FET Bus Switch ... 88 66 50 
SN74CBTK6800PWR_ | 296-6495-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch . 1690.00/2,000 SN74CBTLV3861DWR_ | 296-9151-2-ND_ | Low Volt. 10-Bit FET Bus Switch ... 586.00/2,000 
SN74CBTK16245DGGR | 296-6488-1-ND | 16-Bit, FET Bus Switch . 3.15 252 1.96 SN74CBTLV3861NSR_ | 296-13182-1-ND] Low Volt. 10-Bit FET Bus Switch 886650 
SN740BTK16245DGGR | 296-6488-2-ND | 16-Bit, FET Bus Switch . 3570.00/2,000 SN74CBTLV3861NSR_ | 296-13182-2-ND| Low Volt. 10-Bit FET Bus Switch 586.00/2,000. 
SN74CBTK16245DGVR | 296-6489-1-ND | 16-Bit, FET Bus Switch . 3.15 252 1.96 SN74CBTLV3861PWR | 296-9153-1-ND | Low Volt. 10-Bit FET Bus Switch 88 66 ©.50 
SN740BTK16245DGVR | 296-6489-2-ND | 16-Bit, FET Bus Switch . 3570.00/2,000 SN74CBTLV3861PWR | 296-9153-2-ND | Low Volt. 10-Bit FET Bus Switch .. 586.00/2,000 
SN740BTK16245DLR_ | 296-6490-1-ND | 16-Bit, RET Bus Switch. . 3.15 252 1.96 SN74CBTLV16210DLR | 296-6496-1-ND | LV 20-Bit, FET Bus Switch ................ 48-SSOP 2.00 1.60 1.20 
SN74CBTK16245DLR_| 296-6490-2-ND | 16-Bit, FET Bus Switch. 1785.00/1,000 (Continued) 
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m0 Digi-Key Price Each TL Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74CBTLV16210DLR | 296-6496-2-ND | LV 20-Bit, FET Bus Switch .. 1040.00/1,000 SN74F38DR 296-14312-2-ND| Quad 2-Input NAND Buffer NEW! 14-SOC 305.00/2,500 
SN74CBTLV16210GR_ | 296-6497-1-ND | LV 20-Bit, FET Bus Switch.. 2.00 1.60 1.20 SN74F74D 296-1183-5-ND | Dual D-Type Rip-Rop. 9) eg) 22 
SN74CBTLV16210GR_ | 296-6497-2-ND | LV 20-Bit, FET Bus Switch 2080.00/2,000 SN74F74DR 296-1183-1-ND | Dual D-Type Riip-Ho ce) 2 
SN74CBTLV16210VR_ | 296-6498-1-ND | LV 20-Bit, FET Bus Switch 2.00 1.60 1.20 SN74F74DR 296-1183-2-ND | Dual D-Type Riip-Ao 255.00/2,500 
SN74CBTLV16210VR_| 296-6498-2-ND_| LV 20-Bit, FET Bus Switch 2080.00/2,000 SN74F74N 296-1558-5-ND | Dual D-Type Fip-Hop.. ey 2 
SN74CBTLV16211DLR | 296-6499-1-ND | LV 24-Bit, FET Bus Switch .. 2.00 160 1.20 SN74F86N 296-3602-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. cy ea 
SN74CBTLV16211DLR | 296-6499-2-ND | LV 24-Bit, FET Bus Switch 1040.00/1,000 SN74F86NSR 296-13188-1-ND| Quad 2-Input Exclusive OR Gate. ka 
SN74CBTLV16211GR_ | 296-6500-1-ND | LV 24-Bit, FET Bus Switch 2.00 1.60 1.20 SN74F86NSR 296-13188-2-ND| Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 216.00/2,000 
SN74CBTLV16211GR_ | 296-6500-2-ND | LV 24-Bit, FET Bus Switch 2080.00/2,000 SN74F125D 296-1179-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer 40 32 24 
SN74CBTLV16211VR_| 296-9100-1-ND_| LV 24-Bit, FET Bus Switch 2.00 1.60 1.20 SN74F125DR 296-1179-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer... 40 32 24 
SN74CBTLV16211VR_ | 296-9100-2-ND | LV 24-Bit, FET Bus Switch 2080.00/2,000 SN74F125DR 296-1179-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer. . 270.00/2,500 
SN74CBTLV16212DLR | 296-9101-1-ND | LV 24-Bit, FET Bus-Exchange Switch . 2.00 160 1.20 SN74F138D 296-3551-5-ND | 3-8 Line Decoder/Multiplexer. cy ee 
SN74CBTLV16212DLR | 296-9101-2-ND | LV 24-Bit, FET Bus-Exchange Switch . 1040.00/1,000 SN74F138N 296-3552-5-ND | 3-8 Line Decoder/Multiplexer. 40) 32) 24) 
SN74CBTLV16212GR_| 296-9102-1-ND | LV 24-Bit, FET Bus-Exchange Switch . 2.00 1.60 1.20 SN74F153NSR 296-13184-1-ND| Dual 1-of-4 Data Selector/Mux 45) 36.27 
SN74CBTLV16212GR_| 296-9102-2-ND_| LV 24-Bit, FET Bus-Exchange Switch . 2080.00/2,000 SN74F153NSR 296-13184-2-ND| Dual 1-of-4 Data Selector/Mux .. 252.00/2,000 
SN74CBTLV16212VR_ | 296-9103-1-ND | LV 24-Bit, FET Bus-Exchange Switch... 200 1.60 1.20 SN74F157AN 296-1552-5-ND | Quad 2:1 Data Selector/Multiplexer 16Dip 45 36 27 
SN74CBTLV16212VR_ | 296-9103-2-ND | LV 24-Bit, FET Bus-Exchange Switch . 2080.00/2,000 SN74F161ANSR 296-13185-1-ND| Synch. 4-Bit Binary Counter .. 16SOCP 48 36 27 
SN74CBTLV16292DLR | 296-9104-1-ND_| LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux . 2.00 1.60 1.20 SN74F161ANSR 296-13185-2-ND| Synch. 4-Bit Binary Counter 16-SOP 320.00/2,000 
SN74CBTLV16292DLR | 296-9104-2-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux . 1040.00/1,000 SN74F244DWR 296-1180-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 2-SUC| 45 9 36) 27 
SN74CBTLV16292GR_| 296-9105-1-ND_| LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux.. 2.00 1.60 1.20 SN74F244DWR 296-1180-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-SAIC 252.00/2,000 
SN740BTLV16292GR_ | 296-9105-2-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux.. 2080.00/2,000 SN74F244N 296-1553-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . . 20-Dip 45 36 «27 
SN740BTLV16292VR_ | 296-12882-1-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demup 2.00 1.60 1.20 SN74F245DW 296-1181-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 20-SAIC. 45 36 «27 
SN740BTLV16292VR_ | 296-12882-2-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demu’ 2080.00/2,000 SN74F245DWR 296-1181-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 20SOC 45 36 27 
SN740BTLV16800DLR | 296-9106-1-ND | LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demu’ 200 1.60 1.20 SN74F245DWR 296-1181-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 20-SO1C 252.00/2,000 
SN740BTLV16800DLR | 296-9106-2-ND | LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux . 1040.00/1,000 SN74F245N 296-3572-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver... 20-Dip 45 36 27 
SN74CBTLV16800GR_ | 296-9107-1-ND | LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demu: 2.00 1.60 1.20 ‘SN74F257D. 296-1555-5-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Select/Mux . 16-SOIC 48 36 27 
SN74CBTLV16800GR_ | 296-9107-2-ND | LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demu 2080.00/2,000 SN74F374N 296-3588-5-ND | Tri-State, Octal Edge-Triggered 
SN74CBTLV16800VR_ | 296-9108-1-ND | LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demu 2.00 1.60 1.20 D-Type Hip-Hop ....e.cssseseesesesseseeee 20-Dip 453627 
SN74CBTLV16800VR_ | 296-9108-2-ND | LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux.. 2080.00/2,000 SN74F374NSR 296-13186-1-ND] Tri-State, Octal Ecige-Triggered 
SN74CBTLVR16292GR | 296-9154-1-ND_| LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux D-Type Flip- Hop «......s.0scssesesceseeees 20-SCP 45 «36s 
sa Tne Pll over sth 2 ai ee Nes SN74P374NSR 296-13186-2-ND| Tri-State, Octal Edge- Triggered 
SN74CBTLVR16292GR | 296-9154-2-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux D-Type Flip-Flop 252,00/2,000 
with Internal Pulldown Resistor........ 3570.00/2,000 SN74P541NSR 296-13187-1-ND] Tri-State Octal Buffer/Driver 80 60 45 
SN740BTLVR16292LR | 296-9155-1-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux SN74F541NSR 296-13187-2-ND| Tri-State Octal Butfer/Driver 532,00/2,000 
with Internal Pulldown Resistor ......... 3:15) 252) 1:96: FCT Famil 
SN74CBTLVR16292LR | 296-9155-2-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux y 
with Internal Pulldown Resistor ......... 1785,00/1,000 74FCT162244ATPVCT | 296-14458-1-ND] 16-Bit Buffer/Line Driver NEW! 120 1.00 80 
7 74FCT162244ATPVCT | 296-14458-2-ND] 16-Bit Buffer/Line Driver NEW! 532.00/1,000 
——— ih trea Pulldgiet Pee ae 315 252 1.96 74FCT162244CTPACT | 296-14296-1-ND] 16-Bit Buffer/Line Driver NEW! 120 1.00 .80 
SN74CBTLVR16292VR | 296-9156-2-ND |LV12-Bit, ¢-of-2 FET Mux/Demux 74FCT162244CTPACT | 296-14296-2-ND] 16-Bit Buffer/Line Driver NEW! 1064.00/2,000 
with Internal Pulldown Resistor 3570.00/2,000 74FCT162373ATPACT | 296-14459-1-ND| 16-Bit D-Type Latch NEW! 1.20 1.00 _.80 
SN7408TR16861DGGR| 296-12336-1-ND | 20-Bit, FET Bus Switch . 248 1.98 1.54 74FCT162373ATPACT | 296-14459-2-ND) 16-Bit D-Type Latch NE 1064.00/2,000 
Dar] 296- oa q 74FCTI62501ATPVCT | 296-14460-1-ND] 18-Bit Registered Transceiver NEW!....56-SSCP 1.20 1.00  .80 
A NLACETEIeeIDae END nat ial meet : Seren 74FCT162501ATPVCT | 296-14460-2-ND| 18-Bit Registered Transceiver NEW! ....56-SSOP 532.00/1,000 
SN74CBTR16861DGVR| 296-13183-2-ND | 20-Bit. FET Bus Switch - 2806.00/2,000 74FCT162501CTPVCT | 296-12620-5-ND] 18-Bit Registered Transceiver... 1.20 1.00 80 
SN740BTR16861DLR_ | 296-12837-1-ND | 20-Bit, FET Bus Switch. 248 1.98 1.54 OD74FCT244M 296-9413-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 80 60 45 
SN74CBTR16861DLR_| 296-12337-2-ND | 20-Bit, FET Bus Switch. 1403.00/1,000 eb ieee Bets ND Thea One Bis Tense: 2 0 2 
|OBTS3. = AL i - ri-State Oct is Transceiver i J é 
SNMGETSSI060R alae ins Onin ma Smelly Bh © @ CD74FCTS74M 296-9416-5-ND | Tri-State D-Type Flip-Fop .. 80 60 45 
SN7408TS3306DR _| 296-9157-2-ND | Dual FET Bus Switch wit OD74FCT623M 296-9419-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver i 430 3.44 268 
Diode Gamping 455,00/2,500 OD74FCTS43AM 296-9420-5-ND | Tri-State D-Type Latch. .....00..-cecseees 419 335 261 
SN74CBTS3306PWR__| 296-9158-1-ND_| Dual FET Bus Switch with Schottky CY29FCTS20ATSOCT | 296-14562-1-ND] Tri-State Multilevel Pipeline 
Diode Qamping . 56 4232 Register NEW!..........ccccceeeeeees 24-S0C 3.04 243 1.89 
SN740BTS3306PWR | 296-9158-2-ND | Dual FET Bus Switch with Schottky CY29FCTS20ATSOCT | 296-14562-2-ND) Tri-State Multilevel Pipeline 
Diode Gamping ............000:ccecee 8-TSSOP 372.00/2,000 Register NEW... -24-SOIC 3442.00/2,000 
SN74CBTS3384DB0R _| 296-9159-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch with Schottky CYTAFCTIS8ATOCT _| 296-14563-1-ND| 1-of-8 Decoder NE’ 80.6045 
Diode Olamping .........0::eceeceeeees 24SSCP 56 4232 CY74FCTI38ATOCT —_| 296-14563-2-ND] 1-of-8 Decoder NEW! ......... 650.00/2,500 
SN740BTS3384DBQR | 296-9159-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch with Schottky CY74FCTIS7CTOCT —_| 296-12272-5-ND] Tri-State Quad 2-Input Multiplexer 16-SSCP 80 60 45 
Diode Qamping .........0.cccccceeeceee 24-SSOP 455.00/2,500 CY74FCTI57CTSOC | 296-9438-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer . .. 80 60 45 
SN740BTS3384DBR —_| 296-9160-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch with Schottky CY7AFCTIG3CTOCT —_| 296-14565-1-ND| 4-Bit Binary Counter NEW! 92 69 62 
Diode Camping .........222..660eeeeeeee 24-SSOP 56 (42e 32) CY74FOT163CTOCT 296-14565-2-ND| 4-Bit Binary Counter NEW/!...... 747.50/2,500 
SN74CBTS3384DBR —_| 296-9160-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch with Schottky CY74FCT240ATOCT —_| 296-14569-1-ND] Tri-St. 8-Bit Buffer/Line Driver NEW! 72 54 Al 
Diode Olamping .........0:.seseeereeeees 24-SSOP 372.00/2,000 CY74FCT240ATGCT | 296-14569-2-ND] Tri-St. 8-Bit Butfer/Line Driver NEW! 585.00/2,500 
SN74CBTS3384DW ‘| 296-9161-5-ND | 10-Bit, FET Bus Switch with Schottky CY74FCT240TOCT 296-14570-1-ND| Tri-St. 8-Bit Buffer/Line Driver NEW! 72 5A At 
Diode Oamping...........0:secccesteeees 24SCP 56 4282 CY74FCT240TOCT 296-14570-2-ND| Tri-St. 8-Bit Buffer/Line Driver NEW! 585.00/2,500 
SN74CBTS3384PWR_ | 296-9162-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch with Schottky CY74FCT244ATOCT 296-13854-5-ND| Tri-St. 8-Bit Buffer/Line Driver NEW! 72 54 41 
Diode Camping .. 56 42 «32 CY74FCT244ATSOCT | 296-14571-1-ND] Tri-St. 8-Bit Buffer/Line Driver NEW! oom 
SN74CBTS3384PWR | 296-9162-2-ND | 10-Bit, FET Bus Swi CY74FCT244ATSOCT | 296-14571-2-ND] Tri-St. 8-Bit Butfer/Line Driver NEW! 478,00/2,000 
Diode Camping .. 372.00/2,000 CY74FCT244CTQCT | 296-14006-1-ND . 8-Bit Buffer/Line Driver NEW! 7 54 A 
SN74CBTS6800DBCR | 296-9163-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch w/Precharged CY74FCT244CTQCT | 296-14006-2-ND . 8-Bit Buffer/Line Driver NEW! 585.00/2,500 
Qut/Schottky Camping Diode........... 24-SSCP_ 163 1.30 .98 CY74FCT244TQCT 296-14572-1-ND| Tri-St. 8-Bit Buffer/Line Driver NEW! 2 5 A 
SN740BTS6B00DBQR | 296-9163-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch w/Precharged Cy74FCT244TOCT 296-14572-2-ND] Tri-St. 8-Bit Buffer/Line Driver NEW! 585.00/2,500 
Qut/Schottky Camping Diode........... 24-SSOP 2080.00/2,500 CY74FCT244TSOC 296-9440-5-ND | Tri-St. 8-Bit Buffer/Line Driver..... 7 54 Al 
SN74CBTS6800DGVR_| 296-9164-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch w/Precharged CY74FCT244TSOCT | 296-14573-1-ND] Tri-St. 8-Bit Butfer/Line Driver NEW! 72 54 A 
Qut/Schottky Gamping Diode.......... 24-TVSCP 1.63 1.30 .98 CY74FCT244TSOCT | 296-14573-2-ND| Tri-St. 8-Bit Butfer/Line Driver NEWI. ....20-SO1C 478.00/2,000 
SN74CBTS6800DGVR_| 296-9164-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch w/Precharged CY74FCT245ATPC 296-14574-5-ND| Tri-St. 8-Bit Transceiver NE W!. 72 54 A 
Qut/Schottky Gamping Diode.........- 24-TVSOP 1690.00/2,000 CY74FCT245ATOCT —_| 296-14575-1-ND] Tri-St. 8-Bit Transceiver NEW! 72 54 Al 
SN740BTS6800DWR | 296-9165-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch w/Precharged CY74FCT245ATQCT | 296-14575-2-ND] Tri-St. 8-Bit Transceiver NEW! 585.00/2,500 
Qut/Schottky Qamping Diode............. 24-SOP 1.63 1.30 98 CY74FCT245TOCT 296-9441-5-ND | Tri-St. 8-Bit Transceiver... 72 54 AI 
SN74CBTS6800DWR_ | 296-9165-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch w/Precharged CY74FCT257ATQCT —_| 296-13620-1-ND] Tri-State Quad 2-Input Multiplexer. 72 54 At 
Qut/Schottky Gamping Diode............. 24-SCP 1690.00/2,000 CY74FCT257ATOCT _| 296-13620-2-ND| Tri-State Quad 2-Input Multiplexer. 585.00/2,500 
SN74CBTSEB00PWR | 296-9166-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch w/Precharged CY74FCT373ATQCT —_| 296-14576-1-ND] Tri-State 8-Bit Latch NEW! 72 saat 
Out/Schottky Camping Diode.......-.- 24-TSSCP TELGS Raa SORES CY74FCTS73ATOCT | 296-14576-2-ND) Tri-State 8-Bit Latch NEW! 585.00/2,500 
SN74CBTS6B00PWR | 296-9166-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch w/Precharged CY74FCT374ATQCT | 296-14577-1-ND] Tri-State 8-Bit Register NE WV! 2) 54 At 
Qut/Schottky Gamping Diode.......... 24-TSSOP 1690.00/2,000 CY74FCT374ATQCT | 296-14577-2-ND| Tri-State 8-Bit Register NEW! 585.00/2,500 
SN7408TS16211DGGR| 296-1174-1-ND | 24-Bit, FET Bus Switch with Schottky CY74FCT374TOCT 296-9442-1-ND_| Tri-State 8-Bit Register . . 49 40 27 
Diode Damp «.......2...sseeeeeeeeees 56-TSSOP 3.38 2.70 2.10 CY74FCT374TCCT ‘| 296-9442-2-ND | Tri-State 8-Bit Register 585.00/2,500 
SN74CBTS16211DGGR | 296-1174-2-ND | 24-Bit, FET Bus Switch with Schottky Cy74rcT39gcTsoct | 296-13007-1-ND| Quad 2-Input Register . 2 5A At 
Thode Champ sessniatenedienitaweassias 56-TSSOP pee OZ 00) CY74FCT399CTSOCT | 296-13007-2-ND| Quad 2-Input Register . 478,00/2,000 
SN74CBTS16211DL | 296-1547-5-ND | 24-Bit, FET Bus Switch with Schottky CY74FCTS40CTQCT =| 296-13855-5-ND) Tri-St. 8-Bit Buffer/Line Driver NEW! Te 
Diode Oamp......-...-....sereereeees 56-SSOP 3.38 270 2.10 CY74FOTS41 ATPC 296-14578-5-ND| Tri-St. 8-Bit Buffer/Line Driver NEW! . 72.54 Al 
SN740BTS16212DGGR | 296-1175-1-ND Tesoare Switch with Schottky Ae PEM CY74FCTS41ATOCT | 296-13699-1-ND] Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 72 54 Al 
“ é : = CY74FCTS41ATQCT —_| 296-13699-2-ND] Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 585.00/2,500 
SN7ACBTS16212DGGR (ESE tog 24-Git, FET Bus Switch wi CY74FCTS41CTOCT | 296-12629-5-ND| Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 2 54 Al 
Diode Glamp ...----:---0+--s-s-s001+: 3826.00/2,000 CY74FCTS41CTSOCT | 296-12274-5-ND| Tri-State 8-Bit Butfer/Line Driver .. 20-SC 724 
SN74CBTS16212DL_—_| 296-1548-5-ND | 24-Bit, FET Bus Switch with Schottky CY74FCTS43ATOCT | 296-14579-1-ND| Tri-State 8-Bit Latched Registered 
Diode amp 3.38 270 2.10 Transceiver NEW!........00..00cecceees 24-SSOCP_ 72,54 
74F Family CY74FCTS43ATOCT —_| 296-14579-2-ND] Tri-State 8-Bit Latched Registered 
SN74F04D 296-1177-5-ND | Hex Inverter... 362920 Transceiver NEWI.......... 585.00/2,500 
SN74F04DR 296-1177-1-ND | Hex Inverter 36 2 «(2 CY74FCTS74ATQCT —_| 296-14580-1-ND) Tri-State 8-Bit Register NEW 72 SANA 
SN74F04DR 296-1177-2-ND | Hex Inverter... 235.00/2,500 CY74FCTS74ATQCT —_| 296-14580-2-ND) Tri-State 8-Bit Register NEW! 585.00/2,500 
SN74F08D 296-1178-5-ND | Quad 2-Input AND Gate. 36 6.2920 CY74FCTS74TOCT 296-14581-1-ND| Tri-State 8-Bit Register NEW! . 72 54 A 
SN74F38DR 296-14312-1-ND | Quad 2-Input NAND Buffer 45 3627 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1033) 395 


8 Texas INSTRUMENTS 


DIGITAL LOGIC (Continued) 


sale Digi-Key Price Each ils Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CY74FCTS74TOCT 296-14581-2-ND | Tri-State 8-Bit Register NEW!....... 7 585.00/2,500 SN74GTLP2033DGGR_| 296-12468-1-ND| 8-Bit LVTTL-to-GTLP 
CY74FCT646ATCCT | 296-14582-1-ND] Tri-State 8-Bit Reg. Transcvr. NEW... 72 54 A Registered Transceiver.........2..20.8+ 48-TSSCP 5.29 423 3.29 
CY74FCT646ATCCT | 296-14582-2-ND| Tri-State 8-Bit Reg. Transovr. NEWI.....24-SSOP 585.00/2,500 SN74GTLP2033DGGR_| 296-12468-2-ND] 8-Bit LVITL-to-GTLP 
CY74FCTB21ATOCT —_ | 296-14583-1-ND| Tri-State 10-Bit Bus Interface Registered Transceiver............20.6+ 48-TSSCP 5992.00/2,000 
Rip-Rop NEW!........0...ccccecseeceee 24-SSCP_ 724 SN74GTLP2033DGVR_| 296-12469-1-ND) 8-Bit LVITL-to-GTLP 
CY74FCT821ATCCT | 296-14583-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Registered Transceiver..............+. 48-TVSOP 5.29 4.23 3.29 
Rip-Rop NEW!............:.ccceeee 24-SSOP 585.00/2,500 SN74GTLP2033DGVR_ | 296-12469-2-ND| 8-Bit LVTTL-to-GTLP 
CY74FCT821BTPC 296-14584-5-ND | Tri-State 10-Bit Bus-Interface Registered Transceiver. 5992.00/2,000 
Register NEW!............ccceeceeceeees 24-Dipp 72 54 At SN74GTLP2033GQLR_ | 296-13190-1-ND] 8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj.-Edge-Rate 
CY74FCTB21CTOCT —_| 296-14585-1-ND| Tri-State 10-Bit Bus-Interface Registered Transceiver with Split 
Register NEW!........0..0:c0ccceccee 24-SSCP_ 72.54 LVTTL Port and Inverter.........0000: 56-VFBGA 5.00 4.00 3.38 
CY74FCTB21CTOCT | 296-14585-2-ND| Tri-State 10-Bit Bus-Interface SN74GTLP2033GQLR_ | 296-13190-2-ND] 8-Bit LVTTL-to-GILP Adj.-Edge-Rate 
Register NEW!........0..0ccccceeees 24-SSOP 585.00/2,500 Registered Transceiver with Split 
CY74FCTB27ATSOC | 296-9443-5-ND | Tri-State 10-Bit Buffer .. .24-S0P 72 54 41 3125.00/1,000 
CY74FCTB27CTSOCT | 296-12845-5-ND] Tri-State 10-Bit Buffer .. 24S0C 72 54 41 SN74GTLP2034DGGR | 296-13191-1-ND 
CY74FCT2244ATQCT _ | 296-14566-1-ND| Tri-St. 8-Bit Buffer/Line Driver NEW!. 72 54 A Registered Transceiver with 
CY74FCT2244ATCCT | 296-14566-2-ND | Tri-St. 8-Bit Buffer/Line Driver NEWI..... 585.00/2,500 Split LVTTL Port 5.29 423 3.29 
CY74FCT2244CTQCT | 296-14567-1-ND| Tri-St. 8-Bit Buffer/Line Driver NEW! 72 54 A SN74GTLP2034DGGR__ | 296-13191-2-ND] 8-Bit LVTTL-to-GTLP Aq 
CY74FCT2244CTOCT | 296-14567-2-ND| Tri-St. 8-Bit Buffer/Line Driver NEW!. 585.00/2,500 Registered Transceiver with 
CY74FCT2245ATOCT | 296-12974-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 72 5A A Split LVTTL Port 5992.00/2,000 
CY74FCT2245ATCCT _ | 296-12974-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver és 585.00/2,500 SN74GTLP2034DGVR_| 296-13192-1-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj-Edge-Rate 
CY74FCT2245TSOCT | 296-14568-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver NEW 72 A Al Registered Transceiver with 
CY74FCT2245TSOCT | 296-14568-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver NEW! 478.00/2,000 Split LVTTL Port 5.29 423 3.29 
CY74FCT2245TSOC | 296-9439-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 72 5441 SN74GTLP2034DGVR_| 296-13192-2-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Aqj-Edge-Rate 
CY74FCT2257ATQCT | 296-14005-1-ND | Tri-State Quad 2-Input Mux NEW! 1.68 1.34 1.01 Registered Transceiver with 
CY74FCT2257ATQCT _ | 296-14005-2-ND| Tri-State Quad 2-Input Mux NEW! 2145.00/2,500 Split LVTTL Port 5992.00/2,000 
CY74FCT2373CTSOC | 296-12975-5-ND | Tri-State Cotal Transparent Latch......... 72 54 Al SN74GTLP2034GQLR_ | 296-13193-1-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Ad-Ei 
CY74FCT2541ATQCT | 296-14007-1-ND | Tri-St. 8-Bit Buffer/Line Driver NEW!.... Te Ge Registered Transceiver with 
CY74FCT2541ATOCT | 296-14007-2-ND | Tri-St. 8-Bit Buffer/Line Driver NEW... 585.00/2,500 Split LVTTL Port. ..---sesscssesreeeeees SE-VFEGA (ES ZONES Za mE.29) 
CY74FCT2574ATOCT | 296-13635-5-ND | Tri-St. High Speed, Low Power, Octal SN74GTLP2034GQLR_ | 296-13193-2-ND ay feed oe Bg ge hae 
D-Type Flip-Aop..........0.seceeeeceees 7 54 4 gistered Transceiver wi 
CY74FCT2652ATCCT | 296-13698-1-ND | Tri-S.. 8-Bit Registered Transceiver. 200 1.60 1.20 Se ocicssseestetutiies stiles olla ec caliuny 
CY74FCT2652ATCCT | 296-13698-2-ND | Tri-St. 8-Bit Registered Transceiver. 2560.00/2,500 SN/AGTLP21S9SDGVR SSIS alaneg Oval 1-Bit LVTTL-to GILP Bus Trensceiver 
CY74FCT2827ATCCT | 296-14166-1-ND) Tri-State 10-Bit Buffer NEW! 2.00 1.60 1.20 with Split LVITLPOH secesstessanseenss 20°TVSCP (2 Se SUES 
CY74FCT2827ATOCT _ | 296-14166-2-ND| Tri-State 10-Bit Buffer NEW! . 2560.00/2,500 SN74GTLP21395DGVR | 296-13194-2-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver 
CY74FCT16244ATPACT| 296-14306-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver NEW! 1.20 1.00.80 with Split LVTTL Port .........--+.-++++ 20-TVSCP 2470.00/2,000 
CY74FCT16244ATPACT| 296-14306-2-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver NEW! 1064.00/2,000 SN7AGTLP21395DW  |:296,13195-5'ND| Dud 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver 
CY7AFCT16373CTPACT | 296-13619-1-ND| Tri-St. 16-Bit Transparent with Split LVITL Port .......-0.ecesee: 20-SOC 238 1.90 143 
Ditype Latch. ssssseccessseesee 275 220 4171 SN74GTLP21395DWR | 296-13195-1-ND| Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver 
CYTAFCTI6373CTPACT | 296-13619-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transparent with Split LVITL Port... sss sess: 20-SOC 238 1.90 1.43 
D-Type Latch ....ss.sesscssseeseesseese 4064.00/2,000 SN74GTLP21395DWR | 296-13195-2-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver 
CY74FCTI6373CTPVC | 296-12687-5-ND | Tri-State 16-Bit, Transparent D-Type with Split LVITISPOM 2 2scsast.cize-s 20-SAG 2470.00/2,000 
hd SN74GTLP21395GQNR | 296-13197-1-ND] Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver 
Latch Bip-Fop etl Mee) ey with Split LVITL Port........-c.-cs.2-- 20-VFBGA 248 1.98 1.54 
GYTARCTIGS7ACTPACT | Zep eaeegiaieey| TSX. 16-Eit D-Type Fip-Hop . Wan) ie aed SN74GTLP21395GQNR | 296-13197-2-ND| Dual 1-Bit LVITL-to-GTLP Bus Transceiver 
CY74FCT16374CTPACT | 296-12688-2-ND| Tri-St. 16-Bit D-Type Rip-Rop . 1064.00/2,000 ae 
: : 4 with Split LVITL Port........:eeeees 20-VFBGA 1403.00/1,000 
CY74FCT16374TPVC _| 296-12273-5-ND| Tri-St. 16-Bit D-Type Rip-Rop 120 1.00 80 SAVAGTLPDISOSPNAL ESCHETGEREND Dual LER LVTiLto GHP As itwcaa 
CY74FCTI6543ATPACT | 296-12973-1-ND| Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver . 138 110 83 with Split LVTTL Port inane 298 190 143 
CY74FCT16543ATPACT | 296-12973-2-ND| Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver . 1430.00/2,000 SN7AGTLP21395PWR | 296-13198-2-ND| Dua 1-Bit LVTTL+to-GILP i : : 
SITET STAC a (See eae rete NEW ae wh Sa ET Pa zir002000 
- | Bit Buffer/Line Driver .00/1 | & wid Ri a - 
CY74FCT162245CTPVC | 296-12551-5-ND| Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver. ... 120 1.00 80 SNTAGTLP220390 CCH Saas oreol debe ae atte 
Future Bus Family LVITL Port and Inverter.......-.1ee 48-TSSCP__ 5.29 423 3.29 
SN74FB1653POC 296-1559-5-ND | 17-Bit Universal Storage Transceiver . 15.83 14.25 12.64 ‘SN74GTLP22033DGGR | 296-13199-2-ND/ 8-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge Rate 
SN74FB2031RC 296-1560-5-ND | 9-Bit Address/Data Transceiver 891 8.03 7.12 Registered Transceiver with Split 
SN74FB2033ARC 296-1561-5-ND | 8-Bit Transceiver... 916 825 7.32 LVTTL Port and Inverter........2.008+ 48-TSSCP 5992.00/2,000 
SN74FB1651PCA 296-3604-ND _| 17-Bit TTL/BTL Univ. Storage Xovr. 15.15 14.14 13.13 SN74GTLP22033DGVR | 296-13200-1-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge Rate 
SN74FB2033KRC 296-3605-ND _| 8-Bit TTL/BTL Registered Transceiver 10.33 9.30 8.25 Registered Transceiver with 
SN74FB2040RC 296-3606-ND | 8-Bit TTL/BTL Transceiver 958 863 7.65 Split LVTTL Port 5.29 4.23 3.29 
SN74FB2041 ARC 296-3607-ND _| 7-Bit TTL/BTL Transceiver .. 9.58 8.63 7.65 ‘SN74GTLP22033DGVR | 296-13200-2-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Aq 
GTL Family Registered Transceiver with 
- - Split LVTTL Port ... 5992.00/2,000 
SN74GTLI655DGGR | 296-1184-1-ND | 16-Bit Universal Bus Transceiver 10.16 915 812 ‘ 
SN74GTLI655DGGR__| 296-1184-2-ND | 16-Bit Universal Bus Transceiver 15068.00/2,000 SNAGT PEO CCF Te spent silence 
SNTAGTL165120GGR | 296 9806 2ND | 18-5 Univers Bus Transosver om 9250.00/2000. Se EV a oy 
ma z. nIVvers IS Iransceiver ... j A 7 
SN74GTL16612DL__| 296-9809-5-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver 660 528 4.46 SN7AGTLF220336C.R (Pee Te "eeeulidoneue 
SN7AGTL16616DGGR | 296-1185-1-ND | 17-Bit Universal Bus Transoeiver .... 9.00 7.20 6.08 Spiit LVTTL Port... 3125.00/1,000 
SN74GTL16616DGGR | 296-1185-2-ND | 17-Bit Universal Bus Transceiver .... 11250.00/2,000 SN74GTLP22034DGGR | 296-13202-1-ND| 8-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edige-Rate 
SN74GTL16616DLR —_| 296-9810-1-ND | 17-Bit Universal Bus Transceiver 9.00 7.20 6.08 Registered Transceiver with Split 
SN74GTL16616DLR —_| 296-9810-2-ND | 17-Bit Universal Bus Transceiver 5625.00/1,000 LVTTL Port 529 423 3.29 
SN74GTL16622ADQGR| 296-1186-1-ND_| 18-Bit Bus Transceiver 8.91 8.03 7.12 SN7AGTLP22084DGGR | 206-14202-2-ND | 6-Bit LVTTL-GILP Adj-Edge- Pate 
SN74GTL16622ADGGR| 296-1186-2-ND | 18-Bit Bus Transoeiver....... 13214.00/2,000 Registered Transceiver with Split 
SN74GTL16923DGGR_| 296-9811-1-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver 891 8.03 7.12 LVTTL Port 5992.00/2,000 
SN74GTL16923DGGR_| 296-9811-2-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver 13214.00/2,000 SN74GTLP22034DGVR | 296-13203-1-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Adj -Edge-Rate 
GTLP Family Registered Transceiver with Split 
SN74GTLP817DGVR | 296-13205-1-ND] GTLP-to-LVTTL 1-to-6 Fanout Driver... 293 234 1.82 LVTTL Port 5.29 423 3.29 
SN74GTLP817DGVR_—_| 296-13205-2-ND | GTLP-to-LVTTL 1-to-6 Fanout Driver . 3316.00/2,000 SN74GTLP22034DGVR | 296-13203-2-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate 
SN74GTLP817DWR | 296-12338-1-ND | GTLP-to-LVTTL 1-to-6 Fanout Driver . 293 234 1.82 Registered Transceiver with Split 
SN74GTLP817DWR ‘| 296-12338-2-ND | GTLP-to-LVTTL 1-to-6 Fanout Driver . 3316.00/2,000 LVTTL Port 5992.00/2,000 
SN74GTLP817PWR__| 296-12339-1-ND | GTLP-to-LVTTL 1-to-6 Fanout Driver . 293 234 1.82 SN74GTLP22034GQLR | 296-13204-1-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate 
SN74GTLP817PWR __ | 296-12339-2-ND | GILP-to-LVTTL 1-to-6 Fanout Driver. 3316.00/2,000 iy ieee with Split een 
SN74GTLP1394DGVR | 296-9812-1-ND | 2-Bit Bus Transceiver 238 1.90 1.43 V b d : 
SN74GTLP1394DGVR | 296-9812-2-ND | 2-Bit Bus Transceiver 2470.00/2,000 SN74GTLP22034GQLR | 296-13204-2-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate 
SN74GTLP1394DR 296-9813-1-ND | 2-Bit Bus Transceiver... 238 190 1.43 Registered Transceiver with Split 
SN74GTLP1394DR _| 296-9813-2-ND_| 2-Bit Bus Transceiver 3040.00/2,500 ae Port . i 2996.00/1,000 
SN74GTLP1394PWR_~ | 296-9814-1-ND | 2-Bit Bus Transceiver 2.38 1.90 1.43 TLPH Family 
SN74GTLP1394PWR_ | 296-9814-2-ND | 2-Bit Bus Transceiver 2470.00/2,000 SN74GTLPH306DGVR_ | 296-13212-1-ND] 8-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver... 248 198 1.54 
SN74GTLP1395DGVR | 296-12465-1-ND| Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLI SN74GTLPH306DGVR | 296-13212-2-ND| 8-Bit LVITL-GTLP Bus Transceiver 2806.00/2,000 
with Split LVITL Port ....0....eeecee 238 1.90 1.43 SN74GTLPH306DWR | 296-12341-1-ND| 8-Bit LVITL-GTLP Bus Transceiver. 248 1.98 1.54 
SN74GTLP1395DGVR_| 296-12465-2-ND| Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transovr. SN74GTLPH306DWR | 296-12341-2-ND] 8-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver. . 2806.00/2,000 
with Split LVTTL Port . 2470.00/2,000 SN74GTLPH1612DGGR] 296-13206-1-ND] 18-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate 
SN74GTLP1395DWR__| 296-12466-1-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transcvr. Universal Bus Transceiver.........--+.. 7.00 560 473 
with Split LVTTL Port ...........0065 ..-20-SOC 2.38 1.90 1.43 SN74GTLPH1612DGGR] 296-13206-2-ND| 18-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate 
SN74GTLP1395DWR_ | 296-12466-2-ND] Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transovr. Universal Bus Transceiver............++ 8750.00/2,000 
with Split LVITL Port ........0cceceeeee 20-SOIC 2470.00/2,000 SN74GTLPH1616DGGR] 296-11932-1-ND| 17-Bit Universal Bus Transceiver ... 7.00 5.60 473 
SN74GTLP1395GQNR | 296-13189-1-ND] Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transovr. SN74GTLPH1616DGGR] 296-11932-2-ND| 17-Bit Universal Bus Transceiver ... 8750.00/2,000 
with Split LVITL Port......0..0.0.ce. 20-VFBCA 2.48 1.98 1.54 SN74GTLPH1645DGGR | 296-12470-1-ND| 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 3.38 270 2.10 
SN74GTLP1395GQNR | 296-13189-2-ND| Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transovr. SN74GTLPH1645DGGR] 296-12470-2-ND| 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 3826.00/2,000 
with Split LVITL Port.........0:ceecee 20-VFBGA 1403.00/1,000 SN74GTLPH1645DGVR) 296-12471-1-ND] 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 338 270 2.10 
SN74GRLP1395PWR_ | 296-12467-1-ND| Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transovr. SN74GTLPH1645DGVR) 296-12471-2-ND| 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 3826.00/2,000 
with Split LVITL Port .........0ccee 20-TSSCP 2.38 1.90 1.43 SN74GTLPH1645GQLR | 296-12663-1-ND] 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver. 371 297 231 
SN74GRLP1395PWR_ | 296-12467-2-ND| Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transovr. SN74GTLPH1645GQLR | 296-12663-2-ND | 16-Bit LVITL-GTLP Bus Transceiver. 2104.00/1,000 
with Split LVTTL Port .........-ecee 20-TSSOP 2470.00/2,000 (Continued) 
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Lek Digi-Key Price Eachx Wee Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
‘SN74GTLPH1655DGGR| 296-12340-1-ND] 16-Bit LVTTL-GILP Adj.-Edge-Rate CD74HC123M96 296-14508-1-ND] Dual Retriggerable Monostable Multivibrator 

Universal Bus Transceiver.......00.00+: 64-TSSCP 7.00 5.60 4.73 with Reset NEW! ............... 16S0C 46 37 .26 
SN74GTLPH1655DGGR| 296-12340-2-ND| 16-Bit LVITL-GILP Adj.-Edge-Rate D74HC123M96 296-14508-2-ND] Dual Retriggerable Monostable Multivibrator 

Universal Bus Transceiver.......00.00+- 64-TSSCP 8750.00/2,000 with Reset NEW! ...........ccceceees 16-SOIC 297.50/2,500 
SN74GTLPH3245GKRR | 296-13213-1-ND | 32-Bit LVITL-GILP Adj.-Edge-Rate D74HC123PWR 296-12780-1-ND| Dual Retriggerable Monostable 

Bus Transceiver .... 5.30 424 3.58 Multivibrators with Reset .............. AB 37 26 
‘SN74GTLPH3245GKRR | 296-13213-2-ND ] 32-Bit LVTTL-GILP Adj.-Edge-Rate CD74HC123PWR 296-12780-2-ND| Dual Retriggerable Monostable 

Bus Transceiver 3313.00/1,000 Multivibrators with Reset . 252.00/2,000 
SN74GTLPH16612DLR | 296-9815-1-ND_| 18-Bit Universal Bus Transceiver 610 488 4.12 CD74HC125E 296-12781-5-ND| Tri-State HS Quad Buffer 46 «3726 
SN74GTLPH16612DLR | 296-9815-2-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver 3813.00/1,000 D74HC125M 296-9173-5-ND | Tri-State HS Quad Buffer 46 «3726 
SN74GTLPH16612GR_| 296-9816-1-ND_| 18-Bit Universal Bus Transceiver 6.10 488 4.12 OD74HC125M96 296-14509-1-ND| Tri-State HS Cuad Buffer NEW! 46.37 
SN74GTLPH16612GR_ | 296-9816-2-ND_| 18-Bit Universal Bus Transceiver ... 7626.00/2,000 CD74HC12596 296-14509-2-ND| Tri-State HS Quad Buffer NEW! 297.50/2,500 
SN74GTLPH16912GR_ | 296-13207-1-ND| 18-Bit LVITL-GILP Universal OD74HC126E 296-12782-5-ND| Tri-State HS Quad Buffer 46 «37 (26 

Bus Transceiver .......ssceeeseeseeeeee 6.50 5.20 4.39 CD74HC126M 296-12783-5-ND| Tri-State HS Quad Buffer 46 «3726 
SN74GTLPH16912GR_ | 296-13207-2-ND| 18-Bit LVITL-GILP Universal CD74HC126M96 296-14510-1-ND| Tri-State HS Quad Buffer NEW! Cy Bh aS 

Bus Transceiver .....-.essceeeteeeeeeees 8126.00/2,000 OD74HC126M96 296-14510-2-ND| Tri-State HS Quad Buffer NEW! 297.50/2,500 
SN74GTLPH16912VR_| 296-12256-1-ND] 18-Bit LVITL-GILP Universal CD74HC132E 296-12784-5-ND] Quad 2-In Schmitt-Trig. NAND Gate. 46 «376 

Bus Transceiver .. 6.50 5.20 4.39 D74HC132M 296-9175-5-ND | Guad 2-In Schmitt-Trig. NAND Gate. Got ee 
SN74GTLPH16912VR_ | 296-12256-2-ND| 18-Bit LVITL-GILP CD74HC132M96 296-9175-1-ND | Quad 2-In Schmitt-Trig. NAND Gate. 46 3726 

Bus Transceiver .......ssceceseeeeeees 8126.00/2,000 CD74HC132M96 296-9175-2-ND | Guad 2-In Schmitt-Trig. NAND Gate. 297.50/2,500 
SN74GTLPH16916GR_ | 296-13208-1-ND| 17-Bit LVTTL-GTLP Universal Bus CD74HC137E 296-9176-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer, 

Transcvr w/Buffered Qock Outputs ....56-TSSOP 6.50 5.20 4.39 with Address Latch.......0.e:cccteeteee 46.3726 
SN74GTLPH16916GR_ | 296-13208-2-ND] 17-Bit LVTTL-GILP Universal Bus CD74HC138E 296-12785-5-ND| 3-8 Line Decoder/Demux, 

Transevr w/Buffered Clock Outputs ....56-TSSOP 8126.00/2,000 Inverting/Non-Inverting .............6..2665 46 Eon) 225. 
SN74GTLPH16916VR_ | 296-13209-1-ND| 17-Bit LVTTL-GTLP Universal Bus D74HC138M 296-9177-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux, 

Transevr w/Buffered Cock Outputs ....56-TVSOP 6.50 5.20 4.39 Inverting/Non-Inverting 46 37 26 
SN74GTLPH16916VR_ | 296-13209-2-ND| 17-Bit LVITL-GTLP Universal Bus CD74HC138M96 296-14511-1-ND] 3-8 Line Decoder/Demux g/ 

Transcvr w/Buffered Qock Outputs ....56-TVSOP 8126.00/2,000 Non-Inverting NEW!.........0.cceeeee 16SOC 46 37.26 
SN74GTLPH16945GR_ | 296-13210-1-ND] 16-Bit LVTTL-GILP Bus Transceiver . 281 225 175 CD74HC138M96 296-14511-2-ND| 3-8 Line Decoder/Demux Inverting/ 
SN74GTLPH16945GR_| 296-13210-2-ND| 16-Bit LVITL-GILP Bus Transceiver . 3188.00/2,000 Non-Inverting NEW! 297.50/2,500 
SN74GTLPH16945VR_ | 296-13211-1-ND| 16-Bit LVITL-GTLP Bus Transceiver . 281 225 1.75 OD74HC139M96 296-14512-1-ND] Dual 2-4 Line Decoder/Demux 46 37 26 
SN74GTLPH16945VR_ | 296-13211-2-ND| 16-Bit LVITL-GILP Bus Transceiver . 3188.00/2,000 CD74HC139M96 296-14512-2-ND] Dual 2-4 Line Decoder/Demux NEW! 297.50/2,500 
SN74GTLPH32945KR_ | 296-12472-1-ND| 32-Bit LVITL-GILP Bus Transceiver 439 351 273 OD74HC147E 296-14513-5-ND| 10-4 Line Priority Encoder NEW/!.. 45) 361) 27. 
SN74GTLPH32945KR_| 296-12472-2-ND | 32-Bit LVITL-GITLP Bus Transceiver 2486.00/1,000 CD74HCI51M96 296-12787-1-ND| HS GMOS Logic 8-Input Mux . 45.36. 27 

HC Family CD74HC151M96 296-12787-2-ND| HS OMOS Logic 8-Input Mux . 305.00/2,500 

CD74HODOE 296-12769-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 40.32 22 OD74HCI54EN 296-9181-5-ND | 4-16 Line Decoder/Demultiplexer 48 36 27 
CD74HODOM 296-9167-5-ND_| Quad 2-Input NAND Gate 40 32 22 OD74HC154M 296-9182-5-ND | 4-16 Line Decoder/Demultiplexer. . 48 36 27 
CD74HCDOM96 296-14504-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate NEW! ‘40 32 «22 OD74HC164E 296-12788-5-ND| 8-Bit Serial-In/Parallel-ut Shift Register....14-Dip 50 -40_—_—.30 
CD74HO0OM96 296-14504-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate NEW! 225.00/2,500 OD74HC164M 296-12789-5-ND| 8-Bit Serial-In/Parallel-Qut 
D74HO02E 296-12770-5-ND | HS, Quad 2-Input NOR Gate... 40.32.22 Shift Register... ceeeeeeeeeeeee 14S0C 50 40 30 
CD74HCO3M96 296-12771-1-ND | HS, Quad 2-Input NAND Gate CD74HC164IM96 296-14514-1-ND| 8-Bit Serial-In/Parallel-Qut 

With Qpen Drain.......csccscscesseeseeees 40 32 22 Shift Register NEW!.........0cceeee 14S0C 50 40 30 
CD74HC03M96 296-12771-2-ND| HS, Quad 2-Input NAND Gate CD74HC164IM96 296-14514-2-ND| 8-Bit Serial-In/Parallel-Qut 

with Qoen Drain 225,00/2,500 Shift Register NEW!.........0...0c00ee 14-SOC 337.50/2,500 
CD74HOO4E 296-12772-5-ND | HS, CMOS Logic Hex Inverter . iO ge CD74HC165E 296-12790-5-ND| 8-Bit Parallel-In/Serial Out Shift Register....16-Dip 49.40.27 
CD74HOO4M 296-12966-5-ND | HS, OVIOS Logic Hex Inverter . 56 4232 CD74HC165M 296-12791-5-ND| 8-Bit Parallel-In/Serial Out 
(CD74HO04M96 296-14505-1-ND | HS, CMOS Logic Hex Inverter NEW! iQ) £2 Shift Register. 49 40 27 
D74HO04M96 296-14505-2-ND | HS, QVIOS Logic Hex Inverter NEW! 225.00/2,500 CO74HC173PWR 296-12792-1-ND} Tri-State Quad D-Type Aip-Aop 45° 3627 
CD74HOD8E 296-12773-5-ND | HS, Quad 2-Input AND Gate . 40 32 22 OD74HC173PWR 296-12792-2-ND| Tri-State Quad D-Type Hip-Fop ... 252.00/2,000 
D74HO08M 296-9169-5-ND_| HS, Quad 2-Input AND Gate. (Ome me CD74HCI74E 296-14515-5-ND| Hex D-Type Fip-Rop with Reset NEWT... 16Dp 50 40 30 
CD74HO8M96 296-14506-1-ND | HS, Quad 2-Input AND Gate NEW! ON c2Ne2 CD74HC192PWR 296-12793-1-ND| Presettable Synchronous 
CD74HOO8M96 296-14506-2-ND | HS, Quad 2-Input AND Gate NEW! 225.00/2,500 4-Bit Up/Down Counters ............... 16-TSSOP 60454 
CD74HCI0E 296-12774-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate. AQN G2 22) CD74HC192PWR 296-12793-2-ND) Presettable Synchronous 
CD74HC10M 296-12775-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate. 40 32 22 4-Bit Up/Down Counters ..............- 16-TSSOP 400.00/2,000 
CD74HC10M96 296-14507-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate NEW! EQ £2 CD74HCI94E 296-9183-5-ND | 4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Register 48° «3627 
CD74HCI0M96 296-14507-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate NEW! 225,00/2,500 D74HC194M 296-9185-5-ND | 4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Register 48 36 27 
CD74HC11M 296-9170-5-ND_| Triple 3-Input AND Gate ... 40 32. 22 CD74HC1 9496 296-9185-1-ND | 4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Register 96 80 64 
CD74HC1 1M96 296-12779-1-ND| Triple 3-Input AND Gate ‘40 32 22 CD74HC1 9496 296-9185-2-ND | 4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Register .... 16-SOP 390.00/2,500 
CD74HCI 1M96 296-12779-2-ND | Triple 3-Input AND Gate .. 225.00/2,500 CD74HC194PWR 296-12794-1-ND| 4-Bit Bi-Directional Univ. 
CD74HCI4E 296-12786-5-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter cg 2 ea Shift Register..........0--sseeee 16-TSSOP 483627 
CD74HC14M 296-9179-5-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter .. 140 e222 CO74HC194PWR 296-12794-2-ND| 4-Bit Bi-Directional Univ. 
CD74HC14M96 296-9179-1-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter #400 32) 22 Shift Register. 320.00/2,000 
CD74HC14IM96 296-9179-2-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter 225.00/2, ay CO74HC195PWR 296-12795-1-ND/ 4-Bit Parallel Access Reg. 60 845 34 
(CD74HC21M 296-9186-5-ND | Dual 4-Input AND Gate . 40 faD OD74HC195PWR 296-12795-2-ND| 4-Bit Parallel Access Reg. 400.00/2,000 
CD74HC27E 296-12802-5-ND | HS Triple 3-Input NOR Gate . 40 32 a OD74HC221E 296-9187-5-ND_| HS Dual Mono Multivibrator with Reset ..... 16-Dip 56.42 82 
CD74HC30E 296-9196-5-ND | 8-Input NAND Gate. . 40 kee) D74HC221PWR 296-12796-1-ND| HS Dual Mono Multivibrator 
CD74HC30M 296-9197-5-ND_ | 8-Input NAND Gate... 40 32 22 with Reset........ pit titeseeeeeeeteeees 16-TSSOP 56 42 32 
CD74HC30IM96, 296-14521-1-ND | 8-Input NAND Gate NEW! 40 2) 2) (D74HC221PWR 296-12796-2-ND HS Dual Mono Multivibrator 
CD74HC30M96 296-14521-2-ND | 8-Input NAND Gate NEW!. 225.00/2,500 with Reset. . 372.00/2,000 
(CD74HC32E 296-12803-5-ND | HS CMOS Logic Quad (CD74HC237M96 296-12797-1-ND| 3-to-8 Line Decoder 

2-Input OR Gate.........sseeeeeeeeeeeeeeees 40 igp: 22 with Address Latches .............0.0008 16-SOC 56 42 82 
CD74HC32M 296-12804-5-ND | HS CMOS Logic Quad D74HC237M96 296-12797-2-ND| 3-to-8 Line Decoder Demux 

2-Input OR Gate... e cece 40 Fa2 22 with Address Latches ...............06005 16-SO1C 455.00/2,500 
CD74HC32M96 296-14522-1-ND | HS CMOS Logic Quad 2-Input OD74HC237PWR 296-13813-1-ND] 3-to-8 Line Decoder Demux HS, 

OR Gate NEW!.... 40 £D 22) QMOS Logic NEW!................62 16-TSSOP 56 42 32 
CD74HC32IM96. 296-14522-2-ND | HS OMOS Logic Quad 2-Input CD74HC237PWR 296-13813-2-ND| 3-to-8 Line Decoder Demux HS, 

OR Gate NEW... 225.00/2,500 QMIOS Logic NE W!. 372.00/2,000 
CD74HC73M96 296-14540-1-ND | Dual J-K Rip-Hop with Reset NEW! ISS 443 D74HC238M 296-9188-5-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux, 
CD74HC73M96 296-14540-2-ND | Dual J-K Hip-Hop with Reset NEW! 372.50/2,500 Inverting/Non-Inverting ...............++ 16SOC 48 8.3627 
CD74HC74E 296-12819-5-ND | Dual D-Type Fip-Fop. 40 Ge D74HC238PWR 296-13814-1-ND| 3-to-8 Line Decoder/Demux, HS CMOS pre 
CD74HC74M 296-12820-5-ND | Dual D-Type Fiip-Rop... AO 32 22 Inverting/Non-Inverting NEW: - 48 3627 
D74HC74M96 296-14541-1-ND | Dual D-Type Rip-Rop NEW! CO) £2 2 OD74HC238PWR 296-13814-2-ND| 3-to-8 Line Decoder/Demux, HS 
CD74HC74M96 296-14541-2-ND | Dual D-Type Fip-Aop NEW! . 225,00/2,500 Inverting/Non-Inverting NEW! 320.00/2,000 
(CD74HC75E 296-9240-5-ND_ | Dual 2-Bit Bistable Transparent Latch 80 60 45 D74HC243M96 296-9189-1-ND | Tri-State Quad Bus Transceiver. . 49 40 27 
CD74HC85E 296-12821-5-ND | 4-Bit, HS, Magnitude Comparator .. 81 68 54 D74HC243M96 296-9189-2-ND | Tri-State Quad Bus Transceiver. . 320.00/2,500 
CD74HC85M 296-9242-5-ND | 4-Bit, HS, Magnitude Comparator ‘81 «684 CD74HO244E 296-12798-5-ND| Tri-St. Octal Buffer/Line Driver 49 40 27 
CD74HC85M96 296-9242-1-ND_ | 4-Bit, HS, Magnitude Comparator .. 81 68 54 D74HC244M 296-12799-5-ND| Tri-St. Octal Buffer/Line Driver. . 49 40 27 
CD74HOSSM96 296-9242-2-ND_|4-Bit, HS, Magnitude Comparator 877.50/2,500 OD74HC244M96 296-14516-1-ND| Tri-St. Octal Buffer/Line Driver NEW!....20-SOC 49.40.27 
CD74HO86E 296-12822-5-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate ... 40 32 2 CD74HO24496 296-14516-2-ND| Tri-St. Octal Buffer/Line Driver NEW! ....20-SOIC 270.00/2,000 
CD74HO93M96 296-9243-1-ND | 4-Bit Binary Ripple Counter. ‘81 «46854 CD74HC245E 296-12800-5-ND| Tri-St. Octal Bus Transceiver . 49 40 27 
CD74HO93M96 296-9243-2-ND | 4-Bit Binary Ripple Counter.. 877.50/2,500 OD74HC245M 296-9421-5-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver . 49 40 27 
CD74HC112E 296-12776-5-ND | Dual, Negative, J-K Hip-Rop CD74HC24596 296-14517-1-ND] Tri-St. Octal-Bus Transceiver NE' 49 40 27 

with Set and Reset ...0..ccccccceeeseeeeeees 43 #34 26 OD74HC24596 296-14517-2-ND| Tri-St. Octal-Bus Transceiver NEW!......20-SOIC 270.00/2,000 
CD74HC112I196 296-12777-1-ND | Dual, Negative, J-K Fip-Hop D74HC259M 296-9192-5-ND | 8-Bit Addressable Latch . 49° 40 «(27 

with Set and Reset ............c.cceceseee 43 34 26 OD74HC259M96 296-9192-1-ND | 8-Bit Addressable Latch . 49 40 27 
CD74HC1 1296 296-12777-2-ND | Dual, Negative, J-K Fip-Hlop CD74HC259M96 296-9192-2-ND | 8-Bit Addressable Latch . 320.00/2,500 

with Set and Reset ....0..0cccccceeeeeeee 287.50/2,500 D74HO273E 296-12801-5-ND] Cota D-Type Riip-op wit! 45 36 27 
CD74HC112PWR 296-12778-1-ND | Dual, Negative, J-K Fip-Rlop D74HC280M96 296-14518-1-ND| 9-Bit Odd/Even Parity Generator/ 

with Set and Reset ........0scsceteee 4B 34.26 Checker NEW! 0.0... eeeceecceeeeeeees 14S0C_ 56 4232. 
CD74HC112PWR 296-12778-2-ND | Dual, Negative, J-K Fip-Rlop CD74HC280M96 296-14518-2-ND| 9-Bit Odd/Even Parity Generator/ 

with Set and Reset .........0.cccceceeee 238.00/2,000 Qhecker NEW! 2.0.0.0... cece eee 14-SOC 455.00/2,500 
OD74HO123E 296-9171-5-ND | Dual Retriggerable Monostable CD74HC283E 296-14519-5-ND| 4-Bit Binary Full Adder with Fast 

Multivibrators with Reset .........000..00. AGH /incG Carry NEWI........... 16-Dip 564282 
D74HC123M 296-9172-5-ND | Dual Retriggerable Monostable OD74HO297E 296-9193-5-ND _| Digital Phase-Locked-Loop. 16-Dip 1.88 1.50 1.13 

Multivibrators with Reset ................. 46 37 26 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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eal Digi-Key Price Each ipl Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
CD74HO299E 296-9194-5-ND | Tri-St. 8-Bit Universal Shift Register.. 72 54 At (CD74HC4075M 296-9227-5-ND | Triple 3-Input OR Gate. 50 4030 
CD74HC299M 296-9195-5-ND_| Tri-St. 8-Bit Universal Shift Register.. 72 54 Al CD74HC1075M96 296-14534-1-ND| Triple 3-Input OR Gate NEW! 50 40 30 
CD74HC299M96 296-14520-1-ND| Tri-St. 8-Bit Universal Shift CD74HC4075M96 296-14534-2-ND| Triple 3-Input OR Gate NEW! .14-SOIC 337.50/2,500 
Register NEW!.. ye ees CD74HC4075PWR | 296-9228-1-ND J Triple 3-Input OR Gate. aTsseP 850 4030 
CD74HC299MI96 296-14520-2-ND] Tri-St. 8-Bit Universal Shift CD74HC4075PWR__| 296-9228-2-ND | Triple 3-Input OR Gate. 4-TSSOP 280.00/2,000 
Register NEWH............0. ss 20-SOIC 478.00/2,000 (CD74HC4094M 296-14290-5-ND| Tri-State 8-Stage Bus Register NEW!....16-SOC 48 36 27 
OD74HC354E 296-9198-5-ND | Tri-State 8-Input Mux/Register ............... 8-Dip 60 45 34 CD74HC4094IM96 296-14535-1-ND] Tri-State 8-Stage Bus Register NEW! 16-SOC 48 Ber 627i 
CD74HC367M96 296-14523-1-ND) Tri-State Hex Buffer/Line Driver, CD74HC4094M96 296-14535-2-ND| Tri-State 8-Stage Bus Register NEW!....16-SOIC 390.00/2,500 
Nor-Inverting/Inverting NEWH.......... 1eSOC 48 36 27 CD74HC4316M 296-9230-5-ND | Quad Analog Switch w/Level Translation...16-SOP 56 42 32 
CD74HC367M96 296-14523-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver, 0D74HC4316M96 296-14536-1-ND] Quad Analog Switch w/Level 
Non-Inverting/Inverting NEW! 390.00/2,500 Translation NEW!......00....0000c00 16S0C 56 42 32 
(CD74HO373E 296-12805-5-ND| Tri-State Octal Transparent D-Type Latch ...20-Dip 49. 40 27 CD74H01316M96 296-14536-2:ND| Quad Analog Switch w/Level 
(D74HC373M 296-9422-5-ND ute a sense oo-sce [On Translation NEW!. .16-SOIC 455.00/2,500 
VDE PACs osaneasseesheateakaaieeathes ‘ : x OD74HC4351E 296-9231-5-ND | Analog Mux/Demux wi ..20-Dip .76 57 AB 
EEA ONES ceierdaied| "sae a raspaent CD74HOASTIE 296-14537-5-ND| BOD-to-7 Segment Latch/Decoder/ 
ype Latch MEWE ....+++-r sess 20-SOC EES SORE 7 Driver NEW!........cccccscscecseseseeees 16-Dip 76 5743 
QOP4HCS73M96 296-14524-2:ND| Thi State Octal Transparent POCO CO74HCASTIM 296-9232-5-ND | BOD+o-7 Segment Latch/Decoder/Driver ..16-SOP 7657 AB 
OD74HC374E 296-12806-5-ND] Tri-St. Cotal D-Type Flip-Flop 49° 40 27 Coa ee Pee RA ice ore ae Pt Laach...24 SP 
(CD74HO374M 296-12807-5-ND| Tri-St. Octal D-Type Flip-Flop .. 49 40 27 NGrcciaic Multivbrator 16-0; me 
CD74HC374M96 296-14525-1-ND| Tri-St. Octal D-Type Flip-Rlop NE' 20-SOC 49 40.27 Coyaacissen PEM Lud hercowdlePrecsion i : 
(CD74HC37496 296-14525-2-ND] Tri-St. Cotal D-Type Rip-Flop NEW! 270.00/2,000 NGrcctie MUNN are hoseteecs 16SCP 48386 
beac eee ae noe ane ou. NEWI & = ot (CD74HC7046AE 296-9237-5-ND | Phase-Locked Loop w/VGOLock Detector...16-Dp 1.93 154 1.16 
D74HC390M96 296-14526-2-ND/ Dual Decade Ripple Counter NEW! 305.00/2,500 ee eo geeegentog| FL with VOOLock Detector . 2 Ips = eats ALS 
OD74HC423E 296-9229-5-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrator Cora eeeM yey) Cuad 2-Input BCNOR Cate. .. a 
with Reset 68 5A 39 0D74HC40103E 296-9200-5-ND | 8-Stage Synchronous Down Counter 80 60 45 
CD74HOBA0E 296-12812-5-ND| Tri-State Octal Buffer and Line Driver. 45.36 27 COPARCANIOSM 296:9201°5:ND | 8-Stage Synchronous Down Counter... £) ys 
CD74HO541E 296-12813-5-ND) Tri-St. Octal Buffer/Line Driver 3 6 T CD74HC40105E 296-9202-5-ND | 4-Bit by 16-Word FO Register . 78 65 52 
0D74H0541M 296-12814-5-ND) Tri-St. Octal Buffer/Line Driver. 3 5 Br CO74HCADI0SM96 | 296-9203-1-ND | 4-Bit by 16-Word FIFO Register . 16-SCP 786552 
(0D74H0541M96 296-14538-1-ND) Tri-St. Octal Buffer/Line Driver NEW! ASumn COMmEes CO74HCA0105M96 | 296-9203-2-ND | 4-Bit by 16-Word HFO Register . 845.00/2,500 
(CD74H0541M96 296-14538-2-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Driver NEW! 252.00/2,000 SN74HOOOD 296-1187-5-ND | Quad 2-Input NAND Cate 40 32.22 
CD74HOS73E 296-12815-5:-ND| Tri-State Ootal Transparent SN74HOOODR 296-1187-1-ND_| Quad 2-Input NAND Gate MO 2 
D-Type Latch 49° «40 27 SN74HOOODR 296-1187-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 225.00/2,500 
(D74HO573M96 296-12816-1-ND| Tri-State Octal Transparent SN74HOOON 296-1563-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate. “ka 
D-Type Latch 49 40 27 SN74HOOONSR 296-8202-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate A Sp 
(D74HO573M96 296-12816-2-ND| Tri-State Octal Transparent SN74HOOONSR 296-8202-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 190.00/2,000 
D-Type Latch 270.00/2,000 SN74HOOOPWR 296-8203-1-ND_| Quad 2-Input NAND Gate 52. 39 =O 
(CD74HO574E 296-12817-5-ND| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 2 40 oT SN74HOOOPWR 296-8203-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 346.00/2,000 
D74HC574M 296-12818-5-ND| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. . AQ A027 SN74HO02D 296-1188-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate. . 40 32 22 
D74HO646M 296-9235-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ...24-SOP 1141 93 74 SN74HO02DR 296-1188-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 40 32 22 
CD74HO652EN 296-14539-5-ND pe Goa aoe Transociver/ oe SN74HO02DR 296-1188-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 225,00/2,500 
ister NEW! eee : : : SN74HO02DBR 296-8204-1-ND_| Quad 2-Input NOR Gate #0 82 
CD74HC4016E 296-9204-5-ND | Quad Bilateral Switch... 56 42 32 SN74HO02DBR 296-8204-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 190.00/2,000 
CD74HO1016M96 296-9205-1-ND | Quad Bilateral Switch 56 42 32 SN74HCO2N 296-1564-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate . 40 32 2 
(CD74HC4016M96 296-9205-2-ND | Quad Bilateral Switch... ; 455.00/2,500 SN74HOO2NSR 296-8205-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate . 40 £30 eo. 
(D74HO1017M96 296-12808-1-ND] High Speed Decade Counter/Divider (SCEmNRAZ G2 SN74HOO2NSR 296-8205-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate . 490.00/2,000 
(D74HC4017M96 296-12808-2-ND| High Speed Decade Counter/Divider .. 455.00/2,500 SN74HOO2PWR 296-8206-1-ND_| Quad 2-Input NOR Gate. 40 32 2 
QD74HO4017PWR =| 296-9423-1-ND | High Speed Decade Counter/Divider 56 A232 SN74HO02PWR 296-8206-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. . : 190.00/2,000 
a CIDeOES Federer HN toa paier Secon ra aaa SN74HO03D 296-9817-5-ND | Quad 2-In NAND Gate with OD Output... AO 82 ee 
Pas OgIC 14- nary unter “ x a { 2 | i 
Ob74Ho4020096 | 296126082 ND| HS OMOS Logic 14-Bit Binary Counter 337.50/2,500 eee Poe egg] 1002 In NAND Gate with OD Cutout Oe Se 
CD74HC4024E 296-9206-5-ND | 7-Stage Binary Ripple Counter 50 40 30 7 ; i ; 
ee Sere Ee =, = ay. Roi cant ccm SN74HOO4DR 296-1189-1-ND_| Hex Inverter... S40) o2) 22) 
-5- -Stage Binary Ripple Counter d d ‘ = Ti 
D74HC4040M96 296-14527-1-ND| 12-Stage Binary Counter NEW! 16SOC 50 40 30 CRIN Pee thee Tie a Fe OOO 
D74HC4040M96 296-14527-2-ND| 12-Stage Binary Counter NEW! 16-SOIC 337.50/2,500 SN74HODANSR BSH EESSETNG| Lex Inverter | a DD 
CD74HCA046AE 296-9208-5-ND | Phase-Locked-Loop with VOO. 16-Dip 50 40 30 SN74HODANSR Bp eeANG Lex inverter | : ; : 
CD74HC1046AM 296-9209-5-ND_| Phase-Locked-Loop with VCO. ieSOC 50 40 30 ries inverter ioueeieey 
SN74HOO4PWR 296-8208-1-ND_| Hex Inverter. 40 32 2 
CD74HCADAGAMI96 | 296-14528-1-ND| Phase-Locked-Loop with VOONEW!....16SOC 50 40 30 
CD74HC4046AM96 —_| 296-14528-2-ND] Phase-Locked-Loop with VCO NEW! 337.50/2,500 SN74HOD4PWR 226 B02 NEG) Hex Inverter. .. 190.00/2,000 
CD74HCA046APWR | 296-9210-1-ND | Phase-Locked-Loop with VO. 50 40 30 SN74HO0SD ACLU SNR Hex Inverter with OD. oO ee 
CD74HCAO46APWR | 296-9210-2-ND | Phase-Locked-Loop with VCO. 280.00/2,00 Gee ee gee ag tex Inverter with CD. Sle er 
CD74HOA049E 296-921 1-5-ND_| Hex inverting Buffer 56 42.32 SN74HOO5DR 296-1190-2-ND | Hex Inverter with OD 225.00/2,500 
CD74HC4049M 296-9212-5-ND | Hex Inverting Buffer .... 5 4 2 SNaDN eAISEe NO Hex Inverter with OD... sy 2 Ge 
CD74HCA050E 296-9213-5-ND | Hex Non-Inverting Buffer . 50 40 30 SN74HOO8D 296-1191-5-ND | Quad 2-Input AND Gate. . LD 2 ee 
D74HC4050M 296-9214-5-ND_| Hex Non-Inverting Buffer . 50 40 30 SN74HO08DR 296-1191-1-ND | Quad 2-Input AND Gate. 40 322 
CD74HC4050M96 296-14529-1-ND]| Hex Non-Inverting Buffer NE 50 40 30 SN74HO08DR 296-1191-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 225.00/2,500 
(CD74HC4050M96. 296-14529-2-ND | Hex Non-Inverting Buffer NEW! 337.50/2,500 SN74HO08N 296-1570-5-ND | Quad 2-Input AND Gate. . 40 320.22 
CO74HCAOS0PWR | 296-9215-1-ND | Hex Non-Inverting Buffer . 50 40 30 SN74HO08NSR 296-12884-1-ND| Quad 2-Input AND Gate. . a) 82 22 
CD74HC4050PWR 296-9215-2-ND_| Hex Non-Inverting Buffer . 280.00/2,000 SN74HO08NSR 296-12884-2-ND} Quad 2-Input AND Gate. 190.00/2,000 
OE ee ee eres SNTAHODEPWR | 296:8210-2ND | Cua 2 Input AND Ge “° 2000/2000. 
Mux/DOMUK 2cccccsacencsabeaaeledéseesbads 16-Dip 50 40 30 a -2-| -Input le. .00/2, 
D74HC4051M 296-9216-5-ND | High Spead CVIOS Logic Analog SN74HC10D 296-8213-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate wm) Be Be 
MUx/DOMUX 2... cecceeseseeeteeteeseeee 16SOC 50 40 30 SN74HC10N 296-8214-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate. MO 32 ee 
CD74HCA051M96 296-14530-1-ND| High Spead CVIOS Logic Analog SN74HCI1D 296-8216-5-ND | Triple 3-Input Pos. AND Gate. Ly 
Mux/Demux NEW!........0.cccccccccee 16S0C 50 40 .30 SN74HCI1N 296-8217-5-ND | Triple 3-Input Pos. AND Gate. Oo 22 
(D74HC4051M96 296-14530-2-ND| High Spead CVIOS Logic Analog SN74HC11NSR 296-12885-1-ND| Triple 3-Input Pos. AND Gate. m0, Se Be 
Mux/Demux NEW!........0.0ccccccccee 16-SOIC 337.50/2,500 SN74HC11NSR 296-12885-2-ND| Triple 3-Input Pos. AND Gate. 190.00/2,000 
CD74HCA051PWR | 296-18031-1-ND| High Speed CMOS Logic Analog SN74HC11PWR 296-13611-1-ND| Triple 3-Input Pos. AND Gate. OMMEEG2 MNO? 
Mux/Demux. -16SOP_ 504080 SN74HC11PWR 296-13611-2-ND| Triple 3-Input Pos. AND Gate. 190.00/2,000 
0D74H04051PWR 296-13031-2-ND Hon Spe MOS Logic Analog iese One OD SN74HC14D 296-1194-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . Li G2 ea 
lux/Demux -16-SO .00/2, SN74HCI4DR 296-1194-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 40 32 22 
CD74HC4052E 296-9217-5-ND | Dual 4-Oh. Analog Mux/Demux -16Dipp 50 40 .30 SN74HC14DR 296-1194-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 225.00/2,500 
CD74HC4052M 296-9218-5-ND_| Dual 4-Oh. Analog Mux/Demux 16SOC 865004030 SN74HCI4N 296-1577-5-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter . EY Oe 
OD74HC4052M96 296-14531-1-ND| Dual 4-Oh. Analog Mux/Demux NE 16-SOC 50 40_—_—30 SN74HCI4NSR 296-12887-1-ND| Hex Schmitt- Trigger Inverter In 
CD74HCA052M96 296-14531-2-ND| Dual 4-Oh. Analog Mux/Demux NEWE.... 16-SOIC 337.50/2,500 SN74HCI4NSR 296-12887-2-ND| Hex Schmitt-Trigger Inverter. 490.00/2,000 
Ceo etareing Wwe 2-Channel Andog Mux/Demux........16Dip 50, 40.30 SN74HC14PWR 296-8234-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 40 32 22 
ee ple 2-Channal Andog Mux/Demux.......16-SC1C SORE SCs SN74HC14PWR 296-8234-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Invert 190.00/2,000 
CD74HC4053M96 296-14532-1-ND| Triple 2-Channel Analog SN74HC2ODR 96-8263-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate 40. 32 2 
Muni Dern MEA Hays sosisansesh svi 16 SOC ESOC SN74HC2ODR 296-8263-2-ND | Dual Te NAND Gate... ~225,00/2,500 
CD74HCA053M96 296-14532-2-ND| Triple 2-Channel Analog SN74HCDON 296-12892-5-ND| Dual 4-Input NAND Gate, Q BD 
ede Ml labile eee Shipetiety SN74HC2ONSR 296-12893-1-ND] Dual 4-Input NAND Gate. 40 32 22 
CD74HCA053PWR | 296-12111-1-ND] Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 50 40 30 SN74HCOONSR PERE OEEOIND | Duel 4 Incut NAND Gate, " 490.00/2,000 
CD74HCA053PWR | 296-12111-2-ND] Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. ... 16-TSSOP 280.00/2,000 Gal enter eee 
Co74HCAOSOMO6 296-9221-1.ND | CICS Programmable SN74HC21D 296-8265-5-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate . wo Be ee 
Divide-by-N Counter .........-.2222e000ee 24-SCP 248 1.98 1.49 SN74HC21N 296-8266-5-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate . 40 Bey 22) 
CDTaHCHOSONOS 296-9221-2-ND | OMIOS Programmable SN74HC21NSR 296-13216-1-ND] Dual 4-Input Positive AND Cate . 40 32 22 
Divide-by-N Counter .......cssssceesseeees 24-SCP 2574,00/2,000 SN74HC21NSR 296-13216-2-ND] Dual 4-Input Positive AND Gate . 190.00/2,000 
CD74HO1060M 296-9222-5-ND | 14-Stage Binary Counter with Oscillator....16-SOP 50.40.30 SN74H27D 296-€298-5-ND | Triple 3-Input NOR Gate. BO ee 
CD74HCA066E 296-14533-5-ND] Quad Bilateral Switch NEWH.........0...- 14Dipp 453627 SN74HC27N 296-12896-5-ND| Triple 3-Input NOR Gate . AO 3222 
CD74HC1066M 296-9224-5-ND | Quad Bilateral Switch... 14-S0P 458627 SN74HC27NSR 296-8299-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate. 40 32 22 
CD74HCAD66M96 296-9224-1-ND | Quad Bilateral Switch 45 OGIN27 SN74HC27NSR 296-8299-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate. 190.00/2,000 
CD74HC4060M96 296-9224-2-ND | Quad Bilateral Switch... 305.00/2,500 SN74HC32D 296-1199-5-ND | Quad 2-Input OR Gate . 40 32.22 
D74HC4067M 296-9225-5-ND | 16-Channel Analog Mux/Demux . 48 3627 SN74HC32DR 296-1199-1-ND | Quad 2-Input OR Gate . MO Be 
CD74HC4067SM96 _| 296-9226-1-ND | 16-Channel Analog Mux/Demux . 48 36.27 SN74HC32DR 296-1199-2-ND_| Quad 2-Input OR Gate . 225,00/2,500 
CD74HC1067SM96__| 296-9226-2-ND | 16-Channel Analog Mux/Demux . 320.00/2,000 (Continued) 
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Tall Digi-Key Price Each als Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
‘SN74HC32DBR 296-8301-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. .. 40 32 22 SN74HCI75PWR 296-8258-2-ND | Quad D-Type Rip-Rop with Gear 252.00/2,000 
SN74HC32DBR 296-8301-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. 190.00/2,000 SN74HC191D 296-8259-5-ND | 4-Bit Synch. Up/Down Binary Counter. 48° «36 (27 
SN74HC32N 296-1589-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 40 32 .22 SN74HC191N 296-8260-5-ND | 4-Bit Synch. Up/Down Binary Counter. 48 36 27 
SN74HC32PWR 296-8302-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 40 32 22 SN74HCI91NSR 296-12890-1-ND| 4-Bit Synch. Up/Down Binary Counter......16-SCP 48 36 .27 
SN74HO32PWR 296-8302-2-ND_| Quad 2-Input OR Gate .. 190.00/2,000 SN74HC191NSR 296-12890-2-ND| 4-Bit Synch. Up/Down Binary Counter......16-SOP 320.00/2,000 
SN74HC42D 296-8331-5-ND | 4-to-10 Line Decoder (1 of 10) . 15 63.50 SN74HC193D 296-8261-5-ND | 4-Bit Synch. Up/Down Counter 
SN74HC42DR 296-8331-1-ND | 4-to-10 Line Decoder (1 of 10) . 68 54 (Dual Gock with Gear).........2.2200c 16-SCP 48 §=.36 27 
SN74HC42DR 296-8331-2-ND | 4-to-10 Line Decoder (1 of 10) . 877.50/2,500 SN74HC193N 296-8262-5-ND | 4-Bit Synch. Up/Down Counter 
‘SN74HC42N 296-8332-5-ND | 4-to-10 Line Decoder (1 of 10) . 63 50 (Dual Cock with Gear)... 48 36 27 
SN7AHC74D 296-1204-5-ND _| Dual D-Type Rip-Rlop ee SN74HC193NSR 296-12891-1-ND| 4-Bit Synch. Up/Down Count 
SN74HC74DR’ 296-1204-1-ND | Dual D-Type Fip-Rop. 32.22 (Dual Qock with Qear)............eeecee 48 S627 
SN74HC74DR 296-1204-2-ND | Dual D-Type Rip-Rop. 225.00/2,500 paairel 7 
SN74HC74DBR 296-8370-1-ND | Dual D-Type Rip-Hop w/Gear & Preset io SNAHCISENSR oe Ne ND vn cakehGa.. conanaaTD 
SN74HC74DBR 296-6370-2 ND) | Dua D-Type Bip op wiGeer & Preset 190.00/2,000 SN74HC240DW 296-8267-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver ... 49 40 «27 
SAVTATIGIEN eee D022 Qual D-Type Hip-Hop widlea & Preset e222 SN74HC240N 296-1580-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 49 40 27 
SNTAHC7ANSR peeee ggg) Oud D- Type Hip-Hop wides & Preset .. Fee SN74HC240PWR 296-8269-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 49 40 27 
SN74HC74NSR 296-8371-2-ND | Dual D-Type Rip-Rop w/Cear & Preset .... 190.00/2,000 ——— 
SN74HO74PWR 296-8372-1-ND | Dual D-Type Fip-Fop with SN74HC240PWR 296-8269-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver 270.00/2,000 
Geer and Preset 32 22 SN74HC241DW 296-8270-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 49° 40 «27 
fg re : ‘ i SN74HC241N 296-8271-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 49 40 27 
re ohana 2 ep sown enaraare SN74HC244DBR 296-8273-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver 49 40 27 
SAPAnCHED 296-8374°5-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate is SN74HC244DBR 296-8273-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 270.00/2,000 
SN74HOS6N 296-8375-5-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate | “40 32 20 SN74HC244DW 296-1196-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 49° «40 (27 
SN74HO86PWR 296-8376-1-ND | Quad 2-lnput EX-OR Cat ‘40 32 «22 SN74HC244DWR 296-1196-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver .. 49° 40 27 
SN74HC86PWR 296-8376-2-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate. . 490.00/2,001 SN74HC244DWR 296-1196-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 270.00/2,000 
SN74HC109D 296-8211-5-ND_| Dual J-K Hip-Hop with Clear and Preset AB 37.26 SN74HC244N 296-1582-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 49° 40 27 
SN74HCIOON 296-8212-5-ND_| Dual J-K Rip-Hop with leer and Preset 46.3726 SN74HC244NSR 296-8274-1-ND_| Tri-State Ootal Buffer/Line Driver 52. 42 29 
SN74HC112D 296-8215-5-ND_| Dual J-K Rip-Flop with Gear and Preset 40 32 24 SN74HC244NSR 296-8274-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 288.00/2,000 
SN74HC112N 296-12121-5-ND| Dual J-K Rip-Flop with Gear and Preset 40 32 24 SN74HC244PWR 296-8276-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 49° 40 «27 
SN74HC125D 296-1192-5-ND | Quad Bus Buffer Gate. 30 82 SN74HC244PWR 296-8276-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 270.00/2,000 
SN74HC125DR 296-1192-1-ND_| Quad Bus Buffer Gate. a SN74HC245DBR 296-8277-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver ... 49° 40 27 
SN74HC125DR 296-1192-2-ND | Quad Bus Buffer Gate. 255.00/2,500 SN74HC245DBR 296-8277-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 270.00/2,000 
SN74HC125DBR 296-8218-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 0. 2 2 SN74HC245DW 296-1197-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver ... 49° 40 27 
SN74HC125DBR 296-8218-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 216.00/2,000 SN74HC245DWR 296-1197-1-ND | Tri-State Cotal Bus Transceiver ... AQ AQ 27 
SN74HC125N 296-1572-5-ND | Quad Bus Buffer Gate........ 3 2 SN74HC245DWR 296-1197-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 270.00/2,000 
SN74HO126D 296-8219-5-ND_| Quad Tri-State Bus Buffer Gate. €) £2 SN74HC245N 296-1584-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 49 40 27 
SN74HCI26DBR 296-8220-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate Ey 62 SN74HC245NSR 296-8278-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver. 52. 42 2 
SN74HC126DBR 296-8220-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 216.00/2,000 SN74HC245NSR 296-8278-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver... 288.00/2,000 
SN74HC126N 296-8221-5-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate. 39 3222 SN74HC245PWR 296-8279-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 49 40 27 
SN74HC126NSR 296-8222-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate. 39 32 ee SN74HC245PWR 296-8279-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 270.00/2,000 
SN74HC126NSR 296-8222-2-ND_| Quad Tri-State Bus Buffer Gate. 216.00/2,000 SN74HC251D 296-8280-5-ND | Tri-State Data Selector/Mux 40. 32. 24 
SN74HC132D 296-8224-5-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In. 39 3222 SN74HC251DBR 296-12894-1-ND | Tri-State Data Selector/Mux. . . 40 32.24 
SN74HC132DBR 296-8225-1-ND_| Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In ck) <a SpRGaED! 7 
SN74HC132DBR 296-8225-2-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt- Trigger In... 216.00/2,000 Oi el Se alee aa Se : ‘9 eae 
SN74HC132N 296-1573-5-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In. 599) 0 ia2ll Vizo Een i : ; i 
SN74HC132PWR 296-8226-1-ND_| Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In 39.3222 a ete eg eae State Data Sdecior/Mux MO awaset 
mga 1 : d é SN74HC251NSR 296-13217-2-ND] Tri-State Data Selector/Mux .. 224.00/2,000 
a =e eee Qui NAND en es I i aR aoe SN74HC253D 296-8281-5-ND | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux. 40.32 24 
SN74HCISSDA Bae HEIN 3 to-8 Linc Decoder/Derax. a @ B SNaHCOSSDER 296-8282-1-ND | Tri-St. Dud 4-1 Line DataSdector/Mux...16-SSOP 40.32.24 
: : ; : AHC253DBR 296-8282-2-ND | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux. .. 16-SSOP 224.00/2,000 
Sancepen Fee AD |Meat ried peewee ees SN74HO253N 296-8283-5-ND | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux.....16Dip 40.32.24 
SNTAHCISSDER DOSBOD ONDE F10-B Line Decoder/Demu BROT OG SN74HC257D 296-8284-5-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux...16-SCP 40 32 24 
a SN74HC257N 296-8285-5-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux....16-Dip 40.32.24 
4HC138N 296-1575-5-ND | 3-to-8 Line ler/Demux . ca 
ae oes ea hea Bios Line neue wally 3 = ‘00 cates 296-8286-1-ND | Tri-St. ed 2-1 Line Data Selector/Mux ... ee 40. 32 24 
SN74HC138NSR 296-12886-2-ND) 3-to-8 Line Decoder/Demux. 216.00/2,000 ’4HC257NSR 296-8286-2-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux ... 16- 224.00/2,000 
SN74HC138PWR 296-8228-1-ND_| 3-to-8 Line Decoder/Demux . &) 62 ea SN74HC257PWR 296-8287-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Line 
SN74HCT38PWR 296-8228-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux . 216.00/2,000 Data Selector/Mux . 40 32.24 
SN74HC139D 296-8229-5-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demultiplexer. ky eae SN74HC257PWR 296-8287-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Li 
SN74HC139N 296-8230-5-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demultiplexer: c) ha Data Selector/Mux ... 224.00/2,000 
SN74HC139PWR 296-8231-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demultiplexer eS) go SN74HC259D 296-8290-5-ND | 8-Bit Addressable Latch . 40 Go 24 
SN74HC139PWR 296-8231-2-ND_| Dual 2-4 Line Decoder/Demultiplexer 216.00/2,000 SN74HC259N 296-8291-5-ND | 8-Bit Addressable Latch . 40 32 24 
SN74HC148D 296-8232-5-ND | 8-to-3 Line Priority Encoder . 40 32.24 SN74HC259NSR 296-12895-1-ND/ 8-Bit Addressable Latch . 40 32 24 
SN74HC148N 296-8233-5-ND | 8-to-3 Line Priority Encoder . 40 32 .24 SN74HC259NSR 296-12895-2-ND | 8-Bit Addressable Latch . 224.00/2,000 
SN74HC151D 296-8235-5-ND | 8-to-1 Line Data Selector/Multiplexer. 45 3 27 SN74HC259PWR 296-8292-1-ND | 8-Bit Addressable Latch . 40.3224 
SN74HCI51N 296-8236-5-ND | 8-to-1 Line Data Selector/Multiplexer: 45° 36 «27 SN74HC259PWR 296-8292-2-ND | 8-Bit Addressable Latch . 224.00/2,000 
SN74HC153D 296-8237-5-ND_| Dual 4-1 Line Data Selector/Mux 45 36.27 SN74HC266D 296-8293-5-ND | Quad 2-Input EX-NOR Gate 
SN74HC153PWR 296-12888-1-ND] Dual 4-1 Line Data Selector/Mux . 5 coer with Qpen-Drain Output... 40.30 
SN74HC153PWR 296-12888-2-ND/ Dual 4-1 Line Data Selector/Mux . 252.00/2,000 SN74HC266N 296-8294-5-ND | Quad 2-Input EX-NOR Gate 
SN74HC153N 296-8238-5-ND | Dual 4-1 Line Data Selector/Mux ... TAD Go nn 27, with Qpen-Drain Output 40.30 
SN74HC157D 296-8239-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer . 45 FOO mNEeY SN74HC273DBR 296-8295-1-ND | Cctal D-Type Fiip-Alop with Gear oom 
SN74HC157N 296-1578-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer . 45 OO umEEe I SN74HC273DBR 296-8295-2-ND | Octal D-Type Rip-Alop with Clear 224.00/2,000 
SN74HCI57NSR 296-8240-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer . 51 CONNEZZ, SN74HC273DW 296-1198-5-ND | Octal D-Type Rip-Alop . 32 24 
SN74HC157NSR 296-8240-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer . 252.00/2,000 SN74HC273DWR 296-1198-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop . cA 
eas oN Poin ae Ser Ba, ae ae - a SN74HC273DWR 296-1198-2-ND | Cctal D-Type Flip-Flop . 224.00/2,000 
it Synch. Binary Counter . a ‘ a = aaa i 
SN74HC163D 296-8245-5-ND | 4-Bit Synch. Binary Counter . 45 36 27 Bae onan eer. eae phos ADR iti Cle oe 
‘SN74HC163N 296-8246-5-ND_| 4-Bit Synch. Binary Counter . 45 36027 SN74HC273NSR 296-8296-2-ND | Cotal D-Type Rip-Hop with Gear 224.00/2,000 
SN74HC163NSR 296-12889-1-ND| 4-Bit Synch. Binary Counter 45 3627 SN74HC273PWR 296-8297-1-ND | Cctal D-Type Rip-Hop with Gear 32 24 
ae ane oo ary a Set pas dean ehs aish a Bee SN74HC273PWR 296-8297-2-ND_| Octal D-Type Hip-Hop with Gear .. 224.00/2,000 
“ol | a 1 ul ister. f “ “ i 
SN74HCI64N 296-8248-5-ND_| 8-Bit Parallel-Cut Serial Shift Register.......14-Dip 45 36.27 tee poet Lett Hh ST otie nes : = = 
SN74HC164PWR 296-14020-1-ND nay NEW Shift i (3 28 oF SN74HC365NSR 296-12897-1-ND| Tri-State Hex Buffer/Line Driver . 39 30 
etssepsiehsotbbrheaeds pTSSCP : ; SN74HC365NSR 296-12897-2-ND| Tri-State Hex Buffer/Line Driver . 346.00/2,000 
SN74HC164PWR 296-14020-2-ND  8-Bit Parallel-Cut Serial Shift i 
: SN74HC367D 296-8305-5-ND _| Tri-State Hex Buffer/Line Driver . 39 30 
Register NEW!.. 252.00/2,000 - 
SN74HC165D 296-8249-5-ND_| 8-Bit Parallel-Load Shift Register 40.32.24 SN/4HC367N 296-8306-5-ND | Tri-State Hex Butfer/Line Driver . 39-30 
= a SN74HC367NSR 296-12898-1-ND| Tri-State Hex Buffer/Line Driver . 39 30 
SN/AHCIGSOR 296-6250 1-ND) | 6-Bit Parale-Load Shift Register WR SN74HC367NSR 296-12898-2-ND| Tri-State Hex Buffer/Line Driver 346.00/2,000 
SN74HC165DR 296-8250-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 270.00/2,500 SN74HC38ED SSRGSTOIND [ee : : punts 
fal = a 4 | Aoi ri-State Hex Buffer/Line Driver . Kc): es 0] 
SN74HC165N 296-8251-5-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 40 32 24 SN74HCSBEN BoE tase NM Tri-State Hex Eutfer/Line Driver mF 
SN74HC165NSR 296-8252-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 40. 2 4 : = : 
SN74HC165NSR 296-8252-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 224,00/2,000 SN74HC373DBR 296-8309-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-TypeLatch...20-SSOP 49.4027 
SNV4HCIGSPWR 296-8253-1-ND_| 8-Bit Paralle-Load Shift Register . 432d SN74HC373DBR 296-8309-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch ...20-SSOP 270.00/2,000 
SN74HC165PWR 296-8253-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register . 224.00/2,000 SN7AHC3730W 296-1200-5-ND  Tri-St. Octal Transparent D-Type Late! 49 40 27 
SN74HC166D 296-8254-5-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 45. 36.27 SN74HC373DWR 296-1200-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Late! 49 40 27 
SN74HCI66N 296-8255-5-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register “5 36S SN74HC373DWR 296-1200-2-ND_| Tri-St. Octal Transparent D-Type Late! 270.00/2,000 
SN74HCI66NSR 296-13214-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 45 36 27 SN74HC373N 296-1591-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latcl i 49 40 (27 
SN74HCI66NSR 296-13214-2-ND| 8-Bit Parallel-Load Shift Register 252.00/2,000 SN74HC373NSR 296-8310-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-‘TypeLatch ....20-SOP 524229 
SN74HC174D 296-1195-5-ND | Hex D-Type Flip-Rop with Clear 4 #36 «27 SN74HC373NSR 296-8310-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. .... 288.00/2,000 
SN74HC174DR 296-1195-1-ND | Hex D-Type Fiip-Hop with Gear 45 36) 27 SN74HC373PWR 296-8311-1-ND | Tri-St. Octal Transp. D-Type Latch....... 20-TSSOP 49 40 .27 
SN74HC174DR 296-1195-2-ND | Hex D-Type Flip-Aop with Clear 305.00/2,500 SN74HC373PWR 296-8311-2-ND_| Tri-St. Octal Transp. D-Type Latch. é 270.00/2,000 
SN74HC174N 296-1579-5-ND_| Hex D-Type Rip-Rop with Clear 45 3627 SN74HC374DBR 296-8312-1-ND | Tri-State Cotal D-Type Rip-lop. . 20-SScP 49407, 
SN74HC174NSR 296-13215-1-ND| Hex D-Type Fip-Fop with Clear 45 36 «27 SN74HC374DBR 296-8312-2-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Aloy 20-SSOP 270.00/2,000 
SN74HC174NSR 296-13215-2-ND | Hex D-Type Flip-Hop with Clear 252.00/2,000 SN74HC374DW 296-1201-5-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Aioy 20-SOC 49 40 .27 
SN74HCI75D 296-8256-5-ND | Quad D- Type Riip-Rop with Gear 4 36 27 SN74HC374DWR 296-1201-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. . 20-SOC 49 40 27 
SN74HCI75N 296-8257-5-ND | Quad D-Type Rip-Rop with Clear 45° 3627 SN74HC374DWR 296-1201-2-ND | Tri-State Cotal D-Type Rip-Hop.. 270.00/2,000 
SN74HC175PWR 296-8258-1-ND_| Quad D-Type Rip-Fop with Gear . 45 3627 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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DIGITAL LOGIC (Continued) 


Meals Digi-Key Price Eachx Tal Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. u 25 100 
SN74HC374N 296-1592-5-ND | Tri-State Cotal D-Type Flip-Flop .... 49 40 27 CD74HCTO8M96 296-14544-1-ND| Quad 2-Input AND Gate NEW! . Ly kt 
SN74HC374NSR 296-8313-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Rlop 2 4289 CD74HCTO8M96 296-14544-2-ND| Quad 2-Input AND Gate NEW: 225,00/2,500 
SN74HC374NSR 296-8313-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .... 288.00/2,000 CD74HCTI0E 296-2086-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate... LY) ge 
SN74HC374PWR 296-8314-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop ... 49 40 27 CD74HCTIOM 296-9247-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate ... 4 2 B 
SN74HC374PWR 296-8314-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop ... 20-TSSOP 270.00/2,000 CD74HCT10M96 296-14545-1-ND| Triple 3-Input NAND Gate NI 40.32.22 
SN74HC377DW 296-9818-5-ND | Octal D-Type Rip-Alop with Cock Enable...20-SCP 40.322 CD74HCTI0M96 296-14545-2-ND| Triple 3-Input NAND Gate NEW! 14-SOIC 225,00/2,500 
SN74HC377DWR 296-9818-1-ND | Cotal D-Type Rip-Alop with Clock Enable...20-SOP 40 32 24 CO74HCTHE 296-2087-5-ND | Triple 3-Input AND Gate... 14Dip 40 32 .22 
SN74HC377DWR 296-9818-2-ND_| Octal D-Type Flip-Rlop with Clock Enable. ..20-SOP 224.00/2,000 CD74HCT11M96 296-9249-1-ND | Triple 3-Input AND Gate . 14S5CP 40 «4.32 
SN74HC377N 296-8316-5-ND | Octal D-Type Rip-Rop with Cock Enable....20-Dip 40.32.24 CD74HCT11M96 296-9249-2-ND | Triple 3-Input AND Gate . 14-SOP 225,00/2,500 
SN74HC393D 296-8317-5-ND_| Dual 4-Bit Binary Counter . 40 3224 OD74HCTI4E 296-2093-5-ND_| Hex Schmitt Trigger Inverter . 14-Dip 40.32.22 
SN74HC393DBR 296-8318-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counter . 40 32 24 QD74HCT14M 296-9253-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 14S0P 40.3222 
SN74HO393DBR 296-8318-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter . 224.00/2,000 D74HCT14IM96 296-14548-1-ND] Hex Schmitt-Trigger Inverte NEW!......14-S0C 40 32.22 
SN74HO393N 296-8319-5-ND | Dual 4-Bit Binary Counter. . 40 32 24 CD74HCT14M96 296-14548-2-ND]| Hex Schmitt-Trigger Inverter NEW! 225,00/2,500 
SN74HO540DWR 296-8333-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Dri 40 32 24 CD74HCT21E 296-9262-5-ND | Dual 4-Input AND Gate 40. 32 22 
SN74HOS40DWR 296-8333-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 224.00/2,000 OD74HCT30E 296-2111-5-ND | 8-Input NAND Gate... 40 132 «a2 
SN74HC540N 296-8334-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver 40 32 24 CD74HCT30M 296-9267-5-ND | 8-Input NAND Gate... 40.32. 22 
Se ee oe ae BS 2 | qc, — |aperiesn lamers ccc ® 2 2 
a es ee é ; : CD74HCT32M 296-12842-5-ND| Quad 2-Input OR Gate 40 32 22 
SN74HO541DWR 296-1202-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 224.00/2,000 CD74HCT32IMI96 296-14555-1-ND| Quad 2-Input CR Gate NEW! ‘40.32 
eae ea anran ieee oa — = a = 2 = CD74HCT32M96 296-14555-2-ND| Quad 2-Input OR Gate NEW! 225.00/2,500 
= al r-\ le er/Line Driver s E = 
SN74HO541NSR 296-13218-2-ND] Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 224,00/2,000 AEE CERES) bela lca 14-0io [COCO 
SN74HO541PWR 296-8335-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 140) 221 24 anyasera scene |e al Neg Flge-Ti fie ese im ; : 
SN74H0541PWR 296-8335-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 224.00/2,000 Flip-Flop with as 14S0P 80 60 45 
SN74HC573ADW 2eAIeOS ENO Thi-Stete Cota D-Type Latch. fy) OD74HCT74E 296-2132-5-ND | Dual D-Type Rip-lop with Set and Reset...14-Dip 40.32.22 
SN74HO573ADWR ‘| 296-1203-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch. 49° «40 (27 CDTaHGT7aM BaSGoSoeA GM Dad Pos Hage Tig. DT 
SN74HO573ADWR ‘| 296-1203-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch. 270.00/2,000 al Pos- Exige Trig. D-Type 
‘ ij 7 Fip-Aop with Set and Reset .............. 14-SOP 40 32 0.22 
SN74HO573AN 296-1596-5-ND | Tri-State Octal D-Type Latch. 49 40 27 coraHcr7ant POR TERTETNG| Duct Po ia DT 
SN74HO573APWR | 296-8338-1-ND | Tri-State Cotal Transp. D-Type Latch 49 40 27 CT74M96 SSARES AH dl Pos- Edge Trig. D Type : 
SN74HOS73APWR | 296-8338-2-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 270.00/2,000 ip-Flop with Set and Reset NEWI.....14-SC1C (iSO 
- CD74HCT74M96 296-14561-2-ND| Dual Pos-Edge-Trig. D-Type 
SN74HO574DW 296-1597-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 49° «40 27 Flp-Flop with Set and Peset NEW SE GURET 
SN74HO574DWR 296-1597-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 49. 40 27 HP-FIOp Wi Ch ue sues 
SN74HC574DWR 296-1597-2-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Fop. 270.00/2,000 CO74HCTB6E 296-2133-5-ND | Quad High Speed 2-Input EX-OR Gate....... 40 32.22 
SN74HC574N 296-1598-5-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Hop 49 40 27 OD74HCTB6M 296-8201-5-ND | Quad High Speed 2-Input EX-OR Gate. ..... 40 32 22 
SN74HC574PWR 296-8339-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Rip-Hop 49 40 27 CO74HCTB6M96 296-8201-1-ND | Quad High Speed 2-Input EX-OR Gate 40 32 22 
SN74HO574PWR 296-8339-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-op .. 270.00/2,00 CD74HCT86M96 296-8201-2-ND | Quad High Speed 2-Input EX-OR Gate 225,00/2,500 
SN74HO590AD 296-8340-5-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counter .. 50. 40. 30 CD74HCTI09E 296-2085-5:ND _| Dual J-K lip-Rop with Set and Reset ... 72 54 A 
SN74HC590ADW 296-8341-5-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counter 50 40 .30 OD74HCT112E 296-9248-5-ND | Dual Neg-Edge-Trig J-K Rip-Aop 
SN74HO590AN 296-1599-5-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counter ... 50 40 30 with Set and Reset .........0cccceseseeeeee 43 34 «26 
SN74HC594DW 296-8342-5-ND _| 8-Bit Shift Register with Output Register . (Sa OOOO) OD74HCT123E 296-2088-5-ND | Dual Retriggerable Monostable 
SN74HC594N 296-8343-5-ND | 8-Bit Shift Register with Output Register . 75 63 50 Multivibrator with Reset ........--..0-2.+++ 46 37 26 
SN74HO595D 296-8344-5-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register. sab 2.36) 27) CD74HCT123M 296-9250-5-ND | Dual Retriggerable Monostable 
SN74HO595DW 296-8345-5-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register. 45° 36 (27 Multivibrator with Reset .. 46 7B 
SN74HO595N 296-1600-5-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register. 45 3627 CD74HCT125E 296-2089-5-ND | Tri-State Quad Buffer .. 46, 9s7 26 
SN74HO623DW 296-8346-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver. 5.20 416 3.51 CD74HCT125M96 296-12829-1-ND] Tri-State Quad Buffer 46 37 26 
SN74HO623N 296-8347-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 520 416 351 CD74HCT125M96 296-12829-2-ND] Tri-State Quad Buffer 297.50/2,500 
SN74HO640DW 296-8348-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 80 60 45 CD74HCT126E 296-9251-5-ND | Tri-State Quad Buffer 46 37 26 
SN74HO640N 296-8349-5-ND | Tri-State Octal Bus Transociver. 80 60 45 CD74HCT126M 296-12830-5-ND| Tri-State Quad Buffer . 46.37 —26 
SN74HOB45DW 296-8350-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 1.05 88 70 CD74HCT126M96 296-14546-1-ND| Tri-State Quad Buffer NEW! 46 «37 «26 
SN74HO645N 296-8351-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 105 88-70 OD74HCT126M96 296-14546-2-ND| Tri-State Quad Buffer NEW! 297.50/2,500 
SN74HO646DW 296-8352-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ... 111 9374 CD74HCT132E 296-2090-5-ND | Quad 2-In NAND Schmitt Trigg 46 «37 «26 
SN74HOB46NT 296-8353-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ..... 111 93.74 CD74HCT132M96 296-12831-1-ND| Quad 2-In NAND Schmitt Trigger Cl ki 23 
SN74HO652DW 296-8354-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register . 1.35 1.13  .90 OD74HCT132M96 296-12831-2-ND | Quad 2-In NAND Schmitt Trigger . 297.50/2,500 
SN74HOB52NT 296-8355-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register . 135 113 .90 CD74HCT138E 296-2091-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 
SN74HO682DWR 296-8356-1-ND_| 8-Bit Magnitude Comparator 3.35 2.69 2.09 Invetting/Nor-Inverting .......:sess-ese+-+- 46 437”~=C 
SN74HO682DWR 296-8356-2-ND_| 8-Bit Magnitude Comparator ... 3800.00/2,000 CO74HCT138M 296-12832-5-ND] 3-8 Line Decoder/Demux 
SN74HO682N 296-8357-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparator 331 265 2.06 Inverting/Non-Inverting ..........c+ce+e+. 46 37 26 
SN74HO684DW 296-8358-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparator 576 461 3.89 CD74HCTI3896 296-14547-1-ND] 3-8 Line Decoder/Demux 
aan eae at ions Comparator ae so 38 Inverting/Non-Inverting NEW! 46.37 —26 
SEBS, ALE ROMA 22: aie CD74HCTIS8M96 | 296-14547-2-ND| 3-8 Line Decoder/Demux 
SN74HO688N 296-8361-5-ND | 8-Bit Identity Comparator... = 243 1.95 1.52 Inverting/Non-Inverting NEW! 297,50/2,500 
SN74HO688PWR 296-8362-1-ND | 8-Bit Identity Comparator 20-TSSCP 2.43 1.95 1.52 y a = 
’ : CD74HCT139E 296-2092-5-ND | Dual 2-of-4 Line Decoder/Demux. 46 «3726 
SN74HO688PWR 296-8362-2-ND | 8-Bit Identity Comparator... 20-TSSCP 2754.00/2,000 
; : CD74HCT147E 296-9252-5-ND | 10-4 Line Priority Encoder 50 40 30 
SN74HC4020D 296-8320-5-ND | 14-Bit Asynchronous Binary Counter 1.33 1.06 .80 OD74HCT151M 296-9254-5-ND | 8-Input Multiplexer 45 36 27 
’4HC4020N 296-8321-5-ND_| 14-Bit Asynch Binary Counter... i 106. = : : : 
av aS a a ynerones aay ae sy 0 OO74HCTIS3E 296-2094-5-ND | Dual 4-Input Multiplexer. 45. 36 27 
SN74HC4040D 296-8322-5-ND | 12-Bit Asynchronous Binary Counter... 48 oon 2h CD74HCT153M 296-9255-5-ND | Dual 4-Input Multiplexer 45 36 27 
SN74HC4040DBR 296-8323-1-ND | 12-Bit Asynchronous Binary Counter 48 336.27 C 5 3 ss ; 
‘ CD74HCT157E 296-2095-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer .... 50 40 .30 
SN74HC4040DBR 296-8323-2-ND | 12-Bit Asynchronous Binary Counter 320.00/2,000 CD74HCTIG1E 296-2096-5-ND h 4-Bit Bi ol 
SN74HC4040N 296-8324-5-ND | 12-Bit Asynchronous Binary Counter 48° «36027 pe sles Fed. sda ree i 3 GF 
SN74HC4040PWR 296-8325-1-ND_| 12-Bit Asynchronous Binary Counter .. 48 36 27 SYIGNONOUS TIES 1s nnrenrersnnnnecenies rp as 2 : 
SN74HC4040PWR | 296-8325-2-ND | 12-Bit Asynchronous Binary Counter... 320.00/2,000 CO/4HCTIGIM ere 250- Ne) serous 4 Bit Binary Counter, isace Me - 
SN74HC4060D 296-8326-5-ND | 14-Stage Asynchronous Binary Counter synchronous Reset. : 36 
pny, ee ee 16SCP 48 36 27 CD74HCT163E 296-12833-5-ND] Presettable Synchronous 16-Dip 45 36 .27 
SN74HCAOGON 296-8209-5-ND | 14-Stage Asynchronous Binary Counter CD74HCTI64E 296-2097-5-ND | 8-Bit Serial-In Parallel-Out Shift Register 50 40 30 
and Oscillator .. 4 #36 «27 CD74HCT164M 296-9257-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register...14-SOP_ 50.40.30 
SN74HC4066D 296-8327-5-ND | Quad Bilateral Analog Switch i i &) CO74HCT164M96 296-14549-1-ND| 8-Bit Serial-In/Parallel-Qut 
SN74HC4066DBR 296-8328-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch 75 63 50 Shift Register NEW!..........-ceecseee: 1480C 50 40 30 
SN74HC4066DBR 296-8328-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch 666.00/2,000 CD74HCT164M96 296-14549-2-ND) 8-Bit Serial-In/Parallel-Out 
SN74HO4066N 296-8329-5-ND | Quad Bilateral Analog Switch we Gs) £9) Shift Register NEW!.................... 14-SO1C 337.50/2,500 
SN74HO4066PWR 296-8330-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch We (1) CD74HCTI65E 296-2098-5-ND | 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Register....16-Dip 50.40.30 
SN74HC4066PWR 296-8330-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch 666.00/2,000 OD74HCT165M 296-9258-5-ND | Asynchronous 8-Bit Parallel-In/Serial-Out 
SN74HC7001D 296-8363-5-ND | Quad AND Gate w/Schmitt-Trigger Input . 123 1.03 .82 Shift Register ......0. eee 16SCP 50 40 30 
SN74HC7001N 296-8364-5-ND | Quad AND Gate w/Schmitt-Trigger Input . 123 103 82 CD74HCT16596 296-14551-1-ND| 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift 
SN74HC7002D 296-8365-5-ND | Quad NOR Gate w/Schmitt-Trigger Input... 188 150 1.13 Register NEWI.........0.c:ccccseeeees 16S0C 50 40 30 
SN74HC7002N 296-8366-5-ND_| Quad NOR Gate w/Schmitt-Trigger Input....14-Dip 1.88 1.50 1.13 CD74HCT165M96 296-14551-2-ND| 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift 
SN74HC7032D 296-8367-5-ND | Quad OR Gate w/Schmitt-Trigger Input 220 1.76 1.32 Register NEWH..........-.-.- 16-SO1C 337.50/2,500 
SN74HC7032N 296-8368-5-ND_| Quad OR Gate w/Schmitt-Trigger Input 220 176 1.32 CD74HCT166E 296-2099-5-ND | 8-Bit Parallel-In Serial-Cut Shift Register....16-Dip 45 36  .27 
HCT Family CD74HCTI66M 296-9259-5-ND | Synchronous 8-Bit Parallel-In/Serial-Out 
CD74HCTOOE 296-2081-5-ND J] Quad 2-Input NAND Gate... 40 32 22 Shift Register : So 89 
CD74HCTI74E 296-2100-5-ND | Hex D-Type Rlip-Rop with Reset. 50 40 30 
oe eM Bee epee ual 2-Input NAND Gete.. ee CD74HCT174M 296-9260-5-ND_| Hex D-Type Flip-Flop with Reset 50.40 30 
CD74HCTOOM96 296-14542-1-ND| Quad 2-Input NAND Gate NEW! 1400 e202) a ype Hiphop wi : : g é 
CD74HCTOOM96 296-14542-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate NEW! 225.00/2,500 OD74HCT174M96 296-12836-1-ND| Hex D-Type Rip-Hop with Reset . 50 40 30 
CD74HCTO2E 296-2082-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate ... 40 ee pe) OD74HCT174M96 296-12836-2-ND| Hex D-Type Fip-Aop with Reset... 337.50/2,500 
CD74HCTORM 296-12825-5-ND| Quad 2-Input NOR Gate. 40322 CD74HCTI75E 296-2101-5-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Reset 50 40 30 
CD74HCTO3E 296-2134-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate with OD. 40. 32D CD74HCT175M96 296-12837-1-ND] Quad D-Type Flip-Flop with Reset . 50 40 30 
CD74HCTO3M96 296-9245-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate with OD. 40 32 2 CD74HCT175M96 296-12837-2-ND| Quad D-Type Flip-Rlop with Reset .... 337.50/2,500 
CD74HCTO3M96 296-9245-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate with OD. 225.00/2,500 OD74HCT191M 296-9261-5-ND | Presettable Synchronous 4-Bit Binary 
CD74HCTO4E 296-2083-5-ND_| Hex Inverter/Buffer ... cy) Tea Up/Down Counter ........:sccecceeeeeeeee 48° «36 «27 
CD74HCTO4M 296-9246-5-ND | Hex Inverter/Buffer ... 40 kee) OD74HCT221M96 296-9263-1-ND | Dual Monostable Multivibrator 
(CD74HCTO4M96 296-14543-1-ND | Hex Inverter/Buffer NEW! £0) 52 #2 With Reset... eececeeeeeeeeeeeeeeees 56 42 32 
CD74HCTO4IM96 296-14543-2-ND| Hex Inverter/Buffer NEW! 225.00/2,500 CD74HCT221M96 296-9263-2-ND | Dual Monostable Multivibrator 
CD74HCTO8E 296-2084-5-ND | Quad 2-Input AND Gate. 40 a2) (22 with Reset.....ceesccceeseeseeeeeseeeeees 16-SOIC 455.00/2,500 
CD74HCT08M 296-12828-5-ND| Quad 2-Input AND Gate. 40. 32 22 (Continued) 
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inl: Digi-Key Price Each TL Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CD74HCT240E 296-2103-5-ND | Tri-St. Inverting Octal Buffer Line Driver. 49° 40 27 D74HCT4520M 296-9285-5-ND | Dual Binary Up-Counter «2.2.2... 16SCP 5040S 80 
D74HCT240M 296-9264-5-ND | Tri-St. Inverting Octal Buffer Line Driver . 49° «40 27 OD74HCT4538E 296-2125-5-ND | Dual Precision Monostable Multivibrator....16-Dip 48 36 27 
CD74HCT241M96 296-12838-1-ND| Tri-State Octal Butfer/Line Driver . . AQ 4027 OD74HCT4538M 296-9286-5-ND _| Dual Retrig. Precision Monostable 
CD74HCT241M96 296-12838-2-ND) Tri-State Octal Butfer/Line Driver .. 270.00/2,000 Multivibrator ..........0cceceeeeeeeeeees 16-SCP 48 36 .27 
CD74HCT243E 296-2145-5-ND | Tri-State High Speed GMOS Logic CD74HCT7046AM 296-9296-5-ND | Phase-Locked Loop with VCO. 
Bus Transceiver 96 80 4 and Lock Detector. 185 1.48 1.11 
CD74HCT244E 296-2104-5-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Driver . 49 40 127; D74HCT40103M 296-9272-5-ND | 8-Stage Synchronous Down Counter. 80 60 45 
D74HCT244M 296-12839-5-ND) Tri-St. Octal Buffer/Line Driver ... 49 40 27 OD74HCT40105E 296-2117-5-ND | 4 Bits x 16 Words FIFO Register. 78 65 52 
CD74HCT244M96 296-14552-1-ND] Tri-St. Octal Buffer/Line Driver NEW!....20-SOC 49 40.27 SN74HCTOOD 296-8377-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14S0CP 40 32 22 
CD74HCT244M96 296-14552-2-ND| Tri-St. Octal Buffer/Line Driver NEW! 270.00/2,000 SN74HCTOON 296-1603-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate .14Dipp 40.32.22 
CD74HCT245E 296-2105-5-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver ... 49 40 27 SN74HCTOOPWR 296-8378-1-ND_| Quad 2-Input NAND Gate 14TSSCP 40.3222 
CD74HCT245M 296-12840-5-ND] Tri-St. Octal Bus Transceiver ... 49° 40 (27 SN74HCTOOPWR 296-8378-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP 190.00/2,000 
CD74HCT245M96 296-14553-1-ND) Tri-St. Octal Bus Transceiver NEW!......20-S0C 49 40 27 SN74HCTO2D 296-8379-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate .. 14 40 32 22 
CD74HCT245M96 296-14553-2-ND) Tri-St. Cctal Bus Transceiver NEW!.......20-SOIC 270.00/2,000 SN74HCTO2N 296-8380-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate . : Oi cone? 
CO74HCT251E 296-2106-5-ND | Tri-State 8-Input Multiplexer ... i 49° 40 27 SN74HCTO4D 296-1205-5-ND | Hex Inverter... 14S0OC 40 32 22 
CO74HCT253E 296-2107-5-ND | Tri-State Dual 4-Input Multiplexer . 45 36.27 SN74HCTO4DR 296-1205-1-ND_| Hex Inverter. 40.32.22 
(CD74HCT253M 296-9265-5-ND | Tri-State Dual 4-Input Multiplexer . Cy 65 27 SN74HCTO4DR 296-1205-2-ND | Hex Inverter. 225.00/2,500 
CD74HCT257E 296-2108-5-ND | Tri-St. Quad 2-Input Mux, Non-Invert Qut...16-Dip 45.36.27 SN74HCTO4N 296-1605-5-ND | Hex Inverter oly 2 ee 
CD74HCT258E 296-2146-5-ND | Tri-State Inverting High Speed QVIOS Logic SN74HCTO4PWR 296-8382-1-ND | Hex Inverter. 40 32 22 
Quad 2-Input Multiplexer 45 36 «(27 SN74HCTO4PWR 296-8382-2-ND | Hex Inverter... 190.00/2,000 
CD74HCT259E 296-2109-5-ND | 8-Bit Addressable Latch ... Agen 4027, SN74HCTO8D 296-8383-5-ND_| Quad 2-Input AND Gate 40.32 22 
OD74HCT273E 296-2110-5-ND_| Octal D-Type Rip-Rlop w/Reset . 45 3627 SN74HCTO8DBR 296-8384-1-ND | Quad 2-Input AND Gate... 40 32 22 
(CD74HCT273M 296-12841-5-ND | Octal D-Type Rip-Flop w/Reset . 45 S627, SN74HCTO8DBR 296-8384-2-ND | Quad 2-Input AND Gate... 190.00/2,000 
CD74HCT273M96 296-14554-1-ND] Cctal D-Type Hip-Hop w/Reset NEW!.... ASU Comme. SN74HCTOSN 296-1606-5-ND | Quad 2-Input AND Gate. 40 32 22 
(CD74HCT273M96 296-14554-2-ND | Octal D-Type Fip-Flop w/Reset NEWI....20-SO1C 252.00/2,000 SN74HCTO8PWR 296-8385-1-ND | Quad 2-Input AND Gate. 40 32 22 
CD74HCT280E 296-2147-5-ND | High Speed CMOS Logic 9-Bit SN74HCTOSPWR 296-8385-2-ND | Quad 2-Input AND Gate. . 190.00/2,000 
Quid/Even Parity Generator/Checker........ 56 4232 SN74HCT14D 296-8391-5-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter . 40 32 ~«22 
CD74HCT299M 296-9266-5-ND | Tri-State 8-Bit Universal Shift Register 72 5A Atl SN74HCT14DBR 296-8392-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. . 40 32 22 
CD74HCT356E 296-2148-5-ND | Tri-State High Speed GMOS Logic SN74HCT14DBR 296-8392-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter... 190.00/2,000 
8-Input Multiplexer/Register ............... 1.08 .90 72 SN74HCT14DGVR 296-8393-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 40 32 .22 
CD74HCT365E 296-2149-5-ND | Tri-State High Speed OVIOS Logic SN74HCTI4DGVR 296-8393-2-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter . 190.00/2,000 
Hex Buffer/Line Driver, Non-Inverting. 48 36 27 SN74HCT14N 296-8394-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 40 to2 ee 
(CD74HCT367E 296-2113-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver ..... 48 36 27 SN74HCT14PWR 296-8395-1-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter . AO 32 22 
(CD74HCT368M 296-9268-5-ND | Tri-St. Inverting Hex Buffer/Line Driver. 48 36 27 SN74HCT14PWR 296-8395-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 190.00/2,000 
CD74HCT373E 296-2114-5-ND | Tri-State Octal Transparent D-Type Latch ...20-Dip 49 40 27 SN74HCT32D 296-1614-5-ND_ | Quad 2-Input OR Gate AO 32 22 
CD74HCT373M 296-12843-5-ND) Tri-State Cotal Transparent SN74HCT32DBR 296-8410-1-ND_| Quad 2-Input OR Gate. ay 2 
D-Type Latch 49 40 27 SN74HCT32DBR 296-8410-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. 190.00/2,000 
(CD74HCT374E 296-2115-5-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Hop 49 40 27 SN74HCT32N 296-1615-5-ND | Quad 2-Input OR Gate. 40 32 22 
(CD74HCT374M96 296-9269-1-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Hop 49 40 27 SN74HCT32PWR 296-8411-1-ND / Quad 2-Input OR Gate . 40 22 22 
CD74HCT374M96 296-9269-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .... 270.00/2,000 SN74HCT32PWR 296-8411-2-ND | Quad 2-Input OR Gate . : 190.00/2,000 
(CD74HCT377M 296-9427-5-ND | Cctal D-Type Rip-op SN74HCT74D 296-1211-5-ND | Dual D-Type Hip-Hop w/Cear & Preset... 14-SOIC 40 32.22 
with Clock Enable 49 40 27 SN74HCT74D 296-1211-2-ND | Dual D-Type Rip-Hop w/ear & Preset... 14-SOIC 225.00/2,500 
(CD74HCT390M 296-9270-5-ND | Dual Decade Ripple Counter. 45° 3627 SN74HCT74DR 296-1211-1-ND | Dual D-Type Rip-Aop. 40 32 22 
CD74HCT393E 296-2116-5-ND | Dual 4-Stage Binary Counter 45 36 27 SN74HCT74N 296-1625-5-ND | Dual D-Type Riip-Rop. . 40 32 22 
CD74HCT393M 296-9271-5-ND | Dual 4-Stage Binary Counter ... CR £3 Ln SN74HCT74PWR 296-8429-1-ND | Dual D-Type Rip-Aop with 
CD74HCT393M96 296-14556-1-ND] Dual 4-Stage Binary Counter NEW! CS 63 Br ear and Preset.......--.1-eseree 14-TSSOP_ 403222 
CD74HCT393M96 296-14556-2-ND | Dual 4-Stage Binary Counter NEW! 305.00/2,500 SN74HCT74PWR 296-8429-2-ND | Dual D-Type Rip-Aop with 
CD74HCTS40E 296-2126-5-ND | Tri-State Inverting Octal Buffer Line Driver Ya ete 190.00/2,000 
CO74HCTS41E 296-2127-5-ND | Tri-State Octal Buffer Line Driver ........... 45 36 27 SN74HCT125D 296-1206-5-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14S0C 39 8222 
(CD74HCT541M 296-9288-5-ND | Tri-State Non-Inverting Octal SN74HCT125DR 296-1206-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 39 oe eee 
Buffer Line Driver ........ccseccccseeeeseee 45° 36 «27 SN74HCT125DR 296-1206-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOC 255.00/2,500 
CD74HCT541M96 296-9288-1-ND | Tri-State Non-Inverting Octal SN74HCTI25N 296-8386-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14Dp 39 32 22 
Buffer Line Driver .......ssesesteeseeeeees 45 3627 SN74HCT138D 296-8387-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 14S0CP 39.8222 
(CD74HCT541M96 296-9288-2-ND | Tri-State Non-Inverting Octal SN74HCT138N 296-1608-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . ..16-Dip 39 32 (22 
Buffer Ling Driver ......c.cccseccoceesesees 252.00/2,000 SN74HCT138PWR 296-8388-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 14TSSCP 89322 
CD74HCT563M 296-9289-5-ND | Tri-St. Octal Transparent Inverting Latch . 45 eu | eal SN74HCT138PWR 296-8388-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 14-TSSOP 216.00/2,000 
CD74HCT564M 296-9290-5-ND | Tri-St. Inverting Octal D-Type Rlip-Rlop. 135 113 .90 SN74HCT139D 296-8389-5-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demultiplexer....16-SOP 39.3222 
CO74HCT573E 296-2128-5-ND_| Tri-State Octal Transparent Latch. . 49 40 27 SN74HCT139N 296-8390-5-ND J Dual 2-to-4 Line Decoder/Demultiplexer.....16-Dip 39 32.22 
(CD74HCT573M96 296-9291-1-ND | Tri-State Octal Transparent Latcl 49 «40 27 SN74HCT139PWR 296-11999-1-ND | Dual 2-to-4 Line — 
CD74HCTS73M96 296-9291-2-ND | Tri-State Octal Transparent Latc! 270.00/2,000 Decoder/Demultiplexer...........-..+++ 16-TSSOP 39 3222 
CO74HCT574E 296-2129-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 49 40 «27 SN74HCT139PWR 296-11999-2-ND | Dual 2-to-4 Line 
CD74HCTS7496 296-9292-1-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Rop 49 40 27 Decoder/Demultiplexer...........-.- -16-TSSOP 216.00/2,000 
OD74HCT574M96 296-9292-2-ND | Tri-State Octal D-Type Hip-Aop .. 270.00/2,000 SN74HCT157D 296-8396-5-ND | Quad 2-to-1 Line Data Selector/Mux . 16SOP 453627 
CD74HCT597E 296-2130-5:ND | 8-Eit Shift Register with Input Storage % 79 «5B SN74HCTIS7N 296-8397-5-ND | Quad 2-to-1 Line Data Selector/Mux . A450 36027 
CD74HCT597M96 296-12844-1-ND| 8-Bit Shift Register with Input Storage 105 88 70 SN74HCT240DW 296-8398-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 49 4027 
CD74HCT597M96 296-12844-2-ND] 8-Bit Shift Register with Input Storage 1137.50/2,500 SN74HCT240N 296-8399-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 49 40.27 
CD74HCTe46M96 296-9293-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop ... 1419374 SN74HCT240NSR 296-12899-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver 52. 42 29 
CD74HCT646M96 296-9293-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop ... 984.00/2,000 SN74HCT240NSR 296-12899-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 288.00/2,000 
(CD74HCT670M 296-9294-5-ND | 4-By-4 Register Fle 473 3.78 294 SN74HCT240PWR 296-13631-1-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 49 40 27 
CD74HCT688E 296-2131-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparator ‘64. 48—~SC«C36 SN74HCT240PWR 296-13631-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 270.00/2,000 
CD74HCT688M 296-9295-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparator 64 48 36 SN74HCT244DBR 296-8400-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 49 40 27 
CD74HCT4020M 296-9273-5-ND | 14-Stage Binary Counter .... 48 36 27 SN74HCT244DBR 296-8400-2-ND _| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 270.00/2,000 
CD74HCT4024M 296-9274-5-ND | 7-Stage Binary Ripple Counter . 48.367 SN74HCT244DW 296-1207-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 49° 40.27 
(CD74HCT4040E 296-2118-5-ND | 12-Bit Binary Counter. 48 (960 27 SN74HCT244DWR 296-1207-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 49 40 27 
CD74HCT4040M96 296-14558-1-ND| 12-Stage Binary Counter NEW! 48 ‘360 27. SN74HCT244DWR 296-1207-2-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 270.00/2,000 
CD74HCT4040M96 | 296-14558-2-ND| 12-Stage Binary Counter NEW! 390.00/2,500 SN74HCT244N 296-1610-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 49 40 27 
CD74HCT4046AM 296-9275-5-ND | Phase-Locked-Loop with VOO.. 50 40 30 SN74HCT244NSR 296-8401-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 52 42 29 
CD74HCT4046AM96 _ | 296-14559-1-ND| Phase-Locked-Loop with VOO NEW! 50 40.30 SN74HCT244NSR 296-8401-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 288.00/2,000 
CD74HCT4046AM96 — | 296-14559-2-ND| Phase-Locked-Loop with VOO NEW! 337.50/2,500 SN74HCT244PWR 296-8402-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 49 40 27 
(CD74HCT4051E 296-2119-5-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux . 50 40 30 SN74HCT244PWR 296-8402-2-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 270.00/2,000 
(CD74HCT4051M 296-9276-5-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux . 50 40 30 SN74HCT245DBR 296-8403-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 49 E40 es 
(CD74HCT4051M96 296-14560-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux NE W! 50 40 30 SN74HCT245DBR 296-8403-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver . 270.00/2,000 
CD74HCT4051M96__| 296-14560-2-ND| 8-Channel Analog Mux/Demux NEW!....16-SOC 337.50/2,500 SN74HCT245DW 296-1208-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 49° 40.27 
(CD74HCT4052E 296-2120-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux . i 50 40 30 SN74HCT245DWR 296-1208-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver AC aC en 
(CD74HCT4052M96 296-9277-1-ND | Dual 4-Channe! Analog Mux/Demux . 50 40 30 SN74HCT245DWR 296-1208-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 270.00/2,000. 
OD74HCT4052M96 —| 296-9277-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux . 337.50/2,500 SN74HCT245N 296-1612-5-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiver Ag 4027 
(CD74HCT4053E 296-2121-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 50 40 .30 SN74HCT245PWR 296-8404-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver .. 49 4027 
(D74HCT4053M 296-9278-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 50 40.30 SN74HCT245PWR 296-8404-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .......... 270.00/2,000 
CD74HCT4053PWR | 296-9279-1-ND | Triple 2-Channal Analog Mux/Demux 50. 40 30 SN74HCT257D 296-8405-5-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux .. 45° 36 27 
CD74HCT4053PWR ‘| 296-9279-2-ND | Triple 2-Channe! Analog Mux/Demux.. 280.00/2,000 SN74HCT257N 296-8406-5-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 45 36 27 
CD74HCT4060M 296-9280-5-ND | 14-Stage Binary Counter with Oscillator. . 50 40 .30 SN74HCT273DBR: 296-8407-1-ND | Octal D-Type Hip-Hop with Qear . AO 3224 
CD74HCT4066M96 —| 296-9281-1-ND | Quad Bilateral Switch. 45.3627 SN74HCT273DBR 296-8407-2-ND _| Octal D-Type Rip-Aop with Gear .. 224.00/2,000 
CD74HCT4066M96__| 296-9281-2-ND_| Quad Bilateral Switch. 305.00/2,500 SN74HCT273DW 296-8408-5-ND | Cctal D-Type Flip-Flop with Gear... 40 3224 
CD74HCTA066E 296-2122-5-ND | Quad Bilateral Switch. 4 36 27 SN74HCT273N 296-1613-5-ND | Cctal D-Type Hip-Aop with Clear 40 32 24 
CD74HCT4094E 296-2123-5-ND | Tri-State, 8-Stage Shift-and-Store SN74HCT273PWR 296-8409-1-ND | Cctal D-Type Rip-Rop with Gear 40 32 24 
Bus Register ... 50 40 30 SN74HCT273PWR 296-8409-2-ND | Octal D-Type Hip-Hop with Gear .. 224.00/2,000. 
(CD74HCT4094M 296-14291-5-ND| Tri-State, 8-Stage SN74HCT373DW 296-8412-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latc! 49 40 27 
Bus Register NEW! 50 40.30 SN74HCT373DWR 296-8412-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latc! 49° 40.27 
(CD74HCT4316E 296-2124-5-ND | Quad Analog Switch .. 56 42 $90) SN74HCT373DWR 296-8412-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latcl 270.00/2,000 
(CD74HCT4511E 296-9282-5-ND | BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/Driver ..... 7 57 43 SN74HCT373N 296-1616-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latc! AQ 40 (27 
CD74HCT4514E 296-9283-5-ND | 4-to-16 Line Decoder/Demux SN74HCT373NSR 296-8413-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. .... 52 42 29 
with Input Latch 225 188 1.13 SN74HCT373NSR 296-8413-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. .... 288.00/2,000 
CD74HCT4520E 296-9284-5-ND | Dual Binary Up-Counter 50.40.30 (Continued) 
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EL Digi-Key Price Each inl Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74HCT373PWR | 296-8414-1-ND | Tri-St. Octal Transp. D-Type Latch....... 49 «40 27 SN74LS161AN 296-1646-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter Pe 56 42 32 
SN74HCT373PWR ‘| 296-8414-2-ND 270.00/2,000 SN74LS161ANSR 296-3660-2-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter . -16-SOP 372.00/2,000 
SN74HCT374DBR 296-8415-1-ND 4 MO OT SN74LS164N 296-1647-5-ND | 8-Bit Shift Register .... 56 4232 
SN74HCT374DBR 296-8415-2-ND | Tri-St. Octal Transp. D-Type Rip-Hop. 270.00/2,000 SN74LS175N 296-1648-5-ND | Quad D-Type Rip-Hop. 48 38 27 
SN74HCT374DW. 296-1209-5-ND _| Tri-State Cctal D-Type Rip-Hop. 49 40 27 SN74LS193N 296-1649-5-ND_| 4-Bit Up/Down Counter... 88 66 50 
SN74HCT374DWR 296-1209-1-ND | Tri-State Octal D-Type Hip-Hop. 49 027 SN74LS240DW 296-1650-5-ND | Octal Buffer/Line Driver 48 36 «27 
SN74HCT374DWR: 296-1209-2-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Alop. 270.00/2,000 SN74LS240N 296-1651-5-ND | Octal Buffer/Line Driver... 48 36 27 
SN74HCT374N 296-1617-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Fip-Rlop 40.27 SN74LS244DW 296-1213-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver 48 36 27 
SN74HCT377DW 296-8416-5-ND | Octal D-Type Hip-Aop with Clock Enable. 360 27 SN74LS244DWR 296-1213-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 48 36 27 
SN74HOT377N 296-8417-5-ND_| Octal D-Type Rip-Rlop with Glock Enable. ... 3627 SN74LS244DWR 296-1213-2-ND_| Tri-State Octal Butfer/Line Driver .. 320.00/2,000 
SN74HCTS40DW 206-8418-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 367 SN74LS244N 296-1653-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 48 236~«OT 
people Pore egegrem| Wt State Octal Buffer/Line Driver oe SN74LS244NSR 296-3676-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 48 36 27 
SN/AHCTEAIOW = age ag Octal Butfer/Line Driver . a Bi SN74LS244NSR 296-3676-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 320,00/2,000 
SN74HCT541N 296-1619-5-ND | Cctal Butfer/Line Driver. ca SN74LS245DW 296-1214-5-ND 48 36.27 
SN74HCT573DBR 296-8420-1-ND_| Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 40.27 SN74LS245DWR 906-1214-1-ND 4% «3627 
SN74HCT573DBR 296-8420-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ... 270.00/2,000 SN74LS245DWR 206-1214-2-ND 320.00/2,000 
SN74HCT573DW 296-1210-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch... 49 40 27 ‘ : pe 
SN74HCTS73DWR | 296-1210-1-ND_| Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch .... 49 40 27 ey peat a se iaibtie ae = 2 
SN74HCT573DWR ~~‘ 296-1210-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 270.00/2,000 SN74LS047N 296-3679-&-ND | BCD to-7-Segment ae iDrive iu SB 
ACTON ESS IEALE NOM! T'S. Octal D Type Transparent Lach. Age SN74LS257BN 296-1656-5-ND_| Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer .........16-Dp 68.51.39 
SN74HCT574DW 296-1622-5-ND_| Tri-State Cotal D-Type Fip-Hop. 49° «40 27 we a - : 
SN74HCTS74N 296-1623-5-ND | Tri-State Cotal D-Type Flip-Hop 49 407 SN74LS266N 296-3681-5-ND | Quad 2-In EX-NOR Gate with OC Oat. 14Dipp «8060S 
Peck _ , SN74LS273N 296-1657-5-ND_| Octal D-Type Flip-Rop . 20-Dip 48 36 27 
SNTIHCTS7APWR | 295.8421-2.ND | Ti'Sate Cad D'TypeFip Hop ® eroaneon | SNv4LSe7eANGR | 296-19222-tND| Quai SALatch ese 60 80 a 
AHCT623DW 296-8422-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver. vie oes ANSR ah : 
—— st fess ae Bas Transedver = = 38 SN74LS368AN 296-3702-5-ND | 6-Bit Butfer/Line Driver 16Dip 76 57 43 
SN74HCT645N 296-8424-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 105 88 .70 SN74LS373DW 296-1659-5-ND | Octal D-Type Latch . 48 36027 
SN74HCT646DW 296-8425-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register . in Gs} SN74LS373N 296-1660-5-ND | Octal D-Type Latch . 48 36027 
SN74HCT646NT 296-8426-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ....24-Dip 1.11 93  .74 SN74LS374DW 296-1661-5-ND | Cctal D-Type Hip-Hop A836 27 
SN74HCT652DW 296-1624-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver/Register...24-SOC 1.35 1.13.90 SN74LS374N 296-1662-5-ND | Octal D-Type Rip-Fop . 48 36027 
SN74HCT6S2DWR _| 296-1624-1-ND_| Tri-State Cotal Bus Transceiver/Register...2450C 1.35 113 90 SN7ALSS77N 296°1863:5:ND! | Octal D-Type Flip-Flop . a) 
SN74HCT652DWR 296-1624-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register. ..24-SOIC 14198.00/2,000 SN74LS393N 296-1665-5-ND | Dual 4-Bit Binary Counter. 92 69 52 
SN74HCT652NT 296-8427-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ....24-Dip 1.35. 1.13.90 SN74LS423N 296-3707-5-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator . 135 143° 90 
HCU Family SN74LS541N 296-1666-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 84 6348 
SN74LS645-1NSR__| 296-13224-1-ND] Tri-State Octal Bus Transceiver 1.98 158 1.19 
Searcy Ee | thee 1 ea SN74LS645-1NSR__| 296-13224-2-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver 2054.00/2,000 
SNVAHCUDAN Bann Hx Inverter i BB SN74LS688N 296-1667-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparator ..... 141 148 94 
SN74HOUO4PWR 296-9821-1-ND_| Hex Inverter 40 32 22 LV Family 
SN74HCU04PWR 296-9821-2-ND_| Hex Inverter... uy 190.00/2,000 SN74LVOOAD 296-1670-5-ND | Quad 2-Input Pos. NAND Gate. .. 46° (37 
HSTL Family SN74LVOOADR 296-1670-1-ND | Quad 2-Input Pos. NAND Gate 46 oy 26 
SAAHSTLI6918DGER] 296-9820--ND ]Sto-18 Bt HSTLtoLVTTL Memory svraLvonabER | 266-9761-LND | Gued 2 Input Pos, NAND Gee 46.37 2 
SNTAST 160180037 CREE 9 tote Cn toANTTTL NG a Hes) C9. ley SN74LVOOADBR 296-3751-2-ND | Quad 2-Input Pos. NAND Gate 252.00/2,000 
‘Address Latch. 9376.00/2,000 SN74LVOOADGVR 296-3752-1-ND | Quad 2-Input Pos. NAND Gate 46°37 ~~ 
St DGGR| 206-15210-11 STLto LVM SN74LVOOADGVR 296-3752-2-ND | Quad 2-Input Pos. NAND Gate 252.00/2,000 
eee eld eek ” Verto Acta [eh SN74LVOOANSR 296-13226-1-ND| Quad 2-Input Pos. NAND Gate. AS Br 
with Input Pullup Resistors ............ 48-TSSCP 7.50 6.00 5.07 SN74LVOOANSR 296-13226-2-ND] Quad 2-Input Pos. NAND Gate. 252.00/2,000 
SN74HSTL16919DGGR| 296-13219-2-ND | 9-to-18 Bit HSTL-to-LVTTL SN74LVOOAPWR 296-3753-1-ND_| Quad 2-Input Pos. NAND Gate 46 786 
Memory Address Latch SN74LVOOAPWR 296-3753-2-ND_ | Quad 2-Input Pos. NAND Gate.... 252.00/2,000 
with Input Pullup Resistors .. i 9876.00/2,000 SN74LVOOARGYR 296-13927-1-ND]| Quad 2-Input Pos. NAND Gate NEW! 46 37 «26 
SN74HSTL162822DGGR] 296-9822-1-ND | 14-to-28 Bit HSTL-to-LVTTL Memory — SN74LVOOARGYR 296-13927-2-ND| Quad 2-Input Pos. NAND Gate NEW! .....14-QAN 126.00/1,000 
Address LatCh......c.ccsccecseeecsssees 64-TSSCP 8.00 6.40 5.40 SN74LV02AD 296-1671-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate. . 14S80C 60 45 34 
SN74HSTL162822DGGR| 296-9822-2-ND | 14-to-28 Bit HSTL-to-LVITL Memory SN74LV02ADBR 296-3754-1-ND_| Quad 2-Input NOR Gat 14SscP_ 604584 


Address Latch......cccsccccceseeers 64-TSSOP 10000.00/2,000 SN74LVO2ADBR 296-3754-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate... 14-SSCP 400.00/2,000 
LS Family SN74LVO2ARGYR 296-13928-1-ND| Quad 2-Input NOR Gate NEW!. 140F(N 604584 
SN74LSOON 296-1626-5-ND_] Quad 2-Input Positive NAND Gate. 3930 Savers paar haat aaah NOR Gate NEW! ie 200 0 i 300 
SN74LSOONSR 296-3616-2-ND_| Quad 2-Input Positive NAND Gate. 224.00/2,000 SN74LVD4ADER Ba REENEN Hex ec, a3 ep BS 
SN74LSOOPSR 296-13220-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 32.24 Zils TNS i E : 
SN74LSOOPSR 296-13220-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 224.00/2,000 SN74LV04ADBR 296-3755-2-ND | Hex Inverter . 252.00/2,000 
SN74LS02N 296-1627-5-ND_| Quad 2-Input NOR Gate ... 3627 ean eet hae uate a be one aa 
SN74LS02NSR 206-3618-2-ND_| Quad 2-Input NOR Gate 224.00/2,000 IADGVR | inverter. 00/2, 
SN74LS04D 296-1628-5-ND | Hex fev: 7 32. 24 SN74LVO4APWR 296-3757-1-ND | Hex Inverter. 46 «37 «26 
SN74LSO04N 296-1629-5-ND | Hex Inverter .. 22. 24 SN74LVO4APWR 296-3757-2-ND | Hex Inverter... 252.00/2,000 
SN74LS05D 296-1630-5-ND | Hex Inverter with OC Output . 32 24 SN74LVO4ARGYR 296-13920-1-ND| Hex Inverter NEW! 4 37 (26 
SN74LSO5N 296-1631-5-ND_| Hex Inverter with OC Output. 32 24 SN74LVO4ARGYR 296-13929-2-ND| Hex Inverter NEW!............. wes 126,00/1,000 
SN74LS07D 296-3626-5-ND_| Hex Buffer/Driver with HV Output . 6 22 SN74LVO5ADGVR 296-14313-1-ND| Hex Inverter with OD Out NEW! .14TVSOP 604534 
SN74LS07DBR 296-3627-1-ND | Hex Buffer/Driver with HV Output . 65 (52 SN74LVOSADGVR 296-14313-2-ND) Hex Inverter with OD Out NEW! 400.00/2,000 
SN74LS07DBR 296-3627-2-ND | Hex Buffer/Driver with HV Output . 692.00/2,000 SN74LVOSADR 296-3758-1-ND_| Hex Inverter with OD Out ... 60 45 34 
SN74LSO7NSR 296-3628-1-ND | Hex Buffer/Driver with HV Output . 65 52 SN74LVOSADR 296-3758-2-ND | Hex Inverter with OD Out 487.50/2,500 
SN74LS07NSR 296-3628-2-ND_| Hex Buffer/Driver with HV Output . 692.00/2,000 SN74LVO5APWR 296-3759-1-ND | Hex Inverter with OD Out 60 45 34 
SN74LS08D 296-1632-5-ND | Quad 2-Input AND Gate. 3224 SN74LVO5APWR 296-3759-2-ND | Hex Inverter with OD Out ... 400.00/2,000 
SN74LS08N 296-1633-5-ND | Quad 2-Input AND Gate. 32 24 SN74LVO6ADBR 296-3760-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver w/CD Ou 60 45 34 
SN74LS10N 296-1634-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate. . 32 24 SN74LVO6ADBR 296-3760-2-ND_| Hex Inverter Butfer/Driver w/OD Out...... 400.00/2,000 
SN74LS14D 296-1212-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 36027 SN74LVO6ADGVR 296-3761-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver w/OD Out.....14-TVSOP 604534 
SN74LS14DR 296-1212-1-ND _| Hex Schmitt-Trigger Inverter 3627 SN74LVO6ADGVR 296-3761-2-ND | Hex Inverter Butfer/Driver w/OD Out......14-TVSOP 400.00/2,000 
SN74LS14DR 296-1212-2-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverter 305.00/2; eel SN74LVO6ADR 296-3762-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver w/CD Ou 60 45 34 
SN74LS14N 296-1643-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 36 SN74LVO6ADR 296-3762-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver w/CD Ou 487.50/2,500 
San eee Ne ao pina Nae eae = 2 SN74LVO6APWR 296-3763-1-ND_| Hex Inverter Butfer/Driver w/OD Out.....14-TSSOP_ 604534 
- sex nput e. F Ei 2] 
SEIN | 88USEND [Siar VOOR Pe aed 
SN74LS32N 296-1658-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 32 24 SN74LVO7ADR 296-3764-1-ND | Hex Butfer/Driver with OD Qut 60 45 34 
SN74LS38N 296-1664-5-ND | Quad 2-Input NAND Buffer : 39 30 SN74LV07ADR 296-3764-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out 487.50/2,500 
SN74LSA7N 296-3712-5-ND _| BCD to 7-Segment Decoder/ Driver 1 1.00.80 SN74LV07ADBR 296-3765-1-ND_| Hex Buffer/Driver with OD Out .. 60 4534 
po oipp eis 296-19223-1-ND| BCD to 7 Segment Decoder/ Driver kay ep eo SN74LVO7ADBR 296-3765-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out .. 400.00/2,000 
SN74LSA7NSR 296-13223-2-ND | BCD to 7 Segment Decoder/Driver .. 1064.00/2,000 SN74LV07ADGVR BOB 3 7ERENDI| Hex Buffar/Driver with OD Out a a BA 
SN7ALS748N 296-1668-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop 40 32.24 SN74LVO7ADGVR _| 296-3766-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out ~~ 400.00/2,000 
SN74LS86AN 296° 1669-5: ND) | Quad 2-Input EX OR Gate . sO ge Be SN74LVO7APWR 296-3767-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out 60 4534 
SN74LS92D 296-3747-5-ND_ | Divide-by- Twelve Counter . 133 1.06 .80 SN74LVO7APWR 296-3767-2-ND | Hex Butfer/Driver with OD Out ROR Da 
SN74LS92NSR 296-13225-1-ND | Divide-by-Twelve Counter . 1.33 1.06  .80 ss ee 
SN74LS92NSR 296-13225-2-ND | Divide-by-Twelve Counter . 1378,00/2,000 SN7ALVOBAD 296-1673-5-ND | Quad 2-Input AND Gate. . 460 37 6 
: SN74LVO8ADBR 296-3768-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 46 37 «26 
SN74LS93N 296-3750-5-ND_ | 4-Bit Binary Counter... 7.06 80 SNaLVOBADER Bae eI Gund 2 
; 3-2. -Input AND Gate 252.00/2,000 
SN74LS122N 296-3639-5-ND _| Retriggerable Monost: 42 32 
eee ; : SN74LVO8ADGVR 296-3769-1-ND | Quad 2-Input AND Gate. 46 37 «26 
SN74LS122NSR 296-13221-1-ND | Retriggerable Monostable Multivibrator A2 32 SN74LVOBADGVR 296-3769-2-ND | Quad 2-I AND Cat 252.00/2,000 
SN74LS122NSR 296-13221-2-ND | Retriggerable Monostable Multivibrator 372.00/2,000 ae Input e. satu 
SN74LS123D 296-1635-5-ND | Dual Monostable Multivibrator.. ome, SN74LVO8APWR 296-3770-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 4 of 
SN74LST23N 296-1636-5-ND | Dual Monostable Multivibrator . 36.27 SN74LVO8APWR 296-3770-2-ND | Quad 2-Input AND Gate. . 252.00/2,000 
SN74LS1254D 296-1637-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer.. 36027 SN74LVO8ARGYR 296-13930-1-ND| Quad 2-Input AND Gate NEW! 46 37 «26 
- r i SN74LVO8ARGYR 296-13930-2-ND| Quad 2-Input AND Gate NEW: .14-CRN 126.00/1,000 
SN74LS125AN 296-1638-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer . 36 27 
SN74LS138N 296-1639-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 36 27 SN74LV10AD 296-3771-5-ND_| Triple 3-Input NAND Gate. 46 376 
SN74LS139AN 296-1640-5-ND_| Dual 2-4 Line Decoder... 36 27 SN74LV10ADR 296-3771-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate Ae BT 88 
SN74LST45N 296-1641-5-ND | BOD-To-Decimal Decoder/Driver 63 48 SN74LV10ADR 296-3771-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 297.50/2,500 
SN74LS148N 296-3651-5-ND | 8-3 Line Priority Encoder .. 78 62 SN74LV10ADBR 296-3772-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 46 37 «26 
SN74LS151N 296-1644-5-ND | 8-1 Data Selector/Multiplex A232 SN74LV10ADBR 296-3772-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate... . 252.00/2,000 
SN74LS157N 296-1645-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer . #2 32 SN74LV10ADGVR 296-3773-1-ND _| Triple 3-Input NAND Gate..............++ 14-TVSOCP 46376, 
SN74LS157NSR 296-3659-2-ND_| Quad 2-1 Line Data Selector/Mux ... 372,00/2,000 (Continued) 
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EL Digi-Key Price Each TA Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVIOADGVR 296-3773-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate. . = 252.00/2,000 SN74LV132ADGVR _| 296-3778-1-ND | Quad NAND Gate ... 50 40.30 
SN74LV10APWR 296-9824-1-ND | Triple 3-Input NAND Gat 46 37 «6 SN74LV132ADGVR | 296-3778-2-ND | Quad NAND Gate 280.00/2,000 
SN74LV10APWR 296-9824-2-ND | Triple 3-Input NAND Gat 252.00/2,000 SN74LV132APWR | 296-3779-1-ND_| Quad NAND Gate 50 40 30 
SN7ALV11ADBR 296-9825-1-ND | Triple 3-Input AND Gate. 60 45 34 SN74LV132APWR | 296-3779-2-ND | Quad NAND Gate 280.00/2,000 
SN74LV11ADBR 296-9825-2-ND_| Triple 3-Input AND Gate. 400.00/2,000 SN74LV138AD 296-1676-5-ND | 3-8 Decoder/Demultiplexer . 50.40 30 
SN74LVITADGVR 296-9826-1-ND | Triple 3-Input AND Gate 60 45 34 SN74LV138ADR 296-1676-1-ND | 3-8 Decoder/Demultiplexer . 50. 40 «30 
SN7ALV11ADGVR 296-9826-2-ND | Triple 3-Input AND Gate 400.00/2,000 SN74LV138ADR 296-1676-2-ND | 3-8 Decoder/Demultiplexer . 337.50/2,500 
SN7ALV11ADR 296-9827-1-ND | Triple 3-Input AND Gate 60 45 34 SN74LV138APWR | 296-3780-1-ND | 3-8 Decoder/Demultiplexer . 50 40 30 
SN74LV11ADR 296-9827-2-ND | Triple 3-Input AND Gate 487.50/2,500 SN74LV138APWR | 296-3780-2-ND_| 3-8 Decoder/Demultiplexer . 280.00/2,000 
SN74LV11APWR 296-9828-1-ND | Triple 3-Input AND Gate ... 60 45 34 SN7ALV138ARGYR _| 296-13933-1-ND] 3-8 Decoder/Demultiplexer NE 50 40 30 
SN74LVITAPWR 296-9828-2-ND | Triple 3-Input AND Gate 400.00/2,000 SN74LVI38ARGYR | 296-13933-2-ND] 3-8 Decoder/Demultiplexer NE 140.00/1,000 
SN7A4LV14AD 296-1678-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 46 37) SN74LV139AD 296-1677-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer . 50 40 30 
SN7A4LV14ADR 296-1678-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 46 37) 6 SN74LV139ADBR 296-3781-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 50 40 30 
SN74LV14ADR 296-1678-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 297.50/2,500 SN74LV139ADBR 296-3781-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 280.00/2,000 
SN74LV14ADBR 296-3783-1-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter. A St SN74LV139APWR __| 296-3782-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer.. 50 40 30 
SN74LVI4ADBR 296-3783-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter... 252.00/2,000 SN7ALVI39APWR _| 296-3782-2-ND_ | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer... 280.00/2,000 
SN7A4LV14ADGVR 296-3784-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter a SN74LVI39ARGYR —_ | 296-13934-1-ND] Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer NEW ... 50 40 30 
SN74LV14ADGVR: 296-3784-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 252.00/2,000 SN74LV139ARGYR ‘| 296-13934-2-ND] Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer NEW! 140.00/1,000 
SN74LV14APWR 296-3785-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 46 37 SN74LV157ADBR 296-9830-1-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux.. 88 66 50 
SN74LV14APWR 296-3785-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter ... 7 252.00/2,000 SN74LV157ADBR 296-9830-2-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 586.00/2,000 
SN74LVI4ARGYR 296-13905-1-ND | Hex Schmitt- Trigger Inverter NEW! a oT 2 SN74LVI57ADGVR | 296-9831-1-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux. 88.66 (C50 
SN7ALV14ARGYR 296-13935-2-ND| Hex Schmitt-Trigger Inverter NEW! 126.00/1,000 SN74LV157ADGVR | 296-9831-2-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux. 586.00/2,000 
SN74LV20AD 296-3794-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate... 60 45 34 SN74LV157ADR 296-9832-1-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 88 66 50 
SN74LV20ADR 296-3794-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate 60 45 34 SN74LV157ADR 296-9832-2-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 715.00/2,500 
SN74LV20ADR 296-3794-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate... 487.50/2,500 SN74LV157APWR _| 296-9833-1-ND_| Quad 2-1 Line Data Selector/Mux. 88 66 50 
SN74LV20ADBR 296-9838-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate .. 60 45 3A SN74LVI57APWR | 296-9833-2-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux. 586.00/2,000 
aiveoAnal SeeeeiNe oe Hines Nae ae af Oe SN74LV161ADBR 296-12342-1-ND| 4-Bit Synch. Binary Counter... . 88 66 50 
JADGVR : -Input e. : ‘ : SN74LV161ADBR 296-12342-2-ND| 4-Bit Synch. Binary Counter 586.00/2,000 
ev ormyaateritt peeing ae iba NaND, ae ai O20 SN74LV161ADGVR | 296-12343-1-NDJ 4-Bit Synch. Binary Counter 88 66 50 
JAPWR - a npul Cyn : E : SN74LV161ADGVR__| 296-12343-2-ND] 4-Bit Synch. Binary Counter 586.00/2,000 
SN74LV20APWR 296-3796-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate... 400.00/2,000 SN7ALVI61ADR 296-13227-1-ND| 4-Bit Synch. Binary Counter 88.66 «50 
oe | — Dua arot pa ee ; 60 oo es SN74LV161ADR 296-13227-2-ND| 4-Bit Synch. Binary Counter 715.00/2,500 
-! -Input le. 50/2, SN74LV161APWR | 296-12344-1-ND] 4-Bit Synch. Binary Counter 88 66 50 
I IALER Spier NR ae Pika a aS . 60 eee a SN74LV161APWR 296-12344-2-ND) 4-Bit Synch. Binary Counter . . 586.00/2,000 
ADBR a -Inpu e.. .00/2, SN74LV163ADBR 296-12345-1-ND| 4-Bit Synch. Binary Counter... 88 66 50 
SN74LV21ADGVR 296-3799-1-ND | Dual 4-Input AND Gate . 60 45 34 SN74LV163ADBR 296-12345-2-ND] 4-Bit Synch. Binary Counter: 586.00/2,000 
SN74LV21ADGVR 296-3799-2-ND | Dual 4-Input AND Gate . 400.00/2,000 SN74LV163ADGVR _| 296-12346-1-ND] 4-Bit Synch. Binary Counter 88 66 50 
SNelACWn ee ae a pier ie ee : 60 wea pat SN74LV163ADGVR ‘| 296-12346-2-ND) 4-Bit Synch. Binary Counter 586.00/2,000 
APWR 4 npul le. .00/2, SN74LV163ADR 296-11666-1-ND| 4-Bit Synch. Binary Counter . . 88 66 50 
SN74LV27ADR 296-3813-1-ND_| Triple 3-Input NOR Gate 60 _45__—34 SN74LV163ADR 296-11666-2-ND| 4-Bit Synch. Binary Counter .. 715.00/2,500 
SN74LV27ADR 296-3813-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate ... 487.50/2,500 SN74LV163APWR 296-12347-1-ND| 4-Bit Synch. Binary Counter 88 «66S 
SN74LV27ADBR 296-3814-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate 60 454 SN74LV163APWR 296-12347-2-ND| 4-Bit Synch. Binary Counter .. 586.00/2,000 
SN74LV27ADBR 296-3814-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate 400.00/2,000 SN74LV163ARGYR —_| 296-13936-1-ND] 4-Bit Synch. Binary Counter NEW! 96 72 54 
SN74LV27ADGVR 296-3815-1-ND_| Triple 3-Input NOR Gate 60 45 SN74LV163ARGYR | 296-13936-2-ND] 4-Bit Synch. Binary Counter NEW!.. 319.00/1,000 
ea Soe Triple Input we ae we x cee SN74LV164AD 296-1680-5-ND | 8-Bit Parallel-Cut Serial 
APWR 3 E Tiple 3-Input e... : : : Shift Register.........ecceseeeeteeeeees 80.60.45 
SNVALVA2AD | 2964686.5/ND | Glas 2 Input Postve CR Gate ees | Se viewcen eae) Si Pass On Sata 
3 - : : : : Shift Register...........ceceeeeeeeees 80 60 45 
SN74LV32ADBR 296-3817-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 46 37 ADBR pi Bi i 
SN74LV32ADBR 296-3817-2-ND_| Quad 2-Input Positive OR Gate. 252.00/2,000 SNAEMICA Bees TeiceND, | & Sinae., ee ee 532.00/2,000 
SN74LV32ADGVR 296-3818-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate ... 46. (37 «— SN74LV164ANSR 296-13228-1-ND| 8-Bit Parallel-Cut Serial 
SN74LV32ADGVR 296-3818-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate . 252.00/2,000 Shift Register ........c.ccscccecseseseeeees 80 60 45 
SN74LV32ANSR 296-13232-1-ND]| Quad 2-Input Positive OR Gate . en ANEA ND! 8-5; 7 i 
SN74LV32ANSR 296-13282-2-ND] Quad 2-Input Positive OR Gate. 252.00/2,000 NAICS a eee Tov Rajeer oe Seen 14-S0P 532.00/2,000 
SN74LV32APWR 296-3819-1-ND_| Quad 2-Input Positive OR Gate . 46 37 = SNTALVIG4APWR | 296-3788-1-ND | 8-Bit Parallel-Out Said 
SN74LV32APWR 296-3819-2-ND_| Quad 2-Input Positive OR Gate .. 252.00/2,000 Shift Register........ccccccscesceeeeeee 14TSsCP 8060s 
SN74LV32ARGYR 296-13941-1-ND| Quad 2-Input Positive OR Gate NE 46 37 26 SN74LV164APWR 296-3788-2-ND | 8-Bit Parallel-Qut Serial 
Sv earGin ae yee Quai i a eer OR Gate NE a eed a Shift Register..........-ceccceeeeeees 14-TSSCP 532.00/2,000 
SN74LV74ADBR 296-3844-1-ND_| Dual D-Type Fip-Fop 40 32 24 Saiean nae aes a eee rer aa Pale ie at 1650? oS 
SN74LV74ADBR 296-3844-2-ND | Dual D-Type Fip-Aop ... 224.00/2,000 Register NEW!..........000..:00e 16-TVSOP 80 60 .45 
SN74LV74ADGVR 296-9842-1-ND | Dual D-Type Rip-Fop. 40 32 24 ADGVR ND! 8-Bi i 
SN74LV74ADGVR 296-9842-2-ND | Dual D-Type Rip-Rop. 224.00/2,000 SNAP NISD pees ee Oe NEW m 46-TVSOP 532.00/2,000 
SN74LV74APWR 296-3846-1-ND | Dual D-Type Rip-Rop. 40 32 24 : oo ate 
SN74LVIG5APWR | 296-3790-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register........16-TSSCP 80 60 45 
SNVALV AAP eaesseac.eNom| Dua D-Type Hip-Hop. eee 000) SN74LVI65APWR | 296-3790-2-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register . 532,00/2,000 
SN7ALV74ARGYR 296-13953-1-ND| Dual D-Type Rip-Hop NE AB 38D SN74LVI65ARGYR _| 296-13937-1-ND| 8-Bit Parallel Load Shift Register NEW! 86 65 (49 
SN74LV74ARGYR 296-13953-2-ND/ Dual D-Type Rip-Hop NE 133.00/1,000 SN74LV165ARGYR | 296-13937-2-ND] 8-Bit Parallel Load Shift Register NEW! 286.00/1,000 
SN74LV86AD 296-1693-S-ND_| Quad 2-Input EX-OR Gate. . 40 32.24 SN74LV166ADBR 296-9834-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 0 
SN74LV86ADBR 296-14320-1-ND| Quad 2-Input EX-OR Gate NE 40 32 24 - pede : : : 
SNVALVBBADER 296-14320-2-ND | Quad 2-Input EXOR Gate NEW! 224 00/2,000 SN74LV166ADBR 296-9834-2-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register... 666.00/2,000 
: SN74LV166ADGVR | 296-9835-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 75 63 50 
SN7ALV86ADGVR | 296-14321-1-ND| Quad 2-Input EX-OR Gate NEW! Oe ee SN74LVI66ADGVR | 296-9835-2-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 666.00/2,000 
SN7ALV86ADGVR | 296-14321-2-ND] Quad 2-Input EX-OR Gate NEW! 224,002,000 SN74LV166ADR 296-9836-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 75 63 50 
SN74LVB6APWR 296-14322-1-ND| Quad 2-Input EX-OR Gate NEW! 40 3224 SN74LV166ADR 296-9836-2-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register “ 812.50/2,500 
SN74LV86APWR 296-14322-2-ND] Quad 2-Input EX-OR Gate NEW! 224.00/2,000 d aan : 
SN74LV123ADGVR _| 296-12991-1-ND| Dual Retrig. Monostable Multivibrator Ace Comnne7, SN7ALVIB6APWR =| 296-9837-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register .. HS) a) 
SN74LV166APWR __| 296-9837-2-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 666.00/2,000 
SN74LV123ADGVR 296-12991-2-ND| Dual Retrig. Monostable Multivibrator 320.00/2,000 SN74LV174AD 296-3791-5-ND | Hex D-Type Rip-A ith Oi 64 48 36 
SN74LV123ADR 296-9829-1-ND 48 3627 : ype ip Hop willy tea ; : 
SPAIN SAAD can aehanasty SN74LV174APWR | 296-3792-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear . 64 48 36 
SNVALVICGADWA — eeetaeaaeTINS fy eS Ge SN74LV174APWR _| 296-3792-2-ND_| Hex D-Type Flip-Flop with Clear .... 426.00/2,000 
SN74LV123APWR _| 296-3774-2-ND _| Dual Retrig. Monostable Multivibrator . .. 16-TSSOP 320.00/2,000 Sean a rea Bree Aloreo wath Gag ” 3 ie = 
SNPALVIZ3ARGYR = ESbAISoS TaN MIE edict ieon 1e-cen ae SN74LVI75ANSR —_| 296-13229-2-ND| Quad D-Type Fip-Fop with Gear 586.00/2,000 
svavizaram |2-1009-2N0 Dhara Hamat Ce. ee ae 
Multivibrator NEWI.......... 160.00/1,000 ype TPP eas: tee 
SN7A4LV125AD 296-1674-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 50 40 30 SN74LV221AD 296-3801-5-ND | Dual Monostable Multivibrator. .. 1.20 1.00 .80 
SN74LVI25ADBR | 296-14314-1-ND] Tri-State Quad Bus Buffer Gate NEW... 50 40.30 edt 296-3801-1-ND | Qual Monostable Multivibrator ted ed ae 
SN7ALVI25ADBR_ | 296-14314-2-ND| Tri-State Quad Bus Buffer Gate NEW! 280.00/2,000 SN7ALV221ADR 296,380)72:-ND)}) Dual Monostable Multivibrator Heengee es) 
SN74LV125ADGVR | 296-3775-1.ND | Tri-State Quad Bus Butfer Gate... EORIRAO ASO SN74LV221 ANSR 296-12473-1-ND] Dual Monostable Multivibrator 1.20 1.00 .80 
SN74LVIZSADGVR «| 296-3775-2.ND | Tri-State Quad Bus Butfer Gato 280.00/2,000 SN74LV221 ANSR 296-12473-2-ND| Dual Monostable Multivibrator 1064.00/2,000 
SN74LV125APWR 296-3776-1-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 150) 17.40/70 SN74LV240ADBR 296-3802-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver... 48 3627 
SN74LVI25APWR __| 296-3776-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 280.00/2,000 SN74LV240ADBR 296-3802-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 320.00/2,000 
SN74LV125ARGYR —_ | 296-13982-1-ND| Tri-State Quad Bus Buffer Gate NE 50 40 30 SN74LV240ADGVR | 296-3803-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver BB) es etl 
SN74LV125ARGYR | 296-13932-2-ND| Tri-State Quad Bus Buffer Gate NE 140.00/1,000 SN7ALV240ADGR | 296-3803-2 ND | Tri-State Octal Butfer/Driver Seneeeey 
SN74LV126AD 296-14315-5-ND| Tri-State Quad Bus Buffer Gate NEW! 50 40 30 SN74LV240ADW 296-1683-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 82 
SN74LV126ADGVR__| 296-14191-1-ND| Tri-St. Quad Bus Buffer Gate NEW! 50 40.30 SN74LV240APWR | 296-12348-1-ND] Tri-State Cctal Buffer/Driver 48 «3627 
SN7ALVI26ADGVR _| 296-14191-2-ND] Tri-St. Quad Bus Buffer Gate NEW! 280.00/2,000 SN74LV240APWR =| 296-12348-2-ND) Tri-State Octal Buffer/Driver 320.00/2,000 
SN74LV126ADR 296-14021-1-ND) Tri-St. Quad Bus Buffer Gate NEW! 50 40 30 SN74LV244ADBR 296-3804-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 48 3627 
SN74LV126ADR 296-14021-2-ND| Tri-St. Quad Bus Buffer Gate NEW! 337.50/2,500 SN74LV244ADBR 296-3804-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .. 320.00/2,000 
SN74LV126APWR 296-12992-1-ND| Tri-St. Quad Bus Buffer Gate .... 50 40 .30 SN74LV244ADGVR 296-3805-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver .. 48. 367 
SN74LV126APWR _| 296-12992-2-ND] Tri-St. Quad Bus Buffer Gate . 280.00/2,000 SN74LV244ADGVR __| 296-3805-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 320.00/2,000 
SN74LV132AD 296-1675-5-ND | Quad NAND Gate... 50 40.30 SN74LV244ADW 296-1684-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 48 ou er 
SN74LV132ADR 296-1675-1-ND | Quad NAND Gate... 50 40 30 SN74LV244ANSR 296-13230-1-ND] Tri-State Octal Buffer/Driver 48 36 27 
SN74LV132ADR 296-1675-2-ND | Quad NAND Gate... 337.50/2,500 SN74LV244ANSR 296-13230-2-ND| Tri-State Octal Buffer/Driver 320.00/2,000 
SN74LV132ADBR 296-3777-1-ND | Quad NAND Gate. 50 40 .30 SN74LV244APWR 296-3806-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 48 OOMEer 
SN7ALV132ADBR 296-3777-2-ND_| Quad NAND Gate... 280.00/2,000 (Continued) 
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Lb lb Digi-Key Price Each ives Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
SN74LV244APWR 296-3806-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 320.00/2,000 SN74LV4040ADGVR | 296-3822-1-ND | 12-Bit Async. Binary Counter . 1.20 1.00 80 
SN7ALV244ARGYR | 296-13938-1-ND | Tri-State Cotal Buffer/Driver NEW! 56 42 32 SN74LV4040ADGVR | 296-3822-2-ND | 12-Bit Async. Binary Counter . 1064.00/2,000 
SN74LV244ARGYR —_| 296-13938-2-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver NE W!. 186.00/1,000 SN74LV4040APWR | 296-3824-1-ND | 12-Bit Async. Binary Counter . 1.20 1.00 80 
SN74LV245ADBR 296-3807-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 3627 SN74LV4040APWR | 296-3824-2-ND | 12-Bit Async. Binary Counter . 1064.00/2,000 
SN74LV245ADBR 296-3807-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 320.00/2,000 SN74LV4040ARGYR __ | 296-13944-1-ND| 12-Bit Async. Binary Counter 1.32 110 88 
SN74LV245ADGVR 296-3808-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 36 27 SN74LV4040ARGYR =| 296-13944-2-ND | 12-Bit Async. Binary Counter NEW! 585.00/1,000 
SN74LV245ADGVR 296-3808-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 320.00/2,000 SN74LV4051ADBR 296-3825-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux. . 7 63 50 
SN74LV245ADW 296-1685-5-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiver . 36 27 SN74LV4051ADBR 296-3825-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux. 666.00/2,000 
SN74LV245AGQNR ‘| 296-12091-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. Eo Lay SN74LV4051ADGVR | 296-3826-1-ND_| 8-Qhannel Analog Mux/Demux .. 7 63 50 
SN74LV245AGONR __| 296-12091-2-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver. 160.00/1,000 SN74LV4051ADGVR _| 296-3826-2-ND_| 8-Channel Analog Mux/Demux .. 666.00/2,000 
SN74LV245ANSR 296-13231-1-ND | Tri-State Cctal Bus Transceiver. SOT SN74LV4051ADR 296-3827-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 7% 63 50 
SN74LV245ANSR —_| 296-13231-2-ND | Tri-State Cctal Bus Transceiver. 320.00/2,000 SN7ALV4051ADR 296-3827-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 812.50/2,500 
SN74LV245APWR 296-3809-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver ... 36. «27 SN74LV4051AN 296-3828-5-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 7% 68 50 
SN74LV245APWR | 296-3809-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver... 320.00/2,000 SN7ALVADBTAPWR  [ESGge Bee gies & Channa Analog Mux/Demun DE Se 
SN7ALV245ARGYR _| 296-13939-1-ND| Tri-State Oct Bus Transceiver NE 4232 SN/ALVAOSIAPWR__EZesSeezeaNB| @ Channel Anctog Mux/Demnux . B66: 00/2, 000 
SN7ALV245ARGYR | 296-13939-2-ND] Tri-State Octal Bus Transceiver NE 186.00/1,000 SNTALVAOSIARGYR | 296-19945-1-ND] 8-Ohannel Anelog MuvDemux NEWA.....1-GN 84 70 56 
Coen fe a‘ SN74LV4051ARGYR — | 296-13945-2-ND| 8-Channel Analog Mux/Demux NEW!.....16-CFN 372.00/1,000 
SNALN2 TOADS eae hea Ca Tyre Rip Fiop with Geer . Selene SN74LV4052ADGVR | 296-12706-1-ND| Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 7 63 50 
SATAN TSADER Beets O29 D Type Rip Hop with Gee. Be ee SNALVAOB2ADGVR | 296-12706-2.ND| Dual 4-Channel Analog Mun/Damu.. “_ 666.00/2,000 
SN74LV273ADGVR__| 296-3810-1-ND | Cctal D-Type Rip-lop with Clear . 9 72 5A SN74LVAQ52AN BeeeeOW Dud 4. Chand An ae MuwDan mS Sy 
SN74LV273ADGVR _| 296-3810-2-ND_| Cctal D-Type Flip-Flop with Clear . 638.00/2,000 ee zt : : 
SN7ALVE7BADW 296-3811-5:NDi | Octal D-Type Flip Flop with Gl mess SN74LV4052APWR | 296-3831-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 75 63 50 
ype OP ean ee ; : : SN74LV4052APWR | 296-3831-2-ND_| Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 666.00/2,000 
SN74LV273APWR 296-3812-1-ND | Cctal D-Type Rip-Rlop with Clear . 96 72 54 SN7ALV4052ARGYR | 296-13946-1-ND| Dual 4-Channel Analog Mux/ 
SN74LV273APWR 296-3812-2-ND_| Cctal D-Type Rip-Rlop with Clear . 638.00/2,000 Demux NEW! 1¢CRNN 84 70 56 
SN74LV273ARGYR —_| 296-13940-1-ND | Cctal D-Type Rip-Alop with Gear NEW!...20-CFN 81.6854 wigeurao 
SN74LV273ARGYR _| 296-13940-2-ND | Cctal D-Type Rip-Hlop with Gear NEWI...20-CFN 359.00/1,000 SNALVAOS2ARGTR an pete tirana eee 372.00/1,000 
SN7ALV367ADGVR _| 296-13491-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 105 88 70 “3830. Tole 2- 
SNTALVGG7ADGVR | 296-13491-2:ND| Tri-State Hex ButeLine Diver 962,002,000 | S\raLvossapwe | 2963856-11ND | Tple2.Ohannd Anelog Mo/Demux 63 5 
SN7ALV67APWR =| 296-12350-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver OS eee Cole) SN74LV4053APWR | 296-3833-2-ND_| Triple 2-Channdl Analog Mux/Demux..... 650.00/2,000 
SN74LV367APWR 296-12350-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver ... 932.00/2,000 SN74LV4053ARGYR | 296-13947-1-ND] Triple 2-Channal Analog Mux/ 
SN74LV373ADBR 296-14317-1-ND | Tri-State Octal D-Type Demux NEW!. 84 70 56 
Transperent Latch NEW. ........++.-.- 20-SSOP ESSEC? SN74LV4053ARGYR | 296-13947-2-ND || Triple 2-Channdl Analog Mux/ 
SN74LV373ADBR 296-14317-2-ND | Tri-State Octal D-Type Demux NEW!....... 372.00/1,000 
Transparent Latch NEWI............... 20-SSOP 320.00/2,000 SN74LV4066ADR 296-3834-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch . 7 63 50 
SN74LV373ADW 296-1687-5-ND tisae Date Dee 20-scc foe SN74LV4066ADR 296-3834-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch . 812.50/2,500 
ransparent Latch ......0.60cceeeeeeeees : : ! SN74LV4066AN 296-3835-5-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 7 63 50 
SN74LV373AGQNR | 296-12092-1-ND) Tri-State Octal D-Type SN74LV4066APWR | 296-3836-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch . Vi ee) 
Transparent Latch.......--++--+11ee 20-BGA 483627 SN74LV4066APWR | 296-3836-2-ND_| Quad Bilateral Analog Switch . 666.00/2,000 
SN74LV373AGONR —_| 296-12092-2-ND | Tri-State Cctal D-Type SN74LV4066ARGYR | 296-13948-1-ND| Quad Bilateral Analog Switch NE 84.70 «56 
Transparent Latch..........0cccceeceeeee 20-BGA 160.00/1,000 SN74LV4066ARGYR | 296-13948-2-ND] Quad Bilateral Analog Switch NEW! 14-CFN 372.00/1,000 
SN74LV373APWR 296-14318-1-ND | Tri-State Cctal D-Type SN74LV161284DGGR_| 296-1215-1-ND_| 19-Bit Bus Interface. 3.04 243 1.89 
Transparent Latch NEW! ............- 20-TSSCP 483627 SN74LV161284DGGR_ | 296-1215-2-ND | 19-Bit Bus Interface. 3442.00/2,000 
SN74LV373APWR 296-14318-2-ND | Tri-State Cctal D-Type SN74LV161284DL 296-1679-5-ND | 19-Bit Bus Interface. 3.04 243 1.89 
Transparent Latch NEW!............. 20-TSSOP 320.00/2,000 SN74LV161284DLR —_ | 296-3786-1-ND | 19-Bit Bus Interface. 3.04 243 1.89 
SN74LVB73ARGYR __ | 296-13942-1-ND | Tri-State Cotal D-Type SN74LV161284DLR__| 296-3786-2-ND_| 19-Bit Bus Interface. 1721.00/1,000 
Transparent Latch NEW! . 48 BOO ney LVC Family 
SNANSOARGYR aca tee DTP Tea SN74LVCIGOODBVR | 296-9845-1-ND J 2-Input NAND Gate... Ly ey 
ransperent Lac NE WT 60.00/1,000 SN74LVCIGOODBVR | 296-9845-2-ND | 2-Input NAND Gate. 270.00/3,000 
SN74LV374ADBR 296-12553-1-ND| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 4.36 OF SN7ALVCICOODCKR | 296-9846-1-ND | 2-Input NAND Cai 40. 32 22 
SN74LV374ADBR 296-12553-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 320.00/2,000 SN74LVC1GO0DOKR | 296-9846-2-ND | 2-Input NAND Gate. . 270.00/3,000 
SN74LV374ADW 296-1688-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Hip-Hop. A8 ESOMmEe!, SN74LVCIGOOYEAR — | 296-14022-1-ND] Single 2-Input Pos. NANI 
SN74LV374AGQNR: 296-12093-1-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Aop 48 336. 27 Gate NEW!....0. 0.0... c cece cccec ee eeee 5-DSBGA 39 ky pe 
SN74LV374AGONR ‘| 296-12093-2-ND| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 160.00/1,000 SN74LVCIGDOYEAR | 296-14022-2:ND| Single 2-Input Pos. NAND 
SN74LV374APWR 296-3820-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop CE Sey Gate NEW! sc cscecccccccceeecee 5-DSBCA 306.00/3,000 
SN74LV374APWR 296-3820-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop ... 320.00/2,000 SN74LVCIGOOYZAR —_ | 296-14023-1-ND] Single 2-Input Pos. NAND 
SN74LV374ARGYR _| 296-13943-1-ND | Tri-State Cotal D-Type Rip-Hop NEW! 48 36 27 Gate NEWI..0.. oo ccceeecceteesceees S-DSBGA 39 32 22 
SN74LV374ARGYR —_| 296-13943-2-ND| Tri-State Octal D-Type Flip-Aop NEW! 160.00/1,000 SN74LVCIGOOYZAR —_ | 296-14023-2-ND] Single 2-Input Pos. NAND 
SN74LV393ADBR 296-12351-1-ND| Dual 4-Bit Binary Counter . 7 63 50 Gate NEW! eee ceeececeeeeeees 5-DSBGA 306.00/3,000 
SN74LV393ADBR 296-12351-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter . 666.00/2,000 SN74LVCIGOOYZPR | 296-14353-1-ND] Single 2-Input Pos. NAND 
SN7ALV393ADGVR _| 296-13233-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counter. . 7% 63 50 189) 32) i22 
SN74LV393ADGVR __| 296-13233-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 666.00/2,000 SN74LVCIGOOYZPR | 296-14353-2-ND 
SN74LV393ADR 296-11664-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 7 63 50 kd 306.00/3,000 
SN74LV393ADR 296-11664-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter... 812.50/2,500 SN74LVC1G02YEAR __ | 296-14024-1-ND] Single 2-Input Pos. NOR Gate NEW! eo eee 
SN74LV393ANSR 296-14192-1-ND| Dual 4-Bit Binary Counter NEW! 7 63 50 SN74LVCIGO2YEAR | 296-14024-2-ND| Single 2-Input Pos. NOR Gate NEW!. 306.00/3,000 
SN74LV393ANSR 296-14192-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter NEW! 14-SO1C 666.00/2,000 SN74LVC1G02YZAR 296-13249-1-ND| Single 2-Input Pos. NOR Gate ... - DSBGA .39 poee eee 
SN74LV393APWR 296-11643-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counter... 7 63 50 SN74LVC1G02YZAR _ | 296-13249-2-ND] Single 2-Input Pos. NOR Gate 306.00/3,000 
SN74LV393APWR 296-11643-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter... 666.00/2,000 SN74LVCIGO4YEAR | 296-13250-1-ND} Single Inverter Gate. 39 32) 22 
SN74LV540ADGVR ‘| 296-14319-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 96 72 54 SN74LVC1GO4YEAR _| 296-13250-2-ND| Single Inverter Gate. 306.00/3,000 
SN74LVS540ADGVR _| 296-14319-2-ND| Tri-State Octal Buffer/Driver NEW. 638.00/2,000 SN74LVCIGO4YEPR | 296-14354-1-ND] Single Inverter Gate NE’ my ay 
SN74LV540ADWR | 296-3837-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 96 7254 SN74LVCIGD4YEPR | 296-14354-2-ND| Single Inverter Gate NEW! 306.00/3,000 
SN74LVS40ADWR | 296-3837-2-ND | Tri-State Cotal Buffer/Driver . 638,00/2,000 SN7ALVCIGDAYZAR | 296-14025-1-ND| Single Inverter Gate NE WI aD 82 22 
SN74LV541 ADBR 296-3838-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 96 72 54 Navel nee poate ae ivale en ne wi < See oon 
SN74LV541ADBR 296-3838-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 638.00/2,000 ees nye Nae ee : : : 
SN7ALV541ADW 296-1689-5-ND_| Tri-State Cctal Buffer/Driver . 9 72 5A SN7ALVCIGD4YZPR | 296-14355-2-ND) Single Inverter Gate NEW! 306.00/3,000 
SN74LVS41APWR __| 296-13700-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .... 9 72 5A SN7ALVCIGD6DBVA | 296-8483-1-ND Seecheuput Driver Seteae A 
SN74LV541 APWR 296-13700-2-ND| Tri-State Octal Buffer/Driver .. 638.00/2,000 ‘ : : : 
SN74LV541ARGYR | 296-13949-1-ND | Tri-State Octal Butffer/Driver NEW: 81 685A SNANCIGOSDEN [a oaaeag| one tare Gul Sayan) 
SN7ALVS541ARGYR —_| 296-13949-2-ND | Tri-State Cotal Buffer/Driver NEW! 20-CFN 359.00/1,000 PUT os satiate ace 
SN74LV573ADBR 296-3839-1-ND_| Tri-State Cctal D-Type Latch . 4 36° 27 SN74LVCIGO6DOKR | 296-8484-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver w/OD Output...SC70-5 403222 
SN74LVC1GD6DOKR | 296-8484-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver w/OD Output ...SC70-5 270.00/3,000 
SN7ALVS73ADBR =| 296-3839-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch . $20.00/2,000 SN74LVCIGO6YEAR — | 296-14292-1-ND]| Single Inverter Buffer/Driver w/CD 
SN74LV573ADW 296-1690-5-ND | Tri-State Cotal D-Type Latch. 48 3627 Output NEWE eco ccccsscesesecessees 5DSBGA .39.««32Ss«i 
SN74LV573ADWR 296-1690-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch. A836 27 YEAR 14500: ; 
SN74LV573ADWR | 296-1690-2-ND_| Tri-State Cotal D-Type Latch. 320.00/2,000 Save oe Ce aa Sera NEW! ae ee aa 5-DSBCA erAGT EGTA 
SN74LVS73AGQNR | 296-12094-1-ND| Tri-State Octal Transparent D-Type Latch...20-BGA 48.36.27 ENTALVCICOGYZAR | 396-12856-1-ND] Single Inverter Buffer/Driver wiCD : 
SN7ALV573AGONR —_| 296-12094-2-ND | Tri-State Octal Transparent Bie Latch....20-BGA 160.00/1,000 Output NEW! «o.oo ccsccccssesseseeeee 5-DSBGA 39 32 22 
SN7ALVS73APWR =| 296-3840-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch... Oe Oe SN74LVCIGO6YZAR —_| 296-14356-2-ND] Single Inverter Buffer/Driver w/OD 
SN74LV573APWR 296-3840-2-ND_| Tri-State Cctal D-Type Latch. . 320.00/2,000 Output NEW! «ose. escescesee 306.00/3,000 
SNZALVS73ARGYR | 296-13950-1-ND] Tri-State Octal D-Type Latch NE 20QN 48 36 27 SN74LVC1G07DBVR __| 296-8485-1-ND_| Single Buffer/Driver with OD Output 40.32.22 
SN74LVS73ARGYR __| 296-13950-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch NE 20-CFN 160.00/1,000 SN7ALVCIGO7DBVR | 296-8485-2-ND | Single Buffer/Driver with OD Outpu 270.00/3,000 
SN74LV574ADW 296-1691-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Hip-Flop. 48 36027 SN74LVC1GO7DOKR | 296-8486-1-ND | Single Butfer/Driver with OD Qutpu £) 82 
SN74LVS74AGQNR | 296-12095-1-ND | Tri-State D-Type Rip-Rop . 48 36 27 SN74LVC1GO7DOKR | 296-8486-2-ND | Single Buffer/Driver with OD Output .. 270.00/3,000 
SN74LVS74AGQNR ‘| 296-12095-2-ND | Tri-State D-Type Rip-Hop . 160.00/1,000 SN74LVCIGO7YEAR | 296-13251-1-ND] Single Butfer/Driver with OD Qutput . ke Oo 
SN74LV574APWR 296-12285-1-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Fop .. 48 367 SN74LVCIGO7YEAR _ | 296-13251-2-ND]| Single Butfer/Driver with OD Output 306.00/3,000 
SN74LV574APWR 296-12285-2-ND | Tri-State Cotal D-Type Rip-Alop .. 320.00/2,000 SN74LVCIGO7YZAR | 296-14026-1-ND} Single Buffer/Driver with OD 
SN74LVS74ARGYR | 296-13951-1-ND 483627 Output NEW! oo... .cecececeeeeeeteeeee 5-DSBGA 3932.22 
SN7ALV574ARGYR ‘| 296-13951-2-ND 160.00/1,000 SN74LVC1GO7YZAR | 296-14026-2-ND] Single Buffer/Driver with OD 
SN74LV594ADBR 296-3841-1-ND | 8-Bit Shift Register w/Cutput Register . (06) 72) 4 Output NEW! 2.2.2.2... 306.00/3,000 
SN74LV594ADBR 296-3841-2-ND | 8-Bit Shift Register w/Cutput Register . 638.00/2,000 SN74LVC1G08DOKR _| 296-11602-1-ND] Single 2-Input Pos. AND Gate Lhe 
SN74LV595APWR 296-3843-1-ND_| Tri-State 8-Bit Shift Register... 96 72 4 SN74LVCi1G08DOKR | 296-11602-2-ND] Single 2-Input Pos. AND Gate 270.00/3,000 
SN7ALV595APWR 296-3843-2-ND_| Tri-State 8-Bit Shift Register... 638.00/2,000 SN74LVC1GO8YEAR —_ | 296-12474-1-ND] Single 2-Input Pos. AND Gate cy ea 
SN7ALV595ARGYR —_| 296-13952-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register NE' 81 6854 SN74LVCIGO8YEAR —_ | 296-12474-2-ND| Single 2-Input Pos. AND Gate .. 306.00/3,000 
SN7ALVS595ARGYR _| 296-13952-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register NEW! 359.00/1,000 SN74LVCIGO8YEPR | 296-14357-1-ND| Single 2-Input Pos. AND Gate NEW! ky (EB 
SN74LV4040ADBR —_| 296-3821-1-ND | 12-Bit Async. Binary Counter .. 120 1.00 .80 SN74LVC1GO8YEPR _ | 296-14357-2-ND| Single 2-Input Pos. AND Gate NEW. ...5-DSBGA 306.00/3,000 
SN74LV4040ADBR _| 296-3821-2-ND_| 12-Bit Async. Binary Counter .. 1064.00/2,000 (Continued) 
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Tl Digi-Key Price Each inl Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 ~=100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
SN74LVC1GO8YZAR | 296-13252-1-ND| Single 2-Input Pos. AND Gate .. ESO WEN G2 ue ee?) SN74LVC2GD0YZAR | 296-14034-2-ND) Dual 2-Input Positive NAND 
SN74LVC1GO8YZAR _ | 296-13252-2-ND] Single 2-Input Pos. AND Gate ... 306.00/3,000 Gate NEW!........ eo. 507.00/3,000 
SN74LVC1GO8YZPR | 296-14358-1-ND] Single 2-Input Pos. AND Gate NEW!....5-DSBGA 39.32.22 SN74LVC2G02DCTR _ | 296-13259-1-ND/ Dual 2-Input Positive NOR Gate . 48° 36 27 
SN74LVCIGO8YZPR | 296-14358-2-ND| Single 2-Input Pos. AND Gate NEW! 306.00/3,000 SN74LVC2G02DCTR _ | 296-13259-2-ND] Dual 2-Input Positive NOR Gate. 468.00/3,000 
SN74LVCIGI4YEAR _ | 296-13037-1-ND| Single Schmitt-Trigger Inverter ... ko 62 SN74LVC2G02DCUR _| 296-13260-1-ND| Dual 2-Input Positive NOR Gate. 483627 
SN74LVCIGI4YEAR | 296-13037-2-ND| Single Schmitt-Trigger Inverter ... 306.00/3,000 SN74LVC2GD2DOUR | 296-13260-2-ND| Dual 2-Input Positive NOR Gate. . 468.00/3,000 
SN74LVCIGI4YEPR | 296-14362-1-ND| Single Schmitt-Trigger Inverter NEW! ..5-DSBGA 39.32.22 SN74LVC2G02YEAR | 296-13731-1-ND) Dual 2-Input Positive NOR Gate . 52. 3930 
SN74LVCIGI4YEPR | 296-14362-2-ND] Single Schmitt-Trigger Inverter NEW! ..5-DSBGA 306.00/3,000 SN7ALVC@2GD2YEAR | 296-13731-2-ND Dual 2-Input Positive NOR Gate . 507.00/3,000 
SN7ALVCIGI4YZAR | 296-13038-1-ND| Single Schmitt-Trigger Inverter .......... ESO G2 22 SNPALVC2CD2Y ZAR ISON) Qual 2-Input Positive NCR 
SN74LVCIGI4YZAR _ | 296-13038-2-ND| Single Schmitt-Trigger Inverter ... 306.00/3,000 GAS NEWT, nis -iasavieinniessness S-DSBGA PEER OA oS eco 
SN7ALVCIGI4YZPR | 296-14363-1-ND| Single Schmitt-Trigger Inverter NEW!..5-DSBGA 39.32 SNZALVC2CIZYZAR ee CNEW — BER 
* -2- ‘1 Tri i ; ers i i 
SNPALVCIGI4YZPR | 296-14363-2-ND| Single Schmitt-Trigger Inverter NEW! ..5-DSEGA 306.00/3,000 envacveccoapeve |EseMeceteMnl tact inverter Coase Lote sce 
SN74LVCIGI7DBVR__ | 296-11933-1-ND] Single Schmitt-Trigger Buffer ............ SOr235 40 32 22 
SN74LVCIGI7DBVR | 296-11933-2-ND| Single Schmitt-Trigger Buffer .. . 270.00/3,000 SN7ALV2COADEVR (290 19201 2,ND) Dual Inverter Gete 468.00/3,000 
‘ ; : SN7ALVC2GD4DCKR __| 296-13262-1-ND] Dual Inverter Gate... 48 86. 
SN74LVC1G17DOKR__ | 296-11934-1-ND| Single Schmitt-Trigger Buffer .SC70-5 40 32.22 
SN74LVCIGI7DOKR | 296-11934-2-ND| Single Schmitt-Trigger Buffer SC70-5 270.00/3,000 SNTALVCZCOADCKR  |(290719262-2,ND)) Dual Inverter Cate. .. 468.00/3,000 
‘ ae SN74LVC2GD4YEAR | 296-13732-1-ND] Dual Inverter Gate 52. 3930 
SN74LVC1G32DBVR__ | 296-9847-1-ND | Single 2-Input Positive-OR Gate $0235 40 32 22 SN74LVCOGD4YEAR _|'996412720.2.ND| Dud Inverter Gato cmenaera 
SN74LVC1G32DBVR__ | 296-9847-2-ND | Single 2-Input Positive-OR Gate SOT-23-5 270.00/3,000 SN7ALVCOGD4YZAR|1296!17344ND| Dud Invater Cato me ey ee 
SN74LVC1G32DCKR__ | 296-9848-1-ND | Single 2-Input Positive-OR Gate .-SC70 RAR 32) 22 SN74LVCoGD4YZAR (129613733. 2.ND| Dud Inverter Cat  aunnt’ 
SN74LVC1G32DCKR _ | 296-9848-2-ND _| Single 2-Input Positive-OR Gate .- C70 270.00/3,000 : ee es = 
= 4 SN74LVC2GD6DBVR | 296-13492-1-NDJ Dual Inverter Buffer/Driver 
SN74LVC1G32YEAR —_ | 296-13039-1-ND| Single 2-Input Positive-OR Gate. Ss. 2 2 with Coen-Drain Output sor236 48 «867 
SN74LVC1G32YEAR _ | 296-13039-2-ND] Single 2-Input Positive-OR Gate. .. 306.00/3,000 sn7aLvcecospevr | 296-13492-2-ND] Dud Inverter Bater/Diver i i : : ; 
SN74LVC1G32YZAR __ | 296-14028-1-ND] Single 2-Input Positive-OR with Qpen-Drain Qutput.....-.cs+.seeee SOT-23-6 468.00/3,000 
Gate NEWE. «sesso cesses eeseees S-OSBCA (C7 oe SN74LVC2GO6DOKR | 296-13493-1-ND] Dual Inverter Buffer/Driver 
SN74LVC1G32YZAR __ | 296-14028-2-ND] Single 2-Input Positive-OR with Qpen-Drain Qutput sc706 48 36 «27 
Gate NE IVT sbiciaseat des isi SS SHG,OUS, 000 SNTALVCOGDEDOKR[296-13493-2ND| Dual Inverter Buffer/Drive =—=SOS” ; ; 
SN74LVC1G32YZPR _| 296-14365-1-ND| Single 2-Input Positive-OR with Qpen-Drain Qutput 468,00/3,000 
Gate NEW!. 39 «32 aaa oa 
ALVC2GO6YEAR | 296-13734-1-ND] Dual Inverter Buffer/Dr 
SN7ALVCIG32YZPR__ | 296-14365-2-ND| Single 2-Input Positive. eee sas Math Chas brah Ou oie heed SS 8 
Gate NEWI......... Beasts enste its oe 306.00/3,000 SN74LVC2GO6YEAR | 296-13734-2-ND] Dual Inverter Buffer/Driver 
SN74LVC1G57YEAR __| 296-14293-1-ND| Config. Multiple-Function Gate NEW! 20 92 oe with Qpen-Drain Output... 507.00/3,000 
SN74LVCIG57YEAR | 296-14293-2-ND| Config. Multiple Function Gate NEW!...6-DSBGA 306.00/3,000 SN74LVCOGD6YZAR | 296-13735-1-ND) Dual Inverter Buffer/Driver 
SN74LVCIG58YEAR | 296-14294-1-ND| Multiple Function Gate NEW! . SS 2 2 with Qpen-Drain Output ......0.ccsees.e: 52 39 ~—«30 
SN74LVCIG58YEAR | 296-14294-2-ND| Multiple-Function Gate NEW! 306.00/3,000 SN74LVC2GD6YZAR _ | 296-13735-2-ND) Dual Inverter Buffer/Driver 
SN74LVCIGB6DBVR_—_| 296-13253-1-ND| Single Bilateral Analog Switch 40. 92 22 with Qpen-Drain Output... 507.00/3,000 
SN74LVCIG66DBVR | 296-13253-2-ND | Single Bilateral Analog Switch 270.00/3,000 SN74LVC2GO07DBVR__| 296-13494-1-ND] Dual Buffer/Driver 
SN74LVCIGSEDOKR | 296-13254-1-ND| Single Bilateral Analog Switch .. 40 6 with Qpen-Drain Output... 48.3627 
SN74LVC1G66DOKR =| 296-13254-2-ND Single Bilateral Analog Switch ee 270.00/3,000 SN74LVC2G07DBVR _ | 296-13494-2-ND| Dual Buffer/Driver 
SN74LVCIGE6YEAR _ | 296-13255-1-ND| Single Bilateral Analog Switch 39 «32 with Qpen-Drain Output... 468.00/3,000 
SN74LVCIGS6YEAR _ | 296-13255-2-ND] Single Bilateral Analog Switch ... 306.00/3,000 SN74LVC2G07DCKR | 296-13495-1-ND] Dual Buffer/Driver 
SN74LVCIGB6YZAR _ | 296-14029-1-ND| Single Bilateral Analog Switch NEWI....5-DSBGA 39.32.22 with Qpen-Drain Output... 48 36027 
SN74LVCIGE6YZAR | 296-14029-2-ND| Single Bilateral Analog Switch NEW! 306.00/3,000 SN74LVC2G07DCKR _| 296-13495-2-ND] Dual Buffer/Driver 
SN74LVCIG79DBVR__ | 296-9849-1-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Fip-Rop 40 32 22 with Qpen-Drain Output... 468.00/3,000 
SN74LVCIG79DBVR | 296-9849-2-ND | Positive Edge- Trig. D-Type Rip-Rop 270.00/3,000 SN74LVC2G07YEAR __ | 296-13736-1-ND| Dual Buffer/Driver 
SN74LVC1G79DOKR | 296-9850-1-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Fip-Aop. 40 32 .22 with Open-Drain Output................4 52 39 30 
SN74LVC1G79DCKR__| 296-9850-2-ND _| Positive Edge-Trig. D-Type ip-Rop. .. 270.00/3,000 SN74LVC2G07YEAR —_ | 296-13736-2-ND] Dual Buffer/Driver 
SN74LVCIG79YEAR | 296-14030-1-ND] Single Positive Edge-Trig. with Qpen-Drain Output... 507.00/3,000 
D-Type Hip-Hop NEW!................. 5-DSBGA 39 ey er) SN74LVC2G07YZAR = | 296-13737-1-ND| Dual Buffer/Driver 
SN74LVCIG79YEAR | 296-14030-2-ND] Single Positive Exlge-Trig. with Qpen-Drain Output .........-....+ 52. 39 30 
D-Type Rip-Hop NEW!........... 306.00/3,000 SN74LVC2G07YZAR | 296-13737-2-NDJ Dual Buffer/Driver 
SN74LVC1GB0DBVR__ | 296-9851-1-ND_| Positive Edge-Trig. D-Type Rip-Rop wa 3 with Qpen-Drain Output 507.00/3,000 
SN74LVCIGB0DBVR | 296-9851-2-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Rip-Rop 270.00/3,000 AeaCoCeEEETE poses Ry aon mae a ae A8 rena F ou 
SN74LVC1GB0DOKR | 296-9852-1-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Fip-Hop. 40 32 .22 Snecrccn Bee ELD Dud pe Positive AND Gan i 3 oF 
SN74LVCIGB0DOKR | 296-9852-2-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Rip-Fop... 270.00/3,000 : -Input Positive e.. : : : 
SN74LVCIGB0YZAR _ | 296-14031-1-ND] Single Positive Edge-Trig. SN74LVC2GD8DCUR | 296-13264-2-ND] Dual 2-Input Positive AND Gate. . 468.00/3,000 
D-Type Rip-Aop NEW!..............-. 5-DSBGA 393222 SN74LVC2GD8YZAR __ | 296-14036-1-ND] Dual 2-Input Positive AND 
ALVCIGBOYZAR | 296-14031-2-ND| Single Positi Trig. Gate NEW! 8DSBGA 523980 
ae eee oe SC NELT 306.00/3,000 SN74LVC2G08YZAR __ | 296-14036-2-ND) Dual 2-Input Positive AND 
PL cR Ca 7 rol Gate NEW! 507.00/3,000 
SN74LVC1GB6DBVR__| 296-9853-1-ND | 2-Input EX-OR Gate ... SOr235 40 32 22 e ts 00/3; 
SN74LVCIG86DBVR | 296-9853-2-ND | 2-Input EX-OR Gate SOT-23-5 270.00/3,000 SN74LVC2G08YZPR_—_| 296-14371-1-ND] Dual 2-Input Positive AND 
SN74LVC1GB6DCKR__ | 296-9854-1-ND_| 2-Input EX-OR Gate... sis 40. 822 Gate NEW!. 0... eects 8-DSBGA 52 «39S 
SN7ALVCIGBEDCKR | 296-9854-2-ND_|2-Input EX-OR Gate 270.00/3,000 SN74LVC2GDBYZPR | 296-14371-2-ND ee SNEWS AND Ber 
SN74LVCIG36YZAR —_ | 296-14032-1-ND] Single 2-Input EX-OR Gate N So 2 @ Nets ope erss insets ee 
SN7ALVCIGRBYZAR | 296-14032-2-ND| Single 2-Input EX-OR Cate NE 306.00/3,000 SNTALVC2GI4DBVR _ | 296-13010-1-ND| Dual Schmitt-Trigger Inverter 48.3627 
SN74LVC1G97YEAR | 296-14366-1-ND| Configurable Multiple Function SN74LVC2G14DBVR | 296-13010-2-ND] Dual Schmitt-Trigger Inverter 468.00/3,000 
Gate NEW!...... ee eeeeeeeeeeteeeeee 6-DSBGA 393222 Sao pa pat rah meh Semi Mgde. Ivette Pe ‘ oh 
= a = 7 )CKR -2- mitt-Trigger Inverter. . | 
SALVOICETYENR SS aeacediag| SoU ats Vatiple Function Mba AOE Ona O00 SN74LVC2GI4YEAR | 296-13970-1-ND] Dual Schmitt-Trigger Inverter NEW! 5239-30 
SNraLVCIce7vzaR | 29644a67-41:ND| ConfigurebleMultinleFunction wes SN74LVC2G14YEAR _ | 296-13970-2-ND| Dual Schmitt-Trigger Inverter NEW!....6-DSBGA 507.00/3,000 
my NEW ceed 6DSBGA 39 «4322 SN74LVC2GI7DBVR | 296-13012-1-ND| Dual Schmitt- Trigger Buffer .. : 48 3627 
AracaNeAR [20-7 280| Ceara idion See | Beau a <a 
Gate NEW!......0...eccceeceeeeeee 6-DSBGA 306.00/3,000 : ae : : : 
- - - SN74LVC2G17DCKR | 296-13013-2-ND] Dual Schmitt-Trigger Buffer .. 468.00/3,000 
SN74LVCIGOBYEAR | 296-14368-1-ND Gafonais) Multiple Function epsacs oe SN74LVC2G17YEAR _ | 296-14039-1-ND] Dual Schmitt-Trigger Buffer NEW: 52. 390 
[Re rr reoeney: d : : = are - 
SN74LVCIG@8YEAR | 296-14368-2-ND| Configurable Multiple Function alone ipeeeene oo Sin age Bite ee Pepin oe 
Gate NEW! eeecceceeeeeteeee 6-DSBGA 306.00/3,000 el ‘ : ; : ; : 
SN7ALVCIG98YZAR | 296-14369-1-ND] Configurable Multiple Function Sao feeeeeetnel aa Sra Role cutee: ees 
Gate NEW!.........eeccceeeeeeeeeee 6-DSBGA 393222 f : 3 a: 
SN74LVC2G32DCUR _ | 296-13268-2-ND] Dual 2-Input Positive OR Gate... 468.00/3,000 
SN74LVCIGRBYZAR | 296-14369-2-ND Gafonaie) Multiple Function peer SN74LVC2G32YZAR | 296-14040-1-ND] Dual Snbat Positive OR Gate NEW! 52. 39 WO 
SN7ALVCIGI25YEAR | 296-14359-1-ND] Tri-St. Single Bus Buffer Gate NEW (SO a2 22 ALC BURGERS od Gen? Otte NEWT Pee eee 
SN74LVCIGI25YEAR | 296-14359-2-ND] Tri-St. Single Bus Buffer Gate NEW!....5-DSBGA 306.00/3,000 SN74LVC2G34DBVR | 296-13496-2-ND| Dual Buffer Gate.  468.00/3,000 
SN74LVCIGI26YZAR_ | 296-14027-1-ND| Tri-St. Single Bus Buffer Gate NEW!....5-DSBGA 39.32.22 SN74LVC2G34D0KR | 296-13497-1-ND| Dual Buffer Gate . 484 36~«T 
SN74LVCIGI26YZAR_ | 296-14027-2-ND| Tri-St. Single Bus Buffer Gate NEW!....5-DSBGA 306.00/3,000 SN7ALVCG3ADOKR | 296-13497-2-NDI Dual Buffer Gale . 468.00/3,000 
SN74LVCIGI26YZPR_ | 296-14361-1-ND| Tri-St. Single Bus Buffer Gate NEW!....5-DSBGA 39.32.22 SN74LVC2G34YEAR — | 296-13740-1-ND) Dual Buffer Gate . 52 3930 
SN74LVCIGI26YZPR_ | 296-14361-2-ND| Tri-St. Single Bus Buffer Gate NEW!....5-DSBGA 306.00/3,000 SN74LVC2G34YEAR | 296-13740-2-ND] Dual Buffer Gate . 507.00/3,000 
SN74LVCIG240YEAR | 296-14364-1-ND| Tri-St. Single Buffer/Driver NEW! 5-DSBGA 39 32 22 SN74LVC2G34YZAR | 296-13741-1-ND) Dual Buffer Gate . 52 39-30 
SN74LVC1G240YEAR _| 296-14364-2-ND| Tri-St. Single Buffer/Driver NE' 306.00/3,000 SN74LVC2G34YZAR | 296-13741-2-ND| Dual Buffer Gate . 507.00/3,000 
SN74LVCIGUO4DBVR | 296-8487-1-ND | Single Inverter Gate .. 40 3222 SN74LVC2G53DCTR | 296-13269-1-ND/ Dual Analog Mux/Demux 48 
SN74LVCIGU04DBVR | 296-8487-2-ND | Single Inverter Gate 270.00/3,000 SN74LVC2G53DCTR _ | 296-13269-2-ND) Dual Analog Mux/Demux... 468.00/3,000 
SN74LVCIGUO4DCKR | 296-8488-1-ND | Single Inverter Gate. . 40 32.22 SN74LVC2G53DOUR | 296-13270-1-ND] Dual Analog Mux/Demux. 48 36 27 
SN74LVC1GUO4DOKR. | 296-8488-2-ND | Single Inverter Gate... 270.00/3,000 SN74LVC2G53DCUR | 296-13270-2-ND] Dual Analog Mux/Demux. 468.00/3,000 
SN74LVC1GU04YEAR _| 296-13730-1-ND| Single Inverter Gate 393222 SN74LVC2G53YEAR _ | 296-13702-1-ND]| Dual Analog Mux/Demux i EDITED 
SN74LVCIGUO4YEAR | 296-13730-2-ND| Single Inverter Gate... 306.00/3,000 SN74LVC2G5BYEAR | 296-13702-2-ND] Dual Analog Mux/Demux 507.00/3,000 
SN74LVC1GUO4YZAR | 296-14033-1-ND| Single Inverter Gate NEW! 5-DSBGA 393222 SN74LVC2G53YZAR —_ | 296-12664-1-ND] Dual Analog Mux/Demux 2 3 80 
SN74LVC1GUO4YZAR | 296-14033-2-ND] Single Inverter Gate NEW! 306.00/3,000 SN74LVC2G53YZAR | 296-12664-2-ND] Dual Analog Mux/Demux .. 507.00/3,000 
SN74LVC1GUO04YZPR_| 296-14370-1-ND| Single Inverter Gate NEW! 30 2 SN74LVC2G53YZPR _| 296-14372-1-ND] Dual Analog Mux/Demux NEW! 52. 39 30 
SN74LVC1GUO4YZPR_| 296-14370-2-ND| Single Inverter Gate NEW! . 5-DSBGA 306.00/3,000 SN74LVC2G53YZPR__| 296-14372-2-ND| Dual Analog Mux/Demux NEW! 507.00/3,000 
SN74LVC2GO0DCTR | 296-13257-1-ND| Dual 2-Input Positive NAND Gat -SScP MBC SN74LVC2GB6DCTR | 296-13271-1-ND] Dual Bilateral Analog Switch. 4 e. F 
SN74LVC2GO0DCTR _ | 296-13257-2-ND| Dual 2-Input Positive NAND Gat SSCP 468.00/3,000 SN74LVC2G86DCTR | 296-13271-2-ND] Dual Bilateral Analog Switch. 468.00/3,000 
SN74LVC2GD0DOUR | 296-13258-1-ND| Dual 2-Input Positive NAND Gate . 8-VSSCP 48 9.36.27 SN74LVC2G86DCUR | 296-13272-1-ND] Dual Bilateral Analog Switch A eB 
SN74LVC2GOODOUR | 296-13258-2-ND| Dual 2-Input Positive NAND Gate..........8-VSSOP 468.00/3,000 SN74LVC2G86DCUR | 296-13272-2-ND) Dual Bilateral Analog Switch .. 468.00/3,000 
SN74LVC2GO0YZAR | 296-14034-1-ND| Dual 2-Input Positive NAND SN7ALVC2GB6YZAR __| 296-14041-1-ND] Dual Bilateral Analog Switch NI 52. 390 
Gate NEWE.....o. eects 8-DSBGA 523980. (Continued) 
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Te Digi-Key Price Each ipl Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 +100 
SN7ALVC2GE6YZAR | 296-14041-2-ND| Dual Bilateral Analog Switch NEW. 507.00/3,000 SN74LVC3G34YEAR | 296-14046-1-ND] Triple Buffer Gate NEW!. 88.6650 
SN7ALVC2GE6YZPR | 296-14373-1-ND| Dual Bilateral Analog Switch NEW! 9 72 54 SN74LVC3G34YEAR | 296-14046-2-ND] Triple Buffer Gate NEW!. 858.00/3,000 
SN7ALVC2G86YZPR | 296-14373-2-ND| Dual Bilateral Analog Switch NEW... 936.00/3,000 SN74LVO00AD 296-1694-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate MONG 920 
SN7ALVC2G74DCTR _ | 296-13273-1-ND] Single Positive Edge- Triggered D-Type SN74LVO00ADR 296-1694-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate... 2 DB 
Flip-Flop w/lear and Preset ..........+0++ 8SSCP 483627 SN74LVO00ADR 296-1694-2-ND_| Quad 2-Input NAND Gate... 225,00/2,500 
SN74LVC@2G74DCTR | 296-13273-2-ND| Single Positive-Edge- Triggered D-Type ‘SN74LVOD0ADBR 296-8430-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 40 32 22 
Flip-Flop w/eear and Preset ...........0+5 468.00/3,000 SN74LVOD0ADBR 296-8430-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 190.00/2,000 
SN7ALVC2G74DCUR | 296-12755-1-ND| Positive-Edge- Triggered D-Type SN7ALVODOAPWR — | 296-1216-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate... 40 32 2 
Flip-Flop w/Clear and Preset... 48° 36 (27 SN74LVOQOAPWR ‘| 296-1216-2-ND_| Quad 2-Input NAND Gate 190.00/2,000 
SN74LVC2G74DCUR | 296-12755-2-ND| Positive-Edge- Triggered D-Type SN74LVO00ARGYR _| 296-13954-1-ND| Quad 2-Input NAND Gate NEW! 42.35 24 
Flip-Rop w/Clear and Preset.........---- 468.00/3,000 SN74LVOD0ARGYR | 296-13954-2-ND] Quad 2-Input NAND Gate NEW! 117.00/1,000 
SN74LVC2G74YEPR | 296-14374-1-ND| Single Positive-Edge- Triggered D-Type SN74LVO02AD 296-8433-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate ADIGE? 
Flip-Flop w/Cear and Preset NEW!....8-DSBGA 52.39.30 SN74LVO02ADR 296-8433-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate . ) 2 
SN7ALVC2G74YEPR | 296-14374-2-ND] Single Positive Edge- Triggered D-Type SN74LVO02ADR 296-8433-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate . 225,00/2,500 
Rip-Fop w/Ceear and Preset NEWV!. ...8-DSBGA 507.00/3,000 SN74LVO02ADBR 296-8432-1-ND_| Quad 2-Input NOR Gate... M40) wc? 2 
SN74LVC2G74YZAR 296-14042-1-ND | Single Positive-Edge- Triggered D Type SN74LVO02ADBR 296-8432-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 190.00/2,000 
Flip-Flop w/Qear and Preset NEW!....8-DSBGA 52 ___.39_.30 SN74LVO02APWR | 296-8434-1-ND_| Quad 2-Input NOR Gate. 40 32 22 
SN74LVC2G74YZAR | 296-14042-2-ND | Single Positive-Edge- Triggered D-Type SN74LVO02APWR 296-8434-2-ND_| Quad 2-Input NOR Gate. . 190.00/2,000 
Fip-Fop w/Qeear and Preset NEW!. ...8-DSBGA 507.00/3,000 SN74LVO02ARGYR —_ | 296-13955-1-ND| Quad 2-Input NOR Gate NE 42 35 24 
SN7ALVC2G74YZPR | 296-14375-1-ND eee See MELE anenca [ee SN74LVO02ARGYR _| 296-13955-2-ND| Quad 2-Input NOR Gate NEW! 117.00/1,000 
ip-Rlop w/Cear and Preset sees . “ . = q 
SN7ALVC2G74YZPR__| 296-14375-2-ND] Single Positive-Edge- Triggered D-Type Sra ane Bees (pened eee 
Flip-Flop w/Qleer and Preset NEWI.....8-DSBGA 507.00/3,000 SN74LVOD4ADR 296-1218-2-ND | Hex Inverter. 225,00/2,500 
SN74LVC2G86DCTR —_ | 296-13274-1-ND] Dual 2-In. Exclusive OR Gate. 48 36027 SN74LVO04ADBR 296-1217-1-ND | Hex Inverter . 40 32 22 
SNTALVCEGEEDOUR. | 296-13075-1-ND| Dua 2 in. Exclusive OR Gt. a | Se ee eee 
7 1 -| -In. Exclusive ie. : A i 5 z 
SN74LVC2GB6DCUR | 296-13275-2-ND| Dual 2-In. Exclusive OR Gate. 468.00/3,000 SEAR ean Hs Tee #0 te ar 
SN7ALVC2GB6YEAR _ | 296-13972-1-ND| Dual 2-In. Exclusive OR Gate NEWI.....8-DSBGA 52.3930 SN74LVOD4APWR | 296-1219-1-ND_ | Hex Inverter. iy 
SN7ALVC2G36YEAR | 296-13972-2-ND| Dual 2-In. Exclusive OR Gate NEW! 507.00/3,000 SN74LVOO4APWR | 296-1219-2-ND | Hex Inverter. 490.00/2,000 
SNTALVCEGI25007R | 296-12164-2-ND| Ti Sate Dual Bus Buffer Gl. eee | vow Te nets NE ae ee 
- es ri-State is Buffer 00/3, 7 Tal 
SN74LVC2G125DOUR | 296-13265-1-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gat 48 367 ON aINe ne con are Ha ee Re aco. a Sed ors 
SN7ALVC2G125DOUR_| 296-13265-2-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gat 468.00/3,000 SN74LVCDBADER BOR MASGOEEND| Hex Inverter Eutfer/Diver : i E 
SN74LVC2GI25YEAR_ | 296-13738-1-ND] Tri-State Dual Bus Buffer Gat 52.39 ~—«30 wWOD NEW!......... 149S0P 40 32 22 
SN74LVC2G125YEAR | 296-13738-2-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gate. . 507.00/3,000 SN74LVO06ADBR 296-14399-2-ND] Hex Inverter Buffe/Drive i ; ‘ 
SN74LVC2G125YZAR_ | 296-14037-1-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gate NEWL...8-DSBGA 52,3930 WOD NEWI................. 190.00/2,000 
SN7ALVC2G125YZAR_ | 296-14037-2-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gate NEW! 507.00/3,000 . ome 
SN7ALVC2GI26DCTR_| 296-12554-1-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gate. . BSP 488627 Sualvocare | ERENT Hoe tee ote op. eae van 
SN7ALVC2GI26DCTR_| 296-12554-2-ND] Tri-State Dual Bus Buffer Gat 468.00/3,000 SN74LVOD6APWR | 296-8437-1-ND_ | Hex Inverter Butfer/Driver w/OD. 40 32 22 
SN74LVC2G126DOUR | 296-12555-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gat 48627 SN74LVCD6APWR | 296-8437-2-ND_| Hex Inverter Buffer/Driver w/OD... ~ 190.00/2,000 
SN7ALVC2GI2EDCUR ESE g aoa (ti State Dua Bus Buffer Cato. ASHUREIGED SN74LVO06ARGYR _| 296-13957-1-ND| Hex Inverter Buffer/Driver w/OD NE 42. 35.24 
SN74LVO2G126YZAR_ | 296-14038-1-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gate NI 8-DSBCA 523930 = ; ; 
SN74LVO06ARGYR | 296-13957-2-ND| Hex Inverter Buffer/Driver w/OD NE 117.00/1,000 
SN7ALVC2G126YZAR_| 296-14038-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate NEW! 507.00/3,000 SNTALVODTAD Baa NENES Hex Butfer/Driver with CD my BD BD) 
SN74LV@2GI57DCTR_ | 296-13266-1-ND| Single, 2-1 Line Data Selector/Mux. 48 «3627 SN74LVO07ADR 296-8441-1-ND | Hex Butfer/Driver with OD i 2 
SN7ALVC2G157DCTR | 296-13266-2-ND| Single, 2-1 Line Data Selector/Mux.. 468.00/3,000 SN74LVOD7ADR 296-8441-2-ND_ | Hex Buffer/Driver with OD 205 00/2500 
SN74LVC2G157DOUR | 296-12605-1-ND| Single, 2-1 Line Data Selector/Mux .. 48 36.27 alate eae 
: SN74LVO07ADBR 296-8439-1-ND_| Hex Buffer/Driver with OD 40. 32 2 
SN74LVC2G157DOUR | 296-12605-2-ND| Single, 2-1 Line Data Selector/Mux ... 468.00/3,000 a 
SNTALVCOGIS7VEAR | 296-19971-1-ND| Single. 2-1 Line Data Selector/ SN74LVO07ADBR 296-8439-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD... 190.00/2,000 
Moc NEW! BDSBCA 62 «8980 SN74LVO07ADGVR | 296-8440-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD .. 40 32 22 
oe : : : SN74LVO07ADGVR | 296-8440-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD 190.00/2,000 
SN74LVC2GI57YEAR | 296-13971-2-ND] Single 2-1 Line Data Selector/ SN74LVODZAPWR | 296-8442-1.ND_| Hex Butfer/Driver with OD iy a 
Mux NEW!........... 507.00/3,000 ; ; 
‘ d SN74LVO07APWR __| 296-8442-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD... 190.00/2,000 
SN7ALVC2G240D0UR | 296-13739-1-ND] Tri-State Dual Buffer/Dr 86 2 4 
SN74LVC2G240D0UR oe heats Dual Butfer/Driver - gee 000 SN7ALVO07ARGYR =| 296-19958-1-ND) Hex Buffer/Driver with CD NE WI. 42° 35h 
SN74LVC2G241DCTR_| 296-11935-1-ND| Tri-State Dual Butfer/Driver .. 483627 IVGRAR REE Goin ee eM NrdeaAleuy 
SN74LVC2G241DCTR_ | 296-11935-2-ND| Tri-State Dual Buffer/Driver .. 468.00/3,000 a Bole) Ue 2: Input AND Gat. Oe eee 
: SN74LVO08ADR 296-1697-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 2 B 
SN74LVC2G241DOUR | 296-11936-1-ND] Tri-State Dual Buffer/Driver 48 3627 SN74LVODBADR 296-1697-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 225 00/2,500 
SN74LVC2G241DOUR | 296-11936-2-ND] Tri-State Dual Buffer/Driver 468.00/3,000 p = as: 
SN74LVC2GU04DBVR | 296-13276-1-ND]| Dual Inverter Gate .... 48 36 27 SN7ALVODBADBR =| 296-1220-1-ND_ | Quad 2-Input AND Gate. . LQ Se 
SN7ALVC2GUO4DBVR | 296-13276-2-ND| Dual Inverter Gate .... 468.00/3,000 SN7ALVODBADBA 296-1220-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 190.00/2,000 
SN74LVC2GU04DOKR | 296-13277-1-ND] Dual Inverter Gate. . 4% 36 27 SIL CeArE  BEeSNEA ae ee Nae Oe aee 
SN7ALVC2GUD4DCKR | 296-13277-2-ND| Dual Inverter Gate... 468.00/3,000 SN7ALVCOBARGYR — |/29641305941-ND| Cuad 2. oa ND ei NEW! (eh BA 
SN74LVC2GUO4YEAR | 296-13742-1-ND] Dual Inverter Gate . 52.39.30 p : : : 
SN74LVC2GUO4YEAR | 296-13742-2-ND] Dual Inverter Gate . 507.00/3,000 SN74LVO08ARGYR __ | 296-13959-2-ND| Quad 2-Input AND Gate NEW! 117.00/1,000 
SN74LVC2GUO4YZAR_| 296-13743-1-ND| Dual Inverter Gate . 52.39 30 a aivet Saree eerie wipes inpas hae eee, . oe = es 
TH : 4 riple 3-Inpi le : 5 E 
SNNOGLDAYZAR Ee elacgeg ns) Oual Inverter Gate «. 207-00 000 SN74LVCIOADBR —_| 296-8444-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate... 190.00/2,000 
SN74LVC2GU04YZPR | 296-14376-1-ND| Dual Inverter Gate NE 52.39 30 SAVALVCIOARWR IESE Trine Inout NAND Gat oa 
SN74LVC2GU04YZPR_ | 296-14376-2-ND| Dual Inverter Gate NEW! 507.00/3,000 a s ney = CAO ee 
SN74LVC3GD4DCTR | 296-1278-1-ND| Triple Inverter Gate 80 60 45 SN74LVCIOAPWR | 296-8445-2-ND | Triple 3-Input NAND Cate. .. 190.00/2,000 
SN74LVC3G04DCTR _ | 296-13278-2-ND| Triple Inverter Gate... 780.00/3,000 SNALVCIOARGYR: ecg ees) TrinleS Input NAND Gate NEWT A235 2d 
SN7ALVC3ED4DCUR | 296-13279-1-ND| Triple Inverter Gate 25 SN74LVCIOARGYR —_ | 296-13960-2-ND| Triple 3-Input NAND Gate NEW! . 117.00/1,000 
oll SN74LVC14AD 296-1699-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter .... AO Boece. 
SN74LVC3GD4DOUR | 296-13279-2-ND| Triple Inverter Gate .. 780.00/3,000 SNALVCI4ADA a ESSN sini ical 
SN74LVC3GO4YEAR | 296-14043-1-ND| Triple Inverter Gate NEW! 88 66 50 96169931 ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . MO 82 22 
SN74LVC3G04YEAR | 296-14043-2-ND] Triple Inverter Gate NEW! 858.00/3,000 SN7ALVC14ADR 296-1699-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 225.00/2,500 
SN74LVC3G06DCTR _ | 296-13280-1-ND] Triple Inverter Buffer/Driver SN74LVC14ADBR 296-8463-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. . 40 32 22 
with Qpen Drain Qutputs.............0.... 8-SSCP 80.6045 moive iver Earn es Barba tlt ad imate : i 120.002 000, 
“ALC 296-13280-2-ND| Triple | (ADGVR: - al mitt- Trigger Inverter . : a 
NARS cece ie rsh Meret ee pcp anaes SN74LVCI4ADGVR _| 296-8464-2-ND_| Hex Schmitt- Trigger Inverter . 190.00/2,000 
SN74LVC3GO6DOUR = | 296-13281-1-ND] Triple Inverter Buffer/Driver SN74LVC14APWR 296-1224-1-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter . 40 22 22 
with Qpen Drain Outputs ..............-+ 8-VSSOP 80 60 45 SN74LVC14APWR 296-1224-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter .. 190.00/2,000 
SN74LVC3G06DOUR | 296-13281-2-ND| Triple Inverter Buffer/Driver SN7ALVCI4ARGYR | 296-13965-1-ND| Hex Schmitt-Trigger Inverter NE 42 35 24 
with Qpen Drain Outputs .............-- 8-VSSOP 780.00/3,000 SN74LVC14ARGYR 296-13965-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter NEW! 117.00/1,000 
SN74LVC3G07DCTR | 296-13282-1-ND| Triple Buffer/Driver with SNANGEAD eagle, Cua 2-Input CR Geta. su) eee 
Chen Drain Qutputs.......scccsceceseseee: SSCP 80 60 45 SN74LVC32ADR 296-1235-1-ND | Quad 2-Input OR Gate . 40 32 22 
SN74LVC3G07DCTR | 296-13282-2-ND| Triple Butfer/Driver with SN74LVC32ADR 296-1235-2-ND | Quad 2-Input OR Gate . 225.00/2,500 
Qpen Drain Outputs... 8-SSOP 780.00/3,000 SN74LVC32ADBR 296-1234-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. 40 32 22 
SN74LVC3G07DOUR | 296-13283-1-ND] Triple Buffer/Driver with SN74LVC32ADBR 296-1234-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. 190.00/2,000 
Chen Drain Outputs ........escscsceceees 8-VSSPP 80 60 45 SN74LVC32APWR _| 296-1236-1-ND_| Quad 2-Input OR Gate . 40 32 2 
SN74LVC3GO7DCUR | 296-13283-2-ND] Triple Buffer/Driver with SN74LVC32APWR | 296-1236-2-ND_| Quad 2-Input OR Gate 790.00/2,000 
Chen Drain Outputs «2... eeeeceeeeeeees 8-VSSOP 780.00/3,000 SN74LVC32ARGYR | 296-13819-1-ND| Quad 2-Input Pos. OR Gate NEW! 42 35 24 
SN7ALVC3GO7YEAR | 296-14044-1-ND] Triple Butfer/Driver with SN74LVC32ARGYR | 296-13819-2-ND| Quad 2-Input Pos. OR Gate NEW! 117.00/1,000 
hen Drain Output NEW!......... ce. 8DSBGCA = 88-—s6BSs«CSO SN74LVC74AD 296-1240-5-ND | Tri-State Dual D-Type Rip-Fop .. 36 «4.29.0 
SN7ALVC3GO7YEAR | 296-14044-2-ND] Triple Butfer/Driver with SN74LVC74ADR 296-1240-1-ND_| Tri-State Dual D-Type Rip-Fop ... 36.2920 
hen Drain Output NEW... 858.00/3,000 SN74LVC74ADR 296-1240-2-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop .. 235.00/2,500 
SN74LVC3G14DCTR =| 296-13284-1-ND| Triple Schmitt-Trigger Inverter . 80 60 .45 SN74LVC74ADBR 296-1239-1-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop meey gs) 8) 
SN7ALVC3G14DCTR | 296-13284-2-ND| Triple Schmitt-Trigger Inverter . 780.00/3,000 SN74LVC74ADBR 296-1239-2-ND | Tri-State Dual D-Type Fip-Rop 198.00/2,000 
SN7ALVC3G14DCUR | 296-13006-1-ND] Triple Schmitt-Trigger Inverter... 6 72 54 SN7ALVC74APWR | 296-1241-1-ND | Tri-State Dual D-Type Rip-Rlop 36 4.29 «20 
SN7ALVC3G14DOUR | 296-13006-2-ND] Triple Schmitt-Trigger Inverter os 936.00/3,000 SN74LVC74APWR _| 296-1241-2-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop .. 198.00/2,000 
SN7ALVC3G14YEAR _ | 296-14045-1-ND| Triple Schmitt-Trigger Inverter NEW! 88 66 50 SN74LVC74ARGYR | 296-13977-1-ND| Tri-State Dual D-Type Rip-Hop NEW!....140N 40. «2.22 
SN74LVC3GI4YEAR | 296-14045-2-ND| Triple Schmitt-Trigger Inverter NEW! 858.00/3,000 SN7ALVC74ARGYR | 296-13977-2-ND] Tri-State Dual D-Type Flip-Flop NEWI......14-CFN 95.00/1,000 
ype Rip-Rlop 
SN7ALVC3G34DCTR | 296-13285-1-ND] Triple Buffer Gate. . 80 60 45 SN7A4LVC86AD 296-8561-5-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate .. 36 «4.290 
SN7ALVC3G34DCTR | 296-13285-2-ND| Triple Buffer Gate. 780.00/3,000 SN74LVC86ADBR 296-8562-1-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate 36 4.29 20 
SN74LVC3G34DCUR | 296-13286-1-ND| Triple Buffer Gate 80 60 45 SN74LVO86ADBR 296-8562-2-ND _| Quad 2-Input EX-OR Gate... 198.00/2,000 
SN7ALVC3G34DCUR _| 296-13286-2-ND | Triple Butfer Gate .. 780.00/3,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


406 1033) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
+ Fax: 218-681-3380 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


DIGITAL LOGIC (Continued) 


4 Texas INSTRUMENTS 


Mele Digi-Key Price Eachx eile Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVC86APWR 296-1242-1-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate. . 36.29) SN74LVC245ADWR | 296-1232-2-ND | Tri-State Cctal Bus Transceiver .. 224.00/2,000 
SN74LVC86APWR 296-1242-2-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate. . 198.00/2,000 SN74LVC245AGCNR | 296-12098-1-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver 40 32 24 
SN74LVCB6ARGYR ‘| 296-13978-1-ND| Quad 2-Input EX-OR Gate NEW 40 32 22 SN74LVC245AGCNR | 296-12098-2-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver 112.00/1,000 
SN74LVCB6ARGYR ‘| 296-13978-2-ND| Quad 2-Input EX-OR Gate NEW! 95.00/1,000 SN74LVC245AN 296-8503-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. . 40 32 24 
SN74LVC112AD 296-8449-5-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK SN74LVC245ANSR__| 296-13632-1-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver... 40. 32.24 
Flip-Flop with Qear/Preset .........-..--+- 16-SOP_ 55 4483 SN74LVC245ANSR ‘| 296-13632-2-ND] Tri-State Octal Bus Transceiver 224.00/2,000 
SN74LVC112ADR 296-8449-1-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK SN74LVC245APWR | 296-1233-1-ND | Tri-State Cctal Bus Transceiver Cy 62 Bi 
Flip-Flop with Qear/Preset ........0..0006. 16SCP 55448 SN74LVC245APWR | 296-1233-2-ND | Tri-State Cctal Bus Transceiver .. 224.00/2,000 
SN74LVC112ADR 296-8449-2-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK SN74LVC245ARGYR | 296-13968-1-ND] Tri-State Octal Bus Transceiver NEW! 40 32 24 
Flip-Flop with Qear/Preset ........0..00.6. 16-SOP 372.50/2,500 SN74LVC245ARGYR __ | 296-13968-2-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver NEW! 112.00/1,000 
SN7ALVC112ADBR | 296-8447-1-ND_| Dual Neg-Edge-Trig JK SN74LVC257AD 296-8504-5-ND_| Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux AO 32.24 
Flip-Flop with Qear/Preset.........-...-- 1e-sscp. 55 M8 SN74LVC257ADBR ‘| 296-12903-1-ND] Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux AO 32 24 
SN74LVC112ADBR | 296-8447-2-ND | Dual Neg-Edige-Trig JK SN74LVC257ADBR | 296-12903-2-ND] Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux .... 224.00/2,000 
Flip-Flop with Cear/Preset...........006. 16-SSCP 308.00/2,000 SN74LVC257ADR 296-8504-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux... 40 32 24 
SN74LVC112ADGVR | 296-8448-1-ND_| Dual Neg-Edge-Trig JK SN74LVC257ADR 296-8504-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux 270.00/2,500 
Fip-Hop with Gear/Preset ............. 16-TVSOP 554433. SN74LVC257APWR | 296-8506-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux... AO 32 24 
SN74LVC112ADGVR | 296-8448-2-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK SN74LVC257APWR | 296-8506-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux... 224.00/2,000 
Fip-Fop with Qear/Preset 308.00/2,000 SN74LVC257ARGYR | 296-13969-1-ND] Tri-State Quad 2-1 Data Selector/ 
SN74LVC112APWR | 296-8450-1-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK Mux NEW... ceccceseeteeeeees 16ON 40 32 24 
Flip-Flop with Cear/Preset 154483 SN74LVC257ARGYR _ | 296-13969-2-ND| Tri-State Quad 2-1 Data Selector/ 
SN74LVC112APWR | 296-8450-2-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK Mux NEWI... ee eeeceeeeeeeee e 112.00/1,000 
Fip-Hop with Gear/Preset .... 308.00/2,000 SN74LVC373ADBR ‘| 296-1237-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch ..... 32.24 
SN74LVC125AD 296-8453-5-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate . AG 37 8 SN74LVC373ADBR ‘| 296-1237-2-ND | Tri-State Cctal Transp. D-Type Latch 224.00/2,000 
SN74LVC125ADR 296-8453-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 46 376 SN74LVC373ADGVR | 296-8510-1-ND | Tri-State Cotal Transp. D-Type Latch . 32 24 
SN74LVC125ADR 296-8453-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 297.50/2,500 SN74LVC373ADGVR _ | 296-8510-2-ND | Tri-State Cctal Transp. D-Type Latch . 224.00/2,000 
SN74LVC125ADBR | 296-8452-1-ND | Tri-State Quad Bus Butfer Gate 46 387) «(26 SN74LVC373ADW 296-8511-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch. Ee Bi 
SN74LVC125ADBR 296-8452-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 252.00/2,000 SN74LVC373ADWR 296-8511-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch. aod 
SN74LVCI25ANSR _| 296-13234-1-ND| Tri-State Quad Bus Buffer Gate. A637 8 SN74LVC373ADWR | 296-8511-2-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch. 224.00/2,000 
SN7ALVCI25ANSR | 296-13234-2-ND| Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 252.00/2,000 SN74LVC373AGQNR | 296-12099-1-ND| Tri-State Cota Transp. D-Type Latch. 32 24 
SN74LVCI25APWR | 296-1222-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 46 37) «26 SN74LVC373AGQNR _ | 296-12099-2-ND| Tri-State Cctal Transp. D-Type Latch. 112.00/1,000 
SN74LVCI25APWR | 296-1222-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 252.00/2,000 SN74LVC373AN 296-12905-5-ND| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch ........ 32.24 
SN74LVCI25ARGYR | 296-13961-1-ND| Tri-State Quad Bus Buffer Gate NE' AG 37 6 SN74LVC373APWR ~~ | 296-8512-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch ..... 32 24 
SN74LVC125ARGYR __| 296-13961-2-ND| Tri-State Quad Bus Buffer Gate NE WI. 126.00/1,000 SN74LVC373APWR 296-8512-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch ..... 224.00/2,000 
SN74LVC126AD 296-8457-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 46 376 SN74LVC373ARGYR _ | 296-13973-1-ND| Tri-State Octal Transp. 
SN74LVC126ADR 296-8457-1-ND J Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 46 37) «26 D-Type Latch NEW! 0.0... cece 200N 40 32 24 
SN74LVC126ADR 296-8457-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 297.50/2,500 SN74LVC373ARGYR | 296-13973-2-ND] Tri-State Octal Transp. 
SN74LVC126ADBR —_| 296-8455-1-ND | Tri-State Quad Bus Butfer Gate 46 37 «(26 D-Type Latch NEW! 112.00/1,000 
SN74LVC126ADBR 296-8455-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 252.00/2,000 SN74LVC374ADBR 296-8513-1-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Aly ke x 
SN74LVCI26ADGVR | 296-8456-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 46 376 SN74LVC374ADBR | 296-8513-2-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Alo 224.00/2,000 
SN74LVC126ADGVR | 296-8456-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 252.00/2,000 SN74LVC374ADGVR | 296-12906-1-ND] Tri-State Octal D-Type Flip-Hop . 32 24 
SN74LVCI26ANSR | 296-13701-1-ND] Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 46 387 «(26 SN74LVC374ADGVR | 296-12906-2-ND] Tri-State Octal D-Type Hip-Fop ... 224.00/2,000 
SN74LVCI26ANSR | 296-13701-2-ND] Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 252.00/2,000 SN74LVC374ADW 296-1701-5-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Hop.. Bone 
SN74LVCI26APWR __| 296-8458-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . AG 37 26 SN74LVC374ADWR ~~ | 296-1701-1-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Aop.. 32.24 
SN74LVCI26APWR | 296-8458-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 252.00/2,000 SN74LVC374ADWR | 296-1701-2-ND | Tri-State Cctal D-Type Rip-Aop.. 224.00/2,000 
SN74LVCI26ARGYR | 296-13962-1-ND| Tri-State Quad Bus Buffer Gate NE' CS ky 5 SN74LVC374AN 296-12907-5-ND| Tri-State Octal D-Type Rip-Hop . 32 24 
SN74LVCI26ARGYR | 296-13962-2-ND| Tri-State Quad Bus Buffer Gate NE 126.00/1,000 SN74LVC374APWR | 296-1238-1-ND | Tri-State Octal D-Type Fiip-Hop . 32 24 
SN74LVC138AD 296-8459-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux .. 46 3726 SN74LVC374APWR__| 296-1238-2-ND | Tri-State Cctal D-Type Rip-Aop . 224.00/2,000 
SN74LVCI38ADBR__| 296-8460-1-ND_| 3-8 Line Decoder/Demux. 46 37 SN74LVOS40ADBR _| 296-8516-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 40.30 
SN74LVCI38ADBR | 296-8460-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux. 252.00/2,000 SN74LVO540ADBR _| 296-8516-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 280.00/2,000 
SN74LVCI138ADGVR | 296-13235-1-ND| 3-8 Line Decoder/Demux .. 46 37 «26 SN74LVO540ADGVR__ | 296-12908-1-ND/ Tri-State Octal Buffer/Driver .. 50 40 30 
SN74LVCI38ADGVR | 296-13235-2-ND| 3-8 Line Decoder/Demux .. 252.00/2,000 SN74LVO540ADGVR | 296-12908-2-ND) Tri-State Octal Buffer/Driver .. 280.00/2,000 
SN74LVCI38AGGNR | 296-12096-1-ND| 3-8 Line Decoder/Demux 46 37 26 SN74LVO540ADW 296-8517-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 50 40.30 
SN74LVC138AGGNR __| 296-12096-2-ND| 3-8 Line Decoder/Demux 126.00/1,000 SN74LVOS40ADWR | 296-8517-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 50 40 30 
SN74LVCI38APWR | 296-1223-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 46° 37 ~— 6 SN74LVO540ADWR | 296-8517-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 280.00/2,000 
SN74LVCI38APWR | 296-1223-2-ND_| 3-8 Line Decoder/Demux .. 252.00/2,000 SN74LVO540APWR | 296-12909-1-ND/ Tri-State Octal Buffer/Driver 50 40 30 
SN7ALVCI38ARGYR | 296-13963-1-ND| 3-8 Line Decoder/Demux NI 46 37) 26 SN74LVO540APWR | 296-12909-2-ND) Tri-State Octal Buffer/Driver 280.00/2,000 
SN74LVCI38ARGYR | 296-13963-2-ND| 3-8 Line Decoder/Demux NEW! 126.00/1,000 SN74LV0541ADBR _| 296-8518-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 50 40 30 
SN74LVC139AD 296-1698-5-ND_| Dual 2-4 Line Decoder/Demux.. AG 37 6 SN74LVO541ADBR ‘| 296-8518-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 280.00/2,000 
SN74LVCI39ADBR —_| 296-8461-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux . 46 3726 SN74LV0541ADGVR | 296-8519-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 50 40 30 
SN74LVCI39ADBR | 296-8461-2-ND_| Dual 2-4 Line Decoder/Demux . 252.00/2,000 SN74LVO0541ADGVR | 296-8519-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver ... 280.00/2,000 
SN74LVCI39AGQNR | 296-13236-1-ND| Dual 2-4 Line Decoder/Demux 46 37) 26 SN74LV0541 ADW 296-8520-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 50 40 30 
SN74LVCI39AGGNR | 296-13236-2-ND| Dual 2-4 Line Decoder/Demu 126.00/1,000 SN74LVO0541APWR _ | 296-8521-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 50 40 30 
SN74LVCI39APWR _| 296-8462-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demu A 376 SN74LVO541APWR | 296-8521-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 280.00/2,000 
SN74LVCI39APWR | 296-8462-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux.. 252.00/2,000 SN74LV0541ARGYR | 296-13974-1-ND| Tri-State Cctal Buffer/Driver NEW! 5 44 38 
SN74LVCI39ARGYR | 296-13964-1-ND] Dual 2-4 Line Decoder/Demux NI 46 387 «(26 SN74LV0541ARGYR | 296-13974-2-ND| Tri-State otal Buffer/Driver NEW! 154.00/1,000 
SN74LVCI39ARGYR | 296-13964-2-ND| Dual 2-4 Line Decoder/Demux NEW! 126.00/1,000 SN74LVO543ADBR _| 296-8522-1-ND | Tri-State Cctal Registered Transceiver 90 75 60 
SN74LVC157AD 296-1700-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux. bien 27, SN74LVO543ADBR__| 296-8522-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver 798.00/2,000 
SN74LVC157ADBR _| 296-8465-1-ND_| Quad 2-1 Data Selector/Mux. 45 367 SN74LVO543ADW 296-8523-5-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver 90 «7560 
SN74LVCI57ADBR | 296-8465-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux. 252.00/2,000 SN74LVO543APWR | 296-8524-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver. .. 90 75 60 
SN74LVCI57APWR ‘| 296-1225-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux. 45 36 27 SN74LVO543APWR | 296-8524-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver... 798.00/2,000 
SN74LVCI57APWR | 296-1225-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux... 252.00/2,000 SN74LV0573ADBR _| 296-8525-1-ND | Tri-State Cctal Transp. D-Type Latch . 40 32 24 
SN74LVCI57ARGYR | 296-13966-1-ND| Quad 2-1 Data Selector/Mux NE SiGe 027, SN74LVO573ADBR__| 296-8525-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch . 224.00/2,000 
SN74LVCIS7ARGYR __| 296-13966-2-ND| Quad 2-1 Data Selector/Mux NEW! 126.00/1,000 SN74LVO0573ADGVR_~— | 296-8526-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch . 40 ee 
SN74LVC240ADBR —_| 296-8494-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver.. 40 32 24 SN74LVO573ADGVR__ | 296-8526-2-ND | Tri-State Cotal Transp. D-Type Latch . 224.00/2,000 
SN74LVC240ADBR _| 296-8494-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 224.00/2,000 SN74LV0573ADW 296-8527-5-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch . 40 32 24 
SN74LVC240ADGVR | 296-8495-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver . “£2 Bh SN74LVO0573AGQNR _ | 296-12100-1-ND| Tri-State Cctal Transp. D-Type Latch. 40 32 24 
SN74LVC240ADGVR | 296-8495-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 224.00/2,000 SN74LVO573AGQNR __| 296-12100-2-ND| Tri-State Cctal Transp. D-Type Latch. 112.00/1,000 
SN74LVC240ADW. 296-8496-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver . 40.3224 SN74LV0573AN 296-8528-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch ..... 40 32 24 
SN74LVC240ADWR ‘| 296-8496-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 40 32 24 SN74LVO573APWR | 296-8529-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch ..... 40 32 24 
SN74LVC240ADWR | 296-8496-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 224.00/2,000 SN74LV0573APWR | 296-8529-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch ..... 224.00/2,000 
SN74LVC240ANSR | 296-12902-1-ND] Tri-State Octal Buffer/Driver 40 32 24 SN74LVO573ARGYR _ | 296-13975-1-ND] Tri-State Octal Transp. 
SN74LVC240ANSR | 296-12902-2-ND] Tri-State Octal Buffer/Driver 224.00/2,000 D-Type Latch NEW! ........--..seeees 20-0N 40 32 24 
SN74LVC240APWR _| 296-8498-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver . Cy £2 SN74LVO573ARGYR | 296-13975-2-ND| Tri-State Octal Transp. 
SN74LVC240APWR | 296-8498-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 224.00/2,000 D-Type Latch NEW!....... ...20-ORN 112.00/1,000 
SN74LVC244ADBR | 296-8499-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 40 32 24 SN74LVC574ADBR ‘| 296-8530-1-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Alo 40 32 24 
SN74LVC244ADBR__| 296-8499-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 224.00/2,000 SN74LVC574ADBR ‘| 296-8530-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Ho 224.00/2,000 
SN74LVC244ADGVR | 296-8500-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 40 32 24 SN74LVO574ADW 296-8531-5-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Hop . 40.32 24 
SN74LVC244ADGVR __| 296-8500-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver . 224.00/2,000 SN74LVC574ADGVR __ | 296-12475-1-ND] Tri-State otal D-Type Flip-Flop .... 40. 32 24 
SN7ALVC244ADWR ‘| 296-1229-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . Momo. SN74LVO574ADGVR__ | 296-12475-2-ND| Tri-State Cctal D-Type Flip-Flop . 224.00/2,000 
SN74LVC244ADWR_ ‘| 296-1229-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver . 224.00/2,000 SN74LVO574AGQNR | 296-12101-1-ND] Tri-State Octal D-Type Rip-Fop . 40 32 24 
SN74LVC244AGQNR | 296-12097-1-ND] Tri-State Octal Buffer/Driver 40 32 24 SN74LVO574AGQNR | 296-12101-2-ND| Tri-State Octal D-Type Fip-Fop . 112.00/1,000 
SN74LVC244AGQNR | 296-12097-2-ND] Tri-State Octal Buffer/Driver 112.00/1,000 SN74LVO0574AN 296-12910-5-ND| Tri-State Octal D-Type Flip-Hop . 40.32 24 
SN74LVC244AN 296-8501-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 40.32 24 SN74LVC574APWR | 296-8532-1-ND | Tri-State Cotal D-Type Flip-Flop . 40. 32 24 
SN74LVC244APWR | 296-1230-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 40 32.24 SN74LV0574APWR | 296-8532-2-ND | Tri-State Cctal D-Type Flip-Flop .. 224.00/2,000 
SN74LVC244APWR | 296-1230-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 224.00/2,000 SN74LVO574ARGYR | 296-13976-1-ND| Tri-State Cctal D-Type Flip-Rop NEW! 40 82 24 
SN74LVC244ARGYR | 296-13967-1-ND| Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 40 32 24 SN74LVO574ARGYR _ | 296-13976-2-ND| Tri-State Cctal D-Type Rip-Aop NEW/!....20-QRN 112.00/1,000 
SN74LVC244ARGYR | 296-13967-2-ND] Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 112.00/1,000 SN74LVOS46ADBR__| 296-8533-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register ....24-SSOP_ 1.26 1.05.84 
SN74LVC245ADBR 296-1231-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 40.82.24 SN74LVO0646ADBR 296-8533-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register 1118.00/2,000 
SN74LVC245ADBR | 296-1231-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 224.00/2,000 SN74LVOB46ADW 296-8534-5-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register 126 1.05 84 
SN74LVC245ADGVR | 296-8502-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 40 32 24 SN74LVO646APWR | 296-8535-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register... 126 1.05 .84 
SN74LVC245ADGVR | 296-8502-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 224.00/2,000 SN74LVO646APWR | 296-8535-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register ... 1118.00/2,000 
SN74LVC245ADW 296-1232-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 40 32 24 SN74LVO852ADBR__| 296-8536-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Ragister .... 1.05.88 70 
SN74LVC245ADWR__| 296-1232-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver . 40.32.24 (Continued) 
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TA. Digi-Key Price Each ine Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVO852ADBR 296-8536-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register .... 932.00/2,000 SN74LVC16373ADLR_ | 296-13243-1-NDJ Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74LVO852ADW 296-8537-5-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register. 105 88 .70 D-Type Latch ....cccccccecceeeeseseeeeee 48-SSOP 84 70 .56 
SN74LVOS52APWR 296-8538-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register 105 88 .70 SN74LVC16373ADLR_ | 296-13243-2-ND) Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74LVO652APWR 296-8538-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register 932.00/2,000 DT ype Latch icc cesicaieniivteeieuincnedd 48-SSOP 372.00/1,000 
SN74LV0821 ADBR 296-8539-1-ND_| Tri-State 10-Bit Interface Hip-Hop ........ 96 80.64 SN74LVC16373AGGLR | 296-13244-1-ND] Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74LVC821ADBR 296-8539-2-ND | Tri-State 10-Bit Interface Fip-Aop . 852.00/2,000 DType Latch ccceeveresasseeeewsecenan 56-VFBGA 84 nO MOO. 
SN74LVC821ADGVR_ | 296-8540-1-ND | Tri-State 10-Bit Interface Hip-Hop. 96 80 64 SN74LVC16373AGQLR | 296-13244-2-ND| Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74LVC821ADGVR 296-8540-2-ND | Tri-State 10-Bit Interface Fip-Rop 852.00/2,000 DT ype latch ccscsevsscniticedcedsawean 56-VFBGA 372.00/1,000 
SN74LVC821 ADW 296-1703-5-ND | Tri-State 10-Bit Interface Fip-Rop 96 80 64 SN74LVC16373DGGR_| 296-11848-1-ND] Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74LVC821ADWR 296-1703-1-ND_| Tri-State 10-Bit Bus-Interface Fip-| 96 80 64 D-Type Latch.........:csseeeseeeeeeeees 48-TSSOP 84 70 56 
SN74LVC821ADWR 296-1703-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus-Interface Rip-Rop 852.00/2,000 SN74LVC16373DGGR_ | 296-11848-2-ND| Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74LVC821APWR 296-8541-1-ND | Tri-State 10-Bit Interface Fip-Hop.... 96 80 64 DType LACH ew. sss ciscccrssssnacincees and 48-TSSOP. 744.00/2,000 
SN74LVC821APWR 296-8541-2-ND | Tri-State 10-Bit Interface Fip-Hop.... 852.00/2,000 SN74LVC16373DL 296-11834-5-ND] Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74LVC823ADBR 296-8542-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus-Interface Fip-Hop. Be) 63.50 D-Type Latch .........:sssseeeeeeeeeeeeee 48-SSOP 84 70 56 
SN74LV0823ADBR 296-8542-2-ND _| Tri-State 9-Bit Bus-Interface Hip-Hop..... 666.00/2,000 SN74LVC16373DLR 296-11834-1-ND] Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74LVC823ADGVR__| 296-8543-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus-Interface Hip-Hop ... We) (Sh Ae) D-Type Latch 0... ssceseceeeseaneansene’ 48-SSOP 84 nVO 06. 
SN74LVC823ADGVR__| 296-8543-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus-Interface Hip-Hop 666.00/2,000 SN74LVC16373DLR 296-11834-2-ND| Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74LVC823ADW 296-12911-5-ND/ Tri-State 9-Bit Bus-Interface Hip-Rop qe) 63 .50 D-Type Latch .............. sce eee 48-SSOP. 372.00/1,000 
SN74LVC823APWR 296-8544-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus-Interface Hip-Hop ... 15 1637.50) ‘SN74LVC16374ADGGR | 296-13245-1-ND] Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
SN74LVC823APWR 296-8544-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus-Interface Hip-Hop ... 666.00/2,000 D-Type Hip-Aop.............s0eseeeeees 48-TSSOP 84 70 56 
SN74LVC827ADBR 296-8545-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver. mY) [ComEOU SN74LVC16374ADGGR | 296-13245-2-ND] Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
SN74LVC827ADBR 296-8545-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver. 666.00/2,000 D-Type Fip-Aop.....................06 48-TSSOP 744.00/2,000 
SN74LVC827ADGVR | 296-8546-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver .. ahs) 63-60) SN74LVC16374ADGVR | 296-13246-1-ND| Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
SN74LVC827ADGVR | 296-8546-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 666.00/2,000 D-Type Fip-Aop..............-......065 48-TVSOP 84 70 56 
SN74LVC827ADW 296-8547-5-ND _| Tri-State 10-Bit Buffer/Driver . . 71 63.50 SN74LVC16374ADGVR | 296-13246-2-ND] Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
SN74LVC827APWR 296-8548-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver .. 1 63.50 DeType FIp-AOp. sisi scosnensnnenened 48-TVSOP 744.00/2,000 
SN74LVC827APWR 296-8548-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 666.00/2,000 SN74LVC16374ADLR = | 296-13247-1-ND] Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
SN74LVC828ADBR 296-12912-1-ND AG) 163) 250) D-Type Flip-Fop................... eee 48-SSOP 84 SO Noo. 
SN74LVC828ADBR 296-12912-2-ND 666.00/2,000 SN74LVC16374ADLR = | 296-13247-2-ND] Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
SN74LVC828ADGVR __| 296-12741-1-ND| Tri-State 10-Bit Buffer/Driver .. Te) 163) 7250. D-Type Fip-Fop....................eeee 48-SSOP. 372.00/1,000 
SN74LVC828ADGVR __| 296-12741-2-ND] Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 666.00/2,000 SN74LVC16374AGQLR | 296-13248-1-ND] Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
SN74LVC828ADW 296-12913-5-ND) Tri-State 10-Bit Buffer/Driver .. WS) 63 .50 D-Type Flip-Aop................:..00008 56-VFBGA 84 wiA0) 45.3) 
SN74LVC828APWR 296-8549-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver .. AS) 63 50 SN74LVC16374AGQLR | 296-13248-2-ND] Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
SN74LVC828APWR 296-8549-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver .. 666.00/2,000 D-Type Fip-lop. 372.00/1,000 
SN74LVC841ADBR 296-8550-1-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Late! 1.70 1.36 1.02 SN74LVC16543DGGR_| 296-9844-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 270 216 1.68 
SN74LVC841ADBR 296-8550-2-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch 1768.00/2,000 SN74LVC16543DGGR_ | 296-9844-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 3060.00/2,000 
SN74LVC841ADGVR =| 296-8551-1-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch . 1.70 1.36 1.02 ‘SN74LVC32244GKER_§ | 296-8509-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver . Sul (297 6231 
SN74LVC841ADGVR | 296-8551-2-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch . 1768.00/2,000 ‘SN74LVC32244GKER_ | 296-8509-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver . 2063.00/1,000 
SN74LVC841 ADW 296-8552-5-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch 1.70 136 1.02 SN74LVC32245GKER_ | 296-9855-1-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. 389 312 243 
SN74LV0841APWR 296-8553-1-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch .... 1.70 1.36 1.02 SN74LVC32245GKER | 296-9855-2-ND _| Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. 2163.00/1,000 
SN74LV0841 APWR 296-8553-2-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch . 1768.00/2,000 SN74LVC161284DGGR | 296-8466-1-ND | Tri-State 19-Bit Bus Interface. 1.05 5370) 
SN74LVC861ADBR 296-12914-1-ND/ Tri-State 10-Bit Bus Transceiver 2.05 1.64 1.23 SN74LVC161284DGGR | 296-8466-2-ND | Tri-State 19-Bit Bus Interface. 932.00/2,000 
SN74LVC861ADBR 296-12914-2-ND/ Tri-State 10-Bit Bus Transceiver . 2132.00/2,000 SN74LVC161284DL 296-8467-5-ND | Tri-State 19-Bit Bus Interface . 1.05 88 70 
SN74LVC861ADGVR | 296-8555-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Transceiver . 2.05 1.64 1.23 SN74LVC161284DLR =| 296-8467-1-ND | Tri-State 19-Bit Bus Interface . 1.05 20070) 
SN74LVC861ADGVR __| 296-8555-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Transceiver . 2132.00/2,000 SN74LVC161284DLR_| 296-8467-2-ND | Tri-State 19-Bit Bus Interface . 466.00/1,000 
SN74LVC861ADW 296-8556-5-ND | Tri-State 10-Bit Bus Transceiver. 2.05 1.64 1.23 SN74LVC162244ADGGR | 296-13237-1-ND| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 84 70 56 
SN74LVC861APWR 296-12915-1-ND/ Tri-State 10-Bit Bus Transceiver . 2.05 1.64 1.23 SN74LVC162244ADGGR | 296-13237-2-ND| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 744.00/2,000 
SN74LVC861APWR 296-12915-2-ND/ Tri-State 10-Bit Bus Transceiver . 2132.00/2,000 ‘SN74LVC162244ADGVR | 296-13238-1-ND| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 84 YO) ea 
SN74LVC863ADBR 296-8557-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver. 2.05 1.64 1.23 ‘SN74LVC162244ADGVR | 296-13238-2-ND| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 744.00/2,000 
SN74LVC863ADBR 296-8557-2-ND_| Tri-State 9-Bit Bus Transceiver. 2132.00/2,000 SN74LVC162244ADLR | 296-13239-1-ND| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 84 nO Memb, 
SN74LVC863ADGVR | 296-8558-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver 2.05 1.64 1.23 SN74LVC162244ADLR | 296-13239-2-ND] Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 372.00/1,000 
SN74LVC863ADGVR__| 296-8558-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver 2132.00/2,000 SN74LVC162244AGQLR | 296-13240-1-ND| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 84 Th Ea 
SN74LVC863ADW 296-8559-5-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver 205 1.64 1.23 ‘SN74LVC162244AGQLR | 296-13240-2-ND| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 372.00/1,000 
SN74LVC863APWR 296-8560-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver 2.05 1.64 1.23 LVCC Family 
SN74LVC863APWR 296-8560-2-ND us ‘State 9-Bit Bus Transceiver 2132.00/2,000 SN7ALVOCB245ADBR | 296-8563-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 
SN74LVC2244ADBR | 296-8489-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 50 40 30 ith Adjustable Output Volt 24-SSOCP 1.05 88 70 
SN74LVC2244ADBR | 296-8489-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 280.00/2,000 SN74LVCC3245ADBR_ | 296-8563-2-ND He Stat hat ‘al Bu: iy Steet fo ee . . 
‘ Hl z 4 i is Transceiver 
SN74LVC2244ADGVR_ | 296-12901-1-ND| Tri-State Octal Buffer/Driver 50 40.30 with Adjustable Output Volt . 932.00/2,000 
SN74LVC2244ADGVR_ | 296-12901-2-ND Tri-State Ccta Buffer/Driver 280.00/2,000 SN74LVOC3245ADW | 296-1704-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver ‘ 
SIE VSS ADH = pees og ane ane. : = “ a with Adjustable Qutput Volt... 24-5010 1.05 88.70 
-8490- 1 - ri-State jer/Driver . : : F 7 7 
SN7ALVC2244ADWR | 296-8490-2-ND_| Tri-State Octal Butfer/Driver . 280.00/2,000 SNALVOCR2ABAPWR al ipa enpennpe st ahantal oa-Teecp [RICE 
SN74LVC2244ANSR | 296-13256-1-ND| Tri-State Octal Buffer/Driver . 50 40 30 SN74LVO03245APWR | 296-8564-2-ND | Tri See Gel Bu P Seg é % ' 
. ‘ 4 os is Transceiver 
SN74LVC2244ANSR | 296-13256-2-ND] Tri-State Octal Buffer/Driver . 280.00/2,000 with Adjustable Output Volt 24-TSSOP 932.00/2,000 
i j put Volt ............ .00/2, 
SN7ALVG22A4APWR TESESESTELEMO| Tri-State Octal Butter/Driver ge) eS SN7ALVCC4245ADBR._ | 296-8565-1-ND | Tri-State Cctal Dual Bus Transceiver 
SN74LVC2244APWR | 296-8491-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 280.00/2,000 with Adjustable Qutput Volt ............. 24-SSOP 1.05 88 .70 
SN74LVC2952ADBR | 296-12904-1-ND) Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register 1.05 88  .70 7 re 
SN7ALVC2952ADBR | 296-12904-2-ND] Tri-St. Cotal Bus Transceiver/Register 932.00/2,000 SNIALVOOIRAS ADEA ee le Tt State Ota Dust Bus Trenscelvet 
. 7 és justable Output Volt . 932.00/2,000 
SN74LVC2952ADW 296-8507-5-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register 105 88 .70 SN74LVCC4245ADW | 296-8566-5-ND | Tri-State Octal Dual Bus Transceiver 
SN74LVC2952APWR | 296-8508-1-ND TS. Cctal Bus Transceiver/Register 1.05 88  .70 with Adjustable Output Volt........c.c..2. 24-S0CP 1.05 88 70 
SN74LVC2952APWR | 296-8508-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register 932.00/2,000 SN74LVOC4245APWR | 296-8567-1-ND | Tri-State Octal Dual Bus Transceiver 
SNMALVOA@ASADER | 2968514 2ND | THiS: Cad Bus Xow. 33V-8V Shite....24950> 798,002,000. wah Aoustenle put Vat. a 
-2- ri-St. is Xevr. 3.3V- ifter.... .00/2, 7 
SN74LVC4245ADW | 296-8515-5-ND | Tri-St. Cotal Bus Xovr. 3.3V-5V Shifter.....24SOP 90 75 60 SNTALVOOIDASAPWR Ee at eluctable Outre ee DA-TSSCP exagnares 
SN74LVC4245APWR __| 296-12183-1-ND] Octal Tri-St. Xcvr. 3.3V-5V Shifter. . -90 7.60 = ——— 
SN7ALVCA245APWR _ | 296-12183-2-ND| Cotal Tri-St. Xovr. 3.3V-5V Shifter... 798.00/2,000 LVCH Family 
SN74LVC16244ADGGR | 296-1226-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .. 84 70 6.56 SN74LVCH244ADBR | 296-8607-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 40 32 24 
SN74LVC16244ADGGR | 296-1226-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 744.00/2,000 SN74LVCH244ADBR | 296-8607-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 224.00/2,000 
SN74LVC16244ADGVR | 296-8471-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 84 70» =.56 SN74LVCH244ADGVR_ | 296-8608-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP 40 32 (24 
SN74LVC16244ADGVR | 296-8471-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .. 744.00/2,000 SN74LVCH244ADGVR_ | 296-8608-2-ND Tri-State Octal Buffer/ Driver 20-TVSOP 224.00/2,000 
SN74LVCI6244ADL | 206-1227-5:ND || Tri-State 16-Bit Buffer’ Driver M70 56 SN74LVOH244ADW | 296-8609-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOCP_ 40.32.24 
SN74LVC16244ADLR_ | 296-1227-1-ND | 16-Bit Buffer/Driver .. 84 70 «6.56 SN74LVCH244APWR _ | 296-8610-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 40 32.24 
SN74LVC16244ADLR_ | 296-1227-2-ND | 16-Bit Buffer/Driver .. 372.00/1,000 SN74LVCH244APWR _ | 296-8610-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 20-TSSOP 224.00/2,000 
SN74LVC16244AGQLR | 296-8472-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . . 84 70 56 SN74LVCH244ARGYR_ | 296-13979-1-ND| Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 20-O—N 40 32 24 
SN74LVC16244AGQLR | 296-8472-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 372.00/1,000 SN74LVCH244ARGYR_ | 296-13979-2-ND| Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 20-O—\ 112.00/1,000 
SN74LVC16245ADGGR | 296-1228-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. ie) SN7ALVOH245ADBR _| 296-8611-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 40.32.24 
SN74LVC16245ADGGR | 296-1228-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 744.00/2,000 SN74LVCH245ADBR__ | 296-8611-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 224.00/2,000 
SN74LVC16245ADGVR | 296-8473-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 84 10 6 SN74LVCH245ADGVR | 296-8612-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 40 82.24 
SN74LVC16245ADGVR | 296-8473-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 744.00/2,000 SN7ALVOCH245ADGVR | 296-8612-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 224.00/2,000 
SN74LVC16245ADL 296-8474-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 84 70 3.56 SN74LVOH245ADW 296-8613-5-ND Tri-State Octal Bus ‘Transceiver ‘ 40 32.24 
SN7ALVCI6245ADLR_ | 296-8474-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 7 es) SN7ALVCH245AGQNR_| 296-12102-1-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver AO 3224 
SN74LVC16245ADLR = | 296-8474-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 372.00/1,000 SN74LVCH245AGQNR | 296-12102-2-ND] Tri-State Octal Bus Transceiver 112.00/1,000 
SN74LVC16245AGCLR | 296-9843-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . ‘ 84 270.66 SN74LVCH245APWR = | 296-1247-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 40 32.24 
SN74LVC16245AGQLR | 296-9843-2-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver ......... 372.00/1,000 SN74LVOH24SAPWR | 296-1247-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 224.00/2,000 
SN74LVC16373ADGGR | 296-13241-1-ND| Tri-State 16-Bit Transparent SN74LVCH245ARGYR_ | 296-13980-1-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver NE WI. 40 32.24 
D-Type Latch......... 84 70 ~=—.56 SN74LVCH245ARGYR_| 296-13980-2-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver NEW! 112.00/1,000 
SN74LVC16373ADGGR | 296-13241-2-ND/) Tri-State 16-Bit Transparent ‘SN74LVCH16240ADGGR | 296-8571-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 84 570i nob. 
D-Type Latch.....00....c eee 744.00/2,000 SN74LVOH16240ADGGR | 296-8571-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 744.00/2,000 
SN74LVC16373ADGVR | 296-13242-1-ND) Tri-State 16-Bit Transparent SN74LVCH16240ADL | 296-8572-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 84 57 0N 00) 
DiType latch. sicsvicdecsuduirsiaevenna 84 70 56 SN74LVCH16240ADLR | 296-8572-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 84 AY) as} 
SN74LVC16373ADGVR | 296-13242-2-ND| Tri-State 16-Bit Transparent SN74LVCH16240ADLR | 296-8572-2-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 372.00/1,000 
D-Type Latch........ssscseeeseeeseeees 744.00/2,000 (Continued) 
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& Texas INSTRUMENTS 


Tl. Digi-Key Price Each ipl Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
SN74LVCH16244ADGGR | 296-8573-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 84 70 56 SN74LVOR2245ADWR | 296-8623-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. . 400.00/2,000 
SN74LVCH16244ADGGR | 296-8573-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .. 744.00/2,000 SN74LVOR2245AGONR| 296-12103-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 60 45 34 
SN74LVCH16244ADGVR| 296-8574-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 84 70 56 SN74LVOR2245AGONR| 296-12103-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 200.00/1,000 
SN74LVCH16244ADGVR] 296-8574-2-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 744.00/2,000 SN74LVOR2245ANSR_ | 296-13288-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 60 45 34 
SN74LVCH16244ADL_| 296-1243-5-ND_| Tri-State 16-Bit Butfer/Driver... 84.7056 SN74LVOR2245ANSR_| 296-13288-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver... 400.00/2,000 
SN74LVCH16244ADLR | 296-1243-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 84.70 ~—«56 SN74LVOR2245APWR | 296-8624-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver. 60 45 34 
SN74LVCH16244ADLR | 296-1243-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 372.00/1,000 SN74LVOR2245APWR | 296-8624-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 400.00/2,000 
SN74LVCH16244AGQLR | 296-8578-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 84.7056 SN74LVOR2245ARGYR| 296-13981-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver NE 60 45 34 
SN74LVCH16244AGQLR | 296-8578-2-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver .. 372.00/1,000 SN74LVOR2245ARGYR| 296-13981-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver NE 200.00/1,000 
SN7ALVOHI6245ADGGR | 296-1244-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 84.7056 SN74LVCR162245DGGR | 296-8619-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver... 84.70 56 
SN74LVCH16245ADGGR | 296-1244-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 744.00/2,000 SN74LVCR162245DGGR | 296-8619-2-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 744,00/2,000 
SN74LVCH16245ADGVR | 296-8580-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 84.70 56 SN74LVOR162245DL_ | 296-8620-5-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 84 70 56 
SN74LVCH1 6245ADGVR | 296-8580-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 744.00/2,000 SN74LVOR162245KR_ | 296-12707-1-ND] Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 96 80 64 
SN74LVCH16245ADL_| 296-1245-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 84 70 56 SN74LVCR162245KR _ | 296-12707-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 426.00/1,000 
SN74LVCH16245ADLR | 296-1245-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 84 70 56 F 
- LVCU Family 
SN74LVOH16245ADLR | 296-1245-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 372.00/1,000 SVaLVOUDAAD CESSES Hix Inverter a 
SN74LVCH16245AGQLR | 296-8582-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. . 84 70 56 SN7dLVOLDAADE! Faces cu (halt tne 
SN74LVCH16245AGQLR | 296-8582-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. . 372.00/1,000 aLvelbdAD ae OND He bal ole : DS 
SN74LVOH16373ADGGR] 296-8583-1-ND | Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Latch. 84 70 56 SNA 96-9861-2- inverter - 585.00/2,5 
SN74LVCH16373ADGGR| 296-8583-2-ND_| Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Latch. 744.00/2,000 NAL VOUAADEL Siaene rat ted ie AGA oe 
SN74LVCH16373ADGVR] 296-8584-1-ND | Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Latch. 84. «70 ~—«56 an a rvertel ss 
SN74LVCH16373ADGVR| 296-8584-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Latch. 744.00/2,000 SN7ALVOU04ADGVR | 296-9863-1-ND | Hex Inverter. ee! 
SN74LVCH16373ADL_ | 296-8585-5-ND | Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Latch 84 7056 SN7ALVOU04ADGVR | 296-9863-2-ND | Hex Inverter 478.00/2,000 
SN74LVCH16373ADLR | 296-8585-1-ND  Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Latch 84.7056 SN7ALVOUO4APWR | 296-9865-1-ND | Hex Inverter 2 4 Al 
SN74LVCH16373ADLR | 296-8585-2-ND_| Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Latch 372,00/1,000 SN74LVOJO4APWR_| 296-9865-2-ND_| Hex Inverter.. 478.00/2,000 
SN74LVCH16373AGQLR] 296-8586-1-ND | Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Latch 84 70 56 LVCZ Family 
SN74LVCH16373AGQLR | 296-8586-2-ND ] Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Latch .... 372.00/1,000 SN74LVCZ240ADBR | 296-9870-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 1.05 88 70 
SN74LVCH16374ADGGR | 296-8587-1-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Rip-Fop ... 840 70 6 SN74LVCZ240ADBR | 296-9870-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 932.00/2,000 
SN74LVCH16374ADGGR | 296-8587-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Rip-Rlop 744.00/2,000 SN74LVCZ240ADGVR_ | 296-9871-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 1.05 88 .70 
SN74LVCH16374ADGVR | 296-8588-1-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Rip-Rop 84 .70__—56 SN74LVCZ240ADGVR_ | 296-9871-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 982.00/2,000 
SN74LVOHT6374ADGVR | 296-8588-2-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 744.00/2,000 SN74LVCZ240ADWR _ | 296-9872-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 1.05 88 70 
SN74LVCH16374ADL_ | 296-8589-5-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Rip-Fop. 84 70 56 SN74LVCZ240ADWR | 296-9872-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 932.00/2,000 
SN74LVCH16374AD LR | 296-8589-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Rip-Alop. 84 7056 SN74LVCZ240ANSR | 296-12993-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 105 88 .70 
NG Haase ts BL cere D ps ip Ao: A EN Oe SN74LVCZ240ANSR _ | 296-12993-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 932.00/2,000 
|AGQLR| 296- 4 ri-State ype Rip-Rop . : : : SN74LVCZ240APWR | 296-9873-1-ND | Tri-State Octal Buftfer/Driver 1.05 88 70 
SG oan Seen bls sae (eet Pe eile Flop . er Cea 0007 SN74LVGZ240APWR _ | 296-9873-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 932.00/2,000 
-8591-1- ti-State 16-Bit Buffer/Driver . . : : SN74LVCZ244ADBR | 296-9874-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver.... 1.05.88 ~—.70 
SN74LVCH16540ADGGR | 296-8591-2-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 2806.00/2,000 SN74LVCZ244ADBR | 296-9874-2-ND_| Tri-State Octal Butfer/Driver.._ 932.00/2,000 
SN74LVCH16540ADGVR | 296-8592-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 248 1.98 1.54 ALVCZ244ADWR | 296-9875-1-ND | Tri- Butfer/Dri 4.05 7 
SN74LVOHI6540ADGVR | 296-8592-2-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 2806.00/2,000 SNA CEaAD (BEEN Toa Gad Coen So a 
SL cies eee Ne Lig ereateet ne ne es ce SN74LVCZ244APWR | 296-9876-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver . . 1.05 88 .70 
ADGGR =" =I Lis le fer/Driver .. “ ie >. CZ U . | 
SN7ALVCHI6541ADGGR] 296-8594-2-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver.. 1198.00/2,000 SUING CADa (Eee RIREAL Waa aa Bute ve ry ae 
SN74LVCH16541 ADGVR] 296-8595-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 1.35 113 90 : ‘ ; : 
i : SN74LVCZ245ADBR | 296-9877-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 982.00/2,000 
SN74LVCH16541 ADGVR| 296-8595-2-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1198.00/2,000 SN74LVCZ245ADWR | 296-9878-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver... 105. 88 70 
SN74LVOHI6541ADL _ | 296-8596-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1.35 1.13.90 SN74LVCZ245ADWR _| 296-9878-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 932.00/2,000 
SATAL VCH GSASADGGR | Sg eggnog) rt St. 16 Bit Registered Transceiver . Me te ae) SN7ALVCZ245APWR | 296-9879-1-ND_|Tii-State Ootal Bus Transceiver. 705.8870 
SN74LVCH16543ADGGR | 296-1246-2-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver . 1198.00/2,000 ‘ 
la : SN74LVCZ245APWR | 296-9879-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 932.00/2,000 
SN7AL VOM 6543ADGVR FESO Souda Wi-Sk. 16-it Registered Transceiver . WES he ae SN7ALVCZ16240ADGGR| 296-9866-1-ND_| Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 259 207 1.61 
SN74LVOH16543ADGVR | 296-8597-2-ND_| Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver . 1198.00/2,000 SN74LVCZIE2A0ADCCR ESMEREMOTREM| Tri Suate 16. Est Butter/Driver. ieee ceca 
SN74LVCHI6543ADL_ | 296-8598-5-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver . 135 143 .90 SN74LVCZ16240ADLR | 296-9867-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver.. 259 207 161 
SN74LVCH16543ADLR | 296-8598-1-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver . 1.35 113 90 - - a - - - 
SN74LVCH16543ADLR | 296-8598-2-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transosiver 599.00/1,000 Saricuanecd ane tee eat Say Fe eruaes 
SN74LVCH16543AGQLR| 296-13287-1-ND| Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver .... 147 123 98 Bx Tee ee ee : ‘ : 
Seer ‘ aa aR : SN74LVCZ16244ADGGR| 296-9868-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1430.00/2,000 
SN74LVCH16543AGQLR| 296-13287-2-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver . 652.00/1,000 SNTALVEZISDA4ADL Rr ESSERE TH. cacae 16 Bat Buttes/Ovivcr SOME TeoRROO 
SN74LVOHI6646ADGGR | 296-8599-1-ND | Tri-St. 16-Bit Transceiver/Register.. 200 1.60 1.20 SN74LVOZ16244ADLR | 296-9869-2.ND | Tri-State 16-Bit Butter/Driver ~~ 4040.00/1,000 
SN74LVCH16646ADGGR | 296-8599-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transceiver/Register. 2080.00/2,000 : - : a 
SN7ALVCHH6646ADGVR| 296-9859-1-ND | Tri-S1.16-Bit Transceiver/ Register 200 1.60 1.20 SN74LVCZ16245ADGGR] 296-13289-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 200 160 1.20 
SN7ALVOHI6648ADGVR| 296-9859-2-ND | Tri-St.16-Bit Transceiver/ Register  2080.00/2,000 SN74LVCZ16245ADGGR| 296-13289-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 2080.00/2,000 
SN74LVOH16646ADL_| 296-8600-5-ND_| Tri-St. 16-Bit Transceiver/Ragister 2.00 1.60 1.20 SN7ALVCZ16245ADGVR) 296-13612-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 2 OOTa OOO 
SN7ALVOHT6652ADGGR | 296-8601-1-ND_ | Tri-St. 16-Bit Transceiver/Register.. 2.00 1.60 1.20 SNyaL VC roan rt EERIE Wiese eat ee Sue oe 
SN74LVCH16652ADGGR | 296-8601-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transceiver/Register. 2080.00/2,000 H e J IS rensceiver .. i A z 
SN74LVOHI6652ADGVR | 296-8602-1-ND | Tri-St. 16-Bit Transceiver/ Register 2.00 1.60 1.20 SN74LVCZI6245ADLR | 296-19290-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver eC fon) 
SN74LVCH16652ADGVR | 296-8602-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transceiver/Register. 2080.00/2,000 SN74LVCZ161284AGR | 296-12025-1-ND | Tri-State 19-Bit Bus Interface. 175 140 1.05 
SN74LVOHI6652ADL_| 296-8603-5-ND_| Tri-St. 16-Bit Transceiver/Register . 2.00 1.60 1.20 SN7ALVCZ161284AGR | 296-12025-2-ND | Tri-State 19-Bit Bus Interface. 1820.00/2,000 
SN74LVCH16901DGGR| 296-8604-1-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver LVT Family 
with Parity Gen/Ohecker........-..-+++ 7.50 6.00 5.07 SN74LVT125D 296-1249-5-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer 1.63 1.30 98 
SN74LVCH16901DGGR] 296-8604-2-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver SN74LVT125DR 296-1249-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer . 1.63 130 98 
with Parity Gen/Ohecker: 9376.00/2,000 SN74LVT125DR 296-1249-2-ND_| Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer . 2080.00/2,500 
SN74LVOH16952ADGGR | 296-8605-1-ND_| Tri-State 16-Bit Reg. Transceiver 360 288 224 SN74LVT125NSR 296-13291-1-ND| Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Butfer.. 163 130 98 
SN74LVOHI6952ADGGR | 296-8605-2-ND_| Tri-State 16-Bit Reg. Transceiver ‘4080.00/2,000 SN74LVT125NSR 296-13291-2-ND| Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer. 1690.00/2,000 
SN74LVCH6952ADGVR | 296-12916-1-ND] Tri-State 16-Bit Reg. Transceiver 360 288 2.24 SN74LVT125PWR 296-1250-1-ND | TriState 3.3V ABT Quad Bus Buffer . 760 128 96 
SN74LVCH16952ADGVR | 296-12916-2-ND| Tri-State 16-Bit Reg. Transceiver 4080.00/2,000 SN74LVT125PWR 296-1250-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer . 4664.00/2,000 
einer ene eed oe Hiss jane 8 ee ne SN74LVT240ADW 296-1706-5-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Butfer/Driver 135 113 .90 
VOH32244AGKER | 296- d ti-State 32- jer/Driver : : : SN74LVT240APWR | 296-8647-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver... 135 113 90 
SN74LVOH32244AGKER | 296-8614-2-ND_] Tri-State 32-Bit Buffer/Driver... 1721.00/1,000 SN74LVT240APWR _| 296-8647-2-ND_| Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver 1198.00/2,000 
St vciearcian ee oN ae ae Lg lect Ses awe SN74LVT244BDBR —_| 296-8648-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver . 135. 1.13 90 
VOH32245AGKER | 296- 7 . . 00/1, SN74LVT244BDBR —_| 296-8648-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver . 1198.00/2,000 
SN74LVCHG2373AGKER | 296-8616-1-ND | Tri-St. 32-Bit Transparent D-Type Latch....96-BGA 3.71 297 231 SN74LVT244BDW 296-1707-5-ND Hae 33V ABT Cota Biro 435 113. 90 
SN74LVCH32373AGKER | 296-8616-2-ND_| Tri-St. 32-Bit Transparent D-Type Latch... .96-BGA 2104.00/1,000 SN74LVT244BGONR | 296-12104-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Cctal Butfer/Driver 147 123 98 
SN74LVOH32374AGKER | 296-8617-1-ND_ | Tri-State 32-Bit D-Type Hip-Hop . 3.71 297 231 SN74LVT244BGONR __| 296-12104-2-ND| Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver...... 652,00/1,000 
SAL HIEEAALL earn Wass ah Beier nese we SN74LVT244BPWR | 296-8649-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver... 135 143 90 
SNT4L\CHIE2244ADLR PSSEEREETEN WS. vd 1B Pulta/Dive. em SB SN74LVT244BPWR | 296-8649-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Cctal Buffer/Driver... 1198.00/2,000 
SNTALVCHIE2244ADLR | 296-8668-2.ND_| Tri-State 16-Bit Ber Driver “_372.00/1,000 SNIALVTEAABBGYR Saeed) 1 State 3.3V ABT Cota Butler! 
: z Ou Driver NEW! 1.25 100 .75 
SN74LVCH162244AGR | 296-8569-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .. 84.70 SN7ALVT244BRGYR | 296-13982-2-ND] Tii-State3.3V ABT 
SN74LVCH162244AGR | 296-8569-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .. 744.00/2,000 Driver NEW! sss eeeeee . 650.00/1,000 
SNL VoL Cooadave (EE NGA Toa eg are ohe Baty aes SN74LVT245BDBR | 296-8650-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT Ootal Bus Transoaiver ... 135 (113 90 
a aa SN74LVT245BDBR —_| 296-8650-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver ... 1198.00/2,000 
LVCHR Family SN74LVT245BDW _| 296-8651-5-ND | Tri-St. 3.3V ABT Cctal Bus Transceiver. 135 113 90 
SN74LVCHR16245AGR] 296-9860-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver . 84. «70 ~—«56 SN74LVT245BDWR | 296-8651-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT Cctal Bus Transceiver. 1.35 143  .90 
SN74LVCHR16245AGR | 296-9860-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver . 744.00/2,000 SN7ALVT245BDWR__| 296-8651-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver. 1198,00/2,000 
SN74LVCHR16245AKR | 296-14400-1-ND) Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver NE 56-VFBGA 96804 SN74LVT245BGQNR —_ | 296-12105-1-ND| Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver. 147 1.23 98 
SN74LVOHR16245AKR | 296-14400-2-ND| Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver NE 426.00/1,000 SN74LVT245BGCNR | 296-12105-2-ND| Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver. 652.00/1,000 
SN7ALVOART 6245ALR |(296s1248s12NDN| Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver. fy di 89 SN74LVT245BNSR | 296-13294-1-ND| Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transociver 135 1.13 90 
SN74LVOHR16245ALR | 296-1248-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver 372.00/1,000 SN74LVT245BNSR —_| 296-13294-2-ND] Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver 1198.00/2,000 
SN74LVCHR162245ADL | 296-8618-5-ND_| Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver. 84 .70_—56 SN74LVT245BPWR __| 296-8652-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transoeiver...20-TSSOP. 1.35 (1.13.90 
LVCR Family SN74LVT245BPWR | 296-8652-2-ND_| Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver. ..20-TSSOP. 7798.00/2,000 
SN74LVOR2245ADBR | 296-8621-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver ... 60 45 34 SN74LVT245BRGYR | 296-13983-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus 
SN74LVCR2245ADBR_| 296-8621-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 400.00/2,000 Transceiver NEW!.............-2.02ee 20-CN 1.25 1.00.75 
SN74LVOR2245ADGVR] 296-8622-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 60 45 34 SN74LVT245BRGYR | 296-13983-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Bus 
SN7ALVCR2245ADGVR] 296-8622-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 400.00/2,000 Transceiver NEW! .........ceecececeeees 20-CFN 650.00/1,000 
SN74LVOR2245ADWR | 296-8623-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver... 60 45 34 (Continued) 
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cae Digi-Key Price Each TA Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
SN74LVT574DBR 296-1256-1-ND | Tri-State 3.3V Octal D-Type Flip-Hop 213 1.70 1.28 SN74LVTHI25RGYR | 296-13984-2-ND| Tri-State ABT Quad Bus Buffer NEW!.....14-CRN 140.00/1,000 
SN74LVT574DBR 296-1256-2-ND | Tri-State 3.3V Octal D-Type Flip-Rlop 2210.00/2,000 SN74LVTH126DBR —_| 296-8661-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer... 45 36.27 
SN74LVT574PWR | 296-1257-1-ND | Tri-State 3.3V Octal D-Type Riip-Rop 213 1.70 1.28 SN74LVTH126DBR___| 296-8661-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer 252.00/2,000 
SN74LVT574PWR | 296-1257-2-ND _| Tri-State 3.3V Octal D-Type Rip-Fop..... 2210.00/2,000 SN74LVTH126DGVR | 296-8662-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer. 45 36.27 
ype Flip-Rlop 
SN74LVTB980ADW —_| 296-13498-5-ND] Embedded Test-Bus Controller SN74LVTHI26DGVR _| 296-8662-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer... 252.00/2,000 
(IEEE STD 1149.1) . 8.92 7.14 6.03 SN74LVTH126DR 296-8663-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer .. 45 36 «27 
SN74LVTB980DW _| 296-8655-5-ND | Embedded Test-Bus Controller SN74LVTH126DR 296-8663-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer 305.00/2,500 
(IEEE STD 1149.1) .......escceceeeeeeeee 24-SOP 15.83 14.25 12.64 SN74LVTH126PWR | 296-8664-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer. 45 (36.27 
SN74LVTB980DWR | 296-8655-1-ND | Embedded Test-Bus Controller SN74LVTH126PWR | 296-8664-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer 252.00/2,000 
(IFFESTD 1149.1) ..0.0..0ccceeeeeeeeeee 24-SOP 14.99 13.50 11.97 SN74LVTH240DBR__| 296-8706-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver. 48.36.27 
SN7ALVTB980DWR | 296-8655-2-ND | Embedded Test-Bus Controller SN74LVTH240DBR _| 296-8706-2-ND | Tri-State ABT Cctal Buffer/Driver.... 320.00/2,000 
(IEEE STD 1149.1) ....---eseveseeereeees 24-SOP 22230.00/2,000 SN74LVTH240DWR | 296-8707-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver AS 36 BT 
SN74LVTBO96DW 296-8656-5-ND | 3.3V 10-Bit Addressable Scan Port SN74LVTH240DWR__ | 296-8707-2-ND_| Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 320.00/2,000 
Transceiver (IEEE STD 1149.1) ........... 24-SOP 9.00 7.20 6.08 SN74LVTH240GQNR | 296-12106-1-ND| Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 48 36 27 
SN74LVTB996DWR | 296-8656-1-ND | 3.3V 10-Bit Addressable Scan Port SN74LVTH240GONR __| 296-12106-2-ND] Tri-State ABT Octal Buffer/Driver ... 160.00/1,000 
Transceiver (IEEE STD 1149.1) .........-. 24-SOCP 9.00 7.20 6.08 SN74LVTH240PWR | 296-8708-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver .. 48° «4.3627 
SN7ALVTB996DWR =| 296-8656-2-ND | 3.3V 10-Bit Addressable Scan Port SN74LVTH240PWR__ | 296-8708-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver .. 320.00/2,000 
Transceiver (IEEE STD 1149.1) ..........- 24-SCP 11250.00/2,000 SN74LVTH240RGYR | 296-13985-1-ND] Tri-State ABT Octal Buffer/Driver NEW!...20-CFN 52,3930 
SN74LVT8996PW 296-8657-5-ND | 3.3V 10-Bit Addressable Scan Port SN74LVTH240RGYR ‘| 296-13985-2-ND) Tri-State ABT Octal Buffer/Driver NE W!...20-QFN 173.00/1,000 
Transceiver (IEEE STD 1149.1) ........ 24-TSSCP 9.00 7.20 6.08 SN74LVTH241 DBR 296-12742-1-ND| Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 48 36 27 
SN7ALVTB996PWR =| 296-8657-1-ND | 3.3V 10-Bit Addressable Scan Port SN74LVTH241DBR | 296-12742-2-ND| Tri-State ABT Octal Buffer/Driver. .. 320.00/2,000 
Transceiver (IEEE STD 1149.1) . 9.00 7.20 6.08 SN74LVTH241DW | 296-1715-5-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 48 36 (27 
SNVALVTBORGPWR SES Dg) 9.2V 10-Eit Addressable Scan Port SN74LVTH241PWR | 296-8709-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 48 36 27 
Transceiver (IEEE STD 1149.1) .... 11250.00/2,000 SN74LVTH241PWR_ | 296-8709-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 320.00/2,000 
SN74LVT16240DGGR_ | 296-8633-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 270 2.16 1.68 SN74LVTH244ADBR | 296-1269-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver... 48 ESB 27: 
SN74LVT16240DGGR | 296-8633-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 3060.00/2,000 SNV4LVTHE44ADBR 1 296-1269-2-ND | Tri-State ABT Octal Butfer/Driver... 320.00/2,000 
SN74LVT16240DLR | 296-8634-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 270 216 1.68 SN74LVTHRA4ADW | 296-1270-5-ND | Tri-State ABT Octal Butfer/Driver ies GR 
SN74LVT16240DLR__| 296-8634-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 1530.00/1,000 SN74LVTHOA4ADWR | 296-1270-1-ND | Tri-State ABT Octal Butfer/Driver 48 «3627 
SN7ALVT16244BDGGR | 296-8635-1-ND_| Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 270 216 1.68 SN74LVTHDA4ADWR | 296-1270-2-ND | Tri-State ABT Octal Butfer/Driver 320,00/2,000 
SN ALY eSB See eeeaina ne Sv AEE ea yl catied . tes SN74LVTH244AGONR | 296-12107-1-ND| Tri-State ABT Octal Buffer/Driver ... 48.3627 
BDGVR: = i r-ot. 3. ra er/Driver - - | Bet i-! i 
SN74LVT16244BDGVR | 296-8636-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 3060.00/2,000 SNIALVTHRASAGCNR Sgt eID aang i State ABT Orta Butter/Driver 160,007,000 
: " SN74LVTH244APWR_ | 296-1271-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 8 6 
SN74LVT16244BDLR | 296-8637-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver...48-SSOP 2.70 216 1.68 
SN74LVT162448DLR_ | 296-8637-2-ND_| Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver ...48-SSOP 1530.00/1,000 SN7ALVIFRAAPWR Peg dacahem ti State ABT Octal Butter/Driver .. eeO TEA) 
: A Boul SN74LVTH244ARGYR | 296-13986-1-ND] Tri-State ABT Octal Buffer/Driver NEW!...20-CFN 523930 
SN74LVT16244BGQLR | 296-8638-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver...48-TVFBGA 2.97 2.38 1.85 SN74LVTHRA4ARGYR | 296-13986-2-ND| Tri-State ABT Octal Butfer/Driver NEW!...20-CRN 173.00/1,000 
SNIALVTIG2AABCOLR TE aoe MeeeMeralteyg SN74LVTHR45ADBR | 296-8710-1-ND | Tri-State ABT Ootal Bus Transceiver 4 367 
SN74LVT16245ADGGR | 296-1251-1-ND_ Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr. 405 3.24 252 SNVALYTHDAEADER: |BSEtEHOOMNON TH Sade ABT Od Buc Traecciver meareertrro ord 
SN74LVT16245BDGGR | 296-8640-1-ND_| Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcv 293 234 1.82 SN7ALVTEDAEADW [DOB 7i1/5IND | Tri-State ABT Octal ae Trencodver in ES oF 
SN74LVT16245BDGGR | 296-8640-2-ND_| Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr. 3316.00/2,000 SNVALVIFRASADWR (SSREE CHM TH Seats ABT Octd Bus Trenecciver 3 83 
ENTALVTIG245BDGVR PS seaaglanog| i State 3.3V ABT 16-Eit Bus Xcvr Bes Bee lee SN74LVTH245ADWR | 296-8711-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver... ~__ 320.00/2,000 
SN74LVT16245BDGVR | 296-8641-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr. 3316.00/2,000 - ’ - 
fio 4 = SN74LVTH245AGQNR | 296-12108-1-ND| Tri-State ABT Octal Bus Transceiver... 48.3627 
SN74LVT16245BDLR_ | 296-8642-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xevr. 293 234 1.82 i t 
SN74LVT16245BDLR _ | 296-8642-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr 1658.00/1,000 SN74LVTHRASAGGNR | 296-12108-2-ND| Tri-State ABT Octal Bus Transceiver 160.00/1;,000 
; if i 5 SN74LVTH245APWR_ | 296-1272-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver 48 36.27 
SN74LVT16245BGQLR | 296-8643-1-ND_| Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr. . 3.22 258 2.01 SNALVILDALAP WR [ESE ESIINDM TH ae ABT Od Bos Theres pence 
SN74LVTI6245BGQLR | 296-8643-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xovr. 1823.00/1,000 SNVALVILDARARCYR (ESIEGEEIND TH Sac eBTOdd ae snes 
SN74LVTI6500DLR | 296-8644-1-ND  Tri-St. 3.3V ABT 18-Bit Universal ‘ 
Bus Transceiver 690 552 4.66 Transceiver NEW!...............0..00205 20-O—N noe 39.30 
SN7ALVTI6500DLR | 296-8644-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 18-Bit Universal SNZALVTRRABARGYR CESS Bt) Tr State ABT Octal Bus 
Bus Transceiver 4313.00/1,000 Transceiver NEW!................5 173.00/1,000 
Serer zi a = SN74LVTH273DBR _| 296-8712-1-ND | ABT Cctal D-Type Fip-Rlop with Clear AS BB ey 
SAAT OCCA edie) ae Gt Universd i Teace MCE SN7ALVTH273DBR | 296-8712-2-ND | ABT Octal D-Type Bip-Hop with Gear 320.00/2,000 
SN74LVT16501D@GR_| 296-1252-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Universal SNTALVTH2730W _|/296;8718:5: NDE) ABT Octal D-Type Rip-Rop with Gear Sh 2 
BUS THANSORIVEL .. ..cocccesen. cine: 56-TSSCP 8626.00/2,000 SN74LVTH273PWR | 296-1273-1-ND | ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clear ... 48 «3627 
SN74LVT18512DGGR_| 296-8646-1-ND | 3.3V ABT Scan Test Device with 18-Bit SOLVE Pear Na Te eT ed ee wndes a ar ines 
Universal Bus Transceiver.............. 64-TSSOP 6.00 480 4.05 VTH3 Fla rotate ype Latch .. / . E 
= " art , SN74LVTH373DBR _| 296-8718-2-ND J Tri-State ABT Octal D-Type Latch 320.00/2,000 
SNVALVTIES12DGGR | PeCSeRe RD Bree auce ih 1eBt aaTT SN74LVTH373DW__| 296-8719-5-ND_| Tri-State ABT Octal D-Type Latch... 48.3627 
SN74LVT32240GKER | 296-9881-1-ND | 3.3V ABT 32-Bit Buffer/Driver 4.05 3.24 252 ALEC Sp pe Albiescogrlt ae pee rae 48 mae : a 
SN74LVT32240GKER | 296-9881-2-ND | 3.3V ABT 32-Bit Buffer/Driver .. 2250.00/1,000 VTH373PWR -2- ri-State ype Lato 00/2, 
SN74LVT32244GKER _| 296-8653-1-ND_| Tri-State, 3.3V, ABT 32-Bit Buffer/Driver ...96-BGA 4.05 3.24 2.52 SRA apen See eT maNG a ar og Bee ae 48 ante 5 ea 
SN74LVT32244GKER | 296-8653-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 32-Bit Buffer/Driver ...96-BGA 2250.00/1,000 rei sari she OP fice 
SN7ALVT162240DGGR | 296-8625-1-ND | Tri-State 3.3V, ABT Quad SN74LVTH374DW _| 296-8722-5-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Rip-Fop . 48 3627 
Bus Buffer/Driver...........cccecceseeee 48-TSSCP 293 234 1.82 SN74LVTH3874DWR: 296-8722-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Hip-Hop . A8 36 ei 
SN74LVT162240DGGR | 296-8625-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT Quad SN74LVTH374DWR 296-8722-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Fip-Fop . 320.00/2,000. 
Bus Buffer/Driver...........0ccecceseeee 48-TSSOP 3316.00/2,000 SN74LVTH374PWR 296-8723-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Hip-Hop .... A8 36 cei 
ALVTI62240DGVR | 256-8626-1-ND Tie -3V, ABT Quad SN74LVTH374PWR___ | 296-8723-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Rip-Fop .... 320.00/2,000 
au sae ie he itl beet kee: 48-TVSCP 293 234 182 SN74LVTH540DBR__| 296-8724-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver... 1.05 88 70 
SN74LVT162240DGVR | 296-8626-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT Quad SN74LVTHS40DBR | 296-8724-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver... 932.00/2,000 
Bus Buffer/Driver.....0..0.c:ccccecsees 48-TVSOP 3316.00/2,000 SN74LVTH540DW | 296-8725-5-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 1.05 88 70 
SN74LVT162240DLR_ | 296-8627-1-ND | Tri-State, 3.3V, ABT Quad SN74LVTH540PWR | 296-8726-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 1.05 88 .70 
Bus Buffer/Driver .......0.cccecccseseesee 48-SSCP 2.93 234 1.82 SN74LVTH540PWR | 296-8726-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 932.00/2,000 
ENTALVTI62240DLR | 296-8627-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT Quad SN74LVTH541DBR__| 296-8727-1-ND_| Tri-State ABT Octal Buffer/Driver... 1.05 88 70 
Bus Buffer/Driver ........:.0cccceeeecee 48-SSCP 1658.00/1,000 SN74LVTH541DBR ‘| 296-8727-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver... 932.00/2,000 
SN74LVT162244ADGGR] 296-8628-1-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit SN74LVTH541DW | 296-8728-5-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 1.05 88 .70 
Buffer/Driver .........e:cccceeeeseeee 48-TSSOCP 293 234 1.82 SN74LVTH541PWR | 296-8729-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 1.05 88 70 
SN74LVT162244ADGGR] 296-8628-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit SN74LVTH541PWR | 296-8729-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 932.00/2,000 
Buffler/Driver .........0cccscceeseceeeees 48-TSSOP 3316.00/2,000 SN74LVTH543DBR __| 296-8730-1-ND_| Tri-State ABT Octal Xcvr./Reg. .. 1.35 143.90 
SN74LVT162244ADGVR | 296-8629-1-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit SN74LVTH543DBR__| 296-8730-2-ND | Tri-State ABT Octal Xcvr./Reg. .. 1198.00/2,000 
Buffer/Driver .....2.-.eccceeeeeseseees 48-TVSCP 293 234 1.82 SN74LVTH543DGVR_| 296-8731-1-ND | Tri-State ABT Octal Xevr./Reg. 1.35 143  .90 
SN74LVT162244ADGVR | 296-8629-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit SN74LVTH543DGVR_| 296-8731-2-ND | Tri-State ABT Octal Xovr./Reg. 1198.00/2,000 
Buffler/Driver ........ccccsceceeeeeseee 48-TVSOP 3316.00/2,000 SN74LVTH543DW | 296-1717-5-ND J Tri-State ABT Octal Xevr./Reg. 1.35 143 90 
SN7ALVT162244ADLR | 296-8630-1-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit SN74LVTH543PWR__| 296-8732-1-ND_| Tri-State ABT Octal Xcvr./Reg. 1.35 1413.90 
Buffer/Driver.......-.s1ssssieseeerees 48-SSOP 2.93 2.34 1.82 SN74LVTH543PWR | 296-8732-2-ND | Tri-State ABT Octal Xovr./Reg............ 1198.00/2,000 
SN74LVT162244ADLR | 296-8630-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit SN74LVTH573DBR —_| 296-8733-1-ND | Tri-State, 3.3V, ABT Octal Transparent 
Buffer/Driver.......-..ceeececeeceeeeee 48-SSCP 1658.00/1,000 D-Type Latch ........eececcseeseeeeeesees 20-SSCP 483627 
SN74LVT162244AGQIR | 296-13292-1-ND/ Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit SN74LVTH573DBR —_| 296-8733-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT Octal Transparent 
Buffer/Driver ........... S cccruansoass 56-VFBGA 3.22 258 201 D-Type Lath oo. essssssesescscseseses 20-SSOP 320.00/2,000 
SNZ4LVT1622440601 R | 296-19292-2-ND) Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit SN7ALVTHS73DW | 296-1718-5-ND | Tri-State, 3.3V, ABT Octal Transparent 
Buffer/Driver 1823.00/1,000 D-Type Lath ....2..eseseeeeseseeeseees 20-SOC 48 «3627 
SN74LVT162245ADGGR| 296-8631-1-ND_ | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr. . 293 2.34 1.82 SN74LVTH573GGNR | 296-12109-1-ND] Tri-State, 3.3V, ABT Octal Transparent 
SN74LVT162245ADGGR | 296-8631-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr. 3316.00/2,000 D-Type Latch. .........ccceeeeeeeeeeeeeeee 20-BGA 48 36 27 
SN74LVT162245ADLR | 296-8632-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr. 293 2.34 1.82 SN74LVTH573GQNR | 296-12109-2-ND] Tri-State, 3.3V, ABT Octal Transparent 
SN74LVT162245ADLR | 296-8632-2-ND_| Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr. 1658.00/1,000 D-Type Latch... 20-BGA 160.00/1,000 
SN74LVT162245AGQLR | 296-13293-1-ND] Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr. 322 258 201 VIS 7 
SN74LVT162245AGQIR | 296-13293-2-ND| Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr 1823.00/1,000 SNARE PENS aaa cite 3.3%, ABT Oca Treneperent 
2 WDOLEGN. cscsesseassecarsntancaansone 20-SCP 48 «9.3627 
LVTH Family SN74LVTHS573NSR_-—_| 296-13300-2-ND) Tri-State, 3.3V, ABT Octal Transparent 
SN74LVTH125D 296-1708-5-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer. . AD COMNNEeT. D-Type Latch...........0.seecseeeeeeees 20-SOP 320.00/2,000 
SN74LVTH125DR 296-1708-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer. (dou COMmEeT, SN74LVTHS73PWR_ (| 296-8734-1-ND | Tri-State, 3.3V, ABT Octal Transparent 
SN74LVTH125DR 296-1708-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer 305.00/2,500 D-Type Latch. AS BB eT 
SN74LVTH125DBR __| 296-8658-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer 45 36 27 SN74LVTH573PWR | 296-8734-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT Octal Transparent 
SN74LVTH125DBR _| 296-8658-2-ND_| Tri-State ABT Quad Bus Buffer 252.00/2,000 BeType Lathe. csascecccenseesnanrnen 20-TSSOP 320.00/2,000 
SN74LVTH125DGVR_~—_| 296-8659-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer OS 5 Ee SN74LVTHS73RGYR_—_‘| 296-13988-1-ND| Tri-State, 3.3V, ABT Octal Transparent 
SN74LVTH125DGVR | 296-8659-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer.. 252.00/2,000 D-Type Latch NEW! ........ cece 20-CFN «523980 
SN74LVTH125PWR | 296-8660-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer. 45 36 27 SN74LVTH573RGYR | 296-13988-2-ND) Tri-State, 3.3V, ABT Octal Transparent 
SN74LVTH125PWR | 296-8660-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer.. 252.00/2,000 D-Type Latch NEW!.........0..sessee 20-CFN 173.00/1,000 
SN74LVTH125RGYR __| 296-13984-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer NE 50.40.30 (Continued) 
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4 Texas INSTRUMENTS 


Th Digi-Key Price Each Te Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description il 25 100 
SN74LVTHS74DBR | 296-8735-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Hip-Hop. 48° 36027 SN74LVTH16835DGGR | 296-8694-1-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Driver... 383 3.06 238 
SN74LVTH574DBR | 296-8735-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Hip-Hop. 320.00/2,000 SN74LVTH16835DGGR | 296-8694-2-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Driver... 4336.00/2,000 
SN7ALVTHS74DW_ | 296-1719-5-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Rlip-Rop. AB 3627 SN74LVTHI6835DL —_| 296-8695-5-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Driver . 383 3.06 2.38 
SN7ALVTH574DWR~— | 296-1719-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Fip-Hop. AB 3627 SN74LVTH16952DGGR | 296-1268-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xovr./Register 200 1.60 1.20 
as pean er eae pipe Fp oe é ee SN74LVTH16952DGGR | 296-1268-2-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Xovr./Register 2080.00/2,000 
- -1- ri-State ype Hip-Hop ... E F E y a q 
SN74LVTH574GQNR | 296-12110-2-ND| Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop 160.00/1,000 ALVIS CoAPM PORES Aare Tet be Pas eT he) 
SN74LVTH574PWR | 296-8736-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Fip-Rop 48 3627 With 18-Bit Trensodlver <-.-ccccccecccee- A) Ara AG3 
SN74LVTHS74PWR__| 296-8736-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Fop .... 320.00/2,000 snvauvmeiesoaapa VESReTOONIIM ABT Scan Test Device 
SN74LVTHS74RGYR | 296-13989-1-ND] Tri-State ABT Octal D-Type oan any acy OOK 
Flip-Flop NEW!. 52 39 30 wi | TESCNE. se eeeanmnneneenaan . A A 
SN74LVTHS74AGYR _ | 296-13989-2-ND] Tri-State ABT Octal D-Type SN7ALVTHI8S12DEGR [22 S70 TOR) ABT Scan Test Devica 
Flip-op NEW!.............. 173.00/1,000 with 16° Eit Trenscelver. ED ED cae) 
SN74LVTH646DBR —_| 296-8737-1-ND | Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr./Register. 1.05 88.70 SN7ALVTHI851206CR TESS 0 Og) ABT Scan Test Devico 
SN74LVTH646DBR__| 296-8737-2-ND | Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr./Register 932.00/2,000 with 18-Bit Transoaiver.........-..+.-.- 7500.00/2,000 
SN74LVTH646DGVR_| 296-12924-1-ND) Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr./Register. 1.05 88 70 SN74LVTH18514DGGR | 296-8702-1-ND_| ABT Scan Test Device 
SN74LVTH646DGVR | 296-12924-2-ND] Tri-St. ABT Octal Bus Xovr /Register.... 932,002,000 with 20-Bit Transosiver.........-.-.---- 6.00_4.80_4.05 
SN74LVTH646DW 296-1720-5-ND | Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr./Register. 1.05 88 70 SN74LVTH18514DGGR | 296-8702-2-ND | ABT Scan Test Device 
SN74LVTH646PWR ~~ | 296-8738-1-ND | Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr./Register. 1.05 88 70 with 20-Bit Transoeiver.........+.-+.+- 7500.00/2,000 
SN74LVTH646PWR ‘| 296-8738-2-ND | Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr./Register. 932.00/2,000 SN74LVTH18646APM | 296-8703-ND _| ABT Scan Test Device w/18-Bit 
SN74LVTH652DBR 296-8739-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xovr./Register....24-SSOP 1.88 1.50 1.13 ‘Transceiver and Registers .. 13.66 1230 10.91 
SN74LVTHS52DBR —_| 296-8739-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr./Register....24-SSOP 1950.00/2,000 SN74LVTHI8652APM | 296-12994-5-ND | 3.3V ABT Scan Test Device with 18 
SN74LVTH652DGVR_—| 296-12925-1-ND] Tri-State ABT Octal Bus Transceiver and Register... 13.66 12.30 10.91 
XOVEIROQISE! oo. ccccccsceeteseeeees 24-TVSCP 1.88 1.50 113 SN74LVTH32244GKER | 296-8716-1-ND_| Tri-State ABT 32-Bit Buffer/Driver 96-BCA 4.05 3.24 252 
SN74LVTH652DGVR__| 296-12925-2-ND] Tri-State ABT Octal Bus SN74LVTH32244GKER | 296-8716-2-ND | Tri-State ABT 32-Bit Buffer/Driver 96-BGA 2250.00/1,000 
Xovr/ROGISEL ......ceceeeeeeeeceeees 24-TVSOP 1950.00/2,000 SN74LVTH32245GKER | 296-9882-1-ND | Tri-State ABT 32-Bit Bus Transceiver.......96-BGA 439 351 273 
SN74LVTHE52DW | 296-1721-5-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register ....24S01C 188 150 1.13 SN74LVTH32245GKER | 296-9882-2-ND | Tri-State ABT 32-Bit Bus Transceiver.......96-BGA 2438.00/1,000 
SN74LVTHE52PWR | 296-8740-1-ND | Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr./Register. 188 150 1.13 SN74LVTH32373GKER | 296-8717-1-ND_| Tri-State ABT 32-Bit D-Type Latch .. 96-BGA 4.05 3.24 252 
SN74LVTHE52PWR | 296-8740-2-ND | Tri-St. ABT Ootal Bus Xovr./Register. 1950.00/2,000 SN74LVTH32373GKER | 296-8717-2-ND | Tri-State ABT 32-Bit D-Type Latch .. 96-BGA 2295.00/1,000 
SN74LVTH2245DBR | 296-8704-1-ND | Tri-State ABT Cctal Bus Transceiver . 1.35 143 90 SN74LVTH32374GKER | 296-9883-1-ND | Tri-State ABT 32-Bit D-Type Riip-Aop ......96-BGA 4.05 3.24 2.52 
SN74LVTH2245DBR _ | 296-8704-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver . 1198.00/2,000 SN74LVTH32374GKER | 296-9883-2-ND | Tri-State ABT 32-Bit D-Type Rip-Aop ...... 2250.00/1,000 
SN74LVTH2245DGVR_ | 296-12921-1-ND] Tri-State ABT Octal Bus Transceiver... 135 143 90 SN74LVTH162240DGGR| 296-8665-1-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver... 78 65 52 
SN74LVTH2245DGVR_ | 296-12921-2-ND| Tri-State ABT Octal Bus Transceiver . 1198.00/2,000 SN74LVTH162240DGGR| 296-8665-2-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 692.00/2,000 
SN74LVTH2245DW _—_ | 296-1714-5-ND | Tri-State ABT Cctal Bus Transceiver . 1.35 113 90 SN7ALVTH162240DL | 296-8666-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 78 65.~«COBD 
SNMALVTHR2ASPWR ESE aiDagyheg) rt Siate ABT Osta Bus Transceiver. ies) | ee eo SN74LVTH162241DGGR| 296-8667-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver. . 73 65 52 
SNALVTHR2A5PWR [EEESBRDS eave! Thi State ABT Octal Bus Transceiver . Wits aie) SN74LVTH162241DGGR| 296-8667-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver . 692.00/2,000 
SN7ALVTH2952DBR =| 296-8714-1-ND | Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr-/Register . 238 1.90 1.43 SN74LVTH162241DL | 296-12917-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver. . 48-SSCP 78 65 52 
SN74LVTH2952DBR_ | 296-8714-2-ND | Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr-/Register . 2470.00/2,000 SN74LVTH162244DGGR | 296-1258-1-ND_| Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver...48-TSSOP 78 6552 
SN7ALVTH2952DGVA | 296129221) Tri-St. ABT Octal Bus Xovr/Register. as) Nee) SN74LVTH162244DGGR| 296-1258-2-ND_| Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver... 48-TSSOP 692,00/2,000 
SN74LVTH2952DGVR_ | 296-12922-2-ND| Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr_/Register. 2470.00/2,000 : ! : 
SNPALVTEDOSODW | [BSBEEETEINON Thi Sr, ABT Octd Bus Xan Roe, Pe AmaTCOMTAG SN74LVTH162244DL_ | 296-1259-5-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver...48-SSOP 78 65 52 
SATALVIFESEDWR OEE SS ABT Gue Bear ae oe SN74LVTH162244DLR | 296-1259-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver...48-SSOP 78-6552 
SN74LVTH2952PWR | 296-8715-2-ND | Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr./Register. ”2470,00/2,000 SNAIL eSaae cans ee VARI IE GARAGE ee oy hoes 
SN74LVTH16240DGGR | 296-8674-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 78 65 52 oS — : : : 
SN74LVTH16240DGGR | 296-8674-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 692.00/2,000 SN7ALVT E224 KR epoca TS. 3.3V ABT 16-2t Butter/Driver . SHUEY 
SN7ALVTH16240DL__| 296-8675-5-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver. 78 65 52 SNTALVTHTG224SDGGR Fee gnc 1S. 3.3V ABT 16 Bit Bus Xow, deh a ee 
SN74LVTHI6241DGGR | 296-8676-1-ND | Tri-State ABT 16-Git Buffer/Driver 7865 52 SN7ALVTHIG2245DGCR TE goog og St. S.3V ABT 16-Bit Bus Now. Eeauyetny) 
d i : : : SN74LVTH162245DL_ | 296-8670-5-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Bus Xovr. 78 65 52 
SN74LVTH16241DGGR | 296-8676-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 692.00/2,000 SNVALVTEHGD24EDLR (SESS CRAM TH1-Sx 3.5 ABT 16-Bit Bus Xe & & 3 
SN74LVTH16241DL | 296-12919-5-ND] Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Driver. 78 65 52 Le AM é : : 
SN7ALVTH16244ADGGR | 296-1260-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 73 6552 SN74LVTH162245DLR | 296-8670-2-ND_ | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Bus Xovr. 346.00/1,000 
SN74LVTH16244ADGGR | 296-1260-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 692.00/2,000 SRCALTEHEotee ee alte SABE ieee ad tie 78 conn ‘ cae 
SN74LVTH16244ADGVR | 296-8677-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 78 65 «52 Die sini sol 
SN74LVTH16244ADGVR | 296-8677-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 692.00/2,000 SN/ALVTH162373DGGR) 296-8671-1-ND_ | Tri-State ABT 16-Bit Transparent 
SN74LVTH16244ADL | 296-1261-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver. #78) 1.65) 152) D-Type Latch........----sseeeee 78 65 52 
SN74LVTH16244ADLR | 296-1261-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver. 78 65 52 SN7ALVTH162373DGGR| 296-8671-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Transparent 
SN74LVTH16244ADLR | 296-1261-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Driver. 346.00/1,000 D-Type LACH......esececeeeeeseeseees 692.00/2,000 
‘SN74LVTH16244ACQLR | 296-8678-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver . e7Cu Commo? SN74LVTH162373DL | 296-12918-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Transparent 
SN74LVTH16244AGQLR | 296-8678-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver . 346.00/1,000 D-Type Latch... cceeeseeeeeees 78 65 52 
SN74LVTH16245ADGGR | 296-1262-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver 78 65 52 SN74LVTH162373KR | 296-12665-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Transparent 
SN74LVTH16245ADGGR | 296-1262-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver 692.00/2,000 D-Type Lath... .cccseseesesessees 78 65 52 
SN74LVTH16245ADGVR | 296-8679-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver 78 65 62 SN74LVTH162373KR__ | 296-12665-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Transparent 
SN4LVTHI6245ADGVR | 296-8679-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver 692,002,000 D-Type Latch... .eecceccceeseeeeees 346.00/1 000 
SN74LVTH16245ADL_ | 296-8680-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver 78 65 52 SN7ALVTH162374DGGR| 296-8672-1-ND_| Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edlge- Triggered 
SN74LVTH16245ADLR | 296-8680-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver 78 65 52 D-Type Flip-Flop. 48- 78 65 52 
SN74LVTH16245ADLR | 296-8680-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver 346.00/1,000 SN74LVTH162374DGGR| 296-8672-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16- 
SN74LVTH16245AGQLR | 296-8681-1-ND _| Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver 78 65 62 D-Type Rip-Fop. 692.00/2,000 
SN7ALVTHT6245AGQLR | 296-8681-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transoeiver 346.00/1,000 SNTALVTH162574DL [296-8673-5-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge Triggered 
SN74LVTH162541DGGR | 296-8682-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Driver 405 324 252 D-Type Fiip-Hop 73 65 «52 
evr sisal ee NG Tee ee 16-Bit Buffer/Driver 4590.00/2,000 SN74LVTH162374KR | 296-13298-1-ND| Tri-State, 3.3V, ABT a 
-8683-5- ri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver. 405 3.24 252 D-Type Fip-Flop 7 65 «52 
SN7ALVTH6373DGGR | 296-8684-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latch 7865 __—52 SN74LVTH162374KR_ | 296-13298-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge-Triggered : [a ae 
SN7ALVTHT6373DGGR | 296-8684-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latch 692,002,000 D-Type Rip-Hop 56-VFBGA 346.00/1,000 
SALTON SHER [BEE REINGAL The ABT IC ER DD Lan dé ES ee SN74LVTH182502APM | 296-8696-ND | ABT Scan Test Device w/18-Bit Xevr... 600 480 4.05 
peeping) Ti State ABT 16-Bit D Type Latch Me) SS ee SN74LVTH182504APM | 296-8697-ND __ | ABT Scan Test Devi i 
‘ ‘i i = 4 ice w/20-Bit Xovr. 6.00 4.80 4.05 
SAPALVIMIGS7SD-R eeeececegn gy i State ABT 16 Bit D Typalatch eo SNTALVTH182512DGGR| 296-8698-1-ND_| ABT Scan Test Device w/18-Bit Xovr 6.00 480 4.05 
SN74LVTH16373GQLR | 296-8686-1-ND_| Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latch. 78 65 52 ee ‘ 3 : i 
d SN74LVTH182512DGGR| 296-8698-2-ND | ABT Scan Test Device w/18-Bit Xovr 7500.00/2,000 
SN/ALVTHIGS7SGCLR [BOG BRBe Mag) Tr-Siato ABT 16-Bit D-Type Latch. STW SN7ALVTH182652APM | 296-14323-ND _| 3.3V ABT Scan Test Device NEW! 13.66 12.30 10.91 
SN74LVTH16374DGGR | 296-1263-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Flip-Flop 78 65 52 z= ‘ a d : : 
SN74LVTH16374DGGR | 296-1263-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Flip-Aop 692.00/2,000 SN74LVTH322374KR | 296-13299-1-ND) Tri-State, 3.3V, ABT, 32-Bit, Edge-Triggered 
SN74LVTH16374DLR = | 296-1264-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Hip-Hop e780 1651) 52) D-Type Rip-Fop... 96-LFBGA 243 1.95 1.52 
SN74LVTH16374DLR_| 296-1264-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Hip-Rop 346.00/1,000 SN74LVTH322374KR | 296-13299-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT, 32-Bit, Edge- Triggered 
SN74LVTH16374GOLR | 296-8688-1-ND | Tri-St. ABT 16-Bit D-Type Flip-Hop...... 78 65 52 D-Type Rip-Rop... 96-LFBGA 1377.00/1,000 
SN74LVTHI6374GQLR | 296-8688-2-ND | Tri-St. ABT 16-Bit D-Type Fiip-Rop... 346.00/1,000 LVTZ Family 
SALVRIESWoG ee ene qieae er ica Te ai nes Aa fog SN74LVTZ244DBR | 296-12927-1-ND] Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver .... 1.88 150 1.13 
DGGR | 296: ‘| f + Bit Univ. ~ i d : SN74LVTZ244DBR —| 296-12927-2-ND Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver ..... 1950.00/2,000 
SNZALVTHI6500DGGR | 296-8689-2-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Xovr...... 2806.00/2,000 SN74LVIzo44pW | 296-11806-5-ND| Tri-State 3.3V ABT Octal Butfer/Driver 188° 150 1.13 
SN7ALVTHI6500DL__ | 296-8690-5-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Xcvr.. 248 1.98 1.54 SN74LVTZ244PWR | 296-12928-1-ND] Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver.... 1.88 150 1.13 
SN7ALVTHIG500G0 A APE g legit Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Mow 259 207 1.61 SN74LVTZ244PWR | 296-12928-2-ND| Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver... 1950.00/2,000 
SN74LVTH16500GQLR | 296-12476-2-ND| Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Xovt 1466.00/1,000 7 
SN74LVTH16501DGGR | 296-8691-1-ND J Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Xevr. 213 1.70 1.28 LVU Family 
SN74LVTH16501DGGR | 296-8691-2-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Xovt 2210.00/2,000 SN74LVU04AD 296-1722-5-ND | Unbuffered Hex Inverter . 60 45 34 
SN74LVTHI6501DL__ | 296-8692-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Univ. Bus Xovi 213 170 1.28 SN74LVU04ADBR ‘| 296-9884-1-ND_| Unbuffered Hex Inverter. . 60 45 34 
SN74LVTH16541DGGR | 296-8693-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 3.60 288 2.24 SN74LVU04ADBR —_—| 296-9884-2-ND_| Unbuffered Hex Inverter. . 400.00/2,000 
SN74LVTH16541DGGR | 296-8693-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 4080.00/2,000 SN74LVU04ADGVR ~—‘| 296-12929-1-ND] Unbuffered Hex Inverter . 60 45 34 
SN74LVTH16541DL | 296-12920-5-ND] Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Driver. 3.60 288 224 SN74LVUO4ADGVR _ | 296-12929-2-ND| Unbuffered Hex Inverter . 400.00/2,000 
SN74LVTH16543DGGR | 296-1265-1-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Xovr./Register 1.25 1.00.75 SN74LVUO4APWR | 296-9885-1-ND | Unbuffered Hex Inverter . 0 45 234 
SN74LVTH16543DGGR | 296-1265-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xovr /Register...... 7300.00/2,000 SN74LVUO4APWR | 296-9885-2-ND | Unbuffered Hex Inverter . 400.00/2,000 
SN74LVTH16543DL_—_| 296-1710-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr./Register .. 1.25 1.00 .75 SN74LVUO4ARGYR — | 296-13990-1-ND]| Unbuffered Hex Inverter INI 68 51 39 
SN74LVTH16543DLR | 296-1710-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr./Register 1.25 1.00 75 SN74LVU04ARGYR _ | 296-13990-2-ND| Unbuffered Hex Inverter NE W!. 226.00/1,000 
SN74LVTH16543DLR | 296-1710-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xovr./Register 650.00/1,000 MLVD Famil 
SN74LVTH16646DGGR | 296-1266-1-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Xovr./Register 236 1.89 1.47 y 
SN74LVTH16646DGGR | 296-1266-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr./Register 2678.00/2,000 SN6SMLVD200D 296-12207-5-ND | High Speed Diff. Line Driver/Receiver ... 3.65 2.92 2.27 
SN74LVTH16646DL | 296-1711-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr./Register 236 189 1.47 SN6SMLVD202D 296-12208-5-ND | High Speed Diff. Line Driver/Receiver 3.65 292 227 
SN74LVTH16652DGGR | 296-1267-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xevr./Register 570 456 3.85 SN65MLVD204D 296-12209-5-ND | High Spead Diff. Line Driver/Receiver 365 292 227 
SN74LVTH16652DGGR | 296-1267-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xovr./Register 7126.00/2,000 SN65MLVD205D 296-12210-5-ND | High Speed Dif. Line Driver/Receiver .. 365 292 227 
SN74LVTH16652DL__| 296-1712-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xovr./Register .. 570 456 3.85 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1033) 411 


%% TEXAS INSTRUMENTS  picITAL Losic (Continued) % Texas INSTRUMENTS DIGITAL RADIO 


TELE Digi-Key Price Each iplh Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description : 1 25 +100 
74S Family DIT40961PW DIT4096IPW-ND | SV, 96KHz Digital Audio Transmitter... 311 249 1.94 
ON DSEATESEND | Giad 3-Input NAND Gate. 0 eS DITA1921PW DIT4192IPW-ND | 5V, 192kHz Digital Aucio Transmitter. 416 333 259 
Seon Anes |e oa ES GQO11A-PB 296-12259-ND_ | Digital Filter . 160-BCA 14438 — 
GC2011A-PQ 296-12260-ND | Digital Filter. 160-OP 13749 —  — 
SN74S37NSR 296-13301-1-ND| Quad 2-Input Pos. NAND Buffer 102 8 68 oivie ke eee a| ao 
igital Quad Downconverter -160-PBGA 90.02 = = 
SN74S37NSR 296-13301-2-ND| Quad 2-Input Pos. NAND Buffer 904.00/2,000 CONIEPE Ee eaetOM| Dicitd Cuad Uconerter ieo-Pech fe 
SN74838D 296-1732-5-ND | Quad 2-Input NAND with OC. 102.85 68 g a aa 4 
SN74538N 296-1733-5-ND | Quad 2-Input NAND with OC 102 85 68 DIGITAL SIGNAL 
SN74S74N 296-1734-5-ND | Dual D-Type Rlip-Hop........ 96 72 «54 5 
SN748138AN 296-1728-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 98 78 62 i) TEXAS INSTRUMENTS PROCESSORS 
SN74S240N 296-1729-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 163 130 98 a WS a 
SN74S244N 296-1730-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver . 163 1.30.98 at ey A Meee 
SN7ASI0510R 296-14193-1-ND| 12-Bit, Schottky Terminati as ee penal eee 
ie ay sda 1escc MEIC TMS3206414DG_Z5ED | 296-14382-ND | S00MHz Fixed Point DSP NEW... 124.59 116.29 107.98 
enpasioei be 296-14193-2.ND] 12-Bit Schottky Termination : aaa TMS3208414DGLZBB3 | 296-14383-ND | 600MHz Fixed Point DSP NEW! 153.68 143.43 133.19 
‘ray NEW! josie SOSSMETG TMS3208415DGLZ5E0 | 296-14384-ND | S0OMHz Fixed Point DSP NEW! 137.06 127.92 118.79 
aNraSlOSSEW 296-1726-5-ND | 16-Bit Schottky Baier Diode mes TMS3208415DGLZBB3 | 296-14385-ND | 600MHz Fixed Point DSP NEW! 186.90 174.44 161.98 
Buus Termination Array 20-sc1c (ESM IEO EES TIMS3208416DGLZ5E0 | 296-14386-ND_| 500MHz Fixed Point DSP NEW! 150.90 140.84 130.78 
aTSIEOR SASSO) ee Scot ee : — TMS3205416DGLZBES | 296-14387-ND | G0OMHz Fixed Point DSP NEW! 532-BCA 207.66 193.82 179.98 
gles) 1G Bi, Schottky Barrier Diode TIMS320C206PZ80 | 296-2001-5-ND | Fixed Point DSP 1454 13.10 11.62 
Bus-Termination Array 188 1.50 1.13 sm reer bell elt ’ é : 
apastoeanin Poros) 16 St, Scfotiky Baier TMS320C206PZAB0 | 296-2002-5-ND | Fixed Point DSP 16.01 1442 1279 
Pus Termination Atay. eEETARE TMS320032POM40 | 296-1928-5-ND | 40MHz DSP... 15.74 1418 1257 


™MS32006201GJC200 | 296-10743-ND_| Fixed Point DSP 117.86 110.00 102.15 


SESS Sea 16 St Termination Array — - Sa OO NS TMS32006201GJL200 | 296-10744-ND | Fixed Point DSP... 117.86 110.00 102.15 
SSTL Family TMS3200202BGNY300| 296-14380-ND_ | Fixed Point DSP NE' 95.69 8931 82.93 
SN74SSTL16837ADGGR | 296-9886-1-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver... 64-TSSOP 7.50 6.00 5.07 TMS32005202BGNZ300| 296-14381-ND_ | Fixed Point DSP NEW! 95.69 89.31 82.93 
SN74SSTL16837ADGGR | 296-9886-2-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver..... 9376.00/2,000 TIMS32008202GJL250 | 296-10745-ND | Fixed Point DSP... 156.87 146.42 135.96 
SN74SSTL16847DGGR | 296-1274-1-ND | 20-Bit SSTL-3 Buffer . 750 6.00 5.07 TMS32005202GLS250 | 296-10746-ND_| Fixed Point DSP... 156.87 146.42 135.96 
SN74SSTL16847DGGR | 296-1274-2-ND | 20-Bit SSTL-3 Buffer . 9376.00/2,000 TMIS32006203BGNY173 | 296-13800-ND | Axed Point DSP... 6.12 80.38 74.64 
SN74SSTL16857DGGR | 296-9887-1-ND | 14-Bit Registered Buffer 7.00 5.60 4.73 TMS32008203BGNY300 | 296-13801-ND | Fixed Point DSP... 102.06 9526 8846 
SN74SSTL16857DGGR | 296-9887-2-ND | 14-Bit Registered Buffer od 8750.00/2,000 TIMS32008204GHK200 | 296-12672-ND | Fixed Point DSP. 1574 14.18 1257 
SSTV Family ™MS32008204G_W200 | 296-13381-5-ND] Fixed Point DSP... 29.82 27.84 25.85 
SN74SSTV16857DGGR | 296-1302-1-ND] 14-Bit Registered Buffer with SSTL_2 TMS32008205GHK200 | 296-12673-ND _| High Performance, Fixed Point DSP. 15.32 14.30 13.28 
Inputs and Outputs............... ~....48-TSSOP 248 1.98 1.54 TMS32005211BGANI50 | 296-12559-ND | Fixed Point DSP... 30.69 28.65 26.60 
SN74SSTV16857DGGR | 296-13302-2-ND] 14-Bit Registered Buffer with SSTL_2 TMS3200621 1 BGFN167 | 296-12560-ND | Fixed Point DSP... 38.37 35.82 33.26 
Inputs and Outputs............22. *s...48-TSSOP 2806.00/2,000 TMS32006211GAN150 | 296-10747-ND | Fixed Point DSP... 30.69 28.65 26.60 
SN74SSTV16857DGVR | 296-12039-1-ND] 14-Bit Registered Buffer with SSTL_2 TMS32006701GJC150 | 296-10748-ND | Foating Point DSP . 111.96 104.50 97.04 
Inputs and Outputs... 2 248 198 1.54 TMS32006711BGAN100 | 296-12561-ND_| Hoating Point DSP . 30.69 28.65 26.60 
ASSTV16857DGVR 7 it Regi TMS32005711BGAN150 | 296-12562-ND | Hoating Point DSP . 43.85 40.93 38.00 
i inn lei ace "Tied canes 2806.00/2,000 TMS32008712GAN100 | 296-13509-ND_| Hoating Point DSP . 25.74 24.03 22.31 
SN74SSTV16859DGGR | 296-13303-1-ND] 13-to-26-Bit Registered Buffer with TMS320F206PZ 296-2007-5-ND | OMOS DSP....... 20.94 19.55 18.15 
SSTL_2 Inputs and Outputs............ 64-TSSCP 338 270 210 TMS320F240PQ 296-2009-5-ND | CMOS DSP Controller. 23.10 21.56 20.02 
SN74SSTV16859DGGR | 296-13303-2-ND] 13-to-26-Bit Registered Buffer with TMS320F240POA 296-2010-5-ND_| GMOS DSP Controller. 23.10 21.56 20.02 
SNGEREA Sm 2 pus and Ops... 64 TSSOP _S@26.0072.000 J TMissoorestm, | 296-10750-5-ND| (6'St xed Poin DSP. 1904 1777 1650 

i i -Bit Fixe int . f i 
a ions pian "STL 2 peas end Opus NEW! oe 56-CFN 3.71 297 231 TMS320F241 FRNA 296-10751-5-ND| 16-Bit xed Point DSP 19.04 17.77 16.50 
SN74SSTV16859RGOR | 296-14377-2-ND| 13-to-26-Bit Registered Buffer with TMS320F241 FNS 296-10752-5-ND| 16-Bit Fixed Point DSP 20.94 19.55 18.15 
SSTL_2 Inputs and Outputs NEW!......56-OFN 4208.00/2,000 TMS320F241PG 296-10753-ND _| 16-Bit Fixed Point DSP 17.63 16.45 15.28 
SN74SSTV32852GKRR | 296-13304-1-ND] 24-to-48-Bit Registered Buffer with TMS320F241PGA 296-10754-ND | 16-Bit xed Point DSP 1763 1645 15.28 
SSTL_2 Inputs and Outputs........... 114-LFBGA 5.00 4.00 3.38 TecaeeceA eae iear en a a ae eer ee 

ASSTV321 i i P > | -Bit Fixe int .! . 2 
wy RR Teo Dia alOipue 3125,00/1,000 TMS320LC206PZ80 | 296-2012-5-ND | QVIOS DSP. 16.01 14.42 12.79 
SN74SSTV32867GKER | 296-13305-1-ND] 26-Bit Registered Buffer with SSTL_; TMS320L.C206PZAB0_| 296-2013-5-ND | OMOS DSP... 15.86 14.80 13.75 
Inputs and LVCMCS Cutputs ........... 96-LFBGA 5.50 4.40 3.72 TMS320LC541BPZ-66 | 296-1930-5-ND | Fixed Point DSP 1468 13.22 11.72 
SN74SSTV32867GKER | 296-13305-2-ND] 26-Bit Registered Buffer with STL. 2 TMS320LC545APBK-50 | 296-2014-5-ND | Fixed Point DSP... 23.42 21.86 20.30 
Inputs and LVCMOS Outputs ...........96-LFBGA 3438.00/1,000 TMS320LF2401AVFA | 296-14411-ND | DSP Controller NEW! 9.88 7.91 667 


TMS320LF2402APGA | 296-12544-ND | 16-Bit Rxed Point DSP with 8K Rash. 
TMS320LF2402APGS _| 296-12545-ND_| 16-Bit Rxed Point DSP with 8K Rash. 


-64QP 1248 11.24 9.97 
-64-CFP 13.71 12.35 10.95 


SN74SSTV32877GKER | 296-13306-1-ND] 26-Bit Registered Buffer with 


SNTASSTVaZBT7CNER [BERERTEENY oe cai Rog toed Buttars Sepa? dee Ste TMSS20LF2403APAGA | 296-12674-ND | HP CVIOS DSP Controller 1381 1244 11.03 
SGTL 2 Inputs and Output... O6-LFBGA —_-3438,00/1,000 TMS320LF2403APAGS | 296-12675-ND_ | HP OVIOS DSP Controller 15.19 1368 12.13 
SNTASSTVFI6857GR. | 296-13696-1-ND] 14-Bit Registered Butfer with STL. 2 TMS320LF2406APZA | 296-12546-ND_ | 16-Bit Fixed Point DSP with 32K Rash 13.98 1263 11.20 
inputs’ Ould. ces.  agTssce 2.48 198 1.54 | TMS320LF2406APZS._ | 296-12547-ND_| 16-Bit Fixed Point DSP with 32K Rash... 1543 1389 12.32 


TMS320LF2407APGEA | 296-12548-ND_| 16-Bit Rxed Point DSP with 32K Fash... 14.86 13.38 11.87 


SN74SSTVF16857GR | 296-13636-2-ND| 14-Bit Registered Buffer with SSTL_2 


TMS320LF2407APGES | 296-12549-ND | 16-Bit Rxed Point DSP with 32K Fash... 14.72 13.74 12.76 

SN74SSTVF16857VR _ | 296-13637-1-ND 14 Bt Posjetoel a See ge Fone 000 TMS320UC5402GGU-80 | 296-10759-ND | Fixed Point DSP... Sanh 10.75 968 8.58 
Inputs and Outputs............... ......48-TVSCP 248 1.98 1.54 TMS320U05402PGE-80 | 296-10760-ND | Fixed Point DSP... ‘ 10.75 968 8.58 

SN74SSTVF16857VR_ | 296-13637-2-ND| 14-Bit Registered Buffer with SSTL_2 TMS320UC5409GGU-80 | 296-12112-ND | 80MHz Fixed Point 19.47 18.18 16.88 
Inputs and Outputs... Hd 2806.00/2,000 TMS320U05409PGE-80 | 296-12146-5-ND| Fixed Point DSP... 19.47 18.18 16.88 

TTL Famil TMS320V0549GGU-100 | 296-2016-5-ND | Fixed Point DSP 37.97 35.44 32.91 

y TMS320VC549GGU-80 | 296-1933-5-ND | Fixed Point DSP 34.47 32.18 29.88 


SN10KHT5541 DW 296-9688-5-ND | Tri-State ECL to TTL Translator . 
SN10KHT5541NT 296-9689-5-ND | Tri-State ECL to TTL Translator. 


..24-SOIC 5.90 4.72 3.99 TMS320VC549PGE-80 | 296-1935-5-ND | Fixed Point DSP 
24-Dip 5.90 4.72 3.99 TMS320VC5401 GGUS50 | 296-12147-5-ND| Fixed Point DSP 


34.47 32.18 29.88 
7.80 6.24 5.27 


SN7400N 296-14641-5-ND| Quad 2-Input NAND Gate NEW! 96 72 OA TMS320VC5401PGE5O | 296-12148-5-ND| Fixed Point DSP 7.80 624 5.27 
SN7404N 296-14642-5-ND| Hex Inverter NEWH............ 96 72 4 TMS320V05402AGGUT6 | 296-12676-ND | Fixed Point DSP 16.03 14.43 1280 
SN7406DR 296-1017-1-ND | Hex Inverter Butfer/Driver w/HV Output en a7 26 TMS320V05402APGE16 | 296-12677-ND | Fixed Point DSP 1603 14.43 1280 
SN7406DR 296-1017-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver w/HV Output ... 297.50/2,500 TMS320V05402GGU100 | 296-10761-ND_| Fixed Point DSP 9.72 778 657 
SN7406N 296-1435-5-ND | Hex Inverter Buffer/Driver w/HV Output 46 «37.26 ‘TMS320VC5402PGE100 ] 296-10762-ND | Fixed Point DSP... 9.72 778 657 
SN7407D 296-1018-5-ND | Hex Buffer/Driver with OC HV Output 46 «37 26 TMS320V05409AGGU12 | 296-12073-ND_| 120MHz Fixed Point DSP. 15.89 14.83 13.77 
SN7407N 296-1436-5-ND_| Hex Buffer/Driver with OC HV Output 460 37 26 TMS320V05409AGGUI6| 296-12074-ND | 160MHz Fixed Point DSP. 18.14 16.93 15.72 
SN7414NSR 296-13127-1-ND| Hex Schmitt-Trigger Inverter ... 8773 __—5B TMS320VO5409APGE12 | 296-12075-ND | 120MHz Fixed Point DSP. 15.89 14.83 13.77 
SN7414NSR 296-13127-2-ND] Hex Schmitt-Trigger Inverter . 772,00/2,000 TMS320V0S409APGEI6 | 296-12076-ND | 160MHz Fixed Point DSP. 18.14 16.93 15.72 
SN7416N 296-14646-5-ND] Hex Inverter with OC HV Output 84 70 56 TMS320V(05409GGU100 | 296-10763-ND_ | Fixed Point DSP... 15.41 13.88 12.31 
SN7417N 296-14647-5-ND] Hex Buffer with OC HV Output NEW! 78 65 52 ‘TMS320VC5409PGE100 | 296-10764-ND_| Fixed Point DSP... 15.41 13.88 12.31 
SN7438N 296-14648-5-ND| Quad 2-Input NAND Buffer NEW! 88 66 50 TMS320V05410AGGU12| 296-12077-ND | 120MHz Fixed Point DSP. 19.68 18.37 17.06 
SN74128NSR_ 296-13126-1-ND| 2-Input NOR Line Driver 1.05 88-70 TMS320V05410AGGUI6| 296-12078-ND | 160MHz Fixed Point DSP. 21.81 20.36 18.91 
SN74128NSR 296-13126-2-ND] 2-Input NOR Line Driver 932.00/2,000 TMS320V05410APGE12 | 296-12079-ND | 120MHz Fixed Point DSP. 19.68 18.37 17.06 
SN74154N 296-8757-5-ND | 4-Line to 16-line Decoder/Demux a 213 1.70 1.28 TMS320V05410APGE16 | 296-12080-ND | 160MHz Fixed Point DSP. 21.81 20.36 18.91 
VMEH Family TMS320V05410GGW100 | 296-10765-ND _| Fixed Point DSP. . 43.32 40.44 37.55 
7 ; : TMS320VC5410PGE100 | 296-10766-ND | Fixed Point DSP. . 43.32 40.44 37.55 

SN74VMEH22501 DGGR | 296-13309-1-ND| Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver and 7 
‘Two 1-Bit Bus Transceivers with Split LVTTL TMS320V05416GGU120| 296-12168-ND | 120MHz Fixed Point DSP. 32.79 30.61 28.42 


TMS320V05416GGU160| 296-11660-ND | 160MHz Fixed Point DSP. 
Hi pon a ele ‘ eenee Le TIMS320V05416PGE120 | 296-12169-ND | 120MHz Fixed Point DSP. 
SN74VMEH22501 DGGR | 296-13309-2-ND} Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver and A 
‘Two 1-Bit Bus Transceivers with Split LVTTL TMS320V05416PGE160 | 296-12170-ND_| 160MHz Fixed Point DSP. 
Port, and : . \ TMS320V05420GGU200| 296-10767-ND | Fixed Point DSP... 
pot ru Peete Fah fe TSF estes TMS320VC5420PGE200| 296-12191-ND | Fixed Point DSP 
SN74VMEH22501 DGVR | 296-13310-1-ND} Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver and TMS320VC5421GGL200) 296-10768-ND | Fixed Point DSP 
Two 1-Bit Bus Transceivers with Split LVTTL = suites beet 
Port, and Feadback Path Eee ays) DE GG TMS320V05421PGE200| 296-10769-ND_ | Fixed Point DSP... 
eee ease nee i apealt TMS320V05470GHK _| 296-12751-ND_| 100MHz Fixed Point DSP. 
SN74VMEH+22501 DGVR | 296-13310-2-ND} Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver and a 
Two 1-Bit Bus Transceivers with Split LVTTL TMS320V05471GHK |296-12752-ND_| T00MHz Fixed Point DSP. 
Port, and Feedback Path 48-TVSOP 3188.00/2,000 TMS320V05509GHHS1 | 296-14412-ND | 144MHz Fixed Point DSP NEW! 
SWAN DOSD IGOR [ESOEHHEEND Thi Sicte, OGL Univ. Bus Tiecho aa = TMS320V05509PGEB1 | 296-14413-ND | 144MHz Fixed Point DSP NEW! 
tel iro 1 tit Pun Trensoue ‘swith Split van TIMS320V05510AGGW2 | 296-14199-5-ND| 200Mhz Fixed Point DSP NEW. 
Port and FesbekPah 56-VFECA [RGR EEeIno males TMS320V05510GGW2 | 296-13826-ND | 200MHz Fixed Point DSP NEW! 


SN74VMEH22501GQLR | 296-1331 1-2-ND) Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver and TMSCB7OIGICIG719V [ESTE ZMISNOES| Hoang Point OSP 
Two 1-Bit Bus Transceivers with Split LVTTL Development Tools 
Port, and Feedback Path ......csssss.s. 56-VEBGA 1785,00/1,000 TMDS3P701840 296-13851-ND | 05416 DSP Starter Kit (DSK) sss 2 =| = 


36.44 34.01 31.58 
32.79 30.61 28.42 
36.44 34.01 31.58 
82.17 76.70 71.22 
82.17 76.70 71.22 
84.18 78.57 72.96 
84.18 78.57 72.96 
15.23 14.21 13.20 
16.58 15.47 14.37 
28.50 26.60 24.70 
28.50 26.60 24.70 
34.20 31.92 29.64 
34.20 31.92 29.64 
161.22 150.48 139.73 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
412 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


4 Texas INSTRUMENTS FIFO MEMORY 


Tl Digi-Key Price Each ma Digi-Key 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 
PCAB550DBR 296-9630-1-ND_ | Non-Volatile 5-Bit Register SN74ACT7807-25FN | 296-4464-5-ND | 2Kx 9 Gocked AFOMemory.. 
with I2C Interface..........0ecsceeeeee 16-SSCP 1.38 110 83 SN74ACT7807-25PAG |296-4465-ND | 2K x 9 Gocked RFOMemor 
PCA8550DBR 296-9630-2-ND | Non-Volatile 5-Bit Register SN74ACT7807-40FN  ] 296-4466-5-ND | 2K x 9 Gocked RFOMemor 
with I2C Interface. 1430.00/2,000 SN74ACT7807-40PAG |296-4467-ND | 2Kx 9 Cocked HFOMemory. 
PCA8S50DR 296-9631-1-ND | Non-Volatile 5-Bit SN74ACT7808-20FN | 296-4468-5-ND_| 2K x 9 Strobed HFOMemory... 
Reg 
with I2C Interface..........ceeceeceeeeees 16-SCP 1.38 1.10 83 SN74ACT7808-20PAG |296-4469-ND | 2Kx 9 Strobed HFOMemor 
PCAB550DR 296-9631-2-ND | Non-Volatile 5-Bit Register SN74ACT7808-25FN  ) 296-4470-5-ND | 2K x 9 Strobed RFOMemor 
Reg 
with I2C Interface ..........cccceeeeeeeeee 1760.00/2,500 SN74ACT7808-25PAG | 296-4471-ND | 2K x 9 Strobed HFOMemor 
PCA8550PWR 296-9632-1-ND_| Non-Volatile 5-Bit Register SN74ACT7808-30FN  ) 296-4472-5-ND | 2Kx 9 Strobed AFOMemor 
with I2C Interface .........:cceceeee 138 110 83 SN74ACT7808-30PAG |296-4473-ND _| 2K x 9 Strobed HFOMemor 
PCA8550PWR 296-9632-2-ND | Non-Volatile 5-Bit Register SN74ACT7808-40FN | 296-4474-5-ND | 2K x 9 Strobed AFOMemor 
with I2C Interface... 1430.00/2,000 SN74ACT7808-40PAG |296-4475-ND | 2K x 9 Strobed HFOMemory. 
‘SN74ABT3611-15PCB | 296-3978-ND —_| 64x36 Synchronous HFOMemory .. 15.94 14.36 12.73 SN74ACT7811-15FN |) 296-4476-5-ND | 1Kx 18 locked AFO Memory 
SN74ABT3611-15PQ | 296-3979-ND _| 64x36 Synchronous HFOMemory 15.94 14.36 12.73 SN74ACT7811-15PN | 296-4477-ND__| 1K x 18 Qocked HFOMemory .. 
SN74ABT3611-20POB | 296-3980-ND | 64x36 Synchronous HFO Memory 15.73 14.16 12.56 SN74ACT7811-18FN__ | 296-4478-5-ND | 1K x 18 Gocked AFOMemory 
SN74ABT3611-20PQ | 296-3981-ND —_| 64x36 Synchronous HFOMemory 15.73 14.16 12.56 SN74ACT7811-18PN | 296-4479-ND | 1Kx 18 Cocked FFOMemory 
SN74ABT3611-30PCB_|296-3982-ND _| 64x36 Synchronous HFOMemory .. 15.73 14.16 12.56 SN74ACT7811-20FN | 296-4480-5-ND | 1K x 18 Clocked FFOMemory 
SN74ABT3611-30PQ | 296-3983-ND | 64x36 Synchronous HFO Memory 15.73 14.16 1256 SN74ACT7811-20PN —/ 296-4481-ND | 1K x 18 Clocked AFOMemory 
SN74ABT3612-15P0B | 296-3984-ND | 64x36x2 Bi-Dir. Sync. HFOMemory 15.18 13.67 12.12 SN74ACT7811-25FN | 296-4482-5-ND | 1K x 18 Gocked HFO Memory 
SN74ABT3612-15PQ | 296-3985-ND _| 64x36x2 Bi-Dir. Sync. RFOMemory. 15.18 13.67 1212 SN74ACT7811-25PN | 296-4483-ND__| 1K x 18 Gocked AFOMemory 
SN74ABT3612-20PCB | 296-3986-ND _| 64x36x2 Bi-Dir. Sync. HFOMemory 14.96 13.47 11.95 SN74ACT7813-15DL | 296-4484-5-ND | 64 x 18 Gocked RFOMemory. 
SN74ABT3612-20PQ | 296-3987-ND__| 64x36x2 Bi-Dir. Sync. RFOMemory. 14.96 13.47 11.95 SN74ACT7813-20DL | 296-4485-5-ND | 64 x 18 Cocked HFOMemary. 
‘SN74ABT3612-30P0B | 296-3988-ND | 64x36x2 Bi-Dir. Sync. HFOMemory 15.73 14.16 12.56 SN74ACT7813-25DL | 296-4486-5-ND | 64 x 18 Gocked RFO Memory. 
SN74ABT3612-30PQ | 296-3989-ND _| 64x36x2 Bi-Dir. Sync. RFOMemory . 15.73 14.16 12.56 SN74ACT7813-40DL | 296-4487-5-ND | 64 x 18 Gocked AFO Memory. 528 4.46 
SN74ABT3613-15POB | 296-3990-ND | 64x36 Synchronous HFOMemory 15.94 14.36 12.73 SN74ACT7814-20DL__ | 296-4488-5-ND_| 64 x 18 Strobed RFO Memory. 6.34 5.35 
SN74ABT3613-15PQ | 296-3991-ND _| 64x36 Synchronous AFOMemory... 15.94 14.36 12.73 SN74ACT7814-40DLR_ | 296-4489-1-ND | 64 x 18 Strobed AFOMemory. 60 5.28 4.46 
SN74ABT3613-20P0B | 296-3992-ND _| 64x36 Synchronous HFO Memory .. 15.73 14.16 1256 SN74ACT7814-40DLR_ | 296-4489-2-ND | 64 x 18 Strobed HFOMemory. 1072.50/250 
‘SN74ABT3613-20PQ | 296-3993-ND —_| 64x36 Synchronous FFOMemory 15.73 14.16 1256 SN74ACT7881-15FN  / 296-4490-5-ND | 1Kx 18 locked AFO Memory 16.64 15.45 
SN74ABT3613-30PCB | 296-3994-ND | 64x36 Synchronous HFOMemory 15.73 14.16 12.56 SN74ACT7881-15PN / 296-4491-ND__| 1K x 18 locked FFOMemory 16.64 15.45 
SN74ABT3613-30PQ | 296-3995-ND —_| 64x36 Synchronous HFOMemory 15.73 14.16 12.56 SN74ACT7881-20FN__ | 296-4492-5-ND_| 1K x 18 locked AFOMemory 16.64 15.45 
SN74ABT3614-15PCB | 296-3996-ND | 64x36x2 Bi-Dir. Sync. AFOMemory 1518 13.67 12.12 SN74ACT7881-20PN | 296-4493-ND_| 1Kx 18 Qocked AFOMemory .. 16.64 15.45 
SN74ABT3614-15PQ__|296-3997-ND__| 64x36x2 Bi-Dir. Sync. RFOMemory. 15.18 13.67 12.12 SN74ACT7881-30FN | 296-4494-5-ND | 1Kx 18 Cocked AFOMemory ... 14.33 13.30 
‘SN74ABT3614-20PCB | 296-3998-ND _ | 64x36x2 Bi-Dir. Sync. AFOMemory 14.96 13.47 11.95 a rey pire ae fp pteter AROMenoy as hee 
SN74ABT3614-20PQ | 296-3999-ND _| 64x36x2 Bi-Dir. Sync. AFOMemory. 14.96 13.47 11.95 ACT 7882- é Hl ‘ A 
SN74ABT3614-30PCB | 296-4000-ND | 64x36x2 Bi-Dir. Sync. RFOMemory 15.73 14.16 12.56 SN74ACT7882-15PN | 296-4497-ND_| 2K x 18 Gocked AFOMemory 20.79 19.31 
SN74ABT3614-30PQ | 296-4001-ND —_ | 64x36x2 Bi-Dir. Sync. RFOMemory . 15.73 14.16 12.56 SN74ACT7882-20FN |) 296-4498-5-ND | 2K x 18 locked AFO Memory 20.79 19.31 
‘SN74ABT7820-15PH | 296-4080-ND _| 512x18x2 Bi-Dir. Async. RFOMemory 17.82 16.64 15.45 SN74ACT7882-20PN —/ 296-4499-ND_| 2K x 18 Clocked AFO Memory 20.79 19.31 
SN74ABT7820-15PN | 296-4081-ND | 512x18x2 Bi-Dir. Async. HFOMemory. 17.82 16.64 15.45 SN74ACT7882-30FN | 296-4500-5-ND | 2K x 18 locked FFOMemory 19.41) 18.02 
SN74ABT7820-20PH | 296-4082-ND | 512x18x2 Bi-Dir. Async. RFOMemory 17.82 16.64 15.45 SN74ACT7882-30PN ]296-4501-ND_ | 2K x 18 locked FIFOMemory . . 19.41, 18.02 
\-Dj ‘4ALS232BN 296-5039-5-ND | 16 x 4 Asynchronous AFO Memory 4.32 3.36 
SN74ABT7820-20PN | 296-4083-ND | 512x18x2 Bi-Dir. Async. RFOMemory.... 17.82 16.64 15.45 SNA 
SN74ABT7820-25PH | 296-4084-ND ‘| 512x18x2 Bi-Dir. Async. HFO Memory 10.56 9.51 8.44 SN74ALVC3631-10POB | 296-5143-ND —_/ 512x36, 3.3V Sync. AFO Memory... 20.79 19.31 
SN74ABT7820-25PN | 296-4085-ND | 512x18x2 Bi-Dir. Async. HFO Memory . 10.56 9.51 8.44 SN74ALVC3631-10PQ | 296-5144-ND | 512x36, 3.3V Sync. AFOMemory . 20.79 19.31 
SN74ABT7820-30PH | 296-4086-ND | 512x18x2 Bi-Dir. Async. RFOMemory 15.35 14.33 13.30 SN74ALVC3631-15POB |296-5145-ND! | 512x36, 3.3V Sync. FO Memory 16.64 15.45 
SN74ABT7820-30PN | 296-4087-ND __ | 512x18x2 Bi-Dir. Async. FO Memory . 15.35 14.33 13.30 SN7AALVC9631-15PQ [EECS heim ©1206, 3.3V Sync. ATO Memory - Hee eee 
4ALVC3631-20PCB | 296-5147-ND | 512x36, 3.3V Sync. AFOMemory.. 16.64 15.45 
SN74ACT2226DW | 296-4370-5-ND | Dual 64x1 RFOMemory 540 432 3.36 SN? y 
SN74ACT2227DW 296-4371-5-ND | Dual 64x1 HFOMemory 540 432 3.36 SN74ALVC3631-20PQ_ | 296-5148-ND 512x36, 3.3V Sync. HFOMemory . 16.64 15.45 
SN74ACT2228DW 296-4372-5-ND | Dual 256x1 HFOMemor 540 432 336 SN74ALVC3641-10PCB | 296-5149-ND —_| 1024x36, 3.3V Sync. AFOMemory .. 20.79 ie 
SNV4ACT2220DW 296-4373-5-ND | Dual 256x1 AFOMemory... 600480 4.05 SN74ALVC3641-10PQ | 296-5150-ND | 1024x36, 3.3V Sync. FFOMemory 20.79 19. 

7 a SN74ALVC3641-15PCB | 296-5151-ND —_ | 1024x36, 3.3V Sync. AFOMemory .. 20.79 19.31 
SN74ACT2235-20PAG | 296-4374-ND | 1024x9x2 Bi-Dir. Async. AFOMemory. 17.82 16.64 15.45 SNTAALVC3641-15PQ |296-5182-ND | 102436, 3.3V Sync. FIFOMamno Foe) SI 
SN74ACT2235-40FN | 296-4375-5-ND | 1024x9x2 Bi-Dir. Async. RFOMemory.... 11.55 10.40 9.22 ne : ny: : : 
SN74ACT2235-60FN | 296-4376-5-ND | 1024x9x2 Bi-Dir. Async. RFOMemory..... 10.66 9.60 852 SN74ALVC3641-20POB | 296-5153-ND | 1024x36, 3.3V Sync. AFOMemory .. 20.79 19.31 
SN74ACT3622-15PCB_ | 296-4390-ND _| 256x36x2 Bi-Dir. Sync. RFOMemory.... 17.82 16.64 15.45 SN74ALVO3641-20PQ | 296-5154-ND | 1024x36, 3.3V Sync. AFO Memory 20.79 19.31 

= SN74ALVC3651-10PCB | 296-5155-ND —_| 2048x36, 3.3V Sync. AFOMemory. 27.72 25.74 
SN74ACT3622-15PQ | 296-4391-ND | 256x36x2 Bi-Dir. Sync. RFOMemory..... 17.82 16.64 15.45 SN74ALVoaas1-10PQ [SoelSTe6INIDN || o4aae 33V FIFOM TD FH 
SN74ACT3622-20PCB | 296-4392-ND | 256x36x2 Bi-Dir. Sync. HFOMemory..... 17.82 16.64 15.45 ‘ : x36, 3.3V Sync. sual ; : 
see SN74ALVC3651-15POB | 296-5157-ND _ | 2048x36, 3.3V Sync. FIFO Memory. 28.65 26.60 
SN74ACT3622-20PQ | 296-4393-ND _| 256x36x2 Bi-Dir. Sync. AFOMemory..... 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT3622-30POB | 296-4394-ND | 256x36x2 Bi-Dir. Sync. RFOMemor 15.35 14.33 13.30 SN74ALVC3651-15PQ | 296-5158-ND | 2048x36, 3.3V Sync. IFOMemory 28.65 26.60 
SN74ACT3622-30PQ | 296-4305-ND _ | 256x36x2 Bi-Dir. Sync. RFO Memor 1535 1433 1330 SN74ALVC3651-20PCB | 296-5159-ND —_| 2048x36, 3.3V Sync. AFOMemory. 23.10 21.45 
SN74ALVC3651-20PQ | 296-5160-ND | 2048x36, 3.3V Sync. FIFO Memory 23.10 21.45 
SN74ACT3631-15PCB | 296-4396-ND | 512x36 Cocked AFOMemory . 17.82 16.64 15.45 
SN74ALVC7803-20DL | 296-5161-5-ND | 512x18, 3.3V Sync. AFOMemory . 6.34 5.35 
SN74ACT3631-15PQ | 296-4397-ND | 512x36 Cocked RFOMemor 17.82 16.64 15.45 SN74ALVC7803-25DL | 296-5162-5-ND | 51x18, 3.3V Sync. FOMemory 634 535 
SN74ACT3631-20PCB | 296-4398-ND | 512x36 Clocked AFOMemory . 17.82 16.64 15.45 = : - : : 
SN74ACT3631-20PQ |296-4309-ND | 512 SN74ALVC7803-40DL | 296-5163-5-ND | 512x18, 3.3V Sync. AFOMemory . 5.28 4.46 
- %36 Clocked FIFO Memory .. 17.82 16.64 15.45 
SN74ALVC7804-25DL | 296-5164-5-ND | 512x18, 3.3V Async. RFOMemory 6.34 5.35 
SN7AAGTS631-30PCB 2SSSOC NOIRE) 5126 Clocked HFO Memory . ees ies Te) SN74ALVC7805-20DL_ | 296-5165-5-ND | 256x18, 3.3V Sync. HFOMemaory . 13.47 11.95 
SN74ACT3631-30PQ | 296-4401-ND | 512x36 Gocked AFOMemory .. 15.35 14.33 13.30 SN74ALVC7805-25DL_ |296-5166-5-ND | 256x18, 3.3V Sync, RFOMemory . 634 5.35 
SN74ACT3632-15PCB | 296-4402-ND | 512x36x2 Bi-Directional RFOMemory 17.82 16.64 15.45 SN74ALVC7805-40DL_ | 296-5167-5-ND_| 256x18, 3.3V Sync. AFOMemory . 476 401 
SN74ACT3632-15PQ | 296-4403-ND | 512x36x2 Bi-Directional RFOMemory..... 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT3632-20P08 |296-4404-ND | 512x36x2 Bi-Directi SN74ALVC7806-25DL | 296-5168-5-ND | 256x18, 3.3V Async. RFOMemory 6.34 5.35 
- -Directional AFOMemaory... . 17.82 16.64 15.45 
fetbser SN74ALVC7813-20DL | 296-5169-5-ND | 64x18, 3.3V Sync. FFOMemory. 6.34 5.35 
SN7AAGTS632-20PQ _ | BOGEN) 512x962 B-Drectiona FIFO Memory... ue ae SCTE SN74ALVC7813-25DL |296-5170-5-ND | 64x18, 3.3V Sync. RFOMemory. 581 4.91 
SN74ACT3632-30P08 | 296-4406-ND | 512x36x2 Bi-Directional RFOMemory..... 15.35 14.33 13.30 SN74ALVC7813-40DL_ |296-5171-5-ND | 64x18, 3.3V Sync. RFOMemory. 528 446 
SN74ACT3632-30PQ | 296-4407-ND | 512x36x2 Bi-Directional RFOMemory..... 15.35 14.33 13.30 SN74ALVC7814-25DL_|296-5172-5-ND | 64x18, 3.3V Async. RFOMemor 581 491 
SN74ACT3641-15PCB | 296-4408-ND | 1K x 36 Gocked AFOMemory . 22.28 20.79 19.31 SN74ALVC7B14-40DL 1 296-5173-5-ND | 64x18, 3.3V Async. FO Memory 5284.46 
SN74ACT3641-15PQ | 296-4409-ND | 1K x 36 Gocked HFOMemory 22.28 20.79 19.31 Teron | 
SN74ACT3641-20P0B | 296-4410-ND | 1K x36 Gocked RFOM 21.78 20.33 18.88 pei areas pee eaig tog) ©12x18 Sync. FIFO Memory... Ges BES 

z id emTIOLy. Z i b SN74V215-10PAG 296-9894-ND | 512x18 Sync. HFOMemory 6.08 5.13 
SN74ACT3641-20PQ. |296-4411-ND | 1Kx 36 Cocked HFOMemory 21.78 2033 18.88 SN74V215-15PAG 296-9895-ND | 512x18 Sync. HFOMemory 583 4.92 
SN74ACT3641-30PCB | 296-4412-ND | 1K x 36 Gocked HFOMemory . 21.78 20.33 18.88 SN74V215-20PAG 296-9896-ND _ | 512x18 Sync. HFOMemory 557 470 
SN74ACT3641-30PQ. | 296-4413-ND | 1K x 36 Gocked AFOMemory.. 21.78 20.33 18.88 SN74V225-7PAG 296-9901-ND | 1024x18 Sync, FIFO Memo 7412601 
SN74ACT3651-15PCB | 296-4414-ND | 2K x 36 Synchronous HFOMemory 30.69 28.65 26.60 SN74V225-10PAG 296-9898-ND | 1024x18 Sync. FOMemo 687 580 
SN74ACT3651-15PQ | 296-4415-ND__| 2K x 36 Synchronous AFOMemory . 30.69 28.65 26.60 SN74V225-15PAG 296-9899-ND _| 1024x18 Sync. FO Memor 661 558 
SN74ACT3651-20PCB | 296-4416-ND 2K x 36 Synchronous HFO Memory 24.75 23.10 21.45 SN74V225-20PAG 296-9900-ND 1024x18 Sync. HFOMemor\ 6.36 5.36 
SN74ACT3651-20PQ_ | 296-4417-ND 2K x 36 Synchronous HFO Memory . 24.75 23.10 21.45 SN74V235-7PAG 296-9905-ND 2048x18 Sync. FO Memo! 7.53 6.68 
SN74ACT3651-30PCB | 296-4418-ND | 2K x 36 Synchronous AFO Memory 22.28 20.79 19.31 SN74V235-10PAG 296-9902ND | 2048x18 Sync. FIFO Memo 778 6.57 
SN74ACT3651-30PQ | 296-4419-ND | 2K x 36 Synchronous AFOMemory . 22.28 20.79 19.31 SN74V235-15PAG 296-9903-ND _| 2048x18 Sync. FIFOMemo 752 6.35 
SN74ACT7802-25FN | 296-4447-ND__| 1K x 18 Strobed HFOMemory .... 10.56 9.51 8.44 SN74V235-20PAG 296-9904-ND | 2048x18 Sync. FO Memon 727 613 
SN74ACT7802-25PN | 296-4448-ND | 1Kx 18 Strobed AFOMemory . 10.56 951 8.44 SN74V245-7PAG 296-9909-ND _| 4096x18 Sync. HFOMemor 825 7.32 
SN74ACT7803-15DL | 296-4449-5-ND | 512 x 18 Gocked HFOMemory 13.19 11.88 10.54 SN74V245-10PAG 296-9906-ND _| 4096x18 Sync. HFOMemo 8.01 7.11 
SN74ACT7803-20DL | 296-4450-5-ND | 512 x 18 Gocked HFOMemory 792 6.34 5.35 SN74V245-15PAG 296-9907-ND | 4096x18 Sync. RFOMemoi 777 6.89 
SN74ACT7803-25DL | 296-4451-5-ND | 512 x 18 Qocked HFOMemory 7.92 634 535 SN74V245-20PAG 296-9908-ND —_| 4096x18 Sync. HFOMemory. 753 6.68 
SN74ACT7803-25DLR_| 296-4451-1-ND_| 512 x 18 Gocked HFOMemory ... 7.92 634 5.35 SN74V263-10PZA 296-12477-ND | 8192x18, 3.3V Sync. FIFO Memory, 4871 1737 
SN74ACT7803-25DLR | 296-4451-2-ND | 512 x 18 Gocked HFOMemory ... 1287.00/250 SN74V263-15PZA 296-12478-ND | 8192x18, 3.3V Sync. FFOMemory. 18.13 16.84 
SN74ACT7803-40DL | 296-4452-5-ND | 512 x 18 Gocked HFOMemory 6.60 5.28 446 SN74V263-6PZA 296-12479-ND _| 8192x18, 3.3V Sync. AFOMemory. 19.83 18.41 
SN74ACT7804-20DL__| 296-4453-5-ND | 512 x 18 Strobed HFO Memory 792 634 535 SN74V263-7PZA. 296-12480-ND | 8192x18, 3.3V Sync. HFOMemory. 19.27 17.89 
SN74ACT7804-40DLR_ | 296-4454-1-ND | 512 x 18 Strobed HFOMemory ... 660 528 4.46 SN74V273-10PZA 296-12481-ND | 16384x18, 3.3V Sync. HFOMemory . 20.40 18.95 
SN74ACT7804-40DLR_| 296-4454-2-ND | 512 x 18 Strobed HFOMemory ... 1072.50/250 SN74V273-15PZA 296-12482-ND | 16384x18, 3.3V Sync. HFOMemory . 19.83 18.41 
SN74ACT7805-15DL | 296-4455-5-ND | 256 x 18 Cocked HFOMemory 792 634 5.35 SN74V273-6PZA 296-12483-ND | 16384x18, 3.3V Sync. HFOMemory . 21.54 20.00 
SN74ACT7805-20DL | 296-4456-5-ND | 256 x 18 Gocked HFOMemory 14.96 13.47 11.95 SN74V273-7PZA 296-12484-ND _| 16384x18, 3.3V Sync. HFOMemory . 20.98 19.48 
SN74ACT7805-25DLR | 296-4457-1-ND | 256 x 18 Gocked HFOMemory ... 792 634 5.35 SN74V283-10PZA 296-12485-ND | 32768x18, 3.3V Sync. AFOMemory . 22.11 2053 
SN74ACT7805-25DLR | 296-4457-2-ND | 256 x 18 Cocked HFOMemory ... 1287.00/250 SN74V283-15PZA 296-12486-ND | 32768x18, 3.3V Sync. AFOMemory . 21.54 20.00 
SN74ACT7805-40DL__ | 296-4458-5-ND_| 256 x 18 Gocked HFOMemory 5.94 476 4.01 SN74V283-6PZA 296-12487-ND | 32768x18, 3.3V Sync. HFOMemory . 23.24 21.58 
SN74ACT7806-20DL | 296-4459-5-ND | 256 x 18 Strobed HFO Memory 14.96 13.47 11.95 SN74V283-7PZA 296-12488-ND | 32768x18, 3.3V Sync. HFOMemory . 22.67 21.05 
SN74ACT7807-15FN | 296-4460-5-ND | 2Kx 9 Cocked HFO Memory... 17.82 16.64 15.45 SN74V293-10PZA 296-12489-ND | 65536x18, 3.3V Sync. HFOMemory . 23.80 22.10 
SN74ACT7807-15PAG | 296-4461-ND | 2K x 9 Cocked HFOMemory 17.82 16.64 15.45 SN74V293-15PZA 296-12490-ND | 65536x18, 3.3V Sync. AFOMemory . 23,24 21.58 
SN74ACT7807-20FN | 296-4462-5-ND | 2K x 9 Cocked HFOMemory. 17.82 16.64 15.45 SN74V293-6PZA 296-12491-ND | 65536x18, 3.3V Sync. HFOMemory . 24.94 23.16 
SN74ACT7807-20PAG | 296-4463-ND__ | 2K x 9 Cocked HFOMemory 17.82 16.64 15.45 SN74V293-7PZA 296-12492-ND _| 65536x18, 3.3V Sync. HFOMemory . 24.38 22.64 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 413 


‘ lh Digi-Ke' Price Each 
Sd TEXAS INSTRUMENTS FILTERS Part No. Patt No. Description Pkg. 125100 
Tk Digi-Key Price Each MPC507AU MPCSO7AU-ND | Single Ended 16-Oh//Diff. 8-Ch. CMOS....28-SOIC 853 7.68 681 
Part No. Part No. Description 1 25 100 MPC508AP MPCBOBAP-ND_ | 8-Ch./4-Ch. MOS Analog Multiplexer ......16-Dip 5.67 4.54 3.53 
- - MPC508AU MPC508AU-ND | Single Ended 16-Ch./Diff. 8-Ch. QVIOS ....16-SOIC 5.04 4.04 3.41 
TLOO4ID 296-10230-5-ND] Butterworth Switched-Capacitor Filter .. 232 186 1.45 MPC509AP MPCBOQAP-ND | Single Ended 8-Ch./Diff. 4-Ch, CMOS.......16-Dip 567 454 3.53 
TLC140D 296-10239-5-ND] Butterworth Switched-Capacitor Filter 205 1.64 1.23 MPOS09AU MPC5OAU-ND | Single Ended 8-Ch/Dif. 4-Ch, GMOS......16SOC 552 442 3.73 
TLCI4ID 296-10240-5-ND| Butterworth Switched-Capacitor Filter .. 218 174 1.31 MPYSS4KD MPY534KD-ND | Precision Analog Multipier 14-CDip 40.88 42.74 31.98 
UAF42AP UAFA2AP-ND | Universal Active Filter, -108db THD 11.31 10.19 9.04 MPY634KP MPY634KP-ND_ | \Wide-Bandwidth Precision : i : 
UARICAU UARAZAL NDI | Universal Active Filter HS UU) Analog Multiplien..........c.ccccsccsceeeee 14-Dip 17.66 15.90 14.10 
MPY634KU MPY634KU-ND | Wide-Bandwidth Precision 
. Analog Multiplier ..........-secseeceeeee 16-SOC 17.81 16.62 15.44 
%% TEXAS INSTRUMENTS INTEGRATORS 
ah Digi-Ke Price Each i 
Part No. Patt No. Description Pkg. il 25 100 % XAS IN U N OPTIC SENSORS 
ACF2101BU ACF2101BU-ND | Low Noise, Dual, Switched Integrator .....24-SOIC 21.09 19.69 18.28 iol Digi-Key Price Each 
1VC102U 1VC102U-ND Precision Switched Integrator Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Transimpedance Amplifier ............... 14-SOC 818 655 553 OPT101P-ND OPT101P-ND Monolithic Photodiode 
Transimpedance Amplifier................065 8-Dip 5.51 441 343 
A CPTIO1P-J CPTI01P-J-ND | Monolithic Photodiode 
i) TExAS INSTRUMENTS 1/0 EXPANDERS Transimpedance Amplifier 8SMD 551 441 343 
OPT301M-ND OPT301M-ND _ | Integrated Photodiode and Amplifier.......TO-99-8 15.26 14.24 13.23 
Lalb Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 a 
POF8574ADWR 296-13105-1-ND| 8-Bit, Remote I/O Expander i) XAS IN UI IN RaReynee oe evethete 
for (2G Bus saswsst,t iesshaes Leiaiyeat 16-SOC 2.00 1.60 1.20 
POF8574ADWR 296-13105-2-ND| 8-Bit, Remote I/O Expander TA. Digi-Key Price Each 
fOLIZG Bus cass ssiscciceses axsdeaseiastts 16-SOIC 2080.00/2,000 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PCF8574AN 296-13106-5-ND| 8-Bit, Remote I/O Expander CCFL Drivers 
fORIPG Busiscasvavsisneeneisinecd testeecese 16-Dip 2.00 1.60 1.20 Weeyan 206-2256 5-ND | CCFL Driver Controller 568455384 
PCF8574APWR 296-13107-1-ND| 8-Bit, Remote I/O Expander U0C2973PW 296-13533-5-ND| BiCMOS COFL Driver Controller . 455 3.64 2.83 
fOF PC BUS 3). stsiiceacenesweasroeresuenes 20-TSSCP 2.00 1.60 1.20 U0C3972N 296-6764-5-ND | BiOMOS CCL Driver Controller. 349 279 217 
PCF8574APWR 296-13107-2-ND] 8-Bit, Remote I/O Expander U0C3972PW 296-2257-5-ND | OCAL Driver Controller 3.49 2.79 2.17 
for PC Buss. cessicevccdesntanssureniened 20-TSSOP 2080.00/2,000 UOC3973PW 296-6765-5-ND | BIOMOS CCFL Driver Controller.............+ 3.49 2.79 217 
PCF8574DWR 296-13108-1-ND| 8-Bit, Remote I/O Expander Hot Plug 
for PCBUS .....ssevsssesesssesesessessece 16-SOC 2.00 1.60 1.20 HPC 1SOAPEK 296-9ET0-ND | Hot Plug Controller. {554 1400 DAI 
POF8574DWR 296-13108-2-ND | 8-Bit, Remote I/O Expander HPC3130APEM 296-9511-ND —_| Hot Plug Controller 15.54 14.00 12.41 
POP IEC BUS ..cscssinidcseteisenctensciains 16-SOIC 2080.00/2,000 HPC3130APGE 296-9512-ND Hot Plug Controller 15.54 14.00 12.41 
POF8574N 296-13109-5-ND| 8-Bit, Remote I/O Expander HPC3130PBK 296-9513-ND | Hot Plug Controller 15.54 14.00 12.41 
FOP PC BUS... onceriennnenrensstadcenensntnes 16-Dip 2.00 1.60 1.20 HPC3130PBM 296-9514-ND__| Hot Plug Controller... -120-OFP_ 15.54 14.00 12.41 
PCF8574PWR 296-13110-1-ND| 8-Bit, Remote I/O Expander Hot-Swa 
POC IPOBUS sh cscccnacssincntsberoaunae’ 20-TSSCP_ 2.00 1.60 1.20 
= TPS23001PW 296-2319-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controller 3.22 258 2.01 
Pores74PWR 296-13110-2-ND| 8-Bit, Remote I/O Expander TPS2301IPW 296-2320-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controller 3.22 258 201 
for |2C BUS ....-.- 1s ssseseseeeeeeees 20-TSSOP 2080.00/2,000 TPS2306DW 296-11642-5-ND]| Dual Hot-Swap Power Controller 3.22 258 201 
TPS23101IPW 296-2321-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controller 3.22 258 2.01 
LINEAR TPS23111IPW. 296-2322-5-ND_| Dual Hot-Swap Power Controller .. 3.22. 258 2.01 
wy Texas INSTRUMENTS PERIPHERAL DRIVERS TPS23201D 296-6766-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controller .. 268 2.15 1.67 
TPS23201PW 296-2323-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controller 2.68 215 1.67 
Tl. Digi-Key Price Each TPS23211D 296-6767-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controller 268 2.15 1.67 
Part No. Part No. Description 1 25 100 TPS2321IPW 296-2324-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controller ... 268 215 1.67 
DS3680D 296-9484-5-ND | Quad Telephone Relay Driver... 105 88 70 TPS23301D 296-6768-5-ND_| Single Hot-Swap Power Controller. 245 1.97 1.53 
DS3680N 296-9485-5-ND | Quad Telephone Relay Driver 105 88 70 TPS23301PW 296-2325-5-ND | Hot-Swap Power Controller... 245 197 153 
SN754410NE 296-9911-5-ND | Quad Half-H Drivers ......... 270 216 1.68 TPS2331ID 296-6769-5-ND | Single Hot-Swap Power Controller. 245 1.97 1.53 
SN75451BD 296-9912-5-ND | Dual High Speed Peripheral Driver 64 48 36 TPS2331IPW 296-2326-5-ND | Hot-Swap Power Controller 245 197 153 
SN75451BP 296-1746-5-ND_| Dual High Speed Peripheral Driver... 64 48 36 TPS2345PW 296-12714-5-ND] Hot-Swap Power Manager.........000+: 6.66 5.33 4.50 
‘SN75452BP 296-1747-5-ND | Dual High Speed Peripheral Driver 64 4836 TPS2346PW 296-12956-5-ND| Optical Network Hot-Swap 
SN75453BD 296-9913-5-ND | Dual High Speed Peripheral Driver... 64 48 36 Power Manager .......+..0ssssse 6.66 5.33 4.50 
SN75453BDR 296-9913-1-ND | Dual High Speed Peripheral Driver... 64 48 36 ‘TPS2390DGK 296-13511-5-ND| Simple Negative 48V Hot-Swap 
SN75453BDR 296-9913-2-ND | Dual High Speed Peripheral Driver 520.00/2,50 Controller.........ecesseeseee cesses 8-VSSOP 2.45 1.97 1.53 
SN75453BP 296-1748-5-ND_| Dual High Speed Peripheral Driver... 64 48 36 TPS2391DGK 296-13512-5-ND abe cli 48V Hot-Swap - nes Gr GS 
WUTOUGT cs asnrsccevesnneseseearanncees - VSSOP- f o . 
pepe eee NE eo se & TPS2392PW 296-13668-5-ND] Full Featured Negative 48V Hot-Swap 
a | Power Manager . 416 333 259 
SN75463P 296-9916-5-ND 120 1.00 .80 
‘SN75468N 296-9917-5-ND_| High Voltage Darlington Transistor Array... 87 473 «58 TPS2393PW 296-13669-5-ND ‘Pore Meine 48V Hot-Swap a AEA ORD 
ween pe eats aoe ee Ta = uce914Dw 296-12245-5-ND] 5V to 35V Hot-Swap Power Manager 884 7.08 597 
IP UC2914N 296-2502-5-ND | 5V to 35V Hot-Swap Power Manager 8.84 7.08 597 
SN7S477P 296-9920-5-ND | Dual Peripheral Driver. LOD UC3914DW 296-11347-5-ND| 5V to 35V Hot-Swap Power Manager 774 6.20 523 
alten og Sea) Duel Peripheral Driver By Gil UC3O14N 296-2327-5-ND | SV to 35V Hot-Swap Power Manager 774 620 523 
Sti ee ag Constant Current LED Sz) ane) UCC391PW 296-6778-5-ND | 5-Bit Programmable Cutput Precision 
TLOSQO5PAP 296-2379-ND _| Constant Qurrent LED Driver 5.54 4.68 Voltage Reference 261 209 163 
TLOS911PZP 296-2361-ND_| Constant Ourrent LED Driver... 9.81 870 ucc2913D 296-2828-5-ND | Neg. V. Hot-Swap Power Manager 322 258 201 
TLO5920DL 296-10348-5-ND | LED Driver with Shift Register . 415 3.50 UCC2913N 296-12247-5-ND| Neg. V. Hot-Swap Power Manager. 3.22258 2.01 
TLO5921DAP 296-10349-5-ND] LED Driver with Shift Register . 278 2.16 7 | 7 
TLED20431PWR 296-13991-1-ND) 4-Channel White LED Driver NEW! 138 110 83 eee BENE! Naat Meg oy eens Rt RGR Re 
TED EPS al sedeeaie) 4-Channel White LED Driver NE WH ine wle ea uoces17D 296-2330-5-ND_| Pos. Hoating Hot-Swap Power Manager...16-SOC 4.32 346 269 
TPI@2810D 296-13746-5-ND| 8-Bit, LED Driver with I2C Interface. 215 172 1.29 U0C2917N 296-12249-5-ND] Pos. Floating Hot-Swap Power Manager ....16-Dip 4.32 346 269 
ULN2003AD 296-1368-5-ND | Darlington Transistor Array . 50 40 .30 U0C2918DP/81510 296-11420-5-ND| Low On-Resistance Hot-Swap 
ULN2003ADR 296-1368-1-ND | Darlington Transistor Array . 50 40 30 Power Manager . 6.92 554 468 
ULN2003ADR 296-1368-2-ND | Darlington Transistor Array . 337.50/2,500 U0C2919D 296-2331-5-ND | 3V to 8V Hot-Swap Power Manager . 516 413 3.49 
ULN2003AN 296-1979-5-ND_| Darlington Transistor Array. . 50.40.30 U0C2919PW 296-12251-5-ND] 3V to 8V Hot-Swap Power Manager . 516 413 3.49 
ULN2004AD 296-12965-5-ND | High-Voltage, High-Current U0c2921D 296-2332-5-ND | Latching Negative Hoating 
Darlington Transistor Array .. 50 40 30 Hot-Swap Power Manager .. 3.69 296 2.30 
ULN2004AN 296-1980-5-ND | High-Voltage, High-Qurrent Uoce921N 296-12252-5-ND| Latching Negative Hoating 
Darlington Transistor Array .. 50 40 30 Hot-Swap Power Manager ............-.066 i 3.69 296 2.30 
ULG2003ADR 296-11570-1-ND | Darlington Transistor Array .... 108090072 U0c3912DP 296-2333-5-ND | Programmable Hot-Swap 
UL@2003ADR 296-11570-2-ND | Darlington Transistor Array 1170.00/2,500 Power Manager .............:06cseeeeeeeee 16-SOP 459 3.68 2.86 
ULG2003ATDQI 296-14394-5-ND| Darlington Transistor Array NE! 213 1.70 1.28 U0Cc3912PWP 296-12031-5-ND| Programmable Hot-Swap 
ULC2008ATDRAI 296-14395-1-ND | Darlington Transistor Array NE 2.25 1.80 1.35 Power Manager.........2..0:scccee. 24-HTSSOP 4.59 3.68 2.86 
ULC2008ATDRAI 296-14395-2-ND | Darlington Transistor Array NE WI. 2880.00/2,500 U0C3913D 296-2335-5-ND_| Negative Volt. Hot-Swap Power Manager...8-SOIC 3.06 2.45 1.91 
ULC2004ADR 296-13535-1-ND| High Voltage High Current Darlington U0C3913N 296-6770-5-ND | Negative Volt. Hot-Swap Power Manager.....8-Dip 3.06 245 1.91 
Transistor Array.............0.ceeceeeeeee 16-SOC 1.08 90 72 U0C3915DP 296-2336-5-ND | 15V Programmable Hot-Swap 
ULC2004ADR 296-13535-2-ND/ High Voltage High Current Darlington Power Manager ........-...-22:eseereeees 16-SOP 5.13 4.11 3.20 
Transistor Array ......sceceeeeeeeeees 16-SOIC 1170.00/2,500 UOG3915N 296-6771-5-ND | 7-15V Programmable Hot-Swap 
Power Manager . 5.13 4.11 3.20 
U0C3915PWP 296-6772-5-ND | 7-15V Programmable Hot-Swap 
Power Manager 513 441 320 
XAS IN IPLEXERS U0C39161DP 296-6773-5-ND | 4-6V Low Gurrent High-Side 
7 7 Power Manager ... 5.36 4.29 3.34 
Digi Key ee DCSE AC U0c3917D 296-2337-5:ND | Positive Floating Hot-Swap 
. ption Pkg. 1 25 100 Power Manager 374 299 233 
Analog Multiplexers/Multipliers U0C3917N 296-6774-5-ND | Positive Rating Hot-Swap 
MPC506AP MPC506AP-ND_ Single Ended 16-Channel/Differential Power Manager ........ccccsseeseeseeeees 16-Dip 3.74 299 233 
8-Channel OMOS........cesceceeeeeeeeeees 28-Dip 10.24 820 6.92 U0C3918DP 296-2338-5-ND | Low On-Resistance Hot-Swap 
MPC506AU MPC506AU-ND | Single Ended 16-Channel/Differential Power Manager ........:scssecsseeeeeees 16-SCP 4.70 3.77 293 
8-Channel OMOS..........:eseceeseeee 28-SOC 853 7.68 681 U0C3918N 296-6775-5-ND | Low On-Resistance Hot-Swap 
MPC507AP MPC507AP-ND_ | Single Ended 16-Channel/Differential Power Manager . “. 5.62 450 3.80 
8-Channel OMOS........eecseceeteeeeeees 28-Dip 10.24 820 6.92 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
414 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


welt Digi-Key Price Each 


UMENTS POWER CONTR Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
an Digi-Key Price Each TPIO0108BDWPR 296-10858-2-ND | PWM Control Intelligent H-Bridge ........20-HSOP. 5482.00/2,000 
Part No. BartiNG Description Pkg, 1 25 100 TPIC2101N 296-10861-5-ND | Single Phase Low-Side Pre-FET Dri .14Dip 227 182 1.42 

z Z TPIC2603DW 296-10863-5-ND | 6-Ch. Serial Interface Low-Side Driver .....24-SOP 4.97 3.98 3.10 
U0C3919D 296-2339-5-ND | 3V to 8V Hot-Swap Power Manager .......16-SOQIC 4.70 3.77 2.93 TPIC2603NE 296-10864-5-ND | 6-Ch. Serial Interface Low-Side Driver 20-Dip 4.97 398 3.10 
U0C3919PW 296-6777-5-ND | Single Hot-Swap Power Controller .. 16-Dip 4.70 3.77 293 TPIC2701N 296-10865-5-ND | 7-Ch. Common-Source Driver... 16-Dip 4.28 3.42 266 


U0c3921D 296-2340-5-ND | Neg. Hoating Hot-Swap Power Manager. 3.22 258 2.01 TPIO6259DW 296-9000-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latch -20-SOP 2.70 216 1.68 


Uoc3921N 296-6779-5-ND | Negative Latchable Hoating Hot-Swap ; TPIO6259N 296-9001-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latch 270 216 1.68 
Power Manager .. 3.22 258 2.01 TPIC6273DW 296-9002-5-ND | Power Octal D-Type Latch.. 270 216 1.68 
UCC39151DPTR 296-11994-1-ND |7-15V Programmable Hot-Swap TP106273N 296-1953-5-ND | Power Cctal D-Type Latch 270 216 1.68 
Power Manager .....c.cccccseeeeeeeee 16SOC 988 7.91 6.67 TPIOS595DW 296-1349-5-ND_| Power 8-Bit Shift Register 239 1.91 1.49 
UCC39151DPTR 296-11994-2-ND | 7-15V Programmable Hot-Swap TPICSS95DWR 296-1349-1-ND_ | Power 8-Bit Shift Register 243 1.95 152 
Power Manager .. 15315.00/2,500 TPIO6595DWR 296-1349-2-ND | Power 8-Bit Shift Register ... 2754.00/2,000 
UCC39151PWPTR 296-11995-1-ND | 7-15V Programmabl TPIOS595N 296-1954-5-ND | Power 8-Bit Shift Register... 243 1.95 1.52 
Power Manager.......0.ccccecseseee 988 7.91 6.67 TPIOBS96DW 296-9003-5-ND_| Power 8-Bit Shift Register... 239 1.91 1.49 
U0C39151PWPTR 296-11995-2-ND | 7-15V Programmable Hot-Swap Special Functions 
Power Manager......--.+--1se 12350.00/2,000 UC2950T 296-13022-5-ND | Half-Bridge Bipolar Switch. . 5.08 4.07 3.43 
Peripheral UC3717AN 296-11258-5-ND | Stepper Motor Drive Grcuit 584 468 3.95 
Uc563DP 296-11362-5-ND | 32-Line VME Bus Bias Generator ........... 8SOC 446 357 2:78 UC3770AN 296-11259-5-ND | HP Stepper Motor Drive Circui 491 3.93 3.06 
UC56010P 296-11357-5-ND | 18-Line 5V SE Terminator for UC3770BN 296-11260-5-ND | HP Stepper Motor Drive Circuit. . 495 3.96 3.08 
SCSI and Fast SCSI... cccecceceseeses 28-PLOC 760 608 513 UC3871DW 296-11326-5-ND | Resonant Fluorescent Lamp Driver 6.32 5.06 4.27 
UC5603DP 296-11359-5-ND | 9-Line 5V SE Terminator for UC3871N 296-11327-5-ND | Resonant Fluorescent Lamp Driver i 632 5.06 427 
SCSI and Fast SCS)... -sccscecececeeeeee 16SOC 477 382 297 UC3872DW 296-11328-5-ND | Resonant Lamp Ballast Controller . 16-SOC 5.20 416 3.24 
: = UC3872M 296-11329-5-ND | Resonant Lamp Ballast Controller. 16-SSCP 5.20 416 3.24 
ee EEN occa ce Sse UC3872N 296-11330-5-ND | Resonant Lamp Ballast Controller 20-Dip 520 416 324 
LCOS: wae rs aac : : : UOC2305DW 296-13023-5-ND | HID Lamp Controller 7.98 7.08 
UOC5606DP 296-6731-5-ND | 9-Line 3-5V SCSI SE Terminator 279 224 1.74 TOCD30EN Paes BREAD HID Lamp Controller oa ees 
UCC5606PWP 296-6732-5-ND |9-Line 3-5V SCSI SE Terminator 279 224 1.74 Uocaa7apw Pepe ORREIND | Dual Cold Cath an ‘ : 
UCC5614DP 296-6735-5-ND_|9-Line 3-5V SCSI SE Terminator ... 279 224 1.74 
: : Ruorescent Lamp Controller ..........+ 16-TSSOP 4.28 3.42 2.66 
UOC5614PWP 296-6736-5-ND |9-Line 3-5V SCSI SE Terminator... 279 224 1.74 
U0C5617DWP 296-6737-5-ND | 18-Line 3-5V SCSI SE Terminator . 279 224 1.74 
UCC5618DWP 296-6738-5-ND | 18-Line 3-5V SCSI SE Terminator . 464 371 289 POWER SUPPLY 
U0056180P 296-6739-5-ND | 18-Line3-5V SCSI SE Terminator . 513 411 3.20 PRODUCTS 
UCC5619MWP 296-6740-5-ND | 27-Line 5V SE Terminator Biles Each: 
For Fast/Utra SOS)... essen 546 4.37 3.69 Deecintion Pkg, oe a 
nae LATED Glade ae ad 43-6cp ECO aero Audio Differential Line Drivers 
uccs621MWP 296-6744-5-ND | 27-Line 5V SE Terminator DRV134PA DRV134PA-ND Audio Balanced Line Driver 
For Fast/Uttra SCS).........scceeeeeeee 44-SCP 546 437 3.69 with Differential Output ..........-.2.0-+- S-Dip 8.89 S12 283 
uocs622MWP 296-6746-5-ND |27-Line 5V SE Terminator DRVIS4UA DRVISSUR:ND Audio Balanced Line Driver 
For Fast/Ultra SCSI 546 437 3.69 with Differential Output ......-.-seee- 16-SOL 389 312 243 
UOC5628FOP 296-6747-ND | 14-Line 3-5V SCSI Multi Terminator. 748 5.99 5.05 Pe PRUE SND aeriecrtdnaertep teal esac Peete 
UOC5629FOP 296-6748-ND | 14-Line 3-5V SCSI Multi Terminator. 770 6.16 5.20 Pubs sccrssenstehe ! : : 
UCC5630AFCP 296-6749-ND | 9-Line 3-5V SCSI Multi Terminator . . 55) 448) 93121 Battery Management 
UOC5630AMWP 296-6750-5-ND | 9-Line 3-5V SCSI Multi Terminator 396 317 2.47 BQ2000PN-B5 296-9313-5-ND Multichemistry Charge Management 340 272 212 
UCC5631 AFOP 296-6751-ND _|9-Line 3-5V SCSI Multi Terminator 515 413 3.21 BQ2000PW 296-12359-5-ND | Multichemistry Switchmode 
U0C5631 AMWP 296-6752-5-ND | 9-Line 3-5V SCSI Multi Terminator 3.96 317 247 Charge Management ...........-2++++ 340 272 212 
U005638FGP 296-6753-ND | 15-Line 3-5V SCSI Multi Terminator. 7.48 5.99 5.05 BQ2000SN-B5 296-9314-5-ND Multichemistry Qharge Management 340 272 212 
UOCB639RCP 296-6754.ND | 15-Line3-5V SCSI Multi Terminator. 7.48 5.99 5.05 BC2OOO TPN: BS: 296-9315-5-ND_| Multichemistry Charge Management S20 2ie ie 
Uocse40PW24 296-6755-5-ND | 9-Line 3-5V LVD SCSI Terminator. 3.76 3.01 234 BQ2000TPW 296-12360-5-ND —_| Multichemistry Switchmode: 
UCO5640PW28 296-6756-5-ND_| 9-Line 3-5V LVD SCSI Terminator. 376 3.01 234 Charge Management ..........0:.++: 340 272 212 
UCC5641PW24 296-6757-5-ND | 9-Line 3-5V LVD SCSI Terminator. 828 6.63 5.59 BQROOOTSN-B5 296-9316-5-ND Multichemistry Charge Management 3.40 2.72 2.12 
UCC5641 PW28 296-6758-5-ND | 9-Line 3-5V LVD SCSI Terminator 828 6.63 5.59 BQ2002CPN 296-9317-5-ND Fast Charge ontroller .. 235 1.88 1.41 
UOO5670MWP 296-12964-5-ND | 9-Line Multimode SCSI Terminator 5.02 4.02 3.39 BC2002CSN 296-9318-5-ND_| Fast Charge Controller 2s) ey ale 
UOC5672MWP 296-6760-5-ND | 9-Line 3-5V SCSI Multi Terminator 3.96 317 247 BC2002DSN 296-9319-5-ND Fast Charge Controller 235 1.88 1.41 
U005672PWP 296-6761-5-ND_|9-Line 3-5V SCSI Multi Terminator .. 3.96 3.17 247 BC2002EPN 296-9320-5-ND Fast Charge Controller 235 188 1.41 
UOC673MWP 296-6762-5-ND |9-Line 3-5V SCSI Multi Terminator... 396 317 247 SONORA pierre Fast Charge ae aa ree i a 
UOC5673PWP 296-6763-5-ND_|9-Line 3-5V SCSI Multi Terminator ... 396 317 247 SGN pect SS eae ae es ie ie 
Uocs680PW24 296-11565-5-ND | 9-Line 3-5V LVD Terminator for BIE age ore : 2 d 
SCSI - Utra3 SCSI ose cceceeeceeee 396 317 247 BQ2002GPN 296-9324-5-ND Fast Oharge Controller 235 188 1.41 
UCC5680PW28 296-11566-5-ND | 9-Line 3-5V LVD Terminator for BQ2002GSN 296-9925-5-ND Fast Oharge Controller 235 1.88 1.41 
SCSI - Ultra3 SCSI... eeeeeeteeeeeeee 3.96 317 2.47 Sou eee oN a Ga eed BS Ve 7 
Tees 7 z Tine 3! = ~ st Charge Controller . z 
seca ZV EIAND iio {or OG Eee ae BO2002TPN 296-9328-5-ND _| Fast Charge Controller 235 188 1.41 
U005687PM 296-11568-ND | 27-Line 3-5V LVD Terminator for BQ2002TSN 296-9329-5-ND Fast Charge Controller 235 1.88 1.41 
Wide Ultra2/Ultra3 SCSI 968 872 7.73 BQ2003PN 296-9330-5-ND Fast Oharge Controller 425 341 265 
x 4 “Li i 30. , f ‘i Ba2003S 296-9331-5-ND Fast Charge Controller... 425 3.41 265 
UOC5696PN 296-14234-5-ND | 27-Line LVD SCSI Terminator NEWI.....80-LOFP 12.40 11.16 9.90 BCDOOIEPN BND fe Crerge Grarolla a ees 
Power + Array BQ2004ESN 296-9333-5-ND Fast Charge Controller 425 3.41 2.65 


TPIC44HO1DA 296-1952-5-ND | 4-Channel High-Side Driver.............. 32-TSSOP 3.58 287 2.23 BQ2004HPN 296-9334-5-ND Fast Charge Controller. 425 341 2.65 


Power + Logic BC2OO4HSN 296-9335-5-ND —_| Fast Charge Controller. 425 341 265 


BCROO4PN 296-9336-5-ND Fast Charge Controller. .. 425 341 265 
TPICBA259DW 296-9004-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latch . 2.93 2.34 1.82 BO2O0ASN 296-9337-5-ND Fast Charge Controller 425 3.41 265 
TPICBA259NE 296-9005-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latch . 3.85 3.08 240 BQe005S 296-9838-5-ND Dual Fast Charge Controller 425 341 265 
TPICBAS95DW 296-9006-5-ND | Power 8-Bit Shift Register. 259 2.07 1.61 
TPICBASO5NE 296-9007-5-ND | Power 8-Bit Shift Register. 263 2.11 1.64 SEMEN os He eae oe oo ac 
TPIOSAS96DW 296-9008-5-ND_| Power 8-Bit Shift Register . 259 2.07 1.61 BC2012SN- D107 296-9341-5-ND 692 554 468 
TPIOSAS96NE, 296-9009-5-ND | Power 8-Bit Shift Register . 263 2.11 1.64 BO2013HSN-A514 296-9343-5-ND 664 532 449 
TPIOSB259DW 296-9010-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latch . 165 1.32 99 BQ2014HSN 296-9345-5-ND 6.64 532 4.49 
TPIOSB259N 296-9011-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latch . 163 1.30 .98 BO2OT4SN-D120 296-2220-5-ND 6.92 554. 468 
TPIOSB273DW 296-1350-5-ND | Power Octal D-Type Switch 165 1.32 99 BQ2018SN-Et 296-2221-5-ND 378 3.03 2.36 
TPICSB273DWR 296-1350-1-ND_| Power Octal D-Type Latch .... ae 1.65 1.32.99 BCe018TS-Et 296-2222-5-ND Battery Power Monitor... 378 3.03 236 
TPIC6B273DWR 296-1350-2-ND | Power Octal D-Type Latch . 1716.00/2,000 BC2019PW 296-9348-5-ND Advanced Battery Monitoring 389 312 243 
TPIOSB273N 296-9012-5-ND | Power Octal D-Type Latch. 165 1.32 99 BC2023PW 296-11861-5-ND _| Battery Power Monitor... 4.01 321 250 
TPIOSBS595DW 296-1351-5-ND | Power 8-Bit Shift Register . 1.26 1.05 .84 BO2031PN-A5 296-9349-5-ND_ Lead Acid Fast Charge. 5.06 405 3.42 
TPICSB595DWR 296-1351-1-ND | Power 8-Bit Shift Register . 132 110 .88 BC2031SN-AS 296-9350-5-ND Lead Acid Fast Charge... : 506 4.05 3.42 
TPIOSBS59S5DWR 296-1351-2-ND _| Power 8-Bit Shift Register . 1170.00/2,000 BC2040SN-C408 296-2223-5-ND Battery Gas Gauge........00ceeeeeee 692 554 468 
TPICSBS95N 296-1956-5-ND | Power 8-Bit Shift Register... 132 1.10 .88 BO2O40SN-D111 296-13773-5-ND | Gas Gauge |Cwith SMBus Interface. 692 554 4.68 
TPICSB596DW 296-9013-5-ND | Power 8-Bit Shift Register. 126 1.05 .84 BC2OSOHSN-A508 _| 296-9353-5-ND. Lithium-lon Gas Gauge. ... 6.64 5.32 4.49 
TPIOSC595D 296-2019-5-ND | Power 8-Bit Shift Register . 99 83 66 BQ2050SN-D119 296-2225-5-ND Lithium-lon Power Gauge . 692 554 4.68 
TPIOBC59SN 296-2020-5-ND | Power 8-Bit Shift Register. 1.05 88 .70 BC2052SN-A515 296-9355-5-ND Primary Lithium Gas Gauge 722 5.78 4.88 
TPIO6C596D 296-9014-5-ND _| Power 8-Bit Shift Register... 99 8366 BQ2054PN 296-9356-5-ND Lithium-lon Fast Charge. 468 375 292 
TPIOSC596N 296-9015-5-ND | Power 8-Bit Shift Register....0...0.. 0. ip «1.05 «88.70 BC2054SN 296-9357-5-ND Lithium-lon Fast Charge. ... 468 375 292 
TPIC43T01DA 296-10866-5-ND | Three-Phase Brushless Motor Bae20s7CDGK 296-11991-5-ND Li-lon LDO Linear Charge 
RPM Controller......0...cseeceeeeeeeee 38-TSSCP 4.73 3.78 2.94 Management for 1 Call..........ee 270 216 1.68 
TPIC44L01DB 296-10867-5-ND BC2057CDGKR 296-11991-1-ND Li-lon LDO Linear Charge’ 
1.90 1.52 1.14 Management for 1 Call......0..eee 8MSCP 270 216 1.68 
TPIC44L02DB 296-10868-5-ND BC20570DGKR 296-11991-2-ND —_| Li-lon LDO Linear Charge 
190 1.52 1.14 Management for 1 Call......0...ee 8-MSOP 3780.00/2,500 
TPIC46L01DB 296-10869-5-ND BC2057CSN 296-9358-5-ND Li-lon LDO Linear Charge 
238 190 1.43 Management for 1 Cell 270 216 1.68 
TPIC46L02DB 296-10870-5-ND BC2057CTS 296-9359-5-ND Li-lon LDOLinear Charge 
238 1.90 1.43 Management for 1 Call .........:.00 8-TSSCP 270 216 1.68 
TPIC46L03DB 296-10871-5-ND BCRO57DGK 296-11992-5-ND | Li-lon LDO Linear Charge 
238 190 1.43 Management for 1 Call......0..eeee 8MSCP 270 216 1.68 
TPICO107BDWP 296-10857-5-ND | PWM Control Intelligent H-Bridge .... 4.28 342 266 BCROS7DGKR 296-11992-1-ND _| Li-lon LDO Linear Charge 
TPIO0108BDWP 296-10858-5-ND | PWM Control Intelligent H-Bridge 484 387 3.01 Management for 1 Call...........--++ 8MSCP 2.70 216 1.68 
TPIQN108BDWPR 296-10858-1-ND | PWM Control Intelligent H-Bridge .... 484 3.87 3.01 (Continued) 
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Tal Digi-Key Price Each ell Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
BC2057DGKR 296-11992-2-ND —_| Li-lon LDO Linear Charge BC24901 PW 296-14073-5-ND —_| Single Call Li-lon and Li-Pol 
Management for 1 Call 3780.00/2,500 Charger NEW! eeeeeceeeee 14-TSSOP 4.25 341 265 
BC2057SN 296-9360-5-ND Li-lon LDO Linear Charge Mgmi 2.70 216 1.68 BQR6200PW 296-12626-5-ND | High Performance Battery Monitor ....8-TSSOP 4.01 3.21 250 
Bq2057TS 296-9361-5-ND Li-lon LDO Linear Charge Mgmt 270 216 1.68 Bae6220PW 296-14004-5-ND —_| High Performance Battery Monitor with 
BQ2057TSN 296-9362-5-ND_ Li-lon LDO Linear Charge Mgmi 270 2.16 1.68 Voltage and Temperature NEW!.... 410 328 255 
Bq2057TTS 296-9363-5-ND Li-lon LDO Linear Charge Mgmi 270 216 1.68 BC26231PW 296-12269-5-ND Battery Coulomb Counter ad 3.04 243 1.89 
BC20S7WSN 296-9364-5-ND Li-lon LDO Linear Charge Mgmi 270 216 1.68 BC29311PW 296-13067-5-ND | 3. and 4 Call Li-Ion or Lithium-Polymer 
BQ2OS7WTS 296-9365-5-ND Li-lon LDO Linear Charge Mgmt .. 270 216 1.68 Battery Protection 24-TSSOP 257 2.06 1.60 
BCRO60SS-E411 296-12268-5-ND _| Multi-Chemistry SBS v1.1 TPS3600D25PW 296-12017-5-ND | Battery Backup Supervisor 
a ES = Sate = a au for LP Processors........++:s0+0+0+: 14-TSSCP__ 4.59 3.68 2.86 
- 1a ery ige q i i - - = = - 
BCDOSSDBT 296-13030'5.ND | SBS Compliant Gas Gauge TPS61130PW 296-13521-5-ND oe ee Lior oe nea 
fOCBOROS 1M et escten case dletseddecd 8.08 647 5.46 se rae : : ‘ 
BopossDer 296-14071-5-ND | SBS-Compliant Battery TPS61131PW. 296-13522-5-ND a Dual me sigecel Lior ae Paes 
Gas Gauge NEW!....... cscs: 38-TSSCP 8.26 6.61 5.58 TP981132>~W aopemenn |e pened nde aire sheets : : i 
7 - - | .3V, put, Single Cell Li or Dual 
BQ2201PN 296-9369-5-ND ‘SRAM Nonvolatile Controller IC .. ; 3.74 299 2.33 Cell Sepic Converter 16-1SS0P 416 333 259 
BC2201SN 296-9370-5-ND SRAM Nonvolatile Controller IC 3.74 299 233 EES EEE Sa : - - 
BCDOS4PN 296-9387-5-ND Lithiurn-lon Fast Charger . 500 400 3.41 UC2906DW 296-2228-5-ND Lead-Acid Battery Oharger...........2.. 16SOC 5.36 429 334 
BO2954SN 296-9388-5-ND Lithium-lon Fast Charger. 5.00 4.00 3.11 Uc2s09DW 296-12527-5-ND —_| Switchmode Leac-Acid 
BQ4010MA-85 296-9389-5-ND 8Kx8 Nonvolatile SRAM, 85nS . 953 8.58 7.61 Battery Charger 952 442 3.73 
BO!010YMA-70 296-9390-5-ND __| 8Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS 953 858 7.61 UC2S00N 206-2229-S ND | LeactAcid Battery Charger. se ee Te) 
BQ#011MA-100 296-9391-5-ND | 32Kx8 Nonvolatile SRAM, 100nS.... 11.00 9.90 878 UC3S06DW 206;2230;S:ND/ | Leac-Acid Battery Charger. oe5 es) ee 
BQ4011YMA-70 296-9393-5-ND 32Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS. 11.00 9.90 878 UC3906Q 296-12193-5-ND —_| Lead-Acid Battery Onarger 5.36 429 3.34 
BQ4011YMA-100 296-9392-5-ND 32Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 100nS. 11.00 9.90 878 UC3909DW 296-11345-5-ND —_| Lead-Acid Switchmode 
BQ4013YMA-70 296-9394-5-ND 128Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS. .. 13.93 12.54 11.12 Charge Management ......0.2.0cee: 552 442 3.73 
BQ4013YMA-70N 296-9395-5-ND 128Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS. .. 13.93 12.54 11.12 UC3909N 296-2232-5-ND Lead-Acid Switchmode 
BQ4013YMA-85 296-9396-5-ND 128Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 85nS. 13.93 12.54 11.12 Charge Management 5.52 4.42 3.73 
BQ4014MB-85 296-9397-5-ND 256Kx8 Nonvolatile SRAM, 85nS. .... 26.40 24.64 22.88 U0C3911DP-1 296-11540-5-ND | 2-Call Lithium-lon Protector Grrcui 432 346 269 
BQ4014YMB-85 296-9398-5-ND 256Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 85nS. 26.40 24.64 22.88 U0C391 1DP-2 296-11541-5-ND | 2-Call Lithium-Ion Protector Circui 432 346 269 
BQ4015MA-70 296-9399-5-ND 512Kx8 Nonvolatile SRAM, 70nS......... 29.04 27.11 25.17 U0C391 1DP-3 296-11542-5-ND | 2-Call Lithium-Ion Protector Circui 432 346 269 
BQ4015YMA-70 296-9400-5-ND 512Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS.... 29.04 27.11 25.17 U0C3911DP-4 296-11543-5-ND | 2-Call Lithium-Ion Protector Circui 432 346 269 
BQ4015YMA-85 296-9401-5-ND 512Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 85nS. 29.04 27.11 25.17 UOC3952DP-1 296-11552-5-ND _| Lithium-Ion Protector Circuit. 353 283 2.20 
BQ4016MC-70 296-9402-5-ND 1024Kx8 Nonvolatile SRAM, 70nS .. 34.32 32.04 29.75 U0C3952DP-2 296-11553-5-ND Lithium-lon Protector Circui 353 283 2.20 
BQ4016YMC-70 296-9403-5-ND 1024Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS. 34.32 32.04 29.75 UOC3952DP-3 296-11554-5-ND _| Lithium-Ion Protector Circuit. 353 283 220 
BQ4017MC-70 296-9404-5-ND 2048Kx8 Nonvolatile SRAM, 70nS ....... 66.00 61.60 57.20 U0C3952DP-4 296-11555-5-ND _| Lithium-lon Protector Circuit. 353 283 220 
Bae24001 PwWP 296-9378-5-ND Single Call Li-lon Charge UOC3952PW-1 296-11556-5-ND —_| Lithium-Ion Protector Circuit 353 283 2.20 
Management ........--..c6esecree 20-HTSSOP 3.62 2.90 2.26 UOC3952PW-2 296-11557-5-ND _| Lithium-Ion Protector Circuit. 353 283 2.20 
BC24001RGWR 296-12968-1-ND Single - Pa Charge so-cen WEE s UOC3952PW-3 296-11558-5-ND —_| Lithium-Ion Protector Grrcuit.. 353 283 2.20 
BOP4001 EWR, Pee eee NE I Sina aI idea : : : UOC3952PW-4 296-11559-5-ND _| Lithium-lon Protector Circuit. 353 283 220 
ee oe age UCC3956DW 296-11560-5-ND _| Lithium-Ion Battery Circuit. 410 3.28 2.55 
JANAGEMENE «eee eeseeeeeeeeeeee 20-C—N 6087.00/3,000 UOCBOEEN BER SEEDGING) Lithtu-lon Batters Grea 
7 - ery Orcuit 410 3.28 255 
Boeaog2PwP 296-9379-5-ND | Single Oall Li-lon Charge UOC3957M-1 296-2234-5-ND __| Lithium-Ion Protector Circuit 313 251 1.95 
Management ......0.esccecreeeees 20-HTSSOP 3.62 2.90 2.26 — - 
B24002RGWR 296-12969-1-ND Single Call Li-lon Charge UOC3957M-2 296-2235-5-ND Lithium-lon Protector Orcuit 3.13 251 1.95 
Management ......0.cccccceceeeeeeseeee 20-CN 362 290 226 U0C3957M-3 296-2236-5-ND Lithium-lon Protector Circuit 3.13' 2.51 1.95 
BCe4002RGWR 296-12969-2-ND _| Single Call Li-lon Gharge UCC3957M-4 296-2237-5-ND Lithium-lon Protector Circuit 313 251 1.95 
MANAgOMOtt..essscscecesssssseessess 20-CFN 6087.00/3,000 TWL2214CAPFB 296-12295-ND Lithium-Ion Battery Charge Control ....48-TOFP 7.68 6.15 5.19 
Bae4003PWP 296-9380-5-ND Single Call Li-lon Charge Buck Regulators 
Management .......0:.:ccceceeee 20-HTSSOP 3.62 2.90 226 TPPMO115D 296-11987-5-ND —_| Switch Mode Sync. Buck Controller. . 295 236 1.84 
BC24003RGWR 296-12970-1-ND _| Single Call Li-lon Charge TPPMO0115DR 296-11987-2-ND | Switch Mode Sync. Buck Controller 4127.50/2,500 
Management ..........:cceeseeseeeeeee 20-CFN 3.62 2.90 2.26 TPS5120DBT 296-10925-ND Dual Cut Buck Controller 5.06 4.05 3.42 
BC24003RGWR 296-12970-2-ND _| Single Call Li-lon Charge TPS5210DW 296-2021-5-ND Sync. Buck Controller. 6.28 5.03 4.24 
Management 6087.00/3,000 TPS5210PWP 296-10929-5-ND Sync. Buck Controller . 6.28 5.03 4.24 
Ba24004PWwP 296-9381-5-ND Lithium-lon Battery Qharger 3.62 290 2.26 TPS5211PWP 296-10931-5-ND Sync. Buck Controller . 636 5.09 4.30 
Bae4005PwP 296-9382-5-ND Lithium-lon Battery Oharger 3.62 2.90 2.26 TPS5615PWP 296-2022-5-ND Buck Regulator Controller . 6.60 528 4.46 
Boe4006PwP 296-9383-5-ND Lithium-lon Battery Charger ........ 3.62 290 226 TPS5618PWP 296-2023-5-ND Buck Regulator Controller . 6.60 528 4.46 
Bae4007PWP 296-9384-5-ND Single Oall Li-lon Charge Management TPS5625PWP 296-2024-5-ND Buck Regulator Controller . 6.60 5.28 4.46 
Timer-ENeble 1. .-+2n-snerenies 20-HTSSCP [EEOC 2O229 TPS5633PWP 296-2025-5-ND __| Buck Regulator Controller .... 6.60 5.28 4.46 
Ba24007RGWR 296-12971-1-ND Single Cell Li-lon Charge Management TPS40000DGQ 296-13051-5-ND Low-Input, Voltage Mode 
Timer-Enable........eeecceceeeeeeeee 20-CN 362 290 226 
‘ ri Synchronous Buck Controller........ 10-MSOP 235 1.88 1.41 
Boae4007RGWR 296-12971-2-ND Single Cell Li-lon Charge Management TPS40001DGQ 296-13052-5-ND Low-Input, Voltage Mode 
BepdnosaNe ppaber ara) Pibalaeesch ss : é ee ee Synchronous Buck Controller........ 10-MSOP 235 188 1.41 
a athiurr lon Battery Charger g : : TPS40002DGQ 296-13053-5-ND —_| Low-Input, Voltage Mode 
Bae4010DROR 296-13714-1-ND Neco Charge art ads ers Synchronous Buck Controller........ 10-MSCP_ 2.35 1.88 1.41 
BC24010DRCR 296-13714-2-ND _| Single Chip, Li-lon Charge ‘TPS40003DGQ 296-13054-5-ND | Low-Input, Voltage Mode 
Management ......0.cccccccseseesceeee MLP-10 6615.00/3,000 Synchronous Buck Controller........ 10-MSOP 235 1.88 1.41 
BO24012DRCR 296-13715-1-ND Single Ghip, Li-lon Gharge TPS40060PWP. 296-14389-ND Wide-Input, Synchronous Buck 
: 394 3415 2.45 Controller NEW!.........0..026+. 16-HTSSCP 2.81 225 1.75 
= al TPS40061PWP. 296-14390-ND Wide-Input Synchronous Buck 
Beso ATEN 6615.00/3,000 Controller NEW!........ 281 225 1.75 
BC24013DRCR 296-13716-1-ND _| Single Chip, Li re TPS54310PWP 296-12509-5-ND —_| Sync. Buck PWM Converter 656 5.25 4.43 
Management ............000eceeeeeeeee MLP-10 3.94 315 245 TPS54311PWP. 296-12679-5-ND Sync. Buck PWM Converter. . 6.56 525 443 
BC24013DRCR 296-13716-2-ND —_| Single Chip, Li-lon Charge TPS54312PWP 296-12680-5-ND —_| Sync. Buck PWM Converter 656 5.25 4.43 
Management 6825.00/3,000 TPS54313PWP 296-12681-5-ND —_| Sync. Buck PWM Converter 656 5.25 4.43 
BQ24020DROR 296-14072-1-ND —_| Li-lon/Li-Pol Charger NE’ 448 3.59 2.79 TPS54314PWP 296-12682-5-ND__| Sync. Buck PWM Converter... 656 5.25 4.43 
BC24020DRCR 296-14072-2-ND _| Li-lon/Li-Pol Charger NE. 7521.00/3,000 TPS54315PWP 296-12683-5-ND —_| Sync. Buck PWM Converter. . 656 5.25 4.43 
B024022DRCR 296-14397-1-ND _| Single Call Li-lon Charge TPS54316PWP 296-12684-5-ND _| Sync. Buck PWM Converter. . 656 5.25 4.43 
Management NEW!.............0000: MLP-10 4.48 3.59 2.79 TPS54373PWP 296-14327-5-ND | 3A Sync. Buck Switcher NEW!.... 656 5.25 4.43 
B024022DRCR 296-14397-2-ND —_| Single Call Li-lon Charge TPS54380PWP 296-14391-ND 3A Sync. Buck PWM 
Management NEW!..............-... MLP-10 7521.00/3,000 Switcher NEW! 0.2.2.0... 20-HTSSOP 6.56 5.25 4.43 
Ba24200DGN 296-12409-5-ND 4.2V, 500mA, Li-lon and Li-Pol TPS54673PWP 296-13828-5-ND 3V to 6V Input, 6A Synchronous 
Charge Management ..........0.000+ 8-MSCP 297 2.38 1.85 Buck Switcher NEWH............. 28-HTSSOP 8.84 7.08 5.97 
Bae24201DGN 296-12410-5-ND 4.1V, 500mA, Li-lon and Li-Pol TPS54680PWP 296-13829-5-ND 3V to 6V Input, 6A Synchronous Buck PWM 
Charge Management ...............2. 297 2.38 1.85 Switcher (Swift™ NEWI......... 28-HTSSOP 8.84 7.08 597 
Bq24202DGN 296-12411-5-ND ae eat eons and Li-Pol ney ph 85 TPS54810PWP 296-12715-5-ND _| Sync. Buck PWM Converter......... 28-HTSSOP 9.32 7.46 6.30 
large Managem ae. * - a TPS548° oi y 
BOR4208DGN SEA ESERSAND) "Cane Mange L-Pol Bor (sa) tas oe ae “Buk Sach NEWL ...28-HTSSOP 9.32 7.46 6.30 
BO24204DGN 296-12413-5-ND | 4.2V, 500mA, Li-lon and Li-Pol oer Zr ikssreNw) Pome aH NEW, septs CER RS BET 
Charge Management .... 297 238 1.85 f aa ~- . = ‘ 
BOE4205DGN 296-12414-5-ND | 4.1V, 500A Li-lon and Li Pol TPS54973PWP 296-14414-5-ND _| 9A Sync. Buck Switcher NEW! 9.88 7.91 6.67 
Charge Management .........+0.ece 8-MSOP 297 2.38 1.85 ‘TPSS4980PWP 296-14415-S-ND aoe ae a naneeat ees 
i ntcner Ln f . . 
oe eee Tecaer . — da ee ied 8SOC 3.11 249 1.94 TPS602400GKR 296-12510-1-ND | 3.3V Zero-Fipple Swi 
BOe4400PW 296-12623-5-ND _| Programmable NGW/INIMH Charge Buck-Boost Converter......2+:+s++++ 227 182 1.42 
Management .....2..c:cccceceeseeees 8-TSSOCP 3.11 249 1.94 ‘TPS60240DGKR 296-12510-2-ND _| 3.3V Zero-Ripple Switched Cap 
B0e4401D 296-12624-5-ND _| Programmable NiCd/NIMH Charge Buck-Boost Converter......0.scceees 3182.50/2,500 
Management ........ccceeteeeteenees 8SOC 311 249 1.94 TPS60241DGKT 296-12241-1-ND —_| Zero-Ripple Switched Cap 
Bae4401PW 296-12625-5-ND Programmable NiCd/NiMH Charge: Buck-Boost Converter.........2....065 Z2T LB2 Ae: 
Management ..........:00cceeeeeeeeee 8TSSCP 3.11 249 1.94 TPS60241DGKT 296-12241-2-ND _| Zero-Ripple Switched Cap 
Boe4700PW 296-12361-5-ND Battery Charger Controller/Selector Buck-Boost Converter..............205 335.75/250 
With DPM .......eccceeeeeeeeeeeees 24-TSSCP 4.05 3.24 252 TPS60242DGKT 296-12511-5-ND | 2.7V Zero-Ripple Switched Cap 
Bae4701PW 296-12362-5-ND Battery Charger Controller/Selector Buck-Boost Converter...............6. 227 1.82 1.42 
With DPM .....0.ecscseeseeeeeeeees 24-TSSCP 4.05 3.24 252 (Continued) 
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IBLE Digi-Key Price Each Tal Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS60243DGKT 296-12512-5-ND | 3V Zero-Ripple Switched Cap DCv010512P DCV010512P-ND —_| Mini, Isolated DC/DC Converter, 
Buck-Boost Converter......2..2e:0++ 227 1.82 1.42 BV In AAVOUE scccconicnasacuniuaaecads 14-Dip 12.81 11.54 10.23 
TPS62100D 296-10976-5-ND —_| Adjustable Sync. Buck Converter .. 383 3.06 2.38 DCV010512P-U DCV010512P-U-ND | Mini, Isolated DO/DC Converter, 
TPS62101D 296-10977-5-ND _| Adjustable Sync. Buck Converter 3.83 3.06 2.38 BV In, 12V Olt... eeeeeeeeeeeeeee 14-QullWing 1281 11.54 10.23 
TPS62102D 296-10978-5-ND _| Adjustable Sync Buck Converter. 383 3.06 2.38 DCV010515DP DCV010515DP-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 
TPS62103D 296-10979-5-ND —_| Adjustable Sync Buck Converter. 3.83 3.06 238 5V In, Dual 15V Out......--s-eeeee 14-Dip 13.61 1226 10.87 
UOC3585D 296-11448-5-ND —_| Low Voltage Buck Controller . 257 206 1.60 DCV010515DP-U DCV010515DP-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 
UOC3585M Low Voltage Buck Controller 257 2.06 1.60 5V In, Dual 15V Ott... eee 14-QullWing 13.61 1226 10.87 
UOC3585N Low Voltage Buck Controller . 257 2.06 1.60 DCV010515P DCVO10515P-ND | Mini, Isolated DO/DC Converter, 
U0C27221PWP 296-14216-5-ND —_| Predictive Synchronous Buck BV In, 15V Out... eeeeeeeeeeeeeeeees 14-Dip 12.81 11.54 10.23 
Driver NEW! ..........eccecseee 14:HTSSCP 2.68 215 1.67 DCV010515P-U DCV010515P-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 
U0C27222PWP 296-14217-5-ND _| Predictive Synchronous Buck BV In, 15V Out... eeeeeeeeeeeeeee 14-QullWing 12.81 11.54 10.23 
Driver NEW! -14-HTSSCP 2.68 2.15 1.67 DCVv011512DP DCV011512DP-ND | Mini, Isolated DO'DC Converter, 
DC-to-DC Converters 15V In, Dual 12V Out... eeeeeeeeeeee 14-Dip 13.61 12.26 10.87 
0722MG 0722MGND Dual-Isolated DO/DC Converter... 10499 97.99 90.99 DEVOTIS12DP-U BEVIS 12D U-ND)) Mini, Isolated DO/DC Converter, 
DOP021212DU 296-9446-5-ND | 2W Unregulated DODC Converter. 10.58 953 845 DAT EDBBLIIOG RET ICTC Fe Pia Late see 14-GuilWing (lS Cie Zea 0.57 
DOPO21212U 296-9447-5-ND | 2W Unregulated DODC Converter. 10.58 953 845 : oaks *UTE:ND) Mini, Isolated DODG Converter, 
DOPO21515U 296-9448-5-ND | 2W Unregulated DO'DC Converter. 1058 953 8.45 TGV uel Te OU esses et 14-GullWing HIE6SEOU00) 
DCP022405U 296-12367-5-ND _| 2 Wait DC/DC Converter, DCV011515DP DCVO11515DP-ND | Miri, Isolated DO'DC Converter, 
24V In, #5V Out 10.58 953 845 15V In, Dual 15V Out ... 14-Dip 13.61 12.26 10.87 
DOPO22415DU 296-9449-5.ND __| 2W Unregulated DODC Converter. 1058 953 845 DOVOTISISDP Urol Mini, Isolated DODG Converter, 
DOPO10505BP DCPO10S05BP-ND_ | Isolated DC/DC Converter, 15V In, Dual 15V Out «2.2... 14-QullWing 13.61 1226 10.87 
BV In, BV Ot ee eeeseeeeecseeee 064 772 651 DCV011515DP-L/700 | DCV011515DP-UTR-ND| Mini, Isolated DC/DC Converter, 
DOPO10505BP-U DOPO105058°-U-ND | Isolated DC/DC Converter, 15V In, Dual 15V Out... eee 14-QullWing 7166.60/700 
BV In, SVOlt cose ccc ceeeeeeeees 964 7.72 651 DCVv012405P DCV012405P-ND | Miri, Isolated DO/DC Converter, 
DAU SVOUL cesses nneneatuitiin deste 14-Dip 12.81 11.54 10.23 
OROIGSOSDE SOO etEND RAG ete aE} FES FES DCV012405P-U DCV012405P-U-ND Min, tolted DOS Converter, 7 
" 7 : i ' ; 1, BV Olt... eeeeeeeeeeeeeee 14-QullWing 1281 11.54 10.23 
lacie ete oer UAL2) et sist per tae Selle cae 883 7.95 7.05 DCV012405P-U/700 | DCV012405P-UTR-ND| Mini, Isolated DC/DC Converter, 
DCPO10512BP DOPO10512BP-ND_ | Isolated DC-DC Converter, 24V In, 5V Out... eeeeeeeeeeeeeee 14-QullWing 6737.50/700 
BV In, 12V Olt. ...csesceseeeeeeeeeeeees 964 7.72 651 DCV012415DP DCV012415DP-ND | Miri, Isolated DO'DC Converter, 
7 7 24V In, Dual 15V Out... ee eeeeeeeeeee 14-Dip 13.61 12.26 10.87 
DP pe Na OG. TR BSI DOVOI2sISD-U | BOMPAAIBDRUND) Mr soled DODC Constr, J 
r : : \ : n, Dual 15V Out ......eeeee 14-QillWing 13.61 1226 10.87 
WoPO|OSIeDEE ena Pens eah SV Daaon TS eeeeaunss 10.60 848 7.16 DCV012415DP-L/700 | DCV012415DP-UTR-ND| Mini, Isolated DC/DC Converter, 
DCPO10512DBP-U —_| D0R010512D8P-ULND | Isolated DC/DC Converter, 24V In, Dual 15V Out... 14-QullWing 7166.60/700 
5V In, Dual 12V Qut.. 10.60 848 7.16 LT1054CDW 296-9590-5-ND_ Bipolar Regulated Volt. Converter ....... 16-SOP 238 190 1.43 
DOP010515BP DOPO10515BP-ND | Isolated DC/DC Converter, LTIOS4COWR 296-14618-1-ND | Fipolar Regulated Volt. 
BV Ii, IOV Ollturencuesosnpranescacsendses 964 7.72 651 Converter NEW!. 238 1.90 1.43 
DCP010515BP-U DOP010515BP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, LTI054CDWR 296-14618-2.ND _| Bipolar Regulated Volt. 
BV In, 15V Oates cess eeseeseeee 964 7.72 651 Converter NEW!..........ceeceeceees 16-SQIC 2470.00/2,000 
DCPO10515DBP DCP010515DBP-ND | Isolated DC/DC Converter, LT1054C0P 296-9591-5-ND Bipolar Regulated Volt. Converter .. 238 190 143 
5V In, Dual 15V Out... eee ceceeeeeeee 10.60 848 7.16 LT10541IDW 296-9592-5-ND Bipolar Regulated Volt. Convert 293 234 1.82 
DGPO10515DBP-U | DOPOI0S1SDEP-UND | Isolated DO/DC Converter, REG710NA-2.5/250 | 296-12133-1-ND | 2.5V, 30mA DC/DC Converter .. 215 1.72 1.29 
5V In, Dual 15V Quit... esees.e 964 772 651 REG710NA-2.5/250 | 296-12133-2-ND | 2.5V, 30mA DC/DC Converter .. 301.00/250 
DCPO11512DBP DOPO11512DBP-ND | Isolated DODC Converter, REG710NA-2.7/250 | 296-12134-1-ND _| 2.7V, 30mA DC/DC Converter ... 215 1.72 1.29 
415V In, Dual #12V Out... eeeeeeeeeeeee 883 7.95 7.05 REG710NA-2.7/250 | 296-12134-2-ND | 2.7V, 30mADC/DC Converter 301.00/250 
DCPO11512DBP-U | DCP011512DBP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, REG710NA-3.3/250 | 296-12135-1-ND | 3.3V, 30mA DC/DC Converter ... 215 1.72 1.29 
15V In, Dual #12V Out... 8.83 7.95 7.05 REG710NA-3.3/250 | 296-12135-2-ND | 3.3V, 30mA DC/DC Converter ... 301.00/250 
DOPO11515DBP DOPO11515DBP-ND | Isolated DODC Converter, REG710NA-3/250 296-12136-1-ND | 3.0V, 30mA DC/DC Converter Pala) 
15V In, Dual #15V Out... ..14-Dip 883 7.95 7.05 REG710NA-3/250 296-12136-2-ND _| 3.0V, 30mA DO/DC Converter .. 301.00/250 
DOPO11515DBP-U | DCP011515DBP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, REG710NA-5/250 296-12137-1-ND | 5.0V, 30mA DO/DC Converter .. 215 1.72 1.29 
15V In, Dual #15V Out........... 14-GullWing 8.83 7.95 7.05 REG710NA-5/250 296-12137-2-ND —_| 5.0V, 30mA DC/DC Converter 301.00/250 
DCP012405BP DCP012405BP-ND | Isolated DC/DC Converter, TPS5102IDBT 296-2260-5-ND Dual DO/DC Controller ..... 594 476 4.01 
24V In, 5V Out. --14-Dip 9.64 7.72 6.51 TPS5103IDB 296-2261-5-ND Multimode DC/DC Controller. 3.42 2.74 213 
DOP012405BP-U DCP012405BP-U-ND | Isolated DO/DC Converter, TPSS140PAG 296-12364-ND Quad-Out High Efficiency 
2AV In, BV Out... eeeeceeteeeee 964 7.72 651 DO/DC Controller 9.52 7.62__ 6.43 
DOP012415DBP DOP012415DBP-ND | Isolated DC/DC Converter, TPS5300DAP 296-12508-5-ND —_| CPU Power Supply Controller 626 5.01 4.23 
24V In, Dual H5V Out... eee 8.83 7.95 7.05 TPS5602IDBT 296-2262-5-ND Dual DO/DC Controller ... 614 492 4.15 
DOPO12415DBP-U —_| DCP012415DBP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, TPS6734ID 296-3225-5-ND 12V, 120mA Boost Converter 248 1.98 1.54 
24V In, Dual #15V Out... eee 883 7.95 7.05 TPS6734IDR 296-3225-1-ND 12V, 120mA Boost Converter 248 198 1.54 
DCP020503P DCP020503P-ND — | 2W DC/DC Converter, 5V In, 3V Out 1041 9.38 8.32 TPS6734IDR 296-3225-2-ND 12V, 120mA Boost Converter .. 3465.00/2,500 
DCP020503U DOPO20503U-ND | 2W DC/DC Converter, 5V In, 3V Out 10.58 953 8.45 TPS6734IP 296-3226-5-ND 12V, 120mA Boost Converter 248 1.98 1.54 
DoP020505P DOP020505P-ND | 2WDC/DC Converter, 5V In, 5V Qut 10.41 9.38 832 TPS67351D 296-10982-5-ND —_| Neg. 5V, 200mA DC/DC Converter 248 1.98 1.54 
DCP020505U DOPO20505U-ND | 2W DC/DC Converter, 5V In, 5V Out 10.58 953 8.45 TPS6735IDR 296-10982-1-ND —_| Neg. 5V, 200mA DO/DC Converter 248 1.98 1.54 
p0P020507P DOP020507P-ND__| 2WDC/DC Converter, 5V In, 7V Out 10.41 938 8.32 TPS6735IDR 296-10982-2-ND —_| Neg. 5V, 200mA DC/DC Converter ... 3465.00/2,500 
DCP020507U DOP020507U-ND | 2W DC/DC Converter, 5V In, 7V Out 10.58 953 8.45 TPS67351P 296-10983-5-ND__| Neg. 5V, 200mA DC/DC Converter 248 1.98 1.54 
DCP020509P DOP020509P-ND | 2W DC/DC Converter, 5V In, 9V Cut 10.41 9.38 8.32 TPS67551D 296-10984-5-ND | Adj, 200mA DC/DC Converter... 248 1.98 1.54 
DCP020509U DCP020509U-ND | 2W DC/DC Converter, 5V In, 9V Out... 10.58 953 8.45 TPS67551P 296-10985-5-ND —_| Adj, 200mA DC/DC Converter. 248 198 1.54 
DCP020515DP DOP020515DP-ND | 2W DC/DCConv., 5V In, +15V Out... 10.41 938 8.32 TPS54900PW 296-13408-5-ND —_| Programmable 4-Channel Step-Down 
DOP020515DU DOP020515DU-ND_| 2W DC/DC Conv., 5V In, +15V Out 10.58 9.53 8.45 DO/DC Convetter.......eeeeeeeeeee 16-TSSOP 10.86 9.78 868 
DOP021205P DOP021205P-ND | 2W DC/DCOonv., 12V In, 5V Out . 10.41 938 8.32 TPS60300DGSR 296-13410-1-ND —_| Single Cell to 3.3V, 20mA Dual Output, 
DCP021205U DCP021205UND | 2WDC/DCOonv., 12V In, 5V Out.. 1058 9.53 8.45 High Effic. Qharge Pump.......--..-- 10-MSOP_ 2131.70 1.28 
DCP021212DP DOP021212DP-ND | 2WDC/DCConv., 12V In, +12V Out 10.41 938 8.32 TPS60300DGSR 296-13410-2-ND _| Single Call to 3.3V, 20mA Dual Output, 
DCP021212P DOPO21212P-ND | 2WDC/DCOonv., 12V In, 12V Cut 10.41 938 8.32 High Effic. Oharge Pump............. 10-MSCP 2720.00/2,500 
DOP021515P DOPO21515P-ND | 2WDC/DCOonv., 15V In, 15V Out... 10.41 9.38 8.32 TPS60301DGSR 296-13411-1-ND _| Single Call to 3V, 20mA Dual Output, 
DCP022405DP DOP022405DP-ND | 2W DC/DC Conv., 24V In, +5V Out... 10.41 9.38 8.32 High Eific. Charge Pump. ” 213 1.70 1.28 
poP022405P DOP022405P-ND | 2WDC/DC Conv., 24V In, 5V Out . 10.41 9.38 832 ‘TPS60301DGSR 296-13411-2-ND _| Single Cell to 3V, 20mA Du: pul 
DCP022415DP DOP022415DP-ND | 2WDC/DC Conv., 24V In, +15V Out 10.41 9.38 832 High Effic. Qharge Pump............. 2720.00/2,500 
DORO10503P DORO10503P-ND _ | Isolated DC/DC Converter, 5V to 3V 10.76 861 7.27 TPS60302DGSR 296-13412-1-ND _| Single Call to 3.3V, 20mA Dual Output, 
DORO10503U 296-9450-5-ND 1W Regulated DC/DC Converter... 945 8.51 7.55 High Effic. Oharge Pump............- 10-MSCP 213 1.70 1.28 
DOR010505P DORO10505P-ND —_ Isolated DC/DC Converter, 5V to 5V. 10.76 861 7.27 ‘TPS60302DGSR 296-13412-2-ND _| Single Call to 3.3V, 20mA Dual Output, 
DOR010505U 296-9451-5-ND 1W Regulated DC/DC Converter 945 851 7.55 High Effic. Onarge Pump............. 10-MSOP 2720.00/2,500 
DCRO11203P DCRO11203P-ND | DO/DC Converter, 12V to 3V..... 10.76 861 7.27 ‘TPS60303DGSR 296-13413-1-ND _| Single Cell to 3V, 20mA Dual Output, 
DCRO11203U 296-9452-5-ND 1W Regulated DC/DC Converter. 945 851 7.55 High Effic. Qharge Pump............. 10-MSOP 2.13 1.70 1.28 
DORO11205P DORO11205P-ND _| DC/DC Converter, 12V to 5V..... 10.76 861 7.27 TPS60303DGSR 296-13413-2-ND —_| Single Call to 3V, 20mA Dual Output, 
DORO11205U 296-9453-5-ND 1W Regulated DC/DC Converter . 945 851 7.55 High Eific. Qnarge Pump............. 10-MSOP 2720.00/2,500 
DORO012403P 296-9454-5-ND 1W Regulated DC/DC Converter . 896 807 7.16 ‘TPS60310DGSR 296-13414-1-ND Single Call to 3.3V, 20mA Dual Output 
DCRO12403U 296-9455-5-ND 1W Regulated DC/DC Converter. 945 851 7.55 High Efficiency Qharge Pump 
DOR012405P 296-9456-5-ND 1W Regulated DC/DC Converter . 896 8.07 7.16 with Snooze Mode..........----+++++ 10-MSOP 2.33 1.86 1.40 
DORO12405U 296-9457-5-ND 1W Regulated DC/DC Converter. 945 8.51 7.55 TPS60310DGSR 296-13414-2-ND —_| Single Call to 3.3V, 20mA Dual Output 
DOR021205P 296-9458-5-ND 2W Regulated DC/DC Converter. 10.96 987 876 High Efficiency Charge Pump 
DOR022405P 296-9459-5-ND 2W Regulated DC/DC Converter. 10.96 9.87 8.76 with Snooze Mode...............0555 10-MSOP 2975.00/2,500 
DCv010505DP 296-13450-5-ND —_| Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS60311DGSR 296-13415-1-ND —_| Single Call to 3V, 20mA Dual Output 
BVIIn, BV OUt oe seensceeensosscesaeee 13.61 12.26 10.87 High Efficiency Charge Pump 
DCV010505P DCV010505P-ND | Mini, Isolated DO/DC Converter, with Snooze Mode........-+++se: 10-MSOP 2.33 1.86 1.40 
BWI, SV OU, sasass scvewssacedeawnnat cs 12.81 11.54 10.23 TPS60311DGSR 296-13415-2-ND | Single Call to 3V, 20mA Dual Output 
DCV010505P-U DCV010505P-U-ND | Mii, Isolated DO/DC Converter, High Efficiency Qharge Pump 
BV In, BV Olt oo. eeeeeeeeeeee 1281 11.54 10.23 with Snooze Mode...........:2:08+ 10-MSCP 2975.00/2,500 
DCVvo10512DP DCV010512DP-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS60312DGSR 296-13416-1-ND _| Single Call to 3.3V, 20mA Dual Output 
SV In, Dual 12V Out... 00... 13.61 12.26 10.87 High Efficiency Qharge Pump 
DCV010512DP-U DCV010512DP-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, with Snooze Mode. . 233 1.86 1.40 
5V In, Dual 12V Out... eee 13.61 12.26 10.87 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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4 Texas INSTRUMENTS 


‘Le lb Digi-Key Price Each ELE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS60312DGSR 296-13416-2-ND —_| Single Call to 3.3V, 20mA Dual Output TPS61015DGS 296-10974-5-ND | 3.0V Synchronous Boost Converter...10-TSSCP 2.48 1.98 1.49 
High Efficiency Charge Pump TPS61016DGS 296-10975-5-ND 3.3V Synchronous Boost Converter...10-TSSOP 248 1.98 1.49 
with Snooze Mode........2.:0::0+++ 10-MSOP 2975.00/2,500 TPS61030PWPR 296-14416-1-ND | Single or Dual Call Boost 
TPS60313DGSR 296-13417-1-ND —_| Single Call to 3V, 20mA Dual Output Converter NEW!.........eeeceeeee 16-TSSCP 4.25 3.41 265 
High Efficiency Qharge Pump TPS61030PWPR 296-14416-2-ND ‘Single or Dual Cell Boost 
with Snooze Mode. 233 1.86 1.40 Converter NEW!..........ceeee 16-TSSCP 4820.00/2,000 
TPS60313DGSR 296-13417-2-ND —_| Single Call to 3V, 20mA Dual Output TPS61031PWPR 296-14417-1-ND | Single or Dual Call Boost 
High Efficiency Oharge Pump Converter NEW!.........0....0... 16-TSSOP 4.25 341 2.65 
with Snooze Mode. 2975.00/2,500 TPS61031PWPR 296-14417-2-ND Single or Dual Cell Boost 
TPS60403DBVT 296-13418-1-ND | Unregulated 60mA Charge Converter NEW!. .16-TSSCP 4820.00/2,000 
Voltage Inverter............eeeeeeeeee Sor235 81 68 54 ‘TPS61032PWPR 296-14418-1-ND —_| Single or Dual Call Boos 
TPS60403DBVT 296-13418-2-ND __| Unregulated 60mA Charge Pump Gonett NE WET eeessiasr eres IG-TESCP (RECO ES TIEBZOD 
Voltage Inverter 101.25/250 TPS61032PWPR 296-14418-2-ND | Single or Dual Call Boost 
TPS61040DBVR 296-12685-1-ND —_| LP DO/DC Boost Converter. 235° 1.88 1.41 Converter NEWH. 0.0.20... 16-TSSOP 4820.00/2,000 
TPS61040DBVR 296-12685-2-ND —_| LP DO'DC Boost Converter . 3609.00/3,000 TPS6104SDRBR eae) Mustadle LCD Boost 
TPS61041DBVR 296-12686-1-ND__| LP DC'DCBoost Converter. 1.65 1.32 99 ioscren 4 OOM Gono Leama SON eo acd 
TPS61041DBVR 296-12686-2-ND [LP DODC Boost Converter . 2535.00/3,000 2 Cee NEW. nepiemey 
PS54610PWP 296-12123-5-ND Low Input Voltage, 6A Continuous TPS61100PW 206-13515.5.ND Adj... Dual Out - Te Call = = 
Buck Converter 3.3V Out........... 28-HTSSOP 8.84 7.08 5.97 a y+» put, Single 
y Boost Converter..........cscseeees 20-TSSCP 3.74 299 2:33 
TPS54611PWP- 296-12124-5-ND Low Input Voltage 6A Continuous 4 
TPS61103PW 296-13516-5-ND | 3.3V, Dual Output, Single Call 
Buck Converter 0.9V Out......+0.++ 28-HTSSOP 8.84 7.08 5.97 Botet Cornverter Bee a7 Oe) Dee 
TPS54612PWP- 296-12125-5-ND Low Input Voltage 6A Continuous . END |32V Did Oitout SrdieCeal : ” : 
TPS61106PW 296-13517-5-ND | 3.3V, Dual Output, Single Call 
Buick Cornvertet 1 AV OU saassctess 26-HTSSOP (eos od Boost COWVEREE....eesessteseeees 20-TSSCP__3.74 2.99 2.33 
TPS54613PWP 296-12126-5-ND Low Input Voltage 6A Continuous 1PS61107PWR 206-13750-1-ND Dual Output, Single Call 
Buck Converter 1.5V Out... 28-HTSSOP 8.84 7.08 5.97 3 
TPS54614PWP 296-12127-5-ND —_| Low Input Voltage 6A Continuous aPaSAGTENA See al Chipet Seas Gal sseesscseiet 20-TSSOP (Sama ce 
Buick Corner ter WOW Outs ster 28-HTSSOP BRE ACR aoa Boost Converter.........cccccseeee: 20-TSSOP 4234,00/2,000 
TPS54615PWP 296-12128-5-ND Low Input Voltage 6A Continuous TPS61120PW 296-13518-5-ND Adj., Dual Output, Single Call Li or Dual 
Buck Converter 2.5V Ouit..........+ 28-HTSSOP 8.84 7.08 5.97 Call Boost Converter ......0seeeee 16-TSSCP 3.96 3.17 247 
ApS weternu, gama 'aci Termination Synch. PWM TPS61121PW 296-13519-5-ND | 3.3V, Dual Output, Single Call Li or Dual 
Satcher with Integrated FETS.....26-HTSSOP (GE Ea OS aS 2 Call Boost Converter ..........--0-0- 16-TSSCP 3.96 317 247 
TPS60100PWP 296-2263-5-ND 3.3V, 0.2A, DO/DC Converter ....... 20-HTSSOP 245 1.97 1.53 TPS61122PW 296-13520-5-ND _| 3.6V, Dual Cutput, Single Call Li or Dual 
TPS60101PWP 296-2264-5-ND 3.3V, 0.1A, DC/DC Converter .......20-HTSSOP 2.33 1.86 1.40 Cell Boost Converter «...-cccccccsee 16-TSSCP 396 317 247 
TPS60110PWP 296-2265-5-ND 5V, 0.3A, DC/DC Converter . 263 211 1.64 TPS62007DGS 296-12517-5-ND | 3.3V High Efficiency Step-Down, 
TPS60111PWP 296-2266-5-ND 5V, 0.15A, DO/DC Converter 227 182 1.42 DO/DC Converter .......eeeeeeeeeeee 10-MSCP 3.20 256 1.99 
PS60120PWP 296-2267-5-ND 3.3V, 0.2A, DO/DC Converter . 245 1.97 1.53 TPS62050DGSR 296-14392-1-ND | 800mA Synchronous Step-Down 
TPS60121PWP 296-2268-5-ND 3.3V, 0.2A, DO/DC Converter . 245 197 1.53 Converter NEW!.............ccsee 10-MSCP 371 297 231 
TPS60122PWP 296-2269-5-ND 3.3V, 0.1A, DO/DC Converter . 233 1.86 1.40 TPS62050DGSR 296-14392-2-ND —_| 800mA Synchronous Step-Down 
lep- 
TPS60123PWP 296-2270-5-ND 3.3V, 0.1A, DO/DC Converter ....... 233 186 1.40 Converter NEW!..........0.0ccees 10-MSOP 5197.50/2,500 
TPS60124PWP 296-10948-5-ND — |3.3V, 200mA, DC/DC Converter... 245 197 1.53 TPS62051DGS 296-14209-5-ND —_| 800mA Synchronous Step-Down 
TPS60125PWP 296-10949-5-ND | 3.3V, 200mA, DC/DC Converter. 245 197 1.53 Converter NEW!..........0.e00000+ 10-MSCP_ 3.71 297 231 
TPS60130PWP 296-2271-5-ND 5V, 0.3A, DC/DC Converter ... 2.63 2.11 1.64 TPS62052DGS 296-14210-5-ND 800mA Synchronous Step-Down 
TPS60131PWP 296-2272-5-ND 5V, 0.3A, DC/DC Converter ... 263 211 1.64 Converter NEW!. 371 297 231 
TPS60132PWP 296-2273-5-ND 5V, 0.15A, DC/DC Converter 227 182 1.42 TPS62054DGS 296-14211-5-ND —_| 800mA Synchronous Step-Down 
TPS60133PWP 296-2274-5-ND 5V, 0.15A, DC/DC Converter 227 182 1.42 Converter NEW!.......... cece 10-MSCP 371 297 231 
TPS60140PWP 296-2275-5-ND 5V, 0.1A, DO/DC Converter ... 233 1.86 1.40 TPS62056DGS 296-14212-5-ND —_| 800mA Synchronous Step-Down 
TPS60140PWPR 296-2275-1-ND 5V, 0.1, DC/DC Converter . 233 1.86 1.40 Converter NEW!. Qe Por BSI 
TPS60140PWPR 296-2275-2-ND 5V, 0.1A, DC/DC Converter . 2418.00/2,000 TPS62200DBVR: 296-12716-1-ND —_| Adj., High Efficiency Step-Down, 
TPS60141PWP 296-2276-5-ND 5V, 0.1A, DO/DC Converter . 233 1.86 1.40 DODC Converter........0:seceeceee SOI-23-5 2.77 222 1.73 
TPS60141PWPR 296-2276-1-ND 5V, 0.1A, DO/DC Converter . 233 1.86 1.40 TPS62200DBVR 296-12716-2-ND —_| Adj., High Efficiency Step-Down, 
TPS60141PWPR 296-2276-2-ND 5V, 0.1, DC/DC Converter . 2418.00/2,000 DO'DCOonverter.......1eseeeeteeee SOT-23-5 4650.00/3,000 
TPS60200DGS 296-10954-5-ND —_/3.3V, 100mA Low Ripple TPS62201DBVT 296-12717-1-ND _| 1.5V, High Efficiency Step-Down, 
Charge PUMP ......sscsesseseesesees 233 186 1.40 DO/DC Converter... sesso: SOI-23-5 2.77 222 1.73 
TPS60201DGS 296-10956-5-ND | 3.3V, 100mA Low Ripple 1PS62201DBVT 296-12717-2-ND _| 1.5V, High Efficiency Step-Down, 
Charge PUMP ......sescesseseseeeee 233 1.86 1.40 DODC Converter......2seeeeceee SOT-23-5 409.00/250 
TPS60202DGS 296-10957-5-ND —_| 3.3V, 100mA Low Ripple ‘TPS62202DBVT 296-12718-1-ND _| 1.8V, High Efficiency Steo-Down, 
Charge PUMP ....essesseesseeseeees 213 1.70 1.28 DODC Converter.......-.2eeeeeeees SOI-23-5 2.77 222 1.73 
TPS60203DGS 296-10958-5-ND | 3.3V, 100mA Low Ripple TPSeeeneDeVT ee iy SOM. oss Tes OEE 
Charge PUMp «esses 2131.70 1.28 smart ba aaa esc Eee : 
TPS60204DGSR 296-12365-1-ND __| Regulated 3.3V Low Ripple Charge TPS622081 ALARA os ei ep Down. _goreas (Re 
Pump LP DC/DC Converter ......... 10-TSSOP 233 1.86 1.40 Rete cs ee dasestnss ‘ : ; 
TPS60204DGSR 296-12365-2-ND _| Regulated 3.3V Low Ripple Charge TPS62203DBVT ASSEN) Spent denice, Step-Down, areas aN 
Pump LP DC/DC Converter ......... 10-TSSOP 2975.00/2,500 tT ne neaeeiiadecetatis : 
: ‘TPS62204DBVT 296-12720-1-ND —_| 1.6V, High Efficiency Step-Down, 
TPS60205DGSR 296-12366-1-ND —_| Regulated 3.3V Low Ripple Charge DOIDC Converter 901235 Ween 
Pump LP DO/DC Converter ......... 10-TSSOP 2.33 1.86 1.40 Sarat aa : : : 
; TPS62204DBVT 296-12720-2-ND __| 1.6V, High Efficiency Step-Down, 
TPS60205DGSR 296-12366-2-ND —_| Regulated 3.3V Low Ripple Charge DOIDC Converter $01.23-5 409.00/250 
Pump LP DC/DC Converter ......... 10-TSSOP 2975.002,500 SEE ee ee, ‘Rae ; 
: TPS62205DBVT 296-12721-1-ND __| 2.5V, High Efficiency Step-Down, 
TPS60210DGS 296-10959-5-ND | 3.3V, 100mA Low Ripple DOIDC Converter S0n235 277 222 173 
Charge PUMP ........eeeeeseeeeees 10-TSSOP 233 1.86 1.40 TPS62205DBVT 296-12721-2-ND |25V. High Efficiency Steo. Down. ; i i‘ 
TPS60211DGS 296-10961-5-ND | 3.3V, 100mA Low Ripple 409,00/250 
Charge Pump «...--s-ssssssesseseess 10-TSSOP ERE Sommsn SORIA) U0C2941D-3 296-12143-5-ND __| 1V Synchronous Boost Converter. 297 238 1.85 
‘TPS60212DGS 296-10962-5-ND | 3.3V, 100mA Low Ripple U0C2941D-5 296-12144-5-ND | 1V Synchronous Boost Converter. 297 238 1.85 
Qharge PUMP .......-seeeeeeeeees 10-TSSOP) 2.13 1.70 1.28 U002941D-ADJ 296-12145-5-ND —_| 1V Synchronous Boost Converter. 297 238 1.85 
PS60213DGS 296-10963-5-ND —_ 3.3V, 50mA Low Ripple U003941D-3 296-2280-5-ND 1V to 3V Synch. Boost Converter . 297 238 1.85 
Qharge PUMP ...........00-eeeeeees 10-TSSOP, 2.13 1.70 1.28 U003941DTR-3 296-2280-1-ND 1V to 3V Synch. Boost Converter . 297 238 1.85 
TPS60400DBVT 296-12013-1-ND | 60mA Charge Pump Voltage Inverter...SOT-23-5 81.6854 UOC3941DTR3 296-2280-2:ND 1V to 3V Synch. Boost Converter. 457,502,500 
TPS60400DBVT 296-12013-2-ND | 60mA Charge Pump Voltage Inverter. .. SOT-23-5 101.25/250 U0C3941D-5 296-2281-5-ND 1V to 5V Synch. Boost Converter . 297 238 1.85 
TPS60401DBVT 296-12014-1-ND | 60mA Charge Pump Voltage Inverter...SOT-23-5 81.68 = 54 U0C3941DTR-5 296-2281-1-ND 4V to 5V Synch. Boost Converter . 297 238 1.85 
TPS60401DBVT 296-12014-2-ND | 60mA Charge Pump Voltage Inverter. .. SOT-23-5 101.25/250 U0C3941DTR-5 296-2281-2-ND 1V to 5V Synch. Boost Converter . 4157.50/2,500 
TPS60402DBVT 296-12015-1-ND | 60mA Charge Pump Voltage Inverter...SOT-23-5 81.6854 U0C3941D-ADJ 296-2282-5-ND 1V Adj. Synch. Boost Converter... 297 238 1.85 
TPS60402DBVT 296-12015-2-ND __| 60mA Charge Pump Voltage Inverter. .. SOT-23-5 101.25/250 UOC3941N3 296-3228-5-ND 3.3V Synch. Boost Converter 297238 1.85 
TPS60500DGS 296-12513-5-ND —_|0.8-3.3V, 250mA High Efficiency UOC3941N-5 296-3229-5-ND 5V Synch. Boost Converter ... 297 238 1.85 
Step-Down Oharge Pump.......-.++ 180 1.44 1.08 UCC3941N-ADJ 296-3230-5-ND 1V Adj. Synch. Boost Converter 297 238 1.85 
TPS60501DGS 296-12514-5-ND | 3.3V, 250mA High Efficiency U0C39411N 296-13534-5-ND | 1V Adj. Low Power Synchronous 
Step-Down Charge Pump............ 1.80 1.44 1.08 Boost Oonverter........:6csseeeeeeeee ees 254 2.04 1.59 
TPS60502DGS 296-12515-5-ND 1s ue High Eticiency Serer es UCC39411PW 296-3227-5-ND 1V Adj. Low Power Synchronous 
‘ep-Down Charge Pump........--.+ : : i BOOSt CONVENE 13.22 0iseessaonansnaeae 266 2.13 1.66 
TPS60503DGS 296-12516-5-ND | 1.5V, 250mA High Efficiency U0C39412D 296-2278-5-ND Low Power Synch. Boost Converter .....8-SOC 2.54 2.04 1.59 
Step-Down Charge Pump... 180 1.44 1.08 U0C39412PW 296-13443-5-ND | Low Power Synch. Boost Converter ...8-TSSOP 2.66 213 1.66 
TPS61000DGS 296-3217-5-ND ‘Adj., 100mA Boost Converter. 195 156 1.17 U0C39413D 296-2279-5-ND Low Power Synch. Boost Converter .....8-SOC 2.54 2.04 1.59 
TPS61001DGS 296-3218-5-ND 1.5V, 100mA Boost Converter .. . S556 tstiZ Microprocessor Supervisory Circuit Drivers 
TPS61002DGS 296-3219-5-ND 1.8V, 100mA Boost Converter 195 156 1.17 TL77000PWR 296-13050-1-ND | Adj., Supply Voltage Supervisor 281225 1.75 
TPS61003DGS 296-3220-5-ND 2.5V, 100mA Boost Converter ... 195 156 1.17 TL7700CPWR 296-13050-2-ND _| Adj., Supply Voltage Supervisor 3188.00/2,000 
TPS61004DGS 296-3221-5-ND 2.8V, 100mA Boost Converter... 195 1.56 1.17 TL7702ACD 296-1295-5-ND 2.53V Supply Monitor. 88 66 50 
TPS61005DGS 296-3222-5-ND 3.0V, 100mA Boost Converter 195 156 1.17 TL7702ACDR 296-1295-1-ND 2.53V Supply Monitor. 88 66 50 
TPS61006DGS 296-3223-5-ND 3.3V, 100mA Boost Converter 195 1.56 1.17 TL7702ACDR 296-1295-2-ND 2.53V Supply Monitor. 715.00/2,500 
TPS61007DGS 296-3224-5-ND Adj., 100mA Boost Converter... ieee ees bale? TL7702ACP 296-3232-5-ND 2.53V Supply Monitor 88 66 «50 
TPS61010DGS 296-10969-5-ND | Adj., Synchronous Boost Converter ..10-TSSCP 248 1.98 1.49 TL7702A1D 296-3233-5-ND 2.53V Supply Monitor. 81 68 54 
TPS61011DGS 296-10970-5-ND | 1.5V Synchronous Boost Converter...10-TSSCP 248 1.98 1.49 TL7702AIP 296-3234-5-ND 2.53V Supply Monitor 81 6854 
TPS61012DGS 296-10971-5-ND | 1.8V Synchronous Boost Converter...10-TSSCP 248 1.98 1.49 TL7702B0D 296-1296-5-ND 2.53V Supply Monitor. 81 68 54 
TPS61013DGS 296-10972-5-ND | 2.5V Synchronous Boost Converter...10-TSSOP 2.48 1.98 1.49 TL7702BCDR 296-1296-1-ND 2.53V Supply Monitor. 81 6854 
TPS61014DGS 296-10973-5-ND__| 2.8V Synchronous Boost Converter...10-TSSOP__ 248 1.98 1.49 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


418 (1033) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


4 Texas INSTRUMENTS 


POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 


ELE Digi-Key Price Each Lele Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description 1 29) 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
TL7702BCDR 296-1296-2-ND 2.53V Supply Monitor... 877.50/2,500 TPSSI03E15DBVR | 296-13394-2-ND _| 1.43V, Ultralow Supply-Current/Supply- Voltage 
TL7702BCP 296-3236-5-ND 2.53V Supply Monitor 81 68 = 54 Supervisory Orcuit .................5 SOT-23-6 3150.00/3,000 
1L7702BID 296-3237-5-ND 2.53V Supply Moritor. 93 78 62 TPS3103H20DBVR | 296-13395-1-ND _| 1.84, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage 
1L7702BIP 296-3238-5-ND 2.53V Supply Monitor 93 78 62 Supervisory Orouit .......0..0.008 SOT-23-6 2.05 1.64 1.23 
TL7705ACD 296-1297-5-ND 4.55V Supply Monitor. Le) TPS3103H20DBVR ‘| 296-13395-2-ND 1.84V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage 
TL7705ACDR 296-1297-1-ND 4.55V Supply Monitor. 75 63 50 Supervisory Crouit .......0..0.0ee SOT-23-6 3150.00/3,000 
TL7705ACDR 296-1297-2-ND 4.55V Supply Monitor. 812.50/2,500 TPS3103K33DBVR =| 296-13396-1-ND —_| 2.94V, Ultralow Supply-Current/Supply- Voltage 
TL7705ACP- 296-1801-5-ND 4.55V Supply Monitor 4) 63 50 Supervisory Orcuit ..............008 SOT-23-6 205 1.64 1.23 
‘TL7705ACPSR 296-3239-1-ND 4.55V Supply Monitor. . 7% 63 50 TPS3103K33DBVR | 296-13396-2-ND _| 2.94V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage 
‘TL7705ACPSR 296-3239-2-ND 4.55V Supply Monitor. . 666.00/2,000 Supervisory Orcuit ..........0060008 SOT-23-6 3150.00/3,000 
TL7705AID 296-3240-5-ND 4.55V Supply Monitor. ye) TPS3106ED9DBVT | 296-13397-1-ND _| 0.86V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage 
TL7705AIP 296-3241-5-ND 4.55V Supply Monitor 90 75 60 Supervisory Grrouit .......0..0.0.0+- SOT-23-6 2.08 1.66 1.25 
TL770SBOD 296-1298-5-ND 4.55V Supply Monitor. 7 65 (52 TPS3106E09DBVT — | 296-13397-2-ND —_| 0.86V, Ultralow Supply-Current/Supply- Voltage 
TL7705B0DR 296-1298-1-ND 4.55V Supply Moritor... 78 65 52 Supervisory CHrcuit «...-.esssese+see- 'SOT-23-6 290.50/250 
eee a oy ait Meriter . “~ coess TPS3106E16DBVR =| 296-13398-1-ND | 1.52V, Uttralow Supply-Qurrent/Supply- Voltage 
- f Ipply MVionitor : 4 : Supervisory Orcuit .................5 SOT-23-6 205 1.64 1.23 
TL7705BID 296-3243-5-ND 4.55V Supply Monitor. 99 83 66 TPSSI06EI6DBVR =| 296-13398-2-ND _| 1.52V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage 
Ue ee en ow ape Patti j is f 3 66 Supervisory Grouit ......00...0..08. SOT-23-6 3150.00/3,000 
é : pply Monitor. . 20 be TPS3106K33DBVR | 296-13399-1-ND _| 2.94V, Ultralow Supply-Ou 
i Ipply-Current/Supply- Voltage 
TL7709ACD 296-3247-5-ND 7.6V Supply Monitor . 141118 94 Supervisory Grout <-...eees..s.---- S01.23-6 205 164 1.23 
Tee eaten Prteni nono rat ne s TPS3106K33DBVR | 296-13399-2-ND _| 2.94V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage 
2ACD - : pply Monitor : ; : Supervisory Circuit ........0000002 SOT-23-6 3150.00/3,000 
La ie Poeeeuen ed Sup patie ea : " : Ae 2 TPS3110E09DBVR =| 296-13400-1-ND _| 0.86V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage 
: Ply Voltage Supervisor é : 3 Supervisory Orcuit .........00000022 SOT-23-6 2.20 1.76 1.32 
Ea —~s Se EW! : 4 : 2 * TPS31T0ED9DBVR | 296-18400-2-ND | 0.86V, Ultrdlow Supply-Ourrent/ Supply- Voltage 
se Be : . ? Supervisory Orcuit ...............06. SOT-23-6 3378.00/3,000 
Tey eos eee (2 Camping Grout 1.63 1.30 98 TPS3110E12DBVR | 296-13401-1-ND _| 1.14V, Ultralow Supply-Current/Supply- Voltage 
cae ee Hitched fees Supervisory Orcuit 2... eee. SOT-23-6 220 176 1.32 
: lamping Grcuit .. 88 1.50 1.13 TPS3110E12DBVR | 296-13401-2-ND | 1.14V, Uttralow Supply-Qurrent/Supply- Voltage 
1L7733BCDR 296-12952-1-ND _| Supply Voltage Supervisor 1.30 104 78 Supervisory Gr ni vy PP SOT: a A cemamnaeaH 
TL7733BCDR 296-12952-2-ND __| Supply Voltage Supervi 1 F5COM | —peagsenmn saRRIGAROMENO MN (SV Ucion S ic oe a 
Te seEc pation Si Volos Sbavier ae oe a TPSST10E1SDBVR | 296-13402-1-ND __| 1.43V, Ultrlow Supply-Current/Supply-Voltage 
TL7733BIDR 296-13356-1-ND | Supply Voltage Supervisor 150 120 90 Supervisory Orcult =. -2.- 1s a---+5 rica 22) 1G ike 
4L7733BIDR 296-13356-2-ND Supply Voltage Supervisor 4920.00/2,500 TPS3110E1SDBVR 296-13402-2-ND 1.48V, Ultralow Supply-Qurrent/Supply- Voltage 
TL7733B1P 296-13357-5-ND__| Supply Voltage Supervisor 1.50 1.20 "90 SUSMSOY Y CIPCA st sassssnsesss SOI 23 6 aioe 
TL7757CD 296-3257-5-ND 4.55V Supply Monitor/V. Detector a7 73 5B TPS3110K33DBVT 296-13403-1-ND 2.94V, Ultralow Supply-Qurrent/Supply-Voltage 
TL77570.P 296-1992-ND 4.55V Supply Monitor/V. Detector ‘87 «7358 Supervisory Creu. esaissessstsees SOT-23-6 BEZCSm EMSS 
TL7757CLPR 296-1992-1-ND _| 4.55V Supply Monitor/V. Detector .... 87 73 5B SSTOKSSDBVT ECCS kee -4V, Utrlow Supply- Qurrent/Supply- Voltage 
TL7757CLPR 296-1992-2-ND | 4.55V Supply Monitor/V. Detector 772.00/2,000 Supervisory Crcuit ..........-+-+++++ SOT-23-6 311.50/250 
TL77570PK 296-3259-1-ND __| 4.55V Supply Monitor/V. Detector 87 7358 TPSS128G1SDEVR (296 s10E9051N "Qpavondien. Processor sor-2a.5 EEE COMETS 
1710 296-3060-5ND | 455V Supply MoritoV. Detector 1058870 | TPSSI29GISDEVR | 296-10890-2ND | 1.40, Utrlow Votage Processor 
TL77571LP 296-3261-5-ND | 4.55V Supply Monitor/V. Detector 105 88 «70 Supetvisory Orcuitcariassiceesseiie SOEs Ee DOS 000 
TL7757IPK 296-3262-1-ND | 4.55V Supply Monitor/V. Detector... 105 88 70 TPS3123G15DBVT = — | 296-3289-1-ND_ | 1.40V, Ultralow Voltage Processor 
TL7757IPK 296-3262-2-ND 4.55V Supply Monitor/V. Detector....... 466.00/1,000 Supervisory Orouit ..........+0.++ SOr23-5 1.88 1.50 1.13 
11775900 296-3263-5-ND | 4.55V Supply Monitor.. femeiccmeercey | PSSteSGlSDEVT Saleem) -20V) Utrlow Voltage Processor 
TL77590P 296-3264-5-ND | 4.55V Supply Monitor 147 123 98 pleted ore ore ESS Pee Ui eso 
TL77590PWR 296-1299-1.ND 4.58V Supply Moritor Ve ia TPS3123J12DBVR | 296-10891-1-ND —_| 1.08V, Uttralow Voltage Processor 
TL77590PWR 296-1299-2-ND —_| 4.55V Supply Monitor. 1304.00/2,000 ae SRIGRTENES 1 Supenisory ret ces ecient Slee 23) ile) _ ils 
1L7770-5CDW 296-3265-5-ND 4.55V Dual Supply Mo 215 1.72 1.29 PS3 DBVR -10891-2- 08V, Ultralow Voltage Processor 
TL7770-5CN 296-3266-5-ND | 4.55V Dual aay Monito 215 172 1.29 Supervisory Grcuit - 2880.00/3,000 
1L770-5IDW 296-3267-5-ND —_| 4.55V Dual Supply Monitor... 281 225 1.75 S2a12DEVT 2096-32001 ND piers REE 
TL7770-1200WR | 296-129542.ND | Due Power Suply Supevisor PM 060002000, | TPS812BN120EVT | 296-9280.2ND 1.08, Utreow Vliage Processor eee 
TLC77011D 296-3268-5-ND 1.1 Supply Monitor . 1.33 1.06.80 Supervisory Circuit ......-++1-++11+ SOT-23-5 262.50/250 
TLC77011P 296-2608-5-ND _| 1.1V Supply Monitor. 133 1.06 80 TPSS12316DBVA | 296-10892-1- ND) 1.62V, Utralow Voltage Processor 
TLO77011PW 296-2609-5-ND 4.1V Supply Monitor . 1.33 1.06 .80 Supervisory Orcuit ........+.-+-+++++ SoT-235 1.88 1.50 1.13 
TLC7701IPWR 296-2609-1-ND 1.1V Supply Monitor... 1.33 1.06 .80 TPS3123J18DBVR | 296-10892-2-ND bars eG Vola Processor Sve ra 
TLC7701IPWR 296-2609-2-ND 1.1V Supply Monitor. 1378.00/2,000 SLVISONY ICUS stanendagaescssae pee ALIS 
TLC77010D 296-3270-5-ND —_|1.1V Supply Monitor. 1.65 132 99 TPSS1Z31BDEVT eae Set Na 1.62, sutton alae Processor 
TLC77010P 296-3271-5-ND __| 1.1V Supply Monitor. 165 1.32 99 Supervisory Grout . ie Ue big 
TLC77031D 296-3272-5-ND 2.63V Micropower Supply TPS3123J18DBVT —_| 296-3291-2-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor 
Voltage Supervisor . 1.73 1.38 1.04 Supervisory Orcuit ................05 SOT-23-5 262.50/250 
TLC7703P 296-3273-5-ND 2.63V Micropower Supply TPS3124GISDBVR | 296-10893-1-ND | 1.40V, Uttralow Voltage Processor 
Voltage Supervisor .......00...cceceee 8&Dip 1.73 1.38 1.04 Supervisory Circuit . 188 1.50 1.13 
; TPS3124GI5DBVR | 296-10893-2-ND __| 1.40V, Ultralow Volt 
TLC7703IPWR 296-3274-1-ND. 2.63V Micropower Supply Spavi a ae 2880.00/3,000 
Voltage Supervisor .......2-1+seeecee: &TSSOP 1.73 1.38 1.04 TCAGISDEVT EEO agate ct a 2005 
TLC7703IPWR 296-3274-2-ND 2.63V Micropower Supply PS3 -3292-1- AOV, Ultralow Voltage Processor 
Voltage Supervisor ....0.....000ce 8-TSSOP 1794.00/2,000 Supervisory Orcuit ............002. SOT-23-5 1.88 1.50 1.13 
TLC77030D 296-2610-5-ND 2.63V Micropower Supply TPS3124G15DBVT —_| 296-3292-2-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor 
Voltage Supervisor ........22200000eeee 8SOC 210 168 1.26 Sica Pee esee ENON | 1 anata ark ae SOT-23-5 262.50/250 
TLC77030P 296-13359-5-ND —_| 2.63V Micropower Suppl : Eve sca cle 08V, Ultralow Voltage Processor 
Voltage Speisor 210 1.68 1.26 Supervisory Orcuit ..........-......5 SOT-23-5 1.88 1.50 1.13 
TLC77051D 296-1872-5-ND 4.55V Supply Monitor. 1.33 1.06 .80 TPS3124J12DBVR =| 296-10894-2-ND_| 1.08V, Ultralow Voltage Processor 
TLC7705IP 296-3276-5-ND 4.55V Supply Monitor 133 1.06 .80 Supervisory Orcuit ......+.0++0+100++ SOT-23-5 2880.00/3,000 
TLC7705IPWR 296-3277-1-ND 4.55V Supply Monitor. 1.33 1.06.80 TPS3124J12DBVT | 296-3293-1-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor 
TLC7705IPWR 296-3277-2-ND _| 4.55V Supply Monitor. 1378.00/2,000 Supervisory Grcuit ...........--..--- SOT-23-5 (USERS Ie 
TLC77050D 296-3278-5-ND 4.55V Supply Monitor. . 165 1.32 99 TPS3124J12DBVT —_| 296-3293-2-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor 
TLC77251D 296-3280-5-ND 2.25V Micropower Supply Supervisory Orrcuit ......---....s++++ SOT-23-5 262.50/250 
Voltage Supervisor ........02..0::00688 8-SOC 1.73 1.38 1.04 TPS3124J18DBVR 296-10895-1-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor 
TLC77250D 296-3281-5-ND 2.25V Micropower Supply Supervisory Circuit .......0.. ce SOT-23-5 188 1.50 1.13 
Voltage Supervisor .........eecseseseee BSOC 210 168 1.26 TPS3124J18DBVR | 296-10895-2-ND _| 1.62V, Uttralow Voltage Processor 
TLC77250P 296-13360-5-ND 2.25V Micropower Supply Supervisory Orcuit ...............625 SOT-23-5 2880.00/3,000 
Voltage Supervisor.........sssesseeeeeee: 8Dip 210 1.68 1.26 TPS3124J18DBVT —_| 296-3294-1-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor 
TLC7725QPWR 296-3283-1-ND 2.25V Micropower Supply Supervisory Orcuit .................. SOT-23-5 1.88 1.50 1.13 
Voltage Supervisor ........cceeceee B-TSSCP 210 168 1.26 TPS3124J18DBVT —_| 296-3294-2-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor 
TLC7725QPWR 296-3283-2-ND 2.25V Micropower Supply Supervisory Orcuit .................5 SOT-23-5 262.50/250 
Voltage Supervisor ................065 8-TSSOP. 2184.00/2,000 TPS3125G15DBVR 296-10896-1-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor 
TLC77251P 296-2611-5-ND 2.25V Micropower Supply Supervisory Orcuit ...............66. SOT-23-5 1.73 1.38 1.04 
Voltage Supervisor .... 1.73 138 1.04 TPS3125GISDBVR ~—| 296-10896-2-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor 
TLC77331D 296-2612-5-ND 2.93V Supply Monitor. 1.73 1.38 1.04 Supervisory Circuit ......-...--.. SOT-23-5 2649.60/3,000 
TLC77331P 296-3284-5-ND 2.93V Supply Monitor 1.73 1.38 1.04 TPS3125GI5DBVT _—_| 296-2613-1-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor 
1L.C7733IPWR 296-3285-1-ND 2.93V Supply Monitor. 1.73 1.38 1.04 Supervisory Orcuit ........0..0:.02+ SOT-23-5 1.73 1.38 1.04 
TLC7733IPWR 296-3285-2-ND 2.93V Supply Monitor. 1794.00/2,000 TPS3125GI5DBVT —_| 296-2613-2-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor 
TLC77330D 296-3286-5-ND 2.93V Supply Monitor. 210 168 1.26 Supervisory Orcuit ...............++ SOT-23-5 241.50/250 
TLC77330P 296-3287-5-ND 2.93V Supply Monitor .. 210 1.68 1.26 TPS3125J12DBVR | 296-10897-1-ND —_| 1.08V, Ultralow Voltage Processor 
TLC7733QPWR 296-3288-1-ND 2.93V Supply Monitor. . 210 168 1.26 Supervisory Oircuit ......-...--.++++- SOT-23-5 1.73 1.38 1.04 
TLC77330PWR 296-3288-2-ND 2.93V Supply Monitor... 2184.00/2,000 TPS3125J12DBVR | 296-10897-2-ND _| 1.08V, Ultralow Voltage Processor 
TPS3103E12DBVR —_| 296-13393-1-ND —_| 1.14V, Ultralow Supply-Current/Supply- Voltage Supervisory Circuit .......0..c ee SOT-23-5 2649.60/3,000 
Supervisory Oroult 2.2... eee SOT-23-6 205 1.64 1.23 TPS3125J12DBVT —_| 296-2614-1-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor 
pervisory : : 
TPS3103E12DBVR —_| 296-13393-2-ND__| 1.14V, Ultralow Supply-Current/Supply- Voltage Supervisory Grouit .......0..0cce SOl-23-5 173 1.38 1.04 
Supervisory Groult 2... eee SOT-23-6 3150.00/3,000 TPS3125J12DBVT —_| 296-2614-2-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor 
TPS3103E15DBVR 296-13394-1-ND 1.43V, Ultralow Supply-Ourrent/Supply-Voltage Supervisory Orcuit .................5 SOT-23-5 241.50/250 
Supervisory Orcuit ................65 SOr-23-6 2.05 1.64 1.23 (Continued) 
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eal Digi-Key Price Each Blk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TPS3125J18DBVR ‘| 296-10898-1-ND _| 1.62V, Ultralow Voltage Processor TPS3705-33DGNR —_| 296-3319-1-ND 2.93V Supply Monitor ... 173 1.38 1.04 
Supervisory Grouit ...........:002+ SOI-23-5 1.73 1.38 1.04 TPS3705-33DGNR ‘| 296-3319-2-ND 2.93V Supply Monitor 2207.50/2,500 
TPS3125J18DBVR | 296-10898-2-ND _| 1.62V, Ultralow Voltage Processor TPS3705-50D 296-2624-5-ND 4.55V Supply Monitor. 1.73 1.38 1.04 
Supervisory Orrcuit .........--...-2++ SOT-23-5 2649.60/3,000 TPS3705-50DGNR ‘| 296-3320-1-ND 4.55V Supply Monitor 173 1.38 1.04 
TPS3125J18DBVT —_/ 296-2615-1-ND 1.62V, Uttralow Voltage Processor TPS3705-50DGNR__| 296-3320-2-ND 4.55V Supply Monitor 2207.50/2,500 
Supervisory Circuit .......0...ee SOT-23-5 1.73 1.38 1.04 TPS3707-25D 296-2625-5-ND 2.25V Supply Monitor. 163. 130 98 
TPS3125J18DBVT =| 296-2615-2-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor TPS3707-25DGNR ‘| 296-3321-1-ND 2.25V Supply Monitor 163 1.30 98 
Supervisory Orcuit .........--...-2++ SOT-23-5 241.50/250 TPS3707-25DGNR —_‘| 296-3321-2-ND 2.25V Supply Monitor ... 2080.00/2,500 
TPS3125L30DBVR | 296-10899-1-ND ae beat Hold Processor See Hien TPS3707-30D 296-2626-5-ND 2.63V Supply Monitor. 163 1.30 .98 
pervisory Orcui : : : ‘TPS3707-30DGN 296-3322-5-ND 2.63V Supply Monitor 163 1.30 98 
TPS3125L30DBVR | 296-10899-2-ND mee Uttralow Voltag TPS3707-33D 296-2627-5-ND | 2.93V Supply Monitor. 163 1.30 98 
pervisory Orcuit .................. SOT-23-5 2649.60/3,000 1PS3707-33DGN 296-3323-5-ND 293V Sy F 
e > -5- h pply Monitor 163 1.30 .98 
TPS3125L30DBVT ‘| 296-2616-1-ND 2.64V, Ultralow Voltage Processor 1P83707-50D 296-2628-5-ND 4.55V Supply Monitor. 163 130 98 
SSL SY CAME Sie ee. SOF235 mc TPS3707-50DGNR | 296-3324-1-ND _| 4.55V Supply Monitor 163 1.30 98 
TPSS125L3008VT Bee Stig | -07¥, Utralow Voltage Processor TPS3707-50DGNR__| 296-3324-2-ND__| 4.55V Supply Monitor 2080.00/2,500 
Supervisory Circuit ................65 SOT-23-5 241.50/250 
TPS3126E12DBVT | 296-10900-1-ND_‘| 1.14V, Uttralow Voltage Processor PS3800G27D0KR | 296-123821-ND) | Ultra Small Supply Volt. 
Supervisory Grrcuit .......0...-.. SOT-23-5 173 1.38 1.04 Supervisor... 1.35 1413.90 
TPSS126E12DBVT | 296-10900-2-ND _| 1.14V, Utralow Voltage Processor SSB00G270OKR ee es Small Supply Vo Peon 
Supervisory Orcuit «2.00.2... SOT-23-5 241.50/250 soi-c1poR 4 (PERSE | U ihe aia eae 
TPS3126EISDBVT | 296-10901-1-ND_| 1.43V, Uttralow Voltage Processor 33801 SERA tra Small Supply Volt 
Supervisory Orouit .......0..ccee SOF-23-5 173 1.38 1.04 SUpervisOF...s.sessseseveeeees 1.35 113.90 
TPS3126E1SDBVT ‘| 296-10901-2-ND _| 1.43V, Ultralow Voltage Processor ‘TPS3801-01DCKR — | 296-12383-2-ND —_| Ultra-Small Supply Volt. 
Supervisory Grouit .....00....0...0. SOT-23-5 241.50/250 SUPEIVISOF.........600eseceseeeeees SOT-323-5 1755.00/3,000 
TPS3126E18DBVT =| 296-10902-1-ND | 1.71V,, Ultralow Voltage Processor PS3801E18DOKR =| 296-12384-1-ND pms Supply Volt. Be Rear 
Supervisory Orcuit .............0..05 SOl-23-5 IRCSeeecOmmrC yf I, san csecerstreneserecase ns s : B 
TPS3126E18DBVT ‘| 296-10902-2-ND _| 1.71’, Ultralow Voltage Processor PS3801E18DOKR == 296-12384-2-ND | Ultra-Small Supply Volt. soe ena uo 
Supervisory Circuit .................5 SOT-23-5 241.50/250 pees 
TPS3128E12DBVT —_| 296-10903-1-ND _| 1.14V, Ultralow Voltage Processor TPS3801I50DCKR —_| 296-3325-1-ND 4.55V Supply Monitor. 135 113 90 
Supervisory Orrouit .............00+++ SOT-23-5 1.88 150 1.13 TPS3801I50DCKR ~—_‘| 296-3325-2-ND 4.55V Supply Monitor. 1755.00/3,000 
TPS3128E12DBVT | 296-10903-2-ND _| 1.14V,, Ultralow Voltage Processor TPS3801J25DCKR —_‘| 296-3326-1-ND 2.25V Supply Monitor. 135 113 90 
Supervisory Oircuit ..............2.05 SOT-23-5 262.50/250 TPS3801J25DOKR 296-3326-2-ND 2.25V Supply Monitor. 1755.00/3,000 
TPS3128E15DBVT —_| 296-10904-1-ND _| 1.43V, Ultralow Voltage Processor TPS3801K33DCKR _| 296-3327-1-ND 2.98V Supply Monitor. igs hk 9 
Supervisory Orouit ...........:20026+ SOr23-5 1.88 150 1.13 TPS3801K33DCKR —_| 296-3327-2-ND 2.93V Supply Monitor. 1755.00/3,000 
TPS3128E15DBVT | 296-10904-2-ND _| 1.43V, Ultralow Voltage Processor TPS3801L30D0KR | 296-3328-1-ND 2.64V Supply Monitor. 135 113 90 
Supervisory Grrouit ..........00 SOT-23-5 262.50/250 TPS3801L30D0KR | 296-3328-2-ND 2.64V Supply Monitor. 1755.00/3,000 
TPS3128E18DBVT | 296-10905-1-ND _| 1.71V, Ultralow Voltage Processor TPS3801T50DOKR ‘| 296-12385-1-ND —_| Ultra‘Small Supply Voltage 
Supervisory Circuit ...............265 SOT-23-5 1.88 1.50 1.13 SUPAVISOL. ccitccnessdiaadsaesnana 1.35 1.13 90 
TPS3128E18DBVT 296-10905-2-ND 1.71V, Uttralow Voltage Processor TPS3801T50DCKR 296-12385-2-ND Uttra-Small Supply Voltage 
Supervisory Circuit .... 262.50/250 Supervisor... 1755.00/3,000 
TPS3305-18D 296-2617-5-ND Dual 2.93/1.68 Volt Monitor 215 1.72 1.29 TPS3802K33D0KR | 296-12386-1-ND | Uttra-Small Supply 
TPS3305-18DGNR ‘| 296-3299-1-ND Dual 3.3/1.8 Volt Monitor. 215 172 1.29 SUPEIVISOF...... eee eeceeeeeeeeeeeeee SOT-323-5 135 113 .90 
TPS3305-18DGNR | 296-3299-2-ND Dual 3.3/1.8 Volt Monitor. 2752.50/2,500 TPS3802K33D0KR | 296-12386-2-ND_| Ultra-Small Supply Voltage 
TPS3305-25D 296-2618-5-ND Dual 2.93/2.25 Volt Monitor 215 172 1.29 GUPOIVISOF...... ee eeceeeeeteeeeeees SOT-323-5 1755.00/3,000 
TPS3305-25DGNR ‘| 296-3300-1-ND Dual 3.3/2.5 Volt Monitor. 215 172 1.29 TPS3 DOR i 
TPS3305-250GNR__| 296-3300-2-ND__| Dual 3.3/2.5 Volt Monitor. 2752.50/2,500 sama Se Na ae it bi sorea.5 COMER 
TPS3305-33D 296-2619-5-ND Dual 4.55/2.93 Volt Monitor 215 172 1.29 TPS3802L30D0KR | 296-13514-2-ND | Utra-Small Supply Voltage 
TPS3305-33DGNR ~~ 296-3301-1-ND Dual 5/3.3 Volt Monitor. 215 1.72 1.29 Supervisor, 1755.00/3,000 
TPS3305-33DGNR ‘| 296-3301-2-ND Dual 5/3.3 Volt Monitor. 2752.50/2,500 7Ps3803-01D0KR _| 296-13405-1-ND__| Adj/1.5V Voltage Detector. 73 655 
TPS3306-15D 296-3302-5-ND Dual 3.3/1.5 Volt Monitor . 235 188 1.41 TPE3803-01DEKR | BEGHEAUSEANIONNN Adi 71.5V Voltage Detector A TTAATSTOOT 
TPS3306-15DGK 296-3303-5-ND Dual 3.3/1.5 Volt Monitor. 235 1.88 1.41 “ 29) : ste) 
< TPS3803GI15DCKR | 296-13406-1-ND _| Adj,/1.5V Voltage Detector. 78 65 52 
TPS3306-18D 296-3304-5-ND Dual 3.3/1.8 Volt Monitor - Bee Wee le TPS3803G15DOKR | 296-13406-2-ND _| Adj,/1.5V Voltage Detector. 1014.00/3,000 
TPS3306-18DGK 296-3305-5-ND Dual 3.3/1.8 Volt Monitor. 235 188 1.41 TPSaB0SH33DcKR | 296-13407-1-ND | Dual, Adi/3.3V Vi ; eae 
, Adj./3. folt. Detector. eee 90 ev 60 
TPS3306-20D 296-3306-5-ND Dual 3.3/2 Volt Monitor 235 188 1.41 ! 
P5306 20DCK SERED Duel 3.3/2 Volt Monitor Bey eS Lee TPS3805H33DCKR | 296-13407-2-ND _| Dual, Adj./3.3V Volt. Detector............ 1170.00/3,000 
TPS3306-25D 296-3308-5-ND __| Dual 3.3/2.5 Volt Monitor . 2.35 1.88 1.41 TPSIB06ISSOBVR ERO gag Dual Voltage Detector with 
TPS3306-25DGK | 296-3309-5-ND __| Dual 3.3/2.5 Volt Monitor. 235 1.88 1.41 Acjusteble Hysteresis. ::+i/+.+0024 SOT-23-6 TSC 
4 Sar TPS3806I33DBVR | 296-12011-2-ND _| Dual Voltage Detector with 
TPS3306-33D 296-3310-5-ND Dual 5/3.3 Volt Monitor 235 188 1.41 pdjustable Hysteresis sore36 poeeeaetcon 
TPS3306-33DGK 296-331 1-5-ND Dual 5/3.3 Volt Monitor... 235 188 1.41 pe ean meen pond Paces 
1PS3307-18D 296-2620-5-ND _| Triple 2.99/1.68/1.25 Volt Monitor.......8SQ.C 235 188 1.41 PS3B06J20DBVR =) 296-12012-1-ND | Dual Voltage Detector with 
7PS3307-18DGNR | 296-3312-1-ND Triple 3.3/1.8/Adj. Volt Monitor.........8-MSOP 2.35 1.88 1.41 Adjustable Hysteresis.............+-- SOF-23-6 1.33 1.06 __.80 
TPS3307-18DGNR | 296-3312-2-ND Triple 3.3/1.8/Adj. Volt Monitor.........8-MSOP 3007.50/2,500 PS3806J20DBVR =| 296-12012-2-ND _—_| Dual Voltage Detector with 
TPS3307-25D 296-2621-5-ND Triple 2.93/2.25/1.25 Volt Monitor 8SOC 235 1.88 1.41 Adjustable Hysteresi 2034.00/3,000 
TPS3307-25DGNR =| 296-3313-1-ND Triple 3.3/2.5/Agj. Volt Monitor.........8:MSOP 2.35 188 1.41 TPS3809I50DBVR =| 296-10914-1-ND_—_| 4.55V Supply Volt. Supervisor 7 65 52 
TPS3307-25DGNR =‘ 296-3313-2-ND Triple 3.3/2.5/Adj. Volt Monitor 8-MSOP 3007.50/2,500 TPS3809I50DBVR | 296-10914-2-ND_—_| 4.55V Supply Volt. Supervisor: 1014.00/3,000 
TPS3307-33D 296-3314-5-ND Triple 5/3.3/Aqj. Volt Monitor .. 2.35 1.88 1.41 TPS3809150DBVT 296-2629-1-ND 4.55V Supply Volt. Supervisor 78 65 52 
TPS3307-33DR 296-3314-1-ND Triple 5/3.3/Adj. Volt Monitor . . 235 1.88 1.41 TPS3809I50DBVT 296-2629-2-ND 4.55V Supply Volt. Supervisor 97.50/250 
TPS3307-33DR 296-3314-2-ND Triple 5/3.3/Adj. Volt Monitor 3007.50/2,500 TPS3809J25DBVR =| 296-10915-1-ND | 2.25V Supply Volt. Supervisor. 7 65 52 
TPS3307-33DGN 296-3315-5-ND Triple 5/3.3/Adj. Volt Monitor 235 1.88 1.41 TPS3809J25DBVR =| 296-10915-2-ND_—_| 2.25V Supply Volt. Supervisor. 1014.00/3,000 
TPS3307-33DGNR ~—_/ 296-3315-1-ND Triple 5/3.3/Adj. Volt Monitor 235 188 1.41 TPS3809J25DBVT ‘| 296-2630-1-ND 2.25V Supply Volt. Supervisor: 78 65 52 
TPS3307-33DGNR__| 296-3315-2-ND Triple 5/3.3/Adj. Volt Monitor. . 3007.50/2,500 TPS3809J25DBVT _| 296-2630-2-ND 2.25V Supply Volt. Supervisor... 97.50/250 
TPS3510DR 296-3317-1-ND 3.5V Power Supply Monitor. 147 123 98 TPS3809K33DBVR | 296-10916-1-ND —_| 2.93V Supply Volt. Supervisor. . 78 65 52 
TPS3510DR 296-3317-2-ND 3.5V Power Supply Monitor. 1592.50/2,500 TPS3809K33DBVR | 296-10916-2-ND _| 2.93V Supply Volt. Supervisor. 1014.00/3,000 
TPS3510P 296-3318-5-ND 3.5V Power Supply Monitor . 147 123 98 TPS3809K33DBVT | 296-2631-1-ND 2.93V Supply Volt. Supervisor: 78 65 52 
TPS3513D 296-13404-5-ND —_| PC Power Supply Supervisor 185 148 1.11 TPS3809K33DBVT —_| 296-2631-2-ND 2.93V Supply Volt. Supervisor 97.50/250 
TPS3514D 296-13513-5-ND___| PC Power Supply Supervisor . . 1.85 1.48 1.11 TPS3809L30DBVR _| 296-10917-1-ND _| 2.64V Supply Volt. Supervisor 78 65 52 
‘TPS3600D20PW 296-10906-5-ND | 2V Battery Backup Supervisor TPS3809L30DBVR =| 296-10917-2-ND _| 2.64V Supply Volt. Supervisor 1014.00/3,000 
for LP Processors......... aptistiee’ 14-TSSCP 459 3.68 286 TPS3809L30DBVT | 296-2632-1-ND 2.64V Supply Volt. Supervisor. 78 65 52 
TPS3600D83PW 296-12237-5-ND 3.3V Battery Backup Supervisor TPS3809L30DBVT —_| 296-2632-2-ND 2.64V Supply Volt. Supervisor. . 97.50/250 
for LP Processors......... etteieees 14-TSSOP 4.59 3.68 2.86 TPS3813I50DBVT 296-10918-1-ND —_| 5V Supervisor with Programmable 
TPS3600D33PWR | 296-10907-1-ND eee, Backup Supervisor Ae deere Watchdog Window .........::00++ SOT-23-6 1.98 158 1.19 
‘or ‘OCeSSOIS. . hs . x rn rs 
TPS3813I50DBVT 10918-2-ND | 5V Sy ith Pr abl 
TPS3600D83PWR | 296-10907-2-ND _|3.3V Battery Backup Supervisor sa eee Watchdog Window nn... .S0T23-6 FRU 
for LP Processors..............0.068 14-TSSOP 5202.00/2,000 TPS3i 4 i i 
‘TPS3600D50PW 296-12238-5-ND __ 5V Battery Backup Supervisor — i Nacho Wired eee ene .S0T-23-6 1.98 158 1.19 
for UP PYOCESSOES: ssi rsenecsia ets 141880? ee TPS3813J25DBVT | 296-10919-2-ND | 2.5V Supervisor with Programmable 
TPSS600D50PWR — /296-10908-1-ND 4 oaley Bacup Supervisor id AG) AG) ORS Watchdog Window cscs SOT-23-6 276.50/250 
fOr 'OCESSOM SS... ccc nssccccssneas -TSSOP x . =f rP 
TPS3606-B3DGS 296-10900-5: ND 3.3V Baltery Backup Supervisor TPS3813K33DBVT 296-10920-1-ND te Sarde a Programmable A, j He 
for LP Processors «.......cscsceseeee 360 288 2.24 EECA NINGOWW 23325-2012 25832 20 SOT-23-6 (TSS DCm 
TPS3610TS0PW —‘| 296-10910-5-ND _| 5V Battery Backup Supervisor TPSS1SKGSDBVT ee yeas, indo Pe a as Saetitn 
for RAM Retention . 419 335 261 ‘LHe GR RIE te ae : 
TPS3610U18PW 296-12239-5-ND __| 1.8 Battery Backup Supervi PSSB1SLS0DBVT | oeatOgz Tat ND) Wace icon Programmable cor2a6 MRICoMeTCe TG 
for RAM Retention ............:0++ AiCmee Come Gin | —____ |) NVI CTIIOG PHNOOW «01 -nenenreners ne : 2 : 
TPS3613-01DGS 296-10912-5-ND Adj. Battery Backup Supervisor TPS3813L30DBVT 296-10921-2-ND 3.0V Supervisor with Programmable 
for RAM Retention..........20:0000++ 10-MSCP 3.24 260 202 Watchdog Window . 276.50/250 
1PS3617-50DGK 296-10913-5-ND —_| 5V Battery Backup Supervisor TPS3820-33DBVT | 296-2633-1-ND 2.93V Supply Monitor 135 1.08 81 
for BAM Pistention .<csscvsscoxsecses BMSCP 270 216 1.68 TPS3820-33DBVT | 296-2633-2-ND 2.93V Supply Monitor 189.00/250 
TPS3619-33DGK 296-12141-5-ND 3.3V Battery Backup Supervisor TPS3820-50DBVT 296-2635-1-ND 4.55V Supply Monitor 135 1.08 81 
for RAM Retention ..........s:sece0 8-MSOP 2.25 1.80 1.40 TPS3820-50DBVT —_| 296-2635-2-ND 4.55V Supply Monitor 189.00/250 
TPS3619-50DGK 296-12142-5-ND 5V Battery Backup Supervisor TPS3823-25DBVR 296-3333-1-ND 2.25V Supply Monitor 135 1.08 .81 
for RAM Retention . ...8-MSOP 225 1.80 1.40 TPS3823-25DBVR —_‘| 296-3333-2-ND 2.25V Supply Monitor 2073.00/3,000 
TPS3705-30D 296-2622-5-ND 2.63V Supply Monitor. 1.73 1.38 1.04 TPS3823-30DBVR | 296-3334-1-ND 2.63V Supply Monitor 1.38 1.10 83 
TPS3705-30DGN 296-3316-5-ND 2.63V Supply Monitor 173 1.38 1.04 TPS3823-30DBVR__| 296-3334-2-ND 2.63V Supply Monitor .... 2073.00/3,000 
1PS3705-33D 296-2623-5-ND 2.93V Supply Monitor... 1.73 1.38 1.04 (Continued) 
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‘Lele Digi-Key Price Each Teale Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. it 25) 100 
TPS3823-33DBVR 296-1357-1-ND 2.93V Supply Monitor .. 1.35 1.08 .81 TPS2816DBVR 296-3371-2-ND 2A HS Inverting MOSFET Driver....... SOT-23-5 1959.00/3,000 
TPS3823-33DBVR 296-1357-2-ND 2.93V Supply Monitor 2073.00/3,000 TPS2817DBVR 296-3372-1-ND 2A HS Non-Inverting 

TPS3823-50DBVR 296-3335-1-ND 4.55V Supply Monitor . 1:35) 1,08) 7 2811 MOSFET Driver ...........:0cceeeeeee SOT-23-5 1.28 102 77 
TPS3823-50DBVR 296-3335-2-ND 4.55V Supply Monitor . . 2073.00/3,000 TPS2817DBVR 296-3372-2-ND 2A HS Non-Inverting 

TPS3823-50DBVT 296-10922-1-ND 4.55V Supply Monitor . . 1.35 1.08  .81 MOSFET Driver ... -SOT-23-5 1959.00/3,000 


TPS3823-50DBVT —_| 296-10922-2-ND —_| 4.55V Supply Moritor 189.00/250 TPS2818DBVR 296-3373-1-ND 2AHS Inverting MOSFET Driver.......SOT-23-5 1.28 1.02 77 
TPS3824-25DBVR ‘| 296-3336-1-ND 2.25V Supply Monitor 135 1.08 81 TPS2818DBVR 296-3373-2-ND 2AHS Inverting MOSFET Driver.......SOT-23-5 1959.00/3,000 
TPS3824-25DBVR _| 296-3336-2-ND 2.25V Supply Monitor 2073.00/3,000 TPS2819DBVR 296-3374-1-ND 2A HS Non-Inverting 

TPS3824-30DBVR ‘| 296-3337-1-ND 2.63V Supply Monitor 1.35 1.08 81 MOSFET Driver ........0cccceeeeee SOT-23-5 1.28 102 7 
TPS3824-30DBVR _| 296-3337-2-ND 2.63V Supply Monitor 2073.00/3,000 TPS2819DBVR 296-3374-2-ND 2A HS Nor-Inverting 

TPS3824-33DBVR —_‘| 296-3338-1-ND 2.98V Supply Monitor 1.35 1.08 81 MOSFET Driver .........-..0.++1++ SOT-23-5 1959.00/3,000 
TPS3824-33DBVR ‘| 296-3338-2-ND 2.93V Supply Monitor . 2073.00/3,000 TPS2828DBVR 296-1986-1-ND 2A High Speed Inverting 

TPS3824-50DBVR —_| 296-1358-1-ND 4.55V Supply Monitor 135 1.08 81 MOSFET Driver .......cceceeeeeeeee SOT-23-5 144 120 96 
TPS3824-50DBVR ‘| 296-1358-2-ND 4.55V Supply Monitor 2073.00/3,000 TPS2828DBVR 296-1986-2-ND 2A High Speed Inverting 

TPS3825-33DBVT _| 296-2636-1-ND 2.93V Supply Monitor 1441.20 96 MOSFET Driver a3 1872.00/3,000 
TPS3825-33DBVT _| 296-2636-2-ND 2.93V Supply Monitor 180.00/250 TPS2829DBVR 296-1987-1-ND 2A HS Non-Invert MOSFET Driver. 144120 6 
TPS3825-50DBVT —_| 296-2637-1-ND 4.55V Supply Monitor 144 120 96 TPS2829DBVR 296-1987-2-ND 2AHS Non-Invert MOSFET Driver 1872.00/3,000 
TPS3825-50DBVT 296-2637-2-ND 4.55V Supply Monitor . . 180.00/250 ‘TPS2830D 296-2390-5-ND Non-Inverting Fast Syne 

TPS3828-33DBVT | 296-2638-1-ND 2.93V Supply Monitor .. 135 108 81 BUCK FET Driver .. 263 211 1.64 
TPS3828-33DBVT 296-2638-2-ND 2.93V Supply Monitor 189.00/250 TPS2830PWP 296-3376-5-ND Non-Inverting Fast Syni 

TPS3828-50DBVT —_| 296-2639-1-ND 4.55V Supply Monitor 135 108 81 BUCK MOSFET Driver .....++++++++ 14-HTSSOP_ 2.63 2.11 1.64 
TPS3828-50DBVT — | 296-2639-2-ND 4.55V Supply Monitor ... 189,00/250 TPS2831D 296-2391-5-ND Invert Fast Sync BUCK 

TPS3836E18DBVT | 296-3339-1-ND 1.71V Low Qurrent Monitor . 190 152 1.14 MOSFET Driver......-..00ccceeeceeeee 14S0C 263 211 1.64 
TPS3836E18DBVT —_| 296-3339-2-ND 1.71V Low Qurrent Monitor . 266.00/250 TPS2831PWP 296-3377-5-ND Invert Fast Sync BUQK 

TPS3836H30DBVT _| 296-13003-1-ND_ —_| 2.79V Low Qurrent Monitor . 1.88 1.50 1.13 MOSFET Driver........22200000ee+ 14-HTSSCP) 263 2.11 1.64 
TPS3836HG0DBVT | 296-18003-2ND | 2.79V Low Current Monitor . 262.50/250 TPS2832D 296-2392-5-ND —_| Non-Invert Fast Sync 

TPS3836K33DBVT |_| 296-3341-2-ND 2.93V Low Current Monitor . 266.00/250 BUOK FET Driver ....1.+++ssssssseeeeees BSAC 250 2.00 1.56 
TPS3836J25DBVT — | 296-3340-1-ND 2.25V Low Qurrent Monitor . 1.90 1.52 1.14 ‘TPS2833D 296-2393-5-ND Invert Fast Sync BUOK 

TPS3836J25DBVT | 296-3340-2-ND 2.25V Low Qurrent Monitor . 266.00/250 MOSFET Driver . 250 2.00 1.56 


TPS3836L30DBVT _| 296-3342-1-ND 2.64V Low Qurrent Monitor . 1.90 1.52 1.14 ‘TPS2834D 296-2394-5-ND Non-Invert Fast Sy! 
TPS3836L30DBVT | 296-3342-2ND _| 2.64V Low Ourrent Monitor . 266.00/250 BUCK FET Drivers sescvsanivannerehante 14-SOC [263 5211 1.64 
TPS3837E18DBVT —_| 296-3343-1-ND 1.71V Low Qurrent Monitor . 1.90 152 1.14 TPS2834PWP 296-3378-5-ND/ | Nor- Invert Fast Sync 
TPS3837E18DBVT | 296-3343-2-ND ‘| 1.71V Low Current Monitor . 266.00/250 BUCK MOSFET Driver .....++++++0- I4HTSSOP ERE CSREES 
TPS3837J25DBVT ‘| 296-3344-2-ND 2.25V Low Current Monitor . 266.00/250 TPS2835D 296-2395-5-ND Invert Fast Sync BUQK 
TPS3837K33DBVT__| 296-3345-1-ND 2.93V Low Qurrent Monitor . 190 1.52 1.14 MOSFET Driver......-..s.sesesecrees 14S0C 2.63 2.11 1.64 
TPS3837K33DBVT | 296-3345-2-ND __ | 2.93V Low Current Monitor . 266.00/250 TeSeesorW pea ete ne BUC iaemeece WOT 
TPS3837L30DBVT | 296-3346-1-ND | 2.64V Low Qurrent Monitor . OOmSmeCeY | __., #§ | peewee MOSFET DrIVel..--.s32 esses . : lk 
TPeSEG7LS0DEVT  SERERE RINSE © G4V Low Gurvert Monitor aaNNESD TPS2836D 296-2396-5-ND_| Non-Invert Fast Sync BUCK FET Driver...8SOC 2.50 _2.00_1.56 
TPS3838E18DBVT | 296-3347-1-ND 1.71V Low Qurrent Monitor . 190 152 1.14 ‘TPS2838PWP 296-10886-S-ND | Non-Inverting Fast Syne 
TPS3838E18DBVT _| 296-3347-2-ND 1.71V Low Qurrent Monitor . 266.00/250 BUOK MOSFET Driver 293 234 1.82 
TPS3838J25DBVT | 296-3348-1-ND _ | 2.25V Low Current Monitor . 190 152 1.14 Tee EISND ble ek pee oat 
TPS3838J25DBVT | 296-3348-2-ND ‘| 2.25V Low Qurrent Monitor . 266.00/250 C : oy 
TPS3838K33DBVT | 296-3349-1-ND | 2.93V Low Qurrent Monitor . 190 152 144 TESeeseeEy eabal Deb ea mm) MOSFET Driver with Regulator...... ie) es Ne 
TPsae38K33DBVT | 296-3349-2.ND ‘| 2 93V Low Current Monitor 266 00/250 TPS2849PWP 296-10889-5-ND | MOSFET Driver with Regulator......14HTSSOP 279 224 1.74 
TPS3838L30DBVT | 296-3350-1-ND __| 2.64V Low Qurrent Monitor . 1.90 1.52 1.14 leroy pats nota Syne CS ee Driver... 8-SOG 20 ret re 
TPS3838L30DBVT | 296-3350-2-ND | 2.64V Low Ourrent Monitor . 266.00/250 tee oN Bapceny [ARN dBi neta eels ie Ee Oe 
uce903DW 296-2640-5-ND —_| Quad Voltage Supply Monitor . 504 404 314 neseyts 296-12113-5-NO | Complimentary Switch FET Driver : oe) 8s 
UC3543DW 296-3357-5-ND | 2.5V Power Supply Monitor . 464 371 289 Sain ALE Ca PA i <i. 19 
UC3543N 296-3358-5-ND | 2.5V Power Supply Monitor . 464 371 289 Near SSSETS imenanr Se Tn oia 2 Jee 
UC3544N 296-3359-5-ND 2.5V Power Supply Monitor . 3.08 247 1.92 6-12171-5- care Hebaty Switel ver POM XG GD UE 
UC3e0aDW 296-2642-5-ND _| Quad Voltage Supply Monitor .......... 428 342 266 zi ; Serreraentie sasesesesid : Cee 
UC3910D 296-2644-5-ND 4-Bit D/A Converter and UC2715D 296-12172-5-ND collistebd) ‘Switch FET Driver esac Meee 
Voltage Monitor 514 412 347 . ee eee Rae pases : ets 
UC39432D 296-11350-5-ND _| Precision Analog Controller. 497 398 3.10 mel TOD GNA Sah) arated Semtch FET Driver Pe OG Ge 1 
UC39432N 296-11351-5-ND _| Precision Analog Controller... 497 398 3.10 Tea 0 ee : tan 
UOC2946D 296-2645-5-ND __| Microprocessor Supervisor with MIAO al RB Ge 1s 
Masel UU tena er meg OS) Beh Lia UC3706N 296-11242-5-ND _| Dual High Speed MOSFET Driver 464 371 2.89 
Yocss46D 296-2646-5-ND —_| Microprocessor Supervisor with UC3709DW 296-2400-5-ND | Dual High Spead MOSHET Driver 522 418 3.53 
Watch Dog Timer. .---+--+1----s-1-+- S806 EZ cm 0 UC3709N 296-11245-5-ND _| Dual High Spead MCSHET Driver ... 522 418 3.53 
MOSFET / MOSFET Drivers UC3710DW 296-2401-5-ND | Complimentary High Current 
SN75372D 296-3360-5-ND | Dual MOSFET Driver . 160 128 96 MOSFET Driver 578 463 3.91 
SN75372P 296-3361-5-ND | Dual MOSFET Driver. 1.60 128 96 UC3710N 296-11246-5-ND | High-Current MOSFET Driver . 578 463 3.91 
SN75374D 296-3362-5-ND | Quad MOSFET Driver 248 198 1.54 uCc3710T 296-11247-5-ND —_| High-Current MOSFET Driver. 578 463 3.91 
TPS1100D 296-3379-5-ND__| P-Channel MOSFET, Fi .-8S0C 1.29 1.08 86 UC3714D 296-11253-5-ND _| High-Current MOSFET Driver 2.03 162 1.22 
TPS1100PWR 296-13383-1-ND _| Single P-Channel Enhancement UC3714DP 296-11254-5-ND | High-Current MOSFET Driver. 2.03 1.62 1.22 
Mode MOSFETS ............----10 8-TSSOP 1.29 1.08.86 UC3714N 296-11255-5-ND High-Qurrent MOSFET Driver . 2.03 162 1.22 
TPS1100PWR 296-13383-2-ND _| Single P-Channdl Enhancement uc3715D 296-11256-5-ND —_| High-Current MOSFET Driver 203 162 1.22 
Mode MOSFETs 1144,00/2,000 UC3715DP 296-11668-5-ND —_| Complimentary Switch MOSFET Driver 
TPS1101D 296-3381-5-ND —_| P-Channel MOSFET, Rise Time 5.5nS....8-SQC 160 1.28 96 with Aux Out 2.03 1.62 1.22 


TPS1101PWR 296-13384-1-ND _| Single P-Channel Enhancement UC3715N 296-11257-5-ND | High-Ourrent MOSFET Driver . 2.03 1.62 1.22 
Mode MOSFETS...........+++++1++ 16-TSSOP 1.60 1.28 96 U0C2837D 296-2403-5-ND N-FET Linear Regulating Controller 5.36 4.29 3.34 
TPS1101PWR 296-13384-2-ND —_| Single P-Channel Enhancement U0027321D 296-13670-5-ND _| Single 9A High Speed Low-Side 
Mode MOSFETs 1664.00/2,000 MOSFET Driver with Enable ............ 232 186 1.45 
TPS1120D 296-1352-5-ND Dual P-Channel MOSFET. 150 1.20 .90 U0C27321DGN 296-13671-5-ND _| Single 9A High Speed Low-Side 
TPS1120DR 296-1352-1-ND Dual P-Channel MOSFET. . 150 1.20 .90 MOSFET Driver with Enable........... 254 2.04 1.59 
TPS1120DR 296-1352-2-ND Dual P-Channel MOSFET. . 1920.00/2,500 U0C27321P 296-13672-5-ND —_| Single 9A High Speed Low-Side 
TPS2811D 296-2385-5-ND Dual 2A Invert MOSFET Driver........... 8SOC 1.83 146 1.10 MOSFET Driver with Enable. 232 186 1.45 
TPS2811P 296-3363-5-ND Dual 2A High Speed Invert U0027322D 296-13673-5-ND _| Single 9A High Speed Low-Sidi 
MOSFET Driver.......0.sccccseeeeeeeeeee 8Dip 1.83 146 1.10 MOSFET Driver with Enable ............ 232 186 1.45 
TPS2812D 296-3364-5-ND Dual 2A High Speed Non-Invert U0C27322DGN 296-13674-5-ND __| Single 9A High Speed Low-Side 
FEN DNVel ec ccssssncticavastundatedeeed 8SOC 1.83 146 1.10 MOSFET Driver with Enable........... 8-MSCP 254 2.04 1.59 
TPS2812P 296-3365-5-ND Dual 2A High Speed Non-Invert U0C27322P 296-13675-5-ND —_| Single 9A High Speed Low-Side 
FET DIVE ics eascsuiveercoccccnavexesed 8Dip 1.83 146 1.10 MOSFET Driver with Enable. 232 186 1.45 
TPS2813D 296-1356-5-ND Dual 2A High Speed Complementary U0027323D 296-12528-5-ND | 4AHS Dual MOSFET Driver 232 186 1.45 
MOSFET Driver .......c0cccscceeeeeeee BSOC 1.83 1.46 1.10 U0C27323DGN 296-12529-5-ND | 4AHS Dual MOSFET Driver 254 2.04 1.59 
TPS2813DR 296-1356-1-ND Dual 2A Complementary U0027323P 296-12530-5-ND _| 4AHS Dual MOSFET Driver 232 1.86 1.45 
MOSFET Driver . 1.83 1.46 1.10 U0027324D 296-12531-5-ND | 4AHS Dual MOSFET Driver 232 186 1.45 
TPS2813DR 296-1356-2-ND Dual 2A Complementary U0C27324DGN 296-12532-5-ND | 4AHS Dual MOSFET Driver 254 2.04 1.59 
MOSFET Driver ......cccccceeeceeeeeeee 8-SOIC 2335.00/2,500 U0027324P 296-12533-5-ND | 4A HS Dual MOSFET Driver 232 1.86 1.45 
TPS2813P 296-2386-5-ND Dual 2A Complementary U0C27325D 296-12534-5-ND —_| 4AHS Dual MOSFET Driver 232 186 1.45 
MOSFET Driver.....cccceccceeeesseeeeee 8Dip 183 1.46 1.10 U0C27325DGN 296-12535-5-ND _| 4AHS Dual MOSFET Driver... 254 2.04 1.59 
TPS2813PWR 296-3367-1-ND Dual 2A Complementary U0C27325P 296-12536-5-ND | 4AHS Dual MOSRET Driver 232 186 1.45 
MOSFET Driver............00ceeeeee 8-TSSOP 1.83 1.46 1.10 U0C37321D 296-13684-5-ND Single 9A High Speed Low-Side 
TPS2813PWR 296-3367-2-ND Dual 2A Complementary MOSFET Driver with Enable ............ 8SOC 235 188 1.41 
MOSFET Driver 1898.00/2,000 U0C37321DGN 296-13685-5-ND _| Single 9A High Speed Low-Side 
TPS2814D 296-3368-5-ND Dual 2A High Speed MOSFET Driver 183 1.46 1.10 MOSFET Driver with Enable........... 8-MSCP 2.32 1.86 1.45 
TPS2814P 296-2387-5-ND Dual 2A MOSFET Driver .. 1.83 1.46 1.10 UCC37321P 296-13686-5-ND Single 9A High Speed Low-Side 
TPS2814PWR 296-3369-1-ND Dual 2A MOSFET Driver. 1.83 1.46 1.10 MOSFET Driver with Enable.............. 8Dip 235 1.88 1.41 
TPS2814PWR 296-3369-2-ND Dual 2A MOSFET Driver. 1898.00/2,000 U0c37322D 296-13687-5-ND _| Single 9A High Speed Low-Side 
TPS2815D 296-2388-5-ND Dual 2A NAND MCSFET Driver. 183 1.46 1.10 MOSFET Driver with Enable ............ 8SOC 235 188 1.41 
TPS2815P 296-3370-5-ND Dual 2A High Speed NAND U0C37322DGN 296-13688-5-ND _| Single 9A High Speed Low-Side 
MOSFET Driver bi 183 1.46 1.10 MOSFET Driver with Enable........... 8-MSCP_ 2.32 1.86 1.45 
TPS2816DBVR 296-3371-1-ND 2A HS Inverting MOSFET Driver 128 1.02.77 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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4 Texas INSTRUMENTS 


POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 


‘Lele Digi-Key Price Each Teale Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
U0C37322P 296-13689-5-ND —_| Single 9A High Speed Low-Side TPS2044AD 296-3399-5-ND Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7-5.5V 
MOSFET Driver with Enable.............. 8-Dip 2.35 1.88 1.41 High-Side MOSFET Switch............ 16SOC 243 1.94 1.46 
Power Distribution Switches TPS2044D 296-1959-5-ND Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7-5.5V 
TPS2010AD 296-25555-ND | 0.4A 2.7-5.5VHigh-Side High-Side MOSFET Switch............- 16SOC 3.89 3.12 243 
MOSFET SWitCh ......cseessesceseeeeeee BSOC 168 1.34 1.01 TRSEOASAD: 226-S400-5-ND | 0.3454, 2.7-5.5V Hgh- Side 
TPS2010APWP 296-3384-5-ND | 0.4, 2.7-5.5V High-Side MOSFET Switch ees) Me 
MOSFET Switch ..........0cccee 14-HTSSOP 1.68 1.34 1.01 TPS2045D 296-2573-5-ND 0.345A, 2.7-5.5V High-Side 
TPS2010PWR 296-3385-1-ND 0.4A, 2.7-5.5V High-Side MOSFET Switch .. 218 1.74 1.31 
MOSFET SWitch........0scsesesesees 14-TSSOP_ 2.13 1.70 1.28 TPS2045DR 296-2573-1-ND —_| 0.345A, 2.7-5.5V High Side 
MOSFET Switch .......0-ccseeeeeeeeees 8SOC 218 174 1.31 
ee ea pve uae 2210.00/2,000 TPS2045DR 296-2573-2-ND 0.345A, 2.7-5.5V High-Side 
TPS2011AD 296-2556-5-ND 1.24, 2.7-5.5V Hi MOSFET Switch .. 2785.00/2,500 
MOSFET Switch 168 134 1.01 TPS2045P 296-3402-5-ND 0.345A, 2.7-5.5V High-Side 
TPS2011APWP 296-13804-5-ND | 1.2A, 2.7-5.5VHigh-Side MOSFET SWitCh ..........000secsseeeeee 8Dip 218 1.74 1.31 
MOSFET Switch .......0.....00:205 8-HTSSOP 168 1.34 1.01 ‘TPS2046AD 296-3403-5-ND Dual (1in/2out), 0.3454, 2.7-5.5V 
q 7 z High-Side MOSFET Switch ............. BSOC 1.70 136 1.02 
ices ur ee Wieser outer cies wibanannenitead 8SOC 213 170 1.28 TPS2046D BE OETL AND) Dual (tin/2out), 0.3454, 2.7-5.5V 
TPS2012AD 296-2557-5-ND 2.0A, 2.7-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch .........-+++ 8SOC 230 1.84 1.43 
MOSFET Switch ........000::00eeeeeee 8SOC 168 1.34 1.01 ‘TPS2046DR 296-2574-1-ND Dual (1in/2out), 0.3454, 2.7-5.5V 
TPS2012D 296-1957-5-ND 2.0A, 2.7-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch ............. 8SOC 230 1.84 1.43 
MCSFET Switch . 213 170 1.28 TPS2046DR 296-2574-2-ND Dual (in/out), 0.345A, 2.7-5.5V 
7 7 High-Side MOSFET Switch ............+ 8-SOC 3212.50/2,500 
pee meen eee esac 168 134 101 | TS2O6P 296-3405-5.ND | Dual (tin/Zaut), OSMEA 27-58V 
7PS2013D 296-1353-5-ND 2.6, 2.7-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch...........++++ 8-Dip 230 1.84 1.43 
MOSFET Switch ........00::000seeeeeee 8SOC 213 1.70 1.28 TPS2047AD 296-3406-5-ND Triple (2in/Sout), 0.345A,2.7-5.5V 
TPS2013DR 296-1353-1-ND 2.6A, 2.7-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch..........-. 16-SOC 210 1.68 1.26 
MOSFET Switch ........00e eee 8SOC 213 1.70 1.28 TPS2047D 296-2575-5-ND Triple (2in/Sout), 0.345A,2.7-5.5V 
pI x “Si High-Side MOSFET Switch............ 16SOC 3.33 267 208 
Treviso FEENESEND hall al s-sac 270,002,500 TPS2047DR 296-2575-1-ND —_| Triple (2in/Sout), 0.3454, 2.7- 
TPS2013PWR 296-3388-1-ND 2.6A, 2.7-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch. 3.33 2.67 2.08 
MOSFET Switch. ......0000000 eee 14-TSSOP 213 1.70 1.28 TPS2047DR 296-2575-2-ND Triple (2in/Sout), 0.345A, 2.7-5.5V 
TPS2013PWR 296-3388-2-ND 2.6A, 2.7-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch...........- 16-SO1C 4662.50/2,500 
MOSFET Switch...........0000cce0: 14-TSSOP 2210.00/2,000 TPS2048AD 296-3408-5-ND Quad (2in/4out), 0.3454, 2.7-5.5V 
TPS2014D 296-1354-5-ND 0.66A, 4-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch............ 16-SOC 243 1.94 1.46 
MOSFET Switch «02.2.0. cseseeeeeeeee BSAC 4.23 339 264 TESee 296-3409 7-ND) | Guat (2in/dout), 0.345A, 2.7-5.5V 
TPS2014DR 296-1354-1-ND 0.66A, 4-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch...........- 16-SOC 4.21 3.37 262 
MOSFET Switch .........000 cee 8SOC 4.23 339 264 TPS2048DR 296-3409-2-ND Quad (2in/4out), 0.345A, 2.7-5.5V 
TPS2014DR 296-1354-2-ND 0.66A, 4-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch............ 16-SOIC 5890.00/2,500 
MOSFET Switch .......0-.0ceceeeee 8-SOIC 5922.50/2,500 ‘TPS2051AD 296-3410-5-ND 0.7A, 2.7-5.5V High-Side 
TPS2014P 296-3389-5-ND_ MOSFET Switch .. teeay 100) evo: 
423 339 264 TPS2051D 296-2576-5-ND 0.7A, 2.7-5.5V High-Side 
TPS2015D 296-1355-5-ND 423 339 264 MOSFET Switch .......0-ecteeeeeeeees 8SOC 218 1.74 1.31 
TPS2015DR 296-1355-1-ND 1.1A 4-5.5V High-Side MOSFET Switch...8-SOC 4.23 3.39 2.64 TPS2051P 296-3411-5-ND 0.7A, 2.7-5.5V High-Side 
TPS2015DR 296-1355-2-ND 1.1A 4-5.5V High-Side MOSFET Switch... 8-SOIC 5922.50/2,500 MOSFET Switch ......-.00seeeeeeeeeeeee 8Dip 218 1.74 1.31 
TPS2015P 296-3390-5-ND 1.1A, 4-5.5V High-Side MOSFET Switch....8-Dip 4.23 339 2.64 TPS2052AD 296-3412-5-ND Dual (tin/2out), 0.7A, 2.7-5.5V 
TPS2020D 296-2560-5-ND 0.22A, 2.7-5.5V Hot-Swap High-Side MOSFET Switch ............+ 8SOC 1.70 1.36 1.02 
High-Side MOSFET Switch .........0..- 235 188 141 TPS2052D 296-2577-5-ND Dual (in/out), 0.7A, 2.7-5.5V 
TPS2021D 296-2561-5-ND 0.66A, 2.7-5.5V Hot-Swap High-Side MOSFET Switch ............. 8-SOC 230 1.84 1.43 
High-Side MOSFET Switch .... 235 188 1.41 TPS2052DR 296-2577-1-ND Dual (in/out), 0.7A, 2.7-5.5V 
TPS2022D 296-2562-5-ND 1.1A, 2.7-5.5V Hot-Swap High-Side MOSFET Switch . 230 1.84 1.43 
High-Side MOSFET Switch ............- 235 188 141 TPS2052DR 296-2577-2-ND Dual (in/2out), 0.7A, 2.7-5.5' 
TPS2023D 296-2563-5-ND 1.65A, 2.7-5.5V Hot-Swap High-Side MOSFET Switch ............- 3212.50/2,500 
High-Side MCSFET Switch ........0.0.. 235 188 1.41 TPS2052P 296-3414-5-ND Dual (in/2out), 0.7A, 2.7-5.5V 
TPS2023P 296-12233-5-ND 1.65A, 2.7-5.5V Hot-Swap High-Side MOSFET Switch............... 8-Dip 230 1.84 1.43 
High-Side MOSFET Switch............+4+ 8-Dip 235 1.88 1.41 TPS2053AD 296-3415-5-ND Triple (2in/3out), 0.7, 2.7-5.5V 
TPS2024D 296-2564-5-ND. 2.2A, 2.7-5.5V Hot-Swap High-Side MOSFET Switch............ 16SOC 210 168 1.26 
High-Side MCSFET Switch ........0.0.. BSOC 235 1.88 1.41 TPS2053D 296-2578-5-ND Triple (2in/3out), 0.7A, 2.7-5.5V 
TPS2024DR 296-2564-1-ND 2.2A, 2.7-5.5V Hot-Swap High-Side MOSFET Switch............ 16SOC 3.08 247 1.92 
High-Side MOSFET Switch ............. 8SOC 235 188 1.41 TPS2053DR 296-2578-1-ND Triple (2in/Sout), 0.7A, 2.7-5.5V 
TPS2024DR 296-2564-2-ND 2.2A, 2.7-5.5V Hot-Swap High-Side MOSFET Switch. . 3.08 2.47 1.92 
High-Side MOSFET Switch ............+ 8-SOC 3007.50/2,500 TPS2053DR 296-2578-2-ND Triple (2in/3out), 0.7, 2.7-5.5V 
TPS2024P 296-12234-5-ND | 2.2, 2.7-5.5V Hot-Swap High-Side MOSFET Switch............ 16-SOIC 4315.00/2,500 
High-Side MCSFET Switch .....2...0++.: 235 188 1.41 TPS2054AD 296-3417-5-ND Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7-5.5V 
TPS2030D 296-2565-5-ND 0.22A, 2.7-5.5V Hot-Swap High-Side MOSFET Switch. . 243 194 1.46 
High-Side MOSFET Switch ............. 235 1.88 141 ‘TPS2054D 296-1960-5-ND Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7-5.5) 
TPS2030P 296-3392-5-ND 0.22A, 2.7-5.5V Hot-Swap High-Side MOSFET Switch............ 389 3.12 2.43 
High-Side MOSFET Switch...........224+ 235 188 1.41 TPS2055AD 296-3418-5-ND 0.345A, 2.7-5.5V High-Side 
TPS2031D 296-2566-5-ND 066A, 2.7-5.5V Hot-Swap MOSFET Switch .......0-ccseeeeeeeees 8SOC 125 100 .75 
High-Side MOSFET Switch .......2..0.. 235 1.88 1.41 TPS2055D 296-2579-5-ND 0.345A, 2.7-5.5V High-Side 
TPS2032D 296-2567-5-ND 1.1, 2.7-5.5V Hot-Swap MOSFET SWitch .......0.ccseeteeeees 8SOC 218 174 1.31 
High-Side MOSFET Switch ............. 235 188 1.41 TPS2055DR 296-2579-1-ND 0.345A, 2.7-5.5V High-Side 
TPS2033D 296-2568-5-ND 1.65A, 2.7-5.5V Hot-Swap MOSFET Switch 20... 8SOC 218 1.74 1.31 
High-Side MOSFET Switch ... 235 188 1.41 TPS2055DR 296-2579-2-ND 0.345A, 2.7-5.5V High-Side 
TPS2033P 296-12235-5-ND | 1.65A, 2.7-5.5V Hot-Swap MOSFET SWitch .......0-ccseeeeeeeeees 8-SOC 2785.00/2,500 
High-Side MOSFET Switch.........00..2. 235 188 1.41 TPS2055P 296-3420-5-ND 0.345A, 2.7-5.5V High-Side 
TPS2034D 296-2569-5-ND 2.2A, 2.7-5.5V Hot-Swap MOSFET Switch «200.0... 8Dip 218 1.74 1.31 
High-Side MOSFET Switch ... 235 188 1.41 TPS2056AD 296-3421-5-ND Dual (in/out), 0.345A, 2.7-5.5V 
TPS2034P 296-12236-5-ND | 2.2, 2.7-5.5V Hot-Swap High-Side MOSFET Switch . 1.70 1.36 1.02 
High-Side MOSFET Switch........-..++++ 235 188 1.41 TPS2056D 296-2580-5-ND Dual (1in/2out), 0.345A, 2.7-5.5V 
TPS2041AD 296-3393-5-ND 0.7A, 2.7-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch ............ 8SOC 230 184 1.43 
MOSFET Switch ..........c eee 1.25 1.00 75 TPS2056DR 296-2580-1-ND Dual (tin/2out), 0.345A, 2.7-5.5V 
TPS2041D 296-3394-5-ND 0.7A, 2.7-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch .......2..2.. 8SOC 230 184 1.43 
MOSFET Switch ..........ccceeeee 218 1.74 1.31 TPS2056DR 296-2580-2-ND Dual (1in/2out), 0.345A, 2.7-5.5V 
TPS2041P 296-2570-5-ND 0.7A, 2.7-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch 3212.50/2,500 
MOSFET Switch .... 218 1.74 1.31 TPS2057AD 296-3423-5-ND Triple (2in/3out), 0.345A, 2.7- 
TPS2042AD 296-3395-5-ND Dual (in/out), 0.7A, 2.7-5.5V High-Side MOSFET Switch . 210 1.68 1.26 
High-Side MOSFET Switch ............+ 8SOC 1.70 1.36 1.02 TPS2057D 296-2581-5-ND Triple (2in/3out), 0.345A, 2.7-5: 
TPS2042D 296-3396-5-ND Dual (in/out), 0.7A, 2.7-5.5V High-Side MOSFET Switch... 3.08 247 1.92 
High-Side MOSFET Switch ..........2.+ 8SOC 230 184 1.43 TPS2057DR 296-2581-1-ND Triple (2ir/3out), 0.345A, 2.7- 
TPS2042DR 296-3396-1-ND Dual (in/out), 0.7A, 2.7-5.5V High-Side MOSFET Switch. . 3.08 247 1.92 
High-Side MOSFET Switch ...........++ 8-SOC 230 1.84 1.43 TPS2057DR 296-2581-2-ND Triple (2in/Sout), 0.345A, 2.7-5. 
TPS2042DR 296-3396-2-ND Dual (in/out), 0.7A, 2.7-5.5V High-Side MOSFET Switch............ 4315.00/2,500 
High-Side MOSFET Switch ...........4+ 8-SOIC 3212.50/2,500 TPS2058AD 296-3425-5-ND Quad (2in/4out), 0.345A, 2.7-5.5V 
TPS2042P 296-2571-5-ND Dual (in/2out), 0.7A, 2.7-5.5V High-Side MOSFET Switch ............ BSAC 243 194 146 
High-Side MOSFET Switch........0.0.... 8Dip 230 1.84 1.43 TPS2058D 296-2582-5-ND Quad (2in/4out), 0.345A, 2.7-5.5V 
TPS2043AD 296-3397-5-ND Triple (2in/3out), 0.7A, 2.7-5.5V High-Side MOSFET Switch............ 16-SOC 389 312 243 
High-Side MOSFET Switch ...........4+ 8SOC 210 168 1.26 TPS2058DR 296-2582-1-ND Quad (2in/4out), 0.345A, 2.7-5.5V 
TPS2043D 296-2572-5-ND Triple (2in/3out), 0.7A, 2.7-5.5V High-Side MOSFET Switch............ 16SOC 389 312 243 
High-Side MOSFET Switch............ 16SOC 308 247 1.92 TPS2058DR 296-2582-2-ND Quad (2in/4out), 0.345A, 2.7-5.5V 
TPS2043DR 296-2572-1-ND Triple (2in/3out), 0.7A, 2.7-5.5V High-Side MOSFET Switch..........+. 16-SOIC 5450.00/2,500 
High-Side MOSFET Switch 3.08 247 1.92 TPS2070DAP 296-3427-5-ND Dual PCMCIA Power I/F Switch, 
TPS2043DR 296-2572-2-ND Triple (2ir/3out), 0.7A, 2.7-5. At LOW cssccucectsciarecsenaadta 32-TSSCP 5.18 4.14 3.22 
High-Side MOSFET Switch 4315.00/2,500 
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ble Digi-Key Price Each Tal Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TPS2071DAP. 296-3428-5-ND Dual PCOMCIA Power I/F Switch, TPS2206IDFR 296-13510-1-ND Dual POMCIA Power Switch.. 624 5.00 4.22 
Act. High 5.18 414 3.22 TPS2206IDFR 296-13510-2-ND Dual POMCIA Power Switch. 3900.00/1,000 
TPS2074DB 296-3429-5-ND USB Hub Power Cont., Act. Low . 5.20 416 3.24 TPS2211AIDB 296-3460-5-ND POMCIA Power Interface Switch. 198 1.58 1.19 


TPS2075DB 296-3430-5-ND USB Hub Power Cont., Act. High........ 520 416 3.24 TPS2211AIDBR 296-13827-1-ND —_| POMICIA Power Interface 
TPS2080D 296-3431-5-ND Dual (2in/2out), 0.7A, 2.7-5.5V Switch NEW! . 1.98 158 1.19 
High-Side MOSFET Switch, Act. High...8SOIC 1.45 1.16.87 TPS2211AIDBR 296-13827-2-ND —_| POVICIA Power Interface 
TPS2081D 296-3432-5-ND Dual (2in/2out), 0.7A, 2.7-5.5V Switch NEW! 00.2.0... 16-SSOP 2054.00/2,000 
High-Side MOSFET Switch, Act. Low...8-SOC 1.45 1.16.87 TPS2211APWP 296-13872-5-ND —_| POMCIA Power Interface 
TPS2082D 296-3433-5-ND Dual (2in/2out), 0.7A, 2.7-5.5V Switch NEW! . 1.98 158 1.19 
= Ne High-Side MOSFET Switch, Act. Low...8-SOC 1.45 1.16 87 1PS2211IDBR 296-3461-2-ND POMCIA Power Int 3010.00/2,000 
TPS20i 296-3434-5 Quad (4in/4out), 0.7A, 2.7-5.5V TPS22121DB 296-2247-5-ND _| Single POVIGIA Power Switch 288 231 1.80 
High-Side MOSFET Switch, Act. Figh. .. 16-SCIC [EG iT SOMERTES TPS2214ADB 296-2248-5-ND | Dual POMCIA Power Switch . 510 408 3.45 
TPS2086D 296-3435-5-ND Quad (4in/4out), 0.7A, 2.7-5.5V 949-5. i 
2 TPS2214DB 296-2249-5-ND Dual POVICIA Power Switch . 532 426 3.0 
High-Side MOSFET Switch, Act. Low...16-SQIC 238 1.90 1.43 ‘i i 
‘TPS2216ADAP 296-2250-5-ND Dual POVICIA Power Switch . 540 432 3.36 
TPS2087D 296-3436-5-ND Quad (4in/4out), 0.7A, 2.7-5.5V : : 
: TPS2216ADB 296-2251-5-ND Dual POVICIA Power Switch . 540 432 3.36 
High-Side MOSFET Switch, Act. Low...16-SOIC 238 1.90 1.43 - 
“artery ; 4 TPS2216DB 296-2252-5-ND Dual POVICIA Power Switch . 554 444 3.74 
TPS2090D 296-3437-5-ND Dual (2in/2out), 0.3A, 2.7-5.5V : : 
S . TPS2216DAP 296-3462-5-ND POMQA Power Switch Serial Interface...32-SOP 5.54 4.44 3.74 
High-Side MOSFET Switch, Act. High...8-SOC 1.45 1.16.87 x 
= TPS2221PWP 296-13747-5-ND _| Single PC Card Power Interface Switch 
TPS2091D 296-3438-5-ND Dual (2in/2out), 0.34, 2.7-5.5V for POMCIA Controllers 14:HTSSOP 367 294 229 
High-Side MOSFET Switch, Act. Low...8-SOC 145 116 .87 1Ps2223ADB 296-13015-5.ND |Dud-SotCads : : A 
TPS2092D 296-3439-5-ND Dual (2in/2out), 0.3A, 2.7-5.5V Interface Suitch Ag Bea wED 
High-Side MOSFET Switch, Act. Low...8-SOC 145 116 .87 ee : : : 
TPS2095D 296-3440-5-ND Quad (4in/4out), 0.3A, 2.7-5.5V ‘TPS2223APWP 296-13016-5-ND | Dual-Slot CardBus 
High-Side MOSFET Switch, Act. High...16-SOC 2.38 1.90 1.43 Interface Switches. .. 3.67 294 229 
TPS2096D 296-3441-5-ND | Quad (4irv4out), 0.3A 2.7-55V TPS2223DB 296-12387-5-ND | 1A Dual-Slot PC Card Power 
High-Side MOSFET Switch, Act. Low...16-SOC 238 190 1.43 - Soe baea sD dane “ ai eta setae 24-SSOP BS OS Weg 
TPS2097D 296-3442-5-ND Quad (4in/4out), 0.3A, 2.7-5.5V PS2223PWP ESE seri 
von Soe plete Act. Low...16SQC 238 1.90 143 Switch w/Serial Interface.......... 24-HTSSOP 3.96 3.17 2.47 
TPS2100D 296-2583-5-ND VAUX Power Distribution Switch . 1.40 112 84 TPS2224ADB 296-13017-5-ND | Dual-Slot CardBus 
TPS2100DBVR 296-10878-1-ND —_| VAUX Power Distribution Switch. 140 112 84 Interface Switches........-2+-+.cs.+++ 24-SSOP 4.05 3.24 2.52 
TPS2100DBVR 296-10878-2-ND —_| VAUX Power Distribution Switch. 2150.40/3,000 ‘TPS2224APWP 296-13018-5-ND —_| Dual-Slot CardBus 
TPS2100DBVT 296-2584-1-ND VAUX Power Distribution Switch. 140 1.12 .84 Interface Switches. ........-....-++ 24-HTSSOP 4.05 3.24 2.52 
TPS2100DBVT 296-2584-2-ND VAUX Power Distribution Switch. 196.00/250 ‘TPS2224DB 296-12389-5-ND —_| 1A Dual-Slot PC Card Power 
TPS2101D 296-2585-5-ND VAUX Power Distribution Switch . 140 1.12 84 Switch w/Serial Interface... 4.39 351 2.73 
TPS2101DBVR 296-10879-1-ND __ | VAUX Power Distribution Switch. 140 112 84 TPS2224PWP 296-12390-5-ND —_| 1A Dual-Slot PC Card Power 
TPS2101DBVR 296-10879-2-ND | VAUX Power Distribution Switch. 2150.40/3,000 Switch w/Serial Interface.......... 24-HTSSOP 4.39 3.51 273 
TPS2101DBVT 296-2586-1-ND VAUX Power Distribution Switch. 140 112 84 TPS2226ADB 296-13019-5-ND —_| Dual-Slot CardBus 
TPS2101DBVT 296-2586-2-ND VAUX Power Distribution Switch. 196.00/250 Interface Switches.......0..0c cee 24-SSOCP 4.37 350 272 
TPS2102D 296-2587-5-ND VAUX Power Distribution Switch . 165 132 99 TPS2226DB 296-12391-5-ND__| 1A Dual-Slot PC Card Power 
TPS2102DBVR 296-10880-1-ND | VAUX Power Distribution Switch. 1.65 1.32.99 Switch w/Serial Interface...........-- 30-SSOP_ 4.37 3.50 2.72 
TPS2102DBVR 296-10880-2-ND —_| VAUX Power Distribution Switch. 2534.40/3,000 TPS2228DB 296-13748-5-ND —_| Dual PC Card Power Interface Switch 
TPS2102DBVT 296-2588-1-ND VAUX Power Distribution Switch. 165 132 99 for POVICIA Controllers ........2..2+ 30-SSCP 580 464 3.92 
TPS2102DBVT 296-2588-2-ND VAUX Power Distribution Switch. 231.00/250 TPS2228PWP 296-13749-5-ND | Dual PC Card Power Interface Switch 
TPS2103D 296-2589-5-ND VAUX Power Distribution Switch . 1.65 132 99 for POVICIA Controllers .... 560 448 3.78 
TPS2103DBVR 296-10881-1-ND —_| VAUX Power Distribution Switch. 165 132 99 UC37131D 296-11248-5-ND _| Low Side Smart Power Switch 432 346 2.69 
TPS2103DBVR 296-10881-2-ND _| VAUX Power Distribution Switch. 2534.40/3,000 UC37132D 296-11249-5-ND —_| High/Low Side Smart Power Switch. 484 387 3.01 
TPS2103DBVT 296-2590-1-ND VAUX Power Distribution Switch. 165 132 99 UC37132N 296-11250-5-ND —_| High/Low Side Smart Power Switch...... 484 387 3.01 
TPS2103DBVT 296-2590-2-ND VAUX Power Distribution Switch. 231.00/250 UC37133D 296-11251-5-ND High Side Smart Power Switch . 432 346 2.69 
TPS2104D 296-2591-5-ND VAUX Power Distribution Switch . 2.03 1.62 1.22 UC37133N 296-11252-5-ND High Side Smart Power Switch . 432 3.46 269 
TPS2104DBVR 296-10882-2-ND —_| VAUX Power Distribution Switch. 3110.40/3,000 WM 
TPS2104DBVT 296-3447-1-ND VAUX Power Distribution Switch. 203 1.62 1.22 ua ee aleiETe 
TPS2104DBVT 296-3447-2.ND __| VAUX Power Distribution Switch. 283,50/250 DRVIOIF TEN PWM Solenoid Wave Dive gee ee 
TPS2105D 296-2592-5-ND _| VAUX Power Distribution Switch . 2.03 1.62 1.22 DENIOTT est MOEN) PWM Solenoid / Valve Driver aie BES alee 
TPS2105DBVR 296-10883-2-ND _| VAUX Power Distribution Switch. 3111.00/3,000 av Hee ae rae PWM aeny we ave . oe cee eS 
TPS2105DBVT 296-3448-1-ND VAUX Power Distribution Switch. 203 1.62 1.22 ‘ vee ee weve Oe : : : 
TPS2105DBVT 296-3448-2-ND —_| VAUX Power Distribution Switch. 283.50/250 DEMOS Bas Mesa Low Side DMOS Power Switch Aa Ban e5 
TPS2110PW 296-14202-5-ND —_| 2-Input Autoswitching Power : : : 
Mex NEW!....... " sebiinacedecedd aud 8-TSSCP 1.68 1.34 1.01 DRV103H/2K5 DRV103H/2KS5CT-ND_ 
TPS2111PW 296-14203-5-ND —_| 2-Input Autoswitching Power ral Bye 2s 
Mux NEW! 8-TSSOP. 1.68 1.34 1.01 DRV103H/2K5 DRV103H/2K5TR-ND 
TPS2112PW 296-14204-5-ND | 2-Input Autoswitching Power 5197.50/2,500 
Mux NEW!... 168 134 1.01 DRV103U 296-11622-ND 3.22 258 2.01 
TPS2113PW 296-14205-5-ND —_| 2-Input Autoswitching Power DRVS590DWP 296-12201-5-ND | 1.2A, High Efficiency PWM 
Mux NEW!... 168 1.34 1.01 Power Driver .......cseseeceseeseeees 20-SOIC 11.00 9.90 878 
TPS2114PW 296-14206-5-ND —_| 2-Input Autoswitching Power DRV591VFP 296-12430-ND High Efficiency PWM Power Driver...32-HLOFP 9.46 852 7.56 
Mux NEW! ...eeccceceeceees 8-TSSCP 1.68 1.34 1.01 DRV592VFP 296-12550-ND High Efficiency PWM Power Driver...32-HLOFP 16.95 15.82 14.69 
TPS2115PW 296-14207-5-ND 2-Input Autoswitching Power DRVS593VFPR 296-13643-1-ND +8A High Efficiency PWM 
Mux NEW!.o0..... ee cceeeceeeeee 8-TSSCP 168 1.34 1.01 Power Driver ......0:sseseeeeteseees 32-HLOFP 8.86 7.98 7.08 
TPS21451PWP 296-13385-5-ND | LDOand Dual Switch with Controlled DRV593VFPR 296-13643-2-ND —_| +3A High Efficiency PWM 
Rise Times for DSP and Portable Power Driver... 6570.00/1,000 
Applications -14-TSSOP_ 2.34 1.88 1.46 DRV594VFPR 296-13644-1-ND —_| +3A High Efficiency 
TPS2147IDGQ 296-13386-5-ND | LDOand Dual Switch with Controlled Power Driver .......cecsceseeeeseeees 886 7.98 7.08 
Rise Times for DSP and Portable DRV594VFPR 296-13644-2-ND +8A High Efficiency PWM 
Applications ..........+0:cseesssceees 10-MSCP 240 1.92 1.44 Power Driver ......s:sseseseeteeees 6570.00/1,000 
TPS2148IDGN 296-13387-5-ND —_| 3.3V, LDO and Dual Switch for USB DRV1100P DRV1100P-ND High Power Differential Driver Amp........ 639 512 3.98 
Peripheral Power Management ....... 8-MSOP 2.23 1.78 1.34 DRV1100U DRV1100U-ND High Power Differential Driver Amp. 5.68 4.55 3.84 
TPS2149IDGN 296-13388-5-ND | 3.3V, LDOand Dual Switch for USB Bus DRV1101U DRV1101U-ND High Power Differential Line Driver 639 512 3.98 
Powered Hub Power Management....8-MSOP 2.08 1.66 1.25 DRV1101U/2K5 DRV1101UTR-ND | High Power Differential Line Driver 9010.00/2,500 
TPS2155IPWP 296-13389-5-ND Pee a ea we pOoraroted SG2524DR 296-12552-1-ND _| PWM Controller with Shutdown... 1.08 90.72 
Be ies ten a eon S$@2524DR 296-12552-2-ND —_| PWM Controller with Shutdown .... 1170.00/2,500 
Applications..-..-++++--r-r-escsesns 14-TSSCP 2.34 1.88 1.46 S@2524N 296-9685-5-ND | PWM Controller with Shutdown 1.08 90 72 
TPS2157IDGQ 296-13390-5-ND LDO and Dual Switch with Controlled SG3524D 296-9686-5-ND Regulating PWM ... 1.11 93 74 
Rise Times for DSP and Portable $G3524N 296-9687-5-ND Regulating PWM ... cello ee e74| 
Applications .....-....seereseesees 10-MSOP 240 1.92 1.44 SN74TVC3010DBGR_| 296-9891-1-ND 10-Bit Programmable Volt. Cam 1631.30.98 


TPS2158IDGN 296-13391-5-ND 3.3V, LDO and Dual Switch for USB 


SN74TVC3010DBOR | 296-9891-2-ND _| 10-Bit Programmable Volt. Camp... 2080.00/2,500 
qPSIEOIDGN ace aera Powe Merman 8 MSOP Zo mme/E ESS SN74TVC3010DGVR_| 296-9892-1-ND _ 10-Bit Programmable Volt. Camp... 138 110 83 
BEE oe ene msce CTC eS SN74TVC3010DGVR_| 296-9892-2-ND —_| 10-Bit Programmable Volt. amp... 1430.00/2,000 
TPS2201IDBR 296-3449-1-ND | Duel POMCIAPower Switch. 1061 956 848 SNTATNEOTOR WR Pees eam 10 Bit Frogrammabie Volt. Camp: .. USB Osea 
Mise et Bee NGI Did POVCIA Pose Suitch OGRA SN74TVC3010PWR _ | 296-9893-2-ND _| 10-Bit Programmable Volt. Clamp... 1430.00/2,000 
TPS2201 IDFR 296-3450-1-ND __| Dual POMCIA Power Switch. 10.61 9.56 8.48 SN74TVES306DCTR | [20671890751 ND) | Dual Voltage Camp .. 138 1.10 83 
TPSonIOFR Benet et MI Diced POMCIA Power Saltch: eanay SN74TVC3306DCTR | 296-13307-2-ND —_| Dual Voltage amp 2112.00/3,000 
TPS2202NIDBR | 296-3451-1-ND —_| Dual POMICIA Power Switch foie sommes) | SNZATVOSSOCDOUR ecco oeme) Oud Voltage Gamp Te ey 
TPS2202NIDBR | 296-3451-2-ND —_| Dual POMICIA Power Switch 18734.00/2,000 SNZATYCSSOGDOUR FER eS ae Ova Voltage Carp... ArEGUE eS 
TPS2205IDAPR 506 346412.ND) | Dued PCMCIA Power I/F Saiteh 2526,00/2,000 SN74TVC16222ADGGR| 296-9888-1-ND __| 22-Bit Programmable Volt. Camp... 1.70 1.36 1.02 
TPS2205IDBR 296-3455-1-ND Dual POMCIA Power I/F Switch 5.22 418 3.53 ANG onan een Se ik ella ate alla ; SF (ee OF 
TPS2205IDBR 296-3455-2-ND Dual POMICIA Power I/F Switch 6526.00/2,000 3222 ADGNR | 296- 9889-1 at Oa Taran e vol apts ; ; 5 
TPS2205IDFR 296-3456-1-ND | Dual POMIA Power I/F Switch 6.28 5.03 4.24 SN74TVC16222ADGNR |/206-9889-2-ND) | 22-Eit Programmable Volt. amp... . 1768.00/2,000 
TPS22051DFR 296-3456-2-ND Dual POMCIA Power I/F Switch ......... 3925.00/1,000 SN74TVC16222ADLR | 296-9890-1-ND | 22-Bit Programmable Volt. Qamp ..... 1.70 1.36 1.02 
TPS2206ADB 296-14058-5-ND Dual PCMCIA Power I/F SN74TVC16222ADLR | 296-9890-2-ND 22-Bit Programmable Volt. os 884.00/1,000 
Switch NEW! .........-. 470 3.77 298 TL4940D 296-1293-5-ND | PWM Controller . 64 4836 
TPS2206IDAPR 296-3457-1-ND Dual POVICIA Power Switch . 5.20 416 3.51 ‘TL494CDR 296-1293-1-ND PWM Controller . 4 48 6 
TPS2206IDAPR 296-3457-2-ND Dual POMCIA Power Switch . 6500.00/2,000 ‘TL494CDR 296-1293-2-ND PWM Controller . 520.00/2,500 
TPS2206IDB 296-2246-5-ND | Dual POMCIA Power Switch 3.22 258 2.01 TL4940N 296-1799-5-ND_—_| PWM Controller . 64 4836 
TPS2206IDBR 296-2246-1-ND | Dual POMCIA Power Switch 5.20 416 3.51 TL494CNSR 296-10191-1-ND | PWM Controller . . 64.4836 
TPS2206IDBR 296-2246-2-ND _| Dual POMCIA Power Switch. 6500.00/2,000 (Continued) 
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Hale Digi-Key Price Each Ble Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
TL4940NSR 296-10191-2.ND | PWM Controller ... 426,002,000 UC2706DW 296-2485-5-ND Dual Output Driver 562 450 3.80 
TL494CPWR 296-10192-1-ND | PWM Controller 64 48 36 uc2707DW 296-2486-5-ND Dual Channel Power Driver 16-SOC 566 453 3.83 
TL494CPWR 296-10192-2-ND —_| PWM Controller 426.00/2,000 UC2707N 296-11165-5-ND —_| Dual Channel Power Driver... 16-Dip 566 453 3.83 
TL494ID 296-10193-5-ND —_| PWM Control Grcui 1.20 1.00 .80 uc2708DW 296-2487-5-ND Dual Non-Inverting Power Driver 6.66 5.33 4.50 
TL494IN 296-10194-5-ND__| PWM Controller ... 1.20 1.00.80 UC2823ADW 296-2488-5-ND High Speed PWM Controller. . 9.80 7.84 6.62 
TLS94CD 296-10220-5-ND | PWM Control Circuit. 84 6348 UC2823AN 296-11166-5-ND | High Speed PWM Controller: 980 7.84 662 
TLS940N 296-10221-5-ND | PWM Control Grcuit 84 6348 UC2823BDW 296-2489-5-ND High Speed PWM Controller 980 7.84 662 
TLS94ID 296-10222-5-ND | PWM Control Oreuit. 108 90.72 UC2823N 296-11167-5-ND —_| High Speed PWM Controller. . 317 254 1.98 
Toda eects Bn padi ble 18 30 ie UC2825ADW 296-2490-5-ND High Speed PWM Controller... 556 445 3.46 
akeesiy u : : : UC2825AN 296-11168-5-ND _| High Spead PWM Controller. 556 445 3.46 
TLSS4INSR 220 15g55, 2 NO) PWM Control Crreuit 958.00/2,000 UC2B25BDW 296-2491-5-ND _| High Speed PWM Controller 556 445 3.46 
TEEoAIPAR een ee oe Grou ies F 2 : Gane UC2825BN 296-11169-5-ND —_| High Speed PWM Controller. 556 445 3.46 
qeeecn BOE ee eR ER UC2825DW 296-11170-5-ND —_| High Speed PWM Controller 317 254 1.98 
TL5980N 296-10226-5-ND _| PWM Controller 135 113 90 aoe AC Co PAM oe ea cae 
—— ~ - ~ - | x irrent ntroller, . I . 
aera eae a beled ony ae : ie He a UC2827DW-2 296-2493-5-ND _| Voltage Fed PWM Controller... 576 461 389 
71451 ACDBR 296-10133-2-ND Dual Channel PWM Controller . 2054.00/2,000 UC2834N 296-11172-5-ND High-Efficiency Regulator Controller ..... 16-Dip 10.31 9.29 8.24 
TL1481 AON 296-12197-5-ND | Dual Channel PWM Controller 198 158. 1.19 UC2842AD 296-11173-5-ND | Qurrent-Mode PWM Controller . 1.95 156 1.17 
T1451 CNSR 296-10134-1-ND | Dual Channel PWM Controller. 198 158 119 UC2842AD8 296-11174-5-ND | Qurrent-Mode PWM Controller . 1.95 156 1.17 
TL1451AONSR 296-10134-2-ND | Dual hannel PWM Controller 2054.00/2,000 etiens eeealile. MIRE Current: Mode PWM Controller . Use) wees) Ul 
TL1451ACPWR 296-10135-1-ND _| Dual Channel PWM Controller, 198 158 1.19 UC@B42N 296-11176-5-ND _| Ourrent-IMode PWM Controller - 195 156 1.17 
TL1451ACPWR 296-10135-2-ND | Dual Channel PWM Controller. 2054.00/2,000 UC2843AD 296-11177-5-ND | Ourrent-Mode PWM Controller . 195 1.56 1.17 
TL1451AQD 296-10137-5-ND Dual Channel PWM Controller . 205 1.64 1.23 UC2843AD8 296-11178-5-ND Qurrent-Mode PWM Controller . isl) Le aleile 
TL1453CD 296-10138-5-ND Dual Channel PWM Controller . 1.98 158 1.19 UC2843AN 296-11179-5-ND Current-Mode PWM Controller . Usssy TPS) alsil/ 
TL14530N 396-10139-5:.ND | Dual Channel PWM Controller. 7.98 1.58 1.19 UC2843D8 296-11180-5-ND __| Qurrent-Mode PWM Controller . 1.95 156 1.17 
TL1454ACD 296-13792-5-ND —_| Dual Channel PWM Control Circuit . 215 1.72 1.29 UC2843N 296-11181-5-ND __| Ourrent-IMode PWM Controller . 195 156 1.47 
TL1454ACDBR 296-13793-1-ND | Dual Channel PWM Control Circuit . 215 1.72 1.29 UC2844AD 296-11182-5-ND | Ourrent-Mode PWM Controller . 1.95 156 1.17 
TL1454ACDBR 296-13793-2-ND | Dual Channel PWM Control Circuit . 2236.00/2,000 UC2844AN 296-11183-5-ND | Current-Mode PWM Controller . 1.95 156 1.17 
TL1454A0N 296-13794-5-ND i 215 1.72 1.29 UC2844D8 296-11184-5-ND | Current-Mode PWM Controller . 1.95 156 1.17 
TL1454ACNSR 296-13795-1-ND 252s) UC2845AD 296-11185-5-ND Qurrent-Mode PWM Controller . 218 1.74 1.31 
TL1454ACNSR 296-13795-2-ND 2236.00/2,000 UC2B45AD8 296-11186-5-ND __| Ourrent-IMode PWM Controller . 218 174 131 
TL1454ACPWR 296-13796-1-ND 215 1.72 1.29 UC2845AN 296-11187-5-ND —_| Qurrent-Mode PWM Controller . 218 1.74 131 
ee eee BL steele oral Bee UC2845N 296-11188-5-ND | Qurrent-Mode PWM Controller . 235 188 1.41 
-12998-1- irrent-Mode ntroller ... : : : UC2846DW 296-11189-5-ND | Qurrent-Mode PWM Controller . 3.06 245 191 
7128420R-8 296-12998-2-ND __| Ourrent-Mode PWM Controller 812,502,500 UC2846N 296-11190-5-ND __| Qurrent-IMode PWM Controller . 3.06 245 1.91 
TL2843D 296-1977-5-ND Qurrent-Mode PWM Controller i) 63.50 UCe849DW 296-2494-5-ND_ Secondary-Side Qurrent-Mode 
112843DR-8 296-10164-1-ND | Qurrent-Mode PWM Controller 75 63 50 COntrOMEl «.--osssocsssescscccseseesese 618 495 4.18 
eae Serene ih vac Ban pau = eae UC2849DWTR 296-14446-1-ND —_| Secondary-Side Qurrent-Mode 
1367-1- irrent-Mode troller : : : Controller NEW!...........0.cccccees 24-SOIC 636 5.09 4.30 
TL2844DR-8 296-10165-1-ND Qurrent-Mode PWM Controller nf) 63 50 UC2849DWTR 296-14446-2-ND Secondary-Side Qurrent-Mode 
Weeispae art Pane pepsbedea ere Ene ito % a Controller NEW!..........cccceeceees 24-SO1C 7950.00/2,000 
- ih Iirrent-| le ntroler * al . 7 
TL2845DR-8 296-10166-2-ND —_| Qurrent-IMode PWM Controller 812.50/2,500 ea ZEAE) cone Ourrent- Mode a oes 2p 
Ese Dees 2aSal Deal) Current-Mode PWM Controller by) 9 UC2851N 296-11192-5-ND __| Prog. Cif-Line PWM Controller. 18Dip 931 839 7.44 
7138420R-8 296-10173-2-ND __| Ourrent-Mode PWM Controller 650.00/2,500 UCe853N 296-11193-5-ND _| High Power Factor Pre- Regulator BDp 257 206 160 
7L3842P 296-10174-5-ND | Qurrent-Mode PWM Controller ... 80 60 45 UC2854ADW 296-2495-5-ND __| Power Factor Pre-Regulator... 299 240 1.87 
113843DR-8 296-10175-1-ND | Qurrent-Mode PWM Controller .... 80 60 45 
113843DR-8 296-10175-2-ND —_| Qurrent-Mode PWM Controller 650.00/2,500 UC2854BDW ESS D) Be) ey 
7L3843P 296-10176-5-ND _| Qurrent-Mode PWM Controller 80 60 45 rea ea foeeina a a Hea 
713844DR-8 296-10177-1-ND __| Qurrent-Mode PWM Controller 80. 60 45 icoeceaDw Fon mpaND aay AG ak 
113844DR-8 296-10177-2-ND —_| Ourrent-IMode PWM Controller 650.00/2,500 fieseeeo Seen So) AB Oey 
713844P 296-10178-5-ND —_| Qurrent-Mode PWM Controller 80 60 45 : d i 
TL3845DR-8 296-10179-1-ND Qurrent-Mode PWM Controller 80 60 45 UC2855BN 296-11196-5-ND Power Factor Pre-Regulator .. 9.78 881 7.81 
TL3845DR-8 296-10179-2-ND __| Ourrent-IMode PWM Controller 650.00/2,500 UC2856DW 296-11197-5-ND —_| Improved Qurrent-Mode 
TL3845P 296-10180-5:ND | Current-Mode PWM Controller 30 60 45 PWM Controller........ccccscseeeeeee 16-SOC 10.06 9.06 8.04 
TL5001ACD 296-2472-5-ND PWM Controller Grouit ........ 1:38) 1415! 192 UC2856N 296-11198-5-ND | Improved Qurrent-Mode 
TL5001ACDR 296-2472-1-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt Rang 1.38 115 92 PWM Controller........s.01sseeseeeenes 16-Dip 10.06 9.06 8.04 
TL5001ACDR 296-2472-2-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt Range... .8-SO1C 1495.00/2,500 UC2861DW 296-14061-5-ND _| Resonant-Mode Power Supply 
TL5001AIP 296-10203-5-ND__| PWM Cont. w/Wide Input Volt Range......8-Dip 1.38 115 92 Controller NEW... 9.44 7.56 6.38 
TL5007ACD 296-10204-5-ND _| PWM Cont. w/Wide Input Volt Rang 148 118 89 UC2864DW 296-11199-5-ND _| Power Supply Controller. 932 7.46 6.30 
715001CDR 296-1294-1-ND PWM Controller. 114 95 76 UC2872DW 296-11200-5-ND _| Lamp Ballast Controller... 576 461 3.89 
7.5001CDR 296-1294-2-ND PWM Controller. 1235,002,500 UC2875N 296-11201-5-ND__| Phase Shift PWM Controller 932 7.46 6.30 
TL50010P 296-10205-5-ND | PWM Cont. w/Wide Input Volt Rang 114 95.76 UC2879DW 296-11202-5-ND —_| Phase Shift PWM Controller... 7.22 5.78 4.88 
TL50010PSR 296-10206-1-ND___| PWM Cont. w/Wide Input Volt Rang 114.95 76 UC2879N 296-11203-5-ND _| Phase Shift PWM Controller 720 578 488 
TL50010PSR 296-10206-2-ND | PWM Cont. w/Wide Input Volt Rang 4010.00/2,000 UC2901D 296-11204-5-ND _| Isolated FB Generator... 556 4.45 3.46 
TL50011D 296-10214-5-ND | PWM Cont. w/Wide Input Volt Rang 114 95 76 UC2901N 296-11205-5-ND _| Isolated FB Generator 556 445 3.46 
TL50010D 296-10215-5-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt Range 1.32 110 .88 UC2901Q 296-11206-5-ND Isolated FB Generator 556 445 3.46 
abe Sata ee pelea . a uae S UC2903N 296-11207-5-ND __| Supply/Line Moritor.. 504 404 314 
: : : : UC2906N 296-11208-5-ND —_| Lead Acid Charge Management 16-Dip 536 429 3.34 
7L5002COR poe 02 1b 2 RD aa) PWM Controller... 1760.00/2,500 uce907DW 296-2499-5-ND —_| Load Share Controller ..... 16SOC 513 411 3.20 
TLG@SaIPWwR 296-10262-1-ND | HP Phase Lock Loop 2250808 20 UC3524ADW 296-11211-5-ND | Advanced Regulating PWM 16SOC 320 256 1.99 
TL@932IPWR 296-10262-2-ND _| HP Phase Locked Loop. 2550.00/2,000 ee 4 a : ‘ ; 
TIcoasslnNy 296-119075.ND | HP Phase Locked Loop nak eG UC3524AN 296-11212-5-ND _| Advanced Regulating PWM 16-Dip 3.20 256 1.99 
TL02934IPWR 296-10263-1-ND__| HP Single Phase Locked Loop. 236 189 «+147 UC3524D 296-11213-5-ND —_| Advanced Regulating PWM 16SOC 1.75 140 1.05 
TLOOs4IPWR 296-10263-2-ND _| HP Single Phase Locked Loop. 2678.00/2,000 UC3524N 296112155, ND) 9) Advanced Regulating PWM zis ead ilies 
TPS51001PW 296-2474-5-ND | 3-Channél PWM Controller .... 263 211 1.64 UC3525ADW ge py vogms) eguating FM. 2ik} ie ie. 
TPS43000PW 296-12403-5-ND | H-Frequenoy Synchronous UC3525AN 296-11216-5-ND | Regulating PWM 218 1.74 131 
PWM Controller... ceseseeceee 428 342 266 UC3525AQ 296-11217-5-ND _| Regulating PWM 218 1.74 131 
TPS54372PWP 296-13055-5-ND —_| 3A Output Synchronous UC3525BDW 296-2503-5-ND Regulating PWM. 419 335 261 
PWM Switcher ... 656 5.25 4.43 UC3525BN 296-11218-5-ND | Regulating PWM 419 335 261 
TPS54616PWPR 296-12288-1-ND | Synch.-Buck PWM 8847.08 5.97 UC3526ADW 296-11219-5-ND —_| Regulating PWM. AB ie) WS 
‘TPS54616PWPR 296-12288-2-ND | Synch.-Buck PWM Converter........28-HTSSOP 41050.00/2,000 UC3526AN 296-11220-5-ND | Regulating PWM 218 1.74 131 
TPS54910PWP. 296-13409-5-ND | 3V-4V Input, 9A Output, Synchronous UC3526DW 296-11221-5-ND _| Regulating PWM. 218 1.74 131 
PWM Switcher with Integrated UC3526N 296-11222-5-ND —_| Regulating PWM 218 174 1.31 
FETs (SWIFT™).........0--essse 28-HTSSOP 9.88 7.91 6.67 UC3527AN 296-11223-5-ND —_| Regulating PWM ... 331 265 2.06 
TPSS6100PWP 296-2475-5-ND ...28-HTSSOP 6.60 5.28 4.46 UC3527BN 296-2504-5-ND Regulating PWM ... 16-Dip 509 407 3.17 
ENS pe eea DSP Supply Controller... aul iar 623 Bee UC3572D 296-2506-5-ND Negative Output Ayback 238 190 1.43 
PS563 -2477- -HTSSOP 7. . . UC3572N 296-11224-5-ND _| Negative Output Ryback PWM. . ‘ 238 1.90 1.43 
UC2524A0DW ZCI S ISN i -16SOC | 3.92" 34 288 UC3573D 296-2507-5-ND _| Buck PWM Voltage Supply Regulator. .. 238 190 1.43 
Uc2524AN 296c1iIS2:5:NDIST| Advanced Regulating PWM . 16-Dip BRGC2E aaa UC3573N 296-11225-5-ND —_| Buck PWM Voltage Supply Regulator 238 190 1.43 
UC2525ADW 226711'153-5-ND I) Regulating PWM. SSAC 3.42 274 2.13 UC3625DW 296-11235-5-ND _| Brushless DC Motor Controller 884 7.08 597 
UC2525AN BOCAS 5 NDI | Regulating PWM yy ES ay UC3625N 296-11236-5-ND —_| Brushless DC Motor Controller. 884 7.08 597 
ieeADW pie eeres aging na Bae ean ee UC3637DW 296-2508-5-ND __| DCMotor Drive Controller... 576 461 3.89 
UC2526AN 296-11156-5-ND Regulating PWM... 297 238 185 UC3637N 296-11237-5-ND | DCMotor Drive Controller. 576 461 3.89 
UCBTID 306-2480-5-ND Negalive Output Flyback PWM. 3321.86 145 UC3638DW 296-2509-5-ND PWM Motor Controller ... 590 472 3.99 
UC2572N 296-11157-5-ND —_| Negative Output Ryback PWM............. 232 1.86 1.45 UC3638N 296-11238-5-ND | PWM Motor Controller 5.90 4.72 3.99 
UC2573N 296-11158-5-ND | Buck PWM Voltage Supply Regulator ....... 227 182 142 Uc3702N 296-11239-5-ND | Quad PWM Relay Driver. 3.92 314 244 
UC2625DW 296-11162-5-ND —_| Brushless DC Motor Controller ... 9.60 7.68 6.48 UC3705D 296-2511-5-ND High Speed Power Driver 464 371 289 
UC2637DW 296-2481-5-ND DC Motor Switch-Mode Controller. 654 5.24 4.42 UC3705N 296-11240-5-ND _| High Speed Power Driver 464 371 289 
UC2637N 296-11163-5-ND DC Motor Switch-Mode Controller 654 5.24 4.42 UC3705T 296-11241-5-ND High Speed Power Driver 464 3.71 289 
UC2638DW 296-2482-5-ND PWM Motor Controller . 692 554 4.68 UC3706DW 296-2512-5-ND Dual Output Driver... 464 371 289 
uc2702D 296-2483-5-ND Quad PWM Relay Driver 434 3.48 271 UC3707DW 296-2513-5-ND Dual Channel Power Driver 513 411 3.20 
uCc2705D 296-2484-5-ND High Speed Power Driver . 513 411 3.20 UC3707N 296-11243-5-ND _| Dual Channel Power Driver... 513 4.11 3.20 
UC2705N 296-11164-5-ND _| High Speed Power Driver. 513 411 3.20 (Continued) 
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blk Digi-Key Price Each Ble Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
UC3708DW 296-2514-5-ND Dual Non-Inverting Power Driver. . 5.58 447 377 UC3902N 296-11341-5-ND | Load Share Controller .. 374 299 2.33 
UC3708N 296-12120-5-ND —_| Dual Non-Inverting Power Driver ... 558 447 3.77 UC3907DW 296-2530-5-ND Load Share Controller .. 4.23 339 264 
UC3638Q 296-13056-5-ND —_| Advanced PWM Motor Controller ... 590 472 3.99 UC3907N 296-11344-5-ND | Load Share Controller ...........00ccee 4.23 339 264 
UC3708NE 296-11244-5-ND | Dual Non-Inverting Power Driver 5.58 447 377 UOC28C40D 296-13429-5-ND —_| UVLO7.0V/6.6V, BiCVIOS Low Power 
UC3823ADW 296-2515-5-ND High Speed PWM Controller 8.84 7.08 5.97 Qurrrent-Mode PWM Controller......... 8-SOC 233 1.86 1.40 
UC3823AN 296-11261-5-ND High Speed PWM Controller. 8.84 7.08 5.97 Uoce8C40DGK 296-12570-5-ND UVLO7.0V/6.6V, BiOMOS Low Power 
UC3823BN 296-11262-5-ND —_| High Speed PWM Controller. 881 7.94 7.04 Qurrent-Mode PWM Controller........ 8MSCP 233 1.86 1.40 
UC3823DW 296-11263-5-ND —_| High Speed PWM Controller 297 238 1.85 UOC28C40P 296-12571-5-ND —_| UVLO7.0V/6.6V, BICVIOS Low Power 
UC3823Q 296-11264-5-ND | High Speed PWM Controller .. 297 238 1.85 Qurrent-Mode PWM Controller........... 8Dip 233 1.86 1.40 
UC3823BDW 296-2516-5-ND High Speed PWM Controller... 881 7.94 7.04 UOC28CA1D 296-13430-5-ND —_ | UVLO7.0V/6.6V, BiGVIOS Low Power 
UC3824DW 296-11265-5-ND __ | High Speed PWM Controller 818 655 553 Current: Mode PAM Gontrolletss.ssasés easel 285) NES Ne) 
UC3824N 296-11266-5-ND High Speed PWM Controller. 8.18 6.55 553 U0C28041 DGK 296-12572-5-ND UVLO7.0V/6.6V, BiOMOS Low Power 
UC3825ADW 296-2517-5-ND High Speed PWM Controller 5.36 4.29 3.34 Ourrent-Mode PWM Controller.......- 8-MSOP 2.33 1.86 1.40 
UC3825AN 296-11267-5-ND —_| High Speed PWM Controller. 5.36 4.29 3.34 UOC28CH1P 296-12573-5-ND —_| UVLO7.0V/6.6V, BiOMOS Low Power 
UC3825AQ 296-11268-5-ND _| High Speed PWM Controller 5.36 429 3.34 ae Be aren MORN Tass foo baa sees 8Dip 233 1.86 1.40 
UC3825BDW 296-2518-5-ND __| High Speed PWM Controller... 924 7.40 6.24 ee SIS oe CA PaAl Cote  _a-scic eee meG 
UC3825BN 296-11269-5-ND | High Speed PWM Controller. Oeameomce4, | ___  _ | NO A esnnseee : g d 
UC3825DW 296-11270-5-ND —_| High Speed PWM Controller 297 238 1.85 UOC28C42DGK 296-12291-5-ND | UVLO 14.5/9.0V, BIOMOS Low Power 
UC3825N 296-11271-5-ND | High Speed PWM Controller. 297 238 1.85 Qurrent-Mode PWM Controller........ 8MSOP 2.33 1.86 1.40 
UC3827DW-1 296-2519-5-ND Buck, Qurrent Fed PWM Controller.....24SQ1C 848 7.64 6.77 Uoc28CA2P 296-13432-5-ND | UVLO 14.5/9.0V, BIOMOS Low Power 
UC3827DW.2 296-252 Qurrent-Mode PWM Controller........... 8Dip 233 1.86 1.40 
é pga em CUS Voltage Fed PAM Controller... UOC28C43D 296-13433-5-ND | UVLO8.4V/7.6V, BICMOS Low Power 
UC3827N-1 296-2521-5-ND Buck, Current Fed PWM Controller Raat 4 
UC3827N-2 296-2522-5-ND —_| Buck, Voltage Fed PWM Controller Curent: Mode PAM Goitrollet sts. paced 285) iN3 ile 
UC3834N 296-11275-5ND _| High Effi a UOC28C43DGK 296-12292-5-ND —_| UVLO8.4V/7.6V, BIQVIOS Low Power 
ig iciency Linear Regulator .. 
UC3835N 296-2523-5-ND High Eff Qurrent-Mode PWM Controller........ 8MSOP 2.33 1.86 1.40 
ig iciency Regulator Controller 
UOc28043P 296-13434-5-ND —_| UVLO8.4V/7.6V, BICVIOS Low Power 
UC3836D 296-2524-5-ND High Efficiency Regulator Controller . Qurrent-Mode PWM Controller........... 8Dip 233 1.86 1.40 
UC3836N 296-11276-5-ND High Efficiency Regulator Controller U0C28C44D 296-13435-5-ND UVLO 14.5V/9.0V, BiIOMOS Low Power 
Uc3841N Prog., Off-Line, PWM Controller Qurrent-Mode PWM Controller... 8SOC 233 1.86 1.40 
beeioang Bee OCP Coo. UOC2BO14DGK 296-125745-ND | UVLO14.5V/9.0V, BICVIOS Low Power 
— Qurrent-Mode PWM Controller........ 8MSOP 233 1.86 1.40 
UC3842ADW 296-13426-5-ND | Gurrent-Mode PWM Controller . . UCC28C44P 296-12575-5-ND —_| UVLO 14.5V/9.0V, BICMOS Low Power 
UC3842AN 296-11280-5-ND —_| Qurrent-Mode PWM Controller Qurrent-Mode PWM Controller........... 8Dip 233 186 1.40 
UC3842D 296-13427- Qurrent-Mode PWM Controller UOC28C45D 296-12576-5-ND | UVLO8.4W/7.6V, BiCVICS Low Power 
UC3842D8 296-11281- Qurrent-Mode PWM Controller . Qurrent-Mode PWM Controller......... 8SOC 233 1.86 1.40 
DsaseN Eeeaebe cE Current-Mode PWM Controller .. UOC2BCASDGK 296-12293-5-ND | UVLO8.4V/7.6V, BiOVIOS Low Power 
UC3843AD 296-11283-5-ND | Qurrent-Mode PWM Controller Qurrent-Mode PWM Controller........ 8MSOP 233 1.86 1.40 
UC3843AD8 Qurrent-Mode PWM Controller . UOC28C45P 296-13436-5-ND | UVLO8.4W/7.6V, BiCVIOS Low Power 
UC3843AN 296-11285-5-ND Qurrent-Mode PWM Controller . . Current-Mode PWM Controller........... 8-Dip 233 1.86 1.40 
UC3843D 296-11286-5-ND | Qurrent-Mode PWM Controller UCc38C40D 296-13832-5-ND —_| BICMOS Low-Power Qurrent-Mode 
UC3843D8 296-11287- Qurrent-Mode PWM Controller PWM Controller NEW!...........0.00+ 8SOC 213 170 1.28 
UC3843N 296-11288- Qurrrent-Mode PWM Controller UOC38C40DGK 296-13833-5-ND —_| BICVICS Low-Power Currrent-Mode 
UC3844AD 296-11289- Qurrent-Mode PWM Controller PWM Controller NEWE..........2..5. 8MSCP) 213 1.70 1.28 
UC3844AD8 296-11290- Qurrent-Mode PWM Controller . UOC38C40P 296-13834-5-ND —_| BICVIOS Low-Power Qurrent-Mode 
UC3844AN 296-11291- Qurrrent-Mode PWM Controller PWM Controller NEWI..........00000++ 8Dip 213 1.70 1.28 
UC3844D 296-11292-5-ND __| Qurrent-Mode PWM Controller UCC38C41D 296-13835-5-ND —_| BICMOS Low-Power Qurrent-Mode 
UC3844D8. 296-11293-5-ND Qurrent-Mode PWM Controller . PWM Controller NEW/I................ 8-SOC 213 1.70 1.28 
UC3844N 296-11294-5-ND | Qurrent-Mode PWM Controller UOC38C41DGK 296-13836-5-ND —_| BICVIOS Low-Power Ourrent-Mode 
UC3845AD 296-11295- Qurrent-Mode PWM Controller .. PWM Controller NEWE.............++ 8MSOP 213 1.70 1.28 
UC3845AD8 296-11296-5-ND | Qurrent-Mode PWM Controller . UCC38C41P 296-13837-5-ND —_| BICMOS Low-Power Qurrent-Mode 
UC3845AN 296-11297-5-ND _| Qurrent-Mode PWM Controller PWM Controller NEWI..........0000++ 8Dip 213 1.70 1.28 
UC3845D 2906-11298. Current-Mode PWM Controller .. UOC38C42D 296-13838-5-ND —_| BICMOS Low-Power Qurrent-Mode 
UC3845D8 296-11299-5-ND Qurrent-Mode PWM Controller . PWM Controller NEWI................ 8-SOC 213 1.70 1.28 
UC3846DW 296-11300-5-ND | Qurrent-Mode PWM Controller UOC38C42DGK 296-13839-5-ND —_| BICVIOS Low-Power Ourrent-Mode 
UC3846N 296-11301- Qurrent-Mode PWM Controller PWM Controller NEWE..........2..5+ 8MSOP 213 1.70 1.28 
UC3847DW 296-11302- Qurrent-Mode PWM Controller .. uocs8c42P 296-13840-5-ND —_| BICMOS Low-Power Qurrent-Mode 
UC3847N 2396-11303: Current: Mode PWM Controller... PWM Controller NEWI..........000000+ 8Dip 213 1.70 1.28 
UC3848DW 296-11304-5-ND | Avg. urrent-Mode PWM Controller UOC38C43D 296-12253-5-ND | UVLO8.4V/7.6V, BiOMOS Low Power 
UC3849DW 296-2525-5-ND Secondary-Side Qurrent-Mode Qurrent-Mode PWM Controller......... 8-SOC 213 1.70 1.28 
Controller .. UOC38C43DGK 296-13841-5-ND BiQVIOS Low-Power Qurrent-Mode 
UC3851N 296-11305-5-ND _| Programmable PWM Controller NEWE.. 213 1.70 1.28 
PWM Controller. UOC38C43P 296-13441-5-ND —_| UVLO8.4V/7.6V, BIOVICS Li et 
7 77 Qurrent-Mode PWM Controller........... 8-Dip 213 1.70 1.28 
on ee pee oe ee uoc38C44D 296-13842-5-ND —_| BQVIOS Low-Power Gurrent-Mode 
UC3852N 296-11307-5-ND Power Factor Pre-Regulator . . PWM Controller NEW!. BSAC 213 170 128 
UC3853D 296-11308-5-ND —_| Power Factor Pre-Regulator - earls EEE eooeaaes : 2 Z : 
UC3853N 296-11309-5-ND _| Power Factor Pre-Regulator UOC38C44DGK 296-13843-5-ND —_| BICVIOS Low-Power Ourrent-Mode 
UC3854ADW 296-2526-5-ND Power Factor Pre-Regulator. .. PWM Controller NEWE.............. 8MSOP 213 1.70 1.28 
UOC38C44P 296-13442-5-ND | UVLO 14.5V/9.0V, BICVIOS Low Power 
UC3854AN 296-11310-5-ND Power Factor Pre-Regulator 
Qurrent-Mode PWM Controller........... 8-Dip 213 1.70 1.28 
UC3854BDW 296-2527-5-ND Power Factor Pre-Regulator 
UCC2580D-1 296-11374-5-ND —_| Single Ended Active 
UC3854BN 296-11311-5-ND Power Factor Pre-Regulator lamp/Reset PWM 16SOC 4.50 360 280 
UC3854DW 296-11312- Power Factor Pre-Regulator............16-SOC = 2.18 1.74 1.3100 [| ———————n - — = 
% 5 -| UO0C38C45D 296-13844-5-ND BiOQVIOS Low-Power Qurrent-Mode 
UC3854N 296-11313-5-ND Power Factor Pre-Regulator 
PWM Controller NEW! 213 1.70 1.28 
UC3855ADW 296-2528-5-ND_ Power Factor Pre-Regulator UOC38C45DGK 296-13845-5-ND BiCMOS Low-Power Current- 
UC3855AN 296-11314-5-ND Power Factor Pre-Regulator PWM Controller NEW! 8MSOP 213 1.70 1.28 
peeeaorile eam) Foner Factor Pre-Reguiator UOCRECASP 296-13846-5-ND | BIOMIOS Low-Power Qurrent-Mode anaes 
UC3855BN 296-11315-5-ND Power Factor Pre-Regulator PWM Controller NEW! 213 1.70 1.28 
UC3856DW 296-11316-5-ND _| Qurrent-Mode PWM Controller Os - - : : 
B0D-2 296-11375-5-ND _| Single Ended Active 
UC3856N 296-11317-5-ND | Ourrent-Mode PWM Oontroller........... Clamp/Reset PWM 450 360 280 
UC3861DW 296-14332-5-ND | Resonant-Mode Powe Supply UCC2580D-3 296-11376-5-ND —_| Single Ended Active 
Controller NEW!.......0...ccceceee 16-SOC 550 440 372 Clamp/Reset PWM... 450 360 280 
UC3861N 296-11318-5-ND pcr ae Power Supply 1a aah Aa ae JOC2580D-4 296-11377-5-ND Single Ended Active 
WONG canbe cuceiaeedsanbivecdeaacs -Dip . f . Clamp/Reset PWM 450 360 280 
UC3862N 296-11319-5-ND _| Resonant-Mode Power Supply ' UOC2580N-1 296-11378-5-ND —_| Single Ended Active 
OOMMOUE i503 sasrenieess anncnseaeasawen, 16-Dip 550 440 3.72 Ciamp/Reset PWM 450 3.60 2.80 
UC3863N 296-11320-5-ND pact Mode Power Supply cy win AD UOC2580N-2 296-11671-5-ND —_| Single Ended Active 
WMPOU SE, cccteas a cccaetbeddaeenertneean -Dip . : . Clamp/Reset PWM 450 360 280 
UC3864DW 296-11321-5-ND la oe Power Supply 1esac EEE UOC2580N-3 296-11672-5-ND —_| Single Ended Active 
NMOS os ksatinaeesvaaeanned ees cas | .! u . Qamp/Reset PWM... 450 3.60 2.80 
UC3864N 296-11322-5-ND econ Mode Power Supply UOC2580N-4 296-11673-5-ND _| Single Ended Active 
FUTONS 2.2. 0sdnckceteerioanioenenddaen Qamp/Reset PWM 450 3.60 2.80 
UC3865N 296-11323-5-ND _| Resonant-Mode Power Supply U0C2581D 296-11379-5-ND —_| Micropower Voltage Mode PWM . 4.07 3.26 2.54 
ODMUTON GT 25 cesteds cates danciveanas tees U0C2583D 296-12392-5-ND —_| Switch Mode Secondary 
UC3867N 296-11324-5-ND Resonant-Mode Power Supply Side Post Regulator.............:...0++ 407 3.26 254 
Controller... sissies UOC2583N 296-12115-5-ND —_| Switch Mode Secondary 
UC3868N 296-11325-5-ND Resonant-Mode Power Supply Side Post Reguldfor.........s0.sseseceee 552 442 3.73 
Controller U0Cc2800D 296-11380-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM . 349 279 217 
UC3875DWP 296-11331-5-ND _| Phase Shift Resonant Controller. UOC2800N 296-11381-5-ND —_| LP BIQVIOS Current-Mode PWM . 349 279 217 
UC3875N Phase Shift Resonant Controller. U0c2801D 296-11382-5-ND _| LP BICMOS Ourrrent-Mode PWM . 349 279 217 
UC3876N Phase Shift Resonant Controller. U0C2801N 296-11383-5-ND LP BICMOS Current-Mode PWM . 3.49 279 217 
UC3879DW Phase Shift Resonant Controller. u0c2802D 296-11384-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM . 349 279 217 
UC3879N 296-11335-5-ND _| Phase Shift Resonant Controller. UOC2802N 296-11385-5-ND —_| LP BICMOS Current-Mode PWM . 349 279 217 
UC3886D 296-11336-5-ND | Qurrent-Mode PWM Controller UOC2803D 296-11386-5-ND | LP BICMOS Currrent-Mode PWM . 3.22 258 2.01 
UC3886N 296-11337-5-ND | Qurrent-Mode PWM Controller UCC2803N 296-11387-5-ND _| LP BIOMOS Ourrent-Mode PWM . 349 279 217 
Uc3902D Load Share Controller. (Continued) 
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ale Digi-Key Price Each ELE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
U0C2804D 296-11388-5-ND | LP BICMOS Ourrent-Mode PWM .. 322 258 201 UOC3803N 296-11466-5-ND —_| Low Power BiCMOS 
UOC2804N 296-11389-5-ND _| LP BIOMOS Ourrent-Mode PWM .. 3.22 258 201 Qurrent-Mode PWM. 241 193 1.50 
UOC2805D 296-11390-5-ND | LP BIGMO6 Ourrent-Mode PWM .. 349. 279 217 UOc3803PW 296-11467-5-ND | Low Power BiCMOS 
UOC2805N 296-11675-5-ND —_| LP BiOVIOS Current-Mode PWM 349 279 217 Qurrent-Mode PWM 1.57 
UOC2805PW 296-13532-5-ND —_| LP BiOVIOS Current-Mode PWM... 358 287 2.23 U0C3804D 296-11468-5-ND _| LP BIOMOS Qurrent-Mode PWM . 1.50 
Uom@s806DW 296-11391-5-ND —_| Low Power, Dual Output, UOC3804N 296-11469-5-ND | LP BICMOS Qurrent-Mode PWM . 1.50 
Ourrent-Mode PWM. .....+.1+1+sies 9.20 7.36 6.21 UOC3804PW 296-11470-5-ND | LP BIQVIOS Current-Mode PWM . 1.57 
UCC2806M 296-11676-5-ND —_| Low Power, Dual-Output, UOC3805D 296-11471-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM . 1.50 
Qurrent-Mode PWM.........0:0sc 920 7.36 6.21 UOC3805N 296-11472-5-ND | LP BIQMIOS Current-Mode PWM . 1.50 
UOC2806PW 296-12393-5-ND a sag mr rape ' Be) eS GR U0C3805PW 296-11473-5-ND LP BICVIOS Current-Mode PWM 1.57 
irrent-Mode PWM rower .. 1 Fr ) = 
UOC2807D-1 296-11393-5-ND __| Programmable Duty Oycle PWM 8SOC 407 326 254 EOCaBOBENY Poet eee LD Bahia rig Ales 
U0C2807D-2 296-2533-5-ND Programmable Max-Duty PWM . 407 326 254 UOC3806N 296-11475-5-ND | LowPowerDud Cutptt = . 
U0C2807D-3 296-11678-5-ND —_| Programmable Max-Duty PWM. 407 326 254 Qurrrent-Mode PWM ...-.--..cccscccee- 499 
UOC2807N-2 296-11394-5-ND —_| Programmable Duty Qycle PWM. 407 3.26 254 U0C3806Q 296-11476-5-ND | Low Power Dual Output 
UOC2808AD-1 296-11395-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM . 270 216 1.68 Curent-Mode PWM 499 
UOC2808AD-2 296-11396-5-ND _| LP Qurrent-Mode Push/Pull PWM . 270 216 1.68 SoD STNG SAD GEER OHIG : 
UOC2808AN1 296-11397-5-ND | LP Ourrent-Mode Push/Pull PWM. 270 216 1.68 ree ae Og: Duly Gree Ev Controls, oe 
UCC3807D-2 296-2542-5-ND Prog. Duty Qycle PWM Controller 234 
UOC2808AN-2 296-11398-5-ND | LP Qurrent-Mode Push/Pull PWM . 270 216 1.68 uocs807D-3 BREE BENG) Pron, Duty Orde PAM Control Beal 
UOC2808APW-1 296-11679-5-ND —_| Current-Mode Push/Pull PWM 270 216 1.68 Gene ea 0g. Duty Qyole rated ; 
UOC2B08APW-2 296-11680-5-ND | Current-Mode Push/Pull PWM 270 216 1.68 UOcasO7N-1 2IGTIA77-5,ND) | Prog. Duty Cycle PWM Controller Bee 
UOC2808D-1 296-2534-5-ND _| Qurrent-Mode Push/Pull PWM... 270 216 1.68 UOC3B07N-2 296-11478-S-ND _| Prog. Duty Qycle PWM Controller aes 
UCG2808D-2 296-2535-5-ND Qurrent-Mode Push/Pull PWM 270 216 168 U0C3807N-3 296-11479-S-ND —_| Prog. Duty Oycle PWM Controller 2.34 
UCC2808N-1 296-11399-5-ND | LP Qurrent-Mode Push/Pull PWM . 270 216 1.68 UOC3808AD-1 296-11480-S-ND | LP Qurrent-Mode Pusty/Pull PWM .. 1.60 
UOC2808N-2 296-11400-5-ND | LP Qurrent-Mode Push/Pull PWM . 270 216 1.68 UOC3808AD-2 296-11481-S-ND | LP Qurrent-Mode Push/Pull PWM 1.60 
UOC2809D-1 296-11401-5-ND _| Economy Primary Side Controller. . 208 166 1.25 UOC3808AN-1 296-13439-5-ND | LP Qurrent-Mode Push/Pull PWM 1.60 
UOC2809D-2 296-11681-5-ND _| Primary Side Controller 2.08 1.66 1.25 UOC3808AN-2 296-11482-5-ND__| LP Qurrent-Mode Push/Pull PWM 1.60 
UOC2809P-1 296-11402-5-ND Economy Primary Side Controller . 208 166 1.25 UOC3808APW-1 296-11684-5-ND | LP Qurrent-Mode Push/Pull PWM 1.60 
Uoc2809P-2 296-11403-5-ND —_| Economy Primary Side Controller . 2.08 166 1.25 UOC3808APW-2 296-11685-5-ND | LP Qurrent-Mode Push/Pull PWM 1.60 
U0C2810DW 296-2536-5-ND Dual Channel Synchronous UOC3808D-1 296-2544-5-ND LP Qurrent-Mode Push/Pull PWM .. 1.60 
Qurrent-Mode PWM.......0.cc0ccc0 616 493 4.16 UCC3808D-2 296-2545-5-ND LP Qurrent-Mode Push/Pull PWM .. 1.60 
UOC2810N 296-11404-5-ND | Dual Channel Synchronous UOC3808N-1 296-11483-5-ND | LP Qurrent-Mode PustyPull PWM 1.60 
Qurrent-Mode PWM 616 4.93 4.16 UOC3808N-2 296-11484-5-ND | LP Ourrent-Mode Push/Pull PWM 1.60 
U0C2813D-0 296-11682-5-ND —_| LP BiOVICS Current-Mode PWM 266 213 1.66 UCC3809D-1 296-11485-5-ND | Economy Primary Side Controller. 1.13 
U0C2813D-1 296-11405-5-ND | LP BiQMIOS Qurrent-Mode PWM 266 213 1.66 UOC3809D-2 296-11486-5-ND | Economy Primary Side Controller. 1.13 
U0C2813D-2 296-11406-5-ND | LP BiQMOS Qurrent-Mode PWM 266 213 1.66 UOC3809N-1 296-11487-5-ND _| Economy Primary Side Controller 1.13 
U0C2813D-3 296-11407-5-ND —_| LP BiOVICS Current-Mode PWM 266 213 1.66 UCC3809N-2 296-11488-5-ND _| Economy Primary Side Controller 1.13 
U0C2813D-4 296-11408-5-ND _| LP BiOMIOS Current-Mode PWM. .. 266 213 1.66 UO03809P-1 296-11489-5-ND | Economy Primary Side Controller 143 
U0C2813D-5 296-11409-5-ND LP BiQVIOS Current-Mode PWM... . 266 213 1.66 UOC3809P-2 296-13440-5-ND Economy Primary Side Controller 1.13 
UO@813N-0 296-12055-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM 266 213 1.66 UOC3809PW-1 296-11490-5-ND —_| Economy Primary Side Controller. 1.13 
U0C2813N-1 296-12056-5-ND —_| LP BiOVIOS Qurrent-Mode PWM 266 213 1.66 UOC3809PW-2 296-12395-5-ND | Economy Primary Side Controller. 1.13 
UOC2813N-2 296-12057-5-ND —_| LP BiOVIOS Current-Mode PWM .. 266 213 1.66 U0C3810DW 296-2546-5-ND 2-Channal Sync. Current-Mode PWM 229 
UOC2813N-4 296-12058-5-ND _| LP BiOMIOS Current-Mode PWM .. 266 213 1.66 ; ; 
- UOC3810N 296-11491-5-ND | 2-Channel Sync. Current-Mode PWM . 367 294 2.29 
UOC2813N-5 296-12059-5-ND —_| LP BiOVIOS Current-Mode PWM 266 213 1.66 
: UCC3813D-0 296-11492-5-ND | LP BICMOS Qurrent-Mode PWM . 1.75 140 1.05 
UOC2813PW-0 296-12060-5-ND —_| LP BiOVICS Current-Mode PWM 266 213 1.66 U0C3813D-1 296-11403-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM 175 140 108 
U0C2813PW-1 296-12061-5-ND —_| LP BiOVIOS Current-Mode PWM 266 213 1.66 uoo3e1 ; : : 
: 3D-2 296-11494-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM . 1.75 140 1.05 
UOC2813PW-2 296-12062-5-ND —_| LP BiOVICS Current-Mode PWM 266 213 1.66 
UOC2B13PW-3 296-12063-5-ND__| LP BiCMOS Ourrent-Mode PWM 266 213 1.66 ponies aca Seattle LP BIOMOS Ourrent-Mode PAM L205 ee SOE OS 
UCCEB1SPW-4 296-12064-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM, 266 213 1.66 teres SS, RRR pehinena iit ths aw) ng 
UOC2813PW-5 296-12065-5-ND —_| LP BiCMOS Qurrent-Mode PWM 266 213 1.66 Peele IAG 7-3: ND) LP BIOMCS Current-Mode PWM . 1.75 1.40 1.05 
uoce817D 296-11410-5-ND —_| Power Factor Pre-Regulator 248 198 1.54 omer ato Pera eey eam Ce BICMOS Curent: Mode PWM . Nes ed ee 
uoc817DW 296-11411-5-ND__| Power Factor Pre-Regulator 248 198 154 UCC3813N-1 296-11499-5-ND | LP BIOMIOS Current-Mode PWM . 1.75 140 1.05 
uoces1sD 296-13428-5-ND _| BICVICS Power Factor Pre-Regulator. 248 198 1.54 WOCSSI9N-2 petal SOU. NOREE| LP BICMOS Qurrent-Mode PWM . Unis Ne) Mee 
U0C2818DW 296-11412-5-ND —_| BICMOS Power Factor Pre-Regulator. 248 198 1.54 UOC3813N-3 296-11501-5-ND —_| LP BIOVIOS Ourrrent-Mode PWM . 1.75 140 1.05 
U0C2819D 296-12537-5-ND —_| BICMOS Power Factor Pre-Regulator. 248 198 1.54 UCC3813N-4 296-11502-5-ND | LP BIQVIOS Current-Mode PWM . 1.75 140 1.05 
UOC2819N 296-12538-5-ND —_| BICVIOS Power Factor Pre-Regulator ....16-Dip 248 198 1.54 UCC3813N-5 296-11503-5-ND | LP BIQMIOS Current-Mode PWM . 1.75 1.40 1.05 
UOC2895DW 296-2537-5-ND BiOMIOS Advanced Phase Shift U0C3813PW-0 296-11504-5-ND | LP BIQVIOS Current-Mode PWM . 1.75 1.40 1.05 
Resonant Controller..........ssecs: 20-SOC 9.32 7.46 6.30 UOC3813PW-1 296-11505-5-ND __| LP BIQMIOS Current-Mode PWM . 1.75 1.40 1.05 
UOC2895N 296-11418-5-ND | BIVIOS Advanced Phase Shift UOC3813PW-2 296-11506-5-ND —_| LP BIQVIOS Current-Mode PWM . 1.75 1.40 1.05 
Resonant Controller.............000000++ 20-Dip 9.32 7.46 6.30 U0C3813PW-3 296-11507-5-ND LP BICVIOS Current-Mode PWM . 1.75 140 1.05 
UOC2895PW 296-11419-5-ND —_| BICMOS Advanced Phase Shift UOC3813PW-4 296-11508-5-ND | LP BICMOS Qurrent-Mode PWM . 175 1.40 1.05 
Resonant Controller: 9.42 7.54 6.36 U0C3813PW-5 296-11509-5-ND | LP BICMOS Qurrent-Mode PWM . 175 1.40 1.05 
UOC2960D 296-11421-5-ND _| Primary Side Startup Controller. 279 224 1.74 U0c3817D 296-2547-5-ND Power Factor Pre-Regulator .. 230 184 143 
UOCc2960P 296-11422-5-ND | Primary Side Startup Controller... 279 224 1.74 UOc3817DW 296-11510-5-ND | Power Factor Pre- Regulator ey Te 
U0C2961D 296-11423-5-ND __| Adv. Primary Side Startup Controller . 299 240 1.87 
i UCC3817N 296-11512-5-ND | Power Factor Pre-Regulator ... 230 1.84 1.43 
UOC2961N 296-11424-5-ND __| Adv. Primary Side Startup Controller... 299 240 1.87 
vocea75PW DOR IGAS7ZELND | Multi-Tooclgy Pleacclectric U0C3818D 296-11513-5-ND | Power Factor Pre-Regulator . 230 1.84 1.43 
THE tie Galilee aes au OF UCC3818DW 296-11514-5-ND | Power Factor Pre-Regulator . 230 1.84 1.43 
: : é : : U0C3818N 296-11515-5-ND _| Power Factor Pre-Regulator ... 230 1.84 1.43 
UOC2976PW 296-12539-5-ND | 3-13.5V Multi- Topology 
Texstonines Oonttolletsssscccescend 396 347 247 U0C3837D 296-2548-5-ND N-FET Supply Controller .........s.see+ 394 315 2.45 
UCC2977PW 296-12540-5-ND | 3-13.5V Multi- Topology UO0C3839D 296-11516-5-ND preter Average Qurrent am BaP ase 
Transformer Controller . 396 317 247 fe OUMIONET tind seebetdnnnhhinised : 2 : 
UOC3580D-1 296-11436-5-ND _| Active Gamp/Reset PWM 4.82 3.86 3.00 UOC3839N 296-11517-5-ND —_| Secondary Side Average Current 
UCC3580D-2 296-11437-5-ND __| Active Camp/Reset PWM 482 386 3.00 Mode Controller: 3.58 287 2.23 
UCC3580D-3 296-11438-5-ND | Active amp/Reset PWM 482 386 3.00 UOC3884D 296-2551-5-ND urrrent-Mode PWM Controller . 3.24 260 2.02 
UOC3580D-4 296-11439-5-ND —_| Active Camp/Reset PWM .. 482 386 3.00 UOC3884N 296-11530-5-ND | Qurrent-Mode PWM Controller. 3.24 260 2.02 
UOC3580N-1 296-11440-5-ND —_| Active Camp/Reset PWM ... 482 386 3.00 UOC3888D 296-11531-5-ND —_| Off-Line Power Supply Controller . 205 1.64 1.23 
UOC3580N-2 296-11441-5-ND _| Active Qamp/Reset PWM 482 386 3.00 UCC3888N 296-11532-5-ND | Cif-Line Power Supply Controller. 205 164 1.23 
UCC3580N-3 296-11442-5-ND Active Camp/Reset PWM 482 386 3.00 Uoc3889D 296-11533-5-ND Off-Line Power Supply Controller. Ul ese alee? 
UOC3580N-4 296-11443-5-ND —_| Active Camp/Reset PWM .. 482 386 3.00 UOC3889N 296-11534-5-ND | Cif-Line Power Supply Controller. 195 1.56 1.17 
UCC3581D 296-11444-5-ND —_| Micropower Voltage Mode 344 276 2.15 UOC3895DW 296-2552-5-ND Phase Shift PWM Controller. 778 623 5.26 
U0C3581N 296-11445-5-ND —_| Micropower Voltage Mode PWM. . 344 276 215 UOC3895N 296-11538-5-ND —_| Phase Shift PWM Controller 7.78 6.23 5.26 
UCC3583D 296-11446-5-ND —_| Switch Mode Secondary Side UOC3895PW 296-11686-5-ND | Phase Shift PWM Controller. 788 631 5.32 
Post Regulator ............-ssee 4.28 342 266 U003895Q 296-11539-5-ND _| Phase Shift PWM Controller . 7.78 6.23 5.26 
U0C3583N 296-11447-5-ND Switch Mode Secondary Side U0C3960D 296-11561-5-ND Primary Side Startup Controller. 254 2.04 1.59 
Post Regulator..............-s00cseeees 14Dip 428 342 266 UOc3960P 296-11562-5-ND _| Primary Side Startup Controller .. .8Dip 254 204 1.59 
UOC3588D 296-2540-5-ND eee en ee etiput BiQVi0s 1esoc Wee U0C3961D 296-11563-5-ND —_| Adv. Primary Side Startup Controller...14-SOC 2.77. 2.22 1.73 
jet Supply Controller .........+...+ " : . 2 UOC3961N 296-11 ND | Adv. Pri i : : 
UOc3588PW 296-13438-5-ND Spon Sipy Cole BiOMIOS ’ Ag RED am UOC25701D a Seas Iaherodd Vitege Mags PAM a4 aS = 
UOC3626DW 296-11452-5-ND _| Brushless DC Motor Controller 920 828 7.35 eae PE poe Vo Mone van: Bel oe 
age-Mode PWM . 5.70 456 3.85 
UOC3626PW 296-11453-5-ND —_| Brushless DC Motor Controller . . 928 836 7.41 
UCC3800D 296-11457-5-ND | LP BICMOS Qurrent-Mode PWM 241 1.93 1.50 ee penta (oveCad Voltage- Mode PWM . ee meee 
BOON 296-11458-5-ND | LP BIGMIOS Current-Mode PWM 241 193 150 U0C25702N 296-11366-5-ND | Advanced Voltage-Mode PWM . 560 448 3.78 
ho ee ; é : U0C25702PW. 296-11367-5-ND _| Advanced Voltage-Mode PWM . 570 456 3.85 
UOC3800PW 296-11459-5-ND —_| Low Power BIOMOS 
Qurrent-Mode PWM............2..068 252 202 1.57 U0C25705D 296-11368-5-ND High Speed Voltage-Mode PWM 2438 195 1.52 
z 5 UOC25705DGK 296-12175-5-ND | High Voltage-Mode PWM . 243 195 1.52 
U0C3801D 296-11460-5-ND | LP BICMO6 Ourrent-Mode PWM .. 241 193 1.50 9 ag 
UCC3801N 296-11461-5-ND | LP BIOMOS Qurrent-Mode PWM .. 241 1.93 150 Uoces705P 296-11369-S-ND _| High Speed Voltage Mode PWM. . 243° 1.95 1.52 
U0C3801PW 296-11462-5-ND __| Low Power BICVIOS UOC25706D 296-11370-5-ND —_| High Speed Voltage-Mode PWM... 243 195 1.52 
Current-Mode PWM 252 202 157 UOC25706DGK 296-11371-5-ND _| High Speed Voltage-Mode PWM . 243 1.95 1.52 
UCC3802D 296-11463-5-ND _| LP BIOMOS Qurrrent-Mode PWM 241 1.93 150 U0C25706P 296-12114-5-ND | High Speed Voltage-Mode PWM... 243° 1.95 1.52 
UOC3802N 296-11464-5-ND LP BIOMOS Current-Mode PWM .. 241 1.93 1.50 U0c28050D 296-13708-5-ND Transition Mode PFC Controller... 1.70 1.36 1.02 
UCC3802PW 296-11465-5-ND Low Power BIOMOS Uoc28050P 296-13709-5-ND Transition Mode PFC Controller .. os cle SomenO2 
Qurrent-Mode PWM.........00:s00 252 202 157 uoc28083D 296-13676-5-ND | Current Mode Push Pull PWM Controller 
U0C3803D 296-12195-5-ND —_| Low Power BiOVIOS with Prog. Slope Compensetion......... 8SOC 270 216 1.68 
Qurrrent-Mode PWM........:0:scses0++ 241 1.93 1.50 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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4 Texas INSTRUMENTS 


ELE Digi-Key Price Each lb lb Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
uoce8083P 296-13677-5-ND —_| Current Mode Push Pull PWM Controller UOC38500DW 296-11518-5-ND __| BICMOS Combined PFO/PWM 
with Prog. Slope Compensation.......... 8-Dip 270 2.16 1.68 GOntOM ER ss assarera cues dulce iatlillen 20-SOC 3.11 249 1.94 
uoce8083PW 296-14333-5-ND —_| Qurrent Mode Push Pull PWM UOC38500N 296-11520-5-ND _| BICMOS Combined PFO/PWM 
Controller with Prog. Slope COMMONER ccaicccs seinen saiinitel eels 20-Dip 311 249 1.94 
Compensation NEW! ............0-+ 8-TSSCP 270 216 1.68 U0c38501 DW 296-11521-5-ND | BIOMOS Combined PRC/PWM 
Uoc28084D 296-13678-5-ND | Current Mode Push Pull PWM Controller Controller... eee 20-SOC 4.79 3.84 2.99 
with Prog. Slope Compensation. ........ 8SOC 2.70 216 1.68 UOC38501N 296-11522-5-ND | BICMOS Combined PFO/PWM 
uoce8084P 296-13679-5-ND —_| Current Mode Push Pull PWM Controller CONTOME 2 scssceassaesseazcanaanendis 4.79 384 299 
with Prog. Slope Compensation.......... 8Dip 270 216 1.68 0c38502DW 296-12404-5-ND —_| BICMOS Combined PFO/PWM 
uoces0s4PW 296-14334-5-ND | Qurrent Mode Push Pull PWM Controller... eeceeeeeeenteeeee 4.79 384 299 
Controller with Prog. Slope U0C38502N 296-11523-5-ND _| BICMOS Combined PFO/PWM 
Compensation NEW! ............0-. 8-TSSCP 270 216 1.68 Conttollen caves ariccdereath veces! 4.79 3.84 299 
U0Cc28085D 296-13680-5-ND | Current Mode Push Pull PWM Controller U0C38503DW 296-12046-5-ND | BICMOS Combined PFO/PWM 
with Prog. Slope Compensation......... 8SOC 2.70 216 1.68 CORONER ease santiraeuseaunnnaae'sclien 4.79 3.84 2.99 
uoce8085P 296-13681-5-ND —_| Current Mode Push Pull PWM Controller UOC38503N 296-11524-5-ND __| BICMOS Combined PFO/PWM 
with Prog. Slope Compensation. . 270 216 1.68 Controller . . 479 3.84 2.99 
uocesossPW 296-14335-5-ND | Qurrent Mode Push Pull PWM Controller oc39002D 296-13027-5-ND 213 1.70 1.28 
Controller with Prog. Slope Uac39002P 296-13029-5-ND —_| Advanced Load Share Controller. . 213 1.70 1.28 
Compensation NEW! ..............- 8-TSSOP 270 216 1.68 U0C39421N 296-11545-5-ND | Multimode Hi-Freq. PWM Controller 425 3.41 2.65 
U0C28086D 296-13682-5-ND | Current Mode Push Pull PWM Controller oc3e421PW 296-2553-5-ND Multimode H-Freq. 
w/Prog. Slope Compensation ........... 8SOC 270 216 1.68 PWM Controller..............2:00005 437 3.50 2.72 
uoce8086P 296-13683-5-ND | Current Mode Push Pull PWM Controller U0C30422N 296-11546-5-ND _| Multimode H-Freg. PWM Controller 4.25 341 265 
w/Prog. Slope Compensation ............ 8-Dip 270 216 1.68 U0C39422PW 296-2554-5-ND_ Multimode H-Frequency 
U0C28510DW 296-14218-5-ND PFC/PWM Combination PWM Controller............0eeeeeeee 437 350 272 
— —— oie NEM. editable 20-SAC 3.62 290 226 Schottky Diode Arrays 
me PEOAREIE: ioe NETL 20-Dip 362 290 226 UC2610N 296-11161-5-ND | Dual Schottky Diode Bridge... 520 416 351 
Uocjess11DW 296-14220-5-ND | PFOPWM Combination é ; UC3610DW 296-11230-5-ND | Dual Schottky Diode Bridge . 4.75 380 296 
Controller NEW! c-c-e---. 20-SOC 362 290 226 UC3610N 296-11231-5-ND | Dual Schottky Diode Bridge. 4.75 380 296 
UOCe8511N 296-14221-5-ND _| PEO/PWM Combination UC3611DW 296-11233-5-ND | Quad Schottky Diode Array 389 312 243 
Controller NEW! ss ccsccsces-e.- 20-Dip 362 290 226 UC3611N 296-11234-5-ND _| Quad Schottky Diode Array . 3.89 312 243 
UOCe8512DW 296-14222-5-ND _| PFOPWIM Combination Voltage References 
Controller NEW!.............0..0..05 20-SOIC 3.62 290 226 LM285D-1-2 296-9521-5-ND 1.2V Micropower Voltage Ref. 90 io) 260 
U0C28512N 296-14223-5-ND PFC/PWM Combination LM285D-2-5 296-9522-5-ND 2.5V Micropower Voltage Ref. a .90 és} 60 
Controlle NEW. ..............2.0..206 20-Dip 362 290 226 LM285DR-2-5 296-14592-1-ND 2.5V Micropower Voltage Ref. NEW/!...8-SOIC .90 65) 60 
Uoce8513DW 296-14224-5-ND —_| PFC/PWM Combination LM285DR-2-5 296-14592-2-ND _| 2.5V Micropower Voltage Ref. NEW!...8-SOIC 975.00/2,500 
Controller NEW!.............0..00.05 20-SOIC 3.62 290 226 LM285LP-1-2 296-9523-5-ND 1.2V Micropower Voltage Reference. -TO-92 90 nO) 60 
UCC28513N 296-14225-5-ND PFC/PWM Combination LM285LP-2-5 296-9524-5-ND_ 2.5V Micropower Voltage Reference. TO-92 90 75 60 
Controller NEW!............0...00..005 20-Dip 3.62 290 226 LM8336BD-2-5 296-9547-5-ND 2.5V Precision Voltage Reference -SOP 1.25 100 .75 
uocess14DW 296-14226-5-ND | PFC/PWM Combination LM336BLP-2-5 296-9548-5-ND 2.5V Precision Voltage Reference. .TO92 125 1.00.75 
Controller NEW! 20-SAC 362 290 226 LM336D-2-5 296-9549-5-ND 2.5V Precision Voltage Reference 1.35 113 .90 
UCC28514N. 296-14227-5-ND PFC/PWM Combination LM385BD-1-2 296-9556-5-ND_ 1.2V Micropower Voltage Ref. -80 60.45 
Controller NEW!.........cecceeeeeeeee 20-Dip 3.62 290 2.26 LM385BD-2-5 296-9557-5-ND 2.5V Micropower Voltage Ref ; 80 60 45 
U0C@8515DW 296-14228-5-ND | PFOPWM Combination LM385BDR-1-2 296-14603-1-ND | 2.5V Micropower Voltage Ref. NEW!...8-SOC 80 60 45 
Controller NEW!.......c.ccccccecceee 20-SAC 362 290 226 LM385BDR-1-2 296-14603-2-ND | 2.5V Micropower Voltage Ref. NEW!...8-SOIC 650.00/2,500 
UCC28515N 296-14229-5-ND PFC/PWM Combination LM385BLP-1-2 296-9558-5-ND. 1.2V Micropower Voltage Reference. 80 60 45 
Controller NEWI...............0cc00c05 20-Dip 3.62 290 2.26 LM8385BLP-2-5 296-9559-5-ND 2.5V Micropower Voltage Reference. 80 60.45 
U0ce8516DW 296-14230-5-ND | PFO/PWM Combination LM385BPWR-1-2 296-13073-1-ND —_| 1.2V Micropower Voltage Reference 80 60 45 
Controller NEW!.......0-eeeceeeeeee 20-SAC 3.62 290 2.26 LM385BPWR-1-2 296-13073-2-ND _| 1.2V Micropower Voltage Reference... 532.00/2,000 
UOC28516N 296-14231-5-ND PFC/PWM Combination LM385BPWR-2-5 296-13074-1-ND 2.5V Micropower Voltage Reference... . 80 60 45 
Controller NEW. ........ 0c. cece eee 20-Dip 362 290 2.26 LM385BPWR-2-5 296-13074-2-ND 2.5V Micropower Voltage Reference. 532.00/2,000 
UCC28517DW 296-14232-5-ND PFC/PWM Combination LM385D-1-2 296-9560-5-ND_ 1.2V Micropower Voltage Reference. . . -80 60.45 
Controller NEWI................00085 20-SOIC 3.62 290 226 LM385D-2-5 296-9561-5-ND 2.5V Micropower Voltage Reference. -80 60 45 
U0C28517N 296-14233-5-ND | PFO/PWM Combination LM385LP-1-2 296-9562-5-ND 1.2V Micropower Voltage Reference. 80 60 45 
Controller NEWI..............-..c.ee 20-Dip 3.62 290 226 LM385LP-2-5 296-9563-5-ND 2.5V Micropower Voltage Reference. 80 60 45 
Uoc29002D 296-13024-5-ND —_| Advanced Load Share Controller... 2.20 1.76 1.32 LM385PWR- 1-2 296-13075-1-ND _| 1.2V Micropower Voltage Reference 80 60 45 
Uoc29002DGK 296-13025-5-ND —_| Advanced Load Share Controller 2.20 1.76 1.32 LIM385PWR-1-2 296-13075-2-ND_| 1.2V Micropower Voltage Reference 532.00/2,000 
uoce9002P 296-13026-5-ND —_| Advanced Load Share Controller. -8Dip 220 1.76 1.32 LM385PWR-2-5 296-13076-1-ND | 2.5V Micropower Voltage Reference 80 60 45 
U0C29421N 296-2538-5-ND Multimode High-Freq. PWM Controller...16-Dip 2.97 2.38 1.85 LM385PWR-2-5 296-13076-2-ND —_| 2.5V Micropower Voltage Reference. .. 532.00/2,000 
0c29421PW 296-12394-5-ND Multimode High Frequency LT10040D-1-2 296-9580-5-ND_ 1.2V Micropower Integrated 
Synchronous Controller............. 20-TSSOP 437 3.50 272 Voltage Reference. ..............:c6ccee 8-SOP 90 75 60 
U0C29422N 296-2539-5-ND Multimode High-Freg. PWM Controller...16-Dip 4.25 3.41 2.65 LT10040D-2-5 296-9581-5-ND 2.5V Micropower Integrated 
U0C35701D 296-11425-5-ND —_| Advanced Voltage-Mode PWM .. 14S0C 410 328 255 Voltage Reference. .........-..11ee 8-SCP. .90—-75__—6 
UOC35701N 296-11426-5-ND _| Advanced Voltage-Mode PWM ip 4.10 3.28 255 LT10040DR-1-2 296-14610-1-ND | 1.2V Micropower Integrated 
U0C35701PW 296-11427-5-ND _| Advanced Voltage-Mode PWM 4.21 337 262 Voltage Reference NEWH.............. 8SOC 90 75 60 
U0C35702D 296-11428-5-ND _| Advanced Voltage-Mode PWM .. 412 330 257 LT10040DR-1-2 296-14610-2-ND _| 1.2V Micropower Integrated 
UOC35702N 296-11429-5-ND —_| Advanced Voltage-Mode PWM . . 412 3.30 257 Voltage Reference NEWI.............. 8-SOIC 975.00/2,500 
U0C35702PW 296-11430-5-ND —_| Advanced Voltage-Mode PWM .. 4.23 3.39 2.64 LT10040P-1-2 296-9582-5-ND 1.2V Micropower Integrated 
U0C35705D 296-11431-5-ND —_| High Speed Voltage-Mode PWM 238 1.90 1.43 Voltage Reference. ......--..--i Tos 90 —-75_—~60 
UOC35705DGK 296-11683-5-ND | High Speed Voltage-Mode PWM 2.38 190 1.43 LT10040LP-2-5 296-9583-5-ND 2.5V Micropower Integrated 
UOC35705P 296-11432-5-ND _| High Speed Voltage-Mode PWM. 2.38 1.90 1.43 Voltage Reference. .......eeseeeseeneees To92 «90 «7560 
U0C35706D 296-11433-5-ND —_| High Speed Voltage-Mode PWM 2.38 1.90 1.43 LT1004CPWR.1-2 296-13077-1-ND —_| 1.2V Micropower Integrated 
UOC35706DGK 296-11434-5-ND —_| High Speed Voltage-Mode PWM .. 2.38 1.90 1.43 Voltage Reference. .........-..:::2+++ 8-TSSCP 90-7560 
UOC38050D 296-13710-5-ND _| Transition Mode PFC Controller. 155 1.24 93 LT1004CPWR-1-2 | 296-13077-2-ND —_| 1.2V Micropower Integrated 
U0c38050P 296-13711-5-ND —_| Transition Mode PFC Controller . F 155 1.24 93 Voltage Reference.........-+++ 8-TSSOP 798.00/2,000 
U0c38083D 296-13690-5-ND | Current Mode Push-Pull PWM Controller LT1004CPWR-2-5 | 296-13078-1-ND —[ 2.5V Micropower Integrated 
with Prog. Slope Compensation. .. -8SOC 257 206 1.60 Voltage Reference. .. 90 75 60 
UCC38083P 296-13691-5-ND —_| Current Mode Push-Pull PWM Controller LT1004CPWR-2-5 296-13078-2-ND —_| 2.5V Micropower Integr: 
with Prog. Slope Compensation.......... 8-Dip 257 2.06 1.60 Voltage Reference..............eee0 8-TSSOP 798.00/2,000 
UOC38083PW 296-14336-5-ND —_| Current Mode Push-Pull PWM LT10041D-2-5 296-9584-5-ND 2.5V Micropower Integrated 
Controller with Slope Voltage Reference. . . AB8h A083 
Compensation NEW! ............00. 8-TSSCP 257 2.06 1.60 LT1004IPWR-1-2 296-13079-1-ND | 1.2V Micropower Integrated 
U0c38084D 296-13692-5-ND | Current Mode Push-Pull PWM Controller Voltage Reference..........ccceeees 8-TSSCP 138 1.10 .83 
with Prog. Slope Compensation. . . -8SOC 257 206 1.60 LT10041PWR-1-2 296-13079-2-ND 1.2V Micropower Integrated 
U0C38084P 296-13693-5-ND —_| Current Mode Push-Pull PWM Controller Voltage Reference............0eeee 8-TSSOP 1430.00/2,000 
with Prog. Slope Compensation.......... 8Dip 257 206 1.60 LT1004IPWR-2-5 296-13080-1-ND —_| 2.5V Micropower Integrated 
U0C38084PW 296-14337-5-ND Qurrent Mode Push-Pull PWM Voltage Reference.............:...e+ 8-TSSOP 1.38 1.10.83 
Controller with Prog. Slope LT10041PWR-2-5 296-13080-2-ND 2.5V Micropower Integrated 
Compensation NEW!............... 8-TSSOP 257 2.06 1.60 Voltage Reference: 1430.00/2,000 
UOC38085D 206-13604-5:ND | Current Mode Push-Pull PWM Controller LT1009CDR 296-14611-1-ND | 2.5V Integrated Ref. Circuit NEW! 8SOC 1.02 85 68 
with Prog. Slope Compensation......... BSOC 257 206 1.60 LT1009CDR 296-14611-2-ND | 2.5V Integrated Ref. Circuit NEW! 8-SOIC 1105.00/2,500 
UOc38085P 296-13695-5-ND __| Current Mode Push-Pull PWM Controller LT10090LP 296-9585-5-ND 2.5V Integrated Ref. Circuit .. .TO92 1.02.85 68 
with Prog. Slope Compensation.......... 8-Dip 257 2.06 1.60 LT10090LPR 296-14612-1-ND | 2.5V Integrated Ref. Grcuit NEW! BSOC 1.02 85 68 
Uoc38085PW 296-14338-5-ND | Current Mode Push-Pull PWM LT10090LPR 296-14612-2-ND | 2.5V Integrated Ref. Circuit NEW! 8-SOIC 904.00/2,000 
Controller with Prog. Slope LT1009CPWR 296-13081-1-ND | 2.5V Integrated Ref. Circuit 8-TSSCP 102 85 68 
Compensation NEW! 0.2.0... 8-TSSCP 257 2.06 1.60 LT1009CPWR 296-13081-2-ND | 2.5V Integrated Ref. Circuit 8-TSSCP 904.00/2,000 
UOC38086D 206-13606-5-ND | Current Mode Push-Pull PWM Controller LT10091D 296-9586-5-ND 2.5V Integrated Ref. Circuit SCP 117 98 78 
with Prog. Slope Compensation.........8S0C 2.57 2.06 1.60 LT10091DR 296-14613-1-ND | 2.5V Integrated Ref. Grcuit NEW! 117.98 78 
UOC38086P 296-13697-5-ND | Current Mode Push-Pull PWM Controller LT1009IDR 296-14613-2-ND | 2.5V Integrated Ref. Circuit NEW! 1267.50/2,500 
with Prog. Slope Compensation.......... 8Dip 257 206 1.60 LT1009ILP 296-9587-5-ND 2.5V Integrated Ref. Circuit ....... .TO92 117 98 78 
Uoc38086PW 296-14339-5-ND | Qurrent Mode Push-Pull PWM LT1009ILPR 296-14614-1-ND | 2.5V Integrated Ref. Circuit NEW! 8SOC 117 98 78 
Controller with Prog. Slope LT1009ILPR 296-14614-2-ND_ _| 2.5V Integrated Ref. Circuit NEW!. 1038.00/2,000 
Compensation NEW! 0.2.0... 8-TSSCP 257 2.06 1.60 (Continued) 
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LEE Digi-Key Price Each eal Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description it 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
REFO2AP 296-12732-5-ND _| +5V Precision Voltage Reference . 353 283 220 TLV431 LP 296-10729-5-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator ........ Tos2 92 «69 «52 
REFO2AU REFO2AU-ND +5V Voltage Reference......... 3.53 283 2.20 ocs61DP 296-12196-5-ND Low Volt Diff SCSI 27-Line 
REW02BP REA02BP-ND. +5V Precision Voltage Reference . 486 3.89 3.03 Regulcton Set. tinccranssaenivasanwsaa 16-SOC 428 342 266 
REFO2BU RERO2BU-ND +5V Voltage Reference. ... 486 3.89 3.03 Low Dropout Voltage Regulators 
cals tel OZ ND #10V Precision Voltage Pesci Sie aie) ee) REGIOINA-A/250 | REGIOINA-AV250CT-ND] Adj., 100mA LDO Regulator... : 210 168 1.26 
REFIO2AU REFIO2AU-ND +10V Precision Voltage Reference 353 283 2.20 REGIOINA-A/250 | REGIOINA-A/250TR.ND | Adj.. 100mA LDO Regulator... 294.00/250 
REF102BP REF102BP-ND 10V Precision Voltage Reference . 788 6.31 5.32 REG101NA-2.5/250 | REGIO1NA-2.5CT-ND | 2.5 Volt CIOS 100mA LDO Reg... 210 1.68 1.26 
REF200AU REF200AU-ND Dual Qurrent Source/Ourrent Sink .. 5.22 4.18 3.25 REGI01NA-2.5/250 | REGIO1NA-2.5TR-ND | 2.5 Volt OVIOS 100mA LDO Reg. 294.00/250 
REF1004C-1.2 REF10040-1.2-ND | 1.2V Micropower Voltage Reference .... 263 211 1.64 REGI01NA-2.8/250 | REGIO1NA-2.8CT-ND_| 2.8 Volt CMOS 100mA LDO Reg. 210 168 1.26 
REF1004C-2.5 REF1004C-2.5-ND_ | 2.5V Micropower Voltage Reference. 263 2.11 1.64 REGI01NA-2.8/250 |REGIOINA-2.8TR-ND | 2.8 Volt OVIOS 100mA LDO Reg, 294.00/250 
REF10041-1.2 REF10041-1.2-ND | 1.2V Micropower Voltage Reference 4.93 3.95 3.07 REG101NA-2.85/250 | REG101NA-2.85CT-ND| 2.85 Volt OOS 100mA LDO Reg. 210 1.68 1.26 
REF10041-2.5 REF1004I-2.5-ND | 2.5V Micropower Voltage Reference. .. 493 3.95 3.07 REG101NA-2.85/250 | REG101NA-2.85TR-ND| 2.85 Volt CMOS 100mA LDO Reg. 294.00/250 
REF2912AIDBZT 296-13480-1-ND —_| 1.25V, Precision, Low Power, Low Voltage REGIO1NA-3/250 | REGIO1NA-3CT-ND | 3 Volt OMOS 100mA LDO Reg. 294 252 231 
Dropout Voltage Reference ............ Sor23 1.41 1.18 94 REGI01NA-3/250__| REGIOINA-3TR-ND _| 3 Volt QVIOS 100mA LDO Reg, 294.00/250 
REF2912AIDBZT 296-13480-2.ND _| 1.25V, Precision, Low Power, Low Voltage REGIOINA-3.3/250 |REGIO1NA-3.3CT-ND 3.3 Volt GVICS 100mA LDO Reg. 210 168 152 
Dropout Voltage Reference .........-.. SOT-23 176.25/250 REG101NA-3.3/250 | REGIO1NA-3.3TR-ND | 3.3 Volt CMOS 100mA LDO Reg. 294.00/250 
REF2920AIDBZT 296-13481-1-ND _| 2.048V, Precision, Low Power, Low Nolge REGIO1NA-5/250 | REGIO1NA-SCT-ND | 5 Volt OMOS 100mA LDO Reg. 210 1.68 1.26 
Dropout Voltage Reference 141 118 94 REGIO1NA-5/250 | REGIOINA-STR-ND | 5 Volt OMOS 100mA LDO Reg. 294.00/250 
RER2920AIDBZT 296-13481-2-ND _| 2.048V, Precision, Low Power, REGI01UA-A REG101UA-A-ND. Adj., 100mA LDO Regulator .. 218 174 1.31 
Dropout Voltage Reference ............ 176.25/250 REGIO1UA-2.5 REGIO1UA-2.5-ND — | 2.5 Volt QVIOS 100mA LDO Reg 218 174 1.31 
REF2925AIDBZT 296-13482-1-ND —_| 2.5V, Precision, Low Power, Low Voltage REG101UA-2.5/2KS | REGIO1UA-2.5TR-ND | 2.5 Volt CMOS 100mA LDO Reg. 2785.00/2,500 
Dropout Voltage Reference ............ Sores 1.41 118 94 REGI01UA-2.8 REGI01UA-2.8-ND | 2.8 Volt OMOS 100mA LDO Reg... . 218 1.74 1.31 
REF2925AIDBZT 296-13482-2-ND —_| 2.5V, Precision, Low Power, Low Voltage REGI01UA-2.8/2KS | REGIO1UA-2.8TR-ND | 2.8 Volt CVIOS 100mA LDO Reg... 2785.00/2,500 
Dropout Voltage Reference ............ SOT-23 176.25/250 REGIO1UA-2.85 | REGI01UA-2.85-ND _| 2.85 Volt OMOS 100mA LDO Reg. 218 1.74 1.31 
REF2930AIDBZT 296-13483-1-ND —_| 3.0V, Precision, Low Power, Low Voltage REGIO1UA-3 REGI01UA-3-ND 3 Volt OVIOS 100mA LDO Reg. . 218 1.74 1.31 
Dropout Voltage Reference ............ SOr23 141 118 94 REGI01UA-3/2KS | REGIOIUA3TR-ND | 3 Volt QVIOS 100mA LDO Reg. 2785.00/2,500 
REF2930AIDBZT 296-13483-2-ND 3.0V, Precision, Low Power, Low Voltage REG101UA-3.3 REG101UA-3.3-ND. 3.3V, 100mA LDO Reg. .... 218 1.74 1.31 
Dropout Voltage Reference ............ SOT-23 176.25/250 REGI01UA-5 REG101UA-5-ND 5 Volt CVMIOS 100mA LDO Reg 218 174 1.31 
REF2933AIDBZT 296-13484-1-ND | 3.3V, Precision, Low Power, Low Voltage REGIO1UA-5/2KS__|REGIO1UA-5TR-ND __| 5 Volt OMOS 100mA LDO Reg. 2785.00/2,500 
Dropout Voltage Reference ............ SOr23 141 118 94 REGIO2NA-A/250 | REGTO2NA-A/250CT-ND] Adj, 250mA LDO Reg. .. 238 1.90 143 
REF2933AIDBZT 296-13484-2-ND | 3.3V, Precision, Low Power, Low Voltage REGI02NA-A/250 | REGIO2NA-A/2507TR-ND| Adj., 250mA LDO Reg. 332.50/250 
Dropout Voltage Reference ............ SOT-23 176.25/250 REG102NA-2.5/250 | REGI02NA-2.5CT-ND | 2.5 Volt QVIOS 250mA LDO Reg. 238 190 1.43 
REF2940AIDBZT 296-13485-1-ND _| 4.096V, Precision, Low Power, Low Voltage REGI02NA-2.5/250 | REGIO2NA-2.5TR-ND | 2.5 Volt CIOS 250mA LDO Reg... 332.50/250 
Dropout Voltage Reference ..SOr23 1.41 118 94 REG102NA-2.8/250_ | REG102NA2.8250CT-ND| 2.8V, 250mA LDO Regulator . 238 1.90 1.43 
REF2940AIDBZT 296-13485-2-ND —_| 4.096V, Precision, Low Power, Low Voltage REGI02NA-2.8/250 | REGIO2NA2.8250TR-ND] 2.8V, 250mA LDO Regulator . 332.50/250 
Dropout Voltage Reference ............ SOT-23 176.25/250 REG102NA-2.85/250] REG102NA-2.85CT-ND | 2.85 Volt OMOS 250mA LDO Reg. 238 190 1.43 
REF3012AIDBZT REF3012AIDBZTCT-ND| 1.25V, Low Power CMOS Voltage Ref...SOT-23 140 112 84 REG102NA-2.85/250) REG102NA-2.85TR-ND| 2.85 Volt OMOS 250mA LDO Reg. 332.50/250 
REF3012AIDBZT REF3012AIDBZTTR-ND| 1.25V, Low Power OMOS Voltage Ref. .. SOT-23 196.00/250 REGI02NA-3/250 | REGIO2NA-3CT-ND | 3 Volt OMOS 250mA LDO Reg. 238 190 1.43 
REF3020AIDBZT REF3020AIDBZTCT-ND | 2.0V, Low Power OMOS Voltage Ref... . 140 112 84 REGI02NA-3/250 | REGI02NA-3TR-ND __| 3 Volt OMOS 250mA LDO Reg. 332.50/250 
REF3020AIDBZT REF3020AIDBZTTR-ND| 2.0V, Low Power CMOS Voltage Ref. 196.00/250 REGIO2NA-3.3/250 | REGIO2NA-3.3CT-ND | 3.3 Volt CVIOS 250mA LDO Reg. 238 190 143 
REF3025AIDBZT REF3025AIDBZTCT-ND| 2.5V, Low Power OMOS Voltage Ref. 140 112 84 REGI02NA-3.3/250 | REGI02NA-3.3TR-ND | 3.3 Volt CIOS 250mA LDO Reg. 332.50/250 
REF3025AIDBZT REF3025AIDBZTTR-ND] 2.5V, Low Power OMOS Voltage Ref. 196.00/250 REGI02NA-5/250 | REGIO2NA-SCT-ND | 5 Volt OMOS 250mA LDO Reg. 238 1.90 1.43 
REF3033AIDBZT REF3033AIDBZTCT-ND| 3.3V, Low Power OMOS Voltage Ref... . 140 112 84 REGIO2NA-5/250 | REGIO2NA-STR-ND | 5 Volt OMOS 250mA LDO Reg. 332,50/250 
REF3033AIDBZT REF3033AIDBZTTR-ND] 3.3V, Low Power OMOS Voltage Ref... 196.00/250 REGI02UA-A REG102UA-A-ND Adj. 250mA LDO Regulator 248 198 1.49 


REF3040AIDBZT REF3040AIDBZTCT-ND| 4.0V, Low Power CMOS Voltage Ref 140 112 84 REG102UA-2.5 REG102UA-2.5-ND | 2.5V, 250mA LDO Regulator. . 248 1.98 1.49 
REF3040AIDBZT REF3040AIDBZTTR-ND] 4.0V, Low Power CMOS Voltage Ref 196.00/250 REGI02UA-2.85 REGI02UA-2.85-ND | 2.85V, 250mA LDO Regulator 248 1.98 1.49 
TL431ACD 296-1286-5-ND Adjustable Shunt Regulator . 40 32 24 REGI02UA-3 REGI02UA-3-ND 3V, 250mA LDO Regulator. 248 1.98 1.49 
11431A0DR 296-1286-1-ND Adjustable Shunt Regulator . 40 32 24 REG102UA-3.3 REGI02UA-3.3-ND —_| 3.3V, 250mA LDO Regulato 248 1.98 1.49 
1L431ACDR 296-1286-2-ND Adjustable Shunt Regulator . 270.00/2,500 REGIO2UA-5 REG102UA-5-ND 5V, 250mA LDO Regulator. ... 248 1.98 1.49 
TL431ACLP 296-1287-ND Adjustable Shunt Regulator . 40 (a2. REGI03FA-A. REGI03FA-A-ND Adjustable LDO Regulator . 5.04 4.04 3.41 
1L431ACLPR 296-1287-1-ND Adjustable Shunt Regulator . ‘40 322A REGH03FA-2.5 REGI03FA-2.5-ND | 2.5 Volt LDO Regulator ... 5.04 4.04 3.41 
TL431ACLPR 296-1287-2-ND ‘Adjustable Shunt Regulator . 224.00/2,000 REGIO3FA-2.7 REGIOSFA-2.7-ND | 2.7 Volt LDO Regulato 5.04 4.04 3.41 
TL431ACP 296-10182-5-ND Adjustable Shunt Regulato 40 (p09 "204 REGI03FA-3 REG103FA-3-ND 3 Volt LDO Regulator . 5.04 4.04 3.41 
TL431ACPSR 296-13352-1-ND __| Adjustable Shunt Regulato 40 32 24 REGI03FA-3.3 REGI03FA-3.3-ND [3.3 Volt LDO Regulator ... 5.04 4.04 3.41 
TL431ACPSR 296-13352-2-ND _| Adjustable Shunt Regulator 224.00/2,000 REGIOSEA‘S REGIO3FA-5-ND 5 Volt LDO Regulator 5.04 4.04 3.41 
L431 ACPWR 296-13353-1-ND | Adjustable Shunt Regulator . 40 32 24 REGIOSGAA REGI03GA-A-ND GMOS 500mA LDO Regulator. 448 3.59 2.79 
L431 ACPWR 296-13353-2-ND _| Adjustable Shunt Regulator . 224.00/2,000 REGIO3GA-2.5 REGIO3GA-2.5-ND | 2.5 Volt OVIOS S00mA LDO Reg, 448 359 2.79 
TL431AID 296-1288-5-ND Adjustable Shunt Regulator . 50 40 30 REGIOSGA-2.7 REGIO3GA-2.7-ND | 2.7 Volt CVIOS 500mA LDO Reg 448 3.59 2.79 
TL431AIDR 296-1288-1-ND Adjustable Shunt Regulator . 50 40 30 REGIO3GA'3 REG103GA:3-ND 3 Volt LDO Regulator “ 448 3.59 2.79 
TLAS1AIDR 296-1288-2-ND___| Adjustable Shunt Regulator. 337.50/2,500 Ce SS ara aie a oe 8 
TL431AILP 296-10183-5-ND —_| Adjustable Shunt Regulato 50 40 30 AEG RES 4 te ut Peg. . : 
TL431AILPR 296-10183-1-ND _| Adjustable Shunt Regulato: 30.4 4030 REG103UA-A REG103UA-A-ND Adjustable DMOS LDO Regulator 428 342 2.66 

4 REG103UA-2.5 REGI03UA-2.5-ND | 2.5 Volt CMOS 500mA LDO Reg 428 342 2.66 
TL431 AILPR 296-10183-2-ND _| Adjustable Shunt Regulato 266.00/2,000 
TLa31AIP 296-10184-5-ND | Adi ; REG103UA-2.7 REG103UA-2.7-ND | 2.7 Volt QVIOS 500mA LDO Reg 428 342 2.66 

| ijustable Shunt Regulato! 50 40 30 

TL431@D 296-1289-5-ND __| Adjustable Shunt Regulator. 46 37 ~«26 SoA 5 Re ea aa teeta : F a oe 5 s 
1L43100R 296-1289-1-ND Adjustable Shunt Regulator . 46 37 «26 ree iat ae ne aie Reg : 

} REG103UA-5 REG103UA-5-ND 5.0 Volt DMOS LDO Regulator 428 342 2.66 
TL431CDR 296-1289-2-ND Adjustable Shunt Regulator . 297.50/2,500 4 

} ’ REGI04FA-A REG104FA-A-ND Adj., 1000mA LDO Regulator... 5.20 416 3.51 
1L431CDBVR 296-10185-1-ND —_| Adjustable Shunt Regulator . 46 37) 6 : 

! REGIO04FA-2.5 REGIO4FA-2.5-ND | 2.5 Volt OMCS 1ALDO Regulator . 5.20 416 3.51 
TL431CDBVR 296-10185-2-ND _| Adjustable Shunt Regulator . 357.00/3,000 

: REGIO4FA-2.5/500 |REGIO4FA-2.5TR-ND | 2.5 Volt GVIOS TALDO Regulator 1651.00/500 
TAsIG 226-1290-ND Adjustable Shunt Regulator . 450-3728 REGIO4FA-2.7 REGIO4FA-2.7-ND | 2.7V, 1000mALDO Regulator 520 416 3.51 
TL4310LPR 296-1290-1-ND Adjustable Shunt Regulator . 46 37 26 oa i he s : j ; 

! REGI04FA-3 REG104FA-3-ND 3 Volt OMOS 1A LDO Regulator 520 416 3.51 
TAsIC A 296-1290-2ND —_| Adjustable Shunt Regulator . 252.00/2,000 REGI04FA-3/500 | REGIO4FA-3TR-ND | 3 Volt OMOS 1ALDO Regulator 1651.00/500 
TAS 10 296-1798-5-ND —_| Adjustable Shunt Regulator. a5) 3728 REGI04FA-3.3 REGIO4FA-3.3-ND __| 3.3 Volt QVIOS 1A DO Regulator 520 416 3.51 
TL4310PK 296-1991-1-ND Adjustable Shunt Regulator A637 04FA-3.3/500 OdFRSOTREND 133 Vi - : - : 

- REGI ; REGI f .3 Volt COS 1A LDO Regulator . 1651.00/500 
TL431CPWR 296-12497-1-ND | Adjustable Shunt Regulato 46 «37 «26 REGIOAFA.S REGIO4FA.5.ND 5 Volt CCS 1A LOO Regulator 520 416 3.51 
TL431CPWR 296-12497-2-ND _| Adjustable Shunt Regulato 252.00/2,000 REGIO4FA-5/500 | REGIO4FA-STR-ND | 5 Volt OMOS 1A LDO Regulator 1651.00/500 
1L431IDBVR 296-10187-1-ND —_| Adjustable Shunt Regulator . 40 32 24 REGIOAGA-A REGI04GA-A-ND Adj., 1000mA LDO Regulator ... 4.75 380 296 
L431 IDBVR 296-10187-2-ND __| Adjustable Shunt Regulator . 324,00/3,000 REGIOAGA-2.5 REGIO4GA-2.5-ND | 2.5 Volt CMOS 1A LDO Regulato 475 380 296 
TLASHIOR 296-1291-1-ND __| Adjustable Shunt Regulator . so) _ ke REGIO4GA-2.5/2K5 | REGIO4GA-2.5TR-ND | 2.5 Volt OVOS 1A LDO Regulator 6647.50/2,500 
TL431IDR 296-1291-2-ND Adjustable Shunt Regulator . 270.00/2,500 REGI04GA-3 REG104GA-3-ND 3 Volt QVIOS 1A LDO Regulator. 4.75 380 296 
TL431ILP 296-1292-ND Aqjustable Shunt Regulator . 40 3224 REGI04GA-3/2K5 | REGI04GA-3TR-ND | 3 Volt OMOS 1A LDO Regulator. 6725.63/2,500 
TL431ILPR 296-1292-1-ND Agjustable Shunt Regulator . 40 3224 REGI04GA-3.3 REGI04GA-3.3-ND | 3.3 Volt QVIOS 1A LDO Regulator 4.75 380 296 
TL431ILPR 296-1292-2-ND Adjustable Shunt Regulator . 224.00/2,000 REG104GA-3.3/2K5 | REGI04GA-3.3TR-ND | 3.3 Volt CVIOS 1A LDO Regulator 6647.50/2,500 
LAS ZECAIOTESEANO RE! Aqustable Shunt Reguato sO eee REGIO4GA-5 REGIOAGAS-ND [5 Volt OVIOS TALDO Regulator. 475 380 296 
TL431IPK 296-10189-1-ND —_| Adjustable Shunt Regulator . 40 32 24 REG104GA-5/2K5 | REGIO4GA-STR-ND _| 5 Volt OVIOS 1ALDO Regulator. 6647.50/2,500 
TL431IPK 296-10189-2-ND —_| Adjustable Shunt Regulator . 112.00/1,000 REG113EA2.5/2K5 | REG 13EA2.52K5CT-ND | 2.5 Volt DMOS LDO Regulator 241 193 1.50 
1114310D 296-10129-5-ND |_| Adj. Programmable Shunt Reg. 81 68 54 REG113EA2.5/2K5__| REGI13EA2.52K5TR-ND| 2.5 Volt DMOS LDO Regulator 3370.00/2,500 
L1431CDR 296-10129-1-ND —_| Adj. Programmable Shunt Reg. 81 68 54 REGI 13EA-2.85/2K5 | REG! 13EA2.852K5CT-ND| 2.85V, 400mA LDO Regulator 241 1.93 1.50 
‘111431CDR 296-10129-2-ND__| Adj. Programmable Shunt Reg. 877.50/2,500 REGI113EA-2.85/2K5 | REGH13EA2.852K5TR-ND| 2.85V, 400mA LDO Regulator 3370.00/2,500 
TLI4310P 296-10130-5-ND _| Adj. Programmable Shunt Reg. Bt 68S REGI13EA-3/2K5 | REG113EA-3/2K5CT-ND| 3 Volt DMOS LDO Regulator. 241 1.93 1.50 
1L1431CLPR 296-10130-1-ND | Adj. Programmable Shunt Reg..... 81 68 54 REG113EA-3/2K5 | REG113EA-3/2K5TR-ND| 3 Volt DMOS LDO Regulator. 3370.00/2,500 
TL1431CLPR 296-10130-2-ND _| Adj. Programmable Shunt Reg. 718.00/2,000 REGI13EA-3.3/250 | REG! 13EA3.3/250CT-ND] 3.3 Volt DMOS LDO Regulato 241 1.93 1.50 
1L1431CPWR 296-12607-1-ND —_| Adj. Programmable Shunt Reg. 81 6854 REGH13EA-3.3/250_| REG! 13EA3,3/2507TR-ND| 3.3 Volt DMOS LDO Regulato 355.75/250 
111431CPWR 296-12607-2-ND _| Adj. Programmable Shunt Reg. 718.00/2,000 REGI13EA-5/2K5 | REG13EA-5/2K5CT-ND | 5 Volt DMOS LDO Regulator . 241 193 1.50 
T14310D 296-10131-5-ND __| Adj. Programmable Shunt Reg. 178 142 1.07 REGI13EA-5/2K5 | REG113EA-5/2K5TR-ND| 5 Volt DMCS LDO Regulator 3370.00/2,500 
TL1431QLPR 296-10132-1-ND _| Adj. Programmable Shunt Reg. 1.73 1.38 1.04 REGI13NA-2.5/3K | REG! 13NA-2.5/3KCT-ND] 2.5V, 400mA LDO Regulator . 205 1.64 1.23 
1L1431QLPR 296-10132-2-ND __| Adj. Programmable Shunt Reg. .. 1794.00/2,000 REGI13NA-2.5/3K | REG 13NA-2.5/3KTR-ND| 2.5V, 400mA LDO Regulator . 3801.00/3,000 
TLV431ACDBVR 296-1348-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 7% 5 43 REG113NA-2.85/3K | REG! 13NA2.853KCT-ND| 2.85V, 400mA LDO Regulator 248 1.98 1.49 
TLV431AIDBVR 296-1984-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator .... 96 72 54 REGIT3NA-2.85/3K | REGIT3NA2.853KTR-ND| 2.85V, 400mA LDO Regulator 3801.00/3,000 
TLV4310DBV 296-10726-1-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator .... 99 83 66 REGI13NA-3/3K —_| REGI13NA-3/3KCT-ND| 3V, 400mA LDO Regulator 248 1.98 1.49 
TLV431CDBVR 296-13616-1-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator .... 72 Daal REGI13NA-3/3K —_| REGI13NA-3/3KTR-ND| 3V, 400mA LDO Regulator 3801.00/3,000 
TLV431CDBVR 296-13616-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator .... 702.00/3,000 REGI13NA-3.3/3K | REGI13NA'3.3/3KCT-ND] 3.3V, 400mA LDO Regulator . 248 1.98 1.49 
TLV431IDBVR 296-13617-1-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator .... 92 69 52 REGI13NA-3.3/3K _| REGI13NA-3.3/3KTR-ND] 3.3V, 400mA LDO Regulator . : 3801.00/3,000 
TLV431IDBVR 296-13617-2-ND _| Low Voltage Adj. Shunt Regulator... 897.00/3,000 (Continued) 
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4 Texas INSTRUMENTS 


‘Lele Digi-Key Price Each Teale Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
REGI13NA-5/3K —_ | REGI13NA-5/3KCT-ND] 5V, 400mA DMOS LDO Regulator.....SOT-23-5 2.48 1.98 1.49 TPS72500PWR | 296-8060-1-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator. . 133 1.08 .80 
REGI13NA-5/3K —_| REG113NA-5/3KTR-ND| 5V, 400mA DMOS LDO Regulator. .... SOT-23-5 3801.00/3,000 TPS72500PWR | 296-8060-2-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator... 1378.00/2,000 
REGI117 REGI117-ND Adjustable LDO Positive Regulator. .....SOT-223 1.73 1.38 1.04 TPS73010D 296-1362-5-ND Adjustable 500mA LDO Regulator . 235 188 1.41 
REGI117-2.85 REG 117-2.85-ND 2.85 Volt LDO Positive Regulator . -SOT-223 1.73 1.38 1.04 TPS73010DR 296-1362-1-ND Adjustable 500mA LDO Regulator . 235 188 1.41 
REG1117-3.3 REG1117-3.3-ND 3.30 Volt LDO Positive Regulator . -SOT-223 1.73 1.38 1.04 TPS73010DR 296-1362-2-ND Adjustable 500mA LDO Regulator . 3007.50/2,500 
REGI117-5 REGI117-5-ND 5 Volt LDO Positive Regulator . . 1.73 1.38 1.04 TPS73010P 296-2660-5-ND Adjustable 500mA LDO Regulator . 235 188 1.41 
REGI117A REGI117A-ND 1A Adjustable LDO Positive Reg, 1.93 1.54 1.16 TPS7301GPW 296-8061-5-ND Adjustable 500mA LDO Regulator... 235 188 1.41 
REGI117A-1.8 REG1117A-1.8-ND 1.8 Volt 1 Amp LDO Regulator .. . 1.93 1.54 1.16 TPS73250D 296-2661-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 
REGI117A-2.5 REGI117A-2.5-ND | 2.5 Volt 1 Amp LDO Regulator . 193 154 1.16 With Delayed Reset -......ccscseceeceee 235 188 141 
REGI117F-3.3 REGI117F-3.3-ND _| 3.3 Volt 0.8 Amp LDOReg. . 227 182 1.42 TPS7325CP 296-8062-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 
REGI117FA REGI117FA-ND Adjustable 1 Amp LDO Reg. 248 198 1.54 with Delayed Reset.......0..0scsecceeees 8-Dip 235 1.88 1.41 
REGI117FA-1.8 | REGI117FA-1.8-ND | 1.8 Volt 1 Amp LDO Regulator. 248 198 1.54 TPS7S25CPWR 1 296-8063-1-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 
REGI117FA-25 | REGI117FA-2.5-ND | 2.5 Volt 1 Amp LDORegulator...3-Lead DDPAK 248 1.98 1.54 With Delayed Reset........c.sscee+e- 20-TSSOP 235 (188 1.41 
REGI117FA5.0 | REGI117FA-5.0-ND [5 Volt 1 Amp LDORegulator.....3-Lead DDPAK 2.48 1.98 1.54 TPS73250PWR | 296-8063-2-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 
REGI118-2.85 REGI118-2.85-ND | 2.85VLDOReg. with with Delayed Reset... 20-TSSOP 2444,00/2,000 
Source/Sink Capability. 210 1.68 1.26 TPS7330CD 296-2662-5-ND 3.0V, 500mA LDO Regulator 
TL750LO5CD 296-8000-5-ND 5V, LDO Pos. Volt. Regulator 84 ncOm 1.06 with Delayed Reset .............ceeeeeee 8SOC 235 1.88 1.41 
TL750LO5CKC 296-8001-5-ND 5V, LDO Pos. Volt. Regulator . . 84 70 56 TPS73300DR 396 2662-1-ND 3.0V, 500mA LDO Regulator 
TL750LO5CKTER ~—_| 296-13797-1-ND 5V, LDO Pos. Volt. Regulator 84 70 56 with Delayed Reset... s..csscssceseeee. BSOC 235 188 141 
TL750LOSCKTER — | 296-13797-2-ND 5V, LDO Pos. Volt. Regulator 744.00/2,000 TTPS73300DR 296-2662-2-ND 3,0V, 500mA LDO Regulator 
TL750L05CLP 296-8002-5-ND 5V, LDO Pos. Volt. Regulator ... 84.70 56 with Delayed Reset -. 3007.50/2.500 
TL750L08CD 296-8004-5-ND 8V, 150mA LDO Regulator... 847056 TPS7330CP 296-8064-5-ND 3.0V, 500mA LDO Regulator 
TL750LO8CLP 296-8005-5-ND 8V, 150mA LDO Regulator 84 70 56 with Delayed Reset .............cccccccees 8Dip 235 1.88 1.41 
TL750L10CD 296-8006-5-ND 10V, 150mA LDO Regulator 84 70 56 OCPWR 5 4 
TL750L100LPR —_|296-8007-1-ND 10V, 150mA LDO eco 847056 TESS 226 Geo 1M oeen oes ES an 
TL750L100LPR __ | 296-8007-2-ND 10V, 150mA LDO Regulator .... 744.00/2,000 TPs73300PWR | 296-8065-2-ND 3.0V, 500mA LDO Regulator 
TL750L12CD 296-8008-5-ND 12V, 150mA LDO Regulator ... 84.7056 with Delayed Reset.......s.sccecee. 20-TSSOP 2444.00/2,000 
TL750L12CLP 296-8009-5-ND 12V, 150mA LDO Regulator 84 70 56 TPS73330D 296-8066-5-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator 
TL751LO5CD 296-8011-5-ND 5V, 150mA LDO Regulator... 99 83 66 with Delayed Reset........c.csccceseese: BSCP 235 188 1.41 
TL751L10CD 296-8012-5-ND 10V, 150mA LDO Regulator 99 83 66 TPS73330DR 296-8066-1-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator 
TL751L10CP 296-8013-5-ND 10V, 150mA LDO Regulator . 99 83 66 with Delayed Reset... ccscssseseesese BSCR 235 188 141 
TL751L12CD 296-8014-5-ND 12V, 150mA LDO Regulator 99 ©6483~—G TPS7333QDR 296-8066-2-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator 
TL7700CPSR, 296-8015-1-ND Supply-Voltage Supervisor ZS i 225 eilero: with Delayed Reset........ccccccccceeee 8-SCP 3007.50/2,500 
‘TL7700CPSR 296-8015-2-ND Supply-Voltage Supervisor ... 3188.00/2,000 1PS73330P 296-2663-5-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator 
uveetr-aakrer _|29610508--ND | LDo3.aV PnP Fixed Voltage Reg. ae Fee usec oo) ee 
7 p Files 5. ixed Voltage Reg. . .. E a a 5 ml 
TLV2217-33KTPR _|296-10503-2-ND LDO3.3V PnP Fixed Voltage Reg. 7092.00/3,000 TES PESO ND pools LOO Regulator : 
jayed Reset........seeeeeeees 20-TSSCP 2.35 1.88 (1.41 
TLV2217-33PWR | 296-12368-1-ND LDO3.3V PnP Fixed Voltage Reg. 84 70 56 TPs73330PWR __| 296-8067-2-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator 
TLV2217-33PWR | 296-12368-2-ND LDO3.3V PnP Fixed Voltage Reg. 744.00/2,000 with Delayed Reset... ccsseee.. 20-TSSOP 2444,00/2,000 
TPPMO110DWPR | 296-10872-1-ND 5V, 1mA Dual LDO Regulator... 347 278 2.16 TPS73480D 296-8068-5-ND 4.85V, 500mA LDO Regulator ! 
TPRNOTIIDNP—|296-12507 SND [Dual LDOLinew Pepltor 3m 228 pM alpaca os eae 
- a. inear julator .. .! 4 _ 
‘TPPM0301DR 296-10873-1-ND 5V, 400mA LDO Volt. Regulator 315 252 1.96 TRS480D8 oe eOee NY “ean Ddevet pea sce eee 
TPPIM0301DR 296-10873-2-ND 5V, 400mA LDO Volt. Regulator 4410.00/2,500 TPS73480DR 296-8068-2-ND 4.85V, 500mALDOFeguiator : ; : 
TPPM0302DGN | 296-10874-5-ND 5V, 400mA LDO Volt. Regulator . . 315 252 1.96 with Delayed Reset 8-SCP SPST 
TPPM0303DR 296-10875-1-ND 5V, 250mA LDO Regulator... 235 188 1.41 TPS73480P 296-2664-5-ND 4.85, 500mA LDO Regulator 
TPPIMO303DR 296-10875-2-ND 5V, 250mA LDO Regulator 3007.50/2,500 with Delayed Reset ........-ccssseeeeseees 8-Dip 235 1.88 1.41 
TPS71HO1QPWPR_ | 296-8051-1-ND Adjustable 500mA LDO 446 357 278 
TPS71HO1GPWPR | 296-8051-2-ND Adjustable 500mA LDO Pee 5050.00/2,000 TPS7350CD 296-8069 :5:ND Sviibeaeinea ator ace Peon 
TPS73HD301PWP | 296-2666-5-ND Dual Adjustable LDO Regulator 448 359 2.79 TPSTa50CP SP REETROND 5 OV, SOON A LDOReguiator : : : 
TPS73HD318PWP | 296-2667-5-ND Dual 1.8/3.3V 750mA LDO Reg. 448 359 279 ‘with Delayed Reset Ae oes dG adi 
TPS73HD318PWPR | 296-2667-1-ND Dual 1.8/3.3V 750mA LDO Reg. 448 359 2.79 TPS73500PWR | 296-8070-1-ND 5.0V, 500mALDOReguiator P ie : : 
TPS73HD318PWPR | 296-2667-2-ND Dual 1.8/3.3V 750mA LDO Reg. 5074.00/2,000 with Delayed Reset DO-TSSOP 235 188 141 
TPS73HD325PWPR | 296-8071-1-ND Dual 2.5/3.3V 750mA LDO Reg. .... 448° 359 279 | — : : : 
‘TPS73HD325PWPR | 296-8071-2-ND Dual 2.5/3.3V 750mA LDO Reg. .....28-HTSSOP 5074.00/2,000 TPS7350GPWR | 296-8070-2-ND 5.0V, 500mA LDO Regulator 
TPS2140|PWP 296-12564-5-ND Adj. LDO and 3.3V Switch with with Delayed Reset 2444.00/2,001 
Dual Current Limit................. {4HTSSOP 225 180 140 TPS7415D 296-2668-5-ND 1.5V, 200mA LDO Regulator . 133 1.06 .80 
TRESIAIPAP SOGHOSGHSND) 7a LOO and 5V Switch with TPS7418D 296-2669-5-ND 1.8V, 200mA LDO Regulator . 133 1.06 .80 
Dual Current Lint 553 Ig) de TPS7425D 296-2670-5-ND 2.5V, 200mA LDO Regulator. 1.33 1.06.80 
TPS21501PWP 296-12566-5-ND Adj. LDO and 3.3V Switc ; ; : TPS7430D 296-2671-5-ND 3.0V, 200mA LDO Regulator. 133° 1.06 .80 
Dual Current Limit... 0.0... 225 1.80 1.40 TPS7433D 296-2672-5-ND 3.3V, 200mA LDO Regulator. 133 106 80 
TPS2151IPWP 296-12567-5-ND Adj. LDQ and 5V Switch with TPS70102PWP 296-2652-5-ND Dual, Adj., 500mA LDO Reg. . 464 371 289 
Duel Current Limiti..cescssseoceses 225 1.80 1.40 TPS70145PWP 296-2653-5-ND Dual, 3.3/1.2V, 500mA LDO Reg. 464 371 289 
TPS767D801PWP | 296-2740-5-ND Dual Adjustable’3.3 LDO Reg. . 401 321 250 TPS/O\48PWP__(ees265dae Dud, 3.9/1.5V, 500mA LDO Reg. es SA Bee) 
TPS767D318PWP | 296-2741-5-ND Dual 1.8/3.3V LDO Regulator 401 321 250 TPS70151PWP 296-2655-5-ND Dual, 3.3/1.8V, 500mA LDO Reg. 464 371 2.89 
TPS767D825PWP | 296-2742-5-ND Dual 2.5/3.3V LDO Regulator .. 401 321 250 TPS70158PWP 296-2656-5-ND Dual, 3.3/2.5V, 500mA LDO Reg. 464 371 2.89 
TPS7101QDR 296-1359-1-ND Adjustable 1.2V-9.75V 2A LDO Reg. 250 200 1.56 TPS70202PWP 296-8016-5-ND Dual, Adj., 500mA LDO Reg, 464 3.71 2.89 
TPS7101CDR 296-1359-2-ND Adjustable 1.2V-9.75V 2A LDO Reg. 3497.50/2,500 TPS70245PWP 296-8017-5-ND Dual, 3.3V/1.2V, 500mA/250mA 
TPS7101@P 296-8041-5-ND Adjustable 1.2V-9.75V 2A LDO Reg........ 250 2.00 1.56 LDO Regulator. ......1-+-ss-sssee+- BESANT 289 
TPS7101CGPWR 296-8042-1-ND Adj. 1.2V-9.75V 2A LDO Regulator .. 2.50 2.00 1.56 TPS70248PWP 296-8018-5-ND Dual, 3.3V/1.5V, 500mA/250mA 
TPS7101CPWR 296-8042-2-ND Adj. 1.2V-9.75V 2A LDO Regulator .. 2830.00/2,000 LDO Regulator.........0-s0seees 464 371 289 
TPS71330D 296-2658-5-ND 3.3V, 500mA PMOS LDO Regulator 250 200 1.56 TPS70251PWP 296-8019-5-ND Dual, 3.3V/1.8V, 500mA/250mA 
TPS71330P 296-8046-5-ND 3.3V, 500mA PMOS LDO Regulator 250 2.00 1.56 LDO Regulator..............0002. 464 371 289 
TPS7133CPWR ‘| 296-8047-1-ND 3.3V, 500A PMCS LDO Reg. 250 200 156 TPS70258PWP =| 296-8020-5-ND Dual, 3.3V/2.5V, 500mA/250mA 
TPS7133CPWR | 296-8047-2-ND 3.3V, 500mA PMCS LDO Reg. 2830.00/2,000 LDO Regulator. 464 3.71 289 
TPS71480D 296-1961-5-ND 4,8V, 500mA LDO Regulator 250 2.00 1.56 TPS70302PWP 296-8021-5-ND Dual, Agj., 1A’2A LDO Regulator 5.11 4.09 3.18 
TPS7148CP 296-8048-5-ND 4.85V, 500mA LDO Regulator . 250 200 156 ‘TPS70345PWP 296-8022-5-ND Dual, 3.3V/1.2V, 1A/2A LDO Reg 511 409 3.18 
TPS71500D 296-8049-5-ND 5V, 500mA LDO Regulator 250 2.00 1.56 TPS70348PWP 296-8023-5-ND Dual, 3.3V/1.5V, 1A/2A LDO Reg... 511 4.09 3.18 
TPS71500P 296-8050-5-ND BV, 500mA LDO Regulator. .. 250 2.00 1.56 TPS70351PWP 296-8024-5-ND Dual, 3.3V/1.8V, 1A/2A LDO Reg... 511 409 3.18 
TPS7201CD 296-1360-5-ND Adjustable 250mA LDO Regulator 159 1.33 1.06 TPS70358PWP 296-8025-5-ND Dual, 3.3V/2.5V, 1A/2A LDO Reg. 5.11 4.09 3.18 
TPS7201CDR 296-1360-1-ND Adjustable 250mA LDO Regulator 133 1.06 .80 TPS70402PWP 296-8026-5-ND Dual, Adjustable, 14/2A LDO Reg 5.02 402 3.13 
TPS72010DR 296-1360-2-ND Adjustable 250mA LDO Regulator . . 1695.00/2,500 TPS70445PWP 296-8027-5-ND Dual, 3.3V/1.2V, 1A/2A LDO Reg. 5.02 4.02 3.13 
TPS72010P 296-8052-5-ND Adjustable 250mA LDO Regulator .. 1.33 1.06 80 TPS70448PWP 296-8028-5-ND Dual, 3.3V/1.5V, 1A/2A LDO Reg 5.02 402 3.13 
TPS7201CPWR 296-8053-1-ND Adjustable 250mA LDO Regulator 1.33 1.06.80 TPS70451PWP 296-8029-5-ND Dual, 3.3V/1.8V, 1A/2A LDO Reg. 5.02 4.02 3.13 
TPS7201CPWR 296-8053-2-ND Adjustable 250mA LDO Regulator 1378.00/2,000 TPS70458PWP 296-8030-5-ND Dual, 3.3V/2.5V, 1A/2A LDO Reg. 5.02 4.02 3.13 
TPS72250D 296-1962-5-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator 133 1.06 80 TPS70702PWP 296-8031-5-ND Dual, Adjustable, TW2ALDOReg...20-HTSSCP 4.07 326 2.54 
TPS72250P 296-1963-5-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator. 1.33 1.06 .80 TPS70745PWP 296-8032-5-ND Dual, 3.3V/1.2V, 250mA/125mA 
TPS72250PWR__|296-8054-1-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator 1.33 1.06 80 LDO Reguiator.........0ecceeeeee 20-HTSSOP 4.07 3.26 254 
TPS7225CPWR 296-8054-2-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator 1378.00/2,000 ‘TPS70748PWP 296-8033-5-ND Dual, 3.3V/1.5V, 250mA/125mA 
TPS72300D 296-1964-5-ND 3.0V, 250mA LDO Regulator 1.33 1.06 .80 LDO Regulator.............++.++ 20-HTSSOP_ 4.07 3.26 2.54 
TPS72300P 296-1965-5-ND 3.0V, 250mA LDO Regulator. 1.33 1.06 .80 TPS70751PWP 296-8034-5-ND Dual, 3.3V/1.8V, 250mA/125mA 
TPS72300PWR | 296-8055-1-ND 3.0V, 250mA LDO Regulator 133 1.06 .80 LDO Regulator 407 326 254 
TPS72300PWR___|296-8055-2-ND 3.0V, 250mA LDO Regulator 1378.00/2,000 ‘TPS70758PWP 296-8035-5-ND Dual, 3.3V/2.5V, 
TPS72330D 296-1966-5-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator 1.33 1.06 .80 LDO Regulator 407 3.26 2.54 
TPS7233CP 296-8056-5-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator. 1.33 1.06 80 TPS70802PWP 296-8036-5-ND Dual, Adjustable, 250mA/125mA 
TPS72330PWR | 296-8057-1-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator 133 1.06 .80 LDO Reguiator......0..0sceeeee 20-HTSSOP 4.07 3.26 254 
TPS72330PWR | 296-8057-2-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator 1378.00/2,000 TPS70845PWP 296-8037-5-ND Dual, 3.3V/1.2V, 250mA/125mA 
TPS7248CD 296-8058-5-ND 4.85V, 250mA PMOS LDO Regulator 1.33 1.06 80 LDO Reguiator......0..0.ceeeeeee 20-HTSSOP 4.07 3.26 254 
TPS7248CP 296-2659-5-ND 4.85V, 250mA PMOS LDO Regulator 133 1.06 80 TPS70848PWP 296-8038-5-ND Dual, 3.3V/1.5V, 250mA/125mA 
TPS72500D 296-1361-5-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator... 133 1.06 .80 LDOReguiator......0..0ceeeee 20-HTSSOP 4.07 3.26 254 
TPS72500DR 296-1361-1-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator 133 1.06 80 TPS70851PWP 296-8039-5-ND Dual, 3.3V/1.8V, 250mA/125mA 
TPS7250CDR 296-1361-2-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator 1695.00/2,500 LDO Regulator.........0eecteees 20-HTSSOP 4.07 3.26 2.54 
TPS72500P 296-8059-5-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator. 1.33 1.06 80 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(t033) 429 


POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 


4 Texas INSTRUMENTS 


‘Tek Digi-Key Price Each Tal? Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description il 25 100 
TPS70858PWP 296-8040-5-ND Dual, 3.3V/2.5V, 250mA/125mA, TPS75315GPWP | 296-2684-5-ND 1.5V, 1.5ALDO Regulator ... 344 2.76 2.15 
LDO Regulator. 407 3.26 254 TPS75318GPWP | 296-2685-5-ND 1.8V, 1.5ALDO Regulator . 344 276 2.15 
TPS71025D 296-8043-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 250 2.00 1.56 TPS75325GPWP | 296-2686-5-ND 2.5V, 1.5ALDO Regulator . 344 2.76 2.15 
TPS71025DR 296-8043-1-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator... 250 2.00 1.56 TPS75333GPWP | 296-2687-5-ND 3.3V, 1.5ALDO Regulator . 344 2.76 2.15 
TPS71025DR 296-8043-2-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 3497.50/2,500 TPS75401GPWP _| 296-2688-5-ND Adjustable, 2A LDO Regulat 3532.83 2.20 
TPS71025P 296-2657-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator. 250 2.00 1.56 TPS75415QPWP | 296-2689-5-ND 1.5V, 2ALDO Regulator ... 3.53 283 220 
TPS71025PWR 296-8045-1-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 250 2.00 1.56 TTPS75418GPWP | 296-2690-5-ND 1.8V, 2ALDO Regulator 3.53 2.83 2.20 
TPS71025PWR 296-8045-2-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator .. 2830.00/2,000 Lee Se NG a oa Te pea ope oes oa 
oe emerald i bolines Feguaon ee its sc70-5 Wc TPS75501KC 296-10988-5-ND __| Adjustable, SALDO Pelee 538 431 3.64 
TPSTIS01DGKR 1 296-12057-2.ND Figh Input Voltage, Micropower, TPS75501KTT 296-10989-5-ND Adjustable, 5A LDO Regulator 538 431 3.64 
[DO Linear Regulator _Sc70-5 1170.00/3,000 TPS75515KC 296-10990-5-ND 1.5V, 5ALDO Regulator . 538 431 3.64 
TPS71525D0KR | 296-12007-1-ND 2.5V, 50mA High Input LDO. scr-5 90 75 60 TRSPSSISKTT poy Ee 1.5V, SA LDO Regulator . Bes oN 
TPS75518KC 296-10992-5-ND 1.8V, 5ALDO Regulator . 538 431 3.64 
TPS71525D0KR ~—| 296-12007-2-ND 2.5V, 50mA High Input LDO. SC70-5 1170.00/3,000 Teves KIT FRA DEIND 4.8V, 5A LDO Regulator Ben fel OG 
TPS7ISSSDGR__ (epee UE 3.3V, SomA Figh Input LDO. OEE: 00) TPS75525KC 296-10994-5-ND 2.5V, SALDO Regulator . 538 431 3.64 
TPS71533D0KR —_| 296-12008-2-ND 3.3V, 50mA High Input LDO. 1170.00/3,000 TPS75S25KTT ERSTE 2.5V, SA LDO Regulator Ren Ag] Bel 
S7Z101DEVT “Tho Lina Feeiater Fee 150mA orcas MCT! TPS75533KC 296-10996-5-ND | 3.3V, SALDO Regulator . 538 4.31 3.64 
rreznioet |aesen0t2n0  |vow integer . IESsn Pee pe ae 
inear Regulator : : TPS75601KTT 296-11948-5-ND ‘Adjustable, 5A LDO Regulator 538 431 3.64 
TPS72115DBVT | 296-12518-1-ND 1.5V, 150mA LDO Regulator. it 9374 TPS75615KC 996-11949-5-ND 1.5V, 5ALDO Regulator . 538 431 3.64 
PS72115DBVT —- | 296-12518-2-ND 1.5V, 150mA LDO Regulator. 138.75/250 TPS75615KTT 296-11950-5-ND 1.5V, 5A DO Regulator . 538 4.31 3.64 
nee nea ee aay Las : ay ja ms Rear iw ieee TPS75618KC 296-11951-5-ND 1.8V, 5A LDO Regulator . 5.38 4.31 3.64 
TP DBVT -12519-2- BV, lator. . TPS75618KTT 296-11952-5-ND 1.8V, 5ALDO Regulator . 5.38 4.31 3.64 
PS72118DBVT__| 296-12520-1-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator . TSI SSIS TPS75625KC 296-11953-5-ND 2.5V, SALDO Regulator . 538 431 364 
TPS72118DBVT 296-12520-2-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator . 138.75/250 TPS75625KTT 296-11954-5-ND 2.5V, 5ALDO Regulator . 5.38 4.31 3.64 
TPS72215DBVT_ —| 296-12521-1-ND 1.5V, 50mA Low Vin, LDO Reg. 141 93.74 TPS75633KC 296-11955-5-ND 3.3V, SALDO Regulator . 5.38 4.31 3.64 
TPS72215DBVT —‘| 296-12521-2-ND 1.5V, 50mA Low Vin, LDO Reg. 138.75/250 TPS75633KTT 296-11956-5-ND 3.3V, 5ALDO Regulator . 538 431 3.64 
TPS72216DBVT | 296-12522-1-ND 1.6V, 50mA Low Vin, LDO Reg. se Ceres TPS75701KC 296-10998-5-ND Adjustable, 3A LDO Regulator 549 440 3.42 
TPS72216DBVT 296-12522-2-ND 1.6V, 50mA Low Vin, LDO Reg... 138.75/250 TPS75701KTT 296-10999-5-ND Adjustable, 3A LDO Regulator .. 549 440 3.42 
TPS72218DBVT _| 296-12523-1-ND 1.8V, 50mA Low Vin, LDO Reg. Ath ee TPS75715KC 296-11000-5-ND 1.5V, 3A DO Regulator . 549 440 3.42 
TPS72218DBVT —_—‘| 296-12523-2-ND 1.8V, 50mA Low Vin, LDO Reg. 138.75/250 TPS75715KTT 296-11001-5-ND 1.5V, 3A LDO Regulator . 549 440 3.42 
TPS72501D00R | 296-13524-1-ND Adj. Low Input Voltage, 1A LDO Linear TPS75718KC 296-11002-5-ND 1.8V, 3A LDO Regulator . 549 440 3.42 
Regulator w/Supervisor ............ SOT-2235 248 198 1.49 TPS75718KTT 296-11003-5-ND 1.8V, 3A LDO Regulator . 549 440 3.42 
TPS72501D00R — |296-13524-2-ND Aqj. Low Input Voltage, 1A LDO Linear TPS75725KC 296-11004-5-ND 2.5V, 3ALDO Regulator . 549 440 3.42 
Regulator w/Supervisor .... -SOT-223-5 3167.50/2,500 TPS75725KTT 296-11005-5-ND 2.5V, 3A DO Regulator . 549 440 3.42 
TSAO ei “ice int Votegn TALDOLinesr ee) | trcrsrcccrr «ee geet 39/34 LDoReacr Bd9 aad 3.42 
julator wi SOM iuiss cis caeeand 2 5. . .! wos . s : E 
Tps72501KTTT ‘| 296-13525-1-ND ie Input Voltage: 4ALDO Linear ‘TPS75801KC 296-11957-5-ND Adjustable, 3A LDO Regulator 549 440 3.42 
Regulator with Supervisor 266 213 1.66 TPS/5801KTT 296-11958-5-ND Adjustable, 3A LDO Regulator 5.49 440 3.42 
Mn ee. UEC mee 
ulator wit! Ipervisor ne $ A . eee = 9 és i 
TPS72515D0QR —_[296-12692-1-ND ‘| 1.5V, 1ALDOLinear Regulator ......SOT-223-5 2.48 1.98 1.49 TESTOR ERG eg aly ommmm) SV, SALDO Regulator . Se Ge) ee 
TPS72515D00R | 296-12692-2-ND 1.5V, 1ALDOLinear Regulator ......SOT-223-5 _3167.50/2,500 TpStoe 1ST: ZEEE 1.8V, 8A LOO Regulator . Ses) a) ee 
TPS72515KTIT —_‘| 296-12693-1-ND 1.5V, 1ALDO Linear Regulator. 266 213 1.66 TPS/5825KC 296-11963-5-ND 2.5V, 3A DO Regulator . 549° 440 3.42 
TPS72515KTTT | 296-12693-2-ND 1.5V, 1ALDO Linear Regulator. 767.00/500 PS/58254TT 220711 968-0:ND 2.5V, 3A LDO Regulator . 540) 440) 342 
1PS72516D0Q 296-14393-5-ND 16V. 1ALDO Linear TPS75833KC 296-11965-5-ND 3.3V, 3A LDO Regulator . 549 440 3.42 
ee TPS75833KTT 296-11966-5-ND 3.3V, 3A LDO Regulator . 549 440 3.42 
Regulator MEW! .............02-+ SOT-223-6 2.48 198 1.49 al 
TPS75901KC 296-12369-5-ND Adjustable, 7.5-A LDO Reg 578 463 3.91 
S72516000R ee "ehuator NEW. yen feo TPS75901KTT 296-12370-5-ND Adjustable, 7.5-A LDO Regulator .. 578 463 3.91 
qremstenccon 4 Peete ieVTALDO ine: : : : TPS75915KC 296-12371-5-ND 1.5V Fixed Out 7.5A LDO Regulator 578 463 3.91 
ee Regulator N EMT. RE TEU eno TPS75915KTT 296-12372-5-ND 1.5V Fixed Out 7.5A LDO Regulator ...T0-263-5 5.78 4.63 3.91 
Ceri ae TPS75918KC 296-12373-5-ND 1.8V Fixed Out 7.5A LDO Regulator ...TO-220-5 5.78 4.63 3.91 
PS72518D0CR [296s 269851 ND. 1.8V, 1ALDOLinear Regulator 268 1.28 Smad) TPS75918KTT 296-12374-5-ND 1.8V Fixed Out 7.5A LDO Regulator ...T0-263-5 5.78 4.63 3.91 
PS72518D0GR = —_| 296-12694-2-ND 1.8V, 1ALDO Linear Regulator 3167.50/2,500 TPS75925KC 296-12375-5-ND 25V Fixed Out 7.5A LDO Regulator ...T0-220-5 578 463 3.91 
TPS72518K' 296-12695-1-ND 1.8V, 1ALDO Linear Regulator . 266 213 1.66 TPS75925KTT 296-12376-5-ND 2.5V Fixed Out 7.5A LDO Regulator ...T0-263-5 5.78 4.63 3.91 
TPS72518K' 296-12695-2-ND 1.8V, 1ALDO Linear Regulator . 767.00/500 TPS75933KC 296-12377-5-ND 3.3V Fixed Out 7.5A LDO Regulator ...T0-220-5 5.78 4.63 3.91 
TPS72525D00R ~—| 296-12696-1-ND 2.5V, 1ALDO Linear Regulator 248 1.98 1.49 TPS75933KTT 296-12378-5-ND 3.3V Fixed Out 7.54 LDO Regulator 5.78 463 3.91 
TPS72525D00R 296-12696-2-ND 2.5V, 1ALDO Linear Regulator ... 3167.50/2,500 TPS76030DBVR 296-1363-1-ND 3V LP 50mA LDO Regulator. . 96 80 64 
TPS72525K 296-12697-1-ND 2.5V, 1ALDO Linear Regulator . 266 213 1.66 TPS76030DBVR 296-1363-2-ND 3V LP 50mA LDO Regulator 1248.00/3,000 
TPS72525KTTT —_—_‘| 296-12697-2-ND 2.5V, 1ALDO Linear Regulator. 767.00/500 TPS76032DBVR ‘| 296-8072-1-ND 3.2V, 50mA LDO Regulator 9 80 | 
TPS72615D0QR — | 296-12958-1-ND 1.5V, 1A Low Input Volt., LDO Linear TPS76032DBVR —_| 296-8072-2-ND 3.2V, 50mA LDO Regulator 1248.00/3,000 
Regulator with Supervisor.......... SOT-223-5 248 198 1.49 TPS76033DBVR —_| 296-8073-1-ND 3.3V, 50mA LDO Regulator 96 80 . 
TPS72615DOGR | 296-12958-2-ND 1.5V, 1A Low Input Volt., LDO Linear TPS76033DBVR__| 296-8073-2-ND 3.3V, 50mA LDO Regulator ... 1248.00/3,000 
Regulator with Supervisor. -SOT-223-5 3167.50/2,500 TPS76038DBVR —_| 296-8074-1-ND 3.8V, 50mA LDO Regulator .. 96 80 64 
TPS72615KTIT _| 296-13751-1-ND 1.5V, 1A Low Input Volt., LDO Linear TPS76038DBVR —_| 296-8074-2-ND 3.8V, 50mA LDO Regulator 1248.00/3,000 
Regulator with Supervisor ........... DDPAK5 266 213 1.66 TPS76050DBVR ‘| 296-8075-1-ND 5.0V, 50mA LDO Regulator 96 80 64 
TPS72615KTIT _—‘| 296-13751-2-ND 1.5V, 1A Low Input Volt., LDO Linear TPS76050DBVR —_| 296-8075-2-ND 5.0V, 50mA LDO Regulator 1248.00/3,000 
Regulator with Supervisor ........... DDPAK-5 767.00/500 TPS76130DBVR__| 296-11008-1-ND 3.0V, 100mA LDO Regulator . 99 83 66 
TPS72616DO00R =| 296-13705-1-ND 1.6V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear TPS76130DBVR | 296-11008-2-ND 3.0V, 100mA LDO Regulator . 1287.00/3,000 
Regulator w/Supervisor .........-.. SOT-223-5 2.48 198 1.49 TPS76130DBVT —_| 296-2693-1-ND 3.0V, 100mA LDO Regulator . 99 83 66 
TPS72616D00R ~~ 1296-13705-2.ND 7.6V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear TPS76130DBVT | 296-2693-2-ND 3.0V, 100mA LDO Regulator . 123,75/250 
Regulator w/Supervisor ........-... SOT-223-5 3167.50/2,500 TPS76132DBVR ‘| 296-11009-1-ND 3.2V, 100mA LDO Regulator . 99 83 66 
TPS72616KTTT | 296-13752-1-ND 1.6V, is Low Int Voltage, LDOLi ree ones a ae Sea oe a nm rae : a at a 3, a 
julator wit! SOF... eee c | i J S7 cl MeN, ‘ 3 3 
Tps72e1ekTtT _|296-13752-2-ND fen 1ALow Input Voltage, DO Linear TPS76132DBVT —_| 296-2694-2-ND 3.2V, 100mA LDO Regulator . 123,75/250 
Rogulator with Supervisor ....<...... DDPAK-S 767.00/500 TPS76133DBVR —_| 296-11010-1-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator . 99 83 66 
TPEDEIEDOOR | 296-12050-1-ND TV, TALow Input Volt LD Linear TPS76133DBVR —_| 296-11010-2-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator . 1287.00/3,000 
Fexidetor vith Superieor gor.223-5 Weesm commie TPS76133DBVT _| 296-2695-1-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator . 99 83 66 
53 iba eo ace ; : TPS76133DBVT __| 206-2695-2-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator . 123,75/250 
TPS72618D00R | 296-12959-2-ND 1.8V, 1A Low Input Volt., LDO Linear 
SM, f ss sega TPS76138DBVR | 296-11011-1-ND 3.8V, 100mA LDO Regulator . 99 83 66 
Regulator with SUBS SON: sai «2s: So 225 Sloeteet TPS76138DBVR —_| 296-11011-2-ND 3.8V, 100mA LDO Regulator 1287.00/3,000 
TPS72618KTIT — | 296-13753-1-ND 1.8V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear TPSveISEDEVT | paxoeceeiins av JOGA ide 
Regulator with Supervisor ........... DDPAKS 2.66 2.13 1.66 S7613 Do2005 | 3.8V, DO Regulator . £9 a 8 
TPS76138DBVT _| 296-2696-2-ND 3.8V, 100mA LDO Regulator . 123,75/250 
TESrenIeKs GLAND) 1.8V, 1A Low Input Voltage, LOO Linear TPS76150DBVR | 296-11012-1-ND | 5.0V, 100mALDO Regulator . 99 8366 
Regulator with Supervisor ........... DOPAICS 767.00/500 TPS76150DBVR | 296-11012-2-ND 5.0V, 100mA LDO Regulator 1287.00/3,000 
TPS72625D00R — ‘| 296-12960-1-ND 2.5V, 1A Low Input Volt., LDO Linear TPS76150DBVT ‘| 296-2697-1-ND 5.0V, 100mA LDO : 
i f ci OV, Regulator . 709) 83 66 
Regulator with Supervisor. ......... SOT-223-5 ASSES Smale TPS76150DBVT —_| 296-2697-2-ND 5.0V, 100mA LDO Regulator 123,75/250 
TPS72625D00R | 296-12960-2-ND 2.5V, 1A Low Input Volt., LDO Linear ein : : 
Sor winsioat eyress aurarnET TPS76201DBVR__| 296-11013-1-ND Adjustable, 100mA LDO Regulator 99 83 66 
Regulator with Supervisor... --..--- ne ues TPS76201DBVR | 296-11013-2-ND Adjustable, T00mALDO Regulator 7287.00/3,000 
TPS72625K 296-13754-1-ND 2.5V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear TPS76301DBVR | 296-11014-1-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator F780) 655 52 
Regulator with Supervisor ........... DDPAK5 2.66 213 1.66 TPS76301DBVR —| 296-11014-2-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator 1014.00/3,000 
TPS72625KTTT 296-13754-2-ND 2.5V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear TPS76301DBVT 296-2698-1-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator We 3 Be 
Regulator with Supervisor . 767.00/500 TPS76301DBVT _| 296-2698-2-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator 97.50/250 
TPS75101QPWP__|296-2673-5-ND Adjustable, 1.5A LDO Regulator 3.24 260 2.02 TPST6SI6DBVA 1 296-11015-7-ND T.6V, 150mA LDO Regulator . 7865 5D 
TPS75115QPWP =| 296-2674-5-ND 1.5V, 1.5A LDO Regulator .. 3.24 260 2.02 TPS76316DBVR 296-11015-2-ND 4.6V, 150mA LDO Regulator . 1014.00/3,000 
TPS75118GPWP | 296-2675-5-ND 1.8V, 1.54 LDO Regulator 20-HTSSOP 3.24 2.60 2.02 TPS76316DBVT | 296-2699-1-ND 1.6V, 150mA LDO Regulator . 738 65 52 
TPS75125GPWP =| 296-2676-5-ND 2.5V, 1.5 LDO Regulator 20-HTSSOP 3.24 260 2.02 TPS76316DBVT —_| 296-2699-2-ND 1.6V, 150mA LDO Regulator . 97.50/250 
TPS75133QPWP | 296-2677-5-ND 3.3V, 1.54 LDO Regulator 20-HTSSOP 3.24 260 202 TPS76318DBVT _| 296-2700-1-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator . 78 65 52 
TPS75201QPWP 296-2678-5-ND Adjustable, 2A LDO Regulator . 20-HTSSOP 3.65 2.92 227 TPS76318DBVT 296-2700-2-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator . 97.50/250 
TPS75215QPWP ‘| 296-2679-5-ND 1.5V, 2ALDO Regulator ... 365 292 227 TPS76325DBVR —_| 296-11017-1-ND 2.5, 150mA LDO Regulator . 78 65 52 
TPS75218GPWP | 296-2680-5-ND 1.8V, 2A LDO Regulator ... 3.65 292 227 TPS76325DBVR | 296-11017-2-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator . 1014.00/3,000 
TPS75225CPWP =| 296-2681-5-ND 2.5V, 2A_LDO Regulator .. 3.65 292 227 TPS76325DBVT —_| 296-2701-1-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator . 78 65 52 
TPS75233QPWP | 296-2682-5-ND 3.3V, 2A LDO Regulator .. 3.65 292 2.27 TPS76325DBVT _| 296-2701-2-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator . 97.50/250 
TPS75301QPWP _|296-2683-5-ND Adjustable, 1.54 LDO Regulator ....20-HTSSOP 3.44. 2.76 2.15 (Continued) 
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LL Digi-Key Price Each TA Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 +100 Part No. Part No. Description i 25 100 
TPS76327DBVR —_| 296-11018-1-ND 27V, 150mA LDO Regulator ... 7% 6 52 TPS76912DBVT —_| 296-2753-2-ND 1.2V, 100mA LDO Regulator . 97.50/250 
TPS76327DBVR | 296-11018-2-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator 1014.00/3,000 TPS76915DBVR ‘| 296-11032-1-ND 1.5V, 100mA LDO Regulator . 78 65 52 
TPS76327DBVT | 296-2702-1-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator 78 65 52 TPS76915DBVR ‘| 296-11032-2-ND 1.5V, 100mA LDO Regulator . 1014.00/3,000 
TPS76327DBVT | 296-2702-2-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator 97.50/250 TPS76915DBVT | 296-2754-1-ND 1.5V, 100mA LDO Regulator . 78 65 52 
TPS76328DBVR _ | 296-11019-1-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator 78 65 52 TPS76915DBVT _| 296-2754-2-ND 1.5V, 100mA LDO Regulator . 97.50/250 
TPS76328DBVR 296-11019-2-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator 1014.00/3,000 TPS76918DBVR 296-11033-1-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator . 78 65 52 
TPS76328DBVT | 296-2703-1-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator 78 65 52 TPS76918DBVR | 296-11033-2-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator . 1014.00/3,000 
TPS76328DBVT | 296-2703-2-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator 97.50/250 TPS76918DBVT | 296-2755-1-ND 4/8V, 100mA LDO Regulator . 73 «65~~—«—O5R 
TRS7ES0DEVR egg laos 2OV, 150mA LOO Regulator US ee TPS76918DBVT | 296-2755-2-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator . 97.50/250 
TPS76330DBVR__| 296-11020-2-ND 3.0V, 150mA LDO Regulator 1014.00/3,000 Tpsves25DBvR | 296-11035-1-ND 2.5V. 100mA LDO Regulator . 73 65.52 
TPS76330DBVT | 296-2704-1-ND 3.0V, 150mA LDO Regulator 7 65 2 TPS76925DBVR | 296-11035-2-ND 2.5V, 100mA LDO Regulator . 7014,00/3,000 
TPS76330DBVT | 296-2704-2-ND 3.0V, 150mA LDO Regulator 97.50/250 TpsescspevT —_|296-2756-1.ND 2.5V, 100mA LDO Regulator a Gh) 
TPS76333DBVR | 296-11021-1-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator ve 65 362 spevesspeyT |peelavee'o ND 2'5V. 100mA LDO Regulator . OS aaa) 
TPS76333DBVR | 296-11021-2-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator 1014.00/3,000 TPsveso7DEvR — [BoeeeTaeetN 27V, 100mA LDO Regulator . ae 
TRSTESSGDEVT_ [225A S.S¥, ig0mA [DO Feguetor +. 8 28 TPS76927DBVR__|296-11036-2-ND__| 2.7V, 100mALDO Regulator . ~1014.00/3,000 
TPS76333DBVT __| 296-2705-2-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator ... 97.50/250 TPS7Eo7DEVT Beever 27 100mALDORequaor- aS 
TPS76338DBVT | 296-2706-1-ND 3.8V, 150mA LDO Regulator 78 65 «(52 eet 4 (Seen SU OrAA IDO sca ae ‘ oer 
TPS76338DBVT —_| 296-2706-2-ND 3.8V, 150mA LDO Regulator 97.50/250 PSI Oe ISTP, Vv, Regulator . 97.50/25 
TPS76350DBVR —_| 296-11023-1-ND 5.0V, 150mA LDO Regulator 78 65 52 PS76928DBVR =| 296-11037-1-ND 2.8V, 100mA LDO 
TPS76350DBVR__| 296-11023-2-ND 5.0V, 150mA LDO Regulator ... 1014.00/3,000 Regulator NEWI........ 7 65 52 
TPS76350DEVT 1 296-2707-1-ND 5.0V, 150mA LDO Regulator... 786552 TPS76928DBVR__| 296-11037-2-ND 2.8V, 100mA LDO Regulator . 1014.00/3,000 
TPS76350DBVT —| 296-2707-2-ND 5.0V, 150mA LDO Regulator 97.50/250 TPS76928DBVT —_—| 296-2758-1-ND 2.8V, 100mA LDO Regulator . 7 65 52 
TPS76425DBVR 296-11024-1-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator Wi Cae TPS76928DBVT 296-2758-2-ND 2.8V, 100mA LDO Regulator . 97.50/250 
TPS76425DBVR | 296-11024-2-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator 1014.00/3,000 TPS76930DBVR | 296-11038-2-ND 3.0V, 100mA LDO Regulator . 1014.00/3,000 
TPS76425DBVT _| 296-2708-1-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator .... 78 65 52 TPS76930DBVT —_| 296-2759-1-ND 3.0V, 100mA LDO Regulator . 78 65 52 
TPS76425DBVT 296-2708-2-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator ... 97.50/250 TPS76930DBVT 296-2759-2-ND 3.0V, 100mA LDO Regulator . 97.50/250 
TPS76427DBVR | 296-11025-1-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator 78 65 82 TPS76933DBVR —_| 296-11039-2-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator . 1014.00/3,000 
TPS76427DBVR | 296-11025-2-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator 1014.00/3,000 TPS76933DBVT —_| 296-2760-1-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator . 78 65 52 
TPS76427DBVT | 296-2709-1-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator 78 65 52 TPS76933DBVT ‘| 296-2760-2-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator . 97.50/250 
TPS76427DBVT _| 296-2709-2-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator .... 97.50/250 TPS76950DBVR ‘| 296-11041-1-ND 5.0V, 100mA LDO Regulator . 78 65 52 
TPS76428DBVR | 296-11026-1-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator... 78 05 52 TPS76950DBVR__| 296-11041-2-ND 5.0V, 100mA LDO Regulator . 1014.00/3,000 
TPS76428DBVR 296-11026-2-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator 1014.00/3,000 TPS76950DBVT 296-2761-1-ND 5.0V, 100mA LDO Regulator . 78 65. 52 
PS76428DBVT —_| 296-2710-1-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator 7 65 52 TPS76950DBVT — ‘| 296-2761-2-ND 5.0V, 100mA LDO Regulator . 97.50/250 
PS76428DBVT | 296-2710-2-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator 97.50/250 TPS77001DBVR ‘| 296-11043-1-ND Adjustable, 50mA LDO Regulator 90 75 60 
TPS/6430DBVT_| 296-2711-1-ND 3.0V, 150mA LDO Regulator ... 78 85 __52 TPS77001DBVR —_| 296-11043-2-ND Adjustable, 50mA LDO Regulator . 1170.00/3,000 
TPS76430DBVT 296-2711-2-ND 3.0V, 150mA LDO Regulator .. . 97.50/250 TPS77001DBVT 296-2762-1-ND Adjustable, 50mA LDO Regulator . (90) 275) 60 
TRS/E4SSDEVR Ce 3.3V, 150mA LDO Regulator CTC a CORO TPS77001DBVT __| 296-2762-2-ND Adjustable, 50mA LDO Regulator 112.50/250 
TPS76433DBVR | 296-11028-2-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator 1014.00/3,000 
TPS77012DBVR ‘| 296-11044-1-ND 1.2V, 50mA LDO Regulator ... 90 75 60 
TPS76ISSDENT Ee SS born > eae POT a Ore TPS77012DBVR_— | 296-11044-2-ND | 1.2V, 50mALDO Regulator 1170.00/3,000 
TPS76SSSDEVT__ [26 2UT2 2 8 SV ISOM LO equator: SSO 250 TPS77012DBVT_—_| 296-2763-1-ND 1.2V, 50mA LDO Regulator 90 75 60 
TPS76501D 296-2713-5-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator 138 115 92 qps770i2pBvT | 296-2763-2.ND 1'3V, 50mA LDO Regulator SS pst) 
TPS76515D 296-2714-5-ND 1.5V, 150mA LDO Regulator... 198 115 62 cated a : 
1PS76518D 296-2715-5-ND 1'8V, 150mA LDO Regulator 138 115 92 TPS77015DBVR —_| 296-11045-1-ND 1.5V, 50mA LDO Regulator .. 90 75 60 
TPS76525D 296-2716-5-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator 138 115 92 TPS77015DBVR ‘| 296-11045-2-ND 1.5V, 50mA LDO Regulator 1170.00/3,000 
TPS76527D 296-2717-5-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator... 138 115 92 elt ae eee i a ua igo ie apoiad 90 : Goes 
TPS76528D 296-2718-5-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator... 1.38 1.15 © .92 PS77015DBV ees or : 
TPS76530D 296-2719-5-ND 3.0V, 150mA LDO Regulator 1.38 115 92 PS77018DBVR__| 296-11046-1-ND 1.8V, 50mA LDO Regulator .. 90.75 _—«60 
TPS76533D 296-2720-5-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator 138 115 92 TPS77018DBVR | 296-11046-2-ND 1.8V, 50mA LDO Regulator .. 1170.00/3,000 
TPS76550D 296-2721-5-ND 5.0V, 150mA LDO Regulator... 1.38 115 92 TPS77018DBVT —_| 296-2765-1-ND 1.8V, 50mA LDO Regulator 90 75 60 
TPS76601D 296-2722-5-ND Adjustable, 250mA LDO Regulato 145 1416 87 TPS77018DBVT | 296-2765-2-ND 1.8V, 50mA LDO Regulator 112.50/250 
TPS76615D 296-2723-5-ND 1.5V, 250mA LDO Regulator... 145 116 87 TPS77025DBVR =| 296-11047-1-ND 2.5V, 50MA LDO Regulator .. ‘SOME (O60 
TPS76615D 296-2723-1-ND 1.5V, 250A LDO Regulator 145 116 87 TPS77025DBVR__| 296-11047-2-ND 2.5V, 50mA LDO Regulator .. 1170.00/3,000 
TPS76615DR 296-2723-2-ND 1.5V, 250A LDO Regulator 1856.00/2,500 TPS77025DBVT _| 296-2766-1-ND 2.5V, 50mA LDO Regulator 90 75 60 
TPS76618D 296-2724-5-ND 1.8V, 250mA LDO Regulator 145 1.16 87 TPS77025DBVT 296-2766-2-ND 2.5V, 50mA LDO Regulator 112.50/250 
TPS76625D 296-2725-5-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator 145 1.16 87 TPS77027DBVR 296-11048-1-ND 2.7V, 50mA LDO Regulator . . 90 75 60 
TPS76627D 296-2726-5-ND 27V, 250mA LDO Regulator 145 146 87 TPS77027DBVR_—_| 296-11048-2-ND 2.7V, 50MA LDO Regulator .. 1170.00/3,000 
TPS76628D 296-2727-5-ND 2.8V, 250mA LDO Regulator 145 116 87 TPS77027DBVT _| 296-2767-1-ND 2.7V, 50MA LDO Regulator 90 75 60 
PS76630D 296-2728-5-ND 3.0V, 250mA LDO Regulator 145° 1.16 87 TPS77027DBVT _| 296-2767-2-ND 2.7V, 50mA LDO Regulator 112,50/250 
TPS76633D 296-2729-5-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator 145 116 87 TPS77028DBVR | 296-11049-1-ND 28V, 50mA LDO Regulator .. Cy as 
766500 226:2750-5,N) 5.0V, 250mA LDO Regulator igs) hast TPS77028DBVR —_| 296-11049-2-ND 2.8V, 50mA LDO Regulator .. 1170.00/3,000 
ey @ Sea nein ne peep i" iPS im ator . ate ‘ a ee TPS77028DBVT —_| 296-2768-1-ND 2.8V, 50mA LDO Regulator 90 75 60 
PS76701CPWP | ‘ ie : ; TPS77028DBVT _| 296-2768-2-ND 2.8V, 50mA LDO Regulator 112.50/250 
TPS76701GPWPR_ | 296-8076-1-ND Adjustable, 1A LDO Reg 248 1.98 1.49 TtS0DEVRSESIOSCEENDS a0 BORAT 5 
TPS767010PWPR | 296-8076-2-ND Adjustable, 1 LDO Reg 2574,00/2.000 TPS7708 eee -0V, 50mA LOO Regulator fo SY 
TPS767150D 296-2732-5-ND 1.5V, 1A LDO Regulator... 248 1.98 1.49 PS/ a pee ane Bay ees (ao Pecletal 1 poe Se 
TPS76715CPWP | 296-8077-5-ND 1.5V, 1000mA LDO Regulator . 248 1.98 1.49 uUseIeAe, ease -OV, 50mA LOO Regulator £9 
TPS77030DBVT | 296-2769-2-ND 3.0V, 50mA LDO Regulator 112.50/250 
TPS767180D 296-2733-5-ND 1.8V, 1A LDO Regulator. 248 1.98 1.49 cosspevt  eaeeeaaaiNe saa 3 
TPS767180PWP | 296-8078-5-ND 1.8V, 1000mA LDO Regulator . 248 1.98 1.49 PS77033} ee 10a 3.3V, SOmA LDO Regulator . . 9 75 
TPS767250D 296-2734-5-ND 2.5V, 1A LDO Regulator... 248 1.98 1.49 TPS77033DBVT 296-2770-2-ND 3.3V, 50mA LDO Regulator . . 112.50/250 
TPS767250PWP _|296-8079-5-ND 2.5V, 1000mA LDO Regulator . 248 1.98 1.49 TPS77050DBVR | 296-11052-1-ND 5.0V, 50mA LDO Regulator 90 75 60 
TPS767270D 296-2735-5-ND 2.7V, 1A LDO Regulator... 2481.98 1.49 TPS77050DBVR | 296-11052-2-ND 5.0V, 50mA LDO Regulator 1170.00/3,000 
TPS76727GPWP | 296-8080-5-ND 2.7V, 1000mA LDO Regulator . 248 198 1.49 TPS77050DBVT —| 296-2771-1-ND 5.0V, 50mA LDO Regulator 90 75 60 
TPS767280D 296-2736-5-ND 2.8V, 1ALDO Regulator... 248 1.98 1.49 TPS77050DBVT 296-2771-2-ND 5.0V, 50mA LDO Regulator . . 112.50/250 
TPS767280PWP | 296-8081-5-ND 2.8V, 1000mA LDO Regulator . 248 1.98 1.49 TPS77101DGK 296-8094-5-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator 1.33 1.06 .80 
TPS767300D 296-2737-5-ND 3.0V, 1A LDO Regulator. ..... 248 1.98 1.49 TPS77115DGK 296-8095-5-ND 1.5V, 150mA LDO Regulator . 1.33 1.06 .80 
TPS767300PWP | 296-8082-5-ND 3.0V, 1000mA LDO Regulator . 248 1.98 1.49 TPS77118DGK 296-8096-5-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator . 1.33 1.06 .80 
TPS767330D 296-2738-5-ND 3.3V, 1A LDO Regulator... 248 1.98 1.49 TPS77127DGK 296-8097-5-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator . 1.33 1.06 .80 
TPS767330PWP | 296-8083-5-ND 3.3V, 1000mA LDO Regulat 248 1.98 1.49 TPS77128DGK 296-8098-5-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator . 1.33 1.06 80 
TPS767500D 296-2739-5-ND 5.0V, 1A LDO Regulator... 248 1.98 1.49 TPS77133DGK 296-8099-5-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator . 133 1.06 80 
TPS76750QPWP _| 296-8084-5-ND 5.0V, 1000mA LDO Regulator . 248 1.98 1.49 TPS77150DGK 296-8100-5-ND 5.0V, 150mA LDO Regulator . 1.33 1.06 .80 
TPS768010D 296-2743-5-ND Adjustable, 1A LDO Regulator . 238 1.90 1.43 TPS77201DGK 296-8101-5-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator es) C2 ae 
TPS76801GPWP —_| 296-8085-5-ND Adjustable, 1000mA LDO Reg. 238 190 1.43 TPS77215DGK 296-8102-5-ND 1.5V, 150mA LDO Regulator . es) 2 aa 
pees a a ateNn : my {O00RA LOPES a a ; a ee TPS77218DGK 296-8103-5-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator . Ue ee 
= =| ‘ Im Julator . - r ! 
f TPS77227DGK 296-8104-5-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator . 128 102 7 
TPS76818CD BSE NY 1.8V, 1A LOO Regulator. .... ge ke) ies) TPS77228DGK —_| 296-8105-5-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator . 128 102 77 
TPS76818GPWP | 296-8087-5-ND 1.8V, 1000mA LDO Regulator . 238 1.90 143 1PS77233DGK 296-8106-5-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator . 428 102 77 
Hier a8 2 ND 2.5V, 1ALDO Regulator... Ze) Ig) ks TPS77250DGK | 296-8107-5-ND 5.0V, 150mA LDO Regulator . 128 1.02 7 
TPS76825QPWP —_| 296-8088-5-ND 2.5V, 1000mA LDO Regulat 238 1.90 143 4 4 
TPS77301DGK 296-8108-5-ND Adjustable, 250mA LDO Regulator 155 124 93 
TPS768270D 296-2747-5-ND 2.7V, 1ALDO Regulator... 238 1.90 1.43 
TPS768270PWP _| 296-8089-5-ND 2.7V, 1000mA LDO Regulator . 238 1.90 1.43 TPS77315DGK 2G 8102 S:ND 1.5V, 250mA LDO Regulator . 155 1.24 98 
7 TPS77316DGK 296-13419-5-ND 250mA LDO Regulator with 
ae 06lUR Zs Rea Gt we 14 
TPS76E30CD See RIND 30V 1ALDO ; : : ‘ TPS77318DGK 296-8110-5-ND 1.8V, 250mA LDO Regulator . 155 124 93 
_ i a Regulctar..... Bed ed ee TPS77327DGK 296-8111-5-ND 2.7V, 250mA LDO Regulat 1.55 124 93 
TPS768300PWP | 296-8091-5-ND 3.0V, 1000mA LDO Regulator . 238 190 1.43 = oN Reguiator . 4 
TPS76833GD 296-2750-5-ND 3.3V, 1A LDO Regulator. ..... 2.38 1.90 1.43 PS77328DGK 296-8112-5-ND 2.8V, 250mA LDO Regulator . 155 1.24 .93 
TPS768330PWP | 296-8092-5-ND 3.3V, 1000mA LDO Regulator . 238 1.90 1.43 TPS77333DGK 296 B11-o-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator . 155 124 98 
ie ctiet TPS77350DGK 296-8114-5-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator . 155 124 93 
TPS768500D 296-2751-5-ND 5.0V, 1ALDO Regulator... 238 1.90 1.43 : 
Tpsvessocpwe | 296-8093-5-ND 5.0V, 1000mA LDO Regulator . 238 (190 143 TPS77401DGK 296-8115-5-ND Adjustable, 250mA LDO Regulator 155 124 93 
TPS76901DBVR — | 296-11029-1-ND Adjustable, 100mA LDO Regulator 78 65 52 PS7741SDGK 296-8116-5-ND 1.5V, 250mA LDO Regulator 155 1.24 93 
TPS76901DBVR _|296-11029-2-ND Adjustable, 100mA LDO Regulato 1014.00/3,000 TPS77418DGK 296-8117-5-ND 1.8V, 250mA LDO Regulator . 155° 1124.93 
TPS76901DBVT 296-2752-1-ND Adjustable, 100mA LDO Regulator 786552 TPS77427DGK 296-8118-5-ND 2.7V, 250mA LDO Regulator . 155 1.24 93 
TPS76901DBVT 296-2752-2-ND Adjustable, 100mA LDO Regulato! 97.50/250 PS77428DGK 296-8119-5-ND 2.8V, 250mA LDO Regulator . 155 1.24 93 
TPS76912DBVR —| 296-11031-1-ND 1.2V, 100mA LDO Regulator ... 78 6 52 PS77433DGK 296-8120-5-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator . oes 155 1.24 93 
TPS76912DBVR | 296-11031-2-ND 1.2V, 100mA LDO Regulator 1014.00/3,000 TPS77450DGK 296-8121-5-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator ........... 1155 1124.93 
TPS76912DBVT _ | 296-2753-1-ND 1.2V, 100mA LDO Regulator ... 76 365) 52 (Continued) 
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4 Texas INSTRUMENTS 


ele Digi-Key Price Eachx vale Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. u 25 100 
TPS77501D 296-2772-5-ND Adjustable, 500mA LDO Reg. 208 1.66 1.25 TPS78825DBVR —_| 296-12379-1-ND 150mA, 2.5V, Low-Noise LDOwith 
TPS77501PWP | 296-8122-5-ND Adjustable, 500mA LDO Reg. 208 1.66 1.25 In-Rush Ourrent Control .......20.+++ SOr-23-5 102 85 68 
TPS77515D 296-2773-5-ND 1.5V, 500mA LDO Regulator 208 1.66 1.25 TPS78825DBVR —_| 296-12379-2-ND 150mA, 2.5V, Low-Noise LDO with 
TPS77515PWP | 296-8123-5-ND 1.5V, 500mA LDO Regulator... 208 1.66 1.25 In-Rush Ourrent Control .......2..++ SOT-23-5 1326,00/3,000 
TPS77516D 296-13420-5-ND Fast Transient Response 500mA LDO TPS78833DBVR —_| 296-12380-1-ND 150mA, 3.3V, Low-Noise LDOwith 
Volt. Reg. with Reset Output . : 208 1.66 1.25 In-Rush Qurrent Control ..........++ SOr-23-5 1.02 85 68 
TPS77516PWP (| 296-12401-5-ND 1.6V, 500mA LDO Regulator 208 1.66 1.25 TPS78833DBVR _ | 296-12380-2-ND 150mA, 3.3V, Low-Noise LDOwith 
TPS77518D 296-2774-5-ND 1.8V, 500mA LDO Regulator 208 1.66 1.25 In-Rush Qurrent Control... 1326.00/3,000 
TPS77518PWP | 296-8124-5-ND 1.8V, 500mA LDO Regulator 208 1.66 1.25 TPS78915DBVR | 296-8146-1-ND 1.5V, 100mA LDO Regulator . 84.70 «56 
TPS77525D 296-2775-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 208 1.66 1.25 TPS78915DBVR | 296-8146-2-ND 1.5V, 100mA LDO Regulator . 4092.00/3,000 
TPS77525PWP_| 296-8125-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 2.08 1.66 1.25 TPS78918DBVR__| 296-8147-1-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator . 84.70 56 
PS77533D 296-2776-5-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator 208 1.66 1.25 TPS78918DBVR —_—| 296-8147-2-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator . 1092.00/3,000 
TPS77533PWP 296-8126-5-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator 208 1.66 1.25 TPS78925DBVR | 296-8148-1-ND 2.5V, 100mA LDO Regulator . 84 70 56 
PS77601D 296-2777-5-ND Adjustable, 500mA LDO Reg. 1.98 1.58 1.19 TPS78925DBVR —_——| 296-8148-2-ND 2.5V, 100mA LDO Regulator . 1092.00/3,000 
Tee RSD eae jae BRO RES Hse ; 3 fae TPS78928DBVR | 296-8149-1-ND 2.8V, 100mA LDO Regulator . 84 70 «56 
PS77 # | SV, 500m julator : : : TPS78928DBVR__| 296-8149-2-ND 2.8V, 100mA LDO Regulator . 1092.00/3,000 
a ae as ee : me po oa Fela 1 i - MS TPS78930DBVR | 296-8150-1-ND 3.0V, 100mA LDO Regulator . 847056 
3 | BV, 500m julator : : : TPS78930DBVR —_| 296-8150-2-ND 3.0V, 100mA LDO Regulator . 1092.00/3,000 
PS77618PWP 296-8128-5-ND 1.8V, 500mA LDO Regulator 1.98 1.58 1.19 TPS79015DBVR —_| 296-8151-1-ND 1.5V, 50mA LDo Reg tator 96 80 64 
TPS77625D 296-2780-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 1.98 1.58 1.19 TPS79015DBVR | 296-8151-2-ND 1.5V, 50mA LDO Regulator 1248.00/3,000 
PS77625PWP__| 296-8129-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 1.98 1.58 1.19 TPS79018DBVR__| 296-8152-1-ND 1.8V, 50MA LDO Regulator 96 80 64 
TPS77628D 296-2781-5-ND 2.8V, 500mA LDO Regulator 198 1.58 1.19 TPS79018DBVR | 296-8152-2-ND 1.8V, 50mA LDO Regulator 1248.00/3,000 
peeesea See aun a a 7 A ae Hise ; = ns TPS79025DBVR —_| 296-8153-1-ND 2.5V, 50mA LDO Regulator 96 80 64 
PS77 -2782-5- .3V, 500m julator : : : TPS79025DBVR —_| 296-8153-2-ND 2.5V, 50mA LDO Regulator 1248,00/3,000 
TRS77633PWP |S SIS 3.3V, 500mA LDO Regulator eS hed ie) TPS79028DBVR —_| 296-8154-1-ND 2.8V, 50mA LDO Peauor 96 80 64 
PS77701D OG 21850) Adjustable, 750mA LDO Reg. es) Mi TPS79028DBVR__| 296-8154-2-ND 2.8V, 50mA LDO Regulator 1248.00/3,000 
TPS77701PWP 296-8132-5-ND Adjustable, 750mA LDO Reg. 228 1.82 1.37 TPS79030DBVR —_| 296-8155-1-ND 3.0V, 50mA LDO Regulator 96 80 64 
Blac tAey es pon oaieln bee cecliny 7 es w/Peset Qut.....8-SOIG (228i 8251-37, TPS79030DBVR —_| 296-8155-2-ND 3.0V, 50mA LDO Regulator .. 1248,00/3,000 
PS77715PWP - 4 SV, 750m } TPS79101DBVR | 296-11864-1-ND Adj., 100mA LDO Regulator... 1.08 90 .72 
W/Reset Out .......0..s.sseeseee 20-HTSSCP 2.28 1.82 1.37 TPS79101DBVR | 296-11864-2-ND Adj., 100mA LDO Regulator 1404.00/3,000 
PS77718D 296-2785-5:ND 1.8V, 750mA LDO Reg. w/Reset Out... 2.28 1.82 1.37 TPS79118DBVR__| 296-11865-1-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator . 1.08 90 72 
PS77718PWP | 296-8134-5-ND 1 eae dian Naar Reg. 3 Fa aes TPS79118DBVR | 296-11865-2-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator . 7404,00/3,000 
Plaset Out cas v-sesesessesisss -HTSSOP 2: ; TPS79133DBVR —_| 296-11866-1-ND .3V, 100mA LDO Regulator . 1.08 90 72 
TPS77725D 296-2786-5-ND 2.5V, 750mA LDO Reg. w/Reset Out.....8SOIC 2.28 1.82 1.37 ape ee oetin 3 oy 400mA LDO Peter 1404.00/3,000 
TPS77725PWP [BOGS SND) 2.5V, 750MA LDO Reg. TPS79147DBVR | 296-11867-1-ND 4.7, Ultralow Noise, High PSAR, Fast ae 
wiReset Out... 228 ee Se 100mA LDO Linear Regulator ....... 907-23-5 1.08 90 72 
TPS77733D 296-2787-5-ND 3.3V, 750mA LDO Reg. w/Reset Out.....8SOC 2.28 182 1.37 TPS7O147DEVA | 296-11867-2:ND ZN, Utralow Noise, High PSAR, Fast RF 
TPS77733PW EEN ae Hoy tees Reg. Soa (Ae 100mA LDO Linear Regulator ........ SOT-23-5 1404,00/3,000 
TPS77801D 296-2788-5-ND Adjustable, 750mA LDO Reg. 215 1.72 1.29 UPSTATE le Beh batticed ee Fender i "S0r-28-5 1.08 90 .72 
TPS77801PWP _| 296-8137-5-ND Adjustable, 750mA LDO Reg. 215 1.72 1.29 oe pene ek : : ; 
a TPS79147DBVT —_| 296-13707-2-ND 4.7V,, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS77815D 296-2789-5-ND 1.5V, 750mA LDO Regulator 215 172 129 100mA LDO Linear Regulator ....... SOT-23-5 435.00/250 
TPS77815PWP | 296-8138-5-ND 1.5V, 750mA LDO Regulator 215 1.72 1.29 TPEVOO01DEVA 2965171 BB=7END. 7aj., 100mA LOO Reguletor.. im a 
TPS77818D 296-2790-5-ND 1.8V, 750mA LDO Regulator 215 1.72 1.29 ! 
TPS79201DBVR —_| 296-11868-2-ND Adj., 100mA LDO Regulator 1404.00/3,000 
TPS77818PWP —_| 296-8139-5-ND 1.8V, 750mA LDO Regulator 215 1.72 1.29 
TPS79225DBVR__| 296-11869-1-ND 2.5V, 100mA LDO Regulator . 1.08 90 .72 
SrreenD: e279 ND 2.5V, 750mA LDO Regulator gaily le iN) TPS79225DBVR | 296-11869-2-ND _| 2.5V, 100mALDO Regulator . 1404.00/8,000 
TRS77625PWP SL ee 2.5V, 750mA LDO Regulator Bis ike Ue) TPS79228DBVR__| 296-11870-1-ND 2.8V, 100mA LDO Regulator . 108 90.72 
2/8330 BARONY 3.3V, 750mA LDO Regulator eas hae Ne) TPS79228DBVR | 296-11870-2.ND _| 2.8V, 100mA DO Regulator 1404.0078,000 
TPS77833PWP | 296-8141-5-ND 3.3V, 750mA LDO Regulator... 215 1.72 1.29 aa : sets 
: TPS79230DBVR —_| 296-11871-1-ND 3V, 100A LDO Regulator 1.08 90 72 
TPS77901DGK 296-8142-5-ND Adjustable, 250mA LDO Regulator .....8-MSOP 1.55 1.24 93 
TPS79230DBVR_—_| 296-11871-2-ND 3V, 100mA LDO Regulator 1404.00/3,000 
TPS77918DGK 296-8143-5-ND 1.8V, 250mA LDO Regulator 8MSOP 1.55 1.24.93 Tps7ocibevn «4 Bee Tein ‘Ad, 200mnA High-PSRR RE 
a | Oe ee eee iM 
TPS78601D00R —_| 296-13755-1-ND 1.2V to 5.5V, Uttralow Noise, High PSI Hs 9 
Fast RF 1.5ALDORegulator........SOT-223-5 275 220 1.71 spsvesianevn 4 EERE hoo peo HEROES 
TPS78601D00R —_| 296-13755-2-ND 1.2V to 5.5V, Uttralow Noise, High PSRR, LDO Regul ee sor-2a-5 WER too ne 
Fast RF 1.5ALDORegulator........ SOT-223-5 3842.50/2,500 Ps nseceseassnentneiaas : 4 : 
: TPS79318DBVR —_| 296-12155-2-ND 1.8V, 200mA High-PSRR RF 
TPS78601KTTT | 296-14421-1-ND 1.2V to 5.5V, Utralow Noise, High LDO Regulator ‘RDGTAGT 
PSRR, Fast RF 1.54 LDO : sue) 
TPS79325DBVR__| 296-12156-1-ND 2.5V, 200mA High-PSRR RF 
Regulator NEW!...........ceccceee DDPAKS 3.26 261 2.03 DO Regulator sor-2a-5 Room 
TPS78601KTTT ‘| 296-14421-2-ND 1.2V to 5.5V, Ultralow Noise, High qpavawspevn [Peete 2.V, DONA High PSA BE 
Here la LDO Regu 5 1482,00/3,000 
Regulator NEW!...........cccecee: DDPAK-5 942.50/500 Ploguiator.........-..---.---00+- SOT-23- -00/3,0 
- TPS79328DBVR_—_| 296-12158-1-ND 2.8V, 200mA High-PSRR RF 
TPS78618D00R —_| 296-13756-1-ND 1.8V, Ultralow Noise, High PSRR, 1D) Recul Ak RO 
Fast RF 1.5A LDORegulator........S0T-223-5 275 2.20 1.71 peguAOE sei eect eei SOI-23-5 (ARES Meese 
aes . TPS79328DBVR__| 296-12158-2-ND 2.8V, 200mA High-PSRR RF 
TPS78618DOOR —_| 296-13756-2-ND 1.8V, Utralow Noise, High PSRR, 5 
Fast RF 1.5A LDO Regulator........ SOT-223-5 3842.50/2,500 LDO Reguiator......-....0.+ssssees SOT-23-5 1482.00/3,000 
TPS78618KTTT | 296-14422-1-ND 1.8V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast PS79330DBVR =| 296-12159-1-ND 3.0V, 200mA High-PSRR RF 
RF1.5ALDO Regulator NEW!......DDPAK5 3.26 261 2.03 a Peccprenbiey é rena hea ee SOT-23-5 (RGIS Somm0 
TPS78618KTTT | 206-14422-2-ND 1.8V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast Se z pass gm 
RF 1.5A LDO Regulator NEWI...... DDPAK-5 942.50/500 LDO Regulator 1482.00/3,000 
TPS78625D00R | 296-13757-1-ND 2.5V, Ultralow Noise, High PSRR, TPS79333DBVR _| 296-12961-1-ND 3.3V, 200mA LDO Regulator 114.9576 
Fast RF 1.5A LDO Regulator........ $07-223-5 275 220 171 TPS79333DBVR —_| 296-12961-2-ND 3.3V, 200mA LDO Regulator... 4482.00/3,000 
TPS78625D00R ——| 296-13757-2-ND 2.5V, Ultralow Noise, High PSRR, PS79401D0QR =| 296-14427-1-ND Adj., Ultralow Noise, High PSR, 
Fast RF 1.5 DO Regulator........ SOT-223-5 3842.50/2,500 Fast RF 250mA, Epo binest 
TPS7B625KTIT | 296-14423-1-ND | 2.BV, Uttrelow Noise, High PSRR Fast Feguleton NE WT aati) 507-2236 MATS aaa 
RF 1.5ALDOReguiator NEW!......DDPAK-5 3.26 261 2.03 PS79401DCQR — | 296-14427-2-ND ‘Adj. Uttralow Noise, gh PSRR, 
TPS78625KTTT 296-14423-2-ND 2.5V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast Fast RF 250mA, LDO Linear 
RF 1.5A DO Regulator NEWI.......DDPAK-S 942.50/500 Regulator NEW! ..........00.0.-. SOT-223-6 1825.00/2,500 
TPS78628D00R ~—-| 296-13758-1-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, PS79401DGNR | 296-13526-1-ND Adj., Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 
Fast RF 1.5A DO Regulator........ SOT-223-5 2.75 220 1.71 250mA, LDO Linear Regulator ........ 8-MSOP_ 143° 1.14 86 
TPS78628D00R —| 296-13758-2-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, TPS79401DGNR | 296-13526-2-ND Adj. Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 
Fast RF 1.5ALDO Regulator........ SOT-223-5 3842.50/2,500 250mA, LDO Linear Regulator ........ 8-MSOP 1825.00/2,500 
TPS78628KTTT 296-14424-1-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast TPS79401DGNT —_| 296-14428-1-ND Adj., Ultralow Noise, Hgh PSRR, 
RF1.5ALDO Regulator NEWI!......DDPAK5 3.26 261 203 Fast RF 250mA, LDO Linear 
TPS78628KTTT —‘| 296-14424-2-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast Regulator MEW!..........0..se &MSOP_ 143 1.14 86 
RF 1.5ALDO Regulator NEWI......DDPAK-5 942.50/500 TPS79401DGNT —_| 296-14428-2-ND Adj., Ultralow Noise, High PSRR, 
TPS78630D00R —_| 296-13759-1-ND 3V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 250mA, LDO Linear 
Fast RF 1.5A DO Regulator........ SOT-223-5 275 2.20 1.71 Regulator NEW... 199.50/250 
TPS78630D00R —_| 296-13759-2-ND 3V, Ultralow Noise, High PSRR, TPS79418DCOR —_ | 296-14429-1-ND 1.8V, Ultraow Noise, High PSR, 
Fast RF 1.5A DO Regulator........ SOT-223-5 3842.50/2,500 Fast RF 250mA, LDO Linear 
TPS78630KTTT —‘| 296-14425-1-ND 3V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast Regulator NEW! ..........-.0+0++: SOT-223-6 143 1.14 86 
RF1.5ALDORegulator NEW!......DDPAK-5 3.26 261 2.03 TPS79418DCGR —_| 296-14429-2-ND 1.8V, Ultralow Noise, High PSRR, 
TPS78630KTTT | 296-14425-2-ND 3V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast Fast RF 250mA, LDO Linear 
RF 1.5ALDO Regulator NEWI......DDPAK-5 942.50/500 Regulator NEW! ..........0.0.00+: SOT-223-6 1825,00/2,500 
TPS78633D0Q 296-13760-5-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PSRR, TPS79418DGNR =| 296-14213-1-ND 1.8V, Ultralow Noise, High PSRR, 
Fast RF 1.5A LDO Regulator........ SOT-2235 275 220 1.71 Fast RF 250mA, LDO Linear 
TPS78633D00R —_| 296-13760-1-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PSRR, Regulator NEW! ..8MSOP 1.43 1.14 86 
Fast RF 1.5A LDO Regulator........ SOT-223-5 275 2.20 1.71 TPS79418DGNR | 296-14213-2-ND 1.8V, Ultralow Noise, High PSRR, 
TPS78633D00R —_| 296-13760-2-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 250mA, LDO Linear 
Fast RF 1.5ALDORegulator........ SOT-223-5 3842.50/2,500 Regulator NEW!..........c.ccccceee 8-MSOP 1824.00/2,500 
TPS78633KTTT —| 296-14426-1-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast TPS79418DGNT —_| 296-14430-1-ND 1.8V, Ultralow Noise, High PSRR, 
RF1.5ALDO Regulator NEW!......DDPAK5 3.26 261 203 Fast RF 250mA, LDO Linear 
TPS78633KTTT —| 296-14426-2-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast Regulator NEW!..........:esesee+ &MSOP 1.43 1.14 86 
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Lele Digi-Key Price Eachx Ele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS79418DGNT | 296-14430-2-ND 1.8V, Ultralow Noise, High PSRR, TPS79625KTTT | 296-14441-1-ND 2.5V, Ultralow Noise, High PSRR, 
Fast RF 250mA, LDO Linear Fast RF1ALDO Regulator NEW!...DDPAK-5 266 213 1.66 
Regulator NEW! ...........0.cccc00: 8-MSOP 199.50/250 TPS79625KTIT | 296-14441-2-ND 2.5V, Ultralow Noise, High PSRR, 
TPS79425D00R — | 296-14431-1-ND 2.5V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 1A LDO Regulator NEW... DDPAK-5 767.00/500 
Fast RF 250mA, LDO Linear TPS79628KTT 296-14442-5-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, 
Regulator NEWH!...............+-- SOT-223-6 1.43 1.14 86 Fast RF 1ALDO Regulator NEW!...DDPAK-5 2.66 2.13 1.66 
TPS79425D0GR 296-14431-2-ND 2.5V, Ultralow Noise, High PSRR, TPS79628DOGR 296-13764-1-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, 
Fast RF250mA, LDO Linear Fast RF 1ALDO Regulator.......... SOT-223-5 248 1.98 1.49 
Regulator NEW!.................+ SOT-223-6 1825.00/2,500 TPS79628DCCR —_| 296-13764-2-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, 
9 
TPS79425DGNR | 296-13527-1-ND 2.5V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF1ALDORegulator.......... SOT-223-5 3167.50/2,500 
250mA, LDO Linear Regulator ......-- B-MSOP EsIhsS sails] S06) TPS79630DCOR —_ | 296-13765-1-ND 3V, Uttralow Noise, High PSRR, 
TPS79425DGNR 296-13527-2-ND 2.5V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF1ALDORegulator.......... SOT-223-5 248 1.98 1.49 
250mA, LDO Linear Regulator ........ 8-MSCP 1825.00/2,500 TPS70630D00R 1 296-13765-2.ND 3V, Ultrdlow Noi 
: . A ise, High PSRR, 
TPS79425DGNT —_| 296-14432-1-ND 2.5V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast FIFA LDO Regulator so7-223-5 3167.50/2,500 
Fouidor NEW ON i 4a TPS79630KTIT | 296-14443-1-ND 3, Ultralow Noise, High PSR, 
a pSTa =a SEV Udon Noes EPS : : i Fast RF1A LDO Regulator NEW!...DDPAK-5 2.66 2.13 1.66 
DGN “os ee nae ietit ‘SRR, TPS79630KTTT 296-14443-2-ND 3V, Ultralow Noise, High PSRR, 
Aouidon MEW a use ror Fast RF 1A LDO Regulator NEW!.... DDPAK-5 767.00/500 
TPS79428D00R | |296-14433-1-ND —_| 2.8V, UItralow Noise, High PSAR, ; on eine cso 
st RF2501 LDOLI Mm julator.... 2.6... ce x . e . 
Feist NEL ae dain SOT-223-6 143 114 86 PS/9633D0CR —/206-18766-2-ND ee AP ALDOR uss PSAR, eae 
ry julator. . “ * 
TRSTMPBDOOR  anecaaaamm “O Peon IDOLS R, TPS79633KTIT | 296-14444-1-ND ‘| 3.3V, Uttralow Noise, High PSRR, 
Regulator NEW! sess... $07-223-6 1825,00/2.500 Fast RF1ALDO Regulator NEW!...DDPAK-5 2.66 2.13 1.66 
TPS79428DGNR | 296-13528-1-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF TPS79633K' 296-14444-2-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PSRR, 
250mA, LDO Linear Regulator ........ BMSCP 143 144 86 Fast RF 1A LDO Regulator NEW... DDPAK-5 767.00/500 
TPS79428DGNR | 296-13528-2-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSAR, Fast RF TPS79718DOKR =| 296-11988-1-ND 1.8V, 10MA Micropower LDO 
250mA, LDO Linear Regulator ........ 8-MSOP 1825.00/2,500 Voltage Regulator apr tree errr ere cet SC70-5 90 270 60 
TPS79428DGNT | 296-14434-1-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, TPS79718DCKR =| 296-11988-2-ND 1.8V, 10mA Micropower LDO 
Fast RF 250mA, LDO Linear Voltage Regulator...........ecseceeeee sC70-5 1170.00/3,000 
Regulator MEW!...........0.eecs0: 8-MSCP 143 114 86 TPS79730DCKR —_| 296-11989-1-ND 3.0V, 10mA Micropower LDO 
TPS79428DGNT —-| 296-14434-2-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, Voltage Regulator ........-.2.-..::210+ sc70-5 90-7560 
Fast RF 250mA, LDO Linear TPS79730DCKR 296-11989-2-ND 3.0V, 10mA Micropower LDO 
Regulator NEW!.............0::0008 8-MSOP 199.50/250. Voltage Regulator ..............2:020e Sc70-5 1170.00/3,000 
TPS79430D00R | 296-14435-1-ND 3V, Uttralow Noise, High PSRR, TPS79733DCKR | 296-11990-1-ND 3.3V, 10mA Micropower LDO 
Fast RF 250mA, LDO Linear Voltage Regulator ...............eeeee $C70-5 90 75.60 
Regulator MEW! ...........-.020+: 807-2236 143 114 86 TPS79733DCKR —_| 296-11990-2-ND 3.3V, 10mA Micropower LDO 
TPS79430D0GR —_ | 296-14435-2-ND 3V, Ultralow Noise, High PSRR, Voltage Regulator ..........cceceeeee sC70-5 1170.00/3,000 
Fast RF 250mA, LDO Linear TPS793285DBVR_~— | 296-12157-1-ND 2.85V, 200mA High-PSRR RF 
a} 
Regulator NEW! ............020+: SOT-223-6 1825.00/2,500 LDO Regulator.........0..eceeeeee SOT-23-5 114 95 76 
TPS79430DGNR | 296-13529-1-ND 3V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF TPS793285DBVR | 296-12157-2-ND 2.85V, 200mA High-PSRR RF 
250mA, LDO Linear Regulator .......- 8-MSOP 143 1.14 86 LDO Regulator.........0.eceesececee SOT-23-5 1482.00/3,000 
TPS79430DGNR | 296-13529-2-ND 3V, Uttralow Noise, High PSRR, Fast RF TPS793475DBVR_ | 296-12160-1-ND 4,75V, 200mA High-PSRR RF 
250mA, LDO Linear Regulator ........ 8-MSOP 1825.00/2,500 LDO Regulator ...............sceeeeee SOT-23-5 1.14 LOSI 76 
TPS79430DGNT | 296-14436-1-ND eatery Eiah PSRR, TPS793475DBVR | 296-12160-2-ND 4,75V, 200mA High-PSRR RF 
t m. inear LDO Regulator 1482.00/3,000 
Regulator NEWH...........-1.+1+++ SMSOP 1.43 1.14 86 UC282TD-1 296-2794-5-ND 1.5V, Fast LDO Regulato 5.60 4.48 3.78 
TPS79430DGNT | 296-14436-2-ND 3V, Uttralow Noise, High PSRR, UC282TD-3 296-2795-5-ND 2.5V, Fast LDO Regulator 560 448 3.78 
Fast RF 250mA, Epo tines. UC282TD-ADJ 296-2796-5-ND Adjustable Fast LDO Regulator . 560 448 3.78 
Regulator MEWH!.............-.0.000+ 8-MSOP 199.50/250 UC285TD-ADJ 296-2800-5-ND Adjustable 5A LDO Regulator... . 656 5.25 4.43 
TPS79433D00R =| 296-14437-1-ND oe PEON IDOL UC382T-1 296-2801-5-ND 1.5V, Fast Transient Response 
LDO Regulator ........-.seeeecseeee 549 440 3.42 
il raf 
_ See sea OE SO 223 6 ee UCBE2T-2 296-2802-5-ND 2.1V, Fast Transient Response 
9433D0CF Aen sles eel BESSON LEO eo LDO Regulator... ..esceeecceeseeee 549 4.40 3.42 
Regulator NEW! 072236 (eaRGTAETD UC382T-3 296-2803-5-ND 2.5V, Fast Transient Response 
TPS79433DGNR | 296-13530-1-ND —_| 3.3V, Uttrlow Noise, High PSAR, Fast RF ee srractlhety soe caesar eee aig et aes 
250m) A, LDOLini er Ragul lator BMSOP 143 1.14 86 UC382T-ADJ 296-2804-5-ND Adjustable Fast Transient Response 
TPS7O433DGNR | 296-13530-2ND | 8.3V, Ultrelow Noise, High PSAR, Fast RF DORGAN = -asannnsnnnnes-nse T2205 CS 
250mA, LDO Linear Regulator ........&-MSOP 1825,00/2,500 UC382TD-1 296-2805-5-ND 1.5V, Fast Transient Response 
Tps7eaa3penr —_|296-14498-1-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PSRR, LDO Regulator .......-eeeeeeeeeeeees 70-2635 549 440 3.42 
Fast RF250mA, LDO Linear UC382TD-2 296-2806-5-ND 2.1\, Fast Transient Response 
Regulator NEW!.........sscescsses BMSCP 143 144 86 _ Parra im Regultor sere aarbeaaseastenees 70-2635 549 440 3.42 
TPS79433DGNT | 296-14438-2-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PSRR, UC382TD-S : .5V, Fast Transient Response 
Fast RF250mA, LDO Linear LDO Regulator 549 440 3.42 
Regulator NEW!............00000025 8-MSOP 199.50/250 UC382TD-ADJ 296-11272-5-ND Adj., 3000mA LDO Regulator . 5.49 440 3.42 
TPS79501D00R —| 296-13806-1-ND 1.2V to 5.5V, Ultralow Noise, High PSRR, UC385T-1 296-2809-5-ND 1.5V, SALDO Regulator . 5.70 4.56 3.85 
Fast RF LDO Linear Regulator......SO1-223-5 2.28 1.82 1.37 UC385T-2 296-2810-5-ND 2.1V, 5A LDO Regulator . 570 456 3.85 
TPS79501D00R | 296-13806-2-ND 1.2V to 5.5V, Ultralow Noise, High PSRR, UC385T-3 296-2811-5-ND 2.5V, SA LDO Regulator . 5.70 4.56 3.85 
Fast RFLDO Linear Regulator ...... SOT-223-5 2912.50/2,500 UC385T-ADJ 296-2812-5-ND Adjustable, 5A LDO Regulator 570 456 3.85 
TPS79516DCOR —_| 296-13807-1-ND 1.6V, Ultralow Noise, High PSRR, UC385TD-1 296-2813-5-ND 1.5V, 5ALDO Regulator . 456 3.85 
Fast RF LDOLinear Regulator......SOT-223-5 228 1.82 137 UC385TD-2 296-2814-5-ND 2.1V, 5A LDO Regulator . 456 3.85 
TPS79516DCOR —_| 296-13807-2-ND 1.6V, Ultralow Noise, High PSRR, UC385TD-3 296-2815-5-ND 2.5V, 5SALDO Regulator . 456 3.85 
Fast RF LDO Linear Regulator ...... SOT-223-5 2912.50/2,500 UC385TD-ADJ 296-2816-5-ND Adjustable, 5A LDO Regulator 456 3.85 
TPS79518DO0GR 296-13808-1-ND 1.6V, Ultralow Noise, High PSRR, UCc2573D. 296-2793-5-ND Buck Pulse PWM Voltage Regulator ..... 1.82 1.42 
Fast RF LDOLinear Regulator......SOT-223-5 228 1.82 137 UC2834DW 296-2797-5-ND High-Efficiency Linear Regulator ....... 929 8.24 
TPS79518DOGR | 296-13808-2-ND 1.6V, Ultralow Noise, High PSRR, UC2835D 296-2798-5-ND High-Efficiency Regulator Controller . 6.20 5.23 
Fast RF LDO Linear Regulator ...... SOT-223-5 2912.50/2,500 UC2836D 296-2799-5-ND High-Efficiency Regulator Controller . I 7.76 6.55 
TPS79530D00R | 296-13809-1-ND 3V, Ultralow Noise, High PSRR, UC3832N 296-11273-5-ND Adjustable, 100mA LDO Regulator 14Dip 5.04 4.04 3.14 
Fast RF LDO Linear Regulator ...... SOT-223-5 2.28 1.82 1.37 UC3833N 296-11274-5-ND Adjustable, 100mA LDO Regulator 8&Dip 491 393 3.06 
TPS79530D00R —_| 296-13809-2-ND 3V, Ultralow Noise, High PSRR, UC3834DW 296-2808-5-ND High-Efficiency Linear Regulator 846 7.62 6.76 
Fast RF LDO Linear Regulator ...... SOT-223-5 2912.50/2,500 U00281DP-5 296-2817-5-ND 5V, 1ALDORegulator........ 443 355 276 
TPS79533D00R —_—| 296-13810-1-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PSRR, UOC281DP-ADJ —_ | 296-2818-5-ND Adjustable, 1A LDO Regulator 443 3.55 2.76 
seeds Fees CORN) er anaee ribet fee on sete SOT-223-5 228 1.82 1.37 UOC283T-3 296-11413-5-ND 3.3V, 1000mA LDO Regulator 5.60 4.48 3.78 
DOR -13810-2- .3V, Ultralow Noise, High PSRR, UOC283T-5 296-11414-5-ND 5V, 3000mA LDO Regulator ..... 560 4.48 3.78 
Fast RF LDO Lineer' Regulctor ..... 901-2255 eo Ze) UOC284DP-12 296-11415-5-ND 12V, 500mA Neg. LDO Regulato 5.08 407 3.43 
TPS79601D0GR —_| 296-13761-1-ND 1.2V to 5.5V, Ultralow Noise, High PSRR, UOC284DP-5 296-11416-5-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator . 5.08 4.07 3.43 
et AN De eal ters SOI-223-5 [22S 2 aL UOC284DP-ADJ | 296-11417-5-ND _| Adjustable, 500mA Neg. LDO Reg... 5.08 4.07 3.43 
Fee TTR ooo oy: econ Noise Hon Pe 09-6 sesenoes UOC381DP-3 296-2819-5-ND 3.3V, 1A LDO Regulator... 385 3.08 2.40 
aPeTOGO POM {cvtoSsv. Uden hes ighPa SUES UOC381DP-5 296-2820-5-ND 5.0V, 1ALDO Regulator... 3.85 3.08 2.40 
Fast BE1A LDO Regulator NEW! DDPAKS 266 213 1.66 UOC381DP-ADJ —_| 296-2821-5-ND Adjustable, 1A LDO Regulator 385 3.08 2.40 
TRSVOGOIKTTT — lpaeSaasoIND 7.BV to BV, Ultralow Noise, High PSRR, - - : UOC383T-3 296-8156-5-ND Adjustable, 3A LDO Linear Regulator 549 440 3.42 
Fast RFA LDO Regulator N EWP DRpAeE TRODEND UOC383T-5 296-8157-5-ND Adjustable, 3A LDO Linear Regulator..TO-220-5 5.49 4.40 3.42 
TPS79618KTT Poo OE ND 4.8V, Utralow Noise High PSRR, ‘ UOC383T-ADJ 296-8158-5-ND Adjustable, 3A LDO Linear Regulator....10-220 5.49 4.40 3.42 
ae ae ‘ 7 UOC383TD-3 296-8159-5-ND Adjustable, 3A LDO Linear Regulator....10-263 5.49 4.40 3.42 
Fast RF1ALDO Regulator NEW!...DDPAK-5 266 213 1.6 d 
TPS79618DCOR 296-13762-1-ND 1.8V, Ultralow Noise, High PSRR, U0C383TD-5 296-8160-5-ND Adjustable, 8A LDO Linear Regulator....TO-263 549 440 3.42 
Fast RF 1A LDO Regulator.......... 907-2235 248 1.98 1.49 UOC383TD-ADJ | 296-8161-5-ND Adjustable, 3A LDO Linear Regulator..TO-263-5 5.49 4.40 3.42 
; UOC384DP- 12 296-8162-5-ND —12V, 0.5A LDO Linear Regulator. BSAC 3.98 319 248 
79618D0QR —_| 296-13762-2-ND 1.8V, Ultral High PSRR, f 
TPS0r8 Be 1S oll, ALO Repuctor ela 07-2235 RNG UOC384DP-5 296-8163-5-ND -5V, 0.5ALDOLinear Regulator........ &SQC 3.98 319 248 
TPS79625D00R | 296-13763-1-ND 2.5V,, Ultralow Noise, High PSRA, : UOC384DP-ADJ _| 296-8164-5-ND Neg Adjustable 0.5A LDOLLinear Reg. ...8SOC 3.98 3.19 2.48 
Fast RF 1ALDORegulator.......... SOT-223-5 248 1.98 1.49 UC3833DWTR 296-13767-1-ND Prec. LDOLinear Controller ... 16SOC 4.91 393 3.06 
TPS79625D00R | 296-13763-2-ND 2.5V, Ultralow Noise, High PSRR, UC3833DWTR 296-13767-2-ND Prec. LDO Linear Controller ... ...16-SOIC 5560.00/2,000 
Fast RF 1A LDO Regulator.......... SOT-223-5 3167.50/2,500 (Continued) 
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eile Digi-Key Price Each 
XAS INSTRUME POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
UA78L12ACLP 296-11131-5-ND 12.0V, 100mA Regulator .. 40 32 24 
Tl. oe Price Each UA78L12ACPK 296-11132-1-ND 12.0V, 100mA pole 40 32 24 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 UA78L12ACPK 296-11132-2-ND 12.0V, 100mA Regulator 112.00/1,000 
Voltage Regulators UA78L15ACLP 296-11133-5-ND 15.0V, 100mA Regulator .. 4 2 BA 
LM317DCYR 296-12602-1-ND 3-Terminal Adj. Pos. Volt. Reg.. 60 45 34 UA78L15A0PK 296-12002-1-ND 15.0V, 100mA Regulator . . 40 32.24 
LM317DCYR 296-12602-2-ND 3-Terminal Adj. Pos. Volt. 487.50/2,500 UA78L15ACPK 296-12002-2-ND 15.0V, 100mA Regulator ... 112.00/1,000 
LM317KC 296-9535-5-ND 3-Terminal Adj. Pos. Volt. Reg... 60 45 34 UA78MOSCDCYR | 296-12290-1-ND 56 42 «32 
LM317KCS 296-13869-5-ND 3-Terminal Adj. Pos. UA78MOSCDCYR | 296-12290-2-ND 455,00/2,500 
Volt. Reg. NEW!.. 60.4534 UA78MO5CKC. 296-11134-5-ND 5,0V, 500mA Regulator . By £2 ke 
LM317KTER 296-9536-1-ND 3 Terminal Adj. Pos. Volt. Reg. 60 45 34 UA78MOSCKTPR —_| 296-11135-1-ND 5.0V, 500mA Regulator... 56 42 «32 
LM317KTER 296-9536-2-ND 3-Terminal Adj. Pos. Volt. Reg... 400.00/2,000 UA78MOSCKTPR | 296-11135-2-ND 5.0V, 500mA Regulator. . 546.00/3,000 
meee Sees ed Ls ae eg va ra 60 ete a UA78MO6CKTPR | 296-1366-1-ND 6.0V, 500mA Regulator 56 42 «(32 
IDCYR : cee Terminal Adj. Pos. Volt. ae UA78MO6CKTPR | 296-1366-2-ND 6.0V, 500mA Regulator... 546.00/3,000 
LM317MKTPR LES STOUND) 3-Termina Adj. Pos. Volt. Reg A) 8) ok UA78MOBCDCYR =| 296-12612-1-ND 8.0V, 500mA Voltage Regulator 56 4232 
ioe eee pone tee Novak fie Volt Fe ae 585. ue Oe UA78MO8CDCYR _| 296-12612-2-ND 8.0V, 500mA Voltage Regulator 455,.00/2,500 
3 | jj., 1. ive Volt. i s x 7 
UATBOSCKCS See PRED Positive Voltage Regulator NEW! ‘23930 UA78MO8CKC 296-11136-5-ND 8.0V, 500mA Voltage Regulator... 56 4232 
eee oe . UA78MO8CKTPR | 296-11137-1-ND 8.0V, 500mA Voltage Regulator .. 56 42 «32 
UA7808CKCS 296-13997-5-ND Positive Voltage Regulator NEW!......T0:220 52 39 .30 
UA78120KCS 296-13998-5-ND Positive Voltage Regulator NEW!......10-220 52.39.30 UATEMOBCKTPR = (Oca Noe 8.0V, 500mA Voltage Regulator .. 546.00/3,000 
— UA78MOSCKTPR — | 296-11138-1-ND 9.0V, 500mA Fixed Pos. Voltage Reg 56 42 «32 
UA78150KCS 296-13999-5-ND Positive Voltage Regulator NEW!......T0220. 52 39 .30 UaveMooacTpR — |Beeeanenboles 9.0V, 500mA Fixed Pos, Volt RRGTARED 
UA78MOSCKCS | 296-14000-5-ND Positive Voltage Regulator NEW!......10:220 56 42 3; i ixed Pos. Voltage Reg. . eeu 
UA79MOSCKCS _| 296-14001-5-ND Negative Voltage Regulator NEW! 56 42 «30 UA78M12CKC 296-11141-5-ND 12.0V, 500mA Fixed Pos. VoltageReg....T092 56 42 32 
LM337KTER 296-9551-1-ND. Adj., 1.54, Negative Volt. Reg... elt 93 74 UA78M12CKTPR 296-11142-1-ND 12.0V, 500mA Regulator . . 56 42° 32 
LM337KTER 296-9551-2-ND Adj., 1.54, Negative Volt. Reg... 984.00/2,000 UA78M12CKTPR =| 296-11142-2-ND 12.0V, 500mA Regulator ... 546.00/3,000 
MC79LO5ACDR —_‘| 296-1016-1-ND 5V Fixed Negative Voltage Reg 45 36. 27 UA78M33CDCYR | 296-13424-1-ND 3.3V, 500mA Fixed Pos. Volt. : 56 42 «32 
MC79LOSACDR —_| 296-1016-2-ND 5\ Fixed Negative Voltage Reg 305.00/2,500 UA78M33CDCYR | 296-13424-2-ND 3.3V, 500mA Fixed Pos. Volt. re - SOT-223-4 455,00/2,500 
MC79LOSACLP 296-9603-5-ND 5V Fixed Negative Voltage Reg... 45 36 27 UA78M33CKC 296-12722-5-ND 3.3V, 500mA Fixed Pos. Volt. Reg 56 4232 
MC79L12ACD 296-9604-5-ND 12V Fixed Negative Voltage Reg. 45° 3627 UA78M33CKTPR | 296-13425-1-ND 56 42 «(82 
MC79L12ACLPR _| 296-9605-1-ND 12V/ Fixed Negative Voltage Reg. 45 4.36.27 UA78M33CKTPR | 296-13425-2-ND 546.00/3,000 
MC79L12ACLPR | 296-9605-2-ND 12V Fixed Negative Voltage Reg. 252.00/2,000 UA79MO5CKC 296-11144-5-ND 56 42 32 
MC79L15ACLP 296-9607-5-ND 15V Fixed Negative Voltage Reg. 45 (3627 UA79MOSCKTPR | 296-11145-1-ND 5.0V, 500mA Neg. Volt. Reg. NEW!.....2-PFM 56.4232 
REGI02GA-A REG102GA-A-ND Adj., 250mA DMOS LDO Reg. 250 2.00 1.56 UA79MOSCKTPR — | 296-11145-2-ND 5.0V, 500mA Neg. Volt. Reg. NEW 546.00/3,000 
REGI02CA-2.5 REGI02GA-2.5-ND | 2.5V, 250mA DMOS LDO Reg. 250 2.00 1.56 UA79MO8CKTPR — | 296-11146-1-ND 8.0V Negative Voltage Regulator .... 56 42 «32 
REGIO2GA,2.8 REGIO2GA-2.8-ND_| 2.8V, 250mA DMOS LDO Reg. 2.50 2.00 1.56 UA79MO8CKTPR — | 296-11146-2-ND 8.0V Negative Voltage Regulator . 546.00/3,000 
REGI02GA-2.85 | REGI02GA-2.85-ND _| 2.85V, 250mA DMOS LDO Reg. 250 2.00 1.56 UA723CD 296-11102-5-ND Adjustable, Prec Voltage Regulato 7% SF 43 
REGI none z REGI ee ease vena : oo a 12 UA723CDR 296-11102-1-ND Adjustable, Prec Voltage Regulator... 7 57 43 
oe ee i rip osaae Reg. ‘ ; : UA723CDR 296-11102-2-ND Adjustable, Prec Voltage Regulator . 617.50/2,500 
REG102GA-5 REG102GA-5-ND 5V, 250mA DMOS LDO Reg... 250 200 1.56 ! 
REGZ11EA2.5/2K5 | REGTITEA2S2x6CT.ND | 2.5V, SOmA Switched-Cap UA7230N 296-11104-5-ND Adjustable, Prec Voltage Regulato 7% 57 43 
: i DCIDC Converter BMSOP 270 216 1.68 UA733CN 296-11105-5-ND Differential Video Amplifier 105 88 70 
San : - - UA7805CKC 296-1974-5-ND 5.0V, 1500mA Regulator ... 52 39 30 
EMEA 2 SO aaa eon eee anne UAZB05CKTER _|296-11108-1-ND __| 5.0V, 1500mA Regulator ... 5239 30 
REG711EA-2.7/2K5 | REG7IEA272X5CT-ND | 2.7V,50mASwitched-Cap ae UA7805CKTER 296-11108-2-ND 5.0V, 1500mA Regulator 346.00/2,000 
DODC Converter... eececeseceeee BMSCP 225 180 1.40 UA7808CKC 296-11109-5-ND 8.0V, 1500mA Regulator ... 52 39 30 
41EA-2.7/2K5 41EA2,72K5TR-ND | 2.7V, 50mA Switched- UA7808CKTER 296-11110-1-ND 8.0V, 1500mA Regulator .. oy 39 30 
REG? REG? , 50 iched-Cap 
DODC Converter.......sccccscsecseee 8-MSCP 3150.00/2,500 UA7808CKTER 296-11110-2-ND 8.0V, 1500mA Regulator .. 346.00/2,000 
REG/ITEAG/OKS | REG7MERGIESCEND | S.0V, 50mA Switched-Cap UA78100KC 296-1975-5-ND 10.0V, 1500mA Regulator . 52.39 30 
DO/DC Converter... 2. .eeceeeceees 8-MSOP 270 216 1.68 UA78120KC 296-11111-5-ND 12.0V, 1500mA Regulator . 52 39 ~=.30 
REG711EA-3/2K5 | REG711EA-3/2KSTRND_ | 3.0V, 50mA Switched-Cap UA78120KTER 296-11112-1-ND 12.0V, 1500mA Regulator . 52 39 30 
DO/DC Converter........eceeeeeees 8-MSOP 3150.00/2,500 UA7812CKTER 296-11112-2-ND 12.0V, 1500mA Regulator . 346.00/2,000 
REG711EA-3.3/250 | REG711EA3.3250CT-ND  3.3V, 50mA Switched-Cap UA7815CKC 296-11113-5-ND 15V, 1500mA Pos. Volt. 
DO/DC Oonverter......... 2. eee 8-MSOP 2.25 1.80 1.40 Reg. NEW!....... we 52 39 ~=©.30 
REG711EA-3.3/250 | REG/11EA3.3250TR-ND | 3.3V, 50mA Switched-Cap UA7815CKTER 296-11114-1-ND 15V, 1500mA Pos. Volt. Reg. NEW! [520ECOmnSo. 
HERBS Sfvareea Ar SORA Ornehesd eg ae 8-MSOP 332.50/250 UA7815QKTER 296-11114-2-ND 15V, 1500mA Pos. Volt. Reg. NEW!....3-PAV 346.00/2,000 
REG? REG? K5CT- , 50m, itched- e 4 i. Si 
ODEO Cert, ot NO oss acy acd UC2577T-ADJ 296-11159-5-ND Adj., Simple Step Up Volt. Reg. 7.34 588 4.96 
‘ UC2577TD-ADJ | 296-11160-5-ND Adj., Simple Step Up Volt. Reg. 734 588 4.96 
SES ame Coco eEnaTAET UC29431D 296-11209-5-ND Precision Adjustable Shunt Regulator ...8-SOIC_ 6.66 5.33 4.50 
T SSS —|POEIOPSSND [285 et er SS "> i  — eee 
TL-SCSI285PWR ‘| 296-10126-1-ND 2.85V Fixed Volt. Reg. for SCSI . (oOmICOmGO) | ——  —————————EEEiEOe rrr ee pe : : 
TL-SCSI285PWR ‘| 296-10126-2-ND 2.85V Fixed Volt. Reg. for SCSI . 1560.00/2,000 
71317CD 296-11823-5-ND 50 40 30 ; PRECISION 
T3170P 296-10167-5-ND Eee 42 Texas INSTRUMENTS GROUND REFERENCE 
TL317CPWR 296-13351-1-ND 50. 40 30 
Tan Digi-Ke Price Each 
TL3170PWR 296-13351-2-ND 280.00/2,000 OU NeY ae 
TL497ACD 296-10195-5-ND 1.2V Switching Voltage Regulator . 200 1.60 1.20 Part No. Part No. Description 125 __—-100 
TL497ACDR 296-10195-1-ND 1.2V Switching Voltage Regulator . 200 1.60 1.20 TLE24250D 296-1344-5-ND —_| 2.5V Precision Ground Reference. 144° 1.20 96 
TL497ACDR 296-10195-2-ND 1.2V Switching Voltage Regulator . 2560.00/2,500 TLE24250DR 296-1344-1-ND —_| 2.5V Precision Ground Reference. 1.44 120 96 
TL497ACN 296-10196-5-ND 1.2V Switching Voltage Regulator . 2.00 1.60 1.20 ‘TLE242500R 296-1344-2-ND _| 2.5V Precision Ground Reference. 1560.00/2,500 
TL497AID 296-10197-5-ND 1.2V Switching Voltage Regulator . 213 1.70 1.28 ‘TLE24250_P 296-1993-ND 2.5V Precision Ground Reference. 140 112 84 
TL497AIDR 296-10197-1-ND 1.2V Switching Voltage Regulator . 213 1.70 1.28 TLE24251D 296-6545-5-ND___| 2.5V Precision Ground Reference 1441.20 96 
TL497AIDR 296-10197-2-ND 1.2V Switching Voltage Regulator . 2720.00/2,500 TLE24260D 296-6547-5-ND _| 1/2 Rail Virtual Ground Reference .. 132 110 88 
TL497AIN 296-10198-5-ND 1.2V Switching Voltage Regulator . 213 1.70 1.28 TLE2426CLP 296-1994-ND 1/2 Rail Virtual Ground Reference 132 110 88 
TL780-050KC 206-1803-5-ND 5.0V Positive Voltage Regulator .... 72 St Al TLE24260P 296-6548-5-ND —_| 1/2 Rail Virtual Ground Reference .. 132 110 88 
1L780-050XTER ~—_| 296-12396-1-ND 5.0V, 1.5A Fixed Positive Voltage Fi . 72 54 At TLER4261D 296-1345-5-ND —_| 1/2 Rail Virtual Ground Reference .. 1.32 110 88 
ie eae a eee Ne a Nv i ay Hesse pane Voltage Reg. . 478.00/2,000 TLE2426IDR 296-1345-1-ND 1/2 Rail Virtual Ground Reference 1.32 1.10 88 
- - xe sitive 
TLE24261DR 296-1345-2-ND _| 1/2 Rail Virtual Ground Reference .. 1430.00/2,500 
Voltage Reg. EWI. .....-.-.-.+-+---- 10-220 EEO TLERA261P 296-6550-5-ND __| 1/2 Rail Virtual Ground Reference 1.32 1.10 88 
TL780-120KC 296-10227-5-ND 12V, Fixed Positive Volt. Reg. ........ TO2200B72tisSAtC«<‘W 
1L780-12KCS 296-14325-5-ND 12V, Fixed Positive Volt. Reg. NEW!...10:220 72 54 41 SROCRAMMAETE 
TL780-150KC 296-10228-5-ND 15\, Fixed Positive Volt. Reg. .TO2200AB. 724A 
1L780-15KCS 296-14326-5-ND 15V, Fixed Positive Volt. Reg. NEW!...T0-220 72 54 41 % Texas INSTRUMENTS GATE ARRAYS 
TL783CKC 296-10229-5-ND Adjustable Positive Voltage Reg. 160 1.28 96 i aa PACES 
UA78LO2ACD 296-11116-5-ND 2.0V, 100mA Regulator. . a 22) (8h PartNo Boney Deseinion (eS on 
UA7BLO2AQLP 296-11117-5-ND 2.0V, 100mA Regulator 40 32 24 : : : 
UA7BLOSACD 296-1364-5-ND 5.0V, 100mA Regulator 40 32 «24 TIBPAL16L8-10CFN | 296-10082-5-ND | HP Impact-X PAL Orrcuits. 230 1.84 1.43 
UA7BLOSACDR 296-1364-1-ND 5,0V, 100mA Regulator 40. 32 24 TIBPALI6L8-100N |  296-10083-5-ND | HP Impact-X PAL cuits. 230 1.84 1.43 
UA7BLO5ACDR 296-1364-2-ND 5.0V, 100mA Regulator 270.00/2,500 TIBPAL16L8-15CFN | 296-10084-5-ND | HP Impact PAL Crrcuits . 150 1.20 90 
UA7BLOSACLP 296-1365-ND 5,0V, 100mA Regulator 40. 32 24 TIBPALIGL8-15CN | 296-10085-5-ND | HP Impact PAL Crrcuits . 150 1.20 90 
UAZBLOSACLPR | 296-1365-1-ND 5,0V, 100mA Regulator .. “40 3224 TIBPAL16L8-25CFN | _296-10086-5-ND __| Low Power, HP Impact PAL Circuits 140 112 84 
UA78LOSACLPR ‘| 296-1365-2-ND 5.0V, 100mA Regulator ... 224.00/2,000 TIBPAL16L8-25CN |  296-10087-5-ND | Low Power, HP Impact PAL Circuits 140 112 84 
UA7BLOSACPK 296-11118-1-ND 5.0V, 100mA Regulator. 40 22 24 TIBPAL16R4-15CN |  296-10090-5-ND | HP Impact PAL Circuits .......... 150 1.20 90 
UA78LOSACPK 296-11118-2-ND 5.0V, 100mA Regulator. 112.00/1,000 TIBPAL16R4-25CRN | 296-10091-5-ND | Low Power, HP Impact PAL Circuits 140 112 84 
UA78LOSAILP 296-11119-5-ND 5.0V, 100mA Regulator NEW! 45° 36 (27 TIBPALI6R6-15CN |  296-10095-5-ND | HP Impact PAL Circuits 135 1.08 81 
UA78LO5CD 296-11120-5-ND 5.0V, 100mA Regulator. . 40 32 24 TIBPAL16R8-15CN | _ 296-10096-5-ND__| HP Impact PAL Circuits 150 1.20.90 
eerpeoae ae ue oN ay ean peer on = a TIBPAL16R8-25CFN | 296-10097-5-ND | Low Power, HP Impact PAL Circuits 140 112 84 
s : pe Le miss < ; : TIBPAL16R8-250N 296-1 5-ND | Low Power, HP | PAL Gircuii 140 112 
UA7BLOBACLP ZR MNIZZSND) 6.0V, 100mA Regulator... aU EOCREn eS TREALL GOON ae Hera EP Impact X PAL credts, ae 1090 9.81 eS 
UA7BLOBACD 2ICNN23-5-ND) 8.0V, 100mA Regulator... Sy ee TIBPAL20L8-5CNT | 296-10102-5-ND | HP Impact-X PAL Circuits. 10.90 981 8.70 
UA78LO8ACLP 296-11124-5-ND 8.0V, 100mA Regulator 40 32 24 F 
TIBPAL20L8-150FN | _296-10100-5-ND__| HP Impact PAL Circuits ... 240 1.92 1.44 
UA78LO8ACPK 296-11125-1-ND 8.0V, 100mA Regulator. 40 32 24 TIBPALDDRA-16CNT ECSGH OTERO EP | PA GiGai SG MEIER 
UA78LOBACPK 296-11125-2-ND 8.0V, 100mA Regulator 112.00/1,000 96-10103-5- impact rcuits i : ‘ : 
UaTIBAD_[arie65A0 _| 9, 1Ona Pua ee ees | 
UA78LOSACLP 296-11127-5-ND 9.0V, 100mA Regulator... 40 32 24 i MON pa | routs is : ; 
UATBLOSACPK 296-14331-5-ND 9.0V. 100mA Regulator NEW! 40. 32h TIBPAL20R8-70FN_|  296-10114-5-ND | HP Impact-X PAL Creuits. 564 452 381 
UA78L10ACD 296-11129-5-ND 10.0V, 100mA Regulator 40 32 24 TIBPAL20R8-15CNT| _296-10111-5-ND__| HP Impact PAL Crrcuits ... 24-Dip 240 1.92 1.44 
UA78L10ACLP 296-1996-ND 10.0V, 100mA Regulator. 40 32 24 TIBPAL20R8-25CFN |  296-10112-5-ND | Low Power, HP Impact PAL Circuits...28-PLOC 195 1.56 1.17 
UA78L12ACD. 296-11130-5-ND 12.0V, 100mA Regulator a0 ood TIBPAL20R8-25CNT| _296-10113-5-ND__| Low Power, HP Impact PAL Circuits .....24-Dip 1.95 1.56 1.17 
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Ue Lb Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Tl Diaitka PHcaleacine TLCB20ACD1CP 296-1982-ND 14-Bit AIC Audio CODEC -64-LOPP 7.02 5.62 4.74 
PaTNG pat a Deseiclcn Sr A oe “mn TLCB20ACD1CPMR =| 296-1982-1-ND —_| 14-Bit AIC Audio OODEC .64-LOFP 7.02 562 4.74 
: - Le a TLCB20ACD1CPMR | 296-1982-2-ND _| 14-Bit AIC Audio CODEC... .64-LOP 4388.00/1,000 
BQI8SH-28X6NSH |  296-13634-S-ND | SNAPHAT™with Integrated TLC320AC020PM 296-10270-ND | 1-Channel Bandwidth OODEC 676 541 457 
Battery and Orystal : Bes ies obey TLC320AD77CDB 296-2210-5-ND _| 24-Bit, Stereo CODEC 5.70 4.56 3.85 
BOB285EP 296-2595-5-ND —_| RealTime Glock. 4.28 3.42 2.66 — - 
TLCB20AD5451PT 296-10276-ND Single Channel OODEC with 
BCB285ES 296-2596-5-ND 4.28 3.42 266 4 
Hybrid Qp AMPS .........ceescseeeeeees 48-CFP 5.64 452 3.81 
Bence 206 259 EN bee ee TLC320AD545PT 296-10277-ND Single Channel CODEC with 
BOB285LDSS 296-2599-5-ND __| ACPI Compliant RealTime Gock....... 428 342 2.66 brid pam 564 452 3.81 
BOB285LFSS-A1 296-6518-5-ND —_| ACPI Compliant RTCwith (240x8) TLVS20AIC100PFB- | 296-2214-ND BV 10 55V. se Gaa : ; : 
NVSRAMe5.. cissastacincerraaive cl P 4.28 3.42 266 DOKSPS DSP OCDEC 452 362 282 
BOB285P-SB2 296-2601-5-ND _| RealTime Cock ia 428 342 266 
BOB285S-SB2 296-6519-5-ND | RTCwith (114x8) NVSRAM 428 3.42 2.66 TLVS20AIC10IGGER | 296-13374-1-ND Sees hep arte al Purpose ao-vraca WEEE COC 
BO3287AMT-SB2 296-6520-5-ND__| RTC Module with (114x8) NVSRAM. eee | nisin 4 eee ay cer Gee” : 3 : 
i TLVS20AICIOIGER | 296-13374-2-ND | 3V to 5.5V, 16-Bit, General Purpose 
BCB287EAMT 296-6521-5-ND —_| RTCModule with (242x8) 
NVSRAM Alarm Wake-up 668 535 451 22KSPS DSP CODEC........eeeeee 80-VFBGA 6805.00/2,500 
ee Prone: : H : TLV320AIC10IPFB 296-10702-ND 3V to 5.5V, 16-Bit, General Purpose 
BO3287EMT 296-6522-5-ND —_| RTCModule with (242x8) 2OKSPS DEP OLED: so-crp Ce 
NVSRAM/Alarm Wake-up 6.68 5.35 4.51 : z : : : 
BOR2B7MIT-I 296-6523-5-ND | RTC Module with (114x8) NVSRAM . 668 535 451 TNS20NCHICPRS ele ame 12 Bt, Low Voltage DSP OCD ABO? eee 
A - | i TLV320AIC11IPFB 296-10703-ND 16-Bit, Low Voltage DSP CODEC........48-CFP 4.86 389 3.03 
BOB287MT-SB2 296-6524-5-ND —_| RTCModule with (114x8) NVSRAM ..... 6.68 5.35 4.51 
i 4 i TLVS20AICI2IDBT | 296-12398-5-ND | Low-Power CIVOS, 1-Channel, 16-Bit, 
BO4285EP 296-6525-5-ND —_| RTCwith (114x8) NVSRAM 
; 3.3V, 26-KSPS CODEC..........02. 5.64 452 3.81 
Alarm Wake-Up .........6.cceeeeeeeee eee 6.70 536 4.53 
BOL285P-SB2 296-6527-5-ND | ATCwith (114x8) NVSRAIWNVSRAM TLVS20AICI3IDBT | 296-12504-5-ND _| Low Power, Low Volt., Single Chan 
Control. 7 470 377 293 16-Bit OODEC 6.06 4.85 4.10 
BOI2B5S SEO 206-6528-5-ND | RTC with (114x8) NVSRAM/NVSRAMI TLVS20AICI4IDBT | 296-12399-5-ND _| Low-Power GVIOS, 1-Channel, 16-Bit, 
wath (11438) f 3.3V, 26-KSPS CODEC... se... 542 434 3.38 
Cre rere ee enero 24-SOCP 4.70 3.77 293 
BQ4287MT-SB2 296-6529-5-ND RTC Module with (114x8) TLV320AIC15IDBT 296-12505-5-ND Low Power, Low Volt., Single Chan. 
NVSRAM/NVSRAM Control . 756 605 5.11 16-Bit CODEC... eee eeeeeeeeeee 554 444 3.74 
BO1802LYDWR 296-6530-1-ND _| Parallel 3V RTC with CPU Supervi TLV320AIC201PFB 296-12711-ND Low Power, Programmable 
Ext. NVSRAM Control ......0.e0ese0: 5.02 4.02 3.13 Dual Channel CODEC ......++++1+1+++ 7185.75 4.85 
BQ4802LYDWR 296-6530-2-ND Parallel 3V RTC with CPU Supervisor/ TLV320AIC211PFB 296-12712-ND Low Power, Low Voltage, Prog. 
Ext. NVSRAM Control 2843.00/1,000 Dual Qhannel CODEC 7.60 608 513 
BO4802LYPW 296-12757-5-ND Parallel 3V RTC with CPI pervi TLV320AIC22PT 296-13375-ND Dual VOIP CODEC. . 7.04 564 4.76 
Ext. NVSRAM Control ..........020+ 5.02 402 313 TLVS20AI@23BGQE | 296-13992-5-ND | 24-Bit Stereo CODEC fo 
BO4802YDW 296-6531-5-ND. Parallel 5V RTC with CPU Supervisor/ Portable Audio NEW!.............. 80-VFBGA 5.70 456 3.85 
Ext. NVSRAM Control........2sceeceees 28-SOC 5.02 4.02 3.13 TLVS20AIC23GQE 296-12026-5-ND | 24-Bit Stereo CODEC for 
BOISO2YPW 296-12758-5-ND _| Parallel 3V RTC with CPU Supervisor/ Portable AUGIO .......2.eeeeeeeeees 80-VFBGA 570 456 3.85 
Ext. NVSRAM Control............06 5.02 4.02 3.13 TLV320AIC251PFB 296-12713-ND Low Power, Low Voltage, Prog. 
BO4822YMA-70 296-6532-5-ND —_| RTCModule with (8Kx8) Dual Channel CODEC... 738 591 4.99 
NVSRAM/Watchdog Timer er 13.93 1254 11.12 TLVS20AIC1103GGER | 296-12708-1-ND | Programmatle POM CODEC with Microphone 
BO4830YMA-85 296-6533-5-ND _| RTCModule with (32Kx8) NVSRAM.....AIMOD 15.39 13.86 12.29 ‘Amps and Speaker Driver .-80-BGA 5.04 4.04 3.41 
BOIS32YMA-85 296-6534-5-ND | RTC Module with (32Kx8) TLV320AIC1103GOER | 296-12708-2-ND _| Programmatle POV CODEC with Microphone 
NVSRAM/Watchdog Timer 16.50 15.40 14.30 Amps and Speaker Driver..........22++ 80-BGA 7812.50/2,500 
BO4842YMA-85 296-6535-5-ND | RTCModule with (128Kx8) TLVS20AIC1103PBS | 296-13001-1-ND | Programmatle POM Codec with Microphone 
NVSRAM/Watchdog Timer . 19.14 17.87 16.59 ‘Amps and Speaker Driver..........2++ 32-TOFP 5.04 4.04 3.41 
BO4845P-A4 296-6536-5-ND —_| RTCwith NVSRAM Control/ TLVS20AIC1103PBS | 296-13001-2-ND | Programmable POM Codec with Microphone 
Watchdog Timer ......-sssecseseeeeses ip 5.02 4.02 3.13 Amps and Speaker Driver..........+-+ 32-TOFP 819,00/250 
BOI845S-A4 296-6537-5-ND —_| RTCwith NVSRAM Control/ TLVS20AIC1103PBSR | 296-12748-1-ND _| Programmable POV CODEC with Microphone 
Watchdog Timer .... 5.02 4.02 3.13 ‘Amps and Speaker Driver.......2..2+. 32-TOFP 5.04 4.04 3.41 
BO4845S-A4N 296-6538-5-ND —_| RTCwith NVSRAM Control TLVS20AIC1103PBSR | 296-12748-2-ND | Programmatle POM CODEC with Microphone 
Watchdog Timer ..........::::eeeeeeee 6.02 4.02 3.13 Amps and Speaker Driver............. 32-TOFP 3150.00/1,000 
BO4845YS-A4 296-6539-5-ND —_| RTCwith NVSRAM Control/ TLVS20AIC1107PWR | 296-12709-1-ND | Prog. POM CODECwith Microphone 
Watchdog LLL): Sones eee 5.02 4.02 3.13 Amps and Speaker Driver... ; 5.45 436 5.45 
BOA845YS-A4N 296-6540-5-ND pia Control/ Pa eamads TLV320AIC1107PWR | 296-12709-2-ND | Prog. PCM CODECwith Microphone 
chdog Timer ...........seeseeeees : d . Amps and Speaker Driver........... 20-TSSOP 6172.00/2,000 
BQ4847MT 296-6541-5-ND RTC.with NVSRAM Control/ TLV320AIC1109PBS | 296-13002-1-ND | Programmable POM Codec with Microphone 
pl 
Watchdog Timer...........00ccceeeees T-MOD 872 698 5.89 Amps and Speaker Driver............. 32-TOP 504 404 3.41 
BQ4847YM 296-6542-5-ND pee ta Control/ Nae as TLVS20AIC1109PBS | 296-13002-2-ND | Programmable POM Codec with Microphone 
ichdog Timer: . 5 : Amps and Speaker Driver.......-+.+++ 32-TOFP 819.00/250 
eee eeieNn a Monccnh aah NVSRAM....AIVIOD 33.00 30.80 28.60 TLV320AIC1110GOER | 296-12710-1-ND _| Prog. POM OODECwith Microphone 
Bais A A ‘Amps and Speaker Driver.......-.6.6++ 80-BGA 5.14 412 5.14 
NVSRAM/Watchdog Timer .. -CMOD 38.28 35.73 33.18 TLVS20AIC1110GOER | 296-12710-2-ND | Prog. POM CODECwith Microphone 
‘Amps and Speaker Driver.........0.++ 80-BGA 7967.50/2,500 
te jee Nene RE TLVS20AIC1110PBS | 296-13508-ND Prog. PCM Codec with Microphone 
Amps and Speaker Driver... ais 5.14 412 3.47 
= # BODY SUS TLV320DAC23GCE | -296-12027-5-ND _| 8-96kHz Stereo Audio DAC 439 351 273 
TL. Digi-Key oe Price Each TWL1102PBS 296-13005-5-ND | Voice Band Audio Processor . 596 477 4.03 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 TWL1103GQER 296-11095-1-ND | Voice Band Audio Processor. 650 5.20 4.39 
TRF2052PW 296-1969-5-ND —_| 2GHz Low Voltage Synthesizer ....... 20-TSSCP 4.84 3.87 3.01 TWL1103GQER 296-11095-2-ND _| Voice Band Audio Processor. 10075.00/2,500 
TRFA400PW 296-11056-5-ND | 420-450MHz Single Chip TWL1103TPBSQ1 296-12962-1-ND _| Voice Band Audio Processor . 638 5.11 431 
RF Transmitter ..............:00.0068 24-TSSOP 3.87 3.10 241 TWL1103TPBSQ1 296-12962-2-ND __| Voice Band Audio Processor . 1036.75/250 
TRF4QO0PW 296-11057-5-ND | 850-950MHz Single Chip 
RF Transmitter .. 3.87 3.10 241 
TAB i fis XAS TEMPERATURE 
ene a aces OF Trareover NEW! 48-LOFP 5.72 4.58 3.87 TE INSTRUMENTS SENSORS 
TRF5901PTR 296-14059-2-ND | 902-928MHz Single-Chip Tk Digi-Key Price Each 
RF Transceiver NEW! ” 3575.00/1,000 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Teer Ca °20-00M! i Single Chip TMP100NA/250 296-12749-1-ND _| Digital Temperature Sensor ........... SOr236 1.78 142 1.07 
RF Transceiver 572 458 3.87 9 Pp 
SOFT Fea B60 S30MFE Sale chi - : : TMP100NA/250 296-12749-2-ND _| Digital Temperature Sensor ........... SOT-23-6 248.50/250 
Fro psn SP! TMP101NA/250 296-12750-1-ND _| Digital Temperature Sensor w/Alert...SOT-23-6 190 152 1.14 
RF Transceiver, 48-POFP 5.49 440 3.42 9 Ps 
SEE EE CCE OE s s : TMP101NA/250 296-12750-2-ND _| Digital Temperature Sensor w/Alert ... SOT-23-6 266.00/250 
gi ip 
j SIGNAL 
Wp Texas INSTRUMENTS CONTROLLERS [Al 4 TEXAS INSTRUMENTS TIMERS 
La lb Digi-Key Price Eachx TI Digi ¥ 
feat Elp igi-Key Price Each 
Part No. Part No. — Probes OCEDEG Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
udio Processors 's : 
NEB55DR 296-6501-1-ND _| Precision Timer ... 42. 35 DA 
TAS1020APFB, 296-12000-ND Stereo USB Audio Interface Sa 5.20 416 3.51 NES555DR 296-6501-2-ND Precision Timer .. 277.50/2,500 
TAS1020BPFB, 296-13041-5-ND Stereo USB Audio Interface i 5.47 438 3.41 NES555P. 296-1411-5-ND. Precision Timer... 42 35 24 
TAS3001CPW 296-2208-5-ND —_| Stereo Digital Equalizer..............2.+. 324 260 2.02 NESS5PSR 296-6502-1-ND _| Precision Timer “42 35 24 
TAS3002PFB 296-9977-ND Digital Audio Processor with OODEC. 574 460 3.88 NEBS5PSR 296-6502-2-ND _| Precision Timer .. 234.00/2,000 
TAS3004PFB 296-9978-ND Digital Audio Processor with OODEC...48-TOFP 6.08 4.87 4.11 NESBED 296-6503-5.ND | Dud Precision Tima’ 504030 
TASSIOSDET 296-13820-5-ND eas mea renee, NEBS6N 296-6504-5-ND —_| Dual Precision Timer . 50 40 30 
TASSOOOPFB 296-9979-ND__| Digital Audio PWM Processor. 584 4.68 3.95 Neeonea oo hee Saupe 
d NES56NSR 296-13104-2-ND | Dual Precision Timer . 280.00/2,000 
TAS5001IPFB 296-12556-ND Digital Audio PWM Processor . 486 3.89 3.03 SASSED 296-9681-5.ND _| Precision Timer Sl 
TAS5001PFB 296-12212-ND Digital Audio PWM Pr : 434 348 271 ‘ d : : 
la 28 ga ae ee eae SAS55DR 296-14635-1-ND _| Precision Timer NEW esoc 68 51 39 
TAS50101PFB 296-12557-ND Digital Audio PWM Processor. 542 434 3.66 i 
art H : SA555DR 296-14635-2-ND _| Precision Timer NEW! 8-SOIC 552.50/2,500 
TAS5010PFB 296-12213-ND Digital Audio PWM Processor . 545 436 3.39 : ‘ 
: y i SA555P 296-9682-5-ND Precision Timer . . 8-Dip 68 51 39 
TAS50121PFB 296-12558-ND Digital Audio PWM Processor . 840 7.56 6.71 ae Bene ATM Precision Ti ay oe 
TAS5012PFB 296-12214-ND _| Digital Audio PWM Processor. 9,00 7.20 6.08 _ oe eaision Timer SCP TE ao 
TAS5026APAG. 296-14401-ND Digital Audio PWM SE555P 296-9684-5-ND Precision Timer 84 70 56 
Processor NEW!......... 38 7.51 6: TLOS51CD 296-11822-5-ND | OOS Timer ... 117 988 
9.38 7.51 6.34 
TAS5026PAG 296-13042-5-ND _| Digital Audio PWM Processor . ad 9.25 833 7.39 TLOS51CP 296-10333-5-ND | QMIOS Timer 117 98.78 
TAS5036APFC 296-13856-ND 6-Ch. Digital Audio TLC552CD 296-10334-5-ND / QMOS Timer 150 1.20 .90 
PWM Processor NEW!.......0...... 80-TOP 15.92 14.86 13.80 TLOSS20N 296-10335-5-ND | OMOS Timer. 150 1.20 90 
TAS5036PFC 296-13043-5-ND | 6-Ch. Digital Audio PWM Processor ...80-TOFP 15.92 14.86 13.80 TLC555CD 296-1336-5-ND QMOS Timer .. 92.69 52 
TLC320A001 CRN 296-10267-5-ND | 14-Bit AIC Audio CODEC...........+0+++ 28-PLOC 7.02 5.62 4.74 (Continued) 
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ef Digi-Key Price Each 
XAS INSTRUMENTS TIMERS (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
5 oi ; DM74LS245N-ND Tri-State Octal Bus Transceiver . . ...20-Dip 84 63 48 
ee Ne Be He Description Pkg i Ce eat 00 DM74LS245WM-ND —_| Tri-State Ootal Bus Transceiver 20-SOC 84 «6348 
A EER SETTER ONCE T : anaes DM74LS253N-ND Tri-State Dual 4-Input Multiplexer 16-Dip 82 62 46 
- : imer . : ‘ : DM74LS259N-ND 8-Bit Addressable Latch .16-Dip 82626 
ee pen aria ice ee . . TAL SV2 SO. DM74LS273N-ND Qxtal D-Type Rip Rop with Reset .20-Dip 846348 
TLC555CPWR 296-10339-1-ND | CMOS Timer. 92 69 52 EM 7a 7aN ND Quad SR Latch .... 16-Dip (oe ae 
TLOSSSCPWR 296-10339-2-ND_| CMOS Timer. 612.00/2,000 LE | Cite Hex Buffer. 16 Dp Some 
TLOESSID BOGGS SNDaea| GOS Timer = = oF DM74LS373N-ND Octal D-Type Latch ..20-Dip 84 «6348 
TLC5SSIDR 296-1337-1-ND | CMOS Timer . 75 63 50 EM 7aESS74N ND) Ti-State Octal D-Type Rip Hop 20 Dip (SEES eros mets 
TLCBSSIDR 296-1337-2.ND | OMIO8 Timer. 81250/2.500 DM74LS374WM-ND___| Tri-State Octal D-Type Fip Fop . 20SOC 77 5844 
TLCS551P- 296-1858-5-ND MOS Timer . 75 63 50 DM74LS377N-ND 8-Bit D-Type Rip Fop.... ..-20-Dip Sy hese) 
TLC555QDR 296-10341-1-ND OMCS Timer . 84 70 56 DM74LS393M-ND Dual 4-Bit Binary Counter .14-SOIC 96 72 54 
TLC555QDR 296-10341-2-ND OMCE Timer . 910.00/2,500 DM74LS393N-ND Dual 4-Bit Binary Counter 14-Dip 96 72 «5A 
TLCS56CD 296-1338-5-ND | Dual CMOS Timer 108 90 72 DM74LS573N-ND Octal D-Type Latch with Tri-State Outputs .-20-Dip 2.39 192 1.44 
TLCS56CDR 296-1338-1-ND | Dual CMOS Timer 108 90 .72 
TLOS560DR 296-1338-2-ND | Dual CMOS Timer 1170.00/2,500 Se 
TLC556QN 296-1859-5-ND | Dual OMOS Timer ... 1.08 90 72 FAIRCHILD 74S00 SERIES 
TLC5S6ID 296-10343-5-ND | Dual GMOS Timer... 720 1.00.80 SEMICONDUCTOR SCHOTTKY TTL 
TLCSS6IN 296-10344-5-ND | Dual CMOS Timer 1.20 1.00 .80 Price Each 
TLOCSS6MD 296-10345-5-ND_ Dual GMOS Timer ... 1.75 1.40 1.05 Description Pkg. 1 25 100 
Triple 3-Input NAND Gate .-14-Dip 82 62 46 
—— Dual 2-Input AND-OR-INV Gate 14Dip 82 62 46 
FAIRCHILD 7400 ip i 
SEMICONDUCTOR SERIES mac DM74S133N-ND ‘Sipe NAN GS ‘enn a Fi = 
poe See By ; Ute redtns a DM74S140N-ND Dual 50 Ohm Line Driver . 14Dip 1.01 8468 
a ae ae NAND Gate 9 = Ee DM74S157N-ND Quad 2-Input Multiplexer. 16-Dip 1.01 84 68 
Beane | ama nonce - i ea oo 
ENING tt ete whi Chk Collen Cuipals = oS DM74S253N-ND Tri-State Dual 4-input Multiplexer (74S153N) . 16-Dip 131 1.08 91 
DM7406M-ND Hex Inverter with Cpen-Colect Outputs. 5340 30 ERS NING) Tri-State Octal Butter -20-Dip BEG Gi Cea 
DM7406N-ND Hex Inverter with Open-Collect Outputs 53 40 .30 
DM7407M-ND Hex Buffer with Qoen-Collect Outputs... 53 40 30 Sree nue. 
DM7407N-ND Hex Buffer with Coen-Collect Qutputs. 53 «40.30 NT LSTA 74ALS SERIES 
DM7408N-ND Quad 2-Input AND Gate ... 9% 72 54 : 
DM7414N-ND Hex Schmitt Trigger Inverter . 589) 75) 60 an Price Each 
DM7416N-ND Hex Inverter with Qpen- Collect Outputs. 06 «72 «BA Description Pkg. 1 25100 
DM7417N-ND Hex Buffer with Qoen-Collect Outputs. 9 72 54 DM74ALS04BM-ND Hex Inverter .. 14S0C 54 44 33 
DM7447AN-ND BOD-to-7 Segment Decoder/Driver. ... 195 157 1.18 DM74ALS04BN-ND Hex Inverter .. 14Dip 544438 
DM7474N-ND Dual D-Type Pos.-Edge-Trig. Rip Hop with Preset & Clear...14-Dip 79 66 53 DM74ALSO8N-ND Quad 2-Input AND Gate 14Dip 544438 
DM7476N-ND Dual Master Slave J-K Rip Flop with Clear, DM74ALS10AM-ND Triple 3-Input NAND Gate 1450C 50 40 30 
Preset, and Complementary Outputs ............:...sseeeeee 16-Dip 96 80.64 DM74ALS10AN-ND Triple 3-Input NAND Gate 14-Dip 50 40 30 
DM7486N-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 96 80 64 DM74ALS20AN-ND Dual 4-Input NAND Gate . 14-Dip 50 «40.30 
DM74125N-ND Tri-State Quad Buffer......... 14-Dip 3.05 240 1.94 DM74ALS30AN-ND 8 Input NAND Gate... 14Dp 55 44 33 
DM74145N-ND BOD-to-Decimal Decoder/Driver 16-Dip 1.60 128 96 DM74ALS32N-ND Quad 2-Input OR Gate. . i 
DM74150N-ND 16-to-1 Multiplexer... ..24-Dip 2.33 1.87 1.45 DM74ALS74AN-ND Dual D- Type Positive-Edge- Trigger 
DM9368N-ND. 7 Segment Decoder/Driver/Lath........0..cscecseseteeeeeees 16-Dip 4.70 377 293 swith Preset end Clear’. 
DM74ALS138M-ND Expandable 3/8 Decoder 
ee DM74ALS174N-ND Hex D-Type Flip Flop .... 
EAIRCHILD 74LS00 ° Fop.. 
SEMICONDUCTOR SERIES TTL EE RIOR Ci ae Oda Line Driver 
Dlal-Ke Price Each DM74ALS244AWM-ND | Tri-State Octal Line Driver 
igi-Key tice DM74ALS245AWM-ND __| Tri-State Octal Bus Transceiver. . 
Part No. Description 1 25 100 7 2 
DM74ALS257M-ND Tri-State Quad 2/1 Multiplexer 
DM74LSOOM-ND Quad 2-Input NAND Gate. . 48 36027 DM74ALS258N-ND Tri-State Quad 2/1 Multiplexer ... 
0 RAB BBB | Bits |oidbintannn 
DM74LSO3N-ND iad 2 Input NAND Gate with Opon Calect Cups 48 36 27 ee ee coos crverting Buffer end Line Driver 
DNI74l SD4NEND Fes inet ewith Cp waaeais 3 gs oF DM74ALS541N-ND Cytal Buffer/Line Driver with Tri-State Outputs. 
DM74LS04N-ND Hex Inverter . 14Dip 53 40 30 Rae HAN DE Ortal ae te al with Tri-State Quiputs. 
DM74LSO5N-ND Hex Inverter with Qoen-Collect Qutputs ip = 5380 Catal'D- Type Rip Hop: 
DM74LS08M-ND Quad 2-Input AND Gate . 48 36027 DM74ALS574AWM-ND | Octal D-Type Flip Hop... 
DM74LSO8N-ND Quad 2-Input AND Gate . 53.40.30 DM74AL S646WM-ND | Tri-State Octal Bus Transosiver........ : 
DM74LS09N-ND 62 47 36 DM74ALS5245N-NI Octal Bus Transceiver with Schmitt Trigger ......---.+..::++++ 
DM74LST0N-ND Triple 3-Input NAND Gate . 4 36ST 
DM74LS11N-ND Triple 3-Input AND Gate. 48 36 (27 a 
DM74LS14M-ND Hex Schmitt Trigger Inverter 58 44 33 ao 
DM74LS14N-ND Hex Schmitt Trigger Inverter . 58 4438 — 
DM74LS20N-ND Dual 4-Input NAND Gate 53 40.30 Digi-Key ae 
DM74LS27N-ND Triple 3-Input NOR Gate. 53 40 30 Part No. Description 
DM74LS30N-ND 8-Input NAND Gate. .. 53 40 30 DM74AS02N-ND Quad 2-Input NOR Gate... 
DM74LS32M-ND Quad 2-Input OR Gate 53 40 30 DM74AS10M-ND Triple 3-Input NAND Gate 
DM74LS32N-ND Quad 2-Input OR Gate... . 53 40 30 DM74AS10N-ND Triple 3-Input NAND Gate 
DM74LS38N-ND Quad 2-Input NAND Butfer w/Qpen-Collect Cutputs . 58 44 33 DM74AS20N-ND Dual 4-Input NAND Gate . 
DM74LS74AM-ND Dual D- Type Positive-Edge-Triggered Hip Hop DM74AS27N-ND Triple 3-Input NOR Gate. 
with Preset and Reset................. set eseeeeteeeteteeee 58 44 33 DM74AS30N-ND 8-Input NAND Gate. 
DM74LS74AN-ND peeralen nee ee Rip op Ba er DM74AS74N-ND Dual D-Type Positive Edge Triggered Rip Hop 
PGE scenes veronren We eneniicetnds : Q : with Preset and Clear 
DM74LS/5N-ND : 62 47 36 DM74AS158N-ND Quad 2-Input Multiplexer, Inverting 
DM74LS83AN-ND 4-Bit Binary Full Adder 620 47 36 DM74AS258M-ND Tri-State Quad 2/1 Multiplexer 
DM74LS85N-ND 4-Bit Magnitude Comparator . 62 47 36 DM74AS258N-ND Tri-State Quad 2/1 Multiplexer ... 
DM74LS86N-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 62 47 36 DM74AS286M-ND 9-Bit Parity Generator/Checker 
DM74LS90N-ND Decade Counter . 77 58 44 : 
DM74LS109AN-ND Dual JK Flip Hop ‘62 ‘AT 36 DM74AS286N-ND 9-Bit Parity Generator/Ohecker 
DM74LST12AN-ND Dual JK Flip Flop 675138 RISENER Peer Seles 
DM74LS123M-ND Dual Monostable Multivibrator . 67 «St 88 s : 
DM74LS123N-ND Dual Monostable Multivibrator . 67 «5188 DM74AS1000AM-ND | Quad 2-Input NAND Driver 
DM74LS125AM-ND Tri-State Quad Buffer. 58 4433 DM74AS1000AN-ND Quad 2-Input NAND Driver 
DM74LS125AN-ND Tri-State Quad Buffer. 58 44 33 DM74AS1032AN-ND | Quad 2-Input OR Driver 
DM74LS132N-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 58 4438 DM74AS1034AM-ND Hex Non-Inverting Driver . 
DM74LS138N-ND Expandable 3/8 Decoder ... v2 54 Al 
DM74LS139N-ND Expandable 2/4 Decoder 7 4 A anaes 
DM74LS151N-ND. 8-Channel Multiplexer 72 54 A FAIRCHILD 74LCX SERIES 
DM74LS153N-ND Dual 4-to-1 Multiplexer. 2 A SEMICONDUCTOR 
DM74LS154N-ND 40-16 Decoder/Demultiplexer 423 339 264 Digi-Key Price Each 
DM74LS157N-ND Quad 2-Input Multiplexer. . ae 54 0 A Part No. Description Pkg. 1 25 een00) 
DM74LS161AN-ND Presettable Binary Counter w 54 A 74LCXO8MTC-ND Quad 2-Input AND Gate... .cscccecsssesseesseesseees 42. 34 26 
DM74LS163AN-ND 4-Bit Binary Counter, Synchronous . WA 540 AN 74LCX74MTC-ND Dual D-T\ Tri ‘ed Flip-Fi 9 29 
DM74LS164N-ND 8-Bit Parallel Qut Shift Register .. 72 54 At Le RUNGE NG Taso ani mie & we 
DM74LST65N-ND_ 8-Bit Parallel In/Serial Out Shift Register. 72 54 Al 7ALCXOASMTC-ND Bi-Directional Octal Transceiver . 67138 
ares at rei ead ag eat A 74LCXS41WM-ND Cotal Buffer/Line Driver. 7 5B Ad 
DM74LS175N-ND Quad Type Flip Flop 72 5A At EME STEMMED Octal'D-Type Latch... came oO ao 
DM74LS191N-ND Up/Down Binary Counter ‘7 7385 7ALCX16244MEAND | 16-Bit Buffer/Line Driver 48-SSCP 145 121 97 
DM74LS221N-ND Dual Monostable with Schmitt Trigger Input 7 58 44 Bere See | 16-Eit Buffer/Line Driver . 48-TSOOP BE ae como 
DM74LS240N-ND TriState Octal Inverter Bus/Line Driver em & 2B 7A4LCX16245MEA-ND | 16-Bit Bidirectional Transceiver . 48-SSCP 145 121 97 
DM74LS241N-ND TriState Octal Line Driver 4.0638 74LCX16245MTD-ND__| 16-Bit Bidirectional Transceiver . 48-TSSOP 112 94 75 
DM74LS244N-ND Tri-State Octal Line Driver. 84 63 48 74LCX16373MEA-ND 16-Bit Transparent Latch with Tri-State Qutputs . -48-SSCP 145 1.21 ov 
DM74LS244WM-ND _| Tri-State Octal Line Driver . 84 6348 74LCX16373MTD-ND _| Tri-State, 16-Bit, Transparent D-Type Latch. ... TSSOP 112 94 75 
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TT Digi-Key Price Each® 
SANTEE 74LVQ SERIES Part No. Description Pkg, 125100 
a MM74HC245AWNEND | Tri-State Octal Bus Transodiver 48) 36) 27 
Digi-Key Price Eachx MM74HC251N-ND 8-Channdl Tri-State Multiplexer 5B 4433 
PartiNo: Description J) MM74HC259M-ND 8-Bit Addressable Latch/3-to-8 Line Decoder 58 4433 
7ALVGDOSC-ND Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate > MM74HC259N-ND 8-Bit Addressable Latch/3-to-8 Line Decoder .. 58 4433 
Te NS Pow voltage Sued) 2: Input DND Gale a) BS MM74HC273N-ND Octal D-Type Riip-Flop... 67 51__—38 
74LVQ14SC-ND Low Voltage Hex Schmitt Trigger ey eh ASS) 7 
74LVG74SC-ND Low Voltage Dual D-Type Positive-Edg MSc fe NOES) Octal D-Type Rip-Aop.. Suh eI 
Flip Flop with Preset and Clear 89 «#475 60 MM74HC373N-ND Tri-State Octal D-Type Latch 5a 244) 133 
74LVGIS8SC-ND Low Voltage Expandable 3/8 Decoder 725. 1.05 84 MMZAnIC37GWEND) 1) Tri-State Octal D-Type Latch . a SS BY 
: MM74HC374N-ND Tri-State Octal D-Type Rip Rop 58 4433 
74LVQ151SC-ND Low Voltage 8-Input Multiplexer . 125 1.05 .84 ‘ 
7ALVC24008C-ND Tri-State Octal Inverter Bus/Line Dri 254 201 1.62 MM74HC374WM-ND _| Tri-State Octal D-Type Flip Rop - 483627 
74LVC573SC-ND Low Voltage Tri-State Octal D-Type Late! 1.51 1.21 91 MM74HC393M-ND Dual 4-Bit Binary Counter .. 67 «651 38 
MM74HC393N-ND Dual 4-Bit Binary Counter ... 67 «5138 
SOS MM74HC423AN-ND Dual Monostable Multivibrator 86 65 49 
FAIRCHILD 74LVX SERIES MM74HC540N-ND- Octal Inverting Buffer and Line Driver 72 54 (41 
SEMICONDUCTOR MM74H0541N-ND Tri-State Octal Buffer... 72 54 Al 
Digi-Key Price Each MM74HO541WM-ND —_| Tri-State Octal Buffer ... 7 54 Al 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 MM74H0573N-ND Tri-State Octal D-Type Latch 72 54 Al 
74LVX125M-ND Quad Buffer with Tri-State Outputs... 1450C «53.)—0S(«Cw MM74HO573WM-ND _| Tri-State Octal D-Type Latch ... 7 54 A 
74LVX240M-ND Tri-State Octal Line Bus/Line Driver . 20-SOC 72 54 41 MM74H0574N-ND Tri-State Octal D-Type Rip Flop 7 54 Al 
74LVX244M-ND 3V OMOS Octal Tri-State Buffer ... 20-SOC 72 54 41 MM74HO574WM-ND___| Tri-State Octal D-Type Flip Rop . 72 54 A 
74LVX245M-ND Low Voltage Octal Bidirectional Transceiver 20-SO1C ae 54 41 MM74HO595I-ND- 8-Bit Shift Register with Output Latches .. 58 44 33 
74LVX74M-ND Dual D-Type Positive-Edge- Triggered Rip A 14S0C 57) 4635 MM74HO595N-ND 8-Bit Shift Register with Output Latches .. 5B 44033 
TALVXC3245MTC-ND _| Tri-State 8-Bit Dual Transceiver 24-TSSCP_ 1.54 1.24 93 MM74HO888N-ND 8-Bit Magnitude Comparator (Equality Detector ‘86 «46549 
MM74HC4020N-ND 14 Stage Binary Counter . 67 51 38 
————— MM74HC4040M-ND 12 Stage Binary Counter. 6247 36 
FAIRCHILD 74C00 
Sevinaneuean SERIES CMOS iii viv Mamie eater 847 38 
5 - ase oop. a 
Digi-Key Price Each MM74HC4046N-ND CMOS Phase Lock Loop . sf 51 38 
Part No. Description 1 25 100 MM74HC4049N-ND Hex Invertin i 
ig Logic Level Down Converter. 67 51 38 
MM74000N-ND Quad 2-Input NAND Gate. 149 1.20.90 MM74HC4051M-ND. 8-Channel Analog Multiplexer 675138 
MM/A00/N-ND Hex Inverter (4069) tag) 1.20" +90 MM74HC4051N-ND 8-Channel Analog Multiplexer . 67 5138 
RSENS Be 2 Ine ND as i Eee ve Ve 2 MM74HC4051WM-ND | 8-Channel Analog Multiplexer . 67 51.38 
NINPACIANEND ioe Schwritt Tice! enerter (40060) 14D ar MM74HO4052N-ND Dual 4-Channel Analog Multiplexer. Gf Gy 65 
TAC an — Tot Deca er ( ) 2 iS men MM74HC4053M-ND Triple 2-Channel Analog Multiplexer. . AC) 
or ea sl : : : MM74HC4053N-ND Triple 2-Channel Analog Multiplexer . 675138 
Ror ean an eH edad eas Ae ee MM74HC4053WMV-ND __| Triple 2-Channel Analog Multiplexer. Gr Bl «3 
ype GIP Op ( ; ; ‘ MM74HC4060N-ND 14 Stage Binary Counter . 67 5138 
MM74C76N-ND Dual JK Flip Rop with Clear and Preset 16-Dip 2.20 1.76 1.32 MRIZ4HOLOAGN.ND GMOS Phase Lock Loop = oo eS 
MM74C150N-ND, 16-to-1 Multiplexer .24Dip 5.57 4.46 3.47 ; : ; ; 
7 MM74HC4049N-ND Hex Inverting Logic Level Down Converter. 67 Bil 38 
i ere MND) 4 to-16 Decoder/Demultiplexer .. 5.85\ 4.69 3.96 MM74HC4051M-ND _| 8-Channel Analog Multiplexer 675138 
MM74C221N-ND Dual Monostable with Schmitt Trigger 453 3.63 2.82 - 
MIM74C244N-ND Tri-State Octal Butter 438 351 273 MM74HC4051N-ND. 8-Channel Analog Multiplexer . 67 51 «38 
| i f i ; MM74HC4051WM-ND | 8-Channel Analog Multiplexer . 67 5138 
MM74C906M-ND. Hex Open Drain Buffer 237 1.90 1.42 ° 
MM74C906N-ND. Qpen Drain Butfer (Active Pull Down) . 2.37 1.90 1.42 TM HCHESKENDS si arab phates bee ciigias oi a = 
H riple 2-Cnanne jog Multiplexer. . “ 
Reon Hele ae DINE: 28-Dip “ona ines zon MM74HC4053N-ND Triple 2-Channel Analog Multiplexer . 6751.38 
MM740912N-ND Display Controller .. 28-Dip 12.19 10.98 9.73 MM74HC4053WM-ND | Triple 2-Channel Analog Multiplexer. . 67 51 38 
MM740914N-ND Hex Schmitt Trigger with Ext. Input Volt. 347 2.78 2.16 MM74HCAQGON-ND 14 Stage Binary Counter . 67 5138 
MM740922N-ND_ 16-Key Encoder 682 546 461 PM CHCEaPeNINS on planed ane a 2 = 
MM740923N-ND 20-Key Encoder 682 546 4.61 log Switch. < 
MM740923WM-ND 3V to 15V, 20-Key Encoder 682 546 461 MM74HC4316WM-ND__| Quad Analog Switch. 67 51 __—38 
MM740926N-ND 4-Digit Counter with 7-Segment Output Driver 9.71 875 7.76 MM74HC4514N-ND 4-to-16 Line Decoder with Latch (.3" Lead Spacing) 24-Dip 1.25 1.05 84 
MM740928N-ND 4-Digit Counter with 7-Segment Output Driver... oe 9.02 7.22 6.09 MM74HC4538M-ND Dual Retriggerable Monostable Multivibrator. . . 16-SOIC fe 54 At 
MM88C30N-ND_ OMOS Dual Line Driver.............. ccc cee eee eeeeee eee eee eee i 5.50 440 3.72 MM74HC4538N-ND Dual Retriggerable Monostable Multivibrator . . 16-Dip 72 54 A 
TT 
FAIRCHILD 74HCOO BB FAIRCHILD sap cers 
‘SEMICONDUCTOR SERIES CMOS SEMIS ONDUCTOR 
i ol ‘ Digi-Key Price Each* 
Digi-Key Price Each* ae 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MINI74HOOOM-ND Quad 2-Input NAND Gate. . SON GomnNLZ2 Nein Sua) Bo sD 
: MM74HCT244N-ND 62 47 236 
MM74HO00N-ND Quad 2-Input NAND Gate. . 39 32 22 NAUSEA ENGIN T-Sucto Octd Butter i ey 
MM74HO02M-ND Quad 2-Input NOR Gate . Ko) ae oe 5 i sora : ; ; 
MM74HO02N-ND Quad 2-Input NOR Gate . 14-Dip ‘42 34 26 MM74HCT245N-ND Tri-State Octal Bus ‘Transceiver 58 44 33 
MM74HC04M-ND Hex Inverter 14-SO1C 39 32 22 MM74HCT245WM-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. 48 36.27 
MIM74HOD4N-ND Hex inverter. 14-Dip42.~O4SC2G MM74HCT373N-ND Tri-State Octal D-Type Latch ... By @25 eS 
MM74HCO8M-ND Quad 2-Input AND Gate . 39 «32, MM74HCT374N-ND Tri-State Octal D-Type Rip Flop 58 4433 
MM74HCO8N-ND Quad 2-Input AND Gate . 48 4 39°~«29 MM74HCT541N-ND Tri-State Octal Buffer ........eceecceceecseteeeseeeeeeeeeenseees 79 60 45 
MM74HC14M-ND Hex Schmitt Trigger Inverter 14-SAC 47 38 26 
MM74HC14N-ND Hex Schmitt Trigger Inverter . 14-Dip 48 39 29 _———————— 74VHC 
FAIRCHILD 
MM74HC32M-ND Quad 2-Input OR Gate 14-SOC 39 32 22 SEI ISISTEUETRGTE SERIES CMOS 
MM74HC32N-ND Quad 2-Input OR Gate. .14-Dip 898222 = : 
MM74HC74AM-ND Dual D-Type Rip Hop with Preset and Clear 14S50C 47 38 26 Digi-Key ae Price Each 
MM74HC74AN-ND Dual D-Type Flip Rop with Preset and Clear 14Dipp 483929. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MM74HC86N-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate . 14Dp 483929 74VHO00M-ND Quad 2-Input NAND Gate. 414S0C 50 41 28 
MM74HC123AM-ND Dual Monostable Multivibrator . 16SOC 48367 7AVHOO4M-ND Hex Inverter 14S0C 4203426 
MM74HC123AN-ND Dual Monostable Multivibrator . 16-Dip 48 36 27 74VHO08M-ND Quad 2-Input AND Gate 14S0C 420 34.26 
MM74HC125M-ND Tri-State Quad Buffer . 14-SOC 48 36 27 74VHC14M-ND Hex Schmitt Trigger Inverter .. -14-SOIC 48 ee) 9) 
MM74HC125N-ND Tri-State Quad Buffer. .14Dipp 483627, 74VHC32M-ND Quad 2-Input OR Gate... A234 26 
MM74HC126M-ND Tri-State Quad Buffer. 14S0C 48 3627 74VHC74M-ND Dual D-Type Flip op. 48°39 
MM74HC126N-ND Tri-State Quad Buffer. ..14-Dip 48 36 oT 74VHC86M-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 48 39 | 29 
MM74HC132M-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 48 36 oT 74VHC123AM-ND Dual Monostable Multivibrator .. 16-SOC 53 40 30 
MM74HC132N-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger. . 48 360.27 74VHC139M-ND Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer. 58 4433 
MM74HC138M-ND 3-to-8 Line Decoder .. 48 36 27 74VHC157MTC-ND Quad 2-Input Multiplexer. 5844 38 
MM74HC138N-ND 3-to-8 Line Decoder. . 58 44.33 74VHC244M-ND Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/Line Driver: 62 AT 36 
MM74HC139M-ND Dual 2-to-4 Line Decoder. 48 36 «27 74VHC373M-ND Tri-State Octal D-Type Latch .... 62 47 36 
MM74HC139N-ND Dual 2-to-4 Line Decoder . 58 4433 7AVHC374MTC-ND_ Tri-State Octal D-Type Flip Rop . 62 47 36 
MM74HC151N-ND 8-Channel Multiplexer... 53 40 30 74VHC393M-ND Dual 4-Bit Binary Counter 86 65 49 
MM74HC154N-ND 4-to-16 Line Decoder (.3” Lead Spacing) 132 110 .88 7AVHC393MTC-ND Dual 4-Bit Binary Counter. 86.65 49 
MM74HC154WM-ND _| 4-to-16 Line Decoder 1.32 110 88 74VHC541MTC-ND_ Tri-State Octal Buffer/Line Driver 82 62 46 
MM74HC157N-ND Quad 2-Input Multiplexer 53 40 = 30 74VHC573M-ND Tri-State Octal D-Type Latch .... 82 62 46 
MM74HC161M-ND Synchronous Binary Counter with Asynchronous Clear 58 44 33 74VHOS74MTC-ND Tri-State Octal D-Type Fip-Fop . 82 152) AG 
MM74HC161N-ND Synchronous Binary Counter with Asynchronous Clear... 67 51 38 74VHOS595M-ND 8-Bit Shift Register with Output Latches 82 62 AG 
MM74HC163N-ND Synchronous Binary Counter with Synchronous Clear . 67 51 38 
MM74HC164N-ND 8-Bit Serial-In Parallel-Out Shift Register .. 58) 4433 SSeS 
MM74HC165M-ND 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Register... 58 4433 (Eat WLS 74ABT SERIES 
MM74HC165N-ND 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Register 58 4433 Se CONDUCTOR : 
MM74HC174N-ND Hex D-Type Flip Flop with Gear ... 5B 4433 igi-Key Fe Price Each 
MM74HC175N-ND Quad D-Type Hip Fop with Gear. 58 4433 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MM74HC221AM-ND Dual Non-Retriggered Monostable Multivibrator 77 58 44 74ABT125CSC-ND Tri-State Quad Buffet ..c..ccsseeeccstesacencccseeseennneecens 77 58 44 
MM74HC221 AN-N D Dual Non-Retriggered Monostable Multivibrator 77 58 44 74ABT2410MSA-ND Tri-State Octal Line Driver .... we 83 69 55 
MM74HC240N-ND Tri-State Octal Inverter Bus/Line Driver .. 3 2a 74ABT2440MSA-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SSOP 83-6955 
MM74HC244N-ND Tri-State Octal Line Driver. 58 4433 74ABT244CSC-ND Tri-State Octal Line Driver... 86 65 49 
MM74HC244WM-ND Tri-State Octal Line Driver 48 36 27 74ABT245CSC-ND Tri-State Octal Bus Transceiver 86 65D 
MM74HC245AN-ND Tri-State Octal Bus Transceiver 58 4488 (Continued) 
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SSeS Te Digi-Key Price Each 
Ease $= 74aBT SERIES (Continued) Part No. Description Pkg. = 1~=25—«*100 
I = 74ACT161SC-ND Synchronous Presettable Binary Counter... 67 51 38 
Pete Racine ae ; ireedilis is 74ACT163PC-ND 4-Bit Binary Counter Synchronous Receiver . 16-Dip 67 51 38 
eidli oscil puony 9 74ACT174SC-ND Hex D-Type ip Flop with Master Reset . 67 5138 
7AABT2730MSA-ND | Octal D-Type Hip Hop ....... 920 77 &2 74ACT175SC-ND Quad D-Type Flip Rop 67 «5138 
74ABT541CSC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 83 269-55 74ACT244PC-ND Octal Buffer/Line Driver .. 62 47 (36 
74ABT16244CSSC-ND _| 16-Bit, Tri-State Butfer/Line Driver . 132 110 .88 7AACTRAASCND Cota Buffer/Line Driver. @ SS 
74ABT16245CSSC-ND 16-Bit, Tri-State Bidirectional Transceiver 1.32 1.10 88 7A4ACT245SC-ND Octal Bidirectional Transoaver 62 47 36 
74ABT16373CSSC-ND _ | 16-Bit, D-Type Latch with Tri-State Outputs (27.0276 74ACT251PC-ND 8-Bit Multiplexer 62 47 36 
74ABT16374CSSC-ND | 16-Bit, D-Type Rip Fop with Tri-State Outputs... 127 1.02 .76 74ACT251SC-ND 8-Bit Multiplexer... 2 04736 
74ABT22440MSA-ND Cctal Buffer Line Driver with Series Resistor Included . 99 &8 66 74ACT373SC-ND Octal Transparent Latch 62 47 36 
74ABT2244C0SC-ND Octal Buffer Line Driver with Series Resistor Included . 86 65 49 7AACT374SC ND Octal D-Type Flip op .... 62 “736 
74ACTS20SC-ND Comparator with Resistor 96 72 «5A 
FAIRCHILD 74ACTS73PC-ND Tri-State Octal D-Type Latch 86 65 49 
SEMICONDUCTOR CMOS TECHNOLOGY 74AC ETE ASOND ace Octal meee Fop . a ee ee 
Fi 5 5 5 Sp it Bidirection. ich . i i . 
5 ese are high speed CMOS devices with CMOS input switching levels and buffered “ ee 7AACTI2841SA.ND |EEE 1284 Transceiver ... ; 1.09 Ot 73 
i gi- rice Eacl = = | 
a a Desaipion Pig. , psa On 74ACT2708PC-ND 64x9 First-In First-Out Memory .......0seseceeeeeseeeeeeeees 28-Dip 14.90 13.42 11.90 
74A000PC-ND Quad 2-Input NAND Gate. . i 48 36 «(27 ——————— 
74AQ00SC-ND Quad 2-Input NAND Gate. . 42 34 26 FAIRCHILD NM95HS HIGH SECURITY SERIES 
74A002PC-ND Quad 2-Input NOR Gate. 54 4488 SEMICONDUCTOR 
74A002SC-ND Quad 2-Input NOR Gate . 42 34 26 Digi-Key Price Each 
74AQ04PC-ND Hex Inverter A836 27 Part No. Description 1 25 100 
74A004SC-ND 48 3929 NV95HS01 EM-ND Rolling Code Generator High Temp (RC OSC)... 312 252 204 
74A008PC-ND Quad 2-Input AND Gate . 54 4438 NMV95HS01 EM8-ND Rolling Code Generator High Temp (RC OSC) 429 347 2.81 
74A008SC-ND Quad 2-Input AND Gate . 42 34 26 NM95HS01N-ND Rolling Code Generator (RC OSC) 3.90 3.15 2.55 
74AC11SC-ND Triple 3-Input AND Gate . 42 34 26 NM95HS01N14-ND Rolling Code Generator (RC OSC) 3.90 3.15 2.55 
74AC14PC-ND Hex Schmitt Trigger Inverter . 53.40.30 NMV9S5HS02EN-ND. Rolling Code Generator High Temp (XTAL OSC) BDip 429 347 281 
74AC14SC-ND Hex Schmitt Trigger Inverter ... 48 39 2D NM95HS02N-ND Rolling Code Generator (XTAL OSC) . 3.90 3.15 2.55 
74AC20PC-ND Dual 4-Input NAND Gate 48 39.29 NM95HS02N14-ND Rolling Code Generator (XTAL OSC) . 3.90 315 2.55 
74AC32PC-ND Quad 2-Input OR Gate. 48 36 27 
74AC32SC-ND Quad 2-Input OR Gate. 42 34 26 
74AC74PC-ND Dual D-Type Flip Rop with Set and Reset 48.367 FAIRCHILD 74ACTQ SERIES 
74AC74SC-ND Dual D-Type Rip Rop with Set and Reset 4553627 SEMICONDUCTOR 
74AC86SC-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate ...... 48 39.29 Digi-Key Price Eachx 
74AC109SC-ND Dual JK Positive-Edge- Triggered ip Fop. 62 47 36 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
74AC125SC-ND Tri-State Quad Buffer........... 58 4433. 74ACTCOOSC-ND Quad 2-Input NAND Gate, Quiet Series. . 92 77 62 
74AC138PC-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer i 62. 47 36 74ACTQIOPC-ND Triple 3-Input NAND Gate, Quiet Series . 120 62 47 
74AC138SC-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer . . 62. 4736 74ACTQ14SC-ND Hex Schmitt Trigger Inverting, Quiet Series . 14S0C 92 «77 62 
74AC139SC-ND Dual 1-of-4 Decoder/Demultiplex 62 47 36 74ACTOR45SC-ND Octal Bidirectional Transceiver, Quiet Series 173 1.39 1.04 
74AC151PC-ND 8-Input Fact Multiplexer . 62 47 36 74ACTO273SC-ND Octal D-Type Rip Rop ... 173 1.39 1.04 
74AC151SC-ND 8-Input Fact Multiplexer . 62 47 36 74ACTOI6244SSC-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 371 297 231 
74AC161PC-ND Synchronous Presettable 4-Bit Binary Counter... 67 51 38 74ACTQI6374SSC-ND 16-Bit D-Type Hip Hop ... eal EA sh 
74AC161SC-ND Synchronous Presettable 4-Bit Binary Counter 67 51 38 
TAACI7SSCND | Qed DTypo ip Rep Cae e rArncrHico 4F - FAST™ ADVANCED 
; ; : SEMICONDUCTOR SCHOTT TTL LOGIC 
74AC244SC-ND Cctal Butfer/Line Drive 62 47 36 SSMS NEUSE 
74AC245SC0-ND Octal Bidirectional Transceiver . 62 47 36 Digi-Key Price Eachx 
74AC257SC-ND Quad 2-Input Multiplexer. GA wal eS Part No. Description Pkg. 1 25100 
74C541SC-ND Cctal Buffer/Line Driver... 96 72 54 74FOOPC-ND Quad 2-Input NAND Gate. 48° «#36 «27 
74AC273SC-ND Octal D-Type Hip Hop with Reset 62 AT 36 74F00SC-ND Quad 2-Input NAND Gate. 42 34 0.26 
74AC299SC-ND Cctal Shift/Storage . 138 110 .83 74F04PC.ND Hex Inverter .. 48 436 «4.27 
74AC373SC-ND Octal D-Type Latch . 62. 47 36 74F04SC-ND Hex Inverter .. oy 3 ey 
74AC521SC-ND 8-Bit Comparator 96 72 «54 74F08PC-ND Quad 2-Input AND Gate A836 27 
74AC540SC-ND Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Outpt 96 72 4 74F08SC-ND Quad 2-Input AND Gate 42 34 26 
74AC541PC-ND Cctal Butfer/Line Driver with Tri-State Output. 96.72 74F14SC-ND Hex Inverter Schmitt Trigger 14S0C 48 «3627 
74F32SC-ND Quad 2 Input OR Gate......... 14S0C 42 «38486 
74F37PC-ND Quad 2-Input Positive NAND Buffer 48 36 27 
FAIRCHILD 7ALVT SERIES 74F38SC-ND Quad 2-Input NAND Buffer ......... 54 4488 
SSMISS NEMS SLR 74F74PC-ND Dual D-Type Positive-Edge- Triggered Hip Hop 14-Dip 48 6. 27 
Digi-Key Price Eachx 74F74SC-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered ip Hop. 48 3929 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 74FB6SC-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate .......... 48 39 29 
74LVT245MTC-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver ..........00.. 20-TSSCP 796045 74F109PO-ND Dual JK Positive-Edge- Triggered Rip Hop 62 47 36 
74F112PC-ND Dual JK Negative-Edge- Triggered Rip Hop. 48.36.27 
_——— 74F125PC-ND Tri-State Quad Buffer... 5B 4433 
FAIRCHILD 74LVTH SERIES 74F125SC-ND Tri-State Quad Buffer... 48° «4.36.27 
SEMICONDUCTOR 74F138PC-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer. 53 40 30 
Digi-Key Price Each* 74F157ASC-ND Quad 2-Input Multiplexer 53 40 30 
Part No. Description 1 25 100 74F161APC-ND Synchronous Presettable 4-Bit Binary Counter. 62 AT 36 
74LVTH244MTC-ND Low Volt. Tri-State Octal Buffer/Line Driver ...........0.+. 96 72 54 74F175SC-ND Quad D-Type Rip Hop 53 «40 ~.30 
7A4LVTH16244MTD-ND | 16-Bit, Tri-State, Low Voltage Buffer/Line Driver 112 94 75 74F181PC-ND 4-Bit Arithmetic Logic Unit... 255 204 159 
TA4LVTH16245MEA-ND | 16-Bit, Tri-State, Low Voltage Transceiver. . 145 1.21 97 74F182PC-ND Carry Lookahead Generator . 182 1.46 1.09 
7A4LVTH16245MTD-ND _ | 16-Bit, Tri-State, Low Voltage Transceiver . 142. 9475 74F189SC-ND 64-Bit Random Access Memory. 4.00 324 262 
74F190PC-ND Up/Down Decade Counter 138 1.10  .83 
————————— 74F244PC-ND Tri-State Octal Line Driver 96 72 54 
feeclavet ale) 74ACQ SERIES 74F244SC-ND Tri-State Cctal Line Driver 62 47 36 
SEMICONDUGTOR 74F245PC-ND Tri-State Octal Bus Transceiver . Ri eh) 
Digi-Key Price Eachx 74F245SC-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. 62 AT 86 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 74F258APC-ND Tri-State Quad 2/1 Multiplexer .. by £9 es) 
74A00544SC-ND Tri-State Octal Inverting Registered Transceiver .. 20-SOC 549 444 3.59 74F269SPC-ND 8-Bit Up/Down Counter 1.82 1.46 1.09 
74A0G564PC-ND. Tri-State Octal Inverting D-Type Hip Hop i 3.12 252 2.04 74F273PC-ND Octal D-Type Rip op.. 2 54 (At 
7A4AQCB46SC-ND Tri-State Octal Transceiver Register 743 5.94 5.12 74F299PC-ND 8-Input Universal Shift/Store Register 86 728 
74F350PC-ND 4-Bit Shifter 113 89 72 
SS 74F373PC-ND Octal Transparent Latch... te EA 
FAIRCHILD 74ACT SERIES 74F373SC-ND Octal Transparent Latch 62 47 36 
SEUUSON BECTON 74F374SC-ND Octal D-Type Rip Rop 62 47 36 
Digi-Key = Price Each 74F381PC-ND 4-Bit Arithmetic Logic Uni 118.95 71 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 74F398PC-ND Quad 2-Port Register... 86 71 60 
74ACTOOSC-ND Quad 2-Input NAND Gate. . 42 3426 74F541SC-ND Octal Buffer/Line Driver. 7 64 ~51 
74ACTO2S0-ND Quad 2-Input NOR Gate . 480 3627 74F543PC-ND Octal Registered Transceiver... 132 1.10 .88 
74ACTOAPC-ND Hex Inverter . 53 40.30 74F5520C-ND Octal Bidirectional Transceiver 945 7.57 6.52 
74ACT04SC-ND Hex Inverter 48 36027 74F569SC-ND 4-Bit Binary Counter 116 97 7 
74ACTO8SC-ND Quad 2-Input AND Gate . 42 34.26 747573SC-ND Octal D-Type Latch .. 67 5A 38 
74ACT32SC-ND Quad 2-Input OR Gate 48° 39 «(29 74F574SC-ND Octal D-Type Rip Hop 67 5138 
74ACT74PC-ND Dual D-Type Positive-Edge- Trigger Rip Hop 14Dip 5404438 74F579PC-ND 8-Bit Bidirectional Counter 215 1.72 1.29 
74ACT74SC-ND Dual D-Type Positive-Edge- Trigger Rip Rop . 48 39.29 74F620PC-ND Inverting Octal Transceiver 83 66 50 
74ACT109SC-ND Dual JK Rip Fop..... 62 47 36 74F646BSPC-ND Octal Bus Transceiver .... 216) 1.72) 129) 
74ACT125SC-ND Tri-State Quad Buffer. 584438 74F657SPC-ND Octal Transceiver with Parity 179 1.43 1.08 
74ACT138SC-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer 62 47 36 74F675APC-ND 16-Bit Serial In, Serial/Parallel-Out Shift Register . 24-Dip 8.93 7.15 6.03 
74ACT151PC-ND 8-Input Multiplexer... 62 47 36 74F676PC-ND 16-Bit Serial/Parallel-In, Serial-Out Shift Register. 441 353 275 
74ACT157PC-ND Quad 2-Input Multiplexer 62 47 36 74F779SC-ND 8-Bit Bidirectional Counter 122 1.02 82 
74ACT157SC-ND Quad 2-Input Multiplexer... 62 47 36 74FB23SC-ND 9-Bit D-Type Flip Rop 124 99 75 
74ACT158PC-ND Quad 2-Input Multiplexer, Inv 66 55.46 74F2244PC-ND Octal Buffer with 25Q Series Resistor Outputs 51 43.35 
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_——————— Digi-Key Price Each 
—<<=2 BO0C ore Part No. Description 125 100 
SERS ES : MC7808CT-ND 8V, 4% 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator. 48 «367 
Digi-Key ae Price Each MC7812CT-ND 12V, 4% 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator . 48° 36027 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 MC7815CT-ND 15V, 4% 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator . 48° 36 27. 
0D4001BQV-ND Quad 2-Input NOR Gate . GS fT Sil MC7824CT-ND 24V, 4% 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator . 48° 36 (27 
0D4001BON-ND Quad 2-Input NOR Gate. Bi ei il MC7905CT-ND -5V, 4% 3-Terminal 1 Negative Voltage Regulator . 48. 367 
D40070N-ND Dual Complementary Pair Plus Invert . St 413 MC7912CT-ND -12V, 4% 3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator. . 48° 3627 
004011BOM-ND Quad 2-Input NAND Gate. . S10 413 MC7915CT-ND -15V, 4% 3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator. 48 36 27 
D401 BON-ND Quad 2-Input NAND Gate. 51 Al. RC1117DXCT-ND 1A, Adjustable LDO Linear Regulator. 117 98 78 
D4013BOM-ND Dual D-Type Flip Flop. S| 41 8t RC1117DXTR-ND 1A, Adjustable LDO Linear Regulator . TO-252 1267.50/2,500 
0D4013BON-ND Dual D-Type Flip Rop 51 4131 RC1117M-ND 1A, Adjustable LDO Linear Regulator. T0263 96 = 8064. 
0D4015BON-ND Dual 4-Bit Shift Register 65 49 37 RC1117M5-ND BV, 1A Fixed LDOLinear Regulator TO263 «(96 :(‘i«a tC‘ 
0D4016BOM-ND Quad Bilateral Switch. 51 4131 RC1117M33-ND 3.3V, 1A, Fixed LDO Linear Regulator TO263 4.96 «6.8064 
0D4016BON-ND Quad Bilateral Switch St 31 RC1117M285-ND 2.85V, 1A, Fixed LDO Linear Regulator TO263 4.96 6.80 64 
D4017BOV-ND Decade Counter/Divider . 65 49 237 RC1117STCT-ND 1A, Adjustable LDO Linear Regulator . -S0r-223. 90 .75 60 
0D4017BON-ND Decade Counter/Divider . 65 49 237 RC1117STTR-ND 1A, Adjustable LDO Linear Regulator . -SOT-223 975.00/2,500 
0D4019BON-ND Quad AND/OR Select Gate. 53 40 30 RCI117S33TCT-ND 3.3V, 1A, Fixed LDO Linear Regulator. -SOr223. «(90 «S—Ss«CO 
D4020BOM-ND 14-Bit Binary Counter yn ee RC1117S33TTR-ND 3.3V, 1A, Fixed LDO Linear Regulator. -SOT-223 975.00/2,500 
0D4020BO\-ND. 14-Bit Binary Counter 2 54M RC1117S285TCI-ND | 2.85V, 1A, Fixed LDOLinear Regulator . -S0r-223. 90.75 ~—«60 
(D4023BON-ND Triple 3-Input NAND Gate . iSieaes! RC1117S285TTR-ND ‘| 2.85V, 1A, Fixed LDO Linear Regulator . -SOT-223 975.00/2,500 
0D4027BON-ND Dual JK W/S Rip Flop ... 48 «436027 RC1584T-ND 7A, Adjustable LDO Linear Regulator. 1.47 1.23 98 
0D4028BON-ND BCD-to-Decimal Decoder 48° «36027 RC1585M-ND 5A, Adjustable LDO Linear Regulator. 147 (1.23 «98 
0D40300N-ND Quad Exclusive OR Gate. 48 36 27 RC1585IM15-ND 1.5V, 5A, Fixed LDO Linear Regulator 147 1.23 98 
D4040BOM-ND 12-Bit Binary Ripple Cou 65 49 37 RC1585MTCT-ND 5A, Adjustable LDO Linear Regulator. 147 1.23 98 
(CD4040BCN-ND 12-Bit Binary Ripple Counter . 65 49 237 RC1585MTTR-ND 5A, Adjustable LDO Linear Regulator. 548.80/800 
0D4043B0N-ND Quad NOR RYS Latch...... 6 49 37 RC1585T-ND 5A, Adjustable LDO Linear Regulator. 1.38 1.15 92 
D4046BOM-ND Micropower Phase Lock Loop 2 54 A RC1585115-ND TV, 5A, Fixed LDO Linear Regulator 138 1.15 92 
CD4046BON-ND Micropower Phase Lock Loop. ae 540 A RC1587M-ND 3A, Adjustable LDO Linear Regulator. 1.38 1.15 .92 
0D4047BON-ND Monostable Multivibrator . 6 49 37 RC1587M15-ND 1.5V, 3A, xed LDO Linear Regulator 138 115 92 
0D4049UBOV-ND Hex Inverting Buffer 53. 40 +30 RC1587M33-ND 3.3V, 3A, Fixed LDO Linear Regulator 138 1.15 .92 
(CD4050BCN-ND Hex Buffer 53 40 30 RC1587T-ND 3A, Adjustable LDO Linear Regulator. 1.32 1.10 .88 
0D4051BOM-ND 8-Channel g ‘ 62 47 36 RC1587T15-ND 1.5V, 3A, Axed LDO Linear Regulator 732 1.10 88 
0D4051BON-ND 8-Channel Analog Mux/Demux. 62 47 36 RC1587T33-ND 3.3V, 3A, Fixed LDO Linear Regulator 1.32 110 88 
0D4052BOM-ND 4-Qhannel Analog Mux/Demux . 62 47 36 RC2951M-ND 0.1A Adjustable Micropower LDO Voltage Regulator 1.75 1.40 1.05 
(D4052BON-ND 4-Channd Analog Mux/Demux -16-Di 62 47 ~~ 36 
D4053BOM-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 16SOC 62 47 36 ——— 
CD4053B0N-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux . 16-Dip 62 47 36 Leeis Cote [i 2 SPECIALIZED ICs 
(CD4060BCM-ND 14-Bit Binary Counter/Oscillator . . 65 49 87 SEMICONDUSTOR 
CD4060BON-ND 14-Bit Binary Counter/Oscillator. . 65 49 37 Digi-Key Price Each 
(CD4066BOV-ND Quad Bilateral Switch. 5 At at Part No. Description Pkg. 1 25 100 
(CD4066BCN-ND Quad Bilateral Switch 5A A 31 1003240C-ND Low Power Hex TTL-to-ECL Translator . -28-PLOC 627 5.02 4.24 
CD4069UBCM-ND Inverter Crcuits .... 5A A 31 10032500-ND Low Power Hex EQL-to-TTL Translator . -28-PLOC 627 5.02 4.24 
0D4070BON-ND Quad Exclusive OR Gate (4070B) (Sis! 
0D4071BON-ND Quad 2-Input OR Gate. .. fot) 481 TT 
(0D4081BON-ND Quad 2-Input AND Gate . St At 31 FAIRCHILD TinyLogic™ 
D4093BCV-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger Br al Sil SEMICONDUCTOR 
CofO2SBON ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 14-Dip au A 31 TinyLogic™ gives design engineers the ability to implement mizing propagation delays and noise generation. Fairchild’s 
CD4094BON-ND 8-Bit Shift Register with Latch . 16-Dip 62 47 36 design changes or modify standard VLSI circuits without TinyLogic™ family consists of a broad spectrum of high 
CD4503BCN-ND Tri-State Hex Buffer .......... 16Dp 7 SBA having to redesign complex silicon subcomponents or printed — speed, low power, and CMOS single gate logic functions. 
0D4511BON-ND BOD-to-7 Segment Latch/Decoder/Driver 16Dip 77 SBCA circuit board layouts. TinyLogic™is primarily intended for use Products in the TinyLogic™ 7SZ parts (UHS Series) are the 
D4514BON-ND 4-Bit Latch/4-to-16 Line Decoder 24-Dip 99 83 66 in space-constrained systems such as portable CD players, _ fastest logic devices on the market, operating in a Vcc voltage 
CD4528B0N-ND Dual Monostatsle Multivibrator . 16Dip 77 SBCA disk drives, cellular phones, pagers, radios, POM-CIA cards _ range of 1.8V to 5.5V. 
CD4538BON-ND Dual Monostable Multivibrator . i 7 58 AA and portable computers. In addition, with input overvoltage tolerance, the devices are 
CD4541BON-ND Programmable Timer. 62. 47 88 TinyLogic can facilitate efficient system designs in any appli- capable of interfacing with 5V components while operating at 
0D4724B0N-ND 8-Bit Addressable Latch. 96 72 «54 cation. Placement of single and dual gate logic functions 3V. 7S parts (HS Series devices) are intended for use with 5V 
CD40106BON-ND Hex Schmitt Trigger .. 53 40 30 exactly where needed simplifies signal routing while mini- _ applications, but will operate in a voltage range of 2V to 6V. 
0D40174BO\-ND Hex D-Type Flip Fop . 65 49 237 —_ _ 
0D40192BON-ND Up/Down Decade Counter 20 68 51 Specified Compatibility ; Supply | speed 
Power Input Output Drive Current pe 
Series Supply VIL/VIH VoL/VoH lou/IoH lec TeD 
FAIRCHILD LINEAR ICs 7Sxx (HS) 2V-6V avios | TIL, avics | 2.6mA-2.6mA TOuA 21 ns 
‘SEMICONDUCTOR 7SZxx (UHS) 1.8V-55V | QMOS | TTL,QVOS | 32mA-32mA 20uA | 4.5ns 
Price Eachx 7 ? . . < 
Description 1 25100 TinyLogic™ 7Sxx (HS Series) TinyLogic™ 7SZxx (UHS Series) 
FAN1086M-ND Adjustable, 1.54 LDO Linear Regulator 1.02.85 68 Foaumes Benefits Features Benefits 
ant Pca SV, 1.5A Fixed LDO Linear Regulator. . 1.02 85 68 ‘MCS (HS) Compatible with HC Low Voltage 1.8V-5.5V | Battery powered applications 
6M25-ND 2.5V, 1.5A Fixed LDO Linear Regulator 102 85 68 : : operation: SV tolerant. | (optimized for 3.3V) 

FAN1086M33-ND 3.3V, 1.5A Fixed LDO Linear Regulator 102 85 68 Low Quiescent Power: | Low power supply drain-) | * leah ; i ‘i toboth 3V& 5V Oo ; 
FAN1086M285-ND 2.85V, 1.5A Fixed LDO Linear Regulator . 1.02.85 68 Iec< 1 pA@6V Vec__| beneficial for portables ih AM a : NTPOSINS 
FAN2500SXCT-ND Adjustable, 100mA, CVIOS LDO Regulator . 81 «46854 High Noise immunity- | Logic Level Integrity Propagation delay New high speed designs. Seamless 
FAN2500SXTR-ND Adjustable, 100mA, CMOS LDO Regulator. 1053.00/3,000 Like HCMOS and VHC. typical 4nS (3.3V) revisions to existing designs. 
FAN2500S25XCT-ND | 2.5V, 100mA, CMOS LDO Regulator ... 81 68 (54 
coo, EES ee 
FAN2500S28XCT-ND _| 2.8V, 100mA, CMOS LDO Regulator ... 81.68 54.54 Teace: Maurie Predie’ in Cue T 
FANE500S28XTR-ND | 2.8V, 100mA, CMIOS LDO Regulator 1053.00/3,000 Surface Mount \Froduct in. Cut Tape 
FAN2500S30XCT-ND | 3.0V, 100mA, CVICS LDO Regulator 81 6854 ae Cut Tape 
FAN2500S30XTR-ND | 3.0V, 100mA, GMCS LDO Regulator 1053.00/3,000 Digi-Key so Price Eachx 
FAN2500S33XCT-ND | 3.3V, 100mA, CMOS LDO Regulator 81 «468A Part No. Description Pkg. 25 me100 
FAN2500S33XTR-ND 3.3V, 100mA, CIOS LDO Regulator 1053.00/3,000 NC7SOOMSCT-ND Single 2-Input NAND Gate 96 80 .64 
LFB53NFS-ND 4MHz Dual Jet Op Amp.......... yy a) NC7S00PSCT-ND 2 Input NAND Gate... 9% 8064 
LIM78LOSACZFS-ND 0 to 125°C, 3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulator 45 36 27 oS ae 7 Input NOR Gete. - Be i 
LM78MOSCTFS-ND O to 125°C, 3-Terminal 0.5A Positive Voltage Regulator .....T0-220 48 36 27 ; ingle Inverter -.....-.. ; ; 
LM311MFS-ND 0-70°C Single Comparator ... 4 3 27 ING/SUEMOGTENY) Single 2-Input AND Gate. £5 ai) 
LM311NFS-ND 0-70°C Single Comparator ... 48 36 27 NC7S14M5CT-ND Schmitt Input Inverter. . 96 80 64 
LM3171FS-ND 1.5A, Terminal Positive Adj NC7S32MS5CT-ND Single 2-Input OR Gate. 96 80 64 

: justable Fregulator.. . eal ay NC7S86MSCT-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate 96 80 64 
LM337TFS-ND 1.5A, 3-Terminal Negative Adjustable Regulator 80 60 45 gee Tp = : : 
LIM339ANFS-ND 0 to 70°C Quad Comparator... 55 4433 Surface Mount Product on Tape & Reel 
LM339MFS-ND 0 to 70°C Quad Comparator n50) 44 33 Digi-Key Tape & Reel Pricing 
LM339NFS-ND 0 to 70°C Quad Comparator 55 44 33 Part No. Description 250 
LM350TFS-ND 3A, 3-Terminal Positive Adjustable Voltage 135 1.13 90 NC7SOOM5TR-ND Single 2-Input NAND Gate 119.63 
LM358AMFS-ND 0 to 70°C Dual Op Amp. 5 44 83 NC7SOOP5TR-ND 2-Input NAND Gate 119.63 
LM358ANFS-ND 0 to 70°C Dual Op Amp. i565) 4483 NC7S02M5TR-ND Single 2-Input NOR Gate. 119.63 
LM358MFS-ND 0 to 70°C Dual Op Amp. 5448 NC7SO4MS5TR-ND Single Inverter 119.63 
LM358NFS-ND 0 to 70°C Dual Op Amp. 55 44 33 NC7SO8MS5TR-ND Single 2-Input AND Gate . 119.63 
LM393AN-ND 0 to 70°C Dual Differential Comparator: 55 44 33 NC7S14M5TR-ND Schmitt Input Inverter. . 119.63 
LM393MFS-ND 0 to 70°C Dual Differential Comparator: 55 44 (33 NC7S32M5TR-ND Single 2-Input OR Gate. 119.63 
LM393NFS-ND 0 to 70°C Dual Differential Comparator: 55 44 33 NC7S86M5TR-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate .. aa 119.63 
LMS55QNFS-ND 0 to 70°C Single Timer . 50 40 30 
LIM1458NFS-ND Dual Qp Amp 55 44 33 UHS Series 
LM2901NFS-ND Quad Comparator 48. #36 27 Surface Mount Product in Cut Tape 
LM2903MFS-ND Dual Differential Comparator 8SOP 48 36 27 Cut Tape 
LM2903NFS-ND Dual Differential Comparator i 48 36 27 Digi-Key Price Eachx 
LM2904MFS-ND Dual Op Amp .. 48 36 27 Part No. Description Pkg. il 25 100 
LM2904NFS-ND Dual Qp Amp .. 48 3627 NC7SZOOMSCT-ND Single 2-Input NAND Gate 96 80 64 
LM7805CT-ND 0 to 125°C, 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator . 48°°«436~(27 NC7SZOOPSCT-ND 2-Input NAND Gate. .... 96 80 64 
LM7905CTFS-ND -5V, 4% 3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator .. 48° «36027 NC7SZ02MSCT-ND Single 2-Input NOR Gate. 96 80 64 
MC78LO8ACPTR-ND 8V, 4% 3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulator. 45 36 (27 NC7SZO4MSCT-ND Single Inverter ......... 96 80 64 
MC78MOSCT-ND 5V, 4% 3-Terminal 0.5A Positive Voltage Regulator 48 36 27 NC7SZOS5MSCT-ND- Single Inverter Qpen Drain. . -- SOT-23-5 96.80.64 
MC7805CT-ND 5V, 4% 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator. 48 POO MEE! (Continued) 
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FAIRCHILD ae : PERICOM DOUBLE DENSITY 2.5 VOLT ALVTC 
Eaereomemremen UN (Continued) SSO CRO LOGIC WITH TOLERANT I/O AND BUS HOLD 
Cut Tape Digi-Key Price Each 
Digi-Key Price Each* Part No. Description 1 25 100 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 PI74ALVTCI6241A-ND | Tri-State, 16-Bit Buffer/Driver . 290 228 1.82 
NC7SZO8M5CT-ND Single 2-Input AND Gate........000ceccccceceeeteeeeee SOr23-5 96 80 64 Raney Sais Bl Sete atta i ee - au eee pa 
NC7SZ08P5CT-ND 2-Input AND Gate. 2 96 80 64 VTC! 3 Trstale, ave ; : 
NC7SZ125MS5CT-ND Single Tri-State Butfer OB-Low -SOT-23-5 96 80 64 PI74ALVTC16245A-ND _| 16-Bit Bidirectional Transceiver . 48-TSSOP 2.90 228 1.82 
NC7SZ125P5CT-ND Tri-State Buffer .. .SC70-5 96 = 80s «64. 
NC7SZ126M5CT-ND Single Tri-State Buffer OB-Hig 96.80.64 DOUBLE DENSITY VCX LOGIC 
NC7SZ126P5CT-ND Tri-State Buffer 96 80 64 cs WITH TOLERANT I/O AND BUS HOLD 
NC7SZ14M5CT-ND Schmitt Input Inverter... 96 80 64 Digi-Key Price Eachx 
NC7SZ32M5CT-ND Single 2-Input OR Gat 96 80 64 Part No. Description 1 25 100 
NC7SZ175P6CT-ND D-Type Rip-Fop 96 8064 PI74VCX16244A-ND 16-Bit Buffer/Line Driver 334 263 2.09 
NC7SZ384M5CT-ND Single Bus Switch 998366 PI74VCX16245A-ND 16-Bit Bidirectional Transceiver . 334 263 2.09 
NC7SZ38M5CT-ND Single 2-Input NAND Gate (Qpen Drain Output) 96 80 64 PI74VCX16374A-ND 16-Bit D-Type Rip-Fop. 3.34 263 2.09 
NC7SZB6M5CT-ND Single Digital Switch 90 75 60 
NC7SZB6M5CT-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate . 96 64 
'SZB6MS5CT- ingle 2-Input Exclusive le 80 LAN / ANALOG 
NC7WZ16P6CT-ND Dual Buffer e 96 80 64 SWITCH PRODUCTS 
Surface Mount Product on Tape & Ree! BIKE PACE Ech 
ao ro i gi-| i ba 
Digi-Key Tape & Reel Pricingx Ate Peat meer re 
a pee EON ee ay BENTGE ND orn Analog Switch ae = ee 
. | = 99. s 10g itch ‘ a ri 
NC7SZOOM5TR-ND Single 2-Input NAND Gate .......0..cceceeeseeteeeeeeees SOT-23-5 119.63 PIBA126W-ND Dual SPST, 7 Volt NO. Analog Switch gs0c 98 89 80 
NC7SZ00P5TR-ND 2-Input NAND Gate : 119.63 PI5A319AP-ND. Single SPDT Analog Switch ip «1.22 «61.06 95 
NC7SZ02M5TR-ND Single 2-Input NOR Gate 119.63 PI5A319AW-ND Single SPDT Analog Switch. 1.22 1.06 .95 
NC7SZ04M5TR-ND Single Inverter 119.63 PI5A391 AP-ND Quad SPST Analog Switch ... 185 159 1.43 
NC7SZO5M5TR-ND Single Inverter Qpen Drain 119.63 PI5L200Q.ND Quad SPDT LAN Switch 232 181 1.48 
NC7SZ08M5TR.ND Single 2-Input AND Gate... 119.63 PI5V330W-ND Quad 2/1 Multiplexer/Demultiplexer 16-SOC 224 192 1.76 
NC7SZO8P5TR-ND 2-Input AND Gate 11963 PS301CSA-ND SPST, 17 Volt Analog Switch .. 119 102 92 
; . PS302CSA-ND SPST, 17 Volt Analog Switch .. 101 87 79 
NC7SZ125M5TR-ND Single Tri-State Buffer OB-Low 119.63 ‘ 
: PS320ESA-ND Dual SPST, 17 Volt N.O. Analog Switch 101. 87.79 
NC7SZ125P5TR-ND Tri-State Buffer 119.63 - 
ER EAGEIND in but ren ik PS323ESA-ND Dual SPST, 17 Volt NO. Analog Switch To 87 79 
6 ingle Tri-State Buffer O5-Hig 9.63 PS383ESEND Dual SPDT, 17 Volt Analog Switch ... 283 243 218 
NC7SZ126P5TR-ND Tri-State Buffer 119.63 PS391EPE-ND Quad SPST, 17 Volt N.C. Analog Switch 211 1.81 1.63 
NC7SZ14M5TR-ND Schmitt Input Inverter... 119.63 PS391ESEND Quad SPST, 17 Volt N.C. Analog Switch. 211 1.81 1.63 
NC7SZ32M5TR-ND Single 2-Input OR Gat 119.63 PS392CSE-ND Quad SPST, 17 Volt NO. Analog Switch 207 1.79 1.60 
NC7SZ175P6TR-ND D-Type Flip-Flop 119.63 PS392EPEND Quad SPST, 17 Volt NO. Analog Switch 211 181 1.63 
Se Stes Sot ieee PSISGESEND Gad SPST. 17 Vat 2)NO. (2NG Ardog Suitch an tet 163 
NC7SZ38M5TR-ND Single 2-Input NAND Gate (Qpen Drain Qutput) .SOT-23-5 119.63 2 ee 9 : : 2 
NC7SZ66M5TR-ND Single Digital Switch . .SOT-23-5 112.50 
NC7SZ86M5TR-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate . 119.63 LVDS DATA 
NC7WZ16P6TR-ND. Dual Buffer 119.63 TRANSMISSION 
Digi-Key Price Each 
ee Part No. Description 1 25 100 
FAIRCHIL 
ao OP AMPS PIQOLVO22L-ND LVDS 2x2 Mux/Repeater . 490 420 3.75 
= - PI90LV027AW-ND Dual LVDS Line Driver . 224 192 1.72 
Digi-Key = Price Each PISOLVO28AW-ND Dual LVDS Line Receiver . 224 192 1.72 
Part No. Description i 25 _100 PI9OLV031AW-ND Quad LVDS Line Driver . 373 3.20 286 
KM4170ISSTR3CT-ND | 5.3V, 16mA, Rail-to-Rail, In/Out Qp Amp. 108 90 72 PISOLVO32AW-ND_ Quad LVDS Line Receiver 3.73 320 2.86 
KM4170ISSTR3TR-ND | 5.3V, 16mA, Rail-to-Rail, In/Out Qp Amp. 1404,00/3,000 PISOLVO047AL-ND 3V, Quad LVDS Differential Line Driv 274 250 2.28 
LF347NFS-ND 4MHz, High Speed Quad JFet Qo Amp... % sf 8 PISOLVO48AL-ND 3V, Quad LVDS Differential Line Receiver . 274 250 2.28 
LM324AMFS-ND Oto 70°C Quad Cp Amp. = = POOL VRETEND Dod Lvbs t wesc (ar agile EN) 398 388 358 
Jo, = ransceiver Ingle s * a 
us aeah seh) Gite 70°C Cue Ane ae a PI9OLV179W-ND Single LVDS Transceiver ... 261 224 201 
LM324MFS-ND Oto 70°C Gued Cy:Amp. 55 33 PISOLV180VW-ND Single LVDS Transceiver (EN). 315. 270 241 
LM324NFS-ND 0 to 70°C Quad Op Amp. 55 33 PI90LVB022L-ND LVDS 2x2 Mux/Repeater .... 665 5.70 5.09 
LM348NFS-ND 0 to 70°C Quad Op Amp. 56 42 32 PI9OLVBO50L-ND Dual Hi-Drive LVDS Transceiver (EN) 350 3.00 2.68 
LM741ONFS-ND. 0 to 70°C Single Qp Amp.. 60 45 34 PISOLVB051L-ND Dual Hi-Drive LVDS Transceiver (EN) 3.03 260 2.32 
LIM2902NFS-ND -40 to 85°C Quad Op Amp 48. 3627 PI90LVB16L-ND Bus LVDS 1/6 Cock Buffer......... 7.00 6.00 4.44 
MMPC2907ACT-ND General Purpose Multichip PNP Op Amp. 156 1.25 94 PISOLVB179W-ND Single Hi-Drive LVDS Transcetver . 194 167 1.49 
MMPG2907ATR-ND. General Purpose Multichip PNP Qp Amp. 1996.80/2,500 ISO EVEL BOWEN Single Hi-Drive LVDS Transceiver (EN) 245 2.10 1.88 


Surface Mount Product in Cut Tape 


Cut Tape 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PI74STX1GOOCXCT-ND _ | Single 2-Input NAND Gate. 38 2 2 
PI74STX1G02CXCT-ND | Single 2-Input NOR Gate 38 2 2 
PI74STX1GO04CXCT-ND _| Single Inverter. 38 2 23 
PI74STX1GO8CXCT-ND | Single 2-Input AND Gate 38 2 23 
PI74STX1G125CXCT-ND | Buffer with Tri-State Output . 54 A 32 
PI74STX1G126CXCT-ND | Buffer with Tri-State Output . 54 AL 32 
PI74STX1G14CXCT-ND | Schmitt-Trigger Inverter. 38 p<: ee) 
PI74STX1G32CXCT-ND | Single 2-Input OR Gate... 38 ela) 
PI74STX1G79CXCT-ND _| Single Positive-Edge- Triggered D-Type Flip-Flop. 38 2 23 
PI74STX1G86CXCT-ND __| Single 2-Input XOR Gate 38 2 23 

Surface Mount Product on Tape & Reel 

Digi-Key Tape & Reel Pricingx 
Part No. Description Pkg. 3,000 
PI74STX1GO0CXTR-ND_| Single 2-Input NAND Gate. -$C70-5 169.00/M 
PI74STX1G02CXTR-ND | Single 2-Input NOR Gate -SC70-5 169.00/M 
PI74STX1G04CXTR-ND | Single Inverter........ -SC70-5 169.00/M 
PI74STX1GO8CXTR-ND | Single 2-Input AND Gate -SC70-5 169.00/M 
PI74STX1G125CXTR-ND | Buffer with Tri-State Output . -SC70-5 239.00/M 
PI74STX1G126CXTR-ND | Buffer with Tri-State Output . -SC70-5 239.00/M 
PI74STX1GI4CXTR-ND | Schmitt-Trigger Inverter... -SC70-5 169.00/M 
PI74STX1G32CXTR-ND | Single 2-Input OR Gate -SC70-5 169.00/M 
PI74STX1G79CXTR-ND _| Single Positive-Edge-Triggered D- Type Fip-Aop -SC70-5 169.00/M 
PI74STX1G86CXTR-ND _| Single 2-Input XOR Gate «SC70-5 169.00/M 


74AVC 2.5VOLT BUS 


DRIVERS AND FLIP-FLOPS 


ALVCH LOGIC 
VANCED LOW VOLTAGE CMOS w/HOLD) 
Price Each 

Part No. Description 1 25 100 
PI74ALVCH16244A-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 240 1.92 1.60 
PI74ALVCH16245A-ND | 16-Bit Bidirectional Bus Transceiver 48-TSSOP 240 1.92 1.60 
PI74ALVCH16374A-ND | 16-Bit Edge Triggered D-Type Fip-Rop 240 1.92 1.60 
PI74ALVOH16823A-ND __| 18-Bit Bus Interface Hip-Hop 238 1.91 1.59 


Digi-Key Price Each* 
Part No. Description i 25 100 
PI74AVC+16244A-ND Tri-State, 16-Bit Buffer/Driver . 274 250 2.28 
PI74AVC+16244K-ND Tri-State, 16-Bit Buffer/Driver . 3.24 296 2.70 
PI74AVC+16245A-ND Tri-State, 16-Bit Bidirectional Transceiver . 274 250 2.28 
PI74AVC+16245K-ND. Tri-State, 16-Bit Bidirectional Transceiver . 3.24 296 2.70 
PI74AVC+16268A-ND Tri-State, 12-Bit to 24-Bit Registered Bus Exchanger . 274 250 2.28 
PI74AVC+16345A-ND Tri-State, 1-Bit to 4-Bit Registered Address Driver . . 3.77 3.44 3.14 
PI74AVC+16374A-ND Tri-State, 16-Bit D-Type Flip-Flop .............. 274 250 2.28 
PI74AVC+16646A-ND Tri-State, 16-Bit Bus Transceiver and Register . 3.04 278 254 
PI74AVC+16721A-ND Tri-State, 20-Bit Aip-Alop.................5 274 250 2.28 
PI74AVC+16820A-ND Tri-State, 10-Bit Fip-Alop with Dual Outputs . 274 250 228 
PI74AVC+16836A-ND Tri-State, 20-Bit Universal Bus Driver ... 238 218 1.99 
PI74AVC164245A-ND Tri-State, 3.3V to 1.8V, 16-Bit Level Shifter 3.29 3.00 274 
PI74AVC164245LAA-ND | Tri-State, 3.3V to 1.5V, 16-Bit Level Shifter 3.90 3.56 3.25 
PI74AVC16834A-ND Tri-State, 18-Bit Universal Bus Driver 2:98! 2539) 1:99) 
PI74AVC16835A-ND Tri-State, 18-Bit Universal Bus Driver 298 239 1.99 
FCT LOGIC 
si STANDARD 5 VOLT 

Digi-Key Price Each* 
Part No. Description 1 25 100 
PI74FCT132ATW-ND Quad 2-Input NAND Schmitt .... 163 1.54 1.49 
PI74FCT240ATS-ND Inverting Octal Buffer/Line Driver. 20-SOIC 74 68 62 
PI74FCT244ATQ-ND Cctal Buffer/Line Driver. 74 68 62 
PI74FCT244ATS-ND Octal Buffer/Line Driver. 74 68 62 
PI74FCT245ATQ.ND- Octal Bidirectional Transceiver .. 74 68 62 
PI74FCT245ATS-ND Cctal Bidirectional Transceiver 20-SOIC 74 68 62 
PI74FCT253ATQ-ND Dual 4-Input Multiplexer....... 16-GS0P FIG O7 eee 
PI74FCT273ATQ-ND Octal D-Type Fip-Alop with Reset 20-QSOP 74 68 62 
PI74FCT273ATS-ND Octal D-Type Fip-Alop with Reset 20-SOIC 74 68 62 
PI74FCT374ATS-ND Octal D-Type Register, Tri-State. 20-SOIC 74 68 62 
PI74FCT377ATS-ND Octal D-Type Hip-Hop with Cock Enable. 20-SOC 1.26 «1.15 1.05 
PI74FCT541ATQ.ND Non-Invert Octal Buffer/Line Driver. 20-QSOP 94 66.79) 
PI74FCTS41ATS-ND Non-Invert Octal Buffer/Line Driver. 20-SOIC 94 CONES 
PI74FCTS43ATS-ND Non-Invert Octal Latched Transceiver 24-SOC 1.23 «113 1.02 
PI74FCT574ATQ.ND Octal D-Type Register, Tri-State. 20-QSOP 74 ROG me O2 
PI74FCTS74ATS-ND Cctal D-Type Register, Tri-State. 20-SOIC 74 68 62 
PI74FCT652ATS-ND Inverting Octal Registered Transceiver 24SOC 1.23 1.13 1.02 
PI74FCT823ATS-ND 9-Bit Register with Gear and Tri-State .. 98 89 81 
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PERICOM’ 74FCT - STANDARD 5 VOLT FCT WITH LOW VOLTAGE 
miconcuctor Corporation 25 OHM SERIES OUTPUT RESISTOR TRANSLATOR BUS SWITCH 
Price Eachx Digi-Key Price Eachx 
Description Pkg. i 25 100 Part No. Description 1 25 100 
PI74FCT2241ATQND —_| Inverting Octal Buffer/Line Driver. 74 68 62 PISVT32X245B-ND 16-Bit, Low Voltage Level Shifting Switch ... 185 169 155 
PI74FCT2244ATQ.ND | Cotal Butfer/Line Driver 74 68 2 PI3VT34X245B-ND 32-Bit, Low Voltage Level Shifting Switch 343 3.14 286 
PI74FCT2245ATQ.ND Octal Bidirectional Transceiver . 74 68 62 PI3VT3245L-ND 8-Bit, Low Voltage Level Shifting Switch. . 1.07 Bay Ko) 
PI74FCT2273ATQ-ND Octal D-Type Riip-Rop.. 74 ‘68.62. PI3VT3306L-ND 2-Bit, 2-Port, Low Voltage Translator Bus Switch 1.16 99 88 
i. PI3VT3384L-ND 10-Bit, 2-Port, Low Voltage Translator Bus Swit! 151 129 1.15 
RIACSTES SATO NORE) Cota D Type Register. : ARE COREE GS PI3VT3861L-ND 10-Bit, 2-Port, Low Voltage Translator Bus Switch. . 151 129 1.15 
PI74FCT2541ATQ.ND | Non-Invert Octal Latched Transceiver . 24° 86 COD 
PI74FCT2573ATQ.ND —_| Cctal Transparent Latch 74 68 62 
PI74FCT2827ATQ.ND 98.89 —8 5 VOLT BUS 
SWITCH PRODUCTS 
74FCT - DOUBLE DENSITY Digi-Key a Price Each 
STANDARD 5 VOLT FCT LOGIC Jamaal Description ieee 0 
: PI5C32X245B-ND 16-Bit Bus Switch. 202 1.58 1.30 
= Price Each PI5C34X245B-ND 32-Bit Bus Switch. 259 235 213 
mario 2) |__4) _ tly PISC34X383B-ND 32-Bit, 2-Port Bus Switch 259 235 213 
PI74FCT16240ATV-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 1.44 131 1.19 PI5C3125Q:ND Quad Bus Switch with Individual Enable. 16-CS0CP 71 63 5B 
PI74FCT16245ATA-ND | 16-Bit Bidirectional Transceiver 1.44 131 119 P15C3244S-ND 8-Bit, 2-Port Bus Switch (FCT244 Pinout). 20-SOC_ 726459 
PI74FCT16245ATV-ND | 16-Bit Bidirectional Transceiver .. 1.44 131 1.19 PISC3245Q:ND 8-Bit, 2-Port Bus Switch (FCT245 Pinout). 20-CS0P—=—iwd72—~=<“‘ SCC 
PI74FCT16373ATA-ND | 16-Bit Transparent Latch... 1.44 131 1.19 PI5C3245S-ND 8-Bit, 2-Port Bus Switch (FCT245 Pinout) . 20-SOC 72 64 59 
PI74FOT16373ATV-ND _ | 16-Bit Transparent Latch .. 144 1.31 1.19 sone ae api Dani Bus Suen ao jaca & @ pe 
eM tect roe eee PISC32570ND Chad :1 Min/Demux Bus Saito ieoar 9 86 
RONIGSTELINS -Bit Register... : i PI5C3257S-ND Quad 2:7 Mux/Demux Bus Switch 16SOC 72 66 60 
PI5C3383Q:.ND 5-Bit, 4-Port Swabble Bus Switch 24-QS0P 72 66 60 
74FCT,- DOUBLE DENSITY [il Mneeait Eee eee 7 
3.3 VOLT FCT LOGIC dette rarkagiales ‘ : : 
‘ PI5C16211A-ND 24-Bit, Bus Switch, 198 1.79 1.62 
Price Each PISCI6212V-ND 25-Bit, Bus Switch 798 179 162 
Description Pkg. 1 25 100 PI5C16861CA-ND 20-Bit, How Through Pinout Bus Switch 
PI74FCT163244AA-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 2.2.0.0. cescccseeeeeeeeeee 48-TSSOP 1.44 1.31 1.19 Ene e Mtn Pe acini atte aus tae i 3 
: ‘ , 20-| IS ORs isae 4 a 4 
PI74FCT163244AV-ND _| 16-Bit Buffer/Line Driver.......-.0..csecsccesecseseeseseeee 48-SSOCP_ 1.44 131 1.19 eere TANG e TBI, 2-Port Bus Snitch oe lS 
74FCT - DOUBLE DENSITY STANDARD 5V VIDEO 
LOGIC WITH BALANCED OUTPUT DRIVE SWITCH PRODUCTS 
Price Each* 
inti Digi-Key Price Each* 
PI74FCT162244ATA-ND TET /Line Dr aa eI 0 nar! pes ptog iw 
| =| er/Line Driver .. . ” Fy 7 
: ‘ PI5V3300-ND Quad 2-1 Multiplexer Video Switch 212 1.92 174 
PITAFCT162244ATV-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 1.44 1.31 1.19 PI5V331Q-ND Dual 4-Channel Video Multiplexer/Demultiplexer . 16-CS0P 212 192 1.74 
PI74FCT162245ATA-ND | 16-Bit Bidirectional Transceiver 48-TSSOP 1.44 131 1.19 P15V332Q.ND Quad Video Switch 212 192 174 
PI74FCT162245ATV-ND | 16-Bit Bidirectional Transceiver 48-SSCP 1.44 131 1.19 
PI74FCT162374ATA-ND | 16-Bit Register .. 1.44 131 1.19 Glock 
PI74FCT162374ATV-ND | 16-Bit Register. 144° 131 1.19 
PI74FCT162541ATV-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 1.86 169 1.54 DISTRIBUTION PRODUCTS 
PI74FCT162823ATA-ND | 18-Bit Register 1.71 157 1.42 Price Each 
PI74FOT162827ATA-ND_| 20-Bit Buffer... 1741.57 1.42 Part No. Description 1 25 100 
PI49FCT804ATS-ND. Non-Inverting Glock Driver . 392 357 313 
PI49FCTB05ATO.ND Non-Inverting Clock Driver . 299 273 239 
74LPT - STANDARD 3.3 VOLT LOGIC PI49FCT805ATS-ND Non-Inverting Clock Driver . 20-SOC 299 273 239 
WITH 5 VOLT TOLERANT !/O PI49FCT807ATS-ND 10-Output Non-Inverting Clock Driver -20-S0C 299 273 239 
BrIGa ESCH PI49FCT3803L-ND 156MH, 7-Output Non-Inverting Clock Driver . 6-TSSOP 149 1.36 1.25 
Part No. Description Pk Aiemioeaeri co PI49FCT38030Q.ND 156M, 7-Cutput Non-Inverting Glock Driver . 149 136 1.25 
ene Z PI49FCT3805AQ-ND Non-Inverting Cock Driver . 299 273 239 
PI74LPT24AQ:ND Oxctal Buffer/Line Driver. BBM PI49FCT3805AS-ND Non-Inverting Cock Driver . 299 273 239 
PI74LPT244AS.ND Octal Buffer/Line Driver. . 6B 2B A PI49FCT3807AQ-ND 10-Qutput Non-Inverting lock Driver 2199) 12:73) 2.89 
PI74LPT245AQ-ND Cxtal Bidirectional Transceiver . 7% 723 7 PI49FCT3807AS-ND 10-Qutput Non-Inverting Clock Driver 299 2.73 239 
PI74LPT245AS-ND Cxtal Bidirectional Transceiver TE ie Sa PI49FCT3807DQ.ND 156MFe, 10-Oatput Non-Inverting Cock Driver... Sal 495 451 
PI74LPT541AQ-ND Non-Inverting Cotal Buffer/Line Driver 7 73 7 PI49FCT3807DS-ND 156MHz, 10-Cutput Non-Inverting Glock Driver 541 4.95 451 
PI74LPT541AS-ND Non-Inverting Cota Buffer/Line Driver i ue) an Seo ND) Deta Book on CD-RGM Qe 
PI74LPT573AQ-ND Octal Transparent Latch with Tri-State om 


LPT - DOUBLE DENSITY 3.3 VOLT LOGIC 


WITH 5 VOLT TOLERANT 1/O 


gi Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PI74LPT16244AA-ND 16-Bit Buffer/Line Driver .. 48-TSSOP 1.18 1.11 1.08 
PI74LPT16244AV-ND 16-Bit Buffer/Line Driver 48-SSOP 1.18 1.11 1.08 
PI74LPT16245AA-ND 16-Bit Bidirectional Transceiver 48-TSSOP) 1.18 1.11 1.08 
PI74LPT16245AV-ND 16-Bit Bidirectional Transceiver 48-SSOP 1.18 1.11 1.08 
PI74LPT16374AA-ND 16-Bit Octal Register . 1.18 1.11 1.08 
PI74LPT16827AA-ND 1.85 1.69 1.55 


Description 


3.3 VOLT BUS 
SWITCH PRODUCTS 


Price Each 
1 25 100 


PI3B16211A-ND 24-Bit Bus Switch .... 240 2.19 2.01 
PI3B16212A-ND 24-Bit Bus Exchange . 240 219 2.01 
PI3B16233A-ND 16-32-Bit FET Mux/Demux Bus Switch 240 219 2.01 
PI3B16245A-ND Hot Insertion, 16-Bit, 2-Port Bus Switch ... 240 219 2.01 
PI3B3251Q.ND 8-1 Mux/Demux Hot Insertion Bus Switch . 118 1.04 96 
PI3B3257Q.ND Quad 2-1 Mux/Demux Hot Insertion Bus Switch 118 1.04 96 
PI3B33X257B-ND 12-24 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch ... 3.33 3.04 277 
PI3C3125Q.ND Hot Insertion, 4-Bit, 2-Port, Bus Switch 

with Individual Enables ................scceseeeeeeeeeeeees 1.09 85 70 
PI3C3126Q.ND Hot Insertion, 4-Bit, 2-Port, Bus Switch 

with Individual Enables .. 1.09 85.70 
PI3C3245Q.ND Hot Insertion, 8-Bit, 2-Port Bus Switch 1.16 91 74 
PI3C3384Q.ND 3.3V High Bandwidth, Hot Insertion, 10-Bit, 

2-Port Bus Switch 1.16 91 74 
PI3C3861Q-ND 3.3V High Bandwidth, Hot Insertion, 10-Bit, 

2-Port Bus Switch .. 1.16 91 74 
PI3C16210A-ND 3.3V, High Bandwidth Bus Switch 289 2.48 1.83 
PI3C16211A-ND 3.3V, High Bandwidth Bus Switch... 289 2.48 1.83 
PI3C16212A-ND 3.3V, High Bandwidth Bus Switch 289 2.48 1.83 
PI3C16215A-ND 3.3V, 2-Port, 20-Bit Bus Switch .. 289 248 1.83 
PI3C34X461NB-ND 3.3V, 40-Bit Bus Switch (861 function) 3.82 3.27 2.42 
PI3C34X484NB-ND 3.3V, 40-Bit Bus Switch (384 function). . 3.82 3.27 2.42 


OSHIBA 74AC SERIES 


igi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TC74AQ00R-ND Quad 2-Input NAND Gate. 40 30.23 
TC74ACO0FNTR-ND Quad 2-Input NAND Gate. 14-SOL 325.00/2,500 
TC74AQ00P-ND Quad 2-Input NAND Gate. 14-Dip 40 30.23 
TC74A002FNTR-ND Quad 2-Input NOR Gate 14-SOL 325.00/2,500 
TC74A002P-ND Quad 2-Input NOR Gate i 40 30.23 
TC74A004FN-ND_ Hex Inverter 152. 42 31 
TC74AQ04ANTR-ND Hex Inverter 325.00/2,500 
TC74A008FN-ND Quad 2-Input AND Gate 14-SOL 52 42 31 
TC74AQ08FNTR-ND Quad 2-Input AND Gate . . 14-SOL 325.00/2,500 
TC74AC14A\ND Hex Schmitt Trigger Inverter 14-SOL 48 36.27 
TC74AC32FN-ND_ Quad 2-Input OR Gate. 14-SOL 48 come? 
TC74AC32FNTR-ND Quad 2-Input OR Gat 14-SOL 325.00/2,500 
TC74AC74A\-ND Dual D-Type Fip Hop with Preset and Clear. 14-SOL 48 ee) 329) 
TC74AC74ANTR-ND Dual D-Type ip Hop with Preset and Clear. 367.88/2,500 
TC74AC74P-ND_ Dual D-Type Fip Hop with Preset and Gear . 68 51 39 
TC74AC86FN-ND Quad Exclusive OR Gate. . 44 33.25 
TC74AC125A\UND Quad Bus Buffer, Tri-State 64 48 = 36 
TC74AC125FNTR-ND Quad Bus Buffer, Tri-State 14-SOL 520.00/2,500. 
TC74AC138FA\UND 3-to-8 Line Decoder . 16-SOL 60 45 84 
TC74AC138FNTR-ND 3-to-8 Line Decoder . 16-SOL 461.50/2,500 
TC74AC138P-ND 3-to-8 Line Decoder . 16-Dip 60 45 84 
TC74AC157F\-ND Quad 2-Channel Multiplexer . 16-SOL 62 AT 36 
TC74AC244P-ND Octal Bus Buffer, Tri-State 20-Dip 57 48 38 
TC74AC245AWTR-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State. 20-SOL 252.70/1,000 
TC74AC245P-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State. i 57 48.38 
TC74AC373P-ND Octal D-Type Latch, Tri-State. . 87 13 58 
TC74AC573FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State. . 93 78 62 


A SERIES 
Price Each 

Description i 25 100 

Quad 2-Input NAND Gate. 44 33.25 

Quad 2-Input NAND Gate. 357.50/2,500 

TC74ACTOOP-ND Quad 2-Input NAND Gate. 44 33.25 
TC74ACTO2AUND Quad 2-Input NOR Gate 40 .30 

TC74ACTO2FNTR-ND- Quad 2-Input NOR Gate . . 337.50/2,500 
(Continued) 
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q Digi-Key Price Each 
Os H | BA 74ACT SERIES (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Digi-Ke Price Each: TC74HC4053ARN-ND- Triple 2-Channel Analog Multiplexer ................ ccc 16-SOL 58 44° 33 
Bai Y Deceit Fl ne c is i TC74HC4053ARNTR-ND | Triple 2-Channel Analog Multiplexer . 468.00/2,500 
oul el - TC74HC4053AP-ND Triple 2-Channel Analog Multiplexer . 16Dip 72 54 At 
eee Pale et wate ” 58 cattle ne TC74HCAO6GAR-ND —_| Quad Bilateral Switch. . 51 39 «29 
Pe pe ‘TC74HC4066AP-ND Bilateral Switch . G3 Gl 
TC74ACTOBEN-ND Quad 2-Input AND Gate 40 30. 23 ei ae Suet ite aie se 
TC74ACT14AN-ND Hex Schmitt Trigger Inverter 14SQ. 48 38627 
TC74ACTI4FNTR-ND _| Hex Schmitt Trigger Inverter .... 390.00/2,500 
TC74ACT32AN-ND Quad 2-Input OR Gate... = 43 22 OSHIBA 74LCX SERIES 
TC74ACT32FNTR-ND | Quad 2-Input OR Gate... 357.75/2,500 pritS ERNE 
TC74ACT74AN-ND Dual D-Type Rip Rop with Preset and Clear. 1480 44835 y Descinl PG i He c ‘a0 
TC74ACT74FNTR-ND —_| Dual D-Type Flip Rop with Preset and Clear. 357.50/2500 escri pion 9. 
TC74ACT138FN-ND 3-to-8 Line Decoder 60 45 34 TC74LCXOOFN-ND Quad 2-Input NAND Gate. .. S139 29 
TC74ACTIS8FNTR-ND | 3-to-8 Line Decoder. 487.50/2,500 TC7ALCKOORTCT-ND = Quad 2-Input NAND Gate. oe ceteyece 
TC74ACT138P-ND 3-to-8 Line Decoder... 60 45 34 nes eel a pate NenGae as Ps See 
TC74ACT139A\-ND Dual 2-to-4 Line Decoder. 64 49 37 re ae ; ; 
TC74ACT157F\-ND Quad 2-Channel Multiplexer. 73 55 42 TC7ALCXO2FTCT-ND _| Quad 2-Input NOR Gate . 55 44 33 
TC74ACT244FW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State... Dim 48 SO) TC74LCXO2FTTR-ND Quad 2-Input NOR Gate . 308.00/2,000 
TC74ACT244AWTR-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State. 252.70/1,000 TC7ALGXO4FN:ND Hex Inverter St 39.29 
TC74ACT244P-ND Octal Bus Buffer, Tri-State 57 48 «38 TC7ALCXO4FTCT-ND | Hex Inverter ... 55 44 383 
TC74ACT245FW-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State: 57 48 38 TCTALCXO4FTTR-ND | Hex Inverter ... 308.00/2,000 
TC74ACT245P-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State. 20-Dip 57 48 .38 TC74LCXO8FN-ND Quad 2-Input AND Gate . S139 29 
TC74ACT257AN-ND Quad 2-Channel Multiplexer... 78 59 44 TC74LCXO8FTCT-ND — | Quad 2-Input AND Gate . 55 4433 
TC74ACT257FNTR-ND — | Quad 2-Channel Multiplexer... és 630.50/2,500 TC74LCXO8FTTR-ND Quad 2-Input AND Gate . 308.00/2,000 
TC74ACT273FW-ND Octal D-Type Rip Hop with Clear 20-SQ. 87 «73-58 TC74LCX14FN-ND Hex Schmitt Trigger Inverter . 51 39) 2 
TC74ACT373RW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State. 20SQ. 57 48 38 TC74LOX14FTCT-ND Hex Schmitt Inverter .. 55 4433 
TC74ACT374FW-ND Octal D-Type Rip Hop... 57 48 38 TC74LCX14FTTR-ND Hex Schmitt Inverter 308.00/2,000 
TC74ACT541FW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State. 7 63 50 TC74LCX32AN-ND Quad 2-Input OR Gate. 51 39D 
TC74ACT541P-ND Cctal Bus Buffer, Tri-State 1.45 1.16 87 TC74LCX32FTCT-ND Quad 2-Input OR Gate. 55 44 33 
TC74ACTS73AW-ND ‘| Octal D-Type Latch, Tri-State. 60 50 40 TC7ALCXS2FTTRND | Quad 2-Input OR Gate. 308.00/2,000 
TC74ACT574FW-ND Octal D-Type Hip Hop, Tri-State. 63 53 42 TC74LCX74ANUND Dual D-Type Fip Fop with Preset and Qear. 51 39 (28 
TC74LCX74FTCT-ND Dual D-Type Rip Rop. 48.36.27 
TC7A4LCX74FTTR-ND ‘| Dual D-Type Flip Flop... 319.20/2,000 
OSHIBA 74HC SERIES TC74LCX86R\-ND Quad 2-Input EX-OR Gate 51 39 «29 
TC74LCX86FTCT-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate 48° 36 27 
| Price Each TC7A4LCX86FTTR-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate 319.20/2,000 
Description 1 25 100 TC74LCX125FN-ND Quad Bus Buffer, Tri-State . 84 6348 
TC74HOOOARN-ND. Quad 2-Input NAND Gate. . 40 32 24 TC74LOX125FTCT-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State . 48 3627 
TC74HODOAFNTR-ND | Quad 2-Input NAND Gat 239 63/2,500 TC7A4LCX125FTTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State . 319.20/2,000 
TC74HODOAP-ND Quad 2-Input NAND Gat Aouad TC74LCX138FN-ND 3+to-8 Line Decoder 62 47 36 
TC74HOO2ARN-ND Quad 2-Input NOR Gate 40 32 24 TC7A4LCX138FTCT-ND | 3-to-8 Line Decoder 56 42 32 
TC74HOO2AFNTR-ND _| Quad 2-Input NOR Gate 270.00/2,500 TC74LCX138FTTR-ND __| 3-to-8 Line Decoder .... 372.40/2,000 
TC74HOO2AP-ND Quad 2-Input NOR Gate 40 32 24 TC74LCX157FTCT-ND — | Quad 2-Channel Multiplexer 52 39 ~=—30 
TC74HOOSAP-ND Quad 2-Input NAND Gate with Qpen Drain 14Dip 60 48 .36 TC74LCX157FTTR-ND | Quad 2-Channel Multiplexer 345.80/2,000 
TC74HCO4ARN-ND Hex Inverter .. 14SQ. 4082 TC74LCX240FTCT-ND | Cctal Inverting Bus Buffer .. 60 45 34 
TC74HCO4AFNTR-ND | Hex Inverter 14-SOL 270.00/2,500 TC74LCX240FTTR-ND | Cctal Inverting Bus Buffer 399.00/2,000 
TC74HOO4AP-ND Hex Inverter ... 14Dip 4032.24 TC74LCX240FW-ND Cctal Inverting Bus Pe 68 54 At 
TC74HOD5AP-ND Hex Inverter with Qpen Drain. i 64 48 (8G TC7ALQ@A4FTCI-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State. 60 45 34 
TC74HCOSAFN-ND Quad 2-Input AND Gate ... 40 32 24 TC7A4LCX244FTTR-ND | Cctal Bus Buffer, Tri-Stat 399.00/2,000 
TC74HOOSARNTR-ND | Quad 2-Input AND Gate 239.63/2,500 TC74LCX244FW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State. . 6 54 41 
TC74HCO8AP-ND. Quad 2-Input AND Gate 40 32 24 TC7A4LCX245FTCT-ND | Cctal Bus Transceiver, Tri-State. 64 48 36 
TC74HC10AP-ND Triple 3-Input NAND Gate . 56 45 34 TC7A4LCX245FTTR-ND _| Octal Bus Transceiver, Tri-State. 425.60/2,000 
TC74HCI4ARN-ND Hex Schmitt Trigger Inverter 40 3224 TC74LCX245FW-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State. 6 54 At 
TC74HCI4AFNTR-ND —_| Hex Schmitt Trigger Inverter 270.00/2,500 TC74LCX257FN-ND Quad 2-Channel Multiplexer... 62 47 36 
TC74HC14AP-ND Hex Schmitt Trigger Inverter . &) £2" BA TC74LCX257FTCT-ND | Quad 2-Channel Multiplexer, Tri-State 56 42 «32 
TC74HC32ARN-ND Quad 2-Input OR Gate... a) FA BA TC74LCX257FTTR-ND — | Quad 2-Channel Multiplexer, Tri-State 372.40/2,000 
TC74HC32AFNTR-ND _| Quad 2-Input OR Gate. 270.00/2,500 TC7ALCXS73FTCT-ND _| Octal D-Type Latch, Tri-State. ... 60 45 34 
TC74HC32AP-ND Quad 2-Input OR Gate. . AO 32.24 TC74LCX373FTTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State. 399.00/2,000 
TC74HC74AFN-ND Dual D-Type Fip Hop with Preset and Clear. 40 32 24 TC74LCX373FW-ND Octal Dye Latch, Tri-State. 60 49 37 
TC74HC74AFNTR-ND Dual D-Type Rip Fop with Preset and Clear. 270.00/2,500 TC74LCX374FTCT-ND Cctal D-Type Hip op . 60 45 34 
TC74HC74AP-ND Dual D-Type Rip Hop with Preset and Gear 40 32 .24 TC74LCX374FTTR-ND | Octal D-Type Rip op . 399.00/2,000 
TC74HC36AP-ND Quad Exclusive OR Gate....... 47 3627 TC74LCX374FW-ND Octal D-Type Riip op. x 4 
TC74HC123AP-ND Dual Monostable Multivibrator . 60 45 34 TC74LCX540FTCT-ND Octal Inverting Bus Buffer 60 45. (34 
TC74HC125AR\-ND Quad Bus Buffer, Tri-State .. 44° 3 2 TC74LCX540FTTR-ND — | Octal Inverting Bus Buffer 399.00/2,000 
TC74HC125ARNTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State .. 357.50/2,500 TC74LCX540FW-ND Cctal Inverting Bus Buffer 87 73 58 
TC74HC125AP-ND Quad Bus Buffer, Tri-State 44° 33 TC7ALCXSA1FTCT-ND | Cctal Bus Buffer .. ‘60. 04534 
TC74HC132AR-ND Quad 2-Input Schmitt NAND Gate. 53.40 30 TC74LCX541 FITR-ND 359.10/2,000 
TC74HC132AP-ND Quad 2-Input Schmitt NAND Gate. 60 45 34 TC7ALCXSA1FW-ND Cctal Bus Buffer .. e773. 58 
Se Rhee euiene gem 2 10-8 Line Denoder .. eo) ae) TC74LCXS73FICT-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State. ... 60 45 34 
Pee ro coant team 310-6 Line Decoder 292.50/2,500 TC74LCXS73FTTR-ND | Cotal D-Type Latch, Tri-State. 399.00/2,000 
Utena oO eae: wee TC7ALCX573FW-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State. 73 58 44 
pIGiSinse GSAS | Duel 2-to-4 Line Decod eae oS Bete TC74LCXS74FTCT-ND__| Octal D-Type Rip-Flop, Tri-State 60 45 34 
EAC ee ATO) Qual 2-to-4 Line Decoder... 387.50/2,500 TC74LCXS74FTTR-ND | Cota D-Type Flip-Flop, Tri-State .. 399.00/2,000 
TC74HC139AP-ND Dual 2-to-4 Line Decoder . 44° 335 TC74L0X574RW.ND Octal D-Type Rip-Rop Tri: 
7 ype ip-Fop, Tri-State 73 58 44 
TC74HC157AP-ND Quad 2-Channel Multiplexer. 60 45 34 TC74LCXI62404FTTRND | Inverting 16-Bi - 

i ig 16-Bit Bus Buffer, Tri-State. 650.00/1,000. 
ere ne ND Quad D-Type Register, Tri-St Como TC74LCX16244AFTTR-ND | 16-Bit Bus Buffer, Tri-State 650.00/1,000 
TC74HC175ARN-ND Quad D-Type Rip lop with Gear 48.3627 ° e : Sed 

TC74LOX16245AFTTR-ND | 16-Bit Bus Transceiver, Tri-State. 650.00/1,000 
USE GWE ND) Quad D-Type Rip Flop with Geer Ge sy 8S TC74LCX16373AFTTR-ND | 16-Bit D-Type Latch, Tri-State 650.00/1,000 
TC74HC244ARW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State. .. 64 48 36 : 
TC74HCOA4ARWTR.ND | Octal Bus Buffer Tri-State. 199.50/1,000 TC74LCX16374AFTTR-ND | 16-Bit D-Type Rip-Rlop, Tri-State . 650.00/1,000 
TC74HC244AP-ND Octal Bus Buffer, Tri-State 64 48 36 
TC74HC245ARWTR-ND _| Octal Bus Transceiver, Tri-State. 199.50/1,000 
TCTAHCE45AP-ND Ostal Bus Transceiver, Tri-State 4 48 36 OSHIBA 74LVX SERIES 
TC74HC259AP-ND 8-Bit Addressable Latch... we me 28) — : 
TC74HC273ARW-ND otal D-Type ip Hop with Gear eS) Digi-Key ane Price Each 
TC74HC273ARWTR-ND | Octal D-Type Rip Hop with Gear 239.40/1,000 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TC74HC273AP-ND Octal D-Type Rip Rop with Gear 74 56 42 TC74LVXOOR-ND Quad 2-Input NAND Gate. .. 1450 46728 
TC74HC367AP-ND Hex Bus Buffer, Tri-State. .... 64 4836 LS eee Ha ieee ae Noa ae Ror ie ee 
TC74HC373ARW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State. 64 48 36 -Input le. . ‘ : : 
TC74HC373ARWTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State. 212.80/1,000 Tee eed a nee mash NOR Gate . sae ro B Raa 
TC74HC373AP-ND Octal D-Type Latch, Tri-State. 64 48 36 inverter... ; 4 j : 
TC74HC374ARW-ND Octal D-Type Rip Fop.. 64.48 36 TC7ALVXO4FTTR-ND | Hex Inverter... -14-TSSOP 425.60/2,000 
TC74HC374ARWTR-ND | Octal D-Type Hip op 199.50/1,000 TC74LVX08F\-ND Quad 2-Input AND Gate . 1480 4687S 8 
TC74HC374AP-ND Octal D-Type Rip Hop... 64 4836 TC7A4LVXO8FTTR-ND | Quad 2-Input AND Gate . .14-TSSOP 425.60/2,000 
TC74HC541AP-ND Octal Bus Buffer, Tri-State ... 76 57 43 TC74LVX14FN-ND- Hex Schmitt Trigger Inverter . -14-SOL 47 B28) 
TC74HC573ARW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State. 64 48 36 TC74LVX14FTTR-ND Hex Schmitt Trigger Inverter . .14-TSSOP 279.30/2,000 
TC74HO573ARWIR-ND _| Octal D-Type Latch, Tri-State. 199.50/1,000 TC74LVX32A-ND Quad 2-Input OR Gate. 1450 494030 
TC74HC573AP-ND Octal D-Type Laich, Tri-State. 64 4836 TC74LVX32FTTR-ND Quad 2-Input OR Gate. . -14-TSSOP 425.60/2,000 
TC74HC574AP-ND Octal D-Type Rip op, Tri-State 64 48 36 TC74LVX74ANLND Dual D-Type Fip Hop with Preset and Clear. 53 43 32 
TC74HO592AP-ND 8-Bit Register/Binary Counter 93 78 62 BG ool Fe B ipstip ap with Preset and Clear... i Seu 
TC74HC595AR\-ND 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State . 584438 x86 Clusive e. ss : : j 
TC74HC595ARNTR-ND __| 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State . 487.50/2,500 TC7ALVXB6FTIR-ND | Quad Exclusive OR Gate. T4-TSSCP 478.80/2,000 
TC74HC595AP-ND 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State. 48 40 32 TC74LVX125FN-ND Quad Bus Buffer, Tri-State . 14-SOL 68 51 39 
TC74HCAO40ARN-ND ‘| 12-Stage Binary Counter ‘56 «42 ~=«(D TC74LVX125FTTR-ND — | Quad Bus Buffer, Tri-State . 558.60/2,000 
TC74HC4040AP-ND 12-Stage Binary Counter 57) 43D. TC74LVX138FN-ND 3+to-8 Line Decoder - 53 40 30 
TC74HC4051 AP-ND 8-Channel Analog Multiplexer 7 57 43 TC7ALVX138FTTR-ND | 3-to-8 Line Decoder .........-s+cceeseceeeeetseteeteeeeees 16-TSSCP 558.60/2,000 
TC74HC4052AP-ND i (Le) (Continued) 
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2 Digi-Key aoe Price Each* 
74LVX SERIES (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DG PHS EAC TC74VHCS41FTTR-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State. . : 425.60/2,000 
Lane et TC74VHC541 FW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State. .20-SO0. 68 51 39 
PartiNo: Description : up i) 8) TC74VHO541FWIR-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State.. -20-SOL 226.10/1,000 
TC74LVX157F\-ND Quad 2-Ohannel Multiplexer. - 56 4282 TC74VHC573FTTR-ND ‘| Octal D-Type Latch, Tri-State. .20-TSSOP 425.60/2,000 
TC74LVX157FTTR-ND | Quad 2-Channel Multiplexer. 585.20/2,000 TC74VHO573FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State. -20SO. 68 51 39 
rae ie taka i Boe Ab sed wi aed 84 ae ae ase TC74VHOS73AWTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State. -20-SOL 226.10/1,000 
TE AEN Codie etna Tes SEINE Ong TC74VHO574FTTR-ND | Cotal D-Type Rip Hop, Tri-State. .20-TSSOP 425.60/2,000 
inverting Bus Buffer, Tri-State. 86/2, TC74VHC574FW-ND Octal D-Type Flip Flop, Tri-State. 20S 68 51 39 
TC74LVX240FW-ND Octal Inverting Bus Buffer, Tri-State. 92 69 «52 TC74VHC574AWTR-ND _| Octal D-Type Flip Flop, Tri-State. -20-SOL 226.10/1,000 
TC74LVX244FTTR-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State. 771.40/2,000 TC74VHC595AV-ND 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State 16-SO 64.4987, 
TC74LVX244FW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State. 92° 69 (52 TC74VHC595FTTR-ND ‘| 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State .16-TSSOP 744.80/2,000 
TC74LVX245FTTR-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State. 824.60/2,000 TC74VHC4040A\-ND 12-Stage Binary Counter ... .16-SOL 64 48 36 
TC74LVX245PW-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State. . 5 63 50 TC74VHO4040FTTR-ND__| 12-Stage Binary Counter .16-TSSOP 558.60/2,000 
TC74LVX273FTTR-ND | Octal D-Type Flip Flop with Gear. 771.40/2,000 
TC74LVX273FW-ND Octal D-Type Flip Flop with Gear 88 66 50 
TC74LVX373FTTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State. 771.40/2,000 LMOS SERIES 
TC74LVX373FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State. 92 69 52 
TC74LVX374FTTR-ND _| Octal D-Type Rip Flop 771.40/2,000 Cut Tape 
TC74LVX374AW-ND an: 9 Price Each 
TC74LVX573FTTR-ND 931.00/2,000 . Description Pkg. 125100 
TCTALVXS73AW-ND : 4706 Surface Mount Product in Cut-Tape 
GEASS ESTES NOS) Dua Supply Octal Bus Transceiver NEO) TOISS6FCT-ND Single Analog Switch (40668) .. SMV568.~—COTSCwD 
TCS584FCT-ND Single Schmitt Trigger (4584B) . SMV5 483627 
TC7SOOFCT-ND Single NAND Gate (74H000) .. .SMV5 46376 
TOSHIBA 74VHC SERIES TC7SO2FCT-ND Single NOR Gate (74HO02) .... 46 37 «28 
RITA PEE TC7SO4FTCT-ND Single Inverter (74HO04) ... Si ee 18 
igi-Key rice ay 
Part No. Description Pg 125 100_ «| ToysiarTaCEND | Suvnitimater is 
TC74VHOOORN-ND Quad 2-Input NAND Gate. . .14SQ46—SCO7SiCB TC7S32FCT-ND Single OR Gate (74HC32) ‘4% 37 «26 
TC74VHOOOFNTR-ND —_| Quad 2-Input NAND Gate. . 14-SOL 303.75/2,500 TC7SETOOFCT-ND Single TTL NAND Gate... 48 36 27 
ALSO Lead ea an ae Mitcae 4-TSSOP is Bie ues TC7SETOOFUTCT-ND _| Single TTL NAND Gate. Ey ya 
IVHO02I Input Cy s z ‘ Z = 7 
TC74VHOD2FNTR-ND | Quad 2-Input NOR Gate... 303.75/2,500 LeeLee Sule uy hee ie 3 2 i 
TC74VHQO2FTTR-ND | Quad 2-Input NOR Gate 252.00/2,000 TC7SETO4FCT-ND Single TTL Inverter Gate. 302 233C7 
TC74VHOD4FN-ND Hex Inverter .. AG 7B TC7SETO4FUTCT-ND —_| Single TTL Inverter Gate. 1908) 23) 17 
TEAS Aha ald nee TC7SETO8FCT-ND Single TTL AND Gate. . ae) i ail 
TC74VHO08FN-ND Quad 2-Input AND Gate 46 37 2B Ue Sear pile ee ee 
TC74VHOOSFNTR-ND | Quad 2-Input AND Gate 310.50/2,500 TC7SETR32FUTCT.ND Single TTL OR Gate. 302 23CA7. 
TC74VHOO8FTTR-ND —_| Quad 2-Input AND Gate 252.00/2,000 TC7SHOOFCT.ND Single VHS NAND Gate 6 37°~«O8 
TC74VHCIORN-ND Triple 3-Input NAND Gate . 50 40 30 TC7SHO2FCT.ND Single TTL NOR Gate... “G6 37°~«CO8 
TC74VHCIOFNTR-ND —_| Triple 3-Input NAND Gate . 371.25/2,500 TC7EEDAPCTND Single VES Inverter 1g BS 
TC74VHCIOFTTR-ND _| Triple 3-Input NAND Gate . 308.00/2,000 TC7SHOSECTND Sree JES AND Gis 3 BS 
TC74VHCIIFITR-ND _| Triple 3-Input AND Gate... 308.00/2,000 TC7SH32FCT.ND Single VHS OR Gate... 46 O37 
TC74VHC14FN-ND Hex Schmitt Trigger Inverter 50 40 .30 TC7SH86FCT-ND Single VHS Exclusive OR Gate 4 «37~— 268 
TC74VHC14ANTR-ND Hex Schmitt Trigger Inverter 337.50/2,500 TC7SH86RUTCT-ND Single VHS Exclusive OR Gat. 31 26 4 8 
TC74VHCI4FTTR-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter 266.00/2,000 = : : : 
TC74VHC20FN-ND Dual 4-Input NAND Gate ..... 4738 TC7SHU04FCT-ND Single Unbuffered VHS Inverter. Ome eo 
‘TC7SLOOFUTCT-ND Single 1 Volt NAND Gate AT 3826 
TC74VHC20FTTR-ND —_| Dual 4-Input NAND Gate ... 308.00/2,000 FUTCT. ‘ 
TC74VHC21FN-ND Dual 4-Input AND Gate 473829 Nene te ne eens eee 
TC74VHC21FTTR-ND —_‘| Dual 4-Input AND Gate. 308.00/2,000 Use alee smi } vor hatte i = = 
TC74VHC32FN-ND Quad 2-Input OR Gate. oe = : - : 
TC74VHC32ANTR-ND _| Quad 2-Input OR Gate... 310.50/2,500 TC7SL32FUTCT-ND Single 1 Volt OR Gate ... A 
TC7SLUO4FUTCT-ND Single 1 Volt Unbuffered Inverter A7 38.26 
TC74VHG32FTIR-ND | Quad 2-Input OR Gate 266.00/2,000 TC/STOOFCT-ND Single TTL NAND Gate = Gh BD 
TC74VHC74FN-ND Dual D-Type Flip Rop with Preset and Clear. Bg & ang) : : p 
! i TC7STOOPUTCT-ND Single TTL NAND Gate. 83 69 55 
TC74VHC74ANTR-ND Dual D-Type Fip Aop with Preset and Gear. 357.75/2,500 TC7STO2FCT-ND Single TTL NOR Gate. 5 63 50 
TC74VHC74FTTR-ND —_| Dual D-Type Rip lop with Preset and Gear. 212.80/2,000 ag — : - : 
‘TC74VHC86RN-ND Quad Exclusive OR Gate 53 43 «32 TC7STO4FCT-ND Single TTL Inverter Gate . dj i Bb 
TC74VHC36FNTR-ND | Quad Exclusive OR Gate... 357.75/2,500 Ue SCHL AND Ge, te ces re 
TC74VHC86FTTR-ND —_| Quad Exclusive OR Gate.... 280.00/2,000 TOPeTSSROT ND Sie : ; : 
TC74VHCI25—-ND ——_| Quad Bus Butter, Tri-State 56 4534 a ingle TTL OR Gate te a) 
: TC7ST32FUTCT-ND Single TTL OR Gate. 83.69 55 
TC74VHCI25FNTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State 422.50/2,500 
TC74VHC125FTTR-ND _| Quad Bus Buffer, Tri-State .. 319.20/2,000 TC7SU04FOT-ND Single Inverter (74HQU04) . 460 376 
TC/4VHCI26FTTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State 319.20/2,000 UOTSZ00F SEND 2-Input NAND Gate. ne 
TC7AVHCI38FN-ND —_—_| 3-to-8 Line Decoder .. 53 40 30 TGPSZO0FUTCT-ND 2-Input NAND Gate. Sh 8 
TC/4VHCI38ANTR-ND | 3-to-8 Line Decoder 432.25/2,500 POrSZ07E STN 2-Input NOR Gate oe eee 
, : TC7SZ02FUTCT-ND 2-Input NOR Gate 46 37 6 
TC74VHCI138FTTR-ND | 3-to-8 Line Decoder .. 319.20/2,000 =p 
TC74VHC139FN-ND Dual 2-to-4 Line Decoder. . 581 448 Nes TC7SZ04FCT-ND Single Inverter Gate 330.2718 
TC74VHCI39FTIR-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder... 319.20/2,000 TC7SZ04FUTCT-ND Single Inverter Gate 46378 
TC74VHCIS3FTTR-ND | Dual 4-Channel Multiplexer 319.20/2,000 TC7SZOSFCT-ND Inverter (Qpen Drain) . 4 37) 
TC74VHC157RN-ND Quad 2-Channel Multiplexer. 56 42 «32 TC7SZOSPUTCT-ND Inverter (Qpen Drain) Seals 
TC74VHCI57FNTR-ND | Quad 2-Channel Multiplexer. 451.75/2,500 TO7SZO8FCT-ND 2-Input AND Gate A637 __—26 
TC74VHC157FTTR-ND | Quad 2-Channel Multiplexer. 319.20/2,000 eee SBe aes ae ae ah = 
TC74VHC164AEND 8-Bit SIPO Shift Register .. 53.4030 i ty sad g ; é 
TC74VHCIG4FTTR-ND | 8-Bit SIPO Shift Register... 313.88/2,000 TO7SZ32FUTCT-ND 2-Input OR Gate . 46 37 
TC74VHCI65FN-ND 8-Bit PISO Shift Register 5B 4433 TC7SZ125FCT-ND Bus Buffer 3-State Qutpu 50 40 30 
TC74VHCI65FITR-ND | 8-Bit PISO Shift Register .. 399.00/2,000 TC7SZ125FUTCT-ND Bus Buffer 3-State Output 50 .40__—.30 
TC74VHC174FN-ND Hex D-Type Rip Hop with 58.4433 TC7SZ126FCT-ND Bus Buffer 3-State Qutpu 50 4030 
TC74VHCI74FTTR-ND | Hex D-Type Rip Flop with Clear 372.40/2,000 TC7SZ126FUTCT.ND | Bus Buffer 3-State Output a) 2) so 
TC74VHC175FN-ND Quad D-Type Rip Hop with Gear 58 4438 TC7SZU04FCT-ND Inverter (Unbuffered) . AG 3726 
TC74VHCI75FTTR-ND | Quad D-Type Rip Hop with ear 372.40/2,000 TC7SZU04FUTCT-ND | Inverter (Unbuffered)... 460 37 26 
TC74VHC238FN-ND 3-to-8 Line Decoder .. 158) 44) is3 TC7WOOFCT-ND. Dual 2-Input NAND Gate ( 74 56.42 
TC74VHC238FTTR-ND _ | 3-to-8 Line Decoder .. 638.40/2,000 TC7WOOFKCT-ND Dual 2-Input NAND Gate. 56 42 32 
TC74VHC240FTTR-ND | Cctal inverting Bus Buffer, Tri-State. 372.40/2,000 TC7WOOFUTCT-ND Dual 2-Input NAND Gate 56 4232 
TC74VHC240FW-ND Cctal Inverting Bus Buffer, Tri-State. pO Sap cal TC7WO2FCT-ND Dual 2-Input NOR Gate (74HO02) . 74 56 42 
TC74VHC244FTTR-ND | Cctal Bus Buffer, Tri-State. 372.40/2,000 TC7WO02FKCT-ND Dual 2-Input NOR Gate 56 4232 
TC74VHC244FW-ND Cctal Bus Buffer, Tri-State. 7 es wl TC7WO2FUTCT-ND Dual 2-Input NOR Gate. 564232 
TC74VHC245FTTR-ND __| Octal Bus Transceiver, Tri-State 425.60/2,000 TC7WO4FCT-ND Triple Inverter (74H004). 74 56 42 
TC74VHC245FW-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State Te eel TC7WO4FKCT-ND Triple Inverter (74H004) . 56 4232 
TC74VHC245AWTR-ND | Cctal Bus Transceiver, Tri-State. 226.10/1,000 TC7WO4FUTCT-ND Triple Inverter (74004) 56 4232 
TC74VHC273FTTR-ND | Cotal D-Type Rip Hop with Gear 372.40/2,000 TC7WO8FCT-ND Dual 2-Input AND Gate (74H008) . . 74 56 42 
TC74VHC273FW-ND Cctal D-Type Rip Aop with Gear 72 54 A TC7WO8FKCT-ND Dual 2-Input AND Gate (74HO08) . 564232 
TC74VHC273FWIR-ND _| Octal D-Type Rip Hop with Gear 252.70/1,000 TC7WO8PFUTCT-ND Dual 2-Input AND Gate (74H008) 56 42 32 
TC74VHC299FTTR-ND | 8-Bit PIPO Shift Register 851.20/2,000 TC7W14FKCT-ND Schmitt Inverter .............. 56 42 32 
TC74VHC299FW-ND 8-Bit PIPO Shift Register . . 1.33 1.06 80 TC7WS2FCT-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32) . 74 56 42 
TC74VHC367A\-ND Hex Bus Buffer, Tri-State. . 1650. 56 42 32 TC7WS32FKCT-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/F) . 56 4232 
TC74VHC367FNTR-ND | Hex Bus Buffer, Tri-State. . 617.50/2,500 TC7WS2FUTCT-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/F) . 564232 
TC74VHC367FTTR-ND __| Hex Bus Buffer, Tri-State... 345.80/2,000 TC7WS4FKCT-ND Triple Non-Inverting Buffer (TC7W34FU) 56. 42 32 
TC74VHC373FTTR-ND Octal D-Type Latch, Tri-State. 372.40/2,000 TC7WS3FKCT-ND 2-Channel Multiplexer/Demultiplexer . 56 42 32 
TC74VHC373FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State. 72) Aad TC7W66FKCT-ND Dual Bilateral Switch... 56 42 32 
TC74VHC373FWTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State. 252.70/1,000 TC7W66FUTCT-ND Dual Bilateral Switch 56 4232 
TC74VHC374FTTR-ND | Octal D-Type Hip Aop.. 372.40/2,000 C7W74FKCT-ND 564232 
TC74VHC374AW-ND Octal D-Type Rip Rop Te TC7W74PUTCT-ND 56 42 «32 
TC74VHC374AWTR-ND _ | Octal D-Type Flip Flop 252.70/1,000 TC7W125FUTCT-ND 56 42 32 
TC74VHC393FN-ND Dual Binary Counter .. 60 45 34 TC7W126FUTCT-ND Dual Bus Buffer .. 06 42 32 
TC74VHC393FTTR-ND | Dual Binary Counter... 638.40/2,000 TC7WHOORKCT-ND Dual 2-Input NAND Gate. 56 42 32 
TC74VHC540FTTR-ND | Inverting Octal Bus Buffer, Tri-State. 425.60/2,000 TC7WHOORUTCT-ND_ Dual 2-Input NAND Gate - 564232 
TC74VHC540FW-ND Inverting Octal Bus Buffer, Tri-State. 68 51.39 (Continued) 
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Digi-Key Tape & Reel Pricingx 
oO H IBA LMOS SERIES (Continued) Part No. Description b 3,000 
TC7Wi4FKTR-ND SCHMItt INVERE. sve ccccecscecesssessesssssssesvsssvssssssene 782,00/M 
os Cut Tape TC7WS2FKTR-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/F) . 182.00/M 
BS) as Price Each TC7WS32FTR-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32) ... 246,05+ 
Part No. Description Pig. 1-25 __—100 TC7W32FUTTR-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/F) 182.00/M 
TC7WHO2FKCT-ND Dual 2-Input NOR Gate . 56 4232 TC7W34FKTR-ND Triple Non-Inverting Buffer (TC7W34FU) 182.00/M 
TCWAD2RUTCT-ND) | Dual 2-Input NOR Gate. eo ae TC7W53FKTR-ND 2-Channal Multiplexer/Demultiplexer ... 182.00M 
TC7WHO4FKCT-ND Triple Inverter. 56 42 32 TC7W66FKTR-ND Dual Bilateral Switch 1482.00/M 
PSEC SOTC NO ag) Triple inverter eo ay el TC7W66FUTTR-ND Dual Bilateral Switch . 182.00/M 
‘TC7WHO8RKCT-ND Dual 2-Input AND Gate . 5 A Be TC7W74FKTR.ND D-Type Flip Flop - EEaaY, 
TC/WHOSFUTCT-ND | Dual 2-Input AND Gate 56 42. ~«2 TC7W74FUTTR-ND 482.00/M 
TC7WH14FKCT-ND Triple Schmitt Inverter... 56 42 32 cTC7WOSEUTTEEND TESTO 
TC7WHI4FUTCT-ND —_| Triple Schmitt Inverter . 56 42 32 TEA SON aaaiy 
LENS aE Be eee es TC7WHOOFKTR:-ND | Dual 2-Input NAND Gate 182.00 
SNS alee Dual 2-Input CR Cate eh TC”WHOOFUTTR-ND | Dual 2 Input NAND Gate 182.00/M 
TC7WH4FKCT-ND Triple Buffer 56 42 ~«2 Tea een Del 2 inet NoR Gal aoa 
TC7WH34FUTCT-ND _| Triple Buffer 56 42 ~~ «32 UL ee 2 
TC7WH74FKCT-ND D-Type Rip Rop with Preset and Qlear .USB8 «56423 TC7WHO2RJTTR-ND Dual 2-Input NOR Gate. . 182.00/M 
TC7WH74FUTCT-ND D-Type Rip Hop with Preset and Clear . SMB8 5604232 TC7WHO4KTR-ND Triple Inverter. . 182.00/M 
TC7WH123FKCT-ND Monostable Multivibrator . .US88 56423 TC7WHO4FUTTR-ND Triple Inverter . 117.00/M 
TC/WHI23FUTCI-ND | Monostable Multivibrator . 56 42 32 TC7WHO8FKTR-ND Dual 2-Input AND Gate 182.00/M 
TC7WHI25FKCT-ND O42 3D TC/WHOSFUTTR-ND __| Dual 2-Input AND Gate 182,00/M 
TC7WH126FKCT-ND 56 42 A302) TC7WH14FKTR-ND Triple Schmitt Inverter... 182.00/M 
TC7WH157FKCT-ND 2-Channel Multiplexer 56 C2 8) TC7WH14FUTTR-ND Triple Schmitt Inverter .. 182.00/M 
TC7WHI57FUTCT-ND _| 2-Channel Multiplexer... 6.4292 TC7WH32FKTR-ND Dual 2-Input OR Gate. 182.00/M 
TC7WH240FKCT-ND Dual Bus Buffer Inverted, 3-State Output . 56 (42S TC7WH32RUTTR-ND Dual 2-Input OR Gate - 182.00/M 
TC7WH240FJTCT-ND —_| Dual Bus Buffer Inverted, 3-State Qutput. 6) 142) 13) TC7WH34FKTR-ND Triple Buffer 182.00/M 
TC7WH241FKCT-ND —_‘| Dual Bus Buffer Non-Inverted, 3-State Output. 56 42 «32 TC7WHS4FUTIR-ND —_‘| Triple Buffer 782.00/M 
TC7WH241FUTCT-ND | Dual Bus Buffer Non-Inverted, 3-State Output 56 42 «32 TC7WH74FKTR-ND D-Type Flip Flop with Preset and Clear . 182.00/M 
TC7WH245FKCT-ND __| Dual Bus Transceiver ... 56 42 32 TC7WH74PUTTR-ND —_‘| D-Type Rlip Flop with Preset and Clear 182.00/M 
TC/WH4SFUTCT-ND | Dual Bus Transcelver. 56 42 «2 TC7WH123FKTR-ND —_| Monostable Multivibrator .. 182.00/M 
TC7WHU04KCT-ND Triple Inverter. ROG HAZ Se, TC7WH123FUTTR-ND Monostable Multivibrator 182.00/M 
TC7WHUO4FUTCT-ND | Triple Inverter 56 42 «32 TC7WHI25FKTR-ND 782.00/M 
TC7WT125FUTCT-ND Dual Bus Buffer . 68 51 39 TC7WH126FKTR-ND 182.00/M 
TC7WU04FCT-ND Triple Inverter (74HOU04) 74 5642 TC7WH157FKTR-ND 2-Channel Multiplexer 182.00/M 
TC7WUO4FKCT-ND Triple Inverter. 56 4232 TC7WHI57FUTTR-ND ‘| 2-Channel Multiplexer. 182.00/M 
TC7WU04FUTCT-ND Triple Inverter 6 «4232 TC7WH240FKTR-ND Dual Bus Buffer Inverted, 3-State Output . 182.00/M 
Digi-Key Tape & Reel Pricing TC7WH240FUTTR-ND | Dual Bus Buffer Inverted, 3-State Output . 182.00/M 
Part No. Description Pkg. 3,000 TC7WH241ATR-ND ae ae aye pels heard 3-State Output . aay 
Surface Mount Product on Tape and Reel Nee Peete me Bue Trerosaiver ensign 240 UPA EAGaI 
TCAS66FTR-ND Single Analog Switch (40668) . .- SMV-5 221.00/M TC7WH245FUTTR-ND _| Dual Bus Transceiver. 182.00/M 
TCAS584FTR-ND Single Schmitt Trigger (4584B) SMV-5 156.00/M TCTWHUO4FKTR-ND | Triple Inverter 782.00/M 
TC7SOOFTR-ND Single NAND Gate (7414000) . 119.00/M TC7WHUO4FUTTR-ND | Triple Inverter ..... 182.00/M 
TO7S02FTR-ND Single NOR Gate (74HO02) ... 119.00/M TC7WT125FUTTR-ND ‘| Dual Bus Buffer SMB-8 221.00/M 
TC7S04FTTR-ND Single Inverter (74HO04) ..... 81.60/M TC7WUO4FKTR-ND Triple Inverter. US8-8 182 00M 
TC7SO8FTR-ND Single AND Gate (74HO08) 119.00/M TC7WU04FTR-ND Triple Inverter (74HOUO4) . ‘ad 246.05+ 
TC7S14FTSTR-ND Schmitt Inverter........ 119.00/M TC7WU04FUTTR-ND _| Triple Inverter 182.00/M 
TC7S32FTR-ND Single OR Gate (74HC32) . 119.00/M — , 
TC7SETOOFTR-ND Single TTL NAND Gate . 156.00/M Tape and Reel pricing is priced at 1,000. 
TC7SETOOFUTTR-ND _| Single TTL NAND Gat 97.50/M 
TC7SETO2FTR-ND Single TTL NOR Gate. 97.50/M 
TC7SETO2FUTTR-ND Single TTL NOR Gate 97.50/M TOSHIBA LINEAR SERIES 
TC7SETO4FTR-ND Single TTL Inverter Gate 97.50/M : 
TC7SETOFUTTRND | Single TTL Inverter Gate 97.50/M Surface Mount Product in Cut-Tape 
TC7SETO8FTR-ND Single TTL AND Gate... 62.40/M Cut Tape 
TC7SETOSRUTTR-ND Single TTL AND Gate 97.50/M Digi-Key oe Price Each 
TC7SET32FTR-ND Single TTL OR Gate 97.50/M Part No. Description Pkg. 1 25-100 
TC7SET32FUTTR-ND —_| Single TTL OR Gate.. 97.50/M TC75S54FCT-ND : 133 1.06 80 
TC7SHOOFTR-ND Single VHS NAND Gate 119.00/M TC75SS5FTCT-ND 133 1.06 .80 
‘TC7SHO2FTR-ND Single TTL NOR Gate. 119.00/M TC75W51FUTCT-ND 223 1.78 1.34 
TC7SHO4FTR-ND Single VHS inverter 119.00/M TC75W54FUTCT-ND 228 1.82 1.37 
TC7SHO8FTR-ND Single VHS AND Gat 119.00/M TC75WSSFUTCT-ND 2.28 1.82 1.37 
TC7SH32FTR-ND Single VHS OR Gate. . 119.00/M 
‘TC7SHB86FTR-ND Single VHS Exclusive OR Gate . 119.00/M = = 
TC7SH86RUTTR-ND Single VHS Exclusive OR Gate. . 81.60/M Digi-Key ie Tape & Reel Pricing 
TC7SHU04FTR-ND Single Unbuffered VHS Inverter T19.00/M Part No. Description 3,000 
‘TC7SLOOFUTTR-ND Single 1 Volt NAND Gate . 122.40/M TC75S54FTR-ND Single Qp Amp... 678.40/M 
TC7SLO2FUTTR-ND Single 1 Volt NOR Gate. 122.40/M TC75S55FTTR-ND Single Qp Amp 678.40/M 
TC7SLO4FUTTR-ND Single 1 Volt Inverter 122.40/M TC75WS1FUTTR-ND — | Dual Qp Amp 1139.20/M 
‘TC7SLO8FUTTR-ND Single 1 Volt AND Gate . 81.60/M TC75WS4FUTTR-ND ‘| Dual Qp Amp 1164.80/M 
TC/SL32FUTTR-ND Single 1 Volt OR Gate .. 122.407 TC75WS5FUTTR-ND | Dual QpAmp.. 1164.80/M 
TC7SLUO4FUTTR-ND —_| Single 1 Volt Unbuffered Inverter. 122.40/M 
TC7STOOFTR-ND Single TTL NAND Gate 325.00/M N = l 
TC7STOOFUTTR-ND Single TTL NAND Gat 357.50/M ational ue LINEAR SERIES 
TC7STO2FTR-ND Single TTL NOR Gate. 325.00/M Semiconductor 
TC7STO2FUTTR-ND Single TTL NOR Gate 357.50/M Digi-Key Price Each* 
TC7STO8FTR-ND Single TTL AND Gate. 325.00/M Part No. Description 1 25 100 
Cis De gee orgie TTL AND Cate Soreu OGS74CT2524M-ND__| 1-to-4 Minimum Skew (300ps) Clock Driver ... 279 207 153 
SCS eS ena angie TTL OF Geto. Seu OGS7ALCTESOAVEND | ‘-10-4 Minimum Skew (800ps) SV Clock Driver 279 207 1.53 
TC7SU04FTR-ND Single Inverter (74HOU04 119.00/M OGS74LCT2524MXTR-ND | 1-to-4 Minimum Skew (300ps) 3V Chock Driver 2812.50/2,500 
TC7SZOOFTR-ND 2-Input NAND Gate. .. 119.00/M CLODOGAJE-ND Serial Digital Cable Driver with Adj. Outputs. 899 7.11 5.70 
TC7SZDORUTTR-ND 2-Input NAND Gate 91.00/M CLODO7AJE-ND Serial Digital Cable Driver 798 6.31 5.06 
Ce) | ER ate CLODI4AJEND ‘Adaptive Cable Equalizer for High-Speed Recovery . 17.15 14.70 13.04 
LenS sacl ae AGT QLOD16ACQ.ND Data Retiming PLL with Automatic Rate Selection 24.90 23,24 21.58 
eae ingle Inverter Gate Y GLODIGAJQ.ND Data Retiming PLL with Automatic Rate Selection 27.75 25.90 24.05 
TC7SZO4FUTTR-ND Single Inverter Gate 91.00/M CLODI6MTC-ND Data Retiming PLL with Automatic Rate Selection. 24.90 23.24 21.58 
Meese Fe LSND) Inverter (Qpen Drain) 119-00)M CLODI8ANWJQ-ND 8 x 8 Digital Cross Point Switch 24.30 22.68 21.06 
TC7SZ05FUTTR-ND Inverter (Qpen Drain) 65.00/M i iez eGR SMPTE DSOM Diciia Video Sataics with 
FTR-ND 2-Input AND Gate . 119.00/M é Digital Video' Serializer wit 
seo P EDH Generation/Insertion ............02:0cceceeeeees eee ees 39.30 36.68 34.06 
'SZOBFUTTR-ND 2-Input AND Gate. . 91.00/M SNECSONT eAIPTE SSENIIDiaiig Vides Sidi wath 
TC7SZ32FTR-ND 2-Input OR Gate... = T19.00/M (cMenziherstth Digital Video Serializer wi 
TC7SZ32FUTTR-ND 2-Input OR Gat USV-5 91.00/M EDH Generation/Insertion ..............:0cceeeeeeeeeee ees 39.30 36.68 34.06 
™ heey : : CLO030VEC-ND SMPTE 292M/259M Digital Video Serializer w/Video and 
Mere ales AND Bus Buffer 3-State Qutput. eS aera Ancilliary Data FIFOs and Integrated Cable Driver 71.25 66.50 61.75 
TC7SZ125FUTTR-ND —_| Bus Buffer 3-State Output . .USV-5 130.00/M aye eae tice : : : : 
TC7SZ126FTR-ND Bus Buffer 3-State Output SMV-5 135.00/M 1C730027-ND Eval Board Designed to Aid Monolithic Amplifier 
TC/SZI26FUTTR-ND _| Bus Buffer 3-State utput USVS 730.007M Creracterization for SO1C Packages, BO ee Gee) 
TC7SZU04ETR-ND Inverter (Unbuffered)... OMS 119.00/M .C730031-ND Eval Board for Quad Qp Amps in SOIC Packages. 630 4.98 3.99 
TC7SZUO4FUTTR-ND Inverter (Unbuffered) USV-5 419.00/M L.C730036-ND Eval Board Designed to Aid in the Characterization of 
; ; Dual Monolithic Amplifiers in SOIC Packages............0000++ — 630 498 399 
TC7WOOFKTR-ND Dual 2-Input NAND Gate. .US8-8 182.00/M ’ : oan 
TC7WOOFTR-ND Dual 2-Input NAND Gate (74HO00) Avs 246.05+ 10730121-ND Eval Board Designed to Aid in the Qnaracterization of 
TC7WOOFUTTR-ND Dual 2-Input NAND Gate 182.00/M 8-Pin Dual Op Amps in PSOP Packages . 630 498 3.99 
TC7WO02FKTR-ND Dual 2-Input NOR Gate 182.00/M 01C0730131-ND Quad TSSOP Op Amp Evaluation Board .... 630 4.98 3.99 
TC7WO2FTR-ND Dual 2-Input NOR Gate (744002) FMS 246.05t .0730132-ND Quad TSSOP High Speed Buffer Evaluation Board NEW: 630 480 3.99 
TC7WO2PUTTR-ND Dual 2-Input NOR Gate. SMg-8 482.00/M .C730145-ND Quad SOIC High Speed Buffer Evaluation Board NEW! . — 630 480 3.99 
TC7WO4FKTR-ND Triple Inverter (74HO04) .USB-8 182,00/M €.0730227-ND Single High Speed SOIC Op Amp Evaluation Board NEW: 630 4.98 3.99 
TC7WO4FTR-ND Triple Inverter (7404) FVB 246.05 CRIGMASOWJED-ND —_| 16-Bit, CAN CompactRISC™ 
TC7WO4FUTTR-ND Triple Inverter (74HO04) ... 182.00/M Flash Microcontroller...........0.cc0sccseeeeeeeeeeeee eee 80-POQFP 17.33 14.85 13.17 
TC7WO8FKTR-ND Dual 2-Input AND Gate (74H008) 182.00/M CRI6MCS9VJE9-ND 16-Bit, CAN CompactRISC™ 
TC7WO8FTR-ND Dual 2-Input AND Gate (74HO08). 246.05+ Flash Microcontroller.........s0sesscecsesssesseeeeseeeees 80-POFP_ 15.75 14.70 13.65 
TC7WO8RUTTR-ND Dual 2-Input AND Gate (74HO08) . 182.00/M (Continued) 
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Digi-Key Price Eachx Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. al 25) 100 
DP83223V-ND Twister High-Speed Networking Transceiver Device. 15.16 12.99 11.62 LM70CILD-3TR-ND 10-Bit Plus Sign Digital Temperature Sensor .. -8-LLP 844.80/1,000 
DP83815DUJB-ND Integrated PO Ethernet Media Access Controller... 9.45 7.47 5.99 LM70CIMM-3CT-ND 10-Bit Plus Sign Digital Temperature Sensor... . -8MSOP 1.86 1.38 1.02 
DP83820BVUW-ND Ethernet Network Interface Controller . 35.70 33.32 30.94 LM70C/MM-3TR-ND 10-Bit Plus Sign Digital Temperature Sensor .8-MSOP 768.00/1,000 
DP83843BVJEND Phyter with Integrated PMD Sublayers. 80-POP 9.19 7.88 6.99 LM70C/MM-5CT-ND SPI/MICROWIRE10-Bit plus Digital Temp. Sensor -8-MSOP 1.86 1.38 1.02 
DP83847ALQAS6A-ND _| Single 10/100 Ethernet Transceiver . -S6-LLP 5.35 4.07 3.11 LM70CIMM-5TR-ND SPI/MICROWIRE10-Bit plus Digital Temp. Sensor . . .8-MSOP 768.00/1,000 
DS90LV001TM-ND_ 3.3V, LVDS-LVDS Buffer .. -SOIC 2.36 1.75 1.30 LM70CIMMX-3CT-ND —_| 10-Bit plus Sign Digital Temperature Sensor -8-MSOP 1.86 1.38 1.02 
DS90LV011ATMFCT-ND | 3V, LVDS Single High Speed Differen : -SOT-23 1.92 1.43 1.06 LM70CIMMX-3TR-ND __ | 10-Bit plus Sign Digital Temperature Sensor .8-MSOP 2625.00/3,500 
DS90LV011ATMFTR-ND | 3V, LVDS Single High Speed Differential Driver. 793.60/1,000 LM74CIBP-3CT-ND. 3V, 12-Bit Digital Temperature Sensor. . .5-MicroSMD 2.51 1.87 1.38 
DSQOLVOISTMTC-ND | 3.3V or 5V, LVDS Driver/Receiver... 4.05 3.08 2.35 LM74C1BP-3TR-ND 3V, 12-Bit Digital Temperature Sensor. . .5-MicroSMD 1036.80/1,000 
DS92LV16TVHG-ND 16-Bit, Bus LVDS Serializer/Deserializer . 14.88 12.75 11.31 LM74C1BP-5CT-ND. 5V, 12-Bit Digital Temperature Sensor. . .5-MicroSMD 2.51 1.87 1.38 
LFIS6H-ND Mono JFET In Qp Amp... 5.68 4.32 3.30 LM74CBP-5TR-ND 5V, 12-Bit Digital Temperature Sensor .5-MicroSMD 1036.80/1,000 
LF256H-ND Wideband JFET Op Amp 5.15 3.92 299 LM7401M-3-ND 8V, 12-Bit Digital Temperature Sensor 8SOC 208 1.55 1.14 
LF298M-ND Monolithic Sample and Hold Grrcui 5.50 435 349 LM74CIM-5-ND 5\, 12-Bit Digital Temperature Sensor. 208 1.55 1.14 
LF347BN-ND Quad Bi-FET Op Amp. 214 159 1.18 LM75C1M-3-ND. 8V, Digital Temperature Sensor. 267 198 1.47 
LF347M-ND Quad Bi-FET Op Amp . 1.73 1.27 92 LM75C1M-5-ND. 5V, Digital Temperature Sensor and Thermal Watchdog 
LF347MXTR-ND- Quad Bi-FET Op Amp. 1466.25/2,500 with Two-Wire Interface. ...............c0:ceeeeeeeeeee neers 8-SOC 267 1.98 1.47 
ria abou rd reece ‘Amp. dl ig u ae os LM75QMXS5TRND | 5V, Digital Temperature Sensor and Thermal Watchdog 
m ‘ és 5 with Two-Wire Interface. ...............c:ccceeeeeeeeeeeeeeee 8-SOC 2687.50/2,500 
LF353MXTR-ND Wideband Dual JFET Op Amp. 498.75/2,500 LM75CIMM-3CT-ND 3.3, Digi : 
.3V, Digital Temperature Sensor and Thermal 
LF353NNS-ND Wideband Dual JFET Input Qp Amp . 68 49 36 Watchdog with Two-Wire Interface...........cseccceeeees &MSOP 267 1.98 1.47 
LF856H-ND Monolithic JFET Input Qp Amp ... 273 2.08 1.59 LM75C.MM-3TR-ND 3.3V, Digital Temperature Sensor and Thermal 
LF356M-ND Monolithic JFET Input Qp Amp . 94 69 50 Watchdog with Two-Wire Interface ............2..eecceeeeee 8-MSOP 1100.80/1,000 
Wiese UND Monolithic JFET Input Cp Amp . ee Ae) ed) LM75CMM-5CI-ND | 5V, Digital Temperature Sensor and Thermal 
LF398AN-ND Monolithic Sample and Hold Circui 3.05 232 1.77 * 
ee i Watchdog with Two-Wire Interface..............:.ccsecee 8MSOP 267 1.98 1.47 
LF398H-ND Monolithic Sample and Hold Circuit 430 3.27 2.50 LM75CIMM-5TR-ND 5\, Digital Temperature Sensor and Thermal 
LF898M-ND Monolithic Sample and Hold Greuit . 205 1.52 1.13 Watchdog with Two-Wire Interface..........cesceseeeee 8-MSOP 1100.80/1,000 
LF398N-ND Monolithic Sample and Hold Orcuit . 2.08 1.55 1.14 LM76CHM-5-ND 5V, Digital Temperature Sensor and Thermal Window 
LF411ACH-ND Low Offset Low Drift JFET Input Cp Amp 836 6.61 5.30 Comparator with Two-Wire Interface... 285 217 1.66 
LF411ACN-ND Low Offset Low Drift JET Input Qo Amp 475 3.61 2.76 per 
i LM77C1M-3-ND 3V, Digital Temperature Sensor and Thermal Window 
LF411CN-ND Low Offset Low Drift JFET Input Op Amp 1.80 1.32 96 e 
= Comparator with Two-Wire Interface. .............6.ceeeeeee 8SOC 236 1.75 1.30 
LF412ACN-ND Low Offset Low Drift JAET Dual Qo Amp 5.18 3.94 3.01 LM7701M-5-ND 5V, Digital Temperature Sensor and Thermal Window 
LF412CN-ND Low Offset Low Drift JHET Dual Qo Amp 1.13 83.60 fon i 
‘i mparator with Two-Wire Interface. ................cceeeee 8SOC 236 1.75 1.30 
Be AE MNA paw Oteet Fon Dit dhe] Dua Cpainp: wa sl Obs LM77CIMM-SCT-ND | 3V, Digital Temperature Sensor and Thermal Window 
Pin ONIN Dual Low Power JET Cp Amp . -;-8-Dip Sie Ome oo Comparator with Two-Wire Interface 8MSOP 236 1.75 1.30 
LF442AMH-ND Dual Low Power JFET Op Amp 8PINMC 17.70 16.52 15.34 ee = = = 
LFA420N-ND Dual Low Power JFET Op Amp . — 161 149 86 LM77C1MM-3TR-ND Sau eae Thermal Window peeaicon 
LF444ACN-ND Quad Low Power JFET Op Amp 438 333 254 LV RRIeSe ND dos Roc Reader aes en 
LF444QV-ND Quad Low Power JFET Qp Amp ... 1.76 1.30 94 8 x 5V, 100mA Positive Regulator . : oe 
LF444CN-ND Quad Low Power JFET Qp Amp 176 130 94 LM78LOSACMX-ND 5V, 100mA Positive Regulator . 280.00/2,500 
LIMHOCH-ND Op Amp and Voltage Reference 578 457 366 LM78LOSACZNS-ND __| 5V, 100mA Positive Regulator . 0) 7 £3 Gy 
LIVI0CLN-ND p Amp and Voltage Reference 275 209 1.60 LM78LOSIBPCT-ND 3-Terminal Positive Regulator .8-MicroSMD 63 46 33 
LIM10CN-ND Qp Amp and Voltage Reference 350 266 2.03 LM78LOSIBPTR-ND 3-Terminal Positive Regulator .8-MicroSMD 59.50/250 
LM10CWM-ND Qp Amp and Voltage Reference 3.50 266 203 LM78LO9ACZ-ND 9V, 100mA Positive Regulator .. . 45 33.24 
LM12CLK-ND 80W Power Cp Amp 4-Fin... 20.10 1876 1742 LM78L12ACM-ND 12V, 100mA Positive Regulato 45 334 
LM12H458C1V-ND 12-Bit + Sign DAS with Self-Calibration 21.45 20.02 18.59 LM78L12AOMXTR-ND _| 12V, 100mA Positive Regulator. . 287.00/2,500 
LIM12H458C1VE-ND 12-Bit + Sign DAS with Self-Calibration 21.45 20.02 18.59 LM78L12ACZ-ND 12V, 0.1 Amp Voltage Regulator . 45 33.24 
LM12L458ClV-ND 12-Bit + Sign Data Acquisition System LM78L15AOV-ND 15V, 100mA Positive Regulator. . AB 33.24 
with Self-Calibration 21.45 20.02 18.59 LM78L15ACMXTR-ND 15V, 100mA Positive Regulator. . 287.00/2,50( 
LM20BIM7CT-ND Micro SMD Temperature Sensor, +25°C 1.24 91 66 LM78L15ACZ-ND 15V, 0.1 Amp Positive Regulator 45 33 24 
LM20BIM7TR-ND Micro SMD Temperature Sensor, +25°C. 429.00/1,000 LM78L62ACZ-ND 6.2V, 100mA Positive Regulator . 1.14 84 61 
LM20CIM7CT-ND Micro SMD Temperature Sensor, +5°C. 1.09 80 58 LM78MOSCTNS-ND 5V, 500mA Positive Regulator. 72 52 38 
LM20CIM7TR-ND Micro SMD Temperature Sensor, +5°C. 377.00/1,000 LM78MOSCDT-ND 3-Terminal Positive Regulator . 81 59 43 
LM20SIBPCT-ND Micro SMD Temperature Sensor... 4-MicroSMD 1.09 80.58 LM78M12CH-ND 12V, 500mA Positive Regulator. . 293 223 1.70 
LM20SIBPTR-ND Micro SMD Temperature Sensor... 4-MicroSMD 108.75/250 LM78M12CT-ND 12V, Positive Regulator .. 72 52 38 
LM26CIM5-RPACT-ND _ | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat. -SOl-23-5 1.74 1.29.96 LM78M15CT-ND. 15V, Positive Regulator .. ate, 02.08 
LM26CIM5-RPATR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat. 716.80/1,000 LM78M15CH-ND 15V, 500mA Positive Regulator 293 223 1.70 
LM26CIM5-TPACT-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat. 174° #129 96 LM78S40CN-ND Universal Switching Regulator Subsystem................6665 16-Dip 2.11 1.57 1.16 
LM26CIM5-TPATR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat. 716.80/1,000 LM78S40N-ND Universal Switching Regulator Subsystem, 
LM26CIMS-XPACT-ND _| +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat. 1.74 129 96 Industrial Temperature 229° 171 1.26 
LM26CIM5-XPATR-ND _ | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat. 716.80/1,000 LM79LO5ACM-ND 5V, 100mA Negative Regulator 50 oOnEen 
LM34AH-ND Precision F. Temperature Sensor, -50°F to +300°F... 14.07 12.06 10.70 LM79LO5AOMXTR-ND — | 5V, 100mA Negative Regulator . . 287.00/2,500 
LM34CAH-ND Precision F. Temperature Sensor, -40°F to +230°F. 11.67 10.01 888 LM79L12ACM-ND 12V, 100mA Negative Regulator . 8-SOC 45 33 0.24 
LM34CAZ-ND Precision F. Temperature Sensor, -40°F to +230°F. 6.64 5.25 4.21 LM79L12ACMXTR-ND | 12V, 100mA Negative Regulator . 8-SOIC 287.00/2,500 
LM34CH-ND Precision F. Temperature Sensor, ~A0°F to +230°F 9.63 825 7.32 LM79MO5CT-ND 5V, 500mA Negative Voltage Regulator . TO-220 a7 56 .40 
LM34CZ-ND Precision F. Temperature Sensor, ~40' ute +230! ms 6.03 4.58 3.50 LM79M12CT-ND 12V, 500mA Negative Voltage Regulator TO2200 3.77 ~56 40 
LM34DM-ND, Precision F. Temperature Sensor, +32°F to +212°F 1.89 1.41 1.04 LM79M15CT-ND 15V, 500mA Negative Voltage Regulator . . a7 56.40 
[NESE NS ee sion isus Jawrare Se ee : es Be ae : = LM80QMT-3-ND Serial Interface ACPI-Compatible Microprocessor 
= ecision F. Temperature sensor, of 3 a : : System Hardware Monitor, 2.8V-5.75V.........0.. 24-TSSOP 5.80 4.59 3.68 
LM35AH-ND Precision Celsius Temperature Sensor, -55°C to +150°C. TO46 16.35 15.26 14.17 LM80CIMT-5-ND Serial Interface ACPI-Compatible Microprocessor 
LM35CAH-ND Precision Celsius Temperature Sensor, -40°C to +110°C. 11.20. 9.60 8.52 System Hardware Monitor ...........ccocccccsceceesee 24-TSSOCP 5.80 459 3.68 
LM35CAZ-ND Precision Celsius Temperature Sensor, -40°C to +110°C. 5.69 450 3.61 LM81CIMT-3-ND Serial Interface ACPI-Compatible Microprocessor 
LM35CH-ND Precision Celsius Temperature Sensor, -40°C to +110°C. 1022 VSG arr a 
i . System Hardware Monitor, 2.8V-5.75V.............00.05 24-TSSOP 440 335 256 
LM35CZ-ND Precision Celsius Temperature Sensor, -40°C to +110°C. 5.88 447 341 i ¥. Kai 
: 7 LM82C/MQA-ND Triple-Diode Input and Local Digital Temp. Sensor 
LM35DH-ND Precision Celsius Temperature Sensor, 0°C to +100°C. 3.63 276 2.11 with Two-Wire Interf: 
‘ & i . AGB. isica veda can wanstcnascanicna cca 16-SSCP 4.28 325 2.48 
LM35DM-ND. Precision Celsius Temperature Sensor, 0°C to +100°C. 205 1.52 1.13 LM83C)MQA-ND Triple-Diode Input and Local Digital Temp. Sensor 
eee ND ted sion ee deweaue So vee a oe F ot eee with Two-Wire Interface. .........cscscscseeseseeeeeees 16-SSCP_ 5.95 4.53 3.46 
a ecision Celsius Temperature Sensor, 0°C to +100°C. ‘ i J 7 
LM45BIM3CT-ND Precision Calsius Temperature Sensor 171 127 94 EL SeIN MeN) Retard te Tempereture Sensor Am Ep @eD 
LM45BIM3TR-ND Precision Celsius Temperature Sensor 704.00/1,000 LM86CIMMTR-ND Remote Diode and Di boat ature Sen : i si 
LM45C1IM3CT-ND Precision Celsius Temperature Sensor 109 80 58 iis Dees Vel PAA CeO! 
IM3TR-ND Precision Calsius Temperature Sensor 377.00/1,000 with Two-Wire Interface ............. seseeeeeteeteeeeeeeees 2066.40/1,000 
eee : per onl LM87CIMT-ND Serial Interface System Hardware Monitor 
LMS50BIM3CT-ND Single Supply Centigrade Temperature Senso! AG TS L200 389) 5 ‘ 
; with Remote Diode Temperature Sensing .. 548 417 3.18 
LMS0BIM3TR-ND Single Supply Centigrade Temperature Senso! 665.60/1,000 TVO0OIMMGEND Remote Di d Digital Te 
LMS50CIM3CT-ND Single Supply Centigrade Temperature Sensor... 109 80 .58 Cr ne hrs at ae emperature Sensor 3M: 07 228 4 
UMS500IM3TR-ND Single Supply Centigrade Temperature Sensor 377.00/1,000 with Two-Wire Interface ..-.-..02:+-.r-sssareeneneseesnanss -MSOP eS 23 USE) 
LM90CIMMTR-ND Remote Diode and Digital Temperature Sensor 
LMS6BIM-ND. Dual Output Low Power Thermostat. .. 251 1.87 1.38 i 
with Two-Wire Interface ........... 0c. cece 8-MSOP 1267.20/1,000 
LMS56BIMMCT-ND Dual Output Low Power Thermostat 295 2.19 1.62 LIM92C\M-ND Temp. Sensor and Therma Window Comparator 
LMS6BIMMTR-ND Dual Output Low Power Thermostat 1216.00/1,000 SAI Tie Wire Inder P s-scc CoE oes 
LM56CIM-ND Dual Output Low Power Thermostat 1.89 1.41 1.04 +o = a OUTED = 2 2 
LMS6CIMMCT-ND Dual Output Low Power Thermostat 223 166 1.23 LM108AH-ND Precision Qp Amp ... 651 5.15 4.13 
LMS6CIMMTR-ND Dual Output Low Power Thermostat .. 921.60/1,000 thay eres yee pecth ileal : ee oe oie 
LM60BIM3CT-ND 2.7V, Temperature Sensor 143 1.05 .76 Ae cede ape a0) : ‘ ; 
LM6OBIM3TR-ND 2.7V, Temperature Sensor 494,00/1,000 LM113--ND Reference Diode ... Mesh eres ah 
LM6OBIZ-ND 2.7V, Temperature Sensor. 1.28 ‘94 «68 LM117H-ND 500mA Positive Adjustable Voltage Regulator 7.94 628 5.03 
LM60CIM3CT-ND 2.7V, Temperature Sensor 1.01 75 54 LM117K STEEL-ND Positive Adjustable Voltage Regulator... . 8.67 6.86 5.50 
LMG0CIM3TR-ND 2.7V, Temperature Sensor 351.00/1,000 LM120H-5.0-ND 1.5A, 3-Terminal Negative Voltage Regulator 9.24 7.92 7.03 
LM61BIM3CT-ND 2.7V, Temperature Sensor 143 105 76 ESD) Low Power Quer Op Amp GH) GEES GAS 
LM61BIM3TR-ND 2.7V, Temperature Sensor 494,00/1,000 XUAN Low Power Quad Cp Amp .. eCo me Uaioe 
LM61CIM3CT-ND 2.7V, Temperature Sensor, +30°C to +100°C . 101 175 5A LM135AH-ND Precision Temperature Sensor. 16.85_ 14.45 12.81 
LM61CIM3TR-ND 2.7V, Temperature Sensor, +30°C to +100°C. 351.00/1,000 LM135H-ND Precision Temperature Sensor. 983 7.77 623 
LM62BIM3CT-ND 2.7V, Temperature Sensor, 0°Cto 100°C... 143° 1.05.76 LM136AH-2.5-ND 2.5V, Reference Diode. 10.22 876 7.77 
LM62BIM3TR-ND 2.7V, Temperature Sensor, 0°C to 100°C 494.00/1,000 LM136H-2.5-ND 2.5V, Reference Diode . 939 7.43 5.95 
LM62CIM3CT-ND 2.7V, Temperature Sensor, 0°C to 100°C... 1.01 75 54 LM136H-5.0-ND 5V, Reference Diode... 10.08 7.97 6.39 
LM62CIM3TR-ND 2.7V, Temperature Sensor 351.00/1,000 LM137H-ND -5A, 3-Terminal Negative Voltage Regulator . 13.25 11.36 10.07 
LM70CILD-3CT-ND 10-Bit Plus Sign Digital Temperature Sensor . ...G-LLP [R205 Seas) (Continued) 
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Semiconductor” 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description u 25 100 
LM139J-ND Low Power Low Offset Quad Comp. ... i 279 2.07 1.53 LM335AM-ND. Precision Temperature Sensor. 1.83 1.36 1.01 
LM140K-5.0-ND -5V, Ser. 3-Terminal Positive Regulator 22) D2 74.58 LM335AZ-ND Precision Temperature Sensor: 1.83 136 1.01 
LM140K-12-ND 12V, 1.5A Positive Voltage Regulator .... 7.22 5.72 458 LM335H-ND Precision Temperature Sensor: 3.45 263 2.01 
LM140LAH-5.0-ND 5V, Ser., 3-Terminal Positive Regulator. 610 464 3.54 LM335M-ND Precision Temperature Sensor. 1.43 1.05 76 
LM140LAH-12-ND 12V, 100mA Positive Voltage Regulator . 6.10 464 3.54 LM335Z-ND Voltage Mode Temperature Sensor -TO92 154 113 82 
LM148J-ND Quad 741 Op Amp. Ay Ae Abs) LM336BM-2.5-ND 2.5V, Reference Diode . 8SOC 205 152 1.13 
LM150K STEEL-ND 3A, Positive Adjustabl 5 14.44 12.38 10.98 LM336BM-5.0-ND 5V, Reference Diode. 8SOC 2.05 152 1.13 
LM158AH-ND Low Power Dual Op Amp .. TO99 7.67 606 4.86 LM336BZ-2.5-ND 2.5V, Reference Diode . .TO92 Sai eos 
LM158H-ND Low Power Dual Op Amp .. TO99 483 367 280 LM336BZ-5.0-ND 5V, Reference Diode . -TO92 «1.71 #127 94 
LM185BH-ND Adjustable Micropower Voltage Reference. d 9.71 LM336M-2.5-ND 2.5V, Reference Diode . 99 73.53 
LM185H-2.5-ND Micropower Voltage Reference Diode 9.39 7.43 5.95 LM336MX-2.5TR-ND 2.5V, Reference Diode . 844.69/2,500 
LM193H-ND Low Power Offset Voltage Dual Comparator TO99 «5.15 392 299 LM336M-5.0-ND 5.0V, Reference Diode . 9 8 8 
LM219J-ND High Speed Dual Comparator i 6.09 482 3.86 LM336Z-2.5NS-ND 2.5V, Reference Diode . 99 iS 72S) 
LM224J-ND Low Power Quad Op Amp ... 257 1.91 1.42 LM336Z-5.0-ND 5.0V, Reference Diode . ‘ 99 73 53 
LM231AN-ND Precision Voltage-to-Frequency Converter . -8-Di 769 6.08 4.87 LM337H-ND 500mA Negative Adjustable Voltage Regulator . -T039 3.95 3.01 230 
LM231N-ND Precision Voltage-to-Frequency Converter . .8-Di 5.82 460 3.69 LM337HVH-ND 500mA Negative Adjustable Regulator (High Volt) -TO39 10.10 7.99 640 
LM234Z-3-ND Adjustable Current Source/Temperature Sensor TO92 | 305 232 1.77 LM337HVK STEEL-ND 1.5A Negative Adjustable Regulator (High Volt) .-TO3 11.43 9.80 869 
LM234Z-6-ND Adjustable Current Source/Temperature Sensor 1.45 1.08 LM337IMPCT-ND 1A Negative Adjustable Voltage Regulator 135.9972 
LM235AH-ND Precision Temperature Sensor. 9.29 8.24 LM337IMPTR-ND. 1A Negative Adjustable Voltage Regulator .... 468.00/1,000 
LM235H-ND Precision Temperature Senso! 5.95 4.77 LM337K STEE_-ND 1.5A Negative Adjustable Voltage Regulator . TO3 550 418 3.19 
LM236AH-2.5-ND 2.5V, (1%) Voltage Reference . 572 458 LM337LM-ND 100mA Negative Adjustable Voltage Regulator . 98 me 52 
LM236AH-5.0-ND. 5V, Reference Diode. . 490 3.93 LM337LMXTR-ND 100mA Negative Adjustable Voltage Regulator . 828.75/2,500. 
LM236H-2.5-ND 2.5V, Reference Diode 3.54 2.70 LM337LZ-ND 100mA Negative Adjustable Voltage Regulator . ‘ 98 ae (G2 
LM239J-ND High Performance Quad Comparator . . ore al ee) LM337TNS-ND 1.5A Negative Adjustable Voltage Regulator. TO-220 94 269.60 
LM285BXZ-ND Adjustable Micropower Voltage Reference. 258 1.96 1.50 LM338K STER_-ND 5A Adjustable Positive Regulator. --TO3 6.03 458 3.50 
LM285BYM-ND Adjustable Micropower Voltage Reference. . 270 2.01 1.48 LM338T-ND 5A Adjustable Positive Regulator 2a 176 
LM285BYZ-ND Micropower Adjustable Voltage Reference. 257 1.91 1.42 LIM339AMXTR-ND Low Power Low Offset Voltage Qu pi \ 350.00/2,500 
LM285BYZ-1.2-ND 1.2V, Micropower Voltage Reference... 257 1.91 1.42 LIM339ANNS-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator 14Dp 540 3929 
LM285BYZ-2.5-ND 2.5V, Reference Diode ...............2+ 257 191 1.42 LM339AM-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator. 14500 55402 
LM285M-ND. Micropower Adjustable Voltage Reference. 1.16 86 62 LM339MNS-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator. 14-SOC 46 130) 226) 
LM285MXTR-ND- Micropower Adjustable Voltage Reference. 988.13/2,500 LM339MX-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator 14-SO1C 297.50/2,500 
LM285M-1.2-ND 1.2V, Reference Diode...............+4 WG £3 LM339NNS-ND High Performance Quad Comparator... . 14Dp 493827 
LM285M-2.5-ND Micropower Voltage Reference Diode . 116 86 62 LM340AT-5.0-ND 5V, 1.0 Amp Positive Voltage Regulator. TO-220. 1.65 1.21 .88 
LM285MX-2.5TR-ND Micropower Voltage Reference Diode ... 988.13/2,500 LM340K-5.0-ND 5V, 1.0 Amp Positive Voltage Regulator TO3 5.33 422 3.38 
LM285Z-ND Adjustable Micropower Voltage Reference. To92 113 83 #60 LM340K-12-ND_ 12V, 1.0 Amp Positive Voltage Regulator . TO3 533 422 3.38 
LM285Z-1.2-ND Micropower Voltage Reference Diode . 113 83 ~=©.60 LM340K-15-ND 15V, 1.0 Amp Positive Voltage Regulator . TO3 5.33 4.22 3.38 
LM285Z-2.5-ND 2.5V, Reference Diode 1.13 83 60 LM340LAH-5.0-ND 5V, 100mA Positive Voltage Regulator . 3.10 236 1.80 
LM301AH-ND General Purpose Op Amp.. 258 1.96 1.50 LM340LAH-12-ND 12V, 100mA Positive Voltage Regulator 293 223 1.70 
LM301AN-ND General Purpose Op Amp 1.20 88 64 LM340LAZ-5.0-ND 5V, 100mA Positive Voltage Regulator . 1.16 86 62 
LM308AH-ND General Purpose Op Amp 3.60 2.74 2.09 LM340LAZ-12-ND 12V, 100mA Positive Voltage Regulator 1.16 86 62 
LM308H-ND ‘Super Gain Op Amp 3.45 263 2.01 LM340MP-5.0CT-ND 5V, 1A Voltage Regulator .... 1.01 75 5A 
LM309H-ND 5V Voltage Regulator . 455 3.46 2.64 LM340MP-5.0TR-ND 5V, 1A Voltage Regulator . 351.00/1,000 
LIM309K STEEL-ND +45V, 1.5A Voltage Regulator . .TO3 6.03 4.58 3.50 LM340S-5.0-ND 5V, Series 3-Terminal Positive Regulator. . 1.76 1.30.94 
LM311H-ND Voltage Comparator .. 258 1.96 1.50 LM340SX-5.0TR-ND 5V, Series 3-Terminal Positive Regulator. . 325.00/500 
LIM311MNS-ND. Voltage Comparator .. 58 42 31 LM340S-12-ND 12V, Series 3-Terminal Positive Regulator 1.76 130 94 
LIM311MXTR-ND Voltage Comparator 367.50/2,500 LM340T-5.0-ND 5V, 1.0A Positive Voltage Regulator (7805) . 90 65 47 
LIM311NNS-ND. High Performance Voltage Comparator. 8-Di 61 44 «32 LM340T-12-ND 12V, 1.0A Positive Voltage Regulator (7812)... 90 65 47 
LIM313H-ND Precision Reference, 2-Fin...... TO18 7.08 560 4.49 LM340T-15-ND 15V, 1.0A Positive Voltage Regulator (7815) 90 65 47 
LM317AEMPCT-ND 3-Terminal Adjustable Regulator 1.76 130 94 UM341T-5.0-ND SV, S00mA Voltage Regulator .. . 72 52 38 
LM317AEMPTR-ND. 3-Terminal Adjustable Regulator... - 611.00/1,000 LM341T-15-ND 15V, 500mA Voltage Regulator... 72 52 38 
LM317AEMPXTR-ND | 3-Terminal Adjustable Regulator... SOT-223 1222.00/2,000 Cte AND Programmable Quad Op Amp - HES TES Ne 
iti i LM348M-ND Quad 741 Operational Amp. 72 52 38 

LM317AH-ND 500mA Positive Adjustable Voltage Regulator 488 3.71 2.83 

A iti i LM348NNS-ND Quad 741 Operational Amp . alte 56 40 
LM317AT-ND 1.5A, Positive Adjustable Voltage Regulator. 1:50) 1:10) 280) | i . 

3 7 sj LM8350AT-ND 3A, 3-Terminal Positive Adjustable Voltage Regulator. 4.00 3.04 2.32 
LM317EMPCT-ND 1A, Positive Adjustable Voltage Regulator 1.13 83 60 LM350K ND Terminal Positive Adjustable Vol , 6 45: 5 
UM317EMPTR-ND 1A, Positive Adjustable Voltage Regulator . 390.00/1,000 350K STEEL 3A, 3-Terminal Positive Adjustable Voltage Regulator .03 4.58 3.50 
LM317H-ND 500mA, Positive Adjustable Voltage Regulator 345. 263 2.01 LM8350TNS-ND 3A, 3-Terminal Positive Adjustable Voltage Regulator. 229 1.71 1.26 

" LM8358AMNS-ND Low Power Dual Op Amp. 55 40 29 
LM317HVH-ND- High Voltage 500mA, Adjustable Voltage Regulator . 8.23 651 522 
4 LM358AMXTR-ND Low Power Dual Op Amp . 350.00/2,500 
LIV317HVK STEEL-ND High Voltage 1.5A, Adjustable Voltage Regulator . . 7.94 628 5.03 
4 LM8358ANNS-ND Low Power Dual Op Amp (Hect. Improv. ..8-Dip 5A 3928 
LM317HVT-ND High Voltage 1.5A, Adjustable Voltage Regulator. 279 2.07 1.53 : 
LIM317K STEEL_-ND 1.5A, Positive Adjustable Voltage Regulator ..... 498 3.79 2.89 Puisooeec TEN Low Power Dual Gp Amp . -8-MictoSMD [ERROSEEERSO MENS 
= * LM358BPTR-ND Low Power Dual Cp Amp . .8-MicroSMD 59.50/250 
LM317LM-ND 100mA, Positive Adjustable Voltage Regulator . . 58 42. 31 
" : LM358MNS-ND Low Power Dual Op Amp. 42 33.24 
LM317LMXTR-ND 100mA, Positive Adjustable Voltage Regulator 367.50/2,500 
é ‘ LM358MX-ND. Low Power Dual Op Amp . 276.25/2,500 
LM317LZ-ND 100mA, Positive Adjustable Voltage Regulator TO-92 52 38.28 
: . LM358NNS-ND Low Power Dual Op AMP.........200.00cceseceeeee eee eeneeee 70g) 45 33 
LM317MDT-ND 3-Terminal Adjustable Regulator . -TO-252 81 59 43 
i : LM359M-ND Dual, Hi Sod. Programmable Qurrent Mode (Norton) Amp 275 209 1.60 
LM317S-ND 3-Terminal Adjustable Regulator . -T0-263 1.13 83 60 : 
LM359N-ND High Speed Norton Op Amp. 27209 GO! 
LM317SXTR-ND 3-Terminal Adjustable Regulator . - T0263 199.50/500 , y A 
ce : LM360H-ND High Speed Differential Comparator 5.68 432 3.30 
LM317TNS-ND 1.5A, Positive Adjustable Voltage Regulator. TO-220 74 54 39 ‘ \. 
LM360M-ND High Speed Differential Comparator . . 425 3.23 247 
LM318H-ND High Slew Rate Qp Amp 3.45 263 2.01 , y. i 
48M-ND High Air 1 102 74 LM360N-ND High Speed Differential Comparator 4.25 3.23 247 
Wish et igh Slew Rate Qp Amp ... eo ies LM361M-ND High Speed Differential Comparator 270 206 1.57 
MSIE) High Slew Rate Qp Amp... USO OREE SO) LM367N-ND High Speed Differential Comparator. 275 2,09 1.60 
LM319AM-ND High Speed Dual Comparator 1.69 1.24 90 LIM380N-ND 2.5 Watt Audio Power Amplifier 169 124 90 
LM319H-ND High Speed Dual Comparator... 3.60 274 2.09 LIM380N-8-ND 2.5 Watt Audio Amplifier . 150 110 80 
LM319M-ND High Speed Dual Comparator . . 82 oe LM384N-ND 5 Watt Audio Amplifier ... 171 127 94 
Therein ie Speed ae potltotel a agree LM385BM-ND Adj. Micropower Voltage Reference 101.75 54 
igh Speed | paral or : : : TM385BV-1.2-ND 1.2V, Reference Diode 150ppmv*C T0175 ~—B4 
LM320H-5.0-ND .5A, 3-Terminal Negative Voltage Regulator TO39 563 445 3.57 LM385BMX-1.2TR-ND | 1.2V, Reference Diode 150ppr/°C. 860.63/2,500 
LM320K-15-ND —15V, 1.5A Voltage Regulator....... 7.22 5.72 458 LM385BM-2.5-ND 2.5V,, Reference Diode 150ppnv°C 4.01 Sis 
LM320LZ-5.0-ND 5V, 0.1A Negative Voltage Regulator AT 34 25 LM385BMX-2.5TR-ND | 2.5V, Reference Diode 150ppm/°C..... 860.63/2,500 
LM320LZ-12-ND 12V, 0.1A Negative Voltage Regulator . AT 3425 LM385BXM-2.5-ND 2.5V, Micropower Voltage Reference Diode . 285 212 1.57 
LM3201Z-15-ND 15V, 0.1 Negative Voltage Regulator. e/a aD L85BXZ-ND Adjustable Micropower Voltage Reference Diode. 276 2.05 1.52 
LIM320T-5.0-ND 5V, 1.5A3-Terminal Negative Regulator 1.92 1.43 1.06 LM8385BXZ-2.5-ND 2.5V, Reference Diode 30ppm/°C........... 276 2.05 1.52 
LM320T-12-ND 12V, 1.54 3-Terminal Negative Voltage Regulator. 1.92 1.43 1.06 LM385BYM-1.2-ND 1.2V, Micropower Voltage Reference Diode . 229 171 1.26 
LM320T-15-ND 15V, 1.54 3-Terminal Negative Voltage Regulator. 192 1.43 1.06 LIM385BYZ-1.2-ND 1.2V, Precision Voltage Reference 50ppm/°C 220 164 1.21 
LM323AK STEEL-ND 5V, 3A Positive Voltage Regulator 6.07 4.80 3.85 LIM385BYZ-2.5-ND 2.5V, Precision Voltage Reference 50ppm/°C 2.20 1.64 1.21 
LM323K STEBL-ND 5V, 3A Positive Voltage Regulator 430 3.27 2.50 LM385BYZ-ND ‘Adjustable Reference Diode................ 220 1.64 121 
(NeeMNE ND: iat owe peer a ne: 55 aah aye ae LIM385BZ-ND Adjustable Micropower Voltage Reference Diode. 98 72 62 
AAMXTR- ow Power p- .00/2,; LM385BZ-1.2NS-ND Micropower Voltage Reference Diode . . 690 ene 2 se. 
LM324ANNS-ND Low Power Quad Op Amp. 54 3929) LIM385BZ-2.5NS-ND 2.5V, Voltage Reference Diode. .... 98 72 62 
LM324IMINS-ND Low Power Quad Qp Amp. 46 35.26 LIM385M-ND Adjustable Voltage Reference Diode 86 62 __—45 
LM324MT-ND Low Power Quad Op Amp. 6346 33 LM385IIXTR-ND ‘Adjustable Voltage Reference Diode 631.75/2,500 
LM324MX-ND Low Power Quad Op Amp. 297.50/2,500 LM385M-1.2-ND 1.2V, Voltage Reference Diode. 86 62 45 
LM324NNS-ND_ Low Power Quad Op Amp. 49 O00) GT. LM385MX-1.2TR-ND 1.2V, Voltage Reference Diode. 631.75/2,500 
LM329BZNS-ND Precision Reference. 250 1.90 1.45 LM385M-2.5-ND 2.5V, Voltage Reference Diode 150ppm/ 86 62 45 
LM329CZ-ND Precision Reference. 233 1.73 1.28 LM385MX-2.5TR-ND_ 2.5V, Voltage Reference Diode 150ppm/°C. 631.75/2,500 
LM329DZ-ND 6.9V Precision Zener 100ppm/°C. 113 83 60 LIM385M3-2.5CT-ND 2.5V, Micropower Voltage Reference Diod 120 88 = 64 
LM330T-5.0-ND 3-Terminal Positive Regulator 169 124 90 LM385M3-2.5TR-ND 2.5V, Micropower Voltage Reference Diod 416.00/1,000 
LM331AN-ND Precision Voltage-to-Frequency Converter . 8-Dip 689 545 4.37 LM385M3X-2.5CT-ND | 2.5V, Voltage Reference Diode... 120 88 64 
LM331N-ND Precision Voltage-to-Frequency Converter . i 268 2.04 1.56 LM385M3X-2.5TR-ND | 2.5V, Voltage Reference Diode... 1224.00/3,000 
LM333K STEEL_-ND 3A Negative Adjustable Voltage Regulator . 9.87 846 7.51 LM385Z-ND Adjustable Voltage Reference Diode 81 59 43 
LM334H-ND 3-Terminal Adjustable Qurrent Source. 3.60 274 2.09 LM385Z-1.2NS-ND 1.2V, Voltage Reference Diode. Tai 56.40 
LM334M-ND 3-Terminal Adjustable Qurrent Source. 1.35 99 .72 LM385Z-2.5NS-ND 2.5V, Voltage Reference Diode. Le 56.40 
LM334MXTR-ND 3-Terminal Adjustable Qurrent Source. 1147.50/2,500 LM386M-1-ND Low Voltage Audio Power Amp 58 42 «31 
LM334SM-ND 3-Terminal Adjustable Qurrent Source. 265 2.02 1.54 LM386MM-1CT-ND Low Voltage Audio Amp. . 74 54 39 
LM334ZNS-ND 3-Terminal Adjustable Qurrent Source. 143° 1.05 .76 LM386MM-1TR-ND Low Voltage Audio Amp... 231.00/1,000 
LM335AH-ND Precision Temperature Sensor. 7.22 5.72 458 (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
L386N-1-ND Low Voltage Audio Power Amp, Vs=6V . 61 4432 LM837M-ND Low Noise Quad Op Amp. 155 1.15 85 
LM386N-3-ND Low Voltage Audio Power Amp, Vs=9V . 95 69 50 LM837MXTR-ND Low Noise Quad Op Amp. 1562.50/2,500 
LM386N-4-ND Low Voltage Audio Power Amp, Vs=16V 94 69 50 LM837N-ND Low Noise Quad Op Amp ... 155 1.15 .85 
LM392M-ND Single Qo Amp and Comparator . . 169 124 90 LM1036M-ND Tone/Volume/Balance Circuit 282 210 1.65 
LM392MXTR-ND Single Op Amp and Comparator 1434.38/2,500 LM1036N-ND. Dual DC Oper. Tone/Volume/Balance Circuit . 282 210 1.55 
LM392N-ND Qp Amp and Comparator 169 #124 90 LM10841S-ADJ-ND Adjustable Voltage 5A Low Dropout Positive Regulator 214 159 1.18 
LM393MNS-ND Low Power Low Offset Voltage Dual Comparator... C2 3) BA LM10841S-3.3-ND 3.3V, 5A LDO Positive Regulator 214 159 1.18 
LM393MXTR-ND Low Power Low Offset Voltage Dual Comparator 276.25/2,500 LM10841S-5.0-ND 5V, 5A LDO Positive Regulator 214 159 1.18 
LM393NNS-ND Dual Comparator .......... 5g 4510 a3 LM1084IS-12-ND 12V, 5A DO Positive Regulato 214 159 1.18 
LM39404-.ND Super Matched NPN Pairs 5.92 469 3.76 LM1084IT-ADJ-ND Adjustable Voltage 5A LDO Positive Regulator . 214 159 1.18 
LM95T-ND Ultra Reliable High Gain Power Transistor 338 257 1.96 LM10841T-3.3-ND 3.3V, 5ALDO Positive Regulator 214 159 1.18 
LM399H-ND Precision Reference. ......c.secscceeceee 448 341 260 LIM10841T-5.0-ND 5V, 5ALDO Positive Regulator 214 159 1.18 
LM431AOM-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 48 7 eT LM1084IT-12-ND 12V, 5A LDO Positive Regulator. : 214 159 1.18 
LM431ACMXTR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator. . 314.50/2,500 LM10851S-ADJ-ND Adjustable Voltage 3A Low Dropout Positive Regulator 1550 ale Si eo! 
LM431AQM3XCT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator . ee) LM10851S-3.3-ND 3.3V, 3ALDO Positive Regulator 155 1.15.85 
LM431ACM3XTR-ND | Adjustable Precision Zener Shunt Regulatoi 365.40/3,000 LIM10851S-5.0-ND 5V, 3ALDO Positive Regulator 155 115.85 
LM431ACZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulato! 48 Bi ey LM10851S-12-ND 12V, 3A LDO Positive Regulator... 165 115 .85 
LM431 AIBPCT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 61 44 32 LM1085!T-ADJ-ND Adjustable Voltage 3A LDO Positive Regulator . 155 1.15 .85 
LIM431AIBPTR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulato! 57.75/250 LM1085IT-3.3-ND 3.3V, 3A LDO Positive Regulator 155 1.15  .85 
LIM431 AIM3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 58.438 LM10851T-5.0-ND 5V, 3A LDO Positive Regulator 155 1.15 85 
LM431AIM3TR-ND ‘Adjustable Precision Zener Shunt Regulator . 159.00/1,000 LM10851T-12-ND 12V, 3A LDO Positive Regulator. . 155° 1.15 85 
LM431 AIMXCT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator. . 48 35.26 LM1086CS-ADJ-ND Adjustable Voltage 1.5A LDO Positive Regulator . 1.31 Sh TAS) 
LM431 AIMXTR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator. . 304.50/2,500 LIVI1O86CS-2.5-ND 2.5V, 1.5ALDO Positive Regulator . 131 97.70 
LM431AIZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator, Ind. Temp. 48 3528 LM1086CS-2.85-ND 2.85V, 1.5A LDO Positive Regulator 131 97.70 
LM431BCM-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 53 39.29 LIVI1086CS-3.3-ND 3.3V, 1.54 LDO Positive Regulator . 131 97 __—-70 
L431 BOVISCT-ND ‘Adjustable Precision Zener Shunt Regulator . 39 29 LIVHO86CS-5.0-ND SV, 1.5A LDO Positive Regulator... 131 97.70 
LM431BOV3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 168.00/1,000 LM1086CT-ADJ-ND Adjustable Voltage 1 SA LDO Positive Regulator . 1.31 Of 300) 
LM431BCZ:ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulato 5339°SCi9 LM1086CT-2.85-ND 2.85V, 1.5ALDO Positive Regulator isi) of a0) 
M431 BIM.ND ‘Adjustable Precision Zener Shi j B4 3929) LM1086CT-3.3-ND 3.3V, 1.5 LDO Positive Regulator . ie re 
dustenie Breraston Sete Sun eat ; ial LIV1086CT-5.0-ND 5V, 1.5A LDO Positive Regulator 1319770 
LM431BIM3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator . 60 44.32 TVIO86IS-ADJ ND Aah sabi Voltage 75A LDO Po fi ia 154 113 3 
L431 BIM3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 187.60/1,000 IM{086IS.6.4.ND es Ee 1 BA [DO Positive Regulator Regulator - wey ue ea 
Tete Batustedle recsion Zavet Stunt Reguiao ee LM10861S-5.0-ND 5V, 1.5A LDO Positive Regulator ... 154 1.13 82 
TR So EE clusiadle Precision Zener Shunt Reguistor. 1OT Buaitoge | LM{086IT-ADU-ND —_| Adjustable Voltage 1.5 LDO Positive Regulator 154 1.13.82 
LM43100QV3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator . 348.40/1,000 LIM10861T-2.85-ND 2 BBY, 15A tbe Posi at = 154 113 'g2 
LM4310CZ:ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 96 71 62 Tene 33V-TSALDO Posie Ror ie UE 
LM431C1M-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 1.06 78 (57 LIM1086IT-5.0-ND BV, 1 5A LDO Positive Regulator 7 154 113 'g2 
Hee ering) Adjustable Precision Zener Shunt Regulato TE cet igo LM1117DT-ADJ-ND —_| Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator ‘90 65 47 
LM431CQM3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulato! 383.50/1,000 LM1417DT-2.5-ND 2 a 800mA LD Lines Regulator ‘90 65 “7 
Teena i eae Precsion Zens Stun Pega ee. 8 a LM1117DT-2.85-ND __| 2.85V, 800mA LDO Linear Regulator . 9065 47 
= = 2 : LM1117DT-3.3-ND 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator 90 65 47 
LMS5550VXTR-ND 297.50/2,500 : 
A LM1117DT-5.0-ND 5V, 800mA LDO Linear Regulator ... 90 65 47 
LMS5550VIMCT-ND 68 49 36 Q ‘ 
LM1117DTX3.3TR-ND | 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator 665.00/2,500 
LMS555OVIMTR-ND 210.00/1,000 : : ’ 
4 LM1117IDT-3.3-ND 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator .. 95 69 50 
eae ee see at LM1117IDT-5.0-ND __| 5.0V, 800mA LDO Linear Regulator .. 9569 50 
5 = ; : LM1117IMP-ADJCT-ND | Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator . 108.78 CBT 
Tee pase ‘eae Reece LIM1117IMP-ADJTR-ND | Adjustable Voltage 800mA LDOLinear Regulator - 336.00/1,000 
LMB65CN-ND Phase Lock Lo 1 Db ee aD LM1117IMP-3.3CT-ND | 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator 108 78 57 
LM567CM-ND Tone = Fis ick tag P 7 5 40 LM1117IMP-3.3TR-ND | 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator 336.00/1,000 
IMS670NXTR:ND Tore cease a Phase Lock a eee a psi LM1117IMP-5.0CT-ND _ | 5.0V, 800mA LDO Linear Regulator 108.78 57 
TMBE7GNEND Ti Phase lock L p.- a LM1117IMP-5.0TR-ND | 5.0V, 800mA LDO Linear Regulator 336.00/1,000 
‘one Decoder Phase Lock Loop... ; ; : LM1117MP-ADJCT-ND | Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator. 81 59 48 
LM6110V-ND p Amp and Adjustable Reference 215 160 1.18 LM1117MP-ADJTR-ND _| Adjustable Voltace 800mA LDO Li f 252 00/1,000 
; ADS justable Voltage 8 DO Linear Regulator. 00/1 
LM611IM-ND Qp Amp and Adjustable Reference ... 242 180 1.33 Ae 
AEA Ean es iad A Dis 4 LM1117MP-1.8CT-ND | 1.8V, 800mA LDO Linear Regulator 81 59 «(43 
DMs fal Op Amp, Dual Comparator and Adu Ome Omics UM1117MP-1.8TR-ND | 1.8V, 800mA LDOLinear Regulator 252.00/1,000 
PUGLEY) Quad Op Amp with Adjustable Reference. eee) ie bes [M1117MP-2.85CT-ND | 2.85V, 800mA LDO Linear Regulator . a 5 
EMe25h-E-ND) Precision Motion Controller, 6MFz.. 2302 LIM1117MP-2.85TR-ND | 2.85V, 800mA LDO Linear Regulator . 252.00/1,000 
Wi sae nes) Precision Motion Controller, 8Mrz. 36.54 33.93 LM1117MP-3.3CT-ND | 3.3V, 800mA Low Dropout Regulator. 81 5948 
LM629M-6-ND Precision Motion Controller, 6MHz 23.10 21.45 LM1117MP-3.3TR-ND | 3.3V, 800mA Low Dropout Regulator. 252.00/1,000 
Tei Shekel er badrhach oe Soe ae UM1117MP-5.0CT-ND _| 5V, 800mA LDO Linear Regulator. . 81 5948 
peed : : : LMIT17MP-5.0TR-ND | 5V, 800mALDO Linear Regulator. 252.00/1,000 
I eae NSN) 8-Bit PWM Motion Controller .. 36.54 33.93 LM1117MPX-2.5CT-ND | 2.5V, 800mA LDO Linear Regulator NEW! 81 5943 
LM675T-ND Power Operational Amplifier . 432 3.30 LM1117MPX-2.5TR-ND | 2.5V, 800mA LDO_Linear Regulator. 504.00/2,000 
LM7090+-ND General Purpose Op Amp... 3.01 2.30 LM1117MPX-3.3TR-ND | 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator 504.00/2,000 
UM709H- ND General Purpose Op Amp... 83 3.67 2.80 LM1117MPX-5.0TR-ND | 5V, 800mA LDO Linear Regulator... 504.00/2,000 
PAE SeLEE 150mA Positive Adjustable Voltage Regulator Bi Ny Nee TM1117S-ADI-ND Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator 128 94~—CB 
UM7230N-ND Precision Voltage Regulator......... roe COME OU LM1117T-ADJ-ND Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator 116 86 62 
LM723H-ND 2V-37V, Adjustable Voltage Regulator. 4.05 3.08 2.35 LM1117T-2.85-ND 2.85V, 800mA LDO Linear Regulator. 116 86 62 
LM7250H-ND Instrumentation Qo Amp... 498 3.79 2.89 LM1117T-3.3-ND 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator 116 86 62 
UM7250N-ND Instrumentation Qp Amp .. 2163) 2.00) ils3 LM1117T-5.0-ND 5V, 800mA LDO Linear Regulator ... 116.86 62 
EMC 18V, High Performance Op en) Zed ee LV279AN-ND T10MHz RGB Video Amp System with CSI 205 152 1.13 
L741 0NNS-ND 18V, High Performance Op Amp . AT 34 LIM1283N-ND 140MHz RGB Video Amp System with OSI 3.00 228 1.74 
LM741H-ND High Performance Op Amp High Temp 3.95 3.01 230 LM1458M-ND Dual Qo Amp a7) 3d 25 
LM747H-ND Dual High Performance Op Amp Low Offset... 413 314 240 LM1458MXTR-ND Dual Qp Amp 297.50/2,500 
LM809M3-2.63CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.63V 95 69 50 LM1458NNS-ND Dual Qp Amp . 50 9g) 227; 
LMB09M3-2.63TR-ND _| 3-Pin Microprocessor Reset Grreuits, 2.63V 294.00/1,000 LIMI815N-ND Adaptive Variable Reluctance Sensor Amplifier 3.75 285 218 
LM809M3-2.93CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.93V . 95 69 50 LM1875T-ND 2OW Audio Power AMP ..........:00eee0cee 957 191 1.42 
LM809M3-2.93TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Orcuits, 2.93V . 294.00/1,000 LM1876TE-ND Dual 20W Audio Power Amp with Mute/Standby . 475 361 276 
LM809M3-3.08CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 3.08V 95 69 50 LM1877M-9-ND. Dual Audio Power Amplifier 155 115 .85 
LM809M3-3.08TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Orcuits, 3.08V 294.00/1,000 LM1877N-9-ND. Dual Audio Power Amplifier . 167 leh “92 
LM809M3-4.00CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.00V . 95 69 50 LIM1881IV-ND Video Synch. Separator 293 223 1.70 
LM809M3-4.00TR-ND. 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.00V . 294.00/1,000 LM1881MXTR-ND Video Synch. Separator 3656.25/2,500 
LM809M3-4.38CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.38V 295) 269° <50) LM1881N-ND Video Synch. Separator. 293 223 1.70 
LM809M3-4.38TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Orrcuits, 4.38V 294.00/1,000 LM1894M-ND Dynamic Noise Reduction System . 259) ivauenees 
LM809M3-4.63CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Orcuits, 4.63V . 95 69 50 LM1894N-ND. Dynamic Noise Reduction System ... 3.08 234 1.79 
LM809M3-4.63TR-ND- 3-Pin Microprocessor Reset Oreuits, 4.63V . 294.00/1,000 LIM1949N-ND 476Kbytes, Injector Drive Controller... Dip 438 333 254 
LM810M3-2.63CT-ND _| 3-Pin Microprocessor Reset Orcuits, 2.63V 95 69 .50 LM1971M-ND. Digitally Controlled 62dB Audio Attenuator with Mute. 298 227 1.73 
LM810M3-2.63TR-ND _ | 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.63V 294.00/1,000 LM1971N-ND Digitally Controlled 62dB Audio Attenuator with Mute. 298 227 1.73 
LM810M3-2.93CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.93V . a) 69 50 LM1972M-ND 2-Channel 78dB Audio Attenuator with Mute. 455 3.46 2.64 
LM810M3-2.93TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Orcuits, 2.93V . 294.00/1,000 LM1972N-ND 2-Channel 78dB Audio Attenuator with Mute. 5.05 3.84 293 
LM810M3-3.08CT-ND __| 3-Pin Microprocessor Reset Grcuits, 3.08V 95.69 50 LM1973M-ND MicroPot™3-Channdl 76dB Audio Attenuator with Mute ...20-SOIC 2368.80/1,000 
LM810M3-3.08TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Crrcuits, 3.08V 294.00/1,000 LM1973N-ND. MicroPot™3-Channel Audio Attenuator with Mute ........... 20-Dip 4.70 3.58 273 
LM810M3-4.00CT-ND _| 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.00V 3 69 50 LM2202M-ND 230MHz Video Amp System... 7.98 631 5.06 
LM810M3-4.00TR-ND | 3-Pin Microprocessor Reset Orrcuits, 4.00V 294.00/1,000 LM2202N-ND. 230MHz Video Amp System .. 7.98 631 5.06 
LM810M3-4.38CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Orrcuits, 4.38V 95 69 50 LM2402T-ND Monolithic Triple 3nS CRT Driver 725 5.73 4.59 
LM810M3-4.38TR-ND__| 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.38V . 294.00/1,000 LM2403T-ND Triple 80MHz CRT Driver 710 562 4.50 
LM810M3-4.63CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Orrcuits, 4.63V . 95 69 50 LM2405T-ND Monolithic Triple 7nS CRT Driver 5.75 4.37 3.34 
LM810M3-4.63TR-ND | 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.63V E 294.00/1,000 LM2407T-ND Triple SOMHz CRT Driver ...... ..T0220 4.70 358 273 
LM828MSCT-ND Switched Capacitor Voltage Converter .. . -SOI-23-5 1.13 83 60 LM2409T-ND Monolithic Triple 9.5nS ORT Driver TO-220-11 340 259 1.98 
LM828M5TR-ND Switched Capacitor Voltage Converter -SOT-23-5 390.00/1,000 LM2412T-ND Monolithic Triple 2.8nS ORT Driver -T0-220-11 8.67 6.86 5.50 
LM828MSXTR-ND Switched Capacitor Voltage Converter 1147.50/3,000 LM2413T-ND Monolithic Triple 4nS CRT Driver .. -10-220-11 6.07 4.80 3.85 
LM833M-ND Dual Audio Op Amp. 946950 LM2415T-ND Monolithic Triple 5.5nS ORT Driver -T0-220-11 4.45 3.39 2.59 
LM833MXTR-ND Dual Audio Op Amp. 796.88/2,500 LM2435T-ND Monolithic Triple 5.5nS ORT Driver TO-220-9 4.90 373 285 
LM833MMCT-ND Dual Audio Qp Amp ... 143 83 60 LM2437T-ND Monolithic Triple 7.5nS ORT Driver TO-220-9 4.08 310 237 
LM833MMTR-ND Dual Audio Qp Amp .. 390.00/1,000 LM2438T-ND Monolithic Triple 13nS ORT Driver... TO-220-9 268 2.04 1.56 
LM833N-ND Dual Audio Qp Amp... 98.72 52 
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Digi-Key Price Eachx Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25000) Part No. Description Pkg. W 25 100 
LM2439T-ND. Monolithic Triple 9.5nS CRT Driver . 7 3.00 228 1.74 LM2590HVT-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2467TA-ND Monolithic Triple 7.5nS CRT Driver . 3.60 2.74 2.09 Step Down Voltage Regulator ..............:ccceeeee eee TO-220-7 5.38 4.09 3.12 
LM2469TA-ND Monolithic Triple 9ns High Gain ORT Driver. 3.10 236 1.80 LM2591HVS-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2524DN-ND Regulator Pulse Width Module (PVM)...... 155 1.15 .85 Step Down Voltage Regulator ............0..ccee TO-263-5 5.10 388 296 
LM2574HVM-ADJ-ND- Simple Switcher 0.5A Step Down Voltage Regulator . . 423 3.22 246 LM2592HVS-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 2A, 
LM2574HVM-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 0.5A Step Down Volt. Regulator . 4.23 3.22 246 Step Down Voltage Regulator .............-.ceeeeeeeeeeee TO-263-5 6.10 464 3.54 
LM2574HVM-5.0-ND. 5V, 500mA Step Down Switch Regulator. 423 3.22 246 LM2592HVS-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 2A, 
LM2574HVM-12-ND 12V, Simple Switcher 0.54 Step Down Volt. Regulator . 4.23 3.22 246 Step Down Voltage Regulator .......ssscseseseceseseess TO263-5 610 464 354 
LIVI2574HVN-ADJ-ND | Adjustable Voltage 500mA Step Down Switch Regulator 4.23 3.22 2.46 LM2592HVT-ADU-ND | Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 2A. 
LM2574HVN-3.3-ND. 3.3V, Simple Switcher 0.5A Step Down Volt. Regulator . 4.23 3.22 2.46 Step Down Voltage Reguiator .......-ccsseseerseceeseees 702205 610 464 354 
LM2574HVN-5.0-ND 5V, 500mA Step Down Switch Regulator. 4.23 3.22 246 LM2592HVT-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 2A, 
LM2574HVN-12-ND 12V, 500mA Step Down Switch Regulator .-8Dip 4.23 3.22 2.46 Step Down Voltage Regulator .......-.sieseeseseeteees 70220-5610 464 3.54 
LM2574M-3.3-ND 3.3V, 500mA Step Down Switch Regulator 14S0C 1.86 1.38 1.02 TM2593HVS-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Oonverter, 150kHe, 2A, 
LM2574M-5.0-ND 5V, 500mA Step Down Switch Regulator. 186 1.38 1.02 Step Down Voltage Regulator TO263-7 538 425 341 
LM2574MX-5.0TR-ND _| 5V, 500mA Step Down Switch Regulator. 768.00/1,000 LNBSEGHVT-ADEND | Adi — Se GUA ees antee saree esse snteits : : ‘ 
- ~ADUJ- ij. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 2A, 
LM2574M-12-ND 12V, 500mA Step Down Switch Regulator .... 186 1.38 1.02 Step Down Voltage Regulator 10200-7538 425 341 
LM2574MX-ADJTR-ND | Adjustable 500mA Step Down Switch Regulator . 14-SOIC 768.00/1,000 LIM2593HVT-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150KH, 2 : : i 
LM2574N-ADJ-ND Adjustable 500mA Step Down Switch Regulator . ip 186 1.38 1.02 : Step Down Voltage Regulator : 70220-7538 425 3.41 
LM2574N-5.0-ND 5V, 500mA Step Down Switch Regulator. .. 186 1.38 1.02 aud DUIS IAs snnsnoensstennsersensntsete : : : 
LM2574N-12-ND 12V, 500mA Step Down Switch Regulator . 8Dip 1.86 1.38 1.02 Reocain aces “<). Simple Switcher Power Converter, 150kt#, 0.5A, 
LV2574NH15-ND TEV. 00mA Step Down Switch Regulator - 1.86. 1.38 1.02 Step Down Voltage Regulator ...............c:seeeeeeeeeeee 8-SOIC 463 352 269 
at j : aa ‘ j : LM2594HVM-3.3-ND —_| 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.54, 
LM2575HVM-ADJ-ND —_| Adjustable 1A Step Down Switch Regulator . 24-SOC 475 361 276 Ste Down Vol id esac Pere 
LM2575HVM-12-ND 12V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulator .......24.SQC 475 361 2.76 lep Down Voltage Reguiator.............-.--.-.-srs-sees ‘ : ‘ : 
LM2575HVN-5.0-ND | 5V, 1A Step Down Switch Regulator ..............-. 16Dip 475 361 276 a aa Ov. Sacrinte Satcher Power Converter, 150K, 0.54, 
LIM2575HVS-ADJ-ND _| Adj. V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulator ....T0-263-5 4.75 3.61 2.76 Step Down Voltage Reguietor ........---sssressessssrsseees 8-SOC RA GSIES B2ZEY) 
LM2575HVS-3.3-ND | 3.3V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulator. 475 361 276 LM2594HVM-12-ND | 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
LM2575HVS-5.0-ND 5V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulator 475 361 276 Step Down Voltage Regulator.............-cccseseeceeees 8SOC 463 352 2.69 
LM2575HVS-12-ND 12V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulator . 475 361 2.76 LM2594HVN-ADJ-ND | Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
LM2575HVS-15-ND 15V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulator . 4.75 361 276 Step Down Voltage Regulator.............eccceceseseeees 8Dip 463 352 269 
LM2575HVT-ADJ-ND _| Adjustable 1A Step Down Switch Regulator 4.75 361 2.76 LM2594HVN-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
LM2575HVT-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulator. 475 361 276 Step Down Voltage Regulator.........+.sssvirereerees 8-Dip 4.63 352 269 
LIM2575HVT-5.0-ND 5V, 1A Step Down Switch Regulator, High Volt 475 361 276 LM2594HVN-5.0-ND. 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
LM2575HVT-12-ND 12V, 1A Step Down Switch Regulator . 475 361 2.76 Step Down Voltage Regulator..........:ccccccecteesseeeeeee 8Dip 4.63 3.52 269 
LM2575HVT-15-ND 15V, 1A Step Down Switch Regulator . 475 361 276 LM2594HVN-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
LM2575M-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulator . 251 1.87 1.38 Step Down Voltage Regulator................0ccceeeeeeeeeeeee 8-Dip 463 352 269 
LM2575M-5.0-ND 5V, 1A Step Down Switch Regulator 251 1.87 1.38 LM2594M-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.54, 
LM2575M-12-ND 12V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulator . 251 187 1.38 Step Down Voltage Regulator .........:ccseeteeererteeeee 8SOC 3.05 232 1.77 
LM2575M-15-ND 15V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulator . 251 1.87 1.38 LM2594M-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
LM2575N-ADJ-ND Adjustable 1A Step Down Switch Regulator. 251 1.87 1.38 Step Down Voltage Regulator ..........00: ccc 8SOC 305 232 1.77 
LM2575N-5.0-ND 5V, 1A Step Down Switch Regulator 251 1.87 1.38 LM2594M-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
LM2575N-12-ND 12V, 1A Step Down Switch Regulator 251 187 1.38 Step Down Voltage Regulator ..........c:ceccteeteeeeeteeee 8SOC 3.05 232 1.77 
LM2575S-ADJ-ND Adj. V, Simple Switcher 1A Step Down V. Regulator 251 187 1.38 LM2594M-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 
LM2575S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 1A Step Down V. Regulator 251 1.87 1.38 Step Down Voltage Regulator ..........c:::cceesseeeeeeeees 8SOC 305 232 1.77 
LM2575S-5.0-ND 5V, Simple Switcher 1A Steo Down Volt. Regulator 251 1.87 1.38 LIM2594IX-5.0TR-ND 5V, Simpl ji 
: b .! fi ple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A , 
LM2575S-12-ND 12V, Simple Switcher 1 Step Down Volt. Regulator . 251 1.87 1.38 Step Down Voltage REguiator cs. c-ssssssscesssescesseees 8-SOIC 3812.50/2,500 
LM2575T-ADJ-ND Adjustable 1A Step Down Switch Regulator . 251 1.87 1.38 LM2594N-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.54, 
LM2975T-3.3-ND 3.3V, 1A Step Down Switch Regulator 251 1.87 1.38 Step Down Voltage Reguiator...........cscsescseseseseeseeee 8Dip 3.05 232 1.77 
LM2575T-5.0-ND 5V, 1A Step Down Switch Regulator 251 187 1.38 i 7 i 
LM2575T-12-ND 12V, 1A Step Down Switch Regulato 251 187 1.38 Ee ND) pies Noles aor ce hana BDip 305 232 177 
LM2575T-15-ND 15V, 1A Step Down Switch Regulator . 251 187 1.38 T= BV Sifble Sulichy Poss ONG TESA. : : : 
[M2576HVS-ADU-ND | Adjustable 3A Step Down Switch Regulator . 615 468 357 Be Sian Duh Volpe Pegler lez, 0.5A, e-Dp Ee 
LM2576HVS-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Step Down Volt. Regulator. 615 468 3.57 LMP594N-12-ND 1 By Gin is Gaitcher Converter, 150K 05K ma ; i 
LM2576HVS-5.0-ND 5V, Simple Switcher 3A Step Down Volt. Regulator 615 468 3.57 se on Vol sa : : APE 26s ose de 
LM2576HVT-ADJ-ND —_| Adjustable 3A Step Down Switch Regulator. ..... 615 468 3.57 ep Down Voltage Regulator.......+.---..c.--crseesccseees POP i ; : 
A LM2595S-ADJ-ND Adj., Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.54, 
LM2576HVT-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Step Down Volt. Regulator. 6.15 468 3.57 " ' 
LM2576HVT-5.0-ND BV, 3A Step Down Regulator (High Volt.) 615. 4.68 3.57 Step Down Voltage POQUISOR ssicsicacntecerncnaneeinaiicns TO-263-5 3.85 293 224 
LM2576HVT-12-ND 12V, 3A Step Down Regulator (High Volt. 615 468 3.57 EM2SoSSgSN 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150ktz, 1A, 
LM2576HVT-15-ND 15V, 3A Step Down Regulator (High Volt.) .. 615 468 3.57 Step Down Voltage Regulator ..........1...0eecseeeeees TO-263-5 3.85 293 224 
LIM2576S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 3A Step Down V. Regulator 280 213 1.63 LM2595S-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2576S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Step Down V. Regulator 280 213 1.63 Torreon ronee Rrra rea: cumme TO-263-5 3.85 293 2.24 
LM2576S-5.0-ND 5V, Simple Switcher 3A Step Down V. Regulator . . 280 2.13 1.63 a4 , Simple Switcher Power Converter, 
LM2576S-12-ND 12V, Simple Switcher 3A Step Down V. Regulator . 280 213 1.63 Step Down Voltage Regulator ........-...:.ceseeeeeeeees TO-263-5 3.85 293 224 
LM2576S-15-ND 15V, Simple Switcher 3A Step Down V. Regulato 280 213 1.63 LM2595T-ADJ-ND Adj. Power Converter, 150KHz, 1A, Step Down Volt. Reg. ...T0-220 3.85 293 224 
LM2576T-ADJ-ND Adjustable 3A Step Down Voltage Regulator ..... 280 2.13 1.63 LM2595T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2576T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Step Down Volt. Regulator. 280 213 1.63 Step Down Voltage Regulator ..........:eceesseeeeee 70-2205 385 293 2.24 
LM2576T-5.0-ND 5V, 3A Step Down Switch Regulator ........ 280 213 1.63 LM2595T-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2576T-12-ND 12V, 3A Step Down Simple Switch Regulator . 280 213 1.63 Step Down Voltage Regulator ........0.0cecseeeeeeees 70-2205 385 293 2.24 
LM2576T-15-ND 15V, Simple Switcher 3A Step Down V. Regulat 280 213 1.63 LM2595T-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 1A, 
LM2577M-ADJ-ND Adjustable 3A Step Up Switch Regulator . 5.31 4.20 3.37 Step Down Voltage Regulator ........00... eee TO-220-5 385 293 224 
LM2577N-ADJ-ND Adjustable 3A Step Up Switch Regulator. 531 420 3.37 LIM2596S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, 
LM2577N-12-ND 12V, 3A Step Up Switch Regulator .. 531 420 337 Step Down Voltage Regulator ........0...ceesceeereeeee 70-2635 4.30 327 2.50 
LM2577N-15-ND 15V, 3A Step Up Switch Regulator .. 531 420 3.37 LM2596S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, 
LM2577S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher ‘Step Up Voltag . 542 429 3.44 Step Down Voltage Regulator .......0....0..ce eee TO-263-5 430 327 250 
FM25 TES 12ND) 12V, Simple Switcher Step Up Voltage Regulator eee Ges) oe LM2596S-5.0-ND 5V, Power Converter 150kHz 3A Step Down V Regulator ....TO-263 4.30 3.27 2.50 
LM2577S-15-ND 15V, Simple Switcher Step Up Voltage Regulator 5.42 429 3.44 LM2596S-12-ND 12, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, 
LM2577T-ADJ-ND Adjustable 3A Step Up Switch Voltage Regulator 5.42 429 3.44 Step Down Voltage Regulator . TO263-5 430 327 250 
LM2877T-12-ND 12V, 3A Step Up Switch Regulator .. 5.42 429 3.44 LM2596SX-5.0TR-ND —_| 5V, Power Converter 150kHz 3A Step Regulator .... TO-263 1096.50/500 
LM2577T-15-ND 15V, 3A Step Up Switch Regulator 5.42 429 3.44 LM2596T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, 
Toe am Sutin Reiter, ae ee eo Step Down Voltage Regulator .........+ssecsseseseseeeees 70220-5430 3.27 2.50 
- d : : LM2596T-3.3-ND .3V, Simple Switcher Po 150K 
LIM2585S-ADJ-ND | Adj. Simple Switcher 3A Flyback Regulator . 632 5.00 4.01 or SSO Den has Rade eS 70205 
LM2585S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Ayback Regulator 632 5.00 4.01 feat ype Cult ME ; ; ‘ 
: ‘ LM2596T-5.0-ND. 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, 
LM2585S-5.0-ND 5V, Simple Switcher 3A Ryback Regulator. . 632 5.00 4.01 Step Do . 
é i ‘ep Down Voltage Regulator ..............:cseeeeeeeeeee TO-220-5 430 327 250 
LM2585S-12-ND 12V, Simple Switcher 3A Ayback Regulator 632 5.00 4.01 LMe596T-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kH2 3A. 
LM2585T-ADJ-ND Simple Switcher 3A Ayback Voltage Regulator 6.32 5.00 4.01 ee i 
7 Step Down Voltage Regulator . 4.30 3.27 2.50 
ioe 3.3V, Simple Switcher 3A Flyback Regulator... 8925.00 401 UM2597HVM-ADJ-ND | Adj. Simple Switcher Power Converter, 150KHz, 0.54, 
585T-12-ND 12V, Simple Switcher 3A Ayback Regulator .. 6.32 5.00 4.01 3 
i \ i n ‘ep Down Voltage Regulator .............0.cscceeeeee eee 8SOC 475 361 276 
LIM2586S-ADJ-ND ‘Adj. Simple Switcher 3A Ayback Reg. with Sh 653 5.17 4.14 I ESOTTRRTSEINEIIN| 3.51" Simple Sadtcher Power Comverier, 1g0khe, 0.5 
LIM2586S-5.0-ND 5V, Simple Switcher 3A Ryback Reg. with Shutdown. 653 517 4.14 aA Se ene iz, 0.5A, fees os 
LM2586S-12-ND 12V, Simple Switcher 3A Ayback Reg. with Shutdown 653 5.17 4.14 ep Down Voltage Regulator . ; : : 
7 5 a LM2597HVM-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Conve A f 
LM2586T-ADJ-ND qj. Simple Switcher 3A Ayback Reg. with Shutdown 653 5.17 4.14 Step Down Voltage Regulator 475 361 276 
LM2586T-5.0-ND 5V, Simple Switcher 3A Ryback Reg. with Shutdown. 653 5.17 4.14 p ea ee : : : 
LIM2587S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 5A Ayback Regulator .... 832 658 5.27 LM2597HVM-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHyz, 0.5A, 
LIM2587S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 5A Ayback Regulator 832 658 5.27 Step Down Voltage Regulator . 475 3.61 276 
LM2587S-5.0-ND 5V, Simple Switcher 5A Ayback Regulator. . 8.32 658 5.27 LM2597HVN-ADJ-ND pe mp sche Hey . Sbin Ween 
LM2587T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 5A Fyback Regulator . 832 658 5.27 ees ne ie ER cP ie ‘ : 
LM2587T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 5A Flyback Regulator 832 658 5.27 Deca! &-2¥, Simple Switcher Power Converter, 160kt¥, 0.54, 
LM2587T-5.0-ND. 5V, Simple Switcher 5A Ayback Regulator .. 832 658 527 Step Down Voltage PROQUIAOHs cicirciesssbtere seaiaiceiealeaatnacaleled 8Dip 475 361 276 
LM2587T-12-ND 12V, Simple Switcher 5A Ayback Regulator . . 832 658 5.27 LM2597HVN-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
LIM2588S-ADJ-ND. Adjustable Volt. 5A Simple Switcher, Hyback Regulator 8.53 674 5.40 Step Down Voltage Regulator..........csccsrseeeeeeeeeees 8Dip 4.75 361 276 
LM2588S-12-ND 12V, 5A Simple Switcher Ayback Regulator. 853 6.74 540 LM2597HVN-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
LIM2588T-ADJ-ND Adjustable Volt. 5A Simple Switcher, Ayback Regulator 853 674 5.40 Step Down Voltage Regulator.............s.ccstseeeseeees 8Dip 4.75 361 276 
LIM2588T-5.0-ND 5V, 5A Switcher Ayback Regulator 853 674 5.40 LM2597M-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
LM2590HVS-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, Step Down Voltage Regulator...........ccseteeeeeeeeeee 8SOC 378 287 219 
Step Down Voltage Regulator .............:seceeeeeeeeees 5.38 4.09 3.12 (Continued) 
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Digi-Key Price Eachx Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Description Pkg. i 25 100 
LM2597M-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2671M-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
Step Down Voltage Regulator 3.78 287 219 500mA Step Down Voltage Regulator..............:.cceeee 8SOC 3.28 249 1.90 
LM2597M-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2671M-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
Step Down Voltage Regulator ...............ceceeeeeee cece 8-SOIC 3.78 287 219 500mA Step Down Voltage Regulator................0cceee 8SOC 3.28 249 1.90 
LM2597M-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2671M-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
Step Down Voltage Regulator ........--+..seseeeeeeeee steers 8-SOC 3.78 287 2.19 500mA Step Down Voltage Regulator......... 3.28 249 1.90 
LM2597N-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2671N-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter High Effieciency 
Step Down Voltage Regulator. 3.78 287 219 500mA Step Down Voltage Regulator 3.28 249 1.90 
LM2597N-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2671N-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
Step Down Voltage Regulator 3.78 287 2.19 500mA Step Down Voltage Regulator .............:cceeeee 8Dip 328 249 1.90 
LM2597N-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, : LM2671N-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
Step Down Voltage Regulator............... ee 8Dip 3.78 287 219 500mA Step Down Voltage Regulator ............::::eeeees 8Dp 3.28 249 1.90 
LM2597N-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2672LD-3.3CT-ND —_| 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
Step Down Voltage Regulator. 3.78 2.87 2.19 1A Step Down Voltage Regulator ................ssecceees 16-LLP 418 318 243 
LM2598S-3.3-ND omy ame valle Roel Cor qo287 MEE LM2672LD-3.3TR-ND | 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
ep Down Voltage Regulator .........0....cseeeeeees z . 5 . 1A Step Down Voltage Regulator 2104.20/1,000 
LM2598S-5.0-ND 5V, Pwr. Converter, 150KHz, 1A, Step Down V Regulator....TO-263 4.45 3.39 2.59 LM2672M-ADJ-ND Adj. Simple rae Converter High Efficiency 
LM2598S-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, 1A Step Down Voltage Regulator ............:..cseeeeeeeee 8SOC 418 318 243 
iy ae peer eee ras ower pclae oe ..10-263-7 445 3.39 2.59 LM2672M-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
ees y). Simple Switcher Fower Conv 1A Step Down Voltage Regulator ................esseeeeeees 8SOC 418 318 243 
iysee ann aay are sae cay ie sue iE eas 70-2207 445 3.39 259 LM2672M-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
aH LV, SIMPe Swvitcner Power Converter, 1A Step Down Voltage Regulator ...............066cceeeeeee 8SOC 418 318 243 
Step Down Voltage Regulator .............:seeseeeee eee TO-220-7 445 3.39 259 LM2672M-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
LM2598T-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, 1A Step Down Voltage Regulator ............:..csseeeeeeee 8SOC 418 318 243 
LIV2598T-12-ND vane euite Ras cones “150KH, 1A — 0 ren ae Po ae aon tn bea dnata jedaieucs BDp 448 318 243 
2 , ‘ep Down Voltage Regulator ...............cceeeeeeeeeeee p ; . . 
LY SeERA ANN Pres fale Sulit Bane pista eoan 70220-7445 3.39 2.59 LM2672N-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
» 9 * 1A Step Down Voltage Regulator .............6..cseeeeeeeee ee 8Dip 418 318 243 
Step Down Voltage Regulator .............ssesseeeeeeees TO-263-7 5.13 3.90 298 LM2672N-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
LM2599S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, 1A Step Down Voltage Regulator ........00..cteee eee 8Dip 4.18 318 2.43 
iyeer aera Sy eae Serene fea TO263-7 513 3.90 2.98 LM2672N-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
Step Down Voltage Regulator... 0. sescscescseceeeees 10263-7513 390 298 TINGS 736 ADIN id Soe das ee SDip (es ea ase 
LIM2599S-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, Bree caeaiagretoiird Feta tay Voltege 70263:7 Gece 
Step Down Voltage Regulator .............-sseeeeeeeeeee TO-263-7 5.13 3.90 298 LM2673S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Step Down Voltage 
LIM2599T-ADJ-ND ad Simple Suietet foe Osis, 150kHz, 3A, ro=n7 eee Regulator with Adj. Qurrent Limit........0..0:0:ccece 70263-7470 358 273 
LM2599T-5.0-ND 5V, Simple’ & Se cern 50kHz, 3A "i nis UNE S OND 5, Simple Switcher 3A Step Down Voltage 
Step Down Voltage Regulator ... 513 3,90 298 Regulator with Adj. Qurrent Limit..............0cceece TO-263-7 4.70 358 273 
LIM2599T-12-ND 12V. Simple Switcher Power Converter LM2673S-12-ND 12V, Simple Switcher 3A Step Down Voltage 
Step pie Voltage Regulator 7 513 390 2.98 Regulator with Adj. Qurrent Limit............sccsseeee TO-263-7 4.70 358 273 
Tv261/BVFOTEND | AMP Ouk Convert 263 2.00 153 LM2673T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 3A Step Down Voltage 
- : verter . d ; : I ith Adj. lb etit ede tectieaetens - i J i 
LM2611BMFTR-ND 1.AMHz Quik Converter - 1323.00/1,000 Hepalesor with Ae) Current Eirst 10-2207 DRAORES SU2 8 
LIM2621MMCT-ND Low Input Step Up DC-DC Converter... 220 1.64 1.21 EL BSTIRESAND) 3.3V, Simple Switcher 3A Step Down Voltage 
LM2621MIMTR-ND Low Input Step Up DC-DC Converter... 908.80/1,000 Regulator with Adj. Ourrent Limit.............sc0eeecee TO-220-7 4.70 358 273 
LIM2622MM-ADJCT-ND _| 600kHtz/1.3MFWz Step-up PWM DO/DC Converter 463 352 2.69 A ASreI Rain) ip ser bieayted aa ne Voltage beg Ben ees 
LM2622MM-ADJTR-ND | 600kHz/1.3MHz Step-up PWM DC/DC Converter .. 2331.00/1,000 sey) ‘ Pt , : : : 
TESST Crea: Lan Low FIG LM2673T-12-ND 12V, Simple Switcher 3A Step Down Voltage 
eet F ipose (Ow in, LOW Fipple Regulator with Adj. Qurrent Limit... 10-2207 4.70 358 273 
DC/DC Boost Converter ........secccseeseeseeeeeseeeeesees 8MSOP 291 217 1.60 - - 
LM2623AMMTR-ND General Purpose Low Vin, Low Ripple LM2674LD-3.3CT-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
DODC Boost Converter... essesstssiesesseseees 8-MSOP 1203.20/1,000 SOOT Step Down Vallee Hegulalet =. OS asec 
LVB623MIMCEND General Pun Low Vin, Low Ripol LM2674LD-3.3TR-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter Hig! cy 
pals Bobet Conn eae SHER nea AT zB 500mA Step Down Voltage Regulator........0...0eeceee: 16-LLP 1562.40/1,000 
LIM2623MIMITR-ND General Puroose Low Vin. | A i i LM2674LD-5.0CT-ND 5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
ike ale Cone. exomneeT 500mA Step Down Voltage Regulator... ss-es 16-LLP 3.10 236 1.80 
LM2635M-ND 5-Bit Programmable Synch. Buck Reg. Controller 385 293 224 SUBST SSRILES RD) AINSI due lal elie lah led 
LM2635MXTR-ND 5-Bit Programmable Synch. Buck Reg. Controller 7940.40/1,000 IVAN Pg state ae Arete sa Sy de aa pegeenstiits aol ieseeenleey 
it = |-ADJ-| jj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
LM2636M-ND 5-Bit Programmable Synch. Buck Reg. Controller. 3.80 289 2.21 500mA Step Down Volt lat BSOC 310 236 1.80 
LM2636MTC-ND 5-Bit Programmable Synch. Buck Reg. Controller. 380 289 2.21 mA Step Down Voltage Regulator. ....... evesesanintnnes ‘ : 4 
LM2637M-ND Motherboard Power Supply Solution 500 380 290 PABST RAND) 5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
LM2638M-ND Motherboard Power Supply Solution... 5.00 380 290 500mA Step Down Voltage Regulator. gpl) Gey lee 
LM2639M-ND 5-Bit Program, Hi Freq. Multiphase PWM Controller 569 450 3.61 RL BeT AU PIEARO) ao pale ied aoe High Efficiency 
LM2640MTC-ADJ-ND Dual Adj. Step Down Switching Power Supply 00MA Step Down Voltage Regulator...............-scce 8SOC 310 236 1.80 
Controller, Switch. Freq, 200KH2.......s.eseesceseeseeee 699 553 443 BSRSTEN ADVAN) #qj-Simple Suitcney Fewer Converter high Bniciency: 
LIM2641MTC-ADJ-ND Dual Adj. Step Down Switching Power Supply 500mA Step Down Voltage Regulator ......... ustttteteeees 8Dip 3.10 236 1.80 
Controller, Switch. Freq. 300KHz 699 553 4.43 LM2674N-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
LM2650M-ADJ-ND ‘Synchronous Step Down DO/DC Converter . 699 553 443 00mm Step Town Nottege gat seis SOE SORRSD 
LIV2651MTC-ADJ-ND | Adj. 1.5A, High Bificiency Synch. Switching Reg. 588 465 3.73 esr SAND 5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency ; 
LM2651MTC-1.8-ND | 1.8V, 1.54, High Efficiency Synch. Switching Reg. 588 465 3.73 500mA Step Down Voltage Regulator .......... scieiehiseenes S-Dip (SC oo aa 0 
LM2651MTC-2.5-ND ‘| 2.5V. 1.5A High Bificiency Synch. Switching Reg 588 465 3.73 LM2674N-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency : 
LM2651MTC-3:3-ND | 3.3V, 1.5 Hgh Bificiency Synch. Switching Reg. SeommCCOMEC Te) | FREE mn ,Socru Clee Down Voltage FeQUletOr aero ani ol) Geb ik 
LM2653MTC-ADJ-ND — | Adj. 1.54 High Efficiency Synch. Switching Reg. 628 497 3.98 atoms ee om je cobra oe 8-SOC 4.00 3.04 232 
LM2655MTC-ADJ-ND — | Adj. 2.54 High Efficiency Synch. Switching Reg. 6.28 497 3.98 ? eS PRIA cases n aes neisnsicntieses : : : 
LM2655MTC-3.3-ND | 3.3V, 2.54, High Efficiency Synch. Switching Reg. 628 4.97 3.98 UM2675M-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
LIM2660M-ND 100mA, Switched Capacitor Converter 1.98 148 1.09 1A Step Down Voltage Regulator .........2.:c:cseeeeteees 8SOC 4.00 3.04 232 
LM2660MMCT-ND 100mA, Switched Capacitor Converter . 198 1.48 1.09 LM2675M-5.0-ND 5V, High-Efficiency Switcher, 
LM2660MMTR-ND 100mA, Switched Capacitor Converter 819.20/1,000 1A Step-Down Voltage Regulator ........-....- ws ntseiced ee B-SOC [SOUS 08s 2 32 
: LM2675M-12-ND. 12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
LM2661M-ND 100mA, Switched Capacitor Converter with Shutdown 1.98 1.48 1.09 1A Step Down Volt, lat BSOC 4.00 3.04 232 
LIM2661MMCT-ND 100mA, Switched Capacitor Converter with Shutdown 198 1.48 1.09 A Step Down Voltage Regulator... -----s--0-0- 0 g : : 
LM2661MMTR-ND 100mA, Switched Capacitor Converter with Shutdown 819.20/1,000 LM2675N-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency ; 
LM2662M-ND Switched Capacitor Voltage Converter 255 194 1.48 1A Step Down Voltage Regulator .............. sittttsseeeeees 8-Dip 4.00 3.04 232 
LM2663N-ND ‘Switched Capacitor Voltage Converter ‘ 255 1.94. 1.48 LM2675N-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency ; 
LIM2664M6CT-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 91% EF SOr236 128 94 68 1A Step Down Voltage Regulator ............ esas saiathaien's 8-Dip (EE COS 03a Se 
LM2664M6TR-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 91% Ef SOT-23-6 442.00/1,000 BNE STENNIS) SV, Simple Suitcher Power Converter High Efficiency ; 
LM2665M6CT-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 90% Ef SOr-23-6 1.28 94 68 TA Step Dow Valiege FRE IUBLOT esate zeiss Heaviest 8 Dip IES OOMES Ose se 
LM2665M6TR-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 90% Eff... 442.00/1,000 LM2675N-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency ; 
LM2670S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down 1A Step Down Voltage Regulator ..........--:+.-seseereees 8Dip 400 304 232 
Regulator with Synch. ..........-csceccseeseeeeeeeseee TO263-7 470 358 273 AN ASTSSLADU ND) Adj. Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down 
LM2670S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down Voltage Regulator. fitteeenee sopeteiesteeeeeeeeeteeee TO-263-7 448 341 260 
V Regulator with Synch. ........:cccsccetsseeseeeeeeeeee TO-263-7 470 358 273 LM2676S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 3A 
LM2670S-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down Step Down Voltage Regulator ...........-...cseeeeeeee eee TO-263-7 448 341 260 
V Regulator with Synch. . 470 358 273 LM2676S-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 3A 
LM2670S-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down Step Down Voltage Regulator .......-.6+.sssceeeerecees TO-263-7 4.48 3.41 2.60 
V Regulator with Synch. .....0..0ccseeceeeeeeeeeeeee TO-263-7 4.70 358 2.73 LM2676S-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 3A 
LM2670T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down Step Down Voltage Regulator ........1.6. eee TO263-7 448 341 2.60 
Regulator with Synch. ............:0cccceeeeeessseeeeeees TO-220-7 470 358 273 LM2676T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher High Efficiency 3A 
LM2670T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down Step Down Voltage Regulator ..............seseeeeeeee eee TO-220-7 448 341 260 
Regulator with Synch. ... 470 358 273 LM2676T-3.3-ND. 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down 
LM2670T-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down Voltage Reguiator...........c:scccsescssecesseeseseeeeeee TO-220-7 448 341 260 
Regulator with Synch. 470 358 273 LM2676T-5.0-ND. 5V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down 
LM2670T-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down Voltage REQUISOK ac snsiietn ccitccacecesraaauseeesaaandace TO-220-7 448 341 260 
Regulator with Synch. ............seccceeeeeeeeeeeeeeeeeee TO220-7 4.70 3.58 273 LM2676T-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down 
LM2671M-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency Voltage Regulator. .............eeceeeee eee eee eee eee neers TO-220-7 448 341 260 
500mA Step Down Voltage Regulator. ......---.+.::eesseeee 8-SOC 3.28 249 1.90 (Continued) 
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Semiconductor” 
Digi-Key Price Each* Digi-Key Price Each* 
Part No. Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LM2677S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2917N-ND Frequency-to-Voltage Converter . 244 1.82 1.34 
Voltage Regulator with Synch...............eceeeeeeeeee es TO-263-7 7.14 565 453 LM2917N-8-ND Frequency-to-Voltage Converter . 244 1.82 1.34 
LM2677S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency SA Step Down LM2930S-5.0-ND 5V, 3-Terminal Positive Regulator. . 164 122 91 
Voltage Regulator with Synch..........:cccceeceeeeeees TO263-7 7.14 565 4.53 LM2930S-8.0-ND 8V, 3-Terminal Positive Regulato 164 1.22 91 
LM2677S-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2930T-5.0-ND_ 5V, 150mA Positive Regulator. 1.58 116 84 
Voltage Regulator with Synch..............::eceeeeeeeeees TO-263-7 7.14 565 4.53 LM2930T-8.0-ND 8V, 150mA Positive Regulator. 158 1.16 84 
LM2677S-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2931AM-5.0-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator 1.04 der ES 
Voltage Regulator with Synch.........0... cscs TO-263-7 7.14 565 4.53 LM2931AMX-5.0TR-ND | 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator 764.75/2,500 
LM2677T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2931AS-5.0-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator . 1.80 132 96 
Voltage Regulator with Synch. 7.14 565 453 LM2931AT-5.0-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator . 109 80 58 
LM2677T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency ep LM2931AZ-5.0-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator 4 94 69 50 
Voltage Regulator with Synch..........-...-seeeseeeeeeee TO-220-7 7.14 (5.65 453 LM29310M-ND Adjustable, Low Dropout (0.6V) Regulator 8-SOIC 99 die ee 
LM2677T-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM29310MXTR-ND Adjustable, Low Dropout (0.6V) Regulator 8-SOIC 731.50/2,500 
Voltage Regulator with Synch.............6ccceeeeeeeeeee TO-220-7 7.14 565 453 LM2931CS-ND Adjustable, Low Dropout (0.6V) Regulator TO263-5 1.65 1.21 88 
LM2677T-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step-Dow LIM2931CT-ND. Adjustable, Low Dropout (0.6V) Regulator TO-220-5 1.24 91 66 
Voltage Regulator with Synch...........0000c cece TO220-7 7.14 5.65 4.53 LM2931M-5.0-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator 8SOC 1.08 78  .57 
LM2678S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2931MX-5.0TR-ND | 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator 8-SQIC 798.00/2,500 
lege Realtor 59472 S78 | (MpsstrsOND | sV Low Dropout (06\) Feguer. Too 113 8 60 
7" = -5.0- , Low Dropot . ulator . 5 4 x 
sebagai rs Saal - 2 7 ea a ae ied ides 10263-7596 472 378 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator TOs 86 62S 
LM2678S-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2936BM-3.3-ND 3.3V, Ultra Low Quiescent Qurrent Regulator 8SOC 226 1.68 1.25 
Voltage ReQuiatot......uessistvaccossantvonnrenttzcaacene TO-263-7 5.96 472 378 LM2936DT-5.0-ND 5V, Ultra Low Quiescent Qurrent Regulator . 254 189 1.40 
LM2678T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2936HVMA-5.0-ND | SV, Ultra Low Quiescent Ourrent Regulator. . 2.54 1.89 1.40 
Voltage Regulator. ............cccceecccceeeeeeeestteeeees TO-220-7 596 472 378 LM2936M-3.3-ND 3.3V, Ultra Low Quiescent Qurrent Regulator 8SOC 220 1.64 1.21 
LM26787-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2936M-5.0-ND 5V, Ultra Low Quiescent Qurrent Regulator. 2.20 1.64 1.21 
; Voltage Regulator......ss.ssscsssesssscssesnssseeseeeeees 10220-7596 472 378 LM2936MIM-5.0CT-ND | SV, Ultra Low Quiescent Qurrent Regulator . 2.20 1.64 1.21 
‘1 ‘ ay LM2936MM-5.0TR-ND _ | SV, Ultra Low Quiescent Ourrent Regulator .. 908.80/1,000 
LM2678T-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Effi 5A Step Dot f BD 
qlee Mitage PeRUIeOr cs ciscccee sem aes A SHB LM2936MP-3.0CT-ND | 3V, Ultra Low Quiescent Qurrent Regulator 254 1.89 1.40 
i Si ‘ 5 A i LM2936MP-3.0TR-ND | 3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator. 2099.20/2,000 
LM267! ND Adj. Simpl her High Eff 5A Step Down p | 
ese Nee Foie wat Ac Gena linie is pacar 70200-7 Eee Coico? LM2936MP-3.3CT-ND _ | 3.3V, Ultra Low Quiescent Qurrent Regulator 254 189 1.40 
LM2679S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down rons olay ND | 3.3V, Ultra Low Quiescent Ourrent Regulator 1049.60/1,000 
Regulator with Adj. Qurrent Limit TO263-7 626 495 397 LM2936MX-5.0TR-ND | SV, Ultra Low Quiescent Qurrent Regulator. 2312.50/2,500 
LIM2679S-5.0-ND 5V. Simple Switcher Hi h Effici 5A St = Do a : i i LM2936Z-3.0-ND 3V, Ultra Low Quiescent Qurrent Regulator: 254 1.89 1.40 
- See eee gy tictievan ee sgn LM2936Z-5.0-ND 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator 254 189 1.40 
Regulator with Adj. Ourrent Limit..............6.::.ceeeee TO-263-7 6.26 495 3.97 a 
LM2679S-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2937ES-2.5-ND 2.5V, 500mA Low Dropout Regulator 205 152 1.43 
sgulator with Adj. Current Limit 10-2637 626 495 397 LM2937ES-3.3-ND 3.3V, 500mA Low Dropout Regulator 205 152 1.13 
isa wee Tsai Hoh HidagiSASataa 62 SES LM2937ES-5.0-ND 5V, 500mA Low Dropout Regulator 205 152 1.13 
J. aoe , fies 9 eae salt 702207 (ReCeEne Gein? LIM2937ES-8.0-ND 8V, 500mA Low Dropout Regulator 205 152 1.13 
niieyeerpevRery aa Sante Satcher righ EtiGay. Eeoian ge 2 CS sh LM2937ES-10-ND 10V, 500mA Low Dropout Regulator. 205 1.52 1.13 
ee pas Slt ek LM2937ES-12-ND 12V, 500mA Low Dropout Regulator . 205 152 1143 
Uy saREpROUNE Aree eae Gn ide kaa 102207 ee meg [M2937ES-15-ND T5V, 500mA Low Dropout Regulator 205 152 1.13 
: Reguistor with Pal Carat lint ep EEA GSA 403 ap LM2937ESX-5.0TR-ND | 5V, 500mA Low Dropout Regulator 429.00/500 
: ee eee z : 2 LM2937ET-2.5-ND 2.5V, 500mA Low Dropout Regulator 184 1.35 98 
LM2679T-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2937ET-3.3-ND 3.3V, 500mA Low Dropout Regulator 184 135 98 
Regulator with Adj. Qurrent Limit. . 6.26 495 3.97 LIM2937ET-5.0-ND 5V, 500mA High Temp Regulator ...... 184 135 98 
LM2681M6CT-ND Switched Capacitor Volt Converter i Spee Conon LIM2937ET-6.0-ND 8V, 500mA High Temp Voltage Regulator. Te 135 98 
LM2681M6TR-ND ‘Switched Capacitor Volt Converter... 403.00/1,000 LIM2937ET-10-ND 10V, 500mA High Temp Voltage Regulator. 184 135 98 
LM2682M-ND Switched Capacitor Volt Doubling Inverter . MOA 25 92) LM2937ET-12-ND 12V, 500mA High Temp Voltage Regulator. 184 135 98 
LM2682MMCT-ND Switched Capacitor Volt Doubling Inverter . GA 25092 LM2937|MP-2.5CT-ND | 2.5V, 500mA Low Dropout Regulator. 1.80 134 99 
LM2682MMTR-ND Switched Capacitor Volt Doubling Inverter . 691.20/1,000 LM2937IMP-2.5TR-ND _ | 2.5V, 500mA Low Dropout Regulator. 742.40/1,000 
LM2685MTC-ND Dual Output Regulated Switched Capacitor LM2937IMP-3.3CT-ND | 3.3V, 500mA Low Dropout Regulator. 1.80 1.34.99 
Voltage Converter........ ceeeteeeesseeseeeseteeseeeeeees 14-TSSOP 291 217 1.60 LIM2937IMP-3.3TR-ND | 3.3V, 500mA Low Dropout Regulator. 742.40/1,000 
LM2686MTC-ND Regulated Switched Capacitor Voltage Converter ......... 14-TSSOP 288 214 1.59 LM2937IMP-5.0CT-ND | 5V, 400mA Low Dropout Regulator 180 134 99 
LM2687MMCT-ND Low Noise Regulated Switched Capacitor LM2937IMP-5.0TR-ND | SV, 400mA Low Dropout Regulator. 742.40/1,000 
Voltage Converter .......ecsscecesscensceeseeaterererstees 8MSCP 236 1.75 1.30 LM2937IMP-8.0CT-ND _ | 8V, 500mA Low Dropout Regulator 1.80 1.34.99 
LM2687MMTR-ND Low Noise Regulated Switched Capacitor LM2937IMP-8.0TR-ND _ | 8V, 500mA Low Dropout Regulator... 742.40/1,000 
Voltage Converter 972.80/1,000 LM2937IMP-10CT-ND | 10V, 500mA Low Dropout Regulator . 180 134 99 
LM2698MM-ADJCT-ND _| Adj. 1.354 Simple Switcher Boost Regulator. 8MSCP 435 331 2.53 LM2937IMP-10TR-ND — | 10V, 500mA Low Dropout Regulator . 742.40/1,000 
LM2698MM-ADJTR-ND | Adj. 1.35A Simple Switcher Boost Regulator . 2192.40/1,000 LM2937IMP-12CT-ND | 12V, 500mA Low Dropout Regulator . 1.80 134 .99 
LM2703MF-ADJCT-ND | Adj. Micropower Step-Up DC/DC Converter. 251 1.87 1.38 LM2937IMP-12TR-ND _| 12V, 500mA Low Dropout Regulator . 742.40/1,000 
LM2703MF-ADJTR-ND | Adj. Micropower Step-Up DC/DC Converter: 1036.80/1,000 LM2937IMP-15CT-ND _ | 15V, 500mA Low Dropout Regulator . 180 1.34 99 
LM2704MF-ADJCT-ND | Adj. Micropower Step-Up DC/DC Converter: 267 198 1.47 LM2937IMP-15TR-ND | 15V, 500mA Low Dropout Regulator . 742.40/1,000 
LM2704MF-ADJTR-ND _ | Adj. Micropower Step-Up DC/DC Converter. 1100.80/1,000 LM2940CS-5.0-ND 5V, 1A Low Dropout Voltage Regulator . 120 88 64 
LM2722M-ND High Speed Synch./Asynch. MOSFET Driver 3.10 236 1.80 LM2940CS-9.0-ND 9V, 1A Low Dropout Regulator 1.20 88 64 
LM2725M-ND High Speed Synchronous MOSFET Driver 293 223 1.70 LM2940CS-12-ND 12V, 1A Low Dropout Regulator. 1.20 88 64 
LM2726M-ND High Speed Synchronous MOSFET Driver 8.33) 253) 1193 LM2940CS-15-ND 15V, 1A Low Dropout Regulator. 1.20 88 64 
LM2765M6CT-ND ‘Switched Capacitor Volt Converter (Mes) eh da LM2940CSX-5.0TR-ND | 5V, 1A Low Dropout Voltage Regulator . 212.80/500 
LM2765M6TR-ND Switched Capacitor Volt Converter 364.00/1,000 meee ook Ni i ie open Ha Regulator . 1 net a 
LM2767M5CT-ND ‘Switched Capacitor Volt Converter 101.75 2940CT-9, , 1A Low Dropout Regulator ....... : : : 
LM2767MS5TR-ND Switched Capacitor Volt Converter... 351.00/1,000 EM 2940 TSN) 12V, 1A Low Dropout Voltage Regulator LOSI 88. 
LM2791LD-HCT-ND Qurrent Regulated Switched Capacitor LED Driver LM2940CT-15-ND 15V, 1A Low Dropout Voltage Regulator 1.65 1.21 88 
with Analog Brightness Control ..........6:..0seeeseeeeeeeee 10-LLP 285 217 1.66 [MES OIE 2.0CLNG Dy, in me Popout Hsrsetat 2.08 - 158 ; fae 
LM2791LD-HTR-ND Qurrent Regulated Switched Capacitor LED Driver 2940IMP-5. , 1A Low Dropout Regulator 57.60/11 
with Analog Brightness Control ......2..+s:sssscseeseeeees 10-LLP 1436.40/1,000 TREC ME ENG oy th i Rope Rae as) ren on 
= 294 -8. , ow Dropo' julator .. A if 
LM2794BLCT-ND lated Switched itor LED 
: “supply wih Ree: brightness Conta eee 14-MicroSMD 3.10 2.36 1.80 [M2940 1ME-9-0CT-ND I)! SV, 1A Low Dropout Regulator .. aS eS tik 
LM2794BLTR-ND Current Regulated Switched Capacitor LED LM2940IMP-9.0TR-ND | 9V, 1A Low Dropout Regulator .. 857.60/1,000 
Supply with Analog Brightness Control -14-Micro SMD 412.30/250 LM2940IMP-10CT-ND —_| 10V, 1A Low Dropout Regulator . 2.08 155 1.14 
LM2795BLCT-ND Qurrent Regulated Switched Capacitor LED LM2940IMP-10TR-ND 10V, 1A Low Dropout Regulator . 857.60/1,000 
Supply with Analog Brightness Control ............. 14-MicroSMD 3.10 2.36 1.80 RESET i iA row Oooo rae : 208 par a 
: e » - I i )w Dropout julator . A i Ki 
LM2795BLTR-ND Qurrent Regulated Switched Capacitor LED LM2940IMP-15CT-ND 15V, 1A Low Dropoi f 208 155 1.14 
Supply with Analog Brightness Control ............. 14-Micro SMD 412.30/250 LM2940IMP-15TR-ND 15V, 1A Low Dropout Regulator 857.60/1,000 
LM2825HN-ADJ-ND Adjustable Integrated Power Supply 1A DO/DC Converter ....24-Dip 15.00 14.00 13.00 5 p : ae 
LIM2825N-ADJ-ND Adjustable DO/DC Cor é 14.00 1300 LM2940S-5.0-ND 5V, 1A Low Dropout Voltage Regulator . iy le 7 
A qustEDC verter : é LM2940S-8.0-ND 8V, 1A Low Dropout Regulator... eZ OVO 
LM2825N-3.3-ND 3.3V, Integrated Power Supply 1A DO/DC Converter . 14.00 13.00 INDOAOSOIOND OVA Low Dropout Regulator aoe 
LM2825N-5.0-ND 5V, Integrated Power Supply 1A DC/DC Converter... 14.00 13.00 LMj29408-10-ND 10V, 1A Low Dropout Regulator, 17 127 94 
LM2825N-12-ND 12V, Integrated Power Supply 1A DC'DC Converter . e 00 14.00 13.00 LIM29408-12-ND 42V, 1A Low Dropout Regulator. 171 127 94 
LM2876T-ND High Performance 40W Audio Power Amp with Mute ....TO-220-11 4.30 3.27 2.50 LIM2940SX-5.0TR-ND 5V, 1A Low Dropout Voltage Regulator . 357.50/500 
LM2876TF-ND High Performance 40W Audio Power Amp with Mute ....TO-220-11. 4.75 3.61 276 5V, 1A Low Dropout Voltage Regulator . 169 124 90 
peo WEN) Quad Voltage Comparator . 14-S01C EEE Soe [M29407-8.0-ND BV, 1A Low Dropout Voltage Regulator . 169 124 90 
Tae eer Noles felliaheely 14-SOIC Fp Oe SO LM2940T-9.0-ND 9V, 1A Low Dropout Voltage Regulator . 169 1.24 90 
NNS- (oltage Comparator . : 4 LM2940T-10.0-ND 10V, 1A Low Dropout Voltage Regulator .. 169 1.24 90 
LM2902M-ND Low Power Quad Qp Amp. 32.24 LM2940T-12.0-ND 12V, 1A Low Dropout Voltage Regulator . . 1.69 1.24 90 
LM2902MXTR-ND Low Power Quad Qp Amp. 280.00/2,500 LM2941CS-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator. 1.98 1.48 1.09 
LIM2902NNS-ND Low Power Quad Op Amp. 32.24 LM2941CSXTR-ND Adjustable TA Low Dropout Voltage Regulator. 416.00/500 
LM2903MNS-ND Dual Comparator. 82 24 LM2941CT-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator. 1.83 1.36 1.01 
LM2903MXTR-ND Dual Comparator. 280.00/2,500 LM2941S-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator. SSG 87 
LM2903NNS-ND Dual Comparator 32 24 LM2941SXTR-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator. 331.50/500 
LM2904MNS-ND Low Power Dual Op Amp 32 «24 LM2941T-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator. 1.92 143 1.06 
LM2904NNS-ND Dual Qp Amp 32.24 LM2990S-5.0-ND 5V, Negative Low Dropout Regulator. 265 2.02 1.54 
- iuency-to-Voltage Converter . . i FS a & Jative ‘opout julator . i ’ 
LM2907M-8-ND Freq Voltage Cor 160 1.18 LM2990S-12-ND 12V, ive Low Dropot fl TO263 265 2.02 1.54 
LM2907N-ND Frequency-to-Voltage Converter 1.60 1.18 LM2990S-15-ND 15V, Negative Low Dropout Regulator . . TO263 «265 202 1.54 
LM2907N-8-ND Frequency-to- Voltage Converter 1.60 1.18 LM2990T-5.0-ND BV, ative Low Dropout Voltage julator TO-220 250 1.90 1.45 
eq ag Ip ag 
LM2917M-ND Frequency-to-Voltage Converter. 1.80 1.33 LM2990T-5.2-ND_ 5.2V, Negative Low Dropout Voltage Regulator . . -T0-220. 250 1.90 1.45 
LM2917M-8-ND Frequency-to-Voltage Converter . . 1.80 1.33 (Continued) 
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Digi-Key Price Eachx Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 (100 Part No. Description 1 25 +100 
LM2990T-12-ND 12V, Negative Low Dropout Voltage Regulator . . 250 1.90 1.45 LM3622M-4.1-ND 4.1V, Lithium-lon Battery Oharger Controller 279 2.07 1.53 
LM2990T-15-ND 15V, Negative Low Dropout Voltage Regulator . . 2.50 1.90 1.45 LM3622M-4.2-ND 4.2V, Lithium-lon Battery Oharger Controller 2.79 2.07 1.53 
LM2991S-ND Neg. Adjustable Low Dropout Voltage Regulator 265 2.02 1.54 LM3622M-8.4-ND 8.4V, Lithium-lon Battery Oharger Controller 279 2.07 1.53 
LM2991T-ND 1A Neg. Adjustable Low Dropout Voltage Regulator . 250 1.90 1.45 LM3647IM-ND Universal Battery Charger for Li-lon, N-MH, 
LM3302N-ND Quad Comparator 99 BIC EOS: and N-Cd Batteries. 5.67 4.49 3.60 
LM3350MMCT-ND ‘Switched Capacitor Voltage Converter, 90% Eff. 211 1.57 1.16 LM3704XCMM-308CT-ND | Microprocessor Supervisory Circuit with Power Fail Input, 
LM3350MMTR-ND- ‘Switched Capacitor Voltage Converter, 90% Eff. 870.40/1,000 Low Line Output and Manual Reset ...............:06ce0 10-MSCP 251 187 1.38 
LM3351MMCT-ND ‘Switched Capacitor Voltage Converter, 95% Eff. 211 1.57 1.16 LM3704XCMM-308TR-ND| Microprocessor Supervisory Circuit with Power Fail Input, 
LM3351MMTR-ND ‘Switched Capacitor Voltage Converter, 95% Eff. 870.40/1,000 Low Line Output and Manual Reset . 1036.80/1,000 
LM3352MTC-3.0-ND 3V, Regulated 200mA Buck-Boost Switched LM3710XQVIM-308CT-ND} Microprocessor Supervisory Grcuit wi pl 

Capacitor: DODC Convertel . cisisiceaceas«attaneaesnateaice 3.75 285 218 Low Line Output, Manual Reset & Watchdog ............ 10-MSCP_ 263 2.00 1.53 
LM3352MTC-3.3-ND 3.3V, Regulated 200mA Buck-Boost Switched LM3710XQVIM-308TR-ND| Microprocessor Supervisory Circuit with Power Fail Input, 

Capacitor DC/DC Converter ............6cceeceeeeee cece 3.75 285 218 Low Line Output, Manual Reset & Watchdog ............ 10-MSOP 1323.00/1,000 
LM3354MM-4.1CT-ND | 4.1V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched LM3712XQBP-308CT-ND | Microprocessor Supervisory Circuit w/Separate Watchdog 

Capacitor DC/DC Converter...... 0... ..ccceece sees neeeeee 285 217 1.66 Timer Output, Power Fail Input and Manual Reset....9-MicroSMD 285 2.17 1.66 
LM3354MM-4.1TR-ND | 4.1V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched LM3712XQBP-308TR-ND | Microprocessor Supervisory Orcuit w/Separate Watchdog 

Capacitor DC/DC Converter 1436.40/1,000 Timer Output, Power Fail Input and Manual Reset... .9-Micro SMD 379.05/250 
LM3411AM5-3.3CT-ND | 3.3V, Precision Secondary Reg/Driver, A Grade 180 134 99 LM3722IM5-3.08CT-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuii SOT-23-5 236 1.75 1.30 
LM3411AM5-3.3TR-ND | 3.3V, Precision Secondary Reg/Driver, A Grade 742.40/1,000 LM3722IM5-3.08TR-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuii SOT-23-5 972.80/1,000 
LM3411AM5-5.0CT-ND | 5V, Precision Secondary Reg/Driver, A Grade .. 180 134 99 LM3722IM5-4.63CT-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuii SOT-23-5 236 1.75 1.30 
LM3411AMS5-5.0TR-ND | 5V, Precision Secondary Reg/Driver, A Grade 742.40/1,000 LM3722IM5-4.63TR-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuii SOT-23-5 972.80/1,000 
LM3411M5-3.3CT-ND 3.3V, Precision Secondary Reg/Driver TES AVE 883} LM3723IM5-4.63CT-ND _| 4.63V, Microprocessor Reset Circuii 236 1.75 1.30 
LM3411M5-3.3TR-ND_ 3.3V, Precision Secondary Reg/Driver : 559.00/1,000 LM3723IM5-4.63TR-ND_ | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit 972.80/1,000 
LM3411M5-5.0CT-ND 5V, Precision Secondary Reg/Driver -SOr-23-5 1.61 119 .86 LM3724IM5-4.63CT-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuii 236 1.75 1.30 
LM3411M5-5.0TR-ND 5V, Precision Secondary Reg/Driver - SOT-23-5 559.00/1,000 LM3724IM5-4.63TR-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuii aa 972.80/1,000 
LM3420AM5-8.2CT-ND | 8.2V, Lithium-lon Battery Charge Controller, AGrade .....SOT-23-5 250 1.90 1.45 LM3812M-1.0-ND Precision Ourrent Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 
LM3420AM5-8.2TR-ND _| 8.2V, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grade . 1260.00/1,000 Bement and PWM Output, High Side.............- eee 8SOC 358 272 2.08 
LM3420AMS5-8.4CT-ND _ | 8.4V, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grade 250 190 1.45 LM3812M-7.0-ND Precision Ourrent Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 
LM3420AM5-8.4TR-ND | 8.4V, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grade...... 1260.00/1,000 Bement and PWM Output, High Side................ccceeee 8SOC 358 272 2.08 
LM3420AM5-16.8CT-ND | 16.8V, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grade... 250 1.90 1.45 LM3813M-1.0-ND Precision Ourrent Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 
LM3420AM5-16.8TR-ND | 16.8V, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grade 1260.00/1,000 Bement and PWM Output, Low Side..............:0cccceeee 8SOC 358 272 2.08 
LM3420M5-16.8CT-ND _| 16.8V, Lithium-lon Battery Charge Controller 267 1.98 1.47 LM3813M-7.0-ND Precision Ourrent Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 
LM3420M5-16.8TR-ND | 16.8V, Lithium-Ion Battery Charge Controller . 1100.80/1,000 Bement and PWM Output, Low Side. . 3.58 2.72 2.08 
LM3420M5-8.2CT-ND 8.2V, Lithium-lon Battery Charge Controller 267 1.98 1.47 LM3814M-1.0-ND Fast Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 
LM3420M5-8.2TR-ND 8.2V, Lithium-lon Battery Charge Controller .. 1100.80/1,000 Bement and PWM Output, High Side...............: cece 8SOC 358 272 2.08 
LM3460M5-1.2CT-ND 1.2V, Precision Controller for GTLp and GTL LM3814M-7.0-ND Fest Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 

Bus TEMINAION. i issccccccccaneecssraaasessesaaannes SOT-23-5 245 1.82 1.35 Bement and PWM Output, High Side............... cee 8SOC 3.58 272 2.08 
LM3460M5-1.2TR-ND. 1.2V, Precision Controller for GTLp and GTL LM3815M-1.0-ND Fast Qurrent Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 

Bus THMINAION A susitisassachnn tices easaudaaeeradaanns SOT-23-5 1011.20/1,000 Bement and PWM Output, Low Side.................0 8SOC 358 272 208 
LM3460M5-1.5CT-ND 1.5V, Precision Controller for GTLp and GTL LM3822MM-1.0CT-ND | Precision Ourrent Gauge IC with Internal Zero Ohm 

Bus Termination...........00.60cccceeeeeeeeeeeceee een eeee SOT-23-5 245 1.82 1.35 Sense Hement and PWM Output, High Side............... 8-MSOP 285 217 1.66 
LM3460M5-1.5TR-ND 1.5V, Precision Controller for GTLp and GTL LM3822MM-1.0TR-ND _ | Precision Ourrent Gauge IC with Internal Zero Ohm 

Bus Termination .............0.0cccceceeeeneeeeeeeeeeeeeeee SOT-23-5 1011.20/1,000 Sense Hement and PWM Output, High Side............... 8-MSCP 1436.40/1,000 
LM3477MMCT-ND High Efficiency High Side N-Channel Controller LM3822MM-2.0CT-ND Precision Current Gauge IC with Internal Zero Ohm 

For Switching Regulator ............... 002 0ccceeeeeeee eee 8-MSOP 267 1.98 1.47 Sense Hement and PWM Output, High Side............... 8-MSOP 285 217 1.66 
LM3477MMTR-ND High Efficiency High Side N-Channel Controller LM3822MM-2.0TR-ND | Precision Ourrent Gauge IC with Internal Zero Ohm 

For Switching Regulator .................c0ecceeeeeeee eee 8-MSOP 1100.80/1,000 Sense Hement and PWM Output, High Side............... 8-MSOP 1436.40/1,000 
LM3478MMCT-ND High Efficiency Low-Side N-Channel Controller for LM3824MM-1.0CT-ND __| Precision Ourrent Gauge IC with Internal Zero Ohm 

Switching Regulator ...........-...esceseeeee eee eeeee eee 8MSOP 267 1.98 1.47 Sense Hement and PWM Output, Low Side............... 8-MSOP 285 217 1.66 
LM3478MMTR-ND- High Efficiency Low-Side N-Channel Controller for LM3824MM-1.0TR-ND | Precision Qurrent Gauge IC with Internal Zero Ohm 

Switching Regulator 1100.80/1,000 Sense Hement and PWM Output, Low Side............... 8-MSOP 1436.40/1,000 
LM3480IM3X-12CT-ND | 12V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator . 1.09 80 58 LM3824MM-2.0CT-ND _ | Precision Ourrent Gauge IC with Internal Zero Ohm 
LM3480IM3X-12TR-ND | 12V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator . 1109.25/3,000 Sense Bement and PWM Output, Low Side............... 8-MSOP 285 217 1.66 
LM3480IM3-15CT-ND 15V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator . 109 80 58 LM3824MM-2.0TR-ND | Precision Ourrent Gauge IC with Internal Zero Ohm 
LM3480IM3-15TR-ND. 15V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator . 377.00/1,000 Sense Bement and PWM Output, Low Side 1436.40/1,000 
LM3480IM3-3.3CT-ND | 3.3V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator .. 1.09 80 58 LM3875T-ND High Performance 56W Audio Power Amp .. 5.70 4.34 3.31 
LM3480IM3-3.3TR-ND | 3.3V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator .. 377.00/1,000 LM3875TF-ND High Performance S6W Audio Power Amp .. 5.81 434 3.31 
LM3480IM3-5.0CT-ND | 5.0V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator 1.09 80 58 LM3876T-ND High Performance S6W Audio Power Amp with Mute . 5.23 3.98 3.04 
LM3480IM3-5.0TR-ND _| 5.0V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator 377.00/1,000 LM3876TF-ND High Performance S6W Audio Power Amp with Mute .... 5.35 4.07 3.11 
LM3485MMCT-ND Hysteric PFET Buck Controller: 1.80 1.32 96 LM3886T-ND High Performance 68W Audio Power Amp with Mute .... 5.23 3.98 3.04 
LM3485MMTR-ND. Hysteric PFET Buck Controller. . 624.00/1,000 LM3886TF-ND. High Performance 68W Audio Power Amp with Mute . §35 407 3.11 
LM3488MMCT-ND High Efficiency High Low Side N-Ohannel Controller LM3914N-1-ND. Dot/Bar Display Driver 291) 257 1.60) 

For Switching Regulators ..............06:0ccceceeeeeee sees 8MSOP 250 1.90 1.45 LM3914V-ND Dot/Bar Graph Display Driver . 3.13 2.38 1.82 
LM3488MMTR-ND High Efficiency High Low Side N-Ohannel Controller LM3915N-1-ND. Dot/Bar Display Driver . 291 217 1.60 

For Switching Regulators ...........0....:0eeeceeeeee eee es 8-MSOP 1260.00/1,000 LM3916N-1-ND. Dot/Bar Display Driver . 298 2.21 1.64 
LM3490IM5-3.3CT-ND | 3.3V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator LM3940IMP-3.3CT-ND | 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion. Ah abkeye es 

with Logic-Controlled ON/OFF...........60::0ceseeeee eee SOT-23-5 1.28 94 68 LM3940IMP-3.3TR-ND | 1A Low Dropout Regulator for SV to 3.3V Conversion. 870.40/1,000 
LM3490IMS5-3.3TR-ND | 3.3V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator LM39401S-3.3-ND 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion 251 1.87 1.38 

with Logic-Controlled ON/OFF.......... 060: :00cseeeee eee SOT-23-5 442.00/1,000 LM3940ISX-3.3TR-ND | 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion 526.50/500 
LM3490IMS5-5.0CT-ND | 5V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator LM3940IT-3.3-ND 1A Low Dropout Regulator for SV to 3.3V Conversion 251 1.87 1.38 

with Logic-Controlled OWOFF. ..........0...:seceeeeee eee SOT-23-5 1.28 94 68 LM4040AIM3-2.5CT-ND_| 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1% . 239 1.78 1.31 
LM3490IMS5-5.0TR-ND | 5V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator LM4040AIM3-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1% . 985.60/1,000 

with Logic-Controlled ON/OFF. ..........00..00::ceseeee SOT-23-5 442.00/1,000 LM4040AIM3-4.1CT-ND_ | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1% . 239 1.78 1.31 
LM3490IMS5-12CT-ND 12V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator LM4040AIM3-4.1TR-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1% . 985.60/1,000 

with Logic-Controlled ON/OFF. ...........00..00:::ceeeee SOT-23-5 1.28 94 68 LM4040AIM3-5.0CT-ND | SV, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1% . 239 1.78 1.31 
LM3490IM5-12TR-ND. 12V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator LM4040AIM3-5.0TR-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1% . 985.60/1,000 

with Logic-Controlled ONOFF.......-...-----s SOT-23-5 442.00/1,000 LIM4040AIM3-8.2CT-ND | 8.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1% . 239 1.78 1.31 
LM3490IM5-15CT-ND 15V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator LM4040AIM3-8.2TR-ND | 8.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1% . 985.60/1,000 

with Logic-Controlled ON/OFF. ...........0..:: cece SOT-23-5 1.28 94 68 LM4040AIM3-10.0CT-ND| 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1% 239 1.78 1.31 
LM3490IM5-15TR-ND. 15V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator LM4040AIM3-10.0TR-ND| 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1% .. 985.60/1,000 

with Logic-Controlled ON/OFF. .. 442.00/1,000 LM4040AIM3X-10CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1% .. 239 1.78 1.31 
LM3524DM-ND Regulating Pulse Width Modulator 146 1.08 .78 LM4040AIM3X-10TR-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1% 2887.50/3,000 
LM3524DN-ND Regulating Pulse Width Modulator. . 146 1.08 .78 LM4040AIZ-2.5-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1% 239 1.78 1.31 
LM3525M-H-ND ‘Single Port USB Power Switch and LM4040AIZ-4.1-ND 4.1V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1% 239 1.78 1.31 

Over-Qurrent Protection........0..:00cccceeeceeeeeeeeeen eee 8-SOC 1.92 1.43 1.06 LM4040AIZ-5.0-ND 5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1% 239 1.78 1.31 
LM3525M-L-ND Single Port USB Power Switch and LM4040AIZ-10.0-ND 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1%. 239 1.78 1.31 

Over-Ourrent Protection..........+++seseeeeeeeeeeeeeeeeeee 8-SOC 1.92 1.43 1.06 LM4040BIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2% . 1.58 1.18 .87 
LM3526M-H-ND Dual Port USB Power Switch and Over-Current Protection...8-SOC = 2.17) 1.61 1.19 LM4040BIM3-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2% 652.80/1,000 
LM3526M-L-ND 20h Slee 9) LM4040BIM3-4.1CT-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2% . 1:58) 1S eer 
LM3544M-H-ND Quad Port USB Power Switch and Over-Current Protection...16-SOIC 3.80 289 221 LM4040BIM3-4.1TR-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2% . 652.80/1,000 
LM3578AM-ND ‘Switching Regulator .. 1.92 1.43 1.06 LM4040BIM3-5.0CT-ND_| 5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2% . GES SBF 
LM3578AMXTR-ND Switching Regulator 1937.50/2,500 LM4040BIM3-5.0TR-ND | SV, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2% . 652.80/1,000 
LM3578AN-ND ‘Switching Regulator . . 1.92 1.43 1.06 LM4040BIM3-8.2CT-ND | 8.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2% . eats baksy teh 
LM3620M5-4CT-ND AV, Lithium-lon Battery Charger Controller 2.20 1.64 1.21 LM4040BIM3-8.2TR-ND | 8.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2% . 652.80/1,000 
LM3620M5-4TR-ND 4V, Lithium-lon Battery Charger Controller 908.80/1,000 LM4040BIM3-10.0CT-ND| 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2% .. 1.58 1.18 87 
LM3620M5-8CT-ND 8V, Lithium-lon Battery Charger Controller 220 1.64 1.21 LM4040BIM3-10.0TR-ND} 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2% 652.80/1,000 
LM3620M5-8TR-ND 8V, Lithium-lon Battery Charger Controller 908.80/1,000 LM4040BIM7-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2%. . MoS Set 
LM3621M-ND Single Cell Lithium-lon Battery Charger Controller 3.73 284 217 LM4040BIM7-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2%. . 652.80/1,000 
LM3622AM-4.1-ND. 4.1V, Lithium-lon Battery Charger Controller . 298 227 1.73 LM4040BIM7-4.1CT-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2%. MSSe Tes: 87 
LM3622AM-4.2-ND 4.2V, Lithium-lon Battery Charger Controller . 298 227 1.73 LM4040BIM7-4.1TR-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2%. 652.80/1,000 
LM3622AM-8.2-ND 8.2V, Lithium-lon Battery Charger Controller . 298 227 1.73 LM4040B)Z-2.5-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2%.. Wiss; evel sere 
LM3622AM-8.4-ND 8.4V, Lithium-lon Battery Charger Controller . 298 227 1.73 (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LM4040B)Z-4.1-ND 4.1V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2% 158 118 87 LM4050CIM3-4.1TR-ND | 4.1V, Voltage Reference. 793.60/1,000 
LIM4040B)Z-5.0-ND 5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2% .. 158 118 87 LM4050CIM3-5.0CT-ND 192 1.43 1.06 
LM404001M3-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% .. 1.31 97 .70 LM4050CIM3-5.0TR-ND. 793.60/1,000 
LM40400)1M3-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% 455.00/1,000 LM4050CIM3-8.2CT-ND 1.92 143 1.06 
LM404001M3-4.1CT-ND_ | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% 1.31 Ly ah LM4050CIM3-8.2TR-ND | 8.2V, Voltage Reference. . 793.60/1,000 
LM40400M3-4.1TR-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% .. 455.00/1,000 LM4050CIM3-10CT-ND | 10V, Voltage Reference .. 192 1.43 1.06 
LM404001M8-5.0CT-ND_| 5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% .. 1.31 97 «70 LIM4050CIM3-10TR-ND | 10V, Voltage Reference 793.60/1,000 
eS Rei ene oun Vall eee eae Say s00 on LM4051AIM3-ADJCT-ND | Adj., Voltage Reference. 298 227 1.73 
pred Be Ce eC er ete vo ere ee : : : LM4051AIM3-ADJTR-ND | Adj., Volt . 1499.40/1,000 
LMM4040C1M3-8.2TR-ND_| 8.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference #.5% .. 485.00/1,000 RETAINER ty Veen Sea es 
LM404001M3-10.0CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% . 1.31 97 .70 : 
LIM4040C1M3-10.0TR-ND| 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +5% . 455,00/1,000 TRESS fa ne en > ete 
LM4040C0IM3x-10CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% . 1.31 97 .70 LM4051BIM3-ADJTR-ND fate v7 Hee Ref é z 972.80/1 000 
LIM40400IM3X-10TR-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% . 1338.75/3,000 RSE EAGSEND Ie oy oles Pefeenc: pes ES ties 
LM40400IM7-2.5CT-ND_| 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5%. 131.97 70 TR CERESTE TENN 1.24; Wallen Hebi ieee aloud 
LIM4040CIM7-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5%. 455.00/1,000 : <8 Seg 08 a 
LM404001Z-2.5-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% 131 97 30 LM4051C1M3-ADJCT-ND | Adj., Voltage Reference. 214 159 1.18 
LM404001Z-4.1-ND 4.1, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% 131 97 70 LM4051CIM3-ADJTR-ND | Adj., Voltage Reference. 883.20/1,000 
LM40400/Z-5.0-ND 5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% 131 97 .70 LM4051CIM3-1.2CT-ND | 1.2V, Voltage Reference. 214 159 1.18 
LIM404001Z-8.2-ND 8.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% dtei S770 LM4051CIM3-1.2TR-ND | 1.2V, Voltage Reference. 883.20/1,000 
LM40400/Z-10.0-ND 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +5%. 131 97. ~~.70 LM4120AIM5-1.8CT-ND | 1.8V, Precision Micropower LDO Reference . 2.95 219 1.62 
LM4040DEV3-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1% . 131 97 .70 LM4120AIMS-1.8TR-ND | 1.8V, Precision Micropower LDO Reference . 1216.00/1,000 
LIM4040DEM3-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1% . 455.00/1,000 LM4120AIMS5-2.0TR-ND | 2V, Precision Micropower LDO Reference ... 1216.00/1,000 
LM4040DEM3-5.0CT-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1% 1.31 97 ~—.70 LM4120AIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Reference . 295 219 1.62 
LIM4040DEM3-5.0TR-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference 1%... 455.00/1,000 LM4120AIM5-2.5TR-ND J 2.5V, Precision Micropower LDO Reference . 1216.00/1,000 
LIM4040DIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1% . 1.09 80 ©.58 LM4120AIMS5-3.0CT-ND_| 3V, Precision Micropower LDO Reference ... 295 219 1.62 
LM4040DIM3-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1% . 377.00/1,000 LM4120AIMS5-3.0TR-ND | 3V, Precision Micropower LDO Reference ... 1216.00/1,000 
LM4040DIM3-4.1CT-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1% . 1.09.80 58 LM4120AIM5-3.3CT-ND | 3.3V, Precision Micropower LDO Reference . 295 219 1.62 
LM4040DIM3-4.1TR-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1% . 377.00/1,000 LM4120AIM5-3.3TR-ND | 3.3V, Precision Micropower LDO Reference . 1216.00/1,000 
LM4040DIM3-5.0CT-ND _| SV, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1% ... 1.09.80 58 LM4120AIM5-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Reference . 295 219 1.62 
LM4040DIM3-5.0TR-ND__ | 5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1% ... 377.00/1,000 LM4120AIMS5-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Reference . 1216.00/1,000 
THR Sees iy nhs Mone Sun ite Biba ses =a 1.09 eran e LM4120AIM5-5.0CT-ND | 5V, Precision Micropower LDO Reference ... 295 219 1.62 
LM4040 : ets : = got LM4120AIM5-5.0TR-ND | 5\V, Precision Mi LDO is 1216.00/1,0 
LIM4040DIM3X-10CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference #1% 109 80 58 TNE SOINES ales H a preseior Macroosee? faiysetebaee on ooo a 
LM4040DIM3X-10TR-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1% 1109.25/3,001 i “AV. Pracici fbi . 7 , 
a z LM4120IM5-1.8TR-ND | 1.8V, Precision Micropower LDO Reference . 1036.80/1,000 
eereere acu Bis Hest om at aoe ue ta rs = LM4120IM5-2.0CT-ND 2V, Precision Micropower LDO Reference ZS ie 38) 
EM OsODIZ Sooo ee OP ONES STU Sule aee aa ; : 3 LM41201M5-2.0TR-ND | 2V, Precision Micropower LDO Reference 1036.80/1,000 
LM4040DIZ-5.0-ND 5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1%. 1.09 80 58 at 7 
9 LM41201M5-2.5CT-ND 2.5V, Precision Micropower LDO Reference . ZS Si cBi 
LM4040DIZ-8.2-ND 8.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1%. 1.09 80 58 LM4120IM5-25TRND | 2.5V. Precision Mi LDO Ref 4036.80/1.0 
LIM4040D1Z-10.0-ND __| 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference #1% . 109 80 58 i SV, Precision Micropower erence . 036.80/1,000 
= 6 LM41201M5-3.0CT-ND 3V, Precision Micropower LDO Reference 251 1.87 1.38 
LM4040EEM3-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +2% . 1.05 ETO. LM4120IM5-3.0TR/ND | 3V. Preci Mi LDO Ref 4036.80/1,000 
LIM4040EEM3-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +2% . 364.00/1,000 ! ESS ONE LOP ONE ae eed 
LIM4040E1M3-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +2% . 99 72 52 LM4120IM5-3.3CT-ND 3.3V, Precision Micropower LDO Reference . Bol a7 ASB: 
LIM4040BM3-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +2% . 308.00/1,000 LM4120IM5-3.3TR-ND _ | 3.3V, Precision Micropower LDO Reference . 1036.80/1,000 
LM4040BZ-2.5-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +2%. 99 72 52 LM4120IM5-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Reference . 251 187 1.38 
LM4041AIM3-1.2CT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1% .. 239 178 1.31 LM4120IMS-4.1TR-ND _ | 4.1V, Precision Micropower LDO Reference . 1036.80/1,000 
LM4041AIM3-1.2TR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1% 985.60/1,000 LM4120IMS5-5.0CT-ND _| 5V, Precision Micropower LDO Reference ... 251 1.87 1.38 
LM4041AlZ-1.2-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1% 239 1.78 1.31 LM4120IM5-5.0TR-ND | 5V, Precision Micropower LDO Reference . .. 1036.80/1,000 
LM4041BIZ-1.2-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2% iissr aks eye LM4121AIMS-ADJCT-ND | Adj., Precision Micropower LDO Volt. Reference . 295 219 1.62 
LM4041BIM3-1.2CT-ND_ | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2% SS reeled S) 87 LM4121AIM5-ADJTR-ND | Agj., Precision Micropower LDO Volt. Reference . 1216.00/1,000 
LM4041BIM3-1.2TR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2% 652.80/1,000 LM4121AIM5-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 295 219 1.62 
LM40410EM3-ADJCT-ND] Adj. Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5%.. 154 113 82 LM4121AIMS5-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 1216.00/1,000 
M4041 CEM3-ADJTR-ND} Adj. Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5%. . 533.00/1,000 LM4121IM5-ADJCT-ND_ | Adj., Precision Micropower LDO Volt. Reference . 251 187 1.38 
LM404108VI3-1.2CT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% .. 1.54 1.13 82 LM4121IM5-ADJTR-ND | Adj., Precision Micropower LDO Volt. Reference . 1036.80/1,000 
LM4041CEM3-1.2TR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% 533.00/1,000 LM4121IM5-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 251 187 1.38 
LM4041CIM3-1.2CT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% 1.31 Ly ih LM4121IM5-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 1036.80/1,000 
LM404101M3-1.2TR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% 455.00/1,000 LM4130AIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 699 553 4.43 
LM4041CIM3-ADJCT-ND | Adj. Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5%.. 1.31 97.70 LM4130AIM5-2. ND | 2.5V, Precision Mi LDO Volt 4129.20/1,000 
LM4041CIM3-ADJTR-ND | Aaj. Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% 45.00/1,000 NEESER co, enon Mo LDOVeL oe Betton eae 
LM4041CIM7-ADJCT-ND | Adj., Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% . 1.31 97.70 fe “ay igi halal : : s 1 
a) = = LM4130AIM5-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 4129.20/1,000 
Pere ae “., Prec: Micropower Shunt Volt. Fieterence 1.5% . 455.00/1,000 LM4130BIM5-2.0TR-ND | 2V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 2872.80/1,000 
TMsost Mest BaTND 1 Pree. pion aut bat arlene ri ae pe 1.31 ren on LM4130BIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 570 434 331 
Tenant HEN ee Mcrocuie pid orlel eiahbeactea thes pall LM4130BIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 2872.80/1,000 
-1.2-| .2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% To92 «1.31 Heidi) eG “ 
LIM40410Z-ADJ-ND _| Adj. Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5%. 13197 70 EMA TSOBIMS-*-1CT;ND) | 4.1\V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. SH) es Se 
- LM4130BIM5-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 2872.80/1,000 
LM4041DEVi3-ADJCT-ND} Adj., Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1.0%.. 1.31 SES 0) ‘ 
7 LM4130CIM5-2.0TR-ND | 2V, Precision Micropower LDO Volt. Reference... 2394.00/1,000 
LM4041DEV3-ADJTR-ND} Aqj., Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1.0%. 455.00/1,000 LM4130CIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 475 361 276 
LIM4041 DEM3-1.2CT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1.0% . 131 97 .70 z eee : a : : 
LIM4041 DEM3-1.2TR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1.0% . 455.00/1,000 LM41300IMS-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 2394.00/1,000 
LIM4041DIM3-1.2CT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1.0% . 109 80 58 LM41 STE TNE 4.1\V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 4.75 3.61 2.76 
LM4130CIM5-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 2394.00/1,000 
LM4041DIM3-1.2TR-ND | 1.2V, Prec. Mi int Volt. 1.0%. '77.00/1,000 A | 
mee aie ADICT:ND | Ad. nee Micronowe'| an Volt Blelabocrty tee Atos ee fea LM4130DIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 360 274 209 
LIM4041DIM3-ADJTR-ND| Adj. Prec. Micropower Shunt Volt. Reference #1.0%.. 377.00/1,000 LM4130DIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 1814.40/1,000 
LM4041DIZ-ADJ-ND Adj., Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1.0% 1.09 80 58 LM4130DIM5-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 3.60 2.74 2.09 
LM4041DIZ-1.2-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1.0% 1.09 80 58 LM4130DIM5-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 1814.40/1,000 
LM4041EEV3-1.2CT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +2% . 1.05 77 56 LM4130EIMS5-2.0CT-ND | 2V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 3.20 244 1.86 
LM4041EEM3-1.2TR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +2% . 364.00/1,000 LM4130HM5-2.0TR-ND | 2V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 1612.80/1,000 
LM4041H1M3-1.2CT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +2% . 99 72 52 LM4130HIM5-2.5CT-ND_| 2.5V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 3.20 244 1.86 
LM40418M3-1.2TR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +2% . 308.00/1,000 LM4130BM65-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 1612.80/1,000 
LM40418Z-1.2-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +2%. 99.7252 LM4130EIM5-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 3.20 244 1.86 
LM4050AIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Voltage Reference. 298 227 173 LM4130EIM5-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 1612.80/1,000 
LM4050AIM3-2.5TR-ND | 2.5V, Voltage Reference. 1499.40/1,000 LM4140BOM-1.0-ND 1V, Precision Micropower LDO Volt. Reference .. 5.69 450 3.61 
LM4050AIM3-4.1CT-ND | 4.1V, Voltage Reference. ZOC 22h es) LM4140BQMV-1.2-ND. 1.2V, Precision Micropower LDO Volt. Reference 5.69 4.50 3.61 
PEDOOAMS Se ILEGNGG| 4.1V, Voltage Reference. 1499.40/1,000 LM4140BQV-2.0-ND | 2V, Precision Micropower LDO Volt. Reference .. 569 450 3.61 
ENE DOD AINE OE TENM| SV. Voltage Reference gael Genin) LM4140B0M-2.5-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Volt. Reference 5.69 450 3.61 
LMA050AIM3-5.0TR-ND | SV, Voltage Reference: 1499.40/1,000 LM4140BCM-4.1-ND 4.1V, Precision Micropower LDO Volt. Reference .. 5.69 4.50 3.61 
LM4050AIM3-8.2CT-ND | 8.2V, Voltage Reference. 298 227 1.73 LM4140CQM-1.0-ND 1V, Precision Micropower LDO Volt. Reference 358 272 208 
Tae reery Oa Vote FG, 5 ae ee aa ae LM414000M-1.2-ND 1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference 358 272 2.08 
TNGOSOAINGNGTRNOM 10V' a ee Hghakeied ; Becona toca LM414000V-2.0-ND —_| 2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference .... 358 272 208 
2 2 Se LM4140CQM-2.5-ND —_| Precision Mi LDO Volt : 358 272 2 
LIV4050BIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Voltage Reference. 242 1.80 1.33 peo ES, fecicion Micropower TDO Woliage Heterne ae 98 
LM4050BIM3-25TR-ND | 2.5V’ Voltage Reference 998.40/1,000 LM414000M-4.1-ND Precision Micropower LDO Voltage Reference . 3.58 2.72 2.08 
a oy z sal LM4250CM-ND. Programmable Op Amp 150 110 .80 
LM4050BIM3-4.1CT-ND | 4.1V, Voltage Ref : 242 180 1.33 
[MMOS0BIM3-41TRND | 41V Voltage Reference, 998.40/1,000 EV 2 OM ATEN Programmable Op Amp: 1275.00/2,500 
LM4050BIM3-5.0CT-ND_| 5V, Voltage Reference. .. 242 1.80 1.33 LM42500N-ND Programmable Cp Amp 1.54 1.13 82 
LI4050BIM3-5.0TR-ND | SV, Takao Reference 998.40/1,000 LM4431M3-2.5CT-ND Precision Voltage Micropower Shunt Voltage Reference. 113.83 60 
LM4050BIM3-8.2CT-ND 8 ov. Voluge Reference. 242 180 1 33 LM4431M3-2.5TR-ND Precision Voltage Micropower Shunt Voltage Reference. 390.00/1,000 
LM4050BIM3-8.2TR-ND B2V. Voltage Reference. ” 998.40/1 000 LM4549VH-ND AC‘97 Rev 2.1 Codec with Sample Rate Conversion 
LM4050BIM3-10CT-ND | 10V, Voltage Reference . 242 180 133 and National 3D Sound.........0:ccsseeeeceseseeeeeeeeee 48-LOFP 599 4.74 380 
LM4050BIM3-10TR-ND _| 10V, Voltage Reference . 998.40/1 ,000 LM4550VH-ND AC’97 Rev 2.1 Multi-Channel Audio Codec with Stereo 
LIM405008V13-2.5CT-ND | 2.5V, Voltage Reference. 260 194 1.43 Headphone Amp, Sample Rate Conversion 
LIM405008V13-2.5TR-ND | 2.5V, Voltage Reference. 1075.20/1,000 and National 3D Sound . 5.15 3.92 2.99 
LIM4050CIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Voltage Reference. 1.92 143 1.06 LM4651N-ND. 170W Cass D Audio Power Amp Solution 649 513 4.11 
LM405001M3-2.5TR-ND | 2.5V, Voltage Reference. 793.60/1 ,000 LM4652TA-ND 170W Cass D Audio Power Amp Solution. 5.48 434 348 
LM405001M3-4.1CT-ND_| 4.1V, Voltage Reference. 192 1.43 1.06 (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. u 25 100 
LM4652TF-ND 170W Cass D Audio Power Amp Solution................ TO-220-15 548 4.34 3.48 LM4901MMTR-ND 1.6W Audio Power Amplifier with 
LM4663MT-ND 2W Stereo Class D Audio Power Amp with Stereo Selectable Shutdown Logic Level. 1049.60/1,000 
Headphones Amp 3.60 2.74 2.09 LM4910MA-ND Output Capacitor-less Stereo 35mW lp! . 220 1.64 1.21 
LM4700T-ND 30W Audio Pwr Amp with Mute & Standby Modes 4.28 325 248 LM4910MMCT-ND utput Capacitor-less Stereo 35mW Headphone Amp 220 164 1.21 
LM4700TF-ND Overture 30W Audio Power Amp with Mute/Standby 440 335 256 LM4910MMTR-ND Qutput Capacitor-less Stereo 35mW Headphone Amp 908.80/1,000 
LM4701T-ND 30W Audio Pwr Amp with Mute & Standby Modes .. 278 241 1.61 LM6132AlIM-ND Dual High Speed/Low Power 7MHz, Rail-to-Rail Op Amp ... 3.95 3.01 230 
LM4752T-ND 11 Watt Stereo Audio Amp.......... 267 1.98 1.47 LM6132AIN-ND Dual High Speed/Low Power 7MHz, Rail-to-Rail Qo Amp 395 3.01 230 
LM4755T-ND 11 Watt Stereo Audio Amp with Mute. 267 198 1.47 LM6132BIM-ND Dual High Speed/Low Power 7MHz, Rail-to-Rail Qp Amp 298 227 1.73 
LM4765T-ND 30W Audio Power Amp with Mute & Standby Modes ....10-220-15 4.75 3.61 2.76 LM6132BIN-ND Dual High Speed/Low Power 7MHz, Rail-to-Rail Qo Amp ...... 298 227 1.73 
LM4766T-ND Dual 40W Audio Power Amp with Mute. . TO-220-15 5.00 380 2.90 LM6134AIM-ND Quad High Speed/Low Power 7Mlz, Rail-to-Rail Qp Amp... 425 3.23 247 
LM4766TF-ND Dual 30W Audio Power Amp with Mut 3.80 2.90 LM6134AIN-ND Quad High Speed/Low Power 7MHz, Rail-to-Rail Qo Amp . 425 3.23 247 
LM4808LDCT-ND Dual 105mW Headphone Amp. 69 50 LM6134BIM-ND Quad Low Power 10MHz, R-R, I/O, Op Amp ..........ee 3.45 263 2.01 
LM4808LDTR-ND Dual 105mW Headphone Amp. 325.00/1,000 LM6134BIMXTR-ND Quad Low Power 10MHz, R-R, I/O, Op Amp .......0..2e 4312.50/2,500 
LM4808M-ND Dual 105mW Headphone Amp. 80 58 LM6134BIN-ND Quad High Speed/Low Power, 7MHz, Rail-to-Rail Qp Amp . 3.45 263 2.01 
LM4808MMCT-ND Dual 105mW Headphone Amp . 80.58 LM6142AIM-ND Dual High Speed/Low Power Rail-to-Rail Qo Amp 510 388 2.96 
LM4808MIMTR-ND Dual 105mW Headphone Amp . 377.00/1,000 LM6142BIM-ND Dual High Speed/Low Power Rail-to-Rail Qo Amp.. 455 346 2.64 
SLIME SID Dua ery eecpnote Amp LM6144AIN-ND Quad High Speed/Low Power Rail-to-Rail Qp Amp . 664 5.25 4.21 
with Digital Volume Control and Shutdown Mode .......... 10-LLP 1.77 132 97 LM6144BIM-ND Quad High Speed/Low Power 17MHz 
Nie AROUND Dual 105mW Headphone Amp Rail-to-Rail Op AMP .......-.oe-esseceeseeeeseeneeeeeeees 608 462 3.53 
with Digital Volume Control and Shutdown Mode .......... 10-LLP 729.60/1,000 LM6152AQV-ND Dual High Speed 75MHz, R-R, 1/O, Op Amp, Vos = 4mV 438 3.33 254 
Seneca om Ova 105m Feedchone Amp LIMI6152BQV-ND Duel High Speed 75MHz, R-R, 1/0, Op Amp, Vos = 4mV 353 2.68 2.05 
with Digital Volume Control and Shutdown Mode ........ 10-MSOP 1.77 1.32 97 LM6154BCV-ND Quad High Speed 75MHz, R-R, /O, Qo Amp, Vos=7mV...14-SOC 5.71 4.52 3.62 
CeCe MME De Dual 105mW Headphone Amp UM6171AIM-ND Voltage Feedback Low Distortion, Low Power Op Amp. 3.30 251 1.92 
with Digital Volume Control and Shutdown Mode ........ 10-MSOP 729.60/1,000 LMe171BIM-ND \ Hed Fesdbeck Low Distortion, Low Po AitD 283 215 164 
LM4820M-6-ND 1 Watt Audio Power Amplifier ...........cscccseseeteeeeeees eSOC 214 159 1.18 cee ow Distortion, Low Power Op Amp. : : ; 
LIVAB32V-ND Digital Controlled Tone and Volume Grouit LM6171BIN-ND Voltage Feedback Low Distortion, Low Power Op Amp . 283 215 1.64 
with Stereo Audio Power AMP ..........csccsscssesseeseeee 28SOC 596 472 378 Buel eo 
LIM4832N-ND Digital Controlled Tone and Volume Grcuit oltage Feedback Cp Amp roses 380 289 2.21 
f # " LM6172IMXCT-ND Dual High Speed Low Power, Low Distortion, 
with Stereo Audio Power AMP............:0.ccseeeeeeee eee 28-Dip 5.96 472 3.78 Voltage Feedback Qo Am, 380 289 221 
LM4834MS-ND 1.75W Audio Power Amp with DC Volume Control olege Op Amp rar : : : 
: LM6172IMXTR-ND Dual High Speed Low Power, Low Distortion, 
and Microphone PREAMP cinicc2ncvsaicnpeasasanimciaasounn 28-SSOP_ 475 361 276 Voltage Feedback Op Amp: 4750.00/2,500 
LM4835MT-ND Stereo 2W Audio Power Amp with DC Volume Control LV6172IN-ND Dual High Speed Low Power, Low Distortion 
ees ae copacratre iscebaieaidasussushahiacoonsulie 28-TSSCP 4.28 3.25 248 Voltage Feedback Op Amp Ree as am as 
wah De Volume Control LM6181IM-8-ND 100A, 100MH Current Feedback Amp BSOC 298 227 173 
and Selectable Gain... eeeeeceeseeeteeeteeeseeeeees 28-TSSCP 5.00 3.80 2.90 Aca ge : ; : 
Lvi4836MT-ND Stereo 2W Audio Power Amp with DC Volume Control Tee ii oer ren ial TONITE : ean als oa } 2S 
and Selectable Gai... .eeecsecececeeereceeeeeceeeaees 28-TSSCP 4.28 3.25 2.48 EI BV, E : 2 E 
Oe S222 kaso Powe ArpwahDcNemeGonrd LM7I2IIMECEND | 235MHeTiry Low Power VolageFescback Amp. 235 281 217 180 
LIM4839MT-ND sone aa PORE : pied 0 oe eon LM7121IM5TR-ND 235MHz Tiny Low Power Voltage Feedback Amp . 1203.20/1,000 
LM4853MMCT-ND Mono 1.5W/Stereo 300mW Power Amp . 257 191 1.42 LM7171AIM-ND Very High Speed High Qutput Voltage 
LM4853MMTR-ND Mono 1.5W/Stereo 300mW Power Amp . 1062.40/1,000 Feedback Amp, A Grade... ceeceeeeeneseeeeeeneneee 8-SOC 3.20 244 1.86 
LIM4860M-ND Series 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode. 1.74 129 96 LM7171AIN-ND. Very High Speed High Output Volt. Feedback Amp, AGrade...8-Dip 3.20 2.44 1.86 
LIM4861M-ND. 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 1.74 129 96 LM7171BIM-ND Very High Speed High Output Voltage Feedback Amp . 280 213 1.63 
LIM4861MXTR-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 1750.00/2,500 LM7171BIMXTR-ND Very High Speed High Output Voltage Feedback Amp . 3500.00/2,500 
LM4862M-ND 675mW Audio Power Amp with Shutdown Mode . 164 122 91 LM7171BIN-ND Very High Speed High Output Voltage Feedback Amp. 280 213 1.63 
LM4863M-ND Dual 2.2W Audio Amp Plus Headphone Function . 3.20 244 1.86 LM7301IM-ND Low Power, 4MHz GBW, R-R, I/O Qp Amp in TinyPak. 229 171 1.26 
LIM4863MT-ND Dual 2.2W Audio Amp + Headphone Function. 3.15 240 1.83 LM7301IM5CT-ND Low Power, 4MHz GBW, R-R, I/OOQp Amp ....... 229 1.71 1.26 
LM4863MTE-ND Dual 2.2W Audio Amp + Headphone Function. 3.60 274 2.09 mee Mere Be Hen Sood | aroioirGne ‘ann ren aoe 
LM4863N-ND Dual 2.2W Audio Amp Plus Headphone Function 3.58 272 2.08 q ig |, High Output Qurren ip . E . 
LM4864LDCT-ND 725mW Audio Power Amp with Shutdown Mode . 1.58 116 84 LM7372ILDTR-ND Dual High Speed, High Output Qurrent Op Amp 2255.40/1,000 
LIM4864LDTR-ND 725mW Audio Power Amp with Shutdown Mode . 546.00/1,000 LM7372IMA-ND Dual High Speed, High Output Qurrent Op Amp 470 358 273 
LM4864M-ND 300mW Audio Power Amp with Shutdown Mode . 158 1.16.84 LM7372MR-ND Dual High Speed, High Output Qurrent Op Amp 4.70 358 2.73 
LIM4864MMCT-ND 300mW Audio Power Amp with Shutdown Mode. 161 1.19  .86 Tears a ie fe wee fone x = ae 
LM4864MMTR-ND 300mW Audio Power Amp with Shutdown Mode. 559.00/1,000 }SCTNS-| , 1. ive Voltage Regulator . : : : 
LIM4864MMXTR-ND 300mW Audio Power Amp with Shutdown Mode . 1918.88/3,500 LM7912CT-ND 12V, 1.5A Negative Voltage Regulator 72 52 38 
LM4864N-ND 300mW Audio Power Amp with Shutdown Mode . 1.58 1.16 .84 LM7915CT-ND 15V, 1.5A Negative Voltage Regulator 52 62. 288) 
LIM48651BPCT-ND 750mW Audio Power Amp with DC Volume Control LM8261MSCT-ND F-R, In/Out, High Op Qurrrent and Unlimited Cap 
SRW Acie coe er cn LM8261MSTR-ND FR WO Current and Unlimited Cap Bae Bet ee 
LM48651BPTR-ND 750mW Audio Power Amp with DC Volume Control e + Pilg! Irrent ana Uniimt 
and Headphone Switch a 216.00/250 1216.00/1,000 
LM4865M-ND 750mW Audio Power Amp with DC Volume Control LM9040M-ND Dual Lambda Sensor Interface Amplifier 6.32 5.00 4.01 
and Headphone Swith........-.sssceteeeteeeteeeteeeteeees BSOC 1.80 134 99 LM9044V-ND Lambda Sensor Interface Amplifier... 3.25 247 1.89 
LM4865MMCT-ND 750mW Audio Power Amp with DC Volume Control LM9061M-ND MOSFET Driver with Loss Protection . 1.83 1.36 1.01 
and Headphone Switch ... 180 1.34 99 LM9070T-ND LDO Volt. Reg. with Keep-Alive ON/OFF Control 248 184 1.36 
LM4865MMTR-ND 750mW Audio Power Amp with DC Volume Control LM9071T-ND LDO Voltage Regulator with Delayed Reset .... 251 1.87 1.38 
and Headphone Switch 742.40/1,000 LM9822COWM-ND 3-Channel, 42-Bit, Color Scanner Analog Front End. 9.35 7.39 5.92 
LM4867MT-ND Dual 2.1 Watt Audio Amplifier .. 3.28 249 1.90 LIM9830VJD-ND 36-Bit, Color Document Scanner .. 13.30 11.40 10.11 
LM4871LDCT-ND 3W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 165 1.21 88 LM9833CCVJD-ND 48-Bit, Color 1200dpi USB Image Scanner 13.13 11.25 9.98 
LM4871LDTR-ND 3W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 572.00/1,000 LIM12454ClV-ND 12-Bit, and Sign Data Acquisition System 
LM4871M-ND 3W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 161 119 .86 with Self-Calibration 20.55 19.18 17.81 
LM4871MMCT-ND 3W Audio Power Amp with Shutdown Mode. 164 122 91 LM12458C1V-ND 12-Bit, and Sign Data Acquisition. . 20.55 19.18 17.81 
LM4871MMTR-ND 3W Audio Power Amp with Shutdown Mode. 678.40/1,000 LM124580), VEND 12-Bit, and Sign Data Acquisition System 
LM4871N-ND. 3w Audio Power Amp with Shutdown Mode . Wee KYA with Self-Calibration ‘ 20.30 18.85 
LM4872IBPCT-ND 1W Audio Power Amp in Micro SMD Pkg .. 1.92 1.43 1.06 LM13700N-ND Dual Operational Transconductance Amp . 169 1.24 .90 
LM48721BPTR-ND 1W Audio Power Amp in Micro SMD Pkg . 209.25/250 LMC555CBPCT-ND OMOS Timer . 1.01 75 5A 
LM4873MT-ND Dual 2.1W Audio Amp + Stereo Headphone ol 285 217 1.66 LMC55508PTR-ND AVS Timer. 101.25/250 
LM4873MTE-ND Dual 2.1W Audio Amp + Stereo Headphone Function 3.60 2.74 2.09 LMC5550V-ND ‘OVIOS Timer 63 46 34 
LM4873MTE-1-ND Dual 2. 1w Audio Amp + Stereo Headphone Function 5.35 4.07 3.11 LMC5550VXTR-ND CMOS Timer . , 402.50/2,500 
LM4876M-ND 1.1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown . 1.35 N99) 72 LMC555OVIMCT-ND CMOS Timer, In Small Package . 8MSOP 1.20 88 Cd 
LM4876MMCT-ND 1.1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown 177 1.32 97 LMCS555CMMTR-ND QMOS Timer, In Small Package . &-MSOP 416.00/1,000 
LM4876MMTR-ND 1.1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown 729.60/1,000 LMCS55Q\-ND CMOS Timer... 8Dp 5943.3 
LM4877IBPCT-ND 1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown ... 2.08 155 1.14 TMCSB7ONEND CMOS Tone ler Phase Lock Loop =-S0C MaRIEOMENTa TtO4 
LM48771BPTR-ND 1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown ....... 226.13/250 LMO567CMXTR-ND MOB Tone ae Frese Lock kceh. BSOC _1906.25/2.500 
PF Devod op. .25/2, 
LM4880M-ND Dual 250mW Audio Power Amp with Shutdown Mode. 208 155 1.14 LMC5670N-ND CMOS Tone Decoder Phase Lock Loop SDip 189 141 1.04 
LM4880N-ND Dual 250mW Audio Power Amp with Shutdown Mode. 223 166 1.23 LMCS68ON.ND MOS Low Power Phase Lock Loop ... BDp 217 161 1.19 
LM4881M-ND Dual 200mW Headphone Amp with Shutdown Mode. ... 1.98 1.48 1.09 LMCBGOAIM-ND Quad OVIOS Cp Amp, Industrial Temperature {asac 218 162 120 
LM4881MMTR-ND. Dual 200mW Headphone Amp with Shutdown Mode .. 819.20/1,000 Pe , per : : g 
LIM4881N-ND Dual 200mW Headphone Amp with Shutdown Mode 198 148 1.09 TMOSS0AIMATEEND) | Quad GMOS Cp Amp, Industrial Temperature. 148016 2198.75/2,500 
LM4882M-ND Dual 250mW Audio Power Amp with Shutdown Mode. 1.61 119 86 ees Gig CCS Cp Pin, Industtial: erper are: 14 Dip ees aay 
LM4882MIMCT-ND Dual 250mW Audio Power Amp with Shutdown Mode. 161 119 86 PEON END) Quad CMOS Op Amp lege (Sens) 
LM4882IMTR-ND Dual 250mW Audio Power Amp with Shutdown Mode. 559.00/1,000 Teas aa pees pha Biss F ee ee 
LIM4890IBPCT-ND 1 Watt Audio Power Amp... 236 1.75 1.30 Z : : ! 

y i : LMO662AIM-ND Dual GVIOS Op Amp, Industrial Temperature 8SOC 202 150 1.11 
LMMBOOMEND. a { wat judo cove pase 2.36 a ash LMO662AIMXTR-ND Dual OMOS Op Amp, Industrial Temperature 8-SOIC 2031.25/2,500 
LM4890MMCT-ND 1 Watt Audio Power Amp. 236 1.75 1.30 LMO662AIN-ND Dual GVIOS Op Amp . 212 1.58 1.17 
LM4890MMTR-ND 1 Watt Audio Power Amp. 972.80/1,000 LMO6620M-ND Dual QVIOS Op Amp . 183 1.36 1.01 
LM4890MXTR-ND 1 Watt Audio Power Amp... 2375.00/2,500 LMO6620VIXTR-ND Dual QVIOS Op Amp - 1840.63/2,500 
LIM4894MMCT-ND_ 1WAillly Diff. Audio Power Amp with Shutdown .. 236 175 1.30 LIMO6620\-ND Dual QVIOS Op Amp. 1.96 1.46 1.08 
LM4894MMTR-ND 1W Fullly Diff. Audio Power Amp with Shutdown .. 972.80/1,000 LMO6001 AIN-ND Ultra Ultra-Low Input Qurrent Amp . 12.25 10.50 9.31 
LIM4900MMCT-ND 265mW at 3.3V Supply Audio Power Amp w/Shutdown ....8-IMSOP 1.80 1.32 .96 LMO8001BIN-ND Ultra Ultra-Low Input Current Amp. 8-Dip 893 7.06 566 
LIM4900MMTR-ND 265mW at 3.3V Supply Audio Power Amp w/Shutdown .. 624.00/1,000 LMO8001 CIN-ND Uttra Ultra-Low Input Qurrent Amp . -8Dip 328 249 1.90 
LM4901MMCT-ND 1.6W Audio Power Amplifier with LMO6024IM-ND_ Micropower Quad OMIOS Op Amp... 14S0C_ 1.83 1.36 1.01 


Selectable Shutdown Logic Level..............0.ccceee 10-MSOP 


254 189 1.40 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description 1 25100 Part No. Description Pkg. u 25 100 
LMO6032IM-ND Dual OMIOS Op Amp, Industrial Temperature. . 98 72 62 LMC7215IM5TR-ND Micropower Rail-to Rail CMOS Comparator 
LMC8032IN-ND Dual OVIOS Op Amp, Industrial Temperature. 109 80 58 with Push-Pull/Qpen-Drain Outputs : 652.80/1,000 
LMC8034IM-ND Quad OMOS Op AMP oo... seceeceeeeeeetees 113 83 60 LMC7221 AIM-ND Tiny QVIOS Comp. with Rail-to-Rail Input & Qpen Drain . 208 1.55 1.14 
LMC80351BPCT-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp. 180 132 .96 LMC7221BIM-ND Tiny QVIOS Comp. with Rail-to-Rail Input & Drain ..... 158 113 60 
, Single Supply Op Amp ly p i ( 
LIMO80351BPTR-ND_ Low Power 2.7V, Single Supply OMICS Op Amp. 180.00/250 LMC7221BIMSCT-ND _| Tiny QMOS Comp. with Rail-to-Rail I/O Drain Qutput...... 161 1.20 89 
LMCB035IBPXCT-ND —_| Low Power 2.7V, Single Supply OVICS Cp Amp. 180 132 96 LMC7221BIMSTR-ND —_| Tiny QMOS Comp. with Rail-to-Rail I/O Drain Output .. 665.60/1,000 
LMO60351BPXTR-ND Low Power 2.7V, Single Supply QMOS Op Amp . 1836.00/3,000 LMC7225IM5CT-ND Micropower CMOS Comparator with Rail-to-Rail, 
LMO6035IM-ND Low Power 2.7V, Single Supply CICS Op Amp. 180 1.32 96 Qpen-Drain/Push-Pull Qutput ......--..0seceeeeeee eee 158 1.18 87 
LIMO6035IMXTR-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp. 1530.00/2,500 LMC7225IMSTR-ND Micropower CMOS Comparator with Rail-to-Rail, 
LMCB035IMMCT-ND __| Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Am 208 155 1.14 Qpen-Drain/Push-Pull Output 652.80/1,000 
LMO6035IMMTR-ND | Low Power 2.7V, Single Supply OVOS Op Am 857.60/1,000 eee Switched Capacitor Voltage Converter vee am 2 ee 
LMO6035IMMXCT-ND | Low Power 2.7V, Single Supply GMCS Op Amy 208 155 1.14 LMC7660IMXTR-ND Switched Capacitor Voltage Converter .75/2, 
LIMO6035IMMXTR-ND | Low Power 2.7V, Single Supply OMOS Cp Am} 2931.25/3,500 LMC7660IN-ND Switched Capacitor Voltage Converter. 1.28 94 68 
LIMC6036IM-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amy 211 157 1.16 LMC8101BPCT-ND PIR, Input and Output, 2.7V, Op Amp .. -8Mi 154 1.13 82 
LIMOS036IMXTR-ND __| Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp... ae Soe Ape faire ia oa Gi an a rary eae 
LMC8041 AIM-ND Single QVICS Micropower Qp Amp .. 223 166 1.23 -to-Rail, Input and Output, 2.7V, p -8-Micros 25/3, 
LIMO8041 AIN-ND Snele avis Mcropowel o ice 242 180 1.33 LMC8101MMCT-ND Rail-to-Rail, Input and Output, 2.7V, Qp Amp. .8MicroSMD 1.54 113 82 
LIMC6041IM-ND Single OMICS Micropower Op Amp AEi7eslto2 eT, TURN BA SAH Bien and Output, 2.7V, Op Amp acer tes 358 000 
LMC8041IN-ND Single CMOS Micropower Op Am 183 1.36 1.01 : , idge... . / f : 
LMO6042AIM-ND Dd eves Micropneer Gee - 295 219 162 LMD18201T-ND 55V, 3AH Bridge .10-220 10.69 9.17 8.13 
LMO6042AIN-ND Dual OMIOS Micropower Op Amp. 3.01 224 1.65 LMD18245T-ND 55V, 3A DMOS H Bridge Motor Driver . 10-220 13.04 11.18 9.91 
LMicg042IM-ND Dual CMOS Micropower Op Amp. 223 «166 «1.23 LMD18400N-ND GOV, 3A DMOS Quad High Side Driver 10.40 8.22 6.59 
LIMOB042IN-ND Dual CMOS Micropower Op Amp. 226 168 125 LMF1000ON-ND Dual Switched Capacitor Filter ....... 5.60 426 3.25 
LMOB044AIM-ND Quad OMIOS Micropower Gp Amp... 283 215 164 LMF100CIWM-ND High Performance Dual Switched Capacitor Filter . 558 424 3.24 
LMOS044AIN-ND Quad OMOS Micropower Gp Amp. 290 221 169 LIMH6560MA-ND Quad, High Speed, Closed Loop Buffer NEW! .... 6.68 5.09 4.23 
LMOB044IIVEND Quad OMIOS Micropower Op Amp 2762.05 152 LMH6560MT-ND Quad, High Speed, Closed Loop Buffer NEW! 668 5.09 4.23 
LMOs044IN-ND Quad OMOS Micropower Gp Amp. 276 205 152 LIMH6622MA-ND Dual Wideband, Low Noise, 160MHz Qp Amp 440 335 256 
LIMO6061 AIM-ND Precision Single QVIOS Micropower Qp Amp. . 211 187 1.16 Peco oem) Qual Wideband, Low Noise, 160M 2 Cp Amp, arene 
LIMO6061IM-ND Precision Single MOS Micropower Op Amp. . 184 135 98 EMR6622MMTR-ND | Dual Wideband, Low Noise, 160MHz Op Amp. . Cunieey 
tee : LIMH6624MA-ND Dual Wideband, Ultra Low Noise Op Amp NEW!. 3.98 3.03 231 
LMO8062AIM-ND Precision Dual QMOS Micropower Op Amp. 3.10 236 1.80 TMEBG2EMA-ND Dual Wid ‘lon Noise, Volt 470 358 273 
LMO6062AIN-ND Precision Dual OMOS Micropower Op Amp 3.25 247 1.89 [IMLESSORIA.ND 1 nether - ten an on Op Amp Oe G3 Ae 
LIMC8062IM-ND Precision Dual OVIOS Micropower Op Amp 267 1.98 1.47 sl pulp i eae : : : 
LMOBO62IN-ND Precisi : LMH6639MFCT-ND 190MHz R/R Output Amp with Disable. . 260 1.98 1.51 
ecision Dual OMOS Micropower Op Amp 288 214 1.59 aan 
iv = : LMH6639MFTR-ND 190MHz RY/R Output Amp with Disable... 1310.40/1,000 
IO6064AIM-ND Precision Quad OMOS Micropower Op Amp 6.05 4.60 3.51 ‘ 
LMOS064AIN-ND Precision Quad CMOS Micropower Qo Amp 618 470 359 EU ose END Low Power, 3V, Single Supply, R-R Cp Amp wey) Ges 
LMO6064IM-ND. Precision Quad CMOS Micropower Op Amp 378 287 219 Theses ND a im Sai ‘SOME pa er ps oe i ue 
LMCB064IN-ND Precision Quad QVIOS Micropower Op Amp 3.95 3.01 230 : , : i ; 
ive eal LMH6643MMTR-ND 3V, Low Power, 130MHz, R/R Output Amp ... 1100.80/1,000 
106081 AIM-ND Precision Single QMOS Op Amp... 4.23 3.22 246 LMH6644MA-ND 3V, Low Po\ 430MHz, 75mA 
LIMC8081 AIN-ND Precision Single AVIOS Cp Amp... 423 322 2.46 ae : 
icy q ‘5 Rail-to-Rail Output Amplifier..................:ceeeee 3.53 2.68 2.05 
LMO6081IM-ND_ Precision Single QMOS Micropower Op Am| 263 2.00 1.53 LiVH6644IT-ND 3V, Low Power, 130MHz, 75mA 
LMC5081IN-ND Precision Single QVIOS Op Amp 263 200 1.53 Pail-to-Peil Cutout Amplifier 353 268 205 
Pees ARD Brsesion Dua GMCS Ch Amp. ges Gl eee LIMH6645MA-ND 2.7V, Rail-to-Rail, In/Qut Amplifier with Shutdown 298 227 1.73 
LIMO8082AIN-ND Precision Dual OMOS Op Amp . gee ciel) Si UMH6645MFCT-ND 2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amplifier with Shutdown 298 227 173 
Msi szaAND) Precision Dual GMOS Cp Am Bie) ba UMH6645MFTR-ND 2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amplifier with Shutdown 1499.40/1,000 
Puede Precision Dual OMOS Cp Amp ae) ies) LMH6646MA-ND 2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amplifier with Shutdown 473 360 275 
EMOS0644/M-ND Precision Dual OMOS Micropower Op Amp - eee UMH6647MA-ND 2.7V, Rail-to-Rail, In/Qut Amplifier with Shutdown 320 244 1.86 
EMOS08 20IKEND) Precision Dual Qp Amp .... Gis) SRN Bie LMIH6654MA-ND Single, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp... Ags je Wes 
LMO5084IN-ND Precision Dual Op Amp ........- 3.68 280 2.14 UMH6654MFCT-ND Single, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp 233 1.73 1.28 
LIMO6442AIM-ND Dual Micropower F/R, Output Single Supply Qp Amp . 263 2.00 1.53 LIMH6654MFTR-ND Single, Low Power, 250MHz, Low Noise Am} 960.00/1,000 
ig NEND Dua Micropower F/R, Qutput Single Supply Cp Amp . sty) ze ile LMH6655MA-ND Dual, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp..... 250 1.90 1.45 
Wee IND Dual Micropower R/R, utput Single Supply Op Amp. SHO) es INS LMH6655MMCT-ND —_| Dual, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp . 250 190 1.45 
Win aU HAD) Dual CMOS Micropower, F/R, Input/Output Cp Amp. sa 280 1 LMH6655MMTR-ND | Dual, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp . 1260.00/1,000 
LIMO8462AIN-ND Dual OMOS Micropower, F/R, Input/Output Qo Amp. . 3.10 236 1.80 LMH6658MA-ND 270MHz, Dual, High Speed, Low Noise Qp Amp: 288 214 1.59 
LMO8462BIM-ND Dual CMOS Micropower, F/R, Input/Output Op Am 298 221 1.64 LMH6672MA-ND Dual, High Cutput Current, High Speed Op Amp. 470 358 273 
lees RAND) Dual CMOS Micropower, P/R, Input/Cutput Op Am 2e3 3 ey) LMH6672MB-ND Dual, High Output Current, High Speed Oo Amp 470 358 273 
LMO6464AIM-ND Quad OMOS Micropower, RIR, Input/Output Op Amp. 480 365 279 LMH6682MA-ND Dual, 190MHz Single Supply Qo Amp NEW! 270 201 1.48 
LMO6464AIN-ND Quad OMOS Micropower, RR, Input/Output Op Amp. 488 371 2.83 LMH6683MA-ND Triple, 190MHz Single Supply Qo Amp NEW! 330 251 1.92 
LMO6464BIM-ND Quad OMOS Micropower, RR, Input/Output Oo Amp. 4.10 312 238 LMH6683MT-ND. Triple, 190MHz Single Supply Qo Amp NEW! ; 330 251 1.92 
LMO5464BIN-ND Quad OMOS Micropower, RR, Input/Output Op Amp. 428 3.25 248 LMH6702MA-ND 720MHz, Ultra Low Distortion, Wideband Op Amp NEW!...8-SOIC 3.55 2.70 2.06 
LMC8482AIM-ND Dual QVIOS Rail-to-Rail, Input/Output Qp Amp 229 171 1.26 CIMH6714AND Single, 400MHz, Wideband Video Op 
LMC8482AIN-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp... 229 171 1.26 ‘Amp with Shutdown NEW!.. 3.08 234 1.79 
LIMO6482IM-ND Dual OMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp 1.86 1.38 1.02 LMH6715MA-ND Dual, Wideband Video Qp Amp . 4.03 3.06 2.34 
LMO6482IMMCT-ND Dual OMOS PIR, Input and Output Op Amp . 239 1.78 1.31 LMH6718MA-ND Dual, High Output Programmable Gain Buffer .. 448 3.41 260 
igh Output Prog} 
LIMO6482IMMTR-ND Dual OMOS PIR, Input and Output Op Amp . 985.60/1,000 LMH6720MA-ND Single, 400MHz, Wideband Video Op 
LMC8482IN-ND Dual QVIOS PIR, Input and Output Op Amp 205 152 1.13 Amp with Shutdown NEWS... 3.23 246 1.88 
LMO6484AIM-ND Quad OMOS Rail-to-Rail, Input/Output Qp Amp... 388 295 2.25 LMH6722MA-ND Quad, Wideband Video Amp NEW! 5.35 407 3.11 
LMC8484AIMXTR-ND | Quad OMIOS Micropower, Rail-to-Rail, I/O Op Amp 4843.75/2,500 LMH6732MA-ND High Speed OP Amp with Adjustable 
LMC484AIN-ND Quad OMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp. . 448 341 260 Bandwidth NEW! ..........ccccccccseeseeeeeteeseeeeeeeee 8SOC 5.73 454 3.64 
LMC8484IM-ND Quad OMOS Rail-to-Rail, Input/Output Qo Amp 290 221 1.69 LMS1585ACS-ADJ-ND | Adj. 5A LDO Fast Response Reg. .. .TO263 1.80 1.32 96 
LMC8484IMXTR-ND | Quad OMOS Rail-to-Rail, Input/Output Qo Amp 3625.00/2,500 LMS1585ACS-3.3-ND _| 3.3V, 5A DO Fast Response Reg. .TO263 1.80 1.32 96 
LMO6484IN-ND Quad OMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp. 288 219 1.67 LMS1585ACT-ADJ-ND | Adj. 5A LDO Fast Response Reg. -10-220 1.80 1.32 96 
LMO6492AEV-ND Dual OMOS Rail-to-Rail, Input/Output Qo Amp 268 2.04 1.56 LMS1585ACT-3.3-ND _ | 3.3V, 5ALDO Fast Response Reg. .T0-220 1.80 1.32 96 
LIMO6492BEM-ND Dual OVICS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp .. 264 196 1.45 LMS1585AIS-ADJ-ND | Adj. 5A DO Fast Response Reg., Ind. Temp. .. 70-263 217 1.61 1.19 
LIMO6494AEM-ND Quad OMOS Rail-to-Rail, Input/Output Qp Amp... 575 455 3.65 LMS1585AIS-3.3-ND | 3.3V, SALDO Fast Response Reg., Ind. Temp. 10-263 217 1.61 1.19 
LIMO5494BEV-ND Quad OMOS Rail-to-Rail, Input/Output Qp Amp 378 287 2.19 LMS1585AIT-ADJ-ND __| Adj. 5A LDO Fast Response Reg., Ind. Temp. 70-220. 217 1.61 1.19 
LMO6762AIM-ND ‘MOS Micropower Rail-to-Rail Comparator... 3.00 228 1.74 LMS1585AIT-1.5-ND | 1.5V, 5A, LDO Fast Response Reg., Ind. Temp. T0220 217 1.61 1.19 
LMC8762BIM-ND MOS Micropower Rail-to-Rail Comparator ... 250 1.90 1.45 LMS1585AIT-3.3-ND —_| 3.3V, 5ALDO Fast Response Reg., Ind. Tem T0220 217 1.61 1.19 
LMC8762BIMXTR-ND —_| CMOS Micropower Rail-to-Rail Comparator 3125.00/2,500 LMS1587CS-ADJ-ND __ | Adj. 3A DO Fast Response Reg. .. 10-263 1.80 1.32 96 
LMO8772AIM-ND Dual Micropower R/R Input CVIOS Comp. w/Qpen Drain 3.00 228 1.74 LMS1587CS-1.5-ND 1.5V, 3A LDO Fast Response Reg. .TO263 1.80 1.32 96 
LMC8772AIMMCT-ND _| Dual Micropower R/R Input CIOS Comp. w/Open Drain 3.00 228 1.74 LMS1587CT-ADJ-ND _| Adj. 3A LDO Fast Response Reg. 70-220 1.80 1.32 96 
LMC8772AIMMTR-ND | Dual Micropower YR Input CVIOS Comp. w/Qpen Drain ... 1512.00/1,000 LMS1587CT-3.3-ND 3.3V, 3A LDO Fast Response Reg. T0220 1.80 1.32 96 
LMC8772AIN-ND Dual Micropower R/R Input CMOS Comp. w/Qpen Drain: 3.00 228 1.74 LMS1587IS-ADJ-ND —_| Adj. 3A DO Fast Response Reg., Ind. Temp. 10-263 1.83 1.36 1.01 
LMO8772BIM-ND Dual Micropower R/R Input CVIOS Comp. w/Qpen Drain 250 1.90 1.45 LMS1587IS-3.3-ND 3.3V, 3A LDO Fast Response Reg., Ind. Tem 10-263 1.83 1.36 1.01 
LMC8772BIN-ND Dual Micropower R/R Input CMOS Comp. w/Qpen Drain: 250 1.90 1.45 LMS15871T-ADJ-ND Adj. 3A LDO Fast Response Reg., Ind. Temp. .TO-220 1.83 1.36 1.01 
LIMC89530V-ND PCI Local Bus Power Supervisor .........0:s0csecsese+ 353 268 2.05 LMS1587IT-3.3-ND. 3.3V, 3A LDO Fast Response Reg., Ind. Temp. . 70-220 1.83 1.36 1.01 
LMC7101AIMSXTR-ND | Tiny Low Power Op Amp w/Rail-to-Rail, Input/Output 2212.50/3,000 LMS5213IM7-3.3CT-ND | 80mA, LDO Voltage Regulator... ..SC705 139 1.02 74 
LMC7111AIN-ND Tiny QVIOS Op Amp with Rail-to-Rail, Input/Output 169 1.24 90 LMS52131M7-3.3TR-ND | 80mA, LDO Voltage Regulator SC-70-5 481.00/1,000 
LMC7111BIM5XTR-ND | Tiny OMOS Op Amp with Rail-to-Rail, Input/Output 1530.00/3,000 LMV248LQCT-ND Dual Band GSM Power Controller . 264 1.96 1.45 
LMC7111BIN-ND Tiny GMOS Op Amp with Rail-to-Rail, Input/Output 150 110 .80 LMV248LQTR-ND Dual Band GSM Power Controller . 1088.00/1,000 
LMC7211AIM-ND Tiny GMOS Comparator with Rail-to-Rail Input Vitam S2t 97, LMV301MGCT-ND Op Amp 1.8V, Low Input Bias, R/R Output. 98 72 52 
LMC7211AIMSCT-ND | Tiny CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input .. Wa ee Le LMV301MGTR-ND Op Amp 1.8V, Low Input Bias, R/R Output . 338.00/1,000 
LMC7211AIMSTR-ND | Tiny OMOS Comparator with Rail-to-Rail Input 729.60/1,000 LMV321MS5CT-ND Op Amp Low Voltage. . 94 869 50 
LMC7211BIM-ND Tiny QVIOS Comparator with Rail-to-Rail Input 180 132 96 LMV321M5TR-ND Op Amp Low Voltage. . 325.00/1,000 
LMC7211BIMSCT-ND | Tiny OMOS Comparator with Rail-to-Rail Input 180 132 96 LMV321M7CT-ND Op Amp Low Voltage (2/3 the size of SOT-23) . 98 72 52 
LMC7211BIM5TR-ND _| Tiny OMOS Comparator with Rail-to-Rail Input .. 624.00/1,000 LMV321M7TR-ND Op Amp Low Voltage (2/3 the size of SOT-23) . SC-70-5 338.00/1,000 
LMC7215IM-ND Micropower Rail-to-Rail OMOS Comparator LMV324M-ND Low Power Quad Op Amp Low Voltage ... 1.05 7 6 
with Qpen-Drain/Push-Pull Output .......0..6:cceeeeeeeeeeee 8SOC 158 118 87 LMV324MXTR-ND Low Power Quad Qp Amp Low Voltage 892.50/2,500 
LMC7215IMXTR-ND Micropower Rail-to-Rail OMOS Comparator LMV324MT-ND Low Power Quad Op Amp Low Voltage . 1.09 80 58 
with Qpen-Drain/Push-Pull Output . 1593.75/2,500 LMV331MSCT-ND Single General Purpose, Low Volt, TinyPack Com 94 69 50 
LMC7215IMSCT-ND Micropower Rail-to Rail OMOS Compar LMV331M5TR-ND Single General Purpose, Low Volt, TinyPack Comp. . 325.00/1,000 
with Push-Pull/Qpen-Drain Outputs .........0..:ecccee SOT-23-5 1.58 118 87 (Continued) 
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Digi-Key Price Eachx Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 +100 Part No. Description Pkg. u 25 100 
LMV331M5XCT-ND- General Purpose Low Volt. TinyPack Comparator... . z 94 eg 750 LMX1601TM-ND Platinum Low Cost Dual 
LMV331M5XTR-ND General Purpose Low Volt. TinyPack Comparator. 956.25/3,000 Frequency Synthesizer............0scceseee esses eeee eee 16-TSSOP 1.98 148 1.09 
LMV331M7TR-ND. General Purpose Low Volt. TinyPack Comparator 338.00/1,000 LMX1601TMXTR-ND Platinum Low Cost Dual 
LMV331M7XCT-ND General Purpose Low Volt. TinyPack Comparator 98 A ge Frequency SYTtheSIZe0 ia. cise scannneaacasianchaeaasce 16-TSSOP 2000.00/2,500 
LMV331M7XTR-ND General Purpose Low Volt. TinyPack Comparator 994.50/3,000 LMX2306TM-ND 550MHz Low Power Frequency Synthesizer for 
LMV339M-ND Quad General Purpose, Low Volt, TinyPack Com 364.00/1,000 RF Personal Communications ...........-..s0:0eseeeee 16-TSSOP 2.75 2.09 1.60 
LMV339MT-ND Quad General Purpose, Low Volt, TinyPack Com 109 80 58 LMX2316TM-ND 1.2GHz Low Power Frequency Synthesizer for 
LMV358M-ND_ Low Power Dual Op Amp, Low Voltage... . 94 69.50 RF Personal Communications ...........-.06s:00eeeeeees 16-TSSOCP 283 215 1.64 
LMV358MXTR-ND Low Power Dual Op Amp, Low Voltage. 796.88/2,500 LMX2324TM-ND 2.0GHz Frequency Synthesizer for RF Personal 
LMV358MMCT-ND Low Power Dual Op Amp, Low Voltage .. 98 UA 2 Communications. . 285 217 1.66 
LMV358MMTR-ND Low Power Dual Qp Amp, Low Voltage 338.00/1,000 LMX2326SLBXCT-ND | 2.8GHz Platinum Frequency : 
LMV393IM-ND- Dual General Purpose Low Volt, TinyPack Comp. 94 69 50 RF Communications NEW!..................06 16-LaminateCSP 3.33. 253 1.93 
LMV393MMCT-ND Dual General Purpose Low Volt, TinyPack Comp. 98 2) 02) LMX2326SLBXTR-ND 2.8GHz Platinum Frequency Synthesizer for 
LMV393MMTR-ND Dual General Purpose Low Volt, TinyPack Comp. 338.00/1,000 RF Communications NEW! .................0.05 16-Laminate CSP 4156.25/2,500 
LMV393MMXCT-ND Dual General Purpose Low Volt, TinyPack Comp. .. 98 BeOS! LMX2326TM-ND 2.8GHz Platinum Frequency Synthesizer for 
LMV393MMXTR-ND General Purpose Low Volt. TinyPack Comparator 8-MSCP 1160.25/3,500 RF Communications .............. cetttsceeeeeeteeteeees 16-TSSCP 3.20 244 1.86 
LIMV431 ACMSCT-ND Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Reg. 60 44 32 LMX2330LTM-ND Low Power Dual Frequency Synthesizer for 
LMV431 AOM5TR-ND Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Reg. 187.60/1,000 RF Personal Communications ...........-0.:s.:0eeeeeeee 20-TSSOP 3.50 266 203 
LMV431ACZ-ND Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Reg. 60 44 32 LMX2331LTM-ND Low Power Dual Frequency Synthesizer for 
LMV431AIM5CT-ND Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Reg. 81 69° 43 RF Personal Communications ............00.00s0eeeeee ee 20-TSSOP 3.03 230 1.76 
LMV431AIM5TR-ND Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Reg. 250.60/1,000 LMX2332LTM-ND Low Power Dual Frequency Synthesizer for 
LMV431AIZ-ND Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Reg. 81 59 3.43 RF Personal Communications ............00:00:0ecseeeee 20-TSSOP 260 1.98 1.51 
LMV431OMSCT-ND Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Reg. 60 44 32 LMX2335LTM-ND Low Power Dual Frequency Synthesizer for 
LMV431CM5TR-ND Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Reg. 187.60/1,000 RF Personal Communications ...........-+..s:10ssseeee 16-TSSOP 3.05 227 1.68 
LMV431CZND Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Reg. -60 44.32 LMX2335LTMXTR-ND 1.1GHz Dual Freq. Synthesizer for RF Communications. .. 16- TSSOP 3075.00/2,500 
LMV431IMSCT-ND Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Reg. 69 51 37 LMX2336LTM-ND Low Power Dual Frequency Synthesizer for 
LMV431IM5TR-ND Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Reg. 215.60/1,000 RF Personal Communications ............00.00:0eeseeeee 20-TSSOP 3.28 249 1.90 
LMV431IZ-ND Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Reg. ‘69! 51 37, LMX2350TM-ND Fractional N RF Integer NIF Dual Low 
LMV710M5CT-ND Low Power, R/R, I/O Op Amp with High Output Current Power Frequency Synthesizer 610 464 3.54 
Drive and Shutdown Option .............:::ecseeeeeeeeees SOr-23-5 1.64 1.22 91 LMX2352TM-ND Dual Low Power Frequency Synthesizer. 5.53 420 3.21 
LMV710M5TR-ND Low Power, R/R, I/O Qp Amp with High Output Qurrent LMX2352TMXCT-ND Dual Low Power Frequency Synthesizer. 5.53 420 3.21 
Drive and Shutdown Option .........000::iccseeeereeees SOT-23-5 678.40/1,000 LMX2352TMXTR-ND Dual Low Power Frequency Synthesizer. 6906.25/2,500 
LMV711M6CT-ND Low Power, R/R, I/O Op Amp with High Output Qurrent LMX2354TM-ND Platinum Frequency Synthesizer 3.98 3.03 231 
Drive and Shutdown Option .........000::sceeeeeeeees SOr23-6 177 132 97 LP324M-ND Micropower Quad Op Amp . 104.75 55 
LMV711M6TR-ND Low Power, R/R, !/O Op Amp with High Output Current LP324MT-ND Micropower Quad Op Amp . 139 1.02 .74 
Drive and Shutdown Option .. 729.60/1,000 LP324MXTR-ND Micropower Quad Op Amp . 764.75/2,500 
LMV712BLCT-ND Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out LP324N-ND Micropower Quad Op Amp . 940 6950 
Dual Qp Amp w/Independent Shutdown ..........++ 10-MicroSMD 2.17 1.61 1.19 LP339M-ND Ultra-Low Power Quad Comparator 90 6 647 
LMV712BLTR-ND Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out LP339MXTR-ND Ultra-Low Power Quad Comparator 665.00/2,500 
Dual Op Amp w/Independent Shutdown ............ 10-Micro SMD 236.25/250 LP339NNS-ND Ultra-Low Power Quad Comparator . . 1.31 nove 0} 
LMV712LDCT-ND Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out LP395Z-ND Ultra Reliable Power Transistor .... ss (62s. 20 eof 
Dual Op Amp w/Independent Shutdown ..............c00 1O-LLP 223 166 1.23 LP2902M-ND Micropower Quad Operational Amplifi 14S0C 184 135 98 
LMV712LDTR-ND Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out LP2902MXTR-ND Micropower Quad Operational Amplifi 14-SOC 1561.88/2,500 
Dual Op Amp w/Independent Shutdown ..........2...02.568 10-LLP 921.60/1,000 LP2902N-ND_ Micropower Quad Operational Amplifier 1.84 135 98 
LMV712MMCT-ND Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out LP2950ACZ-3.0-ND 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator. 1.13 83.60 
Dual Op Amp w/Independent Shutdown. .. 1.83 1.36 1.01 LP2950ACZ-3.3-ND 3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator. 1.13 83.60 
LMV712MMTR-ND Low Power, Low Noise, High Output, PYR, I LP2950ACZ-5.0-ND 5V, Micropower Voltage Regulator ..... 1.13 83.60 
Dual Op Amp w/Independent Shutdown. a 755.20/1,000 LP2950CDT-5.0-ND Adjustable Micropower Voltage Regulator 1.20 88 64 
LMV721M5CT-ND Low Noise, Low Volt, 10MHz, Low Power Op Amp . SOr235 1.74 1.29 96 LP29500Z-3.0-ND 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator 9.72 —52 
LMV721M5TR-ND Low Noise, Low Volt, 10IMHz, Low Power Op Amp . SOT-23-5 716.80/1,000 LP2950CZ-3.3-ND 3.3V, Adj. Micropower Voltage Regulator. 98 72 52 
LMV721M7CT-ND Low Noise, Low Volt, 10IMHz, Low Power Op Amp. -80-70-5 1.74 129 96 LP2950CZ-5.0-ND 5V, Micropower Voltage Regulator 98 Ai 32 
LMV721M7TR-ND Low Noise, Low Volt, 10IMHz, Low Power Op Amp. SC-70-5 716.80/1,000 LP2951AQV-ND 1.24-29V, Adjustable Voltage Regulator 98 Le 
LMV722M-ND_ 10MHz Low Noise, Low Voltage, Low Power Op Amp. 8SOC 223 1.66 1.23 LP2951AQMXTR-ND 1.24-29V, Adjustable Voltage Regulator ... 828.75/2,500 
LMV722MMCT-ND 10MHz Low Noise, Low Voltage, Low Power Op Amp 8MSOCP 2.23 1.66 1.23 LP2951AQOM-3.0-ND 3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator . 98.72 52 
LMV722MMTR-ND 10MHz Low Noise, Low Voltage, Low Power Op Amp -8-MSCP 921.60/1,000 LP2951AQM-3.3-ND 3.3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator . 98 Ret) 02. 
LMV751MS5CT-ND Low Noise, Low Volt., Single Qo Amp ... SOr23-5 1.92 1.43 1.06 LP2951AQVIM-3.0CT-ND | 3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator . 1.24 91 66 
LMV751MS5TR-ND Low Noise, Low Volt., Single Qp Amp . SOT-23-5 793.60/1,000 LP2951AQVIM-3.0TR-ND | 3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator . 429.00/1,000 
LMV761MFOT-ND Low Volt. Prec. Comparator w/Push-Pull Output SOT-23-6 1.55 1.15 85 LP2951AQVIM-3.3CT-ND | 3.3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator 1.24 91 66 
LMV761MFTR-ND Low Volt. Prec. Comparator w/Push-Pull Output SOT-23-6 640.00/1,000 LP2951AQVIM-3.3TR-ND | 3.3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator 429.00/1,000 
LMV762MA-ND Low Volt. Prec. Comparator w/Push-Pull Output 8SOC 233 1.73 1.28 LP2951ACMMCT-ND Series Adj. Micropower Voltage Regulator 1.24 91 66 
LMV762MMCT-ND Low Volt. Prec. Comparator w/Push-Pull Output . 233 1.73 1.28 LP2951AQMMTR-ND Series Adj. Micropower Voltage Regulator 429.00/1,000 
LMV762MMTR-ND Low Volt. Prec. Comparator w/Push-Pull Output . 960.00/1,000 LP2951ACN-ND 1.24-29V, Adjustable Micropower Voltage Regulator. rr) 
LMV821MS5CT-ND Low Voltage, Low Power, Rail-to-Rail Output Op Amp. 1.31 97.70 LP2951AQN-3.3-ND 3.3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator . . <1 200 
LMV821M5TR-ND Low Voltage, 5SMHz, Low Power, R-R, Output Qo Amp 455.00/1,000 LP29510V-ND 1.24-29V, Adjustable Micropower Voltage Regulator fd) Boo 
LMV821M7CT-ND Low Voltage, SIMHz, Low Power, R-R, Output Op Amp. ikea) ey re LP2951CMXTR-ND 1.24-29V, Adjustable Micropower Voltage Regulator. . 764.75/2,500 
LMV821M7TR-ND Low Voltage, SMHz, Low Power, R-R, Output Qo Amp. 468.00/1,000 LP2951CM-3.0-ND 3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator ... ay eS 
LMV822M-ND. Low Voltage, 5SMHz, Low Power, R-R, Qutput Qo Amp 1.58 1.16 .84 LP29510M-3.3-ND 3.3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator . A) doe 
LMV822MMCT-ND Dual Low Volt, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp 1.61 1.19  .86 LP2951CMM-3.0CT-ND | 3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator . 83.60 
LMV822MMTR-ND Dual Low Volt, SIMHz, Low Power, R/R, Output Op Amp 559.00/1,000 LP2951CMM-3.0TR-ND | 3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator . 390.00/1,000 
LMV822MXCT-ND Low Volt, SMHz, Low Power, R/R, Qutput Qp Amp. 1.58 1.16  .84 LP29510MM-3.3CT-ND | 3.3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulato 8360 
LMV822MXTR-ND Low Volt, SIMHz, Low Power, R/R, Output Qo Amp. 1338.75/2,500 LP29510MM-3.3TR-ND | 3.3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulato! 390.00/1,000 
LMV822MMXTR-ND Low Volt, SMHz, Low Power, R/R, Output Op Amp ......... 1918.88/3,500 LP2951CMMCT-ND Series Adj. Micropower Voltage Regulator .... 83 60 
LMV824M-ND. Quad Low Volt, SMHz, Low Power, LP2951CMMTR-ND Series Adj. Micropower Voltage Regulator 390.00/1,000 
RVR, Output Op Amp i 1.84 135 98 LP29510N-ND Adjustable Micropower Voltage Regulator. 83.60 
LMV824MT-ND Quad Low Volt, SMHz, Low Pwr, R/R, Output Op Amp. 184 135 98 LP29510N-3.0-ND 3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator . 83.60 
LMV931MFCT-ND Single 1.8V R/R, In/Out, Qo Amp 1.58 116 .84 LP29510N-3.3-ND 3.3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulato! 83 60 
LMV931MFTR-ND Single 1.8V P/R, In/Out, Op Amp . 546.00/1,000 LP2952AIM-3.3-ND 3.3V, Adj. LDO Voltage Regulator . 266 2.03 
LMV931MGCT-ND Single 1.8V R/R, In/Qut, Op Amp. 158 #116 .84 LP2952AIM-ND Adj. LDO Voltage Regulator ..... 266 2.03 
LMV931MGTR-ND Single 1.8V P/R, In/Out, Qp Amp. 546.00/1,000 LP2952AIN-3.3-ND 3.3V, Adj. LDO Voltage Regulator 266 2.03 
LMV932MMCT-ND Dual 1.8V PIR, In/Out, Qo Amp ier ere LP2952IM-ND 250mA Low Power Adjustable Voltage Regulator . 1.91 1.42 
LMV932MMTR-ND Dual 1.8V R/R, In/Out, Op Amp .. 598.00/1,000 LP2952IM-3.3-ND 3.3V, Adj. LDO Voltage Regulator 1.91 1.42 
LMV934MT-ND Quad 1.8V PIR, In/Out, Op Amp. 1.74 129 96 LP2952IN-3.3-ND 3.3V, Adj. LDO Voltage Regulator 1.91 1.42 
LMV981BLCT-ND 1.8V PIR, In/Qut, Op Amp with Shutdown 169 124 90 LP2953AIM-ND 250mA Low Power Adj. Voltage Reg (Hect. Improved) 423 3.22 246 
LMV981BLTR-ND 1.8V PIR, In/Qut, Op Amp with Shutdown 168.75/250 LP2953IM-ND 250mA Low Power Adjustable Voltage Regulator . 3.01 224 1.65 
LMV981MFCT-ND 1.8V RYR, In/Out, Op Amp with Shutdown 1.69 124 .90 LP2953IN-ND 250mA Low Power Adjustable Voltage Regulator . 3.01 224 1.65 
LMV981MFTR-ND 1.8V PIR, In/Qut, Op Amp with Shutdown .. 585.00/1,000 LP2954AIS-ND Adj. Micropower LDO Voltage Regulator ....... t 430 3.27 2.50 
LMV981MGCT-ND 1.8V PIR, In/Qut, Op Amp with Shutdown. . 169 1.24 90 LP2954AIT-ND 5.0V, Micropower Low Dropout Voltage Regulato -T0-220 430 327 250 
LMV981MGTR-ND 1.8V PIR, In/Qut, Op Amp with Shutdown. 630.00/1,000 LP29541S-ND 5A Micropower LDO Voltage Regulator -TO263 3.98 3.03 231 
LMV7219M5CT-ND 7n§, 2.7V to 5V Comparator with R/R, Output . 263 2.00 1.53 LP2954IT-ND 5.0V, Low Power Voltage Regulator... -T0-220 3.98 3.03 231 
LMV7219M5TR-ND 7nS, 2.7V to 5V Comparator with R/R, Output . SOT-23-5 1323.00/1,000 LP2956AIM-ND Dual Micropower LDO Voltage Regulator . 16-SOC 430 3.27 250 
LMV7219M7CT-ND 7n§, 2.7V to 5V Comparator with R/R, Output -SC-70-5 263 2.00 1.53 LP2956AIN-ND Dual Micropower LDO Voltage Regulator . 16-Dip 445 339 259 
LMV7219M7TR-ND 7S, 2.7V to 5V Comparator with R/R, Output .. SC-70-5 1323.00/1,000 LP2956IM-ND Dual Micropower LDO Voltage Regulator . 16-SOC 3.08 234 1.79 
LMV7235M5CT-ND Ultra Low Power, Low Voltage, R/R Input Compar LP2957AIS-ND 5V, LDO Reg for Micropower Application TO-263-5 3.83 291 222 
with Open Drain/Push Pull Quput .................:..006 SOT-23-5 1.67 1.25 92 LP2957AIT-ND 5.0V, LDO Reg for Micropower Applicatior TO-220-5 383 291 222 
LMV7235M5TR-ND Ultra Low Power, Low Voltage, R/R Input Comparator LP29571S-ND. 5.0V, LDO Reg for Micropower Application .. TO-263-5 3.03 230 1.76 
with Qpen Drain/Push Pull Quput .........00000::::cee SOT-23-5 691.20/1,000 LP2960IM-5.0-ND 5.0V, .5A Micropower LDO Regulator, 160ppm 3.01 224 1.65 
LMV7235M7CT-ND Utra Low Power, Low Voltage, P/R Input Comparator LP2966IMM-1818CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/3.8V... 233 173 1.28 
with Open Drain/Push Pull Quput................:c:seeeees $C-70-5 167 1.25 .92 LP2966IMM-1818TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/3.8V. 960.00/1,000 
LMV7235M7TR-ND Ultra Low Power, Low Voltage, R/R Input Comparator LP2966IMM-1833CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/3.3V. 2.33 1.73 1.28 
with Open Drain/Push Pull Quput................:.:0.:00e SC-70-5 691.20/1,000 LP2966IMM-1833TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/3.3V. 960.00/1,000 
LMV7239M7CT-ND Utra Low Power, Low Voltage, R/R Input Comparator LP2966IMM-2525CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.5V/2.5V 233 1.73 1.28 
with Qpen Drain/Push Pull Quput . . 1.67 125 92 LP2966IMM-2525TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.5V/2.5V. 960.00/1,000 
LMV7239M7TR-ND Utra Low Power, Low Voltage, R/R Input LP2966IMM-2828CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.8V/2.8V. 2.33 1.73 1.28 
with Qpen Drain/Push Pull Quput .... 691.20/1,000 LP2966IMM-2828TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.8V/2.8V. 960.00/1,000 
LMX1600TM-ND Dual Low Cost Frequency Synthesizer . 229 1.71 1.26 (Continued) 
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LP2966IMIM-3030CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3V/3V. 233 173 1.28 LP2982IM5-4.0CT-ND | 4V, Micropower 50mA Ultra DO Regulator . 120. 88 64 
LP2966IMM-3030TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3V/3V. 960.00/1,000 LP2982IM5-4.0TR-ND | 4V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator . 416.00/1,000 
LP2966IMM-3333CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3W/3.3V. pee) eel az) LP2982IM5-5.0CT-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator . 120 88 64 
LP2966IMM-3333TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3W/3.3V. 960.00/1,000 LP2982IM5-5.0TRND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator . 416.00/1,000 
LP2966IMM-3336CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3V/3.6V. 2193) ii73) 128) LP2985AIBL-1.8CT-ND _| 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg. -MicroSMD_ 1.43 1.05 _.76 
LP2966IIMM-3336TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3V/3.6V. 960.00/1,000 LP2985AIBL-1.8TR-ND | 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg. ....MicroSMD 142.50/250 
LP2966IMM-3636CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.6V/3.6V. 233 1.73 1.28 LP2985AIBP-2.5CT-ND | 2.5V, Micropwr. 150mA LN UltraLDO Reg, AGrade ...5-MicroSMD 1.69 1.24 90 
LP2966IMM-3636TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.6V/3.6V. 960.00/1,000 LP2985AIBP-2.5TR-ND | 2.5V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg, A Grade ....5-MicroSMD 168.75/250 
LP2966IMM-5050CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, SV/5V. 233 1.73 1.28 LP2985AIBP-2.8CT-ND | 2.8V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg, AGrade ...5-MicroSMD 1.69 1.24 90 
LP2966IMM-5050TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, SV/5V. 960.00/1,000 LP2985AIBP-2.8TR-ND | 2.8V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg, A Grade . ..5-MicroSMD 168.75/250 
LP297SAIMM-12CT-ND || 12V, MOSFET LDO Driver/Controller . . 245 1.82 1.35 LP2985AIBP-3.0CT-ND | 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg, A Grade ...5-MicroSMD 1.69 1.24 90 
LP2975AIMM-12TR-ND | 12V, MOSFET LDO Driver/Controller 1011.20/1,000 LP2985AIBP-3.0TR-ND | 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg, A Grade ...5-MicroSMD 168.75/250 
LP2975AIMM-3.3CT-ND | 3.3V, MOSFET LDODriver/Controller . 245 1.82 1.35 LP2985AIBP-3.3CT-ND | 3.3V, Micropwr. 150mA LN UltraLDO Reg, AGrade...5-MicroSMD 1.69 1.24 .90 
LP2975AIMM-3.3TR-ND | 3.3V, MOSFET LDO Driver/Controller . 1011.20/1,000 LP2985AIBP-3.3TR-ND | 3.3V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg, A Grade .. .5-MicroSMD 168.75/250 
LP2975AIMM-5.0CT-ND | 5V, MOSFET LDODriver/Controller_. 245 1.82 1.35 LP2985AIM5-2.5CT-ND _| 2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg, AGrade.....SOT-23-5 1.28 9468 
LR2875AIMMES/OTRIND))| SV, MOSFET LDO Driver/Controller - 1011.20/7,000 LP2985AIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg, A Gade. .... SOT-23-5 442.00/1,000 
LP2975IMM-12CT-ND | 12V, MOSFET LDO Driver/Controller 220 164 1.21 LP2985AIM5-2.7CT-ND. | 2.7V. Micro 09. 
: ¥ .7V, power 150mA LN Ultra LDO Reg, AGrade.....SOT-23-5 128 94 68 
LP2975|MM-12TR-ND | 12V, MOSFET LDODriver/Controller .. 908.80/1,000 i 93. 
: LP2985AIM5-2.7TR-ND | 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg, A Grade... ... SOT-23-5 442.00/1,000 
ER2975IMIM-3-3CT-NDI)/ 3.3V, MOSFET LDO Driver/Controller . BA) Ge Ue LP2985AIM5-2.9CT-ND | 2.9V, Micropower 150mA LN Ultra LDOReg, AGrade.....SOT-23-5 1.28 94 68 
LR2975IMNE3 STREND | 3.3V, MOSFET LDO Driver/Controller - 908.80/1,000 LP2985AIMS-2.9TR-ND_ | 2.9V, Micropower 150mA LN Ultra DO Reg, AGrade.....SOT-23-5 —_442.00/1,000 
[R29 751MIM-S.OGT-ND) | SV, MOSFET LDO Driver/Controller . 2 Coe LP2985AIM5-3.0CT-ND | 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDOReg, AGrade.......SOT-23-5 128 94 68 
LP2975IMM-5.0TR-ND | 5V, MOSFET LDO Driver/Controller . 908.80/1,000 4 
: LP2985AIM5-3.0TR-ND | 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg, A Grade SOT-23-5 442.00/1,000 
LP2980AIBP-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator 158 1.16 84 " 
j LP2985AIM5-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg, AGrade.....SOT-23-5 128 94 68 
LP2980AIBP-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator 157.50/250 
: LP2985AIM5-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg, A Grade. .... SOT-23-5 442.00/1,000 
Pacvuei eo OGisvam| SV, Micropower 0mA Utra LOO Regulator. igs) hile LP2985AIM5-3.8CT-ND_ | 3.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDOReg, AGrade.....SOT-23-5 1.28 94 68 
LP2980AIBP-5.0TR-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator ............ 5-MicroSMD 157.50/250 LP2OBSAIMS-3.8TRND 13 av. Mi 750mA LN Ultra LDO : A Grad SOn23-5 42.00/1,000 
LP2980AIM5-1.8CT-ND | 1.8V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, AGrade....SOT-23-5 1.05 77 56 ey spe Tn raLDO Reg, Se: 4 ane 
aye on LP2985AIM5-4.0CT-ND | 4.0V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg, A Grade.....SOT-23-5 1.28 94 68 
LP2980AIM5-1.8TR-ND | 1.8V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade. ... SOT-23-5 364.00/1,000 LP2O85AIMS-4.0TR-ND | 4.0V. Mi 450mA LN u A 23-5 442.00/1,000 
LP2980AIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 50mA Ultra DO Regulator, AGrade....SOT-23-5 1.05 77 .56 ee 85) aj ted aero av. ka copa te ii Dia DO Peg. Gade. SO-29: a oy 0 
LP2980AIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade. ... SOT-23-5 364.00/1,000 SBSAIMD-S.OCT-ND! | SV, Micropower 150mA LN Uttra LDO Reg, A Grade. ......S0T-23-5 | 1s : 8 
LP2980AIM5-3.0CT-ND | 3V, Micropower 50mA UltraLDO Regulator, AGrade......SOT-23-5 1.05 77 56 Paseo eco TaNm SV, Wicropower 150mALN Utra LOO Reg, A Gracie. ......SOF23°5 celeuilfety 
LP2980AIM5-3.0TR-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, AGrade......SOT-23-5  _ 364.00/1,000 LP2985AIM5-5.3CT-ND | 5.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg, A Grade.....SOT-23-5 1.28 94 68 
LP2980AIMS-3.3CT-ND_ | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, AGrade....SOT-23-5 1.05 77 56 TR26S AIMS 5.STEEND) | 5.9V, Micropawer 150mA LN Uttra LOO Reg, A Grate... SOT-23 5 442.00/1,000 
LP2980AIM5-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade. ... SOT-23-5 364.00/1,000 LP29851BP-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 150mA Low Noise Ultra LDOReg...5-MicroSMD 1.65 «1.21 88 
LP2980AIM5-4.0CT-ND | 4V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade. .SOT-23-5 1.05 77 56 LP2985|BP-2.5TR-ND 2.5V, Micropower 150mA Low Noise Ultra LDO Reg... 5-MicroSMD 165.00/250 
LP2980AIM5-4.0TR-ND | 4V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade....... SOT-23-5 364.00/1,000 LP2985|BP-2.8CT-ND 2.8V, Micropower 150mA Low Noise UltraLDO Reg...5-MicroSMD 1.65 1.21 88 
LP2980AIM5-5.0CT-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade. .....SOT-23-5 1.05 77 56 LP2985|BP-2.8TR-ND 2.8V, Micropower 150mA Low Noise Ultra LDO Reg ... .5-MicroSMD 165.00/250 
LP2980AIM5-5.0TR-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade. 364.00/1,000 LP2985|BP-3.0CT-ND 3V, Micropower 150mA Low Noise Ultra LDO Reg. .... 5-MicroSMD 165 1.21 88 
LP2980IBP-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator 1.50 110 .80 LP2985|BP-3.0TR-ND 3V, Micropower 150mA Low Noi: se Ultra LDO Reg. .... 5-MicroSMD 165.00/250 
LP29801BP-3.3TR-ND 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator 150.00/250 LP2985|BP-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 150mA Low Noise UltraLDO Reg...5-MicroSMD 1.65 1.21 88 
LP2980IBP-5.0CT-ND 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator... 750 1140 .80 LP2985|BP-3.3TR-ND 3.3V, Micropower 150mA Low Noise Ultra LDO Reg ...5-MicroSMD 165.00/250 
LP2980IBP-5.0TR-ND 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator .. 150.00/250 LP2985IM5-2.5CT-ND. 2.5V, Micropower 150mA Low Noise Ultra LDO Reg. SOT-23-5 1.24 Bil 66 
LP2980IBPX-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator 1530.00/3,000 LP2985IM5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 150mA Low Noise Ultra LDO Reg. SOT-23-5 429.00/1,000 
LP2980IM5-ADJCT-ND | Adj., Micropower 50mA Ultra LDO Regulator . 108 78 57 LP2985IM5-2.8CT-ND | 2.8V, Micropower 150mA Low Noise Ultra LDO Reg. SOr-23-5 1.24 91 66 
LP2980IM5-ADJTR-ND _| Adj., Micropower 50mA Ultra LDO Regulator . 336.00/1,000 LP2985IM5-2.8TR-ND | 2.8V, Micropower 150mA Low Noise Ultra LDO Reg. SOT-23-5 429.00/1,000 
LP2980IIM5-1.8CT-ND 1.8V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator . . 71.08 78 57 LP2985IM5-2.9CT-ND 2.9V, Micropower 150mA Low Noise Ultra LDO Reg. SOT-23-5 1.24 91 66 
LP2980IM5-1.8TR-ND | 1.8V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator 336.00/1,000 LP2985IM5-2.9TR-ND | 2.9V, Micropower 150mA Low Noise Ultra LDO Reg. SOT-23-5 429.00/1,000 
LP2980IM5-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator 108 78 57 LP2985IM5-3.0CT-ND | 3V, Micropower 150mA Low Noise Ultra LDO Reg SOT-23-5 1.24 91 66 
LP2980IM5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator ... 336.00/1,000 LP2985IM5-3.0TR-ND | 3V, Micropower 150mA Low Noise Ultra LDO Reg.......... SOT-23-5 429.00/1,000 
LP2980IM5-3.0CT-ND 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator .. 1.08 80 OF LP2985IM5-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 150mA Low Noise Ultra LDO Reg .. 1.24 91 66 
LP2980IM5-3.0TR-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator .. 336.00/1,000 LP2985IM5-3.3TR-ND _ | 3.3V, Micropower 150mA Low Noise Ultra LDO Reg 429.00/1,000 
LP2980IM5-3.3CT-ND _| 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator 108 78 57 LP2985IM5-3.6CT-ND | 3.6V, Micropower 150mA Low Noise Ultra LDO Reg... 124.391 «66 
LP2980IM5-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator 336.00/1,000 LP2985IM5-3.6TR-ND | 3.6V, Micropower 150mA Low Noise Ultra LDO Reg. 429.00/1,000 
LP2980IM5-5.0CT-ND —_| SV, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator .. 1.08 78 .57 LP2985IM5-5.0CT-ND —_| 5V, Micropower 150mA Low Noise Ultra LDO Reg . 124 91 66 
LP29801MS5-5.0TR-ND _| 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator .. 336.00/1,000 LP2985IM5-5.0TRND | 5V, Micropower 150mA Low Noise Ultra LDO Reg . 429.00/1,000 
LP2981AIBP-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade . 176 1.30 94 LP2986AIM-3.0-ND 3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg .5%....8-SOIC 2.36 1.75 1.30 
LP2981AIBP-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade . 176.25/250 LP2986AIM-3.3-ND 3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg .5% ...8-SOC 2.36 1.75 1.30 
LP2981AIBP-3.2CT-ND | 3.2V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade . 1.76 130 94 LP2986AIM-5.0-ND 5V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg .5% 2196) 1:75) 1:30 
LP2981AIBP-3.2TR-ND | 3.2V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade . 176.25/250 LP2986AIMM-3.0CT-ND | 3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg .5%...8-MSOP 2.60 1.94 1.43 
LP2981AIBP-3.3CT-ND _ | 3.3V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade . 1.76 1.30.94 LP2986AIMM-3.0TR-ND | 3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg .5% ...8-MSOP 1075.20/1,000 
LP2987AIBP-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade . 176.25/250 LP2986AIMM-3.3CT-ND | 3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fix or Adj. V. Reg 5%...8-MSOP 2.60 1.94 1.43 
LP2981AIMS-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 124° O16 LP2986AIMM-3.3TR-ND | 3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fix or Adj. V. Reg .5%...8-MSOP 1075.20/1,000 
LP2981AIMS5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 429.00/1,000 LP2986AIMM-5.0CT-ND | 5V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg .5%...8MSCP 260 1.94 1.43 
LP2981AIMS-3.0CT-ND | 3V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grack 1.24 O16 LP2986AIMM-5.0TR-ND | 5V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg .5% ...8-MSOP 1075.20/1,000 
LP2981AIMS-3.0TR-ND_| 3V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grad 429.00/1,000 LP2986ILD-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg......8LLP 248 184 1.36 
eee oe Hreaseeial oom ie i int Aaa 1.24 rae 4 fer LP2986ILD-3.3TR-ND _| 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg......8-LLP 1024.00/1,000 
. }.3V, Micropower im tra ie le. . yl z 7 9 
Leet ANS 4GCTND | Yhooomwr ona araLDoFen, Aas i | ee ee 
LP2981AIM5-4.0TR-ND | 4V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade... 429.00/1,000 . Mi 19 
* LP2986IM-5.0-ND 5V, Micropower 200mA Ultra LDO Regulator, 1%... 8SOC 220 1.64 1.21 
Pico ANS OS aN SV, Micropower 100mA Uttra LOO Reg., A Grad Me ell _ $53 LP2986IMIV-3.0CT-ND | 3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg, 1%...8-MSOP 2.45 1.82 1.35 
Tes) Are pied ca ute (DOF. ness ee 1 5000" LP2986IMM-3.0TR-ND _| 3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg, 1% ...8-IMSOP 1011.20/1,000 
Weal Or -5V, Micropower 100mA Uitra LOO Regulator. : : : LP2986IMM-3.3CT-ND | 3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fix or Adj. V. Reg, 1%...8-MSOP 2.45 1.82 1.35 
Fes sae aemmm| Sov, Micropower 100mA Utira DO Regulator. TERESO LP2986IMM-3.3TR-ND | 3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fix or Adj. V. Reg, 1%...8-MSOP 1011.20/1,000 
LP2981IBP-3.2CT-ND | 3.2V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulato 169 1.24 90 TRSoeSININES OCT || BV, Ki sh 200mA Ultra LDO Fixed a V Res 1%, a Mece RED SMMETEomeICS 
paced Eo 2 NOME! 8.2V, Micropower 100mA Utira LOO Regulator. LES HL2 LP2OBGIMI-S.OTR-ND | SV; Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Aa, V. re 1%...8MSOP _1011.20/1,000 
LP2081IBP-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator 169 1.24 90 LP2987AIM-3.0-ND 23V. Micro} asian aa Fase! 
* . i power 200mA Ultra LDO Voltage Regulator 
LP2981IBP-3.3TR-ND 3.3V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator 168.75/250 ‘i = 9 
: with Program Power-On Reset Delay, .5%............00220+ 8-SOC 236 1.75 1.30 
LP2981IM5-2.5CT-ND 2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator . 1.20 88 64 > 
LP2981IM5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator 416.00/1,000 LP2987AIM-3.3-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy ....8-SOIC 2.36 1.75 1.30 
Wen ve" ; a LP2987AIMM-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy...8-MSOP 2.60 1.94 1.43 
LP2981IM5-3.0CT-ND 3V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator .... 1.20 88 64 ‘ 
- LP2987AIMM-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy .. .8-IMSOP 1075.20/1,000 
LP2981IM5-3.0TR-ND 3V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator . 416.00/1,000 : 
! LP2987AIM-5.0-ND 5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy ....8-SOC 2.36 1.75 1.30 
Peso epee amg) &V, Micropower 100mA Litra LOO Regulator . MED ee de LP2987AIMM-5.0CT-ND_ | 5.0V,, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy...8MSCP 260 194 1.43 
LP2981IM5-5.0TR-ND | 5V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator . 416.00/1,000 d oN TORO pee eens i ! s 
LP29B2AIBP-2.8CT-ND | 2.8V, Micropower 50mA Ultra LDO Reg., A Grade. 165 121° 88 LP2987AIMIN-5.0TR-ND | 5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy....8-MSOP 1075.20/1,000 
LP2982AIBP-2.8TR-ND _ | 2.8V, Micropower 50mA Ultra LDO Reg., A Grade. 572.00/1,000 LP2987IM-3.0-ND 3v, Mapctasstid Real pas Ba Regulator Sentient 
P2982AIBP-3.0CT-ND | 3V, Mi 50mA Ultra LDO Reg., A ics Wey 4 bila ier abel at lt a RS d : d 
Tere. Miropower £0mnA Ure LDO me Pict eRe LP29871M-3.3-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 220 1.64 1.21 
LP2982AIMS-2.5CT-ND_| 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade. 124 91 66 Ee AERO ARD 5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 2.20 1.64 1.21 
LP2982AIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade. 429.00/1,000 LP2987IMM-3.0CT-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Voltage Regulator 
LP2982AIM5-3.0CT-ND _| 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade. 124.91 66 with Program Power-On Reset Delay, 1% ......22.-:2++++ 245 1.82 1.35 
LP2982AIM5-3.0TR-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade. 429.00/1,000 LP2987IMM-3.0TR-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Voltage Regulator 
LP2982AIM5-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade. 124 91 66 with Program Power-On Reset Delay, 1% 1011.20/1,000 
LP2982AIM5-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade. 429,.00/1,000 LP2987IMM-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy. 245 182 1.35 
LP2982AIM5-5.0CT-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade. 124 91 66 LP2987IMM-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy. ... 1011.20/1,000 
LP2982AIM5-5.0TR-ND_| 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade. 429.00/1,000 LP2987IMM-5.0CT-ND | 5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy. ... 245 1.82 1.35 
LP2982IBP-2.8CT-ND | 2.8V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator 158 1.16 .84 LP2987IMM-5.0TR-ND | 5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy. ... 1011.20/1,000 
LP2982IBP-2.8TR-ND | 2.8V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator 157.50/250 LP2988AIM-2.5-ND 2.5V, Micropower 200mA Ultra LDO Voltage Regulator 
LP2982IBP-3.0CT-ND —_| 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator 158 116 84 with Program Power-On Reset Delay, .5%.......... eee 2.45 1.82 1.35 
LP2982IBP-3.0TR-ND 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator 157.50/250 LP2988AIM-3.0-ND 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Voltage Regulator 
LP2982IM5-2.5CT-ND 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator 1.20 88 64 with Program Power-On Reset Delay, .5%. 245 1.82 1.35 
LP2082IM5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator 416.00/1,000 LP2988AIM-5.0-ND 5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy 245 1.82 1.35 
LP2982|M5-3.0CT-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator .. 120 88 64 LP2988AIM-3.3-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy....8-SO.C 2.45 1.82 1.35 
LP2982IM5-3.0TR-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator .. 416.00/1,000 LP2988AIMM-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 200mA Ultra LDO Regulator 
LP2982IM5-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator 1.20 88 64 with Program Power-On Reset Delay, .5% ...........-0665 8-MSOP 2.64 1.96 1.45 
LP2982IM5-3.3TR-ND _| 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator ... 416.00/1,000 (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Pkg. 125 100 Part No. Description 125100 
LP2988AIMM-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 200mA Ultra LDO Regulator LP3470M5-4.63CT-ND | 4.63V, Tiny Power-On Reset Orcuit 155 (115 85 
with Program Power-On Reset Delay, 5% ......00:scs0+: 1088.00/1,000 LP3470MS5-4.63TR-ND | 4.63V, Tiny Power-On Reset Orcuit 640.00/1,000 
LP2988AIMM-3.0CT-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Regulator LP3961EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator... 298 221 1.64 
with Program Power-On Reset Delay, 5% .....0.cccccces 264 196 1.45 LP3961EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator 1228.80/1,000 
LP2988AIMM-3.0TR-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Regulator LP3961EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator 298 221 1.64 
with Program Power-On Reset Delay, 5% .....seeseeee+s 1088.00/1,000 LP3961EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. 7228 80/1,000 
LP2988AIMM-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy... 264 1.96 1.45 LP3961EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator... 298 2.21 1.64 
LP2988AIMM-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy. 1088.00/1,000 LP3961EMIP-3.3TR-ND | 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulato 1228.80/1,000 
LP2988AIMM-5.0CT-ND | 5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy . 264 196 1.45 LP3961EMP-5.0CT-ND | 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. 298 221 1.64 
LP2988AIMM-5.0TR-ND | 5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy... 1088.00/1,000 ee ae lal rest ae r= Sat . 5 = a i oy 
LP2988IM-2.5-ND 2.5V, Micropower 200mA Ultra LDO Regulator o OV, ra Inear Regutato! 2 : 
with Program Power-Cn Reset tat % ACCUIaCY .......- 239 178 1.31 LP3961 Bote 2.5V, 800mA Fast Ultra IDO Lineer bead om ee tee 
i LP3961ES-3.3-ND 3.3V, 800mA Fast Ultra inear Regulato! x i ki 
oe Win eoenl Eeseegey Soe seis aay ae - nes) AEH LP3961ES-5.0-ND 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. 273 208 1.59 
LP2988IM-3.3-ND 3.3V, 200mA Micropower Ultra LDO Reg., 1% Accuracy . 239 1.78 1.31 ieee coe oY at = ee = nee Fa aor : on oe = 
ieee alae Gites erence are nN nee 239 178 1.31 LP3961ET-3.3-ND 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator . 273 208 1.59 
[P2OB8INIV-2.5CTND | 2.5V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg LP3961ET-5.0-ND 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator . 273 208 1.59 
with Program Power-Ch Reset Delay -......sscessssseee- 254 189 1.40 LP3962EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra DOLinear Regulator . 288 219 1.67 
4 LP3962EMP-1.8TR-ND _| 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 1449.00/1,000 
Be ole) 2.0V, Micropower 200mA Utra LOO Reg LPS962EVIP-2.5CT-ND _| 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 288 219 1.67 
with Program Power-On Reset Délay..........s:cscceeee 1049.60/1,000 TAG Dey {eA het UG LOLI ior. sett Tous 
Bianca 2V, Micropower 200m/ Litra Low LOO Rag LPSO6SEMP-3 9CTND 3.3V, 1.54 Pat ultra DO Linear roi ; 288 219 1.67 
swith Program Power-On Reset Dey csesssrsasssseetesatie aes ie) Ne) LPS962EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 1.5 Fast Ultra LDO Linear Regulator . 1449.00/1,000 
LP2988IMM-3.0TR-ND | SV, Micropower 200mA Ultra Low LDO Reg LP3962EMP-5.0CT-ND _| 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 2.88 219 1.67 
wath Program Power-On Feset'Delay Hee ea LP3962EMP-5.0TR-ND | 5V, 1.5A Fast Ultra DO Linear Regulator . 749,077,000 
Beco Sse &.2V, 200mA Micropower Utra LOO LP3962ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.25 2.47 | 1.89 
Low Noise Regulator 1% Accuracy ........22:++06seeereeee 8MSOP 254 1.89 1.40 LP3962ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.25 247 189 
TR2968IMM-3:STEEND) | 3.3V, 200mA Micropower Ultra LDO LP3962ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 3.25 247 1.89 
Sa eet heseFenictor % joie sscaentntensseeeseaanne S-MSCP___1049.60/1,000 LP8962ES-5.0-ND 5, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 3.25 247 1.89 
AUS Na eT MICLODO WEL. LP3962ET-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.25 247 1.89 
Low Noise Regulator 1% ACCUracy ........2.2sssseeeesees S-MSCP SS Some LP3962ET-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Pepulto 3.25 247 1.89 
LP2988IMM-5.0TR-ND | 5.0V, 200mA Micropower Ultra LDO LP3962ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.25 247 1.89 
Low Noise Regulator 1% ACCUTaCY ...-...+.+seereereeeses 8-MSOP 276.75/250 LP3962ET-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra DO Linear Regulator . 3.25 247 1.89 
LP2989AILD-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 500mA Low Noise LDO LP3963ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 413 314 240 
Regulator for Applications with Output Volts................+ 8LLP 250 1.90 1.45 LP3963ES-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 413. 314 240 
LP2989AILD-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 500mA Low Noise LDO LP3963ES-3.3-ND 3.3V, 3A Fest Ultra DO Linear Regulator . 413 314 240 
Regulator for Applications with Output Volts................. 8-LLP 1260.00/1,000 LP3963ES-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 413 314 240 
LP2989AIM-5.0-ND 5V, Micropower 500mA Low Noise LDO LP3963ET-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 413 314 240 
Regulator for Applications with Output Volts................ 8-SOC 282 210 1.55 LP3963ET-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 413 314 240 
LP2989AIM-1.8-ND 1.8V, Micropower 500mA Low Noise LDO LP3963ET-3.3-ND 3.3V, 3A Fest Ultra DO Linear Regulator . 413 3.14 240 
Regulator for Applications with Output Volts................ 8-SOC 282 210 1.55 LP3963ET-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator... 413 314 240 
LP2989AIM-2.5-ND 2.5V, Micropower 500mA Low Noise LDO LP3964EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator 298 221 1.64 
Regulator for Applications with Output Volts............6.+: 8SOC 282 210 1.55 LP3964EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator 1228.80/1,000 
LP2989AIM-3.3-ND 3.3V, Micropower 500mA Low Noise LDO LP3964EMP-2.5CT-ND _| 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. . 298 221 1.64 
ulator for Applications with Output Volts..........2.22++ 8SOC 282 210 1.55 LP3964EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator... 7228 80/1,000 
LP2989IM-1.8-ND i Micropower 500mA Low Noise LDO LP3964EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator 298 221 1.64 
Regulator for Applications with Output Volts.............0. 8SOC 267 1.98 1.47 Tenaga ae teas th Patieaty cea Ser és eat Ee Oe 
7 -5.0CT- A my ltra inear julator . . - i 
Tepe Mae Ne Ao econo is ae ER Ae LP3964EMP-5.0TR-ND _| 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. 1228.80/1,000 
LP2989IM-3.3-ND 3.3V, Micropower 500mA Low Noise LDO LP39648VIP-ADJCT-ND | Aqj., 800mA Fast Ultra DO Linear Regulator 298 221 1.64 
anise Regulator for Applications with Output Volts. 267 198 1.47 (aan PND | Adj., tla a the Tae crit , at meres 
-5.0- i wer 500mA Low Noise LDO. LP3964ES-1.8-ND 1.8V, 8 t Ultra inear julator . yi ‘| 4 
ree prey Applications with Output Volts. 267 1.98 1.47 LP3964ES-2.5-ND 2.5V, 800mA Fast Utra LDO Linear rove : ze eee Hee 
LP2Q89INIM-1.8CT-ND | 1.8V, Micropower 500mA Low Noise LDO eels See OO ee ees 
Regulator for Applications with Output Volts . . 291 217 1.60 FS ADI-ND 2 pat mn Fast ii ‘no Lines Regul iat a BG] 
LP2989IMM-1.8TR-ND | 1.8V, Micropower 500mA Low Noise LDO roe A j.. tra near Regulator : come 
Nome LP3964ET-1.8-ND 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator . 273 208 1.59 
Regulator for Applications with Output Volts 1203.20/1,000 : 
Laan 4 LP3964ET-2.5-ND 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator . 273 208 1.59 
lacaicuuaiciccaieam| °° Nicropower SOOmA Low Note [DO LP3964ET-3.3-ND 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator 2.73 2.08 1.59 
Regulator for Applications with Output Volts .. 291 217 1.60 = = 7 - : 2 = 
: LP3964ET-5.0-ND BV, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator . 273 208 1.59 
CR2C6UINIV-S TE NDI) 3.V, Micropower S00mA Low Noise LDO LP3964ET-ADJ-ND Adj., 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator 273 208 1.59 
Regulator for Applications with Output Volts ..... 1203.20/1,000 LPS965EMP-ADJCT-ND | Adj., 1.54 Fast Ultra LDO Linear Regulator ... 2.88 219 1.67 
TE SETI aa ov; Micropower 250mA Low Noise Uttra [DO Reg We! Ae) LP3965EVIP-ADJTR-ND | Adj., 1.5 Fast Utra LDO Linear Regulator 1449,00/1,000 
LP2992AILD-5.0TR-ND | 5V, Micropower 250mA Low Noise Ultra LDO Reg... 559.00/1,000 LP3965EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra DO Linear Regulator . 288 219 167 
LP2992AIM5-1.5CT-ND_| 1.5V, Micropower 250mA Low Noise Ultra LDO Reg. 143 1.05 .76 LP3965EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDOLinear Regulator . 7449.00/1,000 
LP2992AIMS5-1.5TR-ND | 1.5V, Micropower 250mA Low Noise Ultra LDO Reg. 494.00/1,000 LP3965EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 288 219 1.67 
LP2992AIM5-1.8CT-ND | 1.8V, Micropower 250mA Low Noise Ultra LDO Reg. 143 1.05 .76 LP3965EVIP-2.5TR-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDOLinear Regulator . 1449.00/1,000 
LP2992AIM5-1.8TR-ND | 1.8V, Micropower 250mA Low Noise Ultra LDO Reg. 494.00/1,000 LP3965EVIP-3.3CT-ND | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDOLinear Regulator . 288 219 1.67 
LP2992AIM5-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 250mA Low Noise Ultra LDO Reg. M43" 05: 76 LP3965EVIP-3.3TR-ND _ | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 1449.00/1,000 
LP2992AIM5-3.3TR-ND_| 3.3V, Micropower 250mA Low Noise Ultra LDO Reg. 494.00/1,000 LP3965EMIP-5.0CT-ND | 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 288. 2.19 1.67 
LP2992AIM5-5.0CT-ND | 5V, Micropower 250mA Low Noise Ultra LDO Reg 143° (1.05 76 LP3965EMP-5.0TR-ND | 5V, 1.5A Fast UltraLDOLinear Regulator . 1449.00/1,000 
LP2992AIM5-5.0TR-ND | 5V, Micropower 250mA Low Noise Ultra LDO Reg, 494.00/1,000 LP3965ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.25 247 1.89 
LP2992ILD-5.0CT-ND —_| 5V, Micropower 250mA Low Noise Ultra LDO Reg 158 116 84 LP3965ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 325 247 1.89 
LP2992ILD-5.0TR-ND —_| 5V, Micropower 250mA Low Noise Ultra LDO Reg 546.00/1,000 LP3965ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 3.25 247 1.89 
LP2992|M5-1.8CT-ND _| 1.8V, Micropower 250mA Low Noise Ultra LDO Reg. 1.39 1.02 74 LP3965ES-5.0-ND BV, 1.5A Fast UltraLDO Linear Regulator . 325 247 1.89 
LP2992IM5-1.8TR-ND —_| 1.8V, Micropower 250mA Low Noise Ultra LDO Reg. 481.00/1,000 LP3965ES-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.25 247 1.89 
LP2992IM5-3.3CT-ND —_| 3.3V, Micropower 250mA Low Noise Ultra LDO Reg. 1.39 1.02 .74 LP3965ET-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.25 247 1.89 
LP2992IM5-3.3TR-ND _ | 3.3V, Micropower 250mA Low Noise Ultra LDO Reg. 481.00/1,000 LPS965ET-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.25 247 1.89 
LP2992IM5-5.0CT-ND | 5V, Micropower 250mA Low Noise Ultra LDO Reg. 1.39 1.02 .74 LP3965ET-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.25 2.47 1.89 
LP2992IM5-5.0TR-ND _| 5V, Micropower 250mA Low Noise Ultra LDO Reg. 481.00/1,000 LP3965ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulatoi 3.25 247 1.89 
LP2995LQCT-ND DDR Termination Regulator 251 187 1.38 Eee ena ad aA PETE ee : 418 814 240 
Tecra Peete sense : psoc Woes ! Le mies LP3966ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator - 413 314 240 
4 : ; : }966ES-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra DO Linear Regulator . 413 314 2.40 
LP3470IM5-2.63CT-ND | 2.63V, Tiny Power-On Reset Oreuit, Ind. Temp. Tez eTa 94 FES 
LP3470IM5-2.63TR-ND | 2.63V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp. 704.00/1,000 eee oe Fa See inoliee a Result: ane oe 20 
LP3470IM5-2.93CT-ND | 2.93V, Tiny Power-On Reset Orcuit, Ind. Temp. 171 127 94 LP3966ETADU:ND dk. 3A Fast UtraLDO bed me ER aap BLD 
LP3470IM5-2.93TR-ND | 2.93V, Tiny Power-On Reset Crouit, Ind. Temp. 704.00/1,000 LP3066ET.1.8-ND 1.8V, 3A Fast Utra LOO Linear Regulator 413 314 240 
LP3470IM5-3.08CT-ND | 3.08V, Tiny Power-On Reset Crouit, Ind. Temp. 171 1.27 94 LP3066ET-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 413 314 240 
LP3470IM5-3.08TR-ND | 3.08V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp. 704.00/1,000 TPSO66ErS ND 3.3V_3A Fast Ultra LDO Linear Regulator. 413314240 
LP3470IMS-4.00CT-ND _| 4V, Tiny Power-On Reset Grrcuit, Ind. Temp... ize MeTe od) LP3966ET-5 0-ND 5V, 3A Fast Ultra DO Linear Regulator... 413 314 240 
LP3470IMS-4.00TR-ND | 4V, Tiny Power-On Reset Crouit, Ind. Temp... 704.00/1,000 LP3981ILD-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 300mA Ultra LDO OMICS Voltage Reg. 109 80 58 
LP3470IMS5-4.38CT-ND | 4.38V, Tiny Power-On Reset Greuit, Ind. Temp. 171 1.27 94 LP3981ILD-3.3TR-ND __ | 3.3V, Micropower 300mA Ultra LDO OMS Voltage Reg. 377.00/1,000 
LP3470IM5-4.38TR-ND | 4.38V, Tiny Power-On Reset Creuit, Ind. Temp. 704.00/1,000 LP3981IMM-2.83CT-ND_| 2.83V, Micropower 300mA Ultra LDO OMIOS Volt. Reg......8-MSOP 1.09.80 58 
LP3470IMS5-4.63CT-ND | 4.63V, Tiny Power-On Reset Greuit, Ind. Temp. 171 1.27 94 LP398TIMIM-2.83TR-ND | 2.83V, Micropower 300mA Ultra LDO OVIOS Volt. Reg......8-MSCP 377.00/1,000 
LP3470IM5-4.63TR-ND _| 4.63V, Tiny Power-On Reset Greuit, Ind. Temp. 704.00/1,000 LP3981IMM-3.03CT-ND | 3.03V, Micropower 300mA Ultra LDO OMIOS Volt. Reg......8-IMSCP 1.09 80 58 
LP3470M5-2.63CT-ND | 2.63V, Tiny Power-On Reset Circuit. 155 115 85 LP3981IMM-3.03TR-ND | 3.03V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg......8-MSOP 377.00/1,000 
LP3470M5-2.63TR-ND | 2.63V, Tiny Power-On Reset Circuit. 640.00/1,000 LP3982IMM-1.8CT-ND | 1.8V, Micropower Ultra LDO Low Noise 
LP3470M5-2.93CT-ND | 2.93V, Tiny Power-On Reset Circuit. 155 115 85 300MA CMOS Regulator........sssseceeceetseteeeeeteeses 8-MSOP 1.09 80 58 
LP3470M5-2.93TR-ND | 2.93V, Tiny Power-On Reset Circuit. 640.00/1,000 LPS982IMIM-1.8TR-ND | 1.8V, Micropower Ulira LDO Low Noise 
LP3470M5-3.08CT-ND _ | 3.08V, Tiny Power-On Reset Circuit. 155 115 85 3O0MA CMOS Regulator..........ccscceceeteeseeteeseeees 8-MSOP 377.00/1,000 
LP3470M5-3.08TR-ND | 3.08V, Tiny Power-On Reset Gruit. 640.00/1,000 LP3984IBP-1.8CT-ND | 1.8V, Micropower 150mA Ultra LDO OMS 
LP3470M5-4.00CT-ND | 5V, Voltage Monitor with Reset 1.55 115 85 Voltage Regulator ........... 002. ecceceee eee eee eee eeee 4MicroSMD 1.08 hah ASee 
LP3470M5-4.00TR-ND _ | 5V, Voltage Monitor with Reset 640.00/1,000 LP3984IBP-1.8TR-ND 1.8V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS ; 
LP3470M5-4.38CT-ND | 4.38V, Tiny Power-Ch Reset Crcuit. 1.55 115 85 Voltage REQuidtOn vawvsasnsisaceaetctneeueecianienrss 4-Micro SMD 102.00/250 
LP3470M5-4.38TR-ND __| 4.38V, Tiny Power-On Reset Circuit. 640.00/1,000 (Continued) 
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l i = z VOLTAGE 
Apee LINEAR SERIES (Continued) q . Microsemi. REGULATORS 
Digi-Key Price Eachx Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Description Pkg. u 25 100 
LP39841BP-3.1CT-ND x ‘ ke 150mA Ultra LDO OMOS 4: Micro SMD (Ee LM78L18ACZMS-ND Positive 18 Volt Regulator 100MA.........0..:.ceeeeeeee To92 «3627S 15 
foltage Regulator «2.0.2.2... eee -Micro J 3 
LP3984IBP-3,1TR-ND 3.1V, Micropower 150mA Ultra LOO VIS LM79L24ACZMS-ND Negative 24 Volt Regulator 100MA.............-.::0ecseseee eee TO-92 36 ies) 
Voltage ReguittOn: 3; suissutiacsrdnacirsarns daiivawer 4-Micro SMD 102.00/250 
LP3984IMF-1.5CT-ND | 1.5V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 7] TELECOMMUNICATIONS 
Voltage Regulator ..............:ecceeees eens eee ee eee SOT-23-5 1.04 LOMO duct ICs 
LP3984IMF-1.5TR-ND_ 1.5V, Micropower 150mA Ultra LDO OMOS Price leach 
Voltage Regulator .........0....ccc cece es eee ee cece eee eeee SOT-23-5 322.00/1,000 Description Pkg. 1 25 100 
LP3984IMF-3.1CT-ND 3.1V, Micropower 150mA Ultra LDO OMOS: 
Voltage Regulator ...........eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeees SOT-23-5 1.04 75 55 TP3054N-ND Enhanced Serial Interface OODEC Filter ...........cceceeeeeeeeee 16-Dip 270 206 1.57 
LP3984IMF-3.1TR-ND 3.1V, Micropower 150mA Ultra LDO OMOS: TP3054WM-ND Enhanced Serial Interface CODEC Filter -16-SOIC 2.70 2.06 1.57 
Voltage Regulator ...........sssesssseerssesessseeeeees SOT-23-5 322.00/1,000 TP3410J304-ND ISDN Basic Access Echo-Cancelling 2B1QU Transceiver.....28-Dip 16.65 15.54 14.43 
LP3985IBP-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 150mA Low Noise TP3420AV308-ND ISDN SIT Interface Device .............cccceeeeeeeeeeeeeees 20-PLOC 1040 891 7.91 
Ultra LDO OMIOS Voltage Regulator .................5 5-Micro SMD 98° 72.52 
LP3985|BP-3.3TR-ND 3.3V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO OVIOS Voltage Regulator .................5 5-Micro SMD 97.50/250 
LP3985|M5-2.5CT-ND. 2.5V, Micropower 150mA Low Noise MicRroc! A/D CONVERTERS 
Ultra LDO GMOS Voltage Regulator ...........-++111001 SOr23-5 1.08 7857 Microchip Digi-Key Price Eachs 
LP3985IM5-2.5TR-ND = | 2.5V, Micropower 150mA Low Noise Part No. Part No. Description Pkg. al 25 100 
IpseRs INE? CCERD) Prsigire nevi nan iacrrial SEPA era sores $3,001,000 MOP3201-C/P MCP3201-C/P-ND _[2.7V Single 12-Bit A/D Conv. w/SP! 
Ultra LDO OMOS Voltage Regulator ...........00:::cee: SOr23-5 108 78 57 Serial Interface, +2 LSB................ 8-Dip 285 216 1.73 
LP3985IM5-2.6TR-ND 2.6V, Micropower 150mA Low Noise MCP3201-Cl/SN MCP3201-Cl/SN-ND 2.7V Single 12-Bit AD Conv. w/SPI 
Ultra LDO OMOS Voltage Regulator ....................05 SOT-23-5 336.00/1,000 Serial Interface, +2 LSB.............. 8SOC 285 216 1.73 
LP3985IM5-2.8CT-ND 2.8V, Micropower 150mA Low Noise MCP3202-Ci/P MCP3202-Cl/P-ND 2.7V 2-Ch., 12-Bit A/D Conv. w/SPI 
Ultra LDO OMOS Voltage Regulator ...............6.02.0e SOT-23-5 1.08 Af) AY/ Serial Interface, +2 LSB................ &Dip 315 239 1.91 
cee cee ne oamg| SV, Micropower 150mA Low Noise MOP3202-C/SN | MCP8202-C/SN-ND —|2.7V2-Ch., 12-Bit A/D Conv. w/SPI 
Ultra LDO OMIOS Voltage Regulator lazsesiamagnaaeddaeiee SOT-23-5 336.00/1,000 Serial Interface, +2 LSB... 315 239 1.91 
iicauavan te, “ae LDOCMCS Voltage ag eee ees SOT-23-5 108 78 57 MoP3204-C//P MOP3204-Cl/P-ND 2.7V 4-Ch., 12-Bit AD Conv. w/SPI 
LP3985IM5-285TR-ND | 2.85V, Micropower 150mA Low Noise Serial Interface, +2 LSB............... 14-Dip 395 299 239 
Ultra LDO OMOS Voltage Regulator .........2....60ceeeee SOT-23-5 336.00/1,000 MCP3204-C/SL MCP3204-Cl/SL-ND_ 2.7V 4-Ch., 12-Bit A/D Conv. w/SPI 
LP3985|IM5-3.1CT-ND. 3.1V, Micropower 150mA Low Noise Serial Interface, +2 LSB............. 14S0C 3.95 299 2.39 
Ultra LDO GMOS Voltage Regulator ..............:66.2ee SOT-23-5 1.08 ciel. Tf MCP3208-Cl/P MCP3208-Cl/P-ND 2.7V 8-Ch., 12-Bit A/D Conv. w/SPI 
ico es lous 9-1, Micropower 150mA Low Noise Serial Interface, #2 LSB.............. 16-Dip 435 3.29 263 
Uitra LDO OMICS Voltage Regulator... eso sesso SOT-23-5 336.00/1,000 morazos-cys. | mora208-cys-No —-|2.7V8-0h,, 12-Bit ND Conv, w/SPI 
Dice caaeamE| ©:2\: Micropower 150mA Low Noise Serial Interface, #2 LSB... 16SOC 4.35 3.29 263 
Ultra LDO OVIOS Voltage Regulator ................ccc0 SOr-23-5 1.08 78 57 a 
LP3985IM5-3.2TR-ND 3.2V, Micropower 150mA Low Noise MCP3301-Cl/MS MCP3301-Cl/MS-ND 2.7V Single 13-Bit A/D Conv. w/SPI 
Ultra LDO OMOS Voltage Regulator ...........00:::008 SOT-23-5 336.00/1,000 Serial Interface, #2 LSB.........-..- 8-MSOP 3.05 2.32 1.86 
LP3985IM5-4.7CT-ND 4.7V, Micropower 150mA Low Noise MCP3301-Cl/P MCP3301-Cl/P-ND 2.7V Single 13-Bit A/D Conv. w/SPI 
Ultra LDO OMOS Voltage Regulator .............::66es06 SOT-23-5 1.08 Ly Bye Serial Interface, +2 LSB... 00.0.2... 8Dip 285 216 1.73 
LP3985IM5-4.7TR-ND | 4.7V, Micropower 150mA Low Noise MCP3302-Cl/P MOP3302-C)/P-ND 2.7V 4-Ch., 13-Bit A/D Conv. w/SPI 
Ultra LDO QMOS Voltage Regulator ........-1:sesseeees SOT-23-5 336.00/1,000 Serial Interface, +2 LSB............. 14-Dip 393 298 238 
TR S985IMS-5.0CT-ND) 1) 5V, Micropower 150mA Low Noise icP3302-C/SL | MCP3302-C/SLND —_|2.7V4-ch., 13-Bit A/D Conv. w/SPI 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator ieanadinneseeesrnaneds SOT-23-5 1.08 olfs) AY f Serial Interface, +2 LSB 14500 3.93 298 238 
LP3985|M5-5.0TR-ND 5V, Micropower 150mA Low Noise 2 2 Z 2 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator ............-seeeeeees SOT-23-5 336.00/1,000 MCP3302-Cl/ST MCP3302-Cl/ST-ND 2.7V 4-Ch., 13-Bit A/D Conv. w/SPI 
LP3986BL-3030CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO GMOS Serial Interface, #2 LSB........... 14-TSSOP 4.20 3.19 2.55 
Voltage Regulator ..............cec cee eeeeee eee eee eee 8-MicoSMD 1.80 1.32 .96 MCP3304-Cl/P MCP3304-Cl/P-ND 2.7V 8-Ch., 13-Bit A/D Conv. w/SPI 
LP3986BL-3030TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO OMOS Serial Interface, +2 LSB............... 16-Dip 435 330 264 
(eae cern Pa vale ieAtHRIbOGaRe 8-Micro SMD 180.00/250 MCP3304-Cl/SL MCP3304-Cl/SL-ND —_|2.7V 8-Ch., 13-Bit A/D Conv. w/SPI 
.B5CT- .85V, Micropower 150mA Ultra 
Voltage Regulator with Power Go0d........scecesesesess 907-235 98 72 52 Salle intertece, 22158 16 SOC HESS SURE GF 
LP3988IMF-2.85TR-ND | 2.85V, Micropower 150mA Ultra LDO OMICS 
Voltage Reruator with Power God........0.ccccccscees 338.00/1,000 MICROCHIP INFRARED ENCODERS 
LP3988IMF-3.0CT-ND | 3V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS AND DECODERS 
Voltage Regulator with Power Good.............::66206 98 72 =62 
LP3988IMF-3.0TR-ND 3V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS In focusing on connectivity solutions for customers, Microchip now offers products to support infrared wireless 
Voltage Regulator with Power Good.............:66s06 338.00/1,000 communication. With the explosive growth of mobile phones, Personal Digital Assistants (PDAs) and other handheld 
LPOS60AIM-ND Low Power Quad OMOS Op Amp, A Grade. 3.43 261 1.99 electronic devices, the need for a simple, low-cost wireless communication method has grown as well. The MCP2120 
LPOS60IM-ND Low Power Quad CMOS Op Amp. 273 2.08 1.59 Infrared Encoder/Decoder is low-cost, easy-to-use infrared peripheral. Utilizing this device and an off-the-shelf infrared 
LPO661IM-ND Low Power OMOS Op Amp.... 1.75 130 96 transceiver, customers will now be able to add wireless communication capability to their designs. Supports IrDA 
LPOS62AIM-ND Low Power Dual OMOS Op Amp, A Grade 283 215 1.64 Physical Layer Specification (baud rates up to 115.2k). Can support higher speeds than 115.2k bps with higher frequency 
LPO662IM-ND Low Power Quad OMOS Op AMP...... 0... .seseeeeeeeeee neces 228 1.70 1.26 crystal oscillator. If interoperability with other infrared enabled devices is required in your design, the revolutionary 
LPV321M5CT-ND Single General Purpose Low Volt, LP, R/R Qut Qp Amp... tek) 83 60 MCP2150 Infrared Communications Controller supporting the IrDA Standard is simply the smallest, simplest, most 
LPV321M5TR-ND Single General Purpose Low Volt, LP, R/R Qut Qp Amp... 390.00/1,000 economical way of adding IrDA cordless connectivity to embedded applications. Includes: Support for Ir Link Access 
LPV321M7CT-ND Single General Purpose Low Volt, LP, R/R Qut Op Amp: 1.13 83 60 Protocol (IrLAP), Ir Link Management Protocol (IrLAP), Tiny Transport Protocol (Tiny TP) and IrComm portions of the 
LPV321M7TR-ND Single General Purpose Low Volt, LP, R/R Qut Op Amp: 390.00/1,000 IrDA Standard protocol stack connects to standard microcontroller UART peripherals and optical transceivers 
LPV324M-ND_ Quad General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp. 1.28 94 68 = = —T 5 
LPV324MT-ND Quad General Purpose Low Volt, LP, RR Qut Gp Amp ... rr Reet? PN Deseration Poe Be ae as 
LPV358M-ND Dual General Purpose Low Volt, LP, R/R Qut Op Amp. . 1.16 86 62 ~ ~ 
LPV358MMCT-ND Dual General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Qp Amp . 1.16 86 62 MCP2120-1/P McP2120-1/P-ND Infrared Encoder/Decoder . . -.14Dip 248 153 1.49 
LPV358MMTR-ND Dual General Purpose Low Volt, LP, R/R Qut Op Amp . 403.00/1,000 MOP2120-1/SL MCP2120-1/SL-ND Infrared Encoder/Decoder . -14S0C 248 1.53 1.49 
MAX660M-ND Switch Capacitor Volt Converter .... 146 1.08  .78 MoP2140-1/P MCP2140-1/P-ND IrDA Stack Controller with 
MCP809M3-4.63CT-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Grcuit 9 69 50 9600 Baud NEW!.........0.ccce 18-Dip 250 167 1.56 
MCP809M3-4.63TR-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit. . 294.00/1,000 MCP2140-1/SO MCP2140-1/SO-ND. IrDA Stack Controller with 
MFI0AQN-ND General Purpose Dual Active Filter, A Grade 4.00 304 232 9600 Baud NEW!........--seses-.- 18SOC 250 167 1.56 
MFIOCCN-ND General Purpose Dual Active Filter ......... 3.40 259 1.98 e 
MF1OOOWM-ND Universal Monolithic Dual Switched Capacitor Filter . 340 259 1.98 Mirela ISS SrA R NISSAN) ree Oe MEW _ oe Sea ie Ake 
Seen read reg bee pe belay : ve eerecet MCP2150-I/P MCP2150-1/P-ND Infrared Controller IrDA Standard......18-Dip 7.63 5.09 4.85 
MM5483N-ND Liquid Orystal Display Driver, 31 Segments 488 3.71 283 MCP2150-1/SO MCP2150-1/SO-ND Infrared Controller IrDA Standard ....18-SOIC 7.63 5.09 4.85 
NEE INE ACPI Ap ul PORES Sune aoe: ae 36h ze Infrared Developer's Kit This kit includes everything needed to create a system that communicates using infrared. 
TLO820V-ND Wide Bandwidth Dual JFET Input Qp Amp 54 39. ~«29 The kit contains two MOP2120 developer's boards enabling a complete system (transmitter and receiver) to be imple- 


TR ‘ mented. Also included is a MCP2150 developer's board that can be used to set up a system to communicate with other 
De aeroed Gop FET Input Cp Amp. . 7 Oe IrDA enabled devices. On these developer's boards, customers can configure input and output options. All of this 


USBN9603-28M-ND Universal Serial Bus Full S Node Controller functionality is designed to get the user communicating via infrared in the shortest amount of time. 


with Enhanced DMA Support .........-s+csuscssueeees 605 460 3.51 Microchip Digi-Key Price 

ea tired. om DYA papier + Active Filters + Voltage i = spas Sue Description eh 

References + Temperature Sensors + Sample and Hold + ‘analog DM163008 DM163008-ND IrDA Communications Development Kit 

Switches- Multiplexers for MCP2120/2150 IOs ...........-.. see ceeee 279.00 
9243B-ND 1995 Operational Amplifiers Data Book .............0.00sseceeeeee eee 1700 — = 

Contains data on: + Buffers + Voltage Comparators « Instru- 

mentation Amps * Op Amps » Surface Mount » Appendixes/ NEW! LIN TRANSCEIVERS NEW: 

Physical Dimensions = 
9244B-ND 1995 Power 105 Data BOOK.......cscscsssssssesseesssessesessssseees 1200 — — RNS este RAs Te 


Contains data on: * Linear + Motion Control » Low Dropout and . . 
Switching Voltage Regulators + Peripheral Drivers + High Current MCP201-I/P McP201-I/P-ND LIN Transceiver with Volt. Reg........... 8Dip 228 1.51 1.44 


Switches + Surface Mount + Appendixes/Physical Dimensions MCP201-1/SN MCP201-I/SN-ND LIN Transceiver with Volt. Reg......... 8SOC 228 1.52 1.44 
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Tiny, Low Power A/D Converter 180 = 
160 
The MCP3221 is a 12-bit analog-to-digital (A/D) converter. The device has a very low power consumption 140 psComparator 
rating of 250A max conversion and 1A standby. The MCP3221 is available in a SOT-23 package and = 120 Sample >-——| 12.Bit SAR 
has an I2C™ compatible interface. Low current consumption combined with small packaging make this A/D < Hold | roo, as 
converter ideal for battery powered and remote applications, where small space and low power are a 100 t | 
needed. £ 80 Control Logic IC™ Interface 
Features: 60 ——— t 
+ 12-bit Resolution + Low Current Operation: 250A Conversion Current Max., 175yA Typ.; 1HA Standby 40 
Current Max., 5nA Typ. + I2C™ Compatible Interface + 22ksps Max. Sampling Rate + +1LSB DNL, 20 fh ol 
+2LSB INL Max. + Single Supply Voltage, 2.7V to 5.5V ie} 
Applications: 0 5 10 15 20 wo wo 
+ Battery Powered Equipment + Remote or Isolated Data Acquisition » Hand-Held Portable Applications iw) Ley 
+ Data Logging Sample Rate (ksps) = rc 
Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing Microchip 
Package Part No. 1 25 100 Part No. 3,000 Part No. 
SOT-23-5 MCP3221A5T-I/OTCT-ND 2.25 1.80 1.58 MCP3221A5T-I/OTTR-ND 1180.00/M MCP3221A5T-I/OT 


Ultra Low Current Op Amps 


The MCP6041 (single), MCP6042 (dual), MCP6043 (single with chip Features and Benefits: Applications: 

select) and MCP6044 (quad) are 1.4V to 5.5V supply, 600nA quiescent + 1.4V to 5.5V Supply Voltage Range + 600nA Typical, 1uA Maximum + Wireless Handsets + Wearable Products +» Hand-Held Devices 
current op amps. These amplifiers offer Rail-to-Rail Input/Output and Quiescent Current » 14kHz GBWP + Ayo, > 95dB + Phase Margin 65° + Communication Loop Powered Devices + Battery Powered Devices 
are highly stable into capacitive loads. These amplifiers are available in C= 60pF * Wide Operating Range: -40°C to +85°C »CMRR>60dB_ + Temperature Measurement 


PDIP, SOIC and the tiny MSOP and the single in SOT-23 package. + PSRR > 70dB 
Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Microchip 
Package Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
SOT-23-5 MCP6041T-I/OTCT-ND 78 62 55 MCP6041T-I/OTTR-ND 3,000 400.00/M MCP6041T-I/OT 
MSOP-8 MCP6041T-I/MSCT-ND 93 74 65 MCP6041T-I/MSTR-ND 2,500 490.00/M MCP6041T-I/MS 
SOIC-8 MCP6041T-I/SNCT-ND 83 66 58 MCP6041T-I/SNTR-ND 3,300 440.00/M MCP6041T-I/SN 
PDIP-8 MCP6041-I/P-ND* -83 53 48 = a = MCP6041-I/P 
MSOP-8 MCP6042T-I/MSCT-ND 1.18 94 83 MCP6042T-I/MSTR-ND 2,500 610.00/M MCP6042T-I/MS 
SOIC-8 MCP6042T-I/SNCT-ND 1.10 88 Tt MCP6042T-I/SNTR-ND 3,300 580.00/M MCP6042T-I/SN 
PDIP-8 MCP6042-1/P-ND* 1.10 -69 63 = = = MCP6042-I/P 
MSOP-8 MCP6043T-I/MSCT-ND 98 .78 69 MCP6043T-I/MSTR-ND 2,500 510.00/M MCP6043T-I/MS 
SOIC-8 MCP6043T-I/SNCT-ND 88 -70 62 MCP6043T-I/SNTR-ND 3,300 460.00/M MCP6043T-I/SN 
PDIP-8 MCP6043-I/P-ND* 88 55 49 = = = MCP6043-I/P 
TSSOP-14 MCP6044T-I/STCT-ND 2.00 1.60 1.40 MCP6044T-I/STTR-ND 2,500 1050.00/M MCP6044T-I/ST 
SOIC-14 MCP6044T-I/SLCT-ND 1.93 1.54 1.35 MCP6044T-I/SLTR-ND 2,600 1020.01/M MCP6044T-I/SL 
PDIP-14 MCP6044-I/P-ND* 1.93 1.22 1.10 = — = MCP6044-1/P 
* . . oe . . 
Aube For more information visit: www.microchip.com/opamps 
. ee Voo Typical Application 
Tiny Digital Temperature Sensors 
The TC77 is a 1°C accurate, high resolution, digital temperature sensor. The device is capable of measuring temperature ee 
without the need for any external components and communicating thermal data via an industry-standard SPI™ compatible Sensor 
interface. The TC77 offers an operating voltage range of 2.7V to 5.5V and extremely low operating and shutdown current for 
power savings. Furthermore, it is available in a small 5-pin SOT-23 package, making it ideal for space-saving applications. ¥ Manufacturer PICmicro® 
ry ID Register MCU 
Features and Benefits: Pic pionaiee tT _ 
+ 2.7V to 5.5V Supply Voltage Range + 13-bit Temperature Resolution * High Accuracy: +1°C Max. from +25°C to +65°C, +2°C Seia () oe 
Max. from -40°C to +85°C + Very Low Power Consumption: 250mA Typ. + Shutdown Mode: 1A Max. + SPI™ and ¥ ners i“) *SO 
MICROWIRE™ Compatible Interface * Wide Operating Range: -55°C to +125°C + Requires No External Components pia SCK 
Applications: s Sonfguration 
+ Wireless Handsets + Office Equipment + Industrial Control + Base Stations » Game Consoles + Set-top Boxes + Hard Drives Register 
+ General Thermal Protection » Temperature Measurement 
Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing Microchip 
Package Part No. 1 25 100 Part No. 3,000 Part No. 
SOT-23-5 TC77-3.3MCTTRCT-ND 1.60 1.28 1.12 TC77-3.3MCTTRTR-ND, 860.00/M TC77-3.3MCTTR 
SOT-23-5 TC77-5.0MCTTRCT-ND 1.60 1.28 1.12 1C77-5.0MCTTRTR-ND 860.00/M TC77-5.0MCTTR 
SOIC-8 TC77-3.3MOA-ND* 1.48 87 83 = _ TC77-3.3MOA 
SOIC-8 TC77-5.0MOA-ND* 1.48 87 83 = = TC77-5.0MOA 
* 2 . Pa ° A 
Tue For more information visit: www.microchip.com/thermal 


Inductorless, Positive-Regulated Charge Pump DC/DC Converters 


The MCP1252 and MCP1253 devices generate a regulated fixed (3.3V or 5.0V) or adjustable output voltage, deliver up to 120mA output current and allow Typical circuit configuration for the Adjustable Output: 
the input voltage to be lower or higher than the output voltage, by automatically switching between buck/boost operation. 


MCP125x-ADJ 
Features: 6 Ge staioy 
+ Inductorless, Buck/Boost, DC/DC Converter + High Output Voltage Accuracy: +2.5% (VOUT Fixed) + 120mA Output Current + Wide Operating Cry —- Vour 2 
Temperature Range: -40°C to +85°C » Thermal Shutdown and Short-Circuit Protection +» Switching Frequency: MCP1252: 650kHz, MCP1253: 1MHz + VIN Tse 
Range: 2.0V to 5.5V + Selectable Output Voltage (3.3V or 5.0V) or Adjustable Output Voltage 2.7V to 5.5V 
Applications: 73 Vin 
+ White LED Backlighting + Color Display Bias + Local 3V to 5V Conversions + Flash Memory Supply Voltage + SIM Interface Supply for GSM Phones + Smart fey SE PGOOD ~ 
Card Readers » PCMCIA Local 5V Supplies mea PGOOD Flag 
PP pal 7 SHDN FB 8 to PiICmicro® 
can Mi troll 
Digi-Key Price Each Microchip ON. GND = Rp fe al 
Package Part No. 1 25 100 Part No. ore) °° = 
MSOP-8 MCP1252-33X50I/MS-ND 2.40 1.73 1.58 MCP1252-33X50I/MS Shutdown Ls Criy=1 pF 
MSOP-8 MCP1252-ADJI/MS-ND 2.40 1.73 1.58 MCP1252-ADJI/MS Control Cin = 10 UF 
MSOP-8 MCP1253-33X501/MS-ND 2.40 1.73 1.58 MCP1253-33X50I/MS ~ Cour = 10 pF 
MSOP-8 MCP1253-ADJI/MS-ND 2.40 1.73 1.58 MCP1253-ADJI/MS Vour = 1-21V (1 + Rife) Rey = 100k 
5 _ 7 Ry = 23.2 ka 
For more information visit: www.microchip.com/power Ro= 10k2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 459 


. Mic CHIP DIGI L Microchip Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
: - POTENT! OMETE RS MCP604-/SL-ND | MCP604-1/SL-ND Quad Op Amp CMOS, 
Microchip Digi-Key Price Each 2.7V-5.5V Single Supply............ 14S0C 160 1.01 91 
Part No. Part No. Description 1 25 100 MCP606-1/P-ND MCP606-1/P-ND Single Qo Amp OMOS, 
MCP41010-1/P MCP41010-1/P-ND 10kQ Single Channel Digital Pot... 168° 1.27 1.01 2.5V-5.5V Single Supply ...........00 8Dip 1.00 63 57 
MCP41010-I/SN | MCP41010-I/SN-ND —_| 10kQ Single Channel Digital Pot 168 1.27 1.01 MCP606-I/SN-ND | MCP606-1/SN-ND Single Qp Amp QMIOS, 
MCP41050-1/P MCP41050-1/P-ND 50kQ Single Channel Digital Po! 168 1.27 1.01 2.5V-5.5V Single Supply ...........++ 8SOC 1.00 63 57 
MCP41050-1/SN MCP41050-I/SN-ND 50kQ Single Channel Digital Pot. 1.68 1.27 1.01 MCP607-1/P-ND MCP607-1/P-ND Dual Qo Amp OMOS, 
MCP41100-I/P MCP41100-1/P-ND 100kQ Single Channel Digital Pot. .. 1.68 1.27 1.01 2.5V-5.5V Single Supply .......2200022 133 84 76 
MCP41100-I/SN- | MCP41100-I/SN-ND | 100kQ. Single Channel Digital Pot. 168 1.27 1.01 MCP607-I/SN-ND | MCP607-1/SN-ND Dual Qp Amp CMOS, 
MCP42010-1/P MCP42010-1/P-ND 10kQ Dual Channel Digital Pot. 253 191 152 2.5V-5.5V Single Supply ............. 133 84 76 
MCP42010-1/SL MCP42010-I/SL-ND | 10kQ Dual Channel Digital Pot.. 253 1.91 1.52 MCP608-1/P-ND MCP608-I/P-ND Single Qo Amp CMOS, 
MCP42010-1/ST MCP42010-I/ST-ND | 10k Dual Channel Digital Pot. 253 119i) 1.52 2.5V-5.5V Single Supply with CS .... 108 67 61 
MCP42050-I/P MCP42050-1/P-ND 50kQ. Dual Channel Digital Pot. 253 1.9i| 1.52 MCP608-I/SN-ND | MCP608-I/SN-ND ‘Single Qo Amp CMOS, 
MCP42050-1/SL MCP42050-I/SL-ND | 50kQ Dual Channel Digital Pot.. 253 191 152 2.5V-5.5V Single Supply with CS. 108 67 61 
MCP42050-1/ST MCP42050-I/ST-ND | 50k Dual Channel Digital Pot. 253 191 1.52 MCP609-I/P-ND MCP609-I/P-ND Quad Op Amp QVIOs, 
MCP42100-1/P MCP42100-1/P-ND 253 191 152 2.5V-5.5V Single Supply..........-.6+ 14-Dip 2.00 1.26 1.14 
MCP42100-1/SL MOP42100-1/SL-ND 253 191 1.52 MOP609-1/SL-ND | MCP609-1/SL-ND Quad Op Amp QMIOS, 
MOP42100-1/ST MCP42100-I/ST-ND 253 191 1.52 2.5V-5.5V Single Supply ........--- 14-SOC 2.00 1.26 1.14 
MCP6021-I/P-ND | MOP6021-I/P-ND Single Qp Amp, Rail-to-Rail, 
MIXED 2.5V-5.5V 140 .88 80 
MCP6021-I/SN-ND | MCP6021-I/SN-ND Single Qp Amp, Rail-to-Rai 
SIGNAL 2.5V-5.5V 140 88 80 
Microchip Price Eachx MCP6021-I/ST-ND | MCP6021-1/ST-ND. Single Qp Amp, Rail-to-Rail, 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 2.5V-5.5V 150.95 86 
System A/D Converters MCP6022-I/P-ND | MCP6022-1/P-ND Dual Op Amp, Rail-to-Rail, 25V-5.5V...8-Dip 180 1.43 1.03 
TC500AQOE TOS00ACOEND Precision Analog Front End, MOP6O22-/SNND TE Dual Op Amp, Rail-to-Rail, 
17-Bit Resolution ........s-+eessee- 16SOC 565 357 3.23 Mepecz-etno |NEEERoEREMM orc Coane Raticra eee ve) IS Nee 
TCS00A00E713 TCS500ACOE713CT-ND | Precision Analog Front End, vars Bevegs Cp Amp, Rail-to-Rail, 
17-Bit Resolution ........00.00c0 16SOC 5.09 441 3.96 SOS ON Ess: US el 22D 
TCS00AQOE713 | TOS00ACOE713TR-ND | Precision Analog Front End, MOP6023-VP-ND la Single Op Amp, Fail-to-Rai 
17-Bit Resolution .......2.sces00+ 16-SOC 2979.99/1,000 2.5V-5.5V with CS .. TASS 228 
TOBOOAGPE TCROOACEENI Precision Analog Front End, MCP6023-I/SN-ND | MCP6023-I/SN-ND Single Qp Amp, Rail-to-Rail, 
17 Bit Resolution i. ai) eh ets Morec2sST:ND | Mope023-VST.NO | Single Op Amp, Pali ee ay 
TC50000E TC50000E:ND Precision Analog Front ee i eM ince p-1oecp TCO TO et 
16-Bit Resolution ........00..00c0 450 315 285 dN se saanasinehte : s 
TOS00CPE TOS000PE:ND Precision Analog Front End, MCP6024-I/P-ND | MCP6024-1/P-ND Quad Op Amp, Rail-to-Rail, 
16-Bit Resolution ........cecceceeeeee 365 231 209 BEVODV: cciarsasienneatis 14Dip 263 1.66 1.50 
cnn !)6 pee - i a Oe 
3 Bit, uP-Compatible a ’ : i 12-1.) ren diesel? i ; ‘ 
TC7109ACKW TC7109ACKW-ND 12-Bit, uP-Compatible A'D Conv. .... 10.35 7.26 657 MCP6024-/ST-ND ES heres pat Raho rel, 1a-reace MESTGE Ee 
TC7109CPL TC7109CPL-ND 12-Bit, P-Compatible A/D Conv. . 688 4.34 3.93 NGREOHANEND IM TERS Single & Ae rar jae : a Se 
Display A/D Converters MOP6041-I/SN-ND | MOP6041-/SN-ND _| Single Qp Amp, 1.4V, Ind. Temp. 83 5348 
TC8200PL TC8200PL-ND 3-3/4 Digit A/D Converter for LODs .... 10.53 665 6.01 MCP6042-I/MS-ND_ | MCP6042-1/MS-ND Dual Qp Amp, 1.4V, Ind. Temp. 118 74 67 
TCB3SCKW TOB35OKW-ND 4-1/2 Digit A’D Converter i 11.48 8.05 7.29 MCP6042-I/SN-ND | MQP6042-1/SN-ND Dual Qp Amp, 1.4V, Ind. Temp. 110 69 63 
TC7106ACPL TC7106ACPL-ND 3-1/2 Digit A/D Converter for LODs . 490 3.09 279 MCP6043-I/MS-ND_ | MCP6043-I/MS-ND Single Qo Amp, with CS 1.4V, 
TC7106CPL TC7106CPL-ND 3-1/2 Digit A/D Converter for LODs ....40-Dip 490 3.09 279 Ind. Temp. 98 61 55 
TC7107ACPL TC7107ACPL-ND 3-1/2 Digit A/D Converter for LEDs, x cP6043 i 
Blectronicelly Improved. ......++--+++- 40-Dip 463292 264 | MOPCO&SVSNND | ae a me me = @ 
TC7107CKW TC7107CKW-ND 3-1/2 Digit A/D Converter MCP6044-I/SL-ND | MOP6044-I/SL-ND Quad Qp Amp, 1.4V, Ind. Tem 193 1.22 1.10 
for LEDs 5.83 4.09 3.70 MCP6044-I/ST-ND | MCP6044-I/ST-ND Quad Op Amp, 1.4V, Ind. Temp... 200 126 1.14 
TC7107CPL TC71070PL-ND 3-1/2 Digit 445 281 254 TC1034ECTTR TCI034ECTTRCT-ND —_| Single Qp Amp CMOS, 1.8V-5.5V, 
TC7116ACPL TC7116ACPL-ND 3-1/2 Digit A/D Conv. w/Hold (LOD)....40-Dip 6.23 3.93 3.56 Single Supply i. 88 7 69 
TETeCPL UoANESHakD So Digit VD Converter with ' TCIO34ECTTR TCIOS4ECTTRIR-ND | Single Qp Amp CMOS, 1.8V-5.5V, 
Hold (LOD)... --esesseeseseseesoees 40-Dip RS:COMES 2SmEs:56) Saale Sap dstuaes oleasecet SOT-23A5 1530.00/3,000 
TC7117ACPL. TC7117ACPL-ND 3-1/2 Digit A/D Conv. w/Hold (LED)....40-Dip 6.50 411 3.71 TO90100A TC90100A-ND Dual Auto-Zeroed Op Amp CMOS, 
TC7117CKW TC7117CKW-ND 3-1/2 Digit A/D Conv. w/Hold (LED)..44-POFP 6.53 4.58 4.14 5V-32V Single Supply 
As eG eae ie an an fae Conv. with Hold pao oe ea es with On-Chip Capacitors ............- 8-SOC 11.25 9.75 8.75 
d a igit verter... 6... eee Dit ‘i . a 
TC71290PL TC71290PL-ND 4-412 Digit ND Converter with if ee Ee eae 
‘ , ; igle Supply 
On-Chip LOD Driver........0cceecee 40-Dip 11.97 8.40 7.60 with On-Chip Capacitors ........0.+.. BSOC 675 585 525 
TC7135CP| TC7135CPI-ND 4-1/2 Digit A/D Converter 7.28 459 4.16 
TC14433AEPG TC14433AEPG-ND 3-1/2 Digit A/D Converter OVIOS 5.63 3.95 3.57 
TC14433EPG TC14433EPG-ND 3-1/2 Digit A/D Converter CMOS... 5.63 3.95 3.57 POWE 
ili j ifi HIP MANAGEMEN 
Chopper-Stabilized Operational Amplifiers 
TC7650CPA TC7650CPA-ND Chopper-Stabilized Op Amp .........00. 8Dip 3.23 2.04 1.84 Microchip Digi-Key ee Price Each 
TC7650CPD TC7650CPD-ND Chopper-Stabilized Operational Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Amplifier OMIOS. . 317 223 2.01 Charge Pump DC-to-DC Converters 
TC7ES20PA USIESZC FAD) Low Noise, Chopper TC151B3027E0713 | 1015183027E0471CT-ND | 3V, Step Up/Down DODG 
ODA. cccsvnsdeseticctecanuaneatessiad 8. 4.38 276 2.50 PWM Converter «ss, cccccceseceee BSOC 457 396 3.56 
T094210PD TO94210PD-ND High V. Auto Zero TC151B3329E0A713 | TC151B3329E0A71CT-ND] 3.3V, Step Up/Down DO/DC 
Chopper-Stabilized Qo Amp. 6.64 5.76 5.17 PWM Opnverter......0.cscceceeeeeees 8SOC 457 396 3.56 
TO913B0PA TC913B0PA-ND Dual Auto-Zeroed Op Amp. . 4.65 294 266 TC15185045E0A713 | TC151B5045EOA71CT-ND| SV, Step Up/Down DO/DC 
Voltage to Frequency & Frequency to Voltage Converters PWM Converter .........000sseceeeee 8-SOC 457 396 3.56 
TO940000D TC940000D-ND Volt. to Frequency/Frequency to Volt. TC161B3027E04713 | TC161B3027EQA71CT-ND 457 3.96 3.56 
Converter, .05% Lin............0008 14S0OC 698 489 4.43 TC161B3329E0A7 13 | TC161B3329E0A71CT-ND 457 396 3.56 
TC9400CPD TC9400CPD-ND Voltage to Frequency/Frequency to TC173B3000EMIT713) TC173B3000EMT71CT-ND 3.29 285 2.56 
Voltage Converter, .05% Lin. ......... 14-Dip 688 434 3.93 TC173B5000EMT713] TC173B5000EVIT71CT-ND | 5V, PWM Step Up Switching Reg. ..SOT-89-5 3.29 285 2.56 
TO9400EJD TC9400EJD-ND Volt. to Frequency/Frequency to Volt. TC183B3000EMT _| TC183B3000EMITCT-ND | 3V, PAV Step Up Switch. Reg.......SOT-89-5 3.29 2.85 256 
Converter, 05% Lin.......-..-ecee+ 14.CDIP_ 1249 876 7.93 TC962CPA TC9620PA-ND High Ourrent DC/DC Converter, 80mA...8-Dip 4.50 284 257 
TC9402CPD TC9402CPD-ND Voltage to Frequency/Frequency to TC112100A TC112100A-ND 2.4V-5.5V, 100mA, DC/DC Converter 
Voltage Converter, .25% Lin. ......... 14-Dip 3.25 2.05 1.86 with Shutdown .........2--.00seeeee ee 8SOC 1.98 1.25 1.13 
TC1121CPA TC1121CPA-ND 2.4V-5.5V, 100mA, DC/DC Converter 
5 with Shutdown ......0sseceeereeeeee 2.03 1.28 1.16 
TC766000A TC7660004-ND 1.5V-10V, DC/DC Voltage Converter. . 170 1.07 97 
Mic HIP OP AMPS TC7660CPA TC7660CPA-ND 1.5V-10V, DC/DC Voltage Converter... 1.75 111 1.00 
Microchip Digi-Key Price Each TC7660E0A TC7660E0A-ND 1.5V-10V, DC/DC Voltage Converter... 167 1.18 1.06 
Part No. Part No. Description Pkg. 1-25 100 ‘TC7660HCPA TC7660HOPA-ND 1.5V-10V, High Frequency DO/DC 
MCP601-1/P-ND MCP601-I/P-ND Single Qp Amp CMOS, Voltage Converter ......:+-+seeeeeereeee 218 1.53 1.39 
2.7V-5.5V Single Supply .....2.0+.2+.++ Dp 68 «428 TC7660SCOA TC7660S00A-ND 1.5V-12V, Super DC/DC Volt. Conv. .. 180 1.13 1.03 
MOP601-/SN-ND __| MCP601-I/SN-ND Single Qo Amp OMIOS, TC7660SCPA TC7660SCPA-ND 1.5V-12V, Super DC/DC Volt. Conv. 180 1.26 1.14 
2.7V-5.5V Single Supply ........2.0+. BSAC 68 42 38 TC7660SEQA713 | TC7660SEQA713CT-ND | 1.5V-12V, Super DC/DC Volt. Conv. 169 147 1.32 
MOP601T-I/OT MOP6OIT-VOTCT-ND | Single Qp Amp OMIOS, 2.7V-55V, TC7660SEQA713 —_| TC7660SEQA713TR-ND | 1.5V-12V, Super DC/DC Volt. Conv. 3267.00/3,300 
Single Supply...........00:00:e26+ SOT-23-5 54 47 42 TC7660SEPA TC7660SEPA-ND 1.5V-12V, Super DC/DC Volt. Conv. .. 293 2.05 1.86 
MCP601T-I/OT MCP601T-/OTTR-ND —_ | Single Qp Amp CMOS, 2.7V-5.5V, TC7662ACPA TC7662A0PA-ND 3V-18V, DO/DC Converter 250 1.58 1.43 
Single Supply...........00:00:ee SOT-23-5 960.00/3,000 TC7662AEPA TC7662AEPA-ND 3V-18V, DC/DC Voltage Converter. 3.38 237 214 
MCP602-1/P-ND MCP602-1/P-ND Dual Op Amp CMOS, TC7662AIJA TC7662AIJA-ND 3V-18V, DC/DC Voltage Converter . 450 3.16 286 
2.7V-5.5V Single Supply .........0..24 8-Dip 88 55 49 TC7662BO0A TC7662B004-ND 1.5V-15V, DC/DC Voltage Converter 1.80 1.13 1.03 
MCP602-1/SN-ND MCP602-I/SN-ND Dual Op Amp CMOS, TC7662BCPA TC7662BCPA-ND 1.5V-15V, DC/DC Voltage Converter 1.62 1.13 1.03 
2.7V-5.5V Single Supply ............. BSOC 88 55 49 TC7662BE0A TC7662BEOA-ND 1.5V-15V, DCO/DC Voltage Converter...8-SOC 2.10 1.33 1.20 
MCP603-1/P-ND MCP603-1/P-ND Single Op Amp OVIGS, TC7662BEQA713 | TC7662BEQA713CT-ND | 1.5V-15V, DC/DC Voltage Converter . . 189 1.64 1.47 
2.7V-5.5V Single Supply with CS......8-Dip 70 44 = 40 TC7662BEQA713 | TC7662BEQA713TR-ND | 1.5V-15V, DC/DC Voltage Converter . . 3662.98/3,300 
MCP603-I/SN-ND | MCP603-I/SN-ND Single Qo Amp OMIOS, TC7662BEPA TC7662BEPA-ND 1.5V-15V, DC/DC Voltage Converter 189 1.33 1.20 
2.7V-5.5V Single Supply with CS.....8S0C 70 44 40 TO96200E TC96200E-ND 3V-18V, High Qurrent DO'DC 
MCP604-I/P-ND MCP604-I/P-ND Quad Qp Amp OMICS, Voltage Converter .........+++ (wide)16-SOIC 5.06 3.55 3.21 
2.7V-5.5V Single Supply............- 14Dip 1.60 1.01.91 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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POWER MANAGEMENT (Continued) 


RX MICROCHIP 


Microchip Digi-Key Price Each Microchip Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. u 25 100 
TOV829ECT713 —| TOM29ECT713CT-ND_ | 1.5V-5.5V, Switched Cap TC1185-3.0VCT713_|TC11853.0VCT713TR-ND | 3.0V, 150mA QVIOS 
Volt Converter.......eccceccceeee SOT-23A5 97 84 76 LDO Regulator .........ecececeees SOT-23A-5 1410.00/3,000 
TOV829ECT713 —| TOM829ECT713TR-ND | 1.5V-5.5V, Switched Cap TC1185-3.3VCT713 | TC11853.3VCT713CT-ND | 3.3V, 150mA OMOS 
Volt Converter.........csceeeeeee SOT-23A-5 1680.01/3,000 LDO Regulator ..........ecccees SOT-23A5 90 72 63 
Voltage Regulators TC1185-3.3VCT713_ | TC11853.3VCT713TR-ND | 3.3V, 150mA OMOS 
LDO Regulator... SOT-23A-5 1410.00/3,000 
TC1265-1.8VAT _ | TC1265-1.8VAT-ND 1.8, B00mA Ma, LDO Volt. Peg. roan TOES AWGTIS Reem aeereNa 4 ay ‘Sa aks — 
7 WAN 5 ci canwedceacaseas -23A+' j iy het} 
TEI2ES 1 ON aN ot eee Loeneils fens dh Ga 63 TC1185-4.0VCT713_ |TC11854.0VCT713TR-ND | 4.0V, 150mA OMOS 
TC1265-25VAT | TC1265-2.5VAT-ND —_‘| 2.5V, 800mAMax., LDO Volt. Reg. LDO Regulator .........+--sss.0+. SOT-234°5 1410.00/3,000 
waith Shutdown 7 248 1.74 157 TC1185-5.0VCT713_ |TC11855.0VCT713CT-ND 5M sib gs 
julator .... 90 ate, 63 
TONES BVO ier eee eee Fag. 146 103 98 TC1185-5.0VCT713_ |TC11855.0VGT713TR-ND |5.0V, 150mA GMOS 
TCI265-3.0VAT | TC1265-3.0VAT-ND _—_‘| 3.0V, 800mA Max., LDO Volt. Reg. LDO Regulator .......+.++1+ SOT-23A°5 1410.00/3,000 
with Shutdown a 248 1.74 1.57 Power MOSFET Drivers 
TC1265-3.0V0A | TC1265-3.0VOA-ND ~—| 3.0V, 800mA Max., LDO Volt. Reg. TOA2BCOA TO2600K, ND 1.5A High Speed Inverting Dua 
with Shutdown... 146 1.03.93 MOSFET Driver .......0ccececreeeeee 8SOC 163 103 93 
TC1265-3.3VAT | TC1265-3.3VAT-ND _[3.3V, 800mA Max., LDO Volt. Reg. TCA260PA TC4260PA-ND 1.5A High Speed Inverting Dual 
with Shutdown a 248 1.74 1.57 MOSFET Driver .......cccscseseeeeseees 8Dp 163 1.03 93 
TC1265-3.3V0A | TC1265-3.3V0A-ND =| 3.3V, 800mA Max., LDO Volt. Reg. TCA26EOA TC426EOA-ND 1.5A High Speed Inverting Dual 
with Shutdown ........-ccscseseeeeeee 8SOC 146 103 93 MOSFET Driver........ccscseseseeesee BSAC 1.70 107 97 
Low Dropout Voltage Regulators TCAZBMJA TC426MJA-ND 1.5A High Speed Inverting Dual 
TCA6LRG003ECT/13 | TO46LR3003ECT71CT-ND]3V, 35mA, LDOVoltage Reg.........S0T-235 140 121 1.09 MOSFET Driver ...--++-csesereesersess 8 ip Soe (Saaz 
‘TCAGLR3303ECT713 | TCA6LR3303ECT71CT-ND] 3.3V, 35mA, LDO Voltage Reg.......SOT-23-5 140 1.21 1.09 TCA2700A TCA27008-ND 1.5A High Speed Dual 
TCA7BR3003ECT713 | TO47BR3003ECT71CT-ND| 3V, Voltage Regulator Controller....SOT-23-5 1.08 94 84 MOSFET Driver .....-.-ssseeseeeeseees S-SOC (CS aL came 
‘TC47BR3303ECT713 | TC47BR3303ECT71CT-ND] 3.3V, Voltage Regulator Controller..SOT-23-5 1.08 94 84 TOAZTCPA Safe Nb) 1.5A High Speed Dual 
TCA7BR5003ECT _| TC47BR5003ECT-ND _|5V, Voltage Regulator Controller ....SOT-23-5 1.08 94 84 MOSFET Driver. 1.63 1.03.94 
TC55RP3002E08713 | TOS5RP3002E0B71CT-ND | 3V, 250mA max. LDOVolt.Reg.....SOT-23A 97 84 76 TOA27EQA TCA27EOA- ND 1.5A High Speed Non-Inverting Dual 
TC55RP3002E08713 | TC55RP3002E0871TR-ND | 3V, 250mA max., LDO Volt. Reg. .... SOT-23A 1680.01/3,000 MOSFET Driver.....+.+ss-s-sesseseees S-SOC Oa Oe 
TC55RP3302E08713 | TC55RP3302E0B71CT-ND | 3.3V, 250mAmax., LDOVolt. Reg...SOT-23A 97-8476 TOA27EPA US BUEN 1.5A High Speed Complementary 
‘TOS5RP3302E0B713 | TOS5RP3302E0871TR-ND| 3.3V, 250mA max., LDO Volt. Reg. .. SOT-23A 1680.01/3,000 Dual MOSFET Driver 1.70 1.07.97 
TOS5RP3302EVIB713| TOSSRP3302EVIB71CT-ND| 3.3V, 250mA max., LDOVolt. Reg.....SOT-89 97.84.76 TOA27MJA TCA27MJA-ND 1.5A High Speed Non-| 9 
TOS5RP3302EMB713) TOs5RP3302EViB71TR-ND| SV, 250mA max., LDO Volt. Reg.......SOT-89 560.00/1,000 MOSTENENIVER setae estes Ue) ali) ced) 
TC55RP5002E08713 | TOS5RP5002E0B71CT-ND | 5V, 250mA, max., LDOVolt. Reg.....SOT-23A 97 84 76 TOA2BCPA ‘TCA2BOPA-ND 1.5A High Speed Complementary Dual 
TC55RP5002E08713 | TOS5RP5002E0B71TR-ND| 5V, 250mA max., LDO Volt. Reg. .... SOT-23A 1680.01/3,000 MOSFET Driver. : 1.63 1.03.93 
‘TC55RP5002EVIB713] TCS5RP5002EVIB71CT-ND| 5V, 250mA, max., LDOVolt. Reg......SOT-89 97 84 76 TCA2Z90PA TCA29CPA-ND Fast OMS Power 213 1.34 1.22 
‘TC55RP5002EVIB713| TCS5RP5002EMIB71TR-ND| 3V, 250mA max., LDO Volt. Reg........ SOT-89 560.00/1,000 TC14110PA TC14110PA-ND 1AHigh Speed Inverting ; 
TCIO15-2.5VCI713 | TCI01S2.5VCT/1SCT-ND |2.5V, LDOReg. with Shutdown....SOT-23A5. 83 66 58 MOET DIVE vit eerie 5 Op TRS/a So mans 
TC1015-2.5VCT713. | TC10152.5VCT713TRND | 2.5V, LDO Reg. with Shutdown. ...SOT-23A-5 1320.00/3,000 TC1411NCPA TC1411NOPA-ND 1AHigh Speed Non-Inverting 
TC1015-2.8VCT713. | TC10152.8VCT713CT-ND | 2.8V, LDO Reg. with Shutdown....SOT-23A5 74.65 5B MOSFET Driver.......... ee 8Dp 97 68 61 
TC1015-2.8VCT713. | TC10152.8VCT713TR-ND| 2.8V, LDO Reg. with Shutdown. ...SOT-23A-5 1320.00/3,000 TC1413NCPA TC1413NOPA-ND 3A High Speed Non-Inverting 
TC1015-3.0VCT713_| TC10153.0VCT713CT-ND | 3.0V, LDO Reg. with Shutdown....SOT-23A-5 83.6658 C . 1.24 86.78 
TC1015-3.0VCT713._| TC10153.0VCT713TR-ND |3.0V, LDO Reg. with Shutdown. ... SOT-23A-5 1320.00/3,000 re HGRES CCAD 1.2A inverting Dual MOSFET Driver COMES O22 
TC1015-4.0VCT713. | TC10154.0VCT713CT-ND | 4.0V, LDO Reg. with Shutdown....SOT-23A5 83 66 58 TC1426004713 TC1426004713CT-ND | | 1.2A Inverting Dual MOSFET Driver. ... 1441.25 1.12 
TC1015-4.0VCT713._ | TC10154.0VCT713TR-ND| 4.0V, LDO Reg. with Shutdown. ... SOT-23A-5 1320.00/3,000 TC1426004713 TC1426004713TR-ND | 1.2A Inverting Dual MOSFET Driver. 2772.00/3,300 
TC1055-2.5VCT713 | TC10552.5VCT713CT-ND | 2.5V, LDO Reg. with Shutdown TC14260PA TC1426CPA-ND 1.2A Inverting Dual MOSFET Driver 160 1.01 92 
and Error Output ........0.eeees SOl-23A5 836658 TC142700A TC14270O4-ND 1.2A Nor Inverting Dual 
TC1055-2.5VCT713_| TC10552.5VCT713TRND | 2.5V, LDO Reg. with Shutdown MOSFET Driver. Uso) SO) ee 
and Error Output .........eeeee SOT-23A-5 1320.00/3,000 TC1427004713 TC14270Q4713CT-ND | 1.2A Non-Inverting Dual 
TC1055-2.7VCT713. | TC10552.7VCT713CT-ND | 2.7V, LDO Reg. with Shutdown MOSFET Driver....-.e-cseeseeeseseees BSAC 144 125 1.12 
and Errot Output .........ecessee: SOr-23A5 83 66 58 701427008713 | TC1427004713TR-ND_ | 1.2ANon-Inverting Dual 
TC1055-2.7VCT713_ | TC10552.7VCT713TRND | 2.7V, LDO Reg. with Shutdown MOSFET Driver . -8-SOC 2772.00/3,300 
and Error Output .........-.0-+++: SOT-23A5 1320.00/3,000 TC14270PA TC14270PA-ND 1.2 Non-Invert Du 8Dip 1.60 1.01 92 
TC1055-3.0VCT713 | TC10553.0VCT713CT-ND | 3.0V, LDO Reg. with Shutdown ‘TC1428004 TC1428004-ND 1.2A Complementary Dual 
and Error Output .............0. SOT-23A-5 83 66 58 MOSFET Driver...........06002ceeeee 8SOC 1.60 1.01 ee 
TC1055-3.0VCT713._ | TC10553.0VCT713TR-ND | 3.0V, LDO Reg. with Shutdown TCA404004 TC4404004-ND 1.5A Open-Drain Inverting Dual 
and Error Output ..............00. SOT-23A-5 14320.00/3,000 MOSFET Driver ...........-2.:02seeeee 8SOC 225 1.58 1.43 
TC1055-3.3VCT713_ | TC10553.3VCT713CT-ND | 3.3V, LDO Reg. with Shutdown ‘TCA404CPA TCA404CPA-ND 1.5A Qpen- Drain Inverting Dual 
and Error Output ......000..... SOT-23A-5 83 66 58 MOSFET Driver.......-...0.:0cceeeeeeee 8-Dip 225 1.58 1.43 
TC1055-3.3VCT713 | TC10553.3VCT713TRND | 3.3V, LDO Reg. with Shutdown ‘TCA405004 TCA405004-ND 1.5A Qpen- Drain Non-Inverting 
and Error Output ...........:.0. SOT-23A-5 1320.00/3,000 Dual MOSFET Driver ..............022 8-SOC 225 1.58 1.43 
TC1055-5.0VCT713_| TC10555.0VCT713CT-ND | 5.0V, LDO Reg. with Shutdown ‘TCA405CPA TCA405CPA-ND 1.5A Open-Drain Noninverting 
and Error Output .........000 SOT-23A5 83 66 58 Dual MOSFET Driver .......-220-2202++ 8Dip 225 158 1.43 
TC1055-5.0VCT713._ | TC10555.0VCT713TR-ND | 5.0V, LDO Reg. with Shutdown TCA420004 TC4420004-ND 6A High Speed Single Output 
and Error Output -SOT-23A-5 1320.00/3,000 MOSFET Driver . 1.60 1.01.92 
TC1071VCT713 TC1071VCT713CT-ND | Adj. LDO Reg. with Shutdown.....SOT-23A5 90.78 70 TCA420004713 T1C4420004713CT-ND | 6A High Speed Single Output 
TC1071VCT713 TCI071VCT713TR-ND | Adj. LDO Reg. with Shutdown .....SOT-23A-5 1590.00/3,000 MOSFET Driver.............00eeccee 8SOC 1.44 1.25 1.12 
TC1073-2.5VCH713_ | TC10732.5VCH713CT-ND | 2.5V, LDO Reg. with Shutdown, TCA420004713 7C4420004713TR-ND | 6A High Speed Single Output 
Error and Bypass............60605 SOl23A6 90 78 .70 MOSFET Driver . 2772.00/3,300 
TC1073-2.5VCH713_ | TC10732.5VCH713TR-ND | 2.5V, LDO Reg. with Shutdown, TCAA200PA TC44200PA-ND 6A High Speed Single 
Error and Bypass. ........c.e+++: SOT-23A-6 4590.00/3,000 MOSFET Driver.......0ccscseseeseseeeee 8Dip 160 1.01 92 
TC1073-3.0VCH713._| TC10733.0VCH713CT-ND | 3.0V, LDO Reg. with Shutdown, TCAA20EPA TC4420EPA-ND 6A High Speed Single Output 
Error and Bypass.............06.5 SOr23A6 90 78 .70 MOSFET Driver. 1.68 1.05 95 
TC1073-3.0VCH713_ | TC10733.0VCH713TR-ND | 3.0V, LDO Reg. with Shutdown, TCH420MJA TC4420MJA-ND 6A High Speed Single Out 
Error and Bypass.......s.e.c+++: SOT-23A-6 4590.00/3,000 MOSFET Driver ........cccsesceeeeeees 8-CDip 13.03 914 8.27 
TC1073-3.3VCH713_ | TC10733.3VCH713CT-ND | 3.3V, LDO Reg. with Shutdown, TCA421CAT TC4421CAT-ND 9A Peak FET Driver with 
Error and Bypass. .SOT-23A-6 90 78 .70 Inverted Output ...........- ee TO-220-5 3.83 269 243 
1C1073-3.3VCH713 | 1C10733.3V0H713TR-ND | 3.3V, LDO Reg. with Shutdown, TOH421CPA 104421 0PA-ND 9A Peak FET Driver with Inverted Qut ...8-Dip 320 202 1.82 
Error and Bypass.............c++ SOT-23A-6 1590.00/3,000 TO14220PA TC4422CPA-ND 9A Peak FET Driver with 
TC1073-5.0VCH713_ | TC10735.0VCH713CT-ND| 5.0V, LDO Reg. with Shutdown, Non-Inverted Output .......-..600see 8Dip 3.20 202 1.82 
Error and Bypass.........22.60605 SOT-23A6 90 78 .70 TCA422EPA TC4422EPA-ND 9A Peak FET Driver with 
TC1073-5.0VCH713_ | TC10735.0VCH713TR-ND | 5.0V, LDO Reg. with Shutdown, Non-inverted Output ......0-.0ss1se 8Dip 3.35 212 1.92 
Error and Bypass..........0.00+ SOT-23A-6 1590.00/3,000 TC1423CPA T044230PA-ND 3A High Speed Inverting Dual 
TCH185-2.5VCT713._ | TC11852.5VCT713CT-ND | 2.5V, 150mA OVIOS MOSFET Driver... ccccccseceeseeeees 8Dip 263 166 1.51 
LDO Regulator .........0..eeeee SOT-23A5 90 .72 63 TCA424CPA TC4424CPA-ND 3A High Speed Non-Inverting Dual 
TCH185-2.5VCT713. | TC11852.5VCT713TR-ND] 2.5V, 150mA OVIOS MOSFET Driver.......ccccccesceeesseees 8Dip 263 1.66 1.51 
LDO Regulator ......2.2...266005 SOT-23A-5 1410.00/3,000 TC442400E TC442400E-ND 3A High Speed Non-Inverting Dual 
TC1185-2.7VCT713. | TC11852.7VCT713CT-ND | 2.7V, 150mA OVIOS MOSFET Driver......220e-0++ (wide)16-SOC 2.36 1.66 1.50 
LDO Reguiator .........0.eseceees SOT-23A5 90 72 63 TCH4250PA TO44250PA-ND 3A High Spead 1 Inverting/1 Non-Inv. 
TCH85-2.7VCT713_ | TC11852.7VCT713TR-ND|2.7V, 150mA GVIOS Dual MOSFET Driver ........cscsceeeee 8Dip 236 1.66 1.50 
LDO Reguiator ........c.eccccees SOT-23A-5 1410.00/3,000 TC442600A T104426004-ND 1.5 High Speed Inverting Dual 
TC1185-2.8VCT713. | TC11852.8VCT713CT-ND | 2.8V, LDO Regulator with SD MOSFET Driver......02ccccccscseeeee BSAC 163 103 93 
and Reference Bypass ........... SOT-23A5 90 72 63 TCA426CPA TC44260PA-ND 1.5A Peak Dual FET Driver with 
TC1185-2.8VCT713. | TC11852.8VCT713TR-ND] 2.8V, LDO Regulator with SD Inverted Qutput ..........c.eeceeceeeeee 8Dip 163 1.03 93 
and Reference Bypass 1410.00/3,000 TCA426ECA TC4426EOA-ND 1.5A High Speed Inverting 
TC1185-2.85VCT713 | TC11852.85VGT71CT-ND | 2.85V, LDO Regulator with SD Dual MOSFET Driver ......0.cccce0e BSAC 170 107 97 
and Reference Bypass ..........+ SOT-23A5 81 71 63 TCA426EPA TCA426EPA-ND 1.5 High Speed Inverting 
TC1185-2.85VCT713 | TC11852.85VCT71TR-ND | 2.85V, LDO Regulator with SD Dual MOSFET Driver ........cscsceeeee 8Dip 1.70 1.07 97 
and Reference Bypass ... 1410.00/3,000 TCA427ACOA T104427A004-ND 1.5 High Speed Non-Inverting 
TC1185-3.0VCT713. | TC11853.0VCT713CT-ND | 3.0V, 150mA OVIOS Dual MOSFET Driver ......0..ce0s+: BSAC 153 107 97 
LDO Regulator .........e.ecesesee SOT-23A5 90 72 63 (Continued) 
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. . Microchip Digi-Key Price Each 
MICROCHIP POWER MANAGEMENT (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 125 ‘100 
TOM810RENB713 | TOVI810RENB713TR-ND] 2.63V, iP Reset Monitor, 
Microchip Digi-Key Price Each* 7 
Part No. Part No. Description Pkg. 125100 Active High Output... ---2------+ polaee enOianhey) 
SS TCHTET ee aE 7-58 High Speed Nor-Inverting TOM810SENB713 | TOVI810SENB713CT-ND | 2.93V, uP Reset Monitor, 
Dual MOSFET Driver .......scccseseees 8Dip 153 1.07 97 DEVE TIGR CUR as3eefvtceenia ts SOr-236 GS oc 
ee SOUTER 4.5A High Speed Non inverting TOM810SENB713 | TOVI810SENB713TR-ND| 2.93V, P Reset Monitor, 
Dual MOSFET Driver sess. BSAC 163 1.03 93 Active High Output «0.2.0... SOT-23B 1050.00/3,000 
704427004713 7C442700A713CT-ND | 1.5A High Speed Non-Inverting TOMB10TENB713 | TOVI810TENB713CT-ND | 3.08V, iP Reset Monitor, 
Dual MOSFET Driver .........0:0c00++ BSAC 146 1.27 1.14 Active High Output «0.0.20... SOrV23B 615348 
104427008713 7C442700A713TR-ND | 1.5A High Speed Non-Inverting TOM810TENB713 | TOVI810TENB713TR-ND | 3.08V, iP Reset Monitor, 
Dual MOSFET Driver .........000008+ 8SOIC 2838.00/3,300 Active High Output «2.2... ee SOT-23B 1050.00/3,000 
TC44270PA, 71044270PA-ND 1.5A Peak Dual FET Driver with 
Non-Inverting Output ...............66 8-Dip 163 1.03 .93 Voltage Detectors 
TCA427EPA T101427EPA-ND 1.5 High Speed Non-Inverting TC14VC2703EZB =| TCA4VC2703EZB-ND —_| 2.7, Volt. Detector CMOS Output 119 1.04 93 
Dual MOSFET Driver ..........:sscsese+ 8-Dip 1.70 1.07 97 T1054VC2702E0B713 |TC54V02702ECB71CT-ND} 2.7V, Volt. Detector CMOS Output . 83.7365 
TCA427ECA TC4427E0A-ND 1.5A High Speed Non-Inverting TO54VC2702E0B713 |T054\VC2702ECB71TR-ND| 2.7V, Volt. Detector CMOS Output... 1470.00/3,000 
Dual MOSFET Driver .........000c08+ 8SOC 170 107 97 T054VC2902E0B713 |TC54V2902EOB71CT-ND] 2.9V, Volt. Detector CMOS Output... 83 4.7365 
TC4428004 TC4428004-ND 1.5A High Speed Complementary TO54VC2902E0B713 |T054\VC2902ECB71TR-ND| 2.9V, Volt. Detector CMOS Output... 1470.00/3,000 
Dual MOSFET Driver .....2.-202+200+ 8SOC 1.63 1.03 93 TC54VC4302E0B713 |TC54\V04302ECB71CT-ND] 4.3V, Volt. Detector OMOS Cutput ... Ee nes 
TOAA280PA TOA4280PA ND 1.5 Peak Dual FET Driver with T054VC4302E0B713 |T054\VC4302ECB71TR-ND| 4.3V, Volt. Detector CMOS Output... 1443,00/3,000 
Complementary Cutput .. LOSE. OS EES) TC54V04302EMIB713 | TC54\V04302EVIB71CT-ND] 4.3V, Volt. Detector CMOS Output... 83 73 65 
TC4428E0A TC4428EQA-ND 1A Hoh Speed Corplamertry =soc ee ee T054VC4302EVIB713 |T054\VC4302EMIB71TR-ND] 4.3V, Volt. Detector CMOS Output... 481.00/1,000 
Sua Sy Ror én "a ‘ CS eee FSOC iat Wy T054V04502E08713 |TC54V04502E0871CT-ND| 4.5V, Volt. Detector CMOS Output... 837365 
eee Single soar Thief. ack aim T054VC4502E0B713 |T054VC4502ECB71TR-ND| 4.5V, Volt. Detector CMOS Output ... 4443.00/3,000 
TCA429PA, TCA4290PA-ND 6AHigh Speed Inverting TO54VN2702ECB713 |T054VN2702ECB71CT-ND] 2.7V, Volt. Detector N-Ch., OD. ..... 83 73 «65 
Single MOSFET Driver .....2.2.s.e+0++: 144 101 91 TC54VN2702ECB713 |TO54VN2702E0871TR-ND] 2.7V, Volt. Detector N-Ch., OD. ..... 1470.00/3,000 
TOAMS200A TOHM432004 ND 7.5A High-Speed 30V Non-Inverting TO54VN2902ECB713 |T054VN2902ECB71CT-ND] 2.9V, Volt. Detector N-Ch., OD. 8378-85 
MOSFET Driver... 225 158 143 TOS4VN2902E0B713 |T054VN2902E0871TR-ND| 2.9V, Volt. Detector N-Oh., OD. ..... 1470.00/3,000 
TCA4320PA, TC44320PA-ND 1.5A High Speed 30 TO54VN3002E0B713 | T054VN8002E0371CT-ND| 3.0V, Voltage Detector N-Chan, 
MOSFET Driver.......20cccceeeeeeees 225 158 1.43 Open Draith oes eseesessceseeseeeees SOr23A 83 73 65 
TCA4670PD ‘TCAA670PD-ND Quad CMOS Logic Driver, NAND Gate, ' TC54VN3002E08713 |TC54VN3002E0871TR-ND} 3.0V, Voltage Detector N-Chan, 
Sourced and Sinked Output.......... 14-Dip 4.00 252 228 Open Drain 4470.00/3,000 
TCA468CPD ‘TCA4680PD-ND Quad CMOS Logic Driver, AND Gate, : TC54VN4302E08713 |TC54VN4302E0B71CT-ND] 4.3V, Volt. Detector N-Oh., O.D. 88.7365 
eidesook TOsesOoE ND GuOiGene ee 14 Ob Nae TC54VN4302E08713 |T054VN4302E0B71TR ND] 4.3V, Volt. Detector N-Oh., OD. ..... 1443.00/3,000 
‘AND Gate Sorasi tall TC54VN4502E0B713 | TC54VN4502E0B71CT-ND] 4.5V, Volt. Detector N-Ch., OD. ..... 83 7365 
Sinked Output ....-....-+e-+- (wide16-SOC 360 252 228 TC54VN4502E0B713 |T054VN4502E0871TR-ND] 4.5V, Volt. Detector N-Ch., OD. 1443.00/3,000 
TOA469CRD T1CA469CPD.ND Quad CCE Logic Driver, AND/Inverter TCS4VN4502EVIB713 |TO54VN4502EMB71CT-ND] 4.5V, Volt. Detector N-Ch., OD........SOT-89 83-7365 
Cate, Sourced & Sinked Output....... 14-Dip 400 252 228 TO54VN45028VIB713 |TO54VN4502EMB71TR-ND] 4.5V, Volt. Detector N-Oh., OD........ SOT-89 481.00/1,000 
TC446900E TC446900E-ND Quad CMOS Logic Driver, 
AND/Inverter Gate, Sourced and THERMAL 
Sinked Output... (wide)16-SOC 3.60 2.52 2.28 Mic HIP MANAGEMENT 
TC446900E713 TCA46900E713CT-ND | Quad CMOS Logic Driver, . . ' 
AND/Inverter Gate, Sourced and Microchip Digi-Key alle Price Each 
Sinked Output... cc. (wide)16-SOC 3.60 3.12 280 Part No. Part No. Description Pkg. 125 100 
TC446900E713 TC446900E713TR-ND | Quad OMOS Logic Driver, Voltage Output Temperature Sensors 
AND/Inverter Gate, Sourced and 40° 0 
Sinked Output... 0.2.0... (wide) 16-SOC 2100.00/1,000 TC1023VOA malzetesxD) peer big Sion? esac Come 
a ee URES OND en ek ela AD 416 361 3.24 TC1023VUA TC1023VUA-ND Temp. Sensor -40°Cto 100°C 
Pilea Width Modulators : - - (2B, @2B°O).nssssecesenennnsenren @MSOP 1.42 1.23 1.11 
TCI7000END TCI7000END PWM QVIGS Ourrent Mode Logic Output Temperature Sensors 
Controller... eeeeeeeees (Narrow)16-SOC 6.75 4.74 4.29 ‘TOB2000PA TOB200CPA-ND Solid State Temp. Sensor 
(Non-lnverting) 2.0.0.0: 8Dip 230 145 1.32 
: SYSTE T0621000A T0621 000A-ND 4.5V Solid State Temp. 
Mic HIP Sensor (Inverting) 218 153 1.39 
- MANAG EME TO622EPA TO622EPA-ND 4.5V Solid State Temp. Sensor ; 1.62 114 1.03 
paste Re el Geeialen ae ; ede ditt Fa TO622VAT T0822VAT-ND 4.5V Solid State Temp. Sensor........10220 254 1.78 1.61 
: : GEU/ Systam Supervisors a: TO622V0A T0622VOA-ND 4.5V Solid State Temp. Sensor .......- BSOC 185 1.29 1.17 
Serial Temperature Sensors 
TC32MCZB TC32MCZB-ND 4.5V-5.5V, 3-Pin System Supervisor Pe 
w/Pwr. Supply Monitor and On-Board TC74A0-5.0VCTTR |TC74A0-5.0VCTCT-ND | 5V, Digital Thermal Sensor . (7a 18) 1et 
Watchdog Girouit........c.cscececseee TO92 1.71 120 1.08 TC74A0-5.0VCTTR |TC74A0-5.0VCTTR-ND | 5V, Digital Thermal Sensor . 2730.00/3,000 
TC32MEDB713 TC32MEDB713CT-ND | 4.5V-5.5V, 3-Pin System Supervisor TC74A5-3.3VCTTR |TC74A5-3.3VCTCT-ND | 3.3V, Digital Thermal Sensor . 178 188 121 
w/Pwr. Supply Monitor and On-Board TC74A5-3.3VCTTR |TC74A5-3.3VCTTR-ND /3.3V, Digital Thermal Sensor . 2730.00/3,000 
Watchdog Orrcuit............+ SOT-223 2.03 1.76 1.58 TC74A5-5.0VCTTR _|TC74A5-5.0VCTCT-ND _| 5V, Digital Thermal Sensor ... ieee) aE) AVA 
TC32MEDB713 ‘TC32MEDB713TR-ND | 4.5V-5.5V, 3-Pin System Supervisor TC74A5-5.0VCTTR |TC74A5-5.0VCTTR-ND | 5V, Digital Thermal Sensor ......... 2730.00/3,000 
Von en. Cn-coad eaeua Ke TCN75-3.3MOA —|TON75-3.3MOA-ND —_| 3.3V, 2-Wire Serial Temp. Sensor . 145 96 92 
TC1232004 TC123200A-ND 4.5-4.75V, Adj. MPU Monitor 215 136 1.23 oe en Letts Eee Sine Re ie pated ae Hes 3 
TC12320PA TC12320PA-ND 4.5-4.75V, Adj. MPU Monitor... 208 1.31 1.19 . lone! pds : p- : : : E 
TCIDaSEOA - CTEDETTN ABV-ATSV, Adjustable TON75-5.0MUA TON75-5.0MUA-ND 5.0V, 2-Wire Serial Temp. Sensor... 1.50 1.00  .95 
Microprocessor Monitor ............. 8SOC 248 1.74 1.57 Fan Controllers 
TC1232EPA TC1232EPA-ND 4.5V-4.75V, Adjustable TO64200A 70842004. ND PWM Fan Speed Controller 
Microprocessor Monitor .............. 8-Dip 265 1.67 1.52 with Fault Detection 8SOC 250 158 1.43 
TCI270TERCTR | TC1270TERCTRCT-ND_|3.08V, Reset Monitor .... 113 9 8 TOR420PA TOs420PA. ND PAMEn Cxtite ‘ : ‘ 
TCI270TERCTR ‘| TCI270TERCTRTR-ND | 3.08V, Reset Monitor 1800.00/3,000 with Fault Detection BDp 255 162 146 
TOM809JVNB713. | TOM809JVNB713CT-ND | 4.0V, Reset Monitor . 48 3834 TOR42VPA TOR42VPMND PAMEn cxtdie i : : 
TOM809JVNB713 | TOM809JVNB713TR-ND | 4.0V, Reset Monitor . 840.00/3,000 ch oS ie Pe 8 sian ass 
TCM809LENB713 | TOVI809LENB713CT-ND | 4.63V, uP Reset Monitor, ” soe senee Media pe : i 
Active Low Qutput.....-.-.+.ss+ Sor23B 433835 TO646VOA TO646VOA-ND PWM Fan Speed Controller with 
TCMS809LENB713 | TOVI809LENB713TR-ND | 4.63V, uP Reset Monitor, SD and Fault Detection............... 8SOC 260 1.64 1.48 
Active Low Output...........0000e SOT-23B 840.00/3,000 TOB46VPA ‘TO646VPA-ND PWM Fan Speed Controller with 
TOM809MENB713 | TOM809MENB713CT-ND] 4.38V, uP Reset Monitor, SD and Fault Detection. 273 172 1.56 
Active Low Output..........0000: Sor-23B 615348 TO648V0A713 TO648VOA713CT-ND —_ | PWM Fan Speed Controller 
TOM809MENB713 | TOM809MENB713TR-ND | 4.38V, iP Reset Monitor, with Shutdown ......0.cccseeseeeee 8-SOC 230 1.84 1.61 
Active Low Output......0....0..0+: SOT-23B 840.00/3,000 TOB4BVOA713 TOS48V0A713TR-ND | PWM Fan Speed Controller 
TOM809RENB713 | TOM809RENB713CT-ND pee uP e-alerts corzee An with Shutdown 3993.01/3,300 
Fe ae ese aeeesiistes . : : : TOB48VPA TO648VPA-ND PWM Fan Speed Controller. : 240 151 1.37 
TCMBOSFENE?13 CMEC SENS Ie ay gl renwal OO AG TOB52AGVUA TOS52AGVUA-ND Integrated Temp. Sensor and Brushless 
TOMB09SVNB713 | TCM809SVNB713CT-ND | 2.93V, Reset Monitor. 48 3834 att labia laa Detection a-usor [REEoRe ees 
TCVIB09SVNB713 | TOVI809SVNB713TR-ND| 2.93V, Reset Monitor. 840.00/3,000 - _ DONE TEMP. AGT casesnennsreees ‘ — 
TOMB809TVNB713 | TOM809TVNB713CT-ND | 3.08V, Reset Monitor . 48 38 «34 High Precision Temperature-To-Voltage Converters 
TOMB0STVNB713__ | TOMB09TVNB713TR-ND | 3.08V, Reset Monitor . 840.00/3,000 TCIO46VNBTR TCIOA6VNBTRCT-ND | Temperature to Voltage Converter 
TOM810LENB713— | TOM810LENB713CT-ND yee ae — .. “40°C to +125°C, 6.25mVi°C.......S0T-23B 83 66 58 
pe eee : i : : TCI046VNBTR TCIO46VNBTRTR-ND | Temperature to Voltage Convert 
TOVB10LENB713_—_| TOM810LENB713TR-ND | 4.63V, iP Reset Monitor, “Ay°Ct0 125°C, 6 25mV°C ‘s 1320.00/3,000 
Active Low Output......0.0..0000: SOT-23B 840.00/3,000 S : ‘e gee 
TCV810MENB713 | TOM810MENB713CT-ND] 4.38V, uP R Monitor. TC1047AVNBTR TC1047AVNBCT-ND High Precision Temperature to 
Active High Cutput .......0........ SOT-23B 61 5348 Voltage Onwerter So Staae ed seeSeatien SOT-23B 88 70 62 
TOM810RENB713 | TOM810RENB713CT-ND | 2.63V, uP Reset Monitor, TC1047AVNBTR TC1047AVNBTR-ND High Precision Temperature to 
Active High Output ..........-.02++: SOr-23B 438835. Voltage Converter .......eseeereees SOT-23B 1380.00/3,000 
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Digi-Key (Sold Price Each Digi-Key (Sold Price Each 
Part No. Sep.) | Description Pkg. 1 25 100 Part No. Sep.) | Description 1 25 100 
LM385BZ-2.5LT-ND | — | Precision Volt Reference, 2.5V, 1.5% 2.00 145 1.10 LT1034BCZ-2.5-ND | 9210B] Dual 2.5V Reference, Max TC = 20 ppm/°C. 5.00 3.33 285 
LT311AN8-ND —_ | Voltage Converter 238 158 1.25 LT1034CS8-1.2-ND | 9210B] Dual 1.2V Reference, Max TC = 40 ppm/°C 450 3.00 240 
LT317AT-ND — | Adjustable Positive Voltage Regulator 3.75 250 215 LT1034CS8-2.5-ND | 9210B] Dual 2.5V Reference, Max TC = 40 ppm/°C 450 3.00 240 
LT318AN8-ND —_ | 15MHz High Speed Qp Amp. 3.38 225 1.95 LT1034CZ-1.2-ND | 9210B] Dual 1.2V Reference, Max TC = 40 ppm/°C. 3.75 250 215 
LT323AT-ND —_|5V, 3A Voltage Regulator .. 4.00 267 250 LT1034CZ-2.5-ND __| 9210B| Dual 2.5V Reference, Max TC = 40 ppm/°C. 3.75 250 215 
LT337AT-ND — _| Adjustable Negative Voltage Regulator . 3.75 250 2.15 LT10341S8-1.2-ND | — | Dual 1.2V Reference, Max TC = 40 ppm/°C 625 417 3.35 
LT1001AQN8-ND —_| Single Precision Qp Amp 5.88 3.92 3.40 LT10341S8-2.5-ND | 9210B] Dual 2.5V Reference, Max TC = 40 ppnv°C .. 625 417 3.35 
LT10010N8-ND —_| Single Precision Qp Amp 288 210 1.90 LT1037ACN8-ND —_| Single, Low Noise, High-Speed Precision Qo Amp 875 583 5.00 
LT10010S8-ND — | Single Precision Qp Amp 63" 2425215 LT10370N8-ND —_| Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp 3.63 242 1.95 
LT1002CN-ND —_| Dual Matched Precision Qp Amp. . 5:25 3.50 _2.95 LT1037CS8-ND 9176B| Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp 413 275 2.15 
LT10040$8-1.2-ND | — | Micropower 1.2 Voltage Reference By Wee eS UT1089ACN-ND —__|15kV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown... 500 335 285 
LT1004CS8-2.5-ND — | Micropower 2.5 Voltage Reference. 288 1.92 1.65 a i " i 
: LT1039ACSW-ND —_| 15kV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown... 5.88 3.91 3.35 
LT1004CZ-1.2-ND — _ | Micropower 1.2 Voltage Reference. 238 158 1.35 ‘ ‘ 4 - 
‘ LT10390N-ND 91758] 15kV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown 438 292 245 
LT1004CZ-2.5-ND — _ | Micropower 2.5 Voltage Reference. 238 1.58 1.35 ‘ ‘ % . 
tT1004I88-12-ND | —. | Micropower 1.2 Voltace Reference: 563 375 320 LT1039CN16-ND —_| 15kV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdow! 3.75 275 240 
- SrOpO 7 es ; LT1039CSW-ND —_ | 15kV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown... 5.25 3.50 2.90 
LT10041S8-2.5-ND — _ | Micropower 2.5 Voltage Reference. 5.63 3.75 3.20 
L710041Z-2.5-ND_ — | Micropower 2.5 Voltage Reference 5.00 3.33 2.85 LT10540N8-ND 9210B] Switched Capacitor Voltage Converter with Regulator ..... 8-Dip 488 3.25 280 
LT1006CN8-ND —_ | 5V Single Precision Qp Amp . 288 1.92 1.60 LT1054CSW-ND = Switched Capacitor Voltage Converter with Regulator...16-SOIC 6.00 4.00 3.25 
LT1006S8-ND — | 5V Single Precision Qp Amp... 3.50 2.33 1.95 LT1054CS8-ND 9210B ‘Switched Capacitor Voltage Converter with Regulator....8-SOIC 6.00 3.99 3.00 
LT1007ACN8-ND —_ | Single Low Noise, High-Speed, Precision Qo Amp. 8.75 583 5.00 LT1054IN8-ND 9210B] Switched Capacitor Volt. Conv. with Reg., Ind. Temp. 7.13 4.75 3.95 
LT10070N8-ND — Single Low Noise, High-Speed, Precision Op Amp. 3.63. 242 1.95 LT1054ISW-ND = Switched Cepacitor Volt. Conv. with Reg., Ind. Temp. 8.63 5.75 4.85 
LT1007CS8-ND 9176B| Single Low Noise, High-Speed, Precision Qp Amp . 413 275 215 LT10541S8-ND — _| Switched Capacitor Volt. Conv. with Reg., Ind. Temp. 863 5.75 4.65 
LT10071S8-ND — _ | Single Low Noise, High-Speed, Op Amp, Ind. Temp.. 563 375 3110) LT1054LCS8-ND — _| Switched Capacitor Volt. Conv. with Reg., Ind. Temp. 425 283 2.15 
LT1008CN8-ND —__ | Precision Low Noise Op Amp with Microvolt Offset 5.50 367 3.10 LT10550N8-ND — _ | Precision High-Speed JFET Op Amp .. 3.08) 2:25) 1195 
mt = . ference Shunt julator . . . i .! = ecision High- ID 5. : A 
LT10090MIS8-ND 2.5V Ref Shunt Regul 3.75 2.49 2.00 LT1056CN8-ND Pr High-Speed JFET Op Am| 3.38 2.25 1.95 
LTI009CMS8TR-ND | — | 2.5V Reference Shunt Regulator .- 4775.00/2,500 LT1056S8-ND —_| Precision High-Speed JFET Op Amp... 4.00 267 2.50 
LT1009CZ-ND —_ | 2.5V Reference Shunt Regulator .. 238 158 1.35 LT1057ACN8-ND —_| Dual Precision JFET Op Amp, 450)... 875 583 4.95 
LT10091S8-ND —_ | 2.5V Reference Shunt Regulator 4.50 3.00 255 LT1057CN8-ND 91768] Dual Precision JFET Op Amp, 600)1V. 450 3.00 255 
LT10091ZND — | 2.5V Reference Shunt Regulator 413° 275 235 LT1057S8-ND 9176B] Dual Precision JFET Op Amp .. 475 3.17 2.95 
LT1009S8-ND —__| 2.5V Reference Shunt Regulator .. 3.13 2.08 1.85 LT1058ACN-ND — _ | Quad Precision JFET Op Amp... 16.50 11.00 9.55 
CTTOT0CNB-ND — | High Speed 150mA Power Buffer . 438 292 250 LT1058C\-ND —_| Quad Precision JFET Op Amp... 7.63 5.08 4.35 
EHC Raea Nel = ee e root aed outed : ae 338 Bes LT1058ISW-ND —_ | Quad Precision JFET Op Amp 17.88 11.92 10.30 
A = ecision Voltage Comparator . . . : LT1058SW-ND —_ | Quad Precision JFET Op Amp... 8.88 5.92 5.00 
Hn AD ==’ | OV Precision Voliege Comparator Bu SESE IS LT1070CT-ND —_ | SAHigh Power Switching Regulator .. 10.63 7.08 5.65 
BLO ENE NG) =. | SV Prewsion Voltage Comparalor. eee ee LT1070HVCT-ND —_| 5AHigh Power Switching Regulator 13.75 9.17 7.35 
LT1011CS8-ND — _ | 5V Precision Voltage Comparator .. 3.00 200 1.70 LT1071CT-ND —_ | 25AHigh Power Switching Regulator TO-220-5 8.63 5.75 4.75 
CaO = rpc ices Hikactateh io ee Amp HR) Cie) SES CT1071HVGT-ND — _|25A High Power Switching Regulator TO200-5 1125 7.50 620 
gle Precision ise Op Amp: wien Ses) Be LT10720N8-ND 92108] 1.25A High Effici 
i = 7 7 - id igh Efficiency Switching Regulator. -.8Dip 438 292 245 
nae Universal Single Precision Low Noise Qp Amp Git ea) ee LT1072C88-ND —_|9210B] 1.25A High Efficiency Switching Regulator 8SOC 538 358 3.00 
LT1013AQN8-ND _| 9176B| Dual Precision Qp Amp.. 7.13 4.75 3.95 ; igh Efficiency Switching Regulator. ‘ 
LT1073CN8-ND 3176B] Dual Precision Op Amp, Vos=00,V 4252.83 2.40 LT1072CT-ND 9210B] 1.25A High Efficiency Switching Regulator TO-220-5 563 3.75 295 
: ; : ; LT1072HVCT-ND _| 9210B| 1.25A High Efficiency Switching Regulator 70-2205 7.38 4.92 3.85 


LT1013DN8-ND 9176B| Dual Precision Op Amp, Vos=800LV 3.50 233 1.95 


LT1013DS8-ND | 9176B] Dual Precision Cp Amp, Vos-800V 4.00 267 230 ea —_| 125A High Efficiency Switching Regulator. Sa) Ges eee 
LT1014AQN-ND 9176B| Quad Precision Qp Amp . 1275 850 7.10 LT1073QN8-ND 9176} Adjustable DC/DC Converter 550 3.67 3.15 
LT1014QNLT-ND _[9176B| Quad Precision Op Amp, Vos=300) 9.38 625 5.35 cH He een ee ed BOL “ 22 aoe a2 

LT{014DNLT-ND ‘| 9176B] Quad Precision Op Amp, Vos=800)1V 625 417 3.60 z au ESA e : : 
LT1014DSW-ND | 9176B] Quad Precision 3 amp ieee : 738 492 4.15 LT1073CS8-ND 9176B| Adjustable DC/DC Converter. Gk) 2) OC) 
LT1016CN8-ND — _ | High-Speed, 10nS Comparator 5.50 367 2.95 LT1073CS8-5-ND 9176B] 5V Fixed DC/DC Converter... 638 4.25 3.60 
LT1016CS8-ND —_| High-Speed, 10nS Comparator . 613 4.08 3.20 LT1073CS8-12-ND | 9176B] 12V Fixed DC/DC Converter 638 4.25 3.60 
LT10170\8-ND 9210B] Micropower Dual Comparator, 30 Supply Curren 3.63 242 2.10 LT1074CT-ND 9210B] 5A Step Down Switching Regulator . 925 617 5.25 
TT1017CS8-ND 9210B] Micropower Dual Comparator, 30H Supply Current. 400 267 220 LT1074CT7-ND 9210B] 5A Step Down Switching Regulator . 10.75 7.17 6.10 
LT10171S8-ND 9210B] Micropower Dual Comparator, 301A Supply Current. 488 3.25 275 LT1074HVCT-ND _| 9210B] 5A Step Down Switching Regulator. 13.88 9.25 7.90 
LT1018QN8-ND 9210B] Micropower Dual Comparator, 110A Supply Qurrent 338 225 1.95 LTIO74HVCT7-ND | 9210B] 5A Step Down Switching Regulator “ 15.38 1025 875 
LT1018CS8-ND 9210B| Micropower Dual Comparator, 110A Supply Ourrent .. 3.75 250 2.20 LT1074HVIT-ND 9210B] 5A Step Down Switching Regulator, Ind. Temp. TO-220-5 18.75 12.50 10.65 
LT1019AQN8-2.5-ND|_— _| Prec. 2.5V Bandgap Reference (Hect. Improved) .02% . 11.25 7.50 6.50 LTI074HVIT7-ND | 9210B] 5A Step Down Switching Regulator, Ind. Temp. TO-220-7 20.25 13.50 11.20 
CTTOT9AQNB-4.5-ND |" — | Prec. 4.5V Bandgap Reference (Hect. Improved) .02%.... 125 750 650 LT10741T-ND 92108] 5A Step Down Switching Regulator, Ind. Temp. 70-2205 1250 833 7.10 
LT1019AQN8-5-ND —__ | Prec. 5V Bandgap Reference (Hect. Improved) .02%... 11.25 7.50 6.50 LT10741T7-ND 9210B} 5A Step Down Switching Regulator, Ind. Temp. 13.75 9.15 7.65 
LT1019AQN8-10-ND | — | Prec. 10V Bandgap Reference (Hect. Improved) .02% 11.25 7.50 6.50 LT10760QND 9210B] 2A Step Down Switching Regulator 7.50 5.00 4.00 
LT1019ACS8-2.5-ND | — | Prec. 2.5V Reference (Hect. Improved) .02% . 10.88 7.50 6.50 LT10760Q5-ND —_| 9176] 2A Step Down Switching Regulator 750 500 4.00 
LT1019ACS8-5-ND_| — _| Prec. 5V Reference (Hect. Improved) .02% . 10.88 7.50 6.50 LT1076CR-ND 92108] 2A Step-Down Switching Regulator 813 542 435 
eae = Bie By Bevin, baleen ae aie cee ‘2 a0 LT1076CR-5-ND —_| 9176B] 2A Step-Down Switching Regulator 813 5.42 4.35 
-5- = : 02%.. . . . LT1076CT-ND 92108] 2A Step Down Switching Regulator . 650 4.33 3.50 

s 

TREO | mee eae eleronce 02% Gs ao ey LTI076CI-5-ND _|9176B] 2A Step Down Switching Regulator. 650 433 3.50 
: =. | Prete SV Bandgap Reterence:02% Ghee Bes Bee LT1076CT7-ND —_| 92108] 2A Step Down Switching Regulator 750 5.00 4.00 

LT1019CS8-4.5-ND | —_| Prec. 4.5V Bandgap Reference .02% 8.38 558 4.85 ep itching Regulator . : } j 
LTI076HVCR-ND —_| 9210B] 2A Step Down Switching Regulator 1413 942 7.65 

LT10190S8-5-ND —_| Prec. 5V Bandgap Reference .02% .. 838 558 485 LTIO76HVCT.ND | 92108] 2A Step Down Switchi 

‘ep Down Switching Regulator . 11.38 7.58 6.05 
LTIO19CS8-10-ND| | — | Prec. 10V Bandgap Reference .02%. Ghee oe LTI076HVCT-5-ND _|9210B] 2A Step Down SV Switching Regulator T0-220-5 1138 7.58 6.05 

LT10191N8-2.5-ND | — | Prec. 2.5V Bandgap Reference .02% 8.63 575 4.95 — ‘Switching Reg : : s 
LT10200N-ND — | Micropower Volt. Regulator/Comparator, 2.5V Ref. 688 458 3.90 LTI076HVIT-ND | 9210B} 2A Step Down Switching Regulator. 70-2205 13.38 8.92 7.65 
LT1020CSW-ND —_| Micropower Volt. Regulator/Comparator, 2.5V Ref. 750 5.00 4.25 eo ela Na ae Step mel carseat acpegi aera as oe 23 

LT1021BON8-5-ND | — | Precision 5V Reference, TC5ppm/°C 9.63 642 5.50 BONE | yTOpOwes: Frezsion ange p- oe? i d 
L71021BC\8-7-ND — _| Precision 7V Reference, TC Sppm°C 963 642 550 LT10770N8-ND 9176B Micropower Precision Single Op Amp. 8-Dip 313 208 1.65 
LT1021BON8-10-ND | — | Precision 10V Reference, TC 5ppm/°C. 9.63 642 5.50 LT10771S8-ND 9176B] Micropower Precision Single Op Amp. 438 2.91 240 
LT102100H-5-ND — _ | Precision 5V Reference, 0.05% Tolerance. 938 625 5.35 LT1077S8-ND 9176B} Micropower Precision Single Op Amp. 3.63 242 2.05 
LT102100N8-5-ND_| —_| Precision 5V Reference, TC 20ppmv°C. 6.38 425 3.65 LT1078ACN8-ND | 9176B] Micropower Precision Dual Qp Amp ... 9.00 6.00 515 
LT102100N8-10-ND | — | Precision 10V Reference, TC 20ppm/°C. 638 4.25 3.65 LT10780N8-ND 9176B] Micropower Precision Dual Qo Amp 5.00 3.33 280 
LT1021CIN8-5-ND — _| Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C. 863 5.75 485 LT1078IN8-ND 9176B] Micropower Precision Dual Qo Amp 6.50 4.33 3.75 
LT1021DCN8-5-ND | — | Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C. 475 317 275 LT10781S8-ND 9176B| Micropower Precision Dual Op Amp... 838 5.60 4.85 
LT1021DON8-10-ND | — | Precision 10V Reference, TC 20ppm/°C. 475 317 275 LT1078S8-ND 9176B] Micropower Precision Dual Qp Amp... 650 435 3.65 
LT1021DCS8-5-ND_| — _| Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C 5.88 3.92 3.35 LT1079ACN-ND 9176B] Micropower Precision Quad Qp Amp . 11.25 7.50 6.50 
LT1021DCS8-10-ND | — | Precision 10V Reference, TC 20ppm/°C 588 392 3.35 LT10790N-ND 9176B] Micropower Precision Quad Qp Amp 625 417 3.50 
LT1022CN8-ND — __| High Speed Precision JFET Op Amp.... 5.00 333 295 LT1079IN-ND 9176B] Micropower Precision Quad Op amp, Ind Temp. 775 5.17) 445 
LT1025A0N8-ND — _| Micropower Thermocouple Cold Junction Compensator. . ‘8 Dip 863 5.75 4.75 LT1079ISW-ND 9176B] Micropower Precision Quad Op Amp, Ind Temp. 10.13 6.75 5.70 
LT10250N8-ND — _| Micropower Thermocouple Cold Junction Compensator 463 3.08 2.65 LT1079SW-ND 9176B] Micropower Precision Quad Qp Amp ........ 813 542 4.55 
LT10260N8-ND —_| Switched Capacitor Voltage Converter - S10 250210 LT1080CN-ND — _ | 5\V, Dual RS232 Driver/Receiver with Shutdown 18-Dip 5.63 3,75 3.15 
LT1026CS8-ND —_ | Switched Capacitor Voltage Converter... 4.25 283 2.30 LT10810N-ND —_ | 5V, Dual RS232 Driver/Receiver . 475 317 265 
L110261S8-ND —__| Switched Capacitor Voltage Converter. 5.38 357 2.69 LT1081CSW-ND —_| 5V, Dual RS232 Driver/Receiver . 6.00 4.00 3.35 
LT1027BON8-5-ND | 9176B) 5V Precision Reference, 2ppm/°C. 9.25 6.17 4.95 LT10820N8-ND 9210B| 1A High Volt., High Efficiency Switching Regulator 813 5.42 4.60 


LT102700N8-5-ND | 9176B] 5V Precision Reference, 3ppm/°C. 
LT102700S8-5-ND —__|5V Precision Reference, 3ppm/°C. 
LT1027DCN8-5-ND | 9176B] 5V Precision Reference, 5ppm/°C. 
LT1027EON8-5-ND | 9176B] 5V Precision Reference, 7.5ppmv/°C. 
LT1027ECS8-5-ND | 9176B] 5V Precision Reference, 7.5ppm/°C.. 
LT1028A0N8-ND 9210B| Single, Ultra Low Noise Op Amp .. 
LT10280N8-ND 9210B | Single, Ultra Low Noise Op Amp .. 


8.38 5.58 4.50 
9.50 631 4.75 
7.38 492 3.95 
6.88 458 3.65 


LT1082CT-ND 9210B] 1A High Volt., High Efficiency Switching Regulator .... 
LT1082IQ.ND 9210B} 1A High Volt., High Efficiency Switching Regulator . 
LT1082IT-ND 9210B] 1A High Volt., High Efficiency Switching Regulato 
463 310 240 LT1083CP-ND 9210B} Adjustable 7.5A LDO Voltage Regulator 
13.13 8.75 7.55 LT1083CP-5-ND 9210B} Fixed 5V, 7.5ALDO Voltage Regulator .. 
863 575 495 LT10830P-12-ND | 9210B] Fixed 12V, 7.5A LDO Voltage Regulator . 


9.38 6.25 5.35 
11.63 7.75 6.65 
10.88 7.25 6.20 
13.25 883 7.70 
13.25 883 7.70 
13.25 883 7.70 


: 7 LT1084CP-ND 9210B] Adjustable 5A LDO Voltage Regulator . 8.88 5.90 5.00 
| 2208) Soe Ute Boies Poems Doppmn/*C See Ome LT10840P-5-ND | 92108] Fixed 5V, 5A LDO Voltage Regulator .. 888 5.90 5.00 
LT1029CZ-ND — _| 5V Precision Bandgap Reference, 20ppm/2C 275 183 160 LT1084CP-12-ND —_| 9210B] Fixed 12V, 5A LDO Voltage Regulator . 7.63 5.90 5.00 
LT10300NLT-ND = | Cue Low Power Line Driver 313 208 165 LT1084CT-ND 92108] Adjustable 5A LDO Voltage Regulator . 775 5.20 4.45 
LT1031BO+-ND —__| Precision 10V Reference, 5ppm/’C... ; 13.50 9.00 7.70 LT1084CT-3.3-ND | 9210B] Fixed 3.3V, 5A LDO Voltage Regulator 775 5.20 4.45 
LT1031DOH#-ND —_| Precision 10V Reference, 25ppm/°C. TO5 625 415 3.55 LT1084CT-5-ND 9210B] Fixed 5V, 5A LDO Voltage Regulator . . 7.75 5.20 4.45 
LT10320N-ND —_ | Quad Low Power Line Driver. 14Dip 4.50 3.00 2.55 LT1084CT-12-ND | 9210B] Fixed 12V, 5A LDO Voltage Regulator. 775 5.20 4.45 
LT1032CSW-ND —_ | Quad Low Power Line Driver. 16-SOC 463 3.08 2.60 LT10841T-ND 9210B] Adjustable 5A LDO Voltage Regulator, Ind. Temp. 10.00 665 5.70 
LT1033CT-ND — _| Adj. Negative Voltage Regulator, 3A, 1% Tolerance. 7.13 4.75 4.00 


-TO-220 5.25 350 295 LT10850M-ND 9210B] Adjustable 3A LDO Voltage Regulator 


LT1034BCZ-1.2-ND_ | 9210B| Dual 1.2V Reference, Max TC = 20 ppm/°C. 6.00 333 285 = (Continued) 
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LINEAR SERIES (Continued) 


Digi-Key (Sold Price Eachx Digi-Key (Sold Price Each 
Part No. Sep.) | Description 1 25 =100 Part No. Sep.) | Description 1 25-100 
LT1085QV-3.3-ND | 9210B] Fixed 3.3V, 3A LDO Voltage Regulator . 713 475 4.00 LT1122DS8-ND 92108] Fast Settling JFET Input Op Amp... 488 325 270 
LT1085QV-3.6-ND | 9210B] Fixed 3.6V, 3A LDO Voltage Regulator . 713 4.75 4.00 LT1124CN8-ND 9176B] Dual, Low Noise, High Speed Precision Qp Amp 638 4.25 3.65 
LT1085CT-ND 9210B] Adjustable 3A LDO Voltage Regulator... 6.50 435 370 LT1124CS8-ND 9176B| Dual, Low Noise, High Speed Precision Qo Amp 675 4.50 3.85 
LT1085CT-3.3-ND | 9210B] Fixed 3.3V, 3A LDO Voltage Regulator . 6.50 435 370 LT1125AQN-ND 9176B] Quad, Low Noise, Hgh Speed Precision Op Amp. 13.25 883 7.50 
LT1085CT-3.6-ND _| 9210B] Fixed 3.6V, 3A LDO Voltage Regulator . 650 4.35 3.70 LT11250\-ND 9176B| Quad, Low Noise, High Speed Precision Op Amp. 10.50 7.00 5.95 
LT1085CT-5-ND 9210B] Fixed 5V, 3A LDO Voltage Regulator . 650 435 3.70 LT1125CSW-ND 9176B) Quad, Low Noise, High Speed Precision Qp Amp . 11.50 7.67 6.50 
LT1085CT-12-ND | 9210B] Fixed 12V, 3A LDO Voltage Regulator... 650 4.35 3.70 LT11260N8-ND 9176B) Dual, Decompensated, Low Noise, HS Op Amp. 638 4.25 3.65 
LT1085IM-3.6-ND —_| Fixed 3.6V, 3A LDO Voltage Regulator .... 681 5.13 LT1126CS8-ND 9176B] Dual, Decompensated, Low Noise, HS Op Amp 6.75 4.50 3.85 
LT1086QV-ND 9210B] Adjustable 1.54 LDO Voltage Regulator 266 2.30 LT11270\-ND 9176B) Quad, Decomp., Low Noise, High Speed Qp Amp 10.50 7.00 5.95 
LT1086CM-3.3-ND _| 9210B| Fixed 3.3V, 1.5A LDO Voltage Regulator . 2.66 2.30 LT1127CSW-ND__|9176B| Quad, Decomp., Low Noise, High Speed Op Amp. ASOT S750 
LT1086CT-ND 9210B] Adjustable 1.5A LDO Voltage Regulator. 250 215 LT ANE NO pa ae nee Re aon Speed Op amp ne pee es 
LT1086CT-2.85-ND | 9210B] Fixed 2.85V, 1.54 LDO Voltage Regulator 250 2.15 }ONG- ingle, ise, High Speed Op Amp i b : 
LT1086CT-3.3-ND _ | 9210B] Fixed 3.3V, 1.5 LDO Voltage Regulator 2.50 2.15 PI 2BeSe ND 9210B/ Single, Low Noise, Figh Speed Op Amp. GIs) BY. EES 
LT1086cT.3.6-ND | 9210] Fixed 36V, 115A LDO Volt fer 250 215 LT11290Q-ND 9210B] Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown 5-DD 463 3.08 2.55 
+3. BV, 1. lage Regulator . . of : 
LT1086CT-5.ND 9210B| Fixed 5V, 1.5 LDO Voltage Regulator ... 250 215 LT1129003.3-ND _ | 9210B| 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown . 4.63 3.08 2.55 
LT1086CT-12-ND | 9210B] Fixed 12V, 1.5 LDO Voltage Regulator 250 2.15 De Rats peustete POdrA DO Belen with os 478 B17 358 
LT1086IM-ND 9210B] Adjustable 1.54 LDO Voltage Regulator .. 3.08 2.55 d ; : d : 
LT1129CS8-3.3-ND | 9210B| 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown. 475 317 255 
ETIG970NS-ND) | 91768) Low Cost, Low Power Precision Op Amp 20S 0 LT1129CS8-5-ND | 9210B] 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown 475 317 255 
LT1097S8-ND 9176B| Low Cost, Low Power Precision Qp Amp. 38 225 1.95 ay ‘ H d ‘ : j 
aces : : LT1129CST-3.3-ND_| 9210B| 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown . 425 283 235 
LT1101AON8-ND 9176B | Precision Micropower Single Instrumentation Amp -Dip 12.25 8.17 6.95 LT11290ST-5-ND 92108] SV, 700mA LOO Regulator with Shutdown 4252.83 2.35 
Peete 2176) Prec. Micropower Single Instrum. Amp, Ind. Temp. ‘Dip a Oa LT1129CT-ND 9210B| Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown 4.00 267 225 
LT11010N8-ND 9176B| Precision Micropower Single Instrumentation Amp -Dip 8.75 583 4.95 LT1129CT-3.3-ND 9210B] 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown . 400 267 225 
LT1401IN8-ND 9176B) Prec. Micropower Single Instrum. Amp, Ind. Temp. .......8-Dip 10.88 7.25 6.25 LT1129CT-5-ND 9210B) 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown ... a 400 267 225 
LT1101SW-ND 9176B) Precision Micropower Single Instrumentation Amp 16-SQC 10.50 7.00 5.95 LT11291Q.ND. 9210B| Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown 550 3.67 3.05 
LT1102AON8-ND 9176B | Prec. Micropower Instrumentation Amp, JFET Input 8-Dip 1225 817 695 LT11291Q-5-ND 9210B] 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown... 550 3.67 3.05 
LT1102CN8-ND 9176B| Prec. Micropower Instrumentation Amp, JFET Input Dip 8.75 5.83 4.95 LT11291S8-ND 9210B] Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown 5163) 8175 3.05 
LT11050N-ND 9210B) Offline Switching Regulator... 14Dp 7.63 5.08 4.05 LT11291S8-3.3-ND | 9210B] 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown. 5.63 3.75 3.05 
LT11050N8-ND 9210B) Offline Switching Regulator . . ‘Dip 7.13 4.75 3.75 LT11291S8-5-ND | 9210B] 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown. 5.63 3.75 3.05 
LT1107CS8-ND —_ | Adjustable Output DC/DC Converter . 438 291 240 LT11291ST-3.3-ND _| 9210B| 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown . 475 317 270 
LT1107CS8-5-ND —_| Fixed 5V Output DO'DC Converter... 5.13 3.42 2.90 LT11291ST-5-ND | 9210B] 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown... 475 347 270 
LT11071S8-ND —_ | Adjustable Output DC/DC Converter, Ind. Temp. 5.38 3.60 3.10 LT1130ACSW-ND | 9210B| 5V, RS232, 5 Drivers/5 Receivers... 7.63 5.10 4.25 
LT1108CS8-ND —_ | Micropower Adjustable Output DC/DC Converter 513 342 290 LT1131ACNW-ND —_| 5V, RS232, 5 Drivers/4 Receivers. 725 4.83 4.00 
LT1108CS8-5-ND | 9210B] Micropower Fixed 5V Output DC/DC Converter 513 342 290 LT1131ACSW-ND | 9210B] 5V, RS232, 5 Drivers/4 Receivers 7.63 5.08 4.25 
LT1109AQN8-12-ND | 9210B] Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter . 438 292 245 LT1131NW-ND —_| 5V, RS232, 5 Drivers/4 Receivers ... 8.13 6.00 4.60 
LT1109ACS8-12-ND | 9210B| Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter 438 292 245 LT1132ACN-ND 9210B] 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers. .. 725 483 4.00 
LT1109CS8-ND 9210B] Adjustable Output Micropower DC/DC Converter 438 292 245 LT1132ACSW-ND | 9210B] 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers 763 5.08 4.25 
LT1109CS8-12-ND | 9210B] Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter 438 292 245 LT1132AISW-ND —_| 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers 9.13 6.06 5.20 
LT11100N8-12-ND | 9176B] Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter . -Dip 5.50 3.67 3.15 LT1133ACN-ND 9210B) 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers. 7.25 483 4.00 
LT1110CS8-ND 9176B] Adjustable Output Micropower DC/DC Converter. 638 4.25 3.60 LT1133ACSW-ND _| 9210B| 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers, 763 5.08 4.25 
LT1110CS8-5-ND _| 9176B| Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter... 6.38 4.25 3.60 LT1133AISW-ND —_| 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers 9.13 6.06 5.20 
LT11170N8-ND 9210B] Adjustable Output Micropower DC/DC Converter Dip 425 283 240 LT1134AQ\-ND 9210B} 5V, RS232, 4 Drivers/4 Receivers. 7.00 4.67 3.75 
LT11110N8-5-ND | 9210B] Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter .. -Dip 4.25 283 240 LT1134ACSW-ND —_/ 9210B] 5V, RS232, 4 Drivers/4 Receivers... 7.00 4.67 3.75 
LT11110N8-12-ND | 9210B] Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter . ip 4.25 283 240 LT 134AIN-ND 9210B| 5V, RS232, 4 Drivers/4 Receivers. .. 9.00 6.00 5.00 
LT1111CS8-ND 9210B] Adjustable Output Micropower DC/DC Converter 488 325 2.80 LT1134AISW-ND — _| 5V, RS232, 4 Drivers/4 Receivers 9.00 6.00 _5.00 
LT1111CS8-5-ND__| 9210B| Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter 4883.25 280 LT1135AQN-ND 9210B] 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers. 5.88 3.92 3.25 
UT111CS8-12-ND | 92108] Fixed 12V Output Micropower DODC Converter 488 325 280 ETHSSACOW:ND) | 92108) SV, S292, 5 Drivers/3 Receivers... GED ail’ Gee 
Attlee. ND 22108) Adi : LT1136ACNW-ND | 9210B| 5V, RS232, 4 Drivers/5 Receivers... 725 483 4.00 
- jjustable Output Micropower DC/DC Converter 6.38 4.25 3.60 
LT11124cN8-ND | 92108] Dual Low Power Precision Op Amp 417 350 LT1136ACSW-ND | 9210B] 5V, RS282, 4 Drivers/5 Receivers, 7.63 5.08 4.25 
LT11120N8-ND | 9210B] Dual Low Power Precision Cp Amp . 292 2.45 a pace oa — = ae 2 pues’ Receivers ie au 48 
LT1112S8-ND 9210B| Dual Low Power Precision Op Amp . 3.25 2.65 ee Sate eo10B| EV Reaa 3 Drives as Dereon ta) Ge Aa 
LT11130N8-ND 9210B] Dual Low Noise JFET Input Precision Qp Amp 400 3.25 eens Shey eee oe 5 ; 5 
: . LT1137AIG-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers 888 5.90 4.85 
LT1113CS8-ND 9210B| Dual Low Noise JFET Input Precision Qo Amp 4.33 3.55 LT1137AINW-ND — _ | 5V, RS232. 3 Drivers/5 Receivers. 838 5.58 4.50 
a i Pees ein aay in Sites Shee ie) ne ee re LT1137AISW-ND —_| 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers... 838 5.58 4.50 
Enki i i 5 92108 | Cued ieaieeae Preddon o aan BoD “G3 LTT138ACGNWEND | 9270B] 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers 725 483 4.00 
: p. : : LT1139ACSW-ND | 9210B] 5V or 12V, RS232, 4 Drivers/4 Receivers 7.63 5.08 4.25 
LT1115QN8-ND 91768} Ultra Low Noise Audio Qp Amp ... 3.74 2.95 LT1140ACN-ND 9210B] 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers... 588 3.92 3.25 
LT1116QN8-ND 9176B| Single Supply 12nS Ground-Sensing Comparator . 00 4.00 3.50 LT1141ACN-ND 9210B] 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers. 5.88 3.92 3.25 
ere patie aaeriera aie hone Comparator... oe oa ae LT1141ACSW-ND _ | 9210B] 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers... 625 417 3.45 
rh O-| Xe mi julator . . x a ” ry 
f LT11580\-ND 9176B] Half Bridge N-Channel Power MCSFET Dri . 92 3. 
LT11170ST-ND 92108 | Adjustable, 800mA LDO Regulator 3.63242 1.95 LTH 1eB0SW-ND 9176B rat Bridge N-Ghannel Power MCSE Driver aos ai? a7 
LT1117CST-2.85-ND | 9210B] Fixed 2.85V, 800mA LDO Regulator . 3.63 242 1.95 LT11581SW-ND —_| Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver 725 483 4.30 
LT1117CST-3.3-ND | 9210B] Fixed 3.3V, 800mA LDO Regulator 3.63 242 1.95 LT11600N-ND 92858] Half Bridge N-Channel Power MCSFET Driver 525 3.50 3.00 
LT1117CST-5-ND | 9210B] Fixed 5V, 800mA LDO Regulator .. 3.63 242 1.95 LT1160CS-ND 9285B| Half Bridge N-Channel Power MCSFET Driver 5.63 3.75 3.20 
L11118CS8-ND — | Adjustable, 800mA LDO Regulator with 400mA Isink 5.00 3.45 2.95 LT11610N-ND 9210B] Quad High Side N-Channel MOSFET Driver... 6.00 4.00 3.30 
LT1118CS8-2.5-ND —_| Fixed 2.5V, 800mA LDO Regulator with 400mA Isink ...8-SOIC 5.00 345 2.95 LT1161CSW-ND 9210B] Quad High Side N-Channel MOSFET Driver .. 6.50 4.32 3.60 
LT1118CS8-2.85-ND | 92578] Fixed 2.85V, 800mA LDO Regulator with 400mA Isink...8-SOC 4.63 320 2.75 LT1161IN-ND 9210B] Quad High Side N-Channel MOSFET Driver 675 4.50 3.70 
LT1118CST-2.5-ND | 9257B| Fixed 2.5V, 800mA LDO Regulator w/400mA Isink.....SOT-223 4.75 316 2.65 LT1161ISW-ND — _ | Quad High Side N-Channel MOSFET Driver 725 4.82 4.05 
LT1118CST-2.85-ND | 9257B| Fixed 2.85V, 800mA LDO Regulator w/400mA Isink....SOT-223 4.38 291 2.40 LT1167ACN8-ND —__| Programmable Precision Instrumentation Amp . 11.13 7.39 5.75 
LT1118CST-5-ND —_| 9257B] Fixed 5V, 800mA LDO Regulator with 400mA Isink ....SOT-223 4.75 316 2.65 LT1167ACS8-ND —_| Programmable Precision Instrumentation Amp ... 11.13 7.39 5.75 
LT1120AQN8-ND 9210B | Micropower Regulator with Comparator & Shutdown .....8-Dip 4.75 3.17 2.60 LT1167AIS8-ND —__| Programmable Precision Instrumentation Amp 1275 847 665 
LT1120ACS8-ND | 9210B] Micropower Regulator with Comparator & Shutdown... 550 367 3:15 LT1167QN8-ND —_| Programmable Precision Instrumentation Amp . 6.38 4.24 3.30 
LT1120A1S8-ND —_| Micropower Regulator with Comparator & Shutdown... 7.13 4.75 4.05 LT1167CS8-ND — _| Programmable Precision Instrumentation Amp 6.38 4.24 3.30 
LT1120CN8-ND 9210B] Micropower Regulator with Comparator & Shutdown 4.38 292 2.40 LT11671S8-ND —_| Programmable Precision Instrumentation Amp 7.38 4.90 3.85 
LT1120CS8-ND 9210B] Micropower Regulator with Comparator & Shutdown 513 342 280 LT1169CN8-ND 9210B] Dual Low Noise JFET Qp Amp... 725 483 3.95 
LT11201N8-ND —_| Micropower Regulator with Comparator & Shutdown .....8-Dip 5.50 3.67_ 3.15 LT1169CS8-ND ~— _| Dual Low Noise JFET Op Amp. .... 775 5.15 4.25 
LT1121ACS8-ND | 9210B] Adjustable Micropower LDO Regulator with Shutdown ..8-SOC 3.75 2.50 2.00 LT11700Q.ND 92108) 5A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator ls Te) Glee 
LT1121ACS8-5-ND | 9210B] 5V Micropower LDO Regulator with Shutdown .... 3.75 250 200 CE OOS ND 92108 a ioe sda yuruetac tarts Regulator WSS TEES ES 
LT1121AHVCS8-ND | — | Adj. Micropower LDO Regulator with Shutdown ... 450 299 240 = fe tehing Feciater on gn Enticiency, We) OFS OE 
LT1121AHVIS8-ND = Adj. Micropower LDO Reg. with Shutdown, Ind. Temp...8-SOIC 5.25 3.49 281 Tii7OHV NO | 5A TOO: High Voltage. High Eficier 2 : ~ 
LT1121A1S8-ND 9210B | Adj. Micropower LDO Reg. with Shutdown, Ind. Tem| 4.38 292 235 OOTR Switching Fegdaior » AG) Icy, GmGTTED 
LT1121AIS8-5-ND | 9210B 5V Micropower LDO Reg. with Shutdown, Ind. Temp. .. 4.38 292 235 LT1170HVCT-ND 9210B| 5A, 100kHz, High Voltage, High Efficiency, 
LT1121CN8-ND 9210B | Adjustable Micropower LDO Regulator with Shutdown . 275 1.83 1.55 Switching Regulator 13.75 917 7.35 
rae acre Bane Fy LAGOA aaah ean ze Hee = LT11701Q-ND —_| 5A, 100kHz High Bficiency Switching Regulator 14.25 950 850 
: : ; ' : LT11710Q-ND 9210B] 3A, 100kKHz High Efficiency Switching Regulator .. 938 625 5.20 
ELIZ ISS, NOME] 92108 | Adjustable LOO Regulator with Shutdown... eley 209 had) LT1171CT-ND 92108] 3A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator 863 575 475 
LTI121CS8-3.3-ND | 9210B] 8.3V LDO Regulator with Shutdown. 3.00 200 1.70 LTHi7iHVCQND | — | 288, 100K, High Voltage High Eliciency na anes 
LT1121CS8-5-ND | 9210B] 5V LDO Regulator with Shutdown. 3.00 200 1.70 Switching Regulator 1175 7.81 6.70 
LT11210ST-3.3-ND | 9210B] 3.3V LDO Regulator with Shutdown . 3.25 217 1.75 LTM71HVCEND — | 92108] 2.54, 100kHz, High Voltage, High Efficiency 
LT1121CST-5-ND | 9210B] 5V LDO Regulator with Shutdown . 3.25 217 1.75 Switching Regulator 1125 750 620 
sees ae = : — |2! iciency Switchin, julator | . . . 
LT1121CZ-3.3-ND _ | 9210B] 3.3V, 150mA LDO Regulator with Shut 238 158 1.35 CT7IIQND 2.5A, 100kHz High Effi Switching Regul SDD 1025681545 
L111210Z-5-ND 9210B| 5V, 150mA LDO Regulator with Shutdown 238 1.58 1.35 LT11720N8-ND 9210B] 1.25A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator 8Dip 438 292 2.45 
LT11211S8-ND 9210B| Adjustable LDO Regulator with Shutdown 3.63 242 2.05 LT11720Q:ND 9210B] 1.254, 100kHz High Efficiency Switching Regulator. 5-DD 638 4.25 3.55 
LT11211$8-3.3-ND | 9210B) 3.3V LDO Regulator with Shutdown. 3.63 242 2.05 LT1172CS8-ND 9210B] 1.254, 100kHz High Efficiency Switching Regulator......8-SOIC 5.38 3.58 3.00 
LT11211S8-5-ND_ | 9210B) 5V LDO Regulator with Shutdown. 3.63 242 2.05 LT1172CT-ND 9210B| 1.25A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator ...TO-220-5 5.63 3.75 2.95 
LT1121IST-3.3-ND _| 9210B| 3.3V LDO Regulator with Shutdown . 3.88 258 210 CT172HVCEND | 9210B)7.25A, 100kHz, High Voltage, High Efficiency 
LT1121IST-5-ND | 9210B] 5VLDO Regulator with Shutdown. 388 258 210 Switching Regulator... . 7.38 4.92 3.85 
LT11211Z-5-ND 9210B| 5V LDO Regulator with Shutdown. 288 192 1.60 LT1172IN8-ND 9210B] 1.254, 100kHz High Efficiency Switching Regulator 613 4.08 3.45 
LT112200\8-ND | 9210B| Fast Settling JFET Input Qo Amp 5.25 350 295 LT11721S8-ND 9210B] 1.254, 100kHz High Efficiency Switching Regulator. 7.00 467 390 
LT1122CS8-ND 9210B] Fast Settling JFET Input Qo Amp 5.75 383 3.25 LT1173CN8-ND 9176B| Adjustable Qutput Micropower DC/DC Converter . .8Dip 4.25 283 240 
LT1122DON8-ND _| 9210B| Fast Settling JFET Input Qp Amp... 450 3.00 250 (Continued) 
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TECHNOLOGY 


Digi-Key (Sold Price Eachx Digi-Key (Sold Price Eachx 
Part No. Sep.) | Description i 25 100 Part No. Sep.) | Description i 25 +100 
LT11730N8-5-ND 9176B] Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter . . 4.25 283 240 LT1236AQN8-10-ND | 9257B) 10V Precision Reference, Sppm/°C . 613 407 3.20 
LT11730N8-12-ND | 9176B] Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter . 4.25 283 240 LT1236ACS8-5-ND_ | 9257B| 5V Precision Reference, 5ppm/°C 7.75 5.15 4.00 
LT1173CS8-ND 9176B] Adjustable Output Micropower DC/DC Converter. 488 325 280 LT1236ACS8-10-ND | 9257B] 10V Precision Reference, 5ppm/°C. 6.38 4.24 3.30 
LT1173CS8-5-ND 9176B] Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter... 488 325 280 LT1236AIS8-5-ND | 9275B] 5V Precision Reference, 5ppm/°C. 10.25 681 5.32 
LT1173CS8-12-ND_ _| 9176B] Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter 488 3.25 280 LT1236BON8-5-ND _ | 9257B| 5V Precision Reference, 10ppm/°C 450 299 2.30 
LT11750N8-ND 9257B] Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator 463 3.10 2.55 LT1236BCN8-10-ND | 9257B] 10V Precision Reference, 10ppm/°C 4.88 3.24 2.55 
LT1175CN8-5-ND 9257B SV, 500mA Negative LDO Regulator ..... 463 310 255 LT1236BCS8-5-ND | 9257B] 5V Precision Reference, 10ppm/°C. 450 299 230 
L111750Q.ND 9257B] Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator. 5.88 3.91 3.25 LT1236BCS8-10-ND | 9275B] 10V Precision Reference, 10ppm/°C 4.88 3.24 2.55 
LT11750Q-5-ND 9257B] 5V, 500mA Negative LDO Regulator 5.88 3.91 3.25 LT1236BIS8-5-ND —_| 9275B] 5V Precision Reference 10ppm/°C. 513 3.41 2.65 
LT1175CS8-ND 9257B| Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator 5.38 3.60 3.00 LT1236C0N8-5-ND _ | 9257B] 5V Precision Reference, 15ppm/°C . 4.00 266 2.05 
CT1175CS8-5-ND | 9257B] SV. 500mA Negative LDO Regulator. 538 360 3.00 [T123600NB-10-ND | 92578) 10V Precision Reference, 15ppmv°C 450 2.99 2.35 
LT1175CST-5-ND —_| 5V, 500mA Negative LDO Regulator . 488 325 280 L712360C88-5-ND | 9257B] SV Precision Reference, 15ppm/°C. 400 266 205 
LT1175CT-ND 9257B] Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator 563 3.75 3.15 LT12370G:ND | BV, RS232 Transceiver with Advane 
LT1175CT-5-ND 9257B] 5V, 500mA Negative LDO Regulator . 5.63 3.75 3.15 P a ea 

: Mgmt. and 1 Receiver Active in Shutdown ........... 28-SSCP 8.13 542 4.25 
LT11751NB-ND —_| Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator 6.00 4.00 3.35 LT12370NW-ND _| 92108] SV, RS232 Transceiver with Advanced Power 
LT1175IQND — | Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator. 750 5.00 430 Mgmt. and 1 Receiver Active in Shutdown ..........+.-. 28-Dip 7.38 492 3.95 
LT1175IQ5-ND. — | 5V, 500mA Negative LDO Regulator...... 7.50 5.00 4.30 L11237CSW-ND 9210B| 5V, RS232 Transceiver with Advanced Power 
LT11751ST-5-ND — _ | 5V, 500mA Negative Low Dropout Regulator 5.38 360 3.10 :. wat 

2 Mgmt. and 1 Receiver Active in Shutdown . 7.38 492 3.95 
LT11751S8-ND — __ | Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator 7.00 4.65 3.90 LT1241CN8-ND 9176B| High Speed Qurrent Mode PWM 3.50 233 210 
LT11751S8-5-ND —__| 5V, 500mA Negative LDO Regulator......... 7.00 465 3.90 9 7 ‘i si 


LT1241CS8-ND 9176B| High Speed Ourrent Mode PWM. . 3.88 258 230 


LT1176CN8-ND 92108} Adjustable, 1A Step Down Switching Regulato 563 3.75 3.20 
LT1176CN8-5-ND | 9210B] 5V, 1A Step Down Switching Regulator... 563 375 3.20 EUAN $176B| Figh Speed Qurrent Mode PWM . gle) Bee) il 
LT1176CSW-ND _| 9210B] Adjustable, 1A Step Down Switching Regul 813 542 435 LT1242CS8-ND 91768) High Speed Qurrent Mode PWM gies Bi) Be) 
LT1176CSW-5-ND | 9210B] 5V. 1A Step Down Switching Regulator... 813 542 4.35 LT12430N8-ND 9176B) High Speed Current Mode PWM . 3.50 233 2.10 
LT1178ACN8-ND _| 9176B] Dual Micropower Precision Dual Qp Amp 10.00 6.67 5.60 LT1243CS8-ND 9176B) High Speed Qurrent Mode PWM. . gi Be Beso 
LTT178CN8-ND | 9176B] Dual Micropower Precision Dual Qp Amp 550 3.67 3.00 Ne) —___| High Speed Current Mode PWM, Ind. Tem 3.88 258 250 
LT1178IN8-ND —_ | Dual Micropower Precision Dual Op Amp, Ind. Temp. .....8-Dip 6.88 4.58 3.95 ENON SAND) 91768 High Speed Qurrent Mode PWM 3.50 233 2.10 
LT1178S8-ND 9210B] Dual Micropower Precision Dual Qo Amp 7.00 4.65 3.85 L11244CS8-ND 9176B) High Speed Ourrent Mode PWM. . 3.88 258 2.30 
LT1179ACN-ND 9176B] Quad Micropower Precision Op Amp .. 12.38 825 6.90 LT1245CN8-ND 9176B) High Speed Qurrent Mode PWM . 3.50 233 2.10 
LT11790N-ND 9176B] Quad Micropower Precision Op Amp .. 688 4.58 3.90 LT1245CS8-ND 9176B) High Speed Qurrent Mode PWM. . 3.88 258 2.30 
LT1179IN-ND 9176B] Quad Micropower Precision Op Amp, Ind. Temp. 850 567 4.85 LT12451N8-ND —_| High Speed Qurrent Mode PWM, Ind. Tem 3.88 258 2.30 
LT1179SW-ND 9176B] Quad Micropower Precision Op Amp .... 8.75 5.83 5.00 LT1246CN8-ND 9257B | 1MHz Qurrent Mode PWM .. 4.00 267 2.25 
LT1180ACN-ND | 9210B Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver . 463 3.08 245 LT1248CN-ND 9210B] Power Factor Correction Controller . 688 458 3.65 
LT1180ACSW-ND | 9210B] Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver. 513 342 270 LT1248CS-ND 9210B] Power Factor Correction Controller . 738 492 3.90 


LT1181AQN-ND —_| Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver . 463 3.08 245 LT12481S-ND 9210B] Power Factor Correction Controller, Ind. Temp... 8.63 5.75 4.65 
LTTT81ACSW-ND _ | 9210B} Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver. 513 342 270 LT12490N8-ND 9210B] Power Factor Correction Controller . 6.25 417 330 
LT1181ACSWTR-ND | — _| Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Reoeiver. 2710.01/1,000 LT1249CS8-ND 9210B| Power Factor Correction Controller. 6.75 450 3.55 
LT1182CS-ND 9285B} COR/LCD Contrast Switching Regulator. 9.38 6.25 5.35 LT12491N8-ND 9210B] Power Factor Correction Controller . 7.13 4:75 3.75 


LT1183CS-ND 9285B} OCF_/LOD Contrast Switching Regulator. 938 6.25 5.35 LT12491S8-ND 9210B] Power Factor Correction Controller, Ind. Temp. 8SOC 7.75 517 4.15 
LT1184CS-ND 9257B| OCFL/LOD Contrast Switching Regulator 663 4.40 3.80 LT1251CN-ND 9210B] 40MHz Video Fader and DC Gain Controlled Amp 14-Dip 11.00 7.33 6.00 
LT1184FCS-ND 9257B] CCHLLOD Contrast Switching Regulator, Floating . 788 5.25 450 LT1252CN8-ND 9210B] Low Cost Single Video Amplifier . ip 3.25 217 1.75 
LT1185CT-ND 9176B] Adjustable, 34, LDO Voltage Regulator 6.50 4.33 3.70 LT1252CS8-ND. 9210B| Low Cost Single Video Amplifier . 3.50 2.33 1.85 


LT11851T-ND — _| Adjustable, 3A, LDO Voltage Regulator 8.75 5.83 4.90 LT12530N8-ND 9210B] Low Cost Dual Video Amplifier. 450 3.00 249 
LT1186FCS-ND —_| DACProgrammable OCA. Switching Regulator 9.75 6.50 5.60 LT1253CS8-ND 9210B] Low Cost Dual Video Amplifi 488 325 260 
LT11870N8-ND 9210B| Adjustable Low Power Video Difference Amp . 550 367 2.95 LT1254CN.ND 9210B] Low Cost Quad Video Amplifier 813 542 449 
LT1187CS8-ND 9210B] Adjustable Low Power Video Difference Amp . 613 4.08 3.45 LT1254CS-ND 9210B | Low Cost Quad Video Amplifier 863 5.75 4.80 
LT1188CT-ND 9176B] 1.5A High Side Switch ................. 7.50 5.00 4.25 LT1256CN-ND 9210B| 40MHz Video Fader and DC Gain Controlled Amp 11.00 7.33 6.00 
it a oan aes ae rice ek Speed bes e a 32 ae ie LT1256CS-ND 9210B| 40MHz Video Fader and DC Gain Controlled Amp. 11.63 7.75 6.30 
LTHi93CNB-ND__|9176B| Adjustable Cain Video Difference Amp 550 367 295 one Stal Ged GR ok Anat Sean ie a ae 
ETI T9SCS8-ND | 91768) Adjustable Gain Video Difference Amp . SiS IRA08 S145 LT12600N-ND 22108 Triple Ourent Feedback Amp with Shutdown 488 324 270 
pct oem 2210) Low Power, High Speed Cp Amp. . gas te LT1260CS-ND 9210B | Triple Current Feedback Amp with Shutdown. 513341 285 
LT12030N8-ND 9210B] 2-Input, 150MHz Video Multiplex 313 208 1.57 
LT1268B0Q-ND 9210B] 7.5A, 150kHz Switching Regulator 1275 850 7.25 
LT1203C$8-ND 9210B] 2-Input, 150MHz Video Multiplexer . 338 225 1.69 Hy 
: : LT1268CT-ND 9210B] 7.5A, 150kHz Switching Regulator 11.38 7.58 6.50 
LT12040N-ND 9210B| 4-In Video Multiplexer with 75MHz Qurrent Feedback 9.00 6.00 4.95 eee ect | 4A. Rich Efi Fone Sadi - Be Bop aeD 
LT1204CSW-ND 9210B] 4-In Video Multiplexer with 75MHz Current Feedback... 9.75 650 5.40 He7OAGTND D108 oy res h Ben Pan eu Ag Regul tata San Ge) neo 
LT1205CS-ND 9210B] 4-Input, 150MHz, Dual Video Multiplexer ... 538 357 270 G 8 A, High Efficiency, Power Switching Regulator. @ Oe) he 
LT1206CN8-ND 9210B 250mA Out 60MHz Qurrent Feedback Amp 625 417 3.45 LT1270CT-ND 9210B | 8A, High Efficiency, Power Switching Regulator... 10.63 7.08 5.65 
LT1206CR-ND 9210B| 250mA Qut, 60MHz Current Feedback Amp 8.13 5.42 4.45 LT12710QND 9210B| 4A, High Efficiency, Power Switching Regulator... 9.38 6.25 5.20 
LT1206CS8-ND 9210B| 250mA Out, 6OMHz Current Feedback Amp . 725 483 3.95 LT1271CT-ND 9210B| 4A, High Efficiency, Power Switching Regulator 863 5.75 475 
TTIZ06CT7-ND — [250mA Out, GOMHe Ourrent Feedback Amp B13 542445 LT1280AQN-ND 9210B] Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver... 5.00 333 265 
LT1207CS-ND —_| Dual, 250mA Out, 60MHz Qurrent Feedback Amp. 16-SOC 1288 860 7.15 LT1280ACSW-ND | 9210B) Low Power SV, RS232 Dual Driver/Receiver . 5.50 3.67 2.90 
LT1208CN8-ND 9210B| Dual, High Speed Op Amp. . io «775«B17. 4.45 LT1281AQN-ND 9210B | Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver... 5.00 3.33 2.65 
LT1208CS8-ND 9210B] Dual, High Speed Qp Am 875 583 5.00 LTI281ACSW-ND | 9210B] Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver. 550 367 2.90 


LT1209CN-ND 9210B] Quad, High Speed Op Amp. 1213 8.08 690 LT13000\8-ND 9210B | 3.3V/5V, High Btficiency, Step-Up DC/DC Converter. 5.00 3.33 260 
L11209CS-ND 9210B] Quad, High Speed Op Amp 13.00 867 7.45 LT1300CS8-ND 9210B | 3.3V/5V, High Efficiency, Step-Up DC/DC Converter. 5.00 333 260 
LT12110N8-ND 9210B] 14MHz, Single Supply, Dual Precision Qo Amp 613 4.07 3.07 LT13010N8-ND 9210B | 5V/12V, High Efficiency, Step-Up DC/DC Converter . 475 317 250 
LT1211CS8-ND 9210B] 14MHz, Single Supply, Dual Precision Qp Amp . 663 4.40 3.32 L11301CS8-ND 9210B | 5V/12V, High Efficiency, Step-Up DC/DC Converter . 475 3.17 250 
LT12111S8-ND —_ | 14Mbx, Single, Dual Precision Op Amp, Ind. Temp. 7.50 4.98 3.75 LT1302CN8-5-ND | 9257B] 5V, High Efficiency, Step-Up DC/DC Converter... a 613 4.08 3.35 
LT12120N-ND 9210B| 14MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp . 11.00 7.31 5.50 LT1302CS8-ND 9257B| Adjustable, High Efficiency, Step-Up DO/DC Converter...8-SOC 6.38 4.25 3.50 
LT1212CS-ND 9210B| 14MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp. 1188 7.89 594 LT1302CS8-5-ND —_| 9257B] 5V, High Efficiency, Step-Up DC/DC Converter . 6.38 4.25 3.50 

4.75 316 2.50 


LT1212IS-ND — _| 14MHz, Single, Quad Precision Qp Amp, Ind. Temp. ...16-SOC 13.25 8.80 6.63 LT1303CN8-ND 9257B | Adjustable, Step-Up DC/DC Converter. 


LT12130N8-ND 9210B] 28MHz, Single Supply, Dual Precision Qp Amp. 613 4.07 3.07 LT13030N8-5-ND _| 9257B] 5V, Step-Up DO/DC Converter 475 316 250 
LT12130S8-ND 9210B] 28MHz, Single Supply, Dual Precision Qp Amp . IC 663 440 332 LT1303CS8-ND 9257B] Adjustable, Steo-Up DC/DC Converter. 4.75 3.16 2.50 
LT12140\-ND 9210B] 28MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp . 14Dp 11.00 7.31 5.50 LT1303CS8-5-ND — | 9257B] 5V, Step-Up DO/DC Converter... 4.75 316 2.50 
CT12140S-ND 9210B | 28MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp. 1788 7.89 594 LT13031S8-ND —_ | Adjustable, Step-Up DO/DC Converter. 638 425 3.40 
LT12150\8-ND 9210B] 23MHz, Single Supply, Dual Precision Qp Amp 613 4.07 3.07 LT1304CS8-ND 92858] Adjustable, Step-Up DC/DC Converter. 4.75 316 250 
L11215CS8-ND 9210B] 23MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp . 663 4.40 3.32 LT1304CS8-5-ND _| 9285B] 5V, Step-Up DO/DC Converter... 475 316 250 
LT12160N-ND 9210B] 23Mz, Single Supply, Quad Precision Qp Amp . 14-Dip 11.00 7.31 5.50 L71305CS8-ND 9257B | Micropower High Power Step-Up DC/DC Converter . 638 4.25 3.65 
LT1216CS-ND 9210B] 23MHz, Single Supply, Quad Precision Qp Amp. 11.88 7.89 5.94 LT1307BCS8-ND —_| 92858] Single Micropower 600kHz PWM DC/DC Converter . 413 275 220 
LT12180N8-ND — _ | Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp .. 9.63 6.40 4.95 LT1307CS8-ND 9285B] Single Micropower 600kHz PWM DC/DC Converter 413 275 220 
LT1218CS8-ND —_ | Precision Rail-to-Rail In/Out Qo Amp 10.00 664 5.15 LT1308ACS8-ND — | Single High Current, Micropower 

LT1218LQN8-ND —_ | Precision Rail-to-Rail In/Out Qp Amp 588 391 3.15 BOOK DODO Converter .csscoccrseseoocserasesoooss 650 432 350 
LT1218LCS8-ND —_ | Precision Rail-to-Rail In/Out Qo Amp 613 4.07 330 = — = 

LT1219CS8-ND —_| Precision Rail-to-Rail In/Qut Op Amp 10.00 664 515 VERE SEED Seria ee lade esac MeEnnomaes 
LT12200N8-ND 9176B] 45MHz, High Speed Op Amp 625 417 350 LT1308C88-ND — | High Current, Low Power SingleGdi : : ‘ 
LT1220CS8-ND 9176B] 45MHz, High Speed Cp Amp . 688 458 375 G00KH: DODC Converter 688 457 3.65 


LT12210N8-ND 9176B] 150MHz, High Speed Op Amp. 6.25 417 3.35 


LT1310EMSE-ND —_|1.5A Boost DC-DC Converter with PLL 5.70 3.79 2.91 
LT1221CS8-ND 9176B] 150MHz, High Speed Op Amy 688 457 3.50 - : 
L712220N8-ND = ae High eerie An 625 417 350 LT1312CS8-ND 9257B] Single POMICIA VPP Driver/Regulator . fa 3.75 250 215 
LT1222C88-ND = BOOMHE, High Speed Cp Amp 6884.58 3.75 LT1316CMS8-ND — _ | Micropower Step-Up DC/DC Converter -8-MSOP 5.38 3.57 295 
LT12230N8-ND 9176B] 100MM, Ourrent Feedback Op Amp 538 358 285 LT1316CS8-ND — | Micropower Step-Up DC/DC Converter 475 3.16 2.50 
LT1223CS8-ND 9176B] 100MHz, Ourrent Feedback Qp Amp. 613 4.08 3.40 LT13161S8-ND — | Micropower Step-Up DO/DC Converter... 5.50 3.66 2.90 
L71224CN8-ND 9176B] 45MHz, High Speed Qp Amp. 538 358 285 LT1317BQVIS8-ND_| —_| Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converter 4.88 3.24 2.55 
LT1224CS8-ND 9176B] 45MHz, High Speed Op Amp . 6.13 4.07 3.30 L11317BCS8-ND — | Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converter 438 291 230 
LT1226CN8-ND 9176B] High Speed, Low Noise Cp Amp .. 538. 358 285 LT1317BIS8-ND —__ | Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converter 5.63 3.74 3.00 
LT1226CS8-ND 9176B] High Speed, Low Noise Op Amp... 6.13 4.08 3.40 LT1317CMS8-ND —__ | Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converter .. . 488 3.24 255 
LT12270N8-ND 9210B] 140MHz, Video Current Feedback Amp 463 3.08 2.45 LT1317CS8-ND — _| Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converter 438 291 2.30 
LT1227CS8-ND 9210B] 140MHz, Video Current Feedback Amp .. 538 358 3.25 LT1319CS-ND. 9257B | Infrared Receiver Building Block . 7.25 483 3.95 


LT12280N8-ND 9176B] 100MHz, Current Feedback Amp with DC Gain... 688 4.58 3.95 LT1328CMS8-ND — __| 4Mbps IrDA Infrared Receiver . 5.88 391 294 
LT1228CS8-ND 9176B] 100MHz, Current Feedback Amp with DC Gain 7.75 5.17 4.30 LT1330CNW-ND 9210B | 5V, RS232 Transceiver with 3V Logi 7.38 492 3.95 
LT12290N8-ND 9176B] 100MHz, Dual Current Feedback Qo Amp 688 458 3.95 LT1330CSW-ND 9210B| 5V, RS232 Transceiver with 3V Logic Interface. 7.38 492 3.95 
LT1229CS8-ND 9176B] 100MHz, Dual Ourrent Feedback Op Amp 7.75 517 4.30 LT13310G-ND 9210B| 5V/3V, RS232 Transceiver with 1 Receiver 

LT1230CS-ND 9176B] 100MHz, Quad Current Feedback Qo Amp 13.75 9.13 7.50 Active in Shutdown . 8.13 5.42 4.25 


LT1236A0N8-5-ND_| 9257B] 5V Precision Reference, 5ppm/°C. 7.75 5.15 4.00 ~ (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 465 
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LINEAR SERIES (Continued) 


Digi-Key (Sold Price Eachx Digi-Key (Sold Price Each 
Part No. Sep.) | Description Pkg. i 25 100 Part No. Sep.) | Description 1 25 100 
LT1331CNW-ND 9210B] 5V/3V, RS232 Xevr. w/1 Receiver Active in Shutdown....28-Dip 7.38 4.92 3.95 LT1381CS-ND 9210B] 5V, RS232, Dual Driver/Receiver.............6..eecee eee 3.50 2.33 2.00 
LT1331CSW-ND 9210B) 5W/3V, RS232 Xevr. w/1 Receiver Active in Shutdown ...28-SOIC 7.38 4.92 3.95 LT1389ACS8-1.25-ND | — | 1.25V Nanopower Precision Shunt Voltage Reference W113 «7.39 5.57 
LT1336CN-ND —_ | Half-Bridge N-Channel MOSFET Driver w/Boost Reg 3.75 3.20 LT1389BCS8-1.25-ND | — | 1.25V Nanopower Precision Shunt Voltage Reference 650 432 3.25 
LT1336CS-ND —_| Half-Bridge N-Channel MOSFET Driver w/Boost Reg. 4.00 3.40 LT1389BCS8-2.5-ND | — | 2.5V Nanopower Precision Shunt Voltage Reference. 650 4.32 3.25 
LT1339CN-ND 9294B] High Power Synchronous DC/DC Controller . 6.10 5.20 LT1389BCS8-4.096-ND | — _ | 4.096V Nanopower Precision Shunt Voltage Reference. 650 4.32 3.25 
LT1339CSW-ND 9294B] High Power Synchronous DC/DC Controller . 6.25 5.35 LT1389BCS8-5-ND — _ | 5V Nanopower Precision Shunt Voltage Reference. 650 432 3.25 
LT1339IN-ND. 9294B] High Power Synchronous DC/DC Controller . 7.35 6.30 LT1394CS8-ND — _ | 7nS, Low Power Comparator 5.13 3.41 265 
LT13391SW-ND 9294B] High Power Synchronous DC/DC Controller ............ 7.50 6.45 LT13941S8-ND —__| 7nS, Low Power Comparator, Ind. Temp. 5.75 3.82 2.90 
LT13410G-ND 9210B] 5V, RS232, 3 Driver/5 Receiver with LT1395CS5-ND — _ | 400MHz, Single Qurrent Feedback Amp . 275 1.83 1.40 
1 Receiver Active in Shutdown ...............::.ss1 5.42 4.25 LT1395CS6-ND —__| 400Mbz, Single Qurrent Feedback Amp . 2.75 1.83 1.40 
LT1341CNW-ND 9210B] 5V, RS232, 3 Driver/5 Receiver with LT1396CDD-ND — _ | 400MHz, Dual Qurrent Feedback Amp NEW! 450 2.99 230 
1 Receiver Active in Shutdown 7.38 492 3.95 LT1398CS-ND — _ | 300MHz, Dual Qurrent Feedback Amp 463 3.08 232 
LT1341CSW-ND 9210B) 5V, RS232, 3 Driver/5 Receiver wi LT1399CS-ND — _ | 300MHz, Triple Qurrent Feedback Amp 5.00 3.32 2.50 
1 Receiver Active in Shutdown 3.95 LT1399HVCS-ND —_| 300Mz, Triple Qurrent Feedback Amp .. 625 415 3.25 
LT13420G-ND 9210B] 5V, RS232, 3 Driver/5 Receiver with 3V Logic . 4.20 LT14130N8-ND 9210B| 5V Single Supply, Dual Precision Qo Amp . 3.75 2.50 2.05 
LT1351QMS8-ND 9285B] Low Power, High Speed, 3MHz Op Amp... 2.80 LT1413S8-ND 9210B) 5V Single Supply, Dual Precision Qp Amp.. 400 267 230 
LT1351CS8-ND 9285B] Low Power, Hgh Speed, 3IMHz Op Amp .. 2.60 LT14240N8-9-ND — _| Isolated Ayback Switch Regulator with 9V Output . 5.88 3.91 3.10 
LT1352CS8-ND — _ | Dual, Very Low Power, High Speed, 3MHz Op Amp. 4.25 LT1424CS8-9-ND — _| Isolated Ayback Switch Regulator with 9V Output 613 4.07 3.25 
LT1353CS-ND —_ | Quad, Very Low Power, High Speed, 3IMHz Op Amp, 6.95 LT1424IN8-9-ND —_| Isolated Ayback Switch Reg. w/9V Output, Ind. Temp. 7.38 4.90 4.30 
LT1354QN8-ND 9210B| Low Power, High Speed, 12MHz Op Amp. 2.35 LT14241S8-5-ND —_| Isolated Ayback Switch Reg. w/5V Output, Ind. Temp. 7.63 5.07 4.45 
LT1354CS8-ND 9210B] Low Power, High Speed, 12MHz Op Amp... 2.60 LT14241S8-9-ND —_| Isolated Ayback Switch Reg. w/9V Output, Ind. Temp. 7.63 5.07 4.45 
LT1355CN8-ND 9210B] Dual, Low Power, High Speed, 12MHz Op Amp. 3.95 LT1425CS-ND —_| Isolated Ayback Switch Regulator 5.88 3.91 3.10 
LT1355CS8-ND 9210B] Dual, Low Power, High Speed, 12MHz Op Amp 4.25 LT14251S-ND —_| Isolated Ayback Switch Regulator, Ind. Temp. 7.38 4.90 4.20 
LT1356CN-ND 9210B} Quad, Low Power, High Speed, 12IMHz Op Amp 6.70 LT14310N8-ND 9176B] Programmable Reference, .4% Tolerance. . 225 1.50 1.25 
LT1356CS-ND 9210B| Quad, Low Power, High Speed, 12MHz Op Amp... 6.95 LT1431CS8-ND 9176B| Programmable Reference, .4% Tolerance... 3.13 2.08 1.80 
LT13570N8-ND 9210B] Single, High Speed, 25MHz Op Amp . 2.55 LT1431IN8-ND 9176B] Programmable Reference, .4% Tolerance. . 288 1.92 1.60 
LT1357CS8-ND 9210B] Single, High Speed, 25MHz Op Amp . 2.80 LT1431IZ-ND 9176B] Programmable Reference, .4% Tolerance 213 142 1.22 
LT1358CN8-ND 9210B} Dual, High Speed, 25MHz Op Amp. 4.10 LT14570N8-ND 9210B] Dual Precision JFET Input Op Amp. -8-Dip 450 3.00 240 
LT1358CS8-ND 9210B} Dual, High Speed, 25MHz Op Amp 4.40 LT1457S8-ND 9210B} Dual Precision JFET Input Op Amp. -SOC 475 3.17 2.55 
LT1359CN-ND 9210B| Quad, High Speed, 25MHz Op Amp. . 6.80 LT1460A0N8-2.5-ND | — _| 2.5V, Micropower Precision Series Reference : 6.00 3.99 3.30 
LT1359CS-ND 9210B} Quad, High Speed, 25MHz Op Amp... 7.05 LT1460A0N8-5-ND —__| 5V, Micropower Precision Series Reference .. 6.00 3.99 3.30 
LT1360CN8-ND 9210B] Single, High Speed, SOMHz Op Amp . 2.25 LT1460AQN8-10-ND | — _ | 10V, Micropower Precision Series Reference . 5.50 3.66 2.85 
LT1360CS8-ND 9210B] Single, High Speed, SOMHz Op Amp . 2.50 LT1460ACS8-2.5-ND | — | 2.5V, Micropower Precision Series Reference. 625 415 3.45 
LT1361CN8-ND 9210B} Dual, High Speed, SOMHz Op Amp: 3.50 LT1460ACS8-5-ND_ —__| 5V, Micropower Precision Series Reference. . 625 415 3.45 
LT1361CS8-ND 9210B| Dual, High Speed, SOMHz Op Amp. 3.65 LT1460ACS8-10-ND | — _ | 10V, Micropower Precision Series Bandgap Reference...8-SOIC 6.25 4.15 3.25 
LT1362CN-ND 9210B} Quad, High Speed, SOMHz Op Amp 6.15 LT1460BIN8-5-ND —_/ 9294B) 5V, Micropower Precision Series Bandgap Reference. 9.00 5.98 4.95 
LT1362CS-ND 9210B} Quad, High Speed, SOMHz Op Amp 6.45 LT1460BIS8-2.5-ND | 9294B] 2.5V, Micropower Precision Series Bandgap Reference 9.13 6.06 5.05 
LT1363CN8-ND 9210B] Single, High Speed, 70MHz Op Amp . 2.45 LT1460BIS8-5-ND — | 9294B] 5V, Micropower Precision Series Bandgap Reference. “SOC 9.13 6.06 5.05 
LT1363CS8-ND 9210B] Single, High Speed, 70MHz Op Amp . 2.70 LT146000MS8-2.5-ND | 9294B] 2.5V, Micropower Precision Series Bandgap Ref. 650 432 3.60 
LT1364CN8-ND 9210B| Dual, High Speed, 70MHz Op Amp... 3.80 LT146000MS8-5-ND | 9294B] 5V, Micropower Precision Series Bandgap Ref... 6.50 432 3.60 
LT1364CS8-ND 9210B} Dual, High Speed, 70MHz Op Amp 3.95 LT1460DON8-2.5-ND | 9294B| 2.5V, Micropower Precision Series Bandgap Reference. 3.75 249 2.10 
LT13650N-ND 9210B} Quad, High Speed, 70MHz Op Amp 6.65 LT1460DQN8-5-ND | 9294B) 5V, Micropower Precision Series Bandgap Reference. .. 3.75 2.49 2.10 
LT1365CS-ND 9210B} Quad, High Speed, 70MHz Op Amp... 6.95 LT1460DCS8-2.5-ND | 9294B) 2.5V, Micropower Precision Series Bandgap Reference...8-SOIC 4.00 266 220 
LT1366CN8-ND 9257B] Dual Rail-to-Rail I/O Precision Op Amp . 3.60 LT1460DCS8-5-ND | 9294B) 5V, Micropower Precision Series Bandgap Reference....8-SOIC 4.00 266 220 
LT1366CS8-ND 9257B| Dual Rail-to-Rail I/O Precision Op Amp . 3.75 LT1460DCS8-10-ND_|9294B| 10V, Micropower Precision Series Bandgap Reference...8-SOIC 4.00 266 2.20 
LT1367CS-ND 9257B | Quad Rail-to-Rail I/O Precision Qo Amp 6.35 LT1460EIN8-2.5-ND | 9294B) 2.5V, Micropower Precision Series Bandgap Reference. .... 425 283 235 
LT13680N8-ND 9257B] Dual Rail-to-Rail I/O Precision Op Amp . 3.60 LT1460EIN8-5-ND | 9294B) 5V, Micropower Precision Series Bandgap Reference. .. 425 283 230 
LT1368CS8-ND 9257B] Dual Rail-to-Rail I/O Precision Op Amp ... 3.75 LT1460H1S8-2.5-ND | 9294B) 2.5V, Micropower Precision Series Bandgap Reference 450 299 2.50 
LT1369CS-ND —__| Quad Rail-to-Rail I/O Precision Qp Amp 6.35 LT14601S8-5-ND —_/ 9294B) 5V, Micropower Precision Series Bandgap Reference 438 2.91 240 
LT1370CT7-ND —_| 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator . 6.25 LT1460HS8-10-ND _|9294B| 10V, Micropower Precision Series Bandgap Reference 438 2.91 240 
LT1370HVCR-ND — | 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator Wed: LT1460FOMS8-5-ND | 9294B] 5V, Micropower Precision Series Bandgap Ref. 425 283 230 
LT1370HVCT7-ND — | 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator . 7.10 LT1460FOMS8-10-ND | 9294B) 10V Micropower Precision Series Bandgap Reference... 425 283 235 
LT1370HVIR-ND — _ | 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator. 8.65 LT1460GCZ-2.5-ND | 9294B} 2.5V, Micropower Precision Series Bandgap Reference. . . 3.00 2.00 1.65 
LT1370IR-ND — _ | 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Reg., Ind. Temy . 7.65 LT1460GCZ-5-ND 9294B] 5V, Micropower Precision Series Bandgap Reference. .... 3.00 2.00 1.65 
LT13710R-ND —_ | 500kHz, High Efficiency, 3A Switching Regulator 6.40 5.50 LT1460GIZ-5-ND 9294B| 5V, Micropower Precision Series Bandgap Reference. 3.25. 2.16 1.75 
LT1371CSW-ND — _ | 500kHz, High Efficiency, 3A Switching Regulator . 7.10 6.10 LT1460LHS8-2.5-ND | — | 2.5V, Precision Series Ref. with Extended Temp 5.00 3.32 2.85 
LT1371HVOR-ND — | 500kHz, High Efficiency, 3A Switching Regulator . . 6.85 5.85 LT1460LHS8-5-ND —__ | 5V, Precision Series Ref. with Extended Temp . . 488 3.24 275 
LT13711R-ND — | 500kHz, High Efficiency, 3A Switching Reg., Ind. Temp. .. 7 DD 11.50 7.64 6.55 LT1460MHS8-2.5-ND | — | 2.5V, Precision Series Ref. with Extended Temp 475 316 240 
LT1372CN8-ND 9257B) 500kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator . 4.32 3.70 LT1460MHS8-5-ND — _| 5V, Precision Series Ref. with Extended Temp .. 463 3.08 232 
L11372CS8-ND 9257B| 500kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator . 4.50 3.85 LT1461ACS8-3-ND —__| 8V, Micropower Precision LDO Volt. Reference . 12.88 855 644 
LT1372HVCS8-ND — _ | 500kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator . 490 4.20 LT1461ACS8-3.3-ND | — _ | 3.3V, Micropower Precision LDO Volt. Reference -SOC 12.88 855 6.44 
LT13721S8-ND —_ | 500kHz, High Effic., 1.5A Switching Reg., Ind. Temp. 5.40 4.65 LT1461ACS8-4-ND — | 4.096V, Micropower Precision LDO Volt. Reference . -SOIC 10.75 7.14 5.40 
LT13730N8-ND 9257B) 250kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator . 4.32 3.70 LT1461ACS8-5-ND — __| 5V, Micropower Precision LDO Volt. Reference . -SOIC 10.75 7.14 5.40 
LT1373CS8-ND 9257B] 250kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator . 4.50 3.85 LT1461BCS8-3.3-ND | — _ | 3.3V, Micropower Precision LDO Volt. Reference “SOIC 8.88 5.90 4.70 
LT1373HVCS8-ND —__| 250kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator . 4.90 4.20 LT1461BCS8-4-ND —_| 4.096V, Micropower Precision LDO Volt. Reference . -SOC 7.38 490 3.70 
LT13731S8-ND — | 250kHz, High Effic., 1.5A Switching Reg., Ind. Temp. 5.40 4.65 LT1461BCS8-5-ND —__ | SV, Micropower Precision LDO Volt. Reference . “SOC 7.38 490 3.70 
LT1374CFE-ND — _ | Adj., 500kHz, 4.5, Step Down Switch. Regulator... 6.05 4.64 LT14610CS8-3-ND — _ | 3V, Micropower Precision LDO Volt. Reference . “SOIC 688 457 3.80 
LT1374CR-ND — | Adj., 500kHz, 4.54, Step Down Switching Regulator 6.64 5.00 LT14610CS8-3.3-ND | — | 3.3V, Micropower Precision LDO Volt. Reference -SOIC 688 457 3.80 
LT1374CR-5-ND — _| 5V, 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator . 6.64 5.00 LT14610CS8-4-ND — _ | 4.096V, Micropower Precision LDO Volt. Reference . -SOIC 5.75 3.82 2.90 
L11374CS8-ND —_| Adj., 500kHz, 4.54, Step Down Switching Regulator 6.23 4.70 LT146100S8-5-ND —__| 5V, Micropower Precision LDO Volt. Reference . -SOC 5.75 3.82 2.90 
LT1374CS8-5-ND — _ | 5V, 500KkHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator... 6.23 4.70 LT1461DHS8-3-ND — _ | 8V, Micropower Precision LDO Volt. Reference . -SOC 8.25 «5.48 4.45 
LT1374CS8-SYNC-ND | — _ | Adj., 500kHz, 4.5A, Synchronous Step Down LT1461DHS8-3.3-ND | — | 3.3V, Micropower Precision LDO Volt. Reference “SOIC 8.25 548 445 
Switching Regulator ........... 0... :cccseeee seen eeeeee 9.38 623 4.70 LT1461DHS8-4-ND — _ | 4.096V, Micropower Precision LDO Volt. Reference . -SOIC 6.88 457 3.45 
LT1374CS8-5SYNG-ND | — | 5V, 500kHz, 4.5A, Synchronous Step Down LT1461DHS8-5-ND — __| 5V, Micropower Precision LDO Volt. Ref. 6.88 4.57 3.45 
Switching Regulator ........... 00... :ccseeeeeee eee 9.38 623 4.70 LT1462ACN8-ND 9285B| Dual Micropower JFET Input Op Amp... 8.75 5.81 4.80 
LT1374CT7-ND —_ | Adj., 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator . . . 9.75 648 4.90 LT1462ACS8-ND 9285B] Dual Micropower JFET Input Op Amp . 9.00 5.98 4.95 
LT1374CT7-5-ND —_ | 5V, 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator 9.75 648 4.90 LT1464ACS8-ND 9285B] Dual Micropower JFET Input Op Amp . 9.00 5.98 4.95 
LT1374HVCS8-ND — _| Adj., 500kHz, 4.54, Step Down Switching Regulator. 10.38 689 5.20 LT1464CS8-ND 9285B] Dual Micropower JFET Input Op Amp . 5.00 3.32 2.75 
LT1374IR-ND — _ | Adj., 500kHz, 4.54, Step Down Switching Regulator. 11.50 7.64 5.75 LT1465CS-ND —__| Quad Micropower JFET Input Op Amp 850 5.65 4.75 
LT13741R-5-ND —_| 5V, 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator . . 11.50 7.64 5.75 LT1466LON8-ND —_| Dual Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 8.13 5.40 435 
LT1374IS8-SSYNC-ND | — | 5V, 500kHz, 4.5A, Synchronous Step Down LT1466LCS8-ND —__ | Dual Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp... 8.25 5.50 4.40 
‘Switching Regulator 10.75 7.14 5.40 LT14680N8-ND — _ | 90MHz, High Speed, 16-Bit Accurate Op Amp -8-Dip 625 415 313 
LT13741T7-5-ND —_| 5V, 500kHz, 4.5A Step Down Switching Regulator. 11.25 7.47 5.65 LT1468CS8-ND — _ | 90MHz, High Speed, 16-Bit Accurate Op Amp. (SOIC 6.25 «4.15 3.13 
LT1375CS8-ND 9257B} Adj., S00kHz, 1.54, Step Down Switching Regulator 6.50 4.32 3.40 LT14681S8-ND — _ | 90MHz, High Speed, 16-Bit Accurate Op Amp... -SOC 7.50 498 3.75 
LT1375CS8-5-ND 9257B| 5V, 500kHz, 1.5A Step Down Switching Regulator .. 6.75 450 3.85 LT1490ACDD-ND —__| Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp NEW! 8-DAN 4.75 3.16 238 
LT13751S8-ND 9257B} Adj., 500kHz, 1.5A Step Down, LT14900MS8-ND —__| Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp . 450 3.00 240 
‘Switching Regulator, Ind. Temp. ito) S15) 4510 LT14900N8-ND 9285B] Dual Micropower Rail-to-Rail In/Qut Op Amp . 3.75 2.50 2.05 
LT13760N8-ND 9257B] Adj., S00kHz, 1.54 Steo Down Switching Regulator 6.50 435 3.70 LT1490CS8-ND 9285B] Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp 3.88 260 215 
LT1376QN8-5-ND 9257B] 5V, SOOkHz, 1.54, Step Down Switching Regulator . 6.50 435 3.70 LT1490IN8-ND —_ | Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp . 450 299 245 
LT1376CS-ND 9257B| Adj., S00kKHz, 1.54, Step Down Switching Regulator. 7.38 4.90 3.90 LT14901S8-ND —__| Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp 463 3.08 260 
LT1376CS8-ND 9257B} Adj., S00kHz, 1.5, Step Down Switching Regulator 6.50 432 3.40 LT14910N-ND. —_ | Quad Micropower Rail-to-Rail In/Out Qo Amp 625 415 3.50 
LT1376CS8-5-ND 9257B] 5V, 500kHz, 1.5A, Step Down Switching Regulator . 6.75 450 3.85 LT1491IS-ND —_ | Quad Micropower Rail-to-Rail In/Qut Op Amp .. 7.75 5.15 4.25 
LT1376HVCS8-ND — | Adj., 500kHz, 1.54, Step Down Switching Regulator 713 4.74 3.75 LT14920N8-ND — _ | Dual Low Power Single Supply Precision Qp Amp . 7.38 490 3.69 
LT1376HVIS-ND —_| Adj., 500kHz, 1.5A, Step Down Switching Regulator... 9.50 631 5.00 LT1492CS8-ND —__ | Dual Low Power Single Supply Precision Qp Amp 7.50 4.98 3.75 
LT13761S-ND 9257B] Adj., 500kHz, 1.54, Step Down LT1493CS-ND —__| Quad Low Power Single Supply Precision Qo Amp 13.50 897 675 
witching Regulator, Ind. Temp. ........0..:secee 8.63 5.73 455 LT1494CMS8-ND_ —_ | Single Rail-to-Rail In/Qut Qp Amp . 363 241 1.90 
LT13761S8-ND 9257B} Adj., S00KHz, 1.54, Step Down Switching Regulator 7.75 515 4.10 LT14940N8-ND —_| Single Rail-to-Rail In/Qut Qo Amp. 3.38 2.25 1.80 
LT13761S8-5-ND 9257B] 5V, SO0kHz, 1.5A, Step Down Switching Regulator . 8.13 5.40 4.65 LT1494CS8-ND —_| Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 3.38 2.25 1.80 
L11377CS8-ND — | 1MHz, 1.5A, High Efficiency Switching Regulator ........ 7.88 525 4.50 LT1494HS8-ND —_| Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp... 413 274 2.20 
LT13771S8-ND — | 1MHz, 1.5A, High Efficiency LT1494IMS8-ND —__| Single Rail-to-Rail In/Qut Op Amp, | 413 2.74 220 
Switching Regulator, Ind. Temp................::0eeeeee 8SOC 9.50 635 5.40 (Continued) 
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Digi-Key (Sold Price Each Digi-Key (Sold Price Each 
Part No. Sep.) | Description i 25 100 Part No. Sep.) | Description 1 25 100 
LT14941N8-ND — | Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp. . 388 258 210 LT1579CS-ND — | Adj, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator. 750 498 4.30 
LT14941S8-ND —_ | Single Rail-to-Rail In/Qut Qo Amp, Ind. Tem) 388 258 2.10 LT1579CS-3-ND — _ | 3V,300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator .. 750 498 4.30 
LT14950N8-ND —_ | Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Qo Amp 5.13 341 3.00 LT1579CS-3.3-ND | — | 3.3V,300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator 7.50 498 4.30 
LT1495CS8-ND —_ | Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Qp Amp 5.38 357 3.10 LT1579CS-5-ND — _ | 5V,300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator .. 750 498 4.30 
LT1495HS8-ND —__| Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Qp Amp 6.75 449 375 LT1579CS8-ND —_| Adj. 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator . 675 449 3.85 
LT14951N8-ND —_ | Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Qp Amp 6.00 450 3.95 LT1579CS8-3-ND — | 8V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator .. 675 449 3.85 
LT14951S8-ND —_ | Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Qp Amp 625 415 3.55 LT1579CS8-3.3-ND | — | 3.3V,300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator 675 449 3.85 
LT14960N-ND —_ | Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Qp Amp 6.75 449 3.95 LT1579CS8-5-ND — | 5V,300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator .. a 675 449 3.85 
LT1496CS-ND —_ | Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Qp Amp 7.00 465 4.10 LT1579IGND — _| Adj., 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator . 16-SSOP 10.00 664 5.70 
LT1496HS-ND —__| Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Qp Amp 8.75 5.81 4.90 LT158000-ND —_| Ad... 7A High Speed LDO Voltage Regulator . 11.50 7.64 5.75 
LT1496IN-ND —_ | Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Qp Amp 8.00 680 615 LT15800R-2.5-ND | — | 2.5V, 7A High Speed LDO Voltage Regulator 11.88 7.89 5.94 
LT14961S-ND —_ | Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp .. 8.25 548 4.70 LT1580CT-ND 92858] Adj., 7A, High Speed LDO Voltage Regulator . 11.25 7.47 5.63 
LT1497CS-ND —_ | Dual Qurrent Feedback Amp... 7.88 5.23 420 LT1580CT7-2.5-ND | — | 2.5V,7A High Speed LDO Voltage Regulator. 11.63 7.72 5.82 
LT1497CS8-ND — _ | Dual Current Feedback Amp... 625 415 3.45 LT15801Q-ND — | Ad... 7A High Speed LDO Voltage Regulator . 1375 913 688 
LT1498CN8-ND —_|10Mbz, Dual Rail-to-Rail In/Out Qp Amy 6.50 4.32 3.25 LT15801R-2.5-ND —_| 2.5V, 7A, High Speed LDO Voltage Reg., Ind. Tem 14.00 9.30 7.00 
LT1498CS8-ND —_ | 10MHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Qp Amp 675 449 338 LT1581CT7-ND — _| Adj, 10A, LDO Voltage Regulator 1313 875 7.50 
LT1498IN8-ND — | 10MHz, Dual Rail-to-Rail In/Qut Qp Amp. . 6.75 449 3.45 LT1581CT7-2.5-ND | — | 2.5V, 10A, LDO Voltage Regulator .. 13.13 875 7.50 
LT14981S8-ND — | 10MHz, Dual Rail-to-Rail In/Qut Op Amp... 7.00 465 3.65 LT1584CT-ND 9257B) Adj. 7A, LDO Voltage Regulator . 10.63 7.08 6.05 
LT1499CS-ND — | 10MHz, Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 12.25 814 6.13 LT1584CT-3.3-ND | 9257B] 3.3V, 7A, LDO Voltage Regulator. 10.63 7.08 6.05 
LT14991S-ND —_| 10MHz, Quad Rail-to-Rail In/Qut Op Amp. 12.88 8.55 6.50 LT1584CT-3.38-ND _| 9257B] 3.38V, 7A, LDO Voltage Regulator . 10.63 7.08 6.05 
LT1500CS-ND 9285B] Adaptive Frequency Ourrent Mode Switching Reg. -14S0C 5.00 335 285 LT1584IT-3.3-ND — _ | 3.3V, 7A, LDO Voltage Regulator. 1275 847 7.40 
LT15050G-ND — _ | Constant-Current/Voltage, High Efficiency LT1585ACM-1.5-ND | — | 1.5V, 4.64, LDO Voltage Regulator . 813 5.40 4.65 
Battery Charger 9.88 656 5.15 LT1585ACT-1.5-ND | — | 1.5V, 4.6A, LDO Voltage Regulator. 7.50 5.00 4.25 
LT15050G-1-ND — _ | Constant-Qurrent/Voltage, High Efficiency LT15850M-ND 9210B| Adj. 4A, LDO Voltage Regulator . 7.15 515 430 
Battery Charger 9.38 6.23 4.90 LT15850M-3.3-ND _ |9210B] 3.3V, 4A, LDO Voltage Regulator 7.75 515 4.30 
LT1506CR-SYNC-ND | — _| 500kHz, 4.54, Step Down Switching Regulator 10.00 664 5.00 LT15850M-3.6-ND 92108] 3.6V, 4A, LDO Voltage Regulator 775 515 4.30 
LT15060R-3.3-ND | — | 500kHz, 4.5A, 3.3V Step Down Switching Regulator 10.00 6.64 5.00 LT1585CT-ND 9210B] Adi., 4A, LDO Voltage Regulator . 713 4.75 4.00 
LT1506CS8-ND — | 500kHz, 4.54, Step Down Switching Regulator .. 9.38 623 4.70 LT1585CT-3.3-ND | 9210B] 3.3V, 4A, LDO Voltage Regulator. 713 4.75 4.00 
LT1506CS8-3.3-ND | — | 500kHz, 4.5A, 3.3V Step Down Switching Regulator 9.38 6.23 4.70 LT1585CT-3.38-ND | 9210B] 3.38V, 4A, LDO Voltage Regulator . 713 4.75 4.00 
LT15061R-ND —_| 500kHz, 4.54, Step Down Switching Regulator .. 11.50 7.64 5.75 LT1585CT-3.6-ND _| 9210B] 3.6V, 4A, LDO Voltage Regulator... 713 4.75 4.00 
LT15061R-3.3-ND —_ | 500kHz, 4.5A, 3.3V Step Down Switching Regulator 11.50 7.64 5.75 LT15870VEND 92578] Adj., 3A, LDO Voltage Regulator. 650 435. 3.70 
LT15061S8-ND —_ | 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator 10.75 7.14 5.40 LT15870V-1.5-ND | — | 1.5V, 3A LDO Voltage Regulator 650 435 370 
LT15061S8-3.3-ND | — _ | 500kH, 4.5A, 3.3V Step Down Switching Regulator 10.75 7.14 5.40 LT1587CT-ND 92578) Adj. 3A, LDO Voltage Regulator 588 392 335 
LT1507CS8-ND 9285B] 500kHz, Monolithic Buck Mode Switching Regulator 6.75 450 385 LT1587CT-3.3-ND  |9257B| 3.3V, 3A LDO Voltage Regulator. 588 392 335 
LT1507CS8-3.3-ND | —_ | 500kHz, 3.3V Mono Buck Mode Switching Regulator 6.75 450 3.85 LT1610CMS8-ND — _|1.7MHz, Single Call DO'DC Converter 413 274 2410 
LT1508CSW-ND 9294B] Power Factor and PWM Controller..........0.scssc00es 788 525 450 LT1610CS8-ND —}7-7MIHz, Single Call DODC Converter . 350 233. 1.75 
LT1508ISW-ND 9294B| Power Factor and PWM Controller, Ind. Temp. .......-. 20-SOC 8.75 585 5.00 LT16101S8-ND — | 17MHz, Single Call DC'DC Converter . 425 283 225 
LT1510-5OGN-ND —_| 500kH, 1.5A Constant Volt/Current Battery Charger. 8.13 540 4.35 LT1611CS5-ND — | 1.4MHz, inverting Switching Regulato 400 266 215 
LT15100GN-ND. 92858] 200kHz, 1.5A Constant Volt/Ourrent Battery Charger 813 5.40 4.35 LT1613C85-ND — | 14MHz, Single Call DO'DC Controller 350 233 175 
LT15100N-ND 9285B | 200kHz, 1.5A Constant Volt/Ourrent Battery Charger .. 7.50 498 4.00 LT1614CMS8-ND — _| 600kHz Inverting Switching Regulator 550 366 280 
LT1510CS-ND. —__| 200kHz, 1.5A Constant Volt/Ourrent Battery Charger ... 7.88 5.23 4.20 7 == 5 rae 
LT1510CS8-ND | 9285B] 200kHz, 1.5 Constant Volt/Ourrent Battery Charger 6.00 399 320 AR eSeN = Risropower Ste Up BORG eee 
LT15101S-ND — _ | 200kHz, 1.5A Constant Volt/Qurrent Battery Charger 9.00 598 4.80 LT16151S5-ND — _| Micropower Step-Up DOC Converter .. 400 266 200 
LT15101S8-ND — | 200kHz, 1.5A Constant Volt/Qurrent Battery Charger 6.88 4.57 3.65 LT16151S5TR-ND —_| Micropower Step-Up DC/DC Converter .. 4900.00/2,500 
LT1511CSW-ND —__| 8A Constant Qurrent/Volt. Voltage Battery Charger . 13.00 864 6.95 LT1616ES6-ND —_|1.4MHz, Step-Down Switching Regulator 4.00 266 ° 2.00 
LT15111SW-ND —_ | 3AConstant Ourrent/Volt. Battery Charger, Ind. Temp. .24-SOC 15.00 10.00 8.60 TT1618—EVIS-ND 1 AMB, Step-Up DODC Converter... 575382 288 
ech) = [SA SEG Constant Curreny Voll Beatery Cnr ge be Gat LTI619EMS8-ND — | — | 300kHz, 2-Call Current Mode PWM Controller 450 299 2.25 
eae | SA SEG Constant Current Voll Batery Cage Co ms LTI619EMS8TRND | — | 300kHz, 2-Cell Current Mode PWM Controller 5411.25/2,500 
PUnEMCS eS) =) | ASA SAIC Constant Outten Volt Batery Charges WLU SE ae LT1619ES8-ND — | 300kHz, 2-Call Current Mode PWM Controller 425 283 213 
SIGE BORaND) — _| SEPIC Constant: or Pr ae Ourrent/ zon eeteune ones LTI619ES8TR-ND | — _ | 300kH, 2-Call Current Mode PWM Controller 5250.00/2,500 
Constant Voltage Battery Oren ger.- noo s-s-seeseseees 00 ae CT16200GN-ND — | Rail-to-Rail Qurrent Sense Amp... 400 266 2.30 
Sccaeame) | Sn COmnstent: chal 70207 Were es LT1620C88-ND — _| Rail-to-Rail Current Sense Amp .. 3.38 225 1.95 
LT15130R-ND - coreatsBoganeteGarai arn LT16201S8-ND —_| Rail-to-Rail Qurrent Sense Amp, Ind. Temp 388 258 2.05 
519 SEPIC Constent- or Programmable Qurren OE ety is en LT16210GN-ND —_| 92948] Dual Rail-to-Rail Qurrent Sense Amp. ... 613 410 350 
ise Constant Voltage Battery Onarger..-...---.-ssssceseees ‘ HEY GES LT1621IGN-ND _| 92948] Dual Rail-to-Rail Current Sense Amp, Ind. Temp. 7.00 4.65 3.95 
5131R-ND — | SEPICConstant- or Programmable Ourrent/ 7 
Constant Voltage Battery Charger, Ind. Temp. 40.00 664 520 LT16300N8-ND —_ | 80MHz, Dual Rail-to-Rail /O Precision Qp Amp. 650 432 3.25 
TEST CNGSEND Th 300 LT1630CS8-ND —_ | 30MHz, Dual Rail-to-Rail I/O Precision Cp Amp. 675 449 3.38 
j.. 300A, LDO Voltage Regulator. GAS) SHED BES LT1631CS-ND — | 30MHz, Quad Rail-to-Rail I/O Precision Qp Am 1225 814 6.13 
p. i . . 
LT15210MS8-3.3-ND | — _| 3.3V, 300mA, LDO Voltage Regulator 463 3.08 235 é 
een 92578) Adj. 300mA, LDO Voltage Regulator 413 275 250 LT16320N8-ND —_ | 45MHz, Dual Rail-to-Rail I/O Precision Qp Amp. 663 440 3.32 
Hs BY : ; ‘ LT1632CS8-ND —__| 45Mbz, Dual Rail-to-Rail I/O Precision Cp Amp. 688 457 3.44 


LT1521CS8-3-ND 9257B| 3V, 300mA, LDO Voltage Regulator . 413 275 250 


33. LT1633CS-ND —_ | 45MHz, Quad Rail-to-Rail I/O Precision Qp Amp. 12.38 822 6.19 
7 aoe ae = eae + = = LT1634ACS8-1.25-ND | 9294B] 1.25V, Micropower Shunt Voltage Reference 938 6.23 4.70 
LT1521CST-3-ND 9257B 3V. 300m, A, LDO Voltage Regulator . 3.88 258 2.00 LT1634ACS8-2.5-ND | 9294B] 2.5V, Micropower Shunt Voltage Reference... 9.38 6.23 4.70 
LT1521CST-3.3-ND |9257B 33V, 300mA, LDO Voltage Regulator 3.88 258 2.00 LT1634ACS8-4.096-ND} 9294B) 4.096V, Micropower Shunt Voltage Reference 9.38 6.23 4.70 
L71521CST-5-ND 9257B| 5V, 300mA, LDO Voltage Regulator . 3.88 258 2.00 LT1634ACS8-5-ND _ | 9294B] 5V, Micropower Shunt Voltage Reference... 9.38 6.23 4.70 
L715211S8-5-ND —_|5V,300mA, LDO Voltage Regulator .. 5.00 3.35 2.85 ar ee aN = dees teen eae Nriick eee ioe Be an 
a = -4.| | = A , WViicropower lunt Voltage ference . . BE . . 
See oy Soon IDO VRE eee eee LT1634B0MS8-1.25-ND | 92948] 1.25V, Micropower Shunt Voltage Reference . 488 324 270 
L7152800-ND _ 3.3V 3A, LDO Voltage Regulator ... 713 475 410 LT1634BCS8-1.25-ND | 9294B] 1.25V, Micropower Shunt Voltage Reference 438 2.91 240 
LT1528CT-ND 9257B) 3: 3V. 3A, LDO Voltage Regulator ... 650 435 3.75 LT1634BCS8-2.5-ND | 9294B] 2.5V, Micropower Shunt Voltage Reference... 438 291 240 
LT15290Q-ND —_| Adj., 3A, LDO Voltage Regulator wi zt 7.13 4.74 357 LT1634BCS8-4.096-ND | — _ | 4.096V, Micropower Shunt Voltage Reference 438 2.91 240 
17152900:3.3-ND — | 33V, 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown 5DD 713 474 357 LT1634BIS8-1.25-ND | 9294B} 1.25V, Micropower Shunt Voltage Reference 5.63 3.74 2.95 
L7152900-5-ND —_ | 5V,3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown .5DD 713 474 3.57 LT1634BIS8-2.5-ND | 9294B} 2.5V, Micropower Shunt Voltage Reference. . 5.63 3.74 2.95 
LT1529CT-ND 9257B] Adj., 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown. . 6.50 432 3.25 LT16340CZ-4.096-ND) | — _| 4.096V, Micropower Shunt Voltage Reference 3.88 258 2.15 
LT1529CT-3.3-ND | — | 3.3V, 3A LDO Voltage Regulator with Shutdown. 650 4.32 3.25 ETIGSSONS:ND "|| 92948! Micropower Rail-to-Rall Op Amp and Reference. SOC EZ SSIES) 
LT1529CT-5-ND 9257B | 5V, 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown 6.50 4.32 3.25 LT1635CS8-ND 9294B] Micropower Rail-to-Rail Qp Amp and Reference .. 3.88 258 2.05 
LT1533CS:ND — 7A, Uttra Low Noise Switching Regulator . 5 925. 6.15 4.85 LT1636CDD-ND —_| 220kHz, Single Micropower P-R I/O Op Amp NEW! 3.75 249 2.00 
LT15331S-ND — | 1A Uttra Low Noise Switching Regulator . “16-SOG 11.50 7.65 6.55 LTIG360MS8.ND 92948) 220ktb, Single Micropower F-R VOOp Amp . Ye) Aes) ed) 
LT1534CS-ND — | 2A UltraLow Noise Switching Regulator . 8.25 5.48 4.25 LT1636QN8-ND 9294B| 220kHxz, Single Micropower R-R VO Op Amp . 288 1.91 1.50 
LT1534IS-ND — _ | 2A, Ultra Low Noise Switching Regulator .... 9.50 631 4.80 LT1636CS8-ND —_| 220kHz, Single Micropower R-R l/OOp Amp 3.00 2.00 1.55 
LT15370G-ND —_|[5V, Low Power, RS232, 3 Drivers/5 Receivers . 6.00 4.00 3.40 LT1636HS8-ND — | 220kHz, Single Micropower R-R1/OCp Amp 3.75 249 1.90 
LT15670VIS8-ND — | Op Amp and Inverter/Filter Building Block ... 3.75 249 2.00 LT16361S8-ND — _ | 220kHz, Single Micropower 
LT15680GN-ND —_ | Low Noise High Frequency Filter Building P-RVOOp Amp, Ind. Temp 3.50 233 1.80 
Block NEW!... 8.50 565 4.70 LT1637CDD-ND — _ | 1.1MHz, Single Micropower R-R I/O Qp Amp NEW! 3.63 241 1.90 
LT1573CS8-ND — __| Adjustable LDO Regi 3.75 249 1.88 LT16370N8-ND —__| 1.1MHz, Single Micropower R-R I/O Op Amp 288 1.91 1.50 
LT1573CS8-2.5-ND_| — | 2.5V, DO Regulator Driver .. 3.75 2.49 1.88 LT1637CS8-ND —_ | 1.1MHz, Single Micropower R-R I/O Op Amp... 3.00 2.00 1.55 
L71573CS8-2.8-ND | — | 2.8V, LDO Regulator Driver 375 249 1.88 LT1637HS8-ND — | 1.1MHz, Single Micropower R-R I/O Op Amp .. 3.50 233 1.85 
LT1573CS8-3.3-ND | — | 3.3V, LDORegulator Driver ... 375 249 1.88 LT1638CDD-ND — | 1.2MHz, Dual Micropower R-R I/O Op Amp NEW! 475 3.16 2.50 
LT1575CN8-ND —_ | Adjustable Precision Linear Reg Controller. 4.75 316 270 LT1638CMS8-ND — | 1.2MHz, Dual Micropower R-R1/OCp Amp... 4.50 3.00 2.40 
LT1575CN8-3.3-ND | — | 3.3V, Precision Linear Reg Controller... . 475 316 270 LT1638QN8-ND —_|1.2MHz, Dual Micropower R-R 1/OOp Amp 3.75 2.50 2.05 
LT1575CS8-ND —_| Ultrafast Transient Response Low Dropout Regulator....8SOC 4.75 3.16 2.70 LT1638CS8-ND —_ | 1.2MHz, Dual Micropower R-R1/O Op Amp’ 3.88 260 215 
LT1575CS8-2.8-ND | — | 2.8V, Precision Linear Reg Controller . . 475 316 270 LT1638HS8-ND — | 1.2MHz, Dual Micropower R-R I/O Op Amp... 488 3.24 2.70 
LT1575CS8-3.3-ND | — _ | 3.3V, Precision Linear Reg Controller .. 475 316 270 LT16381S8-ND — | 1.2MHz, Dual Micropower 
LT1575CS8-5-ND — _ | 5V, Precision Linear Reg Controller 475 316 270 P-RI/OOp Amp, Ind. Temp........-.0.0.ssccreeeereees 463 3.08 2.60 
LT1576CS8-ND — | 1.5A, 200kHz, Step Down Switching Regulator 5.75 3.82 2.95 LT1639HS-ND —_|1.2MHz, Quad Micropower R-RI/OQp Amp .......-..+++ 8.00 5.32 4.35 
LT15760S8-SYNC-ND | — | 1.5A, 200kHz, Step Down Switching Reg., Sync Input . 5.75 3.82 2.95 LT16391S-ND — | 1.2MHz, Quad Micropower 
LT1576IS8-SYNC-ND | — | 1.5A, 200kHz, Step Down Switching Reg., Sync Input ... 663 4.40 3.35 R-R1/OQp Amp, Ind. Temp. 7.75 5.15 4.25 
LT15790GN-ND — | Adj., 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator ........ 8.25 548 4.70 LT1640AHONS-ND | — | Negative Voltage Hot Swap Controller. 3.88 2.58 2.05 
LT15790GN-3-ND — _ | 3V,300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator .... 825 548 4.70 LT1640AHCS8-ND — _| Negative Voltage Hot Swap Controller. 4.00 266 2.10 
LT15790GN-3.3-ND | — | 3.3V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator 825 548 4.70 LTI640AHCS8TR-ND|_— _| Negative Voltage Hot Swap Controller. . 5024.99/2,500 
LT15790GN'5-ND —_[5V,300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator .... 8.25 548 4.70 (Continued) 
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Digi-Key (Sold Price Eachx Digi-Key (Sold Price Each 
Part No. Sep.) | Description 1 25) 100 Part No. Sep.) | Description Pkg. 1 25 100 
LTI640ALCNS-ND | — | Negative Voltage Hot Swap Controller... 388 258 205 LT1767EMS8-3.3-ND| — | 3.3V, Monolithic 1.5A, 1.25MHz Step-Down 
LT1640ALCS8-ND — _| Negative Voltage Hot Swap Controller... 4.00 266 2.10 Switching Regulator ..............cccesseeeceeeeneeeees 8MSCP 6.00 3.99 3.10 
LT1640HIS8-ND —_ | Negative Voltage Hot Swap Controller, Ind. Temp. 450 299 235 LT1767EMS8-5-ND | — | 5V, Monolithic 1.5A, 1.25MHz Step-Down 
LT1640LON8-ND —__| Negative Voltage Hot Swap Controller. . 3.88 258 2.05 Switching Regulator ............00.. cee 8MSOP 600 3.99 3.10 
LT1640LCS8-ND —_| Negative Voltage Hot Swap Controller. 4.00 266 210 LT1767EMS8E-ND — | Monolithic 1.54, 1.25MHz Step-Down 
LT1640LIS8-ND — _| Negative Voltage Hot Swap Controller, Ind. Temp. 4.50 299 235 Switching Regulator ...............cseeseeeceeeeneeeee 8MSOP_ 6.10 4.06 3.11 
LT1641-1CS8-ND —_| Positive High Voltage Hot Swap Controller... 5.00 332 250 LT1767EMS8E1.8-ND| — | 1.8V, Monolithic 1.5, 1.25MHz Step-Down 
LT1641-2CS8-ND — _| Positive High Voltage Hot Swap Controller . . 5.00 332 2.50 Switching Regulator .........0....cceeeeeeeeeeeees 8MSOP 610 4.06 3.11 
LT1671CS8-ND — _ | 60nS Low Power Ground-Sensing Comparator 350 233 1.80 LT1767EMS8E-2.5-ND| — | 2.5V, Monolithic 1.54, 1.25MHz Step-Down 
L116720MS8-ND = _| Single Rail-to-Rail In/Qut Qp Amp 3.63 2.41 1.90 Switching Regulator .........0..cccececeseeeeeeeseee 8MSOP 610 4.06 3.11 
LT1672CN8-ND — _ | Single Rail-to-Rail In/Qut Op Amp. 3.38 2.25 1.80 LT1767EVIS8E3.3-ND| — | 3.3V, Monolithic 1.54, 1.25MHz Step-Down 
LT1672CS8-ND —_ | Single Rail-to-Rail In/Qut Op Amp. 3.38 225 1.80 Switching Regulator .............ccseeeeeeeeeeeeeeeeees 8-MSOP 6.10 4.06 3.11 
LT1672IMS8-ND —_| Single Rail-to-Rail In/Out Qp Amp, Ind. Temp 413 274 220 q = "thi 
LT1672INB-ND —_| Single Rail-to-Rail In/Qut Qp Amp, Ind, Temp... 3.88 258 210 SE? Swiching Pega ‘PEM Step-Down as) CTR ak 
trievaaes@ —| =o fae na Cofmpe sia aa amy | ine | — |aeranewase nance) Gege ps en 80 
Bey — [2a Biter natch ane. 598 957 310 | Lrr76aiFEND —_| Ganstant-Current\oliage 2A Batty Charge 11150764 875 
LT16731S8-ND — _| Dual Rail-to-Rail In/Out Qp Amp, Ind. Temp. 625 415 355 BRIE ON ANE) =) |e oe Down Switching Regulator, op Men 
LT1674QN-ND —_| Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp 6.75 449 3.95 (EA77eCee ND Heh Hicang) So Ran auc } : , 
z — | = igh Efficiency, Step Down Switching Regulator, 
LT1674CS-ND — | Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp . 7.00 465 4.10 Wide Input Range BSOC 525 349 275 
LT1674IN-ND — _ | Quad Rail-to-Rail In/Out Qo Amp, Ind. Temp. 8.00 532 4.60 -_ so encny Eice Bu apcaiuee ‘ ; i 
LT16741S-ND — | Quad Rail-to-Rail In/Qut Qp Amp, Ind. Temp. 825 548 470 SNES) ge aay Ae Down Switching Regulator, Pee Gs oe a 
LT16750GN-ND — _| Triple, High Speed RGB Multiplexer .. 663 440 3.55 SLE a EER pa : : 
LT16750MS8-1-ND_| — _| Single, High Speed RGB Multiplexer . 450 299 2.30 LT17761S8-ND = Ride Ineet Pn — Down Switching Regulator, ae, aes ag 
LT1675CS8-1-ND — _| Single, High Speed RGB Multiplexer . 413 274 207 ; h E : ‘ 
LT1676CS8-ND — _| High Efficiency, Step Down Switching Regulato 538 357 285 ry re 2/3) Bes ee ESR, ap 38 ee 
LT16761S8-ND — | High Bificiency, Step Down Switching Reg.,IndTemp...8-SQC 625 415 335 A — |8¥, S282, Tel Receiver, 1SKV. ED) BS ER See 
LT16800N-ND — | High Power DODC Step Up Controller. . 800 532 425 LT17810\-ND —_|5\V, RS232, Dual Driver/Receiver, 1S5KV ESD . 525 3.49 295 
LT1680CSW-ND _| 9294B| High Power DC/DC Step Up Controller .. 838 557 4.45 LT1781CS-ND — | 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD. 563 3.74 3.15 
LT680IN-ND 92948] High Power DODC Step Up Controller. . 963 640 5.15 LT1781CSW-ND —_ | 5V, S232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD... 575 3.82 3.25 
LT16801SW-ND 92948] High Power DO/DC Step Up Controller .. 1000 664 535 LT17811S-ND —_ | 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD. 7.00 465 373 
LT1681ESW-ND — _ | Dual Transistor Synch. Forward Controller. 10.63 7.06 5.32 LT1782HS5-ND — _ | Micropower Rail-to-Rail In/Qut Qp Amp . 3.13 2.08 1.65 
LT1681ISW-ND — | Dual Transistor Synch. Forward Controller 11.75 7.81 5.88 LT1782HS6-ND —_| Micropower Rail-to-Rail In/Out Qp Amp . 3.50 2.33 1.80 
LT1683EG:ND —__| Ultra Low Noise Push-Pull DO/DC Controller 9.63 640 4.85 LT17821S5-ND —_ | Micropower Rail-to-Rail In/Qut Qo Amp . 283 1.88 1.42 
LT1711CVIS8-ND —_| Single Rail-to-Rail, In/Qut Comparator fa 438 291 250 L117821S6-ND —_ | Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp . 3.23 215 1.62 
LT1711IMS8-ND — | Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator, Ind. Temp. .....8-MSOP 4.75 3.16 2.65 LT1783HS5-ND — _| Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp . 3.13 2.08 1.65 
LT1713IMS8-ND — _| Single, Low Power, R/R I/O Comparator 8-MSOP 4.38 291 235 LT1783HS6-ND —_ | Micropower Rail-to-Rail In/Qut Qp Amp . 350 233 1.80 
LT17140GN-ND — | Dual Rail-to-Rail, In/Qut Comparator... 16-SSCP 663 440 3.32 LT17831S5-ND —_|1.25MHz Micropower Rail-to-Rail Qo Amp 283 1.88 1.45 
LT1714IG\END. —_| Dual Rail-to-Rail, In/Qut Comparator, Ind. Tem 713 474 3.57 L717831S6-ND —__|4.25MHz Micropower Rail-to-Rail Gp Amp 323 215 162 
LT17150VIS-ND —_ | Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator S 688 457 3.65 LT1784CS5-ND — | 2.5MHz Micropower Rail-to-Rail Qp Amp . 208 1.38 1.17 
LT1716CS5-ND —_ | 44V, Micropower Precision R/R Comparator. SOT-23-5 2.00 145 1.20 LT1784CS6-ND — | 2.5MHz Micropower Rail-to-Rail Qp Amp . 225 1.50 1.26 
LT17161S5-ND —_ | 44V, Micropower Precision R/R Comparator. SOT-23-5 238 1.75 1.45 LT1785AIN8-ND — _ | 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver < 5.63 3.75 3.00 
LT1719CS6-ND —_| Single Rail-to-Rail, In/Qut Comparator .... SOT-23-6 288 1.91 1.55 LT1785AIS8-ND —_| 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver (SOC 5.75 3.85 3.10 
LT17191S6-ND —__| Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator, Ind. Temp.....SOT-23-6 3.25 216 1.70 LT17850N8-ND — | 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transodver “Dip 4.00 266 210 
L117200DD-ND — _| Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator NEW! 7.00 4.65 3.71 LT1785CS8-ND — | 6OV, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver -SOC 4.13 2.74 «2.15 
LT17200MS8-ND — _| Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator. 6.50 4.32 3.45 LT17851N8-ND — | 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver -8Dip 4.63 3.08 240 
LT1720C88-ND — _ | Dual Rail-to-Rail, In/Qut Comparator . 6.00 3.99 3.00 LT17851S8-ND — _ | 6OV, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver -SOC 4.75 3.16 2.45 
LT17201S8-ND —_ | Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator, Ind. Tenny 8-SOC 7.00 465 3.50 LT1786F0S-ND —__| SMBus Programmable OORL Switching Regulator . 9.00 5.98 4.50 
a B ae = 28 fare ret no pompaict ws oo a8 ae ao U11787HS8-ND —_| Precision Qurrent Sense Op Amp. 563 3.74 290 
= 1 -to-Fall, It Comparator . . _ 16 | & LT1787HVHS8-ND —__| Precision Current Sense Qp Amp. 7.50 4.98 3.80 
L11722085-ND —_| Single 200MHz Low Noise Precision Qp SOT-23-5 263 1.75 1.45 LT1789CS8-1-ND — _ | Micropower Single RROR instrumentation Amp 638 4.24 3.30 
ry NN = Bd SOOM Lown Nios Precision Gb pele Herd Bes Le a LT17891S8-1-ND —_ | Micropower Single R/R ut Instrumentation Amp 738 490 3.85 
LT1724CS-ND —_| Quad 200Mbiz Low Noise Precision Cp Amp. 788 523 4.35 i a5 - ae = oe 7 ee eee os : 2 : = 
LT17251GND —_| General Purpose Isolated Ayback Controller 725 482 363 LT179080862.048TR-ND| — D048 V Mictooow LDORef eS 3274 99/2.500 
LT17251S-ND —_| General Purpose Isolated Ayback Controller. 7.00 465 3.50 2 ha aap heli we 
LT17371GN-ND High Power Isolated Flyback Controller 16-SSCP 7.25 482 363 pease) — | SV Micropower LOO Feference... ee alee ie 
LT1737IS-ND — _| High Power Isolated Ayback Controller . 16-SOC 7.00 465 350 Tee — | Swipes SOO reer Baar 
LT1738EG:ND —__| Ultra Low Noise DO/DC Controller. 20-SSOCP_ 8.63 5.73 4.32 s dle oe : 2 : 
TTI7asIGND = Ura Low Noise DODC Controller. DOSSP 988 656 4.94 LT1790BCS6-3.3TR-ND | — | 3.3V Micropower LDO Reference... 3274.99/2,500 
LT17390FEND — | Dual 500mA, 200MHz xDSL Line Driver Amp. 20-TSSCP 7.38 490 425 ETIZS0BCS34.096,ND))| — | 4.096V Micropower LOO Reference Bes bes 
pier LT1790BCS64.096TR-ND| — | 4.096V Micropower LDO Reference 3274,99/2,500 
LT17390UE-ND — | Dual 500mA, 200MHz xDSL Line Driver Amp. 12-DFN 7.38 5.00 4.35 4 pO ? 
LT17391UEND — | Dual 500mA, 200MHe xDSL Line Driver Amp. 12-DPN 9,00 605 5.25 LTI790BCS6-5-ND | — | 5VMicropower LDO Reference : ate) ik ies 
LT1761ES5-BYP-ND | — | Adj, 100mA\ Low Noise LDO Micropower Reg. 493 128 97 LT1791AIS-ND —_| 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver. 638 4.25 3.40 
UTI761ES5-1.5-ND | — | 1.5V, 100mA, Low Noise LDO Micropower Reg 1.93. 12897 LT1791C\END — | 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver 14-Dip 438 291 2.30 
71761ES5-18-ND | — | 1.8V; 100mA, Low Noise LDO Micropower Reg, 193 128 97 LT1791CS-ND —_ | 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver 14S0C 450 2.99 2.35 
LT1761E85-25-ND | — | 2.5V' 100mA\ Low Noise LDO Micropower Reg. . 193 128 97 LT17911S-ND — | 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver ‘SOC 5.13 3.41 2.65 
LT1762EMS8-ND — | Adj. 150mA, Low Noise LDO Micropower Regulator ... 238 1.58 1.19 LT17920N8-ND —_ | Low Noise, JFET Input Precision Op Amp... -8Dip 4.75 3.16 245 
LT1763CS8-ND —_ | Adj., 500mA, Low Noise LDO Micropower Regulator.....8-SOC 4.13 2.74 2.07 LT1792CS8-ND —_| Low Noise, JFET Input Precision Qo Amp ‘SOC 4.75 3.16 2.45 
LT1764AEQ.ND — _ | Adj., 3A, Fast Transient Response, LT17930N8-ND —__ | Low Noise, JFET Input Precision Qo Amp -8-Dip 475 316 245 
Low Noise LDO Regulator ...........0:00eseeeeeeeeeeeeee DD5 713 474 3.57 LT1793CS8-ND —_| Low Noise, JFET Input Precision Qo Amp “SOC 4.75 3.16 2.45 
LT1764AEQ1.5-ND | — | 1.5V, 3A Fast Transient Response, LT1794CSW-ND. — | 500mA, 200MHz Dual Qp Am 10.25 681 5.45 
Low Noise LDO Regulator 713 474 3.57 LT17941FE-ND — | 500mA, 200MHz Dual Qp Amp, Ind. Temp. 1250 830 670 
LT1764AEQ1.8-ND | — | 1.8V, 3A Fast Transient Response, LT17941SW-ND —_| 500mA, 200MHz Dual Op Amp, Ind. Temp. 1213 8.06 6.50 
Low Noise LDO Regulator 7134.74 3.57 LT1795CSW-ND — | Dual 500mA, 50MHz, Current Feedback Amplifier . 1025 681 5.30 
LT1764AEQ-2.5-ND | — | 2.5V, 3A Fast Transient Response, LT17960N8-ND — _ | Overvoltage Fault Protected CAN Transceiver . 3.00 2.00 1.65 
Low Noise LDO Regulator .. 7.13 4.74 3.57 LT1796CS8-ND — _ | Overvoltage Fault Protected CAN Transceiver 3.00 2.00 1.65 
LT1764AEQ3.3-ND | — | 3.3V, 3A Fast Transient Respo LT1800CS5-ND — _ | 80MHz Low Power, R-R I/O Precision Qp Am| 275 1.83 1.45 
Low Noise LDO Regulator ............2:0.cccseeeeeeeeeees DDS 7.13 4.74 3.57 LT1800CS8-ND —__| 80MHz Low Power, R-R I/O Precision Op Amp . 275 1.83 1.45 
LT1764AET-ND — | Adj).. 3A, Fast Transient Response, LT1801CDD-ND — | Dual 80MHz, 25V/1s, Low Power, P-R, In/Out 
Low Noise LDO Regulator. .......++:-sssesssssseees TO220-5 7.13 4.74 3.57 Precision Qp Amp NEW! ..0..0....cssccscsccscesceseee BDAN 438 291 235 
LT1764AET-1.5-ND | — TA Nic LDORegite ae AR. Aa LT18010MS8-ND — | Dual 80MHz, 25V/us, Low Power, R-R, In/Out 
nes : . . Precision Qp Amp 413 274 225 
LT1764AET-1.8-ND | — va ee Doren se, man Len ee LT1801CS8-ND — | Dual 80MHz, 25V/is, Low Power, R-R, In/Qut 
ow Noise julaior : z b Precision Qo Amp 3.88 2.58 2.15 
ETI764AET-25ND | — | 2.5V, 3A, Fast Transient Response, LT1801IMS8-ND — | Quad 80MFE, 25V/us, Low Power, P-R, In/Out 
Low Noise LDO Regulator 7.13 4.74 3.57 i HS, ‘ 
CMTEARETSEND | —] 23098 Fest Tense! Repose, via ava amy | emoecsnn | — [Glennie zis owiowy AR 
LT1765EFE-ND — _| 3A Step-Down Switching Regulator 965 641 5.10 BOIS ND = Cen SIE ost Low Power PER IvOk OO ese 
LT1765ERE-1.8-ND | — | 1.8V, 3A Step-Down Switching Regulator 9.65 641 5.10 Precision Cp Am US, : ae SET CGe 
LT1765ERE-2.5-ND | — | 2.5V, 3A Step-Down Switching Regulator 9.65 641 5.10 u sa esters ees dene é : : 
LTT765EFE3.3-ND | — | 3.3V, 3A Step-Down Switching Regulator 965 641 5.10 a eae = one oe epudlet hee & mae S = Ber aa 
LTI765EFES-ND | — |5V,3AStep-Down Switching Regulator 965 641 5.10 A = ingle Faal-to- Op Amp eo BS) 220 
LT1765ES8.ND — | 3A'Step-Down Switching Regulator .. O58 636 479 LT1806CS8TR-ND | — | 325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp 5400.00/2,500 
LTI765ES8TR.ND | — | 3A Step-Down Switching Regulator .. 11824.98/2,500 LT18061S6-ND —__ | 325MHz Single Rail-to-Rail In/Qut Op Amp. 475 316 2.40 
LT1766EGN-ND — | 1.59, 200kHz High Volt. Step-Down Switching Reg. 738 490 3.72 LT18061S8-ND —_| 325MHz Single Rail-to-Rail In/Cut Qp Amp, Ind. Temp ..8-SOC 4.75 3.16 2.40 
LTI766EGN-5-ND | — | 1.5, 200kHz High Volt. Step-Down Switching Reg. 738 490 3.72 LT18061S8TR-ND —_| 825MHz Single Rail-to-Rall In/Qut Op Amp, Ind. Temp ..8-SOIC 5775.02/2,500 
LT1766|G\-ND — | 1.5A 200kHz High Volt. Step-Down Switching Reg. ... 9.00 5.98 4.50 LT1809CS6-ND — | 180MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp. .. 3.75 2.49 1.90 
LT1767EMS8-1.8-ND| — | 1.8V, Monolithic 1.54, 1.25MHz Step-Down LT18091S6-ND —__| 180MHz Single P/R In/Out Op Amp, Ind. Tem 413 274 210 
Switching Regulator ..........00.:ceeeeeeeeeeeee 6.00 3.99 3.10 LT1812CS5-ND — | 100MHz, Low Power Op Amp with Shutdown 238 (1.58 1.35 
LT1767EMS8-2.5-ND| — _ | 2.5V, Monolithic 1.54, 1.25MHz Step-Down LT1812CS6-ND_ —_|100MHz, Low Power Qp Amp with Shutdown ... 288 1.91 1.65 
SWITCHING IREQUIAOM .ccccccssadcinerecandaannansowaain 6.00 3.99 3.10 (Continued) 
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Digi-Key (Sold Price Eachx Digi-Key (Sold Price Each 
Part No. Sep.) | Description 1 25 100 Part No. Sep.) | Description Pkg. if 25 100 
LT1813CS8-ND — _| Dud, High Speed, Low Power Op Amp... 413 274 2.30 LT1970CFE-ND — | 500mA Power Cp Amp with 
LT1813HVCS8-ND — _ | Dual, High Speed, Low Power Op Amp. 450 299 230 Adjustable Precision Qurrent Limit 9.88 6.56 5.65 
LT1813HVDS8-ND | — | Dual, High Speed, Low Power Op Amp. 413 274 210 LT1970IFE-ND — | 500mA Power Cp Amp with 
LT1813HVIS8-ND —_ | Dual, High Speed, Low Power Op Amp. 5.50 366 280 Adjustable Precision Qurrent Limit .. 11.38 7.56 6.50 
LT18140GN-ND —_| Quad, High Speed, Low Power Op Amp 7.25 4.82 4.15 LT2078AIS8-ND —__| Dual Micropower Op Amp, Ind. Temp. 8SOC 1163 7.72 6.40 
LT1814CS-ND —_ | Quad, High Speed, Low Power Qp Amp. 14S0C 688 457 3.95 LT2078CS8-ND — | Dual Micropower Op Amp... 650 4.35 3.65 
LT1814IGN-ND —_ | Quad, High Speed, Low Power Op Amp 9.25 615 5.25 LT20781S8-ND —_ | Dual Micropower Op Amp, Ind. Temp. 838 5.60 4.85 
LT1815CS5-ND — _| Single, High Speed Qp Amp 3.63 241 215 LT2079AIS-ND —_ | Quad Micropower Op Amp, Ind. Temp... 19.75 13.12 10.95 
LT1815CS6-ND —_| Single, High Speed Qo Amp 4.25 283 2.50 LT2079CS-ND —_ | Quad Micropower Op Amp 11.13 7.39 6.15 
LT1815CS8-ND —_| Single, High Speed Op Amp... 3.75 249 230 LT20791S-ND —_ | Quad Micropower Op Amp, Ind. Temp. 14SO0C 1425 947 7.90 
LT18151S5-ND — | Single, High Speed Op Amp, Ind. Temp. 438 291 260 LT2178AIS8-ND — _| Dual Micropower Op Amp, Ind. Temp. “SOC 9.75 6.48 5.10 
LT18151S6-ND — | Single, High Speed Op Amp, Ind. Temp. 5.00 3.32 3.00 LT2178CS8-ND — _ | Dual Micropower Op Amp..... ‘SOC 7.00 4.65 3.85 
LT18151S8-ND — | Single, High Speed Op Amp, Ind. Temp. 450 299 270 LT21781S8-ND — _ | Dual Micropower Op Amp, Ind. Temp. “SOC 7.75 5.15 4.05 
LT1816ACMS-ND — | Dual, High Am 650 432 370 LT2179ACS-ND — _ | Quad Micropower Op Amp... 14SOIC 18.00 11.96 9.95 
Se Ae MEU 1 ; r ‘ LT31500GN-ND —__| Micropower Precision Triple Supply Monitor 740 4.92 377 
LT1816CDD-ND —_| Dua, High Speed Qp Amp NEW! 6.45 4.29 3.71 pow iple Supply : 3 . 
LT1816CMS8-ND — | Dual, High Speed Qp Amp . 600 3.99 3.45 LT3420EMS-ND = Rates Copacor Qharger with eon aes 
LT1816CS8-ND — _ | Dual, High Speed Cp Am 5.75 385 3.30 TEND ay a ce Bie eee eure ; 5 . 
LT1816IMS8-ND — _ | Dual, High Speed Qp Amp . 7.75 570 4.45 ig Nas 2 ep 9 Bean eas 
LT18161S8-ND — _ | Dual, High Speed Op Amp. 725 485 4.15 Notre ua RAT , 5 d 
LT18170GN-ND —_| Quad, High Speed Op Amp . 8.88 5.90 5.10 1343 = ralow Noise 1 
L11817CS-ND —| Quad, High Spead Gp Amp. 850 565 4.85 Transformer Driver 7.00 465 3.57 
LT1819CMS8-ND — | 400MHz, 9mA, Dual Op Amp NEW! 588 391 335 LT3460ES5-ND —_ | 1.3MHz Step-Up DC/DC Converter NEW! 3.08 2.05 1.54 
LT1819CS8-ND — | 400MHz, 9mA, Dual Op Amp. 563 375 325 LT3460ES08-ND — | 1.3MPHz Step-Up DC/DC Converter NEW! 3.28 aie . a 
L7T18191S8-ND — | 400MHz, 9mA, Dual Qp Amp. 713 4.75 4.05 LT3464ETS8-ND — | Micropower Boost Converter NEW!. 3.08 is} 5 
LT1880CS5-ND —_| Picoamp-tn Rail-to-Rail Qp Amp 363 241 210 LT3710EFE-ND —_| High Efficiency Step-Down 
= = Switching Regulator............-..cseeeeeee eee eee 7.88 5.23 4.03 
LT18801S5-ND —_ | Picoamp-In Rail-to-Rail Qp Amp, Ind. Temp. 438 291 2.45 : 
LT1910ES8-ND — | High Sid ‘ 1 LT3781EG-ND — _ | Dual Transistor Synchronous 
ig le Mosfet Driver NE W!. 413 274 2.09 Forward Control 20-SSOP 10.00 6.64 5.05 
LT1920CN8-ND —_ | Precision Instrumentation Amplifi 625 415 3.25 LTS7BIIG:ND bul Tre a roe pee eee Z ‘ : : 
LT1920CS8-ND — _ | Precision Instrumentation Amplifier 625 415 3.25 = SF che rons ity TE RES 
Eves tassoNd = PEM, Step Op DEBS Converter OUR 2682.00. LT4250HON8-ND —_| Negative 48V Hot Swap Controller . .8Dp 475 3.16 2.50 
LT1930ES5-ND — | 1.2MHz, Step Up DO/DC Converter 4.00 266 2.00 - 
LT1930ESSTR.ND 12MHz. St LT4250HCS8-ND —_ | Negative 48V Hot Swap Controller . -SOC 4.88 3.24 255 
= |s ep PDS Ne Ie Gee! UT4250L0N8-ND ive 48V Hot Swap Controll BDip 475 316 250 
LT1931/AES5-ND — | 22Mbz, inverting DO/DC Converter . 425 283 2.15 ONG — | Negative fap Controller . 8 Dip b : 
im ; LT4250LCS8-ND —_ | Negative 48V Hot Swap Controller . -SOC 4.88 3.24 255 
931ES5-ND — | 1.2Mbzy, Inverting DC/DC Converter . 4.25 283 215 LTA2540CN.ND Posi 
‘ _ itive High Voltage Hot Swap Cont 5.00 3.32 265 
LT1931ESSTR-ND —_| 1.2Mbz, Inverting DO/DC Converter . 5150.01/2,500 LTS500ECN.ND 48102 7Gb, Rocdver Front End neh oh SEE 
LT1932ES6-ND —_ | Constant-Ourrent DO/DC LED Driver. 3.50 233 1.79 TOMES = : 
1 LTS5502EGN-ND —_ | 400MHz Quadrature IF Modulator . . 10.25 681 5.40 
LT1937ES5-ND — _ | White LED Step-Up Converter ..... 250 1.66 1.33 : : 
LT5503EFE-ND — | 1.2to 2.7GHz, Direct |QModulator and Mixer 8.25 5.48 4.13 
LT1944-1BVS-ND — _ | Dual Micropower Step Up DC/DC Converter . 4.25 283 213 i . 
LT5504EMS8-ND — _ | 800MHz to 2.7GHz RF Measuring Receiver .... 1250 830 663 
LT1944EMS-ND — _ | Dual Micropower Step Up DC/DC Converter . 4.25 283 213 _ i 1 
ETIS4SEMS.ND Dud M DGDC Convert 425 283 213 LT5506EUF- ND Quadrature Demodulator with VGA NEW! 6.63 4.40 3.40 
= — = : : : : LT5511EFE-ND High Signal Level Upconverting Mixer ... 7.38 490 3.77 
LT1946AEMS8E-ND | — | 2.7MHz Boost DC/DC Converter with 1.5A Switch 5.00 3.32 2.55 L15512EUEND —T High Signal Level Down-Converting Mixer - 738490 377 
LT1946EMS8-ND — _ | 1.2MHz Boost DC/DC Converter with 1.54 Switch 4.93 3.28 247 : ~ : 
4 : : LT6200CS6-ND 165MHz, PIR, In/Out Low Noise Op Amp. . 4.38 2.91 2.40 
LT1947EMS-ND —_ | Adj. Output TFT-LOD Triple Switching Regulator . 5.13 341 265 = e 
: LT6200CS6-5-ND 800MHz, RR, In/Out Low Noise Cp Amp NEW! 3.08 2.05 1.65 
PIISecalevCo Ng) — | 11M, 1A Switch PWM DODGC Converter. Ce) Be) Bes LT6200C86-10-ND | — | 1.6GHz, R/R, In/Out Low Noise Op Amp NEW! 3.08 205 1.65 
ee = aa oe E ae M ae cing Bes setts! oe ss 2s LT6200CS8-ND —_| 165MHz, PYR, In/Out Low Noise Qp Amp .... BSOC 438 291 240 
— | 1-5A High Volt. Step-Down Switching Regulator . seh Teo L76200CS8-5-ND_ [| — | 800MHz, IR, In/Out Low Noise Cp Amp NEW! SOC 3.08 205 1.65 
Poe eomeog| — | 1-5A.SV Step-Down Switching Regulator. TES ED Sie LT6200S8-10ND | — | 16Che, PA invout Low Noise ‘Amp NEW! SOC 3.08 205 1.65 
ETISSTEMSSEND) | — | 1.5A, Step-Up Switching Regulator ; SA) 2G ive LT6200196-ND — | 165IMHz, PR, In/Cut Low Noise Qp Amp 5.25 3.49 290 
LT1962EMS8-ND — _ | Adj., 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator ...8-MSOP 3.50 233 1.80 L762001S8-ND — | 165MHz, P/R, In/Out Low Noise Op Amp ..... 525 349 290 
LT1962EMS8TR-ND | —_| Adj., 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator . ..8-MSOP 4275.00/2,500 L16201CDD-ND —_| Dual, PIR, In/Out Low Noise Op Amp NEW! 763 507 410 
LT1962EMS8-2.5-ND| — | 2.5V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator ...8-MSOP 3.50 233 1.80 76201CS$8-ND — | Dual, PIR, In/Out Low Noise Qp Amp NEW! 7.38 4.90 4.00 
LT1962EMS8-2.5TR-ND | — | 2.5V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator . ..8-MMSOP 4275.00/2,500 LT62030DD-ND — | Dual, PR, In/Out Ultralow Noise 
LT1962EMS8-3-ND — __| 3V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator ....8-MSOP 3.50 233 1.80 Low Power Qp Amp NEW! .0.....00.ccccccccccceeseee 8DFN 550 3.76 3.17 
LTI962EMS8-3TRND | — | 3V,300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator .....8-MSOP 4275.00/2,500 LT62030VIS8-ND — | Dual Rail-to-Rail, In/Out, Ultralow Noise, 
LT1962EMS8-3.3-ND| —_ | 3.3V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator...8-IMSOP 3.50 2.33 1.80 Low Power Op AMD ..s.s-cssessessesescesseesesseesees S@MSCP 513 350 295 
LT1962EMS8-3.3TRND | — | 3.3V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator . .. 8-MSOP 4275.00/2,500 L16208088-ND — | Dual Rail-to-Pail, In/Out, Ultralow Noise, 
LT1962EMS8-5-ND — _ | 5V,300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator ....8-MSOP 3.50 233 1.80 Low Power Op AMP..........ccscccssccseesseessseeseees 8SOC 488 3.40 285 
LT1962EMS8-5TR-ND | — | 5V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator .. ..8-MSOP 4275.00/2,500 L76204CS-ND — | Quad Rail-to-Rail, In/Out, Uttralow Noise, 
LT1963AEQ-ND _ Po fs ia Noise, Fast Transient Response bos PeCoECnonees Low Power Op Amp 14-SOC 9.00 635 5.90 
JUIALOM sees sense eeeeeeteeeeteeeeeeeeteeees . : . LT63000GN-ND —_| 500mA, 200MHz xDSL 16-SSCP_ 588 3.91 3.35 
LT1963AEQ1.5-ND | — Ne ca me Noise, Fast Transient Response apenas LT6300IGN-ND — | 500mA, 200MHz xDSL Line’ Driver. 16-SSOP 7.00 4.65 4.00 
Julator .... . . . LT6301CFE-ND —_ | Dual 500mA Differential xDSL Line Driver . 28-TSSOP 1238 8.25 7.05 
LT1963AEQ1.8-ND | — | 1.8V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response oe LT6301IFEND — _ | Dual 500mA Differential xDSL Line Driver . 28-TSSOP 15.63 10.38 8.90 
LDO Regulator ... 5.25 3. . LT65500MS-ND — _ | 3.3V, Triple Video Amplifier. 3.58 2.50 2.10 
LTI963AEQ2.5-ND | — | 2.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LT6550IMS-ND —_|3.3V, Triple Video Amplifier. 4.38 3.20 2.65 
LDO Regulator .... 5:25 3.49 _2.65 LT65510MIS-ND — | 3.3V, Quad Video Amplifier . 398 280 235 
LT1963AEQ-3.3-ND — | 3.3V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LT6551IMS-ND —_ | 3.3V, Quad Video Amplifier . 488 355 295 
LDO Regulator .... 5.25 3.49 2.65 LT6600CS8-10-ND | — | Very Low Noise, Diff. Amplifier 
LT1963AES8-ND — _ | Adj., 1.54, Low Noise, Fast Transient Response with 10MHz Low Pass Filter . 5.88 3.91 3.40 
LDO Regulator . 450 299 230 LT66001S8-10-ND — _ | Very Low Noise, Diff. Amplifier 
LT1963AES8-1.5-ND | — | 1.5V, 1.5A, Low Noise, with 10MHz Low Pass Filter 6.75 4.49 3.90 
LDO Regulator .... 450 299 2.30 LTC4850N8-ND 9176B] Low Power RS485 Transceiver/Receiver Interface. Dip 250 1.66 1.35 
LT1963AES8-1.8-ND | — | 1.8V, 1.5A Low Noise, Fast Transient Response LTC485CS8-ND 9176B] Low Power RS485 Transceiver/Receiver Interface 3.13 2.10 1.70 
LDO Regulator ..... 450 299 230 LTC486QN-ND 9176B) Low Power Quad RS485 Driver. 650 4.35 3.70 
LT1963AES8-2.5-ND | — | 2.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LTC486CSW-ND —-| 9176B] Low Power Quad RS485 Driver 750 5.00 4.25 
LDO Regulator ..... 4.50 299 2.30 LTC4870N-ND 9176B| Low Power Quad RS485 Driver 650 4.35 3.70 
LT1963AES8-3.3-ND | — | 3.3V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LTC487CSW-ND 9176B] Low Power Quad RS485 Driver 7.50 5.00 4.25 
LDO Regulator .... 4.50 2.99 2.30 LTC4880N-ND 9210B] Low Power Quad RS485 Receiver 650 4.33 3.70 
LT1963AEST-1.5-ND | — | 1.5V, 1.54, Low Noise, Fast Transient Response LTC488CSW-ND —_| 9210B| Low Power Quad RS485 Receiver . 750 5.00 4.25 
LDO Regulator ..... 4.50 299 2.30 LTC4890N-ND 9210B] Low Power Quad RS485 Receiver .. 6.50 4.33 3.70 
LT1963AEST-1.8-ND | — | 1.8V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LTC489CSW-ND _|9210B| Low Power Quad RS485 Receiver . 7.50 5.00 4.25 
LDO Regulator .... 450 299 2.30 LTC4900N8-ND 9176B] Low Power RS485 Transceiver/Receiver 438 292 2.50 
LT1963AEST-2.5-ND | — | 2.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LTC490CS8-ND 9176B] Low Power RS485 Transceiver/Receiver 5.38 3.58 3.05 
LDO Regulator ........--sessseessseesteeeneees SOT-223-3 450 299 2.30 LTC4910N-ND 9176B] Low Power RS485 Transceiver/Receiver .. 488 3.25 2.80 
LT1963AEST-3.3-ND | — | 3.3V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LTC491CS-ND. 9176B| Low Power RS485 Transceiver/Receiver... 5.88 3.92 3.25 
DO Regulator sis .vessssinciccccncrsiaeenasanndaice SOT-223-3 450 299 230 LTO6600\8-ND 9257B| 100mA, CMOS Switched Capacitor Converter. 8Dip 5.00 3.33 2.85 
LT1963AET-ND — _ | Adj., 1.54, Low Noise, Fast Transient Response LTO660CS8-ND 9257B] 100mA, CMOS Switched Capacitor Converter 550 367 3.14 
LDO Reguiator.........0cccccceeeeeeeeseeseeseeeeeees TO2205 525 349 265 LTO6900\8-ND 9176B] MPU Supervisor Reset Circuit and WOT... 6.25 4.17 3.50 
LT1963AET-1.5-ND | — | 1.5V, 1.5A Low Noise, Fast Transient Response LTO690CS8-ND 9176B] MPU Supervisor Reset Circuit and WOT 688 4.58 3.75 
LDO Regulator. . 5.25 3.49 265 LTO6910N-ND 9176B] MPU Supervisor Reset Circuit and WOT. 6.88 4.58 3.80 
LTI963AET-1.8-ND | — | 1.8V, 1.5A Low Noise, Fast Transient Response LTO691CSW-ND _|9176B| MPU Supervisor Reset Circuit and WDT. 7.50 5.00 4.15 
LDO Regulator. ... 5.25 3.49 2.65 LTO6920N8-ND 9210B] MPU Supervisor Reset Grcuit and WOT 625 4.17 3.50 
LT1963AET-2.5-ND | — | 2.5V, 1.5A Low Noise, Fast Transient Response LTO692CS8-ND 9210B] MPU Supervisor Reset Circuit and WOT 6.88 4.58 3.75 
LDO Regulator... 5.25 3.49 2.65 LTO693CSW-ND | 9210B| MPU Supervisor Reset Circuit and WDT. 7.50 5.00 4.15 
LT1963AET-3.3-ND | — | 3.3V, 1.5A Low Noise, Fast Transient Response LTO6940\8-ND 9176B] MPU Supervisor Reset Circuit and WOT 6.25 4.17 3.50 
DO Regul Oh sisi sssccticeacastasnavhassanaennetiens 70-2205 5.25 349 265 LTO694CS8-ND 9210B| MPU Supervisor Reset Circuit and WOT .. 688 4.58 3.75 
LT1964ES5-BYP-ND | — | 200mA, Low Noise LDO Negative LT0694CS8-3.3-ND 9210B] 3.3V MPU Supervisor Reset Circuit and WoT 750 5.00 420 
Micropower Regulator ........0.c0cccccccccsseseeeeee SOT-23-5 270 1.80 1.38 LTO6950N-ND 9176B] MPU Supervisor Reset Grrouit and WOT... 16-Dip 688 458 3.80 
LT1964ES5-5-ND — _ | 220A, 5V Low Noise LDO LTOS95CN-3.3-ND | 9210B] 3.3V MPU Supervisor Reset Crrouit and WDT 16-Dip 7.38 4.92 4.15 
Negative Micropower Regulator...........6:cccsee SOT-23-5 2.70 1.80 1.38 LTO695CSW-ND —__|9176B| MPU Supervisor Reset Circuit and WDT. 7.50 5.00 4.15 
LT1969CMIS-ND — _ | Dual, 700MHz, 200mA, Adjustable LTO695CSW-3.3-ND _|9210B] 3.3V MPU Supervisor Reset Circuit and 813 5.42 4.55 
Qarrent QW AMP sis snccacssarcacansanpandicassasazadis 10-MSOP 6.13 4.07 3.25 (Continued) 
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Digi-Key (Sold Price Eachx Digi-Key (Sold Price Eachx 
Part No. Sep.) | Description 1 25 =100 Part No. Sep.) | Description 1 25 100 
LTO6990N8-ND 9176B] MPU Supervisor Reset Circuit and WOT . 463 3.08 247 LTCI148HVCS-ND —[9210B] High Efficiency Synch. Step Down Reg.... 850 565 480 
LTO699CS8-ND 9176B] MPU Supervisor Reset Circuit and WOT . 5.00 3.33 267 LTC1148HVCS-5-ND |9210B] 5V, High Efficiency Synch. Step Down Reg. 14S0C 850 5.65 480 
LTC10400N-ND — _| Dual Micropower Comparator ... 3.88 258 2.20 LTC1148LCS-3.3-ND | 9210B] 3.3V, High Efficiency Synch. Step Down Regulator .....14-SOC 8.75 5.85 4.90 
LTC1040CSW-ND — _ | Dual Micropower Comparator. .. 463 3.08 285 LTC11490N-ND 9210B| High Efficiency Synch. Step Down Regulator i 9.63 640 5.50 
LTC10410N8-ND —_ | OMOS Bang-Bang Controller . 3.38 2.25 1.90 LTC11490N5-ND__|9210B] 5V, High Efficiency Synch. Step Down Regulator 9.63 6.40 5.50 
LTC1042CN8-ND —_ | QVIOS Window Comparator ... 3.38 225 1.90 LTC1149CS-ND 9210B] High Efficiency Synch. Step Down Regulator ... 16-SOC 10.00 664 5.00 
LTC10430\-ND — _ | Dud, Precision Instrumentation Switched-Cap LTC1149CS-3.3-ND | 9210B] 3.3V, High Efficiency Synch. Step Down Regulator 16-SOC 10.00 6.64 5.00 
BUIGING HOG. ::..s0:ccsccssanenssvncdiancsncadsenaccnsns 18Dip 513 342 295 LTC11500\8-ND —_|9176B] Chopper-Stabilized Qo Amp with Internal Caps . ip 6.88 460 3.85 
LTC1043CSW-ND — _ | Dud, Precision Instrumentation Switched-Cap LTC1150CS8-ND 9176B| Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps 813 540 4.55 
Building Hock cici.isctsaaneniavaesteaceon ad banaens 5.63 3.75 3.10 LTC11510N8-ND_ __|9210B| Dual, Zero-Drift Qp Amp ... 10.75 7.15 5.95 
LTC10440N8-ND —_ | CMOS Switched-Cap Voltage Converter. . cake 20s nee LTC1151CSW-ND —_/9210B) Dual, Zero-Drift Qp Amp .. 12.50 835 6.95 
LTC1044CS8-ND —_ | OMOS Switched-Cap Voltage Converter... LTC11520N8-ND | 9257B] Rail-to-Rail, In/Out, Zero-Drift Qo Amp . ..8-Dip 6.00 4.00 3.25 
LTC1045CN-ND —_ | Prog. ppower Hex Translator/Receiver/Driv LTC1152CS8-ND 9257] Rail-to-Rail, In/Out, Zero-Drift Qp Amp... 8SOC 650 435 3.50 
LTC1045CSW-ND —_| Prog. ypower Hex Translator/Receiver/Driver . LTC11521S8-ND 9275B) Rail-to-Rail, In/Out, Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp 8SOC 7.25 482 3.95 
LTC1046CN8-ND 9176B] 50mA, OMOS Switched-Cap Voltage Converter .. LTC11530N8-ND 9210B | Auto-Reset Hectronic Orcuit Breaker 3.75 250 210 
LTC1046CS8-ND 9176B] 50mA, OMOS Switched-Cap Voltage Converter . LTC1153CS8-ND 9210B} Auto-Reset Hectronic Circuit Breaker . 4.00 266 2.25 
LTC10461S8-ND — | 50mA, OMICS Switched-Cap Voltage Converter . LTC11531S8-ND 9210B| Auto-Reset Hectronic Girouit Breaker . 488 324 275 
LTC10470N8-ND 9176B] Dual Chopper-Stabilized Qo Amp with Internal Caps. LTC11540N8-ND 9210B| Single High-Side MOSFET Driver. Ba 3.25 216 1.85 
LTC1047CSW-ND 9176B] Dual Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Cap: LTC1154CS8-ND 9210B) Single High-Side MOSFET Driver . 3.50 235 2.00 
LTC10490N8-ND __[9176B| Chopper-Stabilized Qo Amp with Internal Caps... LTC1155Q\8-ND _|9176B| Dual High-Side MOSFET Driver 5.25 350 3.00 
LTC1049CS8-ND | 9176B] Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps . LTCI155CS8-ND —_|9176B] Dual High-Side MOSFET Driver 5.63 375 320 
LTCIO50A0NB-ND | — | Chopper-Stabilized Qo Amp with Internal Caps LTC1156Q\-ND 9176B] Quad High-Side MOSFET Driver 8.75 581 495 
LTC10500N8-ND —_| Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps LTCI156CSW-ND —_|9176B] Quad High-Side MOSFET Driver... 938 625 5.35 
oo) Bee HNN _[So|akciawetSee stich gia ies G0) GWA 
LTC10510N8-ND 9176B] Dual Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps . a . s z x : 
LICIOS1CSW-ND | 9176B) Dual Ghopper- Stabilized Op Amp with Internal Cap LTC1159CS-3.3-ND [9257B] 3.3V, High Effic. Synch. Step Down Switch Regulator...16-SOC 9.00 6.00 4.90 
LTC10520N-ND — | Low Noise Chopper-Stabilized Qp Amp LTC1163CS8-ND | 9210B] Triple Hgh-Side MOSFET Driver ...... 5.25 350 290 
LTC10520N8-ND —_| Low Noise Chopper-Stabilized Op Amp LTC1164-5CQN-ND —_|9210B] 8th Order, Low Power, Lowpass Filter 20.00 13.35 11.25 
LTC10530N-ND 9176B| Quad Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps. LTC1164-5CSW-ND |9210B] 8th Order, Low Power, Lowpass Filter. 27.50 18.35 15.50 
UIGHSSAD |S asus nomi or, SISA SNL LO eS 
LTC10590\-ND = itched-Capaci iversal Filter Building Block , , , i : 4 
Teens = ie aioe privat Heber LTC1164-7CSW-ND _|9210B] 8th Order, Low Power, Lowpass Filter, Linear Phase ...16-SOC 2750 1835 15.50 
ig Block . 4 
LTCI060ACN-ND — | Dual Switched-Cap Universal Filter Building BI LTC1164-80N-ND | 9257B] 8th Order, Low Power, Lowpass Filter, UltraSelective ...14-Dip 30.00 20.00 17.25 
9 Block. 
LTCI0600N-ND — | Dual Switched-Cap Universal Filter Building BI LTC1164-8CSW-ND |9257B] 8th Order, Low Power, Lowpass Filter, UltraSelective...16-SOIC 32.50 21.65 18.50 
eee LTC1164Q\-ND 9176B| Quad Universal Filter Building Block 24-Dip 15.00 10.00 8.40 
LTC1060CSW-ND —__| Dual Switched-Cap Universal Filter Building Block. - £ : s 
LTC1061AQN-ND = Hastie Universal Filter aaidng Block LTCH164CSW-ND -—-[9176B] Quad Universal Filter Building Block 24-SOC 18.00 12.00 9.55 
— | Mtchadk 4 ‘idl LTC1165CS8-ND | 9210B) Triple Hgh-Side MOSFET Driver ... 8SOC 525 350 290 
ne NG 92108 ates tae ie ite Bulding Hoot LTC11740N8-ND _|9210B] Adj., Step Down and Inverting DO/DC Converter 8Dip 650 435 3.60 
LTctosecsw.no | 921081 Sth Order lines pe Filter LTC1174Q\8-5-ND |9210B] 5V, Step Down and Inverting DC/DC Converter . 8-Dip 650 4.35 3.60 
LTC10630N8-ND | 92108] Clock. Tunable Sth Order, Lowpass Butterworth Filter LTC1174CS8-ND __|9210B| Adj., Step Down and Inverting DC/DC Converter 8SOC 688 460 3.80 
LICI063CSW-ND | 9210B| Gock-Tunable 5th Order, Lowpass Butterworth Filter. eS Fee > [Retr bet ae Saeed naulirdak Foret octeaaaagd Heed Ce ase 
LTC1064-10N-ND | — | 8th Order, Cock Sweepable Blliptic Lowpass Filter pera , Step Down and Inverting verter. + SOC PS Somes Some! 
LTc1064-20N.ND | 91768! 8th Order. LTC1174HVON8-ND |9210B] Adj., Step Down and Inverting DC/DC Converter .. 7.50 5.00 4.10 
ler, High Freq. Butterworth Lowpass Filter. LTCI174HVCS8-ND 192108) Adj e 
jj., Step Down and Inverting DC/DC Converter . . 7.88 525 4.25 
pes loeeaeceranea| 91760) Bth Crder, High Freq. Butterworth Lowpass Filter LTCH174HVCS8-3.3-ND| 92108] 3.3V, Step Down and Inverting DC/DC Converter 788 525 425 
Fe Lee 91768 / 6th Crder, High Freq. Lineer Phase Lowpass Filter EO ESSN G7106)| BV, Sup Doom are Inverting CODG Converter 7885.25. 4.25 
rs z , Step Down and Inverting inverter... ‘ . . 
TRC TOW | otsco| On rae eee emacs Te LICI174IN8-ND —_|9210B] Adj. Step Down/Inverting DC/DC Converter, Ind. Temp....8-Dip 7.50 5.00 4.00 
LTC1064-4CSW.ND |9176B! Bth Crder. Clock Sweep po Cae rp as Filter, LTC1196-1ACS8-ND |9210B] 8-Bit, 600nS, 1MHz, Sampling ADC .. 7.63 5.10 4.35 
aha eee ne LTC1196-2ACS8-ND |9210B] 8-Bit, 710nS, 1MHz, Sampling ADC 5.50 370 3.15 
RTI creel ct ae eee eee anaes Be LTC1196-28CS8-ND |9210B| 8-Bit, 710nS, 1MHz. Sampling ADC 4.38 291 250 
TTOIOSEGRERD Gaal Universal Fk Fad ee ok LTC1197CS8-ND —_[9294B] 10-Bit, 500ksps ADC with Shutdown’ 488 324 260 
TOUR SSNND =, laa Unive 4 ae Bul cing Be of LTC11971S8-ND 9294B| 10-Bit, 500ksps ADC with Shutdown, Ind. Temp. 8SOC 5.25 349 2.80 
A aan q nes LTC1197LCMS8-ND |9294B] 3V, 10-Bit, ADC with Shutdown... 5.50 3.66 2.95 
Fees eommm 92108) Sth Order, Cock Tunable Besse’ Lowpass filter . LTCI197LCS8-ND | 9294B] 3V, 10-Bit, ADCwith Shutdown .. 488 324 260 
ETCIOGSCSVEND, | 92108) 5th Crder, Clock-Tunable Bessel Lowpass Filter . LTC1197L1S8-ND _|9294B] 3V, 10-Bit, ADC with Shutdown, Ind. 525 349 280 
LTC1066-1CSW-ND _| 9210B| 8th Order, Clock-Tunable Lowpass Filter. 1 { d Ge : ne : 
am C1198-28CS8-ND /9210B] 2-Channdi, 8-Bit, Sampling ADC. .... 5.25 3.50 3.00 
LTC1067-50CS-ND | — | Dual R/R Very Low Noise Universal Filter Bldg. Block...16-SOC 6.88 4.57 3.60 Ltcii99cmss-ND | — | 10-Bit A/D Converter with Shutdown 550 410 365 
LTC1067CS-ND —_| Dual RIR Very Low Noise Universal Filter Bldg. Block...16-SOIC 6.88 4.57 3.60 LTc1199C88.ND _|9294B] 10-Bit A/D Converter with Shutdown... 488 324 260 
ETC}068:250G:ND5) — | Guad Universal Filter Building Block. LTC1199IMS8-ND | — | 10-Bit A/D Converter with Shutdown. . BMSCP 613 450 3.15 
eee = ier ppd rie Baar Aee , LTC11991S8-ND __|9294B] 10-Bit A/D Converter with Shutdown, Ind. Temp. 5.25 349 2.80 
= mWverSe Ter AT ONG OC =n LTCH99LIMS8-ND | — | 10-Bit A/D Converter with Shutdown 613 450 3.15 
LTC1068-50IGND_ | — | Quad Universal Filter Building Block, Ind. Tem LTCI199LIS8-ND  |9294B] 10-Bit A/D Converter with Shutdown, Ind. Temp. 5.25 349 2.80 
Beers = ier priate Fie pas aoe ee LTC1232CS8-ND —_|9176B] Microprocessor Supervisory Circuit with WDT. 363 241 1.95 
=< niver se iter: Bulan » Ind. Tem| LTC12350N-ND 9176B] MPU Supervisor Grcuit w/Battery Backup and WDT. 688 4.60 3.80 
ot 0680G-ND 9294B) Quad Universal Filter Building Block. LTC1235CSW-ND _|9176B| MPU Supervisor Circuit w/Battery Backup and WDT. 7.50 5.00 4.15 
Ee COS NORE 92048 | Guad Universa Filter Building Block . LTCI2500N8-ND _|9210B] Very Low Noise, Zero-Drift Bridge Amp. 550 370 290 
LTC10681G-ND 9294B) Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp. LTC1250C$8-ND | 9210B] Very Low Noise, Zero-Drift Bridge Amp . 625 420 3.30 
LTC1068IN-ND 9294B) Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp . LTC12550N8-ND —-|9210B} Dual 24V High Side MOSFET Driver . 5.25 3.50 3.00 
LTC1069-11S8-ND —_| 8th Order Progressive Elliptic, Lowpass Filter... LTC12550S8-ND 9210B] Dual 24V High Side MOSFET Driver 563 3.75 3.20 
LTC1069-6CS8-ND | — | 8th Order Single Supply, Bliptic Lowpass Filter . LTC12551S8-ND 9210B| Dual 24V High Side MOSFET Driver 7.38 4.90 4.15 
ETC1069-7CS8-ND_| —_| 8th Crder Linear Phase Lowpass Filter ..... LTC12570N8-ND _|9210B| Complete Single Supply 12-Bit Volt Qutput DAC 838 560 445 
a Mea = sue an aos oat me potiation Sac oo LTC1257CS8-ND —_|9210B] Complete Single Supply 12-Bit Volt Qutput DAC... 888 5.90 4.75 
}OCN| —_| Single Chip 8-Chann it Data Acquisition System ... LTC1257IN8-ND 9210B] Complete Single Supply 12-Bit Volt Output DAC. 9.25 615 4.90 
LTC10910N8-ND —_| Single Chip 2-Channel, 10-Bit Data Acquisition System. LTC12571S8-ND 9210B] Complete Single Supply 12-Bit Volt Output DAC 9.75 650 5.20 
LTC10920N8-ND —_| Single Chip 1-Channel, 10-Bit Data Acquisition System. LTC12580MS8-ND | —_| Adj., Micropower LDO Bandgap Reference. 5.13 3.41 257 
EucitiecoRD = _| Single Chip 6-Chan., 10-Bit Data Acquisition System..... LTC1258CS8-ND | — | Ad, Micropower LDO Bandgap Reference. 4.13 274 230 
LTC10940N-ND —_| Single Chip 8-Chan., 10-Bit Data Acquisition System. LTC1258CS8-2.5-ND | — | 2.5V, Micropower LDO Bandgap Reference 413 274 2.30 
LTCI096ACS8-ND | 9210B} Micropower Sampling 8-Bit Serial 1/O ADC. . LTC1258CS8-3-ND — | 8V, Micropower LDO Bandgap Reference . . 413 2.74 230 
LTC1096CS8-ND 9210B] Micropower Sampling 8-Bit Serial I/O ADC. . LTC1258CS8-4.1-ND | — | 4.1V, Micropower LDO Bandgap Reference 413 274 2.30 
LTC1096LIS8-ND —_| Micropower Sampling 8-Bit Serial I/O ADC. . LTC1258CS8-5-ND | —_ | 5V, Micropower LDO Bandgap Reference .. 413 274 230 
ETCNOGSCNS-ND ET | 92108! Micropower Sampling 8-Bit Seria VOADC . LTC1261CS-ND —_ | Adj., Switched-Capacitor Voltage Inverter 450 3.00 260 
LTC1098CS8-ND 9210B] Micropower Sampling 8-Bit Serial I/O ADC. LTC1261CS8-4-ND —__| AV, Switched-Capacitor Voltage Inverter 3.75 249 1.90 
LTC10990N-ND — | 8-Bit, Hgh Speed ADC with Sample and Hold . LTC1261LCMS8-ND | — | Adj. Switched-Capacitor Voltage Inverter 4.00 266 2.00 
LTC1099CSW-ND —_| 8-Bit, Hgh Speed ADC with Sample and Hold LTC1261LCS8-ND —_| Adj., Switched-Capacitor Voltage Inverter .. 3.63 241 1.82 
LTC11000N8-ND 9176B Precision, Qhopper-Stabilized Instrumentation Amp LTC12620N8-ND 9210B| 12V, 30mA, Hash Memory DC/DC Converter 450 3.00 245 
LTCI100CSW-ND__| 9176B| Precision, Chopper-Stabilized Instrumentation Amp... LTC1262CS8-ND [92578] 12V, 30mA, Hash Memory DC/DC Converter. 463 3.08 2.32 
LTC11420G-ND 9210B} Dual Step Down Switching Regulator. . LTC12621S8-ND — | 12V, 30mA, Hash Memory DC/DC Converter. 5.75 382 288 
LTC1143LCS-ND —_| 92948] Dual Step Down Switching Regulator LTC1263CS8-ND —_ | 12V, 60mA Rash Memory DC/DC Converter . 7.00 465 3.50 
LTC1143LCS-ADJ-ND| 9294B] Dual Step Down Switching Regulator .. LTC1264-7CN-ND —_|9210B] 8th Order Phase Corrected Lowpass Filter .... 25.00 16.65 14.20 
LTC1144CN8-ND | 9210B] Switched-Capacitor Voltage Converter with Shutdown. ..... LTC1264-7CSW-ND_|9210B| 8th Order Phase Corrected Lowpass Filter 31.25 20.85 17.65 
LTC1144CS8-ND__| 9210B| Switched-Capacitor Voltage Converter with Shutdown LTC12640N-ND 9210B] High Speed Quad Universal Filter Building Block 17.50 11.70 9.80 
LTC11441S8-ND 9210B] Switched-Capacitor Voltage Converter with Shutdown... LTC1264CSW-ND —_|9210B] High Speed Quad Universal Filter Building Block. ....... 20.50 13.70 10.90 
LTC11470N8-5-ND | 9210B] 5V, High Efficiency Step Down Regulator ... LTC1265CS-ND 9257B| Adj., 1.2A High Effic., Step Down DC/DC Converter... 688 460 3.95 
LTC1147CS8-3.3-ND | 9210B| 3.3V, High Efficiency Step Down Regulator . LTC1266ACS-ND —_|9257B] Synch. Regulator Controller for NP Chan. MOSFETS. .. 9.13 6.06 5.20 
LTC1147CS8-5-ND | 9210B] 5V, High Efficiency Step Down Regulator LTC1266AIS-ND —_| Synch. Regulator Controller for NP Chan. MOSFETS. .. 10.25 6.81 5.75 
LTC1147LCS8-ND —__| High Efficiency Step Down Regulator .... LTC1266CS-ND 9257B | Synch. Regulator Controller for NP Chan. MOSFETS. . . 7.50 498 4.05 
LTC1147L1S8-ND —_| High Efficiency Step Down Regulator LTC1266CS-3.3-ND | 9275B] 3.3V Synch. Reg. Controller for WP Chan. MOSFETS. .. 7.50 498 4.05 
LTC1148CN-ND. 9210B} High Efficiency Synch. Step Down Regulator LTC12661S-ND —_ | Synch. Regulator Controller for N/P Chan. MOSFETS. .. 8.50 565 4.45 
LTC1148CS-ND 9210B} High Efficiency Synch. Step Down Regulator . LTC12661S-3.3-ND — _ | 3.3V Synch. Reg. Controller for WP Onan. MOSFETS. .. 8.50 5.65 4.45 
LTC1148CS-3.3-ND_ | 9210B] 3.3V, High Efficiency Synch. Step Down Regulator LTC12661S-5-ND —_ | 5V Synch. Reg. Controller for WP Chan. MOSFETS...... 8.50 565 4.45 
LTC1148CS-5-ND 9210B] 5V, High Efficiency Synch. Step Down Regulator . . (Continued) 
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Digi-Key (Sold Digi-Key (Sold Price Each 
Part No. Sep.) | Description Part No. Sep.) | Description i 25 ~=100 
LTC1272-3ACSW-ND| — | 12-Bit, 3S, 250kHz Sampling A/D Converter. LTC13481G-ND 9257B] 3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Revr. Transceiver .. 10.13 675 5.80 
LTC1272-300N-ND | 9176] 12-Bit, 3S, 250kHz Sampling A/D Converter. LTC1348ISW-ND | 9257B] 3.3W/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Revr. Transceiver 938 625 5.35 
LTC1272-30CSW-ND |9176B] 12-Bit, 34S, 250kHz Sampling A/D Converter. LTC13490\-ND 9210B] 5V, LP, RS232 3 Driver/5 Receiver Transceiver. 8.75 5.85 4.70 
LTC1272-800N-ND | 9176B] 12-Bit, 84S, 250kHz Sampling A/D Converter... LTC1349CSW-ND —_| 9210B] 5V, LP, RS232 3 Driver/5 Receiver Transceiver. 8.75 5.85 4.70 
LTC1273BCN-ND__|9210B] 12-Bit, 2.7uS, Sampling A/D Converter .... LTC13491SW-ND —_[5V, LP, RS232 3 Driver/5 Receiver Transceiver... 9.63 6.40 5.20 
LTC1273BCSW-ND 9210B] 12-Bit, 2.7S, Sampling A/D Converter .. LTC13500G-ND 9210B] 3V, BA/TIA-562, 3 Driver/5 Receiver Transceiver . 9.50 635 5.00 
LTC1274CSW-ND | 92858] 12-Bit, 100ksps A/D Converter with Shutdown LTC13501G-ND 9210B] 3V, BA/TIA-562, 3 Driver/5 Receiver Transceiver . 10.38 690 5.50 
LTC1275BCQN-ND | 92108] 12-Bit, 2.7S, Sampling A/D Converter .... LTC13800GN-ND — | 8-Chan. GMOS Multiplexer with SMBus Interface. 6.50 4.32 3.35 
LTC1275BCSW-ND | 9210B] 12-Bit, 2.7118, Sampling A/D Converter LTC1380CS-ND — | 8-Chan. OMOS Multiplexer with SMBus Interface. 613 4.07 3.07 
LTC1276BON-ND _|9210B| 12-Bit, 2.7S, Sampling A/D Converter .... LTC1380IG\-ND —_|8-Chan. OMOS Multiplexer with SMBus Interface. 7.50 4.98 3.85 
LTC1276BCSW-ND 92108] 12-Bit, 2.74.8, Sampling A/D Converter LTC13801S-ND —_ | 8-Chan. OMOS Multiplexer with SMBus Interface. 688 457 3.55 
+ 2.7 pling 
LTC1277CSW-ND | 9285B] 12-Bit, 100ksps A/D Converter with Shutdown LTC13820N-ND 9210B] 5V, RS232, 2 Driver/2 Receiver Xcvr. w/Shutdown .. 6.50 4.35 3.40 
LTC1278-40N-ND — | 12-Bit, 400ksps, Sampling ADC with Shutdown . LTC1382CSW-ND | 9210B] 5V, RS232, 2 Driver/2 Receiver Xcvr. w/Shutdown 6.50 4.35 3.40 
LTC1278-4ISW-ND | 9210B] 12-Bit, 400ksps, Sampling ADC with Shutdown . LTC1383CN-ND 9210B] 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Xovr. 5.63 3.75 3.00 
LTC1278-5CSW-ND_[9210B| 12-Bit, 500ksps, Sampling ADC with Shutdown . LTC1383CS-ND 9210B | SV, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Xovr.. 5.63 3.75 3.00 
LTC1278-SISW-ND | 9210B] 12-Bit, 500ksps, Sampling ADC with Shutdown . LTC13831S-ND 9210B] 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Xcvr.. 650 432 3.70 
LTC12790G-ND — | 12-Bit, 600ksps, Sampling ADC with Shutdown. LTC1384C\-ND 9210B] 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Xcvi 6.50 4.35 3.40 
LTC1279CSW-ND 9257B] 12-Bit, 600ksps, Sampling ADC with Shutdown ... LTC1384CSW-ND 9210B| 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Xevr.. 6.50 435 3.40 
LTC1282BCSW-ND | 9210B] 3V, 12-Bit, Sampling A/D Converter with Reference LTC13850G-ND 9210B] 3.3V, BATIA-562, LP 2/Driver/2Revr. Transceiver. . 7.25 485 3.85 
LTC12830N-ND 9210B| 3V, 10-Bit, Data Acquisition System LTC13850\-ND 92108] 3.3V, BATIA:562, LP 2/Driver/2Rovr. Transceiver 6.50 4.35 3.40 
LTC12850N8-ND — _] 3V, 12-Bit, Micropower Sampling A/D Converter ... LTCI385CSW-ND | 9210B] 3.3V, BA/TIA-562, LP 2/Driver/2Rovr. Transceiver 6.50 4.35 3.40 
LTC1285CS8-ND —_| 3V, 12-Bit, Micropower Sampling A/D Converter LTC1386CS-ND 9210B) 3.3V, BA/TIA-562, LP 2/Driver/2Revr. Transceiver 5.63 3.75 3.00 
LTC1286CN8-ND | 9210B] 12-Bit, Micropower Sampling A/D Converter. . LTC13870G-ND — _| 5, Single RS232/RS485 Transceiver . 9.13 610 5.20 
LTC1286CS8-ND | 9210B] 12-Bit, Micropower Sampling A/D Converter . . LTC1387CSW-ND — _ | 5\, Single RS232/RS485 Transceiver. 8.50 5.65 4.85 
LTC1286IN8-ND 92108] 12-Bit, Micropower Sampling A/D Converter LTC1387IG-ND —_| 5V, Single RS232/RS485 Transceiver, Ind. Temp. 10.50 7.00 6.00 
LICI2880N8-ND | 92578) 3V, 12-Bit, Micropower Serial /O Sampling ADC LTC1387ISW-ND —_] 5V, Single RS232/RS485 Transceiver, Ind. Temp. ......20-SOIC 9.75 6.50 5.60 
LTC1288C88-ND —_| 92578] 3V, 12-Bit, Micropower Serial I/O Sampling ADC .. LTC13900\-ND 9257B] OVIOS 8-to-1 Analog Multiplexer w/Serial Interface. 16-Dip 438 291 235 
LTC12890CSW-ND_ | 9176B) 3V, 12-Bit, Data Acquisition System . LTC1390CS-ND 9257B | OMOS 8-to-1 Analog Multiplexer w/Serial Interface.....16-SOIC 4.63 310 245 
LTCI290BCSW-ND | — | 12-Bit, Data Acouisition System . LTC1391CS-ND — | QVIOS8-to-1 Mux with Cascadable Serial Interface.....16-SOC 4.63 3.10 2.45 
LTC1290CON-ND 9176B| 12-Bit, Data Acquisition System . LTC13920N8-ND 9257B | 10-Bit Micropower Data Acquisition System . i 7.50 5.00 4.10 
LE ¥ isiti LTC1392CS8-ND 9257B | 10-Bit Micropower Data Acquisition System . 7.63 5.10 4.20 
LTC12900CSW-ND 91768] 12-Bit, r 5 
TS SEN otcce| toon rao oa LTC1392IN8-ND | 92578] 10-Bit Micropower Data Aoguisition System . 888 590 485 
LTC12900SW-ND|9176B] 12-Bit, Data Accuisition System, LTC1400CS8-ND — | 12-Bit, 400ksps A/D Converter with Shutdown. ... 10.00 664 5.25 
LTCI290D0N-ND —_|9176B] 12-Bit, Data Accuisition System LTC14001S8-ND — _ | 12-Bit, 400ksps ADC with Shutdown, Ind. Temp. 11.13 7.39 5.85 
LTC290DCSW-ND_|9176B] 12-Bit, Data Accuisition System LTC1401CS8-ND —__|12-Bit, 400ksps A/D Converter with Shutdow! 6.50 4.32 3.40 
LTCI291CONB-ND _|9210B] 12-Bit, Data Acquisition System LTC1404CS8-ND — | 12-Bit, 600ksps A/D Converter with Shutdow 10.50 698 5.50 
LTC1291DCNS-ND | 9210B] 12-Bit. Dat ‘citi LTC14041S8-ND — | 12-Bit, 600ksps ADC with Shutdown, Ind. Tem, 11.50 7.64 6.05 
| - Bit, Data Acquisition System. ¢ f 
LTC129200N8-ND | 92108] 12-Bit, Data Acquisition System. LTC14060GN-ND — _ | 8-Bit, 20msps Sampling A/D Converter . 6.50 4.32 3.40 
iTcies2oneND_ |92108| 12-5 Dat aan LTC1406IGN-ND — _ | 8-Bit, 20msps Sampling A/D Converter . 7.00 4.65 3.70 
| -Bit, Data Acquisition System. fi 
LTC1293BCSW-ND | — | 12-Bit, Data Acouisition System LTC14100G-ND 9285B | 12-Bit, 1.25msps Sampling A/D Converter . 22.25 14.78 11.15 
[TCT25300N-ND | 91765) 12-Bit, Data Acguisition System . LTCI410CSW-ND 9285] 12-Bit, 1.25msps Sampling ADC, Ind. Temp. 21.25 14.11 10.65 
iTeisesDaN.ND _|9176B| 12-51 Det earl LTC14110G-ND —_ | Single 14-Bit, 2.5MSPS A/D Converter ... 38.25 25.50 21.85 
-Bit, Data Acquisition System . 
cual LTC1411IG-ND —_| Single 14-Bit, 2.5MSPS A/D Converter ... 42.50 28.35 24.30 
LTC1293DCSW-ND — | 12-Bit, Data Acquisition System . A 
cael LTC14120G-ND — | 12-Bit, 3msps Sampling A/D Converter . 21.38 14.20 10.69 
Perea. —__| 12-bit, Data Acquisition System . LTC14121G.ND —_|12-Bit 3msps Sampling ADC, Ind. Temp 23.38 15.53 11.69 
paces 08 12 At, Peta hog ston System. LTC14140GN-ND 14-Bit, 2.2msps Sampling A/D Converter 34.00 22.65 18.15 
LTC1294C0CSW-ND | — | 12-Bit, Data Acquisition System . = aL, 2EMSPS SATPING) VETTEL J : f 
E : a LTC1414IG-ND — _ | 14-Bit, 2.2msps Sampling ADC, Ind. Temp. 38.25 25.50 21.85 
TC1294DCN-ND 9176B] 12-Bit, Data Acquisition System . * x 
c rein LTC14150G-ND 9285B| 12-Bit, 1.25msps Sampling A/D Converter . 22.25 14.78 11.15 
TC1294DCSW-ND — _| 12-Bit, Data Acquisition System . : 
ral LTCI415CSW-ND | 9285) 12-Bit, 1.25msps Sampling A/D Converter. 21.25 14.11 10.65 
LTC1296BON-ND 9176B] 12-Bit, Data Acquisition System . ‘ 
te LTC14151G-ND 9285B| 12-Bit, 1.25msps Sampling ADC, Ind. Temp. 24.25 16.11 12.15 
LTC1296BCSW-ND__|9176B) 12-Bit, Data Acquisition System . - 
oe LTCI415ISW-ND [9285] 12-Bit, 1.25msps Sampling ADC, Ind. Temp. 23.25 15.44 11.65 
LTC129600N-ND 9176B] 12-Bit, Data Acquisition System . = 5 
aa LTC14160G-ND 14-Bit, 400ksps Sampling A/D Converter .. 14.75 9.80 7.40 
LTC12960CSW-ND | 9176B) 12-Bit, Data Acquisition System . _ i" 
a LTC1416IG-ND 14-Bit, 400ksps Sampling ADC, Ind. Temp. 15.75 10.46 7.88 
LTC1296DON-ND 9176B] 12-Bit, Data Acquisition System . = " 
car LTC1417AOGN-ND 14-Bit, 400ksps Sampling A/D Converter 20.00 13.28 10.00 
LTC1296DCSW-ND | 9176B] 12-Bit, Data Acquisition System . _ 3 
cart LTC14170GN-ND 14-Bit, 400ksps Sampling A/D Converter 16.25 10.79 8.15 
EUG IES DREN 22108 | 12-5, Data Acguisition System LTC1418A0G-ND — | 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel 1/O. 22.25 14.78 11.15 
LTCI2980N8-ND 92108) 12-Bit, Sampling A/D Converter LTC1418AQN-ND — | 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel /O. ae 21.75 14.45 10.90 
LTC1298CS8-ND | 9210B] 12-Bit, Sampling A/D Converter LTC1418AIG-ND — | 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel 1/O, Ind. Temp..... 23.88 15.86 11.95 
PIC) 2231 Ne ND 92108) 12-Bit, Sampling AD Converter, Ind. Temp. LTC1418AIN-ND — | 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel 1/0, Ind. Temp ...... 23.38 15.53 11.70 
ne ayetta oon betel Al \ Converter, Ind. Temp. LTC14180G-ND —_| 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel 1/O, Ind. Temp..... 17.25 11.46 8.65 
ge montages: LTCI4180\-ND — | 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel /O 16.75 11.13 840 
LTC13150G-ND — _| POMQA Switching Matrix... . LTC14181G-ND — | 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel 1/O, Ind. Temp. 18.88 1254 9.45 
LTCIS18CSW-ND —_/ 92578} Single, 5V, RS232/RS422 Transceiver/Receiver . LTC1418IN-ND — | 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel I/O, Ind. Tem 18.38 1221 9.20 
LTC13210N-ND 9210B) RS485/RS232/EIA562 Transceiver/ Receiver LTC1419A0G-ND — | 14-Bit, 800ksps Sampling A/D Converter ... 54.38 36.11 27.20 
LTC1321CSW-ND —_/ 9210B) RS485/RS232/EIA562 Transceiver/ Receiver LTC1419ACSW-ND | —_| 14-Bit, 800ksps Sampling A/D Converter .. 53.50 35.53 26.75 
ps Sampling 
ETCIS21ISWEND IIT —__| RS485/RS232/E1A562 Xovr /Receiver, Ind. Temp. LTCT419AG-ND —_|14-Bit 800ksps Sampling A/D Converter, Ind. Temp 62.50 41.50 31.25 
LTC13220N-ND 9210B) RS485/RS232/EIA562 Transceiver/ Receiver... LTC14190G-ND — | 14-Bit, 800ksps Sampling A/D Converter ... 32.50 21.58 16.25 
LTC1322CSW-ND | 9210B] RS485/RS232/E1A562 Transceiver/Receiver LTC1419CSW-ND — | 14-Bit, 800ksps Sampling A/D Converter .. 24.51 21.42 16.13 
LTC1325CSW-ND_ | 9257B| Battery Management System : LTC14191G-ND — _ | 14-Bit, 800ksps Sampling A/D Converter, Ind. 36.25 24.07 18.15 
LTC13260MS8-ND__| _—_| Micropower Precision Triple Supply Monitor .... . LTC14210G-ND —_| Hot Swap Oontroller.... 10.38 690 590 
cae coun oe Mistopowe — pees ey Monitor LTC14210G-2.5-ND | — |25VHot Swap Controller . 1038 690 590 
L H iicropower Precision Triple Supply Monitor LTC1421CSW-ND — _ | Hot Swap Controller 9.63 640 5.50 
LTC1326CS8-2.5-ND | 9294B) 2.5V, Micropower Precision Triple Supply Monitor .. LTC1421CSW-2.5-ND | — | 2.5V Hot Swap Controller . 9.63 640 5.50 
ae ED tae Ct nied Receiver Aanios Aiden - LTC14220N8-ND | 92948] 8-Pin Hot Swap Controller 513 3.41 265 
‘ONW-| , 3 Driver/5 Receiver 562 Transceiver LTC1422CS8-ND —__[8-Pin Hot Swap Controller. 5.25 3.50 295 
LTC1327CSW-ND 9210B 3V, 3 Driver/5 Receiver BA/TIA-562 Transceiver .. LTC14221N8-ND 9294B] 8-Pin Hot Swap Controller 588 391 3.05 
LTC1329CS8-10-ND | — | Micropower 8-Bit, Qurrent Output DAC. LTC14221S8-ND — | 8-Pin Hot Swap Controller. 6.00 4.00 3.40 
a ST, — _| Micropower 8-Bit, Qurrent Output DAC. LTC14260MS8-ND — | 6-Bit, Dual PWM D/A Converter 6.75 449 4.05 
LTC13291$8-50-ND |9294B] Micropower 8-Bit, Current Qutput DAC, Ind. Temp. LTC1426CS8-ND — | 6-Bit, Dual PWM D/A Converter ... 6.25 415 3.85 
LTC13340G-ND —_| OMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol Transceiver ... LTC1427CS8-50-ND | 9294B| 10-Bit, D/A Converter with SMBus Interfac: 613 4.07 3.20 
ae SB4CQXW-ND__| —_| CMOS SV, RS232/RS485 Multiprotocol Transceiver. ..... LTCI430A0GN-ND- | — | Step Down Switching Regulator Controller. 7.75 515 3.90 
LTC1334CSW-ND — _| OMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol Transceiver... LTC1430ACS-ND — _| Step Down Switching Regulator Controller 713° 4.74 3.59 
LTC1334ISW-ND —_ | OMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol Transceiver LTC1430ACS8-ND —_| Step Down Switching Regulator Controller. 6.25 415 3.13 
LTC13370G-ND 9210B] SV, 3 Driver/S Receiver RS232 Transceiver . LTC1430CS-ND 9257B | Step Down Switching Regulator Controller 7.13 4.74 3.60 
LTC13370NW-ND 9210B] SV, 3 Driver/S Receiver RS232 ‘Transceiver. LTC14301S-ND 9294B | Step Down Switching Regulator Controller . . 8.88 5.90 4.45 
LTC1337CSW-ND _|9210B] SV, 3 Driver/5 Receiver RS232 Transceiver . LTC14330GN-ND | 9285B] Current Mode Step Down DC/DC Converter 738 490 3.95 
LTC13380G-ND 9210B] SV, 5 Driver/3 Receiver RS232 Transceiver . LTC1435ACS-ND — __| Low Noise Synch. Step Down Switching Regulator 8.38 5.57 4.80 
LTC1338CSW-ND 9210B] 5V, 5 Driver/3 Receiver RS232 Transceiver . LTC1435AIS-ND — __| Low Noise Synch. Step Down Switching Regulator 10.50 6.98 6.00 
LTC13400MS8-ND | 9294B] Low Noise Varactor Driver LTC14350G-ND —_| Low Noise Synch. Step Down Switching Regulator .... 9.00 5.98 4.50 
LTC1340CS8-ND 9294B} Low Noise Varactor Driver. : LTC1435CS-ND 9285B | Low Noise Synch. Step Down Switching Regulator . . 8.38 5.57 4.80 
LTC13430GW-ND _|9294B] Software Selectable Multiprotocol Transceiver LTC14351S-ND —__] Low Noise Synch. Step Down Switching Regulator... 1050 698 5.25 
LTC13431GW-ND 9294B] Software Selectable Multiprotocol Transceiver LTC1436A0GN-PLL-ND} — _ | Low Noise Synch. Step Down Switching Regulator .... 10.00 664 5.70 
LTC1344A0G-ND — _| Multiprotocol Cable Terminator ... LTC1436AIGN-PLL-ND| —_ | Low Noise Synch. Step Down Switching Regulator .... 12.50 830 6.65 
LTC13440G-ND 9294B] Multiprotocol Cable Terminator LTC14380G-ADJ-ND | 9285B] Dual, Synch. Step Down Switching Regulator 14.00 9.30 7.50 
LTC13441IG-ND 9294B] Multiprotocol Cable Terminator .. . LTC14381G-ND —_| Dual, Synch. Step Down Switching Regulator 16.88 11.21 9.65 
LTC1345CNW-ND __|9257B| Single Supply V.35 Differential Transceiver . LTC1438IG-ADJ-ND 9285B] Dual, Synch. Step Down Switching Regulator 16.88 11.21 9.00 
LTC1345CSW-ND 9257B] Single Supply V.35 Differential Transceiver . LTC14390G-ND — | Dual, Synch. Step Down Switching Regulator . . 15.38 10.21 8.75 
LTC1346ACSW-ND | 9285B] 10mbps DCE/DTE V.35 Transceiver LTC14400MS8-ND —__| Ultra Low Power Single Comparator w/Reference 3.13 215 1.70 
LTC1347CNW-ND 9210B} 5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Transceiver . LTC1440CN8-ND 9285B | Ultra Low Power Single Comparator w/Reference ior) 1:85.) 1-50) 
LTC13480G-ND 9257B| 3.3W/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Revr. Transceiver . LTC1440CS8-ND 9285B | Ultra Low Power Single Comparator w/Reference. eye SNS) 
LTC1348CSW-ND__| 92578] 3.3W/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Revr. Transceiver . (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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Digi-Key (Sold Price Eachx Digi-Key (Sold Price Eachx 
Part No. Sep.) | Description Pkg. 1 25 +100 Part No. Sep.) | Description i 25 100 
LTC1440IN8-ND 9285B] Ultra Low Power Single Comparator w/Ref., Ind. Temp....8-Dip 3.25 220 1.75 LTC1503CS8-1.8-ND | — | 1.8V Inductorless Step-Down DC/DC Converter. 3.63 241 1.82 
LTC14401S8-ND 9285B] Ultra Low Power Single Comparator w/Ref., Ind. Tem 3.25 220 1.75 LTC1503CS8-2-ND — _ | 2V Inductorless Step-Down DO/DC Converter. . 3.63 241 1.82 
LTC1441CS8-ND —_| Ultra Low Power Dual Comparator w/ Reference... 3.38 225 1.85 LTC1504ACS8-ND — _| Adj. Step-Down Synchronous Switching Regulator . 5.13 341 257 
LTC14411S8-ND 9285B] Ultra Low Power Dual Comparator w/Ref., Ind. Temp. 4.00 266 220 LTC1504ACS8-3.3-ND | — | 3.3V Step-Down Synchronous Switching Regulator 5.13 341 257 
LTC14420N8-ND —_| Ultra Low Power Dual Comparator with Reference... 413 274 225 LTC1504CS8-ND —__| Adj. Step-Down Synchronous Switching Regulator . 5.13 341 257 
LTC1442CS8-ND | 92858 Ultra Low Power Dual Comparator with Reference. .. 413° 274 2.25 LTC1504CS8-3.3-ND | — | 3.3V, Step-Down Synchronous Switching Regulator 5.13 3.41 257 
LTC1442IN8-ND 9285B| Ultra Low Power Dual Comparator w/Ref., Ind. Temp. 488 324 270 LTC1514CS8-3.3-ND | — | 3.3V, Step Up/Down Switch-Cap DC/DC Conv... 650 435 3.70 
LTC14421S8-ND 9285B] Ultra Low Power Dual Comparator w/Ref., Ind. Temp. 488 3.24 270 LTC1514CS8-5-ND —_| 5V, Step Up/Down Switch-Cap DC/DC Converter 650 435 3.70 
LTC1443CS-ND 9275B] Ultra Low Power Quad Comparator with Reference. . . 475 316 250 LTC15141S8-3.3-ND | 9294B] 3.3V, Step Up/Down Switch-Cap DC/DC Conv. . 7.88 525 4.50 
LTC1 ene 9285B| Ultra Low Power Quad Comparator w/Ref., Ind. Temp... 5.50 3.66 3.05 LTC15141S8-5-ND | 9294B] 5V, Step Up/Down Switch-Cap DC/DC Converter 7.88 525 4.50 
LTC14431S-ND 9285B] Ultra Low Power Quad Comparator w/Ref., Ind. Temp. 5.50 3.66 3.05 LTC1515CS8-3.3/5-ND| — | 3.3W/5V, St Down Switch-Cap DC/DC Converter . 650 4.35 3.70 
LTC14440N-ND — __| Ultra Low Power Quad Comparator with Reference. 475 316 250 LTC1515CS8-3/5-ND| — | 3W5v, Se tatoo Qatehe Gee BODE Comer. 6.50 435 3.70 
LTC1444CS-ND — _| Uttra Low Power Quad Comparator with Reference. .. 4.75 316 250 LTC15151S8-ND 9294B] Steo Up/Down witch-Cap DC/DC Converter 7.88 525 4.50 
LTC1444IN-ND 9285B] Ultra Low Power Quad Comparator w/Ref., Ind. Temp....16-Dip 5.50 3.66 3.05 LTC15151 ND | 92948] 3.3W5V, Dowt itch- Convert: 7 525 4.50 
LTC14441S-ND 9285B| Ultra Low Power Quad Comparator w/Ref., Ind. Temp...16-SOIC 5.50 3.66_3.05 me eh ern ay esi sea QattcGep POC Comet a oe 525 4.50 
LTC14451IN-ND 9285B] Ultra Low Power Quad Comparator w/Ref., Ind. Temp....16-Dip 5.50 3.66 3.05 q 
LTC14451S-ND 9285B] Ultra Low Power Quad Comparator w/Ref., Ind. Temp. 5.50 3.66 3.05 LTC1516CS8-ND 9285B | Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter. . 625 415 3.55 
se Bae Stal LTC1517CS5-3.3-ND | — _ | Regulated 3.3V Charge Pump DC/DC Converter 375 2:50) 12.15 
LTC1446CN8-ND — | Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower D/A Converter 12.00 8.00 6.55 
LTC1446CS8-ND —_| Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower D/A Converter 1213 810 665 LTC1517CS5-5-ND_ | —_ | Regulated 5V Charge Pump DO/DC Converter... 375 250 215 
LTC1446IN8-ND | bul 42:6: Ralto-Ral Micropower DAG, Ind. Temp 13.50 9.00 7.40 LTC1517ES5-3.3-ND | — _ | Regulated 3.3V Charge Pump DODC Converter... 4.00 266 210 
meen sm ~ — 7 ; 7 LTC1517ES5-5-ND —_| Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter ..... --SOT-23-5 4.00 266 210 
LTC14461S8-ND — | Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC, Ind. Temp. 13.63 9.10 7.45 — 7 
a -Bit Rail- il Mi LTC1518CS-ND — __| Hi-Speed Precision Delay RS485 Quad Line Receiver...16-SOIC 10.13 6.73 5.80 
LTC1446LCS8-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower D/A Converter 13.38 8.90 7.65 3 an e 
LTC1446L1S3-ND — | Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAG, Ind. Temp 15.00 10.00 860 LTC1518IS-ND — | Hi-Speed Precision Delay RS485 Quad Line Receiver...16-SOIC 11.63 7.75 6.20 
LTC1448CN8-ND — | Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower D/A Converter ” 1200 8.00 6.55 LTC1519CS-ND — __| Hi-Speed Precision Delay RS485 Quad Line Receiver...16-SOIC 10.13 6.75 5.80 
LTC1448CS8-ND —_| Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower D/A Converter 1213 810 665 LTC15191S-ND — _ | Hi-Speed Precision Delay RS485 Quad Line Receiver...16-SOIC 11.63 7.75 6.20 
LTC1448IN6-ND — | Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAG Ind. Temp. ..... 1350 9.00 7.40 LTCIS220MS8-ND_| — _| Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter .. SSE OUMEZAD) 
LTC14481S8-ND — | Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAG, Ind. Temp.....8-SOC 13.63 9.10 7.45 LTC1522CS8-ND — _| Regulated 5V Qharge Pump DC/DC Converter. . 3.25 216 1.85 
LTC14500G-ND —_| Parallel Input 12-Bit R/R Micropower DAC. . 10.63 7.10 6.10 LTC1530CS8-ND — _| Adj. Synchronous Switching Regulator Controller. .. 6.25 415 3.15 
LTC1450LOG-ND —_ | Parallel Input 12-Bit R/R Micropower DAC. . 11.25 7.50 6.20 LTC1530CS8-3.3-ND | — | 3.3V Synchronous Switching Regulator Controller 625 415 3.15 
LTC14510N8-ND _| 9257B| 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower D/A Converter 863 5.75 4.93 LTC15301S8-ND — _| Adj. Synchronous Switching Regulator Controller. 6.88 4.57 3.50 
LTCT451CS8-ND | 9257B] 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower D/A Converter .... 913 608 5.21 LTC1531CSW-ND — _| Self-Powered Isolated Comparator 9.38 6.23 4.69 
LTC1451IN8-ND 9257B] 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC, Ind. Temp. 938 625 5.36 LTC1536QVIS8-ND —__ | Triple Supply Monitor for PC! Applications 5.88 391 3.35 
LTC14511S8-ND 9257B] 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC, Ind. Temp. 9.88 658 5.64 LTC1536CS8-ND — _ | Triple Supply Monitor for PC Applications. 5.00 335 285 
LTC14520N8-ND 9257B] 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower D/A Converter 763 507 4.35 LTC1540CDD-ND — __ | Nanopower Comparator with Reference NEW! 363 241 1.95 
LTC1452CS8-ND 9257B| 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower D/A Converter . 8.13 5.40 4.65 LTC15400VIS8-ND — _ | Nanopower Comparator with Reference 3.38 2.25 1.85 
LTC14521S8-ND 9257B] 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC, Ind. Temp. 8.88 5.90 5.10 LTC1540CS8-ND 9294B | Nanopower Comparator with Reference. 3.00 2.00 1.65 
LTC14530N8-ND 9257B| 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower D/A Converter 8.38 5.60 4.80 LTC15401S8-ND 9294B | Nanopower Comparator with Reference. 3.50 233 1.90 
LTC1453CS8-ND 9257B] 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower D/A Converter . 8.88 5.90 5.10 LTC15420MS8-ND — __| Micropower Op Amp, Comparator and Reference. 438 291 230 
LTC1453IN8-ND 9257B} 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC, Ind. Temp. . 913 606 5.20 LTC1542CS8-ND — _ | Micropower Op Amp, Comparator and Reference 3.75 249 1.95 
LTC14531S8-ND 9257B| 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC, Ind. Temp. 9.63 640 5.50 LTC15430G-ND — __| Software Selectable Multiprotocol Transceiver 14.88 9.88 7.45 
LTC14540N-ND — _ | Dual 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC . 12.38 8.25 7.10 LTC15440G-ND —_| Software Selectable Multiprotocol Transceiver 12.25 814 6.15 
LTC1454CS-ND — | Dual 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC. . 1250 835 7.15 LTC15450G-ND —_ | Software Selectable Multiprotocol Transceiver . 14.38 9.55 7.20 
LTC1454LCN-ND — | Dual 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC . 13.63 9.10 7.80 LTC15500GN-ND — _ | Switched Capacitor-Regulated Voltage Inverter . 5.25 349 2.80 
LTC1454LCS-ND — _| Dual 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC ....... 13.75 9.15 7.85 LTC1550LOGN-ND —_ | Switched Capacitor-Regulated Voltage Inverter . 400 266 2.00 
LTC14541S-ND —_| Dual 12-Bit, V. Out, F/R Micropower DAC, Ind. Temp 14.00 9.35 8.00 LTCI550LCMS8-ND | — | Switched Capacitor-Regulated Voltage Inverter . 4.00 266 2.00 
el eee = = male et a an Head _ ited 86 a8 A LTC1550LCS8-ND —__| Switched Capacitor-Regulated Voltage Inverter 3.63. 241 1.82 
x | single 12-Bit, V. Out, ICONS a ee : b : LTC1551CS8-4.1-ND | — | 4.1V Switched Capacitor-Regulated Voltage | 425° 285 240 
LTCI458CG-ND | 9285B] Quad 12-Bit, Voltage Out, P/R Micropower DAC 2438 16.25 13.20 Ta enn = | Switched fetter aed inergean oleae me AG) 663 BGO 
i ~ lage Inverter . | : A 
LTC1458CSW-ND 9285B] Quad 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC. 22.88 15.25 12.35 _ Hane 
LTCI4581G-ND ad 12-Bit V. RM DAG Ind. Te 28.75 19.09 1535 LTC1551LCS8-ND Switched Capacitor-Regulated Voltage Inverter 3.63 241 1.82 
ueheales ee eve Mtoe es: NG nc Ter Be) OG) Sie LTC15530G-ND — | 5-Bit, Programmable Synch. Switching Regulator 
LT CT458ISW-ND — | Qad 12-Bit, V., P/R Micropower DAC, Ind. Temp. 27.00 17.93 14.40 Ooriiallek tor Pentium Procesear. 838 557 4.19 
LTC1458LOG-ND —_| Quad 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC 26.88 17.90 15.35 LICISS50GNEND 92948] SIM Power Supply and Level Translator. 5.38 360 3.10 
LTC1458LCSW-ND | 9285B) Quad 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC. 25.25 16.85 14.40 LTCI5551GN-ND 92948) SIM Pow pains and Level Translat Ir 650 432 370 
LTC1458LIG-ND — _| Quad 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC 31.63 21.00 16.86 pnanid ieee 7 : : : 
LTC1470088-ND 9257B] Sin i LTC15560GN-ND 9294B | SIM Power Supply & Level Translator w/LDO Reg ..... 625 415 3.60 
A gle POMCIA Protected 3.3V/5V Vec Switch .. 450 3.00 260 
- = LTC1556IGN-ND 9294B | SIM Power Supply & Level Translator w/LDO Reg 7.75 515 4.45 
LTC1470ES8-ND —_| Single POMICIA Protected 3.3V/5V Vcc Switch NEW! 5.38 3.57 275 LTC15580GN-3.3-ND | — | 3.3V, Backup Battery Controller w/Program. Output 525 349 280 
LTC1471CS-ND —_| 9257B] Dual POMCIA Protected 3.3V/5V Vec Switch... 7.50 5,00 4.29 : oh eee gran SP : ae 
LTC1472CS-ND 92578] Protected POMCIA Vec/VPP Switching Matrix 625 415 355 LTCISS8OGN-S-ND | — | SV, Backup Battery Controller w/Program. Output. 5.25 3.49 2.80 
LTC14730GN-ND — | Dual Power Path Switch Driver, 150 Wide Body 713 4.74 3.80 LTC1558CS-3.3-ND — | 3.3V, Backup Battery Controller w/Program. Output . 5.00 3.32 265 
LTC1473LOGN-ND —__| Dual Power Path Switch Driver, .150 Wide Body 7.13 4.74 3.80 ra Sea = oT Boe el rota wi roan bese 50 am 5e 
LTC14740MS8-ND — | Adj. High Efficiency, Step Down DC/DC Converter . 7.50 498 4.00 8CS8-3.3. = Seal Up Battery Controller w/Frogram. Cuipt : : 
LTC14740MS8-3.3-ND| — | 3.3V, High Efficiency, Step Down DO/DC Converter 750 498 4.00 LTC1558CS8-5-ND —_|5V, Backup Battery Controller w/Program. Output .. 4.75 316 255 
LTC14740MS8-5-ND | — | 5V, High Efficiency, Step Down DC/DC Converter . 7.50 498 4.00 LTC15590GN-3.3-ND | — | 3.3V, Backup Battery Controller with Rxed Output 5.25 349 2.80 
LTC1474CS8-ND — | Adj. High Efficiency, Step Down DC/DC Converter . 688 4.57 3.65 LTC15590GN-5-ND — __| 5V, Backup Battery Controller with Fixed Output .. 5.25 349 2.80 
LTC1474088-3.3-ND | — _| 3.3V, High Efficiency, Step Down DC/DC Converter 688 4.57 3.65 LTC15590S8-3.3-ND | — | 3.3V, Backup Battery Controller with Fixed Output 4.75 3.16 2.55 
L1C1474CS8-5-ND —_ | 5V, High Efficiency, Step Down DC/DC Converter .. 688 457 3.65 LTC1559CS8-5-ND — _ | SV, Backup Battery Controller with Fixed Output * 4.75 316 255 
LTC14741S8-ND —_| Adj. High Efficiency, Step Down DC/DC Converter. . 8.25 548 4.40 LTC1560-1CS8-ND —__| 5th Order, Continuous Time, Low Pass Elliptic Filter 913 606 4.85 
LTC14741S8-3.3-ND | — | 3.3V, High Efficiency, Step Down DC/DC Converter 8.25 548 4.40 LTC1560-11S8-ND 5th Order, Continuous Time, Low Pass Blliptic Filter 10.25 681 5.45 
LTC14741S8-5-ND — | 5V, High Efficiency, Step Down DC/DC Converter ... 825 548 4.40 LTC1562A0G-ND — | Low Distortion Active RC Quad Universal Filter ........ 25.00 16.60 12.50 
LTC14750MS8-ND —__| Adj. High Efficiency, Step Down DC/DC Converter . 7.75 515 4.15 LTC15620G-ND —__| Low Distortion Active RC Quad Universal Filter ........ 19118) 12:70)" 9167 
LTC1475CS8-5-ND — | 5V, High Efficiency, Step Down DC/DC Converter . . 713 4.74 3.80 LTC15620G-2-ND — __| 2V, Low Distortion Active RC Quad Universal Filter ....20-SSOP 19.13 1270 9.57 
LTC14751S8-ND — _| Adj. High Efficiency, Step Down DC/DC Converter . 850 565 4.85 LTC15640G-ND — | 10-150kHz Digitally Controlled Antialiasing Filter 
LTC1477CS8-ND 9285B] Single Protected High-Side Switch 6.25 415 3.50 and 4-Bit Programmable Gain Amp..............:066+ 16-SSOP 19.00 1262 9.50 
LTC1478CS-ND 92858] Dual Protected High-Side Switch 10.00 665 555 LICI5641G-ND —_ | 10-150kHz Digitally Controlled Antialiasing Filter 
LTC14791G-ND —__| Power Path Controller for Dual Battery System 36-SSOP 17.25 11.46 8.63 and 4-Bit Programmable Gain Amp.........-..++.065 16-SSOP 21.88 14.53 10.94 
LTC14800N8-ND 9257B| 3.3V, Ultra Low Power RS485 Transceiver. . i 475 316 2.65 LTC1565-31CS8-ND | — | 650KHz, 7th Order, Continuous Time Low Pass Filter 8.00 532 4.00 
LTC1480CS8-ND 9257B| 3.3V, Ultra Low Power RS485 Transceiver ee 513 3.41 275 LTC1565-31CS8TR-ND | — | 650KHz, 7th Order, Continuous Time Low Pass Filter... 9506.25/2,500 
LTC14801S8-ND 9257B| 3.3V, Ultra Low Power RS485 Transceiver, Ind. Temp. 663 440 3.55 LTC1565-311S8-ND — _ | 650KHz, 7th Order, Continuous Time Low Pass Filter... 9.25 615 463 
LTC14810N8-ND 9257B| Ultra Low Power RS485 Transceiver w/Shutdown . 275 1.85 1.45 LTC1565-31IS8TR-ND | — | 650KHz, 7th Order, Continuous Time Low Pass Filter 10968.75/2,500 
LTC1481CS8-ND 9257B| Ultra Low Power RS485 Transceiver w/Shutdown . 3.38 225 1.80 LTC1569CS8-6-ND — | 10th Order Linear Phase Low Pass Filter 11.50 7.64 590 
LTC14811S8-ND 9257B] Ultra Low Power RS485 Transceiver w/Shutdown . 438 291 240 LTC1569CS8-7-ND — | 10th Crder Linear Phase Low Pass Filter 1225 814 6.30 
eae 7 ghet en ia eae tiated 488 325 255 LTC1574CS-ND 9257B] Adjustable OOS Step Down, DC/DC Converter 850 5.65 4.85 
an ver Cease ee eee eee ee terete } . . LTC1574CS-5-ND__| 9257B| 5V, OMOS Step Down, DC/DC Converter... 850 5.65 4.85 
LTC14820N8-ND —_ | Low Power RS485 Transceiver with Carrier 7 7 
5 " LTC15900N-ND. — _ | Dual 12-Bit, Serial Input, Current Output DAC 1213 806 6.65 
Detect and Receiver Fail Safe..............ccceeeeeeee eee 8-Dip 400 266 2.10 a : 
- LTC1590CS-ND — | Dual 12-Bit, Serial Input, Current Output DAC .. 12.38 822 6.80 
LTC1482CS8-ND — __| Low Power RS485 Transceiver with Carrier i 
7 LTC15901S-ND — _ | Dual 12-Bit, Serial Input, Qurrent Output DAC 13.63 9.05 7.50 
Detect and Receiver Fail Safe . 413 275 215 LTC15910G-ND — _| Parallel 14-Bit, Multiplying Current Output DAC. 20.00 13.28 10.00 
LTC14830N8-ND 9257B] Ultra Low Power, Low EMI RS485 Transceiver 275 1.85 1.45 7 ji 
2 LTC1591IG-ND —_| Parallel 14-Bit, Multiplying Ourrent Output DAC. 23.75 15.77 11.90 
LTC1483CS8-ND 9257B] Ultra Low Power, Low EMI RS485 Transceiver . 3.38 225 1.90 
LTC14831S8-ND __|9257B| Ultra Low Power, Low EMI RS485 Transceiver 438 291 240 peace) — | 16-2it Softspan DA Converter . Bae Cae) AGS 
CTCI484CMS8-ND_| — | Low Power AS485 Transceiver w/Receiver Fail Safe 425 2.85 2.20 ac | Lo at Softspen DYA Converter . NES ey aes 
LTC14840N8-ND | — | Low Power RS485 Transceiver w/Receiver Fail Safe. . 338 225 1.75 PEG Beso No 22000) 4-Channel, 12-68, SV, Sampling Seri ADC. 125 7.47 6.00 
_ é ei LTC15941S-ND 9285B | 4-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC . 13.00 864 6.95 
LTC1484CS8-ND Low Power RS485 Transceiver w/Receiver Fail Safe . 3.50 235 1.80 LTC1594LCS-ND 9285B| 4-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC 1125 747 600 
LTC14841S8-ND —_| LP RS485 Transceiver w/Receiver Fail Safe, Ind. Tem 463 310 245 2 at Pt 9 - - “ ~ — 
LTC14850N8-ND __| 9210B| Differential Bus Transceiver ... 3.00 2.00 1.70 eee 9285B ba Sed bation ae ane Serial ADC . ee ae oS 
LTC1485CS8-ND 210B| Differential Bus Transceiver . . 382.25 1.90 ON = Pe ng ¢ : : 
UTct aS7CNEND 90578 UtraLow Pau ASMaS Trancodver with Low EMI oe : LTCIS95ACS8-ND | — | 16-Bit, Serial Multiplying DAC 48.75 32.37 25.65 
Shutdown, High Input Impedance ............-.. Peed 275 185 1.55 LTCIS95AIN8-ND | — | 16-Bit, Serial Multiplying DAC, Ind. Temp .-8-Dip 57.75 38.35 29.65 
LTc1487¢88-ND —_| 92578] Ultra Low Power RS485 Transceiver with Low BVI, LTC1595A1S8-ND —_| 16-Bit, Serial Multiplying DAC, Ind. Temp. 8-SOIC 58.50 38.85 30.00 
Shutdown, High Input Impedance ..................6605 3.38 2.25 1.90 LTCIS95BON8-ND | 9294B 16-Bit, Serial Multiplying DAC. . ip 28.50 18.93 15.20 
LICTS5020ViS8-3.3-ND | — _| Single Call to 3.3V Regulated Charge Pump LTCI595BCS8-ND | 9294B] 16-Bit, Serial Multiplying DAC. 29.13 19.34 15.55 
DEYDG Convettel seca ciscdasccoceisrextanawbasdexnddene 413 274 207 LTC1595BIS8-ND 9294B | 16-Bit, Serial Multiplying DAC, Ind. Tem 35.00 23.24 18.65 
LTC1502CS8-3.3-ND | — _ | Single Cell to 3.3V Regulated Charge Pump LTC159500N8-ND — | 16-Bit, Serial Multiplying DAC.. 24.38 16.19 13.00 
DC/DC Converter 3.75 249 1.90 LTC159500S8-ND —__| 16-Bit, Serial Multiplying DAC. 25.00 16.60 13.35 
LTC1503CMS8-2-ND | —_ | 2V Inductorless Step-Down DC/DC Converter 4.00 2.66 2.00 (Continued) 
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Digi-Key (Sold Price Eachx Digi-Key (Sold Price Each 
Part No. Sep.) | Description Pkg. i 25 100 Part No. Sep.) | Description Pkg. 1 25 100 
LTC1595C1S8-ND — | 16-Bit, Serial Multiplying DAC, Ind. Temp. LTC1689CS-ND —_ | 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Driver... 16-SOC 1013 673 5.25 
LTC1596AQN-ND — _ | 16-Bit, Serial Multiplying DAC ... LTC16891S-ND —_ | 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Driver, Ind. Temp. ...16-SOC 11.63 7.75 6.20 
LTC1596ACSW-ND — _ | 16-Bit, Serial Multiplying DAC. LTC1690CS8-ND — _| Low Power Driver/Receiver 
LTCI596AISW-ND | — | 16-Bit, Serial Multiplying DAC, Ind. with Fail-Safe Receiver Output 8SOC 350 235 1.80 
LTCI596BCSW-ND | — _ | 16-Bit, Serial Multiplying DAC... LTC1693-1CS8-ND_| — | High Speed Dual N-Channel MOSFET Driver . -SOIC 3.50 233 1.75 
LTC1596C0N-ND —_ | 16-Bit, Serial Multiplying DAC ... LTC1693-11S8-ND | — | High Speed Dual N-Chan. MOSFET Driver, Ind. Temp. 400 266 2.00 
LTC1597A0G-ND — | 16-Bit, Multiplying Parallel DAC w/4 Quad Resistors LTC1693-21S8-ND | — | High Speed Dual N-Chan. MOSFET Driver, Ind. Temp. 4.00 266 2.00 
LTC1597ACN-ND — _|16-Bit, Multiplying Parallel DACw/4 Quad Resistors LTC1693-5QVIS8-ND | — | High Speed Single N-Channel MOSFET Driver .......... 363 241 1.82 
LTC1597B0G-ND — | 16-Bit, Multiplying Parallel DAC w/4 Quad Resistors LTC1694CS5-ND — _ | Dual SMBus Accelerator .. i ae " i) se 
LTC1597BON-ND —__|16-Bit, Multiplying Parallel DAC w/4 Quad Resistors LTC1694-11S5-ND —_| SMBus/I"C Accelerator... 3.13 2.08 1.70 
LTC1597-1A0G-ND — | 16-Bit, Multiplying Parallel DAC w/4 Quad Resistors LTC1698EG\-ND — __| Secondary Synchronous Rectifier Controller . 11.25 7.47 5.63 
LTC1597-1ACQN-ND | — | 16-Bit, Multiplying Parallel DACW/4 Quad Resistors LTC1698ES-ND — _| Secondary Synchronous Rectifier Controller: 11.38 7.56 5.69 
LTC1597-1BOG-ND — |46-Bit, Multiplyi Parallel DACw/4 Quad Resist LTC1700EVIS-ND_ —_| Synchronous Step-Up DC/DC Controller. 5.50 3.66 275 
ee 7 Multonine be ae LTCI701BES5-ND | — | 1MHz Step-Down DC/DC Converter 375 249 215 
LTC1597-1BCN-ND —__| 16-Bit, Multiplying Parallel DAC w/4 Quad Resistors ‘ep: y te . . 
LTC15980G-ND 9285B| 8-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC LTC1702CGN-ND —_| Dual 550kHz, Synch. Switch Regulator 9.88 6.56 5.45 
d, 12-Bit, 5v, i ia LTC1703IG-ND —_ | Dual 550kHz, Synch. Switch Reg. Cont. with VID... 1250 830 625 
LTcIse@.c@ND | | eChernel 12-81 SV, Serping Sed ADC. LTCITOAEGNND | — | Dua, SS0KH, Synch. Switch Resuctor Contaler 
Bey — | Lee Malte Prete DAC wid Cd Feiors troroseavno | — | pua $B Sch Stching Rogier Gono 1128 747563 
+ _ F : LTC1706EMS-85-ND | — | VID Voltage Programmer for Intel VRM 8.5... 425 283 215 
LTC1604AIG-ND —_|16-Bit, 333ksps Sampling ADC withShutdown . - 
= 7 F LTC1709EG-7-ND —_ | 5-Bit, 2-Phase, Synch., Step-Down Switching Reg. 975 648 5.10 
Pete ND TE Bi, S3aksps Sampling ADG with Shutdown LTC1709EG-85-ND | — | 5-Bit, 2-Phase, Synch., Step-Down Switching Reg. 9.75 648 5.00 
SRE | one eee comping Ape wth Shutdown LTCI710CMS8-ND | — | Dual SMBus High Side Switch 638 424 3.20 
SOM — | 16-8 100s Sabine ADCometer, LTC1710CS8-ND — _| Dual SMBus High Side Switch. 588 3.91 295 
Giana see 100k Sev ibtire WD Garratt? Ind ten LTC17101S8-ND —__| Dual SMBus High Side Switch, Ind. Ter 7.00 4.65 3.50 
» Ses Samp 2 Te emp. LTC1728ES5-3.3-ND | — | 3.3V Precision Triple Supply Monitor. 288 1.91 1.45 
ee ae S |e etmiee oreo LICI730EGN-4-ND_ | — | 4VLi-lon Battery Pulse Charger... 438 291 219 
= it, ps pling inverter . 4.2-ND | — | 4.2V Li-lon Battery Pul: . 2) 1.94 
ETCIGOSCSW:ND) | — | 16-Eit, 100keps Sampling A/D Converter . master EMeea2ND| — | BDV Lion they eotay Cae Controller. 363 241 190 
ae ND = teat ieee oe NG peseiati oe LICI731BVS8-8.4-ND|_ — | 8.4VLi-lon Linear Battery Charger Controller. 363 241 1.90 
608 = , 10tksps Sampling vere, een LTC1731ES8-8.2-ND | — | 8.2VLi-lon Linear Battery Charger Controller 3.25 216 1.65 
Kets SAND — | 16-Bit, 100ksps Sampling A’D Converter, Ind. Temp... LTC1731ES8-8.4-ND | — | 8.4VLi-lon Linear Battery Charger Controller 3.25 216 1.65 
LTCIG0S-10G-ND | — | 16-Bit, 100ksps Sampling A/D Converter . LTC1732EVS-8.4-ND| — | Li-lon Linear Battery Charger Controller ... 463 3.08 232 
LTC1605-20G-ND | — | 16-Bit, 100ksps Sampling A/D Converter . LTC1734ES6-4.1-ND | — | 4.1V Li-lon Linear Battery Charger Controller. 275 183 1.38 
LTC1608A0G:ND — | 16-Bit, 500ksps Sampling ADC with Shutdown LTC1734ES6-4.2-ND | —_ | 4.2V/Li-lon Linear Battery Charger Controller. 275 183 1.38 
EIS SDSCeND) = | [1G-Bit S00ksps Sampling ADO with Soutdown <: LIC1734LES6-42-ND| — | 4.2VLi-lon Lineer Battery Charger Controller. 275 183 1.38 
LTC1609CSW-ND — _ | 16-Bit, 200ksps Serial Sampling ADC. LTC1735CF.ND — | High Efficiency Synch. Step-Down Switching Reg. 7.00 4.65 3.50 
LTC16091G-ND — _ | 16-Bit, 200ksps Sampling ADC, Ind. Temp. LTC17350GN-ND — | High Efficiency Synch. Step-Down Switching Reg . 688 4.57 3.44 
LTC16091SW-ND — _| 16-Bit, 200ksps Serial Sampling ADC. .. LTC17350GN-1-ND | — | High Efficiency Synch. Step-Down Switching Reg ..... 688 4.57 3.44 
LTC16220MS8-ND | — | Low Voltage, Step Down DC/DC Controller LTC1735CS-ND —__| High Efficiency Synch. Step-Down Switching Reg 663 4.40 3.32 
LTC1622CS8-ND —__| Low Voltage, Step Down DoD Controller... a LTC1735IF-ND —__| High Efficiency Synch. Step-Down Switching Reg. 9.13 6.06 4.57 
LTC1624CS8-ND —_| High Efficiency N-Channel Switching Reg. Controller 474 3.75 LTC17351IGN-ND — __| High Efficiency Synch. Step-Down Switching Reg . 9.00 5.98 4.50 
LTC16241S8-ND 9294B | High Efficiency N-Channel Switching Reg. Controller 5.90 4.80 LTC17400G-ND — | 14-Bit, 6Msps, Sampling ADC NEW! 34.38 22.83 18.36 
LTC1625CS-ND — _ | No Rsense Synch. Step Down Switching Regulator. 6.06 4.85 LTC1744CFRW-ND. — | 14-Bit, 50Msps ADC 53.13 35.28 28.36 
LTC1625IGN-ND —_| No Rsense Synch. Step Down Switching Regulator . 781 6.25 LTC17450RW-ND —_|12-Bit, 25Msps, Low Noise ADC NEW!. 18.63 12.37 9.95 
LTC16251S-ND —__| No Rsense Synch. Step Down Switching Regulator. 7315.85 LTC1746CRW-ND — | 14-Bit, 25Msps, Low Power ADC NEW! 25.50 16.94 13.60 
LTC1627CS8-ND — __| Mono Synchronous Step Down Switching Regulator 291 219 LTC1751EMS8-ND —__| Micropower Regulated Charge Pump DC/DC Conv. 463 3.08 232 
LTC16271S8-ND — __| Mono Synchronous Step Down Switching Regulator 432 3.25 LTC1751EVIS8-3.3-ND | — | Micropower Regulated Charge Pump DC/DC Conv. 463 3.08 232 
LTC16280G-ND — __| Mono Step Down Switching Reg. ...............:.66ee 6.06 4.75 LTC1751EMS8-5-ND | — | Micropower Regulated Charge Pump DC/DC Conv. 463 3.08 232 
LTC16280G-SYNC-ND} — _ | Mono Synchronous Step Down Switching Reg......... 631 4.90 LTC17530G-ND —__| 5-Bit, Programmable Synchronous Switching 
LTC1628CUH-ND — _ | High Efficiency, 2 Phase Step-Down Regulator Controller for Pentium Il Processor........ 6.50 432 3.25 
SWITCHING REQUIBOF secs srindicreesaaiardineesaauainerinn: 6.23 4.69 LTC1753CSW-ND — | 5-Bit, Programmable Synchronous Switching 
LTC16291G-ND —_ | Poly Phase High Efficiency Synchronous ip ENS DI ee bed ets ay a i] Aras ou oe 400 
‘Step-Down Switching Regulator .... F | = ingle wer Controller . . . 5 
LTC16420GN-ND —_ | Adjustable Hot Swap Controller . LTC1758-2EMS-ND | — | 250kHz Dual Band RF Power Controller . 3.50 233 1.79 
LTC1643LOGN-ND | — | POL-Bus Hot Swap Controller... LTC17590G-ND —_| Smart Battery Charger 11.50 7.64 5.75 
LTC16440GN-ND —_| CompactPCl-Bus Hot Swap Controller . LTC1772BES6-ND — _ | Constant Frequency, Ourrent Mode 
LTC16460GN-ND — | CompactPC Dual Hot Swap Controller. Step-Down DO/DC Controller... eee SOT-23-6 388 258 1.94 
LTC1646IG-ND — | CompactPC! Dual Hot Swap Controller LTC1772ES6-ND = waa none ietaty Mode Se wet 
LTC1649CS-ND — | 3.3V, Step Down Switchin: julator Controller . lep Down ntroler . . - ‘ 
CrotesoacNND | — | teu alto Fal Voltage Ot LYA omar Lrct77eecN.ND__| — | Synch. Step-Down Switching Peg . 575 382 288 
LTC1650ACS-ND. —__|16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Qut D/A Converter . LTC1778EGN-1-ND —_ | Synch. Step-Down Switchin: julator Controller. 5.75 3.82 288 
a = LTC1779ES6-ND 250mA Seo Do DODC Oo ert 3.75 249 1.94 
LTCI650AIS-ND —_ | 16-Bit, Rail-to-Rail Volt: DAG, Ind. Te 7 = ep-Down verter ......... . g : 
To eS _ feat anetiet eas arpa LTC1799CS5-ND —_ | 1kHz-30MHz Resistor Set Precision Oscillator 3.25 2.55 1.95 
LTC16500S-ND — | 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Cut D/A Converter. LTC17991S5-ND —_ | 1kHz-30MHz Resistor Set Precision Oscillator 3.63 3.45 2.70 
LTC16501S-ND — | 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Cut DAC, Ind. Temp LTC1821-1ACGW-ND| — | 16-Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC....... 87.13 58.10 46.46 
LTC16540GN-ND — | Dual 14-Bit, Rail-to-Rail Volt. Cut D/A Converter... LTC1821-1AIGW-ND | — | 16-Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC, Ind. Temp. 95.63 63.75 51.00 
= Hl il-to-Rail LTC1821-1BOGW-ND} — | 16-Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC 63.63 42.40 33.95 
ee | Sele naNnias OADGavate ae LTC1821-1BIGW-ND | — | 16-Bit, Utra Precise, Voltage Qut DAG, Ind. Temp. 70.00 46.65 37.35 
LTC1655CS8-ND — _|16-Bit! Reil-to-Rall Voltage Cut D/A Converter 845 LTC1821AOGW-ND | — J 16-Bit, Ultra Precise, Voltage Qut DAC.. 87.13 58.10 46.46 
LT * ae : ‘i LTC1821AIGW-ND | —_| 16-Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC, Ind. 95.63 63.75 51.00 
‘C16551S8-ND — _ | 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Qut DAC, Ind. Temp. 29 9.25 SS FETT Baa ee rane Seca 
LTC16580VIS8-ND | — | 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Qut D/A Converter.........-8IMSOP 10.88 7.23 5.45 H = it, Ultra Precise, Voltage Out DAC.........- ‘ ; ; 
7 ; LTC1821BIGW-ND | — | 16-Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC, Ind. Temp. 70.00 46.65 37.35 
LTC16580N8-ND — | 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out D/A Converter . rf 10.25 681 5.15 [ETCIaAOOGNIND — | Dual Fan Controller with 2: Wre linterfece BGS Bs Ae 
LTC1658CS8-ND — | 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out D/A Converter . 8-SOC 10.25 681 5.15 7 lore } ; ' 
LTC1841CS8-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Reference. 250 1.66 1.25 
LTC1658IMS8-ND — _ | 14-Bit, R-R Voltage Qut DAG, Ind. Temp. .... 8-MSOP 13.00 864 6.50 i ~ : 
‘ LTC1842CS8-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Reference. 288 1.91 1.50 
LTC1659CS8-ND — | 12-Bit, Rail-to-Rail Voltage Qut D/A Converter . 8SOC 838 557 4.65 : 
LTC16591S8-ND — | 12-Bit, Rail-to-Rail Volt: 7 LTC1843CS8-ND — _ | Ultra Low Power Dual Comparator with Reference. 288 1.91 1.50 
7 age Out DAG, tne. Temp 2 SOC eee LTC18500RW-ND | — | 8-Ch,, 10-Bit, 1.25Msps Sampling ADC 1213 8.06 6.50 
ETCIG600GN-ND) | — | Cotal 10-Bit, Voltage Qutput D/A Converter . ze E20 LTCI851CRW-ND | — | 8-Ch.12-Bit, 1 DBMsps Sampling ADC... 1463 972 7.85 
LTC16600N-ND — | Qctal 10-Bit, Voltage Output D/A Converter l 7.56 5.70 LTC1852CRW-ND — | 8Ch., 10-Bit, 400ksps, Low Power ADC. 1213 8.06 650 
LTC1660IGN-ND — _ | Cctal 10-Bit, Voltage Output DAC, Ind. Temp. 16-SSOP 13.88 9.22 6.95 LTC1853CRW-ND — | 8-ch. 12-Bit, 400ksps, Low Power ADC... 4463 972 7.85 
LTC1660IN-ND —_ | Cctal 10-Bit, Voltage Output DAC, Ind. Temp 16-Dip 1288 855 6.44 5 — on 
LTCI6610MS8-ND | — | Dual 10-Bit, Micropower D/A Converter. 8MSOP 338 225 1.75 eee pee — |e ieee paid Hepa es, Ses ae 
ETCIGSCNE-ND) | — | Duel 10-Bit, Micropower D/A Converter . ayy Se) Bab ile LICI8610VS-ND | — | 2-Channdl, 12-Bit, 250ksps A/D Converter. 625 415 3.50 
LTC1663CS5-1-ND_ | — | 10-Bit, R/R Micropower DACwith 2 Wire Interface....SOT-23-5 3.50 233 1.80 LTC1861CS8-ND — | 2-channel 12-Bit! 250ksps A/D Converter . 588 391 325 
rey SNS = ipar ae Aiki eitctilrk ; ae ee Sree 3 Eo ean LTC1864AOMS8-ND | — _ | 1-Channel, 16-Bit, 250ksps A/D Converter. 15.00 9.96 8.05 
St — I Cropower wil re aCe... is 5 “ F ae Gg "Bi 
LTCI663CS5-2TR-ND | _— _| 10-Bit, R/RMicropower DACwith 2 Wire Interface. ... SOT-23-5 4600.00/2,500 ee ee Pde ape {eee eee 
LTC1663-80MS8-ND | — | 10-Bit R/R Micropower DAC with 2-Wire Interface......8-1MSCP 3.50 233 1.85 LTC1864CS8-ND — | 4-Channel, 16-Bit! 250ksps A/D Converter . 1238 822 665 
LTC1663-8IMS8-ND | — | 10-Bit R/R Micropower DAC with 2-Wire Interface. 8-MSOP 4.13 2.74 210 LTC1865ACMS-ND — | 2-Channd,, 16-Bit, 250ksps A/D Converter 15.38 10.21 8.55 
LTC16650GN-ND —_ | Octal 8-Bit, Voltage Output D/A Converter. 6.38 4.24 3.20 LTC1865ACS8-ND —__| 2-Channe, 16-Bit, 250ksps A/D Converter . 14.75 9.80 8.20 
LTC16660G-ND — | 12:Bit, SOMsps D/A Converter 16.63 11.04 8.95 LTC18650VIS-ND — | 2-Channd,, 16-Bit, 250ksps A/D Converter 1338 889 7.45 
LTC16670G-ND —_|14-Bit, 50Msps D/A Converter 22.38 14.86 _12.05 LTC1865CS8-ND — | 2-Channa,, 16-Bit, 250ksps A/D Converter . 1288 855 7.15 
LTC16820S8-ND —__| Adj. Doubler Charge Pump with Low Noise Linear Reg, 3.50 233 1.80 LTC1865LAOMS-ND | — | 2-Channel, 16-Bit, 150ksps A/D Converter NEW!....10-MSOP 15.38 10.21 8.55 
LTC1682CS8-5-ND — | 5V, Doubler Charge Pump with Low Noise Linear Reg. 3.50 233 1.80 LTC1865LACS8-ND | — | 2-Channdl, 16-Bit, 150ksps A/D Converter NE’ -8SOC 14.75 9.80 8.20 
LTC1685CS8-ND —_ | 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe Transceiver ... 5.63 3.74 3.15 LTC1865LOMS-ND_ | — | 2-Channel, 16-Bit, 150ksps A/D Converter NEW!....10-MSOP 13.38 8.89 7.45 
LTC16851S8-ND — | 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe Transceiver ... 650 4.32 3.40 LTC1865LCS8-ND — | 2Channd,, 16-Bit, 150ksps A/D Converter NEWI!.......8-SOC 1288 855 7.15 
LTC1686CS8-ND — _| 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe Transceiver . 8.38 5.57 4.50 LTC1871EMS-ND — | Current Mode Boost, Hyback, SEPIC Controller .......10-MSOP 5.38 3.57 269 
LTC16861S8-ND — __| 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe Transceiver . 9.63 640 5.00 LTC1872BES6-ND — _ | Constant Frequency, Ourrent Mode Step-Up 
LTC1687CS-ND — _ | 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe Transceiver... 8.38 5.57 4.50 DO/DC Controller ........ceecceeeeeeeeteeeteeteeteeee SOI-23-6 375 249 1.95 
LTC16871S-ND — _ | 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe Transceiver... . 9.63 640 5.00 LTC1872ES6-ND — | Constant Frequency, Qurrent Mode Step-Up 
LTC1688CS-ND — | 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Driver 16-SAC 10.13 673 5.25 DODC Controllet ivcesetianccscdentasatetienntiiead SOI-23-6 375 249 2.00 
LTC16881S-ND —__|100Mbps RS485 Hot Swap Quad Driver, Ind. Temp. ...16-SOC 11.63 7.75 6.20 (Continued) 
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Digi-Key (Sold Price Eachx Digi-Key (Sold Price Each 
Part No. Sep.) | Description Pkg. i 25100 Part No. Sep.) | Description 1 25 100 
LTC1872ES6TR-ND | — | Constant Frequency, Qurrent Mode Step-Up LTC26100GN-ND — | Octal, 14-Bit Rail-to-Rail DAC NEW!. 22.13 14.70 11.80 
DODC Controle: i:ccccaccosccaeaseaatancareansaucis SOT-23-6 4620.00/2,500 LTC26200GN-ND —_ | Octal, 12-Bit Rail-to-Rail DAC NEW!. 15.50 10.30 8.25 
LTC1874EGN-ND — _ | Dual Constant Frequency, Qurrent Mode LTC28440G-ND — | 3.3V Software Selectable Multiprotocol Transceiver ... A889) (6.15 
Step-Down DC/DC Controller 6.75 449 3.38 LTC28450G-ND —__ | 3.3V Software Selectable Multiprotocol Transceiver ... 13.88 9.22 7.20 
LTC1875EGNND —__|1.5A Monolithic Synch. Step-Down Reg. 7.00 465 3.57 LTC28460G-ND —_| 3.3V Software Selectable Multiprotocol Transceiver . 23.75 15.77 12.20 
LTC1878EMS8-ND — _| High Efficiency Monolithic Synch. Step-Down Reg......8-MSOP 5.50 366 2.80 LTC2920-1CS5-ND__| — _ | Power Supply Margining Controller NEW!..... 250 1.66 1.35 
LTC1878EMS8TR-ND | — _ | High Efficiency Monolithic Synch. Step-Down Rag... ...8-IMSOP 6650.00/2,500 LTC2920-20MS8-ND | — | Dual, Power Supply Margining Controller NEW! 3.50 2.33 1.90 
LTC1879EGNEND — | 1.2A Synchronous Step-Down Regulator . 720 479 3.67 LTC3201EVIS-ND — | 100mA Ultralow Noise Oharge Pump LED Supply . 3.75 249 1.94 
LTC1909-8EG-ND — | Step-Down DC/DC Regulator Controller... 28-SSCP 10.38 689 5.19 LTC3202EDD-ND — _| Low Noise, High Efficiency Qharge Pump 
LTCI911EMS8-1.5-ND| —_ | 1.5VLow Noise Step-Down DO/DC Converter . BMSCP 480 319 240 for White LEDS NEW! sss esses 10-DFN 4.10 2.73 2.05 
LTC1911EMS8-1.8-ND|_ — | 1.8V Low Noise Step-Down DC/DC Converter . 8MSCP 480 3.19 2.40 LTC3202EMS.ND — _| Low Noise, High Efficiency Oharge Pump 
LTci9zi0viss-ND | — | Dud -48V Supply and Fuse Monitor . 8MSCP 500 340 290 for White LEDS «2.2.2.2 ..sesceteseeeseeeeeetesees 10-MSOP 375 249 1.94 
LTC1921CS8-ND — | Dual -48V Supply and Fuse Monito 8SOC 525 375 315 LTC3250ES6-1.5-ND | — | 1.5V, High Efficiency, Low Noise, Inductorless, 
LTC19211S8-ND — _| Dual -48V Supply and Fuse Monitor. 8SOC 663 440 3.80 Step-Down DDG Converter. eo SEH se 
LTC1923EUH-ND__|_—_| High Efficiency Thermoelectric Cooler Controller. 39.30 26.10 19.65 piccaceiomg) | High Efficiency, Low Noise, Ind 
poe Step-Down DO/DC Converter.......eeetteetteeeeeeee 3.90 2.59 1.99 
LTC1955EUH-ND —_ | Dual Smart Card Interface with Serial Control . 4.90 3.26 2.50 TTO00BESE. ND SOOT OMFEM 7 
LTC1957-1BVS8-ND | — | Single-Band RF Power Controller with 40dB Range. 3.38 225 1.70 = pea ae icropower Synchronous Peed 265 OE) Is 
ETCISS722EMS-ND))| — | Dud-Bend RF Power Controller with 40dB Range Shed Ss) iis) LTC3401EMS-ND | — | 1A 3MHz, Synch. Boost Step-Up DODC Converter ...10-MSCP 5.50 3.66 275 
LTC19600G-ND — _ | Dua Battery Charger/Selector with SPI Interface. 14.75 980 7.38 LTC3401EMSTR-ND 1A 3MHz, 
ay — Synch. Boost Step-Up DC/DC Converter ... 10-MSOP 6649.99/2,500 
LTC19660MIS8-ND —_| Precision Micropower RMS/DC Converter : 5.88 3.91 3.60 LTC3400ES6-ND — | 600mA, 1.2MHz Micropower Synchronous 
LTC1981ES5-ND — _ | Single Micropower High-Side Switcher Controller.....SOT-23-5 250 1.66 1.25 Boost Converter 388 258 1.99 
LTC1982ES6-ND — | Dual N-Channel MOSFET Driver ...........6. 3.00 2.00 1.53 703404 = Gi 
LTC1983E86-3-ND | — | 3V, 100mA Regulated Charge-Pump Inverter 360 240 1.80 Peers o ete SONA Syneh Siar bon Pogue ; Be oe Fa 
LTC1983ES6-5-ND_ | — | 2.3V, 100mA, Regulated Charge-Pump Inverter 3.60 240 1.80 LTC3405AES6-1.5-ND| — | 1/5V, 1.5MHz, 300mA, Synchronous 
LTC1992-20MS8-ND | —_| Gain of 2 Fillly Differential In/Out Amp/Driver NEWE...8-MSOP 7.88 5.23 4.35 Step-Down REQuiatOr «.......c.sssseeesessesseeeeees 323 215 1.64 
LTC1998CS6-ND — | Programmable Low Battery Volt. Detector . 200 1.33 1.10 LTC3405AES6-1.8-ND) — | 1.8V, 1.5MHz, 300mA, Synchronous 
LTC2050HS5-ND — | 72V, Zero-Drift Qp Amp NEW! 263 1.75 1.35 Step-Down Regulator ........00ssseceeeteeeteeeteeeee 3.23. 215 1.64 
LTC2050HS6-ND — _| 7\, Zero-Drift Op Amp NEW! 288 1.91 1.45 LTC3405ES6-ND — | 1.5MHz, 300mA, High Efficiency Synchronous 
LTC2O50HVCS5-ND | — | 12V, High Voltage, Zero-Drift Qo Amp 3.00 200 1.55 Step-Down Reguiator .......00.:ceeceeeeeeees 3.23 215 1.64 
LTC2050HVCS6-ND | — | 12V, High Voltage, Zero-Drift Oo Amp.. 3.25. 216 1.65 LTC3406ES5-ND — | Adj., 1.5MHz, 600mA, Synchronous 
LTC2050HVCS8-ND | — | 12V, High Voltage, Zero-Drift Qp Amp... 3.00 200 1.55 Step-Down Regulator .........0:ceseeteeeeeeseeenee 3.90 2.59 1.99 
LTC2050HVCS8TR-ND| — | 12V, High Voltage, Zero-Drift Qp Amp... 8-SAC 3775.00/2,500 LTC3406ES5-1.5-ND | — | 1.5V, 1.5MHz, 600mA, Synchronous 
LTC2050HVIS8-ND | — | 12V, High Voltage, Zero-Drift Qo Amp, Ind. Temp. BSAC 325 216 1.70 Step-Down Regulator .........0sceeceeeteeeteeeeeeeee 390 259 1.99 
LTC2050HVIS8TR-ND | — | 12V, High Voltage, Zero-Drift Oo Amp, Ind. Temp. 8-SAC 4024.99/2,500 LTC3406ES5-1.8-ND | — | 1.8V, 1.5MHz, 600mA, Synchronous 
LTC20501$8-ND —_| 12V, High Voltage, Zero-Drift Qo Amp, Ind. Temp. BSAC 263 175 1.32 Step-Down Regulator .... 3.90 2.59 1.99 
LTC2050IS8TR-ND | — | 12V, High Voltage, Zero-Drift Qo Amp, Ind. Temp. 8-SOIC 3400.00/2,500 LTC3411EDD-ND — | 1.25A, 4MHz, Synchronous Step- 
LTC2051CDD-ND — | 2A Dua Zero-Drift Qo Amp NE 475 316 2.40 Converter NEWI............... seeteeeseeetertteeeeee 10-DFN 6.78 4.50 3.39 
LTC2051HMS8-ND | — | 2ADua Zero-Drift Qp Amp. 4.75 316 245 LTC3423EMS-ND — | 1A Low Output Voltage, 3MHz Micropower 
LTC2051HS8-ND — | 2ADual Zero-Drift Qo Amp 450 299 2.40 Synchronous Boost DO/DC Converter...........:+66+ 10-MSCP_ 5.50 3.66 275 
LTC2051HVHMS8-ND|_ —_ | 2A Dual Zero Drift Qo Amp. 6.00 3.99 3.10 LTC3424EMS-ND = ie cae hema hasey Ceara tomsce PERO 
= Dri mchronous: st HIVES ss stincesievios.cas f ' . 
aD _ aa Cedar tence hes 28 ae aS LTC3440EVS-ND —__| Micropower Synchronous Buck-Boost 
i = rt s i ; DC/DC Converter .......eeceeeteeeceseeeeeeesseeenees 10-MSOP 5.83 3.87 292 
LTC20520GNTR-ND 4A Quad Zero-Drift Qo Amp 10024.99/2,500 
LTC2052CS-ND — _ | 4A Quad Zero-Drift Op Amp 775 515 3.90 LTC3700EMS-ND — _| Constant Frequency Step-Down DC/DC Controller 
: ith LDO Regulator ........eseeeseeeeeeeteeeeeetes 10-MSOP 463 3.08 240 
LTC2052CSTR-ND | — _ | 4A Quad Zero-Drift Qp Amp 9275.02/2,500 TES Ph iow inn Vela hed Ss 
LTC2052HGNND | — | 4A Quad Zero-Drift Op Amp 900 598 480 ESTOS Se ee eee ue Sepa rm Fae peecsa ay 
LTC2052HS-ND — | 4A Quad Zero-Drift Op Amp 838 557 4.45 pea a ae RA Sse Seaetnanaaieanes HSSOP : ; 
‘ LTC3704EVIS-ND — __| Wide Input Range, Positive to Negative, 
LTC2052HVOGN-ND | — | 4A Quad Zero-Drift Qo Amp 10.50 698 5.25 DODC Controller ‘ 4OMSCP 375 249 1.89 
LTC2052HVOGNTR-ND} — | 4A Quad Zero-Drift Qo Amp 12524.96/2,500 LTC3711EGN-ND — | 5-Bit Adjustable, Wide Qperating Ranga : 3 ; 
LTC2052HVCS:ND__| — | 4A Quad Zero-Drift Qp Amp 9.63 6.40 4.82 Step Down OontrOller ss esssesceesesecseeeeees 24-S90P 7.50 498 3.75 
LTC2052HVCSTR-ND | — | 4A Quad Zero-Drift Qp Amp 11524.99/2,500 L1C3713EG.ND —"| Tow Input Voltage, High Power, 
LTC2052HVHGN-ND | — | 4A Quad Zero-Drift Qo Amp .. 11.13 7.39 6.10 Synchronous DC/DC Controller .........0.0sccsceees 24-SSCP 838 557 4.19 
LTC2052HVHS-ND | — | 4A Quad Zero-Drift Qo Amp 10.50 698 5.75 LTC3714EG-ND — | intel Compatible, Wide Op. Range, Step-Down 
LTC2052HVIGNTR-ND| — | 4A Quad Zero-Drift Qp Amp, Ind. Temp. 13275.00/2,500 Controller with Internal Qp Amp 650 432 3.25 
LTC2052HVISTR-ND | —_ | 4A Quad Zero-Drift Qp Amp, Ind. Temp. 12524.96/2,500 LTC3716EG-ND —_| 5-Bit, 2-Phase Step-Down Switching Regulator 8.90 5.91 4.45 
LTC2052IGNTR-ND — _ | 4A Quad Zero-Drift Qp Amp, Ind. Temp. 10676.25/2,500 LTC3717EGN-ND —_ | Wide Op. Range, Synchronous Step-Down 
LTC2052ISTR-ND — _ | 4A Quad Zero-Drift Qo Amp, Ind. Temp. 10024.99/2,500 Controller for DDR Memory Termination ...........-+ 613 4.07 3.07 
LTC20530MIS8-ND —_| Precision R/R I/O Zero-Drift Instrum. Amp. 6.38 4.24 3.30 LTC3717BUH-1-ND —_ | Wide Op. Range, Synchronous Step-Down 
LTC20530MIS8TR-ND} — _ | Precision R/R I/O Zero-Drift Instrum. Amp. 8150.03/2,500 Controller for DDR Memory Termination NEWI....... 32-C—N 6.63 4.40 3.32 
LTC2400CS8-ND —__| 24-Bit, Micropower AYD Converter ........ 10.63 7.10 6.05 LTC3718EG-ND —_| Low Input Voltage, DC/DC Controller for DDR/GDR 
LTC24001S8-ND — | 24-Bit, Micropower A/D Converter, Ind. Temp. 12.13 810 6.95 Memory Termination ............000c eee eee 24-SSCP 6.88 457 3.52 
LTC24080G-ND — | 24-Bit, 8-Channe! Micropower A/D Converter 1213 810 695 LTC3719EG-ND — | 2-Phase, 5-Bit VID, Current Mode, High 
LTC24110MS-ND — | 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC Eific., Synch. Step-Down Switching Regulator ....... 36-SSOCP 890 591 4.45 
with Differential Input and Reference................. 10.63 7.10 6.05 LTC3720EGN-ND — __| Single Phase VRMB8.5 Qurrent Mode 
LTC2411QVISTR-ND | — | 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC Step-Down Controller........cccccceeeseeeseeesenees 28-SSCP 6.50 4.32 3.25 
with Differential Input and Reference................ 13900.00/2,500, LTC3722EGN-1-ND — _| Synchronous Dual Mode Phase Modulated 
LIA iIMS-ND —T24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC Full Bridge Controller NEW!.......0...00cc0ccceee 24-SSCP_ 11.00 7.31 5.61 
with Differential Input and Reference..............22. 1213 810 6.95 LTC3722EGN-2-ND | — _ | Synchronous Dual Mode Phase Modulated 
LTC2411IMSTR-ND | — | 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC Full Bridge Controller NEWE...........cc:c cesses 24-SSCP 11.00 7.31 5.61 
with Differential Input and Reference................. 15775.00/2,500 LTC3727EG-ND — _| 2-Phase, High Efficiency Synchronous 
LTC2411-10MS-ND — | 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC Step-Down Switching Regulator ...............cceee 10.25 681 5.13 
with Differential Input and Reference............002++ 10.63 7.10 6.05 LTC3727EUH-1-ND | — “Set He Stele aie MEW! ee ey 
LTC24120GN-ND — _ | 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC, Dow * ! : : 
2-Channel, Differential Input NEW! 9.50 631 5.05 LTC3728EG-ND = pus arate ee pe {sonbi a nmala 
OGN =, it. Mi 'ep-Down ching Regulator.................0..85 . . . 
ACG) | Orne Mee cee pO Goa EOS OS LTC3728EUHND | — | Dual, 550kHz, 2-Phase Synchronous 
a ‘opower ADC Converter, Ind. Temp......... 16-SSOP 1213 810 6.95 ae 
= 4 4] Step-Down Switching Regulator .................:06265 10.50 698 5.25 
LTC24140GN-ND 4-Channel, Differential Input, 24-Bit No Latency ! 
Datta Si LTC3729EG-ND — _ | 550kHz, PolyPhase, High Efficiency, Synchronous 
OMAADG ss sicaccsackaszaneasssnindanncciasasd 1213 810 695 Sen be sch ; Se FF 2 en 
LIC4150GNEND —T2a-Bit No Latency Delta Sigma ADC 'ep-Down Switching Regulator.............-...s..6+ SSOP. 88 7.89 5: 
with Differential Input and Reference 10.63 710 6.05 LTC3729EUH-ND — | 550kHz, PolyPhase, High Efficiency, Synchronous 
LTCO415IGNLND 24-Bit No Lat arate " ; ; ‘ Step-Down Switching Regulator .........0..cceceee 32-CFN 1213 8.06 6.07 
= fency Delta Sigma ADC L7C37300G-ND — | 3-Phase, 5-Bit Intel Mobile VID, 600kHZ, Synchronous 
with Differential Input and Reference............-c0 1213 810 695 ae d 
Buck Switching Regulator Controller NEW!......... 36-SSOP 875 5.81 4.44 
LTC2415-10GN-ND — | 24-Bit No Latency Delta Sigma ADC LTC37310G-ND — _ | 3-Phase, 600kHz, Synchronous Buck Switching 
with Differential Input and Reference... 10.63 __7.10__6.05 Regulator Controller MEW!...........c.cccsccecesees 36-SSCP_ 8.63 573 4.44 
LTC24180GN-ND — _ | 8-Channd,, Differential Input, 24-Bit No Latency LTC37310UH ND —T$ Phase, 600kHz, Synchronous Buck Switching 
Delta Sigma ADC. «6.2... e ceteris 28-SSCP 13.50 9.00 7.70 Regulator Controller NEW! ..........0.ccccccecseeeee 32-CFN 913 6.06 4.64 
LT024210MS-ND = bidder ore Micropower, No Latency iomecp MECEM een LTC37320G-ND — | 3-Phase, 5-Bit VID, 600kHz, Synchronous Buck 
ACIQMA NN. -- neresetsenerscsersinsncreenesenane g . . Switching Regulator Controller .........-.......ceeee 8.75 5.81 444 
LTC24220MS-ND — | 2-Qhannel, 20-Bit, Micropower, No Latency LTC3778EF-ND —__| Wide Op. Range, Synch. Step-Down Controller. 7134.74 3.57 
Dalta Sigma ADC: Gig) 13) G0) LTC3830-1ES8-ND | — | HP, Synch. Step-Down DO/DC Controller .. 625 415 3.13 
LTC24300GN-ND = mars paar Datta Se Me tesece Poe LTC3830EGN-ND —_ | HP, Synch. Step-Down DC/DC Controller 7.15 5.15 388 
with Differential Input and Reference ...........--..-- - - . LTC3830ES-ND —_| HP, Synch. Step-Down DC/DC Controller 713 4.74 3.57 
LTC2431VIS-ND — | 20-Bit, No Latency Delta Sigma ADC LTC3830ES8-ND —_ | HP, Synch. Step-Down DC/DC Controller ... 625 415 3.13 
with Differential Input and Reference. ............2.+5 10-MSOP 7.38 4.90 3.95 LTC3831EGN-ND —__| HP, Synch. Switching Regulator Controller .. 6.00 3.99 3.00 
LT@2436-10GN-ND | — _ | 16-Bit, No Latency Delta Sigma ADC, LTC3832-1ES8-ND —__| HP Step-Down Synch. DO/DC Controller NEW! 588 3.91 3.01 
2-Channel, Differential Input WEWE...............-- 16-SSCP__ 488 324 2.60 LTC3832EGN-ND —_ | HP Step-Down Synch. DC/DC Controller NEW! 625 415 3.16 
LTC24400GN-ND — _ | 24-Bit High Speed Differential Delta Sigma ADC LTC4007EGN-ND — _ | 4A High Efficiency, Standalone Li Battery 
with Selectable Speed/Resolution......0....0:ecce 16-SSCP 11.13 7.39 6.20 Chalger NEW! os. co caisscsessssansacacosapancacdnaicn 24-SSCP 7.63 5.07 3.90 
LTC24401GN-ND — _ | 24-Bit High Speed Differential Delta Sigma ADC LTC4Q08EGN-ND — | 4A High Efficiency, Multi-Chemistry Battery 
with Selectable Speed/Resolution. .. 1263 839 6.95 Chatger NEW! ciisiescccccnnedadenababttiaces 20-SSCP__7.38 4.90 3.77 
LTC26000GN-ND —_| Octal, 16-Bit Rail-to-Rail DAC NEW! 28.00 18.60 14.95 (Continued) 
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Jun , Digi-Key Price Each 
EM LINEAR SERIES (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AN8495SBE1TR-ND Stepping Motor Drive. 2610.00/1,000 
AN8955SSMTXLCT-ND | 13MHz, 2.3V to 5.5V Crys! illator 82 69 55 
Digi-Key Price Each AN8955SSMTXLTR-ND | 13MHz, 2.3V to 5.5V Crystal Oscillator | 1065.00/3,000 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 AN8956SSMTXLCT-ND |26MHz, 2.3V to 5.5V Crystal Oscillator | 82 69 55 
CTCHOOBEGNET-ND | —- 4A, High Bsficiency, Multi-Ghamistry Baten AN8956SSMTXLTR-ND__|26MHz, 2.3V to 5.5V Crystal Oscillator IC... 1065.00/3,000 
Ge NEW. yey 20-sccp [EEE COM a ANB957SSMITXLCE-ND [19MHz, 2.6Vto 5.5V Qystal Cacillator IC... 82 6 55 
eee rears auseeneateabinse teased acencaiis : ‘ : AN8957SSMTXLTR-ND | 19MHz, 2.6V to 5.5V Crystal Oscillator IC 1065.00/3,000 
LTCA050EMS-4.1-ND] — | 4.1VLi-lon Battery Charger Controller. 10-MSOP 4.75 3.16 2.38 ANBOSSSSVITXLCT-ND | 26MM. 2. 6V to 5.5V Giystal Oscillator | 82. 69. 55 
LTCAO50EMS-4.2-ND] — | 4.2VLi-lon Battery Charger Controller. 10-MSOP 4.75 3.16 2.38 ANBOSBSEMTXLTRND |26MHz 2 6V to 5.5V Gystal Oscillator IC w4065.00/3,000 
LTC4052EVIS8E-4.2-ND| — _ | Lithium-lon Battery Pulse Charger with : 7 us 7 — 
Over-Ourrent Protection ............2:0c:seeeeeeeeeee es 8-MSOP 3.75 249 1.89 
LTCAOS3EMSE-4.2-ND | —_ | USB Lithium-lon Battery Charger with 
Thermal Regulation . 375 249 1.94 
LTC4210-1CS6-ND | — | Hot Swap Controller 325 216 1.75 Price Each 
LTC4210-11S6-ND | — | Hot Swap Controller 3.75 249 2.00 Description 1 25 100 
PICHON) pexiotiep Coroner ee ANCS06RIMEBVCT-ND [Audio /O Amplifier. 3.69 295 2.30 
Pee eeaomm)| — | 1t Swap Controller RE ae) ae ANROOGEJMEBVTRND | Audio I/O Amplifier 4178,00/2,000 
Pet eanems! § — | Hot Svep Controller. Ga AGS Bes AN5272-ND 4W, 2 Channel Audio Amp with Fin. 2.24 1.80 1.35 
te Antes ey — | Hot Swep Controller sa eS ae AN5273-ND 4W, 2 Channel Audio Amp with Fin. 2.24 1.80 1.35 
ETCA2TICMS-ND — _| Hot Swep Controller D255 340525 AN5274-ND 4W, 2 Channel Audio Amp with Fin. 240 1.92 1.44 
LTC4211IMS8-ND | —_| Hot Swap Controller... . 488 3.24 255 "ANS275-ND T5W, Dual Audio Amp with Fin 2882.31 1.80 
LTC4214-10MS-ND | — | Negative Voltage Hot Swap Controller NEW!. 463 3.08 245 AN5276-ND 5W, 2 Channel Audio Amp with Fin. 224 1.80 1.35 
LTC4214-2CMS-ND | — | Negative Voltage Hot Swap Controller NE WI. 463 3.08 2.45 AN5277-ND 10W, 2 Channel Audio Amp with Fin. SIL-12 230 185 1.44 
LTC42300GN-ND —_ | Triple Hot Swap Controller .......... 7.38 490 3.95 AN5278-ND 4.8W, 1 Channel Audio Amp with Fin . SIL-9 1.60 1.28 .96 
LTC4251-1CS6-ND | — | Negative Voltage Hot Swap Controller . 4.00 266 2.10 ‘AN5279-ND 5W, 1 Channel Audio Amp with Fin . i. 160 128 96 
LTC4251CS6-ND —__| Negative Voltage Hot Swap Controller . 400 266 2.10 AN5870K-ND Analog Switch w/Amp and 75 © Driver for Display NEW... 5.04 404 3.14 
LTC4252-1CMS-ND | — _ | Negative Voltage Hot Swap Controller . 488 3.24 2.60 AN7125-ND 10W, 2 Channel Audio Amp with Fin. . SIL-12 346 277 2.16 
LT04252-10MS8-ND | — _| Negative Voltage Hot Swap Controller . 413 274 2.20 AN7510-ND 1W, 2 Qhannel Audio Amp with Fin. 1.60 1.28  .96 
LT04252-1IMS8-ND | —_ | Negative Voltage Hot Swap Controller . 475 316 2.55 AN7511-ND 1W, 1 Qhannel Audio Amp with Fin . 1150 96 77 
LTC4252-20MS-ND | — _ | Negative Voltage Hot Swap Controller . 488 3.24 2.60 AN7512-ND 1W, 2 Qhannel Audio Amp with Fin. 1.92 1.54 1.16 
LTC4252-2CMS8-ND |_—_| Negative Voltage Hot Swap Controller . 413 274 2.20 AN/513-ND 1W, 1 Qhannel Audio Amp....... 1.28 1.03 77 
LTC4252-2IMS8-ND | —_ | Negative Voltage Hot Swap Controller 475 3.16 255 PND) SW, 2 Channel Audio Amp with An. aed a ee 
LTC42530GN-ND | — | Neg. 48V Hot Swap Controller with Sequencer 16-SSOP 588 391 3.15 pie ane) acl chenines Auto Fine War SL 9 Oe eo eo 
LTC4300-10VIS8-ND | — | Hot Swap 2-Wire Bus Buffer .... 3.50 235 2.00 PI oG Mo) TOW, 1 Channel Audio Amp with Fin... - SIL-7 (EL Se Oa 18 
LTOAS500GN-ND — | Hot Swap Load Share Controlier B75 583 465 AN15851ACT-ND 4-Input AV Switch with RGB-YUV NE 36-USO 349 280 218 
i ~ ; e ; ANT5851ATR-ND 7 Input AV Switch with RGB-YUV NEW! 36-USO 1977.00/1,000 
ea) — | SOOMHeto2.7Gtt, RF Power Controller with AN15852A:VT-ND AV Switch with I2C Interface NEW! CRO 7.48 5.99 5.06 
450kH2 Loop BW and 4508 Dynamic Range Biss) ks) ee AN17000ABFCT-ND Audio Amplifier for Notebook 346 277 2.16 
LTC4400-2EMS8-ND | — | 800MHz to 2GHz, RF Power Controller with AN17000ABFTR-ND Audio Amplifier for Notebook .. 5805.00/3,000 
450kHz Loop BW and 45dB Dynamic Range . 3.25 216 1.63 AN17020AVBCT-ND Audio Amplifier for Headphone 1.98 1.59 1.20 
LTCA401-1ES6-ND | — | 800Mbiz to 2.7Gr, RF Power Controller with ANT7020AVBTR-ND [Audio Amplifier for Headphone 2064.00/2,000 
250kHz Loop BW and 45dB Dynamic Range. 263 1.75 1.32 AN17880AE1CT-ND Audio Amplifier for Headphone .. sal sie ies) 
LTC4401-2EMS8-ND | — | 800MHz to 2GHz, RF Power Controller with AN17880AE1TR-ND Audio Amplifier for Headphone .........2.0escecteieeeeees 1774.00/2,000 
250kHz Loop BW and 45dB Dynamic Range . 3.25 216 1.63 
LTC4412ES6-ND — | LowLoss PowerPath Controller ....... 263 1.75 1.33 : 
LTC4SS5EUD-ND —__| SIM Power Supply and Level Translator 3.63 2.41 1.82 
LTC5505-1ES5-ND | — | RFPower Detector with Buffered Output . 238 1.58 1.19 Panasonic. DC/DC CONVERTER ICs 
LTC5505-2ES5-ND | — | RFPower Detector with Buffered Output . 238 1.58 1.19 Digi-Key Price Eachk 
LTC5507ES6-ND —_| 100kHz to 1GHz RF Power Detector 3.00 2.00 1.50 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LTCSS08ESOS-ND | — | 300MHz to 7GHz RF Power Detector with AN8011SEICT-ND 2 Channel DC/DC Converter. 16-SOC 170 1.36 1.02 
Buffered Output NEWI.............. 2.88 1.91 1.55 AN8011SE1TR-ND 2 Channel DC/DC Converter 1764.00/2,000 
LTO6800HMS8-ND — _| F/R In/Out Instrumentation Amp NEW! 8-MSOP 310 225 1.85 AN8013SHE1CT-ND 4 Channel DC/DC Converter . 4iga) love ei 
LTO6900CS5-ND — _ | Precision, LP, 1kHz to 20MHz Res. Set Oscillator .....SOT-23-5 3.25 2.55 1.95 AN8013SHE1TR-ND 4 Channel DC/DC Converter . 1388.00/2,000 
LTO6900CS5TR-ND —__| Precision, LP, 1kHz to 20MHz Res. Set Oscillator . 4025.00/2,500 AN8014SE1CT-ND 1 Channel DC/DC Converter. 156 125 94 
LT08902CVIS-ND —_ | Multiphase Oscillator with SS AN80T4SETTR-ND T Channel DODC Converter 1620.00/2,000 
Frequency Modulation NEW! 440 293 2.40 AN8015SHE1CT-ND 1 Channel DO/DC Converter . Goh wetO7 et 
LTO8910-2CTS8-ND | — | Digitally Controlled PGA NEWI. 225 1.95 1.45 AN8015SHE1TR-ND 1 Channel DO/DC Converter . 1388.00/2,000 
LTO8910-3CTS8-ND | — _ | Digitally Controlled PGA NEWI........ 225 1.95 1.45 AN8016NSHEICT-ND —|1 Channel DC/DC Converter . 133 107 81 
LTC7541ABN-ND _ | 9285B| 12-Bit, CIOS Multiplying D/A Converter . .18-Dip 11.25 7.50 6.25, AN8016NSHEITR-ND _|1 Channel DC/DC Converter . 1388.00/2,000 
LTC7541ABSW-ND | 9285B] 12-Bit, GVIOS Multiplying D/A Converter 18-SOC 11.25 7.50 6.25 ‘ANB017SAE1CT-ND. 2 Channel DC/DC Converter . 1.87 1.50 1.12 
LTC7541AJN-ND | 9285B] 12-Bit, CVIOS Multiplying D/A Converter . 18-Dip 6.63 442 3.65 ANB017SAE1TR-ND 2 Channel DC/DC Converter . 1940.00/2,000 
LTC7541AKN-ND | 9285B] 12-Bit, OOS Multiplying D/A Converter . ip 9.00 6.00 4.95 ‘ANB018SAE1CT-ND 2 Qhannel DC/DC Converter . 187 1.50 1.12 
LTC7543GKN-ND | 9285B] 12-Bit, Serial Multiplying DAC .. 13.13 875 7.25 AN8018SAE1TR-ND 2 Qhannel DC/DC Converter . 1940.00/2,000 
LTC7543KN-ND 92858] 12-Bit, Serial Multiplying DAC .. 12.63 840 7.00 ANBO49FHNEBCT-ND [3 Channel DC/DC Converter 3.01 _241 1.88 
LTC7545ABG-ND —_|12-Bit, Paralld Multiplying DAC 875 585 5.00 ANGOAQR NESTE: ND) )/3 Channel DO/DC Converter, 9408.00/2,000 
: Lin AN8049SHE1CT-ND 3 Channel DC/DC Converter . 230 1.85 1.44 
LTC7545A0G-ND — | 12-Bit, Parallel Multiplying DAC: 9.13 610 5.20 JANBO4GSHEITRND [3 Channel DODC Converter 1306.00/1,000 
LTC7545AKG-ND — | 12-Bit, Parallel Multiplying DAC: 7.63 510 4.35 ae 
LTC7545AKSW-ND | — | 12-Bit, Parallel Multiplying DAC. 713 4.75 4.10 
LTC7545ALG-ND —_| 12-Bit, Parallel Multiplying DAC. 8.00 535 4.60 . VOLTAGE 
LTC8043EN8-ND —‘| 92858] 12-Bit, Serial Multiplying DAC. 9.13 610 5.00 Panasonic. REGULATORS 
LTC8043ES8-ND | 92858] 12-Bit, Serial Multiplying DAC... 9.13 610 5.00 = 7 
LTC8043F\8-ND | 9285B| 12-Bit, Serial Multiplying DAC. .. 875 585 4.80 Re Fees ; euae on 
LTC8043FS8-ND 9285B] 12-Bit, Serial Multiplying DAC. 8.75 585 4.80 Cluilhass escri pions 
LTC8143EN-ND 9285B| 12-Bit, Serial Multiplying DAC... 18.13 875 7.25 ‘AN78L04-ND 4V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator 530 40.30 
LTO8143ESW-ND | 92858] 12-Bit, Seri Multiplying DAG.......0..00.0.0..0-. 13.13 875 7.25 Peas ay Sanaa at behead Aoleaet ition Reger Be ee 
LTKO01ACN8-ND — _ | Thermocouple Compen. IC and Amp Kit (5°C Error) 18.88 12.60 10.85 AN78L07-ND 7V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator 53 ‘40.30 
PIROOLENS — _| Thermocouple Compen. IGand Amp Kit (2°C Error) ce) GED aes AN78L08-ND 8V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator 53 40.30 
GEER EAND — _| Thermocouple Amplifier ("O" Polarity) aes NS as ‘AN78L09-ND QV. 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator 5340.30 
PIRAOLENSNG) —_| Thermocouple Amplifier ("1” Polarity) . ES) SS ‘AN78L10-ND 10V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator 53 40 30 
LTZ1000ACH-ND — _| Ultra Precision Reference .. 81.75 54.50 46.70 AN78L12-ND 12V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator 53) 40) -30 
LTZ100004-ND —_| Ultra Precision Reference .. 64.25 42.85 36.70 AN78L15-ND 15V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator 53, 40 «(30 
9177B-ND 1990 Linear Technology Applications Handbook, Volume | 1995 — = AN78L18-ND 18V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator 53 40.30 
9175B-ND 1990 Linear Technology Databook, Volume |. 995 — = AN78L20-ND 20V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator 53 40 30 
9176B-ND 1992 Linear Technology Databook, Volume II 995 — = AN78L24-ND 24V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator 53 40 30 
9258B-ND 1993 Linear Technology Applications Handbook, Volume II 19S = AN79L04-ND AV, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator 52 3930 
9210B-ND 1994 Linear Technology Databook, Volume III . Ooo — AN79L05-ND 5V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator 72 39 = .30 
9257B-ND 1995 Linear Technology Data Book, Volume IV 10.00 — = AN79L06-ND 6V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator 52. 3930 
9285B-ND 1996 Linear Technology Databook, Volume V. 10.00 — = AN79L07-ND 7V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator 52 «6.39 30 
9286B-ND 1997 Linear Technology Applications Handbool 2000) — = AN79L08-ND 8V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator ..... 1525-39) 230 
9294B-ND 1997 Linear Technology Databook, Volume VI . 1250 — = AN79L09-ND QV, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator ..... 52 39 30 
LTDS-ND Linear View CD ROM, Contains Data Sheets & Applications Info. S000 = = AN79L10-ND 10V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator . 52 39.30 
AN79L12-ND 12V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator . 52 39.30 
AN79L15-ND 15V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator . 52 39.30 
AN79L18-ND 18V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator . 52 39°30 
nasonic. ANALOG ICs AN791.20-ND 20V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator - 52 39 30 
7 AN79L24-ND 24V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator . 52 39.30 
Digi-Key are Price Each AN78L04M-ND 4V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator . 40.30 
Part No. Description : Pkg. 1___25_100 AN78LO4METTR-ND __|4V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator . 177.00/1,000 
AN1101SSMTXLCT-ND | 2.5V to 5.5V CMOS Single Power Supply ...........-....+5 SSMIN-5 1.23 1.03 82 AN78LO5M-ND 5V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator . 40 30 
AN1101SSMTXLTR-ND | 2.5V to 5.5V CMOS Single Power Supply -SSMINI-5 1596.00/3,000 AN78LOSME1TR-ND 5V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator . 177.00/1,000 
AN1201SMTXLCT-ND _| Polarity Inverting Charge Pump DC@/DC Converter . 136 1.09 82 AN78LO6M-ND 6V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator . 40.30 
AN1201SMTXLTR-ND Polarity Inverting Charge Pump DC/DC Converter . 2094.00/3,000 AN78LO6ME1TR-ND 6V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator . 177.00/1,000 
AN1281SSMTXLCT-ND _| Ripple Filter 1.36 1.09 82 AN78LO7M-ND 7V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator . 40.30 
AN1281SSMTXLTR-ND | Ripple Filter 2094.00/3,000 AN78LO7MEITR-ND —_|7V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator . 177.00/1,000 
AN6123MSTXLCT-ND | Speech Network with AL‘ “ 107 89 sit AN78L08M-ND 8V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator . 40.30 
AN6123MSTXLTR-ND | Speech Network with ALC. . za 1386.00/3,000 AN78LO8MEITR-ND —_|8V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator . 177.00/1,000 
AN8001FHKV-ND_ Graduation Voltage Generation for Liquid Orystal Display. . . T 3.68 2.95 2.30 AN78LO9M-ND 9V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator..... : 40.30 
AN8495SBE1CT-ND Stepping Motor Drive.......-...:+++:eseeeeeeeeeeeeeteeeeee HsoP042. 4.61 3.69 2.87 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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Digi-Key Price Each* 
Part No. Description i 25 100 
AN8002M-ND 2V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 1.06 88 71 
AN8002M-E1TR-ND 2V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 468.00/1,000 
AN8025M-ND 2.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 1.06 88 71 
AN8025M-E1TR-ND 2.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 468.00/1,000 
AN8003M-ND 3V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator . . 1.06 pO mel 
AN8003M-E1TR-ND 3V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator . . 468.00/1,000 
AN8004M-ND AV, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 1.06 88 71 
AN8004M-E1TR-ND 4V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 468.00/1,000 
AN8045M-ND 4.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 1.06 88 71 
AN8045M-E1TR-ND 4.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 468.00/1,000 
AN8005M-ND 5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 1.06 88 71 
AN8005M-E1TR-ND 5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 468.00/1,000 
AN8006M-ND 6V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 1.06 283) tll 
AN8006M-E1TR-ND 6V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 468.00/1,000 
AN8007M-ND 7V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 1.06 pO meeneil 
AN8007M-E1TR-ND 7V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 468.00/1,000 
AN8008M-ND 8V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 1.06 deat Al 
AN8008M-E1TR-ND 8V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 468.00/1,000 
AN8085M-ND 8.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulato 1.06 deg ffl 
AN8085M-E1TR-ND 8.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 468.00/1,000 
AN8009M-ND 9V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 1.06 2 ew 
AN8009M-E1TR-ND 9V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator . . 468.00/1,000 
AN8010M-ND 10V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 1.06 des Al 
AN8010M-E1TR-ND 10V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 468.00/1,000 
ANS80L18RMS-ND 1.8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINI5SD 1.47 1.23.98 
ANS80L18RMSTXTR-ND | 1.8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator . .. MINISD 1908.00/3,000 
AN80L19RMS-ND 1.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINI5D 1.47 1.23 .98 
ANS80L19RMSTXTR-ND | 1.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator ... MINISD 1908.00/3,000 
AN80L20RMS-ND 2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator.....MINISD 1.47 1.23 = .98 
ANS80L20RMSTXTR-ND | 2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator ..... MINISD 1908.00/3,000 
AN80L21RMS-ND 2.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator...MINISD 1.47. 1.23.98 
ANS80L21RMSTXTR-ND | 2.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator . .. MINISD 1908.00/3,000 
AN80L22RMS-ND 2.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator...MINISD 1.47 1.23 98 
AN80L22RMSTXTR-ND | 2.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator . .. MINISD 1908.00/3,000 
ANS80L25RMS-ND 2.5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator...MINIS5D 1.47. 1.23.98 
ANS80L25RMSTXTR-ND | 2.5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator . .. MINISD 1908.00/3,000 
AN80L28RMS-ND 2.8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator...MINISD 1.47. 1.23.98 
ANS80L28RMSTXTR-ND | 2.8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator . .. MINISD 1908.00/3,000 
AN80L29RMS-ND 2.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator...MINISD 1.47 1.23.98 
ANS80L29RMSTXTR-ND | 2.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator . .. MINISD 1908.00/3,000 
ANS0L30RMS-ND 3V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator . 147° 1.23 = 98 
ANS80L30RMSTXTR-ND | 3V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator ..... 1908.00/3,000 
AN80L31RMS-ND 3.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator...MINISD 1.47 1.23.98 
AN80L31RMSTXTR-ND | 3.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator ... MINISD 1908.00/3,000 
AN80L32RMS-ND 3.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator...MINISD 1.47 (1.23.98 
AN80L32RMSTXTR-ND | 3.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator . .. MINISD 1908.00/3,000 
ANS80L33RMS-ND 3.3V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator...MINI5D 1.47. 1.23.98 
AN80L33RMSTXTR-ND | 3.3V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator . .. MINISD 1908.00/3,000 
ANS80L34RMS-ND 3.4V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1.47 1.23 98 
ANS80L34RMSTXTR-ND | 3.4V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator ... MINISD 1908.00/3,000 
ANS80L35RMS-ND 3.5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD) 1.47 1.23.98 
ANS80L35RMSTXTR-ND | 3.5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator ... MINISD 1908.00/3,000 
ANS80L36RMS-ND 3.6V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator...MINIS5D 1.47, 1.23.98 
ANS80L36RMSTXTR-ND | 3.6V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator ... MINISD 1908.00/3,000 
ANS80L48RMS-ND 4.8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINI5D 1.47 1.23.98 
AN80L48RMSTXTR-ND | 4.8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator ... MINI5D 1908.00/3,000 
AN80L49RMS-ND 4.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINI5SD 1.47 1.23 .98 
ANS80L49RMSTXTR-ND | 4.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator ... MINISD 1908.00/3,000 
ANS80L50RMS-ND 5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator.....MINI5D 1.47 1.23.98 
ANS80L50RMSTXTR-ND | 5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator ..... MINISD 1908.00/3,000 
AN80L51RMS-ND 5.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1.47 1.23 = 98 
AN80L51RMSTXTR-ND | 5.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator . .. MINISD 1908.00/3,000 
AN80L52RMS-ND 5.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator...MINISD 1.47 1.23.98 
AN80L52RMSTXTR-ND | 5.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator . .. MINISD 1908.00/3,000 
AN80M27RSP-ND 2.7V, 500mA, with On-Off, Low Power Loss, 
Positive Voltage Regulator...........-...sssecceeeeeeeeee eens SP5SU 2.33 1.87 1.40 
AN80M27RSPTXTR-ND | 2.7V, 500mA, with On-Off, Low Power Loss, 
Positive Voltage Regulator 3579.00/3,000 
AN1431M-ND 2.5-36V, Positive Variable Output Shunt Regulator 87 73,58 
AN1431M-E1TR-ND 2.5-36V, Positive Variable Output Shunt Regulator . . 386.00/1,000 
AN1431T-ND 2.5-36V, Positive Variable Output Shunt Regulator . 87.738 
AN1433SSMTXLCT-ND | 7-14V, Positive, Variable Output Shunt Regulator . -SSMINI5D 1.07 ‘SOM 2 
AN1433SSMTXLTR-ND | 7-14V, Positive, Variable Qutput Shunt Regulator . - SSMINISD 1395.00/3,000 
VOLTAGE 
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resin, offering the following benefits: 
density POB layout 


TO-220F Full Molded Three Terminal Voltage Regulator 


Full Molded Package, TO-220F was developed for high and medium power 3 pin linear voltage regulators. It 
is interchangeable with conventional TO-220, with the difference of radiation fin encapsulated completely by 
+ Ease of electrical isolation from nearby devices + Allowing higher 
+ Increased humidity resistance compared to TO-220. » Enhanced manufacturability due 
to built-in electrical insulation from heat sink. TO-220F has tinned leads for improved solderability. 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AN78LO9ME1TR-ND QV, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator ..... TO-243 177.00/1,000 
AN78L10M-ND 10V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator... .. TO-243 53 40 30 
AN78L10ME1TR-ND 10V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. . .. TO-243 177.00/1,000 
AN78L12M-ND 12V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator... .. TO-243 53 40 30 
AN78L12ME1TR-ND 12V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. . .. TO-243 177.00/1,000 
AN78L15M-ND 15V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator... .. TO-243 53 40 30 
AN78L15ME1TR-ND 15V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. ... TO-243 177.00/1,000 
AN78L18M-ND 18V, 100mA, Pos. General Purpose Voltage Regulator . -1T0-243 50 38 28 
AN78L18ME1TR-ND 18V, 100mA, Pos. General Purpose Voltage Regulator . -T0-243 165.00/1,000 
AN78L20M-ND 20V, 100mA, Pos. General Purpose Voltage Regulator . -T0-243 50 ses) ss 
AN78L20ME1TR-ND 20V, 100mA, Pos. General Purpose Voltage Regulator . -T0-243 165.00/1,000 
AN78L24M-ND 24V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. ... TO-243 53 40 30 
AN78L24ME1TR-ND 24V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. ... TO-243 177.00/1,000 
AN79L04M-ND 4V, 100mA, Neg. General Purpose Voltage Regulator . . -TO-243 48 36 27 
AN79L04ME1TR-ND 4V, 100mA, Neg. General Purpose Voltage Regulator .. -T0-243 160.00/1,000 
AN79LOSM-ND 5V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator .... TO-243 52 39 30 
AN79LOSME1TR-ND 5V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator .... TO-243 172.00/1,000 
AN79LO6M-ND 6V, 100mA, Neg. General Purpose Voltage Regulator . . -T0-243 48 36 27 
AN79LO6ME1TR-ND 6V, 100mA, Neg. General Purpose Voltage Regulator .. - T0243 160.00/1,000 
AN79L07M-ND 7V, 100mA, Neg. General Purpose Voltage Regulator .. -T0-243 48 Ooch 
AN79L07ME1TR-ND 7V, 100mA, Neg. General Purpose Voltage Regulator . . -TO-243 160.00/1,000 
AN79L08M-ND 8V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator .... TO-243 52 39 30 
AN79LO8ME1TR-ND 8V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator .... TO-243 172.00/1,000 
AN79LO09M-ND QV, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator .... TO-243 52 39 30 
AN79LO9ME1TR-ND QV, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator ....TO-243 172.00/1,000 
AN79L10M-ND 10V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator. .. TO-243 52 39 30 
AN79L10ME1TR-ND 10V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator. .. TO-243 172.00/1,000 
AN79L12M-ND 12V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator. .. TO-243 02 39 30 
AN79L12ME1TR-ND 12V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator. .. TO-243 172.00/1,000 
AN79L15M-ND 15V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator. .. TO-243 02 39.30 
AN79L15ME1TR-ND 15V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator. .. TO-243 172.00/1,000 
AN79L18M-ND 18V, 100mA, Neg. General Purpose Voltage Regulator . -T0-243 48 36 27 
AN79L18ME1TR-ND 18V, 100mA, Neg. General Purpose Voltage Regulator . TO-243 160.00/1,000 
AN79L20M-ND 20V, 100mA, Neg. General Purpose Voltage Regulator . TO-243 48 36 27 
AN79L20ME1TR-ND 20V, 100mA, Neg. General Purpose Voltage Regulator . TO-243 160.00/1,000 
AN79L24M-ND 24V, 100mA, Neg. General Purpose Voltage Regulator . TO-243 48 FOO met 
AN79L24ME1TR-ND 24V, 100mA, Neg. General Purpose Voltage Regulator . TO-243 160.00/1,000 
AN78MO5NSP-ND 5V, 0.5A, Positive Output Voltage Regulator 1.07 co ere. 
AN78MO5NSPEITR-ND | 5V, 0.5A, Positive Qutput Voltage Regulator .. 1389.00/3,000 
AN78MO08NSP-ND 8V, 0.5A, Positive Output Voltage Regulator 1.07 89 72 
AN78MO8NSPE1TR-ND | 8V, 0.5A, Positive Qutput Voltage Regulator 1389.00/3,000 
AN77L03-ND 3V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 147 123 98 
AN77L035-ND 3.5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 147 123 98 
AN77L04-ND. 4V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator . . 147 123 98 
AN77L045-ND 4.5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 1.37 (1.14 92 
AN77L05-ND 5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator . . 147 123 98 
AN77L06-ND 6V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 147 123 98 
AN77L07-ND 7V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 1.47 123 98 
AN77L08-ND. 8V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 147 123 98 
AN77L09-ND. QV, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 147 (123 98 
AN77L10-ND 10V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 147 123 98 
AN77L12-ND 12V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 147 123 98 
AN77035SP-ND 3.5V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 230 1.85 1.44 
AN77035SPE1TR-ND 3.5V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 3870.00/3,000 
AN7705SP-ND 5V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 230 1.85 1.44 
AN7705SPE1TR-ND 5V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 3870.00/3,000 
AN7706SP-ND 6V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator .. 230 1.85 1.44 
AN7706SPE1TR-ND 6V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator .. 3870.00/3,000 
AN7707SP-ND 7V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 230 1.85 1.44 
AN7707SPEITR-ND 7V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulato! 3870.00/3,000 
AN7708SP-ND 8V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 230 1.85 1.44 
AN7708SPEITR-ND 8V, 1.2A, 3870.00/3,000 
AN7709SP-ND QV, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulato! 230 1.85 1.44 
AN7709SPEITR-ND QV, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulato! 3870.00/3,000 
AN7710SP-ND 10V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator. 2.30 1.85 1.44 
AN7710SPEITR-ND 10V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator. 3870.00/3,000 
AN7712SP-ND 12V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator. 230 1.85 1.44 
AN7712SPE1TR-ND 12V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator. 3870.00/3,000 
AN7715SP-ND 15V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator. 230 1.85 1.44 
AN7715SPE1TR-ND 15V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator. 3870.00/3,000 
AN77LO3M-ND 3V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator... 147 123 98 
AN77LO3ME1TR-ND 3V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 650.00/1,000 
AN77L035M-ND 3.5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 147 123 98 
AN77L035ME1TR-ND 3.5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 650.00/1,000 
AN77L04M-ND AV, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator Mave 1:23) 98 
AN77LO4ME1TR-ND 4V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator... 650.00/1,000 
AN77L045M-ND 4.5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator... 147 123 98 
AN77L045ME1TR-ND 4.5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 650.00/1,000 
AN77LOSM-ND 5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 147 123 98 
AN77LOS5ME1TR-ND 5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator... 650.00/1,000 
AN77LO6M-ND 6V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator... 147 123 98 
AN77LO6ME1TR-ND 6V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 650.00/1,000 
AN77L07M-ND 7V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 147 123 98 
AN77L07ME1TR-ND 7V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 650.00/1,000 
AN77LO8M-ND 8V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. aT 230 98) 
AN77LO8ME1TR-ND 8V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 650.00/1,000 
AN77LO9M-ND QV, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 147 123 98 
AN77LO9ME1TR-ND QV, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator... 650.00/1,000 
AN77L10M-ND 10V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator ... 147 123 98 
AN77L10ME1TR-ND 10V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 650.00/1,000 
AN77L12M-ND 12V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 147 123 98 
AN77L12ME1TR-ND 12V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 650.00/1,000 
AN8002-ND 2V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator . 96 81 65 
AN8025-ND 2.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator . 96 81 65 
AN8003-ND 3V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator ... 96 81 65 
AN8035-ND 3.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator . 96 81 65 
AN8004-ND 4V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator . 96 81 65 
AN8045-ND 4.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator . 96 81 65 
AN8005-ND 5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator . 96 81 65 
AN8006-ND 6V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator . 96 81 65 
AN8007-ND 7V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator . 9 61 6 
AN8008-ND 8V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator . 96 81 65 
AN8085-ND 8.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator . 90 75 60 
AN8009-ND QV, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator . 96 81 65 
AN8010-ND 10V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 96 81 65 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 
NJM78L02A-ND 2.6V, 100mA, Pos. Voltage Regulator. 36 30 0.24 
NJM78LOS5A-ND- 5V, 100mA, Pos. Voltage Regulator... 36 30.24 
NJM78LO6A-ND 6V, 100mA, Pos. Voltage Regulator 36 30 0.24 
NJM78L08A-ND 8V, 100mA, Pos. Voltage Regulator 36 30.24 
NJM78LO9A-ND QV, 100mA, Pos. Voltage Regulator... 36 30.24 
NJM78L12A-ND 12V, 100mA, Pos. Voltage Regulator 36 30.24 
NJM78L15A-ND 15V, 100mA, Pos. Voltage Regulator . . 36 30 0.24 
NJM78L18A-ND 18V, 100mA, Pos. Voltage Regulator . . 36 30 0.24 
NJM78L20A-ND 20V, 100mA, Pos. Voltage Regulator 36 30 0.24 
NJM78L24A-ND 24V, 100mA, Pos. Voltage Regulator 36 30.24 
NJM78L02UA-ND 2.6V, 100mA, Pos. Voltage Regulator .. 39 33.26 
NJM78LO5UA-ND 5V, 100mA, Pos. Voltage Regulator . 39 33.26 
NJM78LO6UA-ND 6V, 100mA, Pos. Voltage Regulator . 39 33.26 
NJM78LO8UA-ND 8V, 100mA, Pos. Voltage Regulator . 39 86.3326 
NJM78LO9UA-ND_ QV, 100mA, Pos. Voltage Regulator . 39 33.26 
NJM78L12UA-ND 12V, 100mA, Pos. Voltage Regulator 39 33.26 
NJM78L15UA-ND 15V, 100mA, Pos. Voltage Regulator 39 33.26 
NJM78L18UA-ND 18V, 100mA, Pos. Voltage Regulator 39 33.26 
NJM78L20UA-ND 20V, 100mA, Pos. Voltage Regulator 39 33.26 
NJM78L24UA-ND 24V, 100mA, Pos. Voltage Regulator... 39 3326 

(Continued) 
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- Sharp Digi-Key Price Each* 
NJR Corpora VOLTAGE REGU RS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg 125100 
He BATE ESET PQIK333M2ZP | 425-1645-2-ND | 3.3V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... SOT-23L 1120.00/5,000 
BiNed peceerl ae 4 aes fa PQIK503M2ZP | 425-1650-1-ND | 5.0V, 300mA, LDO Reg. with OVOFFControl....SOT-23L 72 52 32 
Glulss escripilon z 9. PQIK503M2ZP | 425-1650-2-ND | 5.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control 1120.00/5,000 
NUM78MOSFA-ND | 5V, 500mA, Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab. . ge tS 82 PQIL253M2SP | 425-1651-1-ND | 2.5V, 300mA, LDO Reg. with CN/OFF Control 68 49 30 
Ne ocena iM, one es Ye peau wn ae 2 2 2 36 PQIL253M2SP_| 425-1651-2-ND | 2.5V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control 210.00/1,000 
RURESCCEN CTI CV, Soe none Vee eee with isola eo oo POIL303M2SP | 425-1652-1-ND | 3.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ee 49 30 
', 500mA, Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab. 54 45 36 7 
NIM78M12FAND | 12V, 500 ‘ PQIL303M2SP | 425-1652-2-ND | 3.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control 210.00/1,000 
if mA, Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab 54 45 36 4 
- PQIL333M2SP | 425-1653-1-ND | 3.3V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control 68 49 30 
NUM78M15FA-ND | 15V, 500mA, Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab 54 45 (36 POILs3aM2sP | 425-1653-2-ND | 3.3V, 300mA LOO Reg, with CNOFF Control BANG RK TER 
NUM78M18FA-ND | 18V, 500mA, Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab 54 4536 PaiLsoaMesp | 425-1654-1-ND |50V, 300mA, LDO Reg. with ONOFF Control ae) ay 
NUM78M20FA-ND | 20V, 500mA, Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab 54 4536 a a : : : 
NUM7BM24FA.ND | 24V; 500mA\ Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab oO os PQILS0SM2SP | 425-1654-2-ND |5.0V, 300mA, LOO Reg. with CNOFF Contro 210.00/1,000 
NJM7805FAND __| 5V, 1 Amp Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab. 60.50.40 PoVré posers) SV, 240mA, LOO Reg. with CN'OFF Control £9 ee 
2 : PQIRI8 425-1655-2-ND | 1.8V, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... SOT-23L 4400.00/5,000 
NJM7806FA-ND 6V, 1 Amp Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab . 60 50 40 PQIR23 425-1656-1-ND | 2 3V. 240mA, LDO 2 3 
: ae BV, Reg. with ONOFF Control....SOT-23 90 65 40 
Pee CV; | Amp Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab. sO OOO PIRES 425-1656-2-ND_|2.3V, 240mA, LDO Reg. with ONOFF Control... SOT-23L 1400.00/5,000 
NUM7809FA-ND QV, 1 Amp Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab. 60 50 40 te um see ss 
NUM7812FA-ND 12V, 1 Amp Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab. ‘60 50 40 PQIR25 425-1657-1-ND |2.5V, 240mA, LDO Reg. with OWOFF Control....SOT-23L 9569 AD 
NJM7815FA-ND 15V, 1 Amp Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab. ‘60 4650.40 PQIR25 425-1657-2-ND | 2.5V, 240mA, LDO Reg. with ONOFF Control... SOT-23L 1470.00/5,000 
NUM7818FAND 78V.1 Amp Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab 605040 PQIR27 425-1658-1-ND | 2.7V, 240mA, LDO Reg. with OWOFF Control....SOT-23. 95 6942 
H PQIR27 425-1658-2-ND | 2.7V, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... SOT-23L 1470.00/5,000 
NUM7820FA-ND 20V, 1 Amp Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab. 60 50 40 : 
NUM7824FA.ND 24V, 1 Amp Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab 60 5040 PQIR28 425-1659-1-ND_|2.8V, 240mA, LDOReg. with ONOFFControl....SOT-23.__ 95.69.42 
NJM79L054-ND 5V, 100mA, Neg. Voltage Regulator .. ‘42 35 28 PQIR28 425-1659-2-ND | 2.8V, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... SOT-23L 1470.00/5,000 
EE Ne a Nae wales ean 42S 28 | Foima0 | 425-1660-2ND |30V. 2uomA LOO Rey. wih NOP Gontol..SOE-2aL 14700015000. 
IM79LO8A-ND V, 1001 . Volt T 42 35 ih ee NE eon 
Nicaea PY Ne Voltage Fetiae oe ee PQIRSS 425-1661-1-ND | 3.3V, 240mA, LDOReg. with ONOFFControl....SOT-23. 95 69 AD 
NUM79L12A-ND 12V, 100mA, Neg. Voltage Regulator . 42 358 PQIR33 425-1661-2-ND | 3.3V, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... SOT-23L 1470.00/5,000 
NUM79L15A-ND 15V, 100mA, Neg. Voltage Regulator . 42 35 2B PQIR38 425-1662-1-ND | 3.8V, 240mA, LDO Reg. with ONOFFControl....SOT-23L 95 69 «42 
NUM79L18A-ND 18V, 100mA, Neg. Voltage Regulator . 42 35 2B PQIR38 425-1662-2-ND | 3.8V, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... SOT-23L 1470.00/5,000 
NUM79L24A-ND_ 24V, 100mA, Neg. Voltage Regulator . 42 35. 2B PaiR42 425-1663-1-ND | 4.2V, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Control....SOT-23L 95 69 42 
NUM79LOSUA-ND | 5V, 100mA, Neg, Voltage Regulator .. ‘69 «5846 PQIR42 425-1663-2-ND | 4.2V, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... SOT-23L 1470.00/5,000 
NUM79LO6UA-ND 6V, 100mA, Neg. Voltage Regulator 69 58 46 PQIR47 425-1664-1-ND | 4.7V, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Control....SOT-23L 98 Eel 
NUM79LO8UA-ND | 8V, 100mA, Neg. Voltage Regulator 69 58 46 PQIRA7 425-1664-2-ND | 4.7V, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... SOT-23L 1820.00/5,000 
NUM79LO9UA-ND _| 9V, 100mA, Neg. Voltage Regulator 69 58 46 PQIRS50 425-1665-1-ND | 5.0V, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Control....SOT-23. 95 69 42 
NUM79L12UA-ND | 12V, 100mA, Neg. Voltage Regulator 69 58 AB PQIR50 425-1665-2-ND | 5.0V, 240mA, LDO Reg. with ONOFF Control... SOT-23L 1470.00/5,000 
NUM79L15UA-ND | 15V, 100mA, Neg. Voltage Regulator 69 «5B AG PQIT181M2ZP | 425-1666-1-ND | 1.8V, 400mA, LDO Reg. with ONOFFControl...SOT-23-5 91.727. 
NUM79L18UA-ND | 18V, 100mA, Neg. Voltage Regulator ‘69 «5846 PQIT251M2ZP | 425-1670-1-ND | 2.5V, 400mA, LDO Reg. with ONOFFControl...SOT-23-5 91.7247. 
NUM79L24UA-ND | 24V, 100mA, Neg. Voltage Regulator. 69 58 46 PQIT251M2ZP | 425-1670-2-ND | 2.5V, 400mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... SOT-23-5 1014.00/3,000 
NUM79MO5FA-ND | 5V, 500mA, Neg. Voltage Regulator with Isolated Tab TO2200F 69 58 46 PQIT301M2ZP | 425-1674-1-ND | 3.0V, 400mA, LDOReg. with ONOFFControl...SOT-23-5 91.727. 
NUM79MO6FA-ND | 6V, 500mA, Neg. Voltage Regulator with Isolated Tab TO220F 69 58 46 PQIT331M2ZP | 425-1677-1-ND | 3.3V, 400mA, LDOReg. with ONOFFControl...SOT-23-5 91.7247. 
NUM79MO8FA-ND | 8V, 500mA, Neg. Voltage Regulator with Isolated Tab TO20F 69 58 46 PQITSO1M2ZP | 425-1686-1-ND | 5.0V, 400mA, LDO Reg. with ONOFFControl...SOT-23-5 91 72 47 
NUM79MO9FA-ND | 9V, 500mA, Neg. Voltage Regulator with Isolated Tab TO2200F 69 58 46 PQIT501M2ZP | 425-1686-2-ND | 5.0V, 400mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ... SOT-23-5 1014.00/3,000 
NUJM79M12FA-ND | 12V, 500mA, Neg. Voltage Regulator with Isolated Tabb TO2200F «6958 AG PQIU181M2ZP | 425-1688-1-ND | 1.8V, 300mA, LDOReg. with ONOFF Control...SOT-23-5 815936 
NJM79M15FA-ND _| 15V, 500mA, Neg. Voltage Regulator with Isolated Talo TO220F 69586 PQIU181M2ZP | 425-1688-2-ND | 1.8V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ...SOT-23-5 756.00/3,000 
NUM79M18FA-ND | 18V, 500mA, Neg. Voltage Regulator with Isolated Tab TO2200F 69 58 46 PQIU251M2ZP | 425-1692-1-ND | 2.5V, 300mA, LDO Reg. with ONOFFControl...SOT-23-5 81-5936. 
NUM79M24FA-ND | 24V, 500mA, Neg. Voltage Regulator with Isolated Tao TO2200F 69 58 46 PQIU251M2ZP | 425-1692-2-ND | 2.5V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ... SOT-23-5 756.00/3,000 
NUM7905FA-ND 5V, 1.5A, Neg. Voltage Regulator with Isolated Tab .. TO2200F 93 78 62 PQIU281M2ZP | 425-1694-1-ND | 2.8V, 300mA, LDO Reg. with ONOFFControl...SOT-23-5 815936 
NUM7906FA-ND BV, 1.5A, Neg. Voltage Regulator with Isolated Tab To2200F 8693782 PQIU281M2ZP | 425-1694-2-ND | 2.8V, 300mA, LDOReg. with ONOFF Control... SOT-23-5 756.00/3,000 
NUM7906h2:ND! "| 8V, 1.54, Neg. Voltage Regulator with Isolated Tab TO220F SSR PQIUBOIM2ZP | 425-1696-1-ND | 3.0V, 300mA, LDO Reg. with OWOFF Control...SOT-23-5 815936 
NUM7909FA-ND QV, 1.5A, Neg. Voltage Regulator with Isolated Tab TO220F 9387862 PQIU301M2ZP | 425-1696-2-ND | 3.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ... SOT-23-5 756.00/3,000 
NUM7912FA-ND 12V, 1.5A, Neg. Voltage Regulator with Isolated Tab. TO2200F 72 60 48 PQIU331M2ZP | 425-1699-1-ND | 3.3V, 300mA, LDO Reg. with ONOFFControl...SOT-23-5 815936. 
RRS eeen ey eA his ae Relaee a pester Le TReee os 2 7 PQIU331M2ZP | 425-1699-2-ND | 3.3V, 300mA, LDO Reg. with OWOFF Control... SOT-23-5 756.00/3,000 
pt. } Voltage Regulator with Isola : é : : PQIUS51M2ZP | 425-1701-1-ND |3.5V, 300mA LDOReg. with ONOFFControl...SOr23-5 81 59 36 
NUM7924FA'ND __| 24V, 1.5A, Neg. Voltage Regulator with Isolated Tab. TO220F 93 78 __—62 PQIU351M2ZP | 425-1701-2-ND | 3.5V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ... SOT-23-5 756.00/3,000 
NJM317F-ND Adjustable 1.5A, Voltage Regulator with Isolated Tab TO220F 93 78 62 PQIU501M2ZP | 425-1708-1-ND | 5.0V, 300mA, LDO Reg. with OWOFF Control...SOT-235 81.5936 
NJM431D-ND Adjustable Precision Shunt Regulator . 48 40 32 PQIU501M2ZP | 425-1708-2-ND | 5.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ...SOT-23-5 756.00/3,000 
NRESTIENG pre ler poe etl Alar oe es 2 os PQIX251M2ZP | 425-1710-1-ND | 2.5V, 300mA, LDO Reg. with ONOFF Control...SOT-23-5 68 49.30 
SH USI le Precision unt julator. « “ P “ 9 o 93. 
NUMESSDD ND Low Power Saitching Feagdater with Low Battery Det. ‘ ao 8 Ba PQIX251M2ZP | 425-1710-2-ND | 2.5V, 300mA, LDOReg. with ON/OFF Control. .SOT-23-5 630.00/3,000 
NUNE3600 ND DODC Converter Control 1C ces: PQIX281M2ZP | 425-1711-1-ND | 2.8V, 300mA, LDO Reg. with ONOFFControl...SOT-23-5 68 49 30 
aie SO : : 5 PQIX281M2ZP | 425-1711-2-ND | 2.8V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ... SOT-23-5 630.00/3,000 
PQIX291M2ZP | 425-1712-1-ND | 2.9V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control...SOT-23-5 68 49 30 
JR Corpora SPECIALIZED PQIX291M2ZP | 425-1712-2-ND | 2.9V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ... SOT-23-5 630.00/3,000 
ICs PQIX301M2ZP | 425-1713-1-ND |3.0V, 300mA, LDOReg. with ONOFFControl...SOT-23-5 68 49 30 
= - PQIX301M2ZP | 425-1713-2-ND | 3.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ... SOT-23-5 630.00/3,000 
Digi-Key Price Each* aaa i -99. 
PartNo, Description 125100 | Papasimam | 425-17142ND |33V s0OMA LOORey. with ONOFGontol.S0r238 3000/8000. 
NST t RA Hs pane iaort ‘one peccre a Ae oa PQIX451M2ZP_| 425-1719-1-ND_| 4.5V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control...SOT-23-5 68 = 4930 
- jodulator/Tone ler. : i UJ iT A 93.1 
Nistrieno | Saye Ma Cuctarow oo [ee Bee 
NJM4151D-ND Voltage-to-Frequency/Frequency-to- Voltage Converter . 231 1.93 1.54 9.1 “Vy yi ns, ‘ 7 7 
NUU37i2D.ND BB 25m, Seidl {o Parcllel Cuitput Expander ae) 1) PQIX501M2ZP | 425-1720-2-ND | 5.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control 630.00/3,000 
ONIN ae - ll 7 = = ee POBDZ13 425-1728-5-ND | 3.3V, 1.0A, LOO Reg. with ONOFF Control . SC63 144 113 82 
NICS 712M 8 Bit, 25mA, Serial to Parallel Output Expander ... 68 1, : POBDZ13U 425-1728-2-ND_| 3.3V, 1.0A, LDO Reg. with OWOFF Control . SC-63 1599.00/3,000 
NUU3716L-ND 16-Bit, 25mA, Serial to Parallel Output Expander 1.80 150 1.20 - 
NJUB716M-ND 16-Bit, 25mA Serial to Parallel Cutput Expander 207 173 138 POBDZ53 425-1729-5-ND | 3.3V, 0.5A, LDOReg. with ONOFF Control . SC63 144 «1.13 82 
NJUB718L-ND 20-Bit, 25m, Serial to Parallel Cut POBDZ53U 425-1729-2-ND | 3.3V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control . SC-63 1599.00/3,000 
; put Expander 267 223 1.78 , 
NUU3718G-ND 20-Bit, 25mA, Serial to Parallel Cutout Expander. 225 188 150 POBRD13 425-1732-5-ND | 3.3V, 1.0A, LDO Reg. with CN/OFF Control T0220 140 1.10 .80 
: - ~ POBRD13B 425-1733-5-ND | 3.3V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control TO220t «151 119 86 
Nea aea seca Stepper Motor Driver 16-Dip (Batwing) BRST e i seo POBRD23 425-1734-5-ND_|3.3V, 2.0A, LDO Reg. with ONOFF Cont TO220 171 143 1.00 
NUM3771D2-ND Dual Stepper Motor Driver. ..-22-Dip 13.20 11.00 8.80 = salts Reg, wi eS é : : ! 
NJM3771FV2-ND _ | Dual Stepper Motor Driver “OB-PLOC 924 770 616 POBRDO83 425-1731-5-ND | 3.3V, 0.8A, LDO Reg. with OWOFFControl........T0220 140 1.10 80 
‘ : POBRF33 425-1735-5-ND | 3.3V, 3.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 70220 283 1.88 1.53 
Poe eg Serial I/O Red Time Clock... 2-0 p ee mL POBTRSMSBZZ | 425-1738-5-ND | 3.3V, 0.5A, LDOReg. with Reset @4.3V SC63 133 105 76 
This serial I/O Real Time Clock is suitable for a 4-Bit micro- SA ats wep e ; ‘ : 
: POBTRSM4AZZ | 425-1741-5-ND | 3.3V, 0.5A, LDO Reg. with Reset....... 133 105 .76 
processor. It contains a counter, shift register, voltage regulator, POBEV3 425-1742-5-ND | Adj. 3.5, LDO ith ON OFF Control 285 238 167 
voltage detector and interface controller. It requires a 32.768KHz = J.» 5A, Reg. wi lif e = 
crystal and 4 pins of microprocessor which can receive the data POBEVS 425-1743-5-ND | Adj., 5.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control... 250 1.40) 1.98. 
at any time when the microprocessor requires. The operating POBEV7 425-1744-5-ND | Adj, 7.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 285 1.90 1.54 
voltage is as wide as 2.4V, to 5.0V. POBRSIA 425-1745-5-ND | 5V, 0.154, LDO Reg. with Reset @4.7 ... 1.30 102 .74 
NUU7660D-ND DCIDC Voltage Converter "Gy PQBRD083 425-1752-5-ND | 6.3V, 0.8A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.40 110 .80 
NJU7662D-ND DCIDC Voltage Converter 147 123 (98 PQBRD83B 425-1753-5-ND_| 6.3V, 0.8A, LDOReg. with ONOFF Control. 1.44 113 82 
NJU9201BD-ND 3-1/2 Digit DVM for LCD Display: 5.04 4.20 3.36 PQ7DV5 425-1756-5-ND | Adj., 5A, LDO Reg. with OWOFF Control... 510 339 276 
NJU9201BV-ND | 3-1/2 Digit DVM for LCD Displays 507 4.23 3.38 PQ7DV10 425-1754-5-ND | Adj., 10A, LDO Reg. with ONOFF Control. 775 515 4.19 
NJU9202BD-ND 3-1/2 Digit DVM for LED Displays 5.04 4.20 3.36 PQ7DV10B 425-1755-5-ND | Adj., 10A, LDO Reg. with ONOFF Control 763 5.07 4.12 
NUUS202BV-ND | 3-1/2 Digit DVM for LED Displays ... 459 383 3.06 PQ7RV4 425-1757-5-ND | Adj., 4.64, LDOREQ........-.0+000e-.-- 340 2.26 1.84 
NUJU9203BD-ND 3-1/2 Digit DVM for LCD Displays with Display Hold. 522 435 348 PQ7VZ5U 425-1758-1-ND_| Adj., 5A, LDO Reg. with ONOFF Control . 2.03 1.60 1.05 
NJU9203BV-ND | 3-1/2 Digit DVM for LCD Displays with Display Hold . 546 4.55 3.64 PQ7VZ5U 425-1758-2-ND | Adj., 5A, LDO Reg. with ONOFF Control ... 2262.00/3,000 
NJU9204BD-ND 3-1/2 Digit DVM for LED Displays with Display Hold. 5.04 4.20 3.36 PQOSDZ11 425-1589-5-ND | 5.0V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control . 1.44 113 82 
NJU9204BM-ND___| 3-1/2 Digit DVM for LED Displays with Display Hold . 6.24 5.20 4.16 PQOSDZ51 425-1590-5-ND | 5.0V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control . 1.40 110 .80 
NJU39610D2-ND___| Microstepping Motor Controller with Dual DAC. 22-Dip 1278 10.65 852 PCOSRAt 425-1591-5-ND | 5.0V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control. 1.77 148 1.04 
NJU39610AV2-ND _ | Microstepping Motor Controller with Dual DAC. 28-PLOC 924 7.70 6.16 PQOSRAT1 425-1592-5-ND | 5.0V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control. 1.95 163 1.14 
PQOS5RD08 425-1593-5-ND | 5.0V, 0.8A, LDO Reg. with ON/OFF Control... 140 1.10 .80 
PQOSRD11 425-1594-5-ND | 5.0V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 154 121 88 
LDO REGUL PQOSRD1B 425-1595-5-ND | 5.0V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.44 113 82 
PTE AMERICAS PQOSRD21 425-1596-5-ND | 5.0V, 2.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.71 143 1.00 
Sharp Digi-Key PQOSRR1 425-1597-5-ND_[5.0V, 1.0A, LDO Reg. with Reset, 5% 1.89 158 1.11 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 PQOSRR11 425-1598-5-ND | 5.0V, 1.0A, LDO Reg. with Reset, 2.5% 210 1.75 123 
PQIK253M2ZP | 425-1643-1-ND | 2.5V, 300mA, LDOReg. with ONOFFOontrol....SOT-23L 725232 PQO5RR12 425-1599-5-ND | 5.0V, 1.0A, LDO Reg. with Reset, 5% .. 2.04 1.70 1.19 
PQIK253M2ZP | 425-1643-2-ND | 2.5V, 300mA, LDO Reg. with OWOFF Control... SOT-23L 1120.00/5,000 PQOSRR13 425-1600-5-ND | 5.0V, 1.0A, LDO Reg. with Reset, 2.5% 248 178 125 
PQIK303M2ZP | 425-1644-1-ND | 3.0V, 300mA, LDO Reg. with OVOFFControl....SOT-23. 72 52 32 PQO5VY3H3ZZ_| 425-1602-5-ND | 5.0V, 3.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control .. 288 240 1.68 
PQIK303M2ZP | 425-1644-2-ND | 3.0V, 300mA, LDO Reg. with ONOFF Control... SOT-23L 1120.00/5,000 POOSVY053ZZ_| 425-1601-5-ND | 5.0V, 5.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 255 1.70 1.38 
PQ1K333M2zP | 425-1645-1-ND | 3.3V, 300mA, LDO Reg. with OVOFF Control....SOT-23L 72.5232 * Tapein Box + Lead Form (Continued) 
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SHARP LDO REGULATORS (Continued) RTs 
QF THE AMERICAS 
Sharp Digi-Key Price Eachx Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description i 25 100 Part No. Pkg. 1 25 100 
PQO7RX11 425-1609-5-ND | Adj. 1.0A, LDOReg. with OWOFF Control. 153. (1.28 90 PCT6550DN-ND ..40-Dip 620 472 3.60 
POO7VR5SMAZZ | 425-1610-5-ND | Adj., 0.5, LDOReg. with Reset @4.2V 1.26 99 72 PC16550DV-ND -44-PLOC 6.20 4.72 3.60 
PQO7VZ2012ZZ | 425-1614-5-ND | Adj., 1.0A, LDO Reg. with ONOFF Control 172 135 98 PC16552DV-ND -44-PLOC 823 651 5.22 
PQOSDZ11 425-1616-5-ND | 9V, 1.0A, LDO Reg. with ONOFF Control . 144 113 82 PC16552DVXTR-ND -44-PLOC 2450.00/500 
PQO9DZiU 425-1616-2-ND | 9V, 1.0A, LDO Reg. with ONOFF Control . 1599.00/3,000 
PQO9DZ51 425-1617-5-ND | 9V, 0.5A, LDO Reg. with ONOFF Control . 144 113 «82 A/D AND D/A 
PQN9DZ51 425-1617-2-ND | 9V, 0.5A, LDO Reg. with ONOFF Control . 1482.00/3,000 
PQO9RAt 425-1618-5-ND | QV, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control, 5% .....10-220. 1.77 1.48 it 04 CONVERTERS 
PQO9RAI1 425-1619-5-ND | 9V, 1.0A, LDO Reg. with OWOFF Control, 2.5% ...10-220 1.95 1.63 1.14 Digi-Key Price Eachx 
PQO9RDO8 425-1620-5-ND | 9V, 0.8A, LDO Reg. with OWOFF Contro 1.40 1.10 50 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
POOORD11 425-1621-5-ND | 9V, 1.0A, LDO Reg. with OWOFF Control... 158 124 90 A/D Converters 
Papero2t | 425-1623-5-ND | 9,208 LOO Reg wth ONO Contra. 171 143 too | ADCTODOGOGIVE ND [Dual 10-Bt, SPS 1somW AD Converter aio 727 
Pat2DZ11 425-1624-5-ND | 12V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 144 113 82 ADC10D04001VS-ND | Dual 10-Bit, 40MSPS, 267mW AYD Converter. 12.83 11.38 
PQt2DZ11 425-1624-2-ND | 12V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control .... 1638.00/3,000 PECAN nae iN 5 cae ; Sy ae om ies 
PQ12DZ51 425-1625-5-ND | 12V, 0.54, LDO Reg. with ON/OFF Control ... 144 113 82 Hl gol nye et a 4 é 
PQI2DZ51 425-1625-2-ND | 12V, 0.54, LDO Pen with OWOFF Control .. 1443,00/3,000 ADGIZHOSBCWNEND | 12-Bit, A/D Converter, 8-Channal .. 6.16 4.94 
PQI2RA1 425-1626-5-ND | 12V, 1.0A, LDO Reg. with OWOFF Control, Be. 1.77 148 1.04 ADC12LO038Q)WM-ND | 12-Bit, A/D Converter, 8-Channel ..............ceeeee cece eee e eee 5.85 4.69 
PQI2RA11 425-1627-5-ND | 12V, 1.0A, LDO Reg. with ONOFF Control, 2.5% 195 163 1.14 ADC12L06301VY-ND | 12-Bit, 62MSPS, 354mW AVD Converter 
PQI2RD8S 425-1632-5-ND | 12V, 0.84, LDO Reg. with ONOFF Control 112 88 64 with Internal Sample and Hold...........::scssceeeeeseeseeees 32-LOFP 24.45 22.82 21.19 
PQI2RD08 425-1628-5-ND | 12V, 0.8A, LDO Reg. with OW OFF Control. 140 1.10 .80 ADC12LO66C\VY-ND | 12-Bit, 66MSPS, 450 Bandwidth A/D Converter 
PQ12RD11 425-1629-5-ND | 12V, 1.0A, LDO Reg. with CNOFF Control. 1.54 1.21 88 with Internal Sample and Hold 24.08 22.36 
PQI2RD1B 425-1630-5-ND | 12V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.75 1.38 1.00 ADOO801LON-ND | 8-Bit, P Compatible A/D Converters, 1/4 LSB 8.02 6.43 
PQI2RD21 425-1631-5-ND | 12V, 2.0A, LDO Reg. with ONOFF Control... 1.71 143 1.00 ADOO802LCN-ND | 8-Bit, ,P Compatible A/D Converters, 1/2 LSB 462 3.70 
PQISRFI5 425-1633-5-ND | 15V, 1.0A, LDO Reg. with CW/OFF Control, 5%. 1.92 160 1.12 ‘ADO0802LCWM-ND | 8-Bit, Compatible A/D Converter, 1/2 LSB 435 3.49 
PQISRFI6 425-1634-5-ND | 15V, 1.0A, LDOReg. with ONOFF Control, 2.5%... 204 1.70 1.19 ADOO803LON-ND —_‘| 8-Bit, A/D Converter, 1/2 LSB 3.69 2.82 
PQISRFIG 425-1635-5-ND | 15V, 1.0A, LDO Reg. with OWOFF Control ....... 216 1.80 1.26 ADO0804LCJ-ND _| 8-Bit, A/D Converter, 1 LSB... 4.68 3.57 
PQI5SRF2 425-1636-5-ND | 15V, 2.0A, LDO Reg. with OWOFF Control. 225 1.88 1.32 ADC0804LCN-ND 8-Bit, A/D Converter, 1 LSB .. 4.98 1.51 
PQISRF21 425-1637-5-ND | 15V, 2.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control. 2.28 1.90 1.33 ADC0804LCWM-ND | 8-Bit, A/D Converter, 1 LSB. 1.90 1.45 
PQISRWO8 425-1638-5-ND | Adj.. 0.8A, LDO Reg. . 1401.10.80 ADOO805LON-ND | 8-Bit, A/D Converter, 1 LSB .. : 3.33 2.54 
PQISRW11 425-1639-5-ND | Adj., 1.0A, LDO Reg 140° 1.10.80 ADOO808CON-ND | 8-Bit, uP Compatible A/D Conv. with 8-Ch. Mux., 1/2 LSB. 558 4.24 3.24 
Reever fee eaielng ae a ig hag +e ie nes ADOO8080CV-ND _| 8-Bit, A/D Converter with 8-Channel Multiplexer, 1/2 LSB . 593 451 3.44 
PQOIOFZ5MZZ_ | 425-1551-5-ND | 1.0V, 0.5A LDO Reg. with CWOFF Control 116 91 66 pre meee Sahat oer ane one ee ell einai tieee. Sees 
: : plexer, 1 LSB .... 555 422 3.22 
PQO10FZ01ZZ _| 425-1550-5-ND | 1.0V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control... 1.30 1.02 74 ADCDB1600N-ND | 8-Bit, A/D Converter with 16 Channel Multiplexer, 1/2 LSB ae 
hoene een ‘ i ‘ 7 ae fe wi accu - ve A © ADO0817CCN-ND _ | 8-Bit, A/D Converter with 16-Channel Multiplexer, 1/2 LSB = 
s os - wi intro! “ is * ies Bi 
PODISEFO1SZ | 425-1554-5-ND | 1.5V, 1.0A LDOReg. with ON/OFF Control 112 88 64 aoe ae vue oot ae ee ee SORTS 32 
PQO15EHO1ZZ | 425-1555-5-ND | 1.5V, 1.0A, LDOReg. with ON/OFF Control .. 147 116 84 ABCORSOCCINNENDI | 8 Bit eh eee AD Cones ieee Fea 
PQO15EHO27Z | 425-1556-5-ND | 1.5V, 2.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control... 159 133 93 she : Rg : : 
7 ADO083100N-ND 8-Bit, Serial /OA/D Converter with Multiplex Options: 1.54 
PQOISEZD1ZZ | 425-1557-5-ND | 1.5V, 1.0A, LDOReg. with OWOF Control 1.47 1.16.84 ‘ADCO83100WM-ND | 8-Bit, Serial I/O A/D Converter with Multiplex Options. 1.47 
bone ae Hock eoaeiNa tv oer ioe ow GEO tee ae See ADCD832COWM-ND_| 8-Bit, Serial /O A/D Converter with Multiplex Cotions 1.64 
| f . wit intro! i é a — - - —— ~ ~ 
PQO15Y3H3ZZ_ | 425-1561-5-ND | 1.5V, 3. en LDO Pen with ONOFF Control 285 238 1.67 ‘ADO0832C1WM-ND | 8-Bit, Serial YOA/D Converter with Multiplex Options, 2-Oh, fs 
PQO15YZ01ZZ_| 425-1562-5-ND | Adj. 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.30 1.02 74 ADCD834BCN-ND | 8-Bit, Serial OAD Converter with Multiplex Options, 4-Qh. 2.24 
PQDISYZSMZZ_| 425-1563-5-ND | 1.5V, 0.5A LDO Reg. with CNOFF Control 116 91 66 ADCOBS4OGNNEND!') 8-Bit, Serial VOD Converter with Multiplex Options, 4-Ch.. ai) 
PODISEF0ISZ | 425-1564-5-ND | 1.8V, 1.0A LDO Reg. with CWOFF Control 112 88 64 ADGOS3BCONND | 8-Bit, Serial OA/D Converter with Multiplex Options, 8-Ch. 153 
POD18EHO1ZZ | 425-1565-5-ND | 1.8V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 147 116 84 ADQI8330GV-ND __| 8-Bit, Serial VOA/D Converter with Multiplex Options, 8-Ch. ... 29 
PQ018EH02ZZ | 425-1566-5-ND | 1.8V, 2.0A, LDOReg. with OWOFF Control 1.59 133 .93 ADO0838COWM-ND | 8-Bit, Serial /O A/D Converter with Multiplex Options, 8-Ch. 1.83 
PQO18EZIHZZ_| 425-1568-5-ND | 1.8V, 1.58, LDOReg. with ON/OFF Control .. 168 1.32 9% ADO08440CJ-ND | 8-Bit, A/D Converter, MPU Compatible 4-Onannel .. = 
PQO18EZ5MZZ_ | 425-1569-5-ND | 1.8V, 0.5A, LDOReg. with OWOFF Control .. 140 1.10 .80 ADO084400N-ND | 8-Bit, A/D Converter, MPU Compatible 4-Channel = 
PQ018EZ01ZZ | 425-1567-5-ND | 1.8V, 1.0A, LDOReg. with ONOFF Control 147 116 84 ADO0848BCV-ND —_| 8-Bit, LP Compatible A/D Conv. with Mux. Options, 1/2 LSB. = 
PQO25ER01SZ | 425-1570-5-ND | 2.5V, 1.0A, LDO Reg. with OWOFF Control 112 88 64 ADO0848BON-ND _| 8-Bit, uP Compatible A/D Conv. with Mux. Options, 1/2 LSB. = 
PQO25EHO1ZZ | 425-1571-5-ND | 2.5V, 1.0A, LDOReg. with ON/OFF Control 147 116 84 ‘ADOO848CCN-ND —_| 8-Bit, | Compatible A/D Conv. with Mux. Options, 1 LSB = 
PQ025EH027Z | 425-1572-5-ND | 2.5V, 2.0A, LDOReg. with ON/OFF Control... 1.59 133 93 ADOO848CCV-ND _| 8-Bit, /;P Compatible A/D Conv. with Mux. Options, 1 LSB. = 
PQO25EZIHZZ | 425-1574-5-ND | 2.5V, 1.54 LDOReg. with OWOFF Control .. 1.68 1.32.96 ADC10010CJ-ND 10-Bit, A/D Conv., Microprocessor Compatible, Ind. Temp. = 
PQO25EZ5MZZ | 425-1575-5-ND | 2.5V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 140 110 .80 ADC10010CJ-1-ND | 10-Bit, A/D Converter, Microprocessor Compatible. _ 
PQO25EZ01ZZ_| 425-1573-5-ND | 2.5V, 1.0A LDOReg. with ONOFF Control 147 116 84 ADCI005BCJ-1-ND_| 10-Bit, A/D 1/2 LSB = 
PQ025Y3H3ZZ_ | 425-1577-5-ND | 2.5V, 3.54, LDO Reg. with ON/OFF Control 285 238 1.67 ADCIO0SCC/1-ND | 10-Bit, AD 1 LSB : c= 
PQO30EZ01ZZ_| 425-1578-5-ND | 3.0V, 1.0A, LDO Reg. with OWOFF Control 147 (1.16.84 ADC1061CIN-ND 10-Bit, High Speed yP Compat A/D Converter with Track . 20-Dip 5.88 447 3.41 
PQO30EZTHZZ | 425-1579-5-ND | 3.0V, 1.54, LDOReg. with ON/OFF Control 168 132 96 ADC1241ClJ-ND 12-Bit, A/D with Sample and Hold Sign............2.+ 9.51 
PQO30EZ5MZZ | 425-1580-5-ND | 3.0V, 0.5, LDO Reg. with ON/OFF Control 140 110 .80 ADC1251ClJ-ND 12-Bit, Self-Calibrating Plus Sign uP Compatible A/D. 11.24 
PQ033EF01SZ_ | 425-1581-5-ND | 3.3V, 1.0A LDO Reg. with ONOFF Control 112 88 64 AD008031CWM-ND | 8-Bit, A/D Converter Single Channel w/T/H 1.50 
POOSSESIMWP |/425-15621-ND | 3.3V, 150mA, LOO Reg. Boyle ee ‘ADODB032CIWM-ND | 8-Bit, A/D Converter 2-Ohannel w/T/H... 1.61 
POOSSESIMWP |/42571582:3: NDF] 3.3, 150mA, LDO Reg. BILBO UG ADCO80380\WM-ND | 8-Bit, A/D Converter 8-Channel w/T/H... 1.90 
POO33EZ01ZZ | 425-1583-5-ND | 3.3V, 1.0A LDOReg. with OWOFF Control .. 147 «146 ~~ «84 ‘ADOOS060CIMT-ND | 8-Bit, 20-60MSPS, 1.3mW/MSPS A/D Converter. 235 
POO33EZIHZZ | 425-1584-5-ND | 3.3V, 1.54, LDOReg. with ON/OFF Control .. 168 132 6 ‘ADODB062C]WM-ND | 8-Bit, A/D Converter 2-Channal w/S/H. . 207 
POOS3EZ5MZZ_| 425-1585-5-ND | 3.3V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 140 110 80 ‘ADODB100CIMTG-ND | 8-Bit, A/D Converter, 100MSPS, 1.3mW 664 
Paps3¥06822 | 405-1586-5-ND | 3.3V, SOA LDO Fag, with CNIFF Ota 255170 1.95 | ADOOBISTOWNIND | Bi, High Speed AD Converter “ 28 249 1.90 
slice : a : ADO08134C.WM-ND | 8-Bit, High Speed Serial In/Out A/D Converter w/ Mux Option. .. 3.28 249 1.90 
PQOSOESIMWP | 425-1588-1-ND | S.0V, 150mA, LOO Reg. 9 eA ‘ADCD8200CIMT-ND | 8-Bit, 20-200MSPS, 1.05mW/MSPS VD Converter 13.00 
PCOSOES1MWP | 425-1588-3-ND*] 5.0V, 150mA, LDO Reg. 616.00/2,000 ‘ND008351 IMTC-ND | 8-Bit, A/D Converter 2.95 
PQO70XHO1ZZ | 425-1604-5-ND | Adj, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control. 147 116 84 ADCDBESIIM-ND | 8-Bit, Serial VOAID Converter, 1 Input 153 
PQO70XHO02ZZ_ | 425-1605-5-ND | Adj., 2.0A, LDO Reg. with ONOFF Control. 159 133 93 = - : 
PQD7OXZIHZZ_| 425-1607-5-ND | Adj. 1.54, LDOReg, with ONOFF Control 168 132 96 AD008831IMMCT-ND | 8-Bit, Serial I/O A/D Converter, 1 Input . 279 207 153 
PCO7OXDIZZ  SESTEDEE!NBA Pa - AD008831IMMTR-ND | 8-Bit, Serial I/O A/D Converter, 1 Input . 1152.00/1,000 
Bs 1.08, LO Beg. with CNC Control Ue WIS as ADCOSB31IN-ND | 8-Bit, Serial /OA/D Converter, 1 Input 279 207 1.53 
PQO70XZ5MZZ_ | 425-1608-5-ND | Adj., 0.54, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.40 140 80 SSID) (EN ‘4 OAD Ga ter Bo) Bap dL 
PCRORXOS 425-1721-5-ND | Adj.. 0.54 LDO Reg. with ONOFF Control. 161 127 92 Bots 3 Bit, Serial VOA/D Converter, 1 Input . ti) EA hee) 
: H AD008832IM-ND _| 8-Bit, Serial I/O A/D Converter, 2 Input 279 207 1.53 
PO2ORX11 425-1722-5-ND | Adj., 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control. 168 132 .%6 a : 
PQROWZ11 425-1723-5-ND | Adj., 1.0A, LDO Reg. with ONOFF Control 144113 82 AD008832IMMCT-ND | 8-Bit, Serial /OA/D Converter, 2 Input . 279 207 1.53 
PCROWZIU | 425-1723-2-ND | Adj., 1.0A, LDO Reg. with OWOFF Control 1599.00/3,000 ADODSE32IMIMTF-ND | &-Bit, Serial //O.A/D Converter, 2 Input . 1152.00/1,000 
PCROWZ51 425-1724-5-ND | Adj., 0.54, LDO Reg. with ON/OFF Control ... 140 110 .80 AD008832IN-ND 8-Bit, Serial VOA/D Converter, 2 Input . 279 2.07 1.53 
PCROWZ5U 425-1724-2-ND | Adj., 0.5A, LDO Reg. with OWOFF Control 1443.00/3,000 ADC08832IWM-ND | 8-Bit, Serial I/O A/D Converter 279 207 1.53 
PC25VB012FZ | 425-1725-5-ND | Adj., 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control. 177 1.48 1.04 ADCI0030C\VT-ND _ | 10-Bit, A/D Converter 855 6.76 5.42 
POR5VB8M2FZ | 425-1726-5-ND | Adj., 0.84, LDO Reg. with ON/OFF Control 168 140 98 ‘ADC10062C.WM-ND | 10-Bit, A/D Converter... 546 432 3.46 
POBORV31 425-1727-5-ND | Adj., 3.0A, LDO Reg. 3.08 2.05 1.67 ADCI0158CIN-ND _ | 10-Bit, Plus Sign 4S ADC with 4 or 8-Chan. Mux, Track . 554 439 3.52 
+ Lead Form ADC10158C\WM-ND | 10-Bit, Plus Sign 4S ADCwith 4 or 8-Chan. Mux, Track .......28SOC 554 4.39 3.52 
ADC10221C\VT-ND__ | 10-Bit, A/D Converter... 32-LOP 599 474 3.80 
ADC10321C\VT-ND_| 10-Bit, A/D Converter 32-LOFP 6.59 5.22 4.18 
ADC10461CWW-ND | 10-Bit, A/D Converter. 20-SOC 620 4.72 360 
(ene als LASEE ADC10464C1WM-ND | 10-Bit, 600nS A/D Converter with Inp 28-SOC 571 452 362 
Digi-Key Price Each* ADC10662C.WM-ND | 10-Bit, 360nS A/D Converter with Input Mux 24-SOC 5.40 427 — 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 ADC10664C\WV-ND | 10-Bit, 360nS A/D Converter with Input Mux 28-SOIC 540 427 — 
PQIOG2032FZ | 425-1759-5-ND | Adj.. 3.54, Chopper Reg. with ONOFF Control ....10-220 2.28 1.90 1.33 ADC10731CWM-ND | 10-Bit, Serial /OA/D Converter. 16SOC_ 440 3.35 __ 2.56 
PQIOG2032RZ_ | 425-1760-5-ND | Adj., 3.5A, Chopper Reg. with OWOFF Control ....10-220 2.28 1.90 1.33 ADC10738C\WM-ND | 10-Bit, Serial /OA/D Converter. 24-S0C 440 3.35 2.56 
PQIOG21H2FZ | 425-1761-5-ND | Adj. 1.54, Chopper Reg. with ONOFF Control ....10-220 2.04 1.70 1.19 ‘ADC1175-50C\JM-ND] 8-Bit, A/D Converter .... 523 3.98 3.04 
PQIOG21H2RZ | 425-1762-5-ND | Adj., 1.5A, Chopper Reg. with OWOFF Control ....10-220 1.92 1.60 1.12 ‘ADC1175-500IMT-ND | 8-Bit, A/D Converter ... 5.23 3.98 3.04 
PQIOG38M2FZ_| 425-1765-5-ND | Adj., 0.8A, Chopper Reg. with OWOFF Control ....10-220 1.65 1.38 _.97 ADC12032C.WM-ND | 12-Bit, A/D Converter... 699 553 4.43 
PQIOG38M2RZ | 425-1766-5-ND | Adj., 0.8A, Chopper Reg. with OWOFF Control . 1.65 1.38 97 ADC12034G1N-ND _| 12-Bit, A/D Converter 919 7.88 6.99 
PQIOG3032FZ | 425-1763-5-ND | Adj., 3.54, Chopper Reg. with ON/OFF Control ..... 228 1.90 1.33 ‘ADC12038C.WM-ND | 12-Bit, A/D Converter... 729 577 462 
PQIOG3032RZ | 425-1764-5-ND | Adj., 3.54, Chopper Reg. with ON/OFF Control ..... 228 190 1.33 ADC12062C\V-ND | 12-Bit, 1MHz 75mW ADCwith Input Mux and S&H 953 754 — 
PQICY1032ZZ | 425-1767-5-ND | Adj.. 3.54, Chopper Reg. with ONOFF Control . 252 210 147 ADCI2130CIN-ND | 12-Bit, Self-calibrating A/D Plus Sign Serial I/O... 718 568 — 
PQICZ21H2Z7_| 425-1768-5-ND | Adj., 1.5, Chopper Reg. with ON/OFF Control. 243 2.03 1.42 ADCI2138CIN-ND _ | 12-Bit, Seff-calibrating A/D Plus Sign Serial /O. 739 585 — 
PQICZ38M2ZZ_| 425-1769-5-ND | Adj., 0.8A, Chopper Reg. with ON/OFF Control. 172 135 98 ADC12138C1WM-ND | 12-Bit, Self-calibrating A/D Plus Sign Serial /O. 739 585  — 
PORCFI 425-1770-5-ND | Adj., 2.54, Chopper Reg. 358 2.38 1.94 (Continued) 
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A/D AND D/A CONVERTERS (Continued) Part No. Description 1 25 100 
; 0S34087TM-ND OMOS Quad Tri-State Differential Line Driver... 186 138 1.02 

ef a BEC IECI DS34C87TMXTR-ND —_| OMOS Quad Tri-State Differential Line Driver 1875.00/2,500 
Part No. Description ue) ey) DS34087TN-ND CMOS Quad Tri-State Differential Line Driver 192 143 1.06 
ADC124410lJ-ND 12-Bit, Dynam. Tested Self-Calibrating Plus Sign A/D Conv.. 11.90 10.20 9.05 DS34LV86TM-ND 3V, Enhanced Quad CMOS Differential Line Receiver 3.01 2.24 1.65 
ADC12451ClJ-ND 12-Bit, Dynam. Tested Self-Calibrating Plus Sign A/D Conv.. 14.79 12.68 11.24 DS34LV87TM-ND Enhanced Quad CMOS Differential Line Driver .... 3.01 2.24 1.65 
ADC12662G VN) | 12-Fit, 1.5MHe, 200mW A/D Converter DS36C200M-ND Dual High Speed Bi- Directional Diff. Transceiver 275 209 1.60 
with Input Multiplexer and Sample/Hold ges Ge Tae DS36C278M-ND Low Power Multipoint E/A-RS-485 Transceiver 258 196 1.50 
ADCVO831M6CT-ND | 8-Bit, Serial VOA/D Converter. eo eal eS) DS36C278N-ND Low Power Multipoint E/A-RS-485 Transceiver 258 196 1.50 
ADCV0831M6TR-ND | 8-Bit, Serial VOA/D Converter. 2 1461.60/1,000 DS36C278TM-ND Multipoint EA Low Power Transceiver ......... 258 1.96 1.50 
D/A Converters DS36C279M-ND Low Power EIA-RS-485 Transceiver with Sleep Mod 258 1.96 1.50 
DAOQO800LOV-ND | 8-Bit, D/A Converter 1.65 1.21 88 DS36C280M-ND Slew Rate Controlled CVIOS EIA-RS-485 Transceiver 2.58 1.96 1.50 
DACD800LOVIXTR-ND | 8-Bit, D/A Converter 1402.50/2,500 DS36F95J-ND High Speed Multipoint RS485/422 Transceiver .... 13.74 11.78 10.45 
DAQO800LCN-ND — | 8-Bit, D/A Converter 0.19% Linearity 1.80 132 .96 DS36F95M-ND High Speed Multipoint RS485/422 Transceiver. 358 272 208 
DAQ0802LCV-ND —_/8-Bit, D/A Converter 161 1.20 — DS89C21TM-ND Differential CIOS Line Driver/Receiver Pair . 290 221 169 
DAQO802LCN-ND _|8-Bit, D/A Converter. 1.74129 96 DS89C386TMEA-ND __| 12 Channel CMOS Differential Line Receiver 848 6.71 5.38 
DAQO808LQV-ND — | 8-Bit, D/A Converter 158 146.84 DS89C387TMEA-ND | 12 Channel GMOS Differential Line Driver. 848 671 5.38 
DAQO808LCN-ND | 8-Bit, D/A Converter 0.19% Linearity 173 127 92 DS900031BTM-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Driver ... 503 382 292 
DAQO830LCN-ND —_/8-Bit, 1P Compatible Double Buffered D/A Converter 618 470 — DS90C031TM-ND LVDS Quad CMS Differential Line Driver 503 382 292 
DAQO832LCN-ND | 8-Bit, sP Compatible D/A Converter 0.20% Linearity. 298 227 — DS900031TMXTR-ND _| LVDS Quad CMOS Differential Line Driver 6281.25/2,500 
DAQ0D832LOWM-ND _|8-Bit, UP Compatible D/A Converter 288219 — DS900032BTM-ND LVDS Quad GMOS Differential Line Receiver . 5.03 382 2.92 
DS900032TM-ND LVDS Quad CICS Differential Line Receiver. 503 362 292 

CMOS DS900082TMXTR-ND —_| LVDS Quad CMOS Differential Line Receiver. 6281.25/2,500 

MICROCHIP D DRIVERS DS90C363AMTD-ND —_| LVDS 3.3V, FPD (Rat Panel Display) Link-65MHz 

18-Bit, Program Transmitter 699 553 443 
The AY0438 is a CMOS LSI circuit that drives aliquid crystal display, usually under microprocessor control. The part acts as DS90C363MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link 18-Bit, Transmitter, 6SMHz. 6.99 5.53 4.43 
a smart peripheral that drives up to 32 LCD segments. It needs only three control lines due to its serial input construction. It DS90C365MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link-85MHz 18-Bit, Program Xmitter. 6.99 5.53 4.43 
latches the data to be displayed and relieves the microprocessor from the task of generating the required waveforms. * Drives DS90C383AMTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link-65MHz 24-Bit, Program Xmitter. 6.99 5.53 4.43 
up to 32 LOD segments of arbitrary configuration * CMOS, NMOS and TTL compatible inputs + Cascadable + On-chip DS90C383MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link 24-Bit, Transmitter . 699 553 4.43 
oscillator + Requires only three control lines * Can be used to drive rdlays, solenoids, print head drives, etc. DS900385MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link-85MHz 24-Bit, Program er. 6.99 553 4.43 
~ - DS90C387VJD-ND LVDS Dual Pixel Display Interface (LDI)-SVGA-OXGA 915 7.85 6.96 
pir ey Dn Hy ibedeeaatet DS90C401M-ND LVDS Dual Low Volt Differential Signaling Driver. 285 217 1.66 
Gls: aan = DS900402M-ND LVDS Dual Low Volt Differential Signaling Receiver . 285 217 1.66 
AY0438/L-ND 32-Segment OMICS LOD Driver... 5.48 4.72 3.93 DS900R363AMTD-ND —_| LVDS.3.3V, FPD Link-65MHz 18-Bit, Program Xmitter. 699 553 4.43 
AY0438/P-ND 32-Segment OMOS LOD Driver... 4.00 333 278 DS90CF363MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link 18-Bit, Transmitter . 6.99 553 4.43 
AY0438-I/L-ND 32-Segment CMOS LOD Driver, Industrial Temp. 575 496 4.13 DSQOC364MTD-ND | LVDS3.3V, FPD Link 18-Bit, Receiver .... 699 553 443 
AY0438-I/P-ND 32-Segment CVIOS LCD Driver, Industrial Temp. 420 3.50 292 DSSOCFS64AMTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link 65MHe, 18 Bit, Receiver 699 553443 


DS900F366MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link-85MHz, 18-Bit, Receiver. 6.99 553 443 


EPSON ELECTRONICS EAL TIME DS900F383AMTD-ND | LVDS 3.3V, FPD Link-65MHz, 24-Bit, Receiver. 699 553 4.43 
AMERICA, INC. OCK MODULES DS9OCF384AMTD-ND | LVDS 3.3V, FPD Link-65MHz, 24-Bit, Receiver. 699 5.53 443 
: DS90CR384ASLC-ND LVDS 3.3V, FPD Link-65MHz, 24-Bit, Receiver . 7.98 631 5.06 

Digi-Key en DS900F383MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link 24-Bit, Receiver .. 699 553 4.43 
Fart No. Description DSOOCF384MTD-ND —_| LVDS 3.3V, FPD Link 24-Bit, Receiver .. 699 553 4.43 
SE3231-ND Features: + The built-in quartz crystal makes board design easy » Direct bus-compatibility (120 DS90CF384SLC-ND LVDS 3.3V, FPD Link-65MHz, 24-Bit, Receiver . 798 631 5.06 
SE3232-ND nSec access time) * Interrupt masking + 30 seconds error adjustment function 18 pin dual in DS90CF386IMTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link-85MHz, 24-Bit, Receiver. 6.99 553 4.43 
‘SEB241-ND line plastic package (RTO-72421) + 24 pin SOP plastic package (RTC-72423) » Capable of with- DS90CF388VJD-ND LVDS Dual Pixel Display Interface (LDI)-SVGA/OXGA 915 7.85 6.96 
SE3242-ND standing reflow temps. of 260°C or 20 seconds (RTC-72423) Specifications: Power Supply VDD: DS900561MTD-ND LVDS 18-Bit, Color, FPD Link... 7.98 631 5.06 
In operating temp.: 4.5 ~ 5.5V Data-Holding VDH: In operating temp.: 2.0 ~ 5.5V. Op. Temp.: DS900F562MTD-ND LVDS 18-Bit Color, FPD Link 7.98 631 5.06 

tOPR: 40°C ~ +85°C Freq. Tolerance: 72421A: +10; 72421B: +50; 72423A: +20; 72423B: +50. DS90C563MTD-ND LVDS 5V, PPD Link 1 8-Bit, Transmitter . 798 631 506 

SEB245CT-ND Features: + Built-in crystal allows adjustment-free efficient operation + Automatic leap year DS9007564MTD-ND LVDS 5V, FPD Link 18-Bit, Receiver .... 7.98 6.31 5.06 


SE3245TR-ND correction + Output selectable between 32.768Khz/1 Hz + Operating Voltage Range: 2.5V, DS900F583MTD-ND LVDS 5V, FPD Link 24-Bit, Transmitter . 
to 5.5V + Supply Voltage Detection Voltage: 1.7V, +0.3V + Frequency Tolerance: 5+/- DS90CF584IMTD-ND LVDS 5V, FPD Link 24-Bit, Receiver . 


7.98 631 5.06 
7.98 631 5.06 


10ppm + Package: 14-SOP Ds900P22M-8-ND 2x2 800 MBPS LVDS CrossSwitch ... 6.97 552 4.42 
DS90CR211MTD-ND | 21-Bit, Channel Link, Transmitter, 40MHz. 10.27 812 6.51 
T&R DS900R212MTD-ND 21-Bit, Channel Link, Receiver, 40MHz. . 10.27 812 6.51 
Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Epson DS90CR213MTD-ND___| 21-Bit, Channel Link-66MHz, Transmitter . 10.06 8.63 7.65 
Tolerance | Package | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 1,000 | Part No. DS900R214IMITD-ND 21-Bit, Channal Link-66MHz, Receiver .... 10.06 863 7.65 
10 ppm | 18-Dip | SE3231-ND 762 635 451 406] — — | RIC-72421A DS9OCR215MTD-ND —_| LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 
+50ppm_ | 18-Dip | SE3232-ND 7.05 5.88 4.18 3.76 | — —__| RIC-72421B 21-Bit, Channel Link-G66MHz, Transmitter .......0..... 48-TSSCP 7.39 5.85 4.69 
#20 ppm | 24-SOP | SE3241-ND 855 713 507 456] — — | RIC-72423A DS900R216AMTD-ND | LVDS 3.3V, Rising Exige Data Strobe 
+50 ppm _| 24-SOP | SE8242-ND 7.50 6.25 4.44 4.00 = = RTC-72423B 21-Bit, Qhannel Link-66MHz, Receiver ........00000.e. 48-TSSOP 7.39 5.85 4.69 
51/-10 ppm | 14-SOP | SE3245CT-ND 5.04 4.32 3.60 3.24 | SEB245TRND 2400.00 | RTC-4543SA-A0 DSQOCRZ16MID-ND | LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 
21-Bit, Ohannel Link-G6MHZ.........eeeseeeseeeeeeneees 48-TSSCP 7.39 5.85 4.69 
DS90CR217MTD-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 
National RFACE 21-Bit, Channel Link-85MHz..... 10.06 8.63 7.65 
Semiconduct CHIPS DS900R218AMTD-ND | LVDS 3.3V, Rising Edge Data Str 
‘Gi PHGSESCE 21-Bit, Ohannel Link-85MHZ.........0eeteeeeeteeneees 10.06 8.63 7.65 
Part ine Description Pkg 1 25 100 DS9OCR218MTD-ND —_| LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 
: - ~ 21-Bit, Channel Link-75MIz.... 10.06 8.63 7.65 
DP83920N-ND Coax Transceiver Interface... eseeeccseeeeeesseeseeenes 16-Dip 561 444 356 DS90CR281MTD-ND __| 28-Bit, Channel Link, Transmitter 963 825 732 
DP83815DVNG-ND 10/100Mb, Integrated PC! Ethernet Media Access DS90GR282MTD-ND __| 28-Bit. Channel Link, Receiver 963 825 732 
Controller and Physica Layer ....... ; ‘a S40) 6.64 5.02 DS90CR283MTD-ND __| 28-Bit, Channel Link-66MHz, Transmitter 11.11 9.53 8.45 
DP83902AV-ND Serial Network Interface Cont. for Twisted Pair .84-PLOC 15.66 13.43 11.91 DS900R284MTD-ND 28-Bit, Ohanndl Link-G6MHz, Receiver 1.11953 8.45 
DP83902AVLJ-ND. Serial Network Interface Cont. for Twisted Pair 100-POFP 15.40 13.20 11.71 DS9OCRESMTD.ND | LVDS3.3V. Rising Elge Data Strobe ; 3 ‘ 
Ren Rea ae cee nea es ie aot 28-Bit, Channel Link-66MHz, Transmitter ..........022. 56-TSSOP 7.39 5.85 4.69 
I Ine river 14 “ “ GAMTD- ‘ 
DS14038MXTR-ND Quad OVIOS Line Driver -14-S01C 844.69/2,500 pee i Gunna Link tei elastic OR 56-TSSOP 7.39 585 4.69 
DS14C88N-ND Quad OMOS Line Driver 14Dipp 997353 = 
DS14C89AM-ND Quad CMOS Line Receiv 99 7353 Dee «oo oS tte Obe Pecoves 26 Bt ey eS SS 
DS14C89AMXTR-ND | Quad CMOS Line Receiver \ 844.69/2,500 DS900R286MTD-ND —_| LVDS 3.3V, Data Strobe 28-Bit, Channel Link-66MHz. 739 585 4.69 
DS14C89AN-ND Quad OMOS Line Receiver ... 14Dipp 997358 DS90CR287MTD-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 28-Bit 
DS14C2320M-ND Low Power +5V, Power TIWEIA-232 Dual Driver/Receiver...16-SOC 1.55 1.15 85 Qhannnel Link-75MHZ.......cseeceeeteeeteseteeeeeesees 56-TSSCP 11.81 10.13 8.98 
DS14C232CMXTR-ND | Low Power +5V, Power TIA/EIA-232 Dual Driver/Receiver.. . 16-SOIC 1562.50/2,500 fal 
DS14C2320N-ND E1A232 Dual Driver/Reoeiver Low Power ... jp 1.55 1.15 85 pee ae Gera ince. ection opapeeasiateal 64-FBGA 11.81 10.13 8.98 
DS14C232TM-ND E1A232 Dual Driver/Receiver Low Power... 171 1.2794 DSQOCR288AMTD-ND | LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 28-Bit 
DS14@238WM-ND Single Supply TIA’BA-232 4x4 Driver/Receiver 3.93 299 228 Channel Link-85MHz. 11.81 1013 898 
DS14C238WMXTR-ND | Single Supply TIA’/A-232 4x4 Driver/Receiver . . 1978.20/1,000 DS90CR288ASLC-ND LVDS 3.3V, Rising Edg: 
DS14C241WM-ND Single Supply TIA/BA-232 4x5 Driver/Receiver . . 5.25 415 3.33 Channel Link-85IMHz 11.81 1013 898 
DS14C335MSA-ND. 3.3V, Supply TIVEIA-232 3x5 Driver/Receiver 4.60 350 267 DSOOCR288MTD.ND | LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 28-Bit 
DS14C535MSA-ND 5V, Supply HA/TIA-232 3x5 Driver/Receiver 545 415 3.17 Channel-75MHz. 11.90 10.20 9.05 
DS26C31TM-ND CMOS Quad Tri-State Differential Line Driver. 1.35 99 ne DS90CR562MTD-ND LVDS 18-Bit, FPD Link .. 989 848 7.52 
DS26C31TMXTR-ND | OMOS Quad Tri-State Differential Line Driver . 1147.50/2,500 DS9OCR581MTD-ND __| LVDS Transmitter 24-Bit, 9.09 7.19 5.76 
DS26C31TN-ND QMOS Quad RS422 Line Driver 135 99 72 DS90LV017ATM-ND LVDS Single High Speed Differential Driver . 2.29 1.71 1.26 
DS26C32ATM-ND QVIOS Quad RS422 Receiver 135 99 72 DS90LV017M-ND LVDS Single High Speed Differential Driver .... 229 171 1.26 
DS26C32ATMXTR-ND | OVIOS Quad RS422 Receiver 1147.50/2,500 DS90LV018ATM-ND LVDS 3V, Single OMOS Differential Line Receiver 229° 171 1.26 
DS26C32ATN-ND Quad Differential Line Receiver. ics £3) 72 DS90LV019TM-ND LVDS 3.3V, or 5V, Driver/Receiver 415 316 241 
DS26L$31CM-ND Quad High Speed Differential Line Driver. 108 .78 57 DS90LV027ATM-ND LVDS Dual High Speed Differential Driver . 3.20 244 1.86 
DS26LS31CVIXTR-ND —_| Quad High Speed Differential Line Driver. 798.00/2,500 DS90LV027M-ND LVDS Dual High Speed Differential Driver . 3.28. 2.49 1.90 
DS26LS31CN-ND Quad High Speed Differential... 108.7857 DS90LV028ATM-ND LVDS 3V, Dual OMIOS Differential Line Receiver 290 221 1.69 
DS26LS32AQV-ND_ Quad Differential Line Receiver. 108.7857 DS90LV031ATM-ND LVDS 3V, Quad OMOS Differential Line Driver . 4.73 3.60 275 
DS26LS32ACVXTR-ND | Quad Differential Line Receiver... 798.00/2,500 DS90LVO31ATMTC-ND | LVDS 3V, Quad CMOS Differential Line Driver . 473 3.60 275 
DS26LS32ACN-ND Quad Differential Line Receiver. 108 78 57 DS90LV031ATMXTR-ND | LVDS 3V, Quad CMOS Differential Line Driver . 5906.25/2,500 
DS26LS32CV-ND Quad Differential Line Driver 108 78 57 DS90LV031BTM-ND LVDS 3V, Quad OMOS Differential Line Driver . 410 312 238 
DS26LS320\-ND Quad Differential Line Receiver. 1.08.78 57 DS90LV032ATM-ND LVDS 8V, Quad CMOS Differential Line Receiver 473 3.60 2.75 
DS26LV31TM-ND 3V, Enhanced Quad OMOS Differential Line Driver . 16-SOC 1.86 1.38 1.02 DS90LVO32ATMTC-ND | LVDS 3V, Quad CMOS Differential Line Receiver 4.73 3.60 275 
DS26LV32ATM-ND 3V, Enhanced Cuad OMOS Differential Line Receiver .......16-SOC 1.86 1.38 1.02 DS90LV047ATM-ND LVDS 3V, Quad OMOS Differential Line Driver . 473 3.60 2.75 
DS34C86TM-ND Quad OMOS Differential Line Receiver . 186 1.38 1.02 DS90LV047ATMTC-ND | LVDS 3V, Quad CMOS Differential Line Driver . 4.73 3.60 275 
DS34C86TMXTR-ND —_| Quad OMOS Differential Line Receiver . 1875.00/2,500 DS90LV048ATM-ND LVDS 3V, Quad OMOS Differential Line Receiver... 2 4.73 3.60 2.75 
DS34C86TN-ND Quad OMOS Differential Line Receiver . 1.86 1.38 1.02 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 479 


Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description i 25 100 
Price Each IPS031S-ND Low Side Driver ... 3.60 288 207 
Description 1. 25 100 IPS512G-ND High Side Driver 455 3.64 262 
DSQOLVO4BATMTC-ND | LVDS 3V, Quad GVIOS Differential Line Receiver. 473 360 275 icky Heed al Ran eee 
DS920K16TMTC-ND BLVDS 8V, 1 to 6 Clock Buffer/Bus Transceiver 596 472 3.78 [p51ke24.ND Sat Cecil ing Hall Bridge Driver AG) @6) DAD 
DS92LV010ATM-ND Bus LVDS 3.3/5.0V, Single Transceiver. 358 272 2.08 ak bile : : : 
DS92LVO90ATVEH-ND | LVDS 9 Channel Transceiver ... 64-LOP 9.14 7.83 6.95 Pa epee) oo! Oscillating Haf-Bridge Driver... Sas ay ie 
DS92LV1021TMSA-ND _ | 16MHz-40MHz 10-Bit, Serializer 28-SSOP_ 12.22 10.47 9.29 ISIE LO Na) Sal-Cscillating Half-Bridge Driver 413° 330) 204 
DS92LVi023TMSAND | 40MPz-66MHz 10-Bit, Serializer 1037 821 658 Went ND) Seif Oscillating Haf-Bridge Driver 2888.0) 9.00 
DS92LV1210TMSA-ND | 16MHz-40MHz 10-Bit, Deseriali 10.85 930 825 esi ln oeevRD) Seif-Oscillating Half-Bridge Driver Gil Ged Bee 
DS82LVI212AMSA.ND | Bus LVDS 16MHz- 40M 10-Bit, Random Lock : } : IR53HD420-ND Self-Oscillating Half-Bridge Driver 4.98 3.98 3.06 
Deserializer with Embedded Clock Recovery . r 998 7.89 632 1R1176-ND SV, 4A, Synchronous Rectifier Driver . . 763 5.24 458 
BLVDS04-ND Evaluation Board for DS92LV1023/1224. EVAL BOARD 222.00 207.20 192.40 IR1176S-ND 5V, 4A, Synchronous Rectifier Driver 7.75 5.32 4.65 
PO87200VUL-ND PO to ISA Bridge... {60-POFP 10.85 9.30 825 1R2101-ND High and Low Side Driver. 227 1.65 1.57 
DS92LV1224TMSA-ND | 40MHz-66MHz, 10- 28-SSOP 1037 821 658 1R2101S-ND High and Low Side Driver . 240 1.92 1.48 
DS92LV222ATM-ND | Bus LVDS Two Channel Multiplexer Repeater . 678 537 4.30 eal) High and Low MOS Driver SOO 240 8S, 
DS96F174CJ-ND RS485/422 Quad Driver . 540 4.27 3.42 1R2102S-ND High and Low MOS Driver 3.33 266 2.05 
DS96F175CJ-ND FRS422/485 Quad Line Driver 540 427 3.42 1R2103-ND High and Low Side Driv 3.00 240 1.85 
DS485M-ND Low Power Multipoint RS485/RS442 Transceiver 167 1.25 92 1R2103S-ND High and Low MOS Driver 240 1.92 1.48 
DS485N-ND Low Power Multipoint RS485/RS422 Transceiver. . 167 1.25 .92 1R2104-ND High and Low Side Driv 3.11 1.93 1.70 
DS485TM-ND Low Power Multipoint RS485/RS442 Transceiver 174 1.29 96 1R2104S-ND High and Low Side Driver . 161 1.29 1.00 
DS485TN-ND Low Power Multipoint RS485/RS442 Transceiver... 1.74 129 96 1R2104STR-ND High and Low Side Driver . 2170.00/2,500 
DS1487N-ND Low Power Multipoint RS485 1/4 Unit Load Transceiver: 226 1.68 1.25 1R2105-ND Half-Bridge Driver....... 270 216 1.67 
DS1488M-ND Quad Line Driver ... 58. 42.31 1R2106-ND High and Low Side Driv 295 214 2.03 
DS1488MXTR-ND Quad Line Driver 367.50/2,500 1R2106S-ND High and Low Side Driver . 3.38 2.70 2.08 
DS1488N-ND Quad Line Driver 5B 42 «(31 1R2107-ND High and Low Side Driver. 297 238 1.79 
DS1489AM-ND Quad Line Receiver i 1R2107S-ND High and Low Side Driver . 338 270 2.08 
DS1489AMXTR-ND Quad Line Receiver 367.50/2,500 1R2108-ND High and Low Side Driv 295 214 2.03 
DS1489AN-ND Quad Line Receiver, 58. 42ST 1R2108S-ND High and Low Side Driver . 3.38 270 2.08 
DS1489M-ND Quad Line Receiver 58 42 (31 1R2109-ND Half-Bridge Driver. . 330 264 2.03 
DS1489N-ND Quad Line Receiver. .. 58 42 3 1R2109S-ND Half-Bridge Driver 3.38 270 2.08 
DS2003CM-ND High Qurrent/High Voltage Darlington Driver IR2109STR-ND Half-Bridge Driver. . 2127.50/2,500 
with Internal Resistor ..............2.00:seccceeeeeeseee eee £5) [69,50 1R2110-ND High and Low Side Driver . 3.95 256 229 
DS20030VIXTR-ND High Current/High Voltage Darlington Driver 1R2110-1-ND. High and Low Side Driver . 467 3.74 288 
with Internal Resistor ............0....c cess eeeeeeee ee eee 798.00/2,500 1R2110-2-ND High and Low Side Driver . 549 440 3.30 
DS2003CN-ND High Current/High Voltage Darlington Driver 1R2110S-ND High and Low Side Driver. 4.00 3.20 2.47 
with Internal Resistor: 94 6950 1R2110STR-ND High and Low Side Driv 2090.00/1,000 
DS3486M-ND RS422/423 Quad Line Receiver 987252 1R2111-ND Hat-Bridge Driver... 258 1.61 1.42 
DS3486N-ND RS422/423 Quad Line Receiver 98 72 2 1R2111S-ND Half-Bridge Driver... 1.88 1.50 1.16 
DS3487M-ND Quad Differential Line Driver 98 72 52 1R2111STR-ND Half-Bridge Driver 2532.50/2,500 
pas on ee eae ae aa 52 1R2112-ND High and Low Side Driver . 246 1.78 1.70 
igh Low Curr ipher: . z — 4. - rs 
DS3668N-ND Quad Fault Protect Peripheral Driver 16-Dip 403 3.06 — THAR Heh an ae Drive : 28 ae es 
DS3691M-ND RS422/423 Line Driver . 16-SOC 239° 1.78 1.31 1R2112S-ND : 3.00 240 1.85 
DS3691N-ND RS422/423 Line Driver. 16-Dip 239 1.78 1.31 IRO112STR-ND 4594,00/1,000 
DS3695AM-ND Multipoint RS485/RS422 Transceiver/Repeater . 8SOC 1.98 1.48 1.09 1RO113.ND High and Low Side Driver 561 368 3.29 
DS3695AMXTR-ND Multipoint RS485/RS422 Transceiver/Repeater . 2000.00/2,500 1R2113-1-ND High and Low Side Dri . 538 4313.23 
DS3695ATM-ND. Multipoint RS485/422 Transceiver/Repeater .. 270 201 1.48 RST eIND beak ord bow aide Det : sl 
| igh and Low Side Driver ... 5.49 440 3.30 
DS3695N-ND Multipoint RS485/422 Transceiver/Repeater 1.92 143 1.06 1R2113S-ND High and Low Side Driver. 438 3.50 269 
DS3695TN-ND Multipoint RS485/422 Transceiver/Repeater 192 143 1.06 IRO117-ND Pi Je-Channel Driver 188 137 130 
DS3696N-ND Multipoint RS485/422 Transceiver/Repeater .. 258 196 1.50 IRO117S-ND SeChand D ; ; i 
é - é \gle-Channel Driver 2.34 1.88 1.44 
DS36950V-ND RS485 Quad Differential Receiver... 9.03 7.74 = - 
DS36954V-ND Quad Differential Bus Transceiver. 9.08 7.79 691 ee pe Cane ave Merce 
DS3896M-ND BIL Trapezoida Transceiver ... 8.40 664 5.32 aKa aah Sac Die, Be oes 1a 
pectin BIE Arepecnidd Transceiver. WES Ces) 2) 1RO121-ND Ourrent Limiting Low Side Driver 338 270 208 
DS8921AV-ND Differential Line Driver/Reoeiver Pair 17 132 «97 etn Fah sds tyNe ; 4753.80 2: 
DS8921AN-ND Differential Line Driver/Reoeiver Pair 1.77 132 97 ee : : 0288 
DS8921 ATM-ND Differential Line Driver/Receiver Pair 1.92 143 1.06 1R2125-ND Qurrent Limiting Single-Onannel Driver 3.24 235 2.24 
DS8921M-ND Differential Line Driver/Receiver Pair Tei 120 89 'R2125S-ND Qurrent Limiting Single-Channel Driver 6.00 4.80 3.70 
DS8921N-ND Differential Line Driver/Reoeiver Pair 161 120 89 Wear Current Sensing Single-Channel Driver Sea Bie) Glee 
DS8922AM-ND RS422 Dual Driver/Receiver Pair . 1.92 1.43 1.06 1R2127S-ND Qurrent Sensing Single-Onannel Driver 238 1.90 1.47 
Dsg922AN-ND RS422 Dual Driver/Receiver Pai 192 1.43 1.06 1R2127STR-ND Current Sensing Single-Channel Driver 3207.50/2,500 
Ds8922M-ND RS422 Dual Driver/Receiver Pair . 1.61 1.20.89 1R2128-ND High Side Driver 425 340 262 
DS8922N-ND S422 Dual Driver/Recever Pai Tet 120 89 eats nae ae nia ee a oe ae 
DS8923AM-ND RS422 Dual Differential Line Driver/Receiver 16-SOC 1.80 1.34 99 Phase Bridge Driver ‘Dip 9 : . 
DS8923AMXTR-ND RS422 Dual Differential Line Driver/Receiver 16-SOIC 1812.50/2,500 1R2130J-ND 3-Phase Bridge Driver 44-PLOC 14.25 11.40 8.78 
DS8923AN-ND RS422 Dual Differential Line Driver/Receiver . 16-Dip 1.83 1.36 1.01 1R2130S-ND 3-Phase Bridge Driver .. 28-SOC 10.83 8.67 6.68 
DS9637AOM-ND RS423 Dual Receiver ... 8SOC 169 1.24 90 1R2131-ND Triple High and Low Side Driver 28-Dip 13.35 10.68 8.22 
DS9637ACN-END RS423 Dual Receiver... .8Dp 169 124 .90 1R2131J-ND Triple High and Low Side Driver. PLOC 14.25 11.40 878 
DS9638CM-ND RS-422 Dual High Speed Differential Line Driver 8SOC 169 124 90 1R2131S-ND Triple High and Low Side Driver 14.25 11.40 8.78 
DS96380N-ND RS-422 Dual High Speed Differential Driver . .8Dip 169 124 90 1R2132-ND 3-Phase Bridge Driver .. 13.35 10.68 8.22 
DS14185WM-ND BIATIA-232 3 Driver x 5 Receiver 113 83 60 1R2132J-ND 3-Phase Bridge Driver 14.25 11.40 8.78 
DS14196WM-ND BAVTIA-232 5 Driver x 3 Receiver 128 94 68 1R2132S-ND 3-Phase Bridge Driver 11.38 910 7.01 
DS36276M-ND Failsafe Multipoint Transceiver ... 278 211 161 1R2133-ND 3-Phase Bridge Driver 14.25 11.40 878 
DS36277TM-ND Dominant Mode Multipoint Transceiver 3.07 2.28 1.69 1R2133J-ND 3-Phase Bridge Driver 13.18 9.53 9.09 
DS36277TMXTR-ND Dominant Mode Multipoint Transceiver 3093.75/2,500 1R2133S-ND 3-Phase Bridge Driver 14.25 11.40 8.78 
DS36277TN-ND Dominant Mode Multipoint Transceiver 3.07 228 1.69 1R2135-ND 3-Phase Bridge Driver .. 14.25 11.40 8.78 
DS36954M-ND Quad Differential Bus Transceiver 9.40 8.06 7.15 1R2135J-ND 3-Phase Bridge Driver... 14.75 11.80 9.09 
DS75107BN-ND Dual Line Receiver ............. 704 75S 1R2135S-ND 3-Phase Bridge Driver 14.25 11.40 8.78 
DS75176BM-ND Multipoint RS485/422 Transceiver 106 4.77 56 1R2136-ND 3-Phase Bridge Driver 7.60 549 5.24 
DS75176BMXTR-ND —_| Multipoint RS485/422 Transceiver 781. = 500 1R2136J-ND 3-Phase Bridge Driver 8.75 7.00 5.39 
DS75176BN-ND Multipoint RS485/422 Transceiver 1.06 56 1R2136S-ND 3-Phase Bridge Driver ... 8.50 6.80 5.24 
DS75176BTM-ND Multipoint RS485 Transceiver . 1.09 a 58 1R2137Q:ND 3-Phase Bridge Driver 17.33 13.86 10.68 
DS75176BTN-ND Multipoint RS485 Transceiver 113 ~«83~—CO. 1R2151-ND Half-Bridge Driver. . 213 1.70 1.32 
DS75451M-ND Dual Peripheral Driver .. 9 69 1R2151S-ND Half-Bridge Driver 3.33 266 2.05 
DS75451N-ND Dual Peripheral Driver 1R2151STR-ND Half-Bridge Driver 3250.00/2,500 
DS75452M-ND Dual Peripheral Driver 1R2152-ND Self-Oscillating Half-Bridge Driver 270 216 1.62 
DS75452N-ND Dual Peripheral Driver .. 1R2152S-ND Salf-Oscillating Half-Bridge Driver ... 299 240 1.80 
DS75453M-ND Dual Peripheral Driver .. 1R2153-ND Self-Oscillating Half-Bridge Driver 252 157 1.39 
DS75453N-ND Dual Peripheral Driver ... 1R2153D-ND Self-Oscillating Half-Bridge Driver 290 233 1.75 
DS96173CN-ND 1A422/485 Quad Receiver...... 1R2153S-ND Half-Bridge Driver 1.68 1.34 1.04 
DS96174CN-ND RS485/422 Quad Differential Driver. IR2153STR-ND Half-Bridge Driver 2262.50/2,500 
DS96175CN-ND RS485/422 Quad Differential Receiver - 1R2155-ND Half-Bridge Driver. 3.30 264 2.04 
DS961760\-ND RS485 Transceiver 1R2159-ND Half-Bridge Driver . 875 7.00 5.40 
DSV14196TWM-ND 3-3V, Supply BAVTIA-232 5 Driver x3 Receiver 1R2172-ND Qurrent Sensing Motor Drive 7.00 5.60 4.20 
DSV14196WWM-ND 3-3V, Supply BA/TIA-232 5 Driver x3 Receiver .. 1R2172S-ND Qurrent Sensing Motor Drive. 713 5.70 4.28 
1R2182-ND High and Low Side Driv 3.38 2.70 203 
International 1R2182S-ND High and Low Side Driver . 3.49 2.79 2.10 
INTEGRATED CIRCUITS 1R2184-ND High and Low Side Driv 3.38 2.70 2.03 
1R2184S-ND High and Low Side Driver . 49 279 2.10 
7 Price Each 1R2213-ND High and Low Side Driver ... eae 7.00 5.39 
Bescon z Eig eee 25100 1R2213S-ND High and Low Side Driver 9.00 7.20 5.54 
Driver ICs 1R2233-ND 3-Phase Bridge Driver 37.50 30.00 23.10 
1P1001-ND 20A, Full Function Sync. Buck Power 1R2233J-ND 3-Phase Bridge Driver 26.81 19.39 18.48 
Block NEW!...........cccccccceeseeseeeeeseeseeseeseeee 14x14mm BGA 26.68 22.02 18.68 1R2233S-ND 3-Phase Bridge Driver 30.00 24.00 18.48 
1P1001TR-ND 20A, Full Function Sync. Buck Power 1R2235-ND 3-Phase Bridge Driver 37.50 30.00 23.10 
BIOGON EWE: is ccccecssatanisansenrainedsnaaaneixsnes 14x14mm BGA 12806.25/750 1R2235J-ND 3-Phase Bridge Driver... 37.50 30.00 23.10 
1P2001-ND 20A, Sync. Buck Multiphase Optimized BGA Power Block ......144-BGA 15.88 12.54 11.29 (Continued) 
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i Digi-Key Price Each 
Internationa! CONTROL / POWER INTEGRATED CIRCUITS (Continued) Part No. Description Pkg. 1~~=25—*100 
BIG BCE IRDC3048-ND Design Kit with IRU8048 Dual PWM LDO Controller, 200KHz......... — 25000 — — 
Bea y pet 4 ees c aa IRDC3055-ND Design Kit with IRU3055 5-Bit Programmable 

ano wea Sila) - 3-Phase Synchronous Buck Controller ............06ccecseeeeeeeeeee — 250.00 — = 
1R2235S-ND 3-Phase Bridge Driver . 37.50 30.00 23.10 IRDOIP2001-A-ND | 2-Phase, 40A, 5-12VIN, 1.1-1.85VOUT Multiphase 
1R4426-ND Low Side Driver... 2.00 1.60 1.07 Buck Converter Reference Design with IP2001 ..............:..:.06+ — 33500 — = 
1R4426S-ND Low Side Driver 191 1.53 1.15 IRDOIP2001-B-ND | 3-Phase, 60A, 5-12VIN, 1.1-1.85VOUT Multiphase 
1R4427-ND Low Side Driver... 180 1.44 1.08 Buck Converter Reference Design with IP2001 ............0:cceeeee — 365.00 — — 
1R4427S-ND Low Side Driver... 1.91 1.53 1.15 IRDOIP2001-C-ND | 4-Phase, 80A, 5-12VIN, 1.1-1.85VOUT Multiphase 
1R4428-ND Low Side Driver 180 144 1.08 Buck Converter Reference Design with P2001 395.00 — — 
1R4428S-ND Low Side Driver 191 153 1.15 IRISMPS1-ND 48V, 30WReference Design Kit with IRIS4007, 48V, 30W. 245.00 — — 
1R6210-ND High Side Driver 438 3.50 270 TRISMPS2-ND 1-12V, 30W Reference Design Kit with IRIS4011 275.00 — — 
1R6210S-ND High Side Driver 439 351 271 IRISMPS3-ND 15V, 4A Reference Design Kit with IRIS4013.. 280.00 — — 
1R6216-ND High Side Driver 498 3.98 3.06 IRISMPS4-ND. 12V Power Supply Reference Design Kit....... — 24500 — — 
1R6220S-ND High Side Driver 50 280 2.16 IRPLOFL2-ND 42 Watt Compact Auorescent Ballast Reference Design Kit — 125.00 = = 
IR6220STRL-ND High Side Driver... 1512.00/800 IRPLDIM1E-ND Dimming Ballast Control IC Design Kit. — 25000 — — 
1R21064-ND High and Low Side Driver 3.38 270 2.08 TRPLDIM1U-ND Dimming Ballast Control IC Design Kit. — 22500 — — 
1R21064S-ND High and Low Side Driver. 14S0C 343 274 211 IRPLDIM2E-ND Digitally Addressable DAL! Dimming Ballast Reference Design Kit 25000 — — 
1R21074-ND High and Low Side Driver 14-Dip 345 2.76 2.13 IRPLDIM2U-ND Digitally Addressable DAL! Dimming Ballast Reference Design Kit 275.00 — — 
1R21084-ND High and Low Side Driver 14-Dip 3.38 270 2.08 IRPLLNR2E-ND Ballast Control IC Design Kit... . te 
1R21084S-ND High and Low Side Driver. 343 274 211 IRPLLNR2U-ND Ballast Control IC Design Kit... SS = 
1R21094-ND Half-Bridge Driver 345 276 2.13 
1R21094S-ND Half-Bridge Driver 192 154 1.19 
1R21271-ND 600V, 200/420mA Ourrent Sensing Single Channel Driver ..8-Dip 476 3.06 276 SWITCH RCO REOL fae 
1R21271S-ND 600V, 200/420mA Qurrent Sensing Single Channel Driver. 5.23 3.42 3.04 pres Each 
1R21362-ND 3-Phase Bridge Driver . 8.50 680 5.24 = rice Each 
1R21362J-ND 3-Phase Bridge Driver. 8.75 7.00 5.39 Description Pkg. 1 25 100 
1R21362S-ND 3-Phase Bridge Driver . 8.50 680 5.24 IRU431ALCL3CT-ND | Low Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator ... 77 covers 
1R21531-ND Half-Bridge Driver. .. 3.13 250 1.93 IRU431LQL3CT-ND | Low Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator (65) 33) 26 
1R21531D-ND Self-Oscillating Half-Bridge Driver 290 233 1.75 IRU431LCL3TR-ND | Low Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator 585.00/3,000 
1R21531S-ND Half-Bridge Driver . 3.18 254 1.96 IRU431LOL5CT-ND | Low Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator 72 BOON eed! 
1R21571-ND Ballast Control. 450 3.60 277 IRU431LOL5TR-ND | Low Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator 675.00/3,000 
1R21571S-ND Ballast Control . 463 3.70 2.86 TRUT010CD-ND 1.0 Amp, Adjustable LDO Regulator . 70 63 56 
1R21824-ND. High and Low Side Driver 349 279 2.10 IRU1010CP-ND 1.0 Amp, Adjustable LDO Regulator . 103 57 47 
1R21824S-ND High and Low Side Driver. 14S50C 3.60 288 216 IRU1010CS-ND 1.0 Amp, Adjustable LDO Regulator 86 48 (39 
1R21844-ND High and Low Side Driver 14Dip 349 279 210 UBC EEA ie Wor Lome LO Fep ia cia 0 iS a 
1R21844S-ND High and Low Side Driver. 3.60 288 216 A 8 Volt, 1.0 Amp julator.... : : : 
IRSF3011-ND Low Side Driver... 363 2.90 224 IRU1010-18CP-ND | 1.8 Volt, 1.0 Amp LDO Regulator . 108 sr Ar 
IRSF3011L-ND Low Side Driver 3.00 240 1.86 IRU1010-18CS-ND | 1.8 Volt, 1.0 Amp LDO Regulator . 86 48 39 
IRSF3021-ND Low Side Driver 4133.30 254 IRU1010-18CY-ND | 1.8 Volt, 1.0 Amp LDO Regulator . 90 50 41 
IRSF3031-ND Low Side Driver... 413 3.30 2.54 IRU1010-25CD-ND | 2.5 Volt, 1.0 Amp LDO Regulator. 70 63 54 
PIIPM25P12B008X-ND] 25A, 1200V, Programmable Isolated IPM . 588.00 each IRU1010-250P-ND _| 2.5 Volt, 1.0 Amp LDO Regulator . 103.5747 
PIIPM50P12B004X-ND} 50A, 1200V, Programmable Isolated IPM . 588.00 each IRU1010-25CS-ND | 2.5 Volt, 1.0 Amp LDO Regulator . 86 48 39 
Switching ICs IRU1010-25CY-ND | 2.5 Volt, 1.0 Amp LDO Regulator . 90 50 41 
PRETO | ay Patras or VERT Sh TB Eeeepealtrrintres ieee 
eae sa protected Hated Monee elit : Ls ies as IRU1010-33CS-ND _| 3.3 Volt, 1.0 Amp LDO Regulator . 86 48 39 
ipsoz26 ND bea fully Prctosted Power MOBFET Seite BES) 1D IRU1010-33CY-ND _| 3.3 Volt, 1.0 Amp LDO Regulator . 90 50. Af 
i : : : 1RU1010-33CYTR-ND] 3.3 Volt, 1.0 Amp LDO Regulator . 835.00/2,500 
IPS022GTR-ND Dual Fully Protected Power MOSFET Switch. . 3030.00/2,500 IRUHOISGD RD 1.5 Amp, Adjustable LDO Regulator ae ae 
IPS024G-ND Low Side Driver 497 398 286 4 pA ; ; 
; 1RU10150M-ND 1.5 Amp, Adjustable LDO Regulator . 95 85 76 
IPS031-ND Fully Protected Power MOSFET Switch TO220 3.04 255 1.96 | ® " 
IRU1015QVCT-ND _| 1.5ALDO Positive Adjustable Regulato! 1.44 te A0) 
IPS031G-ND Single/Dual Fully Protected Power MCSFET Switch 8SOC 252 202 1.52 : - 
B IRU1015CMTR-ND | 1.5ALDO Positive Adjustable Regulator. 461.25/750 
IPS032G-ND Single/Dual Fully Protected Power MCSFET Switch 16-SOC 4.07 326 2.45 ; 
, IRU1015CT-ND 1.5 Amp, Adjustable LDO Regulator . 88 79 67 
IPSO41L-ND Fully Protected Power MOSFET Switch 128 102 74 IRUIO1S-BaCD.NO_ | 33 Voll 1.5 Amp LDO Regulctor mm wm 
ss tee aNd) Dua Fully Protected Power MOSFET Switch. ... Bes BU ile IRUIO1S-33CM-ND_ | 8.3 Volt 118 Amp LDO Regulator. % 8 73 
IPS511-ND Fully Protected High-Side Power MOSFET Switch. 3.00 240 1.73 IRUI015-33CP-ND_| 3.3 Volt, 15 Amp LDO Regulator 70 63 5A 
IPS511G-ND Fully Protected High-Side Power MOSFET Switch . 194 118 1.03 ae . ; : 5 
: ! 1RU1015-33CT-ND | 3.3 Volt, 1.5 Amp LDO Regulator . 105 94 80 
IPS511GTR-ND Fully Protected High-Side Power MOSFET Switch . 2072.50/2,500 : 
- IRU1030CD-ND 3.0 Amp, Adjustable Regulator . 83 74 63 
IPS511S-ND Fully Protected High-Side Power MOSFET Switch . 3.20 256 1.84 ! 
- IRU10300M-ND 3.0 Amp, Adjustable Regulator . 9 98 77 
IPS521-ND Fully Protected High-Side Power MOSFET Switch . ze 375 3.15 2.42 IRU1030CT.ND 3.0 Amp, Adjustable Regulator . 406 105 «85 
IPS521F-ND Fully Protected High Side Power MOSFET Switch . TO-220-5 414 332 2.49 y : 
: : 1RU1030-330D-ND _| 3.3 Volt, 3.0 Amp LDO Regulator. 83.74 66 
IPS521G-ND Fully Protected High Side Power MOSFET Switch . 8SOC 324 260 1.95 
4 ; 1RU1030-330V-ND | 3.3 Volt, 3.0 Amp LDO Regulator. 8 8 77 
IPS521S-ND Fully Protected High Side Power MOSFET Switc! D2-PAK 482 335 272 
: 1RU1030-330P-ND | 3.3 Volt, 3.0 Amp LDO Regulator . 70 63 54 
IPSO151-ND. Fully Protected Power MOSFET Switch .. TO220AB 4.20 3.36 242 IRU1030-33CT.ND | 3.3 Volt. 3.0 Amp LDO Regulator ics hw 
1PS0151S-ND Fully Protected Power MOSFET Switch. ~.D2-PAK 440 352 2.64 IRU10500D-ND 5,0 Amp, Adjustable Regulator ... 90 81 72 
IPSO551T-ND Fully Protected Power MOSFET Switch........ TO220 8.00 640 4.80 IRU10500V-ND 5.0 Amp, Adjustable Regulator . 104 103 83 
IPS5451-ND Fully Protected High-Side Power MOSFET Switch. 70-2205 5.00 4.00 288 : 
. IRU10500P-ND 5.0 Amp, Adjustable Regulator . 78 69 62 
1R2156-ND 600V, 0.5A Ballast Control IC. A4PDip 3.30 213 1.92 ! 
IRU1050CT-ND 5.0 Amp, Adjustable Regulator . 1144 1.02 91 
1R2156S-ND 600V, 0.5A Ballast Control IC. . 14S0C 448 288 2.60 
: 1RU1050-33CD-ND | 3.3 Volt, 5.0 Amp Low Dropout Regulator 90 81 69 
1R2166-ND 600V, 500mA PFC and Ballast Control IC NE WV 16-Dip 363 290 232 IRU1050-330V-ND | 3.3 Volt, 5.0 Amp Low Dropout Regulator 103 92S 78 
IR2166S-ND 600V, 500mA PFC and Ballast Control IC NEW 3.68 2.94 2:36 .33CP- : 
i 1RU1050-33CP-ND _ | 3.3 Volt, 5.0 Amp Low Dropout Regulator ... 78 69 59 
1R2170-ND 600V, 1mA Over Current Sensing IC... 5.63 3.86 3.38 
! 1RU1050-33CT-ND | 3.3 Volt, 5.0 Amp Low Dropout Regulator 113° 1.01 86 
1R2170S-ND 600V, 1mA Over Qurrent Sensing IC. . 5.75 3.95 3.45 4 
iei7iND G00V. 1mA Liner Current Sersivg IC. Res 1G) BGS IRU10750M-ND 7.5 Amp, Adjustable LDO Regulator . 153 1.38 1.23 
2 mg : d : IRU10750MTR-ND | 7.5 Amp, Adjustable LDO Regulator . 672.00/750 
1R2171S-ND 600V, 1mA Linear Current Sensing IC 6.38 4.38 3.83 IRU1075CP-ND 7.5 Amp, Adjustable LDO Regulator . 155 1.40 1.25 
IBS 18 1GNG) 800V, 1.7 High and Low Side Driver. a20 210) 2:43 IRU1075CT-ND 7.5 Amp, Adjustable LDO Regulator . ies ienka7mntied 
1R21814-ND 600V, 1.7A High and Low Side Driver. ts Bis) ee TRU11170D-ND 800mA LDO Positive Adjustable Regulator . 112. 59 «52 
1R21814S-ND 600V, 1.7A High and Low Side Driver 448 288 260 ve 
1R0183-ND 600V. Half Bridge Dri 420 270 243 IRU1117CY-ND 800mA LDO Positive Adjustable Regulator 74 40 32 
i ego Ver : : : IRU1117-18CD-ND | 800mA LDO Positive Fixed 1.8V Regulator . 112 5952 
1R2183S-ND 600V, Half Bridge Driver . : 434 279 2.52 IRU1117-18CP-ND | 800mA LDO Positive Fixed 1.8V Regulator 94 51 43 
1R6224-ND Intelligent High Side MOSFET Power Switch . 5.06 4.05 3.04 IRU1117-18CS-ND _ | 800mA LDO Positive Fixed 1.8V Regulator . Nie eo nod) 
'R6224S-ND Intelligent High Side MOSFET Power Swite D2-PAK i> aoe om ne IRUI117-18CY-ND | 800mA LDO Positive Fixed 1.8V Regulator 7 40 32 
1R21834SCT-ND 600V, Half Bridge Driver . 14S0C 462 297 268 4 
IRO1e4STRND | GOV Half Bridee Driver sac pecoae ean IRU1117-25CD-ND | 800mA LDO Positive Fixed 2.5V Regulator . 112 5952 
ecb 9 as : ees IRU1117-250P-ND | 800mA LDO Positive Fixed 2.5V Regulator 94 51 43 
IRDOIP1001-A-ND | Single Phase Synchronous Buck Converter, 3.3V to 4.5V . — 2300 IRU1117-25CS-ND | 800mA LDO Positive Fixed 2.5V Regulator . ie £2 
IRDOIP1001-B-ND | Single Phase Synchronous Buck Converter, 5V to 12V . a ee aor 1RU1117-330D-ND __| 800mA LDO Positive Fixed 3.3V Regulator . 112.5952 
PSO) Integrated Power Switch, 200V, 4A... die Ses) le IRU1117-330P-ND _ | 800mA LDO Positive Fixed 3.3V Regulato 4 «51 4B 
IRIS4007K-ND Integrated Power Switch, 200V, 4A 540 346 3.10 IRUI117-33CS-ND | 800mA LDO Positive Fixed 3.3V Regulator 7 4284 
IRIS4011-ND Integrated Power Switch, 650V, 2.74 . 554 355 3.18 sive Fed SS Reger Ch ee 
bs IRU1117-33CY-ND | 800mA LDO Positive Fixed 3.3V Regulator 7 40 32 
IRISA011K-ND Integrated Power Switch, 650V, 2.7A . 5.40 346 3.10 IRU11500M-ND 4A, Adjustable Positive Voltage Regulator 148 1.32 1.18 
IRIS4013-ND Integrated Power Switch, 650V, 5.1A . 5.96 3.83 3.45 IRU11500MCT-ND _| 4A, Adjustable Positive Voltage Regulator 126.95 74 
PS OISkeNG Integrated Power Switch, 650V, 5.1 . GES) SLE) SSH IRUTI500VITR-ND _ | 4A, Adjustable Positive Voltage Regulator 425.25/750 
See Integrated Power Switch, G50V, BA ... ee mS IRU11500PTR-ND | 4.0 Amp, Adjustable Very LDO Regulator 946.00/2,000 
IRIS4015K-ND Integrated Power Switch, 650V, 8A .... 631 420 380 rae ae ery LDO Regulator... pete 
- 2 2 IRU1150CSTR-ND | 4.0 Amp, Adjustable Very Low Dropout Regulator 877.50/2,500 
IRPLLNR3-ND Universal Input Linear Rourescent Ballast using the IR2167 . = = IRU11600V-ND 6.0 Amp, Adjustable Regulator 227 202 1.81 
IRPLLNR4-ND Universal Input Linear Rourescent Ballast using the IR2166 . = IRU11600PTR-ND _| 6.0 Amp, Adjustable Regulator 1810.00/2,000 
IRSESOI0S ND Fully Protected Power MOSFET Switch Sia Tl IRUT175QVICT-ND _ | 7.5A, Adjustable Positive Voltage Regulator. 10-2635 «267 201 1.56 
IRSF3012L-ND Fully Protected Power MOSFET Switch . 252 1.89 ' 4 d ‘ 
IRSF3012-ND Fully Protected Power MOSFET Switch 315 237 IRU1175QVTR-ND _ | 7.5A, Adjustable Positive Voltage Regulator. TO-263-5 830.25/750 
z y Prot kal ET Stel : = 1RU11760M-ND 7.5 Amp, Adjustable Ultra Low Dropout Regulator . ..10-263-7 312 278 249 
IRSF3021L-ND Low Side Power MOSFET Switch . 234 1.76 IRU1176CPTR-ND | 7.5 Amp, Adjustable Ultra LDO Regulator 1944.00/2,000 
IRSF3031L-ND Low Side Power MOSFET Switch .. s 234 1.76 IRU1205CLTR-ND__| 0.3 Amp, Adjustable Very Low Dropout Regulator 891.00/3,000 
Reference Design Kits IRU1205-25CLTR-ND | 2.5 Volt, 0.3 Amp Very Low Dropout Regulator .. 891.00/3,000 
TRADK10-ND 3-Phase, 115-230V, 0.5HP Motor Drive Reference Design Ki == 1RU1205-28CLCT-ND| 300mA Ultra LDO Positive Fixed 2.8V Regulator . 92 50 A 
1RDC3037-ND Design Kit with IRU8037 Synch. PWM Controller, 200KHz. . = = 1RU1205-28CLTR-ND| 300mA Ultra LDO Positive Fixed 2.8V Regulator . 963.00/3,000 
IRDC3037A-ND Design Kit with IRU8037A Synch. PWM Controller, 400KHZ ... - = 1RU1205-300LTR-ND | 3.0 Volt, 0.3 Amp Very Low Dropout Regulator 891.00/3,000 
1RDC3038-ND Design Kit with IRU3038 Synch. PWM Controller, DDR, 200KHz. - = 1RU1205-330LTR-ND | 3.3 Volt, 0.3 Amp Very Low Dropout Regulator .. . 891.00/3,000 
IRDC3046-ND Design Kit with IRU8046 Dual PWM LDO Controller, 200KHZ..... - - (Continued) 
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TOR Rectifier [PO REGULATORS / SWITCHING CONTROLLERS (Continued) Part No. Description Pkg, ee 69 

~- , DG418DY-ND Precision GVIOS Analog Switch. BSOC 326 246 1.75 
Digi-Key far Price Each DG508ACJ-ND Monolithic OMOS Analog 1-to-8 Multiplexer 570 4.30 3.06 
Part No. Description 1 25 100 DG509ACJ-ND Monolithic OMOS Analog 2-to-8 Multiplexer 570 430 3.06 
1RU1205-360LTR-ND | 3.6 Volt, 0.3 Amp Very Low Dropout Regulator 891.00/3,00 HI3-0201-5-ND Quad SPST CMOS Analog Switch ........... 564 426 284 


633 4.78 3.20 
641 484 3.23 


1RU1206-18C0D-ND | 1.8 Volt, 1.0 Amp Very Low Dropout Regulator 
1RU1206-18CY-ND | 1.8 Volt, 1.0 Amp Very Low Dropout Regulator 


128 1.14 94 HI3-0201HS-5-ND _| High Speed Quad SPST OVIOS Analog Switch 
1.00 89.74 HI6-0201-5-ND Quad SPST QMOS Analog Switch 


IRU1206-250D-ND | 2.5 Volt, 1.0 Amp Very Low Dropout Regulator 128 114 94 HI6-0201HS-5-ND —_| High Speed Quad SPST CMOS Analog Switch. -16-SOIC 893 6.74 4.50 
1RU1206-25CY-ND _| 2.5 Volt, 1.0 Amp Very Low Dropout Regulator... 1.00 89.74 10L7109CPL-ND 12-Bit ADCwith Tri-State Binary Outputs ... 40-Dip 13.04 9.84 8.95 
1RU1206-330D-ND | 3.3 Volt, 1.0 Amp Very Low Dropout Regulator . . 1.28 114 94 10L71260PL-ND Low Power 3-1/2 Digit ADC with Direct Drive (LCD) 40-Dip 1216 9.18 6.12 
1RU1206-33CY-ND | 3.3 Volt, 1.0 Amp Very Low Dropout Regulator 1.00 89 £74 1QL7129A0PL-2-ND_| 4-1/2 Digit ADC Multiplexer Driver .......... 40-Dip 15.53 11.72 7.81 


IRU1207-18CS-ND | 1.8 Volt, 1.0 Amp Very Low Dropout Regulator. 1.00 89 .74 ICL7660CSA-ND ‘MOE Switch Capacitor Voltage Converter . BSOC 286 216 154 
1RU1207-25CS-ND | 2.5 Volt, 1.0 Amp Very Low Dropout Regulator. 1.00 89 .74 ICL7665ACPA-ND | Under/Over Volt Detector .. 8Dip 4.93 372 266 
1RU1207-33CS-ND _| 3.3 Volt, 1.0 Amp Very Low Dropout Regulator. 1.00.89 .74 ICL7665ACSA-ND | Under/Over Volt Detector .. 8SOC 543 410 293 
IRU1208CS-ND 1.0 Amp Adjustable Very Low Dropout Regulator. 1.00 89 74 1OM7218AIPI-ND 8-Digit Multiplexer LED Decoder, 11.74 886 6.00 
IRU1209CS-ND 1.0 Amp Adjustable Very Low Dropout Regulator. 1.00 89 74 !QVi72501PE-ND Programmable RC Timer ... 5.41 4.08 2.72 
IRU1209CSTR-ND | 1.0 Amp Adjustable Very Low Dropout Regulator. 1382.50/2,500 ICM7250IWEND ‘| Programmable RC Timer .... 5.94 4.48 2.99 
IRU12600MTR-ND | Dual Adjustable 6 Amp/1 Amp LDO Regulator . .10-263-7 1312.82/750 ICMAX7555|PA-ND | OMOS General Purpose Timer .. . 249 188 1.25 
IRU1260CPTR-ND __| Dual Adjustable 6 Amp/1 Amp LDO Regulator .7-Pin Power Hex 2674.00/2,000 MAX0380PP-ND IC 20MHz Function Generator ... 20-Dip 23.37 17.64 11.31 
IRU12610MTR-ND | Dual LDO Reg. 1.5 W/6 Amp and 2.5 V/1 Amp.........00...000 TO-263-5 1312.82/750 MAXO38CWP-ND | IC 20MHz Function Generator NEW! 23.37 17.64 10.37 
IRU1261CPTR-ND | Dual LDOReg. 1.5 W/6 Amp and 2.5 V/1 Amp.. -Ultra Thin-PAK-5 2674.00/2,000 MAX110ACPE-ND _| 2-Channel +14-Bit Serial ADC 16.56 12.50 8.01 
IRU3004CW-ND 5-Bit Prog. Synch. Buck Controller w/Dual LDO Controller...20-SOIC(W) 4.60 4.10 3.41 MAX110ACWEND | 2-Channel +14-Bit Serial ADC .. 16.56 12.50 8.01 
IRU3007CW-ND 5-Bit Prog. Synch. Buck Controller w/Dual LDO Controller...28-SOIC(W) 6.48. «5.77 4.80 MAX110BOPEND — | 2-Channel +14-Bit Serial ADC 12.72 9.60 6.17 
1RU3011CW-ND. 5-Bit Prog. Synch. Buck Controller .20-SOC(W) 4.60 4.10 3.41 MAX110BCWEND | 2-Channel +14-Bit Serial ADC .. 12.72 9.60 6.17 
IRUSO18CW-ND 5-Bit Prog. Synch. Buck Controller w/Dual LDO Controller...24-SO1Q(W) «6.08 5.41 4.50 MAX1170PI-ND 3V 8-Channel 8-Bit Parallel Qutput ADC 9.99 7.54 4.84 
IRUS021MCW-ND | 5-Bit Prog. Synch. Buck Controller w/Triple LDO Cont.......28-SOQW) 4.33 3.85 3.21 MAX118CPI-ND 5V 8-Channel 8-Bit Parallel Qutput ADC. . 9.59 7.24 4.64 
1RU3021MCWTR-ND | 5-Bit Prog. Synch. Buck Controller w/Triple LDO Cont. 2350.64/1,000 MAX1200NG-ND | 500 KSPS, 12-Bit ADC with Track/Hold and Ref. 40.07 30.24 19.39 
1RU3027CW-ND. 5-Bit Prog. Synch. Buck Controller w/Triple LDO Cont. 433 3.85 3.21 MAX120CWG-ND __| 12-Bit ADCwith Track/Hold and Reference. ... 40.07 30.24 19.39 
IRU30270WTR-ND _| 5-Bit Prog. Synch. Buck Controller w/Triple LDO Cont. 2350.64/1,000 MAX1210PEND 308 KSPS A/D Conv with DSP 78dB Interface and Serial A/D 31.80 24.00 15.39 
1RU3033CS-ND Pulse Width Modulation Switcher and Linear Controller. . 220 1.96 1.63 MAX121CWE-ND 308 KSPS A/D Conv with DSP 78dB Interface and Serial AD ...16-SOIC 31.80 24.00 15.39 
IRU3033CSTR-ND | Pulse Width Modulation Switcher and Linear Controller. 3037.50/2,500 MAX132CNG-ND ADCwith Serial Interface... 24-Dip 20.01 15.10 9.69 
1RU3034CS-ND PWM Switcher/Controller with Short Circuit Protection . 220 196 1.63 MAX132CWG-ND | ADCwith Serial Interface 20.01 15.10 9.69 


1RU8037CS-ND Synchronous PWM Controller . 2.30 1.56 1.22 MAX13300H-ND 3-3/4 Digit DMM Crcuit. . 
MAX135CPI-ND 15-Bit Low Power ADC with Parallel Interface. 


MAX135CWI-ND 15-Bit Low Power ADC with Parallel Interface . 


26.87 20.28 13.00 
20.01 15.10 9.69 
20.01 15.10 9.69 


4-CHANNEL MAX1380PL-ND | 3-1/2 Digit ADC with Bandgap Ref. and Charge Pumy 
TOSHIBA DARLINGTON SINK DRIVERS Vat Consinadico bier Pe aba 1937 1462937 
Digi-Key Price Each MAXI47BCAP-ND | 2.7V Low Power 12-Bit 8-Channd Serial ADC. 1537 11.60 7.44 
Part No. Description 1.25 100 MAX147B0PP-ND | 2.7V Low Power 12-Bit 8-Channdl Serial ADC. 1537 1160 7.44 
TDS2064AEND | TTL, SV, OVIOS Input - 1.5A @SOV, Vee Output Tan Eee MAX148BCAP-ND | 2:7V Low Power 10-Bit 8-Channel Serial ADC. 803 606 3.88 
TDE2064AP-ND | TTL SV GMOS Input - 1'5A @S0V, Voe Output ney a MAX148B0PP-ND | 2.7V Low Power 10-Bit 8-Onannal Serial ADC. 875 660 423 
TDS2064BEND _| TTL, SV, OMIOS Input - 1.5A @A0V, Voce Qutput um Ge Ba MAXI50B0PP-ND _ | OVIOS 8-Bit ADC with VREF Track and Hold 22.42 1692 10.85 
TD62064BP-1-ND _ | TTL. 5V, OMIOS Input - 1.5A @80V, Vee Output. 120 100 80 MAXIS3CPP-ND | 1MSPS, uP-Compatible, 6-Bit ADC with Power Down. 20-Dip 1662 1254 8.04 


MAX154AQNG-ND | 4-Channel ADC with Track and Hold. . 
MAX154ACWG-ND | 4-Channel ADC with Track and Hold. 


32.54 24.56 15.75 
32.54 24.56 15.75 


TOSHIBA 7-CHANNEL MAXi54B0NG-ND | 4-Channel ADCwith Track and Hold... 23.53 17.76 11.39 
DARLINGTON SINK DRIVERS MAX154BOWG-ND _ | 4-Channel ADCwith Track and Hold. 23.53 17.76 11.39 
Digi-Key Price Each MAXi58ACPI-ND | 8-Channel ADC with Track and Hol 33.68 25.42 16.30 
Part No. Description Pkg. = 125100 MAX158AQW-ND | 8-Channel ADC with Track and Hold. 33.68 25.42 16.30 
TD62001AF. ND General Purpose Input - 0.5A @50V, Voe Output. 72 ee al Mad actin Pi cteckla foe Te bl oa Be eee igs 
TD62001AFELTR-ND | General Purpose Input - 0.5A @50V, Vee Output. 1092.00/4,000 BOM: - Channel ADC with Track and Hold. 4 oz 
TD62001AP-ND | General Purpose Input - 0.5 @50V, Voe Output . Ro an eR MAX165ACPN-ND __| OMOS uP Compatible 5uS 8-Bit ADC. 2 13.28 10.02 6.43 
TD62002AF-ND 14-25V, PMOS Input - 0.5A @50V, Vce Output 72 540 MAX165BOPN-ND- CMOS pP Compatible Sus 8-Bit ADC with T/H and Reference. 10.23 7.72 4.96 
‘TD62002AFELTR-ND | 14-25V, PMOS Input - 0.5A @50V, Voe Output 546.00/2,000 MAXI6SBOWN-ND | CMOS UP Compatible 5S 8-Bit ADC. 10.23 7.72 4.96 
TD62002AP-ND 14-25V, PMOS Input - 0.5A @50V, Vce Output. . . 4 48 36 MAX166BCPP-ND Differential Input, 5S, 8-Bit ADC with T/H and Reference 10.89 822 5.27 
TD62003AFND | TTL, SV, CIOS Input - 0.5A @50V, Voce Output 64 4836 Ne eae Complete 10u8 CMOS 12-Btt ADC 2702520 40)518.08 
TD62003AP-ND —_| TTL, 5V, OMIOS Input - 0.5A @B0V, Voce Output 56 4232 MBSA RE EEE 12-Ett ADC with Reference 79.21 59.78 42.71 
71D62004AF.-ND 6-18V, PMOS Input - 0.5A @50V, Vee Output. @ a & MAXI76BOPAND | Serial Output, 12-Bit 250 KSPS ADC... sss 33.05 24.94 16.00 
TD62004AP-ND __| 6-15V, PMOS Input - 0.5A @50V, Voe Cuiput. 564232 MAX178AQNG-ND _ | Calibrated 12-Bit A/D Converter with T/H and Reference 44.94 33.92 22.64 
LNDOOGAFWEND TIL. 5V GMOS 0.5A @S0V. Vee Oui - a MAX180A0GH-D-ND | 8-Ohannel 12-Bit Data Acquisition System NEW! 55.31 41.74 24.56 
TREE OME TIL OV CMC cone emt 3 6 & MAX180BCPL-ND _ | 8-Channel 12-Bit Data Acquisition System ... 48.92 36.92 23.67 
ULN2003AP-_ , .5A @S0V, Vee Output... : e : MAX181000H-D-ND | 6-Ohannel 12-Bit Data Acquisition System 42.56 32.12 20.60 


ULN2004AFW-ND 6-15V PMOS, CMOS 0.5A @50V, Vce Cutput . 56 42 32 


| : 5 MAX182B0PI-ND_ 4-Qhannel 12-Bit ADC with Track and Hold. . 
ULN2004AP-ND 6-15V PMOS, CMOS _0.5A @50V, Voe Output............- ee 48 36 27 MAX{86BCPP-ND Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference 


MAX186BCWP-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference... 


46.53 35.12 23.44 
32.54 24.56 15.75 
-20-SOIC 32.54 24.56 15.75 


8-CHANNEL MAX186DCPP-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with V Reference. 20-Dip 21.47 16.20 10.38 
TOSHIBA DARLINGTON SINK DRIVERS MAX186DCWP-ND _| Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference 21.47 16.20 10.38 
THES PRGERCTe MAX187BCPA-ND | Low Power 12-Bit Serial ADCwith Track and Hold 7980 1494 958 
Bane Desetpticn Pig. 5 ag MAX187BCWE-ND | Low Power 12-Bit Serial ADC with Track and Hold 19.80 14.94 9.58 


MAX188BCPP-ND Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference. 
‘SOP18 88 6650 MAX188BCWP-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference 


~18-Dip 760 57 43. MAX188DOPP-ND _| Low Power 8-Ch. Serial 12-Bit ADC, External Ref. Required . 
-SOP-18 88 66 50 


29.76 22.46 14.40 
29.76 22.46 14.40 
20.25 15.28 9.80 


TD62081AF-ND General Purpose Input, 0.5A @50V, Vce Output... 
TD62081AP-ND General Purpose Input, 0.5A @50V, Vce Output 
TD62082AF-ND 14-25V, PMOS Input, 0.5A @50V, Vce Output. 


DCWP- | ia 12-Bit ADC with Reference 20.25 15: , 
TOS20B2AFTR:ND | 14-25V, PMOS input, 05A@50V, Veo Output 1e-S0P —_319201.000 | MaxigsocPAND. | SVLow Powe 12.5 Said ND Garwater.-- 1867 1258 808 
TD62082AP-ND 14-25V, PMOS Input, 0.5 @50V, Vee Output. GST 043 MAX191BCNG-ND | Low Power, Single- Supply 12-Bit ADC with Power 
TD62083AF-ND TIL, 5V, CMOS Input, 0.5A @50V, Vce Output 84 6348 Down and Serial/Parallel Outputs .....0...00..cccecceeseeteeeees 24.04 18.14 11.64 
TDE62083AFN-ND —_| TTL, 5V, CMOS Input, 0.54 @50V, Vee Output. 87 73 58 MAX191BOWG-ND | Low Power, Single-Supply 12-Bit ADC with Power 
Laas ae A vesaaneat 0.5A SeN@aoy pra a a ob Down and Serial/Parallel Outputs .. 24.04 18.14 11.64 

5 Input, 0. , Vee Outpt a ‘ z T i 77 
TDS2064AFTR-ND__| 6-15V PMIGS, OVOS input, 0.5A @50V, Vee Cuput 312.00/1.000__ | axiseBCPPND | Low Power 8-Channel {0-5 ADC. 542 T16t 746 
TD62084AFNTR-ND | 6-15V PMOS, OVIOS Input, 0.5A @S0V, Vee Output .. 832.00/2,000 MAX192BOWP-ND | Low Power 8-Channel 10-Bit ADC 15.42 11.64 7.46 
TD62084AP-ND 6-15V PMOS, OMOS Input, 0.5A @50V, Vee Output 16 57 AB MAX194BOPE-ND | 14-Bit 85KSPS ADC with 10yA Shutdown 36.68 27.68 17.75 
ULN2803AFW-ND | TTL, SV CMOS Input, 0.5A @5O0V, Vee Output . 84 6348 MAX194BOWE-ND __| 14-Bit 85KSPS ADC with 10yA Shutdown 36.68 27.68 17.75 
ULN2803AP-ND TTL, SV MOS Input, 0.54 @50V, Vee Output. 2 54 Al MAXi95BOPEND | 16-Bit 85KSPS ADCwith 10yA Shutdown 67.60 51.02 32.71 
ULN2804AFW-ND | 6-15V PMOS, OMOS Input, 0.5A @50V, Vce Output 4 6348 MAXi95BCWEND | 16-Bit 85KSPS ADCwith 10uA Shutdown... 67.60 51.02 32.71 
ULN2804AP-ND 6-15V PMOS, OVIOS Input, 0.5A @50V, Vee Output STAB MAX196BCAI-ND —_ | 6-Channel Multi Range 12-Bit ADC Parallel Interface . 28.28 21.34 13.69 
MAX196BONI-ND —_| 6-Channel Multi Range 12-Bit ADC Parallel Interface. 27.22 20.54 13.16 
TO SH iB A 8-CHANNEL MAX197BCAI-ND __| 8-Channel Multi Range 12-Bit ADC Parallel Interface . 28,28 21.34 13.69 
MAX197BQNI-ND | 8-Channel Multi Range 12-Bit ADC Parallel Interface.............. 27.22 20.54 13.16 
DARLINGTON SOURCE DRIVE RS MAX200CPP-ND +5V Powered, Five Feo32 Trans. with Power Shutdown 
Digi-Key Price Each and .1pF External Capacitors. ......00..200:eeceeeeeeeeeees 8.24 622 3.99 
Part No. Description 1 25 100 MAX201CPD-ND +5V/+9V to +13.2V, Dual RS232 Transceiver with 
TD62783AF-ND TTL, 5V, OMOS Input, 0.54 @50V, Vee Output = 143114 «86 ApF External Capacitors .......-eecccceeceeceeeeeteeteeteeteeeees 331 250 1.60 
TD62783AFN-ND | TTL, 5V, OMOS Input, 0.5A @50V, Vce Output. Ssop-18 1.75 1.40 1.05 MAX201CWEND —] +5V/+9V to +13.2V, Dual RS232 Transceiver with 
D62783AP-ND TTL, 5V, QMOS Input, 0.5A @50V, Vee Output -.18-Dip 1.23 98 74 “ALF External Capacitors 331 250 1.60 
TD62784AF-ND 6-15V, PMOS, CMOS Input, 0.5A @50V, Voe Output -SOP-18 143 1.14 86 MAX202CPE-ND +5V Dual RS232 Transceiver with .1 JF External Caps. 3.31 250 1.60 
TD62784AFN-ND 6-15V, PMOS, CMOS Input, 0.5A @50V, Vce Output . Ssop-18 1.75 1.40 1.05 MAX202CSE-ND. +5V Dual RS232 Transceiver with .1yF External Caps 331 2.50 1.60 
TD62784AP-ND 6-15V, PMOS, OMOS Input, 0.54 @50V, Vce Output . 18-Dip 1.23.98 «74 MAX202EQWE-ND | +5V RS-232 Transceiver NEW! 0.2.2.0... 419 316 202 
MAX2030PP-ND | Complete, +5V Powered, Dual RS232 Transceiver . 745 5.62 3.60 
MAX203CWP-ND | +5V Powered, Dual RS232 Transceiver. 745 5.62 3.60 
MAXLWVI INTEGR Wee eInelaee MAX2040PEND | +5V Quad RS232 Transceiver with .1 IF External Capacitors . 588 4.44 2.85 
MAX205CPG-ND —_| Complete, +5V Pwrd, 5-Channel RS232 Transceiver ..... 16.38 12.36 7.92 
Digi-Key Price Each MAX2060NG-ND _| 5V RS232 Transcvr w/ .1)F Ext Caps, 4 Drivers/3 Receivers. 7.55 5.70 3.65 
Part No. Description 1 25 100 MAX206CWG-ND —_| 5V RS232 Transcvr w/ .11F Ext Caps, 4 Drivers/3 Receivers... 755 5.70 3.65 
DG201ACJ-ND Quad SPST MOS Normally Gosed Analog Switch . 485 366 262 MAX2070NG-ND —_| 5V RS232 Transcvr w/ .1)F Ext Caps, 5 Drivers/3 Receivers. 755 5.70 3.65 
DG211CJ-ND Quad SPST CMOS Normally Gosed Analog Switch . 345 260 1.85 MAX207CWG-ND | 5V RS232 Transcvr w/ .1)1F Ext Caps, 5 Drivers/3 Receivers . 755 5.70 3.65 
DG211CSE-ND Quad SPST GMOS Normally Gosed Analog Switch . 276 208 1.61 MAX2080NG-ND —_| 5V RS232 Transcvr w/ .1F Ext Caps, 4 Drivers/4 Receivers. 755 5.70 3.65 
DG212CJ-ND Quad SPST CGVIOS Normally Qpen Analog Switch. 345 260 1.85 MAX208CWG-ND _| 5V RS232 Transcvr w/ .1j1F Ext Caps, 4 Drivers/4 Receivers... 755 5.70 3.65 
DG406DJ-ND 16-Channel OMOS Analog Multiplexer NEW!. 1235 932 6.66 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
482 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


SA AXILM SPECIALIZED INTEGRATED CIRCUITS (Continued) 


Digi-Key Price Eachx Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description il 25 100 

MAX209CNG-ND +5V and +12V Pwrd., 3 RS232 Transmitters and 5 RS232 MAX3330PP-ND Quad SPDT CMOS Analog Switch 7.21 544 3.63 
Receivers with Receiver Enable and .1F Ext. Caps. ............. 24-Dip 7.55 5.70 3.65 MAX333CWP-ND Quad SPDT OMOS Analog Switch 9.30 7.02 4.68 


MAX209CWG-ND_ +5V and +12V Pwrd., 3 RS232 Transmitters and 5 RS232 MAX3350NG-ND Serial, Controlled, 8-Channel SPST Switc! 7.10 536 3.44 


Receivers with Receiver Enable and .1,1F Ext. Caps. ........... 24-SOIC 7.55 5.70 3.65 MAX335CWG-ND Serial, Controlled, 8-Ohannel SPST Switch . 7.79 588 3.78 

MAX211CAI-ND +5V Powered, 4 RS232 Transmitters and 5 RS232 MAX3510PE-ND Precision Quad SPST Analog Switch Normally Gosed 6.60 4.98 3.56 
Receivers with .1pF Ext. Caps. .............0.cecceeeeeeeeeeeee 28-SSOP 7.95 6.00 3.85 MAX351CSE-ND_ Precision Quad SPST Analog Switch Normally Gosed 856 646 4.62 

MAX211CWI-ND- +5V Powered, 4 RS232 Transmitters and 5 RS232 MAX352CPE-ND Precision Quad SPST Analog Switch Normally Qpen.. ..16-Dip 660 498 3.56 
Receivers with APF Ext. Caps. 0.0.2... ceeeceeeeeeeeees 28-SOC 7.55 5.70 3.65 MAX352CSE-ND Precision Quad SPST Analog Switch Normally Qpen 16-SOC 856 646 4.62 

MAX211ECAI-ND. +5V Powered, 4 RS232 Transmitters and 5 RS232 MAX3530PE-ND Precision Quad SPST Analog Switch 2 WC & 2 NWO 16-Dip 660 498 3.56 
Receivers with .1p1F Ext. Caps., 15Kv ESD......0..0:ceeeeeee 28-SSOCP 917 692 4.43 MAX353CSE-ND Precision Quad SPST Analog Switch 2 WC & 2 NO. “ 8.56 646 4.62 

10.84 818 525 


MAX213CWI-ND. +5V Powered, 4 RS232 Transmitters and 5 RS232 Receivers MAX354CPE-ND Single 8-Channel Fault Protected Analog Mux. 


(2 active in shutdown) with 0.1pF Ext. Caps... 7.55 5.70 3.65 MAX354CWE-ND Single 8-Channel Fault Protected Analog Mux. 10.84 818 5.25 
MAX214CPI-ND Programmable DTE/DOE, 5V RS232 Transceiver 988 746 4.79 MAX355CPE-ND_ Dual 4-Channe! Fault Protected Analog Mux 10.84 818 525 
MAX2140WI-ND | Programmatle DTE/DCE, 5V RS232 Transceiver... 9.06 684 4.39 MNeeONE NS pe (chet Prine ered tee Heed ate ao 
MAX218CPP-ND | 1.8V- 4.25V Powered True RS232 Dual Transceiver. 474 358 230 MANS OUE otect annel Multiplexer. . l 185. 


10.84 818 5.25 
10.84 818 5.25 
10.84 818 525 
7.00 5.28 3.79 
5.80 438 3.13 
7.00 5.28 3.79 
3.42 258 1.85 
3.42 258 1.85 


“90: MAX358CWE-ND Fault Protected 8-Channel Multiplexer . 
hey He a ae MAX359CPE-ND Fault Protected Differential 4~Channel Multiplexer. 
18500 488 3.68 245 MAX359CWE-ND Fault Protected Differential 4-Qhannel Multiplexer. . 
“48SOC 583 440 293 MAX361CSE-ND Precision Quad SPST Analog Switch NC 3Q Tolerance. 
. : ° . MAX362CPE-ND Precision Quad SPST Analog Switch NO3Q Tolerance 
824 622 3,99 MAX362CSE-ND Precision Quad SPST Analog Switch WO3Q. Tolerance. 
82 4 6.22 3,99 MAX364CPE-ND Precision Quad SPST Analog Switch NC 2Q Tolerance. 
= = = MAX364CSE-ND Precision Quad SPST Analog Switch NC 2Q Tolerance. 


MAX218CWP-ND 1.8V - 4.25V Powered True RS232 Dual Transceiver . 
MAX222CPN-ND 5V High Speed RS232 Driver Receiver with Shutdown. 
MAX222CWN-ND_ 5V High Speed RS232 Driver Receiver with Shutdown . 
MAX222EWN-ND 5V High Speed RS232 Driver Receiver with Shutdown. 
MAX223CWI-ND_ +5V Powered, 4 RS232 Transmitters and 5 RS232 

Receivers (2 Active in Shutdown) 
MAX230CPP-ND +5V Powered, 5 RS232 Transmitters with Power Shutdown . 


MAX231CPD-ND +5V and +12V Pwrd., Dual RS232 Transmitters and Receivers ...14-Dip 3.31 250 1.60 ‘ i . 
MAX231EPD-ND +5V and +12V Pwrd., Dual RS232 Transmitters and Receivers ...14-Dip 3.98 3.00 1.92 Mie peeeeeas i ikea ae Sethe Bad Nose LL eked sep eS Bee i 
MAX232ACPEND | +5V Powered, HS Dual RS232 Transmitters and Rec. gag SE Gal Bar MAX367GWN-ND | 8-Signal Line Grrouit Protectors ............... 670 5.06 3.24 
MAX232ACSEND | +5V Powered, HS Dual RS232 Transmitters and Rec. Gas a MAX368CPN-ND _| Fault Protected 8-Channel Latched Multiplexer 13.73 10.36 6.65 
MAX232AQWE-ND __| +5V Powered, HS Dual RS232 Transmitters and Rec. 488 3.68 2.45 MAX368CWN-ND —_| Fault Protected 8-Channel Latched Multiplexer ... 15.77 11.90 7.63 
MAX232AESEND — | +5V Powered, HS Dual RS232 Transmitters and Rec. NEW!...16-SOC 660 4.98 293 MAX3780PE-ND High Voltage, Fault Protected Analog Multiplexer .. 15.90 12.00 7.70 
MAX232AEWE-ND | +5V Powered, HS Dual RS232 Transmitters and Rec. .. 5.83 4.40 2.93 MAX378CWG-ND High Voltage, Fault Protected Analog Multiplexer 15.90 12.00 7.70 
MAX232CPE-ND +5V Powered, Dual RS232 Transmitters and Receivers . 16-Dip 3.31 250 1.60 MAX382CPN-ND Low Voltage 8-Channel Mux with Latchable Inputs 10.15 7.66 548 
MAX232CWE-ND- +5V Powered, Dual RS232 Transmitters and Receivers -16-SOC 331 250 1.60 MAX382CWN-ND Low Voltage 8-Channel Mux with Latchable Inputs. 1216 918 656 
MAX232EPE-ND +5V Pwrd., Dual RS232 Transmitters and Receivers . i 3.98 3.00 1.92 MAX385CPE-ND. Precision Low Voltage Analog Switch............ 7.92 598 428 
MAX232EWEND ‘| +5V Pwrd., Dual RS232 Transmitters and Receivers . : 3.98 3.00 1.92 MAX388CPN-ND | 8-Channel, High Volt, Fault-Protected Multiplexer 17.33 13.08 8.39 
MAX233ACPP-ND | +5V Pwrd., Dual RS232 No Ext Components Transmitters/Rec...20-Dip 10.76 812 5.20 MAX389CPN-ND. Differential 4-Ohan., High Volt., Fault Protected Multiplexer: 17.33 13.08 8.39 
MAX233ACWP-ND | +5V Pwrd., Dual RS232 No Ext Components MAX394CPP-ND Low Voltage Quad SPDT, OMOS Analog Switch.. 9.09 686 458 
‘Transiitters/REC:: i nise.csssecnssnsosstninaccnsaantacassessaaus 20-SOC 10.76 812 5.20 MAX394CWP-ND __| Low Voltage Quad SPDT OMOS Analog Switch 11.71 884 5.90 
MAX233AEWP-ND | +5V Pwrd., Dual RS232 No Ext Components MAX407CPA-ND 1.2\A Max., Dual, Single Supply Qo Amp. 7.90 596 3.99 
Transmitters/Rec. NEW!........0..ccceceseeeceeeteeeteeeeeee 20-SOC 14.63 11.04 7.08 MAX407CSA-ND 1.2\A Max., Dual Single Supply Qp Amp . 7.0 5.96 3.99 
MAX233CPP-ND +5V Pwrd., Dual RS232 No Ext Components Transmitters/Rec...20-Dip 7.45 5.62 3.60 MAX409BCPA-ND _| 1.2UA Single Supply Qo Amp 488 368 2.37 


MAX233EPP-ND +5V Pwrd., Dual RS232 No Ext Components Transmitters/Rec...20-Dip 8.93 6.74 4.32 MAX409BCSA-ND_ 1.2L Single Supply Qo Amp 488 3.68 237 


MAX234CPE-ND. +5V Powered Quad RS232,Transmitters ... 5.88 444 2.85 MAX410CPA-ND 28MHz Low-Noise Low Voltage Precision Qo Amp . 5.80 438 2.82 
MAX234CWE-ND +5V Powered Quad RS232, Transmitters 588 444 285 MAX410CSA-ND 28MHz Low Noise Low Voltage Precision Op Amp . 5.80 438 2.82 
MAX235CPG-ND | +5V Powered, 5 RS232 No Ext. Comp. Transmitters and MAX414CPD-ND —_| Low Noise Quad Op Amp. . 1240 9.36 6.00 
Receivers with Power Shutdown and Tri-State ... e 16.38 12.36 7.92 MAX41 Sa Low Noise Quad Qp Amp .. 12.40 9.36 6.00 
MAX236CNG-ND | +5V Powered, 4 RS232 Transmitters and 3 RS232 MAXa17CPA-ND 1.2U/A Dual Single Supply Op Amp. 745° 5.62 3.61 
Receivers with Power Shutdown and Tri-State 755 5.70 3.65 MAX417CSA-ND 1.2)1A Dual Single Supply Qp Amp 745 5.62 3.61 
MAX236CWG-ND | 45V Powered, 4 RS232 Xmitters and 3 RS232 MAX4180PD-ND —_| 1.241A Quad Single Supply Op Am) 9.96 7.52 4.82 
Receivers with Power Shutdown and Tri-State. 755 5.70 3.65 MAX@18CSD-ND | 1.2)WA Quad Single Supply Cp Arm GES eee ee 
MAX2370NG-ND _| +5V Powered, 5 RS232 Transmitters, 3 RS232 Receivers 755 5.70 3.65 MAXA200PAND_| 15V Chopper Stabilized Qo Amp... 898 6.78 4.38 


440 3.32 2.13 
5.51 416 267 
681 5.14 3.29 
681 5.14 3.29 
681 5.14 3.29 


MAX427CPA-ND Ultra Low Noise Precision Qo Amp 
MAX427CSA-ND Ultra Low Noise Precision Op Amp . 
MAX435CPD-ND 275Mkz, Differential Out, Wideband 01 lance Amp . 
MAX435CSD-ND 275MHz, Differential Out, Wideband Transconductance Amp 

MAX4360PD-ND Wideband Transconductance Amplifier. 


MAX237CWG-ND 5V Powered, 5 RS232 Transmitters, 3 RS232 Receivers 
MAX238CNG-ND +5V Powered, Quad RS232 Transmitters and Receivers 
MAX238CWG-ND +5V Powered, Quad RS232 Transmitters and Receivers .. 
MAX239CNG-ND +5V and +12V P Powered, 3 RS232 Transmitters and 


7.55 5.70 3.65 
7.55 5.70 3.65 
755 5.70 3.65 


SRST a =e wi Recevet Sable. —= SOMES HORES. 65 MAX436CSD-ND __ | Wideband Transconductance Amplifier 681 5.14 3.29 
on V P Powered, 5 RS292 Transmitters and Receivers MAX437CPA-ND __| Ultra-Low Noise Precision Op Amplifier 440 332 213 

with Power Shutdown and Tri-State.......... saaasseiasbaags! 44-POP 1240 9.36 6.00 MAX437CSAND | Ultra Low Noise Precision Op Amp Bai Luis De 

MAX241CWI-ND_ +5V P Powered, 4 RS232 Transmitters, 5 Receivers MAX452CPA-ND 50MHz CMOS Video Amplifier .... 676 510 3.40 


943 7.12 476 


with Power Shutdown and Receiver 3-State Enable............ 28-SOC 12.40 9.36 6.00 MAX453CPA.ND | 2-Channel SOMHz Video Multipiexer/Amp 


MAX2420PN-ND __| High Speed 5V Dual S232 Driver/Receiver. 488 3.68 2.45 MAX4540PD-ND _| 4-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amplifier 14Dp 1259 950 6.34 
MAX2420WN-ND | High Speed SV Dual RS232 Driver/Receiver 488 3.68 2.45 MAX454CSD-ND —_| 4-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amplifier 14-SOC 13.86 1046 6.98 
MAX243CPE-ND 5V Powered Dual RS232 Driver/Receiver 5.51 416 2.77 MAX455CPP-ND 8-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amplifier ..20-Dip 20.96 15.82 10.56 
MAX243CSE-ND 5V Powered Dual RS232 Driver/Receiver 5.51 416 277 MAX455OWP-ND _| 8-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amplifier 20-SOC 23.06 17.40 11.60 


-44-PLOC 20.27 15.30 10.20 MAX456CPL-ND 8x8 Crosspoint Video Switch................ 
-28-SOC 13.62 10.28 6.59 MAX471EPA-ND High Side Current Sense Precision Amp NE 
24-Dip 17.25 13.02 8.35 MAX4730PA-ND —_| Single Supply 10MHz Qp Amp... 
24-Dip 1240 9.36 6.00 MAX473CSA-ND —_| Single Supply 10MHz Qp Amp. 
.28-SOIC 1240 9.36 6.00 MAX474CPA-ND —_| Single Supply 10MHz Dual Qo Amp . 
20-Dip 7.74 5.84 3.74 MAX474CSA-ND _| Single Supply 10MHz Dual Op Am 
.20-SOC 7.74 5.84 3.74 MAX4750PD-ND___| Single Supply TOMHz Quad Op Amp 


MAX249004-ND 5V, Multi-Channel RS232 Driver/Receiver. 
MAX274ACWI-ND_ 8th-Order Analog Filter .................. 
MAX261BONG-ND | uP Programmable Universal Switched Cap Filter 
MAX274BONG-ND 8th-Order Analog Filter ... 
MAX274BOWI-ND- 8th-Order Analog Filter 
MAX275BOPP-ND 4th-Order Analog Filter 
MAX275BOWP-ND _| 4th-Order Analog Filter ... 


40-Dip 50.03 37.76 24.20 
i 7.66 5.78 3.40 
3.58 270 1.74 
3.58 270 1.74 
5.57 4.20 2.69 
5.57 4.20 2.69 
8.93 6.74 432 


MAX280CPA-ND —_| Sth-Order Zero-Error, Butterworth Switched Cap LP Filter. ..8Dip 1047 7.90 5.07 MAXA75CSD-ND —_| Single Supply 10MHz Quad Qp Amp .. 8.93 674 4.32 
MAX280CWE-ND —_| 5th Order Zero-Error, Butterworth Switched Cap LP Filter.......16-SOIC 10.47 7.90 5.07 MAX479CPD-ND 171A Max Quad Single Supply Precision Qo Amp 790 5.96 3.83 
MAX281ACPA-ND | 5th-Order Zero Error, Bessel Switched Cap LP Filter ..8Dip 12.75 9.62 6.18 MAX479CSD-ND 17U/A Max Quad Single Supply Precision Qp Amp... 7.90 5.96 3.83 
MAX281ACWE-ND | 5th-Order Zero Error, Bessel Switched Cap LP Filter . -16-SOC 12.75 9.62 6.18 MAX481CPA-ND RS485 Transceiver with Low | Shutdown Slew-Rate Ltd, 500pA....8-Dip 2.76 2.08 1.33 
MAX281BCPA-ND _| 5th-Order Zero Error, Bessel Switched Cap LP Filter . ..8-Dip 10.47 7.90 5.07 MAX4830PA-ND_ 276 208 1.33 
MAX301CPE-ND Prec. Dual Low On Resistance Matched CMOS Switch (SPST) 458 346 247 MAXA8SCPA-ND : 276 208 1.33 
MAX301CSE-ND Prec. Dual Low On Resistance Matched CMOS Switch (SPST) ...16-SOC 5.51 4.16 2.97 MAXA85CSA-ND RS485 Low Power Transceiver 8SOC 276 208 1.33 
MAX303CPE-ND Prec. Dual Low On Resistance Matched OMOS Switch (SPDT) ...16-Dip 9.65 7.28 5.22 MAX4870PA-ND RS485/RS422 Transceiver with Low Power Shutdown -8Dip 281 212 1.36 
MAX303CSEND | Prec. Dual Low On Resistance Matched OMOS Switch (SPDT)...16-SOC 11.55 8.72 6.24 MAX487CSA-ND _| RS485/RS422 Transceiver with Low Power Shutdown .. BSAC 281 212 1.36 
MAX305CPE-ND Precision Dual, Matched CMOS Switches (DPST, NO) ... i 965 7.28 5.22 MAX487EESA-ND RS485/RS422 Transceiver with Low Power Shutdown NEW! 8-SOIC 493 3.72 2.38 
MAX305CSEND Precision Dual, Matched OVIOS Switches (DPST, NO) . 11.55 872 624 MAX488CPA-ND RS485/RS422 Transceiver with Low Power Low Slew .. -8Dipp 281 212 1.36 


41.53 8.70 621 MAX488CSA-ND RS485/RS422 Transceiver with Low Power Low Slew. 
15.90 1 2.00 8.58 MAX4890PD-ND RS485/RS422 Transceiver with Drive Enable . 
4 i 6.21 MAX489CSD-ND RS485/RS422 Transceiver with Drive Enabl 


281 212 1.36 
2:81) 2251.36 
281 212 1.36 


MAX306CPI-ND Precision 16-Channel High Perform CMOS Analog Mux 
MAX306CWI-ND_ Precision 16-Channel High Perform OMOS Analog Mux. 


MRS ASSN Precision Dual 8-Oh. High Performance OMOS Analog Mux . 11.53 8.70 OEPD-ND RSAB5/RSAD Ti: ver with Drive Enable - 352 2661.70 
MAX3070WI-ND_ Precision Dual 8-Ch. High Performance OMOS Analog Mu 15.90 12.00 8.58 eee aE . 
ca 7 MAX490CPA-ND RS485/RS422 Transceiver with Full Duplex Zoi 212 9 tse 
MAX308CPE-ND Precision 8-Channe! High Performance OMOS Analog Mux 747 5.64 4.04 MAX490CSA-ND RS485/RS422 Transceiver with Full Duplex. 281 212 1.36 
MAX308CSE-ND Precision 8-Channel High Performance CMOS Analog Mux 896 676 4.84 MAX491CPD-ND RS485 Transceiver Tri-State Control ” 281 212 136 
MAX309CPE-ND Precision Dual 4-Ch. High Performance OMOS Analog Mux . 747 5.64 4.04 MAX4920PA-ND Single Supply Dual Op Amp 557 420 269 
8.96 676 4.84 a i z i 


MAX309CSE-ND Precision Dual 4-Ch. High Performance OMIOS Analog Mux. 


MAX311CWVN-ND _| RF/Video Differential 4-Channel Mux/Demux . 21.15 15.96 10.65 AN owe Be Cuigaae eres 
MAX313CSEND CMOS Analog Switch, Quad, SPST NEW... 10.71 8.08 4.75 MAX494CSD-ND _| Single Supply Quad Qp Amp. 893 674 432 
MAX317CPA-ND Precision SPST Normally Gosed CMOS Analog Switch 3.21 242 1.74 MAX495CPA-ND. Single Supply Op Amp. . 3.58 270 174 
MAX317CSA-ND Precision SPST Normally Gosed OMOS Analog Switch. 3.74 2.82 2.02 MAX495CSA-ND Single Supply Qp Amp ... 358 270 1.74 
MAX318CPA-ND Precision SPST Normally Qpen Analog Switch .. 3.21 242 1.74 MAX500BCPEND | uad Serial Input 8-Bit D/A Converter 73.52 10.20 654 
MAX318CSA-ND Precision SPST Normally Qpen Analog Switch . 374 282 2.02 MAX500BOWE-ND | Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter . 13.52 10.20 6.54 
MAX319CPA-ND Precision SPDT CMOS Analog Switch... 429 3.24 2.31 MAX501BCNG-ND | 12-Bit Multiplexer DAC (8+4) Voltage Output . 14.15 10.68 6.85 
MAX319CSA-ND Precision SPDT CMOS Analog Switch ... 474 3.58 2.56 MAX502BCNG-ND _ | Parallel Voltage Output 12-Bit Multiplexer DAC 14.15 10.68 6.85 
MAX323CPA-ND Precision, Single Supply, SPST Analog Switch .. 297 224 1.43 MAX502BOWG-ND _ | Parallel Voltage Output 12-Bit Multiplexer DAC. ... 14.15 10.68 6.85 
MAX323CSA-ND Precision, Single Supply, SPST Analog Switch . 3.26 246 1.57 MAX503C0NG-ND 5V Low Power Parallel Input Voltage Output 10-Bit DAC. .24Dip 832 628 4.03 
MAX326CPE-ND Quad SPST, Ultra-Low Leakage, QMOS Analog Switc 8.69 656 4.37 MAX5030WG-ND | 5V Low Power Parallel Input Voltage Output 10-Bit DAC. 832 628 4.03 
MAX326CSE-ND Quad SPST, Ultra-Low Leakage, OVIOS Analog Switch. 954 7.20 480 MAX504CPD-ND —_| 5V Low Power Voltage Output Serial 10-Bit DAC. 7.90 596 3.83 
MAX328CPE-ND. 8-Channe, Ultra-Low Leakage Monolithic OVOS Multiplexer 11.32 854 5.69 MAX504CSD-ND. 5V Low Power Voltage Output Serial 10-Bit DAC. 790 596 3.83 
MAX328CWE-ND- 8-Channel, Ultra-Low Leakage Monolithic OMOS Multiplexer 12.43 9.38 6.26 MAXS0SACWG-ND | OMOS, +5V, Quad, 8-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail 

MAX329CPE-ND. Diff. 4-Chan., Ultra-Low Leakage Monolithic GVIOS Mux. . 11.32 854 5.69 Qutputs and 4 Separate Reference Inputs. ..........----...0+ 24-SOC 23.19 17.50 11.23 
MAX329CWE-ND Diff. 4~Chan., Ultra-Low Leakage Monolithic OMOS Mux. . 12.43 9.38 6.26 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 483 


MAXIM 


SPECIALIZED INTEGRATED CIRCUITS (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
MAX505BONG-ND OMOS, +5V, Quad, 8-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail MAX6S0CPA-ND Microprocessor WDT Reset Orcuit .. 7.23 546 3.50 
Outputs and 4 Separate Reference Inputs 17.86 1348 8.64 MAX690EPA-ND Microprocessor WDT Reset Crcuit . . 10.49 7.92 5.08 
MAXS506BCPP-ND | OMOS, +5V, Quad, 8-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail MAX691ACPE-ND Microprocessor WDT Battery Switchover/Reset Gen., 200ns . 7.84 592 3.80 
Qutputs and 1 Reference Input 15.66 11.82 7.58 MAX6910PE-ND Microprocessor WDT Battery Switchover/Reset Gen., 200ns 784 592 3.80 
MAXS06BOWP-ND | CMOS, +5V, Quad, 8-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail MAX691CWE-ND Microprocessor WDT Battery Switchover/Reset Gen., 200ns ... 864 652 4.18 
Outputs and 1 Reference Input 15.66 11.82 7.58 MAX691EWEND | Microprocessor WDT Battery Switchover/Reset Gen., 200ns 1253 9.46 6.06 
MAX507BONG-ND Parallel Volt Output, 12-Bit DACwith Internal Reference . 19.95 15.06 9.67 MAX692ACPA-ND Microprocessor Supervisory Circuit . 694 5.24 3.36 
MAX507BOWG-ND | Parallel Volt Output, 12-Bit DAC with Internal Reference . 18.31 13.82 8.87 MAX692CPA-ND Microprocessor Supervisory Circu 7.23 546 3.50 
Yea car aaa mee Hettalis eo Wor oe - Be 208 oes MAX698ACPE-ND | Microprocessor Supervisory Circui 7.84 592 3.80 
MAX508BCWP- wi interne erence, (e) {put . B . .| i 
MAXS09BCPP-ND _ | Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter. 13.70 10.34 664 Mies Scie Microprocessor Supervisory Grou SEBO S2ESED 
- . MAX693CWE-ND Microprocessor Supervisory Circuit . 864 652 4.18 
Vereaa ey a 4 et oo mi Conetet ea No ee MAX694CPA-ND Microprocessor WDT/Battery Switchover/ 
Wey Ue Or Ss f ‘ : : : : Reset Gen., Min. Reset Pulse Width, 140mS..........0:s0secees 7.23 5.46 3.50 
RCE ae pati ee a a pce al ee 1006 ee MAX695CPE-ND | Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset Gen. . a 784 5.92 3.80 
MAX5120PD-ND 8-Bit Voltage Gt D/A Converter 753 568 365 MAX695CWE-ND Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset Gen. . 8.64 652 4.18 
MAX512CSD-ND 8-Bit Voltage Cut D/A Converter 7.53 568 3.65 ites Microprocessor Supervise Circuit with Battery Switchover 16-Dip 7.84 592 3.78 
: : : ; ; MAX699CPA-ND Low Cost Power-On Reset and WDT Controller . .8Dip 493 3.72 238 
Mecca on votes Out aa peat iis 28 $2 MAXB99CWE-ND —_| Low Cost Power-Cn Reset and WDT Controller . 16SOC 533 402 258 
MAX514BCNG-ND Quad QVIOS 12-Bit Serial Input M It. D/A Convert y f , MAX700CSA-ND Adjustable-Threshold Power-Supply Monitor with 8SOC 519 3.92 2.62 
put Mult. inverter . 35.67 26.92 17.26 ‘ ‘ 
MAX514BOWI-ND | Quad CIOS 12-Bit Serial Input Mult. D/A Converter . 35.67 26.92 17.26 = ee — any =e = nee aa = 22 ae 
MAX517BCPA-ND _ | Single 8-Bit Rail-to-Rail DAC with 2-Wire Serial Interface . 5.64 426 2.74 ey ew : : ; 
MAYS17BCSAND | Single Bit Ral-to-Rall DAC with 2 Wire Sei Intertane 564 426 274 PN oe! Supply Monitor with Rese ae OIE SiGe lee 
MAX518BCPA-ND | Dual 8-Bit Rail-to-Reil DAC with 2-Wire Serial Interface 604 456 293 Rog LOW Cost, Microprocessor Supervisory Creuit with 
MAXS18BCSA-ND | Dual 8-Bit Rail-to-Reil DAC with 2-Wire Serial Interface ... 6.04 456 293 Battery Beakap, A\GBV Rest oa se nis scansssndsnnsetsssntecnases & Dip (Oe meee 
MAX520B0PEND _| Quad 8-Bit DAC w/2-Wire Interface Serial Unbuffered Qutput 9.28 7.00 4.50 MAX703CS/-ND) | Low Cost, Microprocessor Supervisory Orcutt with 
MAX520BOWE-ND | Quad 8-Bit DAC w/2-Wire Interface Serial Unbuffered Output .. 9.28 7.00 4.50 Beatety, Backip, 405V. PaSet 2.0. jaseedianteacrsencanesisadeeres 8-SAC FEGHONEA GO 2.05 
MAX521BCPP-ND — | Cctal 8-Bit Rail-to-Rail DACw/2-Wire Serial Interface. “_.20-Dip 13.12 990 6.35 MAX704CPA-ND —_| Low Cost, JP Supervisory Orcuit w/Battery Backup, 4.4V Reset...8-Dip 6.10 4.60 2.95 
MAX522CPA-ND Dual 8-Bit Voltage Qut Serial D/A Converter .. ip 6.04 4.56 293 MAX704CSA-ND —_| Low Cost, uP Supervisory Grrouit 
MAX522CSA-ND Dual 8-Bit Voltage Out Serial D/A Converter 6.04 456 293 w/Battery Backup, 4.4V Reset ..........0..ccseeeeeee eee eeee eee 8SOIC 610 460 2.95 
MAX525B0AP-ND _| 5V Quad 12-Bit VOUT Serial D/A Converter... 33.66 25.40 16.29 MAX705CPA-ND Low Cost, UP Supervisory Crcuit with Battery Backup, 
MAXS25ECPP-ND | 5V Guad 12-Bit VOUT Serial D/A Converter . 33.66 2540 16.29 WOT Output, 4.65V Reset......-.scceeceeeceeeceeeeeeeteeeteeeees 8Dip 5.46 412 264 
MAX526DCNG-ND | Quad 12-Bit Voltage Output D/A Converter, .3 48.68 36.74 23.55 MAX705CSA-ND Low Cost, Microprocessor Supervisory Grcuit with 
MAX526DCWG-ND | Quad 12-Bit Voltage Output D/A Converter ... 48.68 36.74 23.55 Battery Backup, WDT Output, 4.65V Reset 546 412 2.64 
MAX527DCNG-ND | Calibrated Quad 12-Bit Voltage Output D/A Converter 41.45 31.28 20.06 MAX706CPA-ND Microprocessor Supervisor Circuit 546 412 264 
MAX527DOWG-ND _| Calibrated Quad 12-Bit Voltage Output D/A Converter 24-SOIC 41.45 31.28 20.06 MAX706CSA-ND Microprocessor Supervisory Circul 546 412 264 
MAX528CPP-ND Cctal 8-Bit Serial D/A Converter w/Qutput Buffer 20-Dip 16.91 12.76 8.18 MAX706SCPA-ND _| Microprocessor Supervisor Orcuit .. 5.91 4.46 2.86 
MAX529CPP-ND +5V Octal 8-Bit Serial DAC with Output Buffer 20-Dip 14.15 10.68 7.12 MAX706SCSA-ND | Microprocessor Supervisor Grrcuit 5.91 4.46 2.86 
MAX5290WG-ND | +5V Octal 8-Bit Serial DAC with Output Buffer 24S01IC 14.15 10.68 7.12 MAX706PCSA-ND | Microprocessor Supervisory Circuit 591 446 2.86 
MAX530BONG-ND — | 5V Low Power Voltage Out 12-Bit D/A Converter. 24-Dip 14.26 10.76 6.91 MAX7070PA-ND Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit, 
MAX530BOWG-ND _ | 5V Low Power Voltage Out 12-Bit D/A Converter 24S01C 14.26 10.76 6.91 Active-High Reset, 4.65V Reset .........0secseeeeeeeeesseeereees 8Dip 4.90 370 237 
MAX531BCPD-ND | 5V Voltage Out 12-Bit Serial D/A Converter ip 14.26 10.76 6.91 MAX707CSA-ND Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit, 
MAX531BCSD-ND | 5V Voltage Out 12-Bit Serial D/A Converter. 14.26 10.76 6.91 Active-High Reset, 4.65V Reset .........:cccceeeteeeteeteeee 8SOC 4.90 370 237 
MAX532BCPE-ND Dual, Serial Input, Voltage Output, 12-Bit Multiplying DAC. 16-Dip 22.13 16.70 10.72 MAX708CPA-ND Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit, 
MAX532BOWE-ND | Dual, Serial Input Volt Cutput, 12-Bit Multiplying DAC . 16-SOC 22.13 16.70 10.72 Active-High Reset, 4.4V Reset ......cccccccsceeseeseseseevevevseee 3.70 2.37 
MAX533BCEE-ND 2.7V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC. . 16-QSOCP_ 7.90 5.96 3.83 MAX708CSA-ND Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit, 
MAX533BCPEND — | 2.7V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC . 16-Dip 7.90 596 3.83 Active-High Reset, 4.4V Reset 3.70 2.37 
MAX534B0EE-ND 5V Low Power Quad Rec Voltage Out 8-Bit DAC. 16-QSCP 7.90 5.96 3.83 MAX709RCSA-ND Power Supply Monitor, 2.63V Reset 216 1.39 
MAX534BCPEND — | 5V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC 16-Dip 7.90 5.96 3.83 i 
MAXS35BCPAND | 5V 13-Bit Voltage Cut Serial D/A Converter... _.8-Dp (raedmosmimers| | hwaceoeeannenl pec en Ne ee ee 
MAX535BQUA-ND _| 5V 13-Bit Voltage Out Serial D/A Converter MAX 13.94 1052 6.75 MAX709LCSA-ND | Power Supply Monitor, 4.65V Reset. 216 139 
MAX536BCPEND — | Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converter 16-Dip 44.92 33.90 21.74 MAX7120PE-ND Battery Fast-Charge Controller for NIMH Battery 582 373 
MAXS536BOWE-ND | Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converter 44.92 33.90 21.74 MAX712CSE-ND Battery Fast Charger Controller for NIMH Battery, 610 392 
MAX538BCPA-ND | Low Power 5V 12-Bit Serial D/A Converter 12.72 960 6.16 . = : 
MAX538BCSA-ND Low Power 5V 12-Bit Serial D/A Converter 1272 960 616 MAX713CPE-ND 3-Qut Battery Fast Charge Controller for NiCad/NIMH Battery . 5.82 3.73 
MAXS39BOPA-ND _| Low Power 5V 12-Bit Serial D/A Converter 1272 9.60 616 MAX713CSEND | 3-Out Battery Fast Onarge Controller for NCad/NIMH Battery SOS 22 
7 MAX714CPE-ND 3-Qutput Battery Management Supply. 6.70 4.29 
MAX539BCSA-ND | Low Power 5V 12-Bit Serial D/A Converter 1272 960 6.16 MAX7220SEND 13.3V LCD 
MAXS410CPA-ND | 5V 16-Bit Serial Voltage Cut D/A Converter 28.01 21.14 13.56 i Power Supply Regulator Ge alee 
MAX724COK-ND _| 5A, Step Down, PWM, Switch Mode DC/DC Reg. 8.84 6.32 
MAX541CCSA-ND | 5V 16-Bit Serial Voltage Out D/A Converter .... 25.71 19.40 12.44 
MAX543B0PA-ND — | OMS 12-Bit Serial Multiplying D/A Converter . 19.16 14.46 927 MAX732CPA-ND | +12V Step Up Qurrent Mode PWM Reg. for Flash Memory 492 3.16 
MAX543BCSA-ND__ | OMICS 12-Bit Serial Multiplying D/A Converter 15.34 11.58 7.43 HS a a ae aren Need a Reg. for Hash Memory .. o:6 Sst 
MAX544BCPA-ND | 5V 14-Bit Serial Voltage Out D/A Converter ..Dip-8 22.23 16.78 10.77 PREYS TEOMA SUD IY 1Ob: est MMOL. ‘ : 
MAX544BCSA-ND | 5V 14-Bit Serial Voltage Out D/A Converter BSOC 2223 1678 10.77 MAX734CSA'ND | +12V, 120mA Supply for Hash Memory .. 418 2.68 
MAX547ACMH-ND | Cctal 13-Bit Voltage Qut DAC/Parallel Interface . 44-POFP 94.92 71.64 45.93 MAX/38AOWEND __| SV, Step Down, PWM, DC/DC Converter NE! 5.06 _ 2.98 
MAX547BCGH-ND | Octal 13-Bit Voltage Qut DAC/Parallel Interface . 44-PLOC 77.57 58.54 37.53 MAX749CPA-ND Digitally Adjustable LCD Bias Supply .. 4.90 3.14 
MAX548ACPA-ND _| 2.5V—5.5V Dual 8-Bit Voltage Qut D/A Converter. ip 464 350 224 MAX749CSA-ND Digitally Adjustable LCD Bias Supply .. 5.10 3.27 
MAXS48ACUA-ND — | 2.5V—5.5V Dual 8-Bit Voltage Out D/A Converter. 488 368 2.36 MAX7S50ACSA-ND | Adjustable Step Down Qurrent Mode PWM Reg} 4.20 2.69 
MAX560CWI-ND- +3.3V-Pwrd. RS232 4 Driver/5 Receiver with MAX751CPA-ND +5V Step Up Current Mode PWM DC/DC Converter 4.16 2.67 
Receivers Active in Shutdown. 8.24 622 3.99 MAX7520PA-ND Adjustable Step Up Qurrent Mode PWM Regulator . 5.56 3.57 
MAX604ESA-ND Adjustable Low Dropout Regulator NE 6.07 458 269 MAX755CPA-ND Adj., Neg. Qutput, Inverting, Qurrent Mode PWM Regulator 3.66 2.35 
MAX629ESA-ND High Voltage, Boost or Inverting DC-DC Converter NEW! 7.37 5.56 3.26 MAX756CPA-ND High Efficiency Step Up DC/DC Converter .. 3.62 2.33 
MAX630CSA-ND CMOS Step Up Switching Regulator 7.95 6.00 3.84 MAX756CSA-ND High Efficiency Steo Up DC/DC Converter... 4.06 2.60 
MAX631ACPA-ND +5V/Adjustable Qutput CMOS Step-Up Switching Regulator 686 518 3.32 MAX758ACPA-ND Adjustable Step Down Qurrent Mode PWM Regulator . 4.84 3.10 
MAX631ACSA-ND | +5V/Adjustable Output OMOS Step-Up Switching Regulator. 710 536 3.44 MAX759CWE-ND _| Adjustable Inverting Qurrent Mode PWM. 5.36 3.44 
MAX632ACPA-ND +12V/Adjustable Qutput CMOS Step-Up Switching Regulator 686 518 3.32 MAX759CPD-ND. Adjustable Inverting Current Mode PWM. 512 3.27 
MAX632ACSA-ND +12V/Adjustable Output CMOS Step-Up Switching Regulator 7.10 5.36 3.44 MAX761CPA-ND 12V Adj High Efficiency Step Up DC/DC Cor 410 2.63 
MAX634CPA-ND CMOS Micropower Inverting Switching Regulator. 652 492 3.16 MAX761CSA-ND 12V Adj High Efficiency Step Up DO/DC Converter. 4.52 2.90 
MAX634CSA-ND QMOS Micropower Inverting Switching Regulator . 7.18 542 348 MAX764CSA-ND High Efficiency, Low |Q. DC/DC Inverter NEW! 460 2.70 
MAX635ACPA-ND | -5V/Adjustable Output OMIOS Inverting Switching Regulator 6.86 518 3.32 MAX765CPA-ND | -12V DC/DC Inverter 4.52 2.90 
MAX635ACSA-ND 5V/Adj Output CMOS Inverting Switching Regulator....... 7.10 5.36 3.44 MAX7660PA-ND —15V DO/DC Inverter. 452 2.90 
MAX636ACPA-ND_ -12V/Adjustable Output CMOS Inverting Switching Regulator a 686 518 3.32 MAX791CPE-ND High Perform Microprocessor Supervisory Circuit . 640 4.10 
MAX636ACSA-ND | -12V/Adjustable Qutput CMOS Inverting Switching Regulator .. 7.10 5.36 3.44 MAX791CSE-ND High Perform Microprocessor Supervisory Circuit . 6.72 4.31 
MAX637ACPA-ND -15V/Adjustable Output CMOS Inverting Switching Regulator 686 518 3.32 MAX797CSE-ND Step Down, PWM Controller with Synchronous 
MAX637ACSA-ND -15V/Adjustable Output CMOS Inverting Switching Regulator 7.10 5.36 3.44 Rectifier for CPU with Low Noise .............sccecceceeeeeeuce i 710 4.56 
MAX6S8ACPA-ND | SV Adjustable Cutput OMOS Step Down Switching Regulator 885 5.18 3.92 MAXB00LOPEND | iP Supervisory Grrcuit w/4.65V Reset, Chip Enable, Watchdog...16-Dip 928 7.00 4.50 
MAX638ACSA-ND_ 5V Adjustable Output CMOS Step Down Switching Regulator .... 7.10 5.36 3.44 MAXB00MCPE-ND | uP Supervisory Circuit w/4.4V Reset, Chip Enable, Watchdog 7.00 4.50 
MAX660CPA-ND 100mA OMOS Monolithic Voltage Converter . 694 5.24 3.50 MAX813LCPAND | Low Cost Microprocessor Supervisor Grcuit...... 262 1.79 
MAX660CSA-ND 100mA OMOS Monolithic Voltage Converter. 729 550 3.68 MAX813LCSA-ND | Low Cost Microprocessor Supervisor Circui 262 179 
MAX662ACPA-ND | 12V Supply for Hash Memory . 480 3.62 232 MAX872CPA-ND OMA, Low Dro} ‘i % ; 
pout, +2.5V Precision Volt Ref . 3.84 246 
MAX662ACSA-ND | 12V Supply for Rash Memory 490 370 237 - 
MAX630PA:ND _| CMOS +5V/Adjustable Micropower Positive Voltage Regulator... 421 318 203 Mi eiecaee mmm) 10HA, Low Dropout, +4.096V Precision Volt Pet cE ee 
MAX663CSA-ND | OVIOS +5V/Adjustable Micropower Positive Voltage Regulator... 464 350 2.24 ELC Low Dower, Low Drift, +1 0V Precision Volt Fe eres 
k A MAX882CSA-ND 5W/3.3V Adjustable Low Dropout Linear Regulator NE' 3.10 1.83 
MAX665CPA-ND QMOS +8V/Switched-Capacitor Voltage Converter ........ 9.94 7.50 4.81 AX 5 : 
MAX6660PA-ND —_| CMOS +5V/Adjustable Volt Reg with Low Battery Detector 488 368 2.36 NCES Eee ©v!S.3V Adjustable Low Dropout Linear Regulator . gly aes 
: : : MAX901BCSE-ND | Quad High Speed Low Power, Voltage Comp. . 9.36 6.00 
MAX666CSA-ND CMOS +5V/Adjustable Volt Reg with Low Battery Detector 5.35 4.04 259 9 
MAX666ESA-ND QVIOS +5V/Adjustable Volt Reg with Low Battery Detector 8.32 6.28 4.02 MAX902CSD-ND Dual High Speed Low Power, Voltage Comp .. 7.74 497 
MAX667CPA-ND | +5V/Programmable Low Dropout Voltage Regulator . 549 414 276 MAX@07CPA'ND | Dua High Speed Ultra Low Power, Single +5V, TTL Comp. che ay 
MAX667CSA-ND _| +5V/Programmable Low Dropout Voltage Regulator 572 432 288 MAX907CSA'ND | Dual High Speed Ultra Low Power, Single +5V, TTL Comp 3.22 207 
MAX667ESA-ND +5V/Programmable Low Dropout Voltage Regulator 7.39 558 3.72 MAX908CPD-ND Quad, High Speed, Ultra L-P., Single +5V, TTL Comp ... 5.60 3.60 
MAX680CPA-ND —_| +5V to +10V Voltage Converter .. 448 338 2.17 MAX921CSA-ND___| Low Power Comparator with Reference... 3.00 1.92 
MAX680CSA-ND- +5V to +10V Voltage Converter . . 490 3.70 2.38 MAX921ESA-ND Low Power Comparator with Reference. . . 3.48 2.23 
MAX687CSA-ND 3.3V High Accuracy Low Dropout Reg with Auto Shutdown. 435 328 2.10 MAX922CSA-ND Dual Ultra Low Power, Single Supply Comparato 284 1.83 
MAX688CPA-ND 3.3V High Accuracy Low Dropout Regulator. 435 3.28 2.10 MAX923CSA-ND Dual Ultra LP Single Supply Comp. with 1% Precision w/Ref. 3.68 2.37 
MAX688CSA-ND. 3.3V High Accuracy Low Dropout Regulator 435 3.28 2.10 MAX924CSE-ND Quad Ultra LP Single Supply Comp. with 1% Precision w/Ref... 4.26 2.74 
MAX690ACPA-ND Microprocessor WDT Reset Crcuit . 6.94 524 336 MAX931CPA-ND. Ultra Low Power Comparator ..........0..0.cecceeeeeseeeeeeee neers 1.86 1.20 
MAX690ACSA-ND _| Microprocessor WDT Reset Circuit 7.29 5.50 3.53 (Continued) 
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7 Digi-Key Price Each 
V Vi SPECIALIZED INTEGRATED CIRCUITS (Continued) Part No. Description 25 100 
, MAX72190NG-ND | Serial Input 8-Digit LED Driver Multiplexed . 816 5.44 
Digi-Key Price Each MAX72190WG-ND_| Serial Input 8-Digit LED Driver Multiplexed. 81 816 5.44 
Part No. Description 1-25 __—*100 MAX72210WG-ND_| Serially Interfaced, 8-Digit LED Display Driver 10.81 816 5.44 
MAX932CSA-ND Dual Ultra LP Single Supply Comp. w/2% Precision w/Ref .. 3.15 2.38 1.53 MAX7645BCPP-ND | CMOS 12-Bit Buffered Multiplying DAC........ 20-Dip 15.77 11.90 7.63 
MAX934CSE-ND Quad Ultra LP Single Supply Comp. w/2% Precision w/Ref . 299 2.26 1.45 MAX8211CPA-ND Programmable Voltage Detector, Non-Invertin -8-Dip 345 260 1.68 
MAX941CSA-ND Single, 3V/5V, Single Supply, 75nS, R-R Input Comparator . 3.45 260 1.68 MAX8211CSA-ND | Programmable Voltage Detector, Non-Inverting . ‘SOC 3.50 264 1.70 
MAX942CSA-ND Dual, 3V/5V, Single Supply, 75nS, R-R Input Comparator . 3.71 2.80 1.80 MAX8211ESA-ND | Programmable Voltage Detector, Non-Inverting . “SOC 5.27 3.98 2.56 
MAX944CSD-ND Quad, 3V/5V, Single Supply, 75nS, R-R Input Comparator 6.15 4.64 2.98 MAX8212CPA-ND _| Programmable Voltage Detector, Inverting . -8-Dip 345 260 1.73 
MAX961ESA-ND +3V/+5V, Beyond-the-Rails Comparator NE WI... 663 5.00 2.94 MAX8212CSA-ND__| Programmable Voltage Detector, Inverting . “SOIC 3.02 228 1.52 
MAX971CSA-ND Single, Ultra LP, Qpen-Output Comparator with 1% 3.95 298 1.91 MAX8213ACPE-ND _| Five Universal Voltage Monitors with Qpen-Drain Outputs . 16-Dip 7.23 546 3.50 
MAX975ESA-ND +3V/+5V Dual Speed Comparator with Auto Standby 5.17 3.90 250 MAX8214ACPEND | Five Universal Voltage Monitors with Active Pull-Ups . 16-Dip 7.23 546 3.50 
MAX975EUA-ND +3V/+5V Dual Speed Comparator with Auto Standby 5.17 3.90 2.50 MX574AJN-ND Industry-Standard, Complete 12-Bit ADC ........ 28-Dip 31.72 23.94 17.10 
MAX977ESD-ND Dual, +3V/+5V Dual Speed Comparator with Auto Standby 9.28 7.00 4.50 MX7226KN-ND QMOS, Quad, 8-Bit DAC with Voltage Output Amp . 27.37 20.66 14.75 
MAX1044CPA-ND OMOS Switchcap Voltage Converter ............5 268 2.02 1.35 MX7524JN-ND QOMOS 8-Bit Buffer DAC ... 586 442 3.15 
MAX1110CAP-ND | 2.7V8-Bit 8-Channel Serial ADC with Reference. 5.38 4.06 261 MX7528JOWP-ND | GMOS Dual DAC 8-Bit Buffer 880 664 4.74 
MAX1110CPP-ND 2.7V 8-Bit 8-Channel Serial ADC with Reference ... i 5.38 4.06 2.61 MX7533JCWE-ND- COMO 10-Bit D/A Converter . 6.60 498 3.55 
MAX1202BCAP-ND | 5V 12-Bit 8-Channel Serial ADC with 3V Digital Interface 20-SSOCP 18.31 13.82 8.87 MXD1210CSA-ND | Nonvolatile RAM Controller 583 440 294 
MAX1202BOPP-ND __| 5V 12-Bit 8-Ohannel Serial ADC with 3V Digital Interface . 20-Dip 18.31 13.82 8.87 OPO7EP-ND Low Offset Voltage Op Amp . 564 426 3.05 
MAX1204B0PP-ND | 5V10-Bit 8-Channel Serial ADC with 3V Digital Interface . ip 11.95 902 5.79 
MAX12320PA-ND Microprocessor Monitor . 3.52 266 1.82 
MAX1232CSA-ND _| Microprocessor Monitor . 352 266 1.82 S SP ESI ae ve e 
MAX1232EPA-ND | Microprocessor Monitor High Temper 440 332 2.28 OR INTEGRATED 
MAX1232ESA-ND_ Microprocessor Monitor High Temperature. 458 3.46 2.37 Digi-Key Price Each* 
MAX1241BCPA-ND | 2.7V Low Power 12-Bit Single Channel Serial ADC 1.74 eee oe Part No. Description 1 25 
MAX1241BCSA-ND | 2.7V Low Power 12-Bit Single Channel Serial ADC 11.74 8. . DS120R87-ND Real Time Clock with RAM, 128 Byte. 396 676 
MAX1243BOPAND | 2.7V Low Power 10-Bit Single Channel Serial ADC TAU ee DS18B20-ND Programmable Resolution 1-Wire® Digital Thermometer Tos2 5.04 += 3.80 
MAX1243B0SA-ND | 2.7V Low Power 10-Bit Single Qhannel Serial ADC TAU) as SE) DS18B20Z-ND Programmable Resolution 1-Wire® Digital Thermometer 504 3.80 
MAX1247BCEE-ND _| 2.7V Low Power 12-Bit 4-Channel Serial ADC... 15.00 11.32 7.25 DS18$20-ND High Precision 1-Wire® Digital Thermometer .. 504 3.80 
MAX1247BOPEND | 2.7V Low Power 12-Bit 4-Channel Serial ADC. 15.00 11.32 7.25 DS18820Z-ND High Precision 1-Wire® Digital Thermometer .. 5.04 380 
MAX1249BCEE-ND | 2.7V Low Power 10-Bit 4-Channel Serial ADC 10.20 7.70 4.94 DS2TOHSAT.ND 5V, Quad El Hamer. 74853 112-10 
MAX1249B0PE-ND | 2.7V Low Power 10-Bit 4-Channel Serial ADC. 1113 840 5.39 De210852-ND 33V, TI Transceiver 256-BGA 189.13 14274 
MAX1480ACPI-ND | Isolated RS485/RS422 Data Interface NEW! 28-Dip 26.18 19.76 11.32 DS210B52N-ND 3.3V, Tt Transceiver, ind. Temp. 56-BGA 21751 164.16 
MAX1480BCPI-ND _| Isolated RS485/RS422 Data Interface. 28-Dip 25.02 18.88 11.80 De21S07AEND SCSI Terminator... ait 310 
MAX1480BEPI-ND _ | Isolated RS485/RS422 Data Interface. 28-Dip 32.49 24.52 15.34 DS21S07AS-ND SCSI Terminator 3.76 284 
MAX1482CPD-ND _| Fill Duplex, Slew Rate Ltd, L.P. RS485 Transceiver. ip 281 212 1.36 DST TOVEND ‘SCSI Terminator 366 376 
MAX1487CPA-ND __| 2.5 MBPS RS485/RS422 Transceiver. 281 212 1.36 D&21TO9S-ND Plug and Play SCSI Terminator, 27% 636 480 
MAX1487CSA-ND _| 2.5 MBPS RS485/RS422 Transceiver. 281 212 1.36 DS32KHZ/DIP-ND ‘| 32.768kKHZTCXO............ 10.15 766 
MAX1623EAP-ND _| Sync. Rectification, Low Voltage, Step-Down Reg.NE' 11.74 886 5.20 DS32KHZNBGA-ND | 32.768kH2 TCXO, Ind. Temp. 41.69 882 
MAXI644EAEND | Sync. Rectification, Step Down Reg. NEW! 10.02 7.56 4.45 DS32KHZN/DIP-ND _ | 32.768kHz TCXO, Ind. Temp... 11.69 8.82 
MAXI659ESA-ND —_| Low Dropout Linear Regulator NE WI. 5.06 3.82 2.24 DSs6S-ND Dual BV/SV, Andog Temperature Sensor 7.83 1.38 
MAXIG75EUA-ND | Step Up DO'DC Converter NEW Gs SE DS75S-ND 2-Wire Digital Temperature Sensor, LM75-compatible . 201 1.52 
Mie eee gem orc Down Regulator NEWT . : mg SS Cu Bey DS80C310-MOG-ND | High-Speed Microcontroller, 310, 25MHz 14.10 10.64 
MAXI7710PA'ND _| 12V Adj Output Step Up DC/DC Converter 90% Efficient “ ge) Sed 218 DS80C310-QOG-ND | High-Speed Microcontroller, 310, 25MHz. . 12.72 9.60 
MAX3100CEE-ND | SPI/Microwire-Compatible UART NEW 16-QS0P 7.00 5.28 3.10 DS80C320-EOG-ND _ | High-Speed/Low-Power Microcontroller, 320, 25M 2215 16.72 
MAX31000PD-ND | SPI/Microwire-Compatible UART NEW! 14-Dip ec OUieS 23m 210 DS80C320-MOGND | High-Speed/Low-Power Microcontroller, 320, 25VIHz 1484 ‘11.20 
MAX3100EEE-ND | SPI/Microwire-Compatible UART NEW! 16-CSCP 9.99 7.54 4.43 DS80C320-MOL-ND | High-Speed/Low-Power Microcontroller, 320, SMH. 2014 1520 
MAX3110ECWI-ND | SPI/Microwire-Compatible UART NEW! 28-SOC 11.61 876 5.16 DS80C320-MING-ND. | HS/Low-Power Microcontroller, 320, 25MHz, Ind. Tern 20.14 1520 
MAX3221CAE-ND _| RS232 Transceiver with Auto Shutdown NEW! 16-SSCP_ 284 214 1.37 DS80C320-COG-ND | High-Speed/Low-Power Microcontroller, 320, 25\MHz 1913 14.44 
MAX3221ECAE-ND "| RS232 Transceiver with Auto Shutdown NEW! 3.26 246 1.58 DS80C320-QQL-ND__| High-Speed/Low-Power Microcontroller, 320, 33MHz... 22.15 16.72 
MAX3232CSE-ND _| True RS232 Transceiver up to Mbps NE WI. 419 3.16 2.02 DS80C320-CNG-ND | HS/Low-Power Microcontroller, 320, 25MHz, Ind. Temp. 22.15 16.72 
MAX3232QUE-ND True RS232 Transceiver up to 1Mbps NE WI. 416 3.14 1.85 DS870520-EOL-ND EPROM/ROM High-Speed Microcontroller, 33MHZz .. 44.31 33.44 
MAX34900SA-ND | 3.3V Powered RS485/422 Transceiver... 3.82 2.88 1.84 DS870520-MOL-ND | EPROM/ROM High-Speed Microcontroller, 33MHz .. 41.55 31.36 
MAX4121CSA-ND__| 330MHz Multiplexer/Crosspoint Building Block IC. BSAC 5.25 396 254 DS87C520-MNL-ND | EPROM/ROM High-Spd. Microcontroller, 38MHz, Ind. Temp 4783 3610 
MAX4123ESA-ND | Single, SMHz, Single Supply Qo Amp with Shutdown 8SOC 260 1.96 1.26 DS870520-QCL-ND__| EPROM/ROM High-Speed Microcontroller, 33MHz 42.29 31.92 
MAX4125ESAND | Single, 10 Vis, Single Supply Qp Amp with Shutdown Bey es 1S DS870520-QNL-ND__| EPROW/ROM HS Microcontroller, 33MFz, Ind. Temp. 4884 36.86 
MAX4126ESA-ND | Dual, 5MHz, Single Supply Qp Amp. 374 282 1.81 DS870520-WCL-ND | EPROM/ROM High-Speed Microcontroller, 33MHz. . 70.49 53.20 
MAX4127ESD-ND | Dual, SMHz, Single Supply Qp Amp 443 3.34 2.14 DS870530-QQL-ND | EPROW/ROM Microcontroller with Real Time Clock, 33MHz. 4733 35.72 
MAX4128ESA'ND _| Dual, 10 Vius, Single Supply Op Amp. 3.74 282 1.81 DS870530-QNL-ND | EPROW/ROM MOU w/Real Time Clock, 33MHz, Ind. Temp. ... 54.38 41.04 
MAX4129ESD-ND —_| Quad, 5MHz, Single Supply Qp Amp . 14S0C 6.36 4.80 3.08 DS87C550-GOL-ND__| EPROM High-Speed Microcontroller with A/D and PWM ...... 41.29 31.16 
MAX4131ESA-ND | Single, 10MHz, Single Supply Qo Amp with Shutdown . BSAC 260 196 1.26 DS232A-ND Dual RS-232 Transmitter/Receiver 3.18 2.40 
MAX4132ESA-ND | Dual, 10MHz, Single Supply Op Amp 3.74 282 1.81 DS232A-N-ND Dual RS-232 Transmitter/Receiver, Ind. Temp. 3.66 2.76 
MAX4134ESD-ND | Quad, 10MHz, Single Supply Oo Amp 636 480 3.08 DS232AR-ND Dual RS-232 Transmitter/Receiver, 150mil. 3.74 2.82 
MAX4172ESA-ND _| High-Side Qurrent Sense Amplifier 3.84 290 1.87 DS232AR-N-ND Dual RS-232 Transmitter/Receiver, 150mi 4.29 3.24 
MAX4172EUA-ND | High-Side Qurrent Sense Amplifi 3.52 266 1.71 DS232AS-ND Dual RS-232 Transmitter/Receiver, 300mi 3.74 2.82 
MAX4220EFE-ND —_| High-Speed Single Supply Rail-to-Rail Quad Op Amp 10.49 7.92 5.08 DS275-ND Line-Powered RS-232 Transceiver Chip... 5.64 426 
MAX4220ESD-ND __| High-Speed Single Supply Rail-to-Rail Quad Qp Amp . 14S0C 10.49 7.92 5.08 DS276S-ND Low Power Transceiver Chip. 5.88 444 
MAX4420CPA-ND | High-Speed 6A IMCSFET Driver, Non-Inverting .... ..8Dip 3.39 256 1.83 DS1000M-500-ND _| 5-Tap High Speed Silicon Delay Line, 500nS . 5.04 3.80 
MAX44290PA-ND__| High-Speed 6A MOSFET Driver, Inverting . 3.39 2.56 1.83 DS1000Z-500-ND 5-Tap High Speed Silicon Delay Line, 500nS . 5.30 4.45 
MAX5250BCAP-ND_ | 5V 10-Bit Quad VOUT Serial DAC... 13.94 1052 6.75 DS1004Z-2-ND 5-Tap High Speed Silicon Delay Line, 2nS Tap-to-Tap 17.44 13.16 
MAX5250B0PP-ND | SV 10-Bit Quad VOUT Serial DAC. 13.94 10.52 6.75 DS1004Z-3-ND 5-Tap High Speed Silicon Delay Line, 3nS Tap-to- Tap 1744 —‘13.16 
MAX5251BCAP-ND | 3V 10-Bit Quad VOUT Serial DAC 13.94 10.52 6.75 DS1004Z-4-ND 5-Tap High Speed Silicon Delay Line, 4nS Tap-to-Tap 17.44 13.16 
MAX5253BCAP-ND | 3V 12-Bit Quad VOUT Serial DAC. 31.99 24.14 15.48 DS1005M-100-ND 5-Tap Silicon Delay Line, 100nS. 5.30 4.00 
MAX5253BCPP-ND | 3V 12-Bit Quad VOUT Serial DAC... 31.99 24.14 15.48 DS1005S-250-ND 5-Tap Silicon Delay Line, 250nS. 6.36 4.80 
MAX5352B0PA-ND | 5V 12-Bit VOUT Serial DAC. 1185 894 5.73 DS1007S-2-ND 7-1 Silicon Delay Line, 2nS .... 16.38 12.36 
MAX5352BQUA-ND | 5V 12-Bit VOUT Serial DAC. 11.85 8.94 5.73 DS1010-100-ND 10-Tap Silicon Delay Line, 100nS 7.95 6.00 
MAX5353BOQUA-ND | 3.3V 12-Bit VOUT Serial DAC . 11.85 894 5.73 DS1010-50-ND 10-Tap Silicon Delay Line, 50nS. 7.95 6.00 
MAX5354CPA-ND | 5V 10-Bit VOUT Serial DAC. 761 574 3.69 DS1010S-100-ND 10-Tap Silicon Delay Line, 100nS 9.54 7.20 
MAX5354QUA-ND 5V 10-Bit VOUT Serial DAC . 761 5.74 3.69 DS1010S-500-ND 10-Tap Silicon Delay Line, 500nS 9.54 7.20 
MAXS355QUA-ND | 3.3V10-Bit VOUT Serial DAC. 816 616 3.96 DS1013M-15-ND 3-in-1 Silicon Delay Line, 15nS... 6.36 4.80 
MAX5402EUA-ND —_| 256-Tap, Digital Potentiometer : 273 2.06 1.21 DS1013M-40-ND 3-in-1 Silicon Delay Line, 40nS 6.36 4.80 
MAX6120ESA-ND Low-Cost, Micropower, 1.2V Prec, 3-Terminal Volt Reference . 2.0255 19009 1:23) DS1013M-150-ND 3-in-1 Silicon Delay Line, 150nS. 6.36 4.80 
MAX6225AEPA-ND | Low-Drift, Low-Noise, 2.5V Precision Voltage Reference. . 8-Dip 13.70 10.34 6.64 DS1013S-10-ND 3-in-1 Silicon Delay Line, 10nS. 7.69 5.80 
MAX6225AESA-ND | Low-Drift, Low-Noise, 2.5V Precision Voltage Referenc 13.70 10.34 6.64 DS1013S-15-ND 3-in-1 Silicon Delay Line, 15nS. 7.69 5.80 
MAX6225BEPA-ND | Low-Drift, Low-Noise, 2.5V Precision Voltage Reference. 6.31 4.76 3.06 DS1013S-20-ND 3-in-1 Silicon Delay Line, 20nS. . 7.69 5.80 
MAX6225BESA-ND | Low-Drift, Low-Noise, 2.5V Precision Voltage Reference. . 6.31 476 3.06 DS1020S-25-ND Programmable 8-Bit Silicon Delay Line, . 46.56 35.14 
MAX6241AEPA-ND | Low-Drift, Low-Noise, 4.096V Precision Voltage Reference . ..8-Di 13.70 10.34 6.64 DS1020S-100-ND Programmable 8-Bit Silicon Delay Line, 1.00nS. 46.56 35.14 
MAX6241AESA-ND | Low-Drift, Low-Noise, 4.096V Precision Voltage Reference . 8-SOC 13.70 10.34 6.64 DS1021S-25-ND Programmable 8-Bit Silicon Delay Line, .25nS 20.14 15.20 
MAX6241BEPA-ND | Low-Drift, Low-Noise, 4.096V Precision Voltage Reference . i 6.31 4.76 3.06 DS1023S-25-ND 8-Bit Programmable Timing Bement, .25n: 18.55 14.00 
MAX6241BESA-ND | Low-Drift, Low-Noise, 4.096V Precision Voltage Reference . 631 4.76 3.06 DS1033Z-8-ND 3-in-1 Low Voltage Silicon Delay Line, 8nS... 12.61 9.52 
MAX6250AEPA-ND | Low-Drift, Low-Noise, 5.0V Precision Voltage Reference. ... 13.70 10.34 6.64 DS1033Z-10-ND 3-in-1 Low Voltage Silicon Delay Line, 10nS . 12.61 9.52 
MAX6250AESA-ND | Low-Drift, Low-Noise, 5.0V Precision Voltage Reference. . 13.70 10.34 6.64 DS1033Z-15-ND 3-in-1 Low Voltage Silicon Delay Line, 15nS . -SAIC 12.61 9.52 
MAX6250BEPA-ND | Low-Drift, Low-Noise, 5.0V Precision Voltage Reference. 631 476 3.06 DS1035Z-6-ND 3-in-1 High Speed Silicon Delay Line, 6nS. -SOIC 9.96 7.52 
MAX6250BESA-ND__| Low-Drift, Low-Noise, 5.0V Precision Voltage Reference 6.31 476 3.06 DS1040Z-A15-ND Programmable One-Shot Pulse Generator . 12.99 9.80 
MAX6651EEE-ND | SMBus/I2C Compatible Interface NEW!............... 7.79 588 3.38 DS1100M-25-ND 5-Tap Delay Line, 25nS... 5.64 4.26 
MAX6954AAX-ND 4-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, LED Display Driver DS1100M-50-ND 5-Tap Delay Line, 50nS.. 5.64 4.26 
with I/O Expander and Key Scan ........ssscescesteeteeeteees 36-SSOP 24.04 18.14 11.34 DS1100Z-20-ND 5-Tap Delay Line, 20nS 6.33 478 
MAX6954APL-ND 4-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, LED Display Driver DS1100Z-35-ND 5-Tap Delay Line, 35nS 6.33 478 
with I/O Expander and Key Scan ........sscceseteetteetteeetees 40-Dip 24.04 18.14 11.34 DS1100Z-40-ND 5-Tap Delay Line, 40nS 6.33 478 
MAX6955AAX-ND 2-Wrre Interfaced, 2.7V to 5.5V, LED Display Driver DS1100Z-50-ND 5-Tap Delay Line, 50nS 6.33 4.78 
with I/O Expander and Key Scan ........sseseseeeeseeteeteees 36-SSOP 24.04 18.14 11.34 DS1100Z-100-ND —_| 5-Tap Delay Line, 100nS. ‘SOC «6.33 478 
MAX6955APL-ND | 2-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, LED Display Driver DS1100Z-200-ND —_| 5-Tap Delay Line, 200nS. ‘SOC 6.33 4.78 
with I/O Expander and Key Scan ... 24.04 18.14 11.34 DS1100Z-250-ND —_| 5-Tap Delay Line, 250nS. -SOC 6.33 4.78 
MAX6956ANI-ND | 2-Wire Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20- DS1210-ND Nonvolatile Controller Chip . -8-Dip 4.85 3.66 
LED Display Driver and 1/O Expander 8.16 616 3.85 DS1210N-ND Nonvolatile Controller Qhip, Ind. Temp. -8-Dip 5.70 4.30 
MAX6956AAI-ND | 2-Wire Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port or 28-Port, DS1210S-ND Nonvolatile Controller Chip ......... SOC 5.22 3.94 
LED Display Driver and I/O Expander..........2.....:00eeeeeee 28-SSCP 816 6.16 3.85 DS1210SN-ND Nonvolatile Controller Chip, Ind. Temp. 16-SOIC 6.41 4.84 
MAX6957ANI-ND —_| 4-Wire Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port and 28-Port, DS1211-ND Nonvolatile Controller x 8 Chip 20-Dip 33.52 25.30 
LED Display Driver and I/O Expander ...........000:cce eee 28-Dip 8.16 616 3.85 DS1211S-ND Nonvolatile Controller x 8 Chip 37.76 28.50 
MAX6957AAI-ND | 4-Wire Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port and 28-Port, DS1213B-ND SmartSocket 16K/64K. 22.66 17.10 
LED Display Driver and I/O Expander..........-....:0seeeeeee 28-SSOCP_ 816 6.16 3.85 * DS9034PCX Powercap required; order DS9034PCX-ND (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description 1 25 Part No. Description 1 25 
DS1213C-ND SmartSocket 256K ..... 2266 17.10 DS1314S-2-ND Nonvolatile Cont. with Lithium Battery Monitor, 3V, 150mi 16.01 12.08 
DS1213D-ND SmartSocket 256K/1M 26.42 19.94 DS1315-5-ND 5V, Phantom Time Chip, 300mil 1561 11.78 
DS1216C-ND SmartWatch/RAM, 64K/256K 5V 38.21 28.84 DS1315EN-33-ND | 3.3V, Phantom Time Chip, Ind. Temp. 20.51 15.48 
DS1216D-ND SmartWatch/RAM, 256K/1M 5V. 41.90 31.62 DS1315S-5-ND 5V, Phantom Time Chip, 300mil. ... 18.13 13.68 
DS1216END SmartWatch/ROM, 64K, 256K, 1M 5V . 38.21 28.84 DS1315SN-5-ND 5V, Phantom Time Chip, Ind. Temp. +8200 20.51 ‘15.48 
DS1218S-ND Nonvolatile Controller Ohip 13.20 9.96 DS1321S-ND Fexible Nonvolatile Cont. with Lithium Battery Monitor, 5V. 10.15 7.66 
DS1220AB-120-ND | Nonvolatile SRAM, 16K, 5%, 120nS. 1617 12.20 DS1345WP-150-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM with Battery Monitor, 1024K . 32.86 24.80 
DS1220AB-150-ND | Nonvolatile SRAM, 16K, 5%, 150nS. 15.77 11.90 DS1384FP-12-ND | Watchdog Timekeeping Controller, 120nS. 17.70 13.36 
DS1220AB-200-ND | Nonvolatile SRAM, 16K, 5%, 200nS. 1391 10.50 DS1386-32-120-ND | RAMified Watchdog Timekeeper, 256K . 54.64 41.24 
DS1220AD-200-ND__| Nonvolatile SRAM, 16K, 10%, 200nS... 15.77 11.90 DS1486-120-ND RAMified Watchdog Timekeeper, 1024K .... 64.79 48.90 
DS1225AB-85-ND —_| Nonvolatile SRAM, 64K, 5%, 85nS. . 2019 15.24 DS1501WE-ND 3.3V, Y2KC Watchdog Real Time Cock 12.08 9.12 
DS1225AB-150-ND | Nonvolatile SRAM, 64K, 5%, 150nS. 1972 14.88 DS1501WEN-ND 3.3V, Y2KC Watchdog Real Time Clock, Ind. Temp. 13.89 10.48 
DS1225AB-200-ND _ | Nonvolatile SRAM, 64K, 5%, 200nS. 1471 11.10 DS1511W-ND 3.3V, Y2KC Watchdog Real Time Cock . 20.86 15.74 
DS1225AB-200IND-ND | Nonvolatile SRAM, 64K, 5%, 200nS, Ind. Tem 20.67 «15.60 DS1602-ND Hapsed Time Counter .. 5.27 3.98 
DS1225AD-85-ND__| Nonvolatile SRAM, 64K, 10%, 85nS.... 20.19 15.24 DS1602S-ND Hapsed Time Counter... 5.99 4.52 
DS1225AD-150-ND —_| Nonvolatile SRAM, 64K, 10%, 150nS 1972 14.88 DS1603-ND Hapsed Time Counter Modul 15.37. ‘11.60 
DS1225AD-200-ND _ | Nonvolatile SRAM, 64K, 10%, 200nS 19.72 14.88 SELENE a i RAM, errs — pe Be 
DS1230AB-70-ND Nonvolatile SRAM, 256K, 5%, 70nS. ... nen 20.58 Ht gi lermometer anc lermostat, mi .! i 
DS1230AB-100-ND | Nonvolatile SRAM, 256K, 5%, 100nS... 26.63 20.10 DS1620S-ND Digital Thermometer and Thermostat, 208m 6.97 5.26 
DS1230AB-120-ND _| Nonvolatile SRAM, 256K, 5%, 120nS 26.63 20.10 DS1621-ND Digital Thermometer and Thermostat, 300mi 4.61 3.48 
DS1230AB-200-ND | Nonvolatile SRAM, 256K, 5%, 200nS 26.63 20.10 DS1621S-ND Digital Thermometer and Thermostat, 150mi 4.61 3.48 
DS1230Y-70-ND Nonvolatile SRAM, 256K, 10%, 70nS .. 27.27 20.58 DS1621V-ND. Digital Thermometer and Thermostat, 208mil 4.61 3.48 
DS1230Y-70IND-ND | Nonvolatile SRAM, 256K, 10%, 70nS, Ind. 2213 16.70 DS1624-ND Digital Thermometer and Memory, 300mil. 9.04 6.82 
DS1230Y-120-ND —_| Nonvolatile SRAM, 256K, 10%, 120nS. 20.80 15.70 DS1624S-ND Digital Thermometer and Memory, 208mil. 9.04 6.82 
DS1230Y-150-ND _| Nonvolatile SRAM, 256K, 10%, 150nS. 26.63 20.10 DS1629S-ND 2-Wire Digital Thermometer and Real Time Clock, 150mil 7.76 5.86 
DS1230Y-200-ND —_| Nonvolatile SRAM, 256K, 10%, 200nS. 2080 15.70 DS1642-100-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 100nS 25.25 19.06 
DS1231S-20-ND Power Monitor Qhip, 20nS .......... 10.07 7.60 DS1643-100-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 100nS, 700mil 26.34 19.88 
DS1231-20N-ND Power Monitor Chip, 20nS, Ind. Tem 9.54 7.20 DS1644-120-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS 34.56 26.08 
DS1231-35-ND Power Monitor Ohi 8.29 6.26 DS1644P-120-ND _| Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS. 35.96 27.14 
DS1232-ND MicroMonitor Chip. 2.09 1.58 DS1646-120-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS 54.98 41.46 
DS1232N-ND MicroMonitor Chip, Ind. Temp. 2.60 1.96 DS1646P-120-ND Nonvolatile Timekeeping RAM+B228, 120nS. 51.22 38.66 
DS1232LP-ND Low Power MicroMonitor Chip . 2.25 1.70 DS1666S-10-ND Audio Digital Resistor ................-.. 4.72 3.56 
DS1232LPS-ND Low Power MicroMonitor Chip . 276 2.08 DS1669-10-ND Dallastat™ Blectronic Digital Rheostat, 10K. 6.81 5.14 
DS1232LPS-2-ND__| Low Power MicroMonitor Chip . 225 1.70 DS1669-100-ND Dallastat™ Electronic Digital Rneostat, 100K . 6.81 5.14 
DS1232LPSN-2-ND _ | Low Power MicroMonitor Chip, | 260 1.96 DS1669S-10-ND Dallastat™Hectronic Digital Rheostat, 10K 7.18 5.42 
DS1232S-ND MicroMonitor Chip............ 276 2.08 DS1669S-50-ND Dallastat™Blectronic Digital Rheostat, 50K. 7.18 542 
DS1232SN-ND MicroMonitor Chip, Ind. Temp. 3.18 2.40 DS1685E-3-ND 3V/5V, Real-Time Clock ....... 6.44 4.86 
DS1233-5-ND 5V, EconoReset, 5% ... 1.38 1.04 DS1685QN-5-ND 5V, Real-Time Qock, Ind. Temp 7.90 5.96 
DS1233-10-ND 5V, EconoReset, 10%. 1.38 1.04 DS1685S-5-ND 5V, Real-Time Cock . . 6.41 4.84 
DS1233A-15-ND 3.3V, EconoReset, 15% 1.38 1.04 DS1687-5-ND 5V, Real-Time Qock.. 9.38 7.08 
DS1233AZ-10-ND 3.3V, EconoReset, 10% 225 1.70 DS1688S-ND 3V/5V, Serialized Real Time Clock with NV RAM Control . 9.38 7.08 
DS1233AZ-15-ND 3.3V, EconoReset, 15%... 2.41 1.82 DS1689S-ND 3V/5V, Serialized Real Time Glock with NV RAM Control . 9.38 7.08 
DS1233D-5-ND 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 5% 1.38 1.04 DS1693-ND 3V/5V, Serialized Real Time Clock Module w/NV RAM Control. ..28-Dip 19.82 14.96 
DS1233D-10-ND 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 10% 1.38 1.04 DS1705EPA-ND 3.3V/5V, MicroMonitor, 5% . 8-Dip 2.25 1.70 
DS1233D-15-ND 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 15% .. 1.38 1.04 DS1705ESA-ND 5V, MicroMonitor, 10%. 8-Dip 2/25 1.70 
DS1233DZ-5-ND 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 5%. .. 2.25 1.70 DS1706ESA-ND 5V, MicroMonitor, 10%. 8-SOIC 2.25 1.70 
DS1233DZ-10-ND —_| 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 10% . 2.25 1.70 DS1706LEPA-ND SV, MicroMoritor, 5% .. 8-Dip 2.25 1.70 
DS1233DZ-15-ND —_| 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 15% . 241 1.82 er eat SEN ML oe vive aoe pe 
DS1233M-55-ND 1.38 1.04 SESA .3V, 110%. ‘ : : 
DS1233MS-3-ND 3.3V, EconoReset 289 218 DS1706TESA-ND 3.3V, MicroMonitor, 5% ... 8SOC 2.25 1.70 
DS1233MS-5-ND BV, ExonoReset 289 2.18 DS1707ESA-ND BV, MicroMonitor, 5% .. 2.04 1.54 
DS1233Z-5-ND EconoReset, 5%. 2.25 1.70 DS1708ESA-ND 5V, MicroMonitor, 5% .. 2:25, 1.70 
DS1233Z-10-ND EconoReset, 10% 241 182 DS1708SESA-ND 3.3V, MicroMonitor, 10%. 2.25 1.70 
DS1233Z-15-ND EconoReset, 15% OA 182 DS1708TESA-ND 3.3V, MicroMonitor, 5% .. 8SOC =. 2.25 1.70 
DS1236-5-ND MicroManager™Chip, 5' 10.57 7.98 DS1721S-ND 2-Wire Digital Thermometer and Thermostat . 8-SOIC 3.87 2.92 
DS1236-10-ND MicroMenager™Qhip, 10% 1057 7.98 me EW et ellie pha ellos ost ae 
DS1236AS-5-ND —_| MicroManager™(hip, 5%... 1235 9.32 es : Wire Digital Thermometer and Thermostat. “SO. -60 36 
-| i TM -Wire Digit lermometer anc lermostat . ‘i 4 | 
DS1236AS-10-ND _| MicroMan: DS1722U-ND 2-Wire Digital Th d Th 8-MSOP 2.65 2.00 
ager hip, 10% pe oe DS1742W-120-ND | 3.3V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS 24-Dip 30.87 23.30 
BS ize IO Ne MeroMereger ap, 10% 120 ae oe DSt/42WH150-ND__ | SV, YOKC Nonvolatile Tmekecping RAM, 150nS 24Dp 2952 22.28 
DS1238-10-ND MicroManager™Chip, 10% .. 10.57 7.98 E nN nvolatile Timekeeping RAM, 150n: Up J z 
DS1238AS-5.ND MicroManager™ Chip, 5%. . 72.35 932 DS1743-70-ND BV, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 70nS.. 28-Dip 40.86 30.84 
7M 9 DS1743-100-ND 5V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 100nS 28-Dip 38.58 += 29.12 
DS1239S-5-ND MicroManager™Chip, 5%... 12.35 9.32 # é 
; ; DS1743P-100-ND | 5V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 100nS . 34POVT = 28.73 21.68 
DS1243Y-120-ND —_| Nonvolatile SRAM with Phantom Chock, 64K, 120n 28-Dip 44.31 33.44 ¢ 
DS1743WP-120-ND | 3.3V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS 34POVr 31.01 23.40 
DS1244Y-70-ND Nonvolatile SRAM with Phantom Clock, 256K, 70n! 52.10 39.32 : i 
DS1245AB-120-ND__ | Nonvolatile SRAM, 1024K. 5%, 120nS. 3744 2826 DS1744-70-ND 5V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 70nS..... 28-Dip 48.28 36.44 
: : DS1746WP-120-ND | 3.3V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS 52.50 39.62 
DS1245Y-100-ND —_| Nonvolatile SRAM, 1024K, 10%, 100nS. 37.44 28.26 i : 
DS1780E-ND OPU Peripheral Monitor 5.04 3.80 
DS1245Y-120-ND __| Nonvolatile SRAM, 1024K, 10%, 120nS. . 37.44 28.26 DS1801E-014-ND Dual Audio T: 
‘per Potent 7.50 5.66 
DS1245Y-70IND-ND | Nonvolatile SRAM, 1024K, 10%, 70nS, Ind. Temp. 40.12 30.28 a 
DS1803E-010-ND Addressable Dual Digital Potentiometer . 6.86 5.18 
DS1245YP-100-ND | Nonvolatile SRAM, 1024K, 10%, 100nS.. 29.87 22.54 th ; 
DS1803Z-010-ND _| Addressable Dual Digital Potentiometer, 10K, 150mil 6-SOIC 6.39 4.82 
DS1249Y-70-ND Nonvolatile SRAM, 2048K, 10%, 70nS. 67.68 51.08 a : : 
DS1803Z-050-ND —_| Addressable Dual Digital Potentiometer, 50K, 150mil 16-SOC 6.39 482 
DS1250WP-150-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 4096K, 150nS 110.32 83.26 tl ‘ 
4250Y-100-ND Nonvolatil ‘4096K. 100) 417.90 DS1803Z-100-ND Addressable Dual Digital Potentiometer, 100K, 150mil. 6.39 4.82 
Raeae ea ees Boe DS1804-010-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 10K, 300mil. . 310 234 
ey a Ry eae these dno DS1804-100-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 100K, 300mil 310 234 
Pet aN antes praal Hadicetictn fae ey 1 Ne DS1804Z-010-ND _| Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 10K, 150mil.. 323. 2.44 
~ ay: - @ — ~ - DS1804Z-050-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 50K, 150mil. . 3.23 2.44 
DS1267-010-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K 8.32 6.28 DS1804Z-100-ND —_| Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 100K, 150mil 3.23 2.44 
DS1267-050-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 50K 8.32 6.28 DS1806E-050-ND Digital Sextet Potentiometer, 50K .......... 0-TSSCP 12.08 9.12 
DS1267-100-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 100K . 8.32 6.28 DS1810-5-ND 5V, EconoReset with Push-Pull Qutput, 5% -TO-92 111 84 
0S1267E-10-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K 10.34 7.80 DS1810-10-ND 5V, EconoReset with Push-Pull Cutput, 10% . -TO-92 141 84 
DS1267E100-ND __| Dua Digital Potentiometer Chip, 100K - ies _ 149 DS1811-5-ND 5V, EoonoReset with Qpen Drain Output, 5%. Tos 1.11 84 
DS1267S-010-ND |_| Dual Digital Potentiometer Chip, 10k. 9.57 7.22 DS1811-10-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 10% -TO-92 111 84 
DS1267S-050-ND _| Dual Digital Potentiometer Chip, 50K. 9.57 7.22 DS1811-15-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 15%. . .T0-92 111 84 
DS1267S-100-ND —_| Dual Digital Potentiometer Chip, 100K. . 9.57 7.22 DS1812-5-ND 5V, EconoReset with Active High Push-Pull Qutput, 5%. . .T0-92 11 84 
a are Meas hail ae fee re oe DS1812-10-ND 5V, EconoReset with Active High Push-Pull Qutput, 10% -TO-92 114 84 
Sone ee Eee pe : d DS1813-5-ND BV, EconoReset with Pushbutton, 5% ... -T0-92 11 84 
DS1284-ND Watchdog Timekeeper Chip 13.14 9.92 DS1813-10-ND 5\V, EconoReset with Pushbutton, 10%.. -TO-92 111 84 
DS1284Q.ND Watchdog Timekeeper Chip 1410 10.64 DS1815-10-ND 3.3V, EconoReset with Push-Pull Output, 10% . -TO-92 111 84 
DS1284QN-ND Watchdog Timekeeper Chip, Ind. Temp. 1460 11.02 DS1818-10-ND 3.3V, EconoReset with Pushbutton, 10%... -TO-92 111 84 
DS1286-ND Watchdog Timekeeper Chip . .... 26.31 19.86 DS1821-ND Programmable Digital Thermostat and Thermometer 3-PR35 5.75 4.34 
DS1302-ND Trickle Qnarge Timekeeping Chip, 300mil. 3.31 2.50 DS1821S-ND Programmable Digital Thermostat and Thermometer 8-SOC 575) 4.34 
DS1302N-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, Ind. Temp. . 4.58 3.46 DS1822-ND Econo 1-Wire® Digital ‘Thermometer 3.87 2.92 
DS1302S-16-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, 300mil.... 6.81 5.14 DS1831S-ND Multi-Supply Micromonitor 6.76 5.10 
Dsia0ezND _| leCherge Tmekesping Op, 160m 331 250 | psteassn> _|8V, Meroprasser bron, 65 1g 138 
A tickle Charge Timekeeping Chip, 150mil. 5. . x , Microprocessor EconoReset, 5% . i : 
DS1305-ND Serial Alarm Real-Time Clock, 300mil. ... 5.51 4.16 DS1833-10-ND 5V, Microprocessor EconoReset, 10%. .. 71.80 1.36 
DS1305E-ND Serial Alarm Real-Time Cock, 173mil. . 7.18 5.42 DS1833Z-5-ND 5V, Microprocessor EconoReset, 5% . 3.15 2.38 
DS1305EN-ND Serial Alarm Real-Time Cock, Ind. Temp. 7.90 5.96 DS1833Z-10-ND 5V, Microprocessor EconoReset, 10% 3.15 2.38 
DS1306E-ND Serial Alarm Real-Time Clock, 4.4mil. . . 7.90 5.96 DS1834AS-ND Dual Microprocessor EconoReset with Pushbutton . 2.41 1.82 
DS1306EN-ND Serial Alarm Real-Time Cock, Ind. Temp. 8.69 6.56 DS1834AU-ND Dual Microprocessor EconoReset with Pushbutton . 2.60 1.96 
DS1307-ND Serial Real-Time Qock, 64 x 8, 100mi 4.16 3.14 DS1834S-ND Dual Microprocessor EconoReset with Pushbutton 241 1.82 
DS1307Z-ND Serial Real-Time ock, 64 x 8, 150mil. 3.31 2.50 DS1844S-010-ND —_| Quad Digital Potentiometer..........0..0: cece 5.78 4.36 
DS1307ZN-ND Serial Real-Time Clock, 64 x 8, Ind. Temp. 5.41 4.08 DS1845E-010-ND Dual Nonvolatile Potentiometer and Memory, 10K 4.24 3.20 
DS1312S-ND Nonvolatile Cont. with Lithium Battery Monitor, 300mi 15.32 11.56 DS1845E-100-ND Dual Nonvolatile Potentiometer and Memory, 100K. 4.24 3.20 
DS1312S-2-ND Nonvolatile Cont. with Lithium Battery Monitor, 150mil.... 12.19 9.20 DS1866Z-ND 2.7-5.5V, Log Trimmer Potentiometer we 2.94 2.22 
DS1314S-ND Nonvolatile Cont. with Lithium Battery Monitor, 3V, 300mi 12.51 9.44 * DS9034PCX Powercap required; order DS9034PCX-ND (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HE DALLAS SPECIALIZED INTEGRATED CIRCUITS (Continued) Jelight Company, Inc. CHIPhERASER® 


Digi-Key Price Each* bet on ae 

Part No. Description 1 25 * Operating intensity is at least 25% greater than competitive systems for increased 
DS1867E-10-ND Dual Digital Potentiometer with EEPROM, 10K.. 9.99 754 throughput + Excellent uniformity ensures fast and complete erasure * Quick load/unload 
DS1867S-10-ND Dual Digital Potentiometer with EEPROM, 10K 9.73 7.34 trays for EPROMs + All metal housing + Heavy duty construction for ruggedness + Units 
DS1868-10-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K. 5.59 4.22 may be stacked to save space + Safety interlock to prevent accidental UV exposure + Deep 
DS1868E-10-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K... 6.78 yi drawer for processing loaded PC boards 

DS1868S-10-ND Dual Digital Potentiometer Ghip, 10K... 5.88 4.44 

DS1869-10-ND_ 3V, Dallastat™ Hectronic Digital Rheostat, 10K. 5.64 4.26 J EL10-ND (Holds 12 ICs)... cece eee eee eeeeeeeecee cece eeeeeeeeeeeees $110.00 
DS1869S-10-ND 3V, Dallastat™ Hectronic Digital Rheostat, 10K. 5.88 4.44 ‘1 , f . 

DS1869S-50-ND 3V. Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 50K. 5.88 4.44 J EL20-ND (Holds 20 ICs, with 60 min. Dial Timer) ................. $175.00 
DS2016-100-ND 3V/5V, 2K x 8, Operation Static RAM... 11.13 8.40 

DS2108S-ND Differential SCSI Switchable Terminator. 14.68 11.08 

DS2117MB-ND Ultra3 LVD/SE SCSI Terminator 7.45 5.62 

DS2118MB-ND Ultra2 LVD/SE SCSI Terminator 7.45 5.62 

DS2119ME-ND Ultra3 LVD/SE SCSI Terminator 7.45 5.62 M E MO RY 

DS2141AQ-ND 5V, T1 Framer Controller . 44-PLOC 50.99 38.48 

DS21483Q.ND 5V, El Framer Controller. 44-PLOC 50.99 38.48 


ee oe ce tee: PM FLASH MEMORY 
DS2151QNB-ND 5V, T1 Single Chip Transceiver, Ind. 44-PLOC 89.31 67.40 - FLASH MEMORY . 
DS2152L-ND Enhanced T1 Single-Chip Transceiver .... .100-LQFP 68.98 = 52.06 Digi-Key Price Each 
DS2152LN-ND Enhanced T1 Single-Chip Transceiver, Ind. Temp -100-LOFP = 79.26 = 59.82 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DS2153Q.A7-ND 5V, El Single-Chip Transceiver 77.65 58.60 Toshiba 
aeava Se aed Eanes Cap Vaca Ghd Galt TOS8FVTI60AFT-70-ND | 16M-Bit 3V CMOS (2M x 8/ 1Mx 16) 

A; ocessor 16/24/32kpbs 4155 31.36 “Top Boot Block Pee oo) an. Sen 
DS2172T-ND Bit Error Rate Tester (BERT), 8-Bit 18.26 13.78 TCEERRICOARO NO 1 aALBA NOMS OMABIMe ee : : : 
DS2175-ND TI/CEPT Bastic Store 2441 18.42 (2Mx8/1Mx 16) 

j Bottom Boot BlOCK ........sscccceseeseeseeeereeseeeeee 3.32 3.00 266 
DS2175S-ND T1/CEPT Bastic Store . 26.82 20.24 
DS2176-ND T1 Receive Buffer. 28.33 21.38 TC58V64BFT-ND 64M-Bit 3V NAND (8M x 8) ... 5.63 5.25 488 
eta a roeve ne a - $ 230 TC58128AFT-ND 128M-Bit 3V NAND (16M x 8) os 667 602 5.59 
at ransceiver. . . ¥ "7 
DS2180AQ.ND Ti Transosiver may | aes TOS8256AFT-ND 256M-Bit 3.3V NAND (32M xX 8) .....0.ecccceeeseereeeeeee 48-TSCP 12.00 11.20 10.40 
DS2180AQN-ND TI Transceiver, Ind. 4465 33.70 TH58100FT-ND 1 Gigabit 3.3V OMOS NAND (128M x 8).......2.000c00ee+ 48-TSCP 67.50 63.00 58.50 
DS2181A-ND CEPT Primary Rate Transceiver . 58.78 44.36 
DS2181AQ.ND CEPT Primary Rate Transceiver . 64.58 48.74 
DS2187S-ND Receive Line Interface . 38.13 28.78 = - 
DS2188-ND TI/CEPT Jitter Attenuator 15.87 11.98 Digi-Key a Price Each 
DS2188S-ND TH/CEPT Jitter Attenuator 17.62 13.30 RartiNo: Description Pkg 1 25100 
DS2250-32-16-ND Soft Microcontroller Module, 32K x 8 95.67 72.20 Tos hi ba 
DS2252T-128-16-ND | Secure Microcontroller Module, 128K. 201.40 152.00 — 
1DS2282/8722282000-ND | T1 FDL Controller/Monitor Stik....... 118.83 89.68 TC554001AF-70L-ND 4IM-Bit SRAM (512K x 8) 443 413 3.84 
DS2401-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, One Wire 1.86 1.40 TOS54001AFT-70L-ND | 4M-Bit SRAM (512K x 8). 443 413 3.84 
DS2407P-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, Qne-Wire . “61S00.~«2.01 152 TOSSWSO0FTSSM-ND _| 8M-Bit SRAM (512Kx 16) . 11.25 10.50 9.75 
DS2401X1CT-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, Qne-Wire. 6-CSP 1.03 94 
DS2401X1TR-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, Qne-Wire. 6-CSP _5850.00/10,000 DRAM Controllers 
DS2401Z-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, Qne-Wire SOT-223 2.28 1.72 7 , 
DS2404B-ND EconoRAM Time Chip 11.08 8.36 Digi-Key ome Price Each 
DS2404S-007-ND | EconoRAM Time Chip 1057 7.98 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DS2405-ND Addressable Switch, Open Drain 2.23 1.68 i i 
DS2406P-ND Dual Addressable Switch Plus 1K-Bit Memory 6.78 5.12 National Semiconductor 
DS2417P-ND 4-Wire™Time Chip with Interrupt. 270 204 DP8422AV-25-ND 4Meg DRAM Programmer Controller..........0s0cs0e00++ 84-PLOC 27.60 25.76 23.92 
DS2430A-ND 256-Bit 1-Wire™EEPROM 3.39 2.56 
DS2430AP-ND 256-Bit 1-Wire™EEPROM . 3.52 2.66 EPROMS OTP (One Time Programmable) 
DS2433-201-ND 4K-Bit 1-Wire™EEPROM .. 5.33 4.02 anes RCE 
DS2436B-ND Battery Identification/Monitor Ohip. 3.74 2.82 Bi o N Deana ae ‘ Dee am 
DS2436Z-ND Battery Identification/Monitor Chip 3.74 2.82 Brno: seri ption = = = 9. 
aa gmat Battery Monon aye Fairchild Semiconductor 
-Wire’ aly . k 

ps2480B-ND Seri {-Wire™Line Driver with Load Sensor 684 516 FV27C256V120-ND_ 256K, 120ns, OOS EPROM, OTP .32-PLOC 288 231 1.80 


FAVI27C256V/150-ND 256K, 150hs, OMOS EPROM, OTP. -32-PLOC 288 231 1.80 


DS2502S-ND 1K-Bit Add-Only Memory 4.61 3.48 : 
DS2505-ND 46K-Bit Add-Only Memory . 4.37 3.30 NMC87C257V200-ND 256K (32Kx8) OMOS Eprom with OTP adr Latch. 7.88 6.30 5.43 
DS2505P-ND 16K-Bit Add-Only Memory . 437 3.30 NM27LV010T250-ND _| 1Meg (128Kx8) Low Voltage Eprom 250ns OTP........... 9.98 840 7.62 
DS5000-32-16-ND Soft Microcontroller Module, 32K-Bit 125.88 95.00 
DSS5000T-32-16-ND | Soft Microcontroller Module with Real Time Clock, 32K-Bi 138.46 104.50 Extended Temperature EPROMS OTP (-40° to +85°C) 
DS9034PC-ND PowerCap Module without Crystal. ca 7.58 5.72 — - 
DS9034PCX-ND PowerCap Module with Crystal . Powercap Module 9.86 7.44 Digi-Key ce Price Each 
DS9502P-ND ESD Protection Diode ........ .6-TSOC 1.03 78 Part No. Description Pkg. 1 25100 
DS9503P-ND ESD Protection Diode with Resistor 1.11 84 Fairchild Semiconduc tor 
DS12885Q-ND Real Time Clock with RAM, 128 Byte .. 8.03 6.06 - 
DS12885S-ND Real Time Glock with RAM, 128 Byte 774 5.84 NMC87C257VE150-ND | 256K (32Kx8) CICS Eprom with adr Latch.........0..... 32-PLOC 866 6.93 5.97 
DS12887-ND Real Time lock with RAM, 128 Byte. 8.96 6.76 
DSi2857AND_| Fel Te Cock wth RAM, 128 Be PROMS 
DS14285Q.ND Real Time Cock with NV RAM Control . 8.03 6.06 a 7 
DS14287-ND Real Time Clock with NV RAM Control . 24-Dip 11.26 ~—- 8.50 Paty pelos ay ? Price sine 4a 
DS17285S-3-ND 3V, Real-Time hock Ohip.........26-+++ 24-SOC 9.01 6.80 oe ese pilons 9. 
DS17287-5-ND 5V, Real Time Cock with Battery and Qrystal . 24-Dip 14.79 11.16 Fairchild Semiconductor 
DS17887-5-ND 5V, Real Time Cock 2. 24-Di 22.34 16.86 : 
DS18030-010-ND | Addressable Dual Digital Potentiometer 588. 4.44 Bye aS See ieee once Bro ets ae ooo pe 
DS21352L-ND 3.3V, T1 Single Chip Transceiver . 55.04 41.54 q e 1? : : 

: d d FAV27C2560E150-ND ‘| 256K, 150ns, OOS EPROM -28-CDip 374 299 2.33 
DS21352LN-ND 3.3V, T1 Single Qhip Transceiver 63.20 47.70 4 

: ! : FV270512Q120-ND 512K, 120ns, QVIOS EPROM -28-CDip 4.05 3.24 252 
DS21354L-ND 3.3V, El Single Chip Transceiver . 55.04 41.54 AV2705120150-ND 512K. 150ns, CMOS EPROM 28-CDip 4.05 324 252 
DS21554L-ND 5V, El Single Chip Transceiver ........0..0eccececeeeeeteeee 55.04 41.54 d ~ : : : z 


* DS9034PCX Powercap required; order DS9034PCX-ND 


Serial EEPROMs 


c YRAYMING TRANSMITTER & Digi-Key Price Each 
corporat ECEIVER BOARDS Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Digi Key) EricolEachy Microchip Technol 
Part No. Description 1 25 100 pte ogy 
TXO1-ND __| Encoder Motherboard utilizing the HT-12E Encoder IC, 2.7" x 1.75" (68.58mm 2 Wire Interface 
x 44.45mm). Designed for use with either the TX-66 or TX-99V3 transmitters. 24L000/P-ND 16x8 OVIOS Serial EEPROM 2.5V 36 poles 
Qperating Voltage: 12 VDC... ee ceccccecceeeseeeceeeeseteeeeeseseeseetees 14.00 1250 850 24L.000/SN-ND 16x8 OMOS Serial EEPROM 2.5V.. 38.3227 
REOI-ND | Decoder Motherboard utilizing the HT-12D Decoder IC; 3.2” x 2.4" (81.28mm pane ie ones ae eee ine ey, 2 = a 
x 60.96mm). Designed for use with either the RE-66 or RE-99V3 Receivers. : Ica Peas see Chics rah Ea oe Ey - Ss o 
srs pee ene ee sisteediehemiae 21.00 1875 12.75 Pilate 6x8 CMOS Sarid EEPROM, Ind. Tero, BV * 5 B 
Zoid eee Festi Dowd: 24L001B/P-ND 1K (128x8) OVIOS Serial EEPROM 2.5V .. ie 2 cee 
.75” x 1.75" (19.05mm x 44.45mm). Operating Voltage: 5VDC............2... 15.40 13.75 9.35 241.001B-1/P-ND 1K (128x8) OMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 8-Dip A oe 27 
RE66-ND —_| Serial Data Output 310 MHz LC AM Receiver Board. 24L.001B/SN-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V. &SOC | ag) a2 a 
1.188” x 2.375" (30.18mm x 60.33mm). Operating Voltage: SVDC..........+. 14.00 1250 850 24L.001B-V/SN-ND K (128x8) OMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 8SOC 43 .32_—.27 
TX-99V3-ND | Serial Data Input 300MHz LC AM Transmitter Daughterboard. 1.8” x 0.8" Bae Ae in ee) ies Serial Een Dy vests write) S we 2 
(45.72mm x 20.32mm) Op. Voltage: 5 VDC. Data Rate: 1200 BPS ............. 840 7.50 5.10 ee ee * wee cca sue 3 A ast byte write) .. & & = 
‘ a a ” a xt it « . ‘i “ 
RE-99V3-ND_ | Serial Data Output 300MHz AM Receiver Daughterboard. 2.4” x 1.2 24L.002B-I/P-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 50 42 35 
(60.96mm x 30.48mm) Op. Voltage: 5 VDC. Data Rate: 1200 BPS e 1250 850 2ALO02B/SN-ND  (256x8) OMS Serial EEPROM 2.5V... GC @ = 
TX-99K2:ND | Two Button, Key Qhain Housed 300 MHz RF Transmitter Board with 24L.002B-/SN-ND K (256x8) OMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 54 4235 
HT-12E Encoder. 2” x 2” (50.80mm x 50.80mm). 24L.002B/ST-ND. IK (256x8) OMOS Serial EEPROM 2.5V ... 8 TSSOP 56 484 
Cherates on one 12V (23A) Battery (Not included) .........0.0:cseseeeecees 23.80 21.25 14.45 (Continued) 
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Digi-Key Price Each* 
MEMOR (Continued) Part No. Description Pkg. 125-100 
98C46A-I/MS-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 4.5V-5.5VNEW!......8-MSOP 45.4238 
Digi-Key Price Each 98C46A-I/P-ND K (128x8) CMOS Serial EEPROM 4.5V-5.5V NEW! .8Dip 43393. 
Part No. Description 1 25 100 93CA6A-I/SN-ND K (128x8) OVIOS Serial EEPROM 4.5V-5.5V NEW BSAC 43398 
24L.002B-I/ST-ND ae (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V... 56 48 (At SHEN STEN BIE) OOS See EE AEE ISSO See od 
240020/P-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPRCM'SV (fast byte write). & @ 8 93C46AX-I/SN-ND i (128x8) OVIOS Serial EEPROM 4.5V-5.5V NEW! 4.39.33 
24002C0'SN-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 5V (fast byte write) 7 45 38 SGAASG/SN-ND IK (256x8 or 128x16) OMIOS Serial EEPROM T.8V. 77 Of 5 
DALODAEPIND 4K (612x8) OVS Serial EEPROM 2.5V es 93L.C56/P-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V. 72 64 55 
SAI COLETEND 4k (8128) OMICS Serial EEPROM, Ind, Tarp ce ae Ss 93L.C56/SN-ND IK (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V. 77 64 55 
241.004B/SN-ND 4K (512x8) OMOS Serial EEPROM 2.5V.......... 56 4235 98LC56A/P-ND K (256x8) CIOS Serial EEPROM 2.5V AT A235 
241 004B-1/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 56 42.35 93LO56A/SN-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V.... 50 42 35 
24L004B/ST-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V ...... 59 48 AN 93LC56B/P-ND K (128x16) QVIOS Serial EEPROM 2.5V . 47 420 35 
24L.004B-1/ST-ND 4K (512x8) CIOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5' 59 4841 93L056B/SN-ND. K (128x16) OMOS Serial EEPROM 2.5V . 50 42 35 
24L.008B/P-ND 8K (1Kx8) OMOS Serial EEPROM 2.5V........... (SEI 420935 93LC56-1/P-ND 2K (256x8 or 128x16) OMOS Serial EEPROM, ; 
241 COBB-I/P-ND 8K (1Kx8) CIOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 25V 560425 Ind. Temp. 2.5V ......cccscee scotia hess eee 8Dip 72 64 54 
24LO08B/SN-ND 8K (1Kx8) QVIOS Serial EEPROM 2.5V........-. 59 42 35 93L056-I/SN-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 
24L.008B-I/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 59 42 35 Ind. Temp. 2.5V 77 6454 
24L.008B/ST-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V. 61 48 (AI 93LC56A-1/P-ND = (256x8) OVIOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. AT 4235 
24L.008B-I/ST-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.51 61 48 At 93LC56B-1/P-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. a 2 35 
24LCI6B/P-ND 16K (2Kx8) OVIOS Seri EEPROM 2.5V......... 63 51 44 93LC56B-I/SN-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 50 42 35 
24LC16B-1/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5) 63 51 44 98L056B-1/ST-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V . 54. 48 
24L.C16B-I/ST-ND 16K (2Kx8) OVIOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 70 58 49 ‘SBAAG/P-ND, AK (6 12x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM T.8V. 72 4 5 
24L.C16B/SN-ND 16K (2Kx8) OVIOS Serial EEPROM 2.5V ....... 65 St Ad 93AA66/SN-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM 1.8V. 77 64 55 
24L.C16B-E/SN-ND ee: eee 93L.066/P-ND 4K (512x8 or 256x16) MOS Serial EEPROM 2.5V. 72 64 55 
24L.C16B-/SN-ND 65 5144 98L.066/SN-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V. 74 64 55 
24LC32A/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V. 86 «67 «57 98LO66A/P-ND 4K (512x8) OMOS Serial EEPROM 2.5V .. 56 4538 
24L.C32A-1/P-ND 82K (4Kx8) OMOS Serial EEPROM, Ind. Te 86 68 57 98LO86A/SN-ND 4K (512x8) OMOS Serial EEPROM 2.5V. 59 45 38 
24L.C32A-I/SM-ND 32K (4Kx8) QVIOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 90 68 57 93L086A/ST-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 61 51 44 
24L.C32A/SN-ND 32K (4Kx8) CIOS Serial EEPROM 2.5V ........ 88 68 57 93L086B/P-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V . 56 45 38 
241. C32A-1/SN-ND ‘88 68 57 93LO66B/SN-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V . 59 «4538 
241. C32A-I/ST-ND 2 74 62 98LO66A-1/P-ND 4K (512x8) OMIOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 56 45 (38 
7 93L.CB6A-I/SN-ND 4K (512x8) OMIOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 59 «45 (38 
ARE anD oe eH ae 93L.066B-I/P-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V . 56 4538 
PATGSETT EN cS! 98L066B-I/SN-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 59.45.38 
24L0B4-1/SM-ND ‘a 3 93L.086-/SN-ND T6K (2Kx8 or 1Kx16) CMOS Serial EEPROM, 
DALOG4-V/SN.ND igi 0 8 Ue) Ten, BY occ taataninneseicetontadieyieaneied 8SOC 115 1.00 85 
et ees TS ak ae Fairchild Semiconductor 
241.085-1/P-ND 270 254 215 2 Wire Interface 
241. 065/SM-ND 276 254 215 NM24C08M-ND_ 8K-Bit OOS Serial EEPROM... -eseeeceeeeeteseeeeees 14S0C 1.68 1.34 1.01 
24L.065-1/SM-ND 276 254 215 3 Wire Interface 
24065/P-ND i 276 254 2.15 NM93C13IM8-ND 256-Bit OMOS Serial EEPROM 98 80 68 
24085/SM-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM 5V . 259 254 215 NIV93C13N-ND 256-Bit CMOS Serial EEPROM ‘98 «8068 
24LC128-1/P-ND 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 155 1.22 1.04 NIVOSCI4NEND 7K Bit OVIOS Serial EEPROM 1.05.88 .70 
BALCI2B-/STND.__| 128K (16K48) OVOS Sat EPROM: Ind. Tomp, 2.5, ec, | Shee DentONess Sid eran a fez 
BIZBUSTE (16Kx6) Soil ee : 29 ili NMS3CSO6LN-ND 256-Bit CVIOS Serial EEPROM 2.5V with Security 152 125 1.06 
24LC256-E/P-ND 256K (32Kx8) CVIOS Serial EEPROV 2.5V NEW! 243° 1.83 1.55 NM93CS06M-ND 256-Bit CMS Serial EEPROM with Security 113. 93~«79 
24FC515-I/P-ND 512K (64Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V NEW! 468 456 3.87 NNGSCIONEND TER CCE Seria EEPACM HES a PATIOS 
24FC515-/SM-ND 512K (64Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V NEW! 473 456 3.87 : on 
241.C256-I/P-ND 256K (32Kx8) CVIOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 225 174 1.47 4 Wire Interface 
241. C256-I/SM-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 230 1.74 1.47 FVI93CO6EN-ND 256-Bit Serial QVIOS EEPROM... 1.02.85 68 
241 C256-I/SN-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. Boy 474 147 FIVI93C06M8-ND 256-Bit Serial CVIOS EEPROM . 96 80 64 
241 C256-1/ST-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V. 248 1.80 1.69 FVI93CO6N-ND 256-Bit Serial QVIOS EEPROM... 96 80 64 
24L.C256-I/MF-ND 256K (32Kx8) OMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 275) 251) 2:13) FAV93C46ALM8-ND 1K-Bit Serial CMOS EEPROM 1.02 85 68 
24L0515-1/P-ND 512K (64x8) OMOS Serial EEPROM 2.5V.. 462 450 3.82 FAVI93C46EV8-ND 4K-Bit Serial CMOS EEPROM 1.02 85 68 
24L.0515-1/SM-ND 512K (64x8) OMOS Serial EEPROM 2.5V 468 450 3.82 FAV93C46EN-ND- 4K-Bit Serial CMOS EEPROM 1.02 85 68 
24LC21/P-ND 1K Dual Mode DDCTYDDG2™for Monitors 65 61 52 FM93C46LM8-ND 1K-Bit Serial OVIOS EEPROM 1.02 85 68 
24L.C21/SN-ND 1K Dual Mode DDCTMDDC2™for Monitors ... 61 56 47 Fg3C46M8-ND 1K-Bit Serial QVIOS EEPROM 96 80 64 
SPI Serial EEPROMS FVI93C46N-ND 1K-Bit Serial OVIOS EEPROM 96 80 64 
; FV93056M8-ND 2K-Bit Serial OVIOS EEPROM 1.20 1.00 80 
25L0040/P-ND K (512x8) OMICS Serial EEPROM 2.5V . 79 63 54 : 
25L.0040/SN-ND K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V. ‘817765 Oa “ as ae ae zs is a = 
3 | if a8. ‘ . rR 
eSCOSN ND) BOIee iOS sae ea FVI93C56M8-ND 4K-Bit Serial OVIOS EEPROM 1.26 1.05 84 
25AA080/P-ND HK (1Kx8) OMICS Serial EEPROM 1.8V .. 121 143.95 FMO3086N-ND 4K-Bit Serial VIO EEPROM 126 105 84 
25AA080/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 1.8V Uzr SB) £9 FM93CS46M6-ND 1K-Bit Serial EEprom with Data Protect 144. 1.20 96 
25L0080/P-ND K (1Kx8) OMICS Serial EEPROM 2.5V 121 1413.95 FVI93CS46N-ND 1K-Bit Serial EEprom with Data Protect... 1.47 123 98 
Zale UND ik (1Kx8) OMICS Serial EEPROM 2.5V igi is) £8 FM93CS56LM8-ND 2K-Bit Serial EEprom with Data Protect 135 (1.08 81 
pooner 7 i ne aie rate peablct ey : i te s FVI93CS56M8-ND 2K-Bit Serial EEprom with Data Protect 130 1.04 78 
5008' it . i . e a i 
250080-1/SN-ND 8K (1Kx8) QVIOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 127113 95 Bugs Seo SAB serie eprom Deka Frotect 140 Bet 
2SL.CIGOSNN 16k (2k08) OMOS Serial EEPROM 2.5V. 118 11335 
25L.C160/SN-ND 16K (2x8) CMICS Seri EEPROM 2.5V . 118 113 95 High Temperature Serial EEPROMS : 
25C160/P-ND 16K (2Kx8) OVIOS Serial EEPROM 5V 115 143 95 Re As F eee ar 
25C160/SN-ND 16K (2Kx8) OVIOS Serial EEPROM 5V .... 118 113 95 salons = = g 
25C160-I/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V..... .8Dip 1.15 113 95 Fairchild Semiconductor 
SSIGOVEND | 2K dice) GMOS Sota PROMS. pAb 68 Sie aniaee 
25LC320/SN-ND 39K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM 2 5V ies os NM93C56EM-ND 2K-Bit CMOS Serial EEPROM eee eeeceeseteeseeteesees 14S0C 1.63 1.30 98 
25C320/P-ND 32K (4Kx8) OMICS Serial EEPROVI 5V 8Dip 1.76 1.70 1.45 
25C320/SN-ND 32K (4Kx8) OMOS Serial EEPROM 5V 8SOC 1.79 1.73 1.48 
25L.0640-1/P-ND 64K (8Kx8) OMICS SPI Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V ip 1.08 93 79 
25L.0640-I/SN-ND 64K (8Kx8) CMOS SPI Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V .. 110 93.79 Charess Key PriceiEach' se 
3 Wire Interface Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SoAMG/SNND K (12B¢8 oF 66x16) CMOS Seid EEPACM 18V.58V. 5 46 Asynchronous SRAM 
x5 OF 04x" it .BV-9.0V. A F. e. 
: CY7CI09B-12VC_| 428-1032-ND J 1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 12ns.. 347 2.78 2.16 
REDS ENSh US (IZEXS OF 62x16) CMOS Sera Er, CY7CI09B-15VC | 428-1033-ND |1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 15n 331 265 2.06 
Ind. Temp. 1.8V-5.5V...---s---sssssssseresssrsessesssessets Go) 28 CY7CI09B-15ZC | 428-1034-ND ]1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 15ns. 347 278 2.16 
93AA46A-I/MS-ND 1K (128x8) QMOS Serial EEPROM 1.8V-5.5V NEW. . 45 42 38 CY7C109B-20VC 428-1035-ND | 1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 20n: 297 2.38 1.85 
93AM6A-I/P-ND K (128x8) CMOS Serial EEPROM 1.8V-5.5V NEW! 43 39 «33 CY7C109B-202C 428-1036-ND |1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 20ns . 313 251 1.95 
93AA46A-I/SN-ND K (128x8) OMOS Serial EEPROM 1.8V-5.5V NEW! 43 3933 CY7C109B-25VC 428-1037-ND | 1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 25n: 297 2.38 1.85 
93AA46A-I/ST-ND K (128x8) OMOS Serial EEPROM 1.8V-5.5V NEW! A542 38 CY7C109B-35VC 428-1038-ND | 1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 35ns. . 297 2.38 1.85 
93AM6B-I/P-ND K (64x16) OMS Serial EEPROM 1.8V-5.5V NEW! 4B 39 33 CY7C128A-15PC —_| 428-1039-ND | 16K-Bit, 2Kx8, Power Down, 15ns. 540 4.32 3.36 
93LC16/P-ND K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V-55V. 59 55 46 CY7C128A-15VC —_| 428-1040-ND |16K-Bit, 2Kx8, Power Down, 15ns. 513 411 320 
93LC46A/P-ND K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V-5.5V. 45 39 33 CY7C128A-20PC__| 428-1041-ND | 16K-Bit, 2Kx8, Power Down, 20ns. 4.95 3.96 3.08 
93LC46A/SN-ND K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V-5.5V. 47° 39° «33 CY7C128A-20VC _| 428-1042-ND |16K-Bit, 2Kx8, Power Down, 20ns. 461 369 287 
93LC46A-I/MS-ND K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V-5.5V NEW! 5 2 8 CY7C128A-25PC —_| 428-1043-ND | 16K-Bit, 2Kx8, Power Down, 25ns. 495 3.96 3.08 
7 ; 7 CY7C128A-25VC —| 428-1044-ND |16K-Bit, 2Kx8, Power Down, 25ns. 461 369 287 
Teenie eiGicleh Oe pola enact poe ey. oe 2 3 CY7C128A-35PC —_—| 428-1045-ND 16K-Bit, 2Kx8, Power Down, 25ns. 4.95 3.96 3.08 
eae CN qi ioave Gredui6) CICS SIEEPROM : = CY7C128A-35VC__| 428-1046-ND |16K-Bit, 2Kx8, Power Down, 35ns. 461 369 287 
; 0 seeds os ; ° m BS CY7C128A-45PC | 428-1047-ND |16K-Bit, 2Kx8, Power Down, 45ns. 560 448 3.78 
De TEED TN : ae CY7C185-15VC 428-1052-ND |64K-Bit, 8Kx8, Power Down, 15ns. 351 281 2.19 
93LCA6A-I/P-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V-5.5' p 45 39.33 CY7C185-20PC 428-1053-ND |64K-Bit, 8Kx8, Power Down, 15ns. 3.04 243 1.89 
93LCAGA-I/SN-ND K (128x8) OMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V-5.5V....8SOC 47.39.33 CY7C185-20VC 428-1054-ND |64K-Bit, 8Kx8, Power Down. 20ns. 315 252 196 
93L.C46B-I/P-ND K (64x16) OMS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-55V.....8Dip 43 39 33 CY7C185-25PC 428-1055-ND [64K-Bit, 8Kx8, Power Down, 25ns. 3.04 2.43 1.89 
93L.C46B-I/SN-ND K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5V...8SOC 45.39.33 (Continued) 
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SRAM (Continued) 


===? CYPRESS 
Cypress Digi-Key Price Each * Cypress Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description 1 25 ~=100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CY7C185-25VC 428-1056-ND |64K-Bit, 8Kx8, Power Down, 25ns.. 3.15 252 1.96 CY7C1356A-166AC | 428-1112-ND |8M-Bit, 512Kx18, 2.5V NoBL™ 
CY7C185-35PC 428-1057-ND |64K-Bit, 8Kx8, Power Down, 35n: 3.04 243 1.89 Sync. Pipe SRAM. ........ecceeeseeeeeseeees 14.41 12.98 11.51 
CY7C185-35VC 428-1058-ND |64K-Bit, 8Kx8, Power Down, 35ns.. 315 252 1.96 CY7CI360A-150AC_ | 428-1113-ND |8IV-Bit, 256Kx36, 3.3V Sync. 14.96 13.47 11.95 
CY7C199-10VC 428-1059-ND |256K-Bit, 32Kx8, Power Down, 10ns. 239 191 1.49 CY7C1360A-150AJC | 428-1114-ND |8M-Bit, 256Kx36, 3.3V Sync. Pi 14.99 13.50 11.97 
CY7C199-12VC 428-1060-ND |256K-Bit, 32Kx8, Power Down, 12ns. 220 1.76 1.32 CY7C1360A-150BGC | 428-1115-ND |8M-Bit, 256Kx36, 3.3V Sync. Pi 16.20 15.12 14.04 
CY7C199-15PC 428-1061-ND |256K-Bit, 32Kx8, Power Down, 15ns . 230 184 1.38 CY7CI360A-166AJC | 428-1116-ND |8IV-Bit, 256Kx36, 3.3V Sync. 17.48 1631 15.15 
CY7C199-15VC 428-1062-ND |256K-Bit, 32Kx8, Power Down, 15ns. 210 168 1.26 CY7CI361A-100AC | 428-1117-ND |8I-Bit, 256Kx36, 3.3V Sync. 
CY7C199-15ZC 428-1063-ND |256K-Bit, 32Kx8, Power Down, 15ns . 220 176 1.32 Flow Through SRAM .........::cccceeeeeees 14.96 13.47 11.95 
CY7C199-20PC 428-1064-ND |256K-Bit, 32Kx8, Power Down, 20ns . 2.08 166 1.25 CY7C1361A-100BGC | 428-1118-ND |8IM-Bit, 256Kx36, 3.3V Sync. 
CY7C199-20VC 428-1065-ND |256K-Bit, 32Kx8, Power Down, 20ns. 190 1.52 1.14 Flow Through SRAM 16.20 15.12 14.04 
CY7C199-202C 428-1066-ND |256K-Bit, 32Kx8, Power Down, 20ns . 200 1.60 1.20 CY7CI361A-117AC | 428-1119-ND |8IV-Bit, 256Kx36, 3.3V Sync. 
CY7C199-25PC 428-1067-ND |256K-Bit, 32Kx8, Power Down, 25ns . 208 166 1.25 Flow Through SRAM .........:ccecseeseeees 15.49 13.95 12.37 
CY7C199-25VC 428-1068-ND |256K-Bit, 32Kx8, Power Down, 25ns. 190 152 1.14 CY7C1361A-117AJC | 428-1120-ND |8IV-Bit, 256Kx36, 3.3V Sync. 
CY7C199-35PC 428-1069-ND |256K-Bit, 32Kx8, Power Down, 35ns . 2.08 1.66 1.25 Flow Through SRAM 15.49 13.95 12.37 
CY7C199-35VC 428-1070-ND |256K-Bit, 32Kx8, Power Down, 35ns. 1.90 1.52 1.14 CY7C1362A-150AC_| 428-1121-ND |8M-Bit, 512Kx18, 3.3V Sync. Pi 15.23 14.21 13.20 
CY7CI009B-12VC | 428-1000-ND |1IM-Bit, 128Kx8, Power Down, 12ns. 347 278 2.16 CY7C1362A-150BGC | 428-1122-ND |8M-Bit, 512Kx18, 3.3V Sync. Pi 16.20 15.12 14.04 
CY7C1009B-15VC_—_| 428-1001-ND |1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 15ns. 331 265 2.06 CY7C1362A-166AC | 428-1123-ND |8IV-Bit, 512Kx18, 3.3V Sync. 15.45 14.42 13.39 
CY7C1009B-20VC —_| 428-1002-ND |1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 20ns. 297 238 1.85 CY7C1362A-166AJC | 428-1124-ND |8IV-Bit, 512Kx18, 3.3V Sync. 15.24 13.73 12.17 
CY7C1019B-12VC_—_| 428-1003-ND |1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 12ns. 3.04 243 1.89 CY7C1363A-100AC | 428-1125-ND |8M-Bit, 512Kx18, 3.3V Sync. 
CY7C1019B-15VC__| 428-1004-ND |1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 15ns. . 290 233 1.81 Flow Through SRAM .........:scscsseeseees 14.99 13.50 11.97 
CY7C1019CV33-12VC| 428-1476-ND |1M-Bit, 128Kx8, 3.3V, Power Down, 12ns ...... 293 234 1.82 CY7CI363A-100AIC | 428-1126-ND |8IM-Bit, 512Kx18, 3.3V Sync. 
CY7C1020-15ZC 428-1007-ND |512K-Bit, 32Kx16, Power Down, 15ns........44-TSOP2 4.19 3.35 261 Flow Through SRAM .........6cseseeeseeees 15.75 14.70 13.65 
CY7C1020CV33-15ZC | 428-1477-ND |512K-Bit, 32Kx16, 3.3, CY7C1363A-117AC | 428-1127-ND |8IM-Bit, 512Kx18, 3.3V Sync. 
Power Down, 15NS........:cseeseeeeeseeees 44-TSOP2 3.24 260 202 Flow Through SRAM ... 15.58 14.03 12.44 
CY7C1020V33-15ZC_ | 428-1008-ND |512K-Bit, 32Kx16, 3.3V, CY7C1367A-150AJC_| 428-1128-ND |8IM-Bit, 512Kx18, 3.3V Sync. Pipe 14.99 13.50 11.97 
Power Down, 15ns 4.21 337 2.62 CY7C1370B-133AC | 428-1129-ND |18M-Bit, 512Kx36, 3.3V NoBL™ 
CY7C1021B-12VC | 428-1009-ND |1IM-Bit, 64Kx16, Power Down, 12ns. 3.04 243 1.89 C. Pipe SRAM........cecesseseeeeeeeeees 100-TOFP 34.77 32.46 30.14 
CY7C1021B-15VC | 428-1010-ND |1M-Bit, 64Kx16, Power Down, 15ns.. 290 233 1.81 CY7C1370B-133BGC | 428-1130-ND |18M-Bit, 512Kx36, 3.3V NoBL™ 
CY7C1021B-15ZC —_| 428-1011-ND |1M-Bit, 64Kx16, Power Down, 15ns.. 3.04 243 1.89 Sync. Pipe SRAM..........ccseceeceeseeteeees 119-BGA 37.50 35.00 32.50 
CY7C1021BV33-12VC| 428-1014-ND |1M-Bit, 64Kx16, 3.3V, Pwr. Down, 12ns. 432 346 269 CY7C1370BV25-133AC} 428-1131-ND |18M-Bit, 512Kx36, 3.3V NoBL™ 
CY7C1021BV33-15VC| 428-1016-ND |1M-Bit, 64Kx16, 3.3V, Pwr. Down, 15ns...Wide44-SOQJ 4.12 3.30__ 2.57 Sync. Pipe SRAM .......-seeceeeeseeeeeeeees 100-TOFP 34.77 32.46 30.14 
CY¥7C1021BV33L-15ZC] 428-1018-ND |1M-Bit, 64Kx16, 3.3V, Power Down, 15ns.... 484 387 3.01 CY7C1370BV25-150AC] 428-1132-ND |18M-Bit, 512Kx36, 3.3V NoBL™ 
CY7C1021CV33-10VC] 428-1478-ND |1M-Bit, 64Kx16, 3.3V, Power Down, 10ns 3.06 245 1.91 Sync. Pipe SRAM... .eeccseeeeeeeeeeees 100-TOFP 35.33 32.97 30.62 
CY7C1021CV33-10ZC| 428-1479-ND |1M-Bit, 64Kx16, 3.3V, Power Down, 10ns. 3.22 258 201 CY7C1370BV25-167AC} 428-1133-ND |18M-Bit, 512Kx36, 3.3V NoBL™ 
CY7C1021CV33-12VC} 428-1480-ND |1M-Bit, 64Kx16, 3.3V, Power Down, 12ns ... 293 234 1.82 Sync. Pipe SRAM... 35.93 33.53 31.14 
CY7C1021CV33-15VC| 428-1481-ND |1M-Bit, 64Kx16, 3.3V, Power Down, 15ns ...... 279 224 1.74 CY7C1371B-100AC | 428-1134-ND |18M-Bit, 512Kx36, 3. 
CY7C1021CV33-15ZC | 428-1482-ND |1M-Bit, 64Kx16, 3.3V, Power Down, 15ns....44-TSOP2 2.93 234 1.82 Sync. Flow Through SRAM.........0..::0++ 100-TOFP 35.33 32.97 30.62 
CY7C1041B-15VC | 428-1019-ND |4IM-Bit, 256Kx16, LP, Pwr. Down, 15ns...Wide44-SOJ 9.48 854 7.57 CY7C1372BV25-167AC] 428-1136-ND | 18M-Bit, 1024Kx18, 2.5V NoBL™ 
CY7C1041B-15ZC —_| 428-1020-ND |4IM-Bit, 256Kx16, LP. Pwr. Down, 15ns......44-TSOP2 10.00 9.00 7.98 Sync. Pipe SRAM 37.80 35.28 32.76 
CY7C1041BV33-20ZC | 428-1024-ND |4M-Bit, 256Kx16, 3.3V, CY7C1380B-133AC | 428-1440-ND |18M-Bit, 512Kx36, 3.3V Sync. SRAM 34.80 32.48 30.16 
LP, Power Down, 20nS......+++++:sceeeees 10.91 9.83 8.72 CY7C1380B-150AC | 428-1441-ND |18M-Bit, 512Kx36, 3.3V Sync. SRAM 37.20 34.72 32.24 
CY7C1041CV33-12ZC | 428-1484-ND |4M-Bit, 256Kx16, 3.3V, CY7C1380B-167AC__| 428-1442-ND |18M-Bit, 513Kx36, 3.3V Sync. SRAM. . 35.93 33.53. 31.14 
LP, Power Down, 12NS.........2:::0seceees 9.58 863 7.65 CY7C1381B-100AC | 428-1137-ND |18M-Bit, 512Kx36, 3.3V Standard 
CY7C1041CV33-15VC} 428-1483-ND |4M-Bit, 256Kx16, 3.3V, Sync. Flow Through SRAM..........220c2 35.33 32.97 30.62 
LP, Power Down, 15s........2.0:cceeeeeeeee 8.60 7.74 687 CY7C1382B-133AC | 428-1138-ND |18M-Bit, 512Kx36, 3.3V Standard 
CY7C1041CV33-15ZC | 428-1485-ND |4M-Bit, 256Kx16, 3.3V, Sync. Pipe SRAM..........sceeceeeeeteeees 34.80 32.48 30.16 
LP, Power Down, 15ns.........200esseere+ 9.08 8.18 7.25 CY7C1383B-100AC | 428-1139-ND |18M-Bit, 1024Kx18, 3.3V Standard 
CY7C1041CV33-20ZC | 428-1486-ND |4IM-Bit, 256Kx16, 3.3V, Sync. How Through SRAM..........2.....2+ 35.33 32.97 30.62 
LP, Power Down, 20NS.........2::e00ceees 8.66 7.80 6.92 CY7C1386B-167AC | 428-1140-ND |18M-Bit, 512Kx36, 3.3V Standard 
CY7C1049B-15VC_—_| 428-1025-ND |4IV-Bit, 512Kx8, LP, Power Down, 15ns ... 948 854 7.57 Sync. Pipe SRAM.........eeeceeeeeeeeteeees 35.93 33.53 31.14 
CY7C1049B-17VC | 428-1026-ND |4M-Bit, 512Kx8, LP, Power Down, 15ns 9.00 810 7.19 Dual Port SRAM 
GVTCIOAGE 2OVG Zeal aie EAM Bt, S12188, LP, Power Down, 20ns ego ie ee CY7O006A-20AC ‘| 428-1141-ND ]128K-Bit, 16%8, Async. Power Down, 20ns...80-TOFP 21.00 19.60 1820 
CYPCIOSOBL-I7VG 1428-1028; ND) 4M Bit, 512Kx8, LP, Power Down, 17ns Vee) isso) ey CY7OD06A-20JC | 428-1142-ND |128K-Bit, 16Kx8, Async. Power Down, 20ns...68-PLOC 21.00 19.60 18.20 
CY7CI049BL-25VC _| 428-1029-ND |4IM-Bit, 512Kx8, LP, Power Down, 25ns ... 13.49 12.15 10.78 CY7CO6AV-20AC | 428-1143-ND | 128K-Bit, 16Kx8, 3.3V Asyno equa : : i 
CY7C1049CV33-15VC| 428-1487-5-ND|4M-Bit, 512Kx8, 3.3V, a anene Powe Dain Bons . 21.00 19.60 18.20 
LP, Power Down, 15ns................:0cceee . ‘i ¥ ij | 8) Aaa IDG PA ORE. | + , 
Cy7Closecvas- 200 MERHGS ETN 4G Size, 23V, CY70007A-20AC 428-1144-ND |256K-Bit, 32Kx8, Async. Power Down, 20ns... 27.00 25.20 23.40 
LP. Power Down, 20ns 980 784 662 CY70007A-20JC 428-1145-ND aoa ey Async. Power cpa Sis ee HS a pee 
CY7CI399B-12VC | 428-1048-ND |256K-Bit, 32Kx8, 3.3V, Power Down, 12ns. 220 176 1.32 BpOA AE en Porat eAKi8, ae » 208... 100 TO? ES ce 
CY7C1399B-12ZC —_| 428-1049-ND |256K-Bit, 32Kx8, 3.3V, Power Down, 12ns 230 184 1.38 Power Down, 1598 ......--eccecceseseseeees 400-TOFP 49.34 46,05 42.76 
CAClEeE ieee foe eern eee ar ais av ee ee . a 122 ie CY70009-15AC 428-1148-ND |1M-Bit, 128Kx8, Async. Power Down, 15ns...100-TOFP 72.57 67.74 62.90 
_ eBit, 32166, 3:3V, Power Down, 15ns .... : AO Ts CY7QO09V-15AC | 428-1149-ND | 1IM-Bit, 128Kx8, 3.3V Async. 
Synchronous SRAM Power Down, 1518 .......s.cscccsceseseseees 100-TOFP 72.54 67.71 62.87 
CY7C1325B-100AC | 428-1086-ND |4IV-Bit, 256Kx18, 3.3V Sync. SRAM. . 930 7.44 6.28 CY70016A-15AC 428-1150-ND |128K-Bit, 16Kx9, Async. Power Down, 15ns...100-TOFP 27.30 25.48 23.66 
CY7C1325B-117AC | 428-1087-ND |4IM-Bit, 256Kx18, 3.3V Sync. SRAM... 9.70 7.76 6.55 CY70018-15AC 428-1151-ND |512K-Bit, 64Kx9, Async. Power Down, 15ns...100-TOFP 64.14 59.87 55.59 
CY7C1327B-100AC | 428-1088-ND |4IM-Bit, 256Kx18, 3.3V Sync. Pipe SRAM.....100-TOFP 9.30 7.44 6.28 CY70019-15AC 428-1152-ND |1M-Bit, 128Kx9, Async. Power Down, 15ns...100-TOFP 72.29 67.47 62.65 
CY7C1327B-133AC | 428-1089-ND |4IM-Bit, 256Kx18, 3.3V Sync. Pipe SRAM.....100-TOFP 9.70 7.76 6.55 CY7OO19V-15AC 428-1153-ND |1M-Bit, 128K9, 3.3V Asyne. 
CY7C1329-100AC __| 428-1090-ND |2M-Bit, 64Kx32, 3.3V Sync. Pipe SRAM......100-TOFP, 5.90 4.72 3.99 Power Down, 15S ........ceccscecsseeeseees 100-TOFP 72.29 67.47 62.65 
CY7C1338B-100AC | 428-1091-ND |4IM-Bit, 128Kx32, 3.3V Sync. CY70024-15AC 428-1154-ND |64K-Bit, 4Kx16, 3.3V Async. 
Flow Through SRAM .........:sccscsecseeees 930 7.44 628 Power Down, 15S ........-ssceeseseeeseeees 100-TOFP 22.28 20.79 19.31 
CY7C1339B-100AC | 428-1092-ND |4IM-Bit, 128Kx32, 3.3V Sync. 930 7.44 628 CY7O024AV-25AC | 428-1155-ND |64K-Bit, 4Kx16, 3.3V Async. 
CY7C1339B-133AC | 428-1093-ND |4M-Bit, 128Kx32, 3.3V Sync. 970 7.76 6.55 Power Down, 25S ........-sseseceeseesseses 100-TOFP 16.49 14.85 13.17 
CY7CI345B-100AC | 428-1094-ND /4M-Bit, 128Kx36, 3.3V Sync. CY70025-15AC 428-1157-ND |128K-Bit, 8Kx16, Async. Power Down 
Flow Through SRAM ............--sseee 9.30 7.44 6.28 Interrupt, Busy, 15nS..........0000eeeeeceeee 100-TOFP 28.43 26.53 24.64 
CY7C1345B-117AC | 428-1095-ND |4IM-Bit, 128Kx36, 3.3V Sync. CY70025-25JC 428-1158-ND |128K-Bit, 8Kx16, Async. Power Down 
Flow Through SRAM ............2.ceeeeeeeee 9.30 7.44 628 Interrupt, Busy, 25NS..............ccceeeeee 84-PLOC 18.98 17.71 16.45 
CY7C1347B-100AC | 428-1096-ND |4IM-Bit, 128Kx36, 3.3V Sync. 8.75 7.88 699 CY7O025AV-20AC | 428-1161-ND | 128K-Bit, 8Kx16, 3.3V Async. Power Down 
CY7C1347B-133AC | 428-1097-ND |4M-Bit, 128Kx36, 3.3V Sync. 916 825 7.32 Interrupt, Busy, 20nS ........0.eceeeceeeeees 100-TOFP 25.23 23.55 21.87 
CY7C1350B-100AC | 428-1098-ND |4M-Bit, 128Kx36, 3.3V Sync. 9.30 7.44 628 CY70026A-20AC 428-1162-ND |256K-Bit, 16Kx16, Async. 
CY7C1350B-133AC | 428-1099-ND |4IV-Bit, 128Kx36, 3.3V Sync. 980 7.84 6.62 Power Down, 20S ........ssssceeeeeteeees 100-TOFP 27.08 25.27 23.47 
CY7C1350B-143AC | 428-1100-ND |4IM-Bit, 128Kx36, 3.3V Sync. 975 878 7.79 CY70027-20AC 428-1163-ND |512K-Bit, 32Kx16, Asyne. 
CY7C1351B-100AC | 428-1469-ND |4M-Bit, 128Kx36, 3.3V NoBL™ Power Down, 20nS ........-ssceseeeeeeseeees 100-TOFP 37.95 35.42 32.89 
Syne. Flow Through SRAM.........0.:00+ 100-TOP 9.30 7.44 6.28 CY70027V-15AC 428-1164-ND |512K-Bit, 32Kx16, 3.3V Async. 
CY7C1352B-100AC | 428-1102-ND |4M-Bit, 256Kx18, 3.3V NoBL™ Power Down, 15ns .. ..100-TOFP 49.34 46.05 42.76 
Syne. Pipe SRAM..........-++ss111ssseeee 100-TOP 9.30 7.44 6.28 CY70028-15AC. 428-1443-ND |SRAM 64Kx16, Async. Power Down, 12ns ...100-TOFP 72.29 67.47 62.65 
CY7C1352B-133AC | 428-1103-ND |4IM-Bit, 256Kx18, 3.3V NoBL™ CY70028-20AC 428-1444-ND |SRAM 64Kx16, Async. Power Down, 15ns ...100-TOFP 55.61 51.90 48.20 
Sync. Pipe SRAM 9.80 7.84 6.62 CY70028V-15AC 428-1165-ND | 1M-Bit, 64Kx16, 3.3V Async. 
CY7C1353B-100AC | 428-1104-ND |4IM-Bit, 256Kx18, 3. Power Down, 15S ........ss:esseeseeseeees 100-TOFP 72.29 67.47 62.65 
Sync. Flow Through SRAM.........02:00 100-TOFP 9.80 7.84 662 CY70036A-15AC 428-1166-ND |256K-Bit, 16Kx18, Async. 
CY7C1354A-100AC | 428-1105-ND |8M-Bit, 256Kx36, 3.3V NoBL™ Power Down, 15S ........-sssseeeeeeesseees 100-TOFP 50.75 47.37 43.98 
Sync. Pipe SRAM. 15.23 14.21 13.20 CY7O036AV-20AC ‘| 428-1167-ND |256K-Bit, 16Kx18, 3.3V Async. 
CY7C1354A-133AC | 428-1106-ND |8I-Bit, 256Kx36, 3.3V NoBL Power Down, 20S ........-::seceeeeeseeees 100-TOFP 50.75 47.37 43.98 
Sync. Pipe SRAM. ..........ccseeeeeeseeeee 100-TOFP 15.49 13.95 12.37 CY70037-15AC 428-1168-ND |512K-Bit, 32Kx18, Async. 
CY7C1354A-133BGC | 428-1107-ND |8M-Bit, 256Kx36, 3.3V NoBL™ Power Down, 15S ........:scsesseeeeeseeees 100-TOFP 64.14 59.87 55.59 
Sync. Pipe SRAM. ........cceeeceeeeeeeeeee 119-BGA 18.45 17.22 15.99 CY70037V-15AC 428-1169-ND |512K-Bit, 32Kx18, 3.3V Async. 
CY7C1354A-166BGC | 428-1108-ND |8M-Bit, 256Kx36, 3.3V NoBL™ Power Down, 15S ...........0ec0ceeeeeeeee 100-TOFP 74.01 69.08 64.15 
Syne. Flow Through SRAM........-s0ssee 119-BGA 17.03 15.89 14.76 CY70038V-15AC 428-1170-ND |1M-Bit, 64Kx18, 3.3V Async. 
CY7C1355A-100AC | 428-1470-ND |8M-Bit, 256Kx36, 3.3V NoBL™ Power Down, 15ns .. 83.40 77.84 72.28 
Syne. Flow Through SRAM...........:00++ 100-TOFP 17.25 16.10 14.95 CY7O056V-15AC 428-1172-ND |512K-Bit, 16Kx36, 3.3V Async. 
CY7C1355A-117AC | 428-1471-ND |8M-Bit, 256Kx36, 3.3V NoBL™ Power Down FLEK36 15s ......0..0eecece+ 70.31 65.62 60.94 
Sync. Flow Through SRAM..........:::s0+: 100-TOFP 17.85 16.66 15.47 CY70057V-12AC 428-1173-ND |1M-Bit, 32x36, 3.3V Async. 
CY7C1356A-133AC | 428-1111-ND |8M-Bit, 512Kx18, 2.5V NoBL™ Power Down FLEx36 12ns ... 114.90 107.24 99.58 
Sync. Pipe SRAM.........-secceeeeeeeeeees 100-TOFP 13.99 12.60 11.18 (Continued) 
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SRAM (Continued) Part No. Part No. Description 25 100 
a ; CY7CAB6A10JC | 428-1255-ND |64Kx9, Asyno. Cascade AFO, 10ns 40.46 37.57 
litte a eee Pg Peddaabe cia CY7C4201-10AC | 428-1204-ND |256x9, Sync. AFO, 10ns 11.61 10.30 
. . 1 p CY7C4201-10JC | 428-1205-ND |256x9, Sync. AFO, 10ns . 11.61 10.30 
CY7O057V-15AC | 428-1174-ND |1M-Bit, 32Kx36, 3.3V Asyno. CY7C4201V-15AC | 428-1206-ND |256x9, 3.3V Sync. FIFO, 15ns 918 8.14 
Power Down FLEX36 15nS ..........2...00+5 144-TOFP 95.75 89.37 82.98 CY7CA205-10AC 428-1207-ND |256x18, Sync. AFO, 10ns.... 14.77 13.72 
CY7C130-55PC 428-1191-ND |8K-Bit, 1Kx8, Async. ' CY7CAZ05V-15ASC | 428-1208-ND |256x18, 3.3V Sync. FIFO, 15ns. 14.13 1253 
Power Down Master S5ns.........--..-+20+++ 48-PDip 6.60 5.28 4.46 CY7C4211-10JC 428-1210-ND |512x9, Sync. AFO, 10ns . 12.32 10.92 
CY7C131-15JC 428-1192-ND |8K-Bit, 1Kx8, Async. CY704211-15AC 428-1211-ND |512x9, Sync. FO, 10ns 9.75 8.65 
Power Down Master 15ns..........-..00000+ 52-PLOC 10.33 9.30 8.25 CY7C4211V-15AC 428-1212-ND |512x9, 3.3V Sync. AFO, 15ns 9.75 8.65 
CY7CI31-25C 428-1193-ND |8K-Bit, 1X8, Async. CY7C4215-10JC _| 428-1213-ND |512x18, Sync. FIFO, 10ns.. 16.73 15.54 
Power Down Master 25S ........02+ssessee0: 52-PLOC 9.50 7.60 642 CY7CA2Z15V-15ASC | 428-1214-ND |512x18, 3.3V Sync. FIFO, 15ns. 14.90 13.84 
CY7C131-25NC 428-1194-ND |8K-Bit, 1Kx8, Async. CY7C4221-10JC | 428-1215-ND |1Kx9, Sync. AFO, 10ns .... 14.20 13.19 
Power Down Master 25S ...........ces0ee 52-TORP 950 7.60 6.42 CY7C4221V-15AC | 428-1216-ND | 1Kx9, 3.3V Sync. FIFO, 15ns.. 12.05 10.68 
CY7C131-35JC 428-1195-ND |8K-Bit, 1Kx8, Async. CY7C4225-15AC | 428-1217-ND |1Kx18, Sync. FIFO, 15ns ... 15.60 14.49 
Power Down Master 25NS ........+.sssss00+: 52-PLOC 810 648 5.47 CY704225V-15ASC _| 428-1218-ND |1Kx18, 3.3V Sync. FO, 15ns 15.60 14.49 
CY7CI31-55IC 428-1196-ND |8K-Bit, 1Kx8, Async. CY7CI231-10JC_ | 428-1219-ND |2KX9, Sync. AFO, 10ns .... 1456 13.52 
Power Down Master 55ns . 6.60 5.28 4.46 CY7C4231V-15JC | 428-1220-ND |2Kx9, 3.3V Sync. FO, 15n: 13.77 12.21 
CY7C132-35PC 428-1197-ND | 16K-Bit, 2Kx8, Async. CY7C4235-15AC | 428-1221-ND |2Kx18, Sync. FIFO, 15ns ... 18.46 17.14 
Power Down Master 35ns 880 7.04 5.94 CY7C4235V-15ASC | 428-1222-ND |2Kx18, 3.3V Sync. AFO, 15ns 18.46 17.14 
CY7C132-55PC 428-1198-ND | 16K-Bit, 2Kx8, Async. CY704241-15JC —_| 428-1223-ND |4Kx9, Sync. AFO, 10ns .... 15.24 14.15 
Power Down Master 55ns 7.20 5.76 4.86 CYTCA241V-15)C | 428-1224-ND |4KX9, 3.3V Sync. FIFO, 1n: 15.24 14.15 
CY7C136-55JC 428-1199-ND |16K-Bit, 2Kx8, Async. Power Down Master....52-PLOC 7.20 5.76 4.86 CY7CA245-15ASC | 428-1225-ND |4Kx18, Sync. FIFO, 15ns... 20.98 19.48 
CY7C138-25)C 428-1445-ND |32K-Bit, 4Kx8, Asyno. Master/Stave CY7C4245V-15ASC | 428-1226-ND |4Kx18, 3.3V Sync. AFO, 15ns 20.98 19.48 
Power Down, 2518 ......000::cccseeeeeeeee 68-PLOC 28.73 26.81 24.90 CY7CA251-15AC 428-1228-ND |8Kx9, Sync. FO, 10ns..... 17.29 16.06 
CY7C142-55PC 428-1201-ND |16K-Bit, 2Kx8, Asyno. CY7C4251V-15AC _| 428-1229-ND |BKx9, 3.3V Sync. FIFO, 15ns.. 17.29 16.06 
Power Down, 55ns Slave.........eceseseeees 48-PDip 7.20 5.76 4.86 CY7C1255-10AG | 428-1230-ND |8Kx18, Deep Sync. FIFO, 10ns.... 60 42.56 39.52 
CV7CI46-25)C 428-1202-ND |16K-Bit, 2x8, Async. CY7C4255V-10ASC_ | 428-1231-ND |8Kx18, 3.3V Deep Sync. FIFO, 10ns . 45.60 42.56 39.52 
Power Dow; Sars Gave 52-PLOG HOLOOMG COMET cet CY7C4261-10JC | 428-1232-ND |16Kx9, Deep Sync. FIFO, 10ns.... 47.10 43.96 40.82 
cyroneatav-2sac | 428-1156-ND leaK-bit, akx18. 33VAgna ; : : CY7C4261-15JC_ | 428-1233-ND |16Kx9, Deep Sync. FIFO, 15ns.... 37.65 35.14 32.63 
Power Denn Sos Renee. 100-ToFP [Meson asaonadso CY7C/261V-10JC __| 428-1234-ND | 16Kx9, 3.3V Deep Sync. FIFO, 10n 47.10 43.96 40.82 
©Y700251-15AC___| 428-1159-ND |128K-Bit, 8Kx18, Async. Power Down, 15ns..100-TOFP 25.23 23.55 21.87 GYTCAZES OAC |/428:1235:ND)}) 16KX18, Deep Sync. HFQ 10ns... eS 29 Uae 
CYTOODSIAV-S5AG | 458-160. ND [128K BR BKK18-3.3V Async CY7C4265V-10ASC__ | 428-1236-ND |16Kx18, 3.3V Deep Sync. IFO, 10ns 58.35 54.46 50.57 
Paws Doon eere ‘ mad GD ED CY7C4271-10JC | 428-1237-ND |32Kx9, Deep Sync. FIFO, 10ns..... 60.48 56.45 52.42 
CY700430BV-100BGC| 428-1171-ND |64x18 3.3V QuadPort™Switch DSI 216.00 201.60 187.20 CVTORRTIN ONG ig ag SZIGS, 3 BV Deep Sync. AQ) 10r eee Sos 
GYTODROBSV-12AC | 428-1175 ND |S12K Bi 64i08, 3.3V Syne CY704275-10ASC__| 428-1239-ND |32Kx18, Deep Sync. FO, 10ns ... 85.65 79.94 74.23 
: : CY7CA2Z75V-10ASC | 428-1240-ND |32Kx18, 3.3V Desp Sync. FIFO, 10ns 85.65 7994 74.23 
3-Modle Power Down, 15NS .........0+000++ 37.95 35.42 32.89 
STOROGSVAGAG EI RGRERHMLEE Daven av CY7C4285-10ASC_—_| 428-1241-ND |64Kx18, Deep Sync. IFO, 10ns ... 113.58 106.01 98.44 
}9099V- 6 Bit, , 3.3V Sync. CY7C4285V-10ASC | 428-1242-ND |64Kx18, 3.3V Deep Sync. FO, 10ns 113.58 106.01 98.44 
3-Mode Power Dawn, 121s ......-.-+.-s+0++ SE) Sie) ey) CY7CA291-10JC | 428-1244-ND |128Kx9, Deep Syne. FIFO, 10ns.... 141.98 132.51 123.05 
CYTODSISSAV-12AC A28-117/7ND)|64K-Bit, 849, 3.3V Sync. CY7CA2Z91V-10NC | 428-1245-ND |128Kx9, 3.3V Deep Sync. FIFO, 10ns 135.00 126.00 117.00 
3-Mode Power Down, 12N8 ......:0:0s0+008+ 16.43 14.85 13.17 
: CY7C#421-10AC | 428-1248:ND |64x9, Sync. FIFO, 10ns.. 14.36 1293 11.47 
CY7009179V-12AC | 428-1178-ND |256K-Bit, 32Kx9, 3.3V Sync. 
CY704425-10AC___| 428-1249-ND |64x18, Sync. AFO, 10ns 16.65 15.54 14.43 
3-Mode Power Down, 12ns ......-.-++-+++-- 39.05 36.45 33.84 CY7CA425V-15ASC | 428-1250-ND |64x18, 3.3V Sync. FIFO, 15ns 1481 13.34 11.83 
C¥7009189-9AC | 428-1180-ND |512K-Bit, 64Kx9, Sync. 3-Mode CY7C4811-10AG | 428-1256-ND |512x9x2, Double Sync. FIFO, 10ns 23.19 21.65 20.10 
Power Down, OS ...........00eseeseeeeeeee 64.14 59.87 55.59 CY704821-10AC 428-1257-ND | 1Kx9x2, Double Sync. IFO, 10ns. 25.53 23.83 22.13 
CY7009189-12AC | 428-1179-ND [512K Bit, 64Kx, Sync. 3-Mode CY7CAB3T-10AC | 428-1258-ND |2Kx9x2, Double Sync. IFO, 10ns. 29.07 27.14 25.20 
Power’ Down, 12N8 <sssésatnnsenerssierceds Cekehs GS Get CY7CAB41-10AC | 428-1259-ND |4Kx9x2, Double Sync. FO, 10ns. 25.37 23.68 21.99 
CY7009199-9AC | 428-1181-ND |1M-Bit, 128Kx9, Sync. 3-Mode CY704851-10AC__| 428-1260-ND |8Kx9x2, Double Sync. FIFO, 10ns. 38.45 35.89 33.32 
Power Down, ONS ..........-..:sesesseeeeeee 72.29 67.47 62.65 
CY7ODS269A-12AC | 428-1182-ND |256K-Bit, 16Kx16, Sync. 3-Mode 
Power Down, 12ns ............:s0secseeeeeee 30.03 28.03 26.03 BUFFERS 
CY7009269V-12AC | 428-1183-ND |256K-Bit, 16Kx16, 3.3V Sync. 
3-Mode Power Down, 12N8 ......:0:0s0000+ 30.03 28.03 26.03 ar 7 
Cv7009279-12AC | 428-1184-ND |512K-Bit, 32Kx16, Sync. 3-Mode puees ts nal Deseinion tee an 
Power Down, 12S ..........scccceseeeseees 37.95 35.42 32.89 : i BI 
CY7009279V-12AC | 428-1185-ND |512K Bit, 32Kx16, 3.3V Sync. Cpereee th FOS | baane detecting Sosy Tick 
Mode Power Down, 12nS ..........cscse+ 37.95 35.42 32.89 CY2305SC- pass 0 Delay Butfer 3.3V Int. ; snl tees 
cyronee8e-120c | 4ze-1186-ND | 1M-BIL 64Kic16, Sync. 3-Mode Cy2305SI-1 428-1347-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Int. 450 360 280 
Power Down ore 55.61 51.90 48.20 CY2305SI-1H 428-1349-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Int. 450 360 280 
‘ ieenpegeetre eee : E : Cy2308SC-1 428-1350-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Ext. 412 330 257 
CY7009289V-12AC | 428-1187-ND |1M-Bit, 64Kx16, 3.3V Sync. 
3-Mode Power Down, 12Ns .......-ses+0++ 55.61 51.90 48.20 C¥2308SC-2 eas pe ae ee ie oe 3.30 zo 
CY7009349A-12AC | 428-1446-ND |64K-Bit, 4Kx18, Sync., Power Down, 12ns 1650 15.40 14.30 aie lees 0 Delay Butter S:3V Ed. He Se) ee 
: Cy2308SC-4 428-1360-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Ext. 412 330 257 
CY7009349AV-12AC | 428-1447-ND |64K-Bit, 4Kx18, 3.3V Sync. Pwr. Down, 12ns...100-TOFP 16.50 15.40 14.30 
7 Cy2308SC-1H 428-1352-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Ext. 412 330 257 
CY7009369V-12AC | 428-1448-ND |256K-Bit, 16Kx18, 3.3V Sync. 
oe CY2308SC-5H 428-1362-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Ext. 412 330 257 
wer Down, 1218 ......cseccsesesseeeeeeeee 100-TOFP 39.05 36.45 33.84 
; ‘i ef Cy2308SI-1 428-1351-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Ext. 834 668 563 
CY7009379V-12AC | 428-1450-ND /512K-Bit, 32Kx18, 3.3V Sync. 
‘ Cy2308SI-2 428-1357-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Ext. 834 668 5.63 
Power Down, 12S ........sescsecesesseseees 100-TOFP 49.34 46.05 42.76 Opies oA PANGL so bas pte 3aV En eS 6 Ge 
CY7ODSBBOV-1ZAC | 428-1451-ND |1M-Bit, 64Kx18, 3.3V Sync. Pwr. Down, 12ns...100-TOFP 55.61 51.90 48.20 ey SEL ; ; ; 
Cy2308S!-4 428-1361-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Ext. 834 668 5.63 
CY7009449PV-AC | 428-1188-ND |128K-Bit, 44x32, 3.3V Sync. SRAM PO Cont....160-TOFP 31.32 29.24 27.15 7 een 
it Cy2308SI-1H 428-1353-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Ext. 834 668 5.63 
CY7009569V-100AC | 428-1189-ND |512K-Bit, 16Kx36, 3.3V Sync. 3-Mode 
CY230820-1H 428-1354-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Ext. 450 360 280 
FLEX36 Power Down 100MHZ............++- 144-TOFP 84.36 78.74 73.12 
‘ CY2308ZC-5H 428-1363-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Ext. 450 360 280 
CY7009579V-100AC | 428-1190-ND |1M-Bit, 32Kx36, 3.3V Sync. 3-Mode 
FLIES Power Down 00MiE 444-Torp Hdleemereemeaten Cy2308ZI-1H 428-1355-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Ext. 450 360 280 
fneslohesiitin : : : CY2308Z1-5H 428-1364-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Ext. 450 360 280 
Low Power SRAM CY2309SC-1 428-1365-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Int. 3.38 270 210 
C¥6264-708NC 428-1085-ND |64K-Bit, 8Kx8, Power Down SRAM 342 274 218 Cy2309SC-1H 728-1367-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Int. 338 270 210 
CY62128BLL-70SC | 428-1071-ND |1M-Bit, 128Kx8, LP, Pwr. Down SRAM...Wide32-SOC 3.29 263 205 Cy23098)-1 428-1366-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Int. 700 560 4.73 
CY62128BLL-70ZC | 428-1072-ND | 1M-Bit, 128Kx8, LP, Pwr. Down SRAM........ 32-TSOP 3.29 263 205 CY2309SI-1H 428-1368-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Int. 700 560 4.73 
CY62128VLL-70SC | 428-1073-ND |1M-Bit, 128Kx8, 3.0V LP, CY2309ZC-1H 428-1369-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Int. 488 391 3.04 
Power Down SRAM........0ccscsseseees Wide32-SOC 3.29 2.63 2.05 CY230921-1H 428-1370-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Int. 488 391 3.04 
CY62128VLL-70ZC | 428-1074-ND |1M-Bit, 128Kx8, 3.0VLP, CY7B9910-2SC 428-1371-ND | Cock Buffer TIL Oit .. 1142 1032 916 
Power Down SRAM ........cccccescsesesesees 32-TSOP 385 3.08 240 CY7B9910-5SC 428-1372-ND | Cock Buffer TTL Qut 895 806 7.15 
CY62148BLL-70SC | 428-1075-ND |4I-Bit, 512Kx8, LP, Pwr. Down SRAM...Wide32-SOC 8.82 7.06 5.96 CY7B9910-7SC 428-1373-ND | Cock Buffer TTL Qut 9.44 7.56 6.38 
CY62148BLL-70Z1 | 428-1493-ND |4M-Bit, 512Kx8, LP, Pwr. Down CY7B991-2JC 428-1374-ND | Cock Buffer TTL Out 16.59 14.94 13.25 
SRAM NEW! 00... occccccecee 7.50 6.00 5.07 CY7B991-5JC 428-1375-ND | Cock Buffer TTL Out 13.28 11.96 10.61 
- 4 Bit, , Power Down . i Nt R - | loct er z . . 
CY62256-70SNC _| 428-1077-ND |256K-Bit, 32Kx8, Power Down SRAM 250 207 1.61 CY7B991-75C 428-1376-ND | Clock Buffer TTL Oit 11.20 10.08 894 
CY62256L-70PC__—| 428-1078-ND 313 251 1.95 CY7B992-2)C 428-1379-ND | Clock Buffer CMOS Qui 1659 14.94 13.25 
CY62256L-70SNC _| 428-1079-ND 259 207 1.61 CY7B992-5JC 428-1380-ND | Cock Buffer CMOS Out 13.28 11.96 10.61 
CY62256LL-70PC —_| 428-1080-ND 313 251 1.95 CY7B992-7JC 428-1381-ND | Clock Butfer CMOS Qut 11.20 10.08 894 
CY62256LL-70SNC_| 428-1081-ND |256K-Bit, 32Kx8, LP, Power Down SRAM. 259 207 1.61 CY7B991V-2JC 28-1382-ND | Clock Buffer 3.3V. 16.59 14.94 13,25 
CY62256LL-70ZC ‘| 428-1082-ND |256K-Bit, 32Kx8, LP, Power Down SRAM 259 2.07 1.61 CY7B991V-5JC 428-1383-ND | Qock Buffer 3.3V. 13.28 11.96 10.61 
CY62256VLL-70SNC | 428-1083-ND |256K-Bit, 32Kx8, 3.0V LP, Pwr. Down SRAM. 259 207 1.61 CY7B991V-7JC 428-1384-ND | lock Buffer 3.3V. 11.20 10.08 8.94 
CY62256VLL-70ZC_| 428-1084-ND |256K-Bit, 32Kx8, 3.0V LP, Pwr. Down SRAM...28-TSOP 2.32 1.86 1.45 CY7B993V-2AC 428-1385-ND | Qock Buffer 3.3V 32.25 30.10 27.95 
CY7B9920-2SC 428-1377-ND | Clock Butfer CMOS Qut 1146 1032 9.16 
CY7B9920-5SC 428-1378-ND | Cock Buffer CMOS Out... 895 8.06 7.15 
W40S11-02H 428-1401-ND | Clock Buffer 3.3V 10 Out DIMM SDRAM . 466 373 290 
W256H 428-1399-ND | Clock Buffer 3.3V 12 Out DIMM 3SDRAM 8.00 640 5.40 


Cypress Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
CY7C419-10JC. 428-1203-ND |256x9, Async. Parallel-Cascade AFO, 10ns....32-PLOC 648 5.19 4.38 
CY70421-15JC. 428-1209-ND )512x9, Async. Parallel-Cascade AFO, 15ns 6.00 480 4.05 
CY7C425-10JC. 428-1227-ND | 1Kx9, Async. Parallel-Cascade FIFO, 10ns . 9.36 7.49 6.32 
CY7C429-10J5C. 428-1243-ND |2Kx9, Async. Parallel-Cascade FIFO, 10ns . 10.38 935 8.29 
CY7C433-10SC 428-1246-ND |4Kx9, Async. Parallel-Cascade FIFO, 10ns . 11.30 10.17 9.02 
CY70441-14JC. 428-1247-ND |512x9, Qocked FIFO, 14ns....... 22.05 20.58 19.11 
CY7CA60A-10JC 428-1251-ND |8Kx9, Async. Cascade AFO, 10ns 16.64 15.53 14.42 
CY7C462A-10JC 428-1252-ND | 16Kx9, Async. Cascade AFO, 10ns 23.33 21.77 20.22 
CY7CA64A-10JC 428-1253-ND |32Kx9, Async. Cascade AFO, 10ns 35.78 33.39 31.01 
CY7CA64A-15J5C 428-1254-ND |32Kx9, Async. Cascade HFO, 15ns 27.38 25.55 23.73 


Cypress Digi-Key Price Each * 

Part No. Part No. Description 1 25 100 
CY2291F 428-1392-ND | Clock Gen. Sync. Feld Prog. 3PLL 3.3V.. 482 3.86 3.00 
CY2292F 428-1393-ND | Clock Gen. Sync. Feld Prog. 3PLL 3.3V 446 3.57 278 
CY22050FC 428-1386-ND | Clock Gen. Sync. Hash 1PLL 3.3V... 297 238 1.85 
CY22150FC 428-1387-ND | Clock Gen. Sync. Serial/Hash 1PLL 3.3V. 351 281 219 
CY22381FC 428-1388-ND | Clock Gen. Sync. Hash Prog. 3PLL 3.3V.. 479 3.84 299 
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- Digi-Key Price Each 
CK GENERATORS (Continued) Part No. Description 1 25 ~—-100 
= — - ‘AT24C256-10PI-1.8-ND [256K (32Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, 1.8V to 5.5V. 920 696 6.33 
Cypress Digi-Key Price Each AT24C256-10PI-2.7-ND _|256K (32Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, 2.7V. 353 289 259 
Part No. Part No. Description 1 25 100 AT24C256W-10SI1.8-ND |256K (32Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, 1.8V t 950 7.17 653 
Cv22392FC 428-1389-ND | Glock Gan. Sync. lash Prog. 3PLL 3.3V 491 393 306 AT24C256W-10SI2.7-ND |256K (32Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, 2.7V. 353 289 259 
Cv22393FC 428-1390-ND | Clock Gan. Sync. Serial/Flash 3PLL 3.3V. 514 412 347 AT24C256W-10SI-ND _|256K (32Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, 5V.... 431 2.78 2.48 
Cv22394FC 428-1391-ND | Clock Gen. Sync. Serial/lash 3PLL 3.3V. 514 412 3.47 * 200” Body Width 
W40S01-04H 428-1400-ND | Spread Spectrum Clock Generator SDRAM . 486 389 3.03 
W42031-08G 428-1397-ND | Freq. Gen. Spectrum EMIl Reduction SSOG. 270 2.10 SPI Serial Interface EEPROMs 
W48C111-16H 428-1402-ND | Cock Gen. Freq Mod. SSOG, Celeron, Pill .. 6.16 5.20 AT25010-10PC-2.7-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V..... ce) 
W180-01G 428-1394-ND | Cock Gen. EMI Reduction 3.3V-5.0V SSOG 256 1.99 AT25010-10P1-2.7-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V. 88 5547 
W181-01G 428-1395-ND | Glock Gen. EMI Reduction 3.3V-5.0V SSOG..... 281 2.19 ‘AT25010-10RC- ND 1K (128x8) Serial EEPROM, SV. 86 46 38 
W181-02G 428-1396-ND | Glock Gen. EMll Reduction 3.3V-5.0V SSOG 281 2.19 IN12501 0: 1ORUEND) 1K (128x8) Serial EEPROM, SV. 92 49 42 
Wi34MH 428-1474-ND | Glock Gen. Direct Rambus™3.3V. 414 3.22 TZN 108 27 SO tie tort pat EEPROM, on = a oo 
Wis4SH 428-1475-ND | Cock Gen. Direct Rambus™3.3V. 414 322 eee os xe = ae Er ee 2 = x 
we34Xx 428-1398-ND . Direct Rambus™3,3V Du 9.60 8.52 ate me ia EEPROM, 2.7V. e : 
= Sa) Clock Gen. Direct Rambus 3.3V Dual e ‘AT25020-10PI-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, 5V. 114 6353 
AT25020N-10SI-2.7-ND _|2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V.. 71.70 60 
MEL SERIAL ‘AT25040-10PC-2.7-ND 4K (512x8) Seria EEPROM, 2.7V 143 81 69 
— EEPROMs AT25040-10PI-2.7-ND 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V. 92 88 76 
TEE prigsl Esch ‘AT25040-10PC-ND 4K (512x8) Serial EEPROM, 5V. Dip 129 72 61 
Part No. Description Pkg. 3 AT25040N-10SI-2.7-ND__|4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V . ‘SOIC 928876 
’ 7 . ‘AT25080-10PI-1.8-ND [8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 264 223 1.98 
2-Wire Serial Interface EEPROMs ‘AT25080-10PC-2.7-ND —_|8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V.. 165 95 82 
AT24001-10PI-1.8-ND —_]1K (128x8) Serial EEPROM, Non-Cascadable, 18V105.5V...8-Dip 1.05 99.85 ‘(AT25080-10PI-2.7-ND — |8K(1Kx8) Serial EEPROM, 27V 112 1.04 90 
AT24001-10PI-2.7-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, Non-Cascadable, 2.7V.. 2 70 46 38 ‘AT25080-1 0PI-ND 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 5V... 160 91 79 
AT24001-10SI-1.8-ND —_|1K (128x8) Serial EEPROM, Non-Cascadable, 1.8Vto 5.5V. 114 1.06 .92 ‘AT25080N-10SI-1.8-ND [8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 264 2.23 1.98 
AT24001-10SC-2.7-ND 1K (128x8) Serial EEPROM, Non-Cascadable, 2.7V 83 4437 AT25080N-10SC-2.7-ND 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V ... ‘SOC 165 95 82 
AT24001-10SI-2.7-ND 1K (128x8) Serial EEPROM, Non-Cascadable, 2.7V... 70 46 38 AT25080N-10SI-2.7-ND [8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V SSAC 1.12 1.04 .90 
AT24001-10SI-ND 1K (128x8) Serial EEPROM, Non-Cascadatle, 5V............ 86 46 38 AT25080N-10SC-ND 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 5V . SOC 1.49 84.73 
AT24001A-10PI-1.8-ND 1K (128x8) Serial EEPROM, Full Data Array ‘AT25160-10PI-1.8-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. BDip 329 272 243 
Write Protect, 1.8Vt0 5.5V........ccccsscceesseeseeeseeeees 8-Dip 105 99 85 ‘AT25160-10PI-2.7-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V. -Dip 1.38 1.25 1.09 
AT24001A-10PC-2.7-ND_ | 1K (128x8) Serial EEPROM, Full Data Array ‘AT25160-10PI-ND 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 5V. Dip 189 111 96 
White Protect, 2.7V ...carecicccsenrenseennteneatinncnepentien 8Dip 79 42 35 AT25160N-10SI-1.8-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. SOC 3.29 272 243 
AT24001A-10PI-2.7-ND 1K (128x8) Serial EEPROM, Full Data Array AT25160N-10SC-2.7-ND_ |16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V. SOIC 1.97 1.16 1.01 
Write Protect)2:7V ....ccc..sesccecssscascosessectnseneccnenne 8-Dip 70 46 38 AT25160N-10SI-2.7-ND 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V. “SOC 1.38 = 1.25 1.09 
AT24001A-10SI-1.8-ND 1K (128x8) Serial EPROM, Full Data Array AT25160N-10SI-ND 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 5V “SOC 1.89 1.11.96 
Write Protect, 1.8Vt0 5.5V.........ccccsceeesseeteeeeees 8SOC 114 1.06 92 ‘AT25320-10PC-2.7-ND a (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V. -Dip 321 200 1.77 
AT24001A-10SC-2.7-ND_ | 1K (128x8) Serial EPROM, Full Data Array ‘AT25320-10PI-2.7-ND [32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V. 254 215 1.91 
Write Protect, 2.7V .......ceccccececsesseesesseseteeeeeee esac 83 44 37 ‘AT25320-10PI-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 5V. 3.09 1.92 1.70 
AT24001A-10SI-2.7-ND 1K (128x8) Serial EPROM, Full Data Array ‘AT25320N-10SC-2.7-ND = (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V. 321 200 1.77 
White Protect, 2.7V .......c0ccccccceeesesecesaasseesenaeen 8SOC 70 46 38 AT25320N-10SI-2.7-ND__[32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V. -SOIC 2.54 2.15 1.91 
AT24C21-10PC-2.5-ND 1K (128x8) SEEPROM, DDC1™DDC2™for Monitors, 2.5V...8-Dip 132 74 63 ‘AT25640-10PI-1.8-ND [64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. -Dip 871 661 6.01 
AT24C21-10PI-2.5-ND 1K (128x8) SEEPROM, DDC1™YDDC2™for Monitors, 2.5V...8-Dip 143 81 .69 ‘AT25640-10PI-2.7-ND —_|64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V. 363 297 2.66 
AT24C21-10S1-2.5-ND | 1K (128x8) SEEPROM, DDC!™YDD@2™ ‘AT25640-10PC-ND 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 5V. 381 242 2.16 
for Monitors, 2.5V...scnscssnecacecrssentaeaaensntsverconed 8SOC 143 81 69 AT25640N-10SI-1.8-ND _ |64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 871 661 601 
AT24002-10PI-1.8-ND [2K (256x8) Serial EEPROM, Full Data Array AT25640N-10SI-2.7-ND _ |64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V...... “SOC 3.63 2.97 2.66 
Write Protect, 1.8Vt0 5.5V.........ccccsceeesecseseeeeeeeeees BDip 1.29 1.18 1.03 AT25128-10PI-1.8-ND [128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V10 5.5V -Dip 1275 941 860 
AT24002-10PC-2.7-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, Full Data Array AT25128-10PI-2.7-ND_—_|128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V. .8Dip 5.31 4.20 3.79 
Write Protect, 2.7V .......ccccccescsesscsstesesteeeetseseees 8Dip 92 49 42 ‘AT25128N-10SI-1.8-ND _|128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5. -SOC 6.62 5.14 4.65 
‘AT24002-10PI-2.7-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, Full Data Array AT25128N-10SI-2.7-ND _|128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V ....... SOC 2.75 231 2.06 
Write Protect, 27V ...ccarcssecenenresasansenearinneneeenties 8-Dip 84 53 45 ‘AT25256-10PI-1.8-ND [256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8Vt0 5.5V -Dip 10.00 751 684 
AT24002N-10SI-1.8-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, Full Data Array AT25256-10PI-2.7-ND _|256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V 417 337 3.02 
Write Protect, 1.8V to 5.5V Wes) aks es) ‘AT25HP512-10P12.7-ND_|512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.7V 7.42 5.35 4.83 
AT24002N-10SI-2.7-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, 3-Wire Serial fi re) 
Write Protect, 2.7V .o.scccccccscscesessestsesetseseeseees 845345 -Wire Serial Interface EEPROMs 
AT24004-10P-1.6-ND 4K (612x8) Serial EEPROM, Full Data Arr AT93C46-10PI-2.7-ND | 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 2.7V 69 «68 «58 
Wane ue 1.8V to 5.5V is 151 135 1418 AT93C46A-10PC-2.7-ND_ |1K (64x16) Serial EEPROM, 2.7V. Dip 141 61 52 
AT24004-10PI-2.7-ND 4K (512x8) Serial EEPROM AT93CA6A-10PI-2.7-ND _|1K (64x16) Serial EEPROM, 2.7V. Dip 69 68 58 
: , ‘AT93C46-10PC-ND 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 5V. 1416152 
White Protect, 2.7V ...cccccccosesenteacaesbecteaneeneeseensans 98 61 52 
, AT93CA6A-10PC-ND 1K (64x16) Serial EEPROM, 5V. 141 6152 
AT24004N-10SI-1.8-ND 4K (512x8) Serial EPROM, Full Data Ar : 
Wile Pred, 18Vt0 7 ae BSOC 151 135 1.18 ATOSCAGA-10P1-ND 1K (64x16) Serial EEPROM, SV. We) Sey) ase 
AT24CD4N-4108C-2.7-ND_|4K (512x8) Serial EEPROM, Full Data Array AT93C46-10SI-2.7-ND _|1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 2.7V. 69 68 58 
: Write Protect, 2.7V .......cccsccssessesseseteeeeetseeseeeees BSOC 102 55 47 TOSCO OSG </,NO a) 1K (64x16) Seria EEPROM, 2.7V . TN Oa oD 
ATPAODAN-10SI-2.7-ND | 4K (512x8) Serial EEPACIM, Full Data Array AT93C46A-10SI-2.7-ND _|1K (64x16) Serial EEPROM, 2.7V. 69 68 58 
Write Protect, 2.7V 98 61 52 AT93C56-10PC-2.7-ND 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 2.7V. 132 74 63 
AT24008-10PI-1.8-ND [8K (1Kx8) Seria EEPROM, 1.8V to 5.5V. 211 1.82 1.61 AT93C56-10PI-2.7-ND 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 2.7V. 65 6455 
AT24008-10PC-2.7-ND _|BK (1Kx8) Serial EEPROM, 27V..... 132 74 63 ‘AT93C56-10PI-ND 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 5V. 146 83 71 
AT24008-10P-2.7-ND —_ |BK (1x8) Serial EEPROM 2.7V ‘84.8169 AT93056-10SC-2.7-ND [2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 2.7V 137 77 66 
‘AT24008-10PI-ND  (1Kx8) Serial EEPROM. SV. 143 81 69 AT93C56-10SI-2.7-ND [2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 2.7V 88 8 73 
AT24008N-10SI-1.8-ND _|8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 211 182 1.61 UES Ca erNUE EK) 2K (256x8 or 128x16) Seria EEPROM, SV. Wes) dias 
AT24008N-10SI-2.7-ND [8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V . 84 81 69 AT93066-10PC-2.7-ND —|4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 2.7V. 1.54 88 .76 
AT24008N-10SI-ND 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 5V 143 81 69 ‘AT93066-10PI-2.7-ND 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 2.7V. 1.08 100 87 
AT2ACI6-10PI-1.8-ND [16K (2K8) Serial EEPEOV, Half Data Array ‘AT93066-10PI-ND 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 5V.. 178 160 87 
; AT93066-10SI-2.7-ND 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 2.7V.... 1.20 111 .96 
Write Protect, 1.8Vt0 5.5V.....0..ccccceceeseeseeeeeeeeees 8Dip 271 228 203 /MESeS GEER 4K (51238 oF 256x16) Seria EEPRCM, 5 ia dey ee 
AT24C16N-10SI-1.8-ND 16K (2Kx8) Serial EEPROM, Half Data Array puss : guu 
Write Protect, 1.8V to 5.5V 271 228 2.03 
AT24C16N-10SI-2.7-ND 16K (2Kx8) Serial EEPROM, a Array 
White Protect, 2.7V......-scseccesessesesseeseseeeees 1.08 1.00 87 EPROMS 
AT24C32-10PI-1.8-ND [32K (4Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, 1.8V to 5.5V . 533 421 3.80 PHS Exch 
AT24C32-10PC-2.7-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, 2.7V. 268 1.64 1.44 ae Dexeton Pkg, FSM CD 
AT24C32-10PI-2.7-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, 2.7V. 204 177 1.56 : e 
AT24C32N-10SI-1.8-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, 1.8V to 5.5 561 4.41 3.99 Low Power Battery Voltage EPROMS 
AT24C32W-10SI-1.8-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, 1.8V to 5.5V. 550 4.34 3.91 ‘AT27BV256-90JC-ND 256K (32Kx8) OMIOS EPROM 2.7V 90nS OTP. . 249 212 1.88 
AT24032N-10SI-2.7-ND__ |32K (4Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, 2.7V.. 2.00 1.74 1.53 AT27BV256-12JC-ND _|256K (32Kx8) OMOS EPROM 2.7V 120nS OTP 232 1.98 1.76 
AT24032W-10SC-2.7-ND |32K (4Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, 2.7V. .. 268 1.64 1.44 AT27BV512-90JC-ND [512K (64Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP... 267 225 2.00 
AT24C32W-10SI-2.7-ND _|32K (4Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, 2.7V. 204 1.77 1.56 AT27BV512-12JC-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 2.7V 120nS OTP 32-PLOC 249 212 1.88 
AT24CG32W-10SI-ND ___|32K (4Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, SV. . 2.78 1.70 1.50 ‘AT27BVO10-90JGND [1 Meg (128Kx8) OVIOS EPROW2.7V 90nS OTP. 32PLOC. 378 308 276 
AT24064-10PI-1.8-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, 1.8V to 5.5V . 7.14 5.50 4.99 AT27BV010-12JC-ND 1 Meg (128Kx8) OMOS EPROM 2.7V 120nS OTP. 32-PLOC 3.27 270 241 
AT24064-10PI-2.7-ND___| 64K (8Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, 2.7V... 273 2.30 2.04 AT27BV1024-12JC-ND__|1 Meg (64Kx16) OMOS EPROM 2.7V 120nS OTP. 44-PLOC 3.78 3.08 276 
AT24064N-10SI-1.8-ND 64K (8Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, 1.8V to 5.5V. 750 5.76 5.23 ‘AT27BV020-90JG-ND [2 Meg (256Kx8) OVIOS EPROM 2.7V 90nS OTP. 32-PLOC 499 396 357 
AT24064W-10SI-1.8-ND _/64K (8Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, 1.8V to 5.5V 7.37 5.67 5.15 AT27BV020-12JC-ND __|2 Meg (256Kx8) OMOS EPROM 2.7V 120nS OTP. 32-PLOC 456 3.65 3.28 
fs eRe , Fore seat ‘AT27BVO40-12JCND [4 Meg (512Kx8) CMOS EPROM 2.7V 120nS OTP... 662 514 465 
ABI DGISEND " oy Be) Ba AT27BV040-15JC-ND 4 Meg (512Kx8) CMOS EPROM 2.7V 150nS OTP.... 619 483 4.37 
POEM AWE RATE , : oes AT27BV4096-15JC-ND _|4 Meg (256Kx16) CMOS EPROM 2.7V 150nS OTP. . 7.05 5.44 4.93 
‘AT24064W-10SC-ND , 3.26 2.03 1.80 Tow Pi Low Volt PROMS 
‘AT24C128-10PI-1.8-ND 630 491 4.44 OW EE OWEN LOWY O1rage: 
AT2ACI28-10PC-2.7-ND 307 1.90 1.68 AT27LV256A-55JGND _ |256K (32Kx8) OMIOS EPROM 3.0V 55nS OTP... 292 244 217 
AT2AC128-10PI-2.7-ND 241 205 182 AT27LV256A-55RC-ND [256K (32Kx8) OMOS EPROM 3.0V 55nS OTP. 3.10 257 229 
NT2ACI2BN-10SI1.8-ND 587 460 416 AT27LV256A-70JC-ND — [256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP. 267 225 200 
AT2AC128W-108I1.8-ND 649 505 457 AT27LV256A-70RC-ND__|256K (32Kx8) OMOS EPROM 3.0V 70nS OTP. 284 2.38 212 
AT24C128N-10S12.7-ND 232 198 1.76 AT27LV512A-70JCND [512K (64Kx8) OVIOS EPROM 3.0V 70nS OTP... 292 244 217 
AT24C128W-10SC2.7-ND 3.07 1.90 1.68 AT27LV512A-70RC-ND [512K (64Kx8) OMOS EPROM 3.0V 70nS OTP. 3.10 257 229 
AT24C128W-10SI2.7-ND 241 205 1.82 AT27LV512A-90JC-ND [512K (64Kx8) OVMIOS EPROM 3.0V 90nS OTP. 249 212 1.88 
AT2ACI28N-10SC-ND 295 182 161 AT27LV512A-90RC-ND _ [512K (64Kx8) OMOS EPROM 3.0V 90nS OTP. 267 225 2.00 
AT24C128N-10SI-ND 3.19 1.98 1.76 AT27LVO10A-90JC-ND [1 Meg (128Kx8) OVIOS EPROM 3.0V 90nS OTP. 353 2.89 2.59 
AT24C128W-10SC-ND 295 1.82 1.61 AT27LVO10A-12JC-ND _|1 Meg (128Kx8) OVIOS EPROM 3.0V 120nS OTP. 310 257 2.29 
AT24C128W-10SI-ND 319 1.98 1.76 (Continued) 
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s Digi-Key Price Each 
[MEL — cePRoms (continued) Part No. Description 1.25 100 
Digi-Key PHes Each AT28C256F-15SI-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS 13.85 10.16 9.30 
Pat No Descripilon eee ain) AT28C256F-15TC-ND —_‘|256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS. 12.21 9.04 8.26 
HANNON eg (25668) CMCS EPROM 3.0 90nS OTP Ral Ga ae AT28C256F-15TI-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS. 13.85 10.16 9.30 
: ae ; : s ‘AT28HC256-70PC-ND _|256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 1273 939 859 
FRET IED (ea 8 OPER SOY aS oo iP 0 BA ee aes Sree 
AT27LVO40A-12JC-ND _|4 Meg (512Kx8) OMICS EPROM 3.0V 120nS OTP... 611 477 431 AT28HC256-90P-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS 1264 933 853 
5V EPROMS AT28HC256-90SC-ND —_|256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS 12.04 8.92 8.15 
AT27C256R-70JC-ND 256K (32Kx8) OVIOS EPROM 70nS OTP... 1.94 1.69 1.49 AT28HC256-90S!-ND 256K (32Kx8) SV EEPROM, High Speed, 90nS 13.67 10.04 9.19 
AT27C256R-70PC-ND 256K (32Kx8) OVIOS EPROM 70nS OTP... 194 1.69 1.49 AT28HC256-90TC-ND [256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS. 12.04 8.92 8.15 
AT27C256R-70RC-ND _|256K (32Kx8) OMOS EPROM 70nS OTP. 211 1.82 1.61 AT28HC256-90TI-ND__|256K (32Kx8) SV EEPROM, High Speed, 90nS. 13.67 10.04 9.19 
AT27C512R-70JOND _|512K (64Kx8) CIOS EPROM 70nS OTP. 2111.82 1.61 AT28HC256F-90JC-ND — |256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90nS. .. 1290 9.51 8.70 
AT270512R-70PC-ND —_|512K (64Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP 211 182 161 AT28HC256F-90JI-ND —_|256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90nS. 14.88 10.86 9.95 
AT270512R-70RCND —_|512K (64Kx8) CIOS EPROM 70nS OTP... ‘ 228 195 173 AT28HC256F 90PC-ND [256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90nS 12.90 9.51 8.70 
AT270520-90SC-ND 512K (64Kx8) CVIOS EPROM w/Address Latch 90nSOTP...20-SAC 2.80 1.72 1.52 AT2BRICESRS0RI-ND— |256K (32Kx8) SV EEPROM, HS, Fast Write, 90nS. 14.88" 10.85 9.95 
‘ATE7OD10-SBJCND 7 Wleg (128K<8) OVIGS EPACM 55nS OTP. 305254 2.26 AT28HC256F-90SC-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90nS 14.19 10.39 9.51 
AT27CD10-70CND 1 Meg (128Kx8) OVIGS EPACM 7onS OTP 2eB 241 215 AT28HC256F90SI-ND —_|256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90nS 16.17 11.73 10.76 
‘AT270D10-70PC-ND 1 Meg (128Kx8) QVIOS EPRCM 70nS OTP. 288 241 215 AT28HC256F-90TC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90nS. 14.19 10.39 9.51 
AT27C1024-70NGND —_|1 Meg (64x16) CIOS EPROM 70ns OTP. 331 273 244 AT28HC256F90TI-ND _|256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90nS 16.17 11.73 10.76 
AT27C1024-70PC-ND _|1 Meg (64Kx16) CVIOS EPROM 70nS OTP. 348 286 256 AT28HC256-12JC-ND [256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS . 10.06 7.55 6.89 
AT270020-70JC ND 2 Meg (256Kx8) CMOS EPROM 70nS OP. 3873.15 28D ‘AT28HC256-12JI-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS . 11.61 8.62 7.88 
AT270020-70PC-ND _|2 Meg (256Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP. 32-Dip 4.04 3.27 2.94 ATRBEIG256-12RC-ND | 256K (32Kx6) SV EEPROM, High Speed, 120ny oles zee) (aes 
ATS7OAETOICND Teg (S128) CVOS EPRGV7OnS OTP. ae ae ea AT28HC256-12PI-ND —_‘|256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS. . 11.61 8.62 7.88 
ATE70040-70PC. ND 4. Meg (812Kx8) CIOS EPRCM 70ns OTP. Ben fu ae AT28HC256-12SC-ND —_|256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS... 11.09 8.27 7.55 
ATE70040 SOIC ND 4. Meg (812Kx8) CIOS EPROM 90nS OTP. Bop AGH BGS AT28HC256-12SI-ND —_|256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS. 1264 9.33 8.53 
AT=70040.90PC ND 4. Meg (812Kx8) CIOS EPROM 90nS OTP... Bes oe Bas AT28HC256-12TC-ND —_|256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS . 11.09 8.27 7.55 
‘AT270400-80JC.ND 4 Meg (812K) or (256x16) CMOS EPRCM 96 Se bes Ase AT28HO256-12TI-ND__ [256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS . 12.64 9.33 8.53 
AT27C4096-70JC-ND —_|4 Meg (256Kx16) CMOS EPROM 70nS OTP... 593 465 420 AT2BHC256F 12JCND — 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 120nS . 11.87 880 8.04 
AT27C4096-70PC-ND _|4 Meg (256Kx16) GVIOS EPROM 70nS OTP. 611 477 431 AT2BHC256F12JI-ND —_|256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 120nS . 13.67 10.04 9.19 
‘ATS7CDB0-S0PC-ND Meg (Mix) OVIOS EPROV 90nS OTP 3-Dip 1058 7.91722 AT28HC256F:12PC-ND [256K (32Kx8) 5\V EEPROM, HS, Fast Write, 120nS. 11.87 880 8.04 
ATS70080.90JC.ND 8 Meg ({Mx8) CMOS EPRCM 90ns OTP. 32-P.Co FGESIEEeTe 7m cal AT28HC256F12PI-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 120n! 13.67 10.04 9.19 
AT270080-12IC.ND 8 Meg ({Mx8) CMOS EPRCM 120nS OTP 32 PLoc POE Come AT2BHO256F-12SC-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 120nS. 13.07 9.63 8.81 
: : ! s : AT28HC256F-12SI-ND —_|256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 120nS. 14.88 10.86 9.95 
AT28HC256F-12TC-ND —_|256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 120nS . 13.07 9.63 8.81 
MEL PARALLEL AT28HC256F-12TI-ND __|256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 120nS .... 14.88 10.86 9.95 
me EEPROM ‘AT280010-15JC-ND 1M (128Kx8) 5V EEPROM, 150nS .. 29.41 20.51 18.93 
a 5 ‘AT280010-15JI-ND 1M (128Kx8) 5V EEPROM, 150nS 33.88 23.42 21.64 
SLRSY ae Priceleachy ‘AT280010-15PC-ND 1M (128Kx8) 5V EEPROM, 150nS. 29.41 20.51 18.93 
Part No. Description Pkg. 125100 ‘AT280010-15PI-ND 1M (128Kx8) 5V EEPROM, 150nS. 33.88 23.42 21.64 
Parallel EEPROM: Battery-Voltage (2.7 to 3.6V) AT280010-15TC-ND 4M (128Kx8) 5V EEPROM, 150nS 32.34 22.42 20.70 
AT28BV64B-20JC-ND 64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS . ...32-PLOC 4.56 3.65 3.28 AT280010-15T1-ND 1M (128Kx8) SV EEPROM, 150nS 36.81 25.31 23.40 
AT28BV64B-20JI-ND 64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS . .32-PLOC 5.16 4.09 3.69 
AT28BV64B-20PC-ND —_|64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS. 456 3.65 3.28 FLASH 
AT28BV64B-20PI-ND —_|64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS. 516 4.09 3.69 
AT28BV64B-20SC-ND 64K (8Kx8) 2.7V EEPROM. 200nS 499 396 3.57 MEMORY 
AT28BV64B-20SI-ND —_|64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS. . 5.68 4.46 4.03 Price Each. 
AT28BV64B-20TC-ND —_|64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS .. 499 3.96 3.57 Description Pkg. 1 25 100 
AT28BV64B-20TI-ND _|64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS.... 5.68 4.46 4.03 
AT2BBV256-20JCND [256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS. 998 750 683 Flas peor bee Itage 27 eee Vv) 
AT28BV256-204!-ND 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS. 11.44 851 7.77 
NT2BBV256-20PCND 256K tones 2.7 EEPROM, 2008 998 750 683 AT29BV010A-20JCND 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 200nS . 458 4.14 
AT28BV256-20P-ND [256K (32Kx8) 27V EEPROM, 200nS 1144 851 7.77 AT29BV010A-20JI-ND —_|1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 200nS . 5.44 4.93 
AT2BBV256-20SCND [256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 4092 815 7.44 AT29BV010A-20TC-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 200nS . 489 4.43 
AT28BV256-20SI-ND 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 12.38 9.16 8.37 AT29BVO10A-20TI-ND__|1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 200nS - Ho 522 
AT28BV256-20TC-ND | 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS. 10.92 815 7.44 AT29BV040A-25TC-ND [4M (512Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 250nS . 78 874 7.99 
AT28BV256-20TI-ND 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS. . 1238 916 837 AT29BV040A-25TI-ND__|4M (512Kx8) 2.7V Small Sector Hash, 250nS . 32-TSOCP__ 14.02 10.27 9.41 
Parallel EEPROM: Low- “Voltage (3.0 to 3.6V) AT49BV512-12JCND [512K (64Kx8) 2.7V Boot Flash, 120nS. 32-PLOC 378 3.08 276 
AT28LV010-20JC ND Mm (128Kx8) 3.0V EEPROV, 200nS - ”.32-PLOC 32.25 22.36 20.65 AT49BV512-12JI-ND_——_|512K (64Kx8) 2.7V Boot Flash, 120nS . 82-PLOC 4.56 3.65 3.28 
AT2BLVO10-20JI-ND M (128Kx8) 3.0V EEPROM: 200n8 37.07 2548 2356 AT49BV512-12TC-ND —_|512K (64Kx8) 2.7V Boot Flash, 120nS.. 32-TSCP 4.21 3.40 3.05 
NT28LVO10-20PC-ND ti (128Kx8) 3.0V EEPROM. 200nS. 3295 22.36 20.65 ‘AT49BV512-12TI-ND 512K (64Kx8) 2.7V Boot Flash, 120nS.. 32-TSOP 4.99 3.96 3.57 
AT28LV010-20PI-ND iM (128Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS.... 37.07 25.48 23.56 AT49BV002-90JC-ND 2M (256Kx8) 2.7V Parametric Hash, 90nS: 32-PLOC 5.16 4.09 3.69 
AT28LV010-20TC-ND M (128Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS .. 35.52 24.48 22.62 AT49BV002-90JI-ND_ 2M (256Kx8) 2.7V Parametric Alash, 90nS. 32-PLOC 568 446 4.03 
AT28LV010-20TI-ND i (128Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS .. 40.33 27.58 25.52 AT49BV002-90TC-ND 2M (256Kx8) 2.7V Parametric Rash, 90nS. 32-TSCP 628 489 4.43 
Parallel EEPROM: Standard Voltage (5.0V) [oo ., AS oe 
AT28C16-15JC-ND 16K (2Kx8) 5V EEPROM, 150nS ... ..-82PLOC 267 2.25 2.00 AT49BV002N-90JI-ND [2M (256Kx8) 2.7V Parametric Rash 568 446 403 
AT28C16-15JI-ND 16K (2Kx8) 5V EEPROM, 150nS . .32-PLOC 3.01 251 223 AT49BVO02N-S0TC-ND [2M (256Kx8) 2.7V Parametric Rash 628 489 443 
ied Saas ia psy Ey Serr is at ae zu AT49BVO02N-90TI-ND __|2M (256Kx8) 2.7V Parametric Hash (No Reset), 90nS.....32-TSOP_ 6.54 5.08 4.60 
AT2BCI6-188C-ND 46K (2kx8) 8V EEPROM, 150n8. 292 244 217 AT49BV040-12JCND [4M (512Kx8) 2.7V Boot Flash, 120nS.. mi 5.93 5.38 
AT2BCI6-15S1.ND 18K (2Kx8) 5V EEPROM, 180n8. 395 276 247 ‘AT49BV040-12JI-ND 4M (512Kx8) 2.7V Boot Flash, 120nS. 647 5.89 
MT28CI6-1STC-ND 46K (2Kx8) 5V EEPROM 150n8 292 244 2417 AT49BV040-12TC-ND —_[4M (512Kx8) 2.7V Boot Flash, 120nS. 6.90 6.28 
NT28C16-15TND 46K (2Kx8) 5V EEPROM, 150nS._ 335 276 247 ‘AT49BV040-12TI-ND 4M (512Kx8) 2.7V Boot Flash, 120nS. 714 6.50 
ACSA ESET GaK (BKB) BV EEPROM 150nS Te ET AT49BV040-12VC-ND 4M (512Kx8) 2.7V Boot Flash, 120nS. 7.14 6.50 
APACRABY EIEN 64K (8Kx8) BV EEPROM, 15008. Ae) ae) SGI AT49BV040-12VI-ND __|4M (512Kx8) 2.7V Boot Flash, 120nS. . 8.15 7.44 
‘NT280B4B-15PC-ND 64K (BKx8) BV EEPRCM, 150n8.. 430 346 311 AT49BV4096A-12RI-ND [4M (512Kx8, 256Kx16) 2.7V Parametric Flash, 120nS 7.26 6.61 
NT280B4B-15P!ND 64K (BKx8) 5V EEPROM, 150n8. 490 390 351 AT49BV4096A-12TC-ND 4M (512Kx8, 256Kx16) 2.7V Parametric Flash, 120nS. 7.26 6.61 
NT28064B-15SC-ND 64K (BKx8) 5V EEPROM, 150nS. 464 371 3.34 AT49BV4096A-12TI-ND__|4M (512Kx8, 256Kx16) 2.7V Parametric Rash, 120nS... 7.55 6.89 
AT28064B-15SI-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 150nS. 5.33 4.21 3.80 Flash Memory: Low-Voltage (3.0 to 3.6V) 
AT28064B-15TC-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 150nS . 464 3.71 3.34 Single-Voltage Read and Write 
AT28064B-15T1-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 150nS . 5.33 421 3.80 AT29LV256-15JC-ND 256K (32Kx8) 3V Small Sector Hash, 150nS.... 3.08 276 
AT28HO64B-90JC-ND [64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS 482 384 3.46 AT29LV256-15Jl-ND 256K (32Kx8) 3V Small Sector Hash, 150nS.... 3.65 3.28 
AT28HO64B-90JI-ND _|64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS 559 440 3.97 AT29LV256-15TC-ND —_|256K (32Kx8) 3V Small Sector Fash, 150nS.... 3.40 3.05 
AT28HO64B-90PC-ND | 64K (8x8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS. 482 3.84 3.46 AT29LV256-15TI-ND 256K (32Kx8) 3V Small Sector Hash, 150nS. 3.96 3.57 
RTRECCIa Ne ba he ay EEPROM, HA Sot pas os mes au AT29LV512-15JC-ND 512K (64Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS. 3.34 2.99 
ease ei loa act) Sv EEPROM, righ aie ees AT29LV512-15Jl-ND 512K (64Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS. 3.96 3.57 
DE TEEHOSE OTC NON 64K (eked) SV EEPROM, ee Seat gone eee ey aaa AT29LV512-15TCND —_|512K (64Kx8) 3V Small Sector Fash, 150nS. ... 3.65 3.28 
ATOSHCEABSOTLND, _ | 64K (ake) SV EEPROM, Heh eed ans ao eps AT29LV512-15TI-ND 512K (64Kx8) 3V Small Sector ash, 150nS.... 4.28 3.86 
FATDBHOSAB-TZICND [64K (68) BV EEPROM, Figh Spead 120n8: Up ae AT29LVOI0A-15JC-ND [1M (128Kx8) 3V Small Sector Fash, 150nS 446 4.03 
RTBREDIB IND [eg 9 ESPEN Heh ont Las. oo ee a aoe 
, . i : - 7 or Flash, In fe t 
AC cea hers hes yy seo a Saat ieee ae oe = AT29LVO10A-15TI-ND | 1M (128Kx8) 3V Small Sector lash, 150nS ... 557 5.05 
ATOSHOBAB-12SCND [64K (848) SV EEPROM, High Speed 12008 ey ae) GE AT29LV1024-15JC-ND —_|1M (64Kx16) 3V Small Sector Rash, 150nS ... 4.65 4.20 
ATOBHOBAB-12SLND [64K (8K8) 5V EEPROM, High Speed 12008 ae) ee Gen AT29LV1024-15JI-ND | 1M (64Kx16) 3V Small Sector Rash, 150nS 5.50 4.99 
ATESHOBAB-I2TCND [64K (8KK8) SV EEPROM, High Speed. 120n8.. fay Be) OA AT29LV1024-15TC-ND —_|1M (64Kx16) 3V Small Sector Rash, 150nS 4.95 4.48 
AT28HOS4B-12T-ND _|64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS.... 559 4.40 3.97 AT 2OEM L021 DES NSE 1M (64Kx16) SV Small Sector Flash, 15008 gil tea 
ATRCOSETBICND 256K (G2Kx8) SV EEPROM, 150nS.... TGIRETEOMEE! AT29LV020-20JC-ND [2M (256Kx8) 3V Small Sector Rash, 200nS ... 5.32 482 
AT28C256-15JI-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS. 11.09 827 7.55 Pe ape (25618) SV Small Sector Rash, 200nS ... Ge) Bike 
‘AT2BC256-1PC-ND 256K (32Kx8) SV EEPROM, 150n8. 963 726 66i AT29LV020-20TC-ND —_|2M (256Kx8) 3V Small Sector Rash, 200nS 5.63 5.10 
AT28C256-15PI-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS. 11.09 827 755 AAT29E O20; 207 NDE 2M (256Kx8) SV Small Sector Rash, 200nS 6.60) 6.00 
NT28C256-15SC-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS 4058 7.91 722 AT29LVO40A-20TCND [4M (512Kx8) 3V Small Sector Rash, 200nS 892 8.15 
(AT28C256-15S)-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS.. 1204 892 815 AT29LVO40A-20T1-ND _|4M (512Kx8) 3V Small Sector Rash, 200nS 9.74 8.92 
AT28C256-15TC-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150n! 10.58 7.91 7.22 AT49LVO01-90JC-ND [1M (128Kx8) 2.7V Parametric Rash, 90nS 3.40 3.05 
AT28C256-15T1-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS. . 1204 892 815 AT49LV001-90JI-ND 1M (128Kx8) 2.7V Parametric Rash, 90nS. 3.71 3.34 
AT28C256F 15JC-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS. 11.09 8.27 7.55 AT49LV001-90TC-ND 1M (128Kx8) 2.7V Parametric Hash, 90nS. 421 3.80 
AT28C256F-15JI-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS. 12.73 9.39 859 AT49LV001-90T1-ND 1M (128Kx8) 2.7V Parametric Hash, 90nS. 4.34 3.91 
AT28C256F-15PC-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS 11.09 8.27 7.55 AT49LV001-90VC-ND 1M (128Kx8) 2.7V Parametric Hash, 90nS . 4.28 3.86 
AT28C256F-15PI-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS 12.73 9.39 859 AT49LV001-90VI-ND 1M (128Kx8) 2.7V Parametric Hash, 90nS .... 4.52 4.09 
AT28C256F-15SC-ND __|256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS ... 12.21 9.04 8.26 (Continued) 
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AIME ASH MEMORY (Continued) Part No. Description 25 100 
i ; AT45DB041B-OC-ND 4 Meg Serial DataRlash, 2.7V. 5.72 5.19 
rae bess ee | re eae Se 
‘ATA9LV040-90JC-ND be 512Kx8) 2.7V Boot Flash, 90nS ... 783 5.99 5.44 —S ene : : 
AT49LV040-90JI-ND eas 2.7V Boot lash, 90nS 8.60 654 5.94 AT45DB081B-TI-ND 8 Meg Serial DataAlash, 2.7V. 9.05 8.27 
AT49LV040-90TC-ND IM (512Kx8) 2.7V Boot Rash, 90nS 9.20 696 6.33 AT45DB081B-RC-ND 8 Meg Serial DataRash, 2.7V . 8.06 7.35 
AT49LV040-90TI-ND IM (512Kx8) 2.7V Boot Rash, 90nS 955 7.20 6.55 AT45DB081B-RI-ND 8 Meg Serial DataHash, 2.7V . 8.82 8.06 
AT49LV040-90VC-ND IM (512Kx8) 2.7V Boot Rash, 90nS 955 7.20 6.55 AT45DB081B-OC-ND 8 Meg Serial DataRash, 2.7V. 854 7.79 
AT49LV040-90VI-ND M (512Kx8) 2.7V Boot Rash, 90nS... 11.09 827 7.55 AT45DB081B-C1-ND 8 Meg Serial DataHash, 2.7V. 65 865 7.90 
Flash Memory: Standard Voltage (4.5 to 5. 5V) Atdereres Seen ave bt perrlacl eae NE a B-CASON 5.48 4.26 3.65 
Single-Voltage Read & Write : ne 
AT290512-70JC ND 512K (64Kx8) 5V Small Sector Fash, 70nS 409 3.69 ATASDBI61B-TC-ND | 16 Meg Serial Datalash, 2:7V .. 
AT290512-70JI-ND 512K (64Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS 483 4.37 AT45DB161B-TI-ND 16 Meg Serial DataRash, 2:7V 
‘AT290512-70PC-ND 512K (64Kx8) 5V Small Sector Rash, 70nS 4.09 3.69 AT45DB161B-RC-ND 16 Meg Serial DataFlash, 2.7V 
AT29C512-70PI-ND 512K (64Kx8) 5V Small Sector Rash, 70nS 4.83 4.37 AT45DB161B-RI-ND 16 Meg Serial DataRlash, 2.7V 
AT29C512-70TC-ND 512K (64Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS. . 440 3.97 AT45DB161B-OC-ND 16 Meg Serial DataRash, 2.7V 
AT290512-70TI-ND 512K (64Kx8) 5V Small Sector Rash, 70nS.. 5.14 4.65 AT45DB161B-O-ND 16 Meg Serial DataRlash, 2.7V .. 
‘AT290010A-70JC-ND 1M (128Kx8) 5V Small Sector Rash, 70nS. 5.20 4.71 AT45DB161B-ONC-ND —_| 16 Meg Serial DataRlash, 2.7V NE WI. 
AT290010A-70JI-ND M (128Kx8) 5V Small Sector Rash, 70nS. 617 5.61 AT45DB161B-ONI-ND _|16 Meg Serial DataRash, 2.7V NEW! 
‘AT290010A-70PC-ND M (128Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS... 5.20 471 ‘AT45DB321B-TC-ND 32 Meg Serial DataFlash, 2.7V 
‘AT290010A-70PI-ND M (128Kx8) 5V Small Sector Rash, 70nS 6.17 5.61 ‘AT45DB321B-TI-ND 32 Meg Serial DataFlash, 2.7V ... 
AT290010A-70TC-ND M (128Kx8) 5V Small Sector Rash, 70nS. 5.50 4.99 AT45DB321B-OC-ND 32 Meg Serial DataAlash, 2.7V 
AT290010A-70TI-ND M (128Kx8) 5V Small Sector ash, 70nS. 6.47 5.89 (AT45DB321B-C-ND 32 Meg Serial DataFlash, 2.7V.... 7 
AT29C1024-70JC-ND M (64Kx16) 5V Small Sector Rash, 70nS. 4.52 4.09 AT45DB642-1C ND 6A Meg Sarid DataAlash, 2.7V ........s.scssssssssssssessss 
AT29C1024-70JI-ND M (64Kx16) 5V Small Sector Flash, 70nS. 5.32 482 
AT29C1024-70TC-ND M (64Kx16) 5V Small Sector Fash, 70nS. 4.83 4.37 
AT29C1024-70TI-ND M (64Kx16) 5V Small Sector Hash, 70nS. 5.63 5.10 ‘TMEL 
‘AT290020-12JC-ND IM (256Kx8) 5V Small Sector Fash, 120nS . 502 454 mE 8051 ARCHITECTURE MICROCONTROLLERS 
AT290020-12JI-ND IM (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 120nS . 5.93 5.38 
AT290020-12PC-ND IM (256Kx8) 5V Small Sector Hash, 120nS. 5.02 4.54 Atmel offers a broad range of microcontrollers based on the 8051 architecture, with on-chip Rash or one-time programmable 
AT290020-12PI-ND IM (256Kx8) 5V Small Sector Rash, 120n 5.93 5.38 (OTP) QuickRash™ program memory. The product line includes industry-standard socket drop-in devices, small footprint 20- 
AT290020-12TC-ND IM (256Kx8) 5V Small Sector Rash, 120nS . 5.32 4.82 pin devices, and In-System Programmable (ISP) parts. Device offerings are available in both commercial and industrial grades. 
AT290020-12T1-ND IM (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 120nS . 6.23 5.66 Digi-Key Price Eachx 
‘AT290040A-12PC-ND IM (512Kx8) 5V Small Sector Flash, 120nS. . 9.86 9.02 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AT290040A-12PI-ND M (512Kx8) 5V Small Sector Flash, 120nS. 10.80 9.89 Ti e i; i 
AT290040A-12TC-ND _|4M (512Kx8) 5V Small Sector Rash, 120nS . 10.16 9.30 aE One-Time F OE aoe oe 1Archifecture Micro’ controllers. 55 
ee SERIA 12K (64105) SY Boot Fea fon seek AT87F51-24JC-ND 80C31 MCU, 4K Bytes OTP QuickFlash™ 24MHz... 301 251 223 
‘AT49F512-70PC-ND 512K (64Kx8) 5V Boot Hash’ 70nS. 308 276 ‘AT87F51-24JI-ND 80C31 MCU, 4K Bytes OTP QuickRash™ 24MHz... 3.23 267 2.38 
AT49F512-70PI-ND 512K (64Kx8) 5V Boot Rash, 70nS. 3.65 3.28 AT87P51-24PC-ND 80C31 MOU, 4K Bytes OTP QuickAash™ 24MHz 3.01 251 223 
AT49F512-70TC-ND 512K (64Kx8) 5V Boot Rash, 70nS 3.40 3.05 AT87F51-24PI-ND 80C31 MOU, 4K Bytes OTP QuickRash™ 24MHz.. 3.23 267 2.38 
AT49F512-70TI-ND 512K (64Kx8) 5V Boot Rash, 70nS 3.96 3.57 ‘AT87F52-24AC-ND 80C32 MCU, 8K Bytes OTP QuickRash™ 24MHz.. 348 286 2.56 
‘AT49F001-55JC-ND ty (128Kx8) 5V Parametric Rash, 55nS. 3.78 3.40 ‘AT87F52-24Al-ND 80C32 MCU, 8K Bytes OTP QuickRash™ 24MHz 3.72 3.03 2.72 
AT49F001-55JI-ND M (128Kx8) 5V Parametric Rash, 55nS 415 3.74 ‘AT87F52-24JI-ND 80C32 MCU, 8K Bytes OTP QuickRash™ 24MHz.. 290 243 2.16 
AT49F001-55TC-ND M (128Kx8) 5V Parametric Rash, 55nS. 458 4.14 ‘AT87F52-24PC-ND 80C32 MCU, 8K Bytes OTP CuiickRash™ 24MHz... 280 234 2.09 
TALE EEN i 2 Ey Hckeltentt Hate ae pe 435 AT87F52-24PI-ND 80032 MCU, 8K Bytes OTP QuickHash™ 24Mkz.. 290 243 216 
si ANANC NeSN, 21> x AT87F55WD-24Al-ND 80C32 MCU, 20K Bytes OTP QuickRlash™ 24MHz 8.04 614 5.58 
ATSOEUO ISOMER) M (128Kx8) SV Parametric ash, S5nS . ASSES SS AT87F55WD-24JI-ND —_|80C32 MOU, 20K Bytes OTP QuickRlash™ 24MHz . 783 5.99 5.44 
ee TUL Ve ' ii - f haa rrr 32-PLOC 473 378 3.40 ESTE EW eS STI 20032 MOL, 20K Bytes CTP Chick Flash™ 24M ; Fe SE Ske 
ATAQFOO1NT-5SSuI-ND 1M (128Kx8) 5V Parametric Flash, No Reset, Flash Reprogrammable 8051 “Architecture Microcontrollers 
Top Boot, 5508 3.x: .ckstsaaésinevad ie eckstarsebcesdueas 32-PLOC 5.25 4.15 3.74 ATB9C1051U-24PC-ND — |80C31 MCU with UART, 1K Bytes Rash, 24MHz . 231 2.06 
ATAQFOO1NT-55PC-ND —|1M (128Kx8) 5V Parametric Flash, No Reset, ATB9C1051U-24PI-ND —_|80C31 MOU with UART, 1K Bytes Rash, 24MHz . 246 2.19 
Top Boot, SSNS ..........ecesceeeseeseesessessseseseeeeaeee 32-Dip 4.73 3.78 3.40 AT89C1051U-24SC-ND 8031 MCU with UART, 1K Bytes Fash, 24MHz. 231 2.06 
AT49F001NT-55PI-ND | 1M (128Kx8) 5V Parametric Hash, No Reset, : AT89C1051U-24SI-ND _|80C31 MOU with UART, 1K Bytes Rash, 24MHz. 246 2.19 
ECAUNRERTOND Arora eu Bic i aiibice 32-Dip Soa omnS a ‘ATS9@2051-24PCND _|[80C31 MCU with UART, 2K Bytes Flash, 24MHz . 259 231 
tbs Foot ae SNC NES: " Bes AE CuK ‘AT8902051-24P1-ND 80C31 MCU with UART, 2K Bytes Flash, 24MHz . 275 2.45 
ATAQFOOINT-SST-ND 1M (128Kx8) SV Par ‘AT89C2051-24SC-ND —_|80C31 MCU with UART, 2K Bytes Rash, 24MHz. 259 231 
Top Boot, 50S... ssoessesssscessecssessveseesseeseeers 477 431 AT89C2051-24SI-ND 80C31 MCU with UART, 2K Bytes Rash, 24MHz. 2.75 2.45 
ATA4QFOO1NT-55VC-ND —|1M (128Kx8) 5V Parametric Flash, No Reset, ‘AT89C4051-24PC-ND —_|80C31 MOU with UART, 4K Bytes Rash, 24MHz . 313 281 
Top Boot, 55NS..........secccccesseeeseeseeeeeeseenees 4.65 4.20 ‘AT89C4051-24PI-ND 80C31 MCU with UART, 4K Bytes Rash, 24MHz . 3.32 2.98 
ATA4QFOO1NT-55VI-ND —|1M (128Kx8) 5V Parametric Flash, No Reset, AT89C4051-24SC-ND —_|80C31 MCU with UART, 4K Bytes Rash, 24MHz. 313 2.81 
Top Boot, 55nS. 4.95 4.48 AT89C4051-24SI-ND 80C31 MOU with UART, 4K Bytes Rash, 24MHz. 3.32 2.98 
AT49F1024-55VC-ND 1M (64Kx16) 5V Boot Fash, 55nS. 5.69 5.16 AT89C51-24AC-ND 80C31 MCU, 4K Bytes Rash, 24MHz 3.93 3.54 
ATA9F1024-55VI-ND M (64Kx16) 5V Boot Flash, 55nS. 5.99 5.44 ‘(AT9051-24A1-ND 8031 MCU, 4K Bytes ash, 24MHz 417 3.76 
ATA9F1025-55uJI-ND M (64Kx16) 5V Boot Flash, 55S. 5.14 4.65 (ATR9C51-24JC-ND 80C31 MOU, 4K Bytes Flash, 24MHz.. 379 341 
AT49F002T-70JC-ND M (256Kx8) 5V Parametric Hash, Top Boot, 70nS. 4.03 3.63 AT89C51-24JI-ND 80C31 MCU, 4K Bytes ash, 24MHz. 4.03 3.63 
ATAQFDOOT7OPCND [aM (256K:6) 5V Paranatic ash Top Bot, 7OnS. ee | a nl MCL Abies Rash Zane. eee 
E ametric Hash, Top , 70nS. i . a is 
AT49F002T-70PI-ND IM (256Kx8) 5V Parametric Hash, Top Boot, 70nS . 4.34 3.91 pleas = ae a Bytes a te = 2 = 
AT49F002T-70TC-ND IM (256Kx8) 5V Parametric Hash, Top Boot, 70nS. 477 431 , 8K Bytes Flash, om oe 
AT49F002T-70T1-ND IM (256Kx8) 5V Parametric Hash, Top Boot, 70nS. 4.95 4.48 ‘ATB9052-24A1-ND 80032 MCU, 8K Bytes Rash, 24MHz 3.07 2.75 
AT49F002T-70VC-ND IM (256Kx8) 5V Parametric Hash, Top Boot, 70n 489 4.43 AT89C52-24JC-ND 80032 MCU, 8K Bytes Hash, 24MHz. 3.07 2.75 
AT49F002T-70VI-ND IM (256Kx8) 5V Parametric Rash, Top Boot, 70n‘ 5.14 4.65 AT89052-24JI-ND 80C32 MCU, 8K Bytes Rash, 24MHz. 3.07 2.75 
‘(AT49F040-70PC-ND IM (512Kx8) 5V Boot Flash, 70nS . 6.41 5.83 ‘ATB9C52-24PC-ND 80032 MCU, 8K Bytes Hash, 24MHz 3.07 2.75 
AT49F040-70PI-ND M (512Kx8) 5V Boot Flash, 70nS . 6.96 6.33 AT89C52-24PI-ND 80C32 MCU, 8K Bytes Rash, 24MHz 3.07 2.75 
AT49F040-70TC-ND IM (512Kx8) 5V Boot Flash, 70nS . 7.32 6.66 ATB9C55WD-24AI-ND — |80C32 MCU, 20K Bytes Rash, 24IMHz . 6.94 6.32 
AT49F040-70TI-ND IM (512Kx8) 5V Boot Flash, 70nS . 7.61 6.94 ATB9C55WD-24JI-ND  |80C32 MCU, 20K Bytes Rash, 24IMHz . 679 6.18 
AT49F040-70VC-ND IM (512Kx8) 5V Boot Rash, 70nS. 7.67 7.00 AT89055WD-24PI-ND 80C32 MCU, 20K Bytes Fash, 24MHz . 6.79 6.18 
AT49F040-70VI-ND IM (512Kx8) 5V Boot Flash, 70nS. 8.80 8.04 ATB9CBIRC24AI-ND  |80C32 MOU) 32K Bytes Rash, 24MHe 9.50 8.68 
AT4SFA096A-90RCND 4M (512Kx8, 256Kx16) 5V Parametric Hash, 90n 6.35 5.78 (AT89051RC-24JI-ND 80032 MCU. 32K Bytes Flash, 24MHtz . 935 855 
ATZOMOSBASOTOND 4M (St2K6, 256K 6) SV Parametric Hash, nS. Soo Eee aes eS 
AT49F4096A-90TI-ND [4M (BoNec, 58h) 5V Parametric Flash, S0nS. 726 6.61 PUES OA OND 80051 MOU, 8K Bytes Rash, 24MHz NEW? ase) Zils 
: : ‘AT89S52-24Al-ND 80051 MCU, 8K Bytes Flash, 24IMHz NEW! 239 2.13 
‘AT89S52-24JC-ND 80051 MCU, 8K Bytes Flash, 24IMHz NEW! 239 213 
ANMEL SERIAL AT89S52-24JI-ND 80051 MCU, 8K Bytes Flash, 24MHz NEW! 239 213 
AE AFLASH ‘AT89S52-24PC-ND 80051 MCU, 8K Bytes Flash, 24MHz NEW!. 239 213 
Digi-Key Prics Each ‘AT89S52-24PI-ND 80051 MOU, 8K Bytes Hash, 24MHz NEW! 239 2.13 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 AT89S8252-24AC-ND 80C32 MOU with SPI, 8K Bytes Fash, 
5 2K Bytes EEPROM, 24MHZ..........cceceeseeseeseeseeees 5.02 4.54 
_ Serial DataFlash ‘AT89S8252-24AI-ND _|80C32 MCUwith SPI, 8K Bytes Rash, 
AT45DB011B-XC-ND 1 Meg Serial DataFlash, 2.7V . 387 315 282 2K Bytes EEPROM, 24MHZ oo... ccesceseeseeseesersees 532 4.82 
AT45DB011B-XI-ND 1 Meg Serial DataRiash, 2.7V 426 3.43 3.08 ATB9S8252-24JCND — |80C32 MOUwith SPI, 8K Bytes Flash, 
AT45DB011B-SC-ND 1 Meg Serial DataAlash, 2.7V.. 3.70 3.02 270 2K Bytes EEPROM, 24MH2 os... -soscecssesessseeesseees 486 4.40 
AT45DB011B-SI-ND 1 Meg Serial DataFlash, 2.7V.. 4.09 3.30 297 Fi SUGEEST Soca? MoUwath SPL aK Byles Hash 
AT45DB021B-TC-ND 2 Meg Serial DataRlash, 2.7V. 516 4.09 3.69 2K Bytes EEPROM, 24MHz ‘ 44PLOC 667 5:7 468 
AT45DB021B-TI-ND 2 Meg Serial DataRlash, 2.7V.. 5.63 4.43 4.00 ATB9S8252-24PC-ND |g0C32 MCUwith SPI, BK Bytes Flach, : : 
‘AT45DB021B-SC-ND 2 Meg Serial DataRlash, 2.7V. 473 3.78 3.40 2K Bytes EEPROM, 24Nite : PAE Goi de5 Aue 
AT45DB021B-SI-ND 2 Meg Serial DataRlash, 2.7V. 490 3.90 3.51 hee Uae seoieind asta nan sanditeesead P ie Q : 
AT45DB021B-RC-ND 2 Meg Serial DataAlash, 2.7V 482 3.84 3.46 AT89S8252-24PI-ND 80C32 MCU with SPI, 8K Bytes Rash, 
AT45DB021B-RI-ND 2 Meg Serial DataAlash, 2.7V ... 529 418 3.77 2K Bytes EEPROM, 24MHz, 667 5.17 4.68 
"ATASDB041B-TC ND 4 Meg Seri DataFlash, 2.7V.. 740 547 4.96 ‘AT89S53-24AC-ND 80C32 MOU with SPI, 12K Bytes Rash, 24MHz 548 432 3.90 
AT45DB041B-TI-ND 4 Meg Serial DataHlash, 2.7V. 7.78 596 5.41 AT89S53-24Al-ND 80C32 MOU with ‘SPI, 12K Bytes Hash, 24MHz.. 656 5.09 4.61 
AT45DB041B-SC-ND 4 Meg Serial DataHlash, 2.7V. 667 517 4.68 AT89S53-24JC-ND 80C32 MOU with SPI, 12K Bytes Hash, 24MHz 5.31 420 3.79 
AT45DB041B-SI-ND 4 Meg Serial DataAlash, 2.7V. 684 529 479 ‘AT89S53-24JI-ND 80C32 MCU with SPI, 12K Bytes Flash, 24MHz 656 5.09 461 
AT45DB041B-RC-ND 4 Meg Serial DataRlash, 2.7V ... 675 5.23 4.74 ‘AT89S53-24PC-ND 80C32 MCU with SPI, 12K Bytes Flash, 24MHz 531 420 379 
AT45DB041B-RI-ND 4 Meg Serial DataRlash, 2.7V ... 7.44 5.72 5.19 AT89S53-24P|-ND 80C32 MCU with SPI, 12K Bytes Flash, 24MHz .. 656 5.09 461 
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xX XICOR NOVRAMS (NON-VOLATILE SRAM) 


Digi-Key Price Each* 

Part No. Description 1 25 100 
X20004J-15-ND 4K (512x8) OMOS Parallel NOVRAM 150ns. . 26.10 18.38 16.18 
X20004JI-15-ND 4K (512x8) OMOS Parallel NOVRAM 150ns. 27.39 19.30 16.99 
X20004P-15-ND 4K (512x8) OMOS Parallel NOVRAM 150ns 23.35 16.45 14.48 
X20004PI-15-ND 4K (512x8) OMOS Parallel NOVRAM 150ns 26.85 18.91 16.65 
X20004J-20-ND 4K (512x8) OMOS Parallel NOVRAM 200ns. 23.99 16.91 14.89 
X20004JI-20-ND 4K (512x8) OMOS Parallel NOVRAM 200ns... ot 25.20 17.75 15.63 
X20C16S-35-ND 16K (2Kx8) CMOS Parallel NOVRAM with AUTOSTORE 35ns ... . 56.05 32.10 28.97 
X20C16SI-35-ND 16K (2Kx8) CMOS Parallel NOVRAM with AUTOSTORE 35ns . 58.85 33.70 30.43 
X20C16S-45-ND 16K (2Kx8) CMOS Parallel NOVRAM with AUTOSTORE 45ns . 51.75 29.63 26.75 
X20C16SI-45-ND 16K (2Kx8) CMOS Parallel NOVRAM with AUTOSTORE 45ns .. . 54.33 31.11 28.08 
X24C44P-ND 256 (16x16) Bit OMOS Serial NOVRAM. . 269 1.89 1.66 
X24CA4PI-ND 256 (16x16) Bit QVIOS Serial NOVRAM. 3.14 221 1.94 
X24CA4S-ND 256 (16x16) Bit OVIOS Serial NOVRAM. 290 2.04 1.80 
X24C44S|-ND 256 (16x16) Bit OMOS Serial NOVRAM. 346 243 214 

X XICOR PARALLEL EEPROMS 

Digi-Key Price Each* 

Part No. Description iJ 25 100 
X28H064D-90-ND 64K (8Kx8) CMOS EEPROM 90ns . 26.88 14.68 13.89 
X28HO64P-90-ND 64K (8Kx8) CVIOS EEPROM 90ns 968 6.75 5.85 
X28HO64PI-90-ND | 64K (8Kx8) OVIOS EEPROM 90ns 10.84 7.75 6.63 
X28H064J-90-ND 64K (8Kx8) CVIOS EEPROM 90ns. 10.11 7.24 619 
X28HO64JI-90-ND _| 64K (8Kx8) OVIOS EEPROM 90ns. . 8.60 616 5.27 
X28HO64D-12-ND 64K (8Kx8) CMOS EEPROM 120ns . 25.26 13.82 13.06 
X28HO64DI-12-ND | 64K (8Kx8) OVIOS EEPROM 120ns . 26.34 14.40 13.62 
X28HO64P-12-ND 64K (8Kx8) CMOS EEPROM 120ns. 441 316 270 
X28HO64PI-12-ND | 64K (8Kx8) OVIOS EEPROM 120ns. 682 488 4.17 
X28HO64J-12-ND 64K (8Kx8) CMOS EEPROM 120ns 748 5.36 4.59 
X28HO64JI-12-ND_ _| 64K (8Kx8) OVIOS EEPROM 120ns 8.06 5.77 4.93 
X28HC256J-90-ND | 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 90ns 21.50 15.39 13.16 
X28HC256JI-90-ND | 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 90ns.. 1290 924 7.90 
X28HC256P-90-ND__| 256K (32Kx8) OMOS EEPROM 90ns . 16.13 11.54 9.87 
X28HC256J-12-ND | 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 120ns. 9.18 663 5.67 
X28HC256JI-12-ND |) 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 120ns. 14.75 10.56 9.04 
X28HC256P-12-ND | 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 120ns 12.90 923 7.90 
X28HC256PI-12-ND_| 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 120ns 15.05 10.77 9.22 
X28HC256J-15-ND | 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 150ns. 7.53 539 4.61 
X28HC256JI-15-ND |) 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 150ns. 860 616 5.27 
X28HC256P-15-ND | 256K (32Kx8) OVIOS EEPROM 150ns 10.75 7.70 6.58 
X28HC256PI-15-ND_ | 256K (32Kx8) OMOS EEPROM 150ns... 11.83 846 7.24 


X XICOR 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description 1 25 100 
X4043P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low . 449 3.14 2.72 
X4043PI-ND. 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low 467 3.26 283 
X4043S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low . 3.63 254 2.20 
X4043S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low . 3.76 263 2.28 
X4043M8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low 449 3.14 272 
X4043M8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low... 467 3.26 2.83 
X4043S8-4.5A-ND | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low . 3.63 254 2.20 
X4043S8I-4.5A-ND | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low . 3.76 263 2.28 
X4043M8-4.5A-ND | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low 449 3.14 272 
X4043M81-4.5A-ND | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low.. 467 3.26 283 
X4043S8-2.7A-ND _ | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low . 3.63 254 2.20 
X4043S81-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low . 3.76 263 2.28 
X4043M8-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low.. 449 3.14 272 
X4043M8I-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low.. 467 3.26 2.83 
X4043P-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low 449 3.14 272 
X4043PI-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low . 467 3.26 2.83 
X4043S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low . 3.63 254 2.20 
X4043S81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low . 3.76 263 2.28 
X4043M8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low 449 3.14 272 
X4043M8I-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low. . 467 3.26 283 
X4045P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset High. 449 3.14 272 
X4045PI-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset High. 467 3.26 283 
X4045S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset High. 3.63 2.54 2.20 
X4045S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset High 3.76 263 228 
X4045M8-ND. 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset High . 449 3.14 272 
X4045M8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset High ... 467 3.26 283 
X4045S8-4.5A-ND | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset High. 3.63 254 2.20 
X4045S81-4.5A-ND | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset High. 3.76 263 2.28 
X4045M8-4.5A-ND | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset High . 449 3.14 2.72 
X4045M8I-4.5A-ND_| 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE Reset High ... 467 3.26 2.83 
X4045S8-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 4K I?C EE, Reset High. 3.63 254 2.20 
X4045S81-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 4K I?C EE, Reset High. 3.76 263 2.28 
X4045M8-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset High . 449 3.14 272 
X4045M8I-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset High ... 467 3.26 283 
X4045P-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset High. 449 3.14 272 
X4045P1-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset High. 467 3.26 283 
X4045S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset High . 3.63 2.54 2.20 
X4045S8I-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset High. 3.76 263 2.28 
X4045M8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset High . 449 3.14 272 
X4045M68I-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset High ... 467 3.26 2.83 
X4163S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 16K I2C EE, Reset Low... 3.53 246 2.14 
X4163S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 16K I2C EE, Reset Low 3.87 2.70 2.34 
X4165S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 16K I2C EE, Reset High .. 3.53 246 214 
X4165S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 16K IC EE, Reset High ... 3.87 2.70 2.34 
X4283S8-ND 5.14 3.59 3.11 
X4283S81-ND 5.48 3.83 3.32 
X4283V8-ND 5.65 3.95 3.42 
X4283V8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor w/WDT, 128K |2C EE, Reset Low...8-TSSOP 6.06 4.23 3.67 
X4283S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 128K l2C EE, Reset Low...8-SOIC 5.14 3.59 3.11 
X4283S8I-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 128K I?C EE, Reset Low...8-SOIWC 5.48 3.83 3.32 
X4283V8-2.7-ND _| 2.55-2.7V CPU Supervisor w/WOT, 128K I2C EE, Reset Low... 5.65 3.95 3.42 
X4285S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor w/WDT, 128K IC EE, Reset High. 5.14 3.59 3.11 
X4285S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor w/WDT, 128K I2C EE, Reset High. 5.48 3.83 3.32 
X4285V8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor w/WDT, 128K |2C EE, Reset High. 5.65 3.95 3.42 
X4285V8|-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor w/WDT, 128K I2C EE, Reset High... 6.06 4.23 3.67 


Digi-Key Price Eachx 
Part No. 1 25100 
X4285S8-2.7-ND 2.55-2.7V OPU Supervisor w/WDT, 128K I2C EE, Reset Hgh 5.14 359 3.11 
X4285S81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor w/WDT, 128K IC EE, Reset High 548 383 3.32 
X4285V8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor w/WDT, 128K |2C EE, Reset Hgh 5.65 3.95 342 
X4285V81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor w/WDT, 128K I2C EE, Reset High... 6.06 423 3.67 
X4323S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 32K l2C EE, Reset Low.... 4.06 284 246 
X4323S81-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 32K l2C EE, Reset Low... 441 3.08 267 
X4323S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 32K I2C EE, Reset Low 4.06 284 2.46 
X4323S81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 32K I2C EE, Reset Low 441 3.08 267 
X4643S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 64K I2C EE, Reset Low.. 460 3.21 279 
X4643S81-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 64K I@C EE, Reset Low... 495 345 299 
X4643S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 64K l2C EE, Reset Low 460 3.21 279 
X4643S81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 64K I2C EE, Reset Low 495 3.45 2.99 
X4645S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 64K I2C EE, Reset High . 460 3.21 279 
X4645S81-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 64K I2C EE, Reset High ... 495 345 2.99 
X4645S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 64K I2C EE, Reset High . 460 3.21 279 
X4645S81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 64K l2C EE, Reset High . 495 3.45 2.99 
X5001S8-ND 4.25-4.5V OPU Supervisor with Watchdog Timer, Reset Low .. 286 2.00 1.73 
X5001S8!-ND 4.25-4.5V OPU Supervisor with Watchdog Timer, Reset Low .. 3.07 215 1.86 
X5001S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with Watchdog Timer, Reset Low 286 200 1.73 
X6043P-ND 4.25-4.5V OPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low 3.63 254 2.20 
X6043PI-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low 3.76 263 228 
X5043S8-ND 4.25-4.5V OPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low 3.63 254 2.20 
X5043S81-ND 4.25-4.5V OPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low 3.76 263 2.28 
X5043M8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low . 449 3.14 2.72 
X5043M8I-ND 4.25-4.5V OPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low .... 467 3.26 2.83 
X6043V14I-ND 4.25-4.5V OPU Supervisor w/WDT 4K SPI EE, Reset Low..... 467 3.26 283 
X5043S8-4.5A-ND | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low 3.63 254 2.20 
X5043S81-4.5A-ND | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low 3.76 263 228 
X5043M8-4.5A-ND | 4.5-4.75V OPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low . 449 3.14 2.72 
X6043M81-4.5A-ND _| 4.5-4.75V OPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low . 467 3.26 2.83 
X5043S8-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low 3.63 254 2.20 
X5043S81-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low 3.76 263 2.28 
X6043M8-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low . 449 3.14 2.72 
X5043M81-2.7A-ND | 2.85-3.0V OPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low .... 467 3.26 2.83 
X6043P-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low 3.63 254 2.20 
X6043PI-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low 3.76 263 2.28 
X5043S8-2.7-ND 2.55-2.7V OPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low 3.63 254 2.20 
X5043S81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low 3.76 263 2.28 
X5043M8-2.7-ND 2.55-2.7V OPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low .... 449 3.14 272 
X6043M81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low . 467 3.26 2.83 
X6043V141-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor w/WDT 4K SPI EE, Reset Low. 467 3.26 2.83 
X6045P-ND 4.25-4.5V OPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset High....... 3.63 254 2.20 
X5045P!-ND 4.25-4.5V OPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset High a 3.76 263 2.28 
X5045S8-ND 4.25-4.5V OPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset High 3.63 254 2.20 
X5045S81-ND 4.25-4.5V OPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset High 3.76 263 2.28 
X5045M8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset High.... 449 3.14 2.72 
X5045M8I-ND_ 4.25-4.5V OPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset High.... 467 3.26 283 
X6045P1-4.5A-ND 4.5-4.75V OPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset High 3.76 263 2.28 
X5045S8-4.5A-ND | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset High 3.63 254 2.20 
X6045P1-2.7A-ND 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset High 3.76 263 2.28 
X5045S8-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset High 3.63 254 2.20 
X5045S81-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset High 3.76 263 2.28 
X6045P-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset High 3.63 254 2.20 
X6045PI-2.7-ND 2.55-2.7V OPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset High 3.76 263 2.28 
X5045S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset High 3.63. 254 2.20 
X5045S81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE Reset High 3.76 263 2.28 
X5045M8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset High. 449 3.14 272 
X5045M81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset High. 467 3.26 2.83 
X6083P-ND 4.25-4.5V OPU Supervisor with WDT 8K SPI EE, Reset Low 3.78 264 2.29 
X5083S8-ND 4.25-4.5V OPU Supervisor with WDT 8K SPI EE, Reset Low 3.78 264 229 
X5083S8!-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT 8K SPI EE, Reset Low SOA TOM2 37, 
X5083S8-2.7-ND 2.55-2.7V OPU Supervisor with WDT 8K SPI EE, Reset Low 3.78 264 2.29 
X5083S81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT 8K SPI EE, Reset Low 3.91 273 237 
X5163P-ND 4.25-4.5V OPU Supervisor with WDT 16K SPI EE, Reset Low 3.93 275 238 
X5163S8-ND 4.25-4.5V OPU Supervisor with WDT 16K SPI EE, Reset Low 3.93 275 238 
X5163S81-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT 16K SPI EE, Reset Low 409 285 2.47 
X5163S8-2.7-ND 2.55-2.7V OPU Supervisor with WDT 16K SPI EE, Reset Low 3.93 275 238 
X5163S81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT 16K SPI EE, Reset Low 439 3.06 2.66 
X5165P-ND 4.25-4.5V OPU Supervisor with WDT 16K SPI EE, Reset High . 3.93 275 238 
X5165S8-ND 4.25-4.5V OPU Supervisor with WDT 16K SPI EE, Reset Hig) 3.93. 275 238 
X5165S8!-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT 16K SPI EE, Reset Hig! 4.09 285 247 
X5165S8-2.7-ND 2.55-2.7V OPU Supervisor with WDT 16K SPI EE, Reset Hig! 3.93 275 238 
X5165S81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT 16K SPI EE, Reset Hig! 439 3.06 2.66 
X6325P-ND 4.25-4.5V OPU Supervisor with WDT 32K SPI EE, Reset High . 424 296 257 
X6325P!-ND 4.25-4.5V OPU Supervisor with WDT 32K SPI EE, Reset High 488 3.41 2.96 
X5325S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT 32K SPI EE, Reset High... 424 296 2.57 
X5325S81-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT 32K SPI EE, Reset High 439 3.06 266 
X5325S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT 32K SPI EE, Reset Hig! 424 296 2.57 
X5325S81-2.7-ND 2.55-2.7V OPU Supervisor with WDT 32K SPI EE, Reset Hig! 6.58 459 3.98 
X6643P-ND 4.25-4.5V OPU Supervisor with WDT 64K SPI EE, Reset Low...... 471 3.29 285 
X5643S14-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT 64K SPI EE, Reset Low... 471 3.29 2.85 
X5643S141-ND 5V OPU Supervisor with WDT 64K SPI EE, Reset Low... 484 3.38 293 
X5643S14-2.7-ND 7V CPU Supervisor with WDT 64K SPI EE, Reset Low... 471 3.29 2.85 
X5643S141-2.7-ND 7V CPU Supervisor with WDT 64K SPI EE, Reset Low... 877 612 5.31 
X6645P-ND 5V OPU Supervisor with WDT 64K SPI EE, Reset High . 471 3.29 2.85 
X5645S14-ND 5V CPU Supervisor w/WDT 64K SPI EE, Reset High... 471 3.29 2.85 
X5645S14-2.7-ND__| 2.55-2.7V CPU Supervisor w/WDT 64K SPI EE, Reset High... 471 3.29 285 
X XICOR REALTIME 


RealTime Clock/Calendars with dual alarms (programmable frequency output X1227 and X1228 only), and on chip 
oscillator compensation. The X1227 and X1228 are also CPU Supervisor circuits with two polled alarms. The clock and 
alarm registers allow the clock to operate without loss of accuracy, even during read and write operations. The 
clock/calendar provides functionality that is controllable and readable through a set of registers. The clock, using a low- 
cost 32.768kHz crystal input, accurately tracks the time in seconds, minutes, hours, date, day, month and years. 2-wire 
interface interoperable with 512 x 8 bits of I2C EEprom. The Supervisor circuits come in 4 reset voltages. 


Digi-Key Price Eachx 

Part No. Description 1 25 100 
X1226S8-ND RTC, Qock/Calendar with Output Frequency and 4K EE. 409 285 247 
X1227S8-ND RTC, 4.25-4.51V OPU Supervisor with WDT 4K EE, Reset Low. 613 428 3.71 
X1227S8-2.7-ND RTC, 2.57-2.73V OPU Supervisor with WDT 4K EE, Reset Low. 613 428 3.71 
X1227S8-2.7A-ND RTC, 2.76-2.94V OPU Supervisor with WDT 4K EE, Reset Low... 613 428 3.71 
X1227S8-4.5A-ND RTC, 4.49-4.77V CPU Supervisor with WDT 4K EE, Reset Low... 613 428 3.71 
X1228S14-ND RTC, 4.25-4.51V OPU Supervisor w/WDT 4K EE, Reset Low . 639 446 3.87 
X1228S14-2.7-ND RTC, 2.57-2.73V OPU Supervisor w/WDT 4K EE, Reset Low . 639 446 387 
X1228S14-2.7A-ND | RTC, 2.76-2.94V CPU Supervisor w/WDT 4K EE, Reset Low.... 639 446 3.87 
X1228S14-4.5A-ND_| RTC, 4.49-4.77V CPU Supervisor w/WDT 4K EE, Reset Low.... 639 446 387 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


494 (1033) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


DIGITALLY CONTROLLED POTENTIOMETERS (XDCP™) 


Digi-Key Digi-Key Price Each 
Part No. Description Part No. Description 1 25 +100 
X9C102P-ND Single DCP, 1KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. X9268US24-ND Dual DOP, 5V, 50KQ, 256 Tap, I2C, Dual Supply .... 798 5.57 483 
X9C102S-ND Single DCP, 1KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . X9269TS24-ND Dual DOP, 5V, 100K, 256 Tap, I2C, Single Supply 798 5.57 483 
x9C102SI-ND Single DOP, 1KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . X9269US24-ND Dual DOP, 5V, 50KQ, 256 Tap, I2C, Single Supply . 7.98 557 4.83 
X9C103P-ND Single DCP, 10K®2, 100 Tap, 3-Wire Up/Down X9271TV14-ND Single DOP, 5V, 100KQ, 256 Tap, SPI 6.39 446 3.87 
X9C103PI-ND Single DOP, 10K, 100 Tap, 3-Wire Up/Down .. X9271TV14-2.7-ND _| Single DOP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, SPI 7.01 4.89 4.24 
X9C103S-ND Single DCP, 10K®2, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. . X9271UV14-ND Single DOP, 5V, 50KQ, 256 Tap, SPI 6.39 446 3.87 
X9C103SI-ND Single DCP, 10K®2, 100 Tap, 3-Wire Up/Down X9271UV14-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, SPI 7.01 489 4.24 
ect eas Single DOP, 100K22, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . X9279TV14-ND Single DOP, 5V, 100KQ, 256 Tap, I2C. 639 446 387 
on aie hae pe ie bas bs iit eee ee X9279TV14-2.7-ND__| Single DCP, 2.7V, 100K@, 256 Tap, IC 701 489 4.24 
wea Sm e ap, S-Wire Up/Down X9279UV14-ND Single DOP, 5V, 50KQ, 256 Tap, I2C .. 6.39 446 3.87 
XeCo0GP.ND Sie DoF sot, 100 Tap tlre UD, La Taper .. X9279UV14-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 50KO, 256 Tap, 2C 7.01 489 4.24 
YOCHOSPIIND Single DOP, 82K0., 100 Tap, 3 Wire Up/Down Log Taper X9312US-ND Single DOP, 5V, 50K, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . 288 220 1.68 
XOCS03S-ND Single DOP, 32KQ. 100 Tap, 3-Wire Up/Down, Log Taper. X9312WS-ND Single DOP, SV, 10K0, 100 Tap, 3-Wire Up/Down... 288 220 1.68 
¥@C303S8I-ND Single DOP, 32KO. 100 Tap, 3-Wire Up/Down, Log Taper. X9313TS-ND Single DOP, 5V, 100K, 32 Tap, 3-Wire Up/Down . 228 159 1.38 
X9C303V8-ND Single DOP, 32KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down, Log Taper. X9313US-ND Single DOP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down... 2.28 1.59 1.38 
X90303V8I-ND Single DOP, 32KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down, Log Taper. X9313USI-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down. .. 286 200 1.73 
X9C503P-ND Single DOP, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down X9313UMI-ND Single DOP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 338 236 205 
X9C503PI-ND Single DOP, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down X9313WS-ND Single DOP, 5V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 228 159 1.38 
X9C503S-ND Single DCP, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. . X9313WSI-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 286 200 173 
X90503SI-ND Single DOP, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down X9313ZS-ND Single DOP, 5V, 1KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down .... 228 1.59 1.38 
X9015US8-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down, Volatile. X9313ZSI-ND Single DCP, 5V, 1KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 286 200 1.73 
X9015US8I-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down, Volatile. X9314WS-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, Log Taper, 3-Wire Up/Down. 228 159 1.38 
X9015UM8-ND Single DOP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down, Volatile .. X9315TS-ND Single DOP, 5V, 100K®, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 228 159 1.38 
X9015UMBI-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down, Volatile ... X9315TSI-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down ... 286 200 173 
X9015US8-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down, Volatile. X9315TS-2.7-ND _| Single DCP, 2.7V, 100KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down . 280 1.95 1.69 
X9015US8I-2.7-ND _| Single DOP, 2.7V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down, Volatile. X9315TSI-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 100KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down . 3.23 2.25 1.95 
ot a ees Se oe y bp ie Hs te pai - X9315US-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down... 2.28 159 1.38 
i » SV, , , SPI, X9315USI-ND Single DOP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down... 286 200 173 
X9111TV14-ND Single DOP, SV, 100KQ, 1024 Tap, SPI, Single Supply X9315UM-ND Single DOP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down .. 267 1.86 1.62 
X9111TV14I-ND Single DOP, 5V, 100K22, 1024 Tap, SPI, Single Supply X9315UMI-ND Single DOP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 3.07 2.15 1.86 
Ze) Single DOP, 5V, 10KO, 16 Tap, 3-Wire Up/Down... X9315US-2.7-ND _| Single DOP, 2.7V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down. 280 1.95 1.69 
Pees vommmmg| angle OCP, SV, 10KO, 16 Tep, 3-Wire Up/Down... X9315USI-2.7-ND _| Single DOP, 2.7V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 323 225 1.95 
X9116WM8-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 16 Tap, 3-Wire Up/Down . ; : eens : : : ; : 
X9116WMBI-ND _| Single DOP, 5V, 10KQ, 16 Tap, 3-Wire Up/Down . X9315UM-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 50K, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 295 206 1.79 
XO116WS8-2.7-ND _| Single DOP, 2.7V, 10KQ, 16 Tap, 3-Wire Up/Down ped evedied ibnd ao ahah de give Ue Doen Se eee 0D 
X91 16WS8I-2.7-ND_| Single DOP, 2.7V, 10Ka, 16 Tap, 3-Wire Up/Down... 3 GS DEE SN AON SE ep. Sire Ep Down: oa Se 
¥O118TV14-ND Sra le DCP. 5V, 100K0, ‘024 Tap, 126, an Supply. X9315WPI-ND Single DOP, 5V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down. 286 200 1.73 
X9118TV14I-ND Single DOP, 5V, 100KQ, 1024 Tap, |2C, Dual Supply. X9315WS-ND Single DOP, 5V, 10K, 32 Tap, 3-Wire Up/Down... 228 159 1.38 
¥9119TV14-ND Single DOP, SV, 100K. 1024 Tap, I2C, Single Supply . X9315WSI-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 286 200 173 
XOTISTVI4I-ND | Single DOP, BV, 100KQ, 1024 Tap, FC, Single Supply. X9315WM-ND Single DOP, 5V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down .. 338 236 205 
X9119TV14-2.7-ND_ | Single DCP. 2.7V, 100K, 1024 Tap, [2C, Single Supply X9315WMI-ND Single DOP, 5V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down .. 3.38 236 2.05 
X91 19TV141-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 100KQ, 1024 Tap, I2C, Single Supply X9315WS-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down. 252 1.76 1.53 
X9221UP-ND Dual DCP, 5V, 50KQ, 64 Tap, I2C... X9315WSI-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down... 314 219 1.90 
X9221UPI-ND Dual DOP, 5V, 50KQ, 64 Tap, 2C X9315WM-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 297 207 1.80 
X9221US-ND Dual DCP, 5V, 50KQ, 64 Tap, I2C. X9315WMI-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down ... 3.72 260 2.25 
9221 USI-ND Dual DCP, 5V, 50KQ, 64 Tap, I2C. X9317US8-ND Single DOP, 5V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down ... 3.44 240 2.08 
X9221WP-ND Dual DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, 2C X9317US8I-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . 430 3.00 260 
X9221WPI-ND Dual DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C .. X9317UM8-ND Single DOP, 5V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . 4.04 282 245 
X9221WS-ND Dual DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, IC........ X9317UM8I-ND Single DOP, 5V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . 5.05 353 3.06 
9241 AUP-ND Quad DOP, 5V, 50KO, 64 Tap, 2C NEW! X9317UV8-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . 4.04 282 2.45 
X9241 AWS-ND Quad DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C X9317UV8I-ND Single DOP, 5V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . 5.05 3.53 3.06 
9241 AWI-ND Quad DOP, SV, 10KQ, 64 Tap, ae . X9317US8-2.7-ND _ | Single DOP, 2.7V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . 378 264 229 
case es Bay ae By arn a | = X9317US8I-2.7-ND__| Single DOP, 2.7V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . 471 329 285 
SON OU ja X9317UM8-2.7-ND _| Single DCP, 2.7V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down .. 445 311 270 
9241 UV-ND Quad DOP, SV, SOKO, 64 Tap, pe : X9317UMBI-2.7-ND_| Single DCP, 2.7V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 557 3.89 337 
eH MAEND ao ae a a a ta te X9317UV8-2.7-ND _ | Single DCP, 2.7V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down ... 445 311 270 
SopsoTeed ND Quad DCP. 5V 100K0, 256 Tap, SPI Dud Supply... X9317UV8I-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 50K, 100 Tap, 3-Wire Up/Down .. 557 389 3.37 
X9250TS24I-ND __| Quad DOP, 5V, 100KQ, 256 Tap, SPI, Dual Supply elias sae ae 2 we ion Te eee oe ve cit 20 les 
i A ingle » OV, ) ‘ap, 3-Wire eres 3.44 240 2.08 
eee ee pee oa btload os a = ae poe X9317WS8I-ND Single DOP, 5V, 10K, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . 430 3.00 260 
X6250US4.ND Quad DOP, 5V, 50K, 256 Tap, SPI, Dual Supply. X9317WM8-ND Single DOP, 5V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down .... 4.04 282 245 
X250US241-ND | Quad DOP, 5V, 50KO, 256 Tap, SPI, Dual Supply . X9317WM8I-ND —_| Single DCP, 5V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . 5.05 353 3.06 
X9250US24-2.7-ND_| Quad DOP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, SPI, Dual Supply .. X9317WWVv8-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . 4.04 282 245 
X9250US241-2.7-ND | Quad DOP, 2.7V, 50KO, 256 Tap, SPI, Dual Supply. X9317WW8I-ND Single DOP, 5V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . 5.05 3.53 3.06 
X9251TS24-ND Quad DOP, 5V, 100KQ, 256 Tap, SPI, Single Supply. X9317WS8-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . 378 264 229 
X9251TS24I-ND | Quad DCP, 5V, 100K, 256 Tap, SPI, Single Supply . X9317WS8I-2.7-ND_| Single DCP, 2.7V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . 471 3.29 285 
X9251TS24-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, SPI, Single Supply. X9317WMB8-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down .. 445 311 270 
X9251TS241-2.7-ND | Quad DOP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, SPI, Single Supply. X9317WMB8I-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 557 389 337 
X9251US24-ND Quad DOP, 5V, 50KO, 256 Tap, SPI, Single Supply X9317WV8-2.7-ND _| Single DCP, 2.7V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down ... 445 341 270 
X9251US24I-ND | Quad DOP, 5V, 50KQ, 256 Tap, SPI, Single Supply ... X9317W8I-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 557 3.89 3.37 
X9251US24-2.7-ND | Quad DOP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, SPI, Single Supply X9317ZS8-ND Single DOP, 5V, 1KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down... 344 240 2.08 
X9251US24I-2.7-ND | Quad DOP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, SPI, Single Supply .. X9317ZS8I-ND Single DOP, 5V, 1K, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. .. 430 3.00 260 
X9258TS24-ND Quad DOP, 5V, 100K22, 256 Tap, |2C, Dual Supply ... X9400WP24-ND | Quad DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply . 841 5.87 5.09 
X9258TS241-ND Quad DOP, 5V, 100KQ, 256 Tap, I?C, Dual Supply X9400WS24-ND Quad DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply . 7.57 5.28 4.58 
X9258TS24-2.7-ND | Quad DOP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, !2C, Dual Supply . X9400WS24I-ND | Quad DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply . 944 659 5.71 
Pe ead Niven ps ae fale ane es aN Spey : X9400WV24-ND Quad DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply . 944 659 5.71 
f ie aking PY: X9400WW24I-ND | Quad DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply . 11.80 8.24 7.14 
X9258US24I-ND __| Quad DOP, 5V, 50KQ, 256 Tap, a, Dual Supply. . X9400WS24-2.7-ND | Quad DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Top SPI, Dual Sely : 832 5.81 5.04 
Stas Gud DO 2 Soka. 26 Ly eG Dual raed - X@400WS241-2.7-ND | Quad DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply . 1038 7.25 628 
Sooo Gua DOP, 5V, 100K, 256 Ten 2G Single Seply X9400WWV24-2.7-ND | Quad DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply . 10.38 7.25 628 
XS25QTS24I-ND | Quad DCP. SV, 100K0 286 Tap, °C Single Supply X9400WV241-2.7-ND | Quad DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply . 12.99 9.06 7.86 
x92597S24-27-ND_| Quad DCP, 2.7V, 100K2, 256 Tap, IPC, Single Supply . X9401WS24-ND | Quad DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply. . 757 5.28 458 
Y9259TS4I-2.7-ND | Guad DOP, 2.7V_100KO., 256 Tap, FC, Single Supply X9401WS24I-ND | Quad DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply. . 944 6.59 5.71 
X9259UNS24-ND Quad DCP, 5, 50K0, 256 Tap, I2C, Single Supply... X9401WV24-ND ——_| Quad DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply. 944 659 571 
X9259US24I-ND | Quad DOP, 5V, 50K, 256 Tap, I2C, Single Supply X9401WW24I-ND | Quad DOP, 5V, 10K®, 64 Tap, SPI, Single Supply. . 11.80 8.24 7.14 
X9259US24-2.7-ND | Quad DOP, 2.7V, 50KO, 256 Tap, IPC, Single Supply. X9401WS24-2.7-ND_| Quad DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply. .. 8.32 5.81 5.04 
X9259US24I-2.7-ND | Quad DOP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, I2C, Single Supply. X9401WS241-2.7-ND | Quad DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply. .. 10.38 7.25 6.28 
X9260TS24-ND Dual DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, SPI, Dual Supply X9401WV24-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply. . . 10.38 7.25 628 
X9260US24-ND Dual DOP, 5V, 50KQ, 256 Tap, SPI, Dual Supply... X9401WV241-2.7-ND | Quad DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply. 1299 9.06 7.86 
X9261TS24-ND Dual DOP, 5V, 100K, 256 Tap, SPI, Single Suppl X9408WS24-ND | Quad DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply... 3 757 5.28 4.58 
X9261US24-ND Dual DOP, 5V, 50KQ, 256 Tap, SPI, Single Supply X9408WS24I-ND __| Quad DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply.........-....- 944 659 571 
x9268TS24-ND Dual DOP, 5V, 100K, 256 Tap, !2C, Dual Supply. (Continued) 
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Digi-Key Price Each* 
x XICOR_  picitatty contROLLED POTENTIOMETERS (XDCP™) (Continued) Part No. Description k 1 25 100 
Digi-Key Price Each X9430WV24-2.7-ND | Dual DCP, Dual Qp Amp, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI. . 497 347 3.01 
Part No. Description 1 25 «100 X9438WS24-ND Dual DOP, Dual Op Amp, 5V, 10K, 64 Tap, I2C . 497 347 3.01 
X9408WV24-ND | Quad DOP, SV, 10KA, 64 Tap, I2C, Dual Supply. 944 659 571 gee eee) Oud DOP, Dual Cp Amp, 5V, 10KR, 64 Tap, PC. cae SES gilS 
Xo408Wv24I-ND | Quad DOP, SV, 10K0, eT I2C, Dual Sin. 11.80 824 7.14 ASABE WW24- ND) Dual DOP, Dual Cp Amp, 5V, 10K®, 64 Tap, I2C. Cay Seal hol 
X9408WS24-2.7-ND | Quad DOP, 2.7V, 10K0, 64 Tap, I2C, Dual Supply. 832 581 5.04 ESSN NZEL Na Qua DOP, Dual Op Amp, 5V, 10KN, 64 Tap, IFC. pie gees OOMESEIE 
X9408WS24I-2.7-ND | Quad DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply . 10.38 7.25 628 X9438WS24-2.7-ND | Dual DCP, Dual Op Amp, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I?C.... 497 347 3.01 
X9408WV24-2.7-ND | Quad DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply. 1038 725 628 X9438WV24-2.7-ND | Dual DOP, Dual Op Amp, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C... 497 347 3.01 
X9408WV24I-2.7-ND | Quad DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, IC, Dual Supply. 12.99 9.06 7.86 
X9409WS24-ND Quad DOP, 5V, 10K, 64 Tap, I2C, Single Supply . 684 477 4.14 NEW! WinPot™ DIGITAL POTENTIOMETER NEW! 
X9409WS24I-ND | Quad DOP, 5V, 10K®, 64 Tap, I2C, Single Supply . 856 597 518 en aries 
X9409WV24-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, |2C, Single Supply . 944 659 5.71 Price Each 
X9409WV24I-ND _| Quad DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Single Supply . 11.80 824 7.14 Description 1 25 100 
X9409WS24-2.7-ND | Quad DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Single Supply 7.53, 6:25 (4\55 WMS7201050P-ND _| Digital Pot., 1 Qhannel, 256 Tap, 50KQ... 3.29 252 1.88 
X9409WS241-2.7-ND | Quad DOP, 2.7V, 10KQ,, 64 Tap, I2C, Single Supply . . 9.40 656 569 WMS7202010P-ND _| Digital Pot., 2 Channel, 256 Tap, 10KQ .. 413 3.31 2.47 
X9409WV24-2.7-ND | Quad DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Single Supply .. 10.38 7.25 628 WMS7202050P-ND _| Digital Pot., 2 Channel, 256 Tap, 50KQ .. 413 331 247 
X9409WV24I-2.7-ND | Quad DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Single Supply . 1299 9.06 7.86 WMS7202100P-ND | Digital Pot., 2 Channel, 256 Tap, 100KQ . 413 3.31 2.47 
X9410WS24-ND Dual DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply . 5.68 3.96 3.44 WMS7204050P-ND _| Digital Pot., 4 Channel, 256 Tap, SOKQ .. 5.57 4.41 3.30 
X9410WS24I-ND | Dual DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply . 710 495 4.29 
X9410WV24-ND Dual DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply . 710 495 4.29 Melexis SPECIALIZE 
X9410WV24I-ND Dual DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply . 886 618 5.36 costco ele ore INTEGRATED CIRCUIT: 
X9410WS24-2.7-ND | Dual DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply . 624 435 3.77 Price Each 
X9410WS24I-2.7-ND | Dual DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply . 7.78 543 4.71 Description Pkg. 1 25 100 
X9410WV24-2.7-ND | Dual DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply . 7.78 543 4.71 MLX90217LUA-ND | Hall Effect Geartooth Speed Sensor .UNTO-92 (flat) 5.83 346 2.05 
X9410WV241-2.7-ND | Dual DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply . 974 680 5.89 MLX90247ESF-B-ND | Thermopile with On-Chip PTC Thermistor ... TO39 1216 7.20 4.28 
X9418WS24-ND Dual DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply... 5.68 396 3.44 MLX90247ESF-C-ND | Thermopile with Off-Chip 100k NTC Thermistor . TO39 13.22 7.84 4.65 
X9418WS24I-ND —_| Dual DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply. . 710 495 4.29 MLX90601EZA-B-ND | Infrared Thermometer Module, Analog Output... se 52.66 31.15 18.44 
X9418WV24-ND Dual DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply. . 710 495 4.29 MLX90601EZA-C-ND | Infrared Thermometer Module, SPI Serial Qutput, 10bit Resolution... 52.66 31.15 18.44 
X9418WV24I-ND Dual DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply. . 886 618 536 MLX90601EZA-D-ND | Infrared Thermometer Module, PWM Output, 10bit Resolution ....... — 5266 31.15 18.44 
X9418WV24-2.7-ND | Dual DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply. . 778 543 471 MLX90308LDF-ND Programmable Sensor Interface. . 16-SOC 21.12 1251 7.43 
X9418WS24I-2.7-ND | Dual DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply 7.78 543 4.71 MLX90314LDF-ND | High Gain Programmable Sensor Interfac 21.12 12.51 7.43 
X9420WS16-ND Single DOP, 5V, 10K, 64 Tap, SPI, Dual Supply . 3.78 264 2.29 DK90308-ND Demo Kit for MLX90308 Sensor Interface with SOIC Socket, 
X9420WSI16I-ND _| Single DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply . 473 330 286 Serial Interface Datasheet and Programming Manual (diskette), 
X9420WWV14-ND Single DOP, 5V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply . 445.311. 270 Software, and (5) 90308 Samples........0..:scseeeeeeteeeeees — 10000 — — 
X9420WV14I-ND _| Single DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply . 557 389 3.37 DK90314-ND Demo Kit for MLX90314 Sensor Interface with SOIC Socket, 
X9420WS16-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply .. 415 290 251 Serial Interface Datasheet and Programming Manual (diskette), 
X9420WS16I-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply .. 520 363 315 Software, and (5) 90314 Samples........0..:ccceeseseesseeeeees — 10000 — — 
X9420WV14-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply .. 490 342 297 EVB90601-ND. Evaluation Board for MLX90601 Infrared Thermometer Module, 
X9420WV14I-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply .. 613 428 371 Supply, Serial Cable, Manual and Software +--+ sssssesseeeeees — 1h 
X9421WS16-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply. 3.78 264 2.29 
X9421WSI16I-ND | Single DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply... 473 330 2.86 SHARP 
X9421WV14-ND Single DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply ... 445 311 270 THE AMERICAS 
X9421WV14I-ND__| Single DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply .. 5.57 3.89 3.37 Sharp Digi-Key Price Each 
X9421WS16-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply. 415 290 251 Part No. Part No. Description 1-25 100 
X9421WS161-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply. 5.20 363 3.15 LH5116-10 425-1828-5-ND | 16K Slow SRAM, SV, 100ns . 438 3.07 263 
X9421WV14-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply .. 490 342 297 LH5116NA-10 425-1829-5-ND | 16K Slow SRAM, 5V, 100ns . 438 3.07 2.63 
X9421WV14I-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply 613 428 3.71 LH5164A-10L 425-1830-5-ND | 64K Slow SRAM, 5V, 100ns . 5.00 3.50 3.00 
X9428WS16-ND Single DCP, 5V, 10K, 64 Tap, I2C, Dual Supply 3.78 264 2.29 LH5164AHN-10L 425-1832-5-ND | 64K Slow SRAM, 5V, 100ns. 5.00 3.50 3.00 
XO428WSI6I-ND | Single DOP, 5V, 10KA, 64 Tap, I2C, Dual Supply... 473330 286 LH5164AN-10L 425-1831-5-ND | 64K Slow SRAM, 5V, 100ns. 5.00 3.50 3.00 
X9428WV14-ND Single DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply 445 311 270 LH52256C-70LL 425-1833-5-ND | 256K Slow SRAM, 5, 70ns . 625 438 3.75 
X9428WV14I-ND Single DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply 5.57 3.89 3.37 LH52256CN-70LL 425-1834-5-ND | 256K Slow SRAM, 5V, 70ns. 6.25 438 3.75 
X9428WS16-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply 415 290 251 LH28F008SCT-L85 | 425-1835-ND_| 8M Symmetrical Block Rash, 
X9428WS16I-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply... 5.20 3.63 3.15 3.3V or 5.0V, B5NS........eeeeeeeeeeeeeee 40-TSOP 14.04 11.00 10.56 
X9428WV14-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply... 490 342 297 LH28F008SAT-85 425-1836-ND | 8M Symmetrical Block Rash, 
X9428WV14I-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply... 613 428 371 BlOV BONS excsavuracccedncrnualndsanuuices 40-TSOP 14.04 11.00 10.56 
X9429WS16-ND Single DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Single Supply ... 3.78 264 2.29 LH28F016SCT-L95 425-1837-ND | 16M Symmetrical Block Rash, 
X9429WS16I-ND _| Single DOP, SV, 10K, 64 Tap, I2C, Single Supply 473 330 286 3.3V or 5.0V, Q5NS........eeeeeeeeeeeeeeee 40-TSOP 29.36 23.00 22.08 
X9429WV14-ND Single DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Single Supply... 445 311 270 LH28F160S3HNS-L10 | 425-1842-ND | 16M Symmetrical Block Hash, 
X9429VW14I-ND | Single DOP, SV, 10KO, 64 Tap, IZC, Single Supply... 557 380 3.37 3.3V, 1001S... eesseeceeeesseeeseees 56-SSOCP 32.66 25.58 24.56 
X9429WS16-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10K, 64 Tap, I2C, Single Supply . 415 290 251 LARBPIGOSSHT-LIOA eel oar Block Hash, a Tece areeuen ens 
X9429WS16l-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, |2C, Single Supply . 520 363 3.15 LeperigossT-Lion |ReeREET IMM 16h Sinai Saeee f E 8 
X9429WV14-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Single Supply . 490 342 297 ‘ 
XS429WW14I-2.7-ND | Single DCP, 27V, 10K, 64 Tap, 2C. Single Supply An} BES BES BV) A0ONS: .suisacsnusszeencaansseaaunses 56-TSCP 29.36 23.00 22.08 
: : — d d : Z : 2 LH28F160S5HNS-L70 | 425-1843-ND | 16M Symmetrical Block Flash, 
9511 WP-ND Single DOP, 5V, 10KQ, 32 Tap, "Pushpot 2.28 1.59 1.38 BOW) 70NS salaed Cerewteeetucrereen stant 56-SSOP 32.66 25.58 24.56 
X9511WPI-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, "Pushpot 286 200 1.73 LH28F160S5HT-L70 | 425-1841-ND_| 16M Symmetrical Block Rash, 
X9511WS-ND Single DOP, 5V, 10KQ, 32 Tap, "Pushpot" . 228 159 1.38 BOV, 2008 iis fs ccdscendsscssienes neds 56-TSOP 32.66 25.58 24.56 
X9511WSI-ND Single DOP, 5V, 10K, 32 Tap, "Pushpot" . 286 2.00 1.73 LH28F160S5T-L70A | 425-1840-ND | 16M Symmetrical Block Flash, 
B.OV, 70S .....-eeseeeceeeseeeeeeeeeees 56-TSOP 29.36 23.00 22.08 
4 XICOR DCPs FOR LASER DIODE CONTROL LH28F320SKTD-L70 | 425-1848-ND | 32M Symmetrical Block Rash, 
OF FIBER OPTIC MODULES BBV oF 5.0V, 70NS. 26.0.0. sscessosenneee 56-TSOP 77.23 60.50 58.08 
Digi-Key Price Each LH28F320S3HNS-L11 | 425-1845-ND | 32M Symmetrical Block Fash, 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 BV, TIONS. sss ss seavcacedsauadencencs ean 56-SSOP 85.43 66.92 64.24 
X9520V20I-AND | Triple DOP for Laser Diode Control, LH28F320S3NS-L11 | 425-1844-ND_ | 32M Symmetrical Block Fash, igs 
BBV, 11S snceccvccrcereaswenvesecseed 56- 77.23 60.50 58.08 
X9520V201-B-ND ea idk on eee 2OTSSP LH28F320S5HNS-L90 | 425-1847-ND | 32M Symmetrical Block Fash, 
: OV; GONE istecaitiesstdxsearieiaednad 56-SSOP 85.43 66.92 64.24 
oo. ee gas 6a5 592 | uearassastio |sasii6%0 |e Srmaia Fc 
X9522V20I-A-ND | Triple oir Laser = cee IC, 3.3V System 3.49 593 5.14 BOM, BONS aaa a nanan een 56 SSP Be 
X9522V201-8-ND _ | Triple DOP for Laser Diode Control, I2C, SV System 849 593 5.14 LH26FE00E:PTTL20 EE an sil iene acter Ee 
X9523V201-A'ND | Dual DOP for Laser Diode Control, I2C, POR, 3.3V System 7.93 554 4.80 LHEBFBOOBHEPTTL9O | 425-1822-ND | 8M Top Boot Block Hash, 
X9523V20I-B-ND _| Dual DCP for Laser Diode Control, !2C, POR, 5V System... 7.93 554 4.80 BBV, 90NS ooo cececa ces cesseeeeesseeseeese 48-1SCP 578 5412 462 
LH28F160BJHE-TTL90 | 425-1824-ND | 16M Top Boot Block Rash, 
xX XICOR DIGITALLY CONTROLLED BBVGONS.acssessacsectndesciesessetdes 48-TSOP 17.81 15.79 14.25 
POTENTIOMETERS WITH OP AMP LH28F160BJEBTL9O | 425-1823-ND | 16M Bottom Boot Block Hash, 
Digi-Key Price Each 3.3V, 90ns .. 17.71 15.69 14.17 
Part No. Description 1 25 100 LH28F320BJHE-PTTL90 | 425-1826-ND _/ 32M Top Boot Block Hash, 
X9430WS24-ND Dual DOP, Dual Qp Amp, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI........eeeceeee 497 347 3.01 3.3V, 9ONS oo... eeeeeeeeeeeseeteeseeeenes 48-TSOP 33.21 29.41 26.57 
X9430WS24I-ND | Dual DOP, Dual Op Amp, 5V, 10K, 64 Tap, SPI. 522 365 316 LH28F320BJE-PBTL90 | 425-1825-ND | 32M Bottom Boot Block Hash, 
X9430WWV24-ND Dual DOP, Dual Qp Amp, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI. 497 347 301 QV, GON oxi scien ceecnrnnesdnseiannines 48-TSOP 33.01 29.23 26.40 
X9430WS24-2.7-ND | Dual DCP, Dual Qp Amp, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI... 9.14 638 5.53 LH28F640BFHE-PBTL90 | 425-1827-ND | 64M Bottom Boot Block Flash, 
X9430WS24I-2.7-ND | Dual DOP, Dual Op Amp, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI... 5.22 3.65 3.16 BBV, GOS ss sasvocischanasaaanspeasaiced 48-TSOP 28.18 24.96 22.54 
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® . . TO-92 SOT-23 Offered in both TO-92 and SOT-23 packages in most 
ONY MicRocHiP Microcontroller Supervisors Top View Bitoutconigurations 
Pin Out 
Microchip’s new MCP1XX family of microcontroller 5K ohm pull-up, and CMOS push-pull options are yn Configuration | Package 1 2 3 
supervisor products can be used for power on reset and available. These parts will reset within the Reset ? ye A TO-92 OUT VpD Vss 
brown out detection. Select from seven reset trip points Voltage Range and will operate down to VDD = 1 Volt. B SOT-23 Vss Our Vpp 
and three output options—open drain, open drain with Le XY’, Cc SOT-23 OUT Yop Vss 
3 
Reset | Reset Voltage Digi-Key Pricing Reset | Reset Voltage Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T & R Pricing 
Out Min. Max. | Pkg. | Conf. | Part No. 1 25 100 Out | Min. Max. Pkg. | Conf.) Part No. 1 25 100 Part No. 3,000 
CMOS Push-Pull Active Low CMOS Push-Pull Active Low 
Low | 4.60 | 4.85 | TO92 A MCP100-485DI/TO-ND. 48 8.50 31.00 Low | 4.60 | 4.85 | SOT-23/ B MCP809T-4851/TTCT-ND 70 14.00 49.00 | MCP809T-4851/TTTR-ND 410.00/M 
Low | 4.35 | 4.60 | TO92 A MCP100-460DI/TO-ND 48 8.50 31.00 Low | 4.50 | 4.75 | SOT-23| B MCP809T-4751/TTCT-ND 70 14.00 49.00 | MCP809T-475I/TTTR-ND 410.00/M 
Low | 425 | 450 |/To92) A | MCPIO0-450D/TOND 48 850 31.00 Low | 4.35 | 4.60 | Sor-23] B | MOP8O9T-460I/TTCT-ND .70 = 14.00 49.00 | MCP809T-460/TTTR-ND —410.00/M 
Low | 300] 215 | Tose) A | MOPIOOGISDITOND 48850 91.00 | | on ats |sora3| & | MOPOSTSISITTOTND 70 1400 4900 | MCRECST-IS/TTTRND 410.00 
Li 2.85 .00 | TO-92 A MCP100-300DI ND 48 8: 31.00 ee ‘ < . & > : : ‘ s 
fey 255 oa bees A Fee ane 48 31.00 Low | 2.85 | 3.00 | SOT-23/ B MCP809T-300I/TTCT-ND 70 14.00 49.00 | MCP809T-300I/TTTR-ND 410.00/M 
z 3 : Low | 2.55 | 2.70 | SOT-23| B MCP809T-2701/TTCT-ND 70 14.00 49.00 | MCP809T-270I/TTTR-ND 410.00/M 
CMOS Fush-Pull Active High CMOS Push-Pull Active High 
High | 4.60 | 485 | TO92 | A | MGROISSSDINOND) = 48 86850 31.00 High | 4.60 | 4.85 ] Sor-23] B | MCP8I0T-485/TTCT-ND 70 14.00 49.00] MCP810T-485/TTTRND —410.00/M 
High | 450 | 475 | TO92 | A | MGRIOI-S/SDITOND 48 6850 = 31.00 High | 4.50 | 4.75 | Sor-23} B | MOPS810T-475I/TTCT-ND 70 ~=—-14.00 49.00 MCP810T-475/TTTR-ND —410.00/M 
High ) 4.95 | 460 | Too? | A EMGHOT CODON, §86=48 = 850 31.00 High | 4.35 | 4.60 | SOT-23] B | MCPS10T-460/TTCT-ND 70 14.00 49.00 | MCP810T-460/TTTR-ND —410.00/M 
High | 4.25 | 4.50 | TO92) A | MCP101-450DI/TOND 48 8.50 31.00 High | 4.25 | 4.50 | SOT-23| B | MCP810T-4501/TTCT-ND 70 14.00 49.00 | MCP810T-450I//TTTR-ND —410.00/M 
High | 3.00 | 3.15 | TO92) A |) MOP101-315DI/TO.ND 48 8.50 31.00 High | 3.00 | 3.15 | SOT-23) B | MOP810T-3151/TTCT-ND 70 14.00 49.00 | MCP810T-315/TTTR-ND —410.00/M 
High | 2.85 | 3.00 | TO-92 A MCP101-300DI/TO-ND 48 8.50 31.00 High | 2.85 | 3.00 | SOT-23| B MCP810T-300I/TTCT-ND 70 14.00 49.00 | MCP810T-300I/TTTR-ND 410.00/M 
High | 2.55 | 2.70 | TO-92 A MCP101-270DI/TO-ND 48 8.50 31.00 High | 2.55 | 2.70 | SOT-23| B MCP810T-2701/TTCT-ND 70 14.00 49.00 | MCP810T-270I/TTTR-ND 410.00/M 
N-Channel Open Drain N-Channel Open Drain 
Low | 4.60 | 4.85 | TO92 A MCP120-485DI/TO-ND 53 9.50 35.00 Low | 4.60 | 4.85 | SOT-23| C MOP120T-4851/TTCT-ND 53 10.50 36.75 | MCP120T-4851/TTTR-ND 310.00/M 
Low | 4.50 | 4.75 | To92 A MCP120-475DI/TO-ND 53 9.50 35.00 Low | 4.50 | 4.75 | SOT-23| C MCP120T-4751/TTCT-ND 53 10.50 36.75 | MCP120T-4751/TTTR-ND 310.00/M 
Low | 435 | 460 |To92) A | MCPI20-460D/TOND 53 950 35.00 Low | 4.35 | 4.60 | Sor-23] C | MOPI20T-460/TTCT-ND 53. 10.50 36.75 | MCP120T-460/TTTRND —310.00/M 
Low | 425 | 450 | Tose) A | MOPi204S00/TOND 599809500 | | OT oon | ats |sor23| © | MOPZOTSISITTOTND 591080 9675 | MCPI2OTSISITTTRND — 31000M 
Li 2.85 .00 | TO-92 A MCP120-300DI ND 53 . 35.00 ew i < . x - ’ . : = 
iow 255 ce ie A a aoe 53 ae 35.00 Low | 2.85 | 3.00 | SOT-23| C MCP120T-3001/TTCT-ND 53 10.50 36.75 | MCP120T-300I/TTTR-ND 310.00/M 
3 7 - 7 Low | 2.55 | 2.70 | SOT-23| C MCP120T-2701/TTCT-ND 53 10.50 36.75 | MCP120T-270I/TTTR-ND 310.00/M 
N-Channel Open Drain with Intemal 5K Pull’ Up N-Channel Open Drain with Internal 5K Pull Up 
Low | 460 | 485 | TO92 | A [IMCRIcoSeSTOND) §=653 9.50 35.00 Low | 4.60] 4.85] Sor-23] C | MOPIOT-485/TTCT-ND 58 1050 36.75| MCPISOT-485/TTTRND —310.00/M 
Low | 450 | 475 | TO92) A | MCRISO475DITOND 53 950 35.00 Low | 4.50 | 4.75 | sor-23| C | MOPI30T-475/TTCT-ND 53.10.50: 36.75 | MCP130T-475//TTTRND —310.00/M 
Low | 4.35 | 4.60 | TO92) A | MOP130-460D/TOND = 539.50 35.00 Low | 4.35 | 4.60 | SOT-23 | C | MOP130T-4601/TTCT-ND 53 10.50 36.75 | MOP130T-460I/TTTR-ND —310.00/M 
Low | 4.25 | 450 | TO92) A | MOP130-450D/TOND 53 9.50 36.00 Low | 4.25 | 4.50 | SOT-23} C | MOP130T-450I/TTCT-ND 63 10.50 36.75 | MOP130T-450/TTTR-ND —310.00/M 
Low | 3.00 | 3.15 | TO92 A MOP130-315DI/TO-ND 53 9.50 35.00 Low | 3.00 | 3.15 | SOT-23| C MCP130T-3151/TTCT-ND 53 10.50 36.75 | MCP130T-3151/TTTR-ND 310.00/M 
Low | 2.85 | 3.00 | TO-92 A MCP130-300DI/TO-ND 53, 9.50 35.00 Low | 2.85 | 3.00 | SOT-23| C MCP130T-300I/TTCT-ND 53 10.50 36.75 | MCP130T-300I/TTTR-ND 310.00/M 
Low | 2.55 | 2.70 | TO92 A MCP130-270DI/TO-ND 53, 9.50 35.00 Low | 2.55 | 2.70 | SOT-23| C MCP130T-2701/TTCT-ND 53 10.50 36.75 | MCP130T-270I/TTTR-ND 310.00/M 
ic. Voltage prey 
Nnasonic. g Voltage at Tape & 
Drain Supply | Reset Time Cut Tape Reel 
Highly Reliable, Easy-to-Use Detectors Gut | Gower) | te | Dia ter ache ey ei 
CMOS LSI Is for Voltage Detection - 2 
MINI-TYPE 
The MN1380 Series is a series of devices with functions for: + Monitoring 20 22 3.0 250.0 | MN1382CPCT-ND 1.02 848 67.87| MN1382CPTR-ND 441.00/M 
the power supply voltage supplied to microcomputers and to LSI systems 21 23 3.0 250.0 | MN1382DPCT-ND 1.02 8.48 67.87) MN1382DPTR-ND 441.00/M 
* Generating the RESET signal for carrying out initialization when the 22 24 3.0 250.0 | MN1382EPCT-ND 1.02 8.48 67.87) MN1382EPTR-ND 441.00/M 
power supply is turned ON *+ Preventing runaway in systems when the 23 25 3.0 250.0 | MN1382FPCT-ND 1.02 8.48 67.87) MN1382FPTR-ND = 441.00/M 
power supply voltage fluctuates. Recently, there has been an increase in 24 26 3.0 115.0 | MN1382GPCT-ND 1.02 848 67.87} MN1382GPTR-ND 441.00/M 
the number of battery-driven products such as cordless telephones, 25 27 3.0 115.0| MNi382HPCI-ND 1.02 848 67.87| MNI382HPTR-ND 441.00/M 
notebook-type personal computers, etc. In these products, highly accurate Mini-Type 26 29 3.0 115.0] MN1382JPCT-ND 1.02 848 67.87] MN1382JPTR-ND  441.00/M 
monitoring of the power supply voltage is an important point in terms of TO-236/SC-59A avos | 28 34] 3.0 115.0| MNI382KPCT-ND 1.02 848 67.87| MNI382KPTR-ND 441.00/M 
system operation and data backup. While maintaining the voltage detection 30 33 20 15.0| MNI382LPCT-ND 1.02 848 67.87] MNI382LPTR-ND  441.00/M 
precision of similar voltage detection devices so far, the MN1380 Series of id 1. Out 32 35 2.0 15.0| MNI382MPCT-ND 1.02 8.48 67.87] MN1382MPTR-ND  441.00/M 
devices consumes 1/10 the current. In addition, users can choose from one . - - - - - = - - 
of three output formats: CMOS output, N-ch open drain and inverted . a7 oa ie RAS ie ioe ee NCTE NG pay 
CMOS output. : i = i Cr " : i 2 
38 44 2.0 15.0 | MN1382CPCT-ND 1.02 848 67.87) MN1382QPTR-ND 441.00/M 
Item Symbol Rating Unit 40 43 2.0 15.0} MNI382RPCT-ND 1.02 848 67.87} MNI382RPTR-ND 441.00/M 
Drain Supply Voltage VDD 70 Vv 42 45 2.0 15.0 | MN1382SPCT-ND 1.02 8.48 67.87| MN1382SPTR-ND _441.00/M 
Output Voltage vo -0.3 ~ VDD + 0.3 Vv 44° 47 2.0 15.0} MN1382TPCT-ND 1.02 848 67.87) MN1382TPTR-ND  441.00/M 
Operating Ambient Temperature Ta -20 ~ +70 °C 46 49] — — MN1382UPCT-ND 1.02 8.48 67.87} MN1382UPTR-ND —_441.00/M 
Storage Temperature Tstg -55 ~ +125 °C 20 22 2.5 160.0 | MN13821CPCT-ND 1.02 8.48 67.87} MN13821CPTR-ND 441.00/M 
Detection Voltage Hysteresis Max 300 MV 21 23 2.5 160.0 | MN13821DPCT-ND 1.02 8.48 67.87) MN13821DPTR-ND 441.00/M 
22 24 2.5 160.0 | MN13821EPCT-ND 1.02 848 67.87) MN13821EPTR-ND 441.00/M 
Detection 23° 25 2.5 160.0 | MN13821FPCT-ND 1.02 848 67.87} MN13821FPTR-ND 441.00/M 
Voltage at 24 26 3.0 100.0 | MN13821GPCT-ND 1.02 848 67.87} MN13821GPTR-ND 441.00/M 
Drain Supply Reset Time 25 27 | 3.0 100.0] MNI3821HPCT-ND 1.02 848 67.87] MNI3821HPTRND 441.00/M 
Output (Trigger V) (us) Digi-Key Pricing 26 29] 3.0 100.0] MNI3821UPCT-ND 1.02 848 67.87| MN13821UPTR-ND 441.00/M 
Type Min Max tOH tOL Part No. 1 10 100 NChannel} 2.8 3.1 | 3.0 100.0] MNI3821KPCT-ND 1.02 8.48 67.87] MN13821KPTR-ND 441.00/M 
TO-92 QbenDrain} 3.0 3.3 4.0 35.0} MN13821LPCT-ND 1.02 848 67.87) MN13821LPTR-ND 441.00/M 
32 3.5 4.0 35.0 | MN13821MPCT-ND 1.02 8.48 67.87| MN13821MPTR-ND 441.00/M 
2.0 2.2 3.0 250 MN1381-C-ND 1.02 48 67.87 
22 24 30 250 Meet 102 : 48. «67. a 34 37 | 40 35.0] MNI382INPC-ND 1.02 848 67.87) MNIG82iNPTR-ND 441.00/M 
o4 26 30. 115 MN1381-G-ND 102 848 6787 36 3.9] 4.0 35.0] MN13821PPCT-ND 1.02 848 67.87) MN13821PPTR-ND 441.00/M 
26 29 30 115 MIN1381-J-ND 102 848 ©6787 38 4.1 | 4.0 35.0] MN13821CPCT-ND 1.02 8.48 67.87| MN13821CPTR-ND 441.00/M 
cmos 30 33 20 15 MN1381-L-ND 102 848 6787 40 4.3 | 4.0 35.0] MN13821RPCT-ND 1.02 8.48 67.87) MN13821RPTR-ND 441.00/M 
34 37 20 15 MN1381-N-ND 102 848 6787 42 45 | 40 35.0| MN13821SPCT-ND 1.02 8.48 67.87| MN13821SPTR-ND _441.00/M 
3.8 44 2.0 15 MN1381-Q-ND 1.02 8.48 67.87 44 47 4.0 35.0 | MN13821TPCT-ND 1.02 848 67.87} MN13821TPTR-ND 441.00/M 
4.2 45 2.0 15 MN1381-S-ND 1.02 8.48 67.87 46 49|— — MN13821UPCT-ND 1.02 8.48 67.87| MN13821UPTR-ND 441.00/M 
4.6 4.9 _— — MN1381-U-ND 1.02 8.48 67.87 2.0 2.2 | 230.0 3.0} MN13822CPCT-ND 1.02 8.48 67.87} MN138220PTR-ND 441.00/M 
2.0 2.2 2.5 160 MN13811-C-ND 1.02 8.48 67.87 21 2.3 |230.0 3.0} MN13822DPCT-ND 1.02 8.48 67.87} MN13822DPTR-ND 441.00/M 
22 24 25 160 MN13811-E-ND 1.02 8.48 67.87 2.2 2.4 |230.0 3.0} MN13822EPCT-ND 1.02 848 67.87) MN13822EPTR-ND 441.00/M 
24 26 30 100 MN13811-G-ND 1.02 848 67.87 23 25 |230.0 3.0] MN13822FPCT-ND 1.02 848 67.87) MN13822FPTR-ND 441.00/M 
N Channel 3.0 3.3 4.0 35 MN13811-L-ND 1.02 8.48 67.87 24 26 |100.0 3.0 | MN13822GPCT-ND 1.02 848 67.87| MN13822GPTR-ND 441.00/M 
Qpen Drain 3.4 3.7 4.0 35 MN13811-N-ND 1.02 8.48 67.87 25 2.7 |100.0 3.0) MN13822HPCT-ND 1.02 8.48 67.87) MN13822HPTR-ND 441.00/M 
3.8 41 4.0 35 MN13811-Q-ND 1.02 8.48 67.87 26 29 |100.0 3.0} MN13822JPCT-ND 1.02 8.48 67.87} MN13822JPTR-ND 441.00/M 
4.2 4.5 4.0 35 MN13811-S-ND 1.02 8.48 67.87 CMOS 28 3.1 |100.0 3.0} MN13822KPCT-ND 1.02 8.48 67.87| MN13822KPTR-ND 441.00/M 
4.6 4.9 a = MN13811-U-ND 1.02 8.48 67.87 Inverted 3.0 3.3 | 30.0 3.0) MN13822LPCT-ND 1.02 8.48 67.87] MN13822LPTR-ND 441.00/M 
2.0 2.2 230 3.0 MN13812-C-ND 1.02 8.48 67.87 3.2 3.5 | 30.0 3.0 | MN13822MPCT-ND 1.02 8.48 67.87} MN13822MPTR-ND 441.00/M 
2.2 2.4 230 3.0 MN13812-E-ND 1.02 8.48 67.87 34 3.7 | 30.0 3.0} MN13822NPCT-ND 1.02 8.48 67.87} MN13822NPTR-ND 441.00/M 
2.4 2.6 100 3.0 MN13812-G-ND 1.02 8.48 67.87 36 3.9 | 30.0 3.0} MN13822PPCT-ND 1.02 8.48 67.87} MN13822PPTR-ND 441.00/M 
CMOS 3.0 3.3 30 3.0 MN13812-L-ND 1.02 8.48 67.87 38 44 30.0 3.0} MN13822CPCT-ND 1.02 8.48 67.87] MN13822QPTR-ND 441.00/M 
Inverted 3.4 3.7 30 3.0 MN13812-N-ND 1.02 8.48 67.87 40 43 | 30.0 3.0} MN13822RPCT-ND 1.02 8.48 67.87} MN13822RPTR-ND 441.00/M 
3.8 41 30 3.0 MN13812-Q-ND 1.02 8.48 67.87 42 45 | 30.0 3.0] MN13822SPCT-ND 1.02 8.48 67.87} MN13822SPTR-ND 441.00/M 
4.2 45 30 3.0 MN13812-S-ND 1.02 8.48 67.87 44 47 | 30.0 3.0] MN13822TPCT-ND 1.02 848 67.87] MN13822TPTR-ND 441.00/M 
4.6 49 30 3.0 MN13812-U-ND 1.02 8.48 67.87 46 4.9 | — — _ | MN13822UPCT-ND 1.02 8.48 67.87| MN13822UPTR-ND 441.00/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 497 


NATIONAL SEMICONDUCTOR 


POCKET REFERENCE SERIES 


Digi-Key Price Digi-Key Price 
Part No. Each Part No. Each 
1996-1997 COP8 Data Book Pocket PC DiRectory 


Contains data on: COP8 family and applications, 
microwire/plus peripherals, development support 
and appendices/physical dimensions. 

9280B-ND 


1995 Data Acquisition Data Book 

Contains data on: D/A and A/D Converters, voltage 
ref., sample and hold, temperature sensors, analog 
switches-multiplexors and active filters. 

9242B-ND 


1995 Operational Amplifiers Data Book 

Contains data on: Op amps, buffers, voltage 
comparators, instrumentation amplifiers, surface 
mount, appendixes/physical dimensions. 

9243B-ND 


1993 Packaging Data Book 

Contains data on: introduction, Hermetic packages, 
plastic packages, advanced pkg. technology, 
package reliability considerations, packaging 
considerations, surface mount considerations and 
appendix. 
9255B-ND 


1995 Power ICs Data Book 

Contains data on: linear, low dropout, and switching 
volt. regulators, motion control, peripheral drivers, 
high current switches, surface mount, and 
appendixes/physical dim. 

9244B-ND 


Microelectronic Integrated Systems 


Contains directory information 
on over 1500 companies 
involved in PC manufacturing. 
Includes company names and 
addresses, phone, fax and 
world wide web address. 


Q273B-AND occ isc cesses encsinwedeadnaesaasenar 
MISCELLANEOUS 

Digi-Key Price 

Part No. Each 

Aromat Timer, Counter Data Book 

Q27EBAND 2 iceseiucndensedesagerecnseneencniion $2.95 

Aromat Relay Guide Data Book 

277 BAND) ae iacscinaesituenscarenieastdimaascian $2.95 

Burr-Brown Linear & Mixed Signal 

Products Data Book 

LISSOTEND os ioe etacaaeusais cas aivaadalile aaniaitan $4.94 

ITT Switch Data Book 

QISSBAND vies scciecadiasncdieaecdabarsdesaasesien $2.95 

Condor Power Engineering Manual 

Q288B-ND ........ 2.22.0 $2.95 

ECS X-Tal/Oscillator Data Book 

Q256BAND ies ics cnscieesnescsiee dad samdeacameran $2.95 


RF Transmitters, Receivers 
and Evaluation Boards 


See: ECS SMT Low Profile Quartz Crystals - 
CSM-7 Case for Melexis RF Transmitters 


RF Transmitters: + Fully integrated » PLL-stabilized VOO + 


exible frequency possible with external varactor + Wide 


power supply range + High over-all range + High deviation possible for wideband data transmission + AV frequency 
accuracy + Very low standby current + Adjustable output power range + Adjustable current consumption * Frequency 
deviation and center frequency » Differential output well-suited for loop antenna + External clock available for m C drive 


* “Qock Only” mode 
RF Receivers: » Single superhet architecure for low external 


component count » FSK for digital data and AV reception 


+ For analog signal transmission + AV/FSK demodulation with phase-coincidence demodulator + Low current con- 
sumption in active mode and very low standby current + Switchable LMA gain for improved dynamic range » RSSI 


allows signal strength indication and ASK detection. 
RF Filter: + Wide cutoff frequency range (0.8 to 22.4 MHz) * 


Dual-channel architecture produces superior matching and 


ease of use for quadrature signals + Low power consumption (<105 mA, typical 55 mA from -5V supply; FC = 1 MHz @ 
25°C) * Companding design provides higher resolution at lower cutoff frequencies + Single ended or differential input 
operation possible (AC coupled) + No external components for trimming necessary 


E-Switch Data Book 
9157B-ND 


Desco ESD Awareness Guide 
16-1013-ND. 


Grayhill Engineering Catalog 


Linear View CD-ROM 
Contains Data Sheets and Applications Information. 
ETDSEND i: cisccsvrscieiccndaacanancereateded $3.00 


Lumex Master Catalog CD-ROM 3.0 
$7154 OND. ois saci careiciacaacecdocassenenas $1.95 


BIBABAND | ccicccsshsecueacnccuacisuustianedt $4.95 | Microchip PIC16C7X Series Family Data Book 
S267BND ci.ciicinccdcantisdagsaaaapadcsan aie nas $6.95 
IERC Heatsinks Databook . . 
Q295B-ND ......... 2... cece $2.50 Microchip Embedded Control 
PIC Handbook, Volume 1 
1990 Linear Technology DSO0092D-ND.............. 06. cccc cece cece ees $9.95 
Applications Handbook, Vol. 1 . ; 
OUZIBAND ya c22ustcocss tet behenctsitad iain: $19.95 | Microchip Embedded Control 
Handbook Update 2000 
1992 Linear Technology Data Book, Vol. II DSOO7T IND 2 2cisedccncnrscrssedas niesancune ne $5.00 
QIZGEBAND 2.0.6. ccscssccardancancamcrencnacnad $9.95 Omron Solid State Timers Catalog 
1993 Linear Technology S249B-ND 02 .3ccm id seridacieeaswcnce ne oeehis $1.00 
Applications Handbook, Vol. I! Omron Photomicrosensors Data Book 
Q258BAND is occdiacesdicsnctdescnsaesseaacres $19.95 9136B-ND $2.95 
1994 Linear Technology Data Book, Vol. Ill Omron Relay Data Book 
Q21OEND) oc sec2icsensticasisteinenesabieniied: $9.95 OISBND $2.95 
1995 Linear Technology Data Book, Vol. IV Teccor Thyristor Product Catalog 
9257B-ND «2.2... esses seer e terete eee $10.00 Q294B-ND .o....cccccccceeceeseeeseeveseveses $3.00 
1996 Linear Technology Data Book, Vol. V Teccor Sidactor Data Book 
9285B-ND Q292B-ND 0200... eee cece ee eees $2.25 
1997 Linear Technology Applications Handbook Toko Coils and Filters Catalog 
7 a | ee $20.00) Q13QB-ND .......... ccc cece cece eee eees $9.95 
1997 Linear Technology Data Book, Vol. VI Toko IC Data Book 
Q294BAND oi iiccdsicnatiasneisdceansdessaaacras $12.50) °91SAB-ND..2..2002:-505escaannescaaed scradiaend $15.00 
TANX oem Modules = 
TECHNOLOGIES i, Cc 
Pwonciess ace Seer | iF 
il FCC Pre-Certified OEM Products anes 


All units below are pre-approved with the FOC to allow immediate integration and sale in most OEM product. 


Handheld Transmitter: Compact 8-button handheld remote is 


capable of 100+ feet transmission ranges. The transmission 


can be decoded using a standard decoder IC, microcontroller, or matching Linx function module. Selectable addressing 


provides security and allows distinct TX/RX relationships. 


Compact Handheld Transmitter: Compact 8-buttons handheld remote is capable of up to 150 feet transmission range. The 
keypad and labeling can be modified to meet specific customer requirements. Can create up to 1,024 distinct transmitter- 


receiver relationships. 
Long-Range Handheld Transmitter: Compact 8-buttons handl 


led remote is capable of up to 300 + feet transmission range. 


The keypad and labeling can be modified to meet specific customer requirements. Can create up to 1,024 distinct 


transmitter-receiver relationships. External antenna attached. 


Keyfob Transmitter: This tiny keyfob features outstanding range performance and is configured with 1 to 5 buttons for a 


variety of OEM applications. 


1-4 Position Relay Function Module: Provides 4 latched relay outputs which are capable of switching external AC or DC 


powered loads up to 5 amps. Selectable addressing. 


AC Switch Function Module: Plugs directly into a wall receptacle and is capable of switching devices at loads up to 1800 


watts (15 amps) or 1 HP @120 VAC. 


Decoder Module: Designed for integration onto a OBM's POB. Provides eight switched outputs which correspond to the 
buttons on a command module. Pins on .100 (2.54mm) centers allow direct or socketed connection to a user’s PCB. 


Frequency Temperature | Digi-Key Price Each Integral antenna tilts and swivels. 
Protocol Pkg. (MHz) Range Part No. 1 10 25 50 
RF Transmitters 
FSK/RWASK | 16-SSCP ] 315/433 TH7107EFF-ND 560 426 328 253 
ASK 8&-SOIC 315/433 TH71071DC-ND 4.54 3.46 266 «2.05 
ASK 8-SOIC 315/433 | -40°to 85°C | TH71072EDC-ND 4.54 346 266 2.05 
ASK 8-SOIC 868/915 TH71081EDC-ND 4.54 3.46 266 2.05 
FSK/RWASK | 16-SSOP | 868/915 TH7108EFF-ND 5.60 4.26 3.28 253 
RF Receivers 
32-LOP | 315/433 TH7T101ENEND 11.60 883 680 5.24 
32-LOFP | 315/433 sramon | TH71102ENEND 11.60 883 680 5.24 
FOWRWASK | soca | gegiais | “40° t85°C | niitiENEND 11.60 883 680 5.24 
32-LOFP | 868/915 TH71112ENEND 11.60 883 680 5.24 
Digi-Key Price Each Digi-Key T&R Pricing 
Description Pkg. _| Part No. i 10 25 | Part No. 1,500 
RF Filter 
Programmable, 
Low-Pass Filter | 16-SOIC|TH7301EDF-ND 22.71 17.28 13.30 |TH7301EDF-TRND —-5404.00/M 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
7 3 Freq. | Digi-Ke' Price Each Linx 
RF Evaluation'Boards for Transmitters : Fig. Description (wits) | Part No” 1 25 100 _| PartNo. 
(Includes PC Board with Matched Loop Antenna and Transmitter) Compact 315 | GVID-HHOP-315:ND 79.40 26.88 21.95 | OVD-HHOP-315 
Evaluation Board for TH7107 Transmitter EVB7107-315F-ND 50.00 Handheld 418 | QMID-HHCP-418-ND 29.40 26.88 21.95 | OMID-HHCP-418 
Evaluation Board for TH7107 Transmitter EVB7107-418F-ND NEW! 50.00 , Transmitter 433_|_OMD-HHCP-433-ND 29.40 26.88 21.95 | OMD-HHCP-433 
Evaluation Board for TH7107 Transmitter EVB7107-433.92-.ND NEW! 50.00 Long-Range 315 | QVD-HHLR-315-ND 3241 2964 2495 | OVID-HHLR315 
Evaluation Board for TH7108 Transmitter EVB7108-915- ND NEW! 50.00 Handheld 418 | QMID-HHLR-418-ND $2.41 29.64 = 24.95 | OMD-HHLR-418 
Evaluation Board for TH7108 Transmitter EVB7108-868.3F-ND 50.00 Transmitter 433 _| QVID-HHLR-433-ND 32.41 29.64 24.95 | OMID-HHLR-433 
; . 315 | OMD-HHIX315-ND 32.03 2928 24.95 | OMD-HHIX-315 
RF Evaluation Boards for Receivers | 2 | Handheld Transmitter | 418 | OMD-HHTX-418-ND 32.03 29.28 24.95 | OMD-HHTX-418 
(Includes PC Board with Coax Antenna Input and Receiver) 433 | CMD-HHTX-433-ND 32.03 29.28 24.95 | OMD-HHTX-433 
Evaluation Board for TH71101 Receiver EVB71101-315FND 100.00 1to5 Button FOC 7 315 ) QMD-KEY5-315-ND 20.60 19.57 18.49 | OMD-KEY5-315 
Evaluation Board for TH71101 Receiver EVB71101-418F ND NEW! 100.00 3 | Precertified Keyfob | 418 | CMD-KEYS-418-ND 20.60 19.57 17.95 | OMD-KEYS-418 
Evaluation Board for TH71101 Receiver £VB71101-433.92END NEW! 100.00 Transmitter 433 (CVI REVS tes) 20.60 19.57 _17.95_| OMD-KEYS-493 
Evaluation Board for TH71102 Receiver EVB71102-315- ND 100.00 4. | 1104Position Relay | 318 Mo RCT ae es aoe fonivae fie 
Evaluation Board for TH71102 Receiver EVB71102-418F ND NEW! 100.00 Function Module | 425 | FooN RL vayoc 439. ND Been cede ¢. doe: RCNA Vanoeaas 
Evaluation Board for TH71102 Receiver EVB71102-433.92F-ND NEW! 100.00 A Sach anc : : : 
Evaluation Board for TH71111 Receiver EVB71111-868.3-ND 100.00 5 | ‘Module-120 vac. | 418 | FOTN-WALL-418-1-ND 51.45 47.04 44.95 | FCTN-WALL-418-1 
Evaluation Board for TH71111 Receiver EVB71111-915F ND NEW! 100.00 = 
Breeton Board for THPt1 12 Ranier EVI 12-668.F,ND 10000 5 | eo Pectiiad | SIS | FOINDECTSIGND BBG 21801795 | FIN DEDT 1S 
Evaluation Board for TH71112 Receiver EVB71112-915F ND NEW! 100.00 Module 433 | FOTN-DECt-433-ND 2363 2160 17.95. | FOTIN-DECt-433 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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|.— 38.1 —+| THREADS 
LC Series - Ultra-Compact Low-Cost RF TX/RX Modules: Operating in the 260-470 MHz band, these tiny RF ar 7 A 
modules provide a complete and cost-effective solution for the wireless transfer of serial control, and command Fi Description Ge Ate ey 1 races a 1400 pan No. 
information over distances in excess of 300 feet. Transmitter: * 2.7 - 5.2 VDCrange * 1.5 mAavg. * +3 dbm output 9 - ff 
+ 5Kbps max. data rate » Low harmonics + Compact hand or auto place SMD package. Receiver: * 2.7 - 5.2 VDC LC Series 
range + Low power consumption, (6mA operational, 300A sleep) * -97 typical sensitivity @10-5 » 5Kbps max. 
data rate + Balanced LOfor easy certification * Compact hand or auto place SMD package. 315 TXM-315-LC-ND 6.90 631 5.60 / TXM-315-LC 
KH Series - Transmitter And Receiver Featuring Integrated Encoder/Decoders: Housed in a compact SMD 1 ‘Transmitter 418 TXM-418-LC-ND 6.90 631 5.60 | TXM-418-LC 
package the KH series combines the popular LC TX/RX with an integrated encoder/decoder pair. The encoder 433 TXM-433-LC-ND 6.90 631 560 | TXM-433-LC 
Module accepts up to eight parallel inputs. This allows the direct connection of switches or a microcontroller. KH 315 RXM-315-LC-S-ND 13.79 12.61 11.25 | RXM-315-LC-S 
decoder module provides eight switched outputs and nine address lines which correspond to transmitters pin state. 2 Receiver 418 RXM-418-LC-S-ND 13.79 1261 11.25 |RXM418-LCS 
RM Series: Provides a complete TX/RX solution in a compact SIP style module. The RM series utilizes an 433 RXM-433-LC-S-ND 13.79 1261 11.25 |RXM-433-LOS 
advanced SAW based design and AW/FSK modulation and operates in the 260-470 band. Transmitter: + 5.9- 5 
9.0VDC range * 6.0mA avg. + +3 dbm output + 10,000Kbps max. data rate + SIP package. RM Receiver: + 4.0- KH Series 
9.0VDC range » 14mA avg. * -103 typical sensitivity * 10,000Kbps max. data rate + SIP package. 315 TXE-315-KH-ND 9.98 912 7.80 |TXE315-KH 
HP-IIl — High-Performance, Low-Cost, RF TX/RX Modules: These modules are designed for the popular 902- 3 Transmitter 418 TXE-418-KH-ND 9.98 912 7.80 |TXE418-KH 
928MHz band. The modules offer 8 or 256 selectable channels and are capable of transmitting analog and digital 433 TXE-433-KH-ND 9.98 912 7.80 | TXE433-KH 
information for distances of p to 1000 ft. (under optimal conditions). Available in SIP or SMT packages. = = = 
Transmitter: * Eght-parallel selectable channels on PO series and 8 parallel, 120 serial on PS series + Synthesized ; 315 RXD-315-KH-ND 15.93 14.56 12.75 | RXD-315-KH 
architecture + 2.7-13VDC supply range +» Low power (15mA average current): + Odom output power * 50Kbps 4 Receiver 418 RXD-418-KH-ND 15.93 14.56 12.75 | RXD-418-KH 
maximum date rate + 100Hz to 25Khz analog bandwidth + CTS + Powerdown control » Compact SIP package 433 RXD-433-KH-ND 15.93 14.56 12.75 | RXD-433-KH 
Receiver: + Eight-parallel selectable channels on PO series and 8 parallel, 120 serial on PS series + Synthesized RM Series 
architecture + 2.7-18VDC supply range * Low power (18mA average current: 50A powerdown) +» SOKbps 
maximum date rate + SOHz-25Khz analog bandwidth » RSSI output +» Powerdown control * Compact 5 Transmitter 418 TXM-418-RM-ND- 22.45 20.53 16.21 | TXM-418-RM 
SC/PA Series - High-Performance, Low-Cost RF Transceiver: Linx transceiver modules are designed for the cost- 433 TXM-433-RM-ND 22.45 20.53 16.21 | TXM-433-RM 
pera ae Wott ch wireless OTN, enn An hh pully not or war» CART cout a Ascsiver 418 RXM-418-RM-ND 36.66 33.52 2831 | RXM-418-RM 
architecture + 2.7- supply range + Low power vg.) _* Adjustable output power + compatible 1-433-RMLI RXM-433- 
+ 33.6Kbps max. data rate + 100Hz to 25Khz analog bandwidth + Integral antenna switch + Powerdown control SC- ass BONES HEND) S605) S852; “2831 mice 
PA Version Adds: + Integrated RP-SMA antenna connection + FOC approved to eliminate additional testing (when HPII Series 
used with approved antennas). - tf a1 f i 
BBA Series — Broadband RF Amplifiers: These amplifiers are well suited to a wide range of amplification and 7 Jransmites Bienes on BUM S00. END) ST 28 G1) ESIGN 1 ANESOO et 
buffering applications including extending the range of Linx’s own RF modules (when legally appropriate). Housed 8 Receiver 8 Channel 900 RXM-900-HP-II-ND 46.90 42.88 34.88 | RXM-900-HP-II 
in a compact SMD package, the hybrid amps are prematched to 50Q and and require no external RF components. SC/SC-PA Series 
BBA-322: + High gain model + 10Mhz-3Ghz broadband operation + +20dB Small Signal gain @ 900MHz * Up to ; 
+10 (10mW) Linear output power + 3.8dB noise figure + Operates from a single supply. BBA-519: * High output 9 SC Transceiver 916 TR-916-SC-P-ND 44.80 40.96 39.61 |TR-916-SC-P 
Pek : bauirpcty oa nee ' +18dB maha ae gain @ 900MHz + Up to +17 (50mW) linear | 49 | FOC Prevertified Transceiver 916 | TR-916-SC-PA-ND 48.30 46.92 46.31 |TR-916-SC-PA 
output power » 4.8dB noise figure * Operates from a single supply 
ES Series: Housed in a tiny SMD package, the ES Series utilizes an advanced AW/FSK-based synthesized " Bi aee ae 916 URIS SEND seer a 20: 888) TR OIG SEC 
architecture to provide superior performance and noise immunity when compared to AM/OOK solutions. An BBA Series 
outstanding 56Kbps maximum data rate and wide-range analog capability make the ES Series equally at home with 
digital data or analog sources such as audio. A host of useful features including RSSI, PDN, audio reference, LVL | 42 | High-Gain Broadband RF Amp. | 10~3,000 BBA-322-A-ND 14.80 14.06 13.50 | BBA322-A 
ADJ, low-voltage detect, and a microprocessor clock source are provided. Operates at 916.48MHz which in North High-Power Broadband RF Amp.| 10~4,000) BBA-519-A-ND 15.00 14.25 13.95 | BBA-519-A 
America allows an unlimited variety of applications indlucing data links, audio links, process and status control, ES Series 
home and industrial automation, security, remote control/command, and monitoring. Like all Linx modules, the ES 
Series requires no tuning or external RF components (except an antenna). Audio 20Hz-28KHz, very low current for 13 Transmitter 916 TXM-916-ES-ND 13.84 12.66 10.87 | TXM-916-ES 
long life in battery applications. Transmitter: +» Supply Voltage: 2.1-4V + Qurrent: 6.5-7.5mA * Odbm output Reval roqall Jen R 
power + Sleep: 90NA. Receiver: * Supply Voltage: 4.5-5.5V + Qurrent: 5.5-6.5mA + Sleep: SONA ie bis 22 REED) 1BAS: 1.20, S28 | EMECIGES 
Evaluation Kits Digi-Key alee 
Description MHz Part No. Each Part No. 

These kits provide the most complete opportunity to evaluate the Basic Evaluation Kits 
Linx module series of your choice and then begin the integration of it Sens 
inko your own design. 315 | EVAL-315-LC-S-ND 139.00 | EVAL-315-S-LC 

. ; : LC Series 418 EVAL-418-LC-S-ND 139.00 EVAL-418-LC-S 
Basic Evaluation Kit: 433 EVAL-433-LC-S-ND 139,00 _| EVAL-433-LC-S 
This kit is a quick way to evaluate the field performance of Linx SC Series 916 EVAL-916-SC-P-ND 198.54 EVAL-916-SC 
products. The kit does not allow for the level of testing and interface PA 916 EVAL-916-SC-PA-ND 198.54 EVAL-916-SC-PA 
possible with Master Kits but provides a cost-effective starting point. SOPRA Sees 315 ee ee RAL oIeey 
Basic Kits Contain: + 2 Transmitter Modules & 2 Receiver Modules KH Series 418 EVAL-418-KH-ND 149.00 EVAL-418-KH 
(or 2 Transceiver Modules) + 2 Antennas + 2 Fully Assembled 433 EVAL-433-KH-ND. 149.00 EVAL-433-KH 
Evaluation Boards w/batteries + Manuals + Part 2 + Part 15 ES Series 916 EVAL-916-ES-ND 183.66 EVAL-916-ES 
Guidelines Keyfob Series | __418 EVAL-418-KEY5-ND 113.01__| EVAL-418-KEYS 
EVAL-418-KEY5-ND: + 1 Antenna *2Keyfobs + 1 Evaluation Board HHCP Series 418 EVAL-418-CP-ND. 129.00 EVAL-418-CP. 
+ 2 KH Rec. Modules w/batteries * Manuals + Part 2+ Part 15 | HHLR Series 418 EVAL-418-LR-ND 129.00 | EVAL-418-LR 
Guidelines 5 7 
Master Grahattonibevel on Master Evaluation Kits 

laster Evaluation/Development System: 

The kits not only allow evaluation of the module series you have RM Series 418 OS ac eNne oe MEE CAoEe 
chosen, but also speeds the development of your own design via on- - 433 taal - has 
board prototyping area and breakout headers. HP Series 900 MDEV-900-HP-II-ND 298.54 MDEV-900-HP-I1 
Master Kits Contain: +2 Transmitter Modules & 2 Receiver Modules — 5 SStes ae Oe eee MDESIe ane HP Series Shown - Kit 
+ 2 Antennas + 2 9-Volt Batteries + 2 Fully Assembled Evaluation is = = - - contents varies by part #. 
Boards + Manuals and FOC Guidelines SC-S Series 916 MDEV-916-SC-S-ND 299.57 MDEV-916-SC-S 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 499 
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Antennas are a critical and often neglected factor in determining the 
range and reliability of any wireless link. Linx antennas are ideal for 
achieving maximum performance and cost efficiency from most discrete 
or modular designs. All antennas are designed to meet FOC and inter- 
national standards. 

LP Series: LP series antennas are low-cost, reduced height per- 
manently attached 1/4-wave whips. They are ideal for applications 
requiring a rugged, cosmetically attractive, yet cost-effective antenna 
solution. The antennas are easily secured directly to a user’s PCB viaa 
single screw. 

PW Series: Designed for permanent attachment, the PW series of 1/4- 
wave whip antenna is designed to offer outstanding performance in a 
rugged, cost-effective Part 15-compliant package. The antenna is at- 
tached by securing its base through a 1/4” hole in the product's package. 
The antenna is fed through the base via RG-174 (7” standard length) 
coax which may be soldered directly to a PCB or attached via a con- 
nector. 

CW Series: The OW series antennas features an FOC Part 15-compliant 
Reverse Polarity SMA connector allowing for easy field replacement. 
These antennas deliver outstanding performance in a rugged and 
cosmetically attractive package. 

RH Series - Reduced Height: Significantly smaller than our larger 
whips, the RH series is ideally suited for products where cosmetic or 
functional requirements dictate a compact, aesthetically pleasing 
antenna. 

RA Series: The RA series offers maximum mounting and orientation 
flexibility in a cost-effective reduced height package. The antenna’s 
innovative base allows a wide range of horizontal and vertical motions 
which enhances versatility for both the designer and the customer. The 
antenna mounts quickly to a POB via a single screw and meets all Part 
15 Requirements. 

SP Series - The “Splatch”: The Splatch uses a grounded line 
technique to extract outstanding performance from a tiny SMT element. 
Unlike many compact antennas the Splatch is highly immune to prox- 
imity effects making it an ideal choice for hand-held applications for re- 
mote controls, pagers, and alert devices. This unique antenna is de- 
signed for hand or reflow mounting directly to a product's circuit board. 
HD Series - Reduced Height: This reduced height 1/4-wave antenna 
is ready for years of abuse thanks to a highly flexible internal helical 
which is over-molded with a heavy-duty protective jacket. The HD series 
is an excellent choice for outdoor application, or for use in adverse en- 
vironments where the antenna must resist shock, harsh weather, and 
tampering. 


GPS w/SMA Connector: This sleekly housed active GPS antenna sets a 
new standard of value and performance. The antenna operates from 2.5 
~ 5.5 volts and consumes as little as 4mA. The unit’s rugged housing is 
fully weatherized and may be mounted via its magnetic base or integral 
screw receptacles. 

RCS Series - Ultra-Compact Right Angle: The RCS series is ideally 
suited for products requiring an attractive yet compact antenna in a 
right-angle form factor. 

RCL Series - Compact Right Angle: Similar to the RCS series but in 
a larger form factor. It is useful in products where additional height 
above the product’s case is needed or a slightly wider operational 
bandwidth is desired. 

JJB Antennas: The JJB-Series packs near the performance of a 
conventional monopole into an incredibly compact 7mm-diameter pack- 
age. These antennas are ideal for any OEM application requiring a 
compact, cosmetically attractive, low-cost antenna solution. The antenna 
features a through-hole feedline which attaches directly to a user's PCB. 
Internal or external mounting is possible 

RCR Antennas: Ideal for products requiring an attractive yet compact 
antenna in a right-angle form factor. The 1/4-wave antenna features a 
Part 15-compliant RP-SMA connection which mates with all Linx PCB 
and chassis RP-SMA connectors. Very low VSWR, Omni Directional, RA, 
use with plastic or metal enclourses. 

PML Antennas: Designed for permanent attachment, PML-Series 1/2- 
wave whips give outstanding performace in a rugged and cost-effective 
package. An internal, center-fed element eliminating the need for a 
groundplane. Can be attached by securing it with a nut or by threading it 
into a PEV-style insert. The antenna is fed through the base with RG-174 
coax cable. Standard cable length is 8.5”. 

NEW! CHP Antennas: One of the world’s smallest, high-performance 
2.4GHz. Chip Antennas. Ideal for all 2.4GHz applications including 
Bluetooth, 802.11, home RF, ZigBee and other popular and emerging 
standards. Uses an advanced multilayer LTCC Technology and a 
proprietary hybrid spiral element to achieve size and performance 
charcteristics superior to other designs. Fully compatible with hand and 
reflow attachment processes. 

NEW! CHP Kit: Allows for rapid evaluation of Antenna Factor's tiny 
ANT-2.45-CHP antenna. As one of the smallest and most efficient chip 
antennas in the world it is ideal for all 2.4 GHz applications including 
802.11, Bluetooth, Zigbee, and Home RF. Includes a reference jig which 
allows for immediate assessment of the antenna’s performance and five 
additional antenna samples for use in a customer's design. 


danse Frequency | Digi-Key PriceEach | Linx 
87.63 - 418 MHz Fig. Description (MHz) Part No. 1 25 100 | Part No. 
85.09 - 433 MHz 315 | ANT-315-PW-LP-ND 2.03 1.86 1.79 [ANT-315-PW-LP 
64.77-916 Miz , | Permanent Mount Reduced 418 | ANT-418-PW-LP-ND 2.03 1.86 1.79 | ANT-418-PW-LP 
Height 1/4 Wave Whip 433 | ANT-433-PW-LP-ND 2.03 1.86 1.79 | ANT-433-PW-LP 
916 __| ANT-916-PW-LP-ND 2.03 1.86 1.79 | ANT-916-PW-LP 
418 | ANT-418-PW-QW-ND 6.83 6.24 5.07 [ANT-418-PW-QW 
5 Permanent Mount 433 | ANT-433-PW-QW-ND 6.70 613 4.97 |ANT-433-PW-QW 
1/4 Wave Whip 868 | ANT-868-PW-QW-ND 6.58 6.02 4.85 | ANT-868-PW-QW 
916 _| ANT-916-PW-QW-ND 6.44 5.89 4.78 | ANT-916-PW-QW 
418 | ANT-418-CW-QW-ND 7.88 7.20 5.74 [ANT-418-CW-QW 
RP-SMA 1/4 433 | ANT-433-CW-QW-ND 7.70 7.04 5.61 | ANT-433-CW-QW 
7 Wave Whip 868 | ANT-868-CW-QW-ND 7.53 6.88 5.48 | ANT-868-CW-QW 
916 _| ANT-916-CW-QW-ND 7.35 6.72 5.36 | ANT-916-CW-QW 
315 | ANT-315-CW-RH-ND 6.32 5.78 4.36 [ANT-315-CW-RH 
i 418 | ANT-418-CW-RH-ND 7.61 6.96 5.25 | ANT-418-CW-RH 
4 teen Weve Whip 433 | ANT-433-CW-RH-ND 7.61 6.96 5.25 | ANT-433-CW-RH 
RP-SMA 916 _| ANT-916-CW-RH-ND 6325.78 4.36 | ANT-916-CW-RH 
Connector 315 | ANT-315-PW-RA-ND 3.45 3.11 2.89 [ANT-315-PW-RA 
i 418 | ANT-418-PW-RA-ND 3.45 3.11 2.89 |ANT-418-PW-RA 
P rule Oa wens win 433 | ANT-433-PW-RA-ND 3.45 3.11 2.89 | ANT-433-PW-RA 
916 _| ANT-916-PW-RA-ND 3.45 3.11 2.89 | ANT-916-PW-RA 
315 | ANT-315-SP-ND 2.08 1.82 1.75 [ANT-315-SP 
piracamione 418 | ANT-418-SP-ND 2.08 1.82 1.75 |ANT-418-SP 
6 433 | ANT-433-SP-ND 2.08 1.82 1.75 | ANT-433-SP 
(SMT) 868 | ANT-868-SP-ND 2.08 1.82 1.75 |ANT-868-SP 
916 _| ANT-916-SP-ND 2.08 1.82 _1.75 | ANT-916-SP 
315 | ANT-315-CW-HD-ND 7.61 6.96 5.50 [ANT-315-CW-HD 
: i 418 | ANT-418-CW-HD-ND 7.61 6.96 5.50 | ANT-418-CW-HD 
aay Weve Whip 433 | ANT-433-CW-HD-ND 7.61 6.96 5.50 | ANT-433-CW-HD 
916 __| ANT-916-CW-HD-ND 7.61 6.96 _5.50_| ANT-916-CW-HD 
8__|JJB Permanent Ultra-Miniature | _916 | ANT-916-JJB-ND 2.00 1.52 1.45 _[ANT-916-JJB 
9__[High Performance GPS w/SMA | 1575.42_| ANT-GPS-SE-SMA-ND 37.54 34.32 27.76 _|ANT-GPS-SE-SMA 
10 RP-SMA Right Angle 916 | ANT-916-CW-RCS-ND 6.46 5.91 5.25 [ANT-916-CW-RCS 
ii 1/4 Wave Whip 916 | ANT-916-CW-RCL-ND 7.04 6.44 5.50 _[ANT-916-CW-RCL 
12_| 1/4 Wave Whip RA RP-SMA 916 | ANT-916-CW-RCR-ND 6.39 5.84 5.10 | ANT-916-CW-RCR 
1/4 Wave Whip 916. 4 916. 
13 ine 4 cole 916 | ANT-916-PML-ND 7.61 6.96 5.66 | ANT-916-PML 
ANT-2.45-CHPCT-ND NEW! 1.51 1.38 1.34 |ANT-2.45-CHP 
14 | Ultra-Compact Chip Antenna} 2.45GH2 | aNtT-2.45-CHPTR-ND NEW! 3420.00/3,000__| ANT-2.45-CHP 
Evaluation Kitfor CHP Antenna AEK-2.45-CHP-ND NEW! 18.95 —  — | AEK-2.45-CHP 


Fig. 1 Fig. 6 1.27 Terminal ~| fe-1.02 sq 


+114-1.02 Sq.| Fig. ig. ane Fig. 4 O85 
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Solder cup 
“Stim | | 
og 3 west : I 
17.93 k [i 16.3 7 
* 031-CONREVSMA003.031 674 245 2 ‘ — 
.062-CONREVSMA003.062 17.3 (After Assembly) 12.00 —-|-13.84|- 
Digi-Key Price Each Linx 
Fig. Description Part No. 1 25 100 200 Part No. 
1 PCB Mount Connector CONREVSMA001-ND 3.13 2.87 2.21 2.15 CONREVSMA001 
2 Connector Right Angle PCB Mount CONREVSMA002-ND 5.48 5.01 3.87 3.76 CONREVSMA002 
3 Card Edge Mount Connector for Board Thickness .031” (.79mm) CONREVSMA003.031-ND 3.75 3.43 2.65 2.57 CONREVSMA003.031 
Card Edge Mount Connector for Board Thickness .062” (1.57mm) CONREVSMA003.062-ND 3.75 3.43 2.65 2.57 CONREVSMA003.062 
4 Front Mount Bulkhead Receptacle CONREVSMA004-ND 3.54 3.24 2.50 2.43 CONREVSMA004 
5 Bulkhead Crimp Jack-Captive Contact CONREVSMA005-ND 5.88 5.38 4.16 4.04 CONREVSMAO005 
5 Bulkhead Crimp Jack-Captive Contact w/8.5” Contact CONREVSMA005C08.5-ND 7.82 7.16 5.54 5.37 CONREVSMA005-C08.5 
6 Card Edge Multi-Mount Connector CONREVSMA006.062-ND 5.48 5.01 3.87 3.76 CONREVSMA006.062 
v4 Cable End Connector For RG-174 CONREVSMA007-ND §.22 4.77 3.69 3.58 CONREVSMA007 
8 PCB Mount Connector-Long CONREVSMA008-ND 3.75 3.43 2.65 2.57 CONREVSMA008 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Features: + High voltage precision at +2.0% + Active high On/Off control 
+ Very low dropout voltage 80mV at 30mA + Very low noise + Very small SOT- 
23L package + Internal thermal shutdown = Short circuit protection. 
Description:The TK112xxB is a low dropout linear regulator with a built-in 
electronic switch. The internal switch can be controlled by TTL or QMOS logic 
levels. The device is in the ON state when the control pin is pulled to a logic 
high level. An external capacitor can be connected to the noise bypass pin to 
lower the output noise level to 30uVrms. 

An internal PNP pass transistor is used to achieve a low dropout voltage of 
80mV (typ.) at 30mA load current. The TK112xxB has a very low quiescent 
current of 170uA at no load and 1 mA with a30mA load. The standby current is 
typically 100 nA. The internal thermal shutdown circuitry limits the junction 
temperature to below 150°C. The load current is internally monitored and the 
device will shutdown in the presence of a short circuit or overcurrent condition 
at the output. 


Out- Cut Tape Tape & Reel 

put | Digi-Key Pricing Pricing |Toko 

Volt. | Part No. 1 10 100 1,300* [Part No. 

2.5 |TK11225CT-ND 1.53 12.80 117.00} 760.00/M |TK11225BMQ_ 
2.75/TK11227CT-ND 1.53 12.80 117.00] 760.00/M |TK11227BMQL 
3.0 |TK11230CT-ND 1.53 12.80 117.00 _ TK11230BMQ_ 
3.3 |TK11233CT-ND 1.53 12.80 118.00] 768.00/M |TK11233BMQ_ 
3.5 |TK11235CT-ND 1.53 12.80 117.00| 760.00/M_|TK11235BMCL| 
3.7 |TK11237CT-ND 1.53 12.80 117.00] 760.00/M |TK11237BMQ_, 
4.0 |TK11240CT-ND 1.53 12.80 117.00} 760.00/M |TK11240BMQL_ 
4.5 |TK11245CT-ND 1.53 12.80 117.00} 760.00/M |TK11245BMQL_ 
4.75/TK11247CT-ND 1.53 12.80 117.00] 760.00/M |TK11247BMCL| 
5.0 |[TK11250CT-ND 1.53 12.80 117.00} 760.00/M_|TK11250BMQ_ 
5.5 |TK11255CT-ND 1.53 12.80 117.00} 760.00/M |TK11255BMQL_ 
8.0 |TK11280CT-ND 1.53 12.80 117.00] 760.00/M |TK11280BMG_ 


TOKO Low Dropout Voltage Regulators 
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Features: + High voltage precision at +2.0% + Active low On/Off control 
+ Very low dropout voltage 80mV at 30mA * Very low noise + Very 
small SOT-23L or SOT-89-5 surface mount packages + Internal thermal 
shutdown « Short circuit protection. 


Description: The TK113xxB is a low dropout linear regulator with a built-in 
electronic switch. The internal switch can be controlled by TTL or QVOS 
logic levels. The device is in the ON state when the control pin is pulled to a 
low level. An external capacitor can be connected to the noise bypass pin to 
lower the output noise level to 30 Vrms. 

An internal PNP pass transistor is used to achieve a low dropout voltage of 
80mV (typ.) at 30mA load current. The TK113xxB has a very low quiescent 
current of 170A at no load and 1mA with a 30mA load. The standby current 
is typically 100nA. The internal thermal shutdown circuitry limits the 
junction temperature to below 150°C. The load current is internally 
monitored and the device will shutdown in the presence of a short circuit or 
overcurrent condition at the output. 


Out- Cut Tape Tape & Reel 

put | Digi-Key Pricing Pricing | Toko 
Volt.|Part No. il 10 100 1,300 Part No. 

4.0 |TK11340CT-ND 1.53 12.80 117.00 = TK11340BMCL 
4.5 |TK11345CT-ND 1.53 12.80 117.00 = TK11345BMCL 
4.8 |TK11348CT-ND 1.53 12.80 117.00| 760.00/M | TK11348BMQL 


* For Tape and Reel Part No., change the CT-ND to TR-ND. 


Series TK116xxU 
Linear 3-Terminal Regulator 


Block Diagram 


+ For Tape and Reel Part No., change the CT-ND to TR-ND. 


Features: + Low dropout voltage + Very low standby current (no load) * Good load 
regulation + Internal thermal shutdown + Short circuit protection + 3% Output voltage 
accuracy » Customized versions are available Description: The TK1 16xxU series devices 
are low power, linear 3-terminal regulators. An internal PNP pass-transistor is used in 
order to achieve low dropout voltage (typically 160mV at 80mA load current). The 
regulated output voltages of 3, 5 and 9V are available. The device has very low (400U/A) 
quiescent current with no load and 2mA with 60mA load. An internal thermal shutdown 


Thermal vo circuit limits the junction temperature to below 150°C. The load current is internally 
i<K Preston monitored and the device will shutdown in the presence of a short circuit at the output. 
Output Cut Tape Tape & Reel 
H Voltage | Digi-Key Pricing Pricing | Toko 
INPUT 1 qf : [Eee] (V) | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
GND2q © || GND 3.0 |TKI1630UCT-ND 1.77 17.20 131.16]  — TK11630UTL 
OUTPUT 3 | 5.0 | TK11650UCT-ND 1.77 17.20 131.16] 860.00 | TK11650UTL 
+ For Tape and Reel Part No., change the -1 to -2. 
Memory 
W INTEC Size | Digi-Key Price Each Wintec 
INDUSTRIES (MB) | Part No. 1 5 10 Part No. 
32 385-1016-ND. 23.87 22.28 20.69 | W/B6032M1XG-S7 
Compact Flash 64 385-1017-ND 28.98 27.05 25.12 | W/B6064M1XGS7 
Memory Card 128 | 385-1018ND 40.91 38.18 35.46 | W7B6128M1XGS8| 
Memory Modules unbuffered 
Memory Package | Speed/Memory Size] Config. Digi-Key Price Each* Wintec 
Type Size (MHz) | Mega Bytes | Mega Bits | Features Part No. 1 5 10 Part No. 
168 DIMM 100 64 8x64 Non-ECC 385-1002-ND 27.27 25.46 23.64 W90808647PA-222 
168 DIMM 100 64 8x72 Eo 385-1003-ND 49.29 46.01 42.72 W90808727KD-222K 
SDRAM 168 DIMM 100 128 16x64 Non-EOC 385-1004-ND 63.08 58.87 54.67 W90816647LB-222 
168 DIMM 100 128 16x72 Eoc 385-1005-ND 87.86 82.00 76.15 W90816727KD-222K 
168 DIMM 100 256 32x64 Non-EOC 385-1006-ND 117.62 109.78 101.94 W90832647LB-222 
144 SODIMM| 100 64 8x64 Non-EOC 385-1007-ND 27.27 25.46 23.64 W9R308647PA-222 
SDRAM 144 SODIMM| 100 128 16x64 Non-ECC 385-1008-ND 63.08 58.87 54.67 W9R316647LB-222 
144 SODIMM| 100 256 32x64 Non-ECC 385-1009-ND 65.12 60.78 56.44 W9R332647HA-222 
144 SODIMM| 133 64 8x64. Non-ECC 385-1010-ND 26.67 24.90 23.12 W9V308647PA-333 
SDRAM 144 SODIMM| 133 128 16x64 Non-EOC 385-1011-ND 61.67 57.56 53.45 W9V316647LA-333 
144 SODIMM| 133 256 32x64 Non-EOC 385-1012-ND 63.66 59.42 55.18 W9V332647HA-333 
168 DIMM 133 64 8x64 Non-EOC 385-1013-ND 26.67 24.90 23.12 W9D308647PA-333 
SDRAM 168 DIMM 133 128 16x64 Non-EOC 385-1014-ND 61.67 57.56 53.45 W9D816647LC-333 
168 DIMM 133 256 32x64 Non-EOC 385-1015-ND 116.67 108.90 101.12 W9D832647LA-333 
DDR SDRAM 184 SODIMM| 266 128 16x64 Non-EOC 385-1000-ND 46.02 42.96 39.89 W4E216646LA-7.5 
184 SODIMM| 266 256 32x64 Non-EOC 385-1001-ND 80.12 74.78 69.44 W4E232646LA-7.5 


* Please call 1-800-344-4539 for current pricing. 


Panasonic. PC Cards 


PCMCIA 


PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) has 
jointly defined standard specifications for an IC memory card system interface. 
Now the IC memory card can be used as general-purpose media for exchanging 
data between systems. 

SRAM Cards: 68 Pin JADA 4.2/POMCIAA Rel 2.1: + Available with or without 
attribute memory + Tool less replaceable battery (CR2025) + Contains a 
rechargeable sub-battery which provides data back-up for up to one hour 
during battery changes. » Type! Card 

Flash Cards: 68 Pin Series 2 JADA 4.2/POMOA Rel 2.1: * Uses 8Mbit memory 
chips + Type! Card 


Digi-Key Price 

Description Part No. Each 
SRAM Card PCMCIAJ EIDA Standard, 68 Pins 
64Kx8/32Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup | BN-O64HSR-ND 39.68 
128Kx8/64Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup |BN-128HSR-ND 45.23 
256Kx8/128Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup | BN-256HSR-ND 67.15 
512Kx8/256Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup | BN-512HSR-ND 81.18 
1Mx8/512Kx16, 200ns, 150mA, 4 Year Backup |BN-O1MHSR-ND 118.71 
2Mx8/1Mx16, 200ns, 150mA, 2 Year Backup BN-O2MHSR-ND = 193.50 
4Mx8/2Mx16, 200ns, 150mA, 1 Year Backup BN-O4MHSR-ND 301.00 
SRAM Card with Attribute Memory 
PCMCIAJ EIDA Standard, 68 Pins 
64Kx8/32Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup |BN-O64HSRC-ND 43.60 
128Kx8/64Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup |BN-128HSRC-ND 48.69 
256Kx8/128Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup |BN-256HSRC-ND 62.09 
512Kx8/256Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup |BN-512HSRC-ND 84.74 
1Mx8/512Kx16, 200ns, 150mA, 4 Year Backup |BN-O1MHSRC-ND 120.18 
2Mx8/1Mx16, 200ns, 150mA, 2 Year Backup BN-O2MHSRC-ND 186.20 
4Mx8/2Mx16, 200ns, 150mA, 1 Year Backup BN-O4MHSRC-ND _ 306.60 
Flash Card, PCMCIAJ EIDA Standard, 68 Pins (Series 2) 

10Mx8/5Mx16, 250ns, 150mA BN-10MHF3CE-ND 366.80 
16Mx8/8Mx16, 250ns, 150mA BN-16MHF3CE-ND 279.13 


TOSHIBA Solid State Floppy 
Disk Cards 


Digi-Key Price Each 

Description Part No. 1 25 100 
64M-Bit (8M x 8) 3V 

NAND Smart Media TC58V64BDC-ND 10.50 9.80 9.10 
256M-Bit (32M x 8) 3V 

NAND Smart Media TC58256DC-T051Y-ND 21.00 19.60 18.20 
512M-Bit (64M x 8) 3.3V 

NAND Smart Media | TH58512DC-ND 42.00 39.20 36.40 
1 Gigabit (128M x 8) 3.3V 

NAND Smart Media THS58NS100DC-TO51-ND 70.50 65.80 61.10 


AIMEL DataFlash® Card 


2.7V only SPI Compatible serial interface DataHash® Cards. These 7-pin cards 
are form factor compatible to the MultiMedia Card standard leveraging on a 
wide range of low cost connectors that are commercially available. Additionally, 
the DataRash® Card is pinout compatible to the SPI version of the MMC card. 
The small form factor and simple interface make the DataAash® Card ideal for 
a wide variety of data and program code-storage applications where a 
removable storage medium is required. Applications range from voice/audio, 
text or image storage to software applications, system upgrades and software 
patches. For detailed device specifications, please refer to the corresponding 
DataHlash® data sheets: + AT45D0B008 reference AT45DB642 + AT45DCB004 
reference AT45DB321B + AT45D0B002 reference AT45DB161B 

Features: + MultiMedia Card (MMC) Form Factor * Single 2.7V to 3.6V Supply 
+ Serial Peripheral Interface (SPI) Compatible + Qock Frequency: 20MHz max. 
+ Low Power Dissipation: 4mA Active Read Current Typical; 2uA CMOS 
Standby Current Typical + Industrial Temperature Range 


Mega- | Digi-Key Price Each Atmel 

byte | Part No. i 25 100 Part No. 
2 | AT45D08002-ND 9.68 7.52 6.44 | AT45D0B002 
4 | AT45D08004-ND 17.09 13.28 11.37 | AT45DCB004 
8 | AT45D08008-ND 27.95 21.71 18.59 | AT45DCB008 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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ZA teat Sinks 


A CTS COMPANY 


International Bectronic Research Corporation has helped pioneer the development of semiconductor heat sinks since 


1954. Primarily used by all levels of OBW's engaged in the manufacture of commercial and military equipment, IERC —_ without additional hardware, positive locks prevent the semiconductor from sliding out. TO-220 versions will also fit TO- 
maintains stock and support from prototype through production. IERC has prided themselves for their flexible 


manufacturing, quality products and on-time delivery. Clip-On versions have a built-in clip for attaching device to heat sink 


202, TO-218 and TO-126 pkgs. Wattage values listed are at still air conduction only. Moving air will increase this value. 


Dimensions - Inch (mm) Thermal Digi-Key Price Each IERC 

Fig. Description LxWxH Res. C/Watt Part No. 1 10 100 Part No. 
1 TO5, Single Fan Top, Black, .5W -750 x .750 x .250 (19.05 x 19.05 x 6.35) 81.10 294-1122-ND 2.35 212 1.65 TXBF-032-025B 
1 TO-18, Single Fan Top, .5W -500 x .500 x .250 (12.70 x 12.70 x 6.35) 150.00 294-1004-ND. 1.13 1.02 79 TXBF-019-025B 
2 TO-5, Press-On Mount, w/Hardware, Black, 1W -380 x .380 x .310 (9.65 x 9.65 x 7.87) 73.17 294-1120-ND 9.82 8.84 6.88 TXB2P-032-037B 
2 TO-5, Press-On Mount, Black, 1W -380 x .380 x .310 (9.65 x 9.65 x 7.87) 73.17 294-1121-ND 1.86 1.67 1.30 TXBE-032-031B 
2 TO-8, Press-On Mount, w/out Hardware, Black, 1W -380 x .380 x .310 (9.65 x 9.65 x 7.87) 73.17 294-1118-ND 9.29 8.37 6.51 TXB2-032-037B 
2 TO-18, Press-On Mount, w/Hardware Black, SW -220 x .220 x .340 (5.59 x 5.59 x 8.64) 150.26 294-1123-ND. 20.13 18.12 14.10 TXP1808B. 
2 TO-18, Press-On Mount, w/Hardware, Black, .6W -220 x .220 x .280 (5.59 x 5.59 x 7.11) 150.26 294-1119-ND. 9.49 8.54 6.65 TXB2P-019-028B 
3 TO-5, Press-On Mount, Black, 2W -440 x .440 x .500 (11.18 x 11.18 x 12.70) 35.00 294-1105-ND. 1.07 96 75 7-120-BA 
4 TO-5, Press-On Mount, Black, 1W -700 x .325 x .250 (17.78 x 8.26 x 6.35) 58.00 294-1106-ND. 86 77 60 7-175-BA 
5 TO-220, Vertical/Horizontal Gip-on Mount, Black, 1.5W -810 x 1.00 x .310 (20.57 x 25.40 x 7.87) 140.50 294-1115-ND 70 63 AQ PSC2-20B 
6 TO-220, Power Horizontal Mount, Black 2W 1.63 x 1.29 x .750 (41.40 x 32.77 x 19.05) 13.60 294-1113-ND. 1.66 1.49 1.16 LAT0127B30B 
6 TO-220, Power Horizontal Mount, 8W 1.31 x .90 x .750 (33.27 x 22.86 x 19.05) 17.00 294-1036-ND 88 79 62 LAE66A30B 
7 TO-220, Horizontal/Vertical Mount w/Tabs, Black, 2.5W -710 x .800 x .500 (18.03 x 20.32 x 12.70) 30.00 294-1107-ND 66 60 47 7-361-BA 
7 TO-220, Horizontal/Vertical Mount w/Tabs, Black, 2W .710 x .800 x .340 (18.03 x 20.32 x 8.64) 38.00 294-1108-ND 66 60 47 7-362-BA 
8 TO-220, Vertical Mount, 3W. -750 x .375 x .750 (19.05 x 9.52 x 19.05) 25.00 294-1011-ND. 74 53 37 7-195-2-BA 
f TO-220, Horizontal Mount, 3W (No Mounting Hole) 1.09 x .620 x 1.31 (27.69 x 15.75 x 33.27) 30.00 294-1013-ND 66 52 39 7-300-000-BA 
8 TO-220, Vertical/Horizontal Mount w/Tabs, Nickel, 3W 1.25 x .880 x .250 (31.75 x 22.35 x 6.35) 25.40 294-1114-ND 2.90 2.62 2.04 PSB2-1ND 
8 TO-220, Vertical PC Mount w/Tabs, SW 1.00 x .500 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 20.00 294-1042-ND 63 57 44 PB1-360B 
8 TO-220, Vertical PC Mount w/Board Locks 1.00 x .500 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 28.00 294-1043-ND 1.00 90 70 PB1ST-690B 
8 TO-220, Vertical PC Mount w/Tabs, 6W -880 x .250 x 1.25 (22.35 x 6.35 x 31.75) 25.40 294-1045-ND 93 73 55 PSB2-108 
9 TO-220, High Efficiency, 3W -710 x .310 x 1.00 (18.03 x 7.87 x 25.40) 30.00 294-1040-ND. 57 A5 34 PA2-1CB 
9 TO-220, High Efficiency, 4W .710 x .500 x 1.00 (18.03 x 12.70 x 25.40) 26.80 294-1039-ND 54 43 32 PA1-1CB. 
9 TO-220, Low Profile Gip-On, w/ Antirotation, Black .810 x .310 x 1.00 (20.57 x 7.87 x 25.40) 40.50 294-1049-ND 63 45 32 PSC2T-2CB 
10 TO-220, Power Vertical Mount, 7W 1.15 x .460 x .750 (29.21 x 11.68 x 19.05) 14.00 294-1034-ND 1.43 1.29 1.00 7-340-1PP-BA 
10 TO-220, Power Horizontal Mount, 7W 1.15 x .460 x .750 (29.21 x 11.68 x 19.05) 14.00 294-1035-ND. 1.50 1.35 1.05 7-340-3PP-BA 
10 Dual TO-220, Universal Mount, 9W 1.50 x 1.15 x .460 (38.10 x 29.21 x 11.68) 7.00 294-1080-ND 1.75 1.58 1.23 7-340-2PP-BA 
ia TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 11W 1.38 x .500 x 1.50 (35.05 x 6.35 x 38.10) 13.00 294-1024-ND 4.35 3.92 3.05 7-338-1PP-BA 
an TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 11W 1.65 x 1.00 x 1.50 (41.91 x 25.40 x 38.10) 11.00 294-1029-ND 3.75 3.38 2.63 7-339-1PP-BA 
an TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 15W 1.65 x 1.00 x 2.00 (41.91 x 25.40 x 50.80) 5.00 294-1031-ND 5.00 4.50 3.50 7-339-3PP-BA 
1 TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 17W 1.38 x .500 x 2.50 (35.05 x 6.35 x 63.50) 4.00 294-1027-ND 4.90 4.41 3.43 7-338-4PP-BA 
1 TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 17W 1.65 x 1.00 x 2.50 (41.91 x 25.40 x 63.50) 4.00 294-1032-ND 5.35 4.82 3.75 7-339-4PP-BA 
12 TO-220, Power Horizontal/Vertical Mount, 12W -750 x 2.00 x .553 (19.05 x 50.80 x 14.05) 9.00 294-1067-ND 1.63 1.47 1.14 7-345-1PP-BA 
12 TO-220, Power Horizontal Mount, 12W .750 x 2.00 x .553 (19.05 x 50.80 x 14.05) 9.00 294-1068-ND 1.35 1.22 95 7-345-3PP-BA 
12 Dual TO-220, Power Universal Mount, 15W 1.50 x 2.00 x .553 (38.10 x 50.80 x 14.05) 4.00 294-1082-ND 2.13 1.92 1.50 7-345-2PP-BA 
13 TO-220, Clip-On, Horizontal (Stamped Copper), Tin Finish -750 x .520 x .510 (19.05 x 13.21 x 12.95) 35.00 294-1053-ND_ 72 65 51 $702 
14 Dual TO-220, Vertical w/Tabs, Black, 4W 1.50 x .500 x 1.18 (38.10 x 12.70 x 29.97) 15.00 294-1117-ND 83 Pie 59 PSE1-20B 
15 Triple TO-220, Vertical Mount, 7W 1.61 x .750 x .690 (40.89 x 19.05 x 17.53) 9.00 294-1085-ND. 441 3.97 3.09 7-342-1PP-BA 
15 Six TO-220, Horizontal Mount, 15W 1.61 x 1.50 x .690 (40.89 x 38.10 x 17.53) 4.00 294-1086-ND 3.21 2.89 2.25 7-342-2PP-BA 
16 TO-3, Power Cap, Spacesaver, 2W 1.56 x 1.06 x .500 (39.62 x 26.92 x 12.70) 32.00 294-1095-ND. 4.60 4.14 3.22 7-423-BA 
17 TO-3, Power Horizontal Mount, Black, 83W 1.78 x 1.78 x 1.00 (45.21 x 45.21 x 25.40) 7.10 294-1124-ND 2.21 2.00 1.55 UP-TOB-CB 
17 TO-3, Power Horizontal Mount, 15W 2.50 x 2.50 x .900 (63.50 x 63.50 x 22.86) 5.40 294-1088-ND 3.69 3.32 2.58 HP1-TO8-CB 
18 TO-3, Power Horizontal Mount, 12W 1.63 x 1.29 x 1.25 (41.40 x 32.77 x 31.75) 11.10 294-1092-ND 2.70 2.43 1.89 LA363B5CB 
19 Various Semiconductor, Adhesive Backed -910 x .910 x .355 (23.11 x 23.11 x 9.02) 26.90 294-1097-ND 3.05 2.75 2.14 BDNO9-308/A01 
19 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.01 x 1.01 x .355 (25.65 x 25.65 x 9.02) 26.40 294-1098-ND. 3.08 277 2.16 BDN10-308/A01 
19 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.11 x 1.11 x .355 (28.19 x 28.19 x 9.02) 20.90 294-1109-ND 4.32 3.89 3.03 BDN11-3CB/A01 
19 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.21 x 1.21 x 355 (30.78 x 30.73 x 9.02) 19.60 294-1099-ND 3.10 279 217 BDN12-30B/A01 
19 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.21 x 1.21 x .555 (30.73 x 30.73 x 14.10) 16.50 294-1110-ND. 4.85 4.37 3.40 BDN12-5CB/A01 
19 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.31 x 1.31 x .355 (33.27 x 33.27 x 9.02) 16.10 294-1100-ND 3.13 2.82 2.19 BDN13-3CB/A01 
19 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.41 x 1.41 x .355 (35.81 x 35.81 x 9.02) 16.20 294-1101-ND 3.23 2.91 2.26 BDN14-30B/A01 
19 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.51 x 1.51 x .355 (38.35 x 38.35 x 9.02) 15.10 294-1102-ND 3.48 3.13 2.44 BDN15-3CB/A01 
19 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.61 x 1.61 x .355 (40.89 x 40.89 x 9.02) 13.50 294-1103-ND 3.75 3.38 2.63 BDN16-308/A01 
19 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.71 x 1.71 x .355 (43.43 x 43.43 x 9.02) 11.50 294-1111-ND 6.29 5.66 441 BDN17-3CB/A01 
19 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.81 x 1.81 x .355 (45.97 x 45.97 x 9.02) 10.80 294-1104-ND 4.30 3.87 3.01 BDN18-3CB/A01 
19 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.81 x 1.81 x .605 (45.97 x 45.97 x 15.37) 8.10 294-1112-ND 6.76 6.09 4.74 BDN18-6CB/A01 


Panasonic. 
“PGS” (Pyrolytic Graphite Sheet) 
Heat Sink Sheet 


PGS (Pyrolytic Graphite Sheet) is a heat sink sheet with high thermal conductivity and high flexibility. PGS 
is made of graphite with a structure that is close to a single crystal. This is achieved by highly-oriented 


polymer film sheet, a process which has never been implemented before. 


Features: + Excellent thermal conductivity: 600 to 800 W/(m.k), twice as high as copper, three times as 
high as auminum » Light weight: the same as water (Specific gravity: 1.0 g/cm3), 1/9 that of copper, 1/3 
that of aluminum + Aexible sheet, easy to be cut or trimmed and withstands repeated bending + High heat 
resistance: Stable up to about 400°C even in the air + Low thermal resistance + The main component is 
carbon. Minimal impurities and outgassing + Excellent heat transferring performance. Heat sink and even 


distribution of heat 


Application Examples: » Notebook personal computers, DVDs, DVCs, mobile phones +» Semiconductor 
manufacturing equipment (Sputtering, Dry etching, Steppers) * Optical communications equipment 


General Characteristics of PGS 


WChemtronics 


Items Characteristics 
Thickness 0.1+0.05mm. 
Density 1.0 g/cms 
Thermal Conductivity (a-b plane) 600 — 800 W/(m.K) 
Thermal Resistance 0.4°Ciw(10N/cm2) 
Hectrical Conductivity (a-b plane) 10000 Sicm 
Extensional Strength 19.6 Mpa 
Expansion Coefficient (a-b plane) 9.3 x 10-7 1/K 
(caxis) 32 x 10-6 1/K 
Heat Resistance 400°C 
Bending (angle 180, R5) 10000 cycles 
Dimensions Digi-Key Price Panasonic 
Lx W (mm) Part No. Each Part No. 
125 x 180 P11438-ND 104.48 EYG-S131810 
125 x 90 P11439-ND 57.46 EYG-S091310 
60 x 90 P11440-ND 29.88 EYG-S060910 


Heat Sink Grease 


For fast heat transfer from components 


+ Nonflammable 

+ Noncorrosive 

* Silicon 

+ Will not dry out, harden or melt 
*5 oz tube 

+ Meets MIL-C-47113 


+ Stable from: -0°F to +342°F (-18°C to 172°C) 


Price Chem- 
Digi-Key Each tronics 
Part No. 1 25 100 | Part No. 
CT40-5-ND 14.23 12.86 12.00 | CT40-5 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


WE AAviD 
AK THERMALLOY BGA Heat Sinks 


Aavid Thermalloy offers the broadest line of innovative BGA heat sinks - including standard, off-the-shelf 
solutions to support all of your most demanding applications. All come in the flat base and light weight you 
require, and deliver proven, long-term reliability 


PCB Hole Patterns 


Finish: Black Anodize 
Therm. Therm. Digi-Key Price Each Aavid 

Surface Width Length Height Res. Nat.t Res. Forced} Part No. il 10 100 Part No. 
Plastic 23.0 23.0 10.0 40.0 11.69 HS316-ND 2.50 2.25 1.75 374024B00035 
Plastic 23.0 23.0 18.0 23.4 7.39 HS317-ND 2.48 2.23 174 374124B00035 
Plastic 27.0 27.0 10.0 30.6 9.35 HS318-ND 2.93 2.64 2.05 374324B00035 
Plastic 27.0 27.0 18.0 20.3 6.46 HS319-ND 3.15 2.84 2.24 374424B00035 
Plastic 30.0 30.0 9.4 29.4 9.11 HS311-ND 3.15 2.84 221 335824B00034 
Metal 35.0 35.0 7.0 31.9 9.67 HS313-ND 3.90 3.51 273 371824B00032 
Plastic 35.0 35.0 7.0 31.9 9.67 HS314-ND 4.00 3.60 2.80 371824B00034 
Metal 35.0 35.0 10.0 23.4 7.55 HS320-ND 3.50 3.15 2.45 374624B00032 
Plastic 35.0 35.0 10.0 23.4 7.55 HS321-ND 3.93 3.54 2.75 374624B00035 
1.31 Metal 35.0 35.0 18.0 15.3 5.15 HS322-ND 3.20 2.88 224 374724B00032 
(33.38) * Plastic 35.0 35.0 18.0 15.3 5.15 HS323-ND 3.60 3.24 252 374724B00035 
++ Metal 37.4 37.4 6.0 32.6 9.91 HS315-ND§ 3.80 3.42 2.66 373324M00032 
657 Metal 40.0 40.0 10.0 20.3 6.46 HS324-ND 3.64 3.28 255 374924800034 
Metal 40.0 40.0 18.0 12.2 4.34 HS325-ND 4.28 3.86 3.00 375024B00032 
(16.69) Metal 40.1 40.0 11.4 18.4 6.02 HS312-ND 4.20 3.78 2.94 364424800032 


Solder Anchor Attachment 
Method 


Features and Benefits: 

+ New unique wire clip design allows for complete re- 
workability after assembly without damage to the BGA 
package or PC Board + Minimal PC Board real estate 
is required for mounting * Solder Anchors provide the 
most rugged mounting in the industry + Each Heat 
Sink utilizes a phase change pad as the interface for 
optimal thermal performance. 


Finish: Black Anodize 
Therm. Therm. Digi-Key Price Each Aavid 
Fig. Width Length Height Res. Nat.t Res. Forced} Part No. 1 10 100 Part No. 
1 23.0 23.0 25.0 19.7 6.37 HS329-ND 3.25 2.93 2.28 374224B60023 
1 27.0 27.0 25.0 16.5 5.47 HS330-ND 3.58 3.22 2.51 374524B60023 
2 35.0 35.0 18.0 15.3 5.15 HS326-ND 4.00 3.60 2.80 374724B60024 
2 35.0 35.0 25.0 12.0 4.27 HS331-ND 4.25 3.83, 2.98 374824B60024 
2 40.0 40.0 10.0 20.3 6.46 HS327-ND 4.28 3.85 3.00 374924B60024 
2 40.0 40.0 18.0 12.2 4.34 HS328-ND 4.63 417 3.24 375024B60024 
2 40.0 40.0 25.0 10.3 3.83 HS332-ND 5.05 4.55 3.54 375124B60024 
SOMSHANCHOR bigs ictasinaladuisnidbieaadapaandap tae diedaveadiasnssamontaaaaasea saab HS334-ND* 20 18 14 DO57 


*Solder anchors must be soldered to the PCB Prior to attaching the heat sink clip 
t = Natural convection thermal resistance based on a 75°C heat sink temperature rise. 
+ = Forced convection thermal resistance based on an entering 1.0 m/s (200 Ifm) airflow. 


Tape Attachment Method 


Features and Benefits: 

*Tape mounted versions eliminate the need for 
mounting holes in the PC Board 

+ These Heat Sinks can be used with either plastic or 
metal/ceramic BGA Packages 

+ These Heat Sinks are compatible with Ther-a-grip 
Tapes 


t = Natural convection thermal resistance based on a 75°C heat sink temperature rise. 
+ = Forced convection thermal resistance based on an entering 1.0 m/s (200 Ifm) airflow. 
§Finish: Green Anodize 


Push Pin Attachment 
Method 


Features and Benefits: 

+ All Heat Sinks utilize industry standard hole patterns 
+ Plastic push pins are standard. Consult Aavid 
Thermalloy for versions available with brass push pins 
for more rugged applications + Each Heat Sink utilizes 
a Phase Change Pad as the interface for Optimal 
Thermal Performance + Minimal diameter holes are 
necessary for mounting to PC Board 


IL __| 


Finish: Black Anodize 
Therm. Therm. Digi-Key Price Each Aavid 
Fig. Width Length Height Res. Nat.t Res. Forced} Part No. 1 10 100 Part No. 
3 28.5 28.5 10.0 30.6 9.26 HS306-ND 2.38 2.14 1.67 10-6327-01 
4 37.4 37.4 6.0 32.6 9.91 HS308-ND§ 3.13 2.82 2.19 372924M02000 
5 41.4 45.2 11.7 14.2 4.91 HS307-ND 2.93 2.64 2.05 10-L4LB-11 


t = Natural convection thermal resistance based on a 75°C heat sink temperature rise. 
+ = Forced convection thermal resistance based on an entering 1.0 m/s (200 Ifm) airflow. 
§Finish: Green Anodize 


Clip Attachment Method 


Features and Benefits: 

+ A unique clip eliminates the need for mounting holes 
in the PC Board 

+ Each Heat Sink utilizes a Phase Change Pad as the 


788 # a interface for optimal thermal performance 
(20.02) i +The clips unique design eliminates the need for 
i t thermal tape attachment 
394 1.00 Finish: Black Anodize 
(10.01) (25.40) 
Therm. Therm. Digi-Key Price Each Aavid 
Width Length Height Res. Nat.t Res. Forced} Part No. 1 10 100 Part No. 

34.5 31.4 15.6 19.7 6.30 HS309-ND 5.13 4.62 3.59 2519B-EP11-BGS5 
38.1 38.0 10.2 22.1 6.94 HS310-ND 5.03 4.53 3.52 2522B-EP04-BGS5 


t = Natural convection thermal resistance based on a 75°C heat sink temperature rise. 
+ = Forced convection thermal resistance based on an entering 1.0 m/s (200 Ifm) airflow. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 503 


We AAVID 


KS THERMALLOY Heat Sinks 


Aavid’s Ultrastick is a 

unique phase-change ther- 

mal interface material that 

surpasses greasein thermal © 

performance and long-term 

stability. This solid, silicone free, paraffin based 
thermal compound changes phase at 60°C, with 
aconcurrent volumetric expansion that fills gaps 
between the mating surfaces. One cost effective 
application leaves a thin, film like deposit, 
providing excellent heat transfer and low interface 
thermal resistance. 


Features: 
+ Thermal resistance 20% lower than thermal 
grease, with significant long-term reliability 


benefits 

+ Excellent heat transfer properties, consistent at 
mounting pressures from less than 5 psi to 
more than 200 psi 

+ No run-out, migration, dry-out, or flaking that 
can occur with typical thermal grease 

+ Non-toxic and inert 

+ Bectrically nonconducive 

+ Easy to use and dry to the touch after 
application, reducing labor costs 

+ Each bar covers approximately 1,000 in? 


HS243-ND 
Dimensions — Inch (mm) Digi-Key 
Fig. | Description LxWxH °c/w Part No. 1 10 100 Part No. 
1 | TO-3, Compact Heat Sink, 5W, Black 1.88 x 1.40 x .50 (47.75 x 35.56 x 12.70) 11.5 HS148-ND -80 72 56 501303B00000 
1 | TO-3, Compact Heat Sink, 7W, Black 1.88 x 1.40 x .75 (47.75 x 35.56 x 19.05) 8.3 HS149-ND 88 79 62 501403B00000 
1 | TO-3, With Wave-On Mounts, 9W, Black 1.88 x 1.40 x .75 (45.97 x 35.56 x 19.05) 8.3 HS267-ND 2.63 2.37 1.84 501403B00100 
1 | TO-3, Compact Heat Sink, 8.5W, Black 1.88 x 1.40 x 1.00 (47.75 x 35.56 x 25.40) 6.3 HS248-ND 1.23 Aa 86 501503B00000 
1__| TO-3, With Wave-On Mounts, 9W, Black 1.88 x 1.40 x 1.00 (45.97 x 35.56 x 25.4) 6.3 HS269-ND 2.40 2.16 1.68 501503B00100 
1 | TO-3, Compact Heat Sink, 9.5W, Black 1.88 x 1.40 x 1.25 (47.75 x 35.56 x 31.75) 5.4 HS110-ND 1.23 1.11 86 501603B00000 
1 | TO-3, Compact, 9W, Gold 1.88 x 1.40 x 1.25 (45.97 x 35.56 x 31.75) 5.4 HS270-ND 1.15 1.04 81 501603C00000 
2 | TO-3, Expandable Collar Type (Can be used with Fig. 1), Black 1.54 x 1.125 x .87 (39.12 x 28.58 x 22.10) 22.0 HS236-ND -90 81 63 579103B00000 
3 | TO-3, 25W, Black 1.81 x 1.81 x 1.25 (45.97 x 45.97 x 31.75) 5.4 HS103-1.25-ND 4.73 4.26 3.31 568303B00000 
3 | TO-3, 17W, Black 1.81 x 1.81 x .50 (45.97 x 45.97 x 12.70) 12.5 HS103-0.5-ND 7.93 7.14 5.55 568003B00000 
3 | TO-3, Free/Forced Air No Holes,12W, Black 1.83 x 1.83 x .50 (46.48 x 46.48 x 12.7) 5.4 HS291-ND 4.78 4.30 3.35 568000B00000 
3 | TO-3, Free or Forced Air Cooling, 12W, Black 1.83 x 1.83 x .75 (46.48 x 46.48 x 19.05) 5.4 HS293-ND 4.73 4.26 3.31 568103B00000 
3 | TO-3, Free or Forced Air Cooling, 12W, Black 1.81 x 1.81 x 1.00 (45.97 x 45.97 x 25.4) 5.4 HS294-ND 4.73 4.26 3.31 568203B00000 
4 | TO-3, Power Cooler, SOW, Black 3.00 x 4.125 x 1.00 (76.20 x 104.78 x 25.40) 5.4 HS117-ND 7.00 6.30 4.90 198540B00000 
5 | TO-3, Space Saver, 6W, Black 1.63 x 1.29 x .75 (41.40 x 32.77 x 19.05) 5.4 HS140-ND 1.50 1.35 1.05 502203B00000 
5 | TO-3, Space Saver, 8W, Black 1.63 x 1.29 x 1.00 (41.40 x 32.77 x 25.40) 5.4 HS141-ND 2.05 1.85 1.44 502303B00000 
5 | TO-3, Space Saver, 12W, Black 1.63 x 1.29 x 1.250 (41.40 x 32.77 x 31.75) 5.4 HS142-ND 1.88 1.69 1.32 502403B00000 
6 | TO-3, Heatsink, Fold-Back Fins, No Holes, 10W, Black 1.83 x 1.83 x 1.00 (16.26 x 16.26 x 25.4) 5.4 HS296-ND 2.83 2.55 1.98 569000B00000 
6 | TO-3, Fold-Back Fins, 20W, Black 1.83 x 1.83 x 1.31 (46.48 x 46.48 x 33.27) 5.4 HS110-3-ND 1.38 1.24 97 569003B00000 
6__| TO-3, Fold-Back Fins, 10W, Gold 1.83 x 1.83 x 1.31 (46.48 x 46.48 x 33.27) 5.4 HS298-ND 1.35 1.22 95 569003C00000 
7 | TO-3, Universal Hole Pattern, Low Profile, Black 2.00 x 1.75 x .375 (50.80 x 44.45 x 9.53) 7.0 HS228-ND 95 86 67 506007B00000 
8 | TO-3, Slanted Fin, 10W, Black -75 x 1.88 x .50 (19.05 x 47.75 x 12.7) 3.5 HS260-ND 2.05 1.85 1.44 500103B00000 
8 | TO-3, Slanted Fin, 12W, Black 1.81 x 1.81 x 1.25 (45.97 x 45.97 x 31.75) 2.5 HS264-ND 1.98 1.78 1.39 500403B00000 
8 | TO-3, Slanted Fin, 14W, Black 2.5 x 2.5 x .90 (63.50 x 63.50 x 22.86) 2.2 HS265-ND 2.48 2.23 1.74 500503B00000 
9 | TO-5, High Performance, 2W, Black .75 dia x .25 (19.05 dia x 6.35) 56.0 HS101-ND 1.05 95 74 323005B00000 
9 | TO-5, Press-On, 1W, Black .5 dia x .25 (127 dia x 6.35) 56.0 HS253-ND 1.60 1.44 1.12 320205B00000 
9 | TO-5, Press-On, High Performance, 1W, Black -50 dia x .375 (12.70 dia x 9.52) 30.0 HS259-ND 1.20 1.08 84 326005B00000 
10 | TO-5, Snap-On Cooler, 1.5W, Black -83 x .395 x .50 (21.08 x 10.03 x 12.70) 38.0 HS217-ND .39 28 .20 578205B00000 
10 | TO-5, Snap-On Cooler, 2W, Black -83 x .395 x .75 (21.08 x 10.03 x 19.05) 35.0 HS218-ND 49 35 25 578305B00000 
11 | TO-5, Dual Fin Press-Fit Heat Sink, Black -75 dia x .40 (19.05 dia x 10.16) 56.0 HS242-ND 2.38 2.14 1.67 322505B00000 
11 | TO-5, Press-On, 1.25W, Black .75 dia x .25 (19.05 dia x 6.35) 40.0 HS257-ND 2.40 2.16 1.68 322605B00000 
11 | TO-5, Press-On, 1.25W, Gold .75 dia x .25 (19.05 dia x 6.35) 40.0 HS258-ND 2.35 2.12 1.65 322605C00000 
11 | TO-92 and TO-18, Press Fit, 1W, Black -50 dia x .235 (12.70 dia x 5.97) 100.0 HS100-ND 1.23 1.11 86 322400B00000 
12 | TO-5, 2 Pc Part for Max Dissipation, 1W, Gold .625 dia x .271 (15.88 dia x 6.88) 22.0 HS254-ND 6.98 6.28 4.89 321127C00000 
12 | TO-39, 2 Pc Part for Max Dissipation, 2W, Black .75 dia x .290 (19.05 dia x 7.37) 20.0 HS255-ND 10.88 9.79 7.62 321527B00000 
13 | TO-92, Press Fit Heat Sink, For Standard or Modified Pkg, Black 60 x .05 x .50 (15.24 x 1.27 x 12.70) 64.0 HS251-ND 42 30 .21 | 575200800000 
15 | TO-126, Vertical Mount Clip-On Cooler, Black .775 x 32 x 52 (19.69 x 8.13 x 13.21) 26.0 HS216-ND 42 .30 .21 577500B00000 
16 | TO-202, Compact Clip-On Heat Sink, Black -58 x .80 x .25 (14.73 x 20.32 x 6.35) 28.0 HS247-ND 53 38 .27 574004B00000 
17 | TO-202, Low Profile Heat Sink, Black .52 x .375 x .75 (13.21 x 9.53 x 19.05) 27.2 HS214-ND 42 .30 .21 577304B00000 
17_| TO-202, Low Profile Heat Sink, Black 52 x .50 x .75 (13.21 x 12.70 x 19.05) 24.0 HS215-ND 42 -30 21 577404B00000 
19 | TO-218, Power Cooler, With Pins, 10W, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS185-ND 1.23 1.11 86 513201B02500 
19 | TO-218, Power Cooler, With Pins, 20W, Black 1.65 x 1.00 x 1.50 (41.91 x 25.40 x 38.10) 3.7 HS187-ND 1.58 1.42 1.11 529801B02500 
20 | TO-218, Quick Attach, With Pins, 12W, Black 1.95 x .50 x 1.97 (49.53 x 12.70 x 50.04) 6.5 HS134-ND 1.28 1.15 -90 592201B03400 
19 | TO-218, Vertical Power, 10W, With Pins, Black 1.65 x 1.0 x 2.5 (41.91 x 25.4 x 63.5) 2.5 HS277-ND 1.75 1.58 1.23 530001B02500 
21 | TO-218, Twisted High Rise Fins, With Kool Clip, Black 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 6.3 HS109-ND 1.75 1.58 1.23 530101B00150 
18 | TO-218, Slide-On, Vertical PC Mount, With Standard Tabs, Black 1.00 x .50 x 1.22 (25.40 x 12.70 x 30.99) 11.5 HS234-ND 1.43 1.29 1.00 566010B03400 
3 | TO-220, Dual Mount Power Cooler, Black 1.81 x 1.81 x 1.25 (45.97 x 45.97 x 31.75) 5.5 HS135-ND 8.75 7.88 6.13 568322B00000 
6 | TO-220, Dual Mount Power Cooler, 20W, Black 1.83 x 1.83 x 1.31 (46.48 x 46.48 x 33.27) 5.5 HS110-220-ND 1.70 1.53 1.19 569022B00000 
14 | TO-202, Clip-On Cooler, 5W, Black -90 x 1.02 x .39 (22.86 x 25.91 x 9.91) 16.8 HS119-ND 56 40 .28 574204B00000 
17_| TO-220, Compact Heat Sink, Black -52 x .25 x .75 (13.21 x 6.35 x 19.05) 32.0 HS105-ND -39 28 -20 577002B00000 
17 | TO-220, Compact Heat Sink, Black 52 x .375 x .75 (13.21 x 9.53 x 19.05) 25.9 HS106-ND 32 23 16 577102B00000 
17 | TO-220, Compact Heat Sink, Black 52 x .50 x .75 (13.21 x 12.70 x 19.05) 24.4 HS107-ND 35 25 18 577202B00000 
17 | TO-220, Low Profile, 2.5W, Gold .75 x .75 x .375 (19.05 x 19.05 x 9.52) 24.0 HS272-ND 33 30 23 507302C00000 
17 | TO-220, Low Profile, Low Cost Cooler, 2.5W, Black .75 x .75 x .875 (19.05 x 19.05 x 9.53) 24.0 HS115-ND .39 28 .20 507302B00000 
17 | TO-220, 2 Hole Pattern Comp. Sink, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 16.7 HS230-ND 51 40 -30 530613B00000 
17 | TO-220, Horizontal/Vertical Mount, 4.5W, Black 1x 1.18 x .50 (25.4 x 29.97 x 12.7) 16.7 HS278-ND 43 39 -30 530614B00000 
17 | TO-220, Horizontal/Vertical Mount, 3.7W, Gold 1x .71 x .5 (25.4 x 18.03 x 12.7) 20.3 HS279-ND -30 27 .21 530714C00000 
17 | TO-220, Compact Heat Sink, With Tabs, Black -52 x .25 x .75 (13.21 x 6.35 x 19.05) 32.0 HS212-ND -60 43 -30 577002B04000 
17 | TO-220, Compact Heat Sink, With Tabs, Black .52 x .375 x .75 (13.21 x 9.53 x 19.05) 25.9 HS213-ND 60 43 -30 577102B04000 
17_| TO-220, Low Cost Vertical Mount, With Front Tabs, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.6 HS206-ND* 2.58 2.32 1.81 575002T00000 
17 | TO-220, Low Cost Vertical Mount, With Center Tabs, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.6 HS186-ND* 2.75 2.48 1.93 523002T00000 
17 | TO-220, Vertical Mount With Black Tabs 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.0 HS194-ND 48 38 .28 563002B00000 
17 | TO-220, Vertical Mount With Black Tabs 1.00 x .50 x .95 (25.40 x 12.70 x 24.13) 16.6 HS207-ND -60 A7 35 576602B00000 
17 | TO-220, Vertical Mount With Pre-Tinned Tabs, Black 1.00 x .50 x .95 (25.40 x 12.70 x 24.13) 16.6 HS208-ND* 2.55 2.30 1.79 576602T00000 
19 | TO-220, Power Cooler, 9.0W, Screw Mount, Gold 1.5 x 1.375 x 1.00 (38.1 x 34.93 x 25.4) 13.4 HS282-ND 1.20 1.08 84 531002C00000 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, Heavy Duty, Black 1.38 x .50 x 1.00 (35.05 x 12.70 x 25.40) 13.4 HS190-ND 1.20 1.08 84 531002B02500 
19 | TO-220, Power Cooler, 9.0W, Black 1.38 x .5 x 1.50 (35.05 x 12.7 x 38.10) 10.4 HS284-ND 1.18 1.06 83 531102B00000 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, Heavy Duty, Black 1.38 x .50 x 1.50 (35.05 x 12.70 x 38.10) 10.4 HS191-ND 1.28 1.15 90 531102B02500 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, 2-Sided Mount, Black 1.38 x .50 x 1.50 (35.05 x 12.70 x 38.10) 11.0 HS184-ND 1.08 97 76 513102B02500 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, 2-Sided Mount, Black 1.65 x 1.00 x 1.50 (41.91 x 25.40 x 38.10) 3.7 HS188-ND 1.55 1.40 1.09 529802B02500 
* Dielectric Coating Unless otherwise noted, all heat sinks are black anodized aluminum. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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"AKS THERMALLOY Heat Sinks (Cont.) 


Shown with optional PC Pins 
Dimensions — Inch (mm) Thermal Resist. Digi-Key Price Each Mig. 
Fig. | Description LxWxH °C/W Part No. 1 10 100 Part No. 
19 | TO-220, Power Cooler, Black 1.38 x .50 x 1.00 (35.05 x 12.70 x 25.40) 13.4 HS231-ND 1.10 99 tt 531002B00000 
19 | TO-220, Power Cooler, Screw Mount, Gold 1.38 x .50 x 1.50 (35.05 x 12.70 x 38.10) 10.4 HS131-ND 1.40 1.26 98 531102C00000 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, Gold 1.38 x .50 x 1.50 (35.05 x 12.70 x 38.10) 10.4 HS131-P-ND 1.68 1.51 1.18 531102C02500 
19 | TO-220, Power Cooler, Screw Mount, Gold 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS132-ND 1.43 1.29 1.00 531202C00000 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, Gold 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS132-P-ND 1.70 1.53 1.19 531202C02500 
19 | TO-220, Power Cooler, 9.0W, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.7 x 50.8) 8.3 HS287-ND 1.33 1.20 -93 531202B00000 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS241-ND 1.38 1.24 97 531202B02500 
19 | TO-220, Vertical Power, 10W, Screw Mount, Black 1.65 x 1.0 x 1.5 (41.91 x 25.4 x 38.1) 2.5 HS276-ND 1.38 1.24 97 529802B00000 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, Black 1.65 x 1.00 x 2.00 (41.91 x 25.40 x 50.80) 3.4 HS229-ND 1.83 1.65 1.28 529902B02500 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, 9.0W, Black 1.38 x .50 x 2.5 (35.05 x 12.7 x 63.5) 8.0 HS290-ND 1.43 1.29 1.00 531302B02500 
19 | TO-220, Power Cooler, Screw Mount, Gold 1.38 x .50 x 2.50 (35.05 x 12.70 x 63.50) 8.0 HS133-ND 1.70 1.53 1.19 531302C00000 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, Gold 1.38 x .50 x 2.50 (35.05 x 12.70 x 63.50) 8.0 HS133-P-ND 1.60 1.44 1.12 531302C02500 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, Black 1.65 x 1.00 x 2.50 (41.91 x 25.40 x 63.50) 3.8 HS239-ND 1.75 1.58 1.23 530002B02500 
21 | TO-220, Staggered High Rise Fins, With Kool Clip, Black 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 16.8 HS151-ND 75 1.58 1.23 530402B00150 
22 | TO-220, Twisted High Rise Fins, With Kool Clip, Black 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 6.3 HS152-ND 1.75 1.58 1.23 530102B00150 
22 | TO-220, Dual Mount, With Kool Clip, Black 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 4.4 HS249-ND 1.95 1.76 1.37 530162B00162 
23 | TO-220, 2W Extended Cap For HS112 and HS114, Black 1.75 x .70 x .50 (17.78 x 44.45 x 12.70) 15.6 HS113-ND 42 -30 .21 507102B00000 
24 | TO-220, Vertical Mount Clip-On Cooler, With 1 Mount Hole, Black .75 x .86 x .395 (19.05 x 21.84 x 10.03) 23.2 HS111-ND 39 .28 20 574102B00000 
24 | TO-220, Vertical Mount Clip-On Cooler, Black .86 x .395 x .75 (21.84 x 10.03 x 19.05) 21.2 HS198-ND 39 28 20 574502B00000 
24 | TO-220, Horizontal Mount Clip-On, PC Mount, With Std. Tabs, Blk -86 x .395 x .75 (21.84 x 10.03 x 19.05) 23.2 HS197-ND 84 66 49 574402B03200 
24 | TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Long Tabs, Black -86 x .395 x .75 (21.84 x 10.03 x 19.05) 21.2 HS200-ND 53 48 37 574502B03300 
24 | TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Long Tabs, Black -86 x .395 x 1.375 (21.84 x 10.03 x 34.93) 16.0 HS204-ND 13 66 51 574902B03300 
24 | TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Stepped Tabs, Black -86 x .395 x .75 (21.84 x 10.03 x 19.05) 21.2 HS201-ND 57 A5 34 574502B03700 
24 | TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Stepped Tabs, Black -86 x .395 x .69 (21.84 x 10.03 x 17.53) 21.6 HS203-ND 68 61 48 574602B03700 
24 | TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Standard Tabs, Black -86 x .395 x 1.375 (21.84 x 10.03 x 34.93) 16.0 HS205-ND 1.00 -90 -70 574902B04300 
25 | TO-220, Snap Down, 5W, Black .75 x 1.12 x .435 (19.05 x 28.45 x 11.05) 16.9 HS116-ND 51 40 -30 575102B00000 
25 | TO-220, Snap-Down With Built-In Clip, For Standard TO-220s, Black -975 x .44 x .75 (24.77 x 11.18 x 19.05) 16.8 HS220-ND 46 33 23 579302B00000 
25 | TO-220, Snap-Down With Built-In Clip, For Tapered TO-220s, Black 975 x .44 x .75 (24.77 x 11.18 x 19.05) 16.8 HS221-ND 53 38 .27 579402B00000 
26 | TO-220, High Performance PC Mount, With Tabs, Black 1.00 x 1.00 x 1.675 (25.40 x 25.40 x 42.55) 10.0 HS222-ND 1.00 -90 70 590102B03600 
27 | TO-220, SlimLine High Performance, Horizontal Mount, Black 1.00 x .787 x 1.45 (25.40 x 19.99 x 36.83) 12.4 HS193-ND 65 59 46 551002B00000 
28 | TO-220, Slide-On, Horizontal PC Mount, With Tabs, Black -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS150-ND 5 -50 39 576802B03100 
28 | TO-220, Slide-On, 5W, Black -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS121-ND 53 .38 .27 576802B00000 
28 | TO-220, Slide-On, 5W, Unfinished -50 x .50 x .60 (12.70 x 12.70 x 15.24) 26.8 HS237-ND 63 45 32 591202U00000 
28 | TO-220, Slide-On, 5W, Black -50 x .50 x .60 (12.70 x 12.70 x 15.24) 26.8 HS333-ND NEW! 68 49 34 591202B00000 
28 | TO-220, Slide-On, Vertical PC Mount, With Wide Tabs, Black -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS209-ND 58 52 Al 576802B03700 
28 | TO-220, Slide-On, Vertical PC Mount, With Long Tabs, Black -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS210-ND 60 47 35 576802B03900 
28 | TO-220, Slide-On, Vertical PC Mount, With Standard Tabs, Black -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS211-ND 58 52 Al 576802B04100 
28 | TO-220, Slide-On, Vertical PC Mount, With Surelock Tabs, Black -57 x .50 x .75 (14.48 x 12.70 x 19.05) 26.8 HS223-ND 73 66 51 591302B02800 
28 | TO-220, Slide-On, Vertical PC Mount, With Standard Tabs, Black -75 x .50 x .50 (19.05 x 12.70 x 12.70) 18.8 HS122-ND 53 48 37 576802B04000 
28 | TO-220, Slide-On, Vertical PC Mount, With SureLock Tabs, Black -95 x 1.00 x 1.22 (24.13 x 25.40 x 30.99) 11.5 HS240-ND 1.48 1.33 1.04 566010B02800 
29 | TO-220, Economy Power Cooler, Lightweight, Black 1.00 x .50 x .71 (25.40 x 12.70 x 18.03) 20.3 HS189-ND 42 -30 .21 530714B00000 
29 | TO-220, Power Cooler, 10W, Black -78 x .85 x 1.45 (19.81 x 21.59 x 36.83) 6.4 HS104-2-ND 57 45 34 504222B00000 
29 | TO-220, Power Cooler, 6W, Black .70 x .70 x .85 (17.78 x 17.78 x 21.59) 15.6 HS104-1-ND 46 33 .23 504102B00000 
30 | TO-220, Basic Manual Attachment, Low Profile, Black -70 x 1.75 x .380 (17.78 x 44.45 x 9.65) 15.6 HS112-ND 39 28 20 507002B00000 
31 | TO-220, Dual Basic Manual Attachment, Horizontal Mount, Black 1.45 x 1.75 x .375 (36.83 x 44.45 x 9.53) 9.6 HS114-ND 70 50 35. 507222B00000 
32 | TO-220, Twisted Fin, Vertical PC Mount, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.4 HS120-ND 78 -70 55 593002B03400 
32 | TO-220, Twisted Fin, With Surelock Tabs and Kool Clip, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.0 HS232-ND 1.28 1.15 -90 534202B02853 
32 | TO-220, Twisted Fin, Vertical, With Tabs and Kool Clip, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.0 HS233-ND 1.50 1.35 1.05 534202B33453 
33 | TO-220, Spacesaver, Vertical Mount, With Tabs, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 10.0 HS225-ND 65 59 46 593202B03500 
33 | TO-220, Spacesaver, Vertical Mount, With Kool Clip/Tabs, Black 1.38 x .48 x 2.00 (35.05 x 12.19 x 50.80) 10.4 HS192-ND 95 86 67 534302B03553 
34 | TO-220, Dual Basic Manual Attachment, Vertical Mount, Black 1.48 x .50 x 1.03 (37.59 x 12.70 x 26.16) 13.2 HS219-ND 95 86 67 578622B03200 
35 | TO-220, Spacesaver Vertical Mount, With Tabs, Black -875 x .25 x 1.25 (22.23 x 6.35 x 31.75) 22.0 HS224-ND 73 66 51 592502B03400 
35 | TO-220, Spacesaver Vert. Mnt, With Kool Clip-SureLock Tabs, Blk 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.8 HS238-ND 1.30 1.17 91 594302B02853 
36 | TO-220, Vertical Mount, 1W, Black 64 x .64 x 1.00 (16.26 x 16.26 x 25.4) 17.4 HS300-ND 1.35 1.22 95 581002B00000 
36 | TO-220, Vertical Mount, 2.5W, With Pins, Black 64 x .64 x 1.00 (16.26 x 16.26 x 25.4) 17.4 HS301-ND 1.38 1.24 97 581002B02500 
36 | TO-220, Vertical Mount, 2.5W, With Pins, Gold 64 x .64 x 1.00 (16.26 x 16.26 x 25.4) 17.4 HS302-ND 1.90 1.71 1.33 581002C02500 
36 | TO-220, Vertical Mount, 2.5W, Black 64 x .64 x 1.5 (16.26 x 16.26 x 50.8) 16.8 HS303-ND 1.33 1.20 93 581102B00000 
36 | TO-220, Vertical Mount, 2.5W, With Pins, Black 64 x .64 x 1.5 (16.26 x 16.26 x 50.8) 16.8 HS304-ND 1.43 1.29 1.00 581102B02500 
36 | TO-220, Vertical Mount, 2.5W, With Pins, Black .64 x .64 x 2.00 (16.26 x 16.26 x 50.8) 12.8 HS305-ND 1.93 1.74 1.35 581202B02500 
37 | Dip Cooler, 14 or 16 Pin IC, Slide-On, Black -887 x .60 x .41 (22.53 x 15.24 x 10.41) 38.0 HS179-ND 45 -36 a2f 580200B00000 
37 | Dip Cooler, 24 Pin IC, Slide-On, Black 1.46 x 1.008 x .58 (37.08 x 25.60 x 14.73) 20.0 HS182-ND 70 63 49 580500B00000 
37 | Dip Cooler, 40 Pin IC, Slide-On, Black 2.256 x .98 x .59 (57.30 x 24.89 x 14.99) 22.0 HS183-ND 75 68 53 580700B00000 
38 | Dip Cooler, 14-16 Pin, Glue-On, Black 73 X .25 x .19 (18.54 x 6.35 x 4.83) 62.5 HS227-ND 65 59 46 501200B00000 
38 | Dip Cooler, 24 Pin IC, Glue-On, Black 1.25 x .53 x .19 (31.75 x 13.47 x 4.83) 44.0 HS273-ND 73 66 bi 508500B00000 
38 | Dip Cooler, 40 Pin IC, Glue-On, Black 2.0 x .53 x .19 (50.8 x 13.47 x 4.83) 28.0 HS274-ND 1.38 1.24 97 508700B00000 
* Dielectric Coating Unless otherwise noted, all heat sinks are black anodized aluminum. 
Cut Tape Tape & Reel 
Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Pricingt Mfg. 
Fig. Description LxWxH Part No. 1 10 250 500 Part No. 
39 SMT D2 Pak Heat Sink, Autoinsertable, Pretinned 1.03x.50x.40 (26.16x12.70x10.16) HS123CT-ND 65 59 107.25 195.00 573300D00010 
39 SMT D3 Pak Heat Sink, Autoinsertable, Pretinned 1.22x.50x.40 (30.99x12.70x10.16) HS124CT-ND -70 63 111.38 202.50 573400D00010 


t+ For Tape and Reel Part Number, change the CT to TR. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Sil-Pad 600® is a thermally conductive, silicone elastomer filled with 
special ingredients to provide higher thermal properties than the original 
fiberglass based Sil-Pad This material has excellent physical and mechanical 
characteristics while remaining cost competitive. (Bectrically Insulating Material) 


Sil-Pad 900-S® family of thermally conductive insulation materials are 
designed for low cost applications requiring high thermal performance. Intended 
as an improved Sil Pad 600 alternative. 


QPad 38 is a thermally conductive, fiberglass reinforced graphite imbedded 
elastomer which conforms to surface textures extremely well. This material 
eliminates problems associated with thermal grease such as contamination of 
electronic assemblies and reflow solder baths. Q-Pad 3 may be installed prior to 
soldering and cleaning. (Electrically Conducting Material) 


Sil-Pad K10® is a thermally conductive Kapton composite film coated with 
boron nitride filled polyester resin. Offering the highest thermal properties of the 
Kapton insulators with minimum thickness and lower thermal resistance. 
Designed to replace brittle ceramic insulators. (Bectrically Insulating Material) 


Sil-Pad KA-10™ is the highest performance insulator that utilizes 
Bergquist's dielectric material T- Flm™. 


CPU Pad? is a thermally conductive, electrically insulating, Kapton double 
coated tape. Typically used between the CPU and heat sink, it was designed to be 
used in place of clips used to attach heat sink to CPU. No clamping times or high 
pressure is required. 


SPT 400 is a thermally conductive insulation for clip mounted plastic power 
devices. These TO-220 thermal tubes slip over the semiconductor device and 
conduct the heat to the heat sink and clip. Designed to be used on heat sinks 
with metal clips to attach device to heat sink. (Bectrically Insulating Material) 


HI-FLOW™ 115-AC is a thermally conductive fiber reinforced phase 
change material. The product consists of a thermally conductive 65° C phase 
change compound coated on a fiberglass web, with an adhesive coating on one 
side for attachment to a cold heat sink. Handles like a Sil-Pad, at room 
temperature and flows like high quality grease at elevated temperature. 


Bond Ply™ 100 is a thermally conductive, double-sided pressure sensitive 
adhesive tape. The tape consists of a high performance, thermally conductive 
acrylic adhesive coated with a fiberglass reinforced interweave. Bond Ply 100 is 
designed to attain high bond strength to a variety of surfaces, and to maintain 
high bond strength with long term exposure to moderate heat and high 
humidity. Typical Applications: » Mounting a heat sink to a BGA graphic 
processor » Mounting a heat sink to a computer processor * Mounting a heat 
sink to adrive processor + Mounting a heat spreader to a power converter 
PCB + Mounting a heat spreader to a motor control PCB. 


Gap Pad™ 1500 is designed to cost-effectively maximize heat transfer 
from electronic components to heat sinks or heat spreaders. GP 1500 is a highly 
conformable low-modulus material that fills air gaps due to steps, rough 
surfaces, and high stack-up tolerances. The softness relieves stress and absorbs 
shocks minimizing damage to delicate leads. GP 1500 is an electrically isolating 
material that allows its use in applications requiring isolation between heat sinks 
and high voltage, bare leaded devices. 


Heat Sink Pads “The Alternative To Grease” 


NEW! Sil-Pad K-4® uses a specially developed film which has high 
thermal conductivity, high dielectric strength and is very durable. Sil- 
Pad K-4 combines the thermal transfer properties of well-known Sil-Pad rubber 
with the physical properties of a film. Sil-Pad K-4 is a durable insulator that 
withstands high voltages and requires no thermal grease to transfer heat. 


NEW! Sil-Pad K-6® is a mecium performance film based thermally 
conductive insulator. The film is coated with a silicone elastomer to deliver high 
performance and provides a continuous physically tough dielectric barrier 
against “cut-through” and resultant assembly failures. 


NEW!Sil-Pad 1000® has the same excellent mechanical and physical 
characteristics of our Sil-Pad 400 material while offering a 35% reduction in 
thermal resistance. Sil-Pad 1000 is a composite of silicone rubber and fiberglass. 
It is specially filled and offers low thermal resistance. Sil-Pad 1000 is non-toxic 
and resists damage from cleaning agents. It is flame retardant and specially 
formulated for use as a thermally conductive insulator. 


NEW/!Sil-Pad 20002 is Berquist’s high performance, high reliability 
thermally conductive insulator. Sil-Pad 2000 is designed for demanding 
military/aerospace and commercial applications. In these applications, Sil-Pad 
2000 complies with military standards. This silicone elastomer is specially filled 
to maximize the thermal and dielectric performance of the filler/binder matrix. 
The result is a “grease-free”, conformable material capable of meeting or 
exceeding the thermal and electrical requirements of high reliability electronic 
packaging applications. 


NEW! Gap-Pad® VO Ultra Soft is recommended for extremely low 
stress applications. The viscoelastic nature of the material also gives excellent 
low stress vibration dampening and shock absorbing characteristics. Gap Pad VO. 
Ultra Soft is an electrically isolating material, which allows its use in applications 
requiring isolation between heat sinks and high voltage, bare leaded devices. 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bergquist 
Fig.| Device Type A B D FE Part No. 1 10 50 100 Part No. 
1.65 (41.91) 1.14 (28.96) -140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) BER100-ND 1.09 98 88 78 SP600-05 
1.65 (41.91) 1.14 (28.96) -140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) BER172-ND 1.09 98 88 78 SP900S-05 
1.78 (45.21) 1.25 (31.75) -140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) BER101-ND 1.17 1.05 94 84 SP600-02 
1.78 (45.21) 1.25 (31.75) -140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) BER171-ND 1.06 95 85 75 SP900S-02 
103 1.65 (41.91) 1.14 (28.96) -140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) BER111-ND 2.32 2.08 1.86 1.65 K10-05 
1.78 (45.21) 1.25 (31.75) -140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) BER112-ND 2.60 2.33 2.09 1.85 K10-02 
1 1.65 (41.91) 1.14 (28.96) -140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) BER122-ND wal 63 57 50 8-05 
1.250 (31.75) -700 (17.78) -140 (3.56) .062 (1.57) -960 (24.38) -200 (5.08) BER152-ND 1.03 93 83 74 K10-30 
1.78 (45.21) 1.25 (31.75) -140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) BER209-ND* NEW! 63 51 45 7403-09FR-02 
1.65 (41.91) 1.14 (28.96) -140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) BER203-ND* NEW! 60 49 43 3223-07FR-05 
T0.3/TO-66 1.65 (41.91) 1.14 (28.96) -140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) BER212-ND* NEW! -60 54 49 43 7403-09FR-05 
1.65 (41.91) 1.14 (28.96) -122 (3.10) .062 (1.57) 1.187 (30.15) -430 (10.92) BER211-ND* NEW! 60 49 43 7403-09FR-04 
1.563 (39.70) 1.05 (26.67) -140 (3.56) .080 (2.03) 1.187 (30.15) -430 (10.92) BER210-ND* NEW! 58 52 AT 42 7403-09FR-03 
1.312 (33.32) -762 (19.35) -140 (3.56) .062 (1.57) -960 (24.38) -200 (5.08) BER218-ND* NEW! 53 48 43 38 7403-09FR-11 
1.56 (39.62) 1.05 (26.67) | .156 (39.62) | .080 (2.03) 1.170 (29.72) -470 (11.94) BER139-ND 72 65 58 51 SP600-86 
2 TO3 (4PIN) 1.56 (39.62) 1.05 (26.67) | .156 (39.62) | .080 (2.03) 1.170 (29.72) -470 (11.94) BER140-ND 1.49 1.33 1.19 1.06 K10-86 
1.56 (39.62) 1.05 (26.67) | .156 (39.62) | .080 (2.03) 1.170 (29.72) -470 (11.94) BER141-ND 49 45 40 35 B-86 
1.00 (25.40) -750 (19.05) -300 (7.62) -140 (3.56) BER178-ND 82 74 66 59 SP900S-104 
TO-247AC 1.00 (25.40) -750 (19.05) -300 (7.62) -140 (3.56) BER120-ND 1.36 1.22 1.09 97 K10-104 
1.00 (25.40) -750 (19.05) -300 (7.62) -140 (3.56) BER131-ND 63 56 51 45 B-104 
1.00 (25.40) -750 (19.05) -300 (7.62) -140 (3.56) BER200-ND NEW! 1.68 1.51 1.35 1.20 2015-104 
1.00 (25.40) -750 (19.05) -300 (7.62) -140 (3.56) BER204-ND* NEW! 51 AB A 37 3223-07FR-104 
1.00 (25.40) -750 (19.05) -300 (7.62) -140 (3.56) BER221-ND NEW! 66 60 54 AT K6-104 
1.00 (25.40) -750 (19.05) -300 (7.62) -140 (3.56) BER109-ND NEW! 63 57 51 45 SP600-104 
-860 (21.84) -740 (18.80) -200 (5.08) -160 (4.06) BER208-ND* NEW! -50 45 At 36 3223-07FR-90 
.860 (21.84) -740 (18.80) -200 (5.08) -160 (4.06) BER217-ND* NEW! 50 AB Al 36 7403-09FR-90 
3 -750 (19.05) -500 (12.70) -187 (4.75) -125 (3.18) BER102-ND 73 66 59 52 SP600-58 
70.220 -750 (19.05) -500 (12.70) -187 (4.75) -125 (3.18) BER176-ND 73 66 59 52 SP900S-58 
-750 (19.05) -500 (12.70) -187 (4.75) -147 (3.73) BER103-ND 73 66 59 52 ‘SP600-54 
-750 (19.05) -500 (12.70) -187 (4.75) -147 (3.73) BER175-ND 73 66 59 52 SP900S-54 
-750 (19.05) -500 (12.70) BER110-ND 73 66 59 52 SP600-43 
-750 (19.05) -500 (12.70) BER174-ND 73 66 59 52 SP900S-43 


* Made of SP400 material. 
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RGQUIST Heat Sink Pads “The Alternative To Grease” (cont, 


Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Bergquist 
Fig. | Device Type A B c [= G Part No. 1 10 50 100 Part No. 
-750 (19.05) 500 (12.70) -187 (4.75) .125 (3.18) BER113-ND 1.02 92 82 73 K10-58 
-750 (19.05) 500 (12.70) -187 (4.75) .147 (3.73) BER114-ND 82 74 66 59 K10-54 
-750 (19.05) 500 (12.70) -187 (4.75) .147 (3.73) BER187-ND 45 40 36 32 KA10-54 
-750 (19.05) 500 (12.70) BER121-ND 1.02 92 82 73 K10-43 
-750 (19.05) 500 (12.70) BER193-ND 66 59 53, AT KA10-43 
-750 (19.05) 500 (12.70) -187 (4.75) -125 (3.18) BER124-ND 60 54 49 43 GB-58 
-750 (19.05) 500 (12.70) -187 (4.75) .147 (3.73) BER125-ND 60 54 49 43 0B-54 
-750 (19.05) 500 (12.70) -187 (4.75) .147 (3.73) BER198-ND NEW! 57 51 AB Al 1009-54 
-750 (19.05) 500 (12.70) -187 (4.75) .147 (3.73) BER201-ND NEW! 1.07 96 86 76 2015-54 
-750 (19.05) 500 (12.70) -187 (4.75) .147 (3.73) BER206-ND* NEW! 48 43 39 34 3223-07FR-54 
-750 (19.05) 500 (12.70) -187 (4.75) .147 (3.73) BER215-ND* NEW! 48 43 39 34 7403-09FR-54 
-750 (19.05) 500 (12.70) -187 (4.75) .147 (3.73) BER219-ND NEW! 54 49 A4 39 K4-54 
TO.220 -750 (19.05) 500 (12.70) -187 (4.75) -125 (3.18) BER199-ND NEW! 57 51 AG Al 1009-58 
-750 (19.05) 500 (12.70) -187 (4.75) -125 (3.18) BER202-ND NEW! 1.07 96 86 76 2015-58 
-750 (19.05) 500 (12.70) -187 (4.75) -125 (3.18) BER207-ND* NEW! 48 43 39 34 3223-07FR-58 
3 -750 (19.05) 500 (12.70) -187 (4.75) -125 (3.18) BER216-ND* NEW! 48 43 39 34 7403-09FR-58 
-750 (19.05) 500 (12.70) -187 (4.75) -125 (3.18) BER220-ND NEW! 54 49 A4 39 K4-58 
-750 (19.05) 500 (12.70) BER132-ND 60 54 49 43 B-43 
.687 (17.45) 562 (14.27) .218 (5.54) -125 (3.18) BER205-ND* NEW! 48 43 39 34 3223-07FR-51 
-687 (17.45) 562 (14.27) .218 (5.54) -125 (3.18) BER214-ND* NEW! 48 43 39 34 7403-09FR-51 
.687 (17.45) 562 (14.27) .218 (5.54) -125 (3.18) BER146-ND 72 65 58 52 K10-51 
.687 (17.45) 562 (14.27) -218 (5.54) -125 (3.18) BER147-ND 43 39 35 31 B-51 
-860 (21.84) ‘40 (18.80) -200 (5.08) -160 (4.06) BER108-ND .80 72 64 57 SP600-90 
-860 (21.84) ‘40 (18.80) -200 (5.08) -160 (4.06) BER177-ND 80 72 64 57 SP900S-90 
TO-218 -860 (21.84) ‘40 (18.80) -200 (5.08) -160 (4.06) BER119-ND 1.26 1.13 1.01 -90 K10-90 
-860 (21.84) ‘40 (18.80) -200 (5.08) -160 (4.06) BER130-ND 62 56 50 44 @B-90 
.945 (24.00) -827 (21.01) -196 (4.98) .150 (3.81) BER107-ND 83 75 67 59 SP600-114 
rr MULTI .945 (24.00) -827 (21.01) -196 (4.98) .150 (3.81) BER180-ND 83 75 67 59 SP900S-114 
.945 (24.00) -827 (21.01) -196 (4.98) -150 (3.81) BER118-ND 1.38 1.24 1.11 98 K10-114 
1.450 (36.83) | .838 (21.29) | .612(15.54) | .245 (6.22) .960 (24.38) 170 (4.32) | .120 (3.05) BER106-ND 94 84 75 67 SP600-105 
5 SIP 1.450 (36.83) 838 (21.29) | .612 (15.54) | .245 (6.22) -960 (24.38) -170 (4.32) -120 (3.05) BER179-ND 94 84 5 67 SP900S-105 
1.450 (36.83) | .838 (21.29) | .612(15.54) | .245 (6.22) .960 (24.38) 170 (4.32) | .120 (3.05) BER117-ND 1.76 1.58 1.42 1.25 K10-105 
1.00 (25.40) -260 (6.60) BER105-ND 88 79 ral 63 SP600-25 
6 DOS 1.00 (25.40) -260 (6.60) BER173-ND 88 79 ral 63 SP900S-25 
1.00 (25.40) -260 (6.60) BER116-ND 1.57 1.41 1.26 1.12 K10-25 
7 SIP Module 1.50 (38.10) -900 (22.86) -150 (3.81) | 1.20 (30.48) -450 (11.43) .075 (1.91) — BER136-ND 48 43 39 34 B-67 
2.50 (63.50) | 2.00 (50.80) | .344 (8.74) | 1.81 (46.02) | 1.00 (25.40) 156 (3.96) = BER137-ND 65 58 52 46 B-101 
-63 (16.00) -63 (16.00) BER133-ND 52 AT 42 38 CPU .63X.63 
CPU 1.75 (44.45) 1.75 (44.45) BER134-ND 1.29 1.15 1.03 92 (CPU 1.75X1.75 
8 1.375 (34.93) | 1.375 (34.93) BER135-ND 86 78 70 62 CPU 1.375X1.375 
1.00 (25.40) 1.00 (25.40) -187 (4.75) BER142-ND 46 42 37 33 B-48 
Bridge Rect. 1.25 (31.75) 1.25 (31.75) -200 (5.08) BER144-ND 49 44 39 35 B-46 
1.25 (31.75) 1.25 (31.75) -200 (5.08) BER145-ND 1.44 1.29 1.15 1.02 K10-46 
9 TO-220 Tubes -433 (11.00) 985 (25.02) BER156-ND 73 66 59 52 SPT400 -12-11-25 
TO-247 Tubes -532 (13.50) 985 (25.02) BER157-ND 89 80 72 64 SPT400-12- 13.5-25 
10 TOS -360 (9.14) 200 (5.08) .040 (1.02) BER213-ND* NEW! 46 AL 37 33 7403-09FR-09 
‘Hi-Flow ™” Single Side Adhesive Backed Pads (Phase Change) 
1 TO3 1.65 (41.91) 2 14 (28.96) -140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) .072 (1.83) BER166-ND .28 25 23 -20 HF115TAAC-05 
3 TO-220 -750 (19.05) 500 (12.70) -187 (4.75) .147 (3.73) BER167-ND 10 .09 08 07 HF115TAAC-54 
3 TO-220 -750 (19.05) 500 (12.70) -187 (4.75) -125 (3.18) BER168-ND 10 .09 08 07 HF115TAAC-58. 
3 TO-218 -860 (21.84) ‘40 (18.80) -200 (5.08) -160 (4.06) BER169-ND 112 10 09 08 HF115TAAC-90 
5 SIP 1.450 (36.83) | .830(21.08) | .612(15.54) | .245 (6.22) .960 (24.38) 170 (4.32) | .120 (3.05) BER170-ND 14 13 A 10 HF115TAAC-105 
“SP900" Single Side Adhesive Backed Pads (Low Mounting Pressure) 
1 TO3 1.65 (41.91) 1.14 (28.96) -140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) .072 (1.83) BER181-ND 1.14 1.03 92 81 SP9O0EAAC-05 
3 TO-220 -750 (19.05) -500 (12.70) -187 (4.75) .147 (3.73) BER182-ND 74 67 60 53, SP9O0EAAC-54 
3 TO-220 -750 (19.05) -500 (12.70) -187 (4.75) -125 (3.18) BER183-ND 74 67 60 53 SP9O0EAAC-58 
“Bond Ply™ 100” Double Sided Thermal Tape 
Double Sided Adhesive Thermal Pad, .005” (.127) Thick, 10” (25.4cm) Square Sheet .. . BER158-ND 41.44 36.98 33.15 29.33 BOND PLY 105 10x10” 
Double Sided Adhesive Thermal Pad, .008” (.203) Thick, 10” (25.4cm) Square Sheet .. . BER159-ND 50.99 45.51 40.80 36.09 BOND PLY 108 10x10” 
Double Sided Adhesive Thermal Pad, .011” (.279) Thick, 10” (25.4cm) Square Sheet BER160-ND 63.77 56.90 51.02 45.13 BOND PLY 111 10x10” 
“Gap Pad™ 1500” Thermal Gap Filling Material 
High Thermally Conductive Pad, .020" (.508) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet . BER161-ND 9.98 8.91 7.99 7.07 .020 GP 1500 4” X 4” 
High Thermally Conductive Pad, .040” a 02) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet . BER162-ND 14.33 12.79 11.47 10.15 .040 GP 1500 4” X 4” 
High Thermally Conductive Pad, .060" (1.52) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet . BER163-ND 16.45 14.68 13.16 11.64 .060 GP 1500 4” X 4” 
High Thermally Conductive Pad, .080" (2.03) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet . BER164-ND 19.44 17.35 15.55 13.76 .080 GP 1500 4” X 4” 
High Thermally Conductive Pad, .125” (3.18) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet BER165-ND 26.39 23.55 21.12 18.68 -125 GP 1500 4” X 4” 
High Thermally Conductive Pad, .040” (1.02) Thick, 8" x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet . BER227-ND NEW! 86.26 76.97 69.01 61.05 .040 GP 1500 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .060" (1.52) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet . BER228-ND NEW! 96.85 86.42 77.48 68.54 .060 GP 1500 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .080" (2.03) Thick, 8" x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet . BER229-ND NEW! 110.92 98.98 88.74 78.50 .080 GP 1500 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .125” (3.18) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet . BER230-ND NEW! 189.31 168.93 151.45 133.98 -125 GP 1500 8” X 16” 
NEW! “Gap Pad™ VO Ultra Soft” Thermal Gap Filling Material NEW! 
High Thermally Conductive Pad, .020" (.508) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet BER222-ND 72.05 64.30 57.65 51.00 .020 GP US 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .040” (1.02) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet . BER223-ND 90.61 80.86 72.49 64.13 .040 GP US 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .060” (1.52) Thick, 8" x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet . BER224-ND 101.66 90.72 81.33 71.95 .060 GP US 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .080" (2.03) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet . BER225-ND 116.48 103.94 93.19 82.44 .080 GP US 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .125” (3.18) Thick, 8" x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet . BER226-ND 193.38 172.55 154.70 136.85 -125 GP US 8” X 16” 


* Made of SP400 material. 
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Wakefield : 
Engineering Heat Sinks 


CPU's. Wakefield Engineering 


Wakefield Engineering is recognized as a worldwide leader in 
innovative thermal management solutions. Their products 
range from board level heat sinks for both surface mount and 
thru-hole, to fan mounted heat sinks for microprocessors and 


your thermal requirements. DeltaPads are replacements to 
heat sink grease but without any mess. They are heat 
conducting, electrically isolating pads to go between the heat 
sink and your semiconductor device. TO-220 heatsinks will 


offers a single source for all of also fit TO-202 and TO-126 packages. 


Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Mfg. 
Description LxWxH Part No. 1 10 100 | Part No. 
DeltaPad Thermal Pad TO-220 No Adhesive .007" (.18mm) | .710 x .500 x .141 dia. (18.03 x 12.70 x 3.58 dia) | 345-1000-ND 35 25 -18 | 173-7-220P 
DeltaPad Thermal Pad TO-220, No Adhesive .009" (.23mm) | .750 x .500 x .147 dia. (19.05 x 12.70 x 3.73 dia.) | 345-1001-ND 35 25 -18 | 173-9-240P 
Kapton Thermal Pad, TO-220, No Adhesive .006" (.15mm) | .710 x .500 x .141 dia (18.03 x 12.70 x 3.58 dia) | 345-1002-ND 60 43 -30 | 175-6-220P 
Kapton Thermal Pad TO-220, No Adhesive .006"(.15mm) | .750 x .500 x .125 dia (19.05 x 12.70 x 3.18 dia) | 345-1003-ND 60 43 -30 | 175-6-230P 
Kapton Thermal Pad TO-220, No Adhesive .006"(.15mm) | .750 x .500 x .147 dia (19.05 x 12.70 x 3.73 dia) | 345-1004-ND .39 28 -20 | 175-6-240P 
Kapton Thermal Pad TO-220, No Adhesive .006" (.15mm) -860 x .740 x .160 (21.84 x 18.80 x 4.06) 345-1005-ND 77 285) -39 | 175-6-280P 
Silicon Thermal Grease, 4 gram Plastic Pak _ 345-1006-ND 4.00 3.60 2.80 | 120-SA 
Silicon Thermal Grease, 2 Oz. Jar — 345-1007-ND 11.43 10.29 8.00 | 120-2 
Silicon Thermal Grease, 5 Oz. Tube = 345-1008-ND 21.63 1947 15.14 | 120-5 
Silicon Thermal Grease, 8 Oz. Jar = 345-1009-ND 26.93 24.24 18.85 | 120-8 
Silicon Thermal Grease, 5 Lbs. Can = 345-1010-ND 140.90 126.81 98.63 | 120-80 
Synthetic Non-Silicon Thermal Compound 4 Oz Tube = 345-1011-ND 34.13 30.72 23.89 | 126-4 
D-Pack/SOT-23 Heat Sink, Pretinned, Autoinsertable -74 x 60 x .36 (18.80 x 15.24 x 9.14) 345-1012-ND 42 30 -21 | 217-36CT6 
TO-5 Clip-On Cup Style With 4-40 Thd Base .37 x .38 dia. (9.40 x 9.65 dia.) 345-1013-ND 9.78 8.80 6.85 | 260-4TSE 
TO-220, Self-Locking, Horz/Vert Mount, Black 1.0 x .50 x .85 (25.40 x 12.70 x 21.59) 345-1016-ND 81 58 -41 | 235-85AB 
TO-220, Self-Locking, Horz/Vert Mount, Black -80 x .27 x .80 (20.32 x 6.86 x 20.32) 345-1017-ND 35 25 -18 | 243-3PAB 
TO-220, Vertical Mount Wave-Solderable, With Tabs Black 1.0 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 345-1018-ND 1.26 90 -63 | 287-1AB 
TO-220, Low Cost Horz/Vert Mount, Black 1.0 x .50 x .71 (25.40 x 12.70 x 18.03) 345-1019-ND 53 38 .27 | 289-AB 
TO-220, Dual Low Cost Horz/Vert Mount, Black 1.0 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 345-1020-ND 63 45 -32 | 290-1AB 
TO-220, Dual Mount Low Cost, Black 1.0 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 345-1021-ND 63 45 -32 | 290-2AB 
TO-220, Low Cost Horz/Vert Mount, Black 75 x .375 x .75 (19.05 x 9.52 x 19.05) 345-1022-ND 49 35 25 | 273-AB 
TO-220, Low Cost Horz/Vert Mount, Black -52 x .375 x .750 (13.21 x 9.52 x 19.05) 345-1023-ND 49 35 .25 | 274-1AB 
TO-220, Vertical Mount Wave-Solderable, With Tabs .875 x .215 x 1.25 (22.23 x 5.46 x 31.75) 345-1024-ND 1.12 80 56 | 288-1AB 
TO-220 Self-Locking, Vertical Mount, Black 1.0 x .36 x .860 (25.40 x 9.14 x 21.84) 345-1025-ND 70 50 .35 | 291-H36AB 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins/6-32Thds, Black 64 x .64 x 1.0 (16.26 x 16.26 x 25.40) 345-1026-ND 1.82 1.30 -91 | 634-10ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins/6-32Thds, Black .64 x .64 x 2.0 (16.26 x 16.26 x 50.80) 345-1027-ND 2.07 1.48 1.04 | 634-20ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 1.375 x .50 x 1.0 (34.93 x 12.70 x 25.40) 345-1028-ND_ 2.14 1.53 1.07 | 637-10ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 1.375 x .50 x 1.5 (34.93 x 12.70 x 38.10) 345-1029-ND 2.21 1.58 1.11 | 637-15ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 1.375 x .50 x 2.0 (34.93 x 12.70 x 50.80) 345-1030-ND 2.49 1.78 1.25 | 637-20ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 1.650 x 1.0 x 1.0 (41.91 x 25.40 x 25.40) 345-1031-ND 2:91 2.08 1.46 | 647-10ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 1.650 x 1.0 x 1.5 (41.91 x 25.40 x 38.10) 345-1032-ND 3.12 2.23 1.56 | 647-15ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 1.650 x 1.0 x 1.5 (41.91 x 25.40 x 38.10) 345-1033-ND 3.12 2.23 1.56 | 657-15ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 1.650 x 1.0 x 1.5 (41.91 x 25.40 x 38.10) 345-1034-ND 2.91 2.08 1.46 | 657-15ABPN 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 1.650 x 1.0 x 2.0 (41.91 x 25.40 x 50.80) 345-1035-ND 3.43 245 1.72 | 657-20ABP 
TO-220 Pwr SpeedGip Mount With Pins (Order clip below) 1.375 x .50 x 1.0 (34.93 x 12.70 x 25.40) 345-1037-ND 2.84 2.03 1.42 | 667-10ABPP 
SpeedCip, Stainless Stee! for 667 Series - 345-1039-ND 95 68 48 | 330-SC 
TO-220 Self-Locking Horz/Vert Mount, Black 57 x 50 x .75 (14.48 x 12.70 x 19.05) 345-1040-ND 74 53 37 | 230-75AB 
TO-220 Low Cost Horz/Vert Mount, Black 1.75 x .375 x .70 (44.45 x 9.52 x 17.78) | 345-1041-ND 56 40 28 | 270-AB 
TO-220 Top Mount Booster for 270,272,280 Series, Black 1.75 x .50 x .70 (44.45 x 12.70 x 17.78) 345-1042-ND 56 40 .28 | 271-AB 
TO-220 Dual Mount Horz, Black 1.75 x .375 x 1.45 (44.45 x 9.52 x 36.83) 345-1043-ND 67 48 -34 | 272-AB 
IGBT and SSRs Power Module's Black 7.087 x 4.92 x 5.34 (180.01 x 124.97 x 135.64) | 345-1046-ND 104.95 94.46 73.47 | 392-180AB 
TO-3 Power Horz Mount Double Fin, Black 4.750 x 1.5 x 1.25 (120.65 x 38.10 x 31.75) | 345-1047-ND 9.93 8.94 6.95 | 401-A 
Power Heat Sink Horz, Double Fin, No Holes 4.750 x 1.5 x 1.25 (120.65 x 38.10 x 31.75) | 345-1048-ND 6.68 6.01 4.68 | 401-K 
Power Heat Sink, Horz, Double Fin, No Holes 4.750 x 3.0 x 2.62 (120.65 x 76.20 x 66.55) | 345-1049-ND 11.93 10.74 8.35 | 421-K 
Power Heat Sink, Horz, Double Fin, No Holes 4.750 x 5.5 x 2.62 (120.65 x 139.70 x 66.55) _| 345-1050-ND 18.05 16.25 12.64 | 423-K 
TO-3 Power, Horz Mount, Omnidirectional, Black 1.81 x 1.81 x 1.25 (45.97 x 45.97 x 31.75) 345-1051-ND 4.88 4.39 3.42 | 680-125A 
TO-3 Heavy Duty Power, Horz Mount, Black 4.125 x 3.0 x 1.0 (104.78 x 76.20 x 25.40) 345-1052-ND. 8.48 7.63 5.94 | 641-A 
Power Heat Sink, Horz Mount, No Holes, Black 4.125 x 3.0 x 1.0 (104.78 x 76.20 x 25.40) 345-1053-ND 8.18 7.36 5.73 | 641-K 
14-16 Dip IC Heat Sink, Gue On, Black .75 x .415 x .24 (19.05 x 10.54 x 6.10) 345-1054-ND 1.82 1.30 91 | 651-B 
Half Brick DC/DC Converter, Vert, Black 2.28 x 2.4 x .95 (57.91 x 60.96 x 24.13) 345-1055-ND 4.63 417 3.24 | 518-95AB 
Half Brick DC/DC Convert With Hardware/Thermal Pad 2.28 x 2.4 x .95 (57.91 x 60.96 x 24.13) —_| 345-1056-ND 8.08 7.27 5.66 | 518-95AB-MS4 
Half Brick DC/DC Converter Vert, Black 2.28 x 2.4 x .45 (57.91 x 60.96 x 11.43) | 345-1057-ND. 808 7.27 5.66 | 528-45AB 
CPU, PGA and BGA Heat Sinks 
Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Mfg. 
Description LxWxH Part No. dl 10 100 | Part No. 
CPU Cooler 
40mm GFP and 21mm BGA With Gips and Thermal Tape, Black) 2.89 x 2.0 x .5 (73.41 x 50.80 x 12.70) | 345-1058-ND 6.48 5.83 4.54 | 609-50ABS3 
21mm BGA With Thermal Double Sided Tape 827 x .827 x .25 (21.01 x 21.01 x 6.35) | 345-1059-ND 2.28 1.63 1.14 | 624-25ABT4 
25mm BGA With Thermal Double Sided Tape -984 x .984 x .25 (24.99 x 24.99 x 6.35) | 345-1060-ND 2.56 1.83 1.28 | 625-25ABT4 
17x17 PGA No Tape, Black 1.75 x 1.7 x .40 (44.45 x 43.18 x 10.16) | 345-1061-ND 2.45 1.75 1.23 | 628-40AB 
17x17 PGA No Tape, Black 1.75 x 1.7 x .65 (44.45 x 43.18 x 16.51) | 345-1062-ND 2.35 2.12 1.65 | 628-65AB 
28-38mm OOFP No Tape, Black 1.1.x 1.1 x .25 (27.94 x 27.94 x 6.35) 345-1036-ND. 1.61 1.15 .81 | 658-25AB 
28-38mm OCFP With Thermal Tape (Chomerics T-405), Black 1.1.x 1.1 x .25 (27.94 x 27.94 x 6.35) 345-1063-ND 2.59 1.85 1.30 | 658-25ABT1 
28-38mm OGFP With Thermal Tape (Arclad 8223) Black 1.1.x 1.1 x .25 (27.94 x 27.94 x 6.35) 345-1064-ND 2.24 1.60 1.12 | 658-25ABT2 
28-38mm OOFP With Thermal Tape (Chomerics T-412), Black 1.1.x 1.1 x .25 (27.94 x 27.94 x 6.35) 345-1065-ND 2.94 2.10 1.47 | 658-25ABT4 
28-38mm OGFP No Tape, Black 1.1.x 1.1 x .35 (27.94 x 27.94 x 8.89) 345-1066-ND 1.65 1.18 -83 | 658-35AB 
28-38mm OCFP With Thermal Tape (Chomerics T-412), Black 1.1.x 1.1 x .35 (27.94 x 27.94 x 8.89) 345-1067-ND 2.66 1.90 1.33 | 658-35ABT3 
28-38mm OOFP With Thermal Tape (Chomerics T-410), Black 1.1.x 1.1 x .45 (27.94 x 27.94 x 11.43) | 345-1068-ND 2.91 2.08 1.46 | 658-35ABT4 
28-38mm OGFP No Tape, Black 1.1.x 1.1 x.45 (27.94 x 27.94 x 11.43) | 345-1069-ND 1.79 1.28 .90 | 658-45AB 
28-38mm OCFP With Thermal Tape (Chomerics T-412), Black 1.1.x 1.1 x .45 (27.94 x 27.94 x 11.43) | 345-1070-ND 2.31 1.65 1.16 | 658-45ABT3 
28-38mm OCFP With Thermal Tape (Chomerics T-410), Black 1.1.x 1.1 x .45 (27.94 x 27.94 x 11.43) | 345-1071-ND 2.23 2.01 1.56 | 658-45ABT4 
28-38mm OGFP No Tape, Black 1.1.x 1.1 x .60 (27.94 x 27.94 x 15.24) | 345-1072-ND 1.82 1.30 .91 | 658-60AB 
28-38mm OOFP With Thermal Tape (Chomerics T-405), Black 1.1.x 1.1 x .60 (27.94 x 27.94 x 15.24) | 345-1073-ND 2.84 2.03 1.42 | 658-60ABT1 
28-38mm OGFP With Thermal Tape (Arclad 8223), Black 1.1.x 1.1 x .60 (27.94 x 27.94 x 15.24) | 345-1074-ND 2.38 1.70 1.19 | 658-60ABT2 
28-38mm OCFP With Thermal Tape (Chomerics T-412), Black 1.1.x 1.1 x .60 (27.94 x 27.94 x 15.24) | 345-1075-ND 2.94 2.10 1.47 | 658-60ABT3 
CPU Composite Cooler 
CPU Composite Cooler for 84-100GFP, 169BGA, No Tape, Black) .65 x .65 x .40 (16.51 x 16.51 x 10.16) | 345-1076-ND 1.68 1.20 84 D10650-40 
CPU Composite Cooler for 128-2000FP, 313BGA, No Tape, Black} .85 x .85 x .40 (21.59 x 21.59 x 10.16) | 345-1077-ND 2.10 1.50 1.05 | D10850-40 


Wakefield 609 Series fits PowerPC 601, 604, 255BGA 
Wekefield 628 Series fits IntelDX4, Intel 80486DX2, AM486DX2/DX4- 
Wakefield 658 Series fits IntelDX4, AM29240, PowerPC 603 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KEYSTONE 


MICA Insulators for 
Transistor Mounting 


These precision stamped MICA Insulators provide good thermal conductivity 
(.009 watts per square inch per °C per inch in thickness). Excellent thermal 
resistance 1100°F (593°C). Dielectric constant of 7 at 1000KHz. 


Fig. 1 
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Fig. 4 


Specifications: .003” (.08mm) thick MICA + .001” (+ .03mm). 


Fig. 3 
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“A” Dim. (Dia.) 
4672K: 3.58mm 
4673K: 2.92mm 


KEYSTONE 
TO-3 Power Transistor Sockets 


Fig. 1 
Chassis Mount = 

* Top Plate: Molded ry 
Nylon + Base: Phenolic + Dimensions: 
1.53”x.073" (38.86mm x 1.85mm) 
Standoffs: 0.09” (2.29mm) 


Fig. 2 
Chassis Mount 

+ Top Plate: Phenolic 

+ Base: Phenolic » Dimensions: 


1.35"x1.00” (34.29mm x 25.40mm) 
* Standoffs: None 


Fig. 3 


P.C. Board Mount 


+ Top Plate: Molded 
Nylon + Base: Phenolic 


ro 


(foley Waldom : 


TO-220 Solder Tail Transistor 
Sockets 


P.C. Board Mount: .100” 
(2.54mm) center. These 
three circuit transistor 
sockets are preassembled 
and ready for soldering to 
a P.C. Board. The proven 
double cantilever design 
eliminates circuit failure 
due to thermal expansion 
and/or mechanical 
tolerances. Linear move- 
ment of the transistor 
leads in the socket does 


2.03 Typ. | [ 


not affect contact 
reliability. 
Material: Tin-Plated 


Brass, 94V-2 Rated Nylon 


Digi-Key Pricing Keystone + Dimensions: 1.53°x.073" (38.86mm x 
Fig. | Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. 1.85mm) + Standoffs: 0.09" (2.29mm) 
1 4651KND 715.87 24.73 33.70 | 4651 = 7 
2 | 4662KND 78 638 2780 36.87 | 4662 Transistor Mounting Hardware Digi-Key Price Each Molex 
3 | 4671KND 1.00 5.86 2469 23.87 | 4671 Fig. 4A Fig. 4B Fig. | Part No. 10 100 | Part No. 
4 | 4672-ND .78 588 2477 17.49 | 4672 10-220 103 1 | WN2550-ND 147 1.30 87 | 09-48-3031 
4 | 4673-ND 78 588 2477 17.49 | 4673 Complete Mounting Kit Complete Mounting Kit 2 | WM2551-ND 1.82 1.61 1.07 | 10-18-2031 
(AB,C,D,B) (ABCD.EFG 
3 Ry i 
Transistor Sockets - Panasonic. 
supplied . . 
ott ose NEW?! Vibrating Motors 
Plating: ae B i 
Sleeve (Pin): 2.79419 +7 Chassis Features: + Smallest and lightest motor for down 
200y” Sn. 4 s c sized cellular and pager applications + High reliability 
Contact (ip): 0- 3.20 * #\D by shockproof structure Specifications: KHN4 
30y” Au. @0.71-0.89 | mee IE : 6 AE * 6-20 Mounting Screws * Qperating Voltage: 1.1V to 1.7V + Starting Voltage: 
Hole ° oer (AQnly, 2 Required) 0.5V + Starting Current: 125mA + Rated Voltage: 
oT] a 7 1.25V + Dimensions: a4mm x L11.5mm + Rated Qur- 
Hei a 9 a an ee Digi-Key Price Each Keystone rent 95mA + Weight: 1.17g KHNS + Operating Voltage: 1.1Vto 1.7V + Starting 
TO-5 Package Fig. | Part No. 1 10 100 Part No. Voltage: 0.5V + Starting Current: 120mA + Rated Voltage: 1.30V * Dimen- 
3 —D2150-ND 58 49 “Al | 917-93-103-41-005 1 4601K-ND 1.60 1.33 1.26 | 4601 sions: 25mm x L10mm » Rated Qurrent 90mA + Weight: 1.97g 
4 | ED2151-ND 77 65 54 | 917-93-104-41-005 2 | 4606K-ND 1.37 1.13 1.02 | 4606 
8 | ED2152-ND 1.48 1.25 1.03 | 917-93-108-41-005 3__|_4600K:-ND 1.44 119 1.08 | 4600 Digi-Key Price Each —_| Panasonic 
TO-100 Package 4A 4724K-ND 89 85 79 4724 Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
8 | ED2153-ND 148 1.25 1.03 | 917-93-208-41-005 4B | 4725-ND 89 85 79 | 4725 9700RPM Vibrating Motor |P12056-ND 5.75 4.26 3.45 |KHN4NBIN 
10 | —D2154-ND 177 1.50 1.23 | 917-93-210-41-005 4B | 4706K-ND* 2.99/20 _ 17.36/200 | 4706 7300RPM Vibrating Motor |P12057-ND 5.75 4.26 _3.45|KHN5NBIAA 
TECHNOLOGY 
AC/DC Geared Motors 2 


105 Series: Unidirectional operation assured by ball and slot “no-back” system. Motors listed are all clockwise rotation when facing the output shaft. 
Characteristics: Rotor Speed 600 RPM,115V AC, 60 Hz Coil, 2.7 Watts, -20°C to +55°C Operating Temperature. Heat rise +54°C nominal. Motor develops 
300 oz. in. Torque starting and running at 1 RPM. Motors shown utilize standard gearing rated for 30 oz. in. max. load. To determine torque available on 
motors shown, divide 300 oz. in. by listed motor speed. 
8001 Series DC Gearmotor: Basic 2400 and 4800 armature speed used. Geartrain rating 30 oz. in. dynamic, 90 oz. in. static. Starting and running torque 
60oz-in. at 1rpm. These ratings are conventionally stated for output geared to 1rpm. The torque theoretically available at another output speed is the torque 
at 1rpm divided by the desired speed. Input power 2 Watts. Motor output speed will be higher if load is less than 30 oz. in. Voltages offered 12VDC and 
24VDC. DC motors are reversible by reversing polarity at terminals. Operating these motors at voltages greater than 10% of nominal, could possibly cause 


premature motor failure. 


105 Series 


These stepper motors are very precise DC motors that move a specific degree of rotation with 
each pulse applied to its coils. Stepper motors can be controlled for either clockwise or 
counterclockwise rotation and can operate at very high speeds. Shaft speed is not affected by 
variations in torque. Unipolar motors have two coils wound on the same bobbin (4 coils total) 
where each winding is sequentially energized, bipolar motors have only two windings and 5 
require a push-pull driver to operate. Holding torque is the force regard to hold the shaft with 
back pressure applied. MNM is millinewton meter + torque 


Operating Specificatior 


26AWG 


OD wa NAHER 


MOTION 


8001 Series 


1.875 
(47.625) 


+ Max. Operating Temperature: +100°C + Operating Temperature 
Range: -20°C to +70°C + Bearing Type: Bronze sleeve + Insulation Res. at 500Vdc: 100 
megohms + Dielectric Withstanding Volt.: 650VRMS 60 Hz for 2 seconds + Lead Wires: 


lg Unipolar Stepper 
@2%% =“ Motor Driver Board 


The MTSD-V1 can be used as a stand-alone uni- 
polar stepper motor driver board, or in 
conjunction with a PC or programmable 
controller for greater flexibility. 
Applications: Robotics, Motion Con- 
trol, Education, Light Duty Industrial <Q 
+ Adjustable On-Board Step Cock (15- 


Digi-Key Price Each Cramer 1500 hz) + Continuous Run or Pre- 
Volt.| RPM | Part No. 1 10 50 | Part No. settable Step Count from 0-255 steps + Push- 
105 Series button Repeat (pre-set step count) +» LED 
12 |QRAI01-ND 26.22 22.91 20.70 | MBAO8AA24AABT542X Phase/Step Indicators + .1” SIP Header Connectors 
10 |CRA102-ND 26.22 22.91 20.70 | MBAO8AA13MADT542X (.025” square pins) 
110} 6 |QRAI03-ND 26.22 22.91 20.70 | MBAO8AA24FAATS42X “Stand Alone” Functions (Dip Switch Selectable): + Disable/Enable + CW/CCW 
VAC| 2 |CRAI04-ND 26.22 22.91 20.70 | MBAO8AA1ASABT542X Direction + Single/Dual Phase Drive + Locked/Free Motor during Disable + Continuous 
1 |ORAI05-ND 26.22 22.91 20.70 | MBAO8AA1C5ABT542X Run/Pre-set Step Count (0-225 steps) 
12: Se oor eeniee ee Programmable Controller Input Functions: » Disable/Enable CW/COW Direction 
7 |CRADOL-ND 4655 40.67 36.75 /DC3275 + Pre-set Step Count Repeat » Logic OUTOUT pin to ID end of pre-set step count » Ex- 
12) 10 |ORAQ02-ND 4655 40.67 36.75 |DC3276 ternal Gockinput (1D IGE ay) 
VDC} 39 |CRA203-ND 46.55 40.67 36.75 |DC3277 Power Requirements: » Logic Supply: 5Volts DC @50mA + Motor Supply: Maximum 
ai 1 |ORA204-ND 4655 40.67 36.75 |DC3278 boas nat 1.85 ae draw + Board Dimensions: 3.20” x 2.70” x .875' 
Vpc| 10 |ORAZ05-ND 46.55 40.67 36.75 |Do3279 (8 1:28rmix 68:5emmn x 22-23rnm) 
50 (GRECEN) (46.55 40.67 96:75 008280 MTSD-VAEND cs coats ndedex tence einan vcoaevenmenncainntes $82.40 each 
Rated Motor Size Holding 
Voltage (mm) | (mm) | (mm) | Steps per | Step Angle | Torque (1) Digi-Key Price | Danaher 
Fig.| (VDC) Type A B Cc Rev. (Degrees) | (mNm/oz-in) | Part No. Each | Part No. 
5 Bipolar 15 20 1.5 20 18 3.9/.55 403-1000-ND 15.50 | 15M020D1B 
5 Unipolar 20 34.9 15 20 18 7.8/1.1 403-1001-ND. 16.20 | 20M020D1U 
5 Bipolar 20 34.9 1.5 20 18 11.31/1.6 403-1002-ND 15.50 | 20M020D1B 
12 Unipolar 26 34.9 2 24 15 6.3/0.9 403-1003-ND 16.20 | 26M024B2U 
1 12 Unipolar 26 34.9 2 48 75 9.2/1.3 403-1004-ND 16.20 | 26M048B2U 
5 Bipolar 26 34.9 2 48 75 10.6/1.5 403-1005-ND 15.46 | 26M048B1B 
5 Bipolar 36 42 2. 48 15 27.5/3.9 403-1006-ND 16.50 | 35L048B1B-N 
12 Unipolar 36 42 2 48 75 27.5/3.9 403-1007-ND 17.20 | 35L048B2U-N 
12 Unipolar 36 42 2 48 75 18.4/2.6 403-1008-ND 17.20 | 35M048B2U 
5 Bipolar 42 49.5 3 48 75 87.5/12.4 403-1009-ND 16.90 | 42M048C1B 
12 Unipolar 42 49.5 3 48 75 73.4/10.4 403-1010-ND 17.80 | 42M048C2U 
12 Unipolar 42 49.5 3 48 75 50.8/7.2 403-1011-ND 17.80 | 42S048D2U 
Bipolar 42 49.5 3 100 3.6 49.4/7.0 403-1012-ND. 16.90 | 42M100B1B 
2 12 Unipolar 42 49.5 3 100 3.6 45.2/6.4 403-1013-ND 17.80 | 42M100B2U 
5 Bipolar 44 49.5 3 100 3.6 46.6/6.6 403-1014-ND 17.10 | 44M100D1B 
12 Bipolar 44 49.5 3 100 3.6 46.6/6.6 403-1015-ND. 17.80 | 44M100D2B 
5 Bipolar 55 66.7 3 48 75 221.1/31.4 | 403-1016-ND 18.00 | 55M048D1B 
12 Unipolar 55 66.7 3 48 75 189.4/26.9 | 403-1017-ND 18.90 | 55M048D2U 


Note: 1 Holding Torque measured with rated voltage and 2 phases energized. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Semiconductors 


TO-220AC 


Fig. 7 
Anode 2 


Al 
TO-22713 


<* 16.13 
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<back surface 
Qe 21.34 
TO-247AD ISOPLUS 247™ 
Digi-Key Price Each IXYS ter typ. 
Description Package | Part No. il 10 50 | PartNo. VRRM | !FAV@Tc | Tyy=25°C| Digi-Key Price Each IXYS 
Fig.) V AwnSC ns Part No. 1 10 50 | Part No. 
Integrated Circuits 
; 600 37.85 | 35 DSE30-064-ND 1.95 1.77 1.55 | DSEI30-06A 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast 1000 | 30 85] 35 DSEI30-10A-ND 2.84 257 2.30 | DSH30-10A 
MOSFET Driver, with Enable 8-Dip _| IXDD404PI-ND 168 1.52 1.34 | IXDD404PI , | 1200| 26 85] 40 DSEI30-12A-ND 3.21 2.91 2.60 | DSHI0-12A 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast 600 60 70| 35 DSEI60-06A-ND 3.05 276 2.50 | DSEI60-06A 
MOSFET Driver, with Enable 8-SOIC_| IXDD404SI-ND 174 158 1.39 | IXDD404sI 1000 | 60 60] 35 DSEI60-10A-ND 4.03 3.65 3.20 | DSEI60-10A 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast 1200 | 52 60} 40 DSEI60-12A-ND 4.66 4.22 3.70 | DSEI60-12A 
MOSFET Driver, with Enable 16-SOIC | IXDD404SI-16-ND 2.23, -2.02_~——*1.80 | IXDD404SI-16| | 5 | 600 | 2x30 85| 35 DSEK60-06A-ND 437 3.96 3.50 | DSEK60-06A 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast 200 | 2x123° 70] 35 DSH2X121-02AND 31.32. 26.10 ~—-20.90 | DSH2X121-02A 
MOSFET Driver 8-Dip _| 1XDI404PI-ND 168 152 1.34 | IXDI404PI 6a} 800 | 2x60 70) 35 DSEI2X61-06C-ND 17.91 14.93 12.00 | DSEI2X61-06C 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast 1000 | 2x60 50] 35 DSE2X61-10B-ND 21.72 18.10 14.50 | DSEI2X61-10B 
; q i 600 | 2x106 70) 35 DSH2X101-06AND 26.73. = 22.28-~—17.90 | DSEI2X101-06A 
MOSFET Driver SSO aes 1.74 __1.58 _1.39 | IXDI404S1 jo00 | 230 50| 35 | DSH2X31-10BND 15.60 ~~ 13.00 -~—«10.40 | DSHI2x31-108 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast ey 7 5 
MOSFET Driver 16-SOIC | IXDI404SI-16-ND 223 2.02 _1.80 | IXDI404SI-16 HIPerFRED™ Epitaxial Diode with Soft Recovery 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast : 4| 800 30 135) 35 DSEP30-06A-ND 2.31 2.09 1.90 | DSEP30-06A 
MOSFET Driver 8-Dip _| IXDN404PI-ND 1.68 1.52 1.34 | IXDN404PI 1200 30 115 40 DSEP30-12A-ND 3.63 3.29 2.90 | DSEP30-12A 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast - E 
Corer ie sscic (RORCReetn fags es Gaes\ 6a; 600 | 2x60 65] 35 DSEP2X61-06A-ND 28.41 23.68 18.20 | DSEP2X61-06A 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast a j 
MOSFET Driver 16-SOIC | IXDN404SI-16-ND 2.23 2.02 _1.80 | IXDN404SI-16 VRRM | !FAV@Tc | IFRMS | Digi-Key Price Each IxYS 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast Fig. Vv A eG; A Part No. 1 10 50 Part No. 
MOSFET Driver 8-Dip _| IXDF404PI-ND 168 152 ‘1.34 | IXDFA04PI Phase-Leg Rectifier Diode 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast 
: 1200 | 2x28 100 | 2x43 ] DSP25-12A-ND 2.65 2.40 2.10 | DSP25-12A 
7 Le arpa ime BSC TAPES ND) 1.74 _1.58 _1.89 | IXDP#048) 8 | 4600 | 2x28 100 | 2x43 | DSP25-16A-ND 305 276 250 | DSP25-16A 
Ip ow-Side Ultrafast! = 7 > 
MOSFET Driver 16-SOIC |IXDF404SI-16-ND_— 2.23 2.02 _—_—‘1.80 | IXDF404S1-16 ISOPLUS247™ Phase-Leg Rectifier Diode 
8 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET 9 | 1600] 2x28 100 | 2x43 | DSP25-16AR-ND 4.26 3.86 3.40 | DSP25-16AR 
Driver, with Enable TO-220-5 | IXDD408C1-ND 271246 2.20 | IXDD40801 
8 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET ; Three Phase Brake Three Phase | Digi-Key Price Each IxYs 
Driver, with Enable 8-Dip _ | IXDD408PI-ND 237 215 1.90 | IXDD408P1 Rectifier Chopper ipgercrina (Bare NG! 1 10 50 | Part No. 
8 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET ra ererakednetter Modules -Flac10! 
Driver, with Enable 8-SOIC_| IXDD408SI-ND 250 2.27 2.00 | IXDD408SI One e ree hen nV Gren fame aag: 
8 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET VRRM = 1600V} VOES=600V | VCES=600V 
Driver, with Enable TO-263-5 | IXDD408YI-ND 290 263 2.30 | IXDD408YI IDAVM =26A | 1C25=20A 1C@25=20A | MUBW10-06A7-ND 66.24 55.20 44.20 |MUBW10-06A7 
14 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET IFSM=160A | VOE(sat) =1.9V | VOE(sat) = 1.9V 
Driver, with Enable TO-220-5 | IXDD414C1-ND 271246 2.20 | IXDD4140, VRRM = 1600V| VCES=1200V | VCES= 1200V 
, IDAVM =26A | 1C25=20A 1@25=20A |MUBW10-12A7-ND 76.95 64.13 51.30 |MUBW10-12A7 
14 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET 
Driver, with Enable 8-Dip _| IXDD414PI-ND 237 215 1.90 | IXDD414PI IFSM = 160A _| VOE{sat) =2.3V_| VOE{sat) = 2.3V 
: VRRM = 1600V| VCES=1200V | VCES= 1200V 
14 Amp Low-Sid t MOSFET 
Ee 702635 | IDDAAVEND aes 44a ato. | boo IDAVM=36A | 1C25=20A | 1@25=50A | MUBW25-12A7-ND 111.99 93.33 74.70 | MUBW25-127 
Full-Feature Low-Side Driver 16-Dip_| IXBD4410PI-ND 4.03 3.65 3.20 | IXBD4410PI HPS = SO0A. | MOR set) = BON" | Weisel) = 22V 
ISOSMART™ Half Bridge Driver Chipset _| 16-SOIC | 1XBD4410SI-ND 416 3.77 3.30 | IXBD4410SI 7 j aa a Tae EER mae 
ISOSMART™ Half Bridge Driver Chipset | 16-Dip _| IXBD4411PI-ND 4073.69 3.30 | IXBDAATIPL_| | ne nee @" S 12 aE : Set ; ay aa 
ISOSMART™ Half Bridge Driver Chipset_| 16-SOIC | 1XBD4411SI-ND 420 3.80 3.40 | IXBD4411SI s3 : : 
Inverter Interface and Digital Deadtime Power Schottky Rectifier 
Generator for 3-Phase PWM Controls | 18-Dip | IXDP630PI-ND 474 3.95 3.20 | IXDP630PI 3 | 45 | 16  160| 0.57 DSS16-0045A-ND 122 4.11 .96 | DSS16-0045A 
High Performance Dual PWM 15 | 2x20 135 | 0.32 DSSK40-0015B-ND 235 213 1.90 | DSSK40-0015B 
Microstepping Controller 24-Dip_| IXMIS150PSI-ND 9.21 7.68 _ 6.20 | IXMS150PSI 45 | 2x30 150 | 0.60 DSSK60-0045A-ND 3.09 280 2.50 | DSSK60-0045A 
" i 5 | 150 | 2x30 155] 0.69 DSSK60-015A-ND 527 4.77 4.20 | DSSK60-015A 
Driver IC Ev: Board — — | Evpp404-ND 7.51 72. 58.40 | EVDD404 
Core Gedcie — | Evppsos-np See “ebee bean. | EYDDADE 15 | 2x35 130 | 0.33 | — DSSK70-0015B.ND 332 301 2.70 | DSSK70-0015B 
Gate Driver IC Evaluation Board — | Evpp4i4-ND 9999 8333 6670 | EVDD414 45 | 2x40 125 | 0.45 DSSK80-0045B-ND 418 3.79 3.40 | DSSK80-0045B 
100 | 2x40 110 | 0.70 DSS2X41-01A-ND 21.18 17.65 14.20 | DSS2X41-01A 
aa ; gq | 100 | 2x60 105 | 0.73 DSS2X61-01A-ND 24.33 20.28 16.30 | DSS2X61-01A 
VRRM | IFAV@Tc | IFRMS | Digi-Key Price Each IXYS 45 | 2x60 105 | 0.66 DSS2X61-0045A-ND 18.33 15.28 12.30 | DSS2X61-0045A 
Fig. Vv A Ae A Part No. 1 10 50 | Part No. 45 |2x120 100 | 0.59 DSS2X121-0045B-ND 35.73 29.78 23.00 | DSS2x121-0045B 
Diode Module 7 | 100 [2xi60 95 | 0.80 DSS2X160-01A-ND 38.40 32.00 25.60 | DSS2X160-01A 
Ta [ 1200 | 2x120 105 | 2x180 | MDD95-12N1B-ND 36.63 30.53 24.50 | MDD95-12N1B 
Avalanche Diode VRRM Idavm @ TK Digi-Key Price Each IxYS 
2 [ 1600| 36 45 | 7 | DSM@16AND 403.365 3.20 | DSAX16A Hig: y A © nario: u iW) SOMES tert, 
Half Controlled Single Phase Rectifier Bridge with Freewheeling Diode 
tr typ. 1 1600 32 85 VHF28-16105-ND 4218 35.15 28.20 _| VHF28-16105 
VrRM | IFAV@Tc | Tyy=25°C Digi-Key Price Each IXYS, 
Fig.| V Nemec) ns Part No. 1 10 50 | Part No. 1D IAP 
Fast Recovery Epitaxial Diodes (FRED) VAK TC =25°C typ. Digi-Key Price Each IXYS 
600] 8 115 35 DS88-06A-ND 65 59 «52. | DSH8-06A Lab ||_ 2 me Barto: i uy gy _ [aul 
600 | 14 100 35 DSE12-06A-ND 88 80 .70 | DSEI12-06A Adjustable Current Regulators 
3 | 1000} 12 100 50 DSB12-10A-ND 97 88 .77 | DSE12-10A 
4200 | 41. 100 50 DSE12-124-ND 113 1103 ‘91 | DSE12-124 12 | 450 -0.3 10 IXCP10M45S-ND 1.70 154 1.35 | IXCP1OM45S 
1200] 17 85 40 DSB20-12A-ND 1.45 1.32 1.16 |DSH20-12A (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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FILXYS Semiconductors (cont) 


< 
1/4-28 UNF-2A 


TO-65 MCC162 


TO-247AD 


KR D (Tab/drain 
Isolated a & ( In) 
back & 
surface Ss 
TO-264AA PLus247™ ISOPLUS247™ TO-268 
Ic VE (sat) tr tr 
Vces| To = 25°C typ. 25°C Digi-Key Price Each IxyS Voss | !p25 Rps(on) | typ. 
Fig.) V A Vv ns Part No. 1 10 50 | Part No. max. | Tc=25°C | Tc=25°C | 25°C Digi-Key Price Each IXYS 
High Voltage BIMOSFET™ Monolithic Bipolar MOS Transistor Lite || WY a a es Racine! J ity su) Bactines 
13 | 1600] 15 58 40 IXBH15N160-ND 9.95 9.01 8.00] IXBHISNI60 Sail aa oS | ee eo aT igor “Gan; eon |‘ bee see 
300 52 0.060 | <250 | IXFH52N30Q:ND 1210 10.95 9.60 | IXFH52N300 
VoE | trr 500 13 04 | 250 | _IXFH13N50-ND 410 371 _ 3.30 | IXFHI3N50 
Ic (sat) | typ. | ; 500 21 0.25 250 | IXFH21N50-ND 9.87 8.93 7.94 | IXFH21N50 
__ | VceS | To=25°C | max. | 25°C | Digi-Key Price Each IXYS 500 24 0.23 | 250 | IXFH24N50-ND 756 6.84 6.00 | IXFH24N50 
Fig | V A V_|_ns__| Part No. 1 10 50 Part No. 500 26 0.20 250 | IXFH26N50-ND 7.98 7.22 6.40 | IXFH26N50 
IGBTs — Insulated Gate Bipolar Transistors - High Speed 500 26 0.20 | <250 | IXFH26N500:ND 7.98 722 6.40 | IXPR26N50Q 
500 32 0.15 | <250 | _IXFH32N50-ND 1296 11.73 10.30 | IXFHB2N50 
600 48 27 | 275 | IXGH24N60A-ND 6.20 5.61 4.98 | IXGH24N60A 600 20 0.35 | 250 | IXFHEONGO-ND 9.09. 823 7.30 | IXRBONEO 
600 i) 27 | 275 | IXGHSON60A-ND 17.01 15.39 13.66 | IXGHBON60A 600 26 0.250 | <250 | IXFHEBNeOO.ND 11.61 1051 930 | IXFHe6N60Q 
13 | 600 48 25 | 80 | IXGH24N60B-ND 5.73 5.19 4.60 | IXGH24N60B ig | 800 7 1.4 | 250 | IXFH7NSO-ND 699 633 5.62 | IXFH7N80 
600 48 25 60 | IXGH24N60C-ND 5.92 5.36 4.70 | IXGH24N60C 800 11 0.95 | 250 | IXFH11N80-ND 18.94 17.14 15.23 | IXFHT1N80 
600 60 25 55 | IXGH32N60C-ND 6.97 6.31 5.60 | IXGH32N60C 800 13 0.80 | 250 | IXFHI3N80-ND 10.04 9.09 __ 8.00 | IXFHI3N80 
fo; % | 25 | 150 eee 1096: 9.02; -_°6-70) | IMGEBONSOB 800 | 15 0.60 | 250 | IXFHISNS0-ND 13.25 11.99 10.60 | IXFHISN80 
IGBTs — Insulated Gate Bipolar Transistors with Diode, Combi Pack - low VCE (sat) 800 15 0.600 | <250 | IXFHISN80QND 13.25 11.99 10.60 | IXFHISN80Q 
800 20 0.420 | <250 | IXFH20N80Q:ND 14.66 1327 11.70 | IXFH2ON8 
43 | 1000 20 35 | 800 | IXGHION100U1-ND 11.66 1055 9.37 | IXGHIONTO0UI 900 6 18 een pebbeeechies Bit a2 651 Hea 
1000 34 35 | 750 | IXGHI7N100U1-ND 11.91 10.78 9.57 | IXGHI7N100U1 900 40 41 | 250 | IxFHTONg0-ND 1756 1589 1441 | IXFHTON90 
IGBTs — Insulated Gate Bipolar Transistors with Diode, Combi Pack - High Speed 1000 6 2.0 250 IXFHEN100-ND 6.89 6.24 5.50 | IXFHEN100 
1000 10 1.2 | 250 | IXFHION100-ND 1275 11.54 10.20 | IXFHION100 
GOO) 4B 27) 28 ane a bee | eee tooo | 12 1.05 | 250 | IXFH12N100-ND 13.44 12.16 10.70 | IXFHI2N100 
600 60 1.8 | 100 | IXGH30N60BD1-ND 10.27 9.30 820 | IXGH30N60BD1 
13 | 800 60 25 | 55 | IXGHB2N6OCDI-ND 882 798 7.00 | IXGH32N60CD1 70 | 110 0.006 | 150 | IXFKI10NO7-ND 20.37 18.43 16.36 | IXFKI10NO7 
600 55 25 | 70 | IXSHBONBOCD1-ND 10.56 956 8.40 | IXSHBON60CD1 100 | 180 0.008 | <250 | IXFK180N10-ND 23.28 19.40 15.60 | IXFKI80N10 
1000] 20 4.0 | 500 | IXGHONIO0AUI-ND 11.30 10.28. -— 9.09 | IXGHIONO0AUt 200; 9 0.020 | 200 | LOONZDS ND) 1581 14.31 12.81 | IXA@ON20 
1000} 34 | 4.0 | 450 | IXGHI7NIOOAUI-ND 12.08 +1093 9.71 | IXGHI7NIOOAUI 200) % 0.022 | <200 | RDRROONZOGND 22.59 18.83 15.10 | IXA@ONZ0Q 
200 | 120 0.017 _| <250 | _IXFK120N20-ND 24.42 20.35 16.30 | IXFK120N20 
300 73 0.045 | <200 | IXFK73N30-ND 23.31 19.43 15.60 | IXFK73N80 
"Tav a A 19 | 500 48 0.10 250 | IXFK48N50-ND 25.65 21.38 17.10 | IXA<48N50 
VpRM | Tc=85°C | ITRMS | Digi-Key Price Each IXYS 500 55 0.085 | 250 | IXFK55N50-ND 31.89 26.58 21.30 | IXFK55N50 
Fig. v A A Part No. 1 10 50 Part No. 600 36 0.180 | <250 | IXFK36N60-ND 26.49 22.08 17.70 | IXFK36N60 
Phase Control SCRs 600 44 0.130_| <250 | IXFK44N60-ND 27.60 23.00 18.40 | IXFK44N60 
300 i 2 RSS nye 785 ea0r 41 seseoeien 800 27 0.300 | <250 | IXFK27N80-ND 28.65 23.88 19.10 | IXRK27N80 
14] 4509 ae P| (boa) joe a ean || canisiee 800 34 0.240 | <250 | IXFK34N80-ND 29.40 24.50 19.60 | IXAK34N80 
gee : ‘ : - 1000 24 0.390 | <250 | _IXAK24N100-ND 32.25 26.88 21.50 | IXAK24N100 
800 25 50 | CS23-08IC2-ND 171.25 9.38 7.50 | CS23-08I02 
15 200 | 120 0.017 | <250 | IXFX120N20-ND 15.23 13.78 12.10 | IXFX120N20 
1200 25 SO | 6823-121C2-ND 13.05 10.88 870 | CSe3-12IC@e 20 | 500 55 0.080 | <250 | IXFX55N50-ND 22.68 20.52 18.00 | IXFXS5N50 
800 60 120 | CS35-08104-ND 14.64 12.20 9.80 | CS35-08104 1000 15 0.70 | <200 | _IXFX15N100-ND. 14.28 1292 11.40 | IXFXI5N100 
16 | 1200 60 120 0S35-12104-ND 16.11 13.43 10.80) 0385-12104 MOSFETs — N-Channel Enhancement-Avalanche Rated, High Voltage 
1400 60 120 eo AGES GOB NE | CoeeeigIOe 21 | 1200 3 45 | <200 | IXTPN120-ND 609 551 4.90 | IXTP3N120 
7 F ai pane RSE ie MOSFETs — MiniBLOC™ N-Channel Enhancement-Mode with Fast Intrinsic Diode 
Fig. Se | Macallcoartet! “| “ea. eae 70 | 200 0.008 | 150 | IXBN200NO7-ND 37.17 30.98 24.80 | IXFN200N07 
200 | 106 0.020 | 200 | IXFN106N20-ND 38.64 34.96 31.05 | IXFN106N20 
SCR Module ga | 200] 180 0.010 | <250 | IXFN180N20-ND 62.49 52.08 41.70 | IXF180N20 
1200 | 2x116 85 | 2x180 |MOCS-12IKIBND 4674 38.95 31.20 | MCQ85-12101B eo || ae 0.12 | $250 ane pcb mage came Rp a 
500 48 0.10 | 250 | IXFN48N50-ND 33.30 27.75 22.20 | IXPN48N50 
1b | 1600 | 116 85 | 180 | MCO95-16I08B-ND 53.88 44.90 36.00 | MOC95-16108B 106 36 024 | tao || IXeNGeNTOOND $316 6930 5550 | DXPNBENIOO 
1600 | 2x32 85 | 2x50 | MOC26-16IO1B-ND 30.09 25.08 20.10 | MCC26-16101B : : : : 
< 
ic | 1600 | 2x116 85 | 2x180 | MOC95-16IO1B-ND 54.42 45.35 36.30 | MO095-16101B 3 * ses a = ate pa eos na pice 
17 | 1600 | 2x190 85 | 2x300 | MOCI62-16I01-ND 126.72 105.60 84.50 | MOCI62-16101 - =: : - : - 
500 80 0.050 | <250 | IXFNBON50-ND 68.85 57.38 45.90 | IXFNBON50 
600 60 0.075 | <250 | IXFN6ON60-ND 73.02 60.85 48.70 | IXFN6ON60 
tr bo | 900 26 0.300 | <250 | IXFN26N90-ND 48.81 40.68 32.60 | IXF\26N90 
Voss | _!p25__| RDs(on) . ; : 1000 24 0.390 | <250 | IXFN24N100-ND 48.36 40.30 32.30 | IXFN24N100 
__ | max. | T= 25°C | Tc=25°C | 25°C | Digi-Key Price Each IxYS 300 73 0.045 | <200 | IXAN73N30-ND 40.20 33.50 26.80 | IXAN73N30 
Fig.| V A Q ns Part No. 1 10 50 | Part No. 300 130 0.018 | <250 | IXA\130N30-ND 68.49 57.08 45.70 | IXAN130N30 
MOSFETs — N-Channel Enhancement-Mode 600 36 0.18 | <250 | _IXFN36N60-ND 43.35 96.13 28.90 | IXFNBENGO 
18 | 500 14 04 500 | XND at 282 250 | IRFP450 MOSFETs — ISOPLUS247™ N-Channel Enhancement-Mode with Fast Intrinsic Diode 
= ; 100 ] 165 0.008 | <250 | IXFRI80N10-ND 17.60 1593 14.00 | IXFRI80N10 
MegaMOSFET™)— N-Channel Enhancement Mode: High Voltage 22 | 200 | 105 0.017 | <250 | IXFR120N20-ND 17:96 1625 14.30 | IXFRI20N20 
18 | 1100 13 0.920 | <850 | IXTH13N110-ND 16.74 15.15 13.30 | IXTHI3N110 600 38 0.130 | <250 | IXFR44N60-ND 20.20 18.28 16.10 | IXFR44N60 
MegaMOSFET™ N-Channel Enhancement Mode MOSFETs — N-Channel Enhancement-Mode Avalanche Rated 
6c | 1000 21 0.550 |<1000 | IXTN21N100-ND 43.68 39.52 35.10 | IXTN21N100 200 90 0.022 ] <200 | IXFX90N20Q:ND 14.60 1321 11.60 | IXFX90N20Q 
18 | 500 20 0.27 | 570 | IRFP460IX-ND. 5.84 5.29 4.70 | IRFP460 2 | 300 90 0.033 | <250 | IXFX90N30-ND 15.98 14.46 12.70 | IXFX90N30 
18 | 600 20 0.35 | 600 | IXTH20N60-ND 991 897 _7.90 | IXTH20N60 600 44 0.130 | <250 | IXFX44N60-ND 17.60 15.93 14.00 | IXFX44N60 
MOSFETs — N-Channel Enhancement-Mode with Fast Intrinsic Diode 800 34 0.240 | <250 | IXPX34N80-ND 18.48 16.72 14.70 | IXPXR4N80 
70 76 0.011 150 | IXFHV6NO7-11-ND 779. 705 6.20 | IXFAV6NO7-11 200 58 0.040 | <200 | IXFT58N20Q-ND 11.66 1055 9.30 | IXFT58N20Q 
70 | 7% | oor | 150 | DEHTENO72ND 741 G71 590 | XFHTENOT-12 | | 25 | 50) | S| eo | <250 | DETEANIOGND «145813181160 | IxFTEaNGOO 
100 80 0.015 | <200 | IXFHB0N10Q.ND 11.00 996 8.80 | IXFHE0N10Q : < ; : : 
1g | 200 42 0.06 | 200 | IXFH42NDO-ND 1350 1222 1085 | IxFH42Nz0 500 32 0.150 | <250 | IXFT32N50Q-ND 13.15 11.90 10.50 | IXFT32N50Q 
200 50 0.045 200 IXFHS0N20-ND 7.79 7.05 6.20 | IXFHS0N20 MOSFETs — P-Channel Enhancement Mode Avalanche Rated 
200 58 0.04 | 200 | IXFH58N20-ND 8.15 7.38 6.50 | IXFH58N20 -500 7 1.500 | <500 | IXTH7P50-ND 869 7.87 7.00 | IXTH7P50 
200 58 0.040 | <200 | IXFH58N20Q:ND 815 7.38 6.50 | IXFHS8N20Q 1g | “500 8 1.200 | <500 | IXTHBP50-ND 9.16 829 7.30 | IXTHP50 
200 80 0.028 | <200 | IXFH80N20Q.ND 1172 10.61 9.30 | IXFH80N20Q 500 | -10 0.900 | <500 | IXTHIOP50-ND 10.67 9.66 8.50 | IXTHI0P50 
300 40 0.08 | 200 | IXFH40N30-ND 794 7.19 6.40 | IXFH4ON80 500 | 11 0.750 | <500 | IXTH11P50-ND 11.87 10.74 9.50 | IXTH11P50 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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High Side Current Monitors 


The ZXCT series high side current monitors convert a proportional sensed voltage in the supply to ground. 
The ZXCT1021 provides a fixed gain of 10, while the ZXCT1022 has a gain of 100, for applications where 
minimal sense voltage is required. The very low offset voltage enables a typical accuracy of 2% for sense 
voltages of only 10mV, giving better tolerances for small sense resistors necessary at higher currents. 


pou 7 ; 7 Vin Rsense To load 
+ Precision high side current sensing 
+ Output voltage gains of 10 and 100 
* 2.5V - 20V supply range 
* <220u/A quiescent current Vin Load 
* 2% accuracy @ 10mV ZXCT102x 
Applications: ND Neue 
+ Battery chargers 
+ Smart battery packs 
+ Current limiting — > Vout 
+ DC motor control 
+ Power management 
a 
Typical 
Accuracy@ Quiescent Gain Bandwidth 
Part Number | Description VIN (V) VSENSE Current (A) | Output/VSENSE| (MHz) | Package 
Simple current +H-2.5%@ : 
ZXCT1009 monitor 2.5 to 20 400mV 5 User defined 2 sore3 
Enhanced +H-2.5%@ i 
ZXCT1010 Offset 2.5 to 20 400mV 4 User defined 2 SOT23-5 
For low sense +H-2.5%@ 
ZXCT1021 voltage 2.5 to 20 40mv 25 10 1 SOT23-5 
For low sense +H-2.5%@ 
2ZXCT1022 voltage 2.5 to 20 40mv 25 100 1 SoT23-5 
With internal ref. H-3%@ 
ZXCT1030 and comparator 2.5 to 20 400mV 220 10 10 MSOP8 


Voltage References and Shunt Regulators 


Zetex’ range of industry standard voltage references and shunt voltage regulators provides excellent 

performance in small packages, enabling full compatibility in most cases and the opportunity to reduce 

power consumption or increase temperature ratings. 

Product Summary: 

+ ZR431 - LM431 shunt equivalent with 2.5V/1.25V 
bandgaps, 2%, 1% and 0.5% tolerance 

+ ZR4040 - LM4040 equivalent with 2%, 1% and 
0.5% tolerance 

+ ZXRE125 / ZR285 - LM185/285 equivalents with 
1% and 0.5% tolerance 


+ ZXLT1004 - LT1004 micropower equivalent 

* Small SOT23 package 

Applications: 

+ ZR431 type for switch mode power supplies 

+ Fixed shunt types for precision power supplies and 
notebook/palmtop computers 

+ ZXLT1004 for battery powered equipment 


www.zetex.com/digikey 


Semiconductor Solutions for Power and Signal Management 


Video Sync Separator 


Zetex has introduced a video sync separator for use with PAL, NTSC, SECAM and other synchronization 
systems. This SO16 packaged product is pin and performance compatible with industry standard parts. 


Features: Back porch 
pulse 
Vsync 
Hsync 
Csync 

No sig 


Odd/Even 


+ On-chip color burst filter 

+ Accurate 50% sync slicing 

+ On-chip sample/hold capacitor 
+ Industry standard pin-out 


ZXFV4583 
sync 
separator 


Video In 4 


Applications: 

+ Video distribution 

+ CCTV surveillance 

+ Digital image capture 
+ Digital multimedia 


N and P-Channel MOSFETs 


Using both planar and trench technology Zetex has produced a wide portfolio of N and P-Channel 
MOSFETs, operating up to 450V. 


These offer very low on-resistance, low gate charge and high current handling for small packages. This has 
resulted in devices providing efficient solutions in higher frequency switching applications. 


Complementary N and P-Channel devices have been combined in the SO8 package to offer users higher 
performance operations and to save board space. 


500 Outline Performance at Vgg = 4.5V 


Features: 


—=—20V 
30V 


+ Trench technology 


+ Low on-resistance 

+ Low gate charge 

+ Selection of surface mount 
packages 

+ Single, dual and 
complementary types 


Applications: 


+ DC-DC conversion 

+ Power line disconnect 
switching 

+ Motor driving 

+ CCFL backlight inverters 

+ Audio output stages 


Max on-resistance (mQ) 


Audio Amplifier Solutions — The Zetex Acoustar™ Range 


Class D — ZXCD Series 


THD+N up to ten times better than competitive solutions! 


The Zetex ZXCD1000 forms the heart of a high efficiency, analog input, Class D switching audio amplifier 
solution. It provides complete control and modulation functions, translating audio input signals into PWM 
drive to a MOSFET based bridge tied load output. 


Used in combination with Zetex MOSFETs, reference designs and matched standard magnetics, the 
ZXCD1000 offers an exceptionally high performance amplifier with all the inherent benefits of Class D. 

25W to 100W reference guide for 
www.zetex.com/audiodesigns 


The Zetex Class D audio amplifier solution can be evaluated using the ZXCD50STEVAL. This stereo board 
enables the solution to be demonstrated with output music power to SOW. 


mono, stereo and 5.1 systems are available on 


PWM 


Audio Input output 


ZXCD1000 
PWM 


output 


H-bridge 
drive stages 


Output 
filters 


Audio Performance: 

+ <0.2% THD+N up to 90% 
full power 

+ Noise floor - 115dB 

+ No crossover distortion 


Unique Benefits: 


+ Exceptional sound quality 

+ >90% efficiency 

+ More power in a smaller space 
+ Lower cost per watt 


Digital — ZXCW Series 


Exceptional audio performance from an ‘end-to-end’ digital audio amplifier. 


Zetex ZXCW series digital audio amplifiers provide an ‘end-to-end’ solution for applications where quality 
audio amplification is required from a digital audio source such as CD or DVD. 


The ZXCW devices feature 2 channels of signal processing including volume, treble, bass and mute facilities 
as well as overload and clip management. 


When combined with Zetex MOSFETs in a bridge tied load configuration, the ZXCW series offers 
exceptional sound quality compared to alternative solutions. 


The ZXCW circuit is evaluated using the ZXCWS502CEVAL demonstration board. This board features an 
S/PDIF input for the digital audio which is then converted and delivered to the audio amplifier. Control is 
facilitated via a PC serial port and provided software GUI. The amplifier itself delivers an output power of 
50W music into a 4Q load. 


S-DATA 
Word clock 
Bit clock 


Chip Select 
Mute 
Master clock Gate H-bridge Output 
Mode drivers drive stages _ filters 


Audio Performance: 


+ THD+N 0.04% @ 1W 

+ Noise floor -120dB 

+ 94dB dynamic range 

+ Frequency response flat 20Hz 
to 20kHz 


Unique Benefits: 


+ Excellent sound quality 

+ Two channels easily expandable up to 4 

* Compatible with all common audio sources 
+ 192kHz sampling 

* 32 bit resolution 


ZXCD50STEVAL-ND 


DeMONStHATON BOA ionic rnhnscnad a2dcecdindasacmnadbadadebadlaginedclays $133.00 


ZXCWS502CEVAL-ND_ Two Channel 50W Digital Audio Demonstration Board...................5 $599.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Specialized Integrated Circuits 


SEMICONDUCTORS 


LED/LCD Driver Solutions 


The inherent flexibility of the ZXSC circuit means that parallel or series LEDs can be driven depending on 
application needs. A simple modification to the application circuit means that the maximum pulse current can 


Zetex provides high value, system level solutions based on a unique 


portfolio of integrated, discrete and combination analog products. 


be programmed to match the characteristics of the chosen LED load, and pulse current in the range 10mA to 
3A and beyond can be easily achieved. 


Cut Tape 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing 
Boost Converter for LCD Bias 10-MSOP. ZXLB1600X10TACT-ND 1.93 1.65 1.52 ZXLB1600X10TATR-ND 1,000 935.00 
Evaluation Board for ZXSC100 = ZXSC100-EVAL-ND* 50.00 = a = = = 
Boost Converter, 1 Cell 8-SOIC ZXSC100N8CT-ND 1.75 1.50 1.38 ZXSC100N8TR-ND 500 525.00 
Boost Converter, 1 Cell MSOP-8 ZXSC100X8CT-ND 1.75 1.50 1.38 ZXSC100X8TR-ND 1,000 850.00 
Boost Converter, 1 Cell LED SOT-23-5 ZXSC300E5CT-ND 84 72 66 ZXSC300E5TR-ND 3,000 432.00/M 
Boost Converter, 1 Cell LED SOT-23-5 ZXSC310CT-ND 91 84 fe ZXSC310TR-ND 3,000 390.00/M 
Evaluation Board for ZXSC310E5TA = ZXSC310EV-ND* 55.10 = — = = = 
Boost Converter LED Driver with Shutdown SOT-23-6 ZXSC400E6TACT-ND 1.16 99 91 ZXSC400E6TATR-ND 3,000 495.00/M 
Boost Converter SOT-23-6 ZXSC410E6TACT-ND 1.05 90 83 ZXSC410E6TATR-ND 3,000 450.00/M 
Boost Converter SOT-23-6 ZXSC420E6TACT-ND 1.05 90 83 ZXSC420E6TATR-ND 3,000 450.00/M 


*Bulk Pricing 


Power Management 


The ZXCT range of high side current monitors and current sense amplifiers provide elegant design solutions 


for current measurement and power control. 


ZXCT1009: The ZXCT1009, current sensing monitor, takes a high side voltage developed across a current 


ZXCT1010: The ZXCT1010 offers reduced typical offset and improved accuracy at low sense voltages. 


ZXCT1021/1022: The ZXCT1021/1022, current sense amplifiers, are particularly suited to low sense voltage 


shunt resistor and acting as a current mirror translates it into a scaled ground referenced voltage. applications. 
Cut Tape 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing 
LNA, 18dB Gain, Low Current Amplifier SC70-6 ZAMPO01H6CT-ND NEW! 1.05 90 83 ZAMPO001H6TR-ND NEW! 3,000 450.00/M 
Medium Power, 22dB Gain, Wide Dynamic Range Amplifier $SC70-6 ZAMPO02H6CT-ND NEW! 1.05 90 83 ZAMPO02H6TR-ND NEW! 3,000 450.00/M 
LNA, 15dB Gain, Very Low Current Amplifier SC70-6 ZAMPOO3H6CT-ND NEW! 1.05 90 83 ZAMPOO03H6TR-ND NEW! 3,000 450.00/M 
Switched Capacitor DC to DC Converter SOT-23-6 ZXCP330E6TACT-ND 1.58 1.35 1.24 ZXCP330E6TATR-ND 3,000 675.00/M 
High-Side Current Monitor SOT-23 ZXCT1009FCT-ND 74 63 58 ZXCT1009FTR-ND 3,000 315.00/M 
High-Side Current Monitor SM-8 ZXCT1009T8CT-ND 1.44 1.23 1.13 ZXCT1009T8TR-ND 2,000 697.00/M 
Current Monitor SOT-23-5 ZXCT1010CT-ND 1.20 qa .95 ZXCT1010TR-ND 3,000 516.00/M 
High Side Current Monitor SOT-23-5 ZXCT1021E5TACT-ND 1.23 1.05 97 ZXCT1021E5TATR-ND 3,000 525.00/M 
High Side Current Monitor SOT-23-5 ZXCT1022E5TACT-ND 1.23 1.05 .97 ZXCT1022E5TATR-ND 3,000 525.00/M 
Adjustable PWM DC/DC Controller 16-QSOP ZXRD100ANQ16CT-ND 4.28 3.22 1.93 ZXRD100ANQ16TR-ND 500 474.81 
Adjustable PWM DC/DC Controller 16-QSOP ZXRD100APQ16CT-ND 4.28 3.22 1.93 ZXRD100APQ16TR-ND 500 474.81 
3.3V PWM DC/DC Controller 16-QSOP ZXRD1033NQ16CT-ND 4.28 3.22 1.93 ZXRD1033NQ16TR-ND 500 474.81 
3.3V PWM DC/DC Controller 16-QSOP ZXRD1033PQ16CT-ND 4.28 3.22 1.93 ZXRD1033PQ16TR-ND 500 474.81 
5.0V PWM DC/DC Controller 16-QSOP ZXRD1050NQ16CT-ND 4.28 3.22 1.93 ZXRD1050NQ16TR-ND 500 474.81 
5.0V PWM DC/DC Controller 16-QSOP ZXRD1050PQ16CT-ND 4.28 3.22 1.93 ZXRD1050PQ16TR-ND 500 474.81 


Audio/Video Solutions 


The Zetex range of video solutions has been expanded by the addition of a sync separator and a DC restore 
amplifier. The ZXFV4583 separates out the embedded sync information from PAL, NTSC, SECAM and other 
analog video signals. The ZXFV4089 uses a sync pulse (typically from a sync separator) to restore the video 
black level to the correct DC voltage. The high speed amplifiers/buffers include quad and single amplifiers 


plus multi-channel unity-gain buffers. The ZXFV202, single video amplifier, is available in SOT23 and SO8 
offering superb differential gain and phase performance of 0.01%/0.01° respectively. ZXFV301N16 and 
ZXFV302N16 4:1 multiplexers are for use in video and other high speed applications. For greater versatility 
the ZXFV301/302 have different channel selection plus an output enable. 


Cut Tape 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 

Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing 
Sync Separator with Variable Filter 16-SOIC ZXFV4583N16CT-ND 7.98 6.84 6.27 ZXFV4583N16TR-ND 1,000 3876.00 
Video Amplifier with DC Restoration 8-SOIC ZXFV4089N8CT-ND 4.14 3.55 3.26 ZXFV4089N8TR-ND 1,000 2009.40 
4:1 Channel Video Multiplexer 16-SOIC. ZXFV301N16CT-ND 6.16 5.28 4.84 ZXFV301N16TR-ND 1,000 2992.00 
4:1 Channel Video Multiplexer 16-SOIC. ZXFV302N16TACT-ND 5.81 4.98 4.57 ZXFV302N16TATR-ND 500 1103.90 
Single Video Amplifier in SOT23 SOT-23-5 ZXFV202E5CT-ND 72 1.47 1.35 ZXFV202E5TR-ND 3,000 735.00/M 
Single Video Amplifier in SO8 8-SOIC ZXFV202N8TACT-ND 1.51 1.29 1.19 ZXFV202N8TATR-ND 500 451.50 
Quad Channel Video Amplifier 14-SOIC. ZXFV201N14CT-ND 4.14 3.55 3.26 ZXFV201N14TR-ND 500 1241.10 
4 Channel Buffer 14N ZXFBFO4N14CT-ND 3.15 2.70 2.48 ZXFBFO4N14TR-ND 500 945.00 
4 Channel High Capacitance Buffer 14N ZXFBFOSN14CT-ND 3.15 2.70 2.48 ZXFBFOSN14TR-ND 500 945.00 
8 Channel Buffer 20W ZXFBFO8W20CT-ND 5.08 4.35 3.99 ZXFBFO8W20TR-ND 1,000 2465.00 
Variable Q Filter with Mixer QSOP-16 ZXF103Q16CT-ND 5.25 4.50 4.13 ZXF103Q16TR-ND 500 1575.00 
Evaluation Board for ZXFV103Q16CT = ZXF103EV-ND* 31.20 =, = = —s _ 

Variable Q Notch/Bandpass Filter 24-SOIC(W) | ZXF36L01W24-ND* 11.41 9.20 6.40 = _ _ 

Evaluation Board for ZXF36L01W24 = ZXF36L01-EVB-ND* 24.00 = = = = = 


*Bulk Pricing 


Switching Audio Amplifier Solutions 


Zetex brings together vast device design expertise with advanced product capability and many years of audio systems 


quality * A smaller space + Less power » Affordable price 


design to create innovative audio solutions which meet all of these needs: * Exceptional sound 


Cut Tape 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing 
50W Class D Evaluation Board = ZXCD50STEVAL-ND* 133.00 — = = _ = 
Class D Amplifier Controller IC QSOP-16 ZXCD1000EQ16CT-ND 4.06 3.48 3.19 ZXCD1000EQ16TR-ND 500 1218.00 
Class D Audio Amplifier Solution Kit, Mono = ZXCD1000MOKIT-ND* 10.23 8.07 5.90 = _ _ 
Class D Audio Amplifier Solution Kit, Stereo = ZXCD1000STKIT-ND* 20.71 16.35 11.93 = = = 
2-Channel 50W Digital Audio Demo Board = ZXCWS502CEVAL-ND* 599.00 = = = = = 
24-Bit, Audio Stereo Amp 28-SSOP ZXCW6100S28CT-ND 11.90 10.20 9.35 ZXCW6100S28TR-ND 1,500 5780.00/M 
32-Bit, Digital Amplifier Controller IC 28-SSOP ZXCW8100S28CT-ND 15.47 13.26 12.16 ZXCW8100S28TR-ND 1,500 8840.00/M 


*Bulk Pricing 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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TEX 


SEMICONDUCTORS 


Super E-Line Transistors — (modified TO-92) & TO-92 Packages 


Max. Vee (Sat.) hee Io Min 
VcEO | VcBo | Ic lom | Max. @le Ip @Vce fT Digi-Key Pricing 
Type (V) (Vv) (A) (A) (V) (mA) (mA) | Min./Max. (mA/V) | (MHz) | Part No. 1 10 100 1,000 
Medium Power Transistors — 1,000mW 
400 400 0.3 0.5 0.5 50 6 100/300 50/10 50 ZTX458-ND 54 4.05 27.00 180.00 
300 300 0.5 1 0.3 100 10 50/300 50/10 LD: ZTX457-ND 48 3.60 24.00 160.00 
140 160 1 2 0.7 150 15 100/300 150/10 100 ZTX455-ND 48 3.60 24.00 160.00 
NPN 100 120 1 2 0.7 150 15 40/200 150/10 150 ZTX453-ND 48 3.60 24.00 160.00 
60 80 1 2 0.35 150 15 50/150 150/10 150 ZTX451-ND 48 3.60 24.00 160.00 
45 60 1 2 0.25 150 15 100/300 150/10 150 ZTX450-ND 48 3.60 24.00 160.00 
30 50 1 2 0.5 1000 100 100/300 500/2 150 ZTX449-ND 48 3.60 24.00 160.00 
-400 -400 | -0.2 -0.5 | -0.5 -50 6 100/300 -50/-10 50 ZTX558-ND 54 4.05 27.00 180.00 
-300 -300 | -0.5 =1 -0.3 -50 5 50/300 -50/-10 75 ZTX557-ND 48 3.60 24.00 160.00 
-200 -200 -1 -2 -0.3 -100 -10 50/300 -300/-10 100 ZTX576-ND 48 3.60 24.00 160.00 
-150 -160 -1 -2 -0.3 -100 -10 50/300 -300/-10 100 ZTX555-ND 48 3.60 24.00 160.00 
PNP -100 -120 -1 -2 | -0.25 -150 -15 40/200 -150/-10 150 ZTX553-ND 48 3.60 24.00 160.00 
-60 -80 -1 -2 | -0.35 -150 -15 50/150 -150/-10 150 ZTX551-ND 51 3.83 25.50 170.00 
-45 -60 =f -2 | -0.25 -150 -15 100/300 = -150/-10 150 ZTX550-ND 51 3.83 25.50 170.00 
-30 -35 =f; -2 -0.5 -1000 -100 100/300 -500/-2 100 ZTX549-ND 51 3.83 25.50 170.00 
High Performance Transistors — 1,000mWw 
400 400 0.5 1 0.5 100 10 50/— 100/5 50 ZTX658-ND 90 6.75 45.00 300.00 
300 300 0.5 1 0.5 100 10 50/— 100/5 30 ZTX657-ND 78 5.85 39.00 260.00 
200 200 0.5 1 0.5 100 10 50/— 100/5 30 ZTX656-ND 78 5.85 39.00 260.00 
NPN 150 150 1 2 0.5 1000 200 50/— 500/5 30 ZTX655-ND 78 5.85 39.00 260.00 
100 120 2 6 0.5 2000 200 100/300 500/2 140 ZTX653-ND 78 5.85 39.00 260.00 
60 80 2 6 0.5 2000 200 100/300 500/2 140 ZTX651-ND 78 5.85 39.00 260.00 
25 35 2 6 0.5 2000 200 100/300 1000/2 150 ZTX649-ND 78 5.85 39.00 260.00 
-400 -400 | -0.5 = -0.5 -100 -10 50/— -100/-5 50 ZTX758-ND 90 6.75 45.00 300.00 
-300 -300 | -0.5 =1 -0.5 -100 -10 50/— -100/-5 30 ZTX757-ND 78 5.85 39.00 260.00 
-200 -200 -1 -2 -0.5 -500 -50 50/— -500/-5 30 ZTX776-ND 67 5.04 33.60 224.00 
PNP -150 -150 -1 2 -0.5 -1000 -200 50/— -500/-5 30 ZTX755-ND 78 5.85 39.00 260.00 
-100 -120 2 6 -0.5 -2000 -200 100/300 -500/-2 100 ZTX753-ND 78 5.85 39.00 260.00 
-60 -80 2 6 -0.5 -2000 -200 100/300 -500/-2 100 ZTX751-ND 78 5.85 39.00 260.00 
-25 -35 -2 6 -0.5 -2000 -200 100/300 — -1000/-2 100 ZTX749-ND 78 5.85 39.00 260.00 
High Gain Transistors — 1,000mW 
180 180 0.5 1 0.25 200 5 500/— 100/5 70 ZTX696B-ND 90 6.75 45.00 300.00 
160 200 3 6 0.3 3000 200 300/1200 500/10 100 ZTX1056A-ND 1.14 855 51.30 323.00 
120 175 3 6 0.31 3000 150 300/1200 1000/10 100 ZTX1055A-ND 1.14 855 51.30 323.00 
120 120 0.5 1 0.5 400 5 400/— 200/2 130 ZTX694B-ND 90 6.75 45.00 300.00 
75 150 3 10 0.25 3000 100 300/1200 1000/2 100 ZTX1053A-ND 1.14 855 51.30 323.00 
70 70 1 2 0.5 1000 10 400/— 500/2 150 ZTX692B-ND 90 6.75 45.00 300.00 
45 45 2 6 0.5 1000 5 400/— 1000/2 150 ZTX690B-ND 90 6.75 45.00 300.00 
NPN 40 150 4 10 0.21 4000 100 300/1200 1000/2 100 ZTX1051A-ND 1.14 855 51.30 323.00 
25 80 4 15 0.18 2000 10 300/1200 1000/2 100 ZTX1049A-ND 1.14 855 51.30 323.00 
20 20 3 8 0.5 2000 10 400/— 2000/2 150 ZTX689B-ND 90 6.75 45.00 300.00 
20 20 3.5 10 | 0.255 3500 50 300/— 200/2 100 ZTX618-ND 1.08 810 48.60 306.00 
17.5 50 4 20 0.21 4000 20 300/1200 1000/2 150 ZTX1048A-ND 1.14 855 51.30 323.00 
12 12 3 10 0.35 3000 20 400/— 3000/2 150 ZTX688B-ND 90 6.75 45.00 300.00 
10 35 4 20 0.19 4000 20 300/1200 1000/2 150 ZTX1047A-ND 1.14 855 51.30 323.00 
-200 | -200 |-05 ] -1 | -03 -200 -20 | 300/800 ~-10/-10 | 100 | ZTX796A-ND 90 6.75 45.00 300.00 
140 | -140 |-05 | -1 | -03 -200 5 300/800 —-10/-2 100 | ZTX795A-ND 90 6.75 45.00 300.00 
-70 75 | -2 4 | -05 -1000 -25 | 300/800 — -10/-2 100 | ZTX792A-ND 90 6.75 45.00 300.00 
-40 50 | -2 6 | -0.75 -2000 -50 | 300/800 = -10/-2 100 | ZTX790A-ND 90 6.75 45.00 300.00 
-40 45 | 3 5 | -0.23 -1800  -70 | 250/800 -500/-2 | 145 | ZTX1151A-ND 1.32 9.90 59.40 374.00 
PNP -25 25 | 3 -8 | -0.45 -2000 -20 | 300/800 = -10/-2 100 | ZTX789A-ND 90 6.75 45.00 300.00 
-25 30 | -3 -10 | -0.3 -3000 -70 | 250/800 -500/-2 | 135 | ZTX1149A-ND 1.32 9.90 59.40 374.00 
-20 20 |-25 | -6 | -0.26 -2500 -200 | 300/— -10/-2 150 | ZTX718-ND 1.08 8.10 48.60 306.00 
-15 20 | 3 -10 | -0.32 -2000 -20 | 300/800 -10/-1 100 | ZTX788A-ND 90 6.75 45.00 300.00 
-12 -15 4 -20 |-0.235 -4000 -70 250/850 -500/-2 115 ZTX1147A-ND 1.32 9.90 59.40 374.00 
High Performance Darlington Transistors — 1,000mW 
160 180 1 4 1.2 1000 10 2K-100K 500/10 150 ZTX601-ND 78 5.85 39.00 260.00 
160 180 1 4 1.2 1000 10 10K-100K 500/10 150 ZTX601B-ND 78 5.85 39.00 260.00 
NPN 140 160 1 4 1.2 1000 10 10K-100K 500/10 150 ZTX600B-ND 78 5.85 39.00 260.00 
120 140 1 4 15 1000 1 2K-100K 1000/5 150 ZTX605-ND 78 5.85 39.00 260.00 
100 120 0.8 2 1.25 800 8 10K/— 500/5 — ZTX614-ND 54 4.05 27.00 180.00 
80 100 1 4 1.0 1000 1 2K-100K 1000/5 150 ZTX603-ND 78 5.85 39.00 260.00 
pup | -120 | -140 | -1 4 | -13 1000-1 3K/30K -1000/-5 | 160 | ZTX705-ND 78 5.85 39.00 260.00 
-60 80 |-08 | -2 | -1.25 -800 8 10K/— __-500/-5 —_ | z1x712-ND 60 4.50 30.00 200.00 
RF Transistors 
25 30 025 = 0.5 4 4 60/— 4/10 650 MPSH10ZX-ND 60 4.50 30.00 200.00 
NPN 15 30 .025 | 0.05 — a _ 25/150 al 1300 ZTX325-ND 67 5.04 33.60 224.00 
High Current Transistors — 1.2 Watt 
300 330 3 5 0.25 3000 600 100/300 500/10 80 ZTX857-ND 1.50 11.25 67.50 425.00 
150 250 4 10 0.26 4000 400 100/300 1000/5 90 ZTX855-ND 1.50 11.25 67.50 425.00 
NPN 100 200 4 10 0.20 4000 400 100/300 2000/2 130 ZTX853-ND 1.50 11.25 67.50 425.00 
60 150 5 20 0.25 5000 200 100/300 2000/1 130 ZTX851-ND 1.50 11.25 67.50 425.00 
30 80 5 20 0.22 5000 200 100/300 1000/1 100 ZTX849-ND 1.50 11.25 67.50 425.00 
25 60 5 20 0.22 5000 100 300/— 1000/1 100 ZTX869-ND 1.50 11.25 67.50 425.00 
-400 -400 | -0.5 -1.5 | -0.40 -500 -100 100/300 = -500/-10 85 ZTX958-ND 1.56 11.70 70.20 442.00 
-330 -300 “1 -2 | -0.20 -1000 -300 100/300 = -500/-10 85 ZTX957-ND 1.56 11.70 70.20 442.00 
-200 -220 -2 -5 | -0.25 -2000 -400 100/300 = -1000/-5 110 ZTX956-ND 1.56 11.70 70.20 442.00 
-100 -140 | -3.5 -10 | -0.33 -4000 -400 100/300 -1000/-1 125 ZTX953-ND 1.56 11.70 70.20 442.00 
ne -60 -100 4 -15 | -0.30 -4000 -400 100/300 = -1000/-1 120 ZTX951-ND 1.56 11.70 70.20 442.00 
-30 -50 -4.5 -20 | -0.32 -5000 -300 100/300 = -1000/-1 100 ZTX949-ND 1.56 11.70 70.20 442.00 
-20 -40 -4.5 -20 | -0.31 -5000 -300 100/300 = -1000/-1 80 ZTX948-ND 1.56 11.70 70.20 442.00 
-12 -15 -4.5 -20 | -0.30 -5000 -200 | 300/1000 —-500/-1 85 ZTX968-ND 1.56 11.70 70.20 442.00 
Avalanche Mode Transistors 

NPN 100 260 —_ 60 0.25 250 _— 25/— 10/10 40 ZTX415-ND 21.00 157.50 945.00 5950.00 
50 150 = 50 0.31 130 _ 50/— 10/10 150 ZTX413-ND 19.50 146.25 877.50 5525.00 
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Super E-Line — TO-92 


Transistor Die 
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Package 
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Super E-Line 

The standard lead formation is collector-base-emitter (c- 
b-e) “in-line.” The Zetex Super E-Line range brings 
together advanced chip technology and assembly 
techniques to give superior performance in a TO-92 
style package. Parallel studies into chip design and 
assembly techniques have been combined to produce 
the outstanding features of the Super E-Line. 


High Current Gain: 

A major objective of the chip design was to produce a 
range of transistors with improved gain properties at 
high current levels. By utilizing advanced power efficient 
geometries and diffusion techniques, minimum gains of 
75 have been achieved at collector currents of 2 amps 
on standard hFE range product, while “Super-B” types 
can show a minimum gain of 400 at 3A (without a heat 
sink!) 


High Performance Complementary Pairs: 
Selective chip design has produced excellent gain 
linearity and extremely low base resistance, ideal for 
consumer applications including audio amplifiers and 
complementary drivers. 


High Current Handling Capability: 

Improvements in equalizing current distribution across 
the chip (avoiding ‘hot spots’) has produced a 
continuous current (IC) rating of 5 amps and peak pulse 
currents (ICM) of 20 amps. This makes the ZTX850 and 
ZTX950 series ideal for applications such as solenoids, 
actuators, relays, lamp drivers, motor drivers and photo 
flash units. The ZETEX SUPER E-LINE gives 
performance and reliability beyond standard TO-92 
products and metal-can transistors. The package is 
approved over and beyond the full military temperature 
range. Zetex E-Line transistors are currently in use in 
many military applications and have been approved for 
20 years application use in telecommunication 
equipment. 


Low Saturation Voltage 

Advanced chip geometry design and optimized 
processing lead to minimized Rce(sat). For example the 
ZTX849 demonstrates an equivalent on-resistance of 
36mQ at 5A. This allows cost effective replacement of 
much large packaged devices in switching applications. 


Environmental Protection: 

The silicone plastic used for the Zetex E-Line 
encapsulation protects the active semiconductor chip 
from exposure to corrosive agents, moisture and 
extreme environmental conditions. The absence of ionic 
contamination in the silicone allows chip operation up to 
200°C without risk of failure. In regular tests conducted 
by the Quality Assurance Dept., E-Line devices are 
operated at Tamb = 230°C under reverse bias 
conditions. All devices must survive without degradation. 
This presents the wide operating and storage 
temperature range normally associated only with metal- 
can devices. 


Operating and Storage Temperature Range: -55°C 
to +200°C. 
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VBRat | VFat 'R 'Fat | Cr@YR=ov Cut Tape T&R 
'R=10uA) 'F=1mA | Max.nW | VF=1v | f=1MHz Pinning Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Min. (V) | Max. (mV) VR (V) Min. (mA) | Max. (pF) Configuration | Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
Schottky Barrier Diodes — SOT-23 Package 
15 410 100/10 20 1.2 Single Z0@2811ECT-ND 95 72 43 | Z@2811ETR-ND 238.50/M 
30 400 2500 / 25 100 10 Single BAT54CT-ND. 69 52 .35 | BAT54TR-ND 207.00/M 
40 305 6000 / 30 0.7 16 Single ZLLS500CT-ND NEW! 51 39 .23 | ZLLS500TR-ND NEW! 127.50/M 
40 280 11,000/30} 1.16 26 Single ZLLS1000CT-ND NEW! 71 54 -36 | ZLLSIO00TR-ND NEW! = 214.20/M 
50 410 200 / 35 15 2.0 Single ZC5800ECT-ND 93 .70 42 | ZC6800ETR-ND 232.50/M 
70 410 200/50 15 2.0 Single ZC2800ECT-ND 95 if2 43 | ZC2800ETR-ND 238.50/M 
Schottky Barrier Diodes — SOT-23-6 Package 4 (AK) 
40 385 300/30 2000 50 = ZHCS2000CT-ND * 1.04 09 ZHCS2000TR-ND 261.00/M ve 
40 260 25,000 / 30 2.2 65 Single ZLLS2000CT-ND NEW! = 1.00 76 ZLLS2000TR-ND NEW! = 250.50/M C v 
Schottky Barrier Diodes — SOD-323 Package ale 
40 350 10¢ / 30 520 15.5 Single ZLLS400TACT-ND 51 .39 23 | ZLLSA00TATR-ND 127.50/M 3 2 3 2 3 (Ag) (Ky) 
50 410 200/35 15 2.0 Single ZMS5800CT-ND 99 75 .45 | ZMS5800TR-ND 247.50/M Sincle Common common 3 2 
70 410 200/50 15 2.0 Single ZMS2800CT-ND 99 75 .45 | ZMS2800TR-ND 247.50/M Bae ‘Anode Cathode Dual Diodes 
Dual Schottky Barrier Diodes — SOT-23 Package Duals Duals (Series Connection) 
15 410 100/10 20 1.2 Series Z@2812ECT-ND 1.55 1.17 -70 | Z@2812ETR-ND 387.00/M 
15 410 100/10 20 1.2 Com. Anode | ZC2813ECT-ND 1.55 1.17 -70 | ZC2813ETR-ND 387.00/M 
30 400 2000 / 25 200 10 Com. Anode | BAT54ACT-ND t 69 52 .35 | BATS4ATR-ND 207.00/M 
30 400 2000/25 | 200 10 Series BAT54SCT-ND t 69 52.35 | BATS4STR-ND 207.00M | SOT-23 Tape and Reel Information: 
30 400 2000 / 25 200 10 Com. Cathode | BAT540CT-ND t 69 52 .35 | BATS54CTR-ND 207.00/M . : . E 
70 410 200 / 50 15 2.0 Series BAS70-04ZXCT-ND 1.92 1.44 .87 | BAS70-04ZXTR-ND 480.00/M Tape packaging has special attractions for customers using 
70 410 200 / 50 15 2.0 Com. Anode | BAS70-06ZXCT-ND 1.92 1.44 .87 | BAS70-06ZXTR-ND 480.00/M manual placement since it makes it easier to assemble and 
70 410 200/50 15 2.0 Com. Cathode | BAS70-05CT-ND 1.92 1.44 .87 | BAS70-05TR-ND 480.00/M orientate these tiny components; stock accounting is also 
Dual Schottky Barrier Diodes — SOT-323 Package simplified. 
30 320 2000 / 25 200 10 Com. Cathode | ZUMD540CT-ND t 5 57 34 | ZUMD54CTR-ND 187.50/M 
70 410 200/50 15 2.0 Series ZUMD70-04CT-ND 75 57 -34_ | ZUMD70-04TR-ND 187.50/M 
* VR=25V tVR=1V F=pA 
Cut Tape T&R 
VBR 'R IR VF Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(V) max. Typical @VR @200mA Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
Silicon Planar Low Leakage Diodes - Common Cathode — SOT-23 Package 
50 3nA <25pA 50 1.4 FLLD258CT-ND 45 34 23 FLLD258TR-ND 135.00/M cq? 
Cc Cc 
Silicon Planar Low Leakage Diodes - Series — SOT-23 Package e H A 
100 5nA <25pA 100 14 FLLD261CT-ND 45 34 23 | FLLD261TR-ND 135.00/M Top View 
Silicon Planar Low Leakage Diodes - Common Anode — SOT-23 Package 
100 5nA <25pA 100 1.4 FLLD263CT-ND 45 34 .23 FLLD263TR-ND 135.00/M 


Silicon voltage regulator diodes designed for voltage reference and stabilizer applications. Encapsulated in the popular SOT-23 package, these devices are designed 
specifically for use in thin and thick film hybrid circuits in both industrial and commercial applications. 

Specifications: + Nominal Tolerance: +5% » Max. Power Dissipation at Tamb = 25°C: Ptot 350mW * Operating and Storage Temperature Range: -65°C to +150°C 
+ Max. Forward Ourrent: IF 250mA 


Zener Voltage Diff. Resistance Cut Tape T&R 
Vz at Iz=5mA tzatiz=5mA Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Min. Nom. Max. Max. (Ohms) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
Zener Diodes — Silicon Voltage Regulator Diodes — SOT-23 Package 
25 27 29 100 BZX84C2V7ZXCT-ND+ 39 30 .20 BZX84C2V7ZXTR-ND 117.00/M 
28 3.0 3.2 100 BZX84C3V0ZXCT-ND> 39 30 20 BZX84C3V0ZXTR-ND 117.00/M 
34 3.3 3.5 100 BZX84C3V3ZXCT-ND» 39 30 .20 BZX84C3V3ZXTR-ND 117.00/M 
3.4 3.6 3.8 100 BZX84C3V6ZXCT-ND 39 -30 20 BZX84C3V6ZXTR-ND 117.00/M 
3.7 3.9 41 100 BZX84C3V9ZXCT-ND> 39 30 20 BZX84C3V9ZXTR-ND 117.00/M 2 3 
Common 
40 43 46 90 BZX84C4V3ZXCT-ND 39 30 20 — - Cathode Dual Diodes 
Duals (Series Connection) 
44 47 5.0 80 BZX84C4V7ZXCT-ND 39 30 .20 BZX84C4V7ZXTR-ND 117.00/M 
5.2 5.6 6.0 40 BZX84C5V6ZXCT-ND> 39 30 20 BZX84C5V6ZXTR-ND 117.00/M 
5.8 6.2 6.6 10 BZX8406V2ZXCT-ND» 39 30 20 BZX8406V2ZXTR-ND 117.00/M SOD-323 
6.4 6.8 7.2 15 BZX8406V8ZXCT-ND+ 39 .30 .20 = = 
7.0 75 7.9 15 BZX84C7VSZXCT-ND 39 30 .20 BZX84C7V5ZXTR-ND 117.00/M 
77 8.2 8.7 15 BZX84C8V2ZXCT-ND 39 -30 20 BZX84C8V2ZXTR-ND 117.00/M 
8.5 91 9.6 15 BZX8409V1ZXCT-ND> 39 30 .20 BZX8409V1ZXTR-ND 117.00/M 
9.4 10 10.6 20 BZX84C10ZXCT-ND> 39 -30 20 BZX84C10ZXTR-ND 117.00/M 
10.4 W 11.6 20 BZX84C11ZXCT-ND 39 30 20 BZX84C11ZXTR-ND 117.00/M 
11.4 12.0 127 25 BZX84C12ZXCT-ND+ 39 30 20 BZX84C12ZXTR-ND 117.00/M Tape Specs 
124 13 141 30 BZX84C13ZXCT-ND 39 30 20 | BZX84C13ZXTR-ND 117.00/M 40.05 4.0+0.10 
15.3 16 17.1 40 BZX84C16ZXCT-ND 39 -30 .20 BZX84C16ZXTR-ND 117.00/M "=o.00 pate x 
16.8 18 19.1 45 BZX84C18ZXCT-ND> 39 30 .20 BZX84C18ZXTR-ND 117.00/M Lal o — = 
18.8 20 21.2 55 BZX84C20ZXCT-ND» 39 30 .20 BZX84C20ZXTR-ND 117.00/M O o>) | a 
a 
20.8 22 23.3 55 BZX84C22ZXCT-ND 39 30 20 BZX84C22ZXTR-ND 117.00/M 
22.8 24 25.6 70 BZX84C24ZXCT-ND»+ 39 -30 20 = _— 
25.1 27 28.9 80 BZX84C27ZXCT-NDt 39 30 .20 BZX84C27ZXTR-ND 117.00/M 
28 30 32 80 BZX84C30ZXCT-ND»t 39 -30 20 BZX84C30ZXTR-ND 117.00/M 
31.0 33.0 35.0 80 BZX84C33ZXCT-ND-t 39 -30 20 BZX84C33ZXTR-ND 117.00/M 
34.0 36.0 38.0 90 BZX84C36ZXCT-ND-t 39 -30 20 BZX84C36ZXTR-ND 117.00/M 
37 39 4 130 BZX84C39ZXCT-NDt 39 30 .20 BZX84C39ZXTR-ND 117.00/M 
40 43 46 150 BZX84C43ZXCT-NDt 39 30 20 BZX84C43ZXTR-ND 117.00/M 
44 47 50 170 BZX84C47ZXCT-NDt 39 30 .20 BZX84C47ZXTR-ND 117.00/M 
+ Izat2mA 
+ BZX1-KIT-ND Digi-Key SMD Zener Diode Kit 10 each of values denoted (180 total pieces) ......... 0.06... c cece cece eee cece eee e cece eee ects ee eeeeeeeeeeeeteieeeeeeneneeeees $49.95 
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TEX Diodes ZETEX Now @S9000 Accredited! 


SEMICONDUCTORS 


Ratings tr Max. VF Cut Tape Tape & Reel 
VR IF |Max.| atlF=mA Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Description (V) (mA) | (ns) 10/50/100 Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
Silicon Planar High Speed Switching Diodes — SOT-23 Package { 
1.8 
Single Diode 75 75 | 4/8 1.0/4— FVIMD914CT-ND 36 27 18 FVMD914TR-ND- 108.00/M — 
Single Diode 50 150) 4 741.0 BAR74ZXCT-ND .39 -30 .20 BAR74ZXTR-ND. 117.00/M 
Dual Diode w/ Common Cathode 70 200 5 0.7/1.1 FMMD6100CT-ND 36 27 18 FVIMD6100TR-ND 108.00/M 
Dual Diode w/ Common Cathode 70 100} 6 | 0.855/1.1/1.3 BAV70ZXCT-ND .39 -30 .20 BAV70ZXTR-ND 117.00/M 
Dual Diode w/ Common Cathode 50 150) 4 471.0 BAV74ZXCT-ND .39 -30 .20 BAV74ZXTR-ND 117.00/M 
1 (Ay, Kp) 
Dual Diode w/ Series Connection 70 100} 6 | 0.855/1.1/1.3 BAV99ZXCT-ND .39 -30 .20 BAV99ZXTR-ND 117.00/M 
Dual Diode w/ Common Anode 70 100} 6 | 0.855/1.1/1.3 BAW56ZXCT-ND .39 -30 .20 BAWS56ZXTR-ND. 117.00/M * 
Single Diode 200 200 | 50 1.0 BAS21ZXCT-ND 3 427) AB = = SS gone (Aa) (Ky) 
Common ommon 3.2 
Anode Cathode Dual Diodes 
Duals Duals (Series Connection) 
Cut Tape Tape & Reel 
VBR | 'F(Dc) | 'Fsm | VF VF Ptot | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(V) | (mA) (A) | (mV) @mA | (mV) @mA | (mW) | Part No. i 10 100 Part No. 3,000 
SOT-23 Tape and Reel Information: 
Silicon Planar High Current Schottky Diodes — SOT-23 Package P 
Tape packaging has special attractions for customers 
using manual placement since it makes it easier to 
40 500 6.75 550 500] 1050 1500 | 330 ZHCS500CT-ND 63 48 32 ZHCS500TR-ND 189.00/M assemble and orientate these tiny components; stock 
accounting is also simplified. 
60 500 6.75 550 500 | 1120 1500 | 330 ZHCS506CT-ND 68 52 35 ZHCS506TR-ND 205.20/M 
40 | 750 | 12 | 490 750} 650 1500 | 625 | ZHCS750CT-ND 848 38 ZHCS750TR-ND 210.00/M Tape Specs 
60 750 12 520 750 | 760 1500 | 625 ZHCS756CT-ND 89 67 45 ZHCS756TR-ND 266.40/M 
40 1000 12 500 1000} 600 1500 | 625 ZHCS1000CT-ND 1.04 79 AT ZHCS1000TR-ND 261.00/M 0.10 
i 
60 1000 12 510 1000} 620 1500 | 625 ZHCS1006CT-ND 1.04 79 53 ZHCS1006TR-ND 313.20/M Gra 
Ss 
ae 
Silicon Planar High Current Schottky Diodes — SOD-323 Package ¢ 
40 400 6.75 500 400 | 1050 1500 | 300 ZHCS400CT-ND 55 42 28 ZHCS400TR-ND 165.60/M 


—+ 114.4 Max. 
y 


ZETEX pps transistors 


SEMICONDUCTORS 


he @ Voe(Sat.) | fy Cut Tape 
Veso!| Vceo!| IVE Max. @l¢ Ip | Typ. | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel 
Type (Vv) | (V) I¢ |Min./Max.(mA/V)| (V) (mA) (mA)| (MHz) | Part No. 1 10 | Part No. Size | Pricing 
MPPS — 3X2 MLP 
SOD-323 
NPN 100 | 27 | 45) 200: 82 15 10 10] 140 | ZX8CDBSIM832TACT-ND* 1.20  .90 | ZX3CDBS1M832TATR-ND* | 3,000 | 360.00/M 
: 0.4 pal 
wotd 
PNP -35 | -25 | -4 300— 10/-2]-10 100 10] 110 | ZX38CDISIM832TACT-ND* 1.20  .90 | ZX30D1S1M832TATR-ND* | 3,000 | 360.00/M 2 oy 
70 18 | 45 | 200/— 10/-2| 8 100 10} 120 
ZXTDAIM832TACT-ND 1.20.90 | ZXTDAIM832TATR-ND 3,000 | 360.00/M 
Dual N & P -35 | -25 | -4 475/— 10/-2|-10 100 10) 110 
Channel 190 | 65 | 4 | 200 102] 8 100 10| 165 
ZXTDCM832TACT-ND 1.20.90 | ZXTDCM832TATR-ND 3,000 | 360.00/M 
-80 | -70 | -3 300/— 10/-2 | -25 100 -10) 110 
Dual NPN 70 18 | 45 | 200/— 10/2 | 14 100 10 | 120 | ZXTDAM832TACT-ND 1.20.90 | ZXTDAM832TATR-ND 3,000 | 360.00/M 
100 | 27 | 45 |) 200 10/2 | 8 100 10} 140 | ZXTDBM832TACT-ND 1.20.90 | ZXTDBM832TATR-ND 3,000 | 360.00/M 
Dual PNP -35 | -25 | -4 300/— 10/2 | -10 100 10] 110 | ZXTD1IM832TACT-ND 1.20.90 | ZXTDIM832TATR-ND 3,000 | 360.00/M t 
—{ii02 
4.21 
Dual 
100 | 27 | 45) 200— 10/2 8 100 10} 140 | ZXTDB2M832TACT-ND 1.20. .90 | ZXTDB2M832TATR-ND 3,000 | 360.00/M Note: * Diodes across 
Complementary FJ pin 4, and 5, 6. 
MPPS — 2X2 MLP 2x2MLP 
| 2.00 —| 
2844 - +|.65- 
NPN 70 18 | 45 | 200/— 10/2 8 100 10} 120 | ZXTAM322TACT-ND .78 59 | ZXTAM322TATR-ND 3,000 | 234.00/M rir 4 = 
100 | 27 | 10 200/— 10/2 8 100 10} 140 | ZXTBM322TACT-ND .78 59 | ZXTBM322TATR-ND 3,000 | 234.00/M 
-35 | -25 | -4 300/— 10/-2 | -10 100 10) 110 | ZXTIM322TACT-ND 78 59 | ZXTIM322TATR-ND 3,000 | 234.00/M £ 
PNP 4b Exposed 
-35 | -25 | -3.5 | 300/— 10/-2|-19 100 10] 180 | ZXT2M322TACT-ND 78 ~~ .59 | ZXT2M322TATR-ND 3,000 | 234.00/M i Pad 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SEMICONDUCTORS 


EX Transistors — SOT- 


89 Package 


ZETEX Now QS9000 Accredited! 


hre@ Voce (Sat.) fy Cut Tape 
Veso | Vceo| Ic IoVcE Max.@ I¢ Ig | Typ. | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel SOT-89 
Type | (v) | (Vv) | (mA) | Min/Max. (mAV) | (V) (mA) (mA) |(MHz)| Part No. 1 10 | PartNo. Size | Pricing 
1 Watt — SOT-89 Package 1 Base 4 
400 | 400 | 500} 35— 20010) 02 100 10 | 50 | FOX6S8ACT-ND 84.63 | FOX658ATR-ND 1,000 | 238.00 2 sears 
400 | 400 | 225 | 100300 5010; 05 50 6 | 50 | FCX458CT-ND 98 74 | FOX458TR-ND 1,000 | 277.10 - aL 
400 | 350 | 500} 40— 2010] 05 50 4 | 70 | BST39CT-ND 49 37 | BST39TRND 1,000 | 139.40 acts 
300 | 250 | 500} 40— 2010] 05 50 4 | 70 | BST40CT-ND 96 72 | BST40TRND 1,000 | 272.00 
170 | 150 | 100 | 100/300 250/10} 03 500 50 | 100 | FCX495CT-ND 1.02 77 | FCX495TR-ND 1,000 | 289.00 
150 | 75 | 3000 | 270/1200 10002] 0.25 3000 100 | 140 | FCX1053ACT-ND 98 74 | FCX1053ATR-ND 1,000 | 277.10 
150 | 40 | 3000 | 270/1200 1000/2} 034 5000 100 | 155 | FCX1051ACT-ND 98 74 | FCX1051ATR-ND 1,000 | 277.10 
120 | 100 | 1000 | 100/300 250/10} 03 500 50 | 150 | FCX493CT-ND 61 46 | FCX493TR-ND 1,000 | 171.70 
100 | 80 | 1000 | 100/250 1502] 05 500 50 | 150 | BCX5616CT-ND 49 37 | BCX5616TR-ND 1,000 | 139.40 
90 | 80 | 500 | 2007— s00/0] 13 500 0.5 | 150 | BSTS2CT-ND* 49 37 | BST52TR-NDY 1,000 | 139.40 
nen | 80 | 60 | 1000 | 100800 00/5] 05 1000 100 | 150 | FCXASICT-ND 61 46 | FCX491TR-ND 1,000 | 171.70 
so | 60] 500] too7~— 150/10] 13 500 5 | — | BSTSICT-ND* 96 72 | BSTS1TRNDY 1,000 | 272.00 
50 | 50 | 2000 | 200 1000/2] 035 3000 100 | 165 | FCX619CT-ND 79 59 | FCX619TR-ND 1,000 | 222.70 
45 | 45 | 2000 | 400/150 20002] 030 1000 5 | 150 | FCX690BCT-ND 87.66 | FCX690BTR-ND 1,000 | 246.50 
40 | 40 | 1000 | 300/900 5005 | 05 1000 100 | 150 | FCX491ACT-ND 61.46 | FCX491ATR-ND 1,000 | 171.70 
40 | 30 | 500| 20000 1005| 1.0 100 0.1 | 150 | BCV29CT-ND* 96 72 | BCV29TR-ND* 1,000 | 272.00 
35 | 10 | 4000 | 300/1200 1000/2] 035 5000 25 | 150 | FCX1047ACT-ND 98 74 | FCX1047ATR-ND 1,000 | 277.10 
25 | 20 | 1000 | 85/375 5001 | 05 1000 100 | 60 | BOB68CT-ND 90 68 | BC368TR-ND 1,000 | 300.00 
15 | 15 | 4000 | 200— 30002] 0.20 3000 50 | 120 | FOX617CT-ND 79 59 | FCX617TR-ND 1,000 | 222.70 
12 | 12 | 3000 | 400/— 3000/2] 0.40 4000 50 | 150 | ROX688BCT-ND 79.59 | FCX688BTR-ND 1,000 | 222.70 
-400 | -400 | -200 | 100/300 -50/-10] -05 -50 -6 | 50 | FOXS58CT-ND 63 48 | FCXS558TR-ND 1,000 | 178.50 
-300 |-300 | -50| 50- -25-20| -06  -30 -5 | 100 | BRe2ICT-ND 90 68 | BR621TR-ND 1,000 | 300.00 
-220 | -200 | -300 | 85/300 25 | -0.35 -250 25 | 150 | FCXS96CT-ND 61.46 | FCXS596TR-ND 1,000 | 171.70 
-200 | -200 | -500 | 30/150 50-10] -20 -50 -5 | 15 | BSTISCI-ND 96 72 | BSTISTRND 1,000 | 272.00 
-120 | -100 |-1000 | 100/300 -500/-5| -0.3 -500 -50 | 50 | FOXS93CT-ND 61.46 | FCXS593TR-ND 1,000 | 171.70 
-100 | -80 |-1000 | 100/250 -150-2] -0.5 -500 -50 | 150 | BCXS316CT-ND 49.37 | BCX5316TR-ND 1,000 | 139.40 BY RA 
-80 | -60 |-1000 | 100/300 -500-5| -0.6 -1000 -100 | 150 | FCXS91CT-ND 61.46 | FCX591TR-ND 1,000 | 171.70 We 
-80 | -60 | -500 | 10,000- -100/-5| -1.0 -100 -0.1 | 200 | BCV4sCT-ND 49.37 | BCV48TR-ND* 1,000 | 139.40 
-80 | -60 | -500 | 2000 -500/-10| -1.3 -500 -50 | 200 | BST6ICT-ND* 96 72 | BST61TR-ND* 1,000 | 272.00 
pnp [70 | -60 | -1000 | 100/800 -100-5| -0.5 -500__-50 | 100 | _BSRGICT-ND 96.72 | BSR31TRND 1,000 | 272.00 
-50 | -30 |-1000 | 100/300 -500/-2| -0.35 -1000 -100 | 100 | FCXS89CT-ND 61 46 | FCX589TR-ND 1,000 | 171.70 SOT-23 Package Outline 
-50 | -40 |-2000 | 250/150 -2000/-2| -0.45 -500 -10 | 100 | ROX790ACT-ND 87.66 | FCX790ATR-ND 1,000 | 246.50 6-35 Nex 
-45 | -40 |-3000 | 250/800 -500/-2| -0.30 -3000 -250 | 145 | FRCX1151ACT-ND 98 74 | FCXI5S1ATRND 1,000 | 277.10 ; Nain: 
-40 | -40 |-1000 | 300/800 -100/-5| -0.35 -500 -20 | 150 | ROXS91ACT-ND 61.46 | FCX591ATR-ND 1,000 | 171.70 
-30 | -25 |-3000 | 250/800 -500/-2| -0.30 -3000 -100 | 135 | FCX1149ACT-ND 87.66 | FCX1149ATR-ND 1,000 | 246.50 
-25 | -20 |-1000 | 95/375 -500/-1| -0.5 -1000 -100 | 60 | BC869CT-ND 90 68 | BC869TR-ND 1,000 | 300.00 
-25 | -25 |-3000 | 300/800 -10/-2 | -0.19 -1000 -10 | 100 | OX789ACT-ND 79 59 | FCX789ATR-ND 1,000 | 222.70 t 
-20 | -20 |-2500 | 300 -100/-2| -0.22 -1500 -50 | 150 | FCX718CT-ND 79 59 | FCX7I8TR-ND 1,000 | 222.70 28 
-15 | -12 |-3000 | 250/850 -500/-2| -0.25 -3000 -30 | 115 | RCX1147ACT-ND 98 74 | FCX1147ATR-ND 1,000 | 277.10 eS 
i] 
-12 | -12 |-3000 | 300-— — -100/-2| -0.32 -3000 -50 | 110 | FCX717CT-ND 79 59 | FCX7I7TRND 1,000 | 222.70 me 
* Darlington 
ZETEX Transistors — SOT-23, SOT-23-6 and MSOP-8 Packages 
hrE@ Vee (Sat.) Cut Tape 
Veso| ceo) !c IcVcE Max.@ Ic Ig_ | Typ. | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Type | (Vv) | (Vv) | (mA) | Min./Max. (mal) | (V) (mA) (mA) |(MHz)| Part No. 1 10 | PartNo. Size_| Pricing 
General Purpose — 330mW — SOT-23 Package 
80 | 80 | 1500] 300/900 2002 | 020 1500 50 | 160 | RMIMT620CT-ND 69 52 | AVIMT620TR-ND 3,000 | 172.50/M 
60 | 40 | 200 | 100300 101 | 02 10 1 | 300 | RMMT3904CT-ND 36 © .27_ | AVIMT3904TR-ND 3,000 } 108.00/M 
wen | 45 | 45 | 200 | 380/630 2/5 | 035 10 0.25] 250 | BCX7OKCT-ND 36.27 ‘| BCX7OKTRND 3,000 | 108.00/M 
32 | 32 | 200 | 380630 25 | 035 10 0.25] 250 | BOWGODCT-ND 360.27 = _ _ 
40 | 30 | 200 | 50150 21 | 03 50 5 | 250 | RMIMT4123CT-ND 3627 = = = SOT-23 Tape Specs 
-60 | -40 | -200 | 100/300 -10/-1 | -02 -10 -1.0] 300 | RVIMT3906CT-ND 36 .27_ | AVIMT3906TR-ND 3,000 | 108.00/M 1.54908 f:020-19 ie 
PNP | -45 | -45 | -200 | 380/630 -2/-5 | -0.25 -10 -0.25| 180 | BCX71KCT-ND 36 © .27_‘| BCX7IKTRND 3,000 | 108.00/M ; 10 
-32_| -32 | -200 | 380/630 -2/-5 | -0.25 -10 -0.25| 180 | BOW61DCT-ND 36 _.27_| BON6IDTRND 3,000 | 108.00/M aig 
Switching Transistors — 330mW — SOT-23 Package 3 
+ 
75 | 40 | 600 | 100/300 150/10 | 03 150 15 | 300 | RVMT2222ACT-ND 36 .27_| FVIMT2222ATR-ND 3,000 | 108.00/M 3 
wen | 60 | 40 | 600 | toos00 1501 | 04 150 15 | 200 | FMIMT44o1cT-ND 36 © .27_ | AVIMT4401TR-ND 3,000 | 108.00/M | 
30 | 25 | 200 | 120360 21 | 03 50 5 | 300 | RMIMT4124CT-ND 36027 = = = ; 
40 | 15 | 200 | 40/120 10/1 | 025 10 1 | 500 | RMMT2369CT-ND 36 _.27_| FVIMT2369TR-ND 3,000 | 108.00/M 
-60 | -60 | -600 | 100/300 -150/-10] -0.4 -150 -15 | 200 | AVIMT2907ACT-ND 36.27 _| FVIMT2907ATR-ND 3,000 | 108.00/M 
pnp | -40 | -40 | -600 | 100/300 -150-1 | -0.4 -150 -15 | 200 | FvIMT4403CT-ND 36 © .27_| AVIMT4403TR-ND 3,000 | 108.00/M 7 
-30 | -30 |-200] 50150 -2-1 | -04 -50 -5 | 200 | AVIMT4125CT-ND 36 .27_| AVIMT4125TR-ND 3,000 } 108.00/M Ls 
-25 | -25 | -200 | 120/360 -2/-1 | -04 -50 -5 | 250 | AVIMT4126CT-ND 36 _.27_| AVIMT4126TR-ND 3,000 | 108.00/M 7 
RF Transistors — SOT-23 Package 2 
30 | 25 | 2 | ev— 410 | 05 4 0.4 | 650 | RVMTHIOCT-ND 47.36 | AVMTHIOTR-ND 3,000 | 142.207 
20 | 12 | 50 | 25/250 31 | 04 10 1 | 900 | RVIMTS179CT-NDE 49.37. | AVIMT5179TR-ND¥ 3,000 | 145.80/M 
wen | 30 | 15 | 100) 20-- 31 | 04 10 1 | 600 | FIMTotecT-ND 45 34 | AVIMT918TR-ND 3,000 | 135.00/M ‘NI 
30 | 20 | 2 | 4v— 710 | — — — | 450 | BRs2ocT-ND 48 36 | BFS20TR-ND 3,000 | 144.00/M 
30 | 15 | 25 | 25/150 21 | — — — | 1900) BFS17CT-NDE 51 39 ‘| BRSI7TRNDE 3,000 | 153.00 pds aape and Reel 
25 | 15 | 25 | 70200 24 | — — — | 1300| BeSI7HCT-ND 54 _41_| BeSI7HTRND 3,000 | 162.00/M Lie caeaarinae . 
. Tape packaging also has special 
High Voltage — 330mW — SOT-23 Package attractions for customers using manual 
500 | 450 | 150] so 30/10 |0.075 20 20] 50 | AVIMT459TACT-ND 60.45. | AVIMT459TATR-ND 6,000 | 150.00/M placement since it makes it easier to 
npn | 300 | 300 | 200 | 40-- 30/10 | 0.5 20 20 | 50 | FMIMTAA2CT-ND 39.30 | RVIMTA42TR-ND 3,000 | 117.00/M eon we ae euen nese Hes 
180 | 160 | 400 | 80250 105 | 04 50 5 | 200 | AVIMTSS51CT-ND 45 84 = = = simplified Pa Ben aero mre oan 
(Continued) 
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Transistors — SOT-23, SOT23-6 and MSOP-8 Packages (Cont.) 


hpe@ Voce (Sat.) ft Cut Tape 
Vego |Vceo | 'c IVcE Max. @ Ic Ip | Typ. | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel 
Type | (V) | (V)_ |(mA)|Min./Max. (mA/V) | (V) (mA) (mA) | (MHz) | Part No. 1 10 | Part No. Size | Pricing 
High Voltage — 330mW — SOT-23 Package 
-500 | -500 | -500| 80/— -50/-10] -02 -20 -2 90 | AVMMTS560CT-ND .64 —.49 | RMMTS60TR-ND 3,000} 192.60/M 
PNP -300 | -300 | -200} 25/— -30/-10] -05 -20 -2.0) 50 | AVMMTA92CT-ND 39.30 | RVIMTA92TR-ND 3,000} 117.00/M 
-160 | -150 | -600} 60/240 -10/-5 | -05 -50 -5 | 200 | AVMT5401CT-ND 39.30 | RMMT5401TR-ND 3,000} 117.00/M 
-110 | -100 |-100| 30/— -10/-1 | -025 -25 -25]| 85 | BSS63ZXCT-ND 45.34 | BSS63ZXTR-ND 3,000} 135.00/M 
Darlington — 330mW — SOT-23 Package 
80 60 | 300} 10K— 9500/5 | 1.25 800 8.0 | 100 | RMMT380CT-ND 44.33 | RMMT38CTR-ND 3,000} 131.40/M 
NPN 30 30 | 300} 10K— 10/5 1.5 100 0.1 | 100 | RMMTA14CT-ND 39.30 | RMMTA14TR-ND 3,000} 117.00/M 
30 30 | 300 5K/— 10/5 1.5 100 0.1 | 100 | RMMTAI3CT-ND 39.30 | RMMTA13TR-ND 3,000} 117.00/M 
PNP -30 | -30 |-500} 10K— -10/-5 | -1.5 -100 -0.1 | 150 | RVMTAS63CT-ND 39.30 | RMMTA63TR-ND 3,000} 117.00/M 
-30 | -30 |-500} 20K— -10/-5 | -1.5 -100 -0.1 | 150 | RMMTAS64CT-ND -39 30 | RMMTA64TR-ND 3,000} 117.00/M 
High Performance — 500mW — SOT-23 Package 
400 | 400 | 225 | 100/300 50/10 02 20 2 50 | AMMT458CT-ND 53.40 | RMMT458TR-ND 3,000} 158.40/M 
300 | 300 | 500 | 100/300 100/10] 02 100 10 75 | RMMT497CT-ND 49.37 | RMMT497TR-ND 3,000} 145.80/M 
170 | 150 | 1000} 100/300 250/10 |} 0.2 250 25 | 100 | AVMT495CT-ND 45.34 | AVMT495TR-ND 3,000} 135.00/M 
140 | 120 |1000} 100/300 250/10} 0.2 250 25 | 100 | AVMT494CT-ND 45.34 | AMMT494TR-ND 3,000} 135.00/M 
120 | 100 | 1000} 100/300 250/10 | 0.25 500 50 | 150 | RMMT493CT-ND 45.34 | AVMT493TR-ND 3,000} 135.00/M 
NPN | 120 | 100 | 500 5K/—  500/5 10 500 5 100 | AVMT614CT-ND* 56.42 | RMIMT614TR-ND* 3,000} 167.40/M 
80 60 | 1000} 50/150 150/10} 0.35 150 15 | 150 | ARMMT451CT-ND 45.34 | AVMT451TR-ND 3,000} 135.00/M 
80 60 | 1000} 100/300 500/5 0.3 500 50 / 150 | RMMT491CT-ND 45.34 | AMMT491TR-ND 3,000} 135.00/M 
40 40 |1000} 300/900 500/5 0.3 500 50 | 150 | RVMT491ACT-ND 45.34 | AVIMT491ATR-ND. 3,000} 135.00/M 
50 30 | 1000} 100/300 1000/2 | 0.3 1000 100) 150 | RVMT489CT-ND 45.34 | AVMT489TR-ND 3,000} 135.00/M 
50 30 | 1000} 100/300 500/2 0.5 1000 100} 150 | RMMT449CT-ND 45.34 | RMMT449TR-ND 3,000} 135.00/M 
-400 | -400 | -150| 100/300 -50/-10] -02 -20 -2 50 | AVIMT558CT-ND 58  .44 | AVMT558TR-ND 3,000} 172.80/M 
-300 | -300 | -200] 100/— -100/-10] -0.25 -100 -20 | 75 | AVMTS597CT-ND 53.41 | AVMMT597TR-ND 3,000} 160.20/M 
-220 | -200 | -500] 100/300 -250/-10} -0.35 -250 -25 | 150 | AVMTS96CT-ND 46.35 | AVMMT596TR-ND 3,000} 138.60/M 
-120 | -100 |-1000} 100/300 -500/-10} -0.3 -500 -50 | 150 | ARVMMT593CT-ND 46.35 | RMMT593TR-ND 3,000} 138.60/M 
PNP | -80 | -60 |-1000) 100/300 -500/-5 | -0.3 -500 -50 | 150 | RMMT591CT-ND 46.35 | RMMT591TR-ND 3,000} 138.60/M 
-80 | -60 |-1000) 50/150 -150/-10] -0.35 -150 -15 | 150 | RMMT551CT-ND 45.34 | AVMMT551TR-ND 3,000} 135.00/M 
-50 | -30 |-1000) 100/300 -500/-2 | -0.35 -1000 -100} 100 | RMMT589CT-ND 46.35 | AVMMT589TR-ND 3,000} 138.60/M 
-40 | -40 |-1000) 300/800 -100/-5 | -0.35 -500 -20 | 150 | RMMT591ACT-ND 46  .35 | AVMMT591ATR-ND 3,000} 138.60/M 
-35 | -30 |-1000] 100/300 -500/-2 | -0.5 -1000 -100} 100 | RMMT549CT-ND 45.34 | AVMMT549TR-ND 3,000} 135.00/M 
Medium Power — 330mW — SOT-23 Package 
so | so | 500] 50 100/10] 0.25 100 10 | 100 | RMIMTAQGCT-ND 39.30 | RVMTAO6TR-ND 3,000] 117.00/M 
NPN 75 45 | 800 | 250/630 100/1 0.3 100 10 |) 100 | BOW66HCT-ND 36.27 | BCW66HTR-ND 3,000} 108.00/M 
60 32 | 800 | 250/630 100/1 0.3 100 10 | 100 | BCW65OCT-ND 36.27 | BCW65CTR-ND 3,000} 108.00/M 
50 45 | 500 | 100/600 100/1 0.62 500 50 | 200 | BCXI9CT-ND 36 = .27 | BCX1I9TR-ND 3,000} 108.00/M 
-80 | -80 |-500) 50/— -100/-1 | -0.25 -100 -10 | 100 | RMIMTAS6CT-ND 39.30 | AVIMTAS6TR-ND 3,000] 117.00/M 
pnp | 62 | -45 |-800| 250/630 -100/-1 | -0.3 -100 -10 | 100 | BCW68HCT-ND 36.27 | BOW68HTR-ND 3,000] 108.00/M 
-50 | -45 | -800} 100/600 -100/-1 | -0.62 -500 -50 | 100 | BCXI7CT-ND 36.27 | BCX17TR-ND 3,000] 108.00/M 
-45 | -30 | -800| 250/630 -100/-1 | -0.3 -100 -10 | 100 | BOW670CT-ND 36.27 | BON67CTR-ND 3,000] 108.00/M 
SuperSOTs — 625mW — SOT-23 Package 
150 | 150 ]1000] 300-— 200/10] 0.3 1000 50 | 135 | AVMT625CT-ND .86 65 | AVIMT625TR-ND 3,000] 216.00/M 
125 | 125 |1000} 100/— 1000/10} 0.25 1000 50 | 155 | AMMT624CT-ND 86 .65 | RMMT624TR-ND 3,000} 216.00/M 
50 50 | 2000} 100/— 2000/2} 0.2 1000 10 | 165 | RMMT619CT-ND 86.65 | RMMT619TR-ND 3,000} 216.00/M 
NPN 40 15 | 3300} 300/900 200/2 | 0.15 3000 150) 145 | ZXT11N1ISDFCT-ND 71 54 | ZXT11N1ISDFTR-ND 3,000} 178.50/M 
40 20 | 2500} 300/900 100/2 | 0.13 2500 250 | 160 | ZXT11N20DFCT-ND 71 54 | ZXT11N20DFTR-ND 3,000} 178.50/M 
20 20 |2500} 200/— 2000/2) 0.2 2500 50 | 140 | RMMT618CT-ND 86  .65 | RMMT618TR-ND 3,000} 216.00/M 
15 15 |3000} 200— 3000/2 | 0.2 3000 50 | 120 | AVMT617CT-ND 86.65 | ARMMT617TR-ND 3,000} 216.00/M 
-100 | -100 |-1000| 250/— -500/-10] -0.20 -500 -50 | 150 | RMMT723CT-ND .92 .69 | RVIMT723TR-ND 3,000] 229.50/M 
-70 | -70 |-1500) 150/— -1000/-5] -0.30 -500 -20 | 150 | RMMT722CT-ND .92 .69 | RVIMT722TR-ND 3,000] 229.50/M 
PNP | -40 | -40 |-1500) 150/— -1000/-2] -0.25 -1000 -50 | 150 | RMIMT720CT-ND .92 .69 | AVIMT720TR-ND 3,000] 229.50/M 
-20 | -20 |-1500) 150/— -2000/-2] -0.20 -1000 -20 | 150 | RMMT718CT-ND .92 .69 | RVIMT718TR-ND 3,000] 229.50/M 
-12 | -12 |-2500] 180/— -2500/-2] -0.17 -1500 -50 | 110 | RMMT717CT-ND .92 69 | RVIMT717TR-ND 3,000] 229.50/M 
Avalanche Mode Transistors — SOT-23 Package 
NPN 260 | 100 | 500 25 10/10 05 10 1 40 | AVMT415CT-ND 16.65 12.49 | AVMT415TR-ND 3,000 | 4162.50/M 
320 | 100 | 500 25 10/10 05 10 1 40 | AMMT417CT-ND 16.65 12.49 | AVMT417TR-ND 3,000 | 4162.50/M 
SuperSOT 4 — 1.1W — SOT-23-6 Package 
15 15 |4000) 300 10/2 | 0.014 100 10 | 120 | ZXTION1SDESTACT-ND 78.59 | ZXTIONISDESTATR-ND 3,000} 195.00/M 
20 20 |3500} 200/—- 10/2 | 0.015 100 10 | 140 | ZXTION20DESTACT-ND 78.59 | ZXTION20DE6TATR-ND 3,000} 195.00/M 
40 15 | 5000} 300/900 1000/2 | 0.20 5000 1000} 72 | ZXT13N1S5DESCT-ND 81.61 | ZXTI3N1SDE6TR-ND 3,000} 202.50/M 
NPN 50 20 | 4500} 300/900 1000/2 | 0.23 4500 45 96 | ZXT13N20DE6CT-ND 81.61 | ZXT13N20DE6TR-ND 3,000} 202.50/M 
50 50 |3000; 200/— 10/2 0.02 100 10 | 165 | ZXTIONSODESTACT-ND 78.59 | ZXTIONSODESTATR-ND 3,000} 195.00/M 
50 50 /1000} 200— 10/2 | 0.035 100 10 | 215 | ZXTDOQ9NSODE6CT-ND 1.20.90 | ZXTDO9NSODESTR-ND 3,000} 300.00/M 
100 | 50 | 4000} 300/900 1000/2 |} 0.23 4000 100 | 115 | ZXTI3NS5ODE6CT-ND 81.61 | ZXTI3NS50DE6TR-ND 3,000} 202.50/M 
-50 | -40 |-3000] 300/900 -1000/-2] -0.24 -3000 -300] 115 | ZXTI3P40DE6CT-ND 1.41.83 | ZXT13P40DESTR-ND 3,000] 276.75/M 
-40 | -40 |-2000) 300/— 10/2 |-0.040 -100 -10 | 190 | ZXTIOP4ODESTACT-ND .78 59 | ZXTIOP4ODEBTATR-ND 3,000] 195.00/M 
pnp | -25 | -20 |-3500) 300/900 -1000/-2} -0.25 -3500 -350] 90 | ZxT13P20DESCT-ND 81.61 | ZXT13P20DE6TR-ND 3,000] 202.50/M 
-20 | -20 |-2500) 300/— 10/2 |-0.030 -100 -10 | 180 | ZXT10P20DESTACT-ND .78 59 | ZXT1OP20DE6TATR-ND 3,000] 195.00/M 
-20 | -12 |-4000) 300/900 -1000/-2] -0.25 -4000 -50 | 55 | ZXT13P12DE6CT-ND 81.61 | ZXT13P12DE6TR-ND 3,000] 202.50/M 
-12 | -12 |3000) 300/— 10/2 |-0.017 -100 -10 | 110 | ZXT10P12DE6TACT-ND .78 59 | ZXT1OP12DE6TATR-ND 3,000] 195.00/M 
12 | -12 |-1250) 125/— -1250/-2] -0.240 -1250 -100] 220 | ZXTS1000ESCT-ND 1.20 90 | ZXTS1000E6TR-ND 3,000] 300.00/M 
Dual 15 15 1.5) 200/— 10/2 20 100 10 | 180 
nepl| -t2| 2/12) sov— 10-2 | -20 -100 -10 | 220 | 2TDS717ESTACT-ND 89.68 | ZXTD6717ESTATR-ND 3,000] 223.50/M 
SuperSOT 4 — 1.1W — MSOP-8 Package 
NPN 50 20 | 7000) 300/900 1000/2 | 0.14 7000 70 | 180 | ZXT14N20DXCT-ND 1.62 1.22 | ZXT14N20DXTR-ND 1,000 459.00 
100 | 50 | 6000} 300/900 1000/2 | 0.155 6000 120] 185 | ZXT14N50DXCT-ND 1.62 1.22 | ZXT14N50DXTR-ND 1,000 459.00 
-50 | -40 |-4000) 300/900 -1000/-2| -0.16 -4000 -200} 185 | ZXT14P40DXCT-ND 1.62 1.22 | ZXT14P40DXTR-ND 1,000 459.00 
PNP | -25 | -20 |-5000) 300/900 -1000/-2] -0.20 -5000 -100| 170 | ZXT14P20DXCT-ND 1.62 1.22 | ZXT14P20DXTR-ND 1,000 459.00 
-20 | -12 |-6000] 300/900 -1000/-2| -0.163 -6000 -60 | 110 | ZXT14P12DXCT-ND 1.62 1.22 | ZXT14P12DXTR-ND 1,000 459.00 
Dual SuperSOT 4 — 1.25W — MSOP-8 Package 
Dual 50 20 | 3500} 300/900 1000/2 | 0.20 3500 50 | 112 | ZXT12N20DXCT-ND 1.98 1.49 | ZXT12N20DXTR-ND 1,000 561.00 
NPN | 100 | 50 |3000} 300/900 1000/2 | 0.25 3000 50 | 132 | ZXT12NS50DXCT-ND 1.98 1.49 | ZXT12N50DXTR-ND 1,000 561.00 
1 | “30 | ~40 |-2000} 300/900 -t000/-2) -0.26 -2000 -100] 130 | ZxT12P40DXCT-ND 1.98 1.49 | ZXT12P40DXTR-ND. 1,000] 561.00 
Dual | 55 | -20 |-2500| 300/900 -1000/-2| -0.20 -2500 -125| 110 | ZXT12P20DXCT-ND 1.98 1.49 | ZXT12P20DXTR-ND. 1,000] 561.00 
PNP | -29 | -12 |-3000| 300/900 -1000/-2] -0.27 -3000 -30 | 85 | ZXT12P12DXCT-ND 1.98 1.49 | ZXT12P12DXTR-ND. 1,000] 561.00 
* Darlington 
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TEX Transistors — SOT-223 Package HETEX Now as9000 Accredited! 


SEMICONDUCTORS 


Io hrE VceE (Sat.) Cut Tape Tape & Reel SOT-223 
Veso | YcEo| (cont)| Icom at Io/vcE Max. at I¢/IB fy | Digi-Key Price Each |Digi-Key Pricing is 
Type) (V) | (V) | (A) | (A) |Min/Max. (mA/V) | (V) (mA) | (MHz)| Part No. 1 10 |Part No. 1,000 
High Performance Transistors (Including Darlington) — SOT-223 Package 
400 | 400 1.0] 50/- 100/5 05 100/10 50 | FZT658CT-ND 1.19  .90 |FZT658TR-ND 338.30 
300 | 300 1.0] 50/- 100/5 05 100/10 30 | FZT657CT-ND 1.21.91 |FZT657TR-ND 343.40 
150 | 150 2.0) 50/- 500/5 0.5 500/50 30 | FZT655CT-ND 1.21.91 |FZT655TR-ND 343.40 
120 | 100 6.0| 100/300  500/2 0.3 1000/100 | 175 |FZT653CT-ND 1.21 91 |FZT653TR-ND 343.40 
npn| 80 60 6.0| 100/300 500/2 0.3. 1000/100 | 175 |FZT651CT-ND 1.21. 91 |FZT651TR-ND 343.40 1 Base 
35 25 8.0| 100/300 1000/2 0.3 1000/100 | 240 | FZT649CT-ND 1.21.91 |FZT649TR-ND 343.40 2 Collector 
140 | 120 4.0] 5K/- 500/5 1.0 250/0.25 | 150 |FZT605CT-ND* 1.21. .91 |FZT605TR-ND* 343.40 3 Emitter 
120 | 100 4.0|  5K/- 500/5 1.0 250/0.25 | 150 |FZT604CT-ND* 1.38 1.04 |FZT604TR-ND* 391.00 4 Collector 
100 80 6.0| 5K/100K 50/5 1.0 1000/1 150 | FZT603CT-ND* 1.21.91 |FZT603TR-ND* 343.40 
160 | 140 4.0| 1K/- 1000/10 | 1.2 1000/10 | 150 |FZT600CT-ND* 1.21.91 |FZT600TR-ND* 343.40 
-400 | -400 1.0] 50- -100/5 | -0.5  -100/-10 50 |FZT758CT-ND 119 90 |FZT758TR-ND 338.30 
-300 | -300 1.0] 50- -100/5 | -0.5  -100/-10 30 |FZT757CT-ND 1.16.87 |FZT757TR-ND 328.10 General Information: As surface mount continues to 
-150 | -150 -2.0] 50- -500/-5 | -0.5 — -500/-50 30 | FZT755CT-ND 1.16.87 |FZT755TR-ND 328.10 increase its penetration throughout the world of 
pnp| 120 | -100 -6.0 | 100/300 -500/-2 | -0.3  -1000/-100 | 100 |FZT753CT-ND 116  .87 |FZT753TR-ND 328.10 electronics, the SOT-223 is one of many surface mount 
-80 | -60 -6.0 | 100/300 -500/-2 | -0.3  -1000/-100 | 100 |FZT751CT-ND 1.16  .87 |FZT751TR-ND 328.10 packages which are the driving force behind this 
35.) -25 -8.0| 100/300 -1000/-2 | -0.3 -1000/-100 | 100 |FZT749CT-ND 116  .87 |FZT749TR-ND 328.10 phenomenal growth. The package is capable of housing 
-140 | -120 -4.0] 3K/30K -1000/-5 | -1.3  -1000/-1 | 100 |FZT705CT-ND* 1.16.87 |FZT705TR-ND* 328.10 | Semiconductor crystals up to 2.5mm x 2.5mm offering 
-120 | -100 -4.0| 3K/30K -1000/-5 | -1.3 _-1000/-1_| 100 |FZT704CT-ND* 1.38 1.04 |FZT704TR-ND* 391.00 Honing Ueetie omi a eared 
Medium Power Transistors — SOT-223 Package popular SOT-23 package, it ensures that it is fully 
300 250 0.5 1.0} 30/200 30/10 0.5 50/4 40 | BSP20CT-ND 1.02 .77 |BSP20TR-ND 289.00 compatible with all industry standard wave and reflow 
300 | 300 | 0.05} o1] 50- 25/20 0.6 30/5 100 | BF720CT-ND 1.02.77 _ — soldering techniques. 
120} 100 | 1.0 2.0| 100/300 250/10 0.3. 500/50 | 150 |FZT493CT-ND 1.09 82 /FZT493TR-ND 309.40 
NPN| 100 80 1.0 1.5] 40/250 150/2 0.5 500/50 100 | BCP56CT-ND 1.02.77 =_ _ Maximum Thermal Ratings: Junction Temperature: 
80 60 1.0 2.0] 100/300  500/5 0.25 500/50 150 | FZT491CT-ND 1.09  .82 /FZT491TR-ND 309.40 150°C. Operating and Storage Temperature: -55°C to 
60 60 | 1.0 1.5] 40/250 150/2 0.5 500/50 | 100 |BCPS5SCT-ND 1.02.77 |BCP55TR-ND 289.00 +150°C. 
45 45 | 1.0 1.5] 40/250 150/2 0.5 500/50 | 100 |BCP54CT-ND 1.02.77 |BCP54TR-ND 289.00 
25 20 | 1.0 2.0| 63/400 500/1 1.0 1000/100 | 100 |BCP68CT-ND 1.02.77 [BCP68TR-ND 289.00 
-120] -100 | -1.0 | -2.0] 100/300 -500/-2 | -0.3 -500/-50 | 150 |FZT593CT-ND 1.09 82 /FZT593TR-ND 309.40 SOT-223 Se ites 
-100] -80 0 | -1.5] 40/250 -150/-2 | -0.5  -500/-50 | 125 |BCP53CT-ND 1.02 77 — - 
-80 | -60 .0 | -2.0} 100/300 -500/-5 | -0.3 -500/-50 | 150 |FZT591CT-ND 1.09 82 /FZT591TR-ND 309.40 a 
pnp| -70| -60 0 | -2.0] 100/300 -100/-1 | -0.25 -150/-15 | 100 |BSP31CT-ND 1.02.77 |BSP31TR-ND 289.00 s 
-60 | -60 0 | -1.5] 40/250 -150/-2 | -0.5 -500/-50 | 125 |BCP52CT-ND 1.02 77 =— = 88, Veit ji ral 
45) -45 0 | -1.5] 40/250 -150/-2 | -0.5  -500/-50 | 125 |BCP51CT-ND 1.02.77 BCP51TR-ND 289.00 st) 10 O10 O10 7a 
-35 | -30 0 | -2.0] 100/300 -500/-5 | -0.5 -1000/-100 | 100 | FZT549CT-ND 1.09 82 /FZT549TR-ND 309.40 175 50 1 s 
-25 | -20 0 | -2.0} 63/400 -500/-1_| -0.5 _-1000/-100 | 100 |BCP69CT-ND 1.02.77 = = Pyste o| bbs sor Ne 
High Gain Transistors — SOT-223 Package £0.1 Direction Of Unreeling 
180| 180 ] 05 1.0] 500- 10/5 0.25 — 200/5 70 |FZT696BCT-ND 1.31.99 |FZT696BTR-ND 372.30 
150 75 | 45 | 10.0] 300/1200 5900/2 0.21 2000/100 | 140 |FZT1053ACT-ND 1.30 .98 |FZT1053ATR-ND —367.20 
150 60 | 5.0 | 10.0] 270/1200 1000/2 0.18 3000/10 | 150 |FZT1051ACT-ND 1.30 .98 |FZT1051ATR-ND — 367.20 
120} 120 | 1.0 2.0| 400-  200/2 0.25 100/0.5 | 130 |FZT694BCT-ND 1.31.99 |FZT694BTR-ND 372.30 
80 30 | 5.0 | 20.0] 300/1200 1000/2 0.33 5000/50 | 180 |FZT1049ACT-ND 1.30 .98 |FZT1049ATR-ND — 367.20 
NPN| 70 70 | 1.0 2.0| 400-  500/2 0.15  100/0.5 | 150 |FZT692BCT-ND 1.31.99 |FZT692BTR-ND 372.30 
50 | 17.5 | 5.0 | 20.0] 300/1200 1000/2 0.35 5000/25 | 150 |FZT1048ACT-ND 1.30 .98 |FZT1048ATR-ND — 367.20 
45 45 | 20 6.0| 400 1000/2 04 100/0.5 | 150 |FZT690BCT-ND 1.31.99 |FZT690BTR-ND 372.30 


35 10 5.0 20.0 | 300/1200 1000/2 0.35 5000/25 150 |FZT1047ACT-ND 1.30 .98 |FZT1047ATR-ND 367.20 
20 20 3.0 8.0 400/— 2000/2 0.45 3000/20 150 | FZT689BCT-ND 1.31 .99 |FZT689BTR-ND 372.30 
12 12 4.0 10.0 400/— 3000/2 0.35 3000/20 150 | FZT688BCT-ND 1.31 .99 |FZT688BTR-ND 372.30 5 
-200 | -200 -0.5 -1.0 250/- _ -300/-10 | -0.3 -200/-20 100 | FZT796ACT-ND 1.31 .99 |FZT796ATR-ND 372.30 A 5 
-140 | -140 -0.5 -1.0 250/— -200/-2 -0.3 -200/-5 100 | FZT795ACT-ND 1.31 .99 |FZT795ATR-ND 372.30 ; 2 | [2.8 Max. 


75| -70 | 20] -50| 250+ -s00-2 |-05  -1000/-25 | 100 |FzT792ACT-ND 1.31 99 |FZT792ATR-ND 372.30 
50} -40 | 20) -60| 250- 500-2 | -0.45 -1000/-10 | 100 |FzT790ACT-ND 1.31 99 |FZT790ATR-ND 372.30 
PnP| -45| -40 | -30 | -5.0| 250/800 -500-2 | 03 -3000/-250| 145 |FZTI1S1ACT-ND 1.38 1.04 |FZTI151ATR-ND 391.00 
-30| -25 | -4.0 | -10.0| 250/800 -so0-2 | 0.35 -4000/-140| 135 |FZT1149ACT-ND 1.38 1.04 |FZT1149ATR-ND 391.00 
25| -25 | 20] -60| 250- -1000-2 | -0.45 -2000/-20 | 100 |FzT789ACT-ND 1.31 99 |/FZT789ATR-ND 372.30 
15| -15 | -30 | -80] 300- -2000/-2 | -0.45 -2000/-10 | 100 |FZT788BCT-ND 1.31 99 |FZT788BTR-ND 372.30 SOT-223 Pad Layout 
15| -12 | 5.0 | -20.0| 250/850 -so0/-2 | 0.4 -5000/-50 | 115 |FZT1147ACT-ND 1.38 1.04 [FZT1147ATR-ND _ 391.00 


High Current Transistors — SOT-223 Package 


350 300 5.0} 100/300 1000/5 0.23 2000/200 80 | FZT857CT-ND 1.84 1.38 |FZT857TR-ND 520.20 a 4.6 i 
200 150 10.0] 100/300 1000/5 0.11 1000/100 90 | FZT855CT-ND 1.84 1.38 |FZT855TR-ND 520.20 * A 
NPN 200 100 10.0] 100/300 2000/2 0.15  2000/100 130 | FZT853CT-ND 1.84 1.38 |FZT853TR-ND 520.20 2.0 Min. 
150 60 20.0} 100/300 2000/1 0.17 2000/50 130 | FZT851CT-ND 1.84 1.38 |FZT851TR-ND 520.20 . 
80 30 20.0} 100/300 1000/1 0.215 2000/20 100 | FZT849CT-ND 1.84 1.38 |FZT849TR-ND 520.20 2.31 7 = 1.5 Min. 
80 25 20.0 300/— 1000/1 0.215 2000/10 100 | FZT869CT-ND 1.84 1.38 |FZT869TR-ND 520.20 
-400 | -400 -1.5} 100/300 -500/-10 -0.40 -500/-100 85 | FZT958CT-ND 1.84 1.38 |FZT958TR-ND 520.20 
-300 | -300 -2.0 | 100/300 -500/-10 -0.24 -1000/-300 85 | FZT957CT-ND 1.84 1.38 |FZT957TR-ND 520.20 : 
-220 | -200 -5.0 | 100/300 -1000/-5 -0.165 -1000/-100 | 110 | FZT956CT-ND 1.84 1.38 |FZT956TR-ND 520.20 2.0 Min. 
-180 | -140 -10.0 | 100/300 -1000/-5 -0.15 -1000/-100 | 110 | FZT955CT-ND 1.84 1.38 |FZT955TR-ND 520.20 ry 
PNP| -140 | -100 -10.0 | 100/300 -1000/-1 -0.22 -2000/-200 | 125 | FZT953CT-ND 1.84 1.38 |FZT953TR-ND 520.20 
-100 -60 -15.0 | 100/300 -2000/-1 -0.21 -2000/-200 | 120 | FZT951CT-ND 1.84 1.38 |FZT951TR-ND 520.20 
-50 -30 -20.0| 100/300 -1000/-1 -0.27 -2000/-200 80 | FZT949CT-ND 1.84 1.38 |FZT949TR-ND 520.20 
-40 -20 -20.0| 100/300 -1000/-1 -0.18 -2000/-200 80 | FZT948CT-ND 1.84 1.38 |FZT948TR-ND 520.20 
-15 -12 -20.0 | 300/1000 -500/-1 -0.17  -2000/-50 80 | FZT968CT-ND 1.84 1.38 |FZT968TR-ND 520.20 
Switching Transistors — SOT-223 Package 
NPN 75 40 0.6 = 100/300 150/10 0.4 150/15 250 | FZT2222ACT-ND 1.11 .84 |FZT2222ATR-ND 314.50 SOT-323 
PNP -60 -60 -0.6 _ 100/300 -150/-10 -0.4 -150/-15 200 | FZT2907ACT-ND 1.11 .84 |FZT2907ATR-ND 314.50 
-40 -40 -0.6 = 100/300 -150/-2 -0.4 -150/-15 200 | FZT4403CT-ND At .84 |FZT4403TR-ND 314.50 
* Darlington 
Transistors — SOT-323 Package 
HEE at VCE(sat) fT Cut Tape Tape & Reel 
VcBo|VcEO| Ic Ic/VCE Max. Ic | !B | typ | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing 
Type (V) (V)__| (mA) | Min./Max. (mA/V) (V) (mA)|(mA) |(MHz)| Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
Super 323-500mW 
50 50 | 1000 200/- 500/5 0.18 500) 25 | 180 | ZUMT619CT-ND 43° 33 .22 | ZUMT619TR-ND 129.60/M 
NPN 20 20 | 1250 200/- 1000/2 0.2 1000) 10 | 195 | ZUMT618CT-ND 43° 33. .22 | ZUMT618TR-ND 129.60/M 
15 15 | 1500 200/- 1000/2 0.18 1000} 10 | 130 | ZUMT617CT-ND 43.33.22 | ZUMT617TR-ND 129.60/M 
-40 | -40 |-1000] 180/-  -500/-5 -0.3  -500| -25 | 190 | ZUMT720CT-ND 43° 33.22 | ZUMT720TR-ND 129.60/M 
PNP | -20 | -20 |-1000] 180/-  -500/-2 | -0.18 -500| -20 | 180 | ZUMT718CT-ND 43.33.22 | ZUMT718TR-ND 129.60/M 
-12 | -12 |-1250] 180/- -1000/2 | -0.24 -1000] -50 | 110 | ZUMT717CT-ND 43.33.22 | ZUMT717TR-ND 129.60/M 
RF Transistors 
NPN 30 15 100 20/- 3/1 0.4 10 10 | 600 | ZUMT918CT-ND 54 41 .27 | ZUMT918TR-ND 162.00/M 
25 15 25 | 25/150 al = —_| — |1300 | ZUMTS17CT-ND 57 43.29 = _ 
Switching Transistors — 330mMW —SOT-323 Package 
NPN 40 15 200 | 40/120 10/1 0.20 10 1 500 | ZUMT2369ACT-ND__.51 -39 .26 | ZUMT2369ATR-ND _153.00/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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VCE(sat) hee Cut Tape 
VcEo| Vepo| Ic |Icm] (mv) Ic IB Ic VCE Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(vy) | (VY) | (A (A | Max (A) (mA) | Min (A) (V) 1 10 100 Part No. Size | Pricing 
Dual NPN Transistors 
15 | 15 | 3] 12] 200 3 50 | 200 3 2| ZDTeI7CT-ND 155 147 .70 ZDT617TR-ND 1,000 | 438.60 
175 | 50 | 5] 20} 300 5 50 | 300 1 2| ZDTI048CT-ND 215 162 97 ZDT1048TR-ND 1,000 | 608.60 
2 | 3 | 2/6 500 2 200| 75 2 2| ZDT649CT-ND 155 117 .70 ZDT649TR-ND 1,000 | 438.60 
50 | 50 | 2] 6 200 1 10 | 200 1 2| ZDT619CT-ND 155 147 .70 ZDT619TR-ND 1,000 | 438.60 
45 | 45 | 2] 6 500 1 5 | 400 1 2| ZDT690CT-ND 155 147 .70 ZDT690TR-ND 1,000 | 438.60 
60 | 80 | 2] 6 500 2 200] 100 1 2| ZDT51CT-ND 155 147  .70 ZDT651TR-ND 1,000 | 438.60 
120 | 140 | 1] 4 | 1500 14 1 |2000 1 5] ZDT6OSCT-ND* 155 147 .70 ZDT605TR-ND* 1,000 | 438.60 
Dual PNP Transistors 
12 | -12 |-25]-10] -220 -25 50 | 180 -25 -2] ZDT717CT-ND 155 147.70 2D1717TR-ND 1,000 | 438.60 
NPN/PNP Transistors Combinations 
20 | 2 | 2] 6 200 25 50 | 200 2 2 
0 | 2 |-15| -6| 220 415 501] 150 2 -2| ZDTS718cr-nD 155 147  .70 2DT6718TR-ND 1,000 | 438.60 
4 | 4 | 2/6 500 1 5 | 150 2 2 ET 0.15 
‘4o| 50 | 2/6} 450 -1 -10 | 150 -2 -2| 2DT6790CT-ND 155 147 .70 ZDT6790TR-ND 1,000 | 438.60 1.45 1.30! 
60 | 8 | 2/4] 1200 2 2 {2000 2 3 
0 | -0 | -2| -4| -1200 2 -2 | 2000 -2 -3| 2DT6702CT-ND* 155 147  .70 2DT6702TR-ND* 1,000 | 438.60 
60 | 80 | 1/6 500 1 100 | 100 05 5 
0 | -0 | -1/-2| 600 -1 -100| 100 05 5 | 2X<TD4S91E6CT-NDT 92 69 46 ZXTD4591E6TR-NDt 3,000 | 229.50/M 
720 | 140 | 1/4] 1500 71 +71 |2000 1 5 
420 | -140 | -1| -4] 1300-1 -1 | 3000-1 -5| 2DT6705CT-ND* 155 147 .70 ZDT6705TR-ND* 1,000 | 438.60 
300 | 300 | 05; 1 500 O01 10 | 50 O1 5 
300 | 300 |-05| -1 | 500 -0.1 -10 | 50-01 -5| 2DT6757CT-ND 155 147 .70 2DT6757TR-ND 1,000 | 438.60 
* Darlington +t SOT23-6 
MOSFETs — E-Line, Modified TO-92 Package E-Line — T0-92 
MOSFETs 
ey f i V@s (th) Rps (on) 
pss | 'D DM at Ip (Q) Ip Vos Pp Digi-Key Price Each 
Type (Vv) |(mA) | (A) | Min. Max. (mA) | Max.@ (mA) (V) | (W) Part No. 1 10 100 1,000 
MOSFETs — TO-92 
450 go | 06 | 10 30 1 50 100 10 | 07 ZVNO545A-ND 1.63 1.23 74 AT 
350 go | 08 | 05 15 1 40 50 3 07 ZVNL535A-ND 1.63 1.23 74 AT 
240 | 260 1 08 18 1 6 100 25 | 0.75 | ZVN4424A.ND 1.27 96 58 37 
200 | 120 2 - — —| B 2 26 | 05 BS107P-ND 1.04 79 AT 30 
200 | 180 2 | 05 15 1 10 12 3 07 ZVNL120A-ND 1.10 83 50 32 
100 | 320 6 | 08 24 1 4 1000 10 | 07 ZVN2110A-ND 1.02 77 A6 29 
100 | 200 2 | 08 24 1 10 500 10 | 0.625) ZVN3310A-ND 75 57 38 25 
N-Channel 100 | 900 | 12) 10 30 1 | 065 1500 5 | 0.85 | ZVN4310A-ND 2.10 158 95 60 
pean 100 | 450 6 08 24 1 18 500 5 07 ZVN4210A-ND 1.21 91 55 35 
100 | 320 6 [075 15 1 45 250 5 07 ZVNL110A-ND 1.02 77 46 29 
60 600 8 | 13 30 1 15 500 5 07 ZVN4206A-ND 1.02 7 46 29 
60 | 450 8 | 08 24 1 2 1000 10 | 07 ZVN2106A-ND 1.02 7 46 29 Typ. 
60 | 270 3 | 08 24 1 5 500 10 | 0.625) ZVN3306A-ND 75 57 38 25 
60 270 3 | 08 25 1 75 200 5 | 0.625] VNIOLP-ND 75 57 38 25 
60 | 270 3 | 08 30 1 5 200 10 | 0.625] BS170P-ND 75 57 38 25 127 
60 |1100/ 20 | 13 30 1 | 045 1500 5 | 085 | ZVN4306A-ND 2.10 158 95 60 Typ. 
450 | -45 | -04/-15 -45 -1 | 150 50 -10 | 07 ZVP0545A-ND 1.63 1.23 74 AT Pin out for 
240 |-200) -1 | -08 -25 -1 15 -100 -35 | 0.75 | ZVP4424A-ND 1.27 96 58 37 0.92 
-200 | -120) -12]/-15 45 -1 25 -150 -10 | 07 ZVP2120A-ND 1.10 83 50 82 Mosfets 
P-channel | 100 |-230] 3) 15 45 + 8 -375 -10 | 07 ZVP2110A-ND 1.10 83 50 32 
=aname 100 |-140 | -12|-15 -45  -Al 20 -150 -10 | 0.625] ZVP3310A-ND 84 63 38 24 
-60 -280 4/15 45 A 5 -500 -10 07 ZVP2106A-ND 1.10 83 50 32 TO-220 MOSFETs 
0 |-160 | -16)-15 -45 -1 14 -200 -10 | 0.625] ZVP3306A-ND 84 63 38 24 40:66; 
50 |-175 | 052) -08 -20 -1 10 -100 -5 | 0.625] ZVP4105A-ND 1.10 83 50 32 : 
45 |-230 | -3 |-10 -35 -1 14 -200 -10 | 07 BS250P-ND 69 52 35 23 
Avalanche Rated (Relay/Solenoid Drivers) 
N-Channel 60 600 8 | 13 3 1 15 500 5 07 ZVN4206AV-ND 1.30 98 59 37 
60 [1100 | 20 | 13 3 1 | 045 1500 5 1 ZVN4306AV-ND 2.10 158 95 60 
e , ' VGS (th) Rps (on) 
Dss D DM (Vv) ID (Q) Ip Yes Pp Digi-Key Price Each 
Type (Vv) (A) | (A) Min. (uA) Max.@ (A) (V) | (W) | PartNo. 1 10 100 500 
N-Channel 35 13 30 1.0 250 0.060 37 10 20 ZXM64N035L3-ND 3.15 237 1.58 1.37 
P-Channel 35 | -12 | -19 -1.0 250 0.075 24 10 20 ZXM64P035L3-ND 3.36 2.52 1.68 1.46 
MOSFETs — SOT-23 Package 
V@s (th) RDs (on) Cut Tape T&R 
BVpss| 'p |'pm| Pp | (V) at Ip | (2) Ip Vgg | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing N-Channel 
Type (Vv) | (mA) | (A) | (mW)| Min. Max. (mA) |Max.@ (mA) — (V) | Part No. 1 10 | Part No. 3,000 
200 | 60 | 1 |300) 1 3 1 25 100 10 | ZVN3320FCT-ND .64 49 | ZVN3320FTR-ND 160.50/M 
100 | 170 |068} 300}/08 28 1 6 100 10 | BSS123CT-ND 42 32 | BSS123TR-ND 105.00/M SOT-23 MOSFETs 
100 | 100] 2 | 330]08 24 1 10 500 10 | ZVNS3310FCT-ND .64 49 | ZVN3310FTR-ND 160.50/M (SOTFETs™) 
100 | 170 |068) 360/05 -1.5 1 8 150 4.5 | ZXM41NIOFCT-ND NEW! 76.57 | ZXM41NIOFTR-ND NEW! 189.00/M 
60 | 150|} 3 | 330/08 24 1 5 500 10 | ZVNS306FCT-ND .64 49 | ZVN3306FTR-ND 160.50/M 
60 | 200} 3 | 33/13 3 1 25 500 10 | ZVN4106FCT-ND 76 _.57 | ZVN4106FTR-ND 189.00/M 
N-Channel | 60 | 150] 3 | 330]/08 25 1 75 200 5 | VNIOLFCT-ND .68 52 | VNIOLFTR-ND 171.00/M 
60 | 115] 08] 300) 1 25 250A} 75 500 10 | 2N7002CT-ND .60 _.45 | 2N7002TR-ND 180.00/M 
60 | 150} 3 | 330/08 3 1 5 200 10 | BS170FCT-ND 76.57 | BS170FTR-ND 189.00/M 
60 | 1 | 4 | 800) 1 — 250QNA} 03 1.84 10 | ZXVINBAOZFCT-ND .59 _.45 | ZXMIN6AO7FTR-ND 148.50/M 
50 | 200/08] 360/05 15 1 3.5 200 5 | BSS138ZXCT-ND 42.32 | BSS138ZXTR-ND 105.00/M 
30 | 35 | — | 1000} 1 — 250yA| 0.065 3.2A 10 | ZXMNAT4FCT-ND NEW! .96  .72 | ZXMNBA14FTR-ND NEW! 240.00/M 
20 | 1.7 | 8 | 800} 0.7 — 250NA} 0120 4A 45 | ZXMN2A01FCT-ND .55 42 | ZXMIN2A01 FTR-ND 138.00/M 
20 | 3.3 | 19 | 1000] 0.7 — 250uA| 0.110 25 2.5 | ZXMN2A14FCT-ND NEW! .96 _.72 | ZXMN2A14FTR-ND NEW! 240.00/M 
-100 | -75 |-1.2] 330] -1.5 -35 -1 20  -150 -10 | ZVP3310FCT-ND 76.57 | ZVP3310FTR-ND 189.00/M 
-100 | -700 | -3.1] 800 | -2.0 -4.0 -250HA} 1 -600 -10 | ZXMPIOA13FCT-ND NEW! 67.51 | ZXMPIOA13FTR-ND NEW! —-168.00/M 
p-channel | 62 | 90 |-1.6] 330/}-15 35 +1 14-200 -10 | ZVP3306FCT-ND 76 _.57 | ZVP3306FTR-ND 189.00/M 
-60 |-1100] -4 | 800 | -1.0 — -250uA) 0.4 -900 -10 | ZXMPG6AI3FCT-ND NEW! .63 _ .48 | ZXMP6A13FTR-ND NEW! 157.50/M 
-50 | -130 |-0.52) 360 | -08 -20 -1 10 -100 -5 | BSS84ZXCT-ND 45.34 | BSS84ZXTR-ND 135.00/M 
-45 | -90 |-16) 330] -1 -35 -1 14-200 -10 | BS250FCT-ND .68 .51 | BS250FTR-ND 169.50/M 
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ZETEX = Low Voltage MOSFETs — SOT-23 and SC59-6 Packages = *“"™ 


Max. Ohms Cut Tape T&R 
Vps| |p Rps(on) @VEs Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing LOW VOLTAGE 
Type (yy | (A) 2.7V  4.5V.——-10V |_ Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 MOSFETs 
SOT-23 Package —_ 
20 | 17 0.24 018 — ZXV61NO2FCT-ND 62 AT 32 ZXM61NO2FTR-ND 208.00/M t 
Nechannet | 30) 14 _ 0.30 0.22 ZXM61NOSFCT-ND 62 AT 32 ZXM61NOSFTR-ND 208.00/M 
30 | 2 = 018 0.12 ZXMINBAO1 FCT-ND. 55 42 2) ZXMINSAO1 FTR-ND 138.00/M 1 
100 | 0.64 _ — 07 ZXMIN10A07FCT-ND 59 45 30 ZXMIN10A07FTR-ND 148.50/M 
20 | -09 | 0.90 060 — ZXM61PO2FCT-ND 64 49 33 ZXM61PO2FTR-ND 214.00/M -ll-o.20 
P-Channel | -30 | -1.4 = 055 0.35 ZXM61POSFCT-ND 64 49 33 ZXM61POSFTR-ND 214.00/M 
30 | -16 _ 033 © (0.21 ZXMPBA13FCT-ND 63 48 32 ZXMPGA13FTR-ND 178.50/M 
SC59-6 Package 
Nechannet | 20 | 32 | 0125 010 — ZXM62NO2EBCT-ND 1.02 77 46 ZXM62NOZEBTR-ND =——-255.00/M 
30 | 32 = 015 O11 ZXM62NOSEBCT-ND 90 68 a ZXM62NO3EBTR-ND =——225.00/M 
p-channet | 20 | 23 | 0875 0200 — ZXM62P02E6CT-ND 1.08 8 49 ZXM62PO2E6TR-ND 270.00/M Pin out for SC59-6 
-30 | -26 _ 0.23 © 0.15 ZXM62PO3ESCT-ND 1.08 8 49 ZXM62PO3E6TR-ND 270.00/M 
MOSFETs — Dual N-Channel SM-8 
V@s(th) Rps(on) Cut Tape Tape & Reel G ft 
Bvpss | Ip IDM (Vv) @ Ip (Q) Ves Ip Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(vy) | (A) | (A) | min. = max. mA | max. (V) (A) | PartNo. 1 10 100 | PartNo. 7,000 5,000 Pin out for SOT-23 
Dual N-Channel MOSFETs 
60 1 | 80 13.3 1 1 10 1.5 | ZDM4206NCT-ND  - 2.88-)—- 2.16 ~—-1.30 | ZDM4206NTR-ND 816.00 | 624.00/M Dimension {imrn) 
60 2 | 15 13° 3 1 | 033 10 3 | ZDM4306NCT-ND 348 261 1.57 | ZDM4306NTR-ND 986.00 | 754.00/M Bic|op 
1.46] 25/44 
1.75| 3 |1.45 
MOSFETs — MSOP8 Package (Pp = 1.8W single chip device; Pp = 1.25W for dual chip devices) 
Max. Ohms Cut Tape T&R 
Vps | 'p | Rps(on) @ Vgs= Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Type (vy | (A)| 27v 45v tov | PartNo. 1 10 100 Part No. 1,000 SM-8 MOSFET 
8-MSOP MOSFETS 
20 | 57| 005 0050 — ZXM64NO2XCT-ND 1.98 1.49 90 ZXM64NO2XTR-ND 561.00 
nchanet 20 | 76 | 0.040 0020 — ZXMIN2A02XBCT-ND 1.79 1.35 90 ZXMIN2A02X8TR-ND 508.30 
30 | 67! — 0.035 0.025 | ZXMINGAD2XBCT-ND 1.81 1.36 ot ZXMIN3AO2X8TR-ND 511.70 
30 | 5 — 0.060 0.045 | ZXMe4NO3XCT-ND 1.98 1.49 90 ZXM64NO3XTR-ND 561.00 
p-channcl -20]-36] 013 0090 — ZXM64P02XCT-ND 2.10 1.58 95 ZXM64P02XTR-ND 595.00 A 
-30|-38] — 0.100 0.075 | ZxMe4PO3xCT-ND 2.40 180 1.08 ZXM64P03XTR-ND 595.00 4.17 2.81 
Dual N-Channet | 20 | 24] O150 0.130 — ZXMD63NO2XCT-ND 2.40 180 1.08 ZXMD63NO2XTR-ND 680.00 
30 | 23} — 0200 0.135 | ZXMD63NO3XCT-ND 2.40 180 1.08 ZXMD63NO3XTR-ND 680.00 
ual P-Channe | 20 | 17] 040 0270 — ZXMD63PO2XCT-ND 2.52 1891.14 ZXMD63P02XTR-ND 714.00 4 | 
-30 | -2 — 0270 0.185 | ZXMD63P03XCT-ND 2.52 1891.14 ZXMD63P03XTR-ND 714.00 ; 5 6.7 
20) 24) 0.150 0.180 =| Dawpescoexct-ND 228 «1711.08 ZAMD63002XTR-ND 646.00 a | 
-20/-17| 040 027 — 
N & P Channel 
Complimentary 30 | 23 = 0.200 0.135 
| 2B p70 otas | 2XMD68003xCT-ND 2.28 1711.03 ZXMD63008XTR-ND 646.00 
pat 25v 
V@s (th) Rps(on) Cut Tape T&R 
Bypss| 'p | 'pm Vat!p 2 Ip V@gg| PD | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing 
Type (vy) | (A) | (A) |Min. Max. (mA)|Max. (mA)  (V) |(W)| Part No. 1 10 | Part No. 1,000 
MOSFET 
450 | 014] 06] 10 30 10 | 50 040 10] 20 ZVNOS45cCT-ND 1.50 1.13 | ZVNO545GTR-ND 425.00 
250 | 031] 144) 08 18 1 9 310 45] 20] ZvN4525GCT-ND 96.72 | ZVN4525GTR-ND 272.00 
240 | 05 | 15] 08 18 10] 60 010 25] 25] ZvNs424GCT-ND 1.74 1.31. | ZVN4424GTR-ND 493.00 
200 | 022} 20] 10 30 10] 10 025 10] 20) Zvnet20ccT-ND 1.03  .77 | ZVNe120GTR-ND 290.70 ; ; : 
200 | 032 | 20] 05 15 10 | 10 0.125 3.0 | 20] ZVNL120GCT-ND 1.03.77 | ZVNL120GTR-ND 290.70 MSOP8 (Single) Pin out MSOP6 (Dual) Pin out 
too | 17] 12] 10 30 10] 05 30 10/30) ZvNas10cCr-ND 232 1.75 | ZVN4310GTR-ND 657.90 0 s1 E]o 1 
Nechanne| 100 | 18 | 58] 2 4 025] 06 26 10 | 39] ZXMNIOATIGCT-ND 1.20. 90 | ZXMINIOATIGTR-ND 340.00 G1 1 Dt 
100 | 06 | 60|075 15 1.0 | 45 025 5 | 20] ZVNLI10GCT-ND 1.03 77 | ZVNL110GTR-ND 290.70 ea | be 
too | 05 | 60 | 08 24 10] 40 1.0 10) 20) Zvne110GCT-ND 1.03 .77 | ZVNe110GTR-ND 290.70 
60 | 21 | 2}13 3 10 | 033 3  10|3.0| ZvN4s06cCT-ND 2.32 1.75 | ZVN4306GTR-ND 657.90 
60 | 69 | 176] 1 — 0.25] 0045 82A 10]39| ZXMNGAOSGCT-NDNEW! 210 1.58 | ZXVINGAOSGIR-NDNEW! — 595.00 
60 | 38 | 10 | 1 — 0.25 |0250 38A 45] 39) ZXMN6ATIGCT-ND 1.20. 90 | ZXMIN6AT1GTR-ND 340.00 
60 | 10 | 80} 13 30 10 | 10 15 10] 20) Zvn42o6ccT-ND 1.16.87 | ZVN4206GTR-ND 328.10 
60 | o7 | 80} 08 24 10] 20 10 10] 20) Zvnetoscct-ND 1.03  .77 | ZVNe106GTR-ND 290.70 
35 | 67 | 30 | 1 — 0.25 | 0.050 37A 10] 20| ZXVe64NOS5GCT-ND NEW! 246 1.85 | ZXM64NO35GTR-ND NEW! 697.00 
40 | 70 | 22} 1 — 025] 05 45  10|39| ZXVIN4AD6GCT-ND 1.63 1.23 | ZXMIN4AO6GTR-ND 462.40 
-30 | -75 |-249] -1 — -025| 045 -424 -10/3.9] ZXMPAAI6GCT-NDNEW! 1.63 1.23 | ZXMPGAI6GIRNDNEW! 462.40 
35 | 53 | -19| -1 — -025| 0.075 -244 -10|3.9| ZXV64PO35GCT-NDNEW! 2.64 19.80 | ZXM64PO35GIR-ND NEW! 748.00 
40 | -64| -21| -1+ — -025| 06 -38 10) 3.9) ZXMP4A16CCT-ND 1.63 1.23 | ZXMP4A16GTR-ND 462.40 
-60 | -045| -40| -1.5 -35 -1.0 | 50 -05 -10] 20) ZvP2t06GCT-ND 1.03  .77 | ZVP2106GTR-ND 290.70 
P-channel |_-60 | -23 | -78| -1 — -025| 039 -09A -10| 20) ZXMPGATSGCT-NDNEW! 88.66 _| ZXMPGATSGTRINDNEW! 248.20 
60 | -41 [-137] -1 — -025]0125 -224 -10] 20] ZXMP6AI7GC-NDNEW! 1.04 79: | ZXMP6AI7TGIRNDNEW! 295.80 
-100 | -031| -30] -15 -35 -1.0 | 80 -0.375 -10|20| zvp2110ccT-ND 1.03 77 | ZVP2110GTR-ND 290.70 
100} -37 |-165| -2 -40 -0.25|0.150 -28A -10|39| ZXMPIOAI8GCT-NDNEW! 3.20 2.41 | ZXMPIOAI8GIR-NDNEW! 907.80 
-240 | -0.48| -1.0] -07 -20 -1.0 | 11 -01A -35|25| Zvp4424ccT-ND 1.80 1.35 | ZvP4424GTR-ND 510.00 
-250 | -0.265] -1.0| -08 -20 -1.0| 18 -01A -35| 20| Zvp4525GCT-ND 96 72 | ZVP4525GTR-ND 272.00 
-450 | -0.075| -04 | -1.5 -45 -1.0 | 150 -0.05A -10| 2.0| ZVPO545GCT-ND 1.50 1.13 | ZVP0545GTR-ND 425.00 
Avalanche Rated MOSFETs 
Nechannes| 62 | 10] 80] 13 30 10] 1.0 45 10 | 20] Zvn42osqvcT-ND 1.23 93 | ZVN4206GVTR-ND 348.50 
60 | 210] 20 | 13 30 1.0 | 033 30 10 | 3.0] ZvN4306GVCT-ND 2.10 1.58 | ZVN4306GVTR-ND 595.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ZETEX MOSFETs — SO8 Package BETA New coodvo Accredited! 


SEMICONDUCTORS 


Ves (th) Rps (on) Cut Tape 
Bvpss/ |p |'pm Vatlp 2 Ip V@g| PD | Digi-Key Price Each _| Digi-Key Tape & Reel 
Type | (V) | (A) | (A) |Min. Max. (mA)| Max. (A) — (V) | (W)| PartNo. 1 10 100 | Part No. Size | Pricing 
SO-8 Package 
Nechannet| 30 | 91] 45 | 07 — 0.25 / 0.025 5.7 4.5 | 2.5) ZXMINSBO4NECT-ND 1.97 1.49.99 | ZXVINSBO4NSTR-ND 500 | 345.45 
20 | 102] 50] 1 — 025 /0.020 11 4.5] 2.5] ZXVIN2AO2NBCT-ND NEW! 1.92 1.44.87 | ZXMIN2A02NBTR-ND NEW! | 500 | 336.00 
60 | 27] 83] 1 — 025 /0.140 4.4 10 | 2.1] ZXVINGATIDNSCT-ND* 1.46 1.10.74 | ZXVINGA11DN8TR-ND 500 | 256.20 
60 | 47] 22] 1 — 025 /0.055 3.6 10] 21] ZXMINGA2SDNE-NDT NEW! 2.06 1.55 93 = 
pul 60 | 51 | 25] 1 — 025 /0.045 8.2 10 | 2.1| ZXVINGAOQDNSCT-ND* 3.56 2.68 1.79 | ZXMN6AO9DNSTR-ND 500 | 623.70 
N-Channel} 30 | 62] 30) 1 — 0.25 | 0.035 9.0 10 | 2.1| ZXMNSAO6DNSCT-ND* 1.89 1.42 95 | ZXVINSAO6DNSTR-ND 500 | 315.00 
30 | 85 | 39) 1 — 0.25 [0.020 126 10 | 2.1 | ZXMNSAO4DNBCT-ND* 3.38 2.54 1.70 | ZXMNSAO4DNSTR-ND 500 | 592.20 
20 | 7.7 | 38 | 07 — 0.25 | 0.030 59 45/21 | ZXMN2A04DNBCT-ND* 3.38 2.54 1.70 | ZXMN2A04DN8TR-ND 500 | 592.20 
-20 | -8 | -28] 07 — -0.25]0.025 -32 -4.5) 2.5| ZXM@6PO2NECT-ND 3.56 2.68 1.79 | ZXM66PO2N8TR-ND 500 | 623.70 
P-Channel} -30 | -79 | -28) -1 — -0.25]0.025 -56 -10) 2.5| ZXM@6PO3NSCT-ND 3.56 2.68 1.79 | ZXM66PO3N8TR-ND 500 | 623.70 5 5 
-30 | -67| -25| -1 — -0.25| 0.045 -42 -10| 2.5| ZXMP3A16NSCT-ND 1.55 1.17.78 | ZXMP3A16N8TR-ND 500 | 270.90 
-20 | -51] 18] -07 — -0.25] 0.050 -29 -4.5) 2.1 | ZXMD6SPO2NBCT-ND* 3.30 248 1.65 | ZXMD65P02N8TR-ND 500 | 577.50 
-30 | 55] -20) -1 — -0.25] 0.045 -42 -10) 2.1 | ZXMP3A16DNBCT-ND* 215 1.62 1.08 | ZXMP3A16DN8TR-ND 500 | 375.90 
nal -30 | -44]-16.2) -1 — -0.25]0.070 -32 -10) 2.1 | ZXMP3A17DN8CT-ND* 1.97 1.49 .99 | ZXMIP3A17DN8TR-ND 500 | 345.45 
P-channel] “32 | 48] -18] -1 — -0.25| 0.055 -4.9 -10| 2.1) ZXMD65PO3NBCT-ND* 3.30 2.48 1.65 | ZXMD65PO3N8TR-ND 500 | 577.50 
60 | -39]-10.3) -1 — -0.25] 0.085 -29 -10) 2.1] ZXMPGAI6DNSCT-ND NEW! 2.15 1.62 .97| ZXMP6AIGDNSTR-NDNEW!| 500 | 375.90 
60 | -32]-14.2) 1 — -0.25]0125 -23 -10) 2.1] ZXMPGAI7DNSCT-ND NEW! 1.63 1.23  .74| ZXMP6AI7DN8TR-NDNEW!| 500 | 285.60 
60 | -48 | -238) -1 — -0.25]0.055 -35 -10] 2.1|ZXMPGAISDNSCT-ND NEW! 3.02 2.27 1.37 | ZXMP6AISDN8TR-NDNEW!| 500 | 529.20 
SOT-89 Package 
250 | 0.24] 1.44] 08 18 1 | 950 0.02 24] 21] ZvN4525ZCT-ND 96 72 .48 | ZVN4525ZTR-ND 1,000] 272.00 
Nchannet| © | 22| 68] 1 — 0.25) 030 1.8 10 | 26] ZXVINGAD7ZCT-ND 70 53.35 | ZXMN6AO7ZTR-ND 1,000] 197.20 
60 | 32] 123) 1 — 025] 014 44 10] 26] ZXVINEATIZCT-NDNEW! (1.00 .76 46 | ZXMNGAI1ZTR-ND NEW! | 1,000] 283.90 
100 | 14] 42] 2 4 025] 0.70 1.5 10 | 26| ZXMNI0A07ZCT-ND 7154.36 | ZXMN10A07ZTR.ND 1,000] 200.60 
P-Channel | -250 | -02| -1 | 08 -2 1 18 -0.1 -3.5| 2.1 | ZVP4525ZCT-ND 1.07.81 .54 | ZVP4525ZTR-ND 1,000] 302.60 
SOT23-6 Package 
SOT-23-6 
250 | 0.23) 144] 08 18 1 | 950 0.02 24] 1.1] ZVN4525E6CT-ND 1.10 .83 .56 | ZVN4525E6TR-ND 3,000 | 276.00/M 
30 | 46] 17) 1 — 0.25) 0.050 7.8 10 | 1.7) ZXMNSAOSEBCT-ND 96.72.48 | ZXMNSAOSESTR-ND 3,000 | 240.00/M 2x 0.95 
20) 31] 11] 07 — 025] 012 4 4.5] 1.7] ZXVIN2A01EBCT-ND 80.60.40 | ZXMN2A01ESTR.ND 3,000 | 199.50/M 16x 1.06 
Nechannet| 100 | 18] 53] 2 4 0.25] 0.25 32 10 | 1.7) ZXMNIOADBESCT-ND 1.00 .76 .51 | ZXMINIOAOSESTR-ND 3,000 | 250.50/M 
100 | 19} 9] 1 3 025) 0.30 1.4 45) 1.7) ZXMNIOBOBESCT-ND NEW! 1.26 95 57 | ZXMINIOBOSESTR-ND NEW! | 3,000 | 315.00/M 
60 | 31] 4 | 1 — 025]0.100 4.8 10 | 1.7| ZXVINGAOSEBCT-ND 1.00.76 51 | ZXMIN6AOBESTR-ND 3,000 | 250.50/M 6 x 0.65 
30 3 | 10) 1 — 025] 012 25 10 | 1.7] ZXVINAO1ESCT-ND 80.60.40 | ZXMNSAO1ESTR-ND 3,000 | 199.50/M 
20 | 46 | 16 | 07 — 0.25/0.055 7.2 45] 1.7| ZXMN2A03EBCT-ND 96.72.48 | ZXMN2A03ESTR-ND 3,000 | 240.00/M 
-250 | -0.197) -1 | -08 -2 -025] 18 -0.1 -3.5] 1.1] ZVP4525E6CT-ND 96 72 .48 | ZVP4525E6TR-ND 3,000 | 240.00/M 
p-channe! | 100] -1:6] -7.7| -2 -4 -0.25| 0.85 -1.4 -10] 1.7] ZXMPIOAI7EBCT-ND NEW! 1.26.95 .57 | ZXMPIOA17E6TR-ND NEW! | 3,000) 315.00/M 
60 | -3 |-136) -1 — -0.25)0.125 -23 -10] 1.7) ZXMP6AI7E6CT-NDNEW! 1.04.79 .47 | ZXMP6AI7E6TR-ND NEW! | 3,000 | 261.00/M 
-30 | -4 |-144) -1 — -0.25] 0.07 -32 -10) 1.7) ZXMP3A17E6CT-ND 1.04.79 .53 | ZXMP3A17E6TR-ND 3,000 | 295.80/M 


* Dual Mosfet + Bulk Pricing 


Voltage Supply Monitors T0-92 


a i ii Pkg. Suffix C 
ax. Input lax. Bottom View 
Typical Threshold Typical Output Sink Voltage Quiescent 
Vec Voltage Hysteresis Current Range Current Digi-Key Price Each 
(VY) () (mV) (mA) (vy) (uA) Part No. 1 10 100 1,000 
Voltage Supply Monitors — TO-92 
5 46 20 60 1t06.5 200 2ZM33064CL-ND 1.55 1.17 70 44 
5 43 20 60 1106.5 200 2M331640L-ND 1.55 1.17 70 44 
3 2.63 20 60 1106.5 200 ZSM3000-ND 1.62 1.22 73 46 
3 2.68 20 60 1to10 190 Z8316430-ND 1.62 1.22 73 AB S08 
33 3.08 20 60 1106.5 200 ZSM3300-ND 1.62 1.22 73 AB ; 
5 46 20 60 11065 200 ZSMS60C-ND 1.62 1.22 73 46 Pkg. Suffix NB 5.80 || 
5 46 20 60 1107.0 200 ZSM561C-ND 1.62 1.22 73 46 Top View -— 3.81 —| 
3 3.1 20 50 -1to 10 180 ZSH330C-ND. 1.62 1.22 73 46 = 
5 46 20 50 -1to 10 180 ZSH560C-ND 1.62 1.22 73 46 = — 
| = 
Thresh- Max. Input Max. 
Typical hold Typical Output Sink | Voltage | Quiescent Cut Tape T&R 
Vec Voltage | Hysteresis Current Range Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(Vv) (vy) (mV) (mA) (Vy) (uA) _| Part No. 1 10 100 Part No. 500 1,000 
Voltage Supply Monitors — SO-8 
5 46 20 60 1to6.5 200 ZM33064N8CT-ND 1.89 1.42 86 ZV33064N8TR-ND 330.75 535.50 
5 43 20 60 1to6.5 200 2ZM33164N8CT-ND 1.89 1.42 86 2V33164N8TR-ND 330.75 535.50 
3 2.68 20 60 1to 10 190 2M331643N8CT-ND 1.89 1.42 86 2V331643N8TR-ND 330.75 535.50 SOT-223 
3 2.63 20 60 1to65| 200 | ZSMB00N8CT-ND 249 1.87 1.13 | ZSMB00N8TR-ND 435.75 705.50 hee 
33 | 3.08 20 60 1to65| 200 | ZSM330N8CT-ND 249 1.87 1.13 | ZSMB30N8TR-ND 435.75 705.50 Pkg. Suffix G 
5 46 20 60 1106.5 200 ZSM560N8CT-ND 2.49 1.87 1.13 ZSMS60N8TR-ND 435.75 705.50 Top View a 
33 34 20 50 -1to10] 180 — | ZSH330N8CT-ND 249° 1.87. 1.13 | ZSHR30N8TR-ND 435.75 705.50 20 Min. 
5 46 20 50 -1to 10 180 ZSHS560N8CT-ND. 2.49 1.87 1.13 ZSH560N8TR-ND 435.75 705.50 1.5 Min 
Voltage Supply Monitors — SOT-223 : , 
5 46 20 60 1to6.5 200 2ZM33064GCT-ND 1.61 1.21 73 2V33064GTR-ND a 455.60 
5 43 20 60 1to6.5 200 2ZM33164GCT-ND 1.61 1.21 73 2V33164GTR-ND = 455.60 T 
3 2.68 20 60 1to 10 190 2M331643GCT-ND 1.61 1.21 73 2M331643GTR-ND = 455.60 2.0 Min. 
3 2.63 20 60 1to65| 200 | ZSM300GCT-ND 192 1.44 87. | ZSM300GTR-ND = 544.00 
33 | 3.08 20 60 1to65| 200 ‘| ZSM330GCT-ND 192 1.44 87 | ZSM330GTR-ND - 544.00 - 
5 46 20 60 1to65| 200 | ZSMS60GCT-ND 192 1.44 .87 | ZSMS560GTR-ND - 544.00 
5 46 20 60 1to7.0| 200 _| ZSMS561GCT-ND 192 1.44 .87 | ZSM561GTR-ND is 544.00 
3.3 31 20 50 -1to 10 180 ZSH330GCT-ND 1.92 1.44 87 ZSH330GTR-ND _ 544.00 
5 46 20 50 -1to 10 180 ZSH560GCT-ND 1.92 1.44 87 ZSH560GTR-ND = 544.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SEMICONDUCTORS 


Voltage Regulators 


Output Max. Output Max Line Max Load 
Voltage Current Ptot Regulation Regulation Digi-Key Price Each 
(Vv) (mA) (W) (mV) (mV) Part No. 1 10 100 1,000 
200mA ZR78L Series Local Voltage Regulators — TO-92 
8.5 200 0.6 40 30 ZR78L085C-ND 1.08 81 49 31 
Output | Max. Output Max Line Max Load Cut Tape Tape & Reel 
Voltage Current Ptot | Regulation | Regulation Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(V) (mA) (W) (mV) (mV) Part No. il 10 100 Part No. 1,000 
200mA ZR78L Series Local Voltage Regulators — SOT-223 
2.85 200 2 40 25 ZR78L028GCT-ND 1.61 1.21 73 ZR78L028GTR-ND 455.60 
3.0 200 2 40 25 ZR78L03GCT-ND 1.61 1.21 73 ZR78LO03GTR-ND 455.60 
3.3 200 2 30 25 ZR78L033GCT-ND 1.61 1.21 73 ZR78L033GTR-ND 455.60 
4.0 200 2 40 25 ZR78L04GCT-ND 1.61 1.21 73 ZR78L04GTR-ND 455.60 
4.85 200 2 40 25 ZR78L048GCT-ND 1.61 1.21 73 ZR78L048GTR-ND 455.60 
5.0 200 2 40 25 ZR78LO5GCT-ND 1.61 1.21 73 ZR78LO5GTR-ND 455.60 
5.2 200 2 40 25 ZR78L052GCT-ND 1.61 1.21 73 ZR78L052GTR-ND 455.60 
5.7 200 2 40 30 ZR78L057GCT-ND 1.61 1.21 73 ZR78L057GTR-ND 455.60 
6.0 200 2 40 30 ZR78LO6GCT-ND 1.61 1.21 73 ZR78LO6GTR-ND 455.60 
7.0 200 2 40 25 ZR78L07GCT-ND 1.61 1.21 73 ZR78L07GTR-ND 455.60 
8.0 200 2 40 30 ZR78L08GCT-ND 1.61 1.21 73 ZR78L08GTR-ND 455.60 
8.5 200 2 40 30 ZR78L085GCT-ND 1.61 1.21 73 ZR78L085GTR-ND 455.60 
9.0 200 2 40 30 ZR78LO9GCT-ND 1.61 1.21 73 ZR78LO9GTR-ND 455.60 
10.0 200 2 40 30 ZR78L10GCT-ND 1.61 1.21 73 ZR78L10GTR-ND 455.60 
12.0 200 2 40 30 ZR78L12GCT-ND 1.61 1.21 73 ZR78L12GTR-ND 455.60 
Output | Max. Output Max. Line | Max. Load Cut Tape Tape & Reel 
Voltage | Current Ptot | Regulation| Regulation Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(V) (mA) (W) (mV) (mV) Part No. 4 10 100 Part No. 1,000 
200mA ZSR Series Local Voltage Regulators - Sot-223 
3.3 200 2.0 30 25 ZSR330GCT-ND 1.81 1.36 82 ZSR330GTR-ND 511.70 
5.0 200 2.0 40 25 ZSR500GCT-ND 1.81 1.36 82 ZSR500GTR-ND 511.70 
6.0 200 2.0 40 30 ZSR600GCT-ND 1.81 1.36 82 ZSR600GTR-ND 511.70 
8.0 200 2.0 40 30 ZSR800GCT-ND 1.81 1.36 82 ZSR800GTR-ND 511.70 
10.0 200 2.0 40 30 ZSR1000GCT-ND 1.81 1.36 82 ZSR1000GTR-ND 511.70 
Output | Max. Output Max. Line | Max. Load Cut Tape Tape & Reel 
Voltage Current | Ptot /Regulation | Regulation Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(V) (mA) (W) (mV) (mV) Part No. 1 10 100 Part No. 500 1,000 
200mA ZSR Series Local Voltage Regulators — SO-8 
2.85 200 0.78 40 25 ZSR285N8CT-ND 249 1.87 1.13 ZSR285N8TR-ND 435.75 705.50 
3.0 200 0.78 40 25 ZSR300N8CT-ND 2.49 1.87 1.13 ZSR300N8TR-ND 435.75 705.50 
3.3 200 0.78 30 25 ZSR330N8CT-ND 249 1.87 1.13 ZSR330N8TR-ND 435.75 705.50 
4.0 200 0.78 40 25 ZSR400N8CT-ND 2.49 1.87 1.13 ZSR400N8TR-ND 435.75 705.50 
4.85 200 0.78 40 25 ZSR485N8CT-ND 249 1.87 1.13 ZSR485N8TR-ND _ 705.50 
5.0 200 0.78 40 25 ZSRS00N8CT-ND 2.49 1.87 113 ZSRS500N8TR-ND 435.75 705.50 
5.2 200 0.78 40 25 ZSR520N8CT-ND 2.49 1.87 1.13 ZSR520N8TR-ND = 705.50 
5.7 200 0.78 40 30 ZSR570N8CT-ND 2.49 1.87 1.13 ZSR570N8TR-ND 435.75 705.50 
6.0 200 0.78 40 30 ZSR600N8CT-ND 2.49 1.87 1.13 ZSR600N8TR-ND 435.75 705.50 
7.0 200 0.78 40 25 ZSR700N8CT-ND 2.49 1.87 1.13 ZSR700N8TR-ND = 705.50 
8.0 200 0.78 40 30 ZSR800N8CT-ND 2.49 1.87 1.13 ZSR800N8TR-ND 435.75 705.50 
8.5 200 0.78 40 30 ZSR850N8CT-ND 2.49 1.87 1.13 ZSR850N8TR-ND = 705.50 
9.0 200 0.78 40 30 ZSR900N8CT-ND 2.49 1.87 1.13 ZSR900N8TR-ND 435.75 705.50 
10.0 200 0.78 40 30 ZSR1000N8CT-ND 2.49 1.87 113 ZSR1000N8TR-ND 435.75 705.50 
12.0 200 0.78 40 30 ZSR1200N8CT-ND 2.49 1.87 1.13 ZSR1200N8TR-ND = 705.50 
Reference Output Min. Operating Cut Tape Tape & Reel 
Voltage Voltage (V) Current Tol. Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(Vv) Min. Max. (WA) (%) | Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
Shunt Voltage Regulators — SOT-23 
2.5 2.5 20 50 2 ZR431FCT-ND 78 59 36 ZR431FTR-ND 195.00/M 
2.5 2.5 20 50 1 ZR431F01CT-ND 1.08 81 49 ZR431F01TR-ND 270.00/M 
2.5 2.5 20 50 0.5 ZR431FO0STACT-ND 1.32 99 -60 ZR431FO0STATR-ND 330.00/M 
Shunt Voltage Regulators — SOT-23 
1.24 1.24 15 30 2.5 ZR2431F02CT-ND 1.32 99 60 ZR2431F02TR-ND 330.00/M 
1.24 1.24 15 30 1 ZR2431F01CT-ND 1.74 1.31 79 ZR2431F01TR-ND 435.00/M 
Improved Stability Low Voltage Shunt Regulators — SOT-23 
1.24 1.24 10 30 | ZR431LF01CT-ND 1.20 -90 54 ZR431LF01TR-ND 300.00/M 
1.24 1.24 10 30 2.5 ZR431LF02CT-ND 87 66 40 ZR431LFO2TR-ND 217.50/M 
Reference Output Min. Operating Cut Tape Tape & Reel 
Voltage Voltage (V) Current Tol. Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(V) Min. Max. (HA) % Part No. 1 10 100 Part No. 500 
Shunt Voltage Regulators — SO-8 
2.5 2.5 20 50 2 ZR431N8CT-ND 1.72 1.29 78 ZR431N8TR-ND 300.30 
2.5 2.5 20 50 1 ZR431N801CT-ND 2.15 1.62 97 ZR431N801TR-ND 375.90 
1.24 1.24 15 30 2.5 ZR2431N802CT-ND 2.61 1.96 1.18 ZR2431N802TR-ND 456.75 
1.24 1.24 15 30 1 ZR2431N801CT-ND 2.79 2.10 1.26 ZR2431N801TR-ND 488.25 
Reference Output Voltage Min. Operating 
Voltage (V) Current Tolerance Digi-Key Price Each 
(V) Min. Max. (MA) (%) Part No. 1 10 100 
Shunt Voltage Regulators — TO-92 
2.5 2.5 20 50 2 ZR431C-ND. 1.08 81 AQ 
25 2.5 20 50 1 ZR431C01-ND 1.38 1.04 63 
1.24 1.24 15 30 2.5 ZR2431C02-ND 1.08 81 49 
Improved Stability Low Voltage Shunt Regulators — TO-92 
1.24 10 30 1 ZR431LC01-ND 1.38 1.04 63 
1.24 10 30 2.5 ZR431LC02L-ND 1.08 81 49 
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£EIEA Voltage Regulators and References 
Micropower Low Dropout Regulators 


Micropower Low 
Dropout Regulators 


524 (1033) 


Dropout Max. Cut Tape Tape & Reel 
V Out] (mV)@IL Load | Shutdown Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(Vv) | =50mA | (mA) (A) | Package | Part No. al 10 100 | Part No. 3,000 SOT-23-5 
Micropower Low Dropout Regulators +50 VIN 
4.00 85 150 0.01 SOT23-5 | ZXCL400E5TACT-ND 66 50 -30 | ZXCL400E5TATR-ND 165.00/M Gn D 
3.30 85 150 0.01 SOT23-5 | ZXCL330E5CT-ND 66 50 -30 | ZXCL330E5TR-ND 165.00/M E 
3.00 85 150 0.01 SOT23-5 | ZXCL300E5CT-ND 66 50 -30 | ZXCL300E5TR-ND 165.00/M N 
2.80 85 150 0.01 SOT23-5 | ZXCL280E5CT-ND 66 50 -30 | ZXCL280E5TR-ND 165.00/M 
2.60 85 150 0.01 SOT23-5 | ZXCL260E5CT-ND .66 50 -30 | ZXCL260E5TR-ND 165.00/M 
2.50 85 100 0.01 SOT23-5 | ZXCL250E5TACT-ND 39 .28 .22 | ZXCL250E5TATR-ND 165.00/M 0.95 >| 
4.00 85 150 0.01 SC-70 ZXCL400HSTACT-ND 39 28 .22 | ZXCL400HSTATR-ND 165.00/M 
3.30 85 150 0.01 SC-70 ZXCL330H5CT-ND 66 50 -30 | ZXCL330H5TR-ND 165.00/M 
3.00 85 150 0.01 SC-70 ZXCL300H5CT-ND 66 50 -30 | ZXCL300H5TR-ND 165.00/M 
2.80 85 150 0.01 SC-70 ZXCL280H5CT-ND 66 50 -30 | ZXCL280H5TR-ND 165.00/M 
2.60 85 150 0.01 SC-70 ZXCL260H5CT-ND 66 50 -30 | ZXCL260HSTR-ND 165.00/M 
2.50 85 100 0.01 SC-70 ZXCL250HSTACT-ND 39 .28 .22 | ZXCL250H5TATR-ND 165.00/M 
Dropout Shutdown | Max. Load| Max. Line Cut Tape Tape & Reel 
V Out | Voltage | | Max. | Current Reg. Reg. Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(Vv) (mV) (mA) (WA) (mV) (mV) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 
Ultra Low Dropout Regulators — SM-8 
3.3 35 300 14 52 78 ZLDO330T8CT-ND 2.94 2.21 1.33 | ZLDO330T8TR-ND 833.00 
4.85 35 300 1 69 119 ZLDO485T8CT-ND 2.94 2.21 1.33. | ZLDO485T8TR-ND 833.00 
5 35 300 11 70 123 ZLDOS00T8CT-ND 2.94 2.21 1.33. | ZLDO500T8TR-ND 833.00 
Miniature Voltage Regulators 
Max. Max. Typical | Max. | Max. 
Output | Output |Quiescent | Dropout | Line | Load Cut Tape Tape & Reel 
Voltage | Current | Current | Voltage | Reg. | Reg. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(V) (mA) (mA) (V) (mV) | (mV) | Part No. u 10 100 Part No. 3,000 
Miniature Voltage Regulators — SOT-23 Ultra Low Dropout 
2.5 50 40 A: 15 30 ZMR250FCT-ND 1.47 1.11 67 ZMR250FTR-ND 367.50/M Regulators 
5.0 50 70 Tf: 15 40 ZMRS500FCT-ND 1.61 1.21 73 ZMRS500FTR-ND 402.75/M SM-8 g' 
Miniature Voltage Regulators — TO-92 3 9.79 q LBF ~~ Spg 
2.5 50 40 Tf 15 30 ZMR250C-ND* 1.41 1.06 64 = — Ea te 
5.0 50 70 i 15 40 | ZMR500C-ND* 141 1.06 64 = = sc Gnd 
* Bulk Pricing qVin D/C 
. . 
ZXCM Series - Very Low Power SOT-23 Supply Voltage Monitors we 
Threshold | Minimum 
Typical | Threshold Voltage Reset Cut Tape Tape & Reel Pa 
Vec Voltage Tolerance Period Reset | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Miniature 
(Vv) (V) (%) (ms) Active | Part No. 1 25 100 | PartNo. 3,000 Voltage Regulators 
5 4.04 1 140 Low ZXCM209JFCT-ND 71 61 56 ZXCM209JFTR-ND 303.00/M SOT-23 
5 4.63 1 140 Low ZXCM209LFCT-ND Pra 61 56 ZXCM209LFTR-ND 303.00/M < 
5 4.38 1 140 Low | ZXCM209MFCT-ND wal 61 56 | ZXCM209MFTR-ND 303.00/M Pkg. Suffix F Top View 
3 2.63 1 140 Low ZXCM209RFCT-ND 71 61 56 = = 
3.3 2.93 1 140 Low ZXCM209SFCT-ND 71 61 56 ZXCM209SFTR-ND 303.00/M 
3.3 3.08 1 140 Low ZXCM209TFCT-ND 71 61 56 ZXCM209TFTR-ND 303.00/M + ouT 4 
5 4.63 1 140 High ZXCM210LFCT-ND 71 61 56 ZXCM210LFTR-ND 303.00/M 8 
Micropower Voltage Reference me 
Reverse Max. Max. 
Breakdown| Min. Max. Temp. Slope Cut Tape Tape & Reel 
Voltage |Current | Current | Coefficient /Resistance | Tol. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 0-92 
(V) (MA) (mA) (ppm/°C) (Ohms) | (%) | Part No. 1 25 100) Part No. 3,000 TO- 
Micropower Voltage Reference — SOT-23 Package Pkg. Suffix C 
2.50 20 20 90 1 2 | ZR285F02CT-ND 91.65.52 | ZR285FO2TR-ND 325.00) | Bottom View 
2.50 20 20 90 1 3 | ZR285FO3CT-ND 77 ~.55 ~—-.44 | ZR285FO3TR-ND 275.00/M 
2.50 50 20 90 2 1 | ZR40401F25CT-ND 88 .63 .50 | ZR40401F25TR-ND 312.50/M 
2.50 50 20 90 2 2 | ZR40402F25CT-ND 74 53.42 | ZR40402F25TR-ND 262.50/M ZXCM Series - 
4.096 50 20 90 2 1 | ZR40401F41CT-ND 88 .63 .50 |ZR40401F41TR-ND 312.50/M 
4.096 50 20 90 2 2 | ZR40402F41CT-ND 74 53.42 | ZR40402F41TR-ND 262.50/M Very Low Power SOT-23 
5.00 50 20 90 1.5 1 | ZR40401F50CT-ND 88  .63 .50 | ZR40401F50TR-ND 312.50/M Supply Voltage Monitor 
5.00 50 20 90 1.5 2 | ZR40402F50CT-ND 74 53  .42 | ZR40402F50TR-ND 262.50/M 
2.50 25 60 30 0.4 0.5 | ZR404005F25TACT-ND 81 -58  .46 | ZR404005F25TATR-ND 287.50/M k- 1.0 
2.45 2000 120 50 0.5 1. | ZRA245F01CT-ND 1.23. .88 = .70 | ZRA245F01TR-ND 437.50/M 
2.45 2000 120 50 0.5 3 | ZRA245FO3CT-ND 77 ~.55 ~~ -.44 | ZRA245FO3TR-ND 275.00/M 
1.22 30 5 90 0.5 0.5 | ZXRE125CFCT-ND 1.43 1.03  .82 | ZXRE125CFTR-ND 511.25/M 
1.22 30 5 90 0.5 1 | ZXRE125DFCT-ND 1.23. .88 .70 | ZXRE125DFTR-ND 437.50/M 
1.22 30 5 90 0.5 2 | ZXRE125EFCT-ND 91 65 .52 | ZXRE125EFTR-ND 325.00/M 
1.22 30 5 90 0.5 3 | ZXRE125FFCT-ND 77 ~=.55 ~~ 44 | ZXRE125FFTR-ND 275.00/M 
1.22 8 20 75 0.5 0.5 | ZXRE1004CFCT-ND 2.57 1.84 1.47 | ZXRE1004CFTR-ND 918.75/M 
1.22 8 20 75 0.5 1 | ZXRE1004DFCT-ND 2.24 1.60 1.28 | ZXRE1004DFTR-ND 800.00/M 
1.22 8 20 75 0.5 2 | ZXRE1004EFCT-ND 1.93 1.38 1.10 | ZXRE1004EFTR-ND 687.50/M 
1.22 4 20 75 0.6 3 | ZXRE1004FFCT-ND. 1.80 1.29 1.03 | ZXRE1004FFTR-ND 643.75/M Mic ropower 
1.225 30 12 75 0.5 0.5 | ZXRE4041CFCT-ND 1.43 1.02 .82 | ZXRE4041CFTR-ND 510.00/M 
1.225 30 12 75 0.5 1 | ZXRE4041DFCT-ND 1.23. .88 .70 | ZXRE4041DFTR-ND 437.50/M Voltage Reference 
1.225 30 12 75 0.5 2 | ZXRE4041EFCT-ND 91 65 .52 | ZXRE4041EFTR-ND 325.00/M SOT-23 
2.5 20 5 90 1 1 | ZRC250F01CT-ND 1.23.88 .70 | ZRC250F01TR-ND 437.50/M Pkg Suffix F 
2.5 20 5 90 1 2 | ZRC250F02CT-ND 91 65  .52 | ZRC250F02TR-ND 325.00/M Tae 
2.5 20 5 90 1 3 | ZRC250F03CT-ND 77 ~.55 ~—-.44 | ZRC250F03TR-ND 275.00/M Top View 
5 50 15 50 15 1 | ZRB500F01CT-ND 1.23.88 .70 | ZRBS500FO1TR-ND 437.50/M Veer [ 
5 50 15 50 1.5 2 | ZRB500F02CT-ND 91 65  .52 | ZRBSOOFO2TR-ND 325.00/M 
5 50 15 50 AS 3 | ZRB500FO3CT-ND 77 +.55 ~.44 | ZRB500FO3TR-ND 275.00/M 
3.3 20 5 50 2 1 | ZRC330F01CT-ND 1.23 .88 .70 | ZRC330F01TR-ND 525.00/M GND 
3.3 20 5 50 2 2 | ZRC330F02CT-ND 91 65  .52 | ZRC330F02TR-ND 325.00/M 
3.3 20 5 50 2 3 | ZRC330F03CT-ND 77 ~.55 ~~ _-.44 | ZRC330F03TR-ND 275.00/M (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ZETEX Voltage Regulators and References (Cont.) 


AVref Iref Slope Cut Tape Tape & Reel ce 
Vo (mV) (mA) Resistance Trim Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Precision Mic ropower 
(V) | Typ. Max. Min. Max. | Typ. Max. Range | Part No. 1 25 100 Part No. 1,000 Voltage Reference 
Precision Micropower Voltage Reference, Trimmable — SOT-223 
2.5 27 8.8 0.15 75 0.85 2 5.0% ZRT025GC1CT-ND 1.94 1.39 1.11 ZRT025GC1TR-ND 693.75 SOT-223 : 
40 | 42 14.0 | 015 75 14 3 5.0% | ZRTO40GC1CT-ND 1.94 1.39 141 | ZRT040GC1TR-ND 693.75 Top View Optional 
5.0 5.4 17.2 0.15 60 1.25 2 5.0% ZRT050GC1CT-ND 194 1.39 1.11 ZRT050GC1TR-ND 693.75 GND 
6.2 6.5 22.0 0.15 50 1.4 3 5.0% ZRT062GC1CT-ND 1.94 1.39 1.11 ZRT062GC1TR-ND 693.75 Vv 
9.8 10.8 34.4 0.15 30 1.8 4 2.5% ZRT100GC1CT-ND 1.94 139 1.11 ZRT100GC1TR-ND 693.75 BEF 
Reverse Min. Max. Max. Temp. | Max. Slope 
Breakdown Current Current | Coefficient | Resistance | Tolerance Digi-Key Price Each 
Voltage (V) (uA) (mA) (ppm/°C) (Ohms) (%) Part No. 1 25 100 1,000 fp 4.6 
Micropower Voltage Reference, 500mW — TO-92 Package 0 Min. 
2.50 20 20 90 1 2 ZR285R02-ND 91 65 39 33 1 . 
2.50 20 20 90 1 3 ZR285R03-ND al? 55 33 28 2.341 + 1.5 Min. 
2.50 50 20 90 2 1 ZR40401R25-ND 1.23 88 53 44 
2.50 50 20 90 2 2 ZR40402R25-ND 91 65 39 .33 
4.096 50 20 90 2 1 ZR40401R41-ND 1.23 88 53 A4 9'0 Min. 
4.096 50 20 90 2 2 ZR40402R41-ND 91 65 39 .33 u 
5.00 50 20 90 15 1 ZR40401R50-ND 1.23 .88 53 44 
5.00 50 20 90 1.5 2 ZR40402R50-ND 91 65 39 33 
2.45 2000 120 50 0.5 1 ZRA245A01-ND 1.23 88 53 44 
2.45 2000 120 50 0.5 3 ZRA245A03-ND 77 55 33 28 
V F aa i 
R IR Min. IR Max. TC Rs Max. Digi-Key Price Each . 
(V) (WA) (mA) ppm/°C (Q) Tolerance Part No. 1 25 100 =—1,000 V fabs ae 
oltage Reference 
Micropower Voltage Reference, 330mW — TO-92 Package i) 
2.45/2.55 20 5 90 1.0 2% ZRC250A02-ND 91 65 39 33 
4.0 23 5 90 2.0 2% ZRC400A02-ND 91 65 39 33 
5.0 25 5 90 2.0 2% ZRC500A02-ND 1.21 87 52 44 TO-92 
5.0 50 15 50 15 1% ZRB500A01-ND 1.23 88 53 (44 3 Pin E-LINE 
5.0 50 15 50 1.5 3% ZRB500A03-ND 1.86 72 43 36 Bottom View 
3.3 20 5 50 2.0 1% ZRC330A01-ND 1.23 88 53 44 GND 
3.3 20 5 50 2.0 3% ZRC330A03-ND oth 55 .33 28 VREF VREF 
2.5 20 5 90 1.0 1% ZRC250A01-ND 1.23 88 53 44 
2.5 20 5 90 1.0 3% ZRC250A03-ND ws 55 .33 28 GND 
2.5 20 5. 90 1.0 1% ZRC250R01-ND 1.23 88 53 44 
2.5 20 5 90 1.0 3% ZRC250R03-ND 77 55 33 28 Pkg. Suffix R Pkg. Suffix A 
1.22 8 20 75 0.5 1% ZXRE1004DR-ND 2.24 1.60 96 80 
1.225 30 12 75 0.5 1% ZXRE4041DR-ND 1.23 88 53 44 
1.22 30 5 90 0.5 1% ZXRE125DR-ND 1.23 88 53 44 
1.22 30 5 90 0.5 2% ZXRE125ER-ND 91 65 39 33 so-8 
1.22 30 5 90 0.5 3% ZXRE125FR-ND 77 55 33.28 Pkg. Suffix N8 
Top View 
Reverse Min. Max. | Max. Temp. | Max. Slope Cut Tape T&R 
Breakdown | Current| Current] Coefficient | Resistance] Tol.| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Voltage (V)| (HA) (mA) (ppm/°C) (Ohms) |(%)) Part No. 1 25 100 Part No. 500 
Micropower Voltage Reference — SO-8 Package 
2.45 2000 120 50 0.5 1 ZRA245N801CT-ND 1.56 1.12 89 ZRA245N801TR-ND 295.93 
2.45 2000 120 50 0.5 3 ZRA245N803CT-ND 1.25 -90 72 ZRA245N803TR-ND 238.07 
2.50 20 20 90 1.0 2 ZR285N802CT-ND 1.54 1.10 88 ZR285N802TR-ND 292.60 
2.50 20 20 90 1.0 3 ZR285N803CT-ND 1.44 1.03 82 ZR285N803TR-ND 272.65 
2.50 50 20 90 2.0 1 ZR40401N825CT-ND 1.56 1.12 89 ZR40401N825TR-ND 295.93 
2.50 50 20 90 2.0 2 ZR40402N825CT-ND 1.35 97 78 ZR40402N825TR-ND 257.36 
3.3 20 5 50 2.0 1 ZRC330N801CT-ND 1.56 1.12 89 ZRC330N801TR-ND 295.93 
3.3 20 5 50 2.0 3 ZRC330N803CT-ND 1.25 -90 72 ZRC330N803TR-ND 238.07 H Bridge 
4.096 50 20 90 2.0 1 ZR40401N841CT-ND 1.56 1.12 89 ZR40401N841TR-ND 295.93 
4.096 50 20 90 2.0 2 ZR40402N841CT-ND 1.35 97 78 ZR40402N841TR-ND 257.36 
5.0 50 20 90 1.5 1 ZR40401N850CT-ND 1.56 1.12 89 ZR40401N850TR-ND 295.93 
5.0 50 20 90 1.5 2 ZR40402N850CT-ND 1.35 97 78 ZR40402N850TR-ND 257.36 
5.0 50 15 50 1.5 1 ZRB500N801CT-ND 1.56 1.12 89 ZRB500N801TR-ND 295.93 
5.0 50 15 50 1.5 3 ZRB500N803CT-ND 1.25 -90 72 ZRB5S00N803TR-ND 238.07 
2.5 20 5 90 1.0 1 ZRC250N801CT-ND 1.56 1.12 89 ZRC250N801TR-ND 295.93 
2.5 20 5 90 1.0 3 ZRC250N803CT-ND 1.25 -90 f2 ZRC250N803TR-ND 238.07 Bi okai Q4 Shops 
1.22 8 20 75 0.5 1 ZXRE1004DN8CT-ND 2.24 1.60 1.28 ZXRE1004DN8TR-ND 425.60 +0C1,C2 
1.22 8 20 75 0.5 2 ZXRE1004EN8CT-ND 1.93 1.38 1.10 ZXRE1004EN8TR-ND 365.75 7 C3,C4 
1.22 8 20 75 0.5 3 ZXRE1004FN8CT-ND 1.80 1.29 1.03 ZXRE1004FN8TR-ND 342.48 B2 oK Q2 Q3 B3 
1.22 30 5 90 0.5 1 ZXRE125DN8CT-ND 1.45 1.04 .83 ZXRE125DN8TR-ND 275.98 
1.22 30 5 90 0.5 2 ZXRE125EN8CT-ND 1.28 92 73 ZXRE125EN8TR-ND 242.73 BS 
1.22 30 5 90 0.5 3 ZXRE125FN8CT-ND 1.00 72 58 ZXRE125FN8TR-ND 190.19 E2.E3 
1.225 30 12 75 0.5 1 ZXRE4041 DN8CT-ND 1.45 1.04 .83 ZXRE4041DN8TR-ND 275.98 : 
1.225 30 12 75 0.5 2 ZXRE4041 EN8CT-ND 1.28 92 73 ZXRE4041EN8TR-ND 242.73 
1.225 30 12 75 0.5 3 ZXRE4041FN8CT-ND 1.17 84 67 ZXRE4041FN8TR-ND 222.78 
copy . 
H” Bridge 
Ic VcE Cut Tape Tape & Reel 
VceBo | VcEo | (Dc) | 'cm | (sat) Ic/lp hre | 'c | VcE | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Polarity | (V) (v) | (A) | (a) | (mA) min | (mA)| (V) | Part No. 1 10 Part No. 1,000 
‘H’ Bridge — SM-8 
NPN 20 20 | 25 6 | 0.15] 1000/10 | 200 2] 2 
PNP 260) oo |25 | 6 |-02 | -1000-20 | 150 | 2 | 2 | ZHBE718CT-ND 370 2.78 | ZHBE718TRND 1047.20 
NPN 40 50 2 6 0.5 1000/5 150 2 2 
PNP -40 50 2 6 0.45 | -1000/-10 150 2 2 ZHB6790CT-ND 4.58 3.44 | ZHB6790TR-ND 1297.10 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SEMICONDUCTORS SEMICONDUCTORS 
Brushless Fan Motor Controller MSOP10 
Supply | Quiescent | Output Drive Output Cut Tape Tape & Reel Phi Vee} Lb Phi 
Voltage | Current Current PWM Freq. Flag Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Fo Ph2 He  Ph2 
Range (V)| Max (mA) | Max (mA) | Range (kHz) Format Part No. i] 25 100 | Part No. 1,000 CM Cpwm H- 1 Cpwm 
DCicK sPD I Cick 
MSOP10 3 Lock/FG Gnd] [5 Lock 
Rotor lock and 
45-18 3 80 1-50 Speed pulse ZXBM2001X10TACT-ND 1.47 1.26 1.16 | ZXBM2001X10TATR-ND 714.00 ZXBM2001 ZXBM2002 
45-18 3 80 1-50 Rotor lock only | ZXBM2002X10TACT-ND 1.33 1.14 1.05 | ZXBM2002X10TATR-ND 646.00 
Veco Pht 
45-18 3 80 1-50 Speed pulse only! ZXBM2003X10TACT-ND 1.33 1.14 1.05 | ZXBM2003X10TATR-ND 646.00 H+  Ph2 
Ho FCpwm 
s . . . sPD Cy FCicK 
Automotive and Household Security Siren Driver Gri] FS 
Features: - Direct drive of darlington, mosfet and IGBT output stages » Suitable for automotive and static alarm systems 
ZXBM2003 
Operating Operating Sleep Mode Operating | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing 
Voltage (V) Current (mA) | Current (yA) Temp. (°C) | Part No. 1 10 100 Part No. 500 
4-18V 10 1 -40°- 125° | ZSD100D8-ND 225 169 1.02 _ _ IC Siren Driver 
4-18V 10 1 -40° — 125° | ZSD100N8CT-ND 2.70 2.03 1.22 ZSD100N8TR-ND 472.50 
WT 
= 8 . . 5.80 —+ Rt Q 
Precision Single Cell Timer sei saw C1 
= = Cmop [] 
Supply Supply Sink Maximum Cut Tape Tape & Reel 0.36 = | GND H Cour 
Voltage Current Current | TPD | Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing jt e127 _ cae 
Min./Max. (V) | Min./Max. (yA) | (mA) | (uS) (KHz) Part No. 1 10 100 | Part No. 500 oe) on (NB) 
8 Dip 
0.9/6.0 74/200 100 2 330 ZSCT1555D8-NDt 3.09 2.32 1.40 = — Sample Circuit 
8-SOIC 
0.9/6.0 74/200 100 2 330 ZSCT1555N8CT-ND 3.09 2.32 1.40 ZSCT1555N8TR-ND 540.75 ZSD100 
a Rr Vec 
Tube P: 
t Tube Pricing caw G 
H Cuan Q S int 
Current Mirror — SM-8 Package kaa SPEAKER 
Z1X 
This device offers excellent matching between transistor elements to allow a space and cost-effective solution for high side current sense applications. == Cop S08 
Uncommitted sensitivity is selected by external resistors. 
VcBo | VcEo | VEBO Icm Ic Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing 
Type (V) (V) (V) (Amps) | (Amps) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 
NPN 140 120 10 4 1 
PNP 140 -120 10 4 4 ZDS1009CT-ND 4.41 3.31 1.99 ZDS1009TR-ND 1249.50 


SM-8 


TRING rnc rastest Analog Solution Field Programmable Analog Device | %4 | 


Field programmable Analog Device which is ae raF iG q 
supported by powerful PC based Design and DighKey) Pricing 

Simulation tools, plus a hardware emulator for Description Part No. 1 25 100 

fast hardware prototyping, TRAC provides real TRACO20LH 

time and computational approach to signal in QSOP36 TRACO020LHQ36-ND 16.08 377.69 1364.55 


processing, assuring design integration and 
secrecy. For more information check TRAC 
site @ http:/www.zetex.com) 


TRAC. 


Development Kit TRACO20LHUSA-ND 460.00 = _ 


Typical Vsense = !R; Rg 


ee Ro 
Application 
Cirouit For balance R3=R4 


e.g. 


Variable Capacitance Diodes — SOT-23 and SOD-323 Packages R2=100m0 


R1=R3=R4=1002 


Vsense sensitivity = 


VBR @ IR Cd @ RD Cut Tape Tape & Reel 400mV/A 
IR =10pA | Max. pA/ VR = 25V Max. Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Min. (V) Vr (V) Max. (pf) Q Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
Silicon Planar Variable Capacitance Diodes — SOT-23 Package 
28 0.05/28 2.8 1.2 BBY31CT-ND 54 4.05 27.00 BBY31TR-ND 162.00/M Variable 
28 0.05/28 6.0 0.6 BBY40CT-ND 54 4.05 27.00 BBY40TR-ND 162.00/M Capacitance 
Diodes 
Capacitance 
C2 Nominal Ratio ©2/C29 Cut Tape Tape & Reel 
Prot | VBR | Capacitance at f = 1MHz Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(mw) (Vv) (pF) Min. Max. Part No. 1 40 100 Part No. 3,000 
Silicon Planar Variable Capacitance Diodes — SOT-23 Package 
330 25 8.2 4.3 5.8 ZC829ACT-ND 1.20 9.00 54.00 ZC829ATR-ND 300.00/M ‘ : 
330 25 10 4.5 6.0 ZC830ACT-ND 1.20 9.00 54.00 ZC830ATR-ND 300.00/M Single Diode 
330 25 15 4.5 6.0 ZC831ACT-ND 1.20 9.00 54.00 ZC831ATR-ND 300.00/M 
330 25 22 5.0 6.5 ZC832ACT-ND 1.20 9.00 54.00 ZC832ATR-ND 300.00/M 
330 25 33 5.0 6.5 ZC833ACT-ND 1.20 9.00 54.00 ZC833ATR-ND 300.00/M SOD-323 
330 25 47 5.0 6.5 ZC834ACT-ND 1.20 9.00 54.00 ZC834ATR-ND 300.00/M Variable Capacitance Diodes 
330 25 68 5.0 6.5 ZC835ACT-ND 1.20 9.00 54.00 ZC835ATR-ND 300.00/M 
330 25 100 5.0 6.5 ZC836ACT-ND 1.20 9.00 54.00 ZC836ATR-ND 300.00/M 
Silicon Planar Variable Capacitance Diodes — SOD-323 Package 
300 25 8.2 4.3 5.8 ZMV829ACT-ND 1.09 8.15 48.87 ZMV829ATR-ND 271.50/M 
300 25 10 4.5 6.0 ZMV830ACT-ND 1.09 8.15 48.87 ZMV830ATR-ND 271.50/M 
300 25 15 4.5 6.0 ZMV831ACT-ND 1.09 8.15 48.87 ZMV831ATR-ND 271.50/M 
300 25 22 5.0 6.5 ZMV832ACT-ND 1.09 8.15 48.87 ZMV832ATR-ND 271.50/M 
300 25 33 5.0 6.5 ZMV833ACT-ND 1.09 8.15 48.87 ZMV833ATR-ND 271.50/M 
300 25 47 5.0 6.5 ZMV834ACT-ND 1.09 8.15 48.87 ZMV834ATR-ND 271.50/M 
300 25 68 5.0 6.5 ZMV835ACT-ND 1.09 8.15 48.87 ZMV835ATR-ND 271.50/M (Continued) 
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min. min/max max. Cut Tape Tape & Reel 
Prot |VBr| cdat cdat Cd at Q Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing SOT-23 . : 
(mw) | (V) | Vp=1V | Vps2-5V | Vp=4v | min. | PartNo. 1 10 100 Part No. 3,000 Variable Capacitance Diodes 
Silicon Planar Variable Capacitance Diodes - Hyper-hyperabrupt Variety — SOT-23 Package 

330 12 8.7 4.3/5.5 2.9 350 ZC930CT-ND 1.36 10.17 61.02 ZC930TR-ND 339.00/M 

330 12 14.5 6.5/7.8 4 300 ZC931CT-ND 1.36 10.17 61.02 ZC931TR-ND 339.00/M 

330 12 17 8.5/10.5 5:5 200 ZC932CT-ND 1.36 10.17 61.02 ZC932TR-ND 339.00/M 1 oO 

330 12 42 18/27 12 150 ZC933CT-ND 1.28 9.63 57.78 ZC933TR-ND 321.00/M S AS 

330 12 42 20.25 / 24.75 12 150 ZC933ACT-ND 1.36 10.17 61.02 ZC933ATR-ND 339.00/M G2 

330 12 95 40/65 25 80 ZC934CT-ND 1.28 9.63 57.78 ZC934TR-ND 321.00/M 

330 12 95 47.25 / 57.75 25 80 ZC934ACT-ND 1.36 10.17 61.02 ZC934ATR-ND 339.00/M BS Cs 

Silicon Planar Variable Capacitance Diodes - Hyper-hyperabrupt Variety — SOD-323 Package W 3 

300 12 8.7 4.3/5.5 2.9 350 ZMV930CT-ND 1.28 9.63 57.78 ZMV930TR-ND. 321.00/M 

300 12 14.5 6.5/7.8 4 300 ZMV931CT-ND 1.28 9.63 57.78 ZMV931TR-ND 321.00/M 

300 12 17 8.5/10.5 5.5 200 ZMV932CT-ND 1.28 9.63 57.78 ZMV932TR-ND 321.00/M 1 

300 12 42 18/27 12 150 ZMV933CT-ND 1.09 8.15 48.87 ZMV933TR-ND 271.50/M ° 1 l 

300 12 42 20.25 / 24.75 12 150 ZMV933ACT-ND 1.28 9.63 57.78 ZMV933ATR-ND 321.00/M 

300 12 95 40/65 25 80 ZMV934CT-ND 1.09 8.15 48.87 ZMV934TR-ND 271.50/M 

300 12 95 47.25 / 57.75 25 80 ZMV934ACT-ND 1.28 9.63 57.78 ZMV934ATR-ND 321.00/M 43 oe ie 

Dual Diodes 3 
r Single Diode 
Capacitance 
C2 Nominal Ratio ©2/Ca9 Cut Tape Tape & Reel 
PToT VBR Capacitance at f=1MHz Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(mW) (Vv) (pF) Min. Max. | Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
Silicon Planar Variable Capacitance Diodes - Dual, Common Cathode — SOT-23 Package 
330 25: 33 5.0 6.5 ZDC833ACT-ND 1.46 10.98 65.88 ZDC833ATR-ND 366.00/M 
Cut Tape Tape & Reel 

Prot|Ysr| 'r C4(pF) C3/Co5 Q Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 


(mW) | (V) | (WA) | Min. Max. V/MHz | Min. Max. | Min | Part No. 1 10 100 | PartNo. 3,000 


Silicon Planar Variable Capacitance Diodes — SOT-23 Package 


330 30 0.05 1.8 2.8 25/1 4.0 6.0 250 | FMMV105GCT-ND 60 4.50 30.00} FMMV105GTR-ND 180.00/M 
330 30 0.02 26 32 3/1 5.0 6.5 200 | FMMV109CT-ND 60 4.50 30.00} FMMV109TR-ND 180.00/M 
330 30 0.1 20 25 3/1 4.5 = 200 | FMMV3102CT-ND 60 4.50 30.00} FMMV3102TR-ND 180.00/M 
Tuning Ratio Cut Tape Tape & Reel 
Prot | Vr IF C4pF)@4v_ | C2/C39 @ f=1MHz| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing SOD-323 
(mw) | (Vv) | (ma); Nom. Max. | Min. Max. Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 


Variable Capacitance Diodes 


Silicon Planar Variable Capacitance Diodes — SOT-23 Package 


330 | 30 | 20 68 75 25 33 FMMV2101CT-ND 81 6.08 40.50 | FMMV2101TR-ND 243.00/M 
330 | 30 | 20 10 oT 26 3.3 FMMV2103CT-ND 81 6.08 40.50 | FMMV2103TR-ND 243.00/M 
330 | 30 | 20 12 13.2 26 33 FMMV2104CT-ND 81 6.08 40.50 | FMMV2104TR-ND 243.00/M 
330 | 30 | 20 15 16.5 26 3.3 FMMV2105CT-ND 81 6.08 40.50 | FMMV2105TR-ND 243.00/M 
330 | 30 | 20 22 24.2 27 33 FMMV2107CT-ND 81 6.08 40.50 | FMMV2107TR-ND 243.00/M 
330 | 30 | 20 33 36.3 27 33 FMMV2109CT-ND 81 6.08 40.50 | FMMV2109TR-ND 243.00/M 
min. min/max max. Cut Tape Tape & Reel 
Prot |VBr| cdat cdat Cd at Q Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(mw) | (V) | Vp=iV | Vp=2.5V Vp=4V min. | Part No. 1 10 100 | PartNo. 3,000 
SOD-523 Package 
330 | 12] 13.5 6.5/7.8 4 300 ZV931V2TACT-ND 1.09 82 55 ZV931V2TATR-ND — 325.80/M 
330 | 12 17 8.5/10.5 55 200 ZV932V2TACT-ND 1.09 82 55 ZV932V2TATR-ND —-325.80/M 
330 | 12 42 18/27 12 150 ZV933V2TACT-ND 1.09 82 55 ZV933V2TATR-ND —-325.80/M 
Silicon 25V Hyperabrupt Varactor Diodes SOD-523 
Hyperabrupt Varactor Diodes 
Capacitance 
C2 Nominal Ratio ©2/C29 Cut Tape Tape & Reel 
PToT VBR Capacitance at f=1MHz Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(mW) (Vv) (pF) Min. Max. | Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
SOD-523 Package a7 on 
330 25 15 45 6.0 | ZV831BV2TACT-ND 1.09 82 55 | ZV831BV2TATR-ND  325.80/M 0.8 
330 25 22 5.0 6.5 | ZV832BV2TACT-ND 1.09 82 55 | ZV832BV2TATR-ND  325.80/M t 
SOD-23 Package 0.1 Seating” 
330 25 47 5.0 6.5 | ZDC834ATACT-ND* 132.99 66 | ZDC834ATATR-ND*  396.00/M Plane 


* Dual Package 


Silicon Low Voltage Hyperabrupt Varactor Diodes 


227| Fy 
Capacitance 
Capacitance | pF VR=0.5V Capacitance | Minimum Q Cut Tape Tape & Reel 
pF Vp=0.5V | atf=1MHz | Ratio ©o.5/©2.5) Vp=0.5V | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
atf=1MHz | Min. Max. | at f=1MHz f=50MHz Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
SOD-523 Package 
9.5 6.3 7.8 2.0 500 ZV950V2TACT-ND 1.09 82 55 ZV950V2TATR-ND 325.80/M 
19 12.7 15.7 2.0 350 ZV952V2TACT-ND 1.09 82 55 ZV952V2TATR-ND 325.80/M 
45 30 37 2.0 250 ZMDC953TACT-ND 1.46 1.10 74 ZMDC953TATR-ND 439.20/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic. Transistor Arrays Din mm 


Composite Transistors (Built-in Resistor) 


Basic Type Resistor Value Cut Tape 
RB RBE Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig.| Package PNP NPN (K ohm) | (K ohm) Part No. 1 10 100 | Part No Size Pricing 
1] Mini5Pin | UN211F x2 = 47 10 XN0111FOOLCT-ND 41.35.28 | XNO111FOOLTR-ND 3,000 | 109.00/M 
1 | MiniSPin | UN211H x2 — 2 10 XNO111HOOLCT-ND 41.35.28 | XNO111HOOLTR-ND 3,000 | 109.00/M 
1 | Mini5Pin | UN1110 x2 = 47 open | XN0111000LCT-ND 41.35 28 | XNO111000LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
1 | Mini5Pin | UN2111 x2 = 10 10 XN0111100LCT-ND 41.35.28 | XNO111100LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
1 | Mini 5Pin | UN2112 x2 = 22 22 XNO111200LCT-ND 41.35 28 | XNO111200LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
1 | Mini5Pin | UN2113 x2 = 47 47 XN0111300LCT-ND 41.35.28 | XNO111300LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
1 | Mini5Pin | UN2114 x2 = 10 47 XN0111400LCT-ND 41.35.28 | XNO111400LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
1 | Mini5Pin | UN2115 x2 = 10 open | XN0111500LCT-ND 41.35.28 | XNO111500LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
1] Mini5Pin | UN2116 x2 = 47 open | XN0111600LCT-ND 41.35 28 | XNO111600LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
1 | Mini 5Pin | UN2119 x2 = 1 10 XNO111900LCT-ND 41.35 28 | XNO111900LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
2 | Mini 5Pin = UN2210 x2] 47 open | XN0121000LCT-ND 41.35.28 | XNO121000LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
2 | Mini 5Pin = UN2211 x2] 10 10 XN0121100LCT-ND 41.35.28 | XNO121100LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
2] Mini 5Pin = UN2212 x2] 22 22 XN0121200LCT-ND 41.35.28 | XNO121200LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
2 | Mini 5Pin = UN2213 x2] 47 47 XN0121300LCT-ND 41.35.28 | XNO121300LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
2 | Mini 5Pin = UN2214 x2] 10 47 XN0121400LCT-ND 41.35 28 | XNO121400LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
2 | Mini 5Pin = UN2215 x2] 10 open | XN0121500LCT-ND 41.35.28 | XNO121500LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
2] Mini 5Pin = UN2216 x2] 4.7 open | XN0121600LCT-ND 41.35.28 | XNO121600LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
3] Mini 5Pin = UN2211 x2] 10 10 XN0221100LCT-ND 41.35.28 | XNO221100LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
4 | Mini6Pin | UN2111 x2 = 10 10 XN0411100LCT-ND 41.35.28 | XNO411100LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
4 | Mini6Pin | UN2112 x2 = 22 22 XN0411200LCT-ND 41.35 28 | XNO411200LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
4 | Mini6Pin |] UN2113 x2 = 47 47 XN0411300LCT-ND 41.35 28 | XNO411300LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
4 | Mini6Pin | UN2114 x2 = 10 47 XN0411400LCT-ND 41.35.28 | XNO411400LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
4 | Mini6Pin | UN2115 x2 = 10 open | XN0411500LCT-ND 41.35.28 | XNO411500LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
4 | Mini6Pin | UN2116 x2 = 47 open | XN0411600LCT-ND 41.35.28 | XNO411600LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
5 | Mini 6Pin = UN1210 x2] 47 open | XN0421000LCT-ND 41.35 28 | XNO421000LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
5 | Mini 6Pin = UN2211 x2] 10 10 XN0421100LCT-ND 41 35 28 | XNO421100LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
5 | Mini 6Pin = UN2212 x2] 22 22 XN0421200LCT-ND 41.35 28 | XN0421200LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
5 | Mini 6Pin = UN2213 x2] 47 47 XN0421300LCT-ND 41.35 28 | XN0421300LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
5 | Mini 6Pin = UN2214 x2] 10 47 XN0421400LCT-ND 41.35.28 | XN0421400LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
5 | Mini 6Pin = UN2215 x2| 10 open | XN0421500LCT-ND 41.35.28 | XN0421500LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
5 | Mini 6Pin = UN2216 x2] 4.7 open | XN0421600LCT-ND 41.35.28 | XN0421600LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
6 | Mini6Pin | UN2111x1 | UN2211x1] 10/10 | 10/10 | XNO431100LCT-ND 41 35.28 | XNO431100LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
6 | Mini6Pin | UN2112x1 | UN2212 x1] 22/22 | 22/22 | XN0431200LCT-ND 41.35.28 | XN0431200LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
6 | Mini6Pin | UN2114x1 | UN2114x1] 10/10 | 47/47 | XNO431400LCT-ND 41.35 28 | XNO431400LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
6 | Mini6Pin | UN2115x1 | UN2115x1 | 10/10 |open/open| XN0431500LCT-ND 41.35 28 | XNO431500LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
6 | Mini6Pin | UN2116 x1 ] UN2116 x1 | 4.7/4.7 | open/open| XN0431600LCT-ND 41.35.28 | XNO431600LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
6 | Mini6Pin | UN2122x1 | UN2213 x1 | 4.7/4.7 | 4.7/4.7 | XNO438100LCT-ND 41.35 28 | XN0438100LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
7 | Mini 6Pin = UN1213 x2] 47 47 XN0621300LCT-ND 41.35 28 | XNO621300LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
7 | Mini 6Pin = UN1215 x2] 10 open | XN0621500LCT-ND 41.35.28 | XNO621500LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
7 | Mini 6Pin = UN1216 x2] 4.7 open | XN0621600LCT-ND 41.35 28 | XNO621600LTR-ND 3,000 | 109.00/M 
1 | SMini5Pin | UN111F x2 = 47 10 XP0111FOOLCT-ND 48 40  .32 | XP0111FOOLTR-ND 3,000 | 127.00/M 
1 | SMini5Pin | UN111H x2 = 2.2 10 XP0111HOOLCT-ND 48 40  .32 | XPO111HOOLTR-ND 3,000 | 127.00/M 
1 | SMini5Pin | UN1111 x2 = 10 10 XP0111100LCT-ND 48 40  .32 | XP0111100LTR-ND 3,000 | 127.00/M 
1 | SMini5Pin | UN1112 x2 = 22 22 XP0111200LCT-ND 48 40  .32 | XP0111200LTR-ND 3,000 | 127.00/M | | mini Type (6-pin) / EAU: SC-74 
1 | SMini5Pin | UN1113 x2 = 47 47 XP0111300LCT-ND 48 40 32 | XP0111300LTR-ND 3,000 | 127.00/M 
1 | SMini5Pin | UN1114 x2 _ 10 47 XP0111400LCT-ND 48 40  .32 | XP0111400LTR-ND 3,000 | 127.00/M a te aL. 
1 | SMini5Pin | UN1115 x2 — 10 open | XP0111500LCT-ND 48 40  .32 | XP0111500LTR-ND 3,000 | 127.00/M : 0.65 
1 | SMini5Pin | UN1116 x2 _ 47 open | XP0111600LCT-ND 48 40  .32 | XP0111600LTR-ND 3,000 | 127.00/M sale 1/0 
1 | SMini5Pin | UN1119 x2 = 1 10 XP0111900LCT-ND 48 40 32 | XP0111900LTR-ND 3,000 | 127.00/M age. 5 oleHtos 
2 | SMini 5Pin — UN1210 x2 | 47 open | XP0121000LCT-ND 48 40 .32 | XP0121000LTR-ND 3,000 | 127.00/M ay ost 
2 | S Mini 5Pin = UN1211 x2] 10 10 XP0121100LCT-ND 48 40  .32 | XP0121100LTR-ND 3,000 | 127.00/M 4_3 
2 | SMini 5Pin ~ UN1212 x2] 22 22 XP0121200LCT-ND 48 40 32 | XP0121200LTR-ND 3,000 | 127.00/M 
2 | SMini 5Pin = UN1213 x2] 47 47 XP0121300LCT-ND 48 40  .32 | XP0121300LTR-ND 3,000 | 127.00/M rams : 7 
2 | SMini 5Pin a UN1214x2] 10 47 XP0121400LCT-ND 48 40.32 | XP0121400LTR-ND 3,000 | 127.00m | | SMini Type (S-pin) / ElAy: 
2 | SMini 5Pin = UN1215 x2 | 10 open | XP0121500LCT-ND 48 40 .32 | XP0121500LTR-ND 3,000 | 127.00/M {54-4 
2 | SMini 5Pin = UN1216 x2] 4.7 open | XP0121600LCT-ND 48 40  .32 | XP0121600LTR-ND 3,000 | 127.00/M 1.25 -| 
2 | SMini 5Pin = UN1217 x2] 22 open | XP0121700LCT-ND 48 40  .32 | XP0121700LTR-ND 3,000 | 127.00/M er sian 
3 | SMini6Pin | UN1111 x2 = 10 10 XP0411100LCT-ND 48 40  .32 | XP0411100LTR-ND 3,000 | 127.00/M 
3 | SMini6Pin | UN1112 x2 = 22 22 XP0411200LCT-ND 48 40  .32 | XP0411200LTR-ND 3,000 | 127.00/M 2 
3 | SMini6Pin | UN1113 x2 — 47 47 XP0411300LCT-ND 48 40 .32 | XP0411300LTR-ND 3,000 | 127.00/M 34 
3 | SMini6Pin | UN1114 x2 = 10 47 XP0411400LCT-ND 48 40  .32 | XP0411400LTR-ND 3,000 | 127.00/M 
3 | SMini6Pin | UN1115 x2 = 10 open | XP0411500LCT-ND 48 40  .32 | XP0411500LTR-ND 3,000 | 127.00/M — - 
3 | SMini6Pin | UN1116 x2 - 47 open | XP0411600LCT-ND 48 40  .32 | XP0411600LTR-ND 3,000 | 127.00/M S-Mini Type (6-pin) / EIAJ: 
5 | SMini6Pin | UN1210 x2 = 47 open | XP0421000LCT-ND 48 40  .32 | XP0421000LTR-ND 3,000 | 127.00/M O14 
5 | SMini6Pin | UN1211 x2 = 10 10 XP0421100LCT-ND 48 40.32 | XP0421100LTR-ND 3,000 | 127.00/M 1.95 — 
5 | SMini6Pin | UN1212 x2 = 22 22 XP0421200LCT-ND 48 40  .32 | XP0421200LTR-ND 3,000 | 127.00/M te 
5 | SMini6Pin | UN1213 x2 = 47 47 XP0421300LCT-ND 48 40  .32 | XP0421300LTR-ND 3,000 | 127.00/M 0.65 
5 | SMini6Pin | UN1214 x2 = 10 47 XP0421400LCT-ND 48 40  .32 | XP0421400LTR-ND 3,000 | 127.00/M 2.0 +E] 
5 | SMini6Pin | UN1215 x2 = 10 open | XP0421500LCT-ND 48 40  .32 | XP0421500LTR-ND 3,000 | 127.00/M 
5 | SMini6Pin | UN1216 x2 = 47 open | XP0421600LCT-ND 48.40.32 | XP0421600LTR-ND 3,000 | 127.00/M = 
6 | SMini6Pin | UN1211x1] UN1111x1] 10 10 XP0431100LCT-ND 48 40  .32 | XP0431100LTR-ND 3,000 | 127.00/M 
6 | SMini6Pin | UN1212x1] UN1112x1] 22 22 XP0431200LCT-ND 48 40  .32 | XP0431200LTR-ND 3,000 | 127.00/M 
6 | SMini6Pin | UN2214x1 | UN2114x1] 10 47 XP0431400LCT-ND 48 40  .32 | XP0431400LTR-ND 3,000 | 127.00/M 
6 | SMini6Pin | UN1215x1 | UN1115x1] 10 open | XP0431500LCT-ND 48  .40  .32 | XP0431500LTR-ND 3,000 | 127.00/M 
6 | SMini6Pin | UN1216x1 | UN1116 x1] 4.7 open | XP0431600LCT-ND 48 40 32 | XP0431600LTR-ND 3,000 | 127.00/M 
7 | SMini6Pin | UN1115 x2 = 10 open | XP0611500LCT-ND 48 40 32 | XP0611500LTR-ND 3,000 | 127.00/M 
8 | SMini6Pin = UN1211 x2] 10 10 XP0621100LCT-ND 48 40  .32 | XP0621100LTR-ND 3,000 | 127.00/M 
8 | SMini6Pin = UN1212 x2] 22 22 XP0621200LCT-ND 48 40  .32 | XP0621200LTR-ND 3,000 | 127.00/M 
8 | SMini6Pin = UN1213 x2] 47 47 XP0621300LCT-ND 48 40  .32 | XP0621300LTR-ND 3,000 | 127.00/M 
8 | SMini 6Pin = UN1214 x2] 10 47 XP0621400LCT-ND 48 40.32 | XP0621400LTR-ND 3,000 | 127.00/M 
8 | S Mini 6Pin = UN1215 x2] 10 open | XP0621500LCT-ND 48 40 32 | XP0621500LTR-ND 3,000 | 127.00M | | ggg.mini Type (6-pin) 
9 | SS Mini 6Pin | UN2111 x2 = 10 10 UP0411100LCT-ND 61 46 .35 | UP0411100LTR-ND 8,000 | 194.00/M 
10 | SS Mini 6Pin — UN2213 x2] 47 47 UP0421300LCT-ND 61 46 .35 | UP0421300LTR-ND 8,000 | 194.00/M 0.12 J 
10 | SS Mini 6Pin = NPNX2 47 open | UP0421000LCT-ND NEW! 59 45 34 | UP0421000LTR-ND NEW!) 8,000 | 188.00/M Sr Sri4 
10 | SS Mini 6Pin = NPNX2 47 open | UP0421600LCT-ND NEW! 59 45 34 | UP0421600LTR-ND NEW! | 8,000 | 188.00/M 
11] SS Mini 6Pin | UN2116 x1 | UN2216 x1] 4.7 open | UP0431600LCT-ND 61 46 35 | UP0431600LTR-ND 8,000 | 194.00/M | 
12 |SSS Mini 6Pin | UNR31A3 = 47 47 NP061A300ACT-ND 75.63  .51 | NPO61A300ATR-ND 10,000] 313.00/M me ap oo 
12 |SSS Mini 6Pin | UNR31A5, = 10 10 NP061A500ACT-ND 75 63  .51_| NPO61AS500ATR-ND 10,000] 313.00/M + 10.35 oto 
13 | SS Mini6Pin | UN2113_ | UN2213 47 47 UP0431300LCT-ND 59 45 34 | UP0431300LTR-ND 8,000 | 187.00/M k— 1.00 — 
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Panasonic. Transistor Arrays Composite Transistors 


Mini Type (5-pin) 
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Mini Type (6-pin) 
EIAJ: SC-74 


S-Mini Type (5-pin) 
EIAJ: SC-88A 
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Cut Tape Cut Tape 
Basic Type Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Basic Type Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig.| PNP NPN Part No. 110 100 | PartNo. Pricing Fig. PNP NPN Part No. 1 10 100 | PartNo. Pricing 
Mini Type 5-Pin Mini Type 6-Pin 
1 | 2SB709Ax2)  — XNO140100LCT-ND 1.34.23 | XNO140100LTR-ND| 321.00/3,000] | 12 | 298709Ax1 |2SD601Ax1 | XNO560100LCT-ND 41.34.23 | XNO560100LTR-ND | 321.00/3,000 
1 | 2SB1693 x2 = XNO145700LCT-ND 60 45 .34 | XNO145700LTR-ND| 585.00/3,000| | 13 | 2SB709A x2 — XN06401 00LCT-ND 41.34.23 | XNO640100LTR-ND | 321.00/3,000 
2 = 2SD601A x2} XNO150100LCT-ND AL 34.23 XNO150100LTR-ND | 321.00/3,000 14 et 2SD601A x2 | XNO0650100LCT-ND 41 34 23 XNO650100LTR-ND | 321.00/3,000 
2 - 2SD1938 x2| XNO150400LCT-ND 59 45 .34 | XNO15SO400LTR-ND| 576.00/3,000] | 44 = 28c2404 x2 | XNO653400LCT-ND ‘81 61 .46 | XNO653400LTRND | 789.00/3,000 
2 — | 2SCASG1 x2 || OXNOTSOSOONGIEND) = 54.4131 | XNDISOQ00ETFEND)) —528.00/9,000) | 14 —  |28C3110x2 ] XNO653700LCT-ND 66.50 .37_| XNO653700LTR-ND | 642.00/3,000 
2 - 2SC3130 x2 | _XINO153100LCT-ND 89 67 51 | XNO1S3100LTRND| 870.00/3,000| | 44 _ 2503904 x2 | XNO654300LCT.ND ‘95 79.64 | XNO654300LTRND | 1233.00/3,000 
2 = 2802623 x2|_XNO155800LCT-ND. 60.45.34 | _XNO155800LTR-ND| _585.00/3,000 S:Min Te Pin 
3 | 2SB709A x1 ]2SD601A x1 | XNO160100LCT-ND 41.34.23 | XNO160100LTR-ND] 321.00/3,000 YP. 
6 | 2sB709Ax2| XN0240100LCT-ND ‘41 34 23 | XNO240100LTR.ND| 321.00/3,000| | 1 | 2S8709Ax2)  — XP0140100LCT-ND 42.34.24 | XPO140100LTR-ND | 330.00/3,000 
7 = 2SD601A x2} XNO250100LCT-ND 1.34.23 | XNO250100LTR-ND| 321.00/3,000] | 2 = 2SD601A x2 | XP0150100LCT-ND 42 34 24 | XPOISO100LTR-ND | 330.00/3,000 
7 = 2803130 x2 | XN0253100LCT-ND 66 .50 .37 | XNO253100LTR-ND| 642.00/3,000| | 6 | 2SB709Ax2) — XP0240100LCT-ND 42.34 .24 | XPO240100LTR-ND | 330.00/3,000 
4 | 2SB709Ax1|2SD601Ax1| XNOB30100LCT-ND .41._—«s«.35.—«-«.28 | XNOB30100LTR-ND| 327.00/3,000| | 7 - 2SD601A x2 | XP0250100LCT-ND 42.34 .24 | XPO250100LTR-ND | 330.00/3,000 
5 | 29B709Ax1|2SD601Ax1| XNOC30100LCT-ND_ 41.35.28 | XNOCRO100LTR-ND| _327.00/3,000) | 4 | 2SB709Ax1|2SD601Ax1 | XPOB30100LCT-ND 42.35 .28 | XPOB30100LTRND | 333.00/3,000 
Mini Type 6-Pin 5 | 2SB709Ax1 | 2SD601Ax1 | XPOC30100LCT-ND 42.35.28 | XPOC3O100LTR-ND | 333.00/3,000 
8 | 2SB709A x2 _ XN0440100LCT-ND 1 34.23 | XNO440100LTR-ND| 321.00/3,000 S-Mini Type 6-Pin 
8 | 2SB710Ax2 _ XNO0440200LCT-ND 56.42 = 32 | XNO440200LTR-ND | 543.00/3,000 8 | 2SB709A x2 _ XP0440100LCT-ND 2  .34 .24 | XP0440100LTR-ND | 330.00/3,000 
8 | 288970 x2 = XIN0440400LCT-ND 64 49.37 | XNO440400LTR-ND| 627.00/3,000) | 10 | 2SB709Ax1 |2SD601Ax1 | XP0460100LCT-ND 42.34 .24 | XPO460100LTR-ND | 330.00/3,000 
9 —___|2SD601Ax2| XNO450100LCT-ND__.41_.34_.23 | XNO450100LTR'ND| _321.00/3,000 | 49 | 2sa1738 x1 |2S03757 x1 | XP0465400LCT-ND .71 54.40 | XPO465400LTR-ND | 690.00/3,000 
9 —  |2SD602Ax2} XNO450200LCT-ND 5746.35 | XNO450200LTR-ND| 456.00/3,000) | 44 - 2504782 x2_| XP0555500LCT-ND 63.48.36 | XPOSSS500LTR-ND | _618.00/3,000 
9 — _ |28D1328 x2) XNO4S0400LCT-ND = 60-45-34 | XNOA50400LTRND | 582.00/3,000) [45] agB709Ax1|2SD601Ax1 | XPOS6O100LCT-ND 42 34 .24 | XPOSGO100LTRND | 330.00/3,000 
10 | 2SB709A x1 |2SD601A x1] XN0460100LCT-ND 41.34 .23'| XNO460100LTR-ND] 321.00/3,000 
13 | 2SB709Ax2|  — XP0640100LCT-ND 42.34 .24 | XPO640100LTR-ND | 330.00/3,000 
10 | 2SB970 x1 | 2SD1328 x1] XN0460400LCT-ND 81 61 46 | XNO460400LTRND| 789.00/3,000] | ,4 ii psneo1Ase IBXEoeSoTnClO ND 22 34 04 \RReeSOTOOIEENGH| 330.00/3,000 
10 | 298970 x1 |2SD601Ax1 | _XNO460800LCT-ND 49.37.28 | _XNO460800LTR-ND| _477.00/3,000 ‘SS-Minl Ty a — 
10 | 2SB709A x1 |28D1328 x1 | XNO460900LCT-ND 58 .44 .33 | XNO460900LTR-ND| _567.00/3,000 eMini Type 6-Pin 
11 _— 2SD601A x2} XN0550100LCT-ND 41.34 .23 | XNOS550100LTR-ND] 321.00/3,000 15 | 2SB709A x2 = UP0440100LCT-ND 61.46.35 | UP0440100LTR-ND | 1552.00/8,000 
"1 _ 2803130 x2 | XN0553100LCT-ND 66 .50 .37 | XNO553100LTR-ND| 642.00/3,000| | 16 - 2SD601A x2 | UP0450100LCT-ND 61 .46 .35 | UP0450100LTR-ND | 1552.00/8,000 
"1 - 2SD1149 x2| XNO555300LCT-ND 79 60 .45 | XNOS55300LTR-ND) 774.00/3,000] | 17 | 2SB709Ax1|2SD601Ax1 | UP0460100LCT-ND 61 .46 .35 | UP0460100LTR-ND | 1552.00/8,000 
Variable Capacitance Diodes - Silicon Epitaxial Planar Type 
SS-Mini (2-pin) VR |IR@10nA]__CD @ 1Mhz CD @ 1Mhz RD @ 470Mhz | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape & Reel 
Package Application (Vv) @VR @VR | pF(max)| @VR | pF(max) | © (max) Part No. 1 10 100 Part No. Size | Pricing 
oe ae SS-Mini 2P | Band Switching | 35 | 33* 6 12 = a .85* MA2S07700LCT-ND .40 .34 ~=—-.27_—- | MA2S07700LTR-ND | 3,000 | 107.00/M 
—— SS-Mini 2P voo 30] 28 1 29.8 4 83 1.0* MA2S30400LCT-ND .46 37. —-.28_— | MA2S30400LTR-ND | 3,000 | 122.00/M 
| | SS-Mini2P] VOQUHF | 12] 12 1 20 4 124 22 MA2S33100LCT-ND .43 35 = .26_— | MA2S33100LTR-ND | 3,000 | 115.00/M 
SS-Mini 2P] CATVTuner | 34] 30 2 34.3 10 8.32 54 MA2S35700LCT-ND .43 35. ~—.26_—| MA2S35700LTR-ND | 3,000 | 115.00/M 
SS-Mini 2P | UHF/VHF Tuner | 32 | 30 2 15.47 10 6.13 45 MA2S37200LCT-ND 46 _—.39_—.31_| MA2S37200LTR-ND | 3,000 | 123.00/M 
SS-Mini 2P] CATVTuner | 34] 30 2 50.79 10 13.08 90 MA2S37400LCT-ND 48 .39 29 _—_ | MA2S37400LTR-ND | 3,000 | 128.00/M 
SS-Mini2P] VOQTCXO | 12} 12 2 3.4 10 15 60 MA2S37700LCT-ND .44 36 ~—-.27_—‘| MA2S37700LTR-ND | 3,000 | 118.00/M 
SSS-Mini 2P veo 6 6 1 7 3 7 1.0 MA27VO100LCT-ND .50 41 ~—-.31_—_ | MA27VO100LTR-ND | 10,000 | 126.00/M 
SSS-Mini 2P} veo 6 5 1 20 4 9 30 MA27VO200LCT-ND .53 43. —-.33_— | MA27V0200LTR-ND | 10,000 | 134.00/M 
SSS-Mini 2P} voo 6 5 1 58 4 2.58 30 MA27VO300LCT-ND 46 _.37__—.28_| MA27VO300LTR-ND | 10,000 | 115.00/M 
SSS-Mini 2P veo 6 5 1 4 3 64 35 MA27VO400LCT-ND 46 = .37.—.28_—| MA27VO400LTR-ND | 10,000 | 115.00/M 
SSS-Mini 2P veo 10| 10 1 20.5 4 44 65 MA27VO500LCT-ND .51  .41_~—-.31._— | MA27VO500LTR-ND | 10,000 | 128.00/M 
a 1.005 Jes SSS-Mini 2P veo 6 5 1 3.12 3 1.62 35 MA27VO700LCT-ND 48 38 = .29_—_| MA27VO700LTR-ND | 10,000 | 119.00/M 
o27[| [] 0.60 SSS-Mini 2P veo 6 5 1 16.4 3 92 35 MA27VOS00LCT-ND .54 44 ~—-.33_—‘ | MA27VO900LTR-ND | 10,000 | 135.00/M 
FQ 7 | SSS-Mini 2P} veo 8 5 1 3.01 4 1.34 35 MA27V1100LCT-ND 54 _.44._—_—«33_—| MA27V1100LTR-ND | 10,000 | 135.00/M 
SSS-Mini 2P} voo 8 5 1 3.9 4 214 35 MA27V1200LCT-ND .56 45 ~—-.34_—_| MA27V/1200LTR-ND | 10,000 | 139.00/M 
SSS-Mini 2P Nee) 12| 10 1 12.29 3 5.81 40 MA27V1300LCT-ND .56 45 ~—.34_—_| MA27V/1300LTR-ND | 10,000 | 139.00/M 
SSS-Mini 2P veo 60 5 05 7.91 25 3.23 45 MA27V1500LCT-ND .58 47 ~—.35_—_| MA27V1500LTR-ND | 10,000 | 144.00/M 
SSS-Mini 2P) VCQUHF | 6 6 1 16 3 8.9 30 MA2737600LCT-ND .46 37 ~—-.28_—‘| MA2737600LTR-ND | 10,000 | 115.00/M 
*100Mhz 
PNP Transistors with Diode Protection ia 
Mini Type 
; Tape & Reel 
VceEO Diode Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing leiT] 0.50 
Application Package (Vv) Ic | VF IF Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 ee 
40_ 0.30 
a as 
PNP Type Cathode 
258 | .45V | 1.0A XNO9D5700LCT-ND 95 72 54 XNO9D5700LTR-ND} 309.00/M 1. Emitter 4. Collector 
DC-DC Converter Mini 6P 15 | 254 | .45V | 700mA | XNO9DS5800LCT-ND 93 70 53 XNOQDS5800LTR-ND|  303.00/M 2.Base 5. Collector 
1.5A | .45V | 700mA | XNO9D6100LCT-ND 91 68 52 XNO9D6100LTR-ND|  295.00/M 3.Anode 6. Collector 
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Panasonic. Transistors and MOSFETs 


TO-220 ae TO-220D 43, 


: - 9.94 TO-92L TO-92NL 
EIAJ: SC-46 Fr Q 


Transistors 


1. Base ei 
2. Collector 1. Base i Type No. =; Type No. 


1. Base 3. Emitter es 26 1 Japan Mark lg! Japan Mark 
: i ‘ollector japan Mar japan Mart 
1. Emitter 2. Collector sult SU] 3. Emitter Lot No. ji Lot No. 


‘ Mosfets H 
2. Collector Thr 3. Emitter ai 1. Gate = Rank Rank 
. ’ a 7 | 2.54 2. Drain o8-l.] 


3. Source 2.54 H 3-0.7-+ - 3-0.7 


M-Type 57. : TO-220F 
EIAJ:SC-67 


Transistors x 
1. Base : . " E 1. Base 


2 Collector Sotieg ’ 2. Collector 1. Emitter 1. Emitter 
3. Emitter . i : 3. Emitter 2. Collector 2. Collector 


1. Gate bse [- 
2. Drain 3- 0.85" : 3. Base 3. Base 


3. Source 3- 0.55-| 


MT1-Type NEW S Type 


1. Emitter TT i. 1. Emitter ‘ 1. Emitter aT " 1. Emitter 
2. Collector 2. Collector 2. Collector A 2. Collector 
3. Base . : 3. Base 3. Base 5] 3. Base 


Transistors 
VcCEO hFE Digi-Key Price Each Tape & Box 
Application Package (V) Ic Min. Max. Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
PNP Type 
AF Output Driver TO-126 120 0.5A 90 220 2SA0794A-ND 1.35 1.13 91 = = _ 
AF Output Driver TO-126 35 1A 85 340 2SA0885-ND et 65 52 = _ _— 
AF Power Amp TO-126 40 1.54 80 220 2SA0886-ND ant 65 52 = = _ 
AF Power Amp TO-126 18 1A 130 280 2SA0900-ND 1.13 94 .76 = _ _ 
AF Power Pre-Amp TO-126 150 50mA 130 330 2SA0914-ND 1.35 1.13 91 = _ = 
AF Power Amp TO-126 40 1.5A 80 220 2SA0963-ND 1.47 1.23 99 = = = 
AF Power Amp TO-126 60 2A 80 220 2SA1096A-ND 1.35 1.13 91 = = = 
AF Power Amp TO-126 120 0.5A = — 2SA1110-ND 89 75 60 = = = 
AF Output Driver TO-126 100 5A 130 220 2SA07940R-ND 95 71 54 = = = 
AF Output Driver TO-126 50 2A 80 160 2SA10960Q-ND 1.19 1.00 -80 = = = 
AF Output Driver TO-126 50 2A 120 220 2SA10960R-ND 1.19 1.00 80 = = = 
AF Amp TO-126 400 0.1A 30 _ 2SB1011-ND 81 68 55 = = _ 
AF Driver TO-220F 180 1A 90 330 2SA1535A-ND 1.16 97 78 = — = 
Vertical Deflection TO-220F 180 2A 60 240 2SB0940A-ND 97 81 65 = = = 
Power Switching TO-220F 80 3A = = 2SB0943-ND 1.45 1.17 88 = = = 
Power Amp/Switching TO-220F 80 2A 1000 10000 2SB949A-ND 1.16 97 78 = — — 
Power Amp/Switching TO-220F 80 4A 1000 10000 2SB0950A-ND 1.35 1.13 91 = — _ 
Med. Speed Switch TO-220F 80 8A 2000 10000 2SB0951A-ND 1.61 1.29 97 = = — 
Power Amp TO-220D 60 3A 120 320 2SA2057-ND 1.02 85 68 = _ = 
General Amp TO-220D 80 3A 70 250 2SB1548A-ND 85 71 57 = = = 
Power Amp MT-4 60 3A 160 320 2SA20670PACT-NDt 1.06 89 71 2SA20670PATB-ND 1,000 602.00 
Power Amp MT-4 60 3A 120 250 2SA20670QACT-NDt 1.06 89 71 2SA20670QATB-ND 1,000 602.00 
Power Amp MT-4 80 3A 70 250 2SB1417A0ACT-NDt 1.16 97 .78 2SB1417A0ATB-ND 1,000 515.00 
Power Amp MT-4 80 2A 1000 10000 2SB1418A0ACT-NDt 1.35 1.13 91 2SB1418A0ATB-ND 1,000 600.00 
RF Amp M-Type 20 30mA 70 220 2SA12540B-ND -70 53 40 = = = 
AF Output Amp M-Type 80 5A 130 220 2SA17620R-ND 61 49 37 = — _ 
General Amp M-Type 50 AA 160 260 2SB06420Q-ND 39 31 .22 = = = 
General Amp M-Type 50 AA 210 340 2SB06420R-ND 39 31 .22 = = = 
General Amp M-Type 50 AA 290 460 2SB06420S-ND 39 31 22 = = = 
Power Amp M-Type 50 5A 85 170 2SB06440Q-ND 45 37 28 = = = 
Power Amp M-Type 50 A 120 240 2SB06440R-ND A5 37 28 = — — 
Power Amp M-Type 50 5A 170 340 2SB06440S-ND 45 37 28 = = — 
AF Low Noise Amp M-Type 55 50mA 260 520 2SB0745AS-ND 55 A5 34 = _ — 
HV Low Noise Amp M-Type 120 20mA 260 520 2SB07880S-ND 44 35 25 = = — 
AF Output Amp M-Type 20 A 90 155 2SB07900Q-ND 58 7 35 = _ _ 
AF Output Amp M-Type 20 5A 130 220 2SB07900R-ND 58 47 35 = = = 
AF Output Amp M-Type 40 1.5A 120 220 2SB08190R-ND 62 47 36 = = = 
AF Amp M-Type 20 5A 120 205 2SB10500Q-ND -60 49 37 = = = 
AF Amp M-Type 20 5A 180 625 2SB10500R-ND -60 49 37 = = = 
AF Amp M-Type 400 AA 40 = 2SB1209-ND 85 72 57 = = _ 
AF Amp M-Type 20 5A 90 625 2SB13190R-ND 91 69 52 = = _ 
AF Output Amp TO-92L 25 1A 120 240 2SA06830R-ND 58 47 35 = = = 
AF Output Amp TO-92L 50 1A 120 240 2SA06840R-ND 58 47 35 = = = 
AF Output Amp TO-92L 50 1A 170 340 2SA06840S-ND 58 47 35 = = = 
AF Output Amp TO-92L 80 5A 90 155 2SA07770Q-ND 1.00 -76 57 = = = 
AF Output Amp TO-92L 80 A 130 220 2SA07770R-ND 1.00 -76 57 = = _ 
General Amp TO-92L 200 70mA 60 150 2SA08790Q-ND 1.00 84 67 = = _ 
AF HV Amp TO-92L 150 50mA 130 220 2SA11240R-ND 74 56 42 = — _ 
AF Amp TO-92L 20 5A 120 205 2SB08730Q-ND 1.06 -80 60 = = _ 
AF Amp TO-92L 20 5A 180 625 2SB08730R-ND 1.06 -80 60 = = = 
AF Output Amp TO-92NL 50 1A 120 240 2SA1534ARACT-NDt 59 48 36 2SA1534ARATB-ND 3,000 158.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 1A 170 340 2SA1534ASACT-NDt 59 48 36 2SA1534ASATB-ND 3,000 158.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 5A 120 240 2SA1619ARACT-NDt 54 44 33 2SA1619ARATB-ND 3,000 143.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 5A 170 340 2SA1619ASACT-NDt 54 44 33 2SA1619ASATB-ND 3,000 143.00/M 
General Amp TO-92NL 200 70mA 60 150 2SB12210QACT-NDt 1.00 84 67 2SB12210QATB-ND 3,000 433.00/M 
AF Amp TO-92NL 25 3A 130 450 2SB15920RACT-NDt 80 60 45 2SB15920RATB-ND 3,000 259.00/M 
* Darlington + Cut Tape Pricing (Continued) 
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530 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. Transistors and MOSFETs (com) 


VcEO hFE Digi-Key Price Each Tape & Box 
Application Package (Vv) Ic Min. Max. Part No. 1 10 100 Size Pricing 
General . Amp MT-1 50 100mA 160 460 2SB1320A0ACT-ND: AL 32 .23 2SB1320A0ATB-ND 2,000 97.00/M 
Low Freq. Amp MT-1 50 500mA 85 340 2SB1321A0ACT-ND: 48 39 29 2SB1321A0ATB-ND 2,000 135.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 2A 120 340 2SB143400ACT-NDt 68 52 39 2SB143400ATB-ND 2,000 227.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 1A 85 340 2SB1322A0ACT-ND: 59 44 33 2SB1322A0ATB-ND 2,000 195.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 25 5A 90 135 2SB13980PACT-ND: nile 65 52 2SB13980PATB-ND 2,000 341.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 25 5A 120 205 2SB13980QACT-NDt 77 65 52 2SB13980QATB-ND 2,000 341.00/M 
Low Freq. Output Amp MT-2 80 1A 170 340 2SA16740SACT-ND: 64 AQ 37 2SA16740SATB-ND 2,000 213.00/M 
Low Freq. Output Amp MT-2 50 5A 120 240 2SB14460RACT-ND 92 .70 52 2SB14460RATB-ND 2,000 307.00/M 
Low Freq. Output Amp MT-2 50 5A 170 340 2SB14460SACT-ND: 92 70 52 2SB14460SATB-ND 2,000 307.00/M 
Power Switching MT-2 400 0.5A 80 160 2SB14880PACT-ND: 85 64 48 2SB14880PATB-ND 2,000 281.00/M 
Low Freq. Power Amp MT-3 60 3A 120 250 2SB14160RACT-ND 83 69 56 2SB14160RATB-ND 1,000 367.00 
Power Switching MT-3 50 8A 2,000 5,000 2SB15040QACT-NDt 1.43 1.15 86 2SB15040QATB-ND 1,000 744.00 
Power Switching MT-3 50 8A 4,000 10,000 2SB15040RACT-ND 1.43 1.15 86 2SB15040RATB-ND 1,000 744.00 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 100mA 160 460 2SA1309A0ACT-ND: .33 27 19 2SA1309A0ATB-ND 5,000 71.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 500mA 85 340 2SB1030ACT-ND t A7 40 32 2SB1030ATB-ND 5,000 118.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 100mA 160 260 2SA1309AQACT-NDt .39 30 21 2SA1309AQATB-ND 5,000 71.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 100mA 210 340 2SA1309ARACT-ND .39 .30 21 2SA1309ARATB-ND 5,000 71.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 100mA 290 460 2SA1309ASACT-NDt .39 .30 21 2SA1309ASATB-ND 5,000 71.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 500mA 120 240 2SB1030ARACT-ND AT 40 32 2SB1030ARATB-ND 5,000 118.00/M 
NPN Type 
AF High Power Driver TO-126 120 0.5A 65 330 2SC1567A-ND 1.29 1.04 78 = = _ 
Med. Power Amp TO-126 18 1A 90 280 2SC1568-ND aT 65 52 = — = 
Med. Power Amp TO-126 35 1A 85 340 2SC1846-ND 62 7 35 = _ _ 
Med. Power Amp TO-126 40 1.5A 80 220 2SC1847-ND 85 64 A8 = = = 
AF Power Pre-Amp TO-126 150 50mA 130 330 2SC1953-ND 1.24 1.04 83 = _ = 
AF Power Amp TO-126 40 1.5A 80 220 2SC2209-ND 1.16 .97 78 = = = 
TV Video Out Amp TO-126 250 0.1A 40 _ 2SC2258-ND nr 58 44 = = = 
AF Power Amp TO-126 60 1.5A 80 220 2SC2497A-ND 1.23 1.03 83 = —_— _— 
AF Power Amp TO-126 120 0.5A 90 220 2SC2590-ND 83 62 A7 = _ _ 
AF Power Amp TO-126 20 5A = _ 2SC2594-ND 1.01 84 68 = = = 
RF Power Amp TO-126 16 0.5A = = 2SC2988-ND 2.32 1.86 1.45 = = = 
Video Amp TO-126 50 0.15A 20 = 2SC3611-ND 64 49 37 = = _ 
Horz. Deflection Driver TO-126 300 0.2A 40 250 2SC4212H-ND 77 58 44 = = = 
Color Chroma Input TO-126 400 70mA 30 150 2SC5121-ND 77 58 44 = = = 
AF Output Driver TO-126 100 A 130 220 2SC15670R-ND -70 53 40 = = = 
AF Output Driver TO-126 100 5A 185 330 2SC15670S-ND .70 53 40 = = = 
AF Output Driver TO-126 50 1.5A 80 160 2SC24970Q-ND 1.23 1.03 83 = _ _ 
AF Output Driver TO-126 50 1.5A 120 220 2SC24970R-ND 1.23 1.03 83 = _ _ 
Audio Output TO-126 300 AA 50 250 2SC3063-ND 66 -50 38 = _ _ 
AF Amp TO-126 60 1A — — 2SD1645-ND* 89 75 -60 = = = 
AF Amp TO-126 60 1A 6500 40K 2SD2018-ND* 67 51 38 = _ _ 
AF Amp TO-126 80 1A 4000 40K 2SD0946B-ND* 89 75 60 = = = 
AF Amp TO-126 100 2A 4K 10K 2SD16400Q-ND* 97 73 55 = _ _ 
AF Amp TO-126 100 2A 8K 20K 2SD16400R-ND* 97 73 55 = = _ 
Color Chroma Output TO-220F 300 0.1A 50 250 2SC3942-ND 97 81 65 = — _ 
Video Amp TO-220F 50 0.15A 20 a 2SC3943-ND 1.35 1.13 ah = _ _ 
High Power Amp TO-220F 180 1A 95 220 2SC3944A-ND 1.08 91 73 = _ _ 
Vertical Deflection TO-220F 180 2A 60 240 2SD1264A-ND 89 75 60 = _ _ 
Power Amp TO-220F 80 4A 70 250 2SD1267A-ND 1.35 1.13 91 = _ _ 
Power Switching TO-220F 100 7A 45 260 2SD1271A-ND 1.61 1.29 97 = — = 
Power Amp TO-220F 250 5A _— _ 2SD1274B-ND 1.77 1.42 1.07 = = = 
Power Amp TO-220F 80 2A 1000 10K 2SD1275A-ND* 1.08 91 73 = _ _ 
Power Amp TO-220F 80 4A 1000 10K 2SD1276A-ND* 1.28 1.07 86 = = = 
Med. Speed Switch TO-220F 80 8A 2000 10K 2SD1277A-ND* 1.45 1.17 88 = _ _ 
High DC Current Gain TO-220F 60 6A 300 2000 2SD1474-ND 1.45 Ache 88 = = = 
High Power Amp TO-220F 100 5A 20 200 2SD1499-ND 1.47 1.23 99 = _ _ 
Power Switching TO-220F 60 4A 70 250 2SD2000-ND 89 75 60 = _ _ 
High Speed Switch TO-220D 400 3A 10 i 2SC4953-ND 1.29 1.04 78 = _ _ 
General Amp TO-220D 80 3A 70 250 2SD2374A-ND 77 65 52 = _ _ 
High Gain TO-220D 60 3A 500 1500 2SD2375-ND Or 81 65 = = = 
Power Amp TO-220D 60 3A — = 2SC5739-ND 93 78 62 = = _ 
High Gain TO-220D 60 5A 500 2000 2SD2528-ND 1.29 1.04 78 = = — 
General Amp TO-220D 80 3A 70 250 2SD2549-ND 92 70 52 = _ _ 
Power Amp MT-4 60 3A 160 320 2SC57880PACT-NDt 97 81 65 2SC57880PATB-ND 1,000 551.00 
Power Amp MT-4 60 3A 120 250 2SC57880QACT-NDt 27 81 65 2SC57880QATB-ND 1,000 551.00 
Power Amp MT-4 80 3A 70 2500 2SD2137A0ACT-NDt 1.08 91 13 2SD2137A0ATB-ND 1,000 480.00 
Power Amp MT-4 80 2A 1000 10000 2SD2138A0ACT-NDt 1.35 1.13 91 2SD2138A0ATB-ND 1,000 600.00 
High DC Current Gain MT-4 60 3A 500 2500 2SD213900ACT-NDt 1.16 97 78 2SD213900ATB-ND 1,000 515.00 
Med Freq. Amp M-Type 35 50mA 20 100 2SC2188-ND 45 37 28 = == _ 
RF Amp M-Type 20 30mA 70 140 2SC22060B-ND 47 -38 29 = = = 
RF Amp M-Type 20 30mA 110 220 2SC22060C-ND 47 38 29 = _ — 
RF Amp M-Type 20 15mA 65 160 2SC23770C-ND 45 38 31 = _ = 
RF Amp M-Type 20 15mA 100 260 2SC23770D-ND 45 38 31 = — oa 
RF Amp M-Type 20 50mA = = 2SC26360R-ND 49 40 -30 = = = 
RF Amp M-Type 20 30mA 110 250 2SC26470C-ND 46 37 26 = = = 
AF Output Amp M-Type 80 5A 130 220 2SC46060R-ND 57 46 35 = _ _ 
AF Output Amp M-Type 80 5A 185 330 2SC46060S-ND 57 46 35 = _ _ 
General Amp M-Type 400 70mA 60 150 2SD0662BQ-ND 57 43 33 = = _ 
General Amp M-Type 400 70mA 100 220 2SD0662BR-ND 57 A3 33 = = _ 
HV Low Noise Amp M-Type 120 20mA 180 360 2SD09580R-ND 55 41 31 = = = 
HV Low Noise Amp M-Type 120 20mA 260 520 2SD09580S-ND 55 At 31 = _ = 
AF Output Amp M-Type 50 1A 85 170 2SD0973AQ-ND 56 45 34 = = oa 
AF Output Amp M-Type 50 1A 120 240 2SD0973AR-ND 56 45 34 = = = 
AF Output Amp M-Type 40 1.5A 80 160 2SD10510Q-ND 55 42 32 = = _ 
AF Output Amp M-Type 40 1.5A 120 220 2SD10510R-ND 55 42 32 = = = 
AF Amp M-Type 50 1A 8K 20K 2SD1198AR-ND* 85 72 ar = _— _ 
AF Amp M-Type 40 50mA 600 1200 2SD11990S-ND 64 48 36 = _ _ 
AF Amp. M-Type 50 5A 4K 10K 2SD1205AQ-ND 75 57 A3 = = = 
* Darlington + Cut Tape Pricing (Continued) 
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Panasonic. Transistors and MOSFETs (cont) 


VcEO hee Key Price Each Tape & Box 
Application Package (V) Ic Min. Max. Part No. 1 10 100 Part No Size Pricing 
NPN Type 
AF Amp M-Type 50 5A 8K 20K 2SD1205AR-ND 5 57 43 = = _ 
AF Output Amp M-Type 20 3A 230 380 2SD12440Q-ND 87 66 50 = = _ 
AF Output Amp M-Type 20 3A 340 600 2SD12440R-ND .87 66 50 = = _— 
AF Output Amp M-Type 20 5A 200 350 2SD13300R-ND 46 38 31 = = = 
AF Output Amp M-Type 20 5A 300 500 2SD13300S-ND 46 38 31 = = = 
AF Output Amp M-Type 20 5A 400 800 2SD13300T-ND 46 38 31 = = = 
High Breakdown Sw M-Type 500 5A 30 = 2SD1350A-ND -90 wf) -60 = — _ 
AF Amp M-Type 400 AA 30 = 2SD1385-ND 74 56 42 = = = 
AF Amp M-Type 20 7A 1000 2500 2SD1458-ND 61 49 37 = _ = 
AF Amp TO-92L 25 1A 120 240 2SC13830R-ND 57 AB 35 = = _ 
AF Amp TO-92L 25 1A 170 340 2SC13830S-ND 57 46 35 = = = 
AF Amp TO-92L 50 1A 85 170 2SC13840Q-ND 57 AB 35 = _ _ 
AF Amp TO-92L 50 1A 120 120 2SC13840R-ND 57 46 35 = _— _ 
AF Amp TO-92L 50 1A 170 340 2SC13840S-ND 57 46 35 = = = 
AF Output Amp TO-92L 80 5A 130 220 2SC15090R-ND ra 54 At = _ _ 
AF Output Amp TO-92L 80 5A 185 330 2SC15090S-ND 71 54 At = _ _ 
AF Output Amp TO-92L 20 1A 130 220 28C15180R-ND .98 74 56 = = = 
General Amp TO-92L 200 70mA 60 150 28C15730Q-ND 62 A7 35 = — _— 
General Amp TO-92L 200 70mA 100 220 2SC15730R-ND 62 A7 35 = = = 
General Amp TO-92L 300 70mA 60 150 2SC1573AQ-ND 52 -40 -30 = = = 
General Amp TO-92L 300 70mA 100 220 2SC1573AR-ND 52 40 30 = — _ 
General Amp TO-92L 400 70mA 60 150 2SC1573BQ-ND 52 40 30 = = _ 
General Amp TO-92L 400 70mA 100 220 2SC1573BR-ND 52 40 30 = = = 
AF HV Amp. TO-92L 150 50mA 130 220 2SC26320R-ND 66 -50 38 = _— _ 
AF Amp TO-92L 120 5A 130 220 28D12110R-ND 76 57 43 = = = 
AF Amp TO-92L 120 5A 185 330 2SD12110S-ND 76 57 43 = = = 
AF Output Amp TO-92L 20 5A 230 380 2SD09660Q-ND 1.00 76 57 = = = 
AF Output Amp TO-92L 20 5A 340 600 2SD09660R-ND 1.00 76 57 = = = 
AF Output Amp TO-92NL 80 A 130 220 2SC39390RACT-ND: 57 43 33 2SC39390RATB-ND 3,000 186.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 80 5A 185 330 2SC39390SACT-ND 57 43 33 2SC39390SATB-ND 3,000 186.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 25 1A 120 240 2SC39400RACT-ND: 59 A7 36 2SC39400RATB-ND 3,000 156.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 25 1A 170 340 2SC39400SACT-ND 59 47 36 2SC39400SATB-ND 3,000 156.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 1A 85 170 2SC3940AQACT-NDt 59 47 36 2SC3940AQATB-ND 3,000 156.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 1A 120 240 2SC3940ARACT-ND 59 A7 36 2SC3940ARATB-ND 3,000 156.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 1A 170 340 2SC3940ASACT-NDt 59 A7 36 2SC3940ASATB-ND 3,000 156.00/M 
General Amp TO-92NL 300 70mA 60 150 2SC39410QACT-ND: 49 37 28 2SC39410QATB-ND 3,000 162.00/M 
General Amp TO-92NL 300 70mA 100 220 2SC39410RACT-ND: 49 37 28 2SC39410RATB-ND 3,000 162.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 5A 120 240 2SC4208ARACT-ND 54 44 33 2SC4208ARATB-ND 3,000 144.00/M 
General Amp MT-1 50 100mA 160 460 2SD1991A0ACT-ND: 37 30 .21 2SD1991A0ATB-ND 2,000 89.00/M 
General Amp MT-1 50 500mA 210 340 2SD1991ARACT-ND -33 26 Ag 2SD1991ARATB-ND 2,000 79.00/M 
Low Freq. Amp MT-1 50 500mA 85 340 2SD1992A0ACT-ND: A5 36 .27 2SD1992A0ATB-ND 2,000 125.00/M 
Low Freq. Amp MT-1 20 500mA 200 350 2SD19960RACT-ND: 54 44 33 2SD19960RATB-ND 2,000 152.00/M 
Low Freq. Amp MT-1 20 500mA 300 500 2SD19960SACT-ND 54 44 33 2SD19960SATB-ND 2,000 152.00/M 
Low Freq. Amp MT-1 20 500mA 400 800 2SD19960TACT-NDt 54 44 33 2SD19960TATB-ND 2,000 152.00/M 
Low Freq. Amp MT-1 50 1A 85 340 2SD1994A0ACT-ND: 59 47 36 2SD1994A0ATB-ND 2,000 164.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 2A 120 340 2SD217700ACT-NDt 93 70 53 2SD217700ATB-ND 2,000 311.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 60 2A 120 340 2SD2177A0ACT-ND 93 70 53 2SD2177A0ATB-ND 2,000 311.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 1A 120 240 2SD1994ARACT-ND 53 43 32 2SD1994ARATB-ND 2,000 147.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 1A 170 340 2SD1994ASACT-NDt 53 43 32 2SD1994ASATB-ND 2,000 147.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 100mA 170 340 2SD21770SACT-ND -84 63 48 2SD21770SATB-ND 2,000 279.00/M 
AF Output Amp MT-2 80 1A 120 240 2SC43910RACT-ND: 50 38 28 2SC43910RATB-ND 2,000 165.00/M 
AF Power Amp MT-2 20 5A 340 600 2SD22490RACT-ND: 62 A7 35 2SD22490RATB-ND 2,000 205.00/M 
AF Amp MT-2 50 500mA 8,000 20,000 2SD25980RACT-ND: 56 46 34 2SD25980RATB-ND 2,000 158.00/M 
AF Output Amp MT-3 50 1A 120 240 2SD21330RACT-ND: 72 54 At 2SD21330RATB-ND 1,000 239.00 
AF Output Amp MT-3 50 1A 170 340 2SD21330SACT-ND 72 54 Al 2SD21330SATB-ND 1,000 239.00 
AF High Power Driver MT-3 150 1A 130 220 2SD21340RACT-ND: 82 69 55 2SD21340RATB-ND 1,000 363.00 
Power Amp MT-3 60 3A 70 150 2SD21360QACT-NDt 98 74 56 2SD21360QATB-ND 1,000 327.00 
Power Amp MT-3 60 3A 120 250 2SD21360RACT-ND: -90 75 61 2SD21360RATB-ND 1,000 399.00 
AF Output Amp MT-3 50 2A 120 240 2SD21780RACT-ND: 83 63 A7 2SD21780RATB-ND 1,000 276.00 
AF Output Amp MT-3 50 2A 170 340 2SD21780SACT-ND -83 63 47 2SD21780SATB-ND 1,000 276.00 
AF Amp MT-3 80 1A 8,000 20,000 2SD22200RACT-ND: 77 65 52 2SD22200RATB-ND 1,000 341.00 
AF Amp MT-3 100 2A 8,000 20,000 2SD24790RACT-ND: 96 81 65 2SD24790RATB-ND 1,000 426.00 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 100mA 160 460 2SC3311A0ACT-ND: 33 .27 19 2SC3311A0ATB-ND 5,000 71.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 500mA 85 340 2SD1423ACT-ND t 48 40 32 2SD1423ATB-ND 5,000 119.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 20 500mA 200 800 2SD145000ACT-NDt 42 34 26 2SD145000ATB-ND 5,000 108.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 100mA 160 260 2SC3311AQACT-NDt 39 30 221 2SC3311AQATB-ND 5,000 71.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 100mA 210 340 2SC3311ARACT-ND 39 30 .21 2SC3311ARATB-ND 5,000 71.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 100mA 290 460 2SC3311ASACT-NDt .39 30 21 2SC3311ASATB-ND 5,000 71.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 20 500mA 200 350 2SD14500RACT-ND: 47 40 32 2SD14500RATB-ND 5,000 118.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 20 500mA 300 500 2SD14500SACT-ND 47 40 32 2SD14500SATB-ND 5,000 118.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 20 500mA 400 800 2SD14500TACT-NDt 47 40 32 2SD14500TATB-ND 5,000 118.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 500mA 120 240 2SD1423ARACT-ND 48 40 32 2SD1423ARATB-ND 5,000 119.00/M 
* Darlington + Cut Tape Pricing 
Power MOSFETs 
VDSS Vass RDS (on) Digi-Key Price Each 
Package (V) (V) ID Type (Q) Part No. i 10 100 500 1,000 
N-Channel Type 
450 30 5A 1.0 2SK3043-ND 1.80 1.45 1.09 98 94 
450 30 7A 0.56 2SK3044-ND 2.47 1.98 1.48 1.34 1.29 
500 30 2.5A 3.2 2SK3045-ND 1.52 1.22 92 82 79 
TO-220D 500 30 7A 0.7 2SK3046-ND 2.37 1.90 1.43 1.29 1.24 
800 30 2A 48 2SK3047-ND 1.83 1.47 1441 1.00 96 
600 30 3A 1.7 2SK3048-ND 1.77 1.42 1.07 96 93 
600 30 5A 0.85 2SK3049-ND 2.47 1.98 1.48 1.34 1.29 
M-Type 80 20 5A 2 2SK0615-ND 1.32 1.10 88 62 59 
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Unit - mm 


Panasonic. Surface Mount Transistors and MOSFETs 


Mini Type Package (3-pin) 


Transistors 46 28 
h 7 = F-1.50—| 0.65 
VcEO FE Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel ] teh ° 
Application Package | (V) Ic Min. Max. Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 0.85 “f 
PNP Type FI, 0.40 
DCDCConverter | Mini3P | 15 | 25A] 200 560 2SA201000LCT-ND 51.38 ~~«.29 :| 2SA201000LTR ND 3,000 164.007 _s| 
DC-DCConverter | Mini3P | 20 | 1.5A| 160 560 2SA204600LCT-ND 49.37.28 _| 2SA204600LTR-ND 3,000 159.00/M 
High Freq. Amp Mini3P | -20 |-30mA| 110 220 2SA102200LCT-ND 41.34.23: | 2SA102200_TR-ND 3,000 108.00/M en . 
Low Noise Amp Mini 3P | -150 |-50mA} 185 330 2SB07920SLCT-ND 39 «6.300 2SB07920SLTR-ND 3,000 78.00/M aes: see 
Low-Volt. Amp Mini 3P_| -10 | -0.54| 130 220 2S809700RLCT-ND 540 AH 2SB09700RLTR-ND. 3,000 176.00/M Seater oes 
Low-Volt. Amp Mini3P_| -10 [-05A| 180 350 2SB09700SLCT-ND 4 Att 2SB09700SLTR-ND 3,000 176.00/M 3.Collector 3. Drain 
AF Amplifier SMini3P | 10 | 1.0A] 130 350 2SB167900LCT-ND 59 48 .36 | 2SB167900LTR-ND 3,000 158.00/M 
DC-DCConverter | SMini3P | -20 | -1A | 160 560 2SA202800LCT-ND 62 47 35 | 2SA202800LTR-ND 3,000 200.00/M S-Mini Type Package (3-pin) 
RF Amp SS-Mini3P] 50 | 50mA] 250 500 2SA17910RLCT-ND 43 36 29 | 2SA17910RLTR-ND 3,000 115.00/M 1 4 
AFHV Amp SS-Mini 3P|_150 | 50mA|__ 130 220 2SB14630RLCT-ND 97.73.55 | 2SB14630RLTR-ND. 3,000 314.00/M Py ees 
AFHV Amp SS-Mini 3P] 150 [50mA, 185 330 2SB14630SLCT-ND 97.73.55 | 2SBI4630SLTR-ND 3,000 314.00/M : 425 
‘AF Output Amp MiniPwr | 80 | 1A | 120 240 2SA18900RLCT-ND 58 44 33 | 2SA18900RLTR-ND 1,000 191.00 i ; 
Power Amp Mini Pwr | 40 | 1.54] 80 160 2SB159900LCT-ND 71 54 40 | 2SB159900_TR-ND 1,000 236.00 : Fn> 0.30 
Power Amp Mini Pwr | 40 | 1.54] 100 220 2SB15990RLCT-ND 71 54 40 | 2SB15990RLTR-ND. 1,000 236.00 
AF Output Amp Mini Pwr | 80 | 5A | 90 155 2SB076700LCT-ND 52.40.30 | 2SB076700QLTR-ND. 1,000 175.00 
‘AF Output Amp Mini Pwr | 80 | 5A | 130 220 2S807670RLCT-ND 52. 40 ~+.30 | 2SB07670RLTR-ND 1,000 175.00 : 
Power Amp Mini Pwr | 60 | 2A 80 250 2SB169900LCT-ND. 59.45.34 | 2SB169900LTR-ND 1,000 196.00 Testes: Mostetst 
NPN T' : : 
DGDCConveter | Mini3P | 15 725A] 400 7 1000 ZECEEOOLCT:ND S57 25] SSCSESEOOLTN 3,000] 159.007 cca. Seon. 
DC-DCConverte | Mini3P | 15 | 2A | 200 800 2S0572500LCT-ND 58 47  .35 | 2SC572500LTR-ND 3,000 155.00/M : 
High Speed Switch. | Mini3P | 40 | 100 | 90 200 2SC37570RLCT-ND 48 37.28 '| 2SC87570RLTR-ND 3,000 157.00/M S-Mini Type Package (6-pin) 
Low Noise Amp Mini3P | 35 |50mA| 180 360 2SC24050RLCT-ND 61 46 35 | 2SC24050RLTR-ND 3,000 197.00/M 
Low Noise Amp Mini 3P_| 55 |50mA| 260 520 2SC24060SLCT-ND 55 423 2SC24060SLTR-ND 3,000 178.00/M ay 
Low Freq/Noise Amp] Mini3P | 185 [50mA| 130 220 2SD0814ARLCT-ND 3930S 2SD0814ARLTR-ND 3,000 78.00/M ( [1.25] ks 405 
Low Freq/Noise Amp| Mini3P_ | 185 |50mA| 185 330 2SD0814ASLCT-ND 39 «6.300 2SD0814ASLTR-ND 3,000 78.00/M Ce @iu 
RF Amp SMini3P | 20 |30mA] 110 220 2SC393000LCT-ND 53 40 30 | 2SC893000LTR-ND 3,000 172.00/M r 
RF Amp SMini3P | 20 |15mA| 65 160 2SC39310CLCT-ND 52 40 .30 | 2SC393100LTR-ND 3,000 170.00/M 1 fo 
RE Amp SMini3P | 10 |50mA| 75 130 2SC39350PLCT-ND 7456 42 *| 2SC39350PLTR-ND 3,000 241.00/M toto.2 
High Freq. Amp | SMini3P | 8 |50mA] 100 350 2SC563200LCT-ND 42. 34 ~«.25 | 2SC563200LTR-ND 3,000 111.00/M vA 
RF Amp SS-Mini3P] 20 | 30mA| 70 160 2SCA6550BLCT-ND 36.29 20 | 2SC46550BLTR-ND 3,000 81.00/M 1.Source 4. Source 
RF Amp SS-Mini 3P] 20 | 30mA] 110 250 2SC465500LCT-ND 36.29 =.20 | 2SC465500LTR-ND 3,000 81.00/M eee: cdee 
RF Amp SS-Mini 3P] 50 |50mA] 250 500 2SC46560RLCT-ND 41 .33.--.23_|  2SC46560RLTR-ND 3,000 107.00/M Z : 
RFAmp, Mixer__| SS-Mini3P| 10 | 50mA| 110 220 2SC48090GLCT-ND_ 72 54 AI 2SC48090QLTR-ND 3,000 233.00/M 
RFAmp, Mixer | SS-Mini3P| 10 [50mA] 200 400 2SC48090RLCT-ND 72 54 Al 2SC48090RLTR-ND 3,000 233.00/M 
LowNoiseAmp | SS-Mini3P] 10 |65mA| 100 170 2S052950RLCT-ND 48 39 29 | 2SC52950RLTR-ND 3,000 128.00/M 
RF Amp SSMini3P] 6 |30mA| 40 160 2S0536300LCT-ND 60 48 36 | 2S0636300LTR-ND 3,000 159.00/M Af 0.80.4 > 
Low NoiseAmp | SS-Mini3P] 150 |50mA| 130 220 2SD22400RLCT-ND 71 54 At 2SD22400RLTR-ND 3,000 232.00/M — 
Low NoiseAmp _| SS-Mini3P| 150 | 50mA| 185 330 2SD22400SLCT-ND. 71 54 at 2SD22400SLTR-ND 3,000 232.00/M 1 
AF Amp SS-Mini 3P]| 40 [50mA] 600 1200 2SD23450SLCT-ND 48.39 ~=«.29 :| 2SD23450SLTRND 3,000 129.00/M : 
AF Output Amp Mini Pwr | 80 | 5A | 130 220 2SD08750RLCT-ND 52 40  .30 | 2SD08750RLTR-ND 1,000 174.00 
‘AF Output Amp Mini Pwr | 80 | 5A | 185 330 2SD08750SLCT-ND 52 40 30 | 2SD08750SLTR-ND 1,000 174.00 Lierje 
AF Amp Mini Pwr | 400 | 1A | 30 — 2SD241300LCT-ND 71 54 At 2SD241300LTR-ND 1,000 238.00 
AF Power Amp MiniPwr | 40 | 1.5A| 80 160 2SD245700CT-ND 94.71 __53_| _28D245700QLTR-ND 1,000 312.00 Transistor: Mosfets 
‘AF Output Amp Mini Pwr | 150 | 1A | 120 240 2SD24590RLCT-ND 92.70 52 | 2SD24590RLTR-ND 1,000 307.00 1.Base 1. Source 
‘AF Output Amp Mini Pwr | 150 | 1A | 170 340 2SD24590SLCT-ND 92 70 52 | 2SD24590SLTR-ND 1,000 307.00 2. Emitter 2. Drain 
AF Amp MiniPwr | 20 | 1A | 130 210 2SD12800RLCT-ND 77 58 44 | 2SD12800RLTR-ND 1,000 256.00 3. Collector 3. Gate 
AFAmp MiniPwr | 20 | 1A | 180 280 2SD12800SLCT-ND 77.58 _.44 _| 2SD12800SLTRND 1,000 256.00 z z 
Mini Power Type Package 
Surface Mount MOSFETS = 45 : 
Vpss | Vess | ID | RDS (on) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 16 
Package (V) (V) (A) Typ. (Q) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
Small Signal/Switching MOSFET — N-Channel Type 
SMini3P | 30 | 20 1 30 2SK306400LCT-ND AB 39 31 2SK306400LTR-ND 3,000 123.00/M 
SMini3P | 50 7 1 86 2SK353900LCT-ND 43 35 26 2SK353900LTR-ND 3,000 115.00/M 
Mini 3P 50 | 10 | .05 27 2SK122800LCT-ND 48 40 32 2SK122800LTR-ND 3,000 128.00/M 
SMini6P | 50 7 1 86 XP0487800LCT-ND 68 52 39 XP0487800LTR-ND 3,000 | 222.00/M 
SSMinisP | — | — | .1maA| — 2SK23800QLCT-ND 80 60 45 2SK23800GLTR-ND 3,000 | 260.00/M 
ssmini3P [| — | — |[30mat — 2SK25930PLCT-ND 51 Al 31 2SK25930PLTR-ND 3,000 136.00/M 
sSmini3P | — | — |30mA| — 2SK259300QLCT-ND 51 A 31 2SK259300LTR-ND 3,000 136.00/M d 
SSMini3P | — | — |10mA}| — 2SK298800LCT-ND 45 38 30 2SK298800LTR-ND 3,000 120.00/M ‘Transistor: 
MiniPwr | 80 | — | 05 2 2SK060100LCT-ND 1.19 1.00 80 2SK060100LTR-ND 1,000 528.00 {Base 
Mini Pwr | 30 | 20 1 0.48 2SK221100LCT-ND 60 45 34 2SK221100LTR-ND 1,000 199.00 2 Collector 
Small Signal/switching MOSFET — P-Channel Type 3. Emitt 
SMini3P_ | 30 | 20 1 50 28J053600LCT-ND 48 40 32 2SJ053600LTR-ND 3,000 | 128.00/M seme 


PN P/N PN Res. Value hFE min. 
Re Ree | Vce=10V| VCEO| Ic | PT Digi-Key Price Each 
Transi stors a KOhms | KOhms | Ic=5mA | (V) | (mA)|(mW)| Part No. 1 10 100 
1. Base : oy 47 47 50 50 | 500 | 600 UNRT122-ND 64 51 39 
2 ‘Collector ’ 10 10 60 50 | 500 | 600 UNR1123-ND 64 5t 39 
M-Type 3. Emitt 22 10 60 50 | 500 | 600 UNR1124-ND 64 51 39 
with a mitter a i NPN 
sae ; a7 = 160 50 | 100 | 400 UNR1210-ND aa 35 25 
Built-in Resistor 10 10 35 50 | 100 | 400 UNR1211-ND 44 35 25 
22 22 60 50 | 100 | 400 UNR1212-ND 44 35 25 
Res. Value hFE min. 47 47 80 50 | 100 | 400 UNR1213-ND 44 35 25 
Re Ree | Voe=10V | VCEO| IC | PT Digi-Key Price Each 10 47 80 50_| 100 | 400 UNR1214-ND 44 35 25 
KOhms | KOhms | Ic=5mA | (V) | (mA)|(mW)| Part No. 1 10 100 10 = 160 50 | 100 | 400 UNR1215-ND a4 35 25 
PNP 47 = 160 50 | 100 | 400 UNR1216-ND 44 35 25 
2 2 60 50 | 100 | 400 UNRT112-ND a 35 BB 1 10 30 50 | 100 | 400 UNR1219-ND 44 35 25 
47 47 80 50 | 100 | 400 UNR1113-ND 44 35 5 47 10 30 50 | 100 | 400 UNR121D-ND a4 35 25 
10 47 80 50 | 100 | 400 UNR1114-ND a4 35 25 47 22 60 50_| 100 | 400 UNR121E-ND 4 35 25 
10 = 160 50 | 100 | 400 UNR1115-ND 44 35 5 47 10 30 50 | 100 | 400 UNR121F-ND a4 35 25 
47 a 160 50_| 100 | 400 UNR1116-ND. 4 35 25 22 22 40 50 | 500 | 600 UNR1221-ND 64 51 39 
22 = 160 50 | 100 | 400 UNR1117-ND a4 35 a] 47 47 50 50 | 500 | 600 UNR1222-ND 64 5t 39 
47 22 60 50 | 100 | 400 UNR111E-ND a4 35 2 10 10 60 50 | 500 | 600 UNR1223-ND 64 51 39 
47 10 30 50 | 100 | 400 UNR111-ND a4 35 25 22 10 60 50_| 500 | 600 UNR1224-ND 64 el 39 
22 10 30 50 | 100 | 400 UNR111H-ND a4 35 a) 1 47 800 20 | 700|1000/ _UNR1231-ND 90 68 51 
22 22 40 50 | 500 | 600 UNR1121-ND 64 St 39 1 47 800 50 | 700|1000) _ UNR1231A-ND 90 68 51 
NEW S Type Res. Value hFE min. Tape & Box 
RB RBE Vce=10V | VCEO Ic Ay Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
KOhms | KOhms| Ic=5mA | (V) | (mA) | (mW) Part No. 1 10 100 Part No. 5,000 
PNP 
2D 2 60 50 | -100 | 300 UNR4TT200ACT-ND 5 38 aI UNR41T200ATB-ND 113.00/M 
47 47 80 50 | -100 | 300 UNR411300ACT-ND 45 38 31 UNR411300ATB-ND 113.00/M 
47 10 30 50 | -100 | 300 UNR411FOOACT-ND 45 38 31 UNR41 1 FOOATB-ND 113.00/M 
47 47 20 50 | -100 | 300 UNR411LOOACT-ND 45 38 31 UNR411LOOATB-ND 113.00/M 
22 10 60° 50 | -500 | 300 UNR412400ACT-ND. 56 45 34 UNR412400ATB-ND 142.00/M 
NPN 
a7 47 80 50 100 300 UNR421300ACT-ND 5 38 31 UNR421300ATE-ND 113.00/M 
0.51 5A 20 50 100 300 UNR421800ACT-ND 45 38 31 UNR421800ATB-ND 113.00/M 
1. Emitter ; 10 10 60° 50 500 300 UNR422300ACT-ND 56 45 34 UNR422300ATB-ND 142.00/M 
2. Collector 22 10 60° 50 500 300 UNR422400ACT-ND 56 45 34 UNR422400ATB-ND 142.00/M 
eae *1c=100mA 
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i SSS-Mini Type ree 
is 
: se . f 0.23 | |+0.80+/+10.15 
Panasonic. PN P/N PN Transistors Surface Mount with built-in-resistors for preset gains t | 
i 
ani + 2.8—+ se 
Mini Type 15+ VcEo= -50V/50V oa a0) 3 + 
. ae : ; = - -Base 1.20 i 
Surface Mount with built-in resistors for preset gains mo IC= -100mA/100mA 2 Emitter fr ae 033 
VcEO=50V/-50V PT=200mW ious Py PT=100mW 3. Collector +_+ Dim. in mm 
i A -TO- : 2.9] 0. - 
IC=100mA/-100mA JEDEC:TO-236 2 Eniitter 1095 04 Resistance Value] hFE min Cut Tape Tan 
EIAJ: SC-59A 3. Collector t Dim: in mm Re | Ree |Vce=10V | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
K Ohms | K Ohms} IC=5mA Part No. 1 10 100 | PartNo. 10,000 
Resistance Value | hFE min Cut Tape Tape & PNP 
RB Ree | Vce=10V) Digi-Key Price Each Digi-Key Reel Reel 47 47 80 41300LCT-ND 27 INR311300LTR-ND 2.00/M 
KOhms | KOhms | 1C=5mA | Part No. 1 10 100 | PartNo. Size Pricing 10 10 35 thet here NG ‘37 Ths eS On 
PNP 5 : : : | ’ 
10 10 35 |UNR211100LCT-ND 37 .29 .20 | UNR21T100LTR-ND ] 3,000 | 75.00/M 2 2 a SUS A 2 BPE osu 
22 22 60 |UNR211200LCT-ND 37 .29 .20 | UNR211200LTR-ND | 3,000 | 75.00/M NPN 
47 47 80 |UNR211300LCT-ND 37 .29 .20 | UNR211300LTR-ND | 3,000 | 75.00/M 47 47 80 UNR321300LCT-‘ND  .39 .33 27 | UNR321300LTRND 92.00/M 
10 47 80 |UNR211400LCT-ND 37 .29 .20 | UNR211400LTR-ND | 3,000 | 75.00/M 47 co 160 UNR321600LCT-ND .39 .33 .27 | UNR321600LTR-ND 92.00/M 
10 ©0 160 | UNR211500LCT-ND__.37__.29 20 | UNR211500LTR-ND | 3,000 | 75.00/M 47 47 80 UNR321NOOLCT-ND .39 33 .27_|_UNR321NOOLTR-ND 92.00/M 
47 co 160 |UNR211600LCT-ND 37.29 ~.20 | UNR@T1600LTRND | 3,000 | 75.00/M 47 °° 160 UNR321000LCT-ND_ 40 _.33——.27_|_UNR321000LTR-ND 93.00/M 
22 00 160 | UNR211700LCT-ND 37.29.20 | UNR211700LTR-ND | 3,000 | 75.00/M 
051 | 54 20 | UNR211800LCT-ND 37 .29 .20 | UNR211800LTR-ND | 3,000 | 75.00/M 
1 10 30 | UNR211900LCT-ND 37.29.20 | UNR211900LTR-ND | 3,000 | 75.00/M 
47 | | 160 | UNR@11000LCT-ND 37.29 20 | UNR211000LTR-ND | 3.000 | 75.00M 1008 Mold Leadless Type 3 2. 
47 10 30) UNR211DOOLCT-ND = 37.29.20 | UNR211D00LTRND | 3,000 | 75.00/M Surface Mount with built-in-resistors for preset gains | 
47 22 60 |UNR211E00LCT-ND 37 .29 .20 | UNR211E00LTR-ND | 3,000 | 75.00/M 
47 10 30 | UNR211F00LCT-ND 37.29.20 | UNR@11F00LTR-ND | 3,000 | 75.00/M VcEO= -50V/50V 80 
22 10 30 | UNR211HOOLCT-ND 37. .29. .20 | UNR211HOOLTR-ND | 3,000 | 75.00/M al 
47_| 47 20 | UNR211LOOLCT-ND__.37__.29_—.20 | UNR@11LOOLTRND | 3,000 | 75.00/M IC= -100mA/100mA | 
22 | 47 80 |UNR211MOOLCT-ND 37 29 .20 | UNR2T1MOOLTR-ND| 3,000 | 75.00/M ¥ — 7 = ae 
47 47 80 | UNR211NOOLCT-ND 37 .29  .20 | UNR211NOOLTR-ND | 3,000 | 75.00/M Preisomvy . nO 1 Dim. in mm 
22 | 22 6 | UNR211VO0LCT-ND 37.29.20 | UNR211VO0LTRND | 3,000 | 75.00/M ; ; 
027) 5 20¢ | UNR212X00LCT-ND§ 56 .46 34 | UNR212X00LTR-ND | 3,000 | 150.00/M Resistance Value em nen Hoe bet me pene peel 
22 | 22 40 | UNR212100LCT-ND_ 58 —.47__—.35_| UNR212100LTR-ND | 3,000 |155.00/M e eee eee eo ey ree ee ey rene 
47 | 47 50 | UNR212200LCT-ND 58.47.35 | UNR212200LTRND | 3,000 |155.00/M KOhms|KOhms | 1C=5mA | Part No. 110 100 | PartNo. 10,000 
10 10 60 | UNR212300LCT-ND 58 .47 .35 | UNR212300LTR-ND | 3,000 | 155.00/M PNP 
22 10 60 | UNR212400LCT-ND__.58_—.47_—.35_| UNR212400LTR-ND | 3,000 | 155.00/M 
NPN 10 10 35 UNRLIT100ACT-ND 69-53-40: | UNRL11100ATR-ND | 217.00/M 
10 10 35 | UNR221100LCT-ND .37.—.29-—«.20 | UNR22T100LTRND | 3,000 | 75.00/M 47 47 80 UNRL11300ACT-ND 69. 53-40 | UNRLT1300ATR'ND | = 217.00/M 
22 22 60 | UNR221200LCT-ND 37 .29 .20 | UNR221200LTR-ND | 3,000 | 75.00/M 10 ce 160 UNRL11500ACT-ND 69.53.40 | UNRLI1500ATR-ND | 217.00/M 
47 47 80 | UNR221300LCT-ND 37 .29 .20 | UNR221300LTR-ND | 3,000 | 75.00/M NPN 
10 47 80 | UNR221400LCT-ND 37 .29 .20 | UNR221400LTR-ND | 3,000 | 75.00/M 
10 co 160 | UNR221500LCT-ND__.37__—=.29_—.20_| UNR221500LTR-ND | 3,000 | 75.00/M 10 10 35 UNRL21100ACT-ND 6953-40. |_:;UNRL21100ATR-ND 217.00/M 
47 0 160 |UNR221600LCT-ND 37.29 ~«.20 | UNR221600LTRND | 3,000 | 75.00/M 47 47 80 UNRL21300ACT-ND 69 53 .40 | UNRL21300ATR-ND | 217.00/M 
22 co 160 | UNR221700LCT-ND 37.29 .20 | UNR221700LTR-ND | 3,000 | 75.00/M 10 co 160 UNRL21500ACT-ND 69 53.40 | UNRL21500ATR-ND | 217.00/M 
ost | 54 20 | UNR221800LCT-ND 37.29.20 | UNR221800LTR-ND | 3,000 | 75.00/M 
1 10 30 | UNR221900LCT-ND 37.29.20 | UNR221900LTR-ND | 3,000 | 75.00/M 
47 oo 160 | UNR221000LCT-ND__.37__.29 20 | UNR@21000LTR-ND | 3,000 | 75.00/M a 
47 | 10 | 30 | UNR221D00LCT-ND 37.29.20 | UNR@21D00LTRND | 3,000 | 75.00/M SS-Mini Flat (J-Type) =. £60 <3 
47 22 60 | UNR221E00LCT-ND 37 .29 .20 | UNR221ED0LTR-ND | 3,000 | 75.00/M . a. i . 0.85 -» 
47 10 30 | UNR221F00LCT-ND 37 .29 .20 | UNR221FO0LTR-ND | 3,000 | 75.00/M Surface Mount with built in resistors for preset gains 
10 47 20 | UNR221KOOLCT-ND 37.29.20 | UNR221KOOLTRND | 3,000 | 75.00/M | fh 
47 | 47 20 | UNR22i1LOOLCT-ND 37.29.20 | UNR221L00LTR-ND | 3,000 | 75.00/M VcE0=50V/50V t i 
22 | 47 80 | UNR221MOOLCT-ND 37.29.20 | UNR221MOOLTR-ND| 3,000 | 75.00/M S 1.60 1.00 3 
47 | 47 80 | UNR221NOOLCT-ND 37 .29 .20 | UNR221NOOLTR-ND | 3,000 | 75.00/M IC=100mA/-100mMA 027 t 
22 47 80 |UNR221TOOLCT-ND 36 .27  .19 | UNR221TOOLTR-ND | 3,000 | 72.00/M 0.12 70 | Bice te lb : 
22 | 22 6 | UNR221VO0LCT-ND 37.29.20 | UNR221VO0LTRND | 3,000 | 75.00/M PT=125mW ee 2. Emitter 
22 | 22 40 | UNR222100LCT-ND__54_—43—33._ | _UNR222100LTR.ND | 3,000 |143.00/M EIAJ: SC-81 : 3. Coll oo 
47 | 47 50 | UNR222200LCT-ND 54 43.33 | UNR222200LTRND | 3,000 |143.00/M asad Collector Dim. inmm 
22 10 60 | UNR222400LCT-ND 54 .43  .33 | UNR222400LTR-ND | 3,000 | 143.00/M - 
1 47 800 | UNR723100LCT-ND* 66.50.38 | UNR723100LTR-ND*} 1,000 | 219.00 Resistance Value |_hFE min Cut Tape Tape & Reel 
* Mini Power Type VCE0-20V IC=700mA PT-1000mW §1C=500mA $1C=100mA ie ee ean Boia 7 ree ree Aan eee ae 
S-Mini T 23 a 
“Mint rype 141.251 10 | 10 35 UNRO111JOLCT-ND 40.30 21] UNROT11J0LTR-ND | 79.00/M 
Surface Mount with built-in resistors for preset gains 7 1 bi o _ * Rane me > e ret ereeene SM 
VcEO=50V/-50V PT=150mW pa meee UNA) 4 ; : ; : ‘ 
beet Riek A EIA, eee 2 Sat 2.0] 0.65 SJ inmm 10 | 47 80 UNR9114JOLCT-ND 40 30 24 UNR9114JOLTR-ND | 79.00/M 
~ : ai Galena | a 0.3 10 oo 160 UNR9115JOLCT-ND 40 30 21 UNR9115JOLTR-ND | 79.00/M 
: 47 | © 160 | UNROI16JOLCT-ND 40 ~—-.30 21. | UNROT16JOLTR-ND | 79.00/M 
Resistance Value | hFE min Cut Tape Tape & Reel 22 | 160 | UNRO117JOLCT-ND 40 ~—-.30 21] UNROT17JOLTR-ND | 79.00/M 
RB RBE ce=10V | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 051 | 54 20 UNR9118JOLCT-ND 40 ~—-.30 21 | UNRO118JOLTR-ND | 79.00/M 
KOhms | KOhms | IC=5mA | Part No. 1 10100 | PartNo. 3,000 1 10 30 UNR9119JOLCT-ND 40.30 21] UNRO119J0LTR-ND | 79.00/M 
PNP 47 oo 160 UNR9110J0LCT-ND —.40 30 21 UNR9110J0LTR-ND | 79.00/M 
10 10 35 UNRS511100LCT-ND —.40 30. 21 | UNR511100LTR-ND | 80.00/M 22 47 80 UNR911TJOLCT-ND 40 30 21 UNR911TJOLTR-ND | 79.00/M 
22 22 60 | UNR511200LCT-ND 40 .30 .21 |UNRS511200LTR-ND | 80.00/M 
47 47 80 | UNRS11300LCLND 40 30 21 |UNRS511300LTRND | 80.00/M 47 | 22 60 UNRO1EJOLCT-ND 40.30 21. | UNROT1BJOLTR-ND | 79.00/M 
10 47 80 UNR511400LCT-ND = .40. 30 21 UNRS511400LTR-ND | 80.00/M 47 10 30 UNR911FJOLCT-ND 40 30 21 UNR911FJOLTR-ND 79.00/M 
10 oo 160__| UNR511500LCT-ND_ 40.30 —.21_—-|| UNR511500LTR-ND | 80.00/M 22 | 10 30 UNR911HJOLCT-ND 40 ~—-.30 21 | UNROT1HJOLTR-ND | 79.00/M 
47 eS 160 | UNR511600LCT-ND 40. ~=.30 ~~.21 ~~ | UNR511600LTR'ND | 80.00/M 47 | 47 20 UNROT1LJOLCT-ND 40 ~—.30 21. | UNROTILJOLTR-ND | 79.00/M 
22 °° 160 | UNR511700LCTND = 40.30.21] UNRS11700LTR-ND | 80.00/M 47 | 47 80 UNR9TINJOLCT-ND 40 —.30 21 | UNROTINJOLTR-ND | 79.00/M 
051 5A 20 | UNR511800LCT-ND 40 .30 .21 |UNRS511800LTR-ND | 80.00/M 
1 10 30 | UNRS11900LCT-ND 40 30 21 |UNRS511900LTRND | 80.00/M 100 | 100 80 UNR911AJCT-ND 40.30 21 | UNRO1TAJOLTR-ND ] 79.00/M 
47 oo 160 | UNR511000LCT-ND_ 40.30. —.21__—|| UNR511000LTR-ND | 80.00/M 100 | — 160 | UNROTIBJOLCT-ND 40 ~—-.30 21 | UNROT1BJOLTR-ND | 79.00/M 
a7 10 30 | UNR511D00LCT-ND 40. .30.~«.21 +~—~| UNRS11DOOLTR'ND | 80.00/M 22 | 47 80 UNR911MJOLCT-ND 40 ~—-.30 21 | UNROT1MJOLTR-ND| 79.00/M 
47 22 60 | UNR511E00LCT-ND 40 .30 .21 |UNRS511ED0LTR-ND | 80.00/M a 
47 10 30 | UNR511FO0LCT-ND 40 .30 21 | UNRS511FO0LTR-ND | 80.00/M 
22 10 30 | UNRST1HOOLCT-ND 40 30.21. | UNRST1HOOLTR-ND | 80.00/M 10 | 10 35 UNR9211JOLCT-ND 40.30 21 | UNR9211JOLTR-ND | 79.00/M 
47 47 20 | UNRS1ILOOLCT-ND___.40__.30_.21_| UNR511LOOLTR-ND | _80.00/M 22 22 60 UNR9212JOLCT-ND 40 30 21 UNR9212JOLTR-ND | 79.00/M 
ae | oO RR eRe ruaney) 80.00M 47 | 47 | 80 | UNRS2I3JOLCT-ND 40 = 30-21 UNR9213JOLTRND | 79.00/M 
Se | o6 © freee 2 oo tee ON to | 47 | 80 | UNR9214JOLCT-ND 40 30 ~—.21_—-|| UNR9214JOLTRND | 79.00 
: ; NPN : : 10 | 0 160 | UNROZ15JOLCT-ND 40 —.30 21 | UNR9215JOLTR-ND | 79.00/M 
10 10 35 | UNR5S21100LCT-ND 40 30 = .21_- | UNR521100LTR-ND | 80.00/M ar | 160 | UNR9Z16JOLCT-ND 40 ~—.30 21 | UNRO2Z16JOLTR-ND | 79.00/M 
22 22 60 | UNR521200LCT-ND- 4030.21. | UNR521200LTR-ND | 80.00/M 22 oo 160 UNR9217JOLCT-ND 40 30 21 UNR9217JOLTR-ND | 79.00/M 
4 bee 0 Ree Oe olay! 80.00/M ost | 54 20 | UNR9218JOLCT-ND 40 = 30. .21_—| UNR9218JOLTR'ND | 79.00/M 
0 a be TREES ERSIGENG 4 = oI ESSER NE NE 1 10 30 | UNR9219JOLCT-ND 40 30 21 ‘| UNR9219JOLTR-ND | 79.00/M 
8 zi ; : : . 
47 = 160) UNBS21600LCEND 403021 | UNRS21600LTR:ND | 80. 00/M 47 | © 160 | UNR9Z1QJOLCT-ND 40.30 21 | UNR92Z1QJOLTR-ND | 79.00/M 
22 oo 160 | UNR521700LCT-ND 40 30.21 | UNR521700LTR-ND | 80.00/M 22 | 47 80 UNR921MJOLCT-ND 40 ~—-.30 21 | UNR921MJOLTR-ND | 79.00/M 
0.51 5.1 20 | UNR521800LCT-ND 40.30.21 | UNR521800LTR-ND | 80.00/M 22 47 80 UNR921TJOLCT-ND 40 30 21 UNR921TJOLTR-ND | 79.00/M 
: 10 50 ieee 20 0 2Teoeeg) 80.00M 47 | 10 | 30 | UNROZIDJOLC-ND 40 30 = .21_—| UNRS21DUOLTR‘ND | 79.00/M 
47 9 160 | UNR521000LCT-ND_.40_—.30_—.21_—|| UNR521000LTR-ND | 80.00/M ae |e a UNFSPIEJOLCTND 40 Es 21 | UNROSTEIOLTRAD | 79.00M 
a7 10 30 | UNR521D00LCT-ND 40.30. ~«.21 ~~ | UNRS521DOOLTR/ND | 80.00/M : : . : 
a7 2 60 | UNRS21E00LCT.ND 40 30 21 |UNRS2iE00LTRND | s000/M 47 | 10 30 UNR921FJOLCT-ND 40 —.30 21 | UNR921RJOLTR-ND | 79.00/M 
47 10 30 UNR521F00LCT-ND —.40 30. 21 | UNR521FO0LTR-ND | 80.00/M 47 | 47 20 UNR921LJOLCT-ND 40 30 21 UNR921LJOLTR-ND | 79.00/M 
10 a7 20 Ee 40 S021 TORT ag) 80.00/M 100 | 100 | 80 | UNRO21AJOLCT-ND 40 30 21 ~— | UNR9Z1AJOLTR-ND | 79.00/M 
47 47. 20 _UNES2ZITOOTSENDE 40 _.30__.21__ INSET EDORTE:NDE| 80.00/M too | 100 | 160 | UNR9ZIBJOLCT-ND 40 30 21 | UNR9Z1BJOLTR-ND| 79.00 
os a 5 Ree OTe eee) 80.00 22 | 22 6 UNR921NJOLCT-ND 40 30 21 | UNR921NJOLTR-ND | 79.00/M 
47 47 80 | UNR521NOOLCT-ND 40 30 .21 | UNRS521NOOLTR-ND | 80.00/M ; : ; ; 4 : 
20 22 6 | UNRS21V00LCT.ND 40 30 21 |UNRS21VO0LTRND | 80.00/M 22 | 22 6 UNR921VWJOLCT-ND 40 30 21 | UNR921WJOLTR-ND | 79.00/M 
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Small Signal Transistors 
Mini, S-Mini, SS-Mini, Mini Power Type Package 


Dim. in mm 


Mini Type S-Mini Type SS-Mini Flat J Type Mini Power Type 
1. Base 1. Base 
2. Emitter 2. Emitter 2. Emitter 2. Collector 
3. Collector 3. Collector 3. Collector 3. Emitter 
VCEO Ic hFE Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Application Package (V) (mA) Min Max Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
PNP Type 
General Amp Mini 3P 45 100 160 460 2SB0709A0LCT-ND 26 .20 14 2SB0709A0LTR-ND 3,000 52.00/M 
General Amp Mini 3P 25 500 85 340 2SB071000LCT-ND AL 33 25 2SB071000LTR-ND 3,000 108.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 85 340 2SB0710A0LCT-ND AL 33 25 2SB0710A0LTR-ND 3,000 108.00/M 
General Amp Mini 3P 45 100 160 260 2SB0709AQLCT-ND 28 22 16 2SB0709AQLTR-ND 3,000 55.00/M 
General Amp Mini 3P 45 100 210 340 2SB0709ARLCT-ND 28 22 16 2SBO0709ARLTR-ND 3,000 55.00/M 
General Amp Mini 3P 45 100 290 460 2SB0709ASLCT-ND 28 22 16 2SB0709ASLTR-ND 3,000 55.00/M 
General Amp Mini 3P 25 500 85 170 2SB07100QLCT-ND 44 37 .30 2SB07100QLTR-ND 3,000 116.00/M 
General Amp Mini 3P 25 500 120 240 2SB07100RLCT-ND 44 37 .30 2SB07100RLTR-ND 3,000 116.00/M 
General Amp Mini 3P 25 500 170 340 2SB07100SLCT-ND 44 37 -30 2SB07100SLTR-ND 3,000 116.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 85 170 2SB0710AQLCT-ND 44 37 -30 2SB0710AQLTR-ND 3,000 116.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 120 240 2SB0710ARLCT-ND 44 37 -30 2SB0710ARLTR-ND 3,000 116.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 170 340 2SB0710ASLCT-ND 44 37 -30 2SB0710ASLTR-ND 3,000 116.00/M 
Low Noise Amp Mini 3P 185 50 130 220 2SB0792ARLCT-ND 38 .29 .20 2SB0792ARLTR-ND 3,000 76.00/M 
Low Noise Amp Mini 3P 185 50 185 330 2SB0792ASLCT-ND .38 .29 .20 2SB0792ASLTR-ND 3,000 76.00/M 
General Amp S-Mini 3P 45 100 160 460 2SB1218A0LCT-ND -38 29 .20 2SB1218A0LTR-ND 3,000 76.00/M 
General Amp S-Mini 3P 25 500 85 340 2SB121900LCT-ND 45 36 .28 2SB121900LTR-ND 3,000 120.00/M 
General Amp S-Mini 3P. 50 500 85 340 2SB1219A0LCT-ND 45 36 .28 2SB1219A0LTR-ND 3,000 120.00/M 
General Amp S-Mini 3P 45 100 160 260 2SB1218AQLCT-ND .34 26 18 2SB1218AQLTR-ND 3,000 67.00/M 
General Amp S-Mini 3P 45 100 210 340 2SB1218ARLCT-ND 34 26 18 2SB1218ARLTR-ND 3,000 67.00/M 
General Amp S-Mini 3P 45 100 290 460 2SB1218ASLCT-ND 34 26 18 2SB1218ASLTR-ND 3,000 67.00/M 
General Amp S-Mini 3P 50 2000 120 240 2SB12190RLCT-ND 40 33 25 2SB12190RLTR-ND 3,000 107.00/M 
General Amp SS-Mini(J) 50 100 180 390 2SB1462JOLCT-ND .34 20 1g 2SB1462JOLTR-ND 3,000 77.00/M 
Low Freq. Amp Mini-Pwr. 20 4000 120 315 2SB107300LCT-ND 57 43 32 2SB107300LTR-ND 1,000 189.00 
Low Freq. Amp Mini-Pwr. 10 1000 200 800 2SB1537CT-ND 52 39 30 = a _ 
Low Freq. Amp Mini-Pwr. 120 500 90 155 2SB0789AQLCT-ND 75 Eayg 43 2SB0789AQLTR-ND. 1,000 249.00 
Low Freq. Amp Mini-Pwr. 120 500 130 220 2SB0789ARLCT-ND fd 57 43 2SB0789ARLTR-ND 1,000 249.00 
Low Freq. Output Amp 50 2000 120 340 2SB144000LCT-ND te 55 AL 2SB144000LTR-ND 1,000 240.00 
Low Freq. Output Amp a 10 1500 200 700 2SB158900LCT-ND 52 39 -30 2SB158900LTR-ND 1,000 172.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. 50 1000 85 340 2SB0766A0LCT-ND 52 39 -30 2SB0766A0LTR-ND 1,000 172.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. 120 500 90 220 2SB0789A0LCT-ND 77 58 44 2SB0789A0LTR-ND 1,000 257.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. 20 1000 130 280 2SB095600LCT-ND 52 39 -30 2SB095600LTR-ND 1,000 172.00 
NPN Type 
Low VCE(sat) Mini 20 300 500 1500 2SD1938FSLCT-ND 36 28 .20 2SD1938FSLTR-ND 3,000 81.00/M 
Low VCE(sat) Mini 20 300 800 2500 2SD1938FTLCT-ND 36 28 .20 2SD1938FTLTR-ND 3,000 81.00/M 
General Amp Mini 3P 50 100 160 460 2SD0601A0LCT-ND 26 .20 14 2SD0601A0LTR-ND 3,000 52.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 85 340 2SD0602A0LCT-ND 45 38 31 2SD0602A0LTR-ND 3,000 121.00/M 
General Amp Mini 3P 50 100 160 260 2SD0601AQLCT-ND 28 122) 16 2SD0601AQLTR-ND 3,000 55.00/M 
General Amp Mini 3P 50 100 210 340 2SD0601ARLCT-ND 28 22 16 2SD0601ARLTR-ND 3,000 55.00/M 
General Amp Mini 3P 50 100 290 460 2SD0601ASLCT-ND 28 22 16 2SD0601ASLTR-ND 3,000 55.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 85 170 2SD0602AQLCT-ND 40 34 27 2SD0602AQLTR-ND 3,000 108.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 120 240 2SD0602ARLCT-ND 40 34 2r 2SD0602ARLTR-ND 3,000 108.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 170 340 2SD0602ASLCT-ND. 40 34 27 2SD0602ASLTR-ND 3,000 108.00/M 
High Freq. Amp Mini 3P 20 50 25 250 2SC248000LCT-ND AL 34 .23 2SC248000LTR-ND 3,000 108.00/M 
Low Freq. Amp/High Gain Mini 3P 100 20 400 800 2SD11490RLCT-ND .34 26 18 2SD11490RLTR-ND 3,000 67.00/M 
Low Freq. Amp/High Gain Mini 3P 100 20 600 1200 2SD11490SLCT-ND 34 26 18 2SD11490SLTR-ND 3,000 67.00/M 
Low Volt Amp Mini 3P 20 500 200 800 2SD132800LCT-ND 40 32 25 2SD132800LTR-ND 3,000 106.00/M 
Low Volt Amp Mini 3P. 20 500 200 350 2SD13280RLCT-ND 43 36 29 2SD13280RLTR-ND 3,000 115.00/M 
Low Volt Amp Mini 3P 20 500 300 500 2SD13280SLCT-ND 43 36 .29 2SD13280SLTR-ND 3,000 115.00/M 
Low Volt Amp Mini 3P 20 500 400 800 2SD13280TLCT-ND 47 38 26 2SD13280TLTR-ND 3,000 115.00/M 
General Amp S-Mini 3P 50 100 160 460 2SD1819A0LCT-ND 38 31 22 2SD1819A0LTR-ND 3,000 100.00/M 
General Amp S-Mini 3P 25 500 85 340 2SD1820CT-ND 45 36 .27 2SD1820TR-ND 3,000 119.00/M 
General Amp S-Mini 3P. 50 500 85 340 2SD1820A0LCT-ND 45 36 27 2SD1820A0LTR-ND 3,000 119.00/M 
General Amp S-Mini 3P. 50 100 160 260 2SD1819AQLCT-ND 42 33 24 2SD1819AQLTR-ND 3,000 95.00/M 
General Amp 50 100 210 340 2SD1819ARLCT-ND 42 33 24 2SD1819ARLTR-ND 3,000 95.00/M 
General Amp S-Mini 3P 50 100 290 460 2SD1819ASLCT-ND 42 33 24 2SD1819ASLTR-ND 3,000 95.00/M 
General Amp S-Mini 3P 50 500 120 240 2SD1820ARLCT-ND 48 40 32 2SD1820ARLTR-ND 3,000 127.00/M 
High Freq. Amp S-Mini 3P. 20 50 25 250 2SC39320TLCT-ND AL 33 25 2SC39320TLTR-ND 3,000 109.00/M 
Low Freq. Amp/High Gain S-Mini 3P. 100 20 400 800 2SD18240RLCT-ND 35 26 19 2SD18240RLTR-ND 3,000 69.00/M 
Low Freq. Amp/High Gain S-Mini 3P 100 20 600 1200 2SD18240SLCT-ND 35 26 19 2SD18240SLTR-ND 3,000 69.00/M 
Low VCE(sat) S-Mini 3P 20 500 200 800 2SD262300LCT-ND 45 38 31 2SD262300LTR-ND 3,000 120.00/M 
General Amp SS-Mini(J) 50 100 160 460 2SD2216JOLCT-ND 33 27 AQ 2SD2216JOLTR-ND 3,000 75.00/M 
High Freq. Amp SS-Mini(J) 20 15 40 260 2SC4627JOLCT-ND 42 34 25 2SC4627JOLTR-ND 3,000 111.00/M 
UHF Low Noise Amp Mini-Pwr. 10 80 80 250 2SC501900LCT-ND 72 55 Al 2SC501900LTR-ND 1,000 240.00 
Med. Output Pwr. Amp Mini-Pwr. 20 1000 90 360 2SD128000LCT-ND atk 58 44 2SD128000LTR-ND 1,000 257.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. 50 3000 120 340 2SD218500LCT-ND 67 51 .38 2SD218500LTR-ND 1,000 223.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. 10 1500 200 700 2SD244100LCT-ND 52 39 -30 2SD244100LTR-ND 1,000 172.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. 20 500 200 800 2SD221000LCT-ND 57 46 35 2SD221000LTR-ND 1,000 159.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. 50 1000 85 340 2SD0874A0LCT-ND 59 48 -36 2SD0874A0LTR-ND 1,000 166.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. 120 500 90 220 2SD0968A0LCT-ND 98 74 56 2SD0968A0LTR-ND 1,000 326.00 
GaAs MMIC SPDT Switches 
aa Insertion Loss Isolation (Typ.) 
S-Mini Type (Typ.) 887MHz~925MHz+ VSWR (Typ.) 
1. Vetrl 1 1 887MHz~925MHz+ 1920MHz~2170MHz§ 887MHz~925MHz+t Ictrl Cut Tape Tape & Reel 
2. In — 1920MHz~2170MHz§ In-Out 1 In-Out 2 1920MHz~2170MHz§ _| (Typ.) | Digi-Key Price Each Pricing * | Panasonic 
3. Vetrl 2 “4 In-Out 1 | In-Out2 | (In-Out 2 On) (In Out 1 On) | In-Out 1 In-Out 2 uA | Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 
4. Out 2 O65 0. &/ t 0.20dB 0.20dB 23dB 23dB 1.05dB 1.05dB 10 GN04017NOLCT-ND 2.14 1.72 1.29 | 1095.00/M GN04017NOL 
= a L_ 2.9 | owes 0.25dB 0.25dB 23dB 23dB 1.10dB 1.10dB 1 GN04022NOLCT-ND 2.14 1.72 1.29 | 1095.00/M GN04022NOL 


* For Tape & Reel Part No., change CT to TR. + MHz Applies to Mfg. P/N GN04017NOL § MHz Applies to Mfg. P/N GNO4022NOL 
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Panasonic. Schottky Barrier Diodes — Silicon Epitaxial Planar Type 


Mini Type (2-pin) Mini Type (3-pin) Mini Type (4-pin) Mini Type (6-pin) S-Mini Type (2-pin) 
JEDEC: TO-236 , 
3.5— EIAJ: SC-59 [ bet. — 1 ws 


t-——2.6—| 


2R 


Dim. in mm 


kK 1.7— 


S-Mini Type (3-pin) ElAJ: SC-70 SS-Mini Type (2-pin) 
0.80 


a 


S-Mini Type (4-pin) Mold SS-Mini Type (4-pin) Mold SSS-Mini Type (2-pin) NEW!SSS-Mini Type (3-pin) 
0.30 
al 
3 


j-—1.6 + 


FH 0.25 
Al 


ro 0.20 
1 


H 
cm 
‘i 


Cut Tape 
VR IF VE Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. Description (V) (mA) (V) @mA Part No. il 10 100 Part No. Size Pricing 
Mini Type 2-Pin 
20 1000 0.45 1 MA2YD1500LCT-ND 55 42 31 MA2YD1500LTR-ND 3,000 | 179.00/M 
100 300 0.58 300 MA2YD1700LCT-ND 53 40 31 MA2YD1700LTR-ND 3,000 | 174.00/M 
9 Single 15 1000 0.40 1000 MA2YD2100LCT-ND 50 .38 29 MA2YD2100LTR-ND 3,000 | 164.00/M 
9 25 1000 0.47 500 MA2YD2300LCT-ND 53 -40 31 MA2YD2300LTR-ND 3,000 | 174.00/M 
60 800 0.51 800 MA2YD2600LCT-ND NEW! 53 40 30 MA2YD2600LTR-ND NEW! | 3,000 | 173.00/M 
30 1500 0.34 500 MA22D2800LCT-ND NEW! 62 A7 35 MA22D2800LTR-ND NEW! | 3,000 | 201.00/M 
Mini Type 3-Pin 
30 700 0.55 700 MA3X70100LCT-ND AT .38 29 MA3X70100LTR-ND 3,000 | 125.00/M 
15 30 0.40 1 MA3X70400LCT-ND 4 36 27 MA3X70400LTR-ND 3,000 | 117.00/M 
30 30 0.40 1 MA3X704A0LCT-ND 4 36 27 MA3X704A0LTR-ND 3,000 | 117.00/M 
30 30 0.30 1 MA3X71700LCT-ND 52 42 32 MA3X71700LTR-ND 3,000 | 137.00/M 
40 500 0.55 500 MA3X72000LCT-ND 58 AT 35 MA3X72000LTR-ND 3,000 | 155.00/M 
30 200 0.55 200 MA3X72100LCT-ND 59 48 36 MA3X72100LTR-ND 3,000 | 158.00/M 
50 200 0.55 200 MA3X72700LCT-ND 58 44 .33 MA3X72700LTR-ND 3,000 | 188.00/M 
1 Single 20 500 0.50 500 MA3X74800LCT-ND 59 48 36 MA3X74800LTR-ND 3,000 | 158.00/M 
30 100 0.55 100 MA3X78600LCT-ND 50 40 30 MA3X78600LTR-ND 3,000 | 132.00/M 
50 100 0.55 100 MA3X78700LCT-ND 4 36 27 MA3X78700LTR-ND 3,000 | 118.00/M 
20 1000 0.45 1 MA3XD1100LCT-ND 59 48 36 MA3XD1100LTR-ND 3,000 | 157.00/M 
20 1000 0.45 1 MA3XD1500LCT-ND 52 39 30 MA3XD1500LTR-ND 3,000 | 169.00/M 
100 300 0.58 300 MA3XD1700LCT-ND 53 -40 31 MA3XD1700LTR-ND 3,000 | 174.00/M 
15 1000 0.40 500 MA3XD2100LCT-ND 50 .38 29 MA3XD2100LTR-ND 3,000 | 164.00/M 
60 200 0.65 200 MAS3X78800LCT-ND -50 -38 29 MA3X78800LTR-ND 3,000 | 163.00/M 
30 0.40 1 MA3X704D0LCT-ND 70 53 40 MA3X704D0LTR-ND 3,000 | 228.00/M 
2 Dual Com Anode 30 110/150 0.30 1 MA3X717D0LCT-ND 91 68 51 MA3X717D0LTR-ND 3,000 | 294.00/M 
oF 130/200 0.55 130/200 MA3X721D0LCT-ND 84 64 48 MA3X721D0LTR-ND 3,000 | 274.00/M 
200/300 0.55 200/300 MA83X786DOLCT-ND 65 49 37 MA3X786DOLTR-ND 3,000 | 211.00/M 
30 0.40 | MA3X704E0LCT-ND .70 53 40 MA3X704E0LTR-ND 3,000 | 228.00/M 
3 Dual Com Cathode 30 110/150 0.30 1 MA3X717E0LCT-ND 91 68 51 MA3X717EOLTR-ND 3,000 | 294.00/M 
130/200 0.55 130/200 MA3X721E0LCT-ND 84 64 48 MA3X721E0LTR-ND 3,000 | 274.00/M 
200/300 0.55 200/300 MA3X786E0LCT-ND 65 49 37 MA3X786E0LTR-ND 3,000 | 211.00/M 
20/30 0.30 1 MA3X71500LCT-ND 75 57 43 MA3X71500LTR-ND 3,000 | 245.00/M 
4 Dual Series 30 20/30 0.40 1 MA3X71600LCT-ND 61 46 35 MA3X71600LTR-ND 3,000 | 198.00/M 
220/300 0.55 220/300 MA3X74000LCT-ND 94 ft 53 MA3X74000LTR-ND 3,000 | 305.00/M 
Mini Type 4-Pin 
50 150/200 0.55 150/200 MA4X74600LCT-ND 80 60 A5 MA4X74600LTR-ND 3,000 | 259.00/M 
5 Dual 30 20/30 0.40 1 MA4X71300LCT-ND 61 A7 35 MA4X71300LTR-ND 3,000 | 200.00/M 
ue 30 150 0.55 150 MA4X72400LCT-ND 69 52 39 MA4X72400LTR-ND 3,000 | 224.00/M 
50 70/100 0.55 70/100 MA4X79600LCT-ND 64 48 36 MA4X79600LTR-ND 3,000 | 207.00/M 
9 Dual 30 150/200 0.55 150/200 MA4X72600LCT-ND 93 ral 53 MA4X72600LTR-ND 3,000 | 304.00/M 
11 Dual 30 20/30 0.40 1 MA4X71400LCT-ND 75 56 42 MA4X71400LTR-ND 3,000 | 243.00/M 
Mini Type 6-Pin 
6 Triple 30 30 0.40 1 MA6X71800LCT-ND 88 74 59 MA6X71800LTR-ND 3,000 | 381.00/M 
S-Mini Type 2-Pin 
9 Singl 20 200 0.47 1 MA2SD1900LCT-ND 50 40 30 MA2SD1900LTR-ND 3,000 | 132.00/M 
did 40 500 0.55 500 MA2Z72000LCT-ND. 48 .39 29 MA2Z72000LTR-ND. 3,000 | 128.00/M 


(Continued) 
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Panasonic. Schottky Barrier Diodes — Silicon Epitaxial Planar Type (cont, 


Cut Tape 
VR IF VF Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. Description (Vv) (mA) (V) @mA Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
20 300 0.40 300 MA2Z74800LCT-ND Al 33 25 MA2Z74800LTR-ND 3,000 | 108.00/M 
20 500 0.40 10 MA2ZD0200LCT-ND 54 44 33 MA2ZD0200LTR-ND 3,000 | 144.00/M 
20 100 0.27 5 MA2ZD1400LCT-ND 44 .38 -30 MA2ZD1400LTR-ND 3,000 | 119.00/M 
20 500 0.42 500 MA2ZD1800LCT-ND At 33 25 MA2ZD1800LTR-ND 3,000 | 108.00/M 
9 Single 30 30 0.40 1 MA2J72800LCT-ND 48 40 32 MA2J72800LTR-ND 3,000 | 128.00/M 
30 200 0.55 200 MA2J72900LCT-ND 57 A6 35 MA2J72900LTR-ND 3,000 | 151.00/M 
30 30 0.30 1 MA2J73200LCT-ND 44 36 27 MA2J73200LTR-ND 3,000 | 118.00/M 
30 100 0.55 100 MA2Z78400LCT-ND A7 40 32 MA2Z78400LTR-ND 3,000 | 125.00/M 
50 100 0.55 100 MA2Z78500LCT-ND 45 37 28 MA2Z78500LTR-ND 3,000 | 121.00/M 
S-Mini Type 3-Pin 
40 500 0.55 500 MA3J70000LCT-ND 55 45 34 MA3J70000LTR-ND 3,000 | 147.00/M 
20 500 0.55 500 MA3J70200LCT-ND 55 44 .33 MA3J70200LTR-ND 3,000 | 146.00/M 
1 Single 30 30 0.40 1 MA3J74100LCT-ND 48 39 29 MA3J74100LTR-ND 3,000 | 128.00/M 
9 30 200 0.55 200 MA3J74400LCT-ND PY 4 43 32 MA3J74400LTR-ND 3,000 | 184.00/M 
30 30 0.30 1 MA3J74500LCT-ND 66 50 .38 MA3J74500LTR-ND 3,000 | 215.00/M 
20 700 0.45 700 MA3ZD1200LCT-ND 58 AT 35 MA3ZD1200LTR-ND 3,000 | 154.00/M 
20/30 0.40 1 MA3J741D0LCT-ND 61 46 35 MA3J741 DOLTR-ND 3,000 | 199.00/M 
2 Dual Com Anode 30 20/30 0.30 1 MA3J745D0LCT-ND 62 47 -36 MA3J745D0LTR-ND 3,000 | 203.00/M 
70/100 0.55 70/100 MA3Z792D0LCT-ND 51 AL 31 MA3Z792D0LTR-ND 3,000 | 136.00/M 
20/30 0.40 1 MA3J741EOLCT-ND 61 46 35 MA3J741EOLTR-ND 3,000 | 199.00/M 
3 Dual Com Cathode 30 20/30 0.30 1 MA3J745E0LCT-ND 62 47 .36 MA3J745E0LTR-ND 3,000 | 203.00/M 
70/100 0.55 70/100 MA3Z792E0LCT-ND 51 AL 31 MA3Z792E0LTR-ND 3,000 | 136.00/M 
4 Dual Series Ee 20/30 0.40 1 MA3J74200LCT-ND 64 48 36 MA3J74200LTR-ND 3,000 | 207.00/M 
70/100 0.55 70/100 MA3Z79300LCT-ND 62 47 35 MA3Z79300LTR-ND 3,000 | 201.00/M 
S-Mini Mold Type 4-Pin 
30 20/30 0.40 1 MA4Z71300LCT-ND 58 A7 35 MA4Z71300LTR-ND 3,000 | 154.00/M 
vi Dual 20 75/100 0.27 5 MA4ZD1400LCT-ND 52 42 32 MA4ZD1400LTR-ND 3,000 | 138.00/M 
45 75/100 0.60 75/100 MA4ZD0300LCT-ND 50 .38 .29 MA4ZDO300LTR-ND 3,000 | 164.00/M 
S-Mini Mold Type 6-Pin 
8 Triple 30 30 0.40 a MA6Z71800LCT-ND 68 52 39 MA6Z71800LTR-ND 3,000 | 222.00/M 
Mini-Power Type 2-Pin 
10 Single 40 1000 0.55 1000 MA701ACT-ND 84 64 48 = _— = 
New Mini-Power Type 2-Pin 
30 1500 0.37 1000 MA2Q70500LCT-ND 84 64 48 MA2Q70500LTR-ND 1,500 | 280.00/M 
30 1000 0.50 1000 MA2Q73500LCT-ND 85 64 48 MA2Q73500LTR-ND 1,500 | 282.00/M 
9 Single 40 1000 0.55 1000 MA2Q73600LCT-ND 70 53 40 MA2Q73600LTR-ND 1,500 | 234.00/M 
9 30 1500 0.50 2000 MA2Q73700LCT-ND .99 75 56 MA2Q73700LTR-ND 1,500 | 329.00/M 
40 1500 0.55 2000 MA2Q73800LCT-ND 713 55 42 MA2Q73800LTR-ND 1,500 | 243.00/M 
90 700 0.80 700 MA2Q73900LCT-ND 88 67 50 MA2Q73900LTR-ND 1,500 | 293.00/M 
SS-Mini Type 2-Pin 
30 30 0.40 1 MA2S72800LCT-ND 46 39 31 MA2S72800LTR-ND 3,000 | 124.00/M 
30 100 0.55 100 MA2S78400LCT-ND 52 42 31 MA2S78400LTR-ND 3,000 | 137.00/M 
9 Single 20 200 0.47 1 MA2SD1000LCT-ND 52 42 31 MA2SD1000LTR-ND 3,000 | 137.00/M 
9 20 200 0.58 200 MA2SD2400LCT-ND 48 39 29 MA2SD2400LTR-ND 3,000 | 128.00/M 
15 200 0.39 200 MA2SD2500LCT-ND 48 39 .29 MA2SD2500LTR-ND 3,000 | 128.00/M 
20 35 0.41 1 MA2SE0100LCT-ND NEW! 55 45 34 MA2SE0100LTR-ND NEW! | 3,000 | 147.00/M 
SS-Mini Type 3-Pin 
1 Single 30 30 0.40 1 MA3S78100LCT-ND 52 42 31 MA3S78100LTR-ND 3,000 | 137.00/M 
7 30 0.30 1 MA3S79500LCT-ND 52 42 31 MA3S79500LTR-ND 3,000 | 137.00/M 
2 Dual Com Anode 30 30 0.40 1 MA3S781DOLCT-ND 62 47 35 MA3S781DOLTR-ND 3,000 | 201.00/M 
30 0.30 1 MA3S795D0LCT-ND 62 47 35 MA83S795D0LTR-ND 3,000 | 201.00/M 
3 Dual Com Cathode 30 30 0.40 1 MA3S781E0LCT-ND 62 7 35 MA3S781E0LTR-ND 3,000 | 201.00/M 
20 0.30 1 MA3S795E0LCT-ND 62 7 35 MA3S795E0LTR-ND 3,000 | 201.00/M 
4 Dual Series 20 25/35 0.40 1 MA3SE0200LCT-ND YA 54 Al MAS3SE0200LTR-ND 3,000 | 231.00/M 
SS-Mini Type 4-Pin 
7. Dual 30 20/30 0.35 1 MA4SD0100LCT-ND 53 43 .33 MA4SD0100LTR-ND 3,000 | 142.00/M 
SSS-Mini Type 2-Pin 
30 30 0.4 1 MA2772800LCT-ND 42 34 26 MA2772800LTR-ND 10,000 | 105.00/M 
9 Single 100 100 0.55 100 MA2778400LCT-ND 50 40 -30 MA2778400LTR-ND 10,000 | 124.00/M 
20 100 0.38 10 MA27D2700LCT-ND NEW! 59 48 36 MA27D2700LTR-ND NEW! | 10,000 | 147.00/M 
NEW! SSS-Mini Type 3-Pin NEW! 
3 Dual Com Cathode 30 20 0.3 1 MAS3795E0LCT-ND 65 49 37 MAS3795E0LTR-ND 10,000 | 203.00/M 
1008 Mold Leadless Type 4-Pin 
12 Single 30 30 0.40 1 MA4L72800ACT-ND A7 38 .29 MA4L72800ATR-ND 10,000 | 117.00/M 
9 100 0.55 100 MA4L78400ACT-ND 55 45 34 MA4L78400ATR-ND 10,000 | 138.00/M 
. . aye . . 
NEW) Pin Diodes — Silicon Epitaxial Planar Type 
Cut Tape 
Descrip-| VR IF VF Ct | rt Digi-Key Price Each i-Key Tape & Reel 
Fig. tion (V) | (mA)| (V) |@mA J (pF) | (Q) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
S-Mini Type 2-Pin 2-cathode 
il Single | 60 | 100] 1.0 10 | 0.5 | 2.0 MA2JP0200LCT-ND 58 46 35 MA2JP0200LTR-ND 3,000 | 153.00/M 
SS-Mini Type 2-Pin 
. 0.8 | 1.0 MA2SP0100LCT-ND 59 48 36 MA2SP0100LTR-ND 3,000 | 157.00/M 
2 | Single | 60 | 100] 1.0 | 10 
0.5 | 2.0 MA2SP0200LCT-ND 59 48 36 MA2SP0200LTR-ND 3,000 | 157.00/M 
SSS-Mini Type 2-Pin 
. 0.8 | 1.0 MA27P0100LCT-ND 53 40 -30 MA27P0100LTR-ND 10,000 | 166.00/M 
3 | Single | 60] 100] 1.0 | 10 
0.5 | 2.0 MA27P0200LCT-ND 53 40 -30 MA27P0200LTR-ND 10,000 | 166.00/M 
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LH 3.0 
nasonic. Pn Comes : 
NE GaAs MMIC SP3T Switch 1Gnd 5 GPS-Rx 9 Vetrl2 7 
WV 2 Ant 6 Gnd 10 Gnd 4042 3.0 
q aASs witches 3 Gnd 7 Gnd 11 PCS-Tx/Rx Lot No: 
4 Vetrl3 8 CDMA-Tx/Rx 12 Vetri1 
CDMA PCS GPS Vetri(H)- Pin Pin Cut Tape Tape & Reel 
1 2 3 PD Vetrl(L) | (CDMA, PCS) | (GPS) Topr Tstg Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(MHz) (MHz) (MHz) mW (V) (dBm) (dBm) (Cr) (Cr) Part No. 1 10 100 Part No. 1,500 
824 - 894 1850 - 1990 1574 - 1577 150 +5 35 20 -30 - +90 -40- +120 | GN04042NOLCT-ND 3.10 2.48 1.93 GN04042NOLTR-ND 1755.00/M 
Switching Diodes — Silicon Epitaxial Planar Type Dim. in mm 


Mini Type (3-pin) Mini Type (4-pin) Mini Type (6-pin) S-Mini Type (2-pin) S-Mini Type (3-pin) 

JEDEC: TO-236 EIAJ: SC-70 

EIAJ: SC-59 - A +— 2.1 —+ 
; X |+1.25+1 


SS-Mini Type SSS- 1008 Mold Leadless (4-pin) 
(3-pin) (2-pin) 


3 2 


i 
| 


41.00 ——*1 


Cut Tape 
VR IF IR tr Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. Package Description (v) (mA) | (uA) (ns) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
1 Mini 3P. Single 80 100 0.1 3 MA3X152A0LCT-ND 40 -30 21 MA3X152A0LTR-ND 3,000 80.00/M 
2 Mini 3P. Single 80 100 0.1 3 MA3X152KOLCT-ND 40 .30 21 MA3X152KOLTR-ND 3,000 80.00/M 
3 Mini 3P Dual Com Anode 80 100 0.1 10 MA3X152D0LCT-ND 37 -30 24 MA3X152D0LTR-ND 3,000 84.00/M 
4 Mini 3P Dual Com Cathode 80 100 0.1 3 MA3X152E0LCT-ND 37 -30 21 MA3X152E0LTR-ND 3,000 84.00/M 
5 Mini 3P Dual Series 80 65 01 150/9 MA8X153A0LCT-ND 37 -30 21 MA3X153A0LTR-ND 3,000 96.00/M 
2 Mini 3P Single 200 100 1 - MA3X15800LCT-ND 53 43 32 MA3X15800LTR-ND 3,000 141.00/M 
5 Mini 3P Dual Series 40 75 0.01 100 MA3X19800LCT-ND 40 33 23 MA3X19800LTR-ND 3,000 104.00/M 
2 Mini 3P. Single 200 100 1 60 MA3X19900LCT-ND 49 37 28 MA3X19900LTR-ND 3,000 160.00/M 
6 Mini 4P Dual 80 75 0.4 3 MA4X159A0LCT-ND 48 39 29 MA4X159A0LTR-ND 3,000 127.00/M 
6 Mini 4P Dual 200 100 1 = MA4X17400LCT-ND 67 5A 38 MA4X17400LTR-ND 3,000 219.00/M 
7 Mini 6P Triple 80 100 0.1 3 MA6X12100LCT-ND 51 AL 31 MA6X12100LTR-ND 3,000 135.00/M 
8 Mini 6P Quad 80 100 041 3 MA6X12400LCT-ND 70 53 40 MA6X12400LTR-ND 3,000 229.00/M 
9 Mini 6P. Quad 40 100 0.1 150/9 MA6X12500LCT-ND 73 55 42 MA6X12500LTR-ND 3,000 238.00/M 
10 Mini 6P. Quad 80 100 0.1 10 MA6X12700LCT-ND AB 37 28 MA6X12700LTR-ND 3,000 122.00/M 
11 Mini 6P. Quad 80 100 0.1 3 MA6X12800LCT-ND 45 -36 27 MA6X12800LTR-ND 3,000 119.00/M 
12 S-Mini 2P Single 80 100 0.1 3 MA2J11100LCT-ND 35 27 19 MA2J11100LTR-ND 3,000 70.00/M 
12 S-Mini 2P. Single 40 200 0.5 10 MA2J11200LCT-ND 44 36 .27 MA2J11200LTR-ND 3,000 117.00/M 
12 S-Mini 2P Single 80 200 0.5 10 MA2J11300LCT-ND At 34 23 MA2J11300LTR-ND 3,000 108.00/M 
12 S-Mini 2P. Single 150 200 0.2 a MA2J11400LCT-ND 62 47 35 MA2J11400LTR-ND 3,000 201.00/M 
12 S-Mini 2P Single 200 200 0.2 = MA2J11500LCT-ND 59 5 34 MA2J11500LTR-ND 3,000 192.00/M 
12 S-Mini 2P. Single 40 100 0.01 100 MA2J11600LCT-ND 45 37 28 MA2J11600LTR-ND 3,000 120.00/M 
1 S-Mini 3P. Single 80 100 0.1 3 MA3J142A0LCT-ND 34 27 19 MA3J142A0LTR-ND 3,000 76.00/M 
2 S-Mini 3P Single 80 100 0.1 3 MA3J142KOLCT-ND 34 27 19 MA3J142KOLTR-ND 3,000 76.00/M 
3 S-Mini 3P. Dual Com Anode 80 100 0.1 10 MA3J142D0LCT-ND 36 .30 21 MA3J142D0LTR-ND 3,000 95.00/M 
4 S-Mini 3P. Dual Com Cathode 80 100 0.1 3 MA3J142E0LCT-ND 36 .30 .21 MA3J142E0LTR-ND 3,000 95.00/M 
5 S-Mini 3P. Dual Series 40 65 0.1 150/9 MA3J14300LCT-ND 39 32 222 MA3J14300LTR-ND 3,000 102.00/M 
5 S-Mini 3P. Dual Series 80 65 0.1 150/9 MA3J143A0LCT-ND 39 32 son. MA3J143A0LTR-ND 3,000 102.00/M 
5 S-Mini 3P Dual Series 80 65 01 3 MA3J14700LCT-ND 44 36 27 MA3J14700LTR-ND 3,000 118.00/M 
6 S-Mini 4P Dual 80 75 0.1 3 MA4Z15900LCT-ND 58 47 35 MA4Z15900LTR-ND 3,000 155.00/M 
12 SS-Mini 2P Single 80 100 0.1 3 MA2S11100LCT-ND 36 .29 20 MA2S11100LTR-ND 3,000 81.00/M 
1 SS-Mini 3P Single 80 100 0.1 3 MA3S132A0LCT-ND 36 .29 .20 MA3S132A0LTR-ND 3,000 81.00/M 
2 SS-Mini 3P Single 80 100 0.1 3 MA3S132KOLCT-ND 36 .29 .20 MA3S132KOLTR-ND 3,000 81.00/M 
3 SS-Mini 3P Dual Com Anode 80 100 041 10 MA3S132D0LCT-ND 38 31 21 MA3S132D0LTR-ND 3,000 99.00/M 
4 SS-Mini 3P Dual Com Cathode 80 100 041 3 MA3S132E0LCT-ND -38 31 21 MA3S132E0LTR-ND 3,000 99.00/M 
5 SS-Mini 3P Dual Series 80 65 01 150/9 MA3S13300LCT-ND 42 34 26 MA3S13300LTR-ND 3,000 111.00/M 
5 SS-Mini 3P Dual Series 80 65 0.1 3 MA3S13700LCT-ND 42 34 26 MA3S13700LTR-ND 3,000 111.00/M 
12 SSS-Mini 2P Single 80 100 0.1 3 MA2711100LCT-ND At 35 28 MA2711100LTR-ND 10,000 97.00/M 
13 | 1008 Mold Leadless 4P Single 80 100 | 04 3 MA4L11100ACT-ND 46 39 31 MA4L11100ATR-ND 10,000 | 107.00/M 
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Panasonic. Zener Diodes Silicon Planar Type 
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Zener Voltage VZ Iz Rz(max.) | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Mini Type Package 
Min. Nom. Max. (mA) (Ohms) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
Mini Type Package /MA3000 Series - 200mW 
2.28 2.40 2.60 5 100 MAZ302400LCT-ND 37 31 24 MAZ302400LTR-ND 3,000 98.00/M 
2.50 2.70 2.90 5 110 MAZ30270HLCT-ND 37 31 24 MAZ30270HLTR-ND 3,000 98.00/M 
2.80 3.00 3.20 5 120 MAZ30300HLCT-ND 37 3 24 MAZ30300HLTR-ND 3,000 98.00/M p> | seh. 
3.10 3.30 3.50 5 130 MAZ30330HLCT-ND 37 31 24 MAZ30330HLTR-ND 3,000 98.00/M 9} 0.95 
3.40 3.60 3.80 5 130 MAZ30360HLCT-ND 37 31 24 MAZ30360HLTR-ND 3,000 98.00/M 2] 
3.70 3.90 4.10 5 130 MAZ30390HLCT-ND a7 al 21 MAZ30390HLTR-ND 3,000 98.00/M 
4.00 4.30 4.60 5 130 MAZ30430MLCT-ND 37 31 24 MAZ30430MLTR-ND 3,000 98.00/M 
4.40 4.70 5.00 5 80 MAZ30470MLCT-ND 37 31 24 MAZ30470MLTR-ND 3,000 98.00/M Mini Mold (3-pin) 
4.80 5.10 5.40 5 60 MAZ30510MLCT-ND 37 31 24 MAZ30510MLTR-ND 3,000 98.00/M Package - 200mW 
5.30 5.60 6.00 5 40 MAZ30560MLCT-ND 37 31 24 MAZ30560MLTR-ND 3,000 98.00/M 
5.80 6.20 6.60 5 20 MAZ30620MLCT-ND 37 al 21 MAZ30620MLTR-ND 3,000 98.00/M + —2.8 
6.40 6.80 7.20 5 15 MAZ30680MLCT-ND 37 31 24 MAZ30680MLTR-ND 3,000 98.00/M 1.5 —+| 
7.00 7.50 7.90 5 15 MAZ30750MLCT-ND 37 31 24 MAZ30750MLTR-ND 3,000 98.00/M ia 
7.70 8.20 8.70 5 15 MAZ30820MLCT-ND 37 31 24 MAZ30820MLTR-ND 3,000 98.00/M 1 uniet__[]s 
8.50 9.10 9.60 5 15 MAZ30910MLCT-ND 37 31 24 MAZ30910MLTR-ND 3,000 98.00/M 
9.40 10.00 10.60 5 20 MAZ31000MLCT-ND 37 al 21 MAZ31000MLTR-ND 3,000 98.00/M 
10.40 11.00 11.60 5 20 MAZ31100MLCT-ND 37 31 24 MAZ31100MLTR-ND 3,000 98.00/M 
11.40 12.00 12.70 5 25 MAZ31200MLCT-ND 37 31 24 MAZ31200MLTR-ND 3,000 98.00/M 
12.40 13.00 14.10 5 30 MAZ31300MLCT-ND 37 31 24 MAZ31300MLTR-ND 3,000 98.00/M 
13.65 14.00 14.35 5 30 MAZ31400MLCT-ND 37 31 24 MAZ31400MLTR-ND 3,000 98.00/M 
13.90 15.00 15.60 5 30 MAZ31500MLCT-ND a7 al 21 MAZ31500MLTR-ND 3,000 98.00/M a 5 
15.30 16.00 17.10 5 40 MAZ31600MLCT-ND 37 31 21 MAZ31600MLTR-ND 3,000 98.00/M Mini Mold (5-pin) 
16.90 18.00 19.10 5 45 MAZ31800MLCT-ND 37 31 24 MAZ31800MLTR-ND 3,000 98.00/M Package - 200mW 
18.80 20.00 21.20 5 55 MAZ32000MLCT-ND 37 31 24 MAZ32000MLTR-ND 3,000 98.00/M 
20.80 22.00 23.30 5 55 MAZ32200MLCT-ND 37 31 24 MAZ32200MLTR-ND 3,000 98.00/M 2.9—— 
22.80 24.00 25.60 5 70 MAZ32400MLCT-ND a7 31 21 MAZ32400MLTR-ND 3,000 98.00/M 9.95 {0.95 |- 
25.10 27.00 28.90 5 80 MAZ32700MLCT-ND 37 31 24 MAZ32700MLTR-ND 3,000 98.00/M 
28.00 30.00 32.00 5 80 MAZ33000MLCT-ND 37 31 24 MAZ33000MLTR-ND 3,000 98.00/M 
31.00 33.00 35.00 5 80 MAZ33300MLCT-ND 37 31 24 MAZ33300MLTR-ND 3,000 98.00/M 
34.00 36.00 38.00 5 90 MAZ33600MLCT-ND 37 31 24 MAZ33600MLTR-ND 3,000 98.00/M 
Mini Mold 3-Pin Package - 200mW 
59 6.2 65 5 30 MAZO062DOLCT-ND AT 40 32 MAZO062D0LTR-ND 3,000 | 125.00/M 
Mini Mold 5-Pin Package - 200mW 
64 68 7.2 5 30 MAZLO68HOLCT-ND 57 46 35 MAZLO68HOLTR-ND 3,000 | 152.00/M 
11.4 12.0 12.7 5 15 MAZL120HOLCT-ND 57 46 35 MAZL120HOLTR-ND 3,000 | 152.00/M 
S-Mini Type Package / MA8000 Series - 200mW 
2.28 2.40 2.60 5 100 MAZ802400LCT-ND 43 34 24 MAZ802400LTR-ND 3,000 97.00/M 
2.50 2.70 2.90 5 110 MAZ80270HLCT-ND 43 34 24 MAZ80270HLTR-ND 3,000 97.00/M 
2.80 3.00 3.20 5 120 MAZ80300HLCT-ND 43 34 24 MAZ80300HLTR-ND 3,000 97.00/M 
3.10 3.30 3.50 5 130 MAZ80330HLCT-ND 43 34 24 MAZ80330HLTR-ND 3,000 97.00/M 
3.40 3.60 3.80 5 130 MAZ80360HLCT-ND. 43 34 24 MAZ80360HLTR-ND. 3,000 97.00/M 
3.70 3.90 4.10 5 130 MAZB0390HLCT-ND 4B 34 24 MAZ80390HLTR-ND 3,000 97.00/M 
4.00 4.30 4.60 5 130 MAZ80430MLCT-ND 43 34 24 MAZ80430MLTR-ND 3,000 97.00/M 
4.40 4.70 5.00 5 80 MAZ80470MLCT-ND 43 34 24 MAZ80470MLTR-ND 3,000 97.00/M 
4.80 5.10 5.40 5 60 MAZ80510MLCT-ND 43 34 24 MAZ80510MLTR-ND 3,000 97.00/M 
5.30 5.60 6.00 5 40 MAZ80560MLCT-ND 43 34 24 MAZ80560MLTR-ND 3,000 97.00/M 
5.80 6.20 6.60 5 30 MAZ80620MLCT-ND 43 34 24 MAZ80620MLTR-ND 3,000 97.00/M Mini cai 
6.40 6.80 7.20 5 20 MAZB0680MLCT-ND 43 ‘34 .24—-| MAZB0680MLTR-ND 3,000 | 97.00/M SS-Mini Type Package (2-pin) 
7.00 7.50 7.90 5 20 MAZ80750MLCT-ND 43 34 24 MAZ80750MLTR-ND 3,000 97.00/M “= 
7.70 8.20 8.70 5 20 MAZ80820MLCT-ND 43 34 24 MAZ80820MLTR-ND 3,000 97.00/M 
8.50 9.10 9.60 5 20 MAZ80910MLCT-ND 43 34 24 MAZ80910MLTR-ND 3,000 97.00/M K 
9.40 10.00 10.60 5 30 MAZ81000MLCT-ND 43 34 24 MAZ81000MLTR-ND 3,000 97.00/M 
10.40 11.00 11.60 5 30 MAZ81100MLCT-ND 43 34 24 MAZ81100MLTR-ND 3,000 97.00/M 
11.40 12.00 12.70 5 30 MAZ81200MLCT-ND 43 34 24 MAZ81200MLTR-ND 3,000 97.00/M 
12.40 13.00 14.10 5 35 MAZ81300MLCT-ND 43 34 24 MAZ81300MLTR-ND 3,000 97.00/M 
13.65 14.00 14.35 5 40 MAZ81400MLCT-ND 43 34 24 MAZ81400MLTR-ND 3,000 97.00/M 
13.90 15.00 15.60 5 40 MAZ81500MLCT-ND 4B 34 24 MAZ81500MLTR-ND 3,000 97.00/M 
15.30 16.00 17.10 5 50 MAZ81600MLCT-ND 43 34 24 MAZ81600MLTR-ND 3,000 97.00/M 
16.90 18.00 19.10 5 60 MAZ81800MLCT-ND 43 34 24 MAZ81800MLTR-ND 3,000 97.00/M — = 
18.80 20.00 21.20 5 80 MAZ82000MLCT-ND 43 34 24 MAZ82000MLTR-ND 3,000 97.00/M SS-Mini Type Package (3-pin) 
20.80 22.00 23.30 5 80 MAZ82200MLCT-ND 43 34 24 MAZ82200MLTR-ND 3,000 97.00/M 0.28 
22.80 24.00 —-25.60 5 100 MAZ82400MLCT-ND 43 34 24 MAZ82400MLTR-ND 3,000 97.00/M =e 
25.10 27.00 28.90 2 120 MAZ827000LCT-ND 43 34 24 MAZ827000LTR-ND 3,000 97.00/M 
28.00 30.00 32.00 2 160 MAZ83000MLCT-ND 43 34 24 MAZ83000MLTR-ND 3,000 97.00/M 
31.00 33.00 35.00 2 200 MAZ83300MLCT-ND 43 34 24 MAZ83300MLTR-ND 3,000 97.00/M 
34.00 36.00 38.00 2 250 MAZ83600MLCT-ND 43 34 24 MAZ83600MLTR-ND 3,000 97.00/M 
SS-Mini Type Package 2-Pin / MAZS000 Series - 150mW 
25 26 2.75 5 110 MAZS0270LLCT-ND 40 34 27 MAZS0270LLTR-ND 3,000 | 108.00/M 
2.95 3.41 3.2 5 120 MAZSO300HLCT-ND 40 34 27 MAZSO300HLTR-ND 3,000 | 108.00/M 
34 3.3 3.5 5 130 MAZS0330HLCT-ND 40 34 27 MAZS0330HLTR-ND 3,000 | 107.00/M 
3.55 37 3.8 5 130 MAZSO360HLCT-ND 40 34 27 MAZSO360HLTR-ND 3,000 | 108.00/M 
37 3.9 44 5 130 MAZSO390HLCT-ND 40 34 27 MAZS0390HLTR-ND 3,000 | 107.00/M 
4 43 4.6 5 130 MAZS0430MLCT-ND. 40 34 27 MAZS0430MLTR-ND 3,000 | 107.00/M 
4.4 47 5 5 80 MAZS0470MLCT-ND 40 34 27 MAZS0470MLTR-ND 3,000 | 107.00/M 
48 54 54 5 60 MAZSO0510MLCT-ND_ 40 34 27 MAZS0510MLTR-ND. 3,000__|_107.00/M 
53 56 6 5 40 MAZSO560MLCT-ND 40 34 27 MAZSO560MLTR-ND 3,000 | 107.00/M 
58 6.2 6.6 5 30 MAZS0620MLCT-ND 40 34 27 MAZS0620MLTR-ND 3,000 | 107.00/M 
64 68 7.2 5 20 MAZSO680MLCT-ND 40 34 27 MAZSO680MLTR-ND 3,000 | 107.00/M 
7 75 79 5 20 MAZSO750MLCT-ND 40 34 27 MAZSO0750MLTR-ND 3,000 | 107.00/M 
77 8.2 8.7 5 20 MAZS0820MLCT-ND. 40 34 27 MAZS0820MLTR-ND 3,000__| _107.00/M 
8.87 94 9.33 5 20 MAZS0910MLCT-ND 40 34 27 MAZS0910MLTR-ND 3,000 | 108.00/M 
9.4 10 10.6 5 30 MAZS1000MLCT-ND. 40 34 27 MAZS1000MLTR-ND 3,000 | 107.00/M 
10.73 1 11.28 5 30 MAZS1100MLCT-ND 40 34 27 MAZS1100MLTR-ND 3,000 | 108.00/M 1008 Mold Leadless Package (4-pin) 
11.4 12 127 5 30 MAZS1200MLCT-ND 40 34 27 MAZS1200MLTR-ND 3,000 | 107.00/M 
12.73 13 13.4 5 35 MAZS1300MLCT-ND. 40 34 27 MAZS1300MLTR-ND. 3,000 | 108.00/M a ae 
146 15 15.35 5 40 MAZST500MLCT-ND 40 34 27 MAZS1500MLTR-ND 3,000 | 108.00/M | 
157 16 16.5 5 50 MAZS1600MLCT-ND 40 34 27 MAZS1600MLTR-ND 3,000 | 108.00/M 80 
17.55 18 18.45 5 60 MAZS1800MLCT-ND 40 34 27 MAZS1800MLTR-ND 3,000 | 108.00/M 
19.5 20 20.5 5 80 MAZS2000MLCT-ND. 40 34 27 MAZS2000MLTR-ND 3,000 | 108.00/M | 
20.8 22 23.3 5 80 MAZS2200MLCT-ND_ 40 34 27 MAZS2200MLTR-ND. 3,000__|_107.00/M a ee 
26.3 27 277 2 120 MAZS2700MLCT-ND 40 34 27 MAZS2700MLTR-ND 3,000 | 108.00/M 2 
32.2 33 33.8 2 200 MAZS3300MLCT-ND 40 34 27 MAZS3300MLTR-ND 3,000 | 108.00/M 
34 36 38 2 250 MAZS3600MLCT-ND. 40 34 27 MAZS3600MLTR-ND 3,000 | 107.00/M = ; j 
SS-Mini Type Package 3-Pin / MAZTOOOH Series - 150mW _ zRos200A MAZRO82HOA 
64 68 7.2 5 30 MAZTO68HOLCT-ND 42 34 26 MAZTO68HOLTR-ND 3,000 | 112.00/M 
77 8.2 8.7 5 30 MAZTO82HOLCT-ND 42 34 26 MAZTO82HOLTR-ND 3,000 | 112.00/M NEW!SSS-Mini Type Package (3-pin) 
S-Mini Type Package 5-Pin /MAZZOOOH Series - 200mW | 0.33 
64 68 72 5 30 MAZZ068HOLCT-ND 49 37 28 MAZZ068HOLTR-ND 3,000 | 159.00/M 
1008 Mold Leadless Package 4-Pin /100mW 
77 8.2 8.7 5 20 MAZRO8200ACT-ND 43 35 26 MAZRO8200ATR-ND 10,000 | 107.00/M 
77 8.2 87 5 20 MAZRO82HOACT-ND 69 52 39 MAZRO82HOATR-ND 10,000 | 214.00/M 
NEW! SSS-Mini Type Package 3-Pin /150mW NEW! 
77 8.2 8.7 5 30 MAZW082HOLCT-ND 54 43 33 MAZWO082HOLTR-ND 10,000 | 134.00/M 
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TOR Rectifier IGBT Transistors 


The field of 3-phase 220V PWM motor drives has had mainly bipolars and power MOSFETs competing with one another. 
Power MOSFETs have been the choice of power electronic designers, especially at power levels below 5 hp because of the 
ease of drive and their rugged operations. Since FETs are voltage-controlled devices, they require only very small gate 
current pulses to turn them off and on. The average currents necessary for controlling the device state are often magni- 
tudes lower than those required by bipolar devices of similar ratings. What's more, the FET’s wide switching safe operating 
area (SOA), avalanche and dv/dt capabilities allow for snubberless operation, often a great advantage over bipolars. The 
RDS(on) of the FET does, however, rise exponentially with voltage rating. The IGBT combines the best of both worlds. It is 
a voltage-controlled device (like the MOSFET) allowing designers to greatly simplify their drive circuits. It is a rugged device 
with a square switching SOA and high peak current capability. In addition, it exhibits low forward voltage characteristics 
similar to bipolars, reducing the conduction loss. For those IGBTs without an internal reverse diode, designers can choose 
an external fast recovery diode to suit a specific application. All this indicates that the IGBT will be the device for 
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applications requiring high current densities at high voltages coupled with switching frequencies up to 20 to 50 kHz. 


High Efficiency WARP™ Speed IGBTs: Optimized for 75-150kHz hard switching frequency. For use in UPS, welding, 
switch mode power supplies and PFC stages. 


IGBT SIP Module: The IGBT technology is the key to International Rectifier’s advanced line of IMS (Insulated Metal 
Substrate) Power Modules. These modules are more efficient than comparable bipolar transistor modules, while at the 
same time having the simpler gate-drive requirements of the familiar power MOSFET. This superior technology has now 
been coupled to a state of the art materials system that maximizes power throughput with low thermal resistance. This 
package is highly suited to motor drive applications and where space is at a premium. Features: * Fully isolated printed 
circuit board mount package + Switching-loss rating includes all “tail” losses + HEXFRED soft ultrafast diodes + Op- 
timized for medium operating (1 to 10kHz) 
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VCE Ic Pulse Max Delay Time ETS Total Switching 
(Sat) @ Current Power (ns) Loss @ IC Digi-Key Price Each iee0 
Fig. | Package VCE| Max |TC+25°C| ICM Dissipation | Td (on) Td (off) mJ Amps _| Part No. 1 10 (100 10-4 | 
14] 19 38 60 27 540 217 10 | IRGABC20S-ND 215 172 1.24 
227] 13 52 60 20 190 22 6.5 | IRG4BC20U-ND 2.23 1.90 1.57 
199] 31 120 100 20 290 2.50 17.0 | IRGABC30F-ND 298 254 209 
14] 34 68 100 22 540 3.71 18 | IRGABC30S-ND 3.73 298 213 raat 
1 |TO-220AB| 600) 252| 23 92 100 20 180 73 12.0 | IRG4BC30U-ND 426 299 240 2.79 2X 0.93 
166] 16 64 60 24 190 14 9 | IRG4BC20F-ND 278 2.22 1.67 
15 | 49 200 160 26 240 2.18 27 | IRGABCAOF, ND 440 3.52 252 1.39 
215} 40 160 160 30 220 1.40 20.0 | IRGABC40U-ND 4.21 3.58 2.95 
28] 16 32 60 28 190 0.68 9.0 | IRG4BC20K-ND 278 222 1.78 
215] 85 34 38 40 87 0.26 25 | IRG4BCIOUD-ND 3.00 2.04 1.61 
166] 16 64 60 43 240 | 089 9 | IRGABC20FD-ND 380 304 217| | Double INT-A-PAK 
227| 16 32 60 54 180 0.64 9 | IRGABC20KD-ND 271 217 1.55 
2 |TO220AB| 600] 227] 13 52 60 38 100 49 6.5 | IRG4BC20UD-ND 295 251 207 
199] 31 120 100 42 310 3.20 17.0 | IRGABC30FD-ND 486 4.14 3.41 
221] 28 58 100 60 160 1.18 16 | IRGABC30KD-ND 4.22 3.01 244 
252] 23 92 100 40 120 89 12.0 | IRGABC30UD-ND 4.21 358 2.95 
159) 31 120 100 21 200 1.41 17.0 | IRGAPC30FND 3.08 246 1.76 4 esl 4 
15 | 49 200 160 26 240 2.18 27 | IRG4PCA0F-ND 5.03 4.02 288 75 | SS +, 
21} 42 84 160 30 140 0.95 25 | IRG4PC40K-ND 640 5.12 3.66 \ 
1.68] 60 120 160 23 1000 | 12.00 31.0 | IRGAPC40S-ND 4.41 3.75 3.09 i © 6.50-2X 
1 |TO247AC) 600 | 545) 40 160 160 30 220 1.40 20.0 | IRGAPC40U-ND 4.98 3.62 297 
1.79] 70 280 200 28 390 5.00 39.0 | IRGAPC50F-ND 7.09 6.03 4.97 
1.47| 70 114 200 32 845 21.4 33 | IRGAPC50S-ND 8.34 667 4.77 
2.00} 55 220 200 31 230 1.60 27.0 | IRGAPOS0U-ND 8.68 653 5.45 
274] 30 60 160 30 200 4.93 25 | IRG4PH40K-ND 519 415 297 
2.43) 30 82 160 24 220 4.44 21 | IRG4PH40U-ND 6.00 480 343 
1 |TO247AC | 1200) 359) 45 180 200 31 320 5.40 24.0 | IRGAPH50U-ND 791 6.05 5.09 
147| 57 114 200 32 845, 21.4 33 | IRGAPH50S-ND 710 5.68 3.45 
199] 31 120 100 42 310 3.20 17.0 | IRGAPC30FD-ND 534 454 3.74 
195] 23 92 100 40 a 0.38 12 | IRGAPC30UD-ND 6.95 556 4.17 
185] 49 200 160 63 350 4.70 27.0 | IRGAPC40FD-ND 574 488 4.02 
215} 40 160 160 40 200 1.60 20.0 | IRGAPC40UD-ND 872 654 5.46 5. 
2 |T0-247AC | 600 | 1.79] 70 280 200 59 260 6.50 39.0 | IRGAPC50FD-ND 10.28 874 7.20 1.27 0.76 254 x6 
2.00] 55 220 200 44 240 2.30 27.0 | IRGAPCS0UD-ND 11.44 9.73 8.01 AIS. X13: XG 
34 28 40 100 39 340 26 10 | IRGAPC30KD-ND 538 430 3.07 
2.74) 42 60 160 50 140 28 15 | IRGAPC4OKD-ND 8.72 698 4.99 D-Pak 
277| 52 90 200 67 310 79 24 | IRG4PC50KD-ND 12.60 10.08 7.20 
31} 20 40 100 39 340 26 10 | IRGAPH80KD-ND 7.63 6.10 4.36 
274] 30 60 160 50 140 28 15 | IRGAPH40KD-ND 820 656 4.69 
243| 30 82 160 46 150 46 21 | IRGAPH40UD-ND 6.90 553 3.95 
2 |TO2K7AC) 1200) 54) a5 84 160 30 140 95 25 | IRGAPH50KD-ND 14.20 11.36 8.11 
3.20] 45 180 200 46 240 6.38 24.0 | IRGAPHS0UD-ND 18.86 16.04 13.21 
2.28] 60 120 300 50 210 25 25 | IRGP30B120KD-E-ND 11.86 949 7.11 
4.57 I 0.89 
1 ]TO247AD | 1200] 3.05] 40 120 300 50 204 1275 20 | IRGP20B120U-END 6.98 5.03 4.19 
2.00) 85 200 350 34 56 241 15 | IRGAPSC71U-ND 18.13 14.50 879 INT-A-PAK 
1 | Super 247) 600 | 153! 95 200 350 34 251 277 60 | IRG4PSC71K-ND 18.13 14.50 11.60 
2 | Super 247] 600 | 2.00] 85 60 350 90 245 72 75 | IRGAPSC71UD-ND 21.00 16.80 10.19 
1 | DePAK | 430] 12] 20 - 125 0.9 6 - —__| IRGS14C40L-ND 3.96 278 216 
185] 13 52 60 39 93 0.49 6.5 | IRG4BC20UD-S-ND 3.60 288 216 
185] 18 36 60 21 463 2.44 11 | IRGABC20MD-S-ND 321 225 1.75 
2 | DaPAK | 600| 14] 34 68 100 22 540 3.71 18 | IRGABC30S-S-ND 412 294 239 
110) 14 18 38 76 815 3.60 8.0 | IRG4BCI0SD-S-ND 198 113 92 aX sarews 
202] 14 42 49 17 160 0.50 7.8 | IRG4BCI5UD-S-ND 202 141 1.07 194 M5X08 
216| 13 52 60 2 ©6110 | 014 65 | IRGABC20W-ND 144 1.23 1.03 aa ieee 
1 ltoz2008| ao | 270) 23 92 100 24 150 0.26 12.0 | IRGABC30W-ND 3.24 276 231 anes a 
1.2 20 _— 125 0.9 6 — = IRGB14C40L-ND 3.75 263 2.05 DS McAseeniaadi6 
2.05] 40 160 160 27 100 0.34 20.0 | IRGABC4OW-ND 620 527 443 2.8X0.5 
600 | 270] 23 92 100 25 99 0.26 12.0 | IRGAPC30W-ND 3.60 3.06 257 
600 | 2.05] 40 160 160 27 100 0.34 20.0 | IRGAPC4OW-ND 380 3.23 272 
1 |TO247AC| 600} 24 13 52 60 20 190 04 6.5 | IRG4PC20U-ND 266 213 1.71 
600 | 2.30] 55 220 200 46 120 0.40 27.0 | IRGAPC50W-ND 624 531 446 
900 | 225} 51 204 200 29 110 1.25 28 | IRG4PF50W-ND 765 612 371 
3 | ims2 | eo} 18) 2 80 63 42 220 18 15 | CPVB64IM4E-ND 70.85 56.68 42.51 
163] 16 50 36 37 400 0.85 8.7 | CPV3863M4E-ND 57.55 46.04 34.53 
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VCE Ic Pulse Max Delay Time ETS Total Switching 
(Sat) @ Current Power (ns) Loss @ IC Digi-Key Price Each 7} 
Fig. | Package | VCE | Max |1C+25°C| ICM | Dissipation | Td(on) Td(off) | mJ Amps _| Part No. 1 10 100 (4X) FAST-ON 
193| 57 "1 23 23 125 0.26 3.0 | CPV362M4K-ND 45.18 36.15 27.11 TAB26X0.8 
a2) 72 22 23 42 120 0.35 3.9 | CPV362M4U-ND 44.69 35.75 26.82 
3} ise | eo) 22 1 22 36 55 107 0.50 6.0 | CPV363M4K-ND 51.64 41.31 30.99 
22 13 40 36 43 140 0.45 6.8 | CPV363M4U-ND 51.35 41.08 30.81 
23 | 24 48 63 50 170 1.28 13 | CPV364M4K-ND 63.77 51.02 38.26 
24 20 60 63 4 140 0.74 10 _| CPV364M4U-ND 63.77 51.02 38.26 
17] 14 18 38 7 = 815 3.60 8.0 | IRG4RCI0SD-ND 158 126 95 
2 | DePaK | 600] 1.82] 22 44 66 26 194 141 12 | IRGARC20RND 181 1.03 84 
239| 90 18 38 49 7d 0.39 5.0 _| IRGARCIOKD-ND 221 154 147 
239] 90 18 38 1 51 0.26 5.0 | IRGARCIOK-ND 83 «67 ~—«50 
1 | DPAK | 600] 1.10] 14 18 38 25 «630 272 8.0 | IRGARCI0S-ND 45 36 «27 
215] 85 34 38 19 116 0.24 5.0 _| IRGARCIOU-ND 1.26 101 .76 
1200} 29 100 200 520 172 435 52 100 | GA100TS120U-ND. 153.74 123.00 92.25 SMD-220 & SMD-220 CO-PAK 
a | intapa | 1200) 22] 125 250 625 186 459 75 125 | GA125TS120U-ND 176.87 141.50 106.13 a 
1200] 25] 50 100 280 74 313 16 50 | GASOTS120U-ND 99.05 79.24 59.43 40, 
1200| 2.1 5 150 390 109 392 31 75__| GA75TS120U-ND 123.19 98.55 73.92 
600 | 20 | 100 200 320 168 320 1 100 | GATOOTS6OU-ND 93.80 75.05 56.29 {aes 3 
6 | intapax | 600 | 1.7 | 150 300 440 241 336 33 150 | GAISOTS60U-ND 109.58 87.66 65.75 z i | 
600 | 19 | 250 500 780 173 1020 45 250 | GA250TS60U-ND 164.97 131.98 98.99 140 
600 | 17 | 75 150 285 110 250 6.35 75 __| GA75TS60U-ND 87.98 70.38 52.79 gees 
8 | INT-APAK | 600 | 1.7 | 150 300 440 241 336 33 150 _| GA1S50KS61U-ND 110.45 88.37 66.28 
4 | Double |1200| 24 | 150 | 300 780 414552 90 150 | GA1507TD120U-ND 242.70 194.16 150.48| | 70-220 Full Pak 
INT-A-PAK 10604 
5 oat 1200] 24 | 250 500 1250 731 653 108 250 | GA250TD120U-ND 337.34 269.88 202.41 Beso) ae 
1200] 24] 200 400 1040 636 650 130 200 | GA200TD120U-ND 288.43 230.75 173.06 
bug | 600) 18 | 300 600 880 645 418 60 300 | GA300TD60U-ND 227.93 182.34 136.76 
6 | imapak | 250) 13] 400 800 1350 1250 841 45 400 | GA400TD25S-ND 248.18 198.54 148.91 
600 | 17] 400 800 1250 1033 688 74 400 | GA400TD60U-ND 248.18 198.54 148.91 
600 | 19 | 500 | 1000 1550 1900 800 97 500_| GAS00TD60U-ND 312.19 249.75 187.32 
bj Ieee 250 | 1.25} 600 | 1200 1920 1060 846 122 600 | GA600GD25S-ND 248.18 198.54 148.91 
600 | 1.66] 16 64 60 43 240 0.89 9.0 | IRG4BC20F-S-ND 241 1.93 1.45 
600 | 227] 16 32 60 28 150 0.40 9.0 | IRG4BC20K-S-ND 241 1.93 1.45 
600 | 1216] 13 52 60 22 110 0.14 6.5 | IRG4BC20W-S-ND 270 216 1.62 
600 | 1.99] 31 120 100 42 310 3.20 17.0 | IRGABC30F:S-ND 338 270 203 
1 | SMD-220 | 600 | 2.21] 28 58 100 26 130 0.87 16 | IRG4BC30K-S-ND 331 265 199 
600 | 1.95] 23 92 100 17 78 0.73 12 | IRG4BC30U-S-ND 340 272 204 
600 | 210] 23 92 100 25 99 0.26 12 | IRG4BC30W-S-ND 268 215 161 
600 | 2.05] 40 160 160 27 100 0.34 20.0 | IRG4BC40W-S-ND 513 411 3.08 
1200| 3.17| 11 22 60 93 0.89 5.0 _ | IRG4BH20K-S-ND 275 2.20 1.65 
1.66] 16 64 60 43 240 0.89 9.0 | IRG4BC20FD-S-ND 353 283 212 
2 | Smo220 |, | 14] 19 38 60 62 «690 2.90 10 | IRG4BC20SD-S-ND 360 288 216 
COPAK 1.99] 31 120 100 42 310 3.20 17.0 | IRGABC30FD-S-ND 5.60 449 337 
221| 28 58 100 60 160 1.18 16 _| IRG4BC30KD-S-ND 434 348 261| | ECONO2 PIM NEW! 
+ | super2a7 | 1200] 297| 78 156 350 45° 220 5.49 42 | IRGAPSH71K-ND 16.38 13.11 983 
600 | 1.67| 85 200 350 4 56 241 60__| IRGAPSH71U-ND 16.31 13.05 9.79 
600 | 1.83] 85 200 350 82 (282 6.28 60 | IRGAPSC71KD-ND 18.90 15.12 11.34 
2 | SUPER247 | 1200] 297] 78 156 350 67-230 8.90 42 | IRGAPSH71KD-ND 18.90 15.12 11.34 
600 | 1.67] 85 200 350 90245 5.53 60 _| IRGAPSH71UD-ND 18.90 15.12 11.34 
70.290 216] 118 52 34 22 110 0.14 6.5 | IRG4IBC20W-ND 243 1.95 1.46 
1 | ayrpax | 600} 1.6 | 235 68 45 22-540 371 18 | IRGAIBC30S-ND 340 272 204 
24 17 92 45 25 99 0.26 12_ | IRG4IBO30W-ND 340 272 204 & 
215/ 68 27 25 40 87 0.26 5.0 | IRGAIBCIOUD-ND 425 341 256 S 
1.66] 143 64 34 43 240 0.89 9.0 | IRGAIBC20FD-ND 353 283 212 i 
ae 227) 115 23 34 54 180 0.64 9.0 | IRGAIBC20KD-ND 353 283 212 ” 
2 | pytpax | 600 | 185] 11.4 52 34 39 93 0.29 6.5 | IRGAIBC20UD-ND 558 447 3.35 
1.59] 20.3 120 45 42 230 2.02 17 _ | IRGAIBC30FD-ND 558 447 3.35 
221) 17 34 45 60 160 1.18 16 | IRGAIBC30KD-ND 558 447 3.35 
1.95 | 17 92 45 40 91 0.54 12 | IRG4IBC30UD-ND 365 292 219 
239| 90 18 38 1 51 0.26 5.0 | IRGABCIOK-ND 203 1.62 1.22 
11 14 18 38 25 «630 272 8.0 | IRG4BC10S-ND 203 1.62 1.22 
1 | TO2200B | 600 | 2.15] 85 34 38 40 87 0.26 5.0 | IRGABCIOU-ND 203 1.62 1.22 
221) 28 58 100 26 130 0.87 16 | IRG4BC30K-ND 313 251 1.88 
210] 42 84 160 30 140 1.9 25 _| IRGABC40K-ND 5.36 4.29 3.22 
239/ 90 18 38 49 97 0.39 5.0 | IRGABCIOKD-ND 230 1.84 1.38 
202) 14 42 49 17 160 0.50 7.8 | IRGABCI5UD-ND 198 113 92 
2 | TO2200B | 600) 44 14 18 38 7 = 815 3.6 8.0 | IRG4BC10SD-ND 216 1.73 1.30 
14 | 19 38 60 62-690 2.90 10 _ | IRG4BC20SD-ND 257 2.06 1.54 
1200] 2.77 45 90 200 36 200 3.46 24 | IRGAPHS0K-ND 821 657 493 ECONO2 6Pack NEW! 
250 | 1.32] 98 196 200 40 270 3.88 55 | IRGAP254S-ND 911 7.29 547 13(P4)0 
600 | 2.21] 28 58 100 26 130 0.87 16 | IRG4PC30K-ND 3.24 260 1.95 
+ | tozszac | 600] 14] 34 68 100 22-540 371 18 | IRG4PC30S-ND 375 260 208 
600 | 1.95] 23 92 100 17 78 0.73 12 | IRGAPC30U-ND 425 341 256 
600 | 1.84] 52 104 200 38 160 1.12 30 | IRGAPC50K-ND 837 6.70 5.03 
1200] 317] 11 22 60 23 93 17 5.0 | IRG4PH20K-ND 284 227 171 
1200| 3.10| 20 40 100 28-200 1.56 10 _| IRG4PH30K-ND 338 270 203 
900 | 2.25] 51 204 200 7 150 3.97 28 | IRGAPFS50WD-ND 889 7.11 5.34 
2 | To247ac |1200] 3.17] 11 22 60 50 100 0.92 5.0 | IRG4PH20KD-ND 365 292 219 
1200| 4.85| 40 120 300 50 -204_-| (1275 20 _| IRGP20B120UD-E-ND 11.86 949 7.12 
1 | To262 [1200] 317] 11 22 60 23 93 0.89 5.0 _| IRG4BH20K-L-ND 275 2.20 1.65 
2 | toss | eo | tt; 14 18 38 7 © 815 3.6 8.0 | IRGABCI0SD-L-ND 198 113 92 
202] 14 42 49 7 160 0.50 7.8 _| IRGABCI5UD-L-ND 202 1.41 1.07 
+ | sorz27 | 600 | 11) 200 400 630 78 890 18.4 100 | GA200SA60S-ND 41.72 34.73 30.45 
16 | 200 400 500 54 130 4.46 100 | GA200SA60U-ND 41.72 34.73 30.45 
4 wtp | 600 | 217| 114 350 658 = = 1.46 50 | SOMTOGOWH-ND NEW! 50.47 42.63 37.30 
5 wTP__| 600 | 2.24] 100 200 445 = = 24 50 | SOMTO6OULS-ND NEW! 40.03 33.98 29.87 
— | FON [4559] 280] 25 120 125 50 300 | 2200 15 | GBISRFI20K-ND NEW! 79.73 66.75 58.78 
PIM 270| 40 250 104 80 -510_| 4500 25 | GB25RFI20KND NEW! 103.79 86.89 76.51 
250] 40 80 198 60 450 | 4070 25 | GB25XFI20K-NDNEW! 72.14 60.39 53.18 at 
= Tae 1200] 260] 50 100 284 50 «415 (| 5200 35 | GBSXFI20K-ND NEW! 82.36 68.95 60.71 f 
265) 75 150 329 60 570 | 7340 50 | GBSOXFI20K-ND NEW! 99.70 83.47 73.50 
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Fig. 1 
—— 
Sewiconoocron OUrface Mount and Through-Hole Power MOSFETS 
RDS(on) Max (Q) Config. 
YDS |Ves@|Ves@ | Ves@| 'D | PD or Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | Type | (V) | 10V | 4.5V | 2.7V | (A) | (W) | Pkg. | PartNo 1 10 100 | PartNo. Pricing 
SuperSOT™-3 High Drain Current 
1 | non, | 30} — | 025 | — 14 | 05 | Graig | NOSS51NCT-ND 66 495 37.13 | NDS351NTR-ND 643.50/3,000 
“| 30) — | 0125} — 16 | 05 NDS355NCT-ND 90 675 50.63 | NDS355NTR-ND 877.50/3,000 
1 lpom*|"2) — 0.5 — | -085]} 05) gi. | NOS852PCT-ND 49 3.66 27.45 | NDS352PTR-ND 475.80/3,000 
"| 20, — 0.3 — | -14 | 05 J NDS356PCT-ND .79 660 52.80 | NDS356PTR-ND 1029.60/3,000 
30 | — | 0.065 | .o82t | 22 | 05 FDN337NCT-ND 48 3.60 27.00 | FDNS37NTR-ND 468.00/3,000| | Fig. 2 
30 | 016 | 025 | — 12 | 05 NDS351ANCT-ND 48 3.84 28.80 | NDS351ANTR-ND 388.80/3,000 D 
2 |NQhan.} 20) — | 016 | 0.21 | 13 | 05 | Single | NDS331NCT-ND 48 3.84 28.80 | NDS331NTR-ND 388.80/3,000 
20} — | o11 | 014 | 1.7 | 05 NDS335NCT-ND 57 4.56 34.20 | NDS335NTR-ND 461.70/3,000 
30 | 0.085 | 0.125) — 17 | 05 NDS355ANCT-ND 48 3.60 27.00 | NDS@5SANTR-ND 468.00/3,000 as 
2) — 115 | 155t | -1.6 | 05 FDNS338PCT-ND 54 432 32.40 | FDN338PTR-ND 437.40/3,000 (Top View) 
2 lpom*| 2) — 03 | 0.41 105 | gaye | NOS832PCT-ND 42 3.36 25.20 | NDS332PTR-ND 340.20/3,000 
“| 30} 02 0.3 _— 41.1 | 05 7 NDS356APCT-ND 53 3.96 29.70 | NDS356APTR-ND 514.80/3,000 | 2.92 I" 
-30 | 03 0.5 —_ 29 | 05 NDS352APCT-ND 48 3.84 28.80 | NDS352APTR-ND 388.80/3,000 
SOT-23 (TO236AB) 
2 | — | 045 | 06 | 068 | 0.35 FDV303NCT-ND 36 2.89 19.80 | FDV303NTR-ND 280.50/3,000 
25 4 5 0.22 | 0.35 FDV301NCT-ND 36 272 18.88 | FOV30iNTR-ND 217.80/3,000 
1 | Non, | 59} 35 6 — | 022 036 | Srgle BSS138CT-ND 36 270 1872] BSSI38TR-ND 216.00/3,000 
“) 60 | 75 - — |0115] 02 2N7002NCT-ND 22 1.62 11.70 | 2N7002NTR-ND 126.90/3,000 
60 2 _ — | 028 | 03 NDS7002ACT-ND 40 3.15 22.18 | NDS7002ATR-ND 272.16/3,000 
100} 6 _ — | 017 | 0.36 BSS123NCT-ND 36 270 1872 | BSS123NTR-ND 216.00/3,000 
2) — 14 15 | -0.46 | 0.35 FDV304PCT-ND 50 4.04 27.72 | FDV304PTR-ND 392.70/3,000 
2) — 10 13 | -0.12 | 0.35 FDV302PCT-ND 33 © 2.54 17.91 | FDV302PTR-ND 219.78/3,000 
1 |P-Chan.*| -50 | 10 — |-013] 0.3 | Single | BSS84CT-ND 23 1.73 12.48 | BSS84TR-ND 135.36/3,000 
60} 5 75 — | -0.18 | 0.36 NDSO605CT-ND 43 338 23.76 | NDSO605TR-ND 291.60/3,000 
-60 | 10 _ — | -0.12 | 0.36 NDS0610CT-ND 35 270 19.01 | NDSO610TR-ND 233.28/3,000 
SuperSOT"™-6 (SOT-6) 
3 | chan, | 90 | 006 | 009 | — 3.2 | 1.6 | Single | NDOBS1NCT-ND 86 648 48.60 | NDOSS1NTR-ND 842.40/3,000 
4 “| 50 2 = — |0.35 | 0.5 | Dual | NDC7002NCT-ND 48 3.60 27.00 | NDC7002NTR-ND 468.00/3,000 
3 Jpcran*| 30) O11 | 018 | — | -24 | 1.6 | Single | NDGBS2PCT-ND 77 5.76 43.20 | NDOS52PTR-ND 748.80/3,000 
4 "| 50} 5 _ — |-0.22| 0.5 | Dual | NDC7003PCT-ND 48 3.60 27.00 | NDC7003PTR-ND 468.00/3,000 
N-Chan. | 50 2 _ — | 035 | 05 
4 el 
Guns |'ceo'| us ms — | -920| ag | Compl | Noc7ootccT-No 58 4.32 32.40 | NDC7001CTR-ND 561.60/3,000 
Power MOSFET (SO-8) 
6 30 | 0.015} 002 | — | 10.0 | 25 | Single | NDS8410CT-ND 1.30 10.80 86.40 | NDS8410TR-ND 1404.00/2,500] | Fig. 4 
7 30 | 0.037 | 0.055) — 53 | 2 Dual | NDS8936CT-ND 1.22 10.20 81.60 | NDS8936TR-ND 1326.00/2,500 
5 30 | 0.028 | 0.042) — 7.3 | 25 | Single | NDS9410ACT-ND 82 612 45.90 | NDS9410ATR-ND 663.00/2,500 Pepcid 
7 | nchan, | 30 | 0:05 | 0.08 | — 5 2 Dual | NDS9936CT-ND 1.22 10.13 81.00 | NDS9936TR-ND 1316.25/2,500 "NGhan ae 
Zi “| 30] 0.08 | 0.11 _ S7 || 2 Dual | NDS9956ACT-ND 86 7.20 57.60 | NDS9956ATR-ND 936.00/2,500 
7 50 | 013 | 02 _ 3 2 Dual | NDS9955CT-ND 149 1238 99.00 _ _ 
7 50 | 03 0.5 — 2 2 Dual | NDS9959CT-ND 79 660 52.80 | NDS9959TR-ND 858.00/2,500 
7 60 | 0.1 0.2 —_ 35 | 2 Dual | NDS9945CT-ND 1.35 11.25 90.00 | NDS9945TR-ND 1462.50/2,500 
6 -20] — | 0.035 | 0.05 | -67 | 25 | Single | NDS8434CT-ND 1.30 10.80 86.40 | NDS8434TR-ND 1404.00/2,500 
5 -20] 01 | 016 | — | -43 | 25 | Single | NDS9405CT-ND 1.62 12.98 97.35 | NDS9405TR-ND 2076.80/2,500 
6 -30 | 0.06 | 0115 | — | -53 | 25 | Single | NDS9430CT-ND 1.08 9.00 72.00 | NDS9430TR-ND 1170.00/2,500 
7 -20) — | 041 | o19 | 32] 2 Dual | NDS9933CT-ND 1.74 13.89 104.16 | NDS9933TR-ND 2222.08/2,500 
7 20) 01 | 019 | — | 35] 2 Dual | NDS9947CT-ND 1.33 11.10 88.80 | NDS9947TR-ND 1443.00/2,500 
7 |P-Chan.*| -30 | 0.065] 0.41 — | 40] 2 Dual | NDS8947CT-ND 1.26 10.08 75.60 | NDS8947TR-ND 1612.80/2,500 
5 30) 013 | 02 — | -36 | 25 | Single | NDS9400ACT-ND 110 9.18 73.40 | NDS9400ATR-ND 1192.75/2,500 
6 -30] 0.05 | 009 | — | -53 | 25 | Single | NDS9435ACT-ND 84 630 47.25 | NDS9435ATR-ND 682.50/2,500 
7 -30) 013 | 02 — |-29] 2 Dual | NDS9953ACT-ND 86 7.13 57.00 | NDS9953ATR-ND 926.25/2,500 
6 60] 015 | 024 | — | -33 | 25 | Single | NDS9407CT-ND 97 810 64.80 | NDS9407TR-ND 1053.00/2,500 
7 60) 0.25 | 05 — | 23] 2 Dual | NDS9948CT-ND 112 9.30 74.40 | NDS9948TR-ND 1209.00/2,500 ; 
PowerSOT (SOT-223) Fig. 7 
30 | 0.05 | 008 | — 55 | 3 NDT451NCT-ND 1.09 9.08 72.60 | NDT451NTR-ND 1179.75/2,500 
30 | 0.037] 0.055 | — 71) 3 NDT451ANCT-ND 83 6.90 55.20 | NDT451ANTR-ND 897.00/2,500 1,2,7,8ae 
30 | 0.028] 0.042) — 8 3 , NDT453NCT-ND 119 9.90 79.20 | NDT453NTR-ND 1287.00/2,500 N-Ghen for 
8 | NChan. Single complementary 
30 | 0.015] 002) — | 115] 3 NDT455NCT-ND 1.62 12.96 97.20 | NDT455NTR-ND 2073.60/2,500 parts only. 
60 | 012 | — _ S733) NDT3055CT-ND 72 5.40 40.50 | NDT3055TR-ND 585.00/2,500 
6 | — | 015 | — 35 | 3 NDT3055LCT-ND 775.76 43.20 | NDT3055LTR-ND 624.00/2,500 
-30) 018 | 032 | — 3 | 3 NDT452PCT-ND 1.06 880 70.40 - - 
3 |p| 30 | 0.085) 005 | — | -73] 3 | gig. | NDTAS6PCT-ND 1.56 12.48 93.60 | NDT456PTR-ND 1996.80/2,500 
"| -30 | 0.065 | 0.1 _ 5 | 3 2 NDT452APCT-ND. 24 7.80 62.40 | NDT452APTR-ND 1014.00/2,500 
60 | 0.3 0.5 — | 25] 3 NDT2955CT-ND 67 5.04 37.80 | NDT2955TR-ND 546.00/2,500 
TO-252 
9 |NQhan.} 30 | 0.008) 0.010 | — 66 | 3.2 | Single | FDD6670ACT-ND 1.30 10.80 86.40 | FDD6670ATR-ND 1404.00/2,500 
Power MOSFET (SO-8) (Complementary N-P Channel 3 Phase Brushless Motor Driver) 
N-Chan. | 20 | 0.125} 0.25 | — 3 2 
7 | = _ 
Acrené || “02 FF — | a5 | > | Compl | Nosse42cT-ND 151 1210 90.72 
N-Chan. | 20 | 0.125] 0.25 | — 3 2 
7 A | 
rica con ote. tags — | 28 | 2 | Compl | Nosse4scT-ND 1.51 1210 90.75 | NDS9943TR-ND 1936.00/2,500 
N-han.| 20 | O14 | 015 | — 35 | 2 
7 d 
Ree (oul saa! soe till “3 | 2 | Compl. | NOS8958CT-ND 1.35 11.28 90.20 | NDS9958TR-ND 1465.75/2,500 
N-Chan. | 30 | 0.037 | 0.055 | — 53 | 2 
7 d 
pchan*|-30| 0065! 010 | — | -40| 2 | Compl | NOSB958CT-ND 1.69 13.49 101.16 | NDS8958TR-ND 2158.08/2,500 
N-Chan. | 30 | 0.08 | 0.11 - 4 2 
7 , 
Gn) 401 048 | 02 — | a9] 2 | Smpl | NOS9952ACT-ND 94 7.80 62.40 | NDS9952ATR-ND 1014.00/2,500 
* Vqs are negative for P-Channel devices. tVGS@25V +Vq@s@5V (Continued) 
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Surface Mount and Through-Hole Power MOSFETS (cont) 


Rps(on) Max (2) Config. 
VDS | Ves@|Ves@|Ves@| 'D | PD or Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | Type | (Vv) | 10V | 4.5V | 27V | (A) | (W) | Pkg. | PartNo. 1 10 100 | PartNo. Pricing 
(Top View) 
Power MOSFET (SO-8) (Complementary MOSFETS Half Bridge) 
fo. [GE] 290) |) 0087) sO.OSS Oe eS 28 Compl. | NDS8858HCT-ND 1.26 10.50 84.00 | NDS8858HTR-ND —1365.00/2,500 Fig. 11 TO-263AB 
P-Chan*| -30 | 0.065] 010 | — | -48 | 25 
D 
1o | NOnan.| 30 | 0.08 | ott | — | 43 | 25 | compl. | NDS8B52HCT:ND 1.09 908 72.60 | NDS8852HTR-ND — 1179.75/2,500 
P-Chan*| -30| 0.13 | 02 | — | -34 | 25 
Power MOSFET (TO-263AB) tits 
30 | 0.022} 004 | — | 25 | 50 NDB603ALCT-ND 1.07 890 71.20 | NDB60SALTR-ND 399.17/800 | | (Top View) 
50] of | — — | 15 | 50 NDB4050CT-ND 1.10 920 73.60 | NDB40507TR-ND 397.44/800 
so| — | — | o1 | 15 | 50 NDB4050L.CT-ND 1.08 9.00 72.00 | NDB4050LTR-ND 403.20/800 
11 | Norn} 8} oO | — — | 15 | 50 |rooggag | NOB4060CT-ND 136 1134 90.72 = = 
eo | — | — | 0025 | 48 | 100 NDB6060LCT-ND 1.32 1056 79.20 | NDB6060LTR-ND 570.24/800 
60 | 0015 | — — | 7 | 150 NDB7060CT-ND 13.80 103.50 690.00 | NDB7060TR-ND 1235.52/800 
ec | — | — | oo15 | 75 | 150 NDB7060LCT-ND 16.02 120.15 801.00 | NDB7060LTR-ND 2840.88/800 
Through-Hole Power MOSFET (TO-220AB) 
30 | 0022} 004 | — | 25 | 50 NDP603AL-ND 1.04 870 69.60 = _ 
so} — | — | o1 | 15 | 50 NDP4050L-ND 1.04 870 69.60 = = 
50 | 0015; — — | 7 | 150 NDP7050-ND 3.51 28.08 218.40 = = <. 
2 
50} — | — | 0015 | 75 | 150 NDP7050L-ND 297 23.76 184.80 = = 56011422) 
wv Z 
12 |Nchan.| 60] 01 | — — | 15 | 50 |TO220AB ) NDP4060-ND 1.01 840 67.20 = - Gps "> 50011270) 
ec | — | — | o1 | 15 | 50 NDP4060L-ND 1.04 870 69.60 = _ (rromienh: — s000(2:20), Pe 
60 | 0025; — — | 48 | 100 NDP6060-ND 1.62 1296 97.20 = _ 
eo | — | — | 002 | 48 | 100 NDP6O60L-ND 1.62 1296 97.20 = = 
60 | 0015 | — — | 7 | 150 NDP7060-ND 2.57 20.52 159.60 = = 
30 | 0010; — — | 70 | 150 RFP70NO3-ND 207 1656 124.20 = = 
50 | 0100; — — | 14 | 48 RFP14NO5-ND 1.08 900 7200 = = 
55 | 0.008; — — | 100 | 175 HRF3205-ND 1.95 1562 117.15 = _ 014(0.36) 
55 | 0.022; — — | 49 | 120 HRFZ44N-ND 1.04 870 69.60 = = WE 
045(1714)-09512-41) 
60 | 0028 | — — | 45 | 181 RFP45NO6-ND 135 10.78 80.85 = a -045(1. 
60 | 0022; — — | 50 | 131 RFPSONO6-ND 139 11.55 92.40 = = 
12 |nonn,| | — | O107t] — | 11 | 38 | gig | REPBOSSLEND 79 594 44.55 = _ _ 
60 | — | ooa7¢] — | 30 | 96 RFP30NO6LE-ND 92 7.70 61.60 = a Digi-Key 
100) — | 1.050¢) — 2 | 5 RFP2N10L-ND 1.08 900 7200 = _ Part No: 
100 | 0064} — | — | 22 | 85 IRP530NFS-ND 94 780 6240 = = SND 
100 | 0.040; — — | 40 | 160 RFP40N10-ND 1.65 13.20 99.00 = = BS170-ND 
100) — | oat | — | 12 | 60 RFP12N10L-ND 1.19 990 79.20 = _ 
1000] 3500] — — | 43 | 150 RFP4N100-ND 3.59 2871 223.30 = = Fig. 14 TO-251AA 
50 | 0.150; — — | 15 | 80 RFP15P05-ND 1.29 1032 77.40 = a rer 
42 Ipcren*| 50 | 0300) — — | 8 | 48 | gagle | RFP8PO5:ND 1.22 1020 81.60 = _ 
-50 | 0.065| — — | 30 | 120 RFP30P05-ND 2.26 18.04 135.30 = _ 
-60 | 0.065 | — — | 30 | 135 RFP30P06-ND 179 14.30 107.25 = = 1. Gate 
2. Drain 
Through-Hole Power MOSFET (TO-92) 3. Source 
4a |Wowi:| © |S = — | 02 | 04 | s495 | 2N7000FS.ND 29° «216 «14.98 = _ 4. Drain 
60 | 5 = — | 05 | 083 BS170-ND 36 270 1872 = = 
TO-251AA 050-1 ap 
50 | 0.100; — — | 14 | 48 RFD14NO5-ND 83 690 55.20 = = ae 
50 | 0.047) — — | 16 | 72 RFD16NO5-ND 119 990 79.20 = = 
14 | worn] | — | 100b) — | 14 | 48) gig. | RFDIANOsL-NO 90 7.50 60.00 = _ 
6 | — | stove} — | 11 | 38 RFDGOS5LEND 79 660 5280 = = 
100] 027 | — — | 84} 50 IRFU120FS-ND 1.01 840 67.20 = = 
200 | 0.800] — — | 46 | 50 IRFU220FS-ND 78 654 52.32 = = 
14 lechan*| 90) 0150) — — | 415] 80 | gage | RFD'SPO5.ND 144 12.00 96.00 = = 
-50 | 0.300| — — | 3 | 4 RFD8P05-ND 1.19 990 79.20 = = 
T0-247 
15 |Nonen| 60 | 0014) — — | 70 | 150] gage | RRS7OND6-ND 237 1896 142.20 = _ 
500 | 0.270] — — | 2 | 250 IRFP460FS-ND 427 3413 265.44 = = Fig. 16 TO-252AA 
15 |P-chan*| -50 | 0.030; — — | 60 | 215 | Single | RFGB0PO5END 11.50 10350 917.70 = = 
TO-252AA 
50 | 0.100; — — | 14 | 48 RFD14NOSSM-ND 90 7.50 60.00 = = 
50 | — | o100¢] — | 14 | 48 RFD14NOSLSM-ND 90 7.50 60.00 = = 
16 |nonen.| 52) — | 2047¢] — | 16 | 60 | gig, | RADIENOSLSVLND 133 1110 88.80 = _ 
50 | 0.047; — — | 16 | 72 RFD16NOSSM-ND 90 7.50 60.00 = _ 
60 | — | o107¢} — | 11 | 38 RFDSOSSLESM-ND 86 7.20 57.60 = _ 
100 | 027 | — — | 84 | 50 IRFR120FS-ND 79 660 5280 = = 
-30] — | o0200¢] — | 10 | 65 RFD10P03LSM-ND 137 1140 91.20 = _ Fig. 17 8-SOIC 
16 |P-ch*| -50 | 0.150; — — | -15 | 80 | Single | RFDISPO5SV-ND 144 1200 96.00 = = 
-50 | 0.300; — — | 2 | 4 RFD8PO5SM-ND 1.19 990 79.20 = = 
8-SOIC Ko 
30 | 0.008 | 0.010; — | 13 | 25 | Single | FDS6670ACT-ND 149 1238 99.00 | FDS6670ATR-ND —_1608.75/2,500 i 
17 |NChan.| 30 | 0.0095] 0.013} — | 125] 25 | Single | FDS6680ACT-ND 1.02 853 68.20 | FDS6680ATR-ND —1108.25/2,500 | in 
50 | 0.1390] — | 0200 | 30 | 20 | Dva | Slg9sspycT-ND 79 660 52.80 | SI995SDYTR-ND ——_858,00/2,500 eee es bere ao 
* Vas are negative for P-Channel devices. tVGS@25V +Vq@s@5V 
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IeaR Rectifier 


Fig. 1 


i HEXFRED technology sets a new standard for high performance ultrafast diodes. This performance advantage can be utilized by the designer resulting in higher 
Hex F red D I odes efficiency circuits and lower overall system cost. HEXFREDS will: + Allow IGBTS and MOSFETS to run cooler by 10°C, 20°C + Improve overall system efficiency by 
1%, 2% * Reduce noise and the need for snubber circuitry * Allow for higher frequency operation + Allow many marginal circuits to work more reliably 
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(*15.90 *| 


TO-247AC/ eae 
MOD [15.90 -|~ 9 3.66 ‘ 
pase — 
“@ 12:70 * [| 
3.81-8 plcs--||- 
9.27 
71 
6.35 | 60.96 3.175 
IF(AV) | TRR(Typical)] QRR(Typical) | IRRM| Digi-Key Price Each 
Fig. Package vR_| VF (A) NS NC (A) Part No. 1 10 100 
200 | 0.975 | 16 25 23 17 MUR1620CTIR-ND 115 92 64 
4 TO-220AB 600 | 1.7 16 18 65 5 HFA16TA6OC-ND 2.43 2.07 1.71 
600 | 1.7 30 19 80 6 HFA30TA6OC-ND 4.24 3.61 2.97 
600 | 1.8 8 42 40 5.2 HFAQ8TAGOC-ND 2.52 2.02 1.52 
600 | 1.7 8 18 65 5 HFAO8TB60-ND 1.58 1.35 111 
2 TO-220AC 600 | 1.7 15 19 80 6 HFA15TB60-ND 3.04 2.13 1.71 
600 | 1.7 25 23 112 10 HFA25TB60-ND 3.60 3.06 2.52 
i D-Pak 200 | 1.2 6 25 60 46 MURD620CT-ND 95 76 53 
1 600 | 1.7 30 19 80 6 HFA30PA60C-ND 5.32 453 3.73 
1 600 | 1.7 16 55 60 5 HFA16PA60C-ND 3.07 2.46 1.76 
7 TO-247AC 1200 | 24 6 26 116 44 HFA12PA120C-ND 8.51 6.81 5.11 
2 1200 | 3.3 8.0 28 140 45 HFA16PA120C-ND 9.56 7.65 5.74 
7 1200 | 23 16 30 260 5.8 HFA32PA120C-ND 17.33 13.86 10.40 
1200 | 24 30 37 490 8.1 HFA30PB120-ND 15.95 12.77 9.58 
1200 | 3 8 28 140 45 HFAO8PB120-ND 5.63 4.50 3.38 
600 | 1.7 15 19 80 6 HFA15PB60-ND 2.36 2.01 1.66 
2 | TO-247AC/MOD | 600 | 1.7 25 23 112 10 HFA25PB60-ND 5.28 3.90 3.23 
1200 | 3.0 16 30 260 58 HFA16PB120-ND 8.36 7A 5.86 
600 | 1.7 8 55 65 5 HFAQ8PB60-ND 2.20 1.77 1.26 
1200 | 3 6 26 80 4.4 HFAQ6PB120-ND 5.50 4.40 3.14 
; nan 600 | 1.1 60 30 200 6 HFA60MB60C-ND. 42.86 34.29 25.72 
400 1 75 30 200 6 HFA75MB40C-ND. 42.53 34.02 25.52 
12 pee 600 | 1.2 70 30 210 6 HFA70NC60C-ND 23.85 19.08 14.31 
400 1 80 30 200 6 HFA80NC40C-ND 23.92 19.14 14.36 
= 6188 400 1 80 30 200 6 HFA80NC40CSL-ND 23.92 19.14 12.76 
600 | 1.2 70 30 210 6 HFA70NC60CSL-ND 23.85 19.08 14.31 
13 D61-88M 600 | 1.2 70 30 210 6 HFA70NC60CSM-ND 23.85 19.08 14.31 
400 1 80 30 200 6 HFA80NC40CSM-ND 23.92 19.14 14.36 
600 | 1.2 105 35 450 10 HFA105NH60-ND 34.49 27.60 20.70 
400 1 135 50 290 75 HFA135NH40-ND 35.64 —- 28.52 21.39 
600 | 1.3 140 39 490 9.3 HFA140NH60-ND 43.43 34.74 26.06 
9 HALF-PAK 400 | 4.1 180 45 420 8.7 HFA180NH40-ND 44.66 35.73 26.80 
400 | 1.1 180 45 420 8.7 HFA180NH40R-ND 45.83 36.67 28.42 
600 | 1.2 70 33 340 8.5 HFA70NH60-ND 26.10 20.88 15.66 
400 | 10 90 36 420 9.3 HFAQONH40-ND 26.73 21.39 16.04 
6 600 | 1.8 8 42 40 5.2 HFAO8TA60CS-ND 2.81 2.25 1.69 
3 600 | 1.8 4.0 42 40 5.2 HFA04TB60S-ND 2.09 1.68 1.26 2148790 
3 1200 | 3 6 26 116 44 HFAQ6TB120S-ND 4.79 3.84 2.88 | 36 
3 1200 | 3 8 28 140 45 HFA08TB120S-ND 5.45 4.36 3.27 i 
6 SMD-220 600 | 1.7 8.0 18 65 5.0 HFA16TA6OCS-ND 4.28 3.42 2.57 7 
2 1200 | 23 16 30 260 58 HFA16TB120S-ND 11.52 9.22 6.92 
3 600 | 1.7 15 23 84 6.0 HFA15TB60S-ND 3.71 2.97 2.23 TO-244AB 
3 600 1.3 25 23 112 10 HFA25TB60S-ND 5.06 4.05 3.04 Re 9 10.03 : 
3 600 | 1.4 8 18 65 5 HFAO8TB60STRL-ND 572.80/800 072445 ) & @ | O] 1905 
6 600 | 1.2 15 19 80 4.0 HFA30TA6OCS-ND 6.12 4.90 3.68 2 ples. = J 
TOA SOT-227 600 | 1.4 120 65 270 7.0 HFA120FA60-ND 34.07 27.26 20.44 Been oases 
10B 600 | 1.4 60 65 270 7.0 HFA120EA60-ND 37.55 31.30 27.46 
4 600 | 1.4 100 33 300 8 HFAT00MD60C-ND 49.41 39.53 29.65 3 | 1/4-20 
TT 600 | 1.4 100 33 300 8 HFA100MD60D-ND 50.83 40.67 30.50 7 (upslotied hex 
11 400 | 09 120 36 420 9.3 HFA120MD40D-ND 92.68 74.15 55.61 21.985 , 15.37 
4 400 | 09 120 36 420 9.3 HFA120MD40C-ND 91.26 73.01 54.76 aa ; a a 
4 600 | 1.2 140 35 360 8.0 HFA140MD60C-ND 93.17 74.54 55.91 | 91.44 3.185 
W 600 | 1.2 140 35 360 8.0 HFA140MD60D-ND 94.59 75.68 56.76 3 
4 | TO244ABISO | ao | 09 | 160 50 260 7A HFA160MD40C-ND 95.92 76.74 57.56 cae 
W 400 | 0.9 160 50 260 TA HFA160MD40D-ND 97.34 77.87 58.41 : 
5 600 | 1.5 180 140 = 17 HFA180MD60D-ND 109.80 87.84 68.08 Eta OWORR. 
5 600 | 1.5 180 140 = 17 HFA180MD60C-ND 108.38 86.71 67.20 f 34.925 - 
4 400 | 09 200 45 330 8.1 HFA200MD40C-ND 111.89 89.52 67.14 62.23 
it 400 | 0.9 200 45 330 8.1 HFA200MD40D-ND 111.69 89.36 67.02 1 2 3° | 1/4-20 
600 | 1.2 140 33 340 8.5 HFA140NJ60C-ND 58.46 46.77 35.08 Ml fM (hu stotted hex _ 
600 | 1.2 140 33 340 8.5 HFA140NJ60D-ND 59.85 47.88 35.91 i AB Se 
400 1 160 36 420 9.3 HFA160NJ40C-ND 62.24 49.79 37.35 
400 1 160 36 420 9.3 HFA160NJ40D-ND 63.63 50.91 38.18 
600 | 1.2 210 35 450 10 HFA210NJ60C-ND 82.19 65.76 49.32 TO-249AA 6.95, 508— g 47791 
5 TO-D44AB 600 | 1.2 210 35 450 10 HFA210NJ60D-ND 83.59 66.87 50.16 i [OA Estiples: 
400 1 240 50 290 75 HFA240NJ40C-ND 77.81 62.25 46.69 mo ob 4 
400 1 240 50 290 75 HFA240NJ40D-ND 77.78 62.23 46.67 “tee 28 Jey 
600 | 1.3 280 39 490 93 HFA280NJ60C-ND 94.03 75.23 56.42 7.9257 i ages 
600 | 1.3 280 39 490 93 HFA280NJ60D-ND 95.42 76.34 57.26 8.64-3 ples. H 
400 | 1 320 45 420 87 HFA320NJ40C-ND 98.08 78.47 58.85 Ha pias 
400 1 320 45 420 8.7 HFA320NJ40D-ND 99.47 79.58 59.69 38.1 
7 600 | 1.1 60 30 200 6 HFA60MC60C-ND 42.86 34.29 25.72 : ais “p27 
14 TO-249AA 400 1 75 30 200 6 HFA75MC40C-ND 42.53 34.02 25.52 fe a 107 
14 400 1 80 30 200 6 HFA80NK40C-ND 24.73 19.79 14.84 és Biod 
i TO-262 600 | 1.7 15 60 600 6 HFA15TB60-1-ND 2.08 1.46 TH : 60.96 —'3.175 
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International 
IeaR Rectifier N a nd P C h a n nel H EXFETs lectrical characteristics at 25°C unless otherwise noted. 
“ Dimensions shown in mm 
Fig. 1 — TO-220AB Fig. 2— Fig. 4— TO-262 Fig. 5 — I-Pak 
TO-220 Fullpak 40.60, , . 1 6.73 + 
2.87 771 10.54 1 a 93.40) [3.70 7.40 2 pale 461i 
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1.32 16 
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4.Drain 298 
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Fig. 7 — SMD-220/D2Pak Fig. 8 — DPak 
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Top View 
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Fig. 10 — Micro-6™/TSOP-6 Fig. 11 — Micro-8™ Outline 
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Fig. 13 — SO-8/SOIC-8 
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*Dual nip ersions 
Fig. 15 — Super 247 


E 15.60 + 
23.96 SF, [e106 
15.8 T | 


14.09 
1.70X4-| [ 
1.01X5 
Fig. 19 — 8-TSSOP Fig. 21 — FlipFET™ Fig. 22—DirectFET™ NEW! 
0.05 ~)- 
ape 3.124 : 
je @ 
| 0.80 | + 
RDS |ID Cont. PD RDS _ ID Cont. PD 
VDS | (on) (A) IDM | Max. | Digi-Key Price Each vps | (on) (A) | IDM | Max. | Digi-Key Price Each 
Fig. (V) (Q) 25°C | (A) | (W) Part No. il 10 100 Fig. (Vv) (Q) 25°C | (A) (W) | PartNo. 1 10 100 
P-CHANNEL TYPES -200 1.5 3 -12 30 IRFI9620G-ND 2.00 1.60 1.14 
TO-220AB 2 -200 0.8 4.3 17 35 IRFI9630G-ND 169 136 .97 
50 0.28 "0.7 = = IRF9Z20-ND 748 95 68 -250 1.0 44 -16 35 IRFI9634G-ND 2.03 1.62 1.22 
-50 0.14 -18 _ _ IRF9Z30-ND 1.28 1.03 .74 TO-247AC 
-55 04 A7 -68 56 IRF9Z34N-ND 1.72 114 .89 -100 .20 -21 = 180 | IRFP9140-ND 2.67 189 1.56 
55 | 0.175 | -12 -48 45 IRF9Z24N-ND 93 66 55 3 100 | 0.117 | -23 -76 140 | IRFP9140N-ND 299 239 1.71 
55 0.02 64 | -260| 150 | IRF4905-ND 3.21 2.36 1.95 -200 5 12 = 150 | IRFP9240-ND 3.81 2.70 2.23 
55 0.06 “31 -110 | 110 | IRF5305-ND 1.84 1.21 94 TO-262 
-60 0.5 6.7 -27 43 IRF9Z14-ND 91 65 54 -55 0.06 -31 -110 3.8 IRF5305L-ND 143 143 1.07 
-60 0.28 11 -44 60 IRF9Z24-ND 99.7957 -55 0.28 “12 -48 3.8 IRF9Z24NL-ND 1.35 1.08 .81 
-100 1.2 3 12 20 IRF9510-ND 11600 7558 -55 0.10 -19 -68 3.8 IRF9Z34NL-ND 1.94 155 1.17 
1 -100 0.2 -13 56 75 IRF9530N-ND 119 85.70 -55 0.02 -74 -260 200 IRF4905L-ND 245 1.96 1.40 
-100 | 0.117 -19 -76 94 IRF9540N-ND 2.02 1.38 1.09 -60 0.50 6.7 -27 37 IRF9Z14L-ND 1.26 1.01 76 
-100 0.06 -35 -140 150 IRF5210-ND 3.79 264 2.11 -100 0.20 -14 -56 3.8 IRF9530NL-ND 1.80 144 1.08 
-100 0.48 -6.8 -27 48 IRF9520N-ND 1.04 83.63 4 -100 0.11 -23 -76 3.8 IRF9540NL-ND 2.63 2.11 1.58 
-150 0.29 11 -44 83 IRF6215-ND 2.09 1.37 1.05 -100 1.2 -4.0 -16 43 IRF9510L-ND 146 117 88 
-200 3.00 -1.9 = = IRFI9610G-ND 145 1.16 87 -100 0.06 -40 -140 3.8 IRF5210L-ND 2.65 265 1.99 
-200 3 “1.75 7 20 IRF9610-ND 82 59 49 -150 0.29 -13 -44 3.8 IRF6215L-ND 1.53 1.23.92 
-200 1.5 -3.5 -14 40 IRF9620-ND 89 63.52 -200 0.50 11 -44 125 IRF9640L-ND 2.77 2.22 1.67 
-200 0.8 6.5 -26 75 IRF9630-ND 156 1.05 82 -200 3.0 1.8 7 20 IRF9610L-ND 142 114 85 
-200 0.5 au -44 125 | IRF9640-ND 1.90 1.31 1.04 -200 0.80 6.5 -26 74 IRF9630L-ND 2.09 1.68 1.26 
-200 | 0.50 6.1 -24 40 IRFI9640G-ND 2.66 2.13 1.60 l-Pak 
T0-220 Fullpak -50 05 5.3 | -24 25 | IRFU9010-ND 99 80 60 
-60 0.14 -12 -48 42 IRFI9Z34G-ND 2.03 1.63 1.17 5 -50 0.28 9.9 = = IRFU9020-ND. 1.53 1.22 87 
2 -60 0.50 -5.3 -21 27 IRFI9Z14G-ND 115 92 69 -55 0.065 -28 -110 110 IRFU5305-ND 1.80 144 1.03 
-100 | 0.30 77 “31 42 IRFI9530G-ND 1.78 1.43 1.02 -55 0.11 18 -64 57 IRFUS5505-ND 133 106 76 
100 | 0.117 | -13 -44 48 IRFI9540G-ND 3.23 2.58 1.84 (Continued) 
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Internationa 


IeRRectitiey Nand P Channel HEXFETs (Cont) 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS (on) (A) IDM Max. Digi-Key Price Each VDS (on) (A) IDM Max. Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) (a) | 25° | (A) | (W)_| PartNo. es OEE 100) Fig. | _(V) (2) | 25° | (A) | (W)_| PartNo. 1 10 100 
55 | 0.175] -11 -44 38 | IRFU9024N-ND 123 98 74 -20 0.2 23 | -13 1.7 | IRLMS6702CT-ND 125. 75 58 
-60 0.5 51 | -20 25 | IRFU9014-ND 90 72 52 -20 0.2 23 | -13 1.7 | IRLMS6702TR-ND 985.92/3,000 
0 | 0.28 | -88 | -35 42 | IRFU9024-ND 119 95 68 46 -20 0.05 | -5.6 | -45 2 IRLMS6802CT-ND 96 72 56 
-100 | 0.205] -13 | -52 66 | IRFUS5410-ND 123 66 59 -20 0.05 | -5.6 | -45 2 IRLMS6802TR-ND 987.00/3,000 
-100 1.2 “34 | -12 25 _|_IRFU9110-ND 69550 -30 0.2 23 | -13 1.7 | IRLMS5703CT-ND 125 75 58 
5 -100 | 06 56 | -22 42 | IRFU9120-ND 8 68 49 -30 0.2 23 | -13 1.7 __| IRLMS5703TR-ND 739.44/3,000 
-100 | 048 | -65 | -26 40 | IRFU9120N-ND 90 72 52 Micro-6 (TSOP-6) 
-150 2.0 “13 44 110 | IRFU6215-ND 1.44 1.16 87 -20 0.065 | -4.4 -20 2 $13443DVCT-ND 68 54 48 
-200 | 3.0 1.9 | -76 | 25 | IRFU9210-ND 76 614 10 20 | 0.065 | -44 | -20 2 $13443DVTR-ND 1122.00/3,000 
-200 1.5 3.6 | -14 42__| IRFU9220-ND 1.21.97 70 Micro-8 
250 | 3.0 se lal me) laser ANI) 113 90.68 tia | 30 | 0.026 | -7.0 | -28 | 1.79] IRF7726CT-ND 159 92 77 
400 | 7.0 | -18 | -72 | 50 |BIRRUSSTOSNE 115 92 69 -30 | 0.026 | -70 | -28 | 1.79 | IRF7726TR-ND 1996.00/4,000 
4-Pin Dip Micro-8 Logic Level 
“50 0.5 a a — | IRFD9010-ND 70 560 -20 0.09 | -36 | -19 1.8 | IRF7604CT-ND 237 1.78 1.39 
50 0.28 | -1.6 _ _ IRFD9020-ND 131 85 65 -20 0.09 | -3.6 -19 1.8 | IRF7604TR-ND 3204.00/4,000 
“60 0.28 | -1.6 “13 1.3 | IRFD9024-ND 88715 -20 0.02 | -8.2 -66 1.8 | IRF7663CT-ND 210 158 1.23 
6 -60 0.5 U1 | 68 | 13 ORO ae Ve fe 288 11A | -20 0.02 | -82 | -66 1.8 | IRF7663TR-ND 1748.00/4,000 
“100 12 “0.7 3 1.0__|_IRFD9110-ND 116.7556 -30 0.09 | -3.6 -19 1.8 | IRF7606CT-ND 210 1.58 1.23 
-100 0.6 1.0 8 1.0 | IRFD9120-ND 109.71 54 -30 0.09 | -3.6 19 1.8 | IRF7606TR-ND 3780.00/4,000 
-200 3 04 |) 1.6 1.0 | IRFD9210-ND 74 5343 -30 0.20 | -2.0 -16 1.25 _| IRF7526D1TR-ND 1944.00/4,000 
-200 1.5 06 | -48 | 1.0 [IRGOS220 Ne 83) .69)__.48 -20 027 | -1.7 | -14 | 1.25 | IRF7524D1CT-ND 720. 90 70 
SMD-220/D2Pak 11D | -20 0.27 | -1.7 14 | 1.25 | IRF7524D1TR-ND 2160.00/4,000 
55 | 0.02 | -74 | -260 | 200 | IRF4905S-ND 355 262 217 -20 | 0.055 | -43 | -34 | 1.25 | IRF7534D1TR-ND 2700.00/4,000 
55 | 0.02 | -74 | -260 | 200 | IRF4905STRL-ND 1591.20/800 Micro-8 Dual Logic Level 
5) 0.06 | St | 110 | 110 eee BSo< gb: “ele 20 | 027 | -1.7 | -96 | 1.25 | IRF7504CT-ND 210 158 1.23 
55) 0.175 | -12 “48 45 RZ 1.50 1.20.86 -20 0.27 | -1.7 | -96 | 1.25 | IRF7504TR-ND 1404.00/4,000 
*55 0.4 =19 “68 66 BIREGZ3eNSiND 1:05 _i84 = 61 4ip | -20 | 0.055] -4.3 | -34 | 1.25 | IRF7555CT-ND 210 158 1.23 
“55 04 -19 ~68 68 IRF9Z34NSTRL-ND 453.60/800 -20 0.055 | -4.3 -34 1.25 | IRF7555TR-ND 3780.00/4,000 
-60 0.28 1 44 60 IRF9Z24S-ND 1.00 80 58 -30 0.27 “17 -9.6 1.25 | IRF7506CT-ND 189 142 1.11 
-60 0.28 “11 -44 60 IRF9Z24STRR-ND 432.00/800 -30 0.27 “1.7 -9.6 1.25 IRF7506TR-ND 2556.00/4,000 
-60 0.5 6.7 | -27 43 | IRF9Z14S-ND 140 142 80 SOT.223 
#60. | OE | NG. | are 88__| IRF9Z34S-ND 1:30-1:04" 275 -60 05 ] -18 | -14 |] 31 | IRFL9014-ND 87 58) AB 
$0 |) 014 | 418 | 72) 88 Rea pe COlE00 0 | 05 | -1.8 | -14 | 34 | IRFL9O14TR-ND 892.50/2,500 
-100 0.3 12 48 88 | IRF9530S-ND 125 100 72 12 | 400 1.2 “1 8.8 3.1 | IRFL9110-ND 80 64 46 
e100: || 208 12) 48 | oe Ue ea 540:00/800 -to0 | 1.2 | -1.1 | -88 | 31 | IRFL9110TR-ND 1062.50/2,500 
-100 | 02 -19 | -72 | 150 | IRF9540S-ND 1.70 136 97 SOEs 
7 -100 | 02 -19 | -72 | 150 | IRF9540STRL-ND 734.40/800 a2) 0000 5°) Se 25 EEE sa os 
-100 | 048 | -68 | -27 48 | IRF9520NS-ND 140 142 80 
“12 7 16 | -65 2.5 | IRF7410-ND 2.90 202 1.57 
-100 | 0.2 14 | -56 79 | IRF9530NS-ND 160 128 92 
-12 14. | -115 | -46 2.5 | IRF7420-ND 211 148 1.12 
-100 | 0.117] -23 | -76 | 140 | IRF9540NS-ND 1.36 97 80 
-20 0.06 | -5.4 | -43 2.5 | IRF7207-ND 176 1.41 1.06 
100 | 0.117] -23 76 | 140 | IRF9540NSTRL-ND 610.40/800 gael 55 ao Bes lhnteo 25 Mmegeein Wek’ | 46s 68 
-100 | 0.06 | -40 | -140 | 200 | IRF5210S-ND 257 1.82 1.50 - - - - - 
-30 0.02 | 56 | -45 1 IRF7416-ND 122 87 72 
-100 | 0.06 | -40 | -140 | 200 | IRFS5210STRL-ND 1156.00/800 
-30 0.02 | -5.6 | -45 1 IRF7416TR-ND 2544.00/4,000 
-100 | 0.06 | -40 | -140 | 200 | IRF5210STRR-ND 1156.00/800 
400 1e 3 ae 43 esata oo as -30 013 | -11 -47-| 25 | IRF7424-ND 201 144 93 
asa | cbiad 13 | ae | iio. Mieeeteatee (96). ee ep -40 | 0.015 | -105 | -43 2.5 | IRF7240-ND 3.86 2.76 2.24 
150 | 029 | -13 | -44 | 110 | IRF62i5STRR-ND 518.40/800 SOIGS Toole Fevel 
200 3 _ 5 20 — WIR FSSTOGINIG 758 126 90 12 | 0.005] -16 |-100| 25 | IRF7210-ND 3.13 250 1.78 
14 | 0012 | -11 -88 2.5 | IRF7220-ND 283 226 1.61 
-200 15 35 | -14 40 | IRF9620S-ND 213° 1.70 1.21 
14 | 0012 | -11 -88 2.5 | IRF7220TR-ND 2216.00/4,000 
-200 | 08 65 | -26 74 | IRF9630S-ND 233 186 1.33 
20 | 0.058 | -5.3 | -43 2.0 | IRF7322D1-ND 1.01 8161 
-200 | 0.5 a -44 | 125 | IRF9640S-ND 178 142 1.02 iH cos | -e7 | 27 | os [eee ees 
-200 | 05 “11 -44 | 125 | IRF9640STRL-ND 767.20/800 5 ait 7 7 1 5 Ree Se Enea 
DPak (TO-252AA) 130 | -20 | 006 | -53 | -21 | 1.6 | IRF7204CT-ND 339 255 1.98 
so) 05 | 83) — | — ee OD ee el 20 | 0.06 | -53 | -21 | 1.6 | IRF7204TR-ND 1640.00/4,000 
-50 05 53 = —_ | IRFR9010TR-ND 756.00/2,000 30 007 | 53 | — 25 | IRF7205-ND 44 748 
0] O28 | 88: | — jee oe Shoo y meee 30 | 007 | 53 | — 2.5 | IRF7205TR-ND 1790.29/4,000 
“50 | (0.28 | 99 | — — (RRBs Oe OND 1012.00/2,000 30 | 0.045 | -58 | -23 | 25 | IRF7406-ND 115. 93 +67 
55 | 0.065 | -31 | -110 | 110 | IRFR5305-ND 1.20.85 70 e woe || sao | a0 25 | Sia4asbY-ND disor 420: BE 
= mare . a ie See : ay eee a -30 | 002 | -30 | -50 | 25 | Si4435DYTR-ND 3240.00/4,000 
5 | 0.175; -11 | -44 | 38 | IRFR9024N-ND 1.03 66 50 SO1G-8'Dual-Logic Level 
42 17 92 | -37 2 IRF7329-ND 137. 72.65 
55 | 0.475 | -11 44 38 | IRFR9024NTR-ND 802.00/2,000 
-20 25 23 | -10 2 IRF7104-ND 77 55 45 
60 0.5 6.1 20 oo Nae 70 __ 56 _Al -20 25 23 | -10 2 IRF7104TR-ND 1728.00/4,000 
-60 05 “5. -20 25 | IRFR9014TR-ND 756.00/2,000 50 wos || zea? | cde. 3 inEveo2ND Sa. 90080 
-60 0.5 5A -20 25 | IRFR9O14TRL-ND 1134.00/3,000 es Gog | cea | ate 3 IREZS0ATRIND 4780/00/40 
60 | 0.28 | -88 | -35 42 | IRFR9024-ND 125 82 63 : : eee 
20 | 0058] 53 | -21 2 IRF7314-ND 7 6 7 
60 | 0.28 | -88 | -35 42 | IRFR9024TR-ND 1012.00/2,000 
20 | 0058] -53 | -21 2 IRF7314TR-ND 2176.00/4,000 
8 -100 | 0.205 | -13 | -52 66__|_IRFRS5410-ND 218 1.75 1.31 30 | to0i8|| 6 ey A Ineveaia Bags aoe ies 
100; 12) Bt | 42 |) 28 69 5540) | 38 | 20 | o18 | -29 | -23 2 | IRF7324D1-ND 103 «8256 
-100 12 “3.4 12 25 | IRFR9110TR-ND 742.00/2,000 a ae 56. | oat 3 IREZaceIND ger 66. ag 
-100 12 “34 12 25 | IRFR9110TRL-ND 1113.00/3,000 : : : : “ 
-30 04 36 | -14 2 IRF7306TR-ND 1840.00/4,000 
-100 | 048 | -65 | -26 40 | IRFR9120N-ND 72 51 42 
-30 | 0.058] -49 | -30 2 IRF7316-ND 98 70 58 
-100 | 0.48 | -65 | -26 40 _|_IRFR9120NTR-ND 820.00/2,000 30 ||s0be6.|| har | 250 2 EGR SGA ODI DOO 
“100 | 06 56 | -22 42 | IRFR9120TR-ND 912.00/2,000 oo ot oar ||| sans 7 IRF7328-ND fea 4a 80 
100 | 0.6 5.6 | -22 42 | IRFR9120TRL-ND 1368.00/3,000 a0 noe | oer | 6 ° IRFOSs3-ND 495. 440 4100 
pas 3 19) 76 | 25 ae AD. 200. ase 55 | 0.105 | -34 | -27 2 | IRF7342-ND 106 85 61 
pas 3 Poem eee ase) le eiTounsiKle 810.00/2,000 55 | 0.105 | -34 | -27 2___| IRF7342TR-ND 2296.00/4,000 
oud ES a6 at Bi HEH S220- NB) rd ee SOIC-8 “Fetky™” Mosfet and Schottky Diode ; 
-200 15 36 | -14 42 | IRFR9220TR-ND 942.00/2,000 oe a y - EET ae : Tae aa OF 
ooo 2 i ae a ete eae eee 130 | “30 | 0.062 | -47 = 2 ce D2TR-ND ~ 3060.00/4,000 
400 | 7 | 1.8 | -7.2 | 50 | IRFR9310-ND 82 66 47 : : ar s88 S21D2TRND LOOM, 
-400 7 1.8 7.2 50 IRFR9310TR-ND 916.00/2,000 SOIC-8 ‘Fetky™” Mosfet and Schottky Diode Logic Level 
Micro-3 (SOT-23) Logic Level 13D | -20 0.09 | -4.1 “18 2 IRF7422D2-ND 120. 85 70 
12 | 0.05 | -43 | -34 1.3 | IRLML6401CT-ND 66. «50D TSOP-6 
42 | 005 | 43 | -34 43 | IRLML6401TR-ND 588.00/3,000 10 -20 | 0.065 | -4.4 | -20 2.0 | SI3443DV-ND 108 65 50 
-20 0.6 -0.62 | -4.9 0.54 | IRLML6302CT-ND 66 50 39 TSSOP-8 
7 -20 0.6 | -062 | -4.9 | 0.54 | IRLML6302TR-ND 441.00/3,000 12 | 0.011] +10 | #80 | 15 | IRF7701-ND 184 1.05 85 
20 | 0.065| -37 | -22 1.3 | IRLML6402CT-ND 66 5039 -12 | 0.015 | +80 | +70 | 15 | IRF7702-ND 3.27 229 1.79 
20 | 0005 | -37 | -22 1.3 | IRLML6402TR-ND 588.00/3,000 -20 22 7.0 | -28 1.5 | IRF7707-ND 170 97 80 
-30 0.6 | -061 | -4.8 | 0.54 | IRLML5103CT-ND 72 54 AD 19B | -30 18 8.0 | -30 1.5 | IRF7705-ND 165 94 80 
-30 0.6 | -061 | -4.8 | 0.54 | IRLML5103TR-ND 543.00/3,000 -30 22 -7.0__| -28 | 1.51 __| IRF7706-ND 163 88.79 
Micro-6 (TSOP-6) Logic Level -40 28 6.0 | -24 15 | IRF7703-ND 171 97. 79 
to | 12 | 0.042] -55 | -44 | 4.7 | IRLMS45020T-ND 100 «6245 a0 bad 46 | 19 | 15 (EGE Aaa 282 __.70 
-12 | 0042 | -5.5 | -44 1.7__| IRLMS4502TR-ND 1014.00/3,000 (Continued) 
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Internationa 
IeRRectifier Nand P Channel HEXFETs (Cont) 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS (on) (A) IDM Max. Digi-Key Price Each VDS (on) (A) IDM Max. Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) (2) | 25°C | (A) | (W)_| PartNo. 1 to 100 | | Fig. | (vy (2) | 25°¢ | (A) | (W)_| PartNo. 1 10 100 
TSSOP Dual-8 400 | 055 | 10 40 | 125 | IRF740-ND 203 1.37 1.07 
42 | 0.040] +43 | -17 | 1.0 | IRF7756-ND m1 69779 eee eee! ae 40) 125 ea doo: tee ae 
20 | 0.030] +47 | 38 | 1.0 | IRF7750-ND 3.24 227 1.77 400) 085 | 10) 40 | 8 eae pee: ve 
450 | 063] 88 35 | 125 | IRF744-ND 1.83 1.47 1.05 
194 | -20 | 0.030] +4.7 | +38 | 1.0. | IRF7750CT-ND 292 219 1.71 420 re me oe 7a Reeain eo doa: 5) 
20 | 0.030] +4.7 | +38 | 1.0 | IRF7750TR-ND 5248.00/4,000 = : as < 2 ERESENS a 
20 St _ ae 1.0 meer es _ 500 15 45 18 75 | IRF830-ND 150 99 .76 
FUpEET. 500 14 5 20 74 | IRF830A-ND 153 1.22 87 
20 | -20 | 0065] +51 | +35 | 22 | IRF6100CT-ND 108 86.6550 500 | 0.85 8 32 | 125 | IRF840-ND 2.05 1.38 1.08 
21 -20 | 0.036; +71 | #40 | 3.0 | IRF6150CT-ND 295 2.06 1.59 500 | 0.85 8 32_| 125 _| IRF840A-ND 1.56 1.25 89 
24 -20_| 0.036] 27.1 | 240 | 3.0 | IRF6150TR-ND 5024.00/4,000 500 | 0.85 8 28 125 | IRF840LC-ND 179 1.43 1.03 
N-CHANNEL TYPES 500 3.0 25 10 50 IRF820A-ND 1.26 1.01 76 
ETT 500 | 052] 11 44 | 170 | IRFB11N50A-ND 1.73 1.38 97 
500 | 0.450] 14 56 | 250 | IRFB13N50A-ND 3.69 259 2.02 
20 | 0.0085) 77 | 280) 88 IRESZOS.ND 1.400 12.84 500 | 0.26 17 68 220 _ | IRFB18N50K-ND 437 3.03 2.55 
20 60 | 110 | 440 | 120 | IRF3711-ND 1.78 1.01 82 1 
20 ap 36 (|| 140 | a7 (etearaiNe oa eee: a8 600 12 62 25 | 130 | IRFBC40LC-ND 353 283 212 
50 fa sa. | oto | 71 |iRteetetne G43 600 | 075] 92 37 | 170 | IRFB9N6OA-ND 1.70 1.36 97 
30 .006 140 | 470 | 2000 | IRL3803-ND 3.35 2.38 1.96 600 44 22 6.8 50 IRFBC20-ND 1230 88.72 
30 | 28 | 210 | 1000] 230 | IRF3703-ND 487 337 284 oo | os | oe a | aa eeeeeone Bae Sead es 
30 9.0 90 | 360 | 120 | IRF3709-ND 1.78 1.01.82 : s : eM 
40 | 0.009} 100 | 400 | 170 | IRF1104-ND 243 194 1.38 600 1.2 6.2 25 | 125 | IRFBC40-ND 1.66 1.33 95 
40 | 0.0023] 280 | 1080 | 330 | IRF2804-ND NEW! 3.33 222 1.80 600 1.2 62 25 | 125 | IRFBC40A-ND 165 1.32 94 
50 02 72 29 20 _ | IRFZ10-ND 110 88 66 650 | 093] 85 21 167 | IRFB9N65A-ND 218 1.75 1.27 
50 0.05 30 = _ IRFZ30-ND 1.25 1.00 71 800 6.5 18 = 54 IRFBE20-ND 125° 89.73 
50 0.028 35 _ _— IRFZ40-ND 1.51 1.21 87 800 3 44 = 125 __| IRFBESO-ND 2.24 1.53 1.21 
55 | 0.024] 31 160 | 45 | IRFIZ44N-ND 155 110 91 900 8 17 = 54 | IRFBF20-ND 141 1.01 83 
55 0.02 | 33 | 180 | 45 | IRFIZ46N-ND 189 1.34 41.11 900 37 3.6 — | 125 | IRFBF30-ND 256 1.82 1.50 
55 | 0.016] 36 | 210 | 42 | IRFIZ48N-ND 1.74 1.24 1.02 1000 | 11 14 = 54 | IRFBG20-ND 164 117 96 
55 0.04; 26 | 100 | 56 | IRFZ34N-ND 124 81 62 1000 5 31 — | 125 | IRFBG30-ND 2.04 1.45 1.19 
55 | 0.024) 49 | 160 | 83 | IRFZ44N-ND 1.66 1.09 84 T0-220AB Logic Level 
55 0.02} 46 | 180 | 88 | IRFZ46N-ND 1.58 1.06 83 
55 | 0.016; 53 | 210 | 94 | IRFZ48N-ND 164 146 93 20 | 0013) 6t | 240) 89 ee pe ieee ek 
55 | 0.012| 85 | 290 | 130 | IRF1010N-ND 2.06 1.46 1.21 20 | 0.016) 48 | 190 | 0 ee ae les 280) 
55 | 0.0053] 169 | 680 | 330 | IRF1405-ND 413 3.30 248 20) 0.02) 39 | 160 | 5? eae Gao: aul, (cee 
ss | ooos| o8 | sc0 | 750 I IReseosiNn Dar Bne. 174 20 | 0.007} 110 | 420 | 140 | IRL3502-ND 252 202 1.44 
20 |oos0| 77 | 308 | ey | IRFS7O4.ND 440° 442° 84 20 | 0.01 85 | 340 | 110 | IRL3402-ND 1.91 1.53 1.15 
55 | 0.012] 49 | 290 | 58 | IRFI1010N-ND 3.36 2.38 1.96 30 | 0.007; 116 | 400 | 130 | IRL2203N-ND 252 1.79 147 
55 | 0.008| 64 | 390 | 63 | IRFI3205-ND 6.36 4.51 3.71 30 | 0014; 64 | 220] 110 | IRL3103-ND 1.64 116 96 
55 0.07 | 13 = 26 | IRFIZ24N-ND 108 77 63 30 | 0.014; 64 | 220 | 89 | IRL3103D1-ND 3.60 255 2.10 
55 0.04} 19 | 100 | 21 | IRFIZ34N-ND 1.20 85 70 30 | 0.026} 38 | 140 | 68 | IRL3303-ND 1.82 1.30 1.07 
60 12 84 | 330 | 200 | IRF1010E-ND 275 195 1.61 30 | 0.006] 120 | 470 | 150 | IRL3803-ND 3.35 2.38 1.96 
60 0.2 10) 40 36 BEAN TT of 02 30 0.04 24 96 45 | IRL2703-ND 70 56 42 
60 0.05 | 380 | 120 | 86 IRRZSsEND! 1:25; 1,008 4 30 | 0.0125] 62 | 248 | 87 | IRF3707-ND 140 142 84 
60 | 0.042| 28 | 112 | 68 | IRFZ34E-ND 125 89 73 30 | 0.012} 62 | 248 | 987 | IRF3708-ND 140 112 84 
ee nope ie oe isa ReoEeR be tee ee 30 | 0014) 54 220 70 | IRL3103D2-ND 2.00 1.60 1.20 
 hUlomes| ce | oo | tas MiReemeine a Uses ge : 30 | 0.026; 34 | 140 | 68 __| IRL3303D1-ND 1.50 1.20 90 
eo | 0018] 50 | 290 | 190 | IRFZ48R-ND NEW! 2.21 1.43 1.21 40 | 0.0065; 130 | 520) 200 TES S203) «202% 12:08 
60 | 0.0121 72) 290-1 450 IRREZEEND 05° BE 7A 40 | 0.008} 104 | 416 | 167 | IRL1104-ND 230 184 1.38 
60. |-oort'| 44 aa 29 NIRFIZ94= ND ioe 7 e3 40 | 0.004] 160 | 640 | 200 | IRL1404-ND 461 3.69 2.77 
eo | 2o.043:| 24 joo | 37 | IRFIZ34E-ND 163 116 96 55 | 0.008} 104 | 360 | 200 | IRL2505-ND 650 5.20 3.71 
60 | 0.012) 81 330 | 170 | IRF1010E-ND 275 1.95 1.61 55 0.01 89 310 | 130 [MIRESZOSNEND) 2.60 1.85 1.52 
75 | 0.0078} 130 | 520 | 330 | IRF1407-ND 2.60 1.81 1.40 60 0.2 10 40 43 | IRLZ14-ND 1177455 
75 | 0.0075| 142 | 570 | 380 | IRF1607-ND 431 3.08 2.50 60 | 0.028} 50 | 200 | 150 | IRLZ44-ND 1.77 147 91 
75 | 0.013) 71 280 | 150 | IRF2807-ND 3.38 2.32 1.84 100 | 0.026} 55 | 190 | 200 | IRL2910-ND 426 341 2.44 
1 100 0.6 4.0 16 20 ‘| IRF510-ND 1.08 68 .50 100 | 054| 56 16 43. | IRL510-ND 119.7555 
100 | 027] 92 37 60 | IRF520-ND 78 63 55 too | 0.18 | 10 35 47 _| IRL520N-ND 86 62 51 
too | 020| 97 38 48 | IRF520N-ND 88 71 53 700 04 ie = 63 MRRESONIND qisan-4 65, 95 
100] O11 | 15.0 | OO) Hae, aus “88 100 | 0.044] 36 | 120 | 94 | IRL540N-ND 2.02 1.36 1.06 
too | 0.077) 28 | 110 | 150 | IRF540-ND 1.38 93.72 460 «| 0466 42 48 so MIRESSTStND igs Goh ee 
too | 0.052) 27 | 110 | 94 | IRF540NIR-ND 174 116 91 pad a ee 7 so nies ues tie. aa 
too | 0.036] 36 | 140 | 120 | IRF1310N-ND 201 143 1.18 506 aa : ae v4 TReSatNs ee: Wecec 4 oe 
too | 0.028| 46 | 180 | 150 | IRF3710-ND 3.09 2.23 1.82 : : : : 
too | 0.025/ 59 | 236 | 200 | IRFBS9N10D-ND 243° 1.95 1.46 200 SS OES aie 68 | 125 MESS E02 GE 10% 
55 | 0.074] 18 72 45 | IRLZ24N-ND 126 82 63 TO-220 Fullpak 
55 | 0.042) 27 | 110 | 56 | IRLZ34N-ND 140 92 70 eo a5 7 30 27 NRFIZIGGIND os cay 68 
55 | 0.022| 41 160 | 83 | IRLZ44N-ND 1.74 115 89 a a Wa 56 a7 ReeeriN ae ote Zen 
200% S | 20208 ate 7 27 he Hees - 8 ate 60 | 0.05] 20 80 42 | IRFIZ34G-ND 143° 1.1481 
100 | 0.11 11 60 33 | IRFIS30N-ND 137. 97 ~80 
60 | 0.082} 30 | 120) 48 | IRFIZ44G-ND 235 188 1.20 
too | 0.052) 18 | 110 | 42 | IRFIS40N-ND 169 1.20 99 Be foal ad 72 oe | atoeaNtnn idk Gee aa 
too | 0.036] 22 | 140 | 45 | IRFItS10N-ND 3.41 242 1.99 : : : : 
150 | 0.082) 21 84 94 | IRF3315-ND 1.42 1.01 83 55 | 0.035| 22 | 110 | 37 | IRLIZ34N-ND 149 1.06 87 
150 | 0.042| 37 | 150 | 150 | IRF3415-ND 3.19 226 1.87 55 | 0.022} 30 | 160 | 45 | IRLIZ44N-ND 1.85 1.31 1.08 
150 | 0.090] 23 92 | 136 | IRFB23N15D-ND 160 1.28 96 100 | 027) 72 29 37 ‘| IRLI520G-ND 118 «6.9568 
150 | 0.056| 33 | 130 | 170 | IRFB33N15D-ND 180 1.44 1.08 too | 0.16] 97 39 42 | IRLI530G-ND 1.30 1.04.74 
150 | 0.045) 41 164 | 200 | IRFB41N15D-ND 245 1.97 1.48 55 | 0.008| 58 | 360 | 63 _| IRLI2505-ND 6.01 4.81 3.61 
150 | 0.032] 60 | 250 | 24 | IRFB61N15D-ND 3.63 255 1.98 jon oe | ae 35 27 WIRTIESOKEND (e077 85 0 
200 i 25 My 20__(BIBRGIG.ND) =S eto 88 100 0.1 "1 60 33 | IRLIS30N-ND 1.80 117 89 
200 08 5 20 40 | IRF620-ND 114. 74~57 
a ag an a ae NREESaRIND os. oan os too | 0.044) 20 | 120 | 42 | IRLI540N-ND 1.97 1.40 1.15 
300. | baat) ae 72 | 150 [MRPeONINE ion to 400 2 30 | 0.007| 61 400 | 47 _ | IRLI2203N-ND 3.72 264 2.17 
500. |ooazil| 4a ea | 140 NEREHENSORST dae. 1a 88 55 | 0.01 52 | 310 | 58 _| IRLI3705N-ND 3.72 264 2.17 
200 | 010 | 24 96 | 170 | IRFB23N20D-ND 1.91 1.53 1.15 30 | 0.006] 76 | 470 | 63 | IRLI8803-ND 7.08 5.02 4.13 
200 | 0.082; 31 124 | 200 | IRFB31N20D-ND 241 1.93 1.45 100 | 054) 45 18 27 | IRFI510G-ND 1.20 96 68 
200 | 0.040; 56 | 220 | 380 | IRFB260N-ND 3.90 273 213 100 | 016 | 97 39 42 | IRFIS30G-ND 1.38 140 79 
250 2 27 8 36 | IRF614-ND 113 90 64 100 | 0.077| 17 68 48 | IRFI540G-ND 1.95 1.56 1.11 
250 1A 44 14 50 | IRF624-ND 106 69 53 200 0.4 5.9 24 35 _| IRFI630G-ND 1.53122 88 
260 | 045 | 6.1 | 32 | 74 Gee HOB 26 _abe 200 | o8 | 41 | 16 | 30 | IRFI620G-ND 113.9165 
ead) «|| Ore8 il) «18 56) 126 Roan dee Als, 428 200 | o18| 98 | 39 40 | IRFI640G-ND 2.04 163 1.17 
250 | 0.24 | 14 56 | 150 | IRF644N-ND 145 84 70 
300 | 075] 64 24 | 74 | IRF737LC-ND 1.28 103 77 200 | OB) a 16 30 paeteeoe Ne qos, eee a0 
300 | 045 | 93 | 37 96 | IRFB9N30A-ND 133 1.06 64 250 2 21) 84) 23 Ne Weep: <'1.00". aft 
506 ae an 6 20. «NEEaTS et ee 250 1A 3.4 14 30 _| IRFI624G-ND 1.58 1.26 90 
400 18 3 12 40 | IRF720-ND 133. 85 64 250 | 045 | 5.6 22 35 | IRFI634G-ND 163 1.30 93 
400 1 55 22 74 | IRF730-ND 159 1.04 80 250 | 0.28] 7.9 32 40 | IRFI644G-ND 3.23 258 1.84 
400 1 5.5 22 74 | IRF730A-ND 115 92 66 (Continued) 
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International 


IeERRectitiee Nand P Channel HEXFETs (Cont) 


RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
vDS (on) (A) IDM Max. Digi-Key Price Each VDS (on) (A) IDM Max. Digi-Key Price Each 
Fig. | _(V) (Q) | 25°C | (A) (W) _| Part No. 1 10 100 Fig. | _(V) (Q) | 25°C | (A) | (W)_| PartNo. 1 10 100 
400 18 2.6 10 30 | IRFI720G-ND 1.60 1.28 1.12 800 3 44 16 125 | IRFPE30-ND 7.03 5.62 4.01 
400 1 3.7 15 35 | IRFI730G-ND 155 1.24 89 800 2 5.4 22 150 | IRFPE40-ND 3.41 2.73 1.96 
400 | 0.55 | 5.7 23 40 | IRFI740GLC-ND 254 2.04 1.53 800 1.2 78 = 190 | IRFPE50-ND 6.72 4.76 3.92 
400 | 0.55 | 5.4 22 40 | IRFI740G-ND 2.09 168 1.26 800 3 44 16 125 | IRFPF30-ND 7.20 5.76 4.11 
450 1.2 3.4 14 35 _| IRFI734G-ND 155 1.25 94 3 900 2.5 47 19 150 _| IRFPF40-ND 3.34 2.67 1.91 
450 | 0.63 4.9 20 40 | IRFI744G-ND 2.33 186 1.33 900 1.6 6.7 27 190 | IRFPF50-ND 7.50 6.00 4.29 
500 3 24 8.4 30 | IRFI820G-ND 123 98 .70 1000 5.0 34 = 125 | IRFPG30-ND 271 193 159 
500 15 34 12 35 IRFI830G-ND 1.61 1.29 92 1000 3.5 4.3 dif 150 IRFPG40-ND 3.88 3.11 2.22 
500 0.85 46 18 40 IRFI840G-ND 2.32 1.86 1.33 1000 2 6.1 = 190 IRFPG50-ND 7.74 5.48 4.52 
500 | 0.85 | 4.5 18 40 _| IRFI840GLC-ND 2.77 2.22 1.59 TO-262 
2 500 0.52 6.6 44 60 IRFIB7N50A-ND 2.18 1.74 1.24 20 9.0 a7 308 87 IRF3704L-ND 1.46 117 88 
600 1.2 3.5 14 40 IRFIBC40GLC-ND 3.65 2.92 2.19 20 8.5 TT. 280 88 IRF3706L-ND 1.46 1.17 88 
600 0.75 5.5 37 60 IRFIB6N60A-ND 2.15 1.72 1.23 20 6.0 110 440 120 IRF3711L-ND 1.78 1.01 82 
600 4.4 A? 6.8 30 IRFIBC20G-ND 2.20 1.76 1.26 20 20 36 140 47 IRL3714L-ND 1.11 65 50 
600 2.2 2.5 10 35 IRFIBC30G-ND 2.60 2.08 1.49 20 14 54 210 7A IRL3715L-ND 1.27 75 58 
600 1.2 3.5 14 40 | IRFIBC40G-ND 2.55 2.04 1.46 30 12.5 62 248 87 | IRF3707L-ND 146 117 88 
650 | 0.93 5A 21 60 | IRFIBSN65A-ND 2.55 2.04 1.47 30 | 0.007] 116 | 400 | 170 | IRL2203NL-ND 3.60 288 2.16 
800 6.5 14 5.6 30 | IRFIBE20G-ND 168 1.35 97 30 | 0.026] 38 140 68 | IRL3303L-ND 221 177 1.33 
800 3 24 8.5 35 | IRFIBE30G-ND 230 184 1.32 30 12 62 248 87 | IRF3708L-ND 144.78 70 
900 8 12 48 30 _| IRFIBF20G-ND 1.87 1.50 1.08 30 9.0 90 360 | 120 | IRF3709L-ND 1.78 1.01 _—.82 
900 37 19 7.6 35 __| IRFIBF30G-ND 3.28 2.63 1.88 30 | 0.006] 140 | 470 | 200 | IRL3803L-ND 6.98 5.58 4.19 
TO-220 Fullpak Logic Level 40 | 0.009] 100 40 170 | IRF1104L-ND 230 184 1.38 
60 020 | 80 32 27 | IRLIZI4G-ND 7.19. 9672 40 | 0.004] 162 | 650 | 200 | IRF1404L-ND 3.80 3.05 2.29 
60 | 0.028| 30 120 48 | IRLIZ44G-ND 225 180 128 40 |0.0065] 130 | 520 | 200 | IRL1004L-ND 3.42 274 2.06 
2 400 | 0026! 31 190 63 | IRLI2910-ND 360 288 216 40 | 0.008| 104 | 416 | 167 | IRL1104L-ND 2.30 1.84 1.38 
200 0.4 6.2 25 35 IRLI630G-ND 1.62 1.30 93 40 0.004 160 640 3.8 IRL1404L-ND 2.93 2.04 1.58 
200 0.18 9.9 40 40 IRLI640G-ND 216 1.73 1.24 55 0.022 49 160 110 IRFZ44NL-ND 1.82 146 1.05 
SUPER TO-220 Logic Level 55 | 0.011 84 290 | 170 | IRF1010NL-ND 3.38 2.70 2.03 
te] 30 | 0005] 179 | 720] 270] IRLBASBOSP-ND 367 294 221 a no : Hy oe te eT ENG Sa oA we 
40 | 0.004] 185 | 740 | 300 | IRLBA1304P-ND 6.44 5.15 3.87 =e pag) ee 00 aa IREZSANEND jig ca? 
10:220-5 Current Sense 55 | 0.0165) 53 180 | 107 | IRFZ46NL-ND 2.09 1.68 1.26 
BD, || A008s | 128 68 6 ee Hao) AA. BA 55 | 0014] 64 | 210 | 130 | IRFZ48NL-ND 383 3.06 230 
60 | 0.028) 50 | 210) 150 cz Ne BM 220 158 55 | 0.008] 104 | 360 | 200 | IRL2505L-ND 6.30 5.04 3.78 
100 | 0.16 | 14 56 pam (CII) elor Aetl Tee 55 0.06 18 72 45 _| IRLZ24NL-ND 1.46 117 88 
ne rote aa ie o Hear oes fea : = 55 | 0.035| 30 110 68 | IRLZ34NL-ND 151 1.21 91 
: : : : : 55 | 0.022} 47 160 | 110 | IRLZ44NL-ND 185 148 1.41 
14 | 200 | 0.18) 18 72) 125 ieee 256 2.05 1.47 55 53 | 131 | 680 | 200 | IRF1405L-ND 3.80 3.05 2.29 
250) 0.45 | 8.1 32 74 | IRC634-ND 212 1.70 1.27 60 | 0.012} 84 330 | 170 | IRF1010EL-ND 3.49 2.79 2.10 
250) 0.28) 140 | 56 | 125 eee 00” wees nee 60 | 0.023] 48 | 192 | 110 | IRFZ44EL-ND 153123 92 
400 1.0 55 22 74 — | IRC730-ND 288 231 1.73 60 noo 10 40 43 | IRFZi4E:ND 104. 83.63 
= ve s a ee aoe =< : = 60 | 0.050] 30 120 | 88 | IRFZ34L-ND 1.75. 1.40 1.01 
: . 2 . : ‘ 75 |0.0078] 100 | 520 — | IRF1407L-ND 257 1.79 1.39 
500 0.85 8.0 32 125 __| IRC840-ND 3.29 263 1.98 75 0.013 82 280 200 | IRF2807L-ND 3.47 2.78 2.08 
TO-247AC 100 0.1 17 60 79 _| IRL530NL-ND 1.88 1.50 1.07 
30 | 0.0028] 210 | 1000] 230 | IRFP3703-ND 558 3.86 3.25 joo | 0.036] 42 140 | 160 | IRF1310NL-ND 3.49 279 2.10 
55 | 0.024; 49 180 | 100 | IRFP044N-ND 260 1.80 1.43 100 | 0.54 5.6 20 43 | IRF510L-ND 1.01 81 62 
55 | 0.016) 64 210 | 140 | IRFPO48N-ND 4.34 3.08 2.54 400 | 0.025] 57 180 | 200 | IRF3710L-ND 5.63 4.50 3.38 
55 | 0.012; 72 290 | 130 | IRFPOS4N-ND 3.13 2.30 1.89 400 | 0.11 17 600 79 | IRF530NL-ND 135 1.08 81 
55 | 0.008| 98 390 | 150 | IRFPO64N-ND 4.84 3.43 2.83 100 | 0.052] 33 110 | 140 | IRF540NL-ND 2.03 162 1.22 
60 | 0.014]; 70 360 | 230 | IRFPO54-ND 3.74 2.99 2.14 4 100 | 0.026] 55 190 | 200 | IRL2910L-ND 5.63 4.50 3.38 
60 | 0.009} 70 520 | 300 | IRFPO64-ND 6.25 5.00 3.57 100 | 0.025) 59 236 | 200 | IRFSL59N10D-ND 268 215 1.61 
75 45 209 | 840 | 470 | IRFP2907-ND 6.60 4.76 3.96 100 | 0.18 10 35 48 | IRL520NL-ND 124 99 75 
100 | 0.052) 27 110 94 | IRFP140N-ND 230 163 1.35 100 | 0.044] 36 120 | 140 | IRL540NL-ND 2.09 168 1.26 
100 | 0.055| 41 160 | 230 _| IRFP150-ND 3.20 2.31 1.89 100 | 0.20 9.7 38 3.8 | IRF520NL-ND 113.9068 
100 0.036 39 140 140 IRFP150N-ND 3.18 2.25 1.86 100 0.54 5.6 20 43 IRL510L-ND 1.04 83 63 
100 0.025 57 180 200 IRFP3710-ND 6.25 5.00 3.57 200 0.30 9.3 37 82 IRF630NL-ND 2.21 1.54 1.17 
150 0.042 43 150 200 IRFP3415-ND 3.45 2.41 1.86 150 0.082 21 84 94 IRF3315L-ND 2.27 1.82 1.37 
200 0.18 20 = 150 IRFP240-ND 257 1.82 1.50 150 0.042 43 150 200 IRF3415L-ND 3.87 3.10 2.33 
200 0.04 50 200 300 IRFP260N-ND 5.23 3.73 3.04 150 0.045 41 164 200 IRF3515L-ND 2.59 2.07 1.56 
200 | 0.0751 30 120 | 214 | IRFP250N-ND 3.33. 2.66 2.33 150 | 0.090] 23 92 136 | IRFSL23N15D-ND 1.78 1.43 1.07 
250 | 0.28 15 mas 150 | IRFP244-ND 316 225 1.85 150 | 0.056) 33 130 | 170 | IRFSL33N15D-ND 1.80 1.44 1.08 
250 | 0.14 23 92 490 | IRFP254-ND 355 285 203 150 | 0.045) 41 164 | 3.1 | IRFSL41N15D-ND 257 2.06 1.54 
250 | .075 38 _ 280 | IRFP264-ND 5.16 3.89 3.25 200 16 3.3 10 36 ee Vee 208 le 
400 | 0.55 1 - 450 | IREP340-ND 378 268 224 200 | 0.80 5.2 18 50 _| IRF620L-ND 146 117 88 
400 03 16 64 190 | IREP350-ND 383. 2.78 2.28 200 | 0.15 18 7 150 | IRF640NL-ND 148 119 89 
400 | 0.30 16 64 490 | IRFP350LC-ND 583 467 350 200 | 0.10 24 96 170 | IRFSL23N20D-ND 198 159 1.19 
400 | 0.35 14 56 490 | IRFP354-ND 620 496 354 200 | 0.17 16 64 140 | IRFSL17N20D-ND 169 135 1.02 
E 400 0.2 23 92 280 | IRFP360-ND 5.53 3.92 3.23 a a be Ba ae ete oa te 7 
400 0.2 23 92 280 _| IRFP360LC-ND 12.25 9.80 7.00 : : Z : : : 
450 | 063 | 95 | 38 | 150 | IRFP344-ND 408 3.26 2.33 250 a in aed me) UleCeEtAKlD dpe es, 2806 
500 | 028 | 16 64 | 220 | IRFP17N50L-ND 481 333 2.80 £0 |) Oise] | EBD. | ee pom Ul Tee” “de son “L02 
500 . | <0.25 oS a 277 _ | IREP22NSOA.ND 455. 946. DAG 300 | 0.75 6.1 24 74 — | IRF737LCL-ND 1.76 1.41 1.06 
400 | 0.55 10 40 125 | IRF740L-ND 236 189 1.43 
500 | 0.19 23 92 370 | IRFP23N50L-ND 6.00 4.32 3.60 400 36 36 60 36 Mea figs ~ (6 238 
500 | 0.15 31 124 | 460 _| IRFP31N50L-ND 9.00 6.48 5.40 ! : : : : : 
500 | 0.135]; 32 130 | 460 | IRFP32N50K-ND 8.40 6.05 5.04 Any 18 3.3 2 50 ee Tet 1.05: 79 
400 1.0 5.5 22 74 — | IRF730L-ND 151 1.21 90 
5007) 85 | 8B | | 180 a 270). | 96: 1.04 400 | 10 | 55 | 22 74 | IRF730AL-ND 151 121 91 
a " 4) 180 ecard Sol eee, ee 400 | 055 | 10 40 | 125 | IRE740AL-ND 221 1.77 1.33 
500) 0.4 14 56] 190 PE ec nan dad ee Oa 400 | 055 | 10 32_| 125 _| IRE740LCL-ND 2.32 186 1.39 
500 0.4 14 = 190 _| IRFP450IR-ND 3.69 2.65 2.16 
450 | 0.63 8.8 35 125 | IRF744L-ND 2.09 168 1.26 
500 0.4 14 56 190 | IRFP450LC-ND 7.09 568 4.97 500 30 3 80 50 | IRF820L-ND 146 117 88 
500 | 0.27 20 80 280 | IRFP460IR-ND 4.63 3.47 2.89 500 1.40 50 20 3.1 | IRF830L-ND 160 128 96 
500 | 0.27 20 80 280 | IRFP460A-ND 5.54 4.44 3.17 a0: (ls0:88 7 28 125 | IRFB40L-ND B75 250 1ST 
500 | 0.27 20 80 280 _| IRFP460P-ND 193 1.93 1.16 500 3.0 25 10 50 | IRF820AL-ND 122 98 73 
500 | 0.27 20 80 280 | IRFP460LC-ND 5.08 4.06 3.56 500 1.40 5.0 20 74 | IRF830AL-ND 1.60. 128.96 
00 ie 6 27 | 150 Pe a0! icon. Vee 500 | 085 | 80 32 | 125 | IRF840AL-ND 145 116 87 
00K | Obes 8 36) 170 PR DetSt AONB) 27 500 | 085 | 80 28 | 125 | IRF840LCL-ND 236 189 1.42 
600 0.6 "1 44 180 | IRFPCS0-ND 9.15 6.48 5.34 500 | 0.55 1 44 190 | IRFSL11NSOA-ND 180 1.44 1.08 
600__| 0.58 ul 44 180__IRERCSORND 6.25 5.00 _ 3.58 600 44 2.2 8.0 50__| IRFBC20L-ND 2.09 1.68 1.26 
600 | 0.60 1 44 190 | IRFPC50LC-ND 9.65 7.73 5.80 600 22 3.6 14 74 | IRFBC30L-ND 245. 1.97. 1.48 
600 0.4 16 64 280 | IRFPC60-ND 741° 5.70 4.81 600 1.2 6.2 25 130 | IRFBC40L-ND 3.58 287 2.15 
600 0.4 16 64 280 | IRFPC60LC-ND 5.38 4.30 3.08 (Continued) 
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International 


Ie@RRectitiee Nand P Channel HEXFETs (Cont) 
RDS [ID Cont. PD RDS JID Cont. PD 
vDS (on) (A) IDM Max. Digi-Key Price Each vVDS (on) (A) IDM Max. Digi-Key Price Each 
Fig. | _(V) (2) | 25°¢ | (A) | (W)_| PartNo. 1 10 ‘100 Fig. | _(V) (2) | 25°C | (A) | (W)_| PartNo. 110 100 
600 2.2 3.6 14 74 | IRFBC30AL-ND 1.03 82 62 SMD-220/D2Pak 
600 1.2 6.2 25 125 | IRFBC40AL-ND 150 1.20 90 
600 1.2 62 25 3.1 | IRFBC40LCL-ND 3.83 3.06 2.30 . Sie ee ah ba Reece : ei : 
4 800 65 18 7.2 54 | IRFBE20L-ND 1.67 1.34 1.00 ; SrAnISH : : 
#00 _ “4 46 125 _| IRFBESOL-ND piece Bion ne 30 012 62 248 87 | IRF3708S-ND 163 1.30 87 
_ a0 17 an 54) IBFBF20LND 1787 1.43 1.07 30 .009 90 360 | 120 | IRF3709S-ND 1.78 1.01 82 
SnD 37 36 14 425 | IRFBFS0LND qo0 DBR. 41B4 30 125 62 248 87__| IRF3707S-ND 1.46 1.17.88 
T0-262 Logic Level 40 | 0.009! 100 | 400 | 170 | IRF1104S-ND 230 1.84 1.38 
30014 | e420 | T10 INTER oSTENTE 3950 DIGO™ UBS 55 | 0.005) 131 | 680 | 200 | IRF1405S-ND 3.80 3.05 2.29 
i 6 ae 10 i 43 | IRLZi4L-ND Noy! ° cae: iS 55 | 0.011 | 84 290 | 170 | IRF1010NS-ND 2.80 224 1.60 
soo | 0.75 | 92 37 | 170 | IRFSLONGOA-ND 228 182 1.60 55 | 0.008 | 110 | 390 | 200 | IRF3205S-ND Sot Be ae 
Pak 55 | 0.008| 110 | 390 | 200 | IRF3205STRL-ND 1728.00/800 
55 0.07 17 68 45 | IRFZ24NS-ND 115 92 66 
20 95 75 300 0 | IRFU3704-ND 144. 78 70 
a a0 5 DAO 2 eee 144 us 50 55 0.04 29 100 68 | IRFZ34NS-ND 1.00 80 58 
m | es | io [do | 2 [mum ie sot) | | | om) 2 |) 2 | meme = eae 
20 20 36 140 47 | IRLU3714-ND 92 55H : 3 : 
20 14 BA | 240 na tea ae _ 2 a 55 | 0.022 | 49 160 | 110 | IRFZ44NS-ND 1.20.96 69 
30 | 0.031 | 33 120 57 | IRFU3303-ND 877050 55 | 0.022! 49 160 | 110 | IRFZ44NSTRL-ND 539.20/800 
30 13 61 244 87 | IRFU3707-ND 144 78 70 55 0.02 53 180 | 120 | IRFZ46NS-ND 180 1.44 1.03 
30 125 61 244 87 | IRFU3708-ND 144 78 70 55 | 0.016| 64 210 | 140 | IRFZ48NS-ND 145 116 83 
30 9.0 90 360 | 120 | IRFU3709-ND 178 101 82 55 | 0.016 | 64 210 | 140 | IRFZ48NSTRL-ND 624.00/800 
50 02 82 33 95 | IRFUO10-ND 79 +6348 55 | 0.016 | 64 210 | 140 | IRFZ48NSTRR-ND 624.00/800 
50 0.4 15 = — | IRFU020-ND 8871S 60 | 0012] 83 330 | 170 | IRF1010ES-ND 3.88 3.10 2.21 
55 | 0.075 | 17 68 45 | IRFUO24N-ND 86 69 50 60 | 0.050] 30 120 88 | IRFZ34S-ND 155 1.24 93 
55 | 0.027| 44 160 | 107 | IRFU1205-ND 2.48 1.98 1.49 60 0.2 10 40 43 | IRFZ14S-ND 1.08 86 61 
55 | 0.016 | 56 220 | 110 | IRFU2405-ND 155 90 1.55 60 0.4 17 68 60 | IRFZ24S-ND 4.02 82 59 
55 | 0.045 | 27 100 68__| IRFU4105-ND 2.36 1.89 1.42 60 | 0.023] 48 i92 | 110 | IRFZ44ES-ND 1415.82.68 
55 0.14 10 40 28 | IRLUO14N-ND 133 70 63 60 | 0.023] 48 i92 | 110 | IRFZ44ESTRR-ND 517.60/800 
60 0.2 77 — — | IRFU014-ND 71 57) OA 60 | 0.028] 50 200 | 150 | IRFZ44S-ND 153 1.22 87 
60 0.4 14 _ — | IRFU024-ND 1.11 89.64 60 | 0.028] 50 200 | 150 | IRFZ44STRR-ND 659.20/800 
5 75 | 0.026 | 42 170 | 110 | IRFU2407-ND 155 90 75 60 16.5 55 220 | 115 | IRFZ44VS-ND 144 78 70 
joo | 027 | 7.7 31 42__| IRFU120IR-ND 1.00.81 _—58 60 12 72 290 | 150 | IRFZ48VS-ND 1.70.97 80 
100 0.2 9.4 38 48 | IRFU120N-ND 82 6647 75 | 0.013] 71 280 | 150 | IRF2807S-ND 3.49 241 1.91 
100 | 054 ) 43 7 25 | IRFU110-ND 900-7254 75 | 0.0078] 100 | 520 | 3.8 | IRF1407S-ND 2.60 1.81 1.40 
100 | 0.115 ) 16 60 79 | IRFU3910-ND 1.76 1.41 1.06 100 | 0.036 | 42 140 | 160 | IRF1310NS-ND 164 131 94 
150 0.18 14 56 86 IRFU13N15D-ND 149° 1.19.90 100 | 0.036 42 140 160 | IRF1310NSTRL-ND 708.00/800 
150_| 0.125 | 18 72 110_| IRFU18N15D-ND 1.46 1.17 88 100 | 0.025 | 57 180 | 200 | IRF3710S-ND 2.30 1.63 1.35 
200") |): SEBe | 26 10 ee | eLeOND ey HOU ae 100 | 0.025] 57 | 180 | 200 | IRF3710STRR-ND 1034.40/800 
2007"), 0.6 5 20 43 econ Or 85, 88 100 | 054 | 56 | 20 43 | IRF510S-ND 1.08 86 61 
200 | 0.235 | 13 52 410 | IRFU13N20D-ND 1.44 116 87 406 ae 7 38 43 | IRFS20NS-ND ei ee ae 
200 | 0.38 | 94 38 86 | IRFU9N20D-ND 1.44 116 87 400. | 0:14 47 os 79 | IRFS80NS-ND 410% a4 59 
ae ne 38 2 # eenoRDEa a6 54 7a ; a 100 | 0.11 17 80 79 _| IRF530NSTRL-ND 437.60/800 
400 ae i 6 25 Weel ; 100 | 0.11 17 80 79 | IRF530NSTRR-ND 437.60/800 
: ; U310-ND 1.05 84 60 
466 a at 7 42 |MRFUScOND iin: eo SER 100 | 0.16 14 56 88 | IRF530S-ND 1.06 85 62 
: ; : 100 | 0.16 14 56 88 | IRF530STRR-ND 459.20/800 
a ; a os Ba Reo ND , es es n 100 | 0.052 | 33 110 | 140 | IRF540NS-ND 140 112 84 
S00 re 30 30 42 lMIRFUCZOIND qiap S444 108 7 joo | 0.052 | 33 110 | 140 | IRF540NSTRL-ND 624.00/800 
T-Pak Logic Level 100 | 0.052 | 33 110 | 140 | IRF540NSTRR-ND 604.80/800 
100 | 0.077] 28 110 | 150 | IRF540S-ND 146 1417 83 
So | oes | 2 220 | 107 one S00" 20 100 | 0.077] 28 110 | 150 | IRF540STRL-ND 629.60/800 
30 | 0.031 | 35 140 68 | IRLU3303-ND 1.68 134 96 
S01 |. oods"| 28 96 45 MialUeyosIND Bor cee, as 100 | 0.077] 28 110 | 150 | IRF540STRR-ND 629.60/800 
ee; lheaeanil | a a0 63 IREUS70S:ND jf 99. 275 100 0.6 6.8 -27 60__| IRF9520S-ND 1.75 1.40 1.00 
55 | 0.027 | 42 160 | 110 | IRLU2905-ND. 275 220 1.65 100 0.6 6.8 27 60 | IRF9520STRL-ND 392.00/800 
55) 0.065 | 17 72 45 | IRLUO24N-ND 11 71 54 100 | 0.025 | 59 236 | 200 | IRFS59N10D-ND 252 2.02 1.52 
5 60 014 14 56 42 | IRLRO24-ND 0 72 52 150 | 0.082] 21 84 94 | IRF3315S-ND 1.49 1.06 87 
55 02 77 31 25 | IRLRO14-ND 68 5539 150 | 0.042] 43 150 | 200 | IRF3415S-ND 271 1.92 1.59 
60 02 77 pa | iRtuo14-ND 100 64 48 150 | 0.042 | 43 150 | 200 | IRF3415STRL-ND 1219.20/800 
60 0.1 14 = —__| IRLUO24-ND 113.90 _.68 150 | 0.045 | 41 164 | 200 | IRF3515S-ND 278 2.23 1.59 
100 | 054 | 48 17 25 | IRLU110-ND ‘97.7859 150 | 0.090] 23 92 136 | IRFS23N15D-ND 1.78 143 1.07 
100 | 0.185 | 10 35 48 | IRLU120N-ND 155 100 75 150 | 0.056 | 33 130 | 170 | IRFS33N15D-ND 180 1.44 1.08 
100 | 0.105 | 17 60 79 | IRLU3410-ND 142 144 82 150 | 0.045] 41 164 | 200 | IRFS41N15D-ND 257 2.06 1.54 
Super-220 (TO-274AC) 200 1.5 3.3 10 36__| IRF610S-ND 1.38 1.10.79 
16 40 3.7 206 650 300 _| IRFBA1404P-ND 5.55 444 3.11 200 0.8 5.2 18 50 IRF620S-ND 1.63 1.30.93 
Super TO-247 200 0.3 9.3 37 82 | IRF630NS-ND 1.06 85 75 
17_| 500 | 0.087 [ 46 180 [| 540 | IRFPS40NS50L-ND 1253 9.66 8.31 200 0.3 9.3 37 82 PRG SONS TRENT 459.20/800 
Super-247 200 | 0.15 18 72 150 | IRF640NS-ND 146 147 1.03 
700 | 0.009] 170 | 670 | 580 | IRFPSSS10-ND NEW! 667 468 4.04 200 | 0.15 | 18 72 | 150 _(MIRRGSONSTREND) 629.60/800 
15 | 500 | 0.13 36 144 | 446 | IRFPS37N50A-ND 9.65 7.24 6.04 200 7 0.15 18 72 150 IBREsONSTARND 868.00/800 
500 | 0.078 | 47 190 | 540 _| IRFPS43N50K-ND 11.97 9.23 7.94 200 ) 0.10 | 24 96 170 | IRFS23N20D-ND 1.80 1.44. 1.08 
@-Pin Dip 200 | 0.082) 31 124 | 200 | IRFS31N20D-ND 254 2.04 1.53 
7 -_ 77 = — | IREROTONE aE 200 | 0.17 16 64 140 | IRFS17N20D-ND 1.69 1.35 1.02 
: ; : 250 1A 44 = 50__| IRF624S-ND 1.63 116 96 
50 0.1 24 _ — | IRFDO20-ND 114.7557 
60 02 17 14 13 | IREDO14-ND 0 460A 250 45 8.4 — 74 | IRF634S-ND 134 95 79 
60 01 25 20 13 | IREDO24-ND 114 «075~—COB7 250 2 27 8 36 | IRF614S-ND 1.38 140 79 
250 | 240 14 56 150 | IRF644NS-ND 145 84 70 
100 0.6 1.0 8.0 1.0 _| IRFD110-ND 97615 
250 | 0.28 14 56 125 | IRF644S-ND 146 1.04 86 
100 0.3 1.3 5.2 1.0 | IRFD120-ND 1.06 68 51 
250 | 0.28 14 56 125 _| IRF644STRL-ND 656.80/800 
200 1.5 0.6 25 1.0 | IRFD210-ND 92 5944 
5 200 08 08 6.4 1.0 | IRFD220-ND 108 469 «52 300 | 0.75 | 64 24 74 | IRF737LCS-ND 1.76 1.41 1.06 
250 2 0.45 3.6 1 IRFD214-ND 1.00 80 57 400 3.6 2 6 36 IRF710S-ND 76 61 44 
250 14 0.63 5 1 IRFD224-ND 1.08 —-.86_—61 400 1.8 3.3 = 50 IRF720S-ND 91 65 53 
400 3.6 0.35 2.8 1 IRFD310-ND 1.18 94 67 400 1 5.5 = 74 IRF730S-ND 1.61 1.14 .94 
400 18 | 049 | 39 1 IRFD320-ND ‘83 66 48 400 1 5.5 22 74 __ | IRF730AS-ND 1.68 1.34.95 
500 3 0.46 3 1 IRFD420-ND 150 1.20 86 400 | 0.55 10 40 125 | IRF740AS-ND 2.45 1.96 1.40 
600 44 | 032 | 26 1 IRFDC20-ND 1.59 1.28 91 400 | 0.55 10 a 125 | IRF740S-ND 151 1.08 89 
4-Pin Dip Logic Level 400 | 0.55 10 40 125 | IRF740STRL-ND 680.80/800 
60 20 17 14 1.3 | IRLDO14-ND {04 67. ST 400 | 0.55 10 40 125 | IRF740LCS-ND 232 1.86 1.40 
. 60 10 25 20 1.3 | IRLDO24-ND 116 76 59 500 3 25 = 50__| IRF820S-ND 1.08 77.63 
100 54 1 8 1.3 | IRLD110-ND 54 4638 500 15 45 — 74 | IRF830S-ND 134 4.95 79 
100 27 1.3 10 1.3 | IRLD120-ND 71 61_——50 500 1.4 5 20 74 | IRF830AS-ND 1.23 98 70 
SOT-227 500 85 8 - 125 | IRF840S-ND 2.02 1.43 1.18 
100 | 0.0065) 180 720 480 | FB180SA10-ND 35.85 28.68 20.44 500 0.85 8 32 125 | IRF840AS-ND 1.66 1.33.95 
18 500 0.13 38 150 500 | FA38SA50LC-ND 34.85 27.89 20.92 500 0.52 11 44 170 | IRFS11N50A-ND 1.85 1.48 1.05 
500 | 0.08 57 | 228 | 625 | FAS7SASOLC-ND 51.50 41.20 30.90 ; 
(Continued) 
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Internationa 
IeRRectifie: Nand P Channel HEXFETs (Cont) 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS (on) (A) IDM Max. Digi-Key Price Each VDS (on) (A) IDM Max. Digi-Key Price Each 
Fig. | _(V) (2) | 25°c | (A) | (W)_| PartNo. 1 10 100 | | Fig. | (Vv) (Q) | 25°C | (A) | (W)_| PartNo. 1 10 100 
500 3.0 25 10 50 | IRF820AS-ND 122 98 73 100 | 0115] 16 60 79 | IRFR3910TRL-ND 1581.00/3,000 
500 | 0.85] 8.0 28 125 | IRF840LCS-ND 2.36 1.89 1.42 100 | 0115] 16 60 79 | IRFR3910-ND 94 «4675S 
600 22 3.6 14 74 | IRFBC30AS-ND 2.73 218 1.55 150 | 0.125] 18 72 110 | IRFR18N15D-ND 146 117 88 
600 22 3.6 14 74 | IRFBC30S-ND 2.73 218 1.56 150 | 0.18 14 56 86 | IRFR13N15D-ND 171 97 79 
600 1.2 6.2 25 125 _| IRFBC40AS-ND 1.67 1.34 96 200 | 0.235| 13 52 110 _| IRFR13N20D-ND 1.60 1.28 1.02 
7 600 12 6.2 25 130 | IRFBC40S-ND 198 159 1.13 200 | 0.38 | 9.4 38 86 | IRFRON20D-ND 144.4416 87 
600 | 075] 92 37 170 | IRFS9N6OA-ND 2.05 1.64 1.23 200 15 26 10 25 | IRFR210-ND 6351.37 
600 44 22 8.0 50 | IRFBC20S-ND 2.09 1.68 1.26 200 06 5 20 43 | IRFR220N-ND 60 48 36 
600 12 6.2 25 130 | IRFBC40LCS-ND 3.76 3.01 2.26 250 2 22 88 25 | IRFR214-ND 100 80 57 
800 6.5 18 = 54 _| IRFBE20S-ND 1.67 1.34 1.00 250 14 38 15 42 | IRFR224-ND 7 59 42 
Bon ie i 68 oe ae ae ee ; 5 250 14 38 15 42 | IRFR224TR-ND 796.00/2,000 
: ! : : : 250 14 3.8 15 42 | IRFR224TRL-ND 1194.00/3,000 
SMD-220/D2Pak Logic Level 250 | 0.26 | 14 56 144 | IRFR12N25D-ND 2.24 157 1.19 
20 0.02 36 140 47] IRL37148-ND Tit 65 50 400 36 17 6 25 | IRFR310-ND ‘08«O78St«CG 
20 | 0.014) 54 |) 210 | 71 | IRESTISS;ND Wee 2 af0s ST 400 3.6 17 6 25 _| IRFR310TR-ND 1054.00/2,000 
30 | 0.014) 54 220 70 | IRL3103D1S-ND 4.43 3.10 2.49 700 a7 oe ao 42 HIRBRGSOND a 70 0 
30 | 0.026] 38 140 68 | IRL3303S-ND 159 113 93 106 te 31 ie zo RRSoorete S46 00/8000 
30 | 0.026| 34 140 68 _| IRL3303D1S-ND 1.75 1.40 1.05 : : tls 
30 | 0.014/ 64 220 89 | IRL3103D2S-ND 225 1.80 1.35 200 7 a . 42 pao OP yo cee ae 
500 3 24 8 42 | IRFR420TR-ND 926.00/2,000 
40 | 0.004] 160 | 640 | 38 | IRL1404S-ND 3.00 210 1.64 500 ; 14 ee 36 RESSRecntNiTs peat 4 
20 0.01 85 340 | 110 | IRL3402S-ND 2.05 1.64 1.23 : - ‘ : : 
20 | 0.009] 77 308 87 | IRF3704S-ND 163 1.30 1.14 600 44 2 8 42 PRERCZO ND BM) afl. 84 
20 | 0.013| 61 240 89__| IRL3102S-ND 1.22.98 70 600 a4 2 8 42 _IBRROZOTEEND) 958.00/2,000 
20 0.016 48 190 69 IRL3202S-ND 1.55 1.24 ~~ 89 DPak Logic Level 
20 0.02 39 160 57 ‘| IRL3302S-ND 1.30 1.04 74 30 | 0.045] 23 96 45 | IRLR2703-ND 79 64 46 
20 | 0.007] 110 | 420 | 140 | IRL3502S-ND 490 152 1.33 30 | 0.012) 44 196 62 | IRLR8503-ND 288 230 1.73 
20 | 0.007] 110 | 420 | 140 | IRL3502STRL-ND 820.80/800 30 | 0.019) 55 220 | 107 | IRLR3103TR-ND 1404.00/2,000 
20 | 0.004] 180 | 720 | 210 | IRL3716S-ND NEW! 2.28 1.56 1.18 30 | 0.031) 35 140 68 | IRLR3303-ND 88 70 51 
30 0.04 24 96 45 | IRL2703S-ND 115 +92 +69 30 | 0.031| 35 140 68 _| IRLR3303TR-ND 946.00/2,000 
30 | 0.007] 116 | 400 | 170 | IRL2203NS-ND 2.25 1.80 1.29 55. | 0.065| 17 72 45 | IRLRO24N-ND 725. 80 61 
30 | 0.007] 116 | 400 | 170 | IRL2203NSTRL-ND 972.00/800 55 | 0.065| 17 72 45 | IRLRO24NTR-ND 962.00/2,000 
30 0.014 64 220 110 IRL3103S-ND 1.42 1.01 83 55 0.027 42 160 110 IRLR2905-ND 1.25 89 73 
30 0.014 64 220 110 IRL3103STRL-ND 643.20/800 55 0.027 42 160 110 IRLR2905TRL-ND 4224 .00/3,000 
30 0.006) 140 470 200 | IRL3803S-ND 299 212 1.75 55 0.027 36 160 110 | IRLR2905TR-ND 1404.00/2,000 
30 | 0.006] 140 | 470 | 200 | IRL3803STRL-ND 1289.60/800 55 10.040 | 28 110 68 | IRLR2705-ND 173.142. 85 
40 | 0.0065] 130 | 520 | 200 | IRL1004S-ND 3.78 3.03 2.15 60 02 77 34 25 | IRLRO14N-ND 63° 2O1 38 
40 | 0.008] 104 | 416 | 167 | IRL1104S-ND 2.30 1.84 1.38 8 60 02 77 31 25 | IRLRO14TR-ND 756.00/2,000 
; 55 | 0.008| 104 | 360 | 200 | IRL2505S-ND 6.75 5.41 3.86 ai 64 14 - 42 | IRLROZéTR.ND 972.00/2,000 
55 0.01 89 310 | 170 | IRL3705NS-ND 437 3.07 2.48 400; | -o:t05|) 47 80 79 | IRLR3410-ND 100 80 58 
55 0.01 89 310 | 170 | IRL3705NSTRL-ND 972.00/800 400% kon0s | 247 60 79 IIRaseOTRIND 7080.00/2,000 
55 0.06 18 72 45 | IRLZ24NS-ND 110 88 63 joo: | peas |) ag a7 a5 NeMaaranin 080 86 ed 
Soe" | 0085 || 30 ue am (lez) TOD bea Noe 1oo | o54| 43 17 25 | IRLR110TR-ND ~~ 702.00/2,000 
55 | 0.035| 30 110 68 _| IRLZ34NSTRL-ND 451.20/800 : ; bate 
BB 0023 | a7 1601 110 Rect 13. 798k 770 100 | 054] 43 17 25 | IRLR110TRL-ND 1053.00/3,000 
joo | 027 | 77 34 42 _| IRLR120-ND 1.29 83 62 
55 | 0.022] 47 160 | 110 | IRLZ44NSTRL-ND 550.40/800 
55 | 0.022] 47 160 | 110 | IRLZ44NSTRR-ND 529.60/800 100 | 0.27 a7 31 42 | IRLR120TR-ND 972.00/2,000 
60 02 10 40 43 | IRLZ14S-ND 115 92 ~—C«66 joo | 0185} 14 35 48 | IRLR120N-ND 84 60 49 
60 | 0028! 50 200 | 150. | IRLZ44S-ND 138 110 79 400 | 0185} 14 35 48 | IRLR120NTR-ND 964.00/2,000 
601 0.0281 50 300 | 150) IRLZ44STRRND 594.00/800 joo | 0185} 14 35 48 | IRLR120NTRL-ND 1419.00/3,000 
100 0.026 55 190 200 IRL2910S-ND 6.18 4.94 3.53 Micro-3 (SOT-23) Logic Level 
100 | 054] 56 18 43 | IRL510S-ND 94 76 66 20 0.25 12 74 | 540 | IRLML2402CT-ND 66 50 39 
100 | 0.18 10 35 48 | IRL520NS-ND 81 65 = .46 20 0.25 1.2 74 | 540 | IRLML2402TR-ND 546.00/3,000 
100 | 0.18 10 35 48 _| IRL520NSTRL-ND 348.80/800 - 20 | 0.045) 4.2 33 1.25 | IRLML2502CT-ND 66 50 39 
100 0.4 17 60 79 | IRL530NS-ND Tor 81 ~=«58 20 | 0.045) 4.2 33 1.25 | IRLML2502TR-ND 630.00/3,000 
100 O4 17 60 79 | IRL530NSTRL-ND 437.60/800 30 0.25 1.2 7.3 | 540 | IRLML2803CT-ND 60 45 35 
100 04 17 80 79 | IRL530NSTRR-ND 460.80/800 30 0.25 1.2 7.3 | 540 | IRLML2803TR-ND 549.00/3,000 
100 | 0.16 15 60 88 | IRL530STRR-ND 367.20/800 Micro-6 (TSOP-6) Logic Level 
100 | 0.044] 36 120 | 140 | IRL540NS-ND 2.25 1.80 1.29 20 OA 32 18 17) TALMS1902CT-ND aS ES 
100 | 0.044] 36 720 | 140 | IRL540NSTRL-ND 620.80/800 20 O14 32 18 17 | IRUMS1902TR-ND 579.00/3,000 
100, | 0.077) 28 | 110 | 150 ee 180 108 18 20 | 0.030} 65 | 20 | 20 | IRLMS2002CT-ND 7 57 45 
200 0.8 5.2 et 50 RRe2z0S NE 1.70 1.36.97 a 20 | 0.030) 65 20 2.0 | IRLMS2002TR-ND 1050.00/3,000 
200") 0.4 9 36 6 a WOO: NOL, Ne 30 0.1 32 | 18 1.7. | IRLMS1503CT-ND 87 «66S 
eon || 20 9 - Femme) | stuceibehintlaNle BAG AOIBO 30 0.1 3.2 | 18 1.7__ | IRLMS1503TR-ND 567.00/3,000 
200 | 0.18 17 68 125 | IRL640S-ND 1.67 1.34 96 : : — ae 
DPak Micro-6 (TSOP-6) 
20 009 75 300 90 | IRFR3704-ND 144. 78 70 10 ee ie ae u ee HTN ae a pe oat 
20 .009 75 280 88 | IRFR3706-ND 144 78 70 : : {<0 _| sea 
20 006 | 110 | 440 | 25 | IRFR3711-ND 1.78 1.01 82 Micro-8 Logic Level 
20 02 36 31 140 IRLR3714-ND 92 55 At 20 0.035 5.7 30 1.8 IRF7601CT-ND 2.16 1.62 1.26 
20 014 54 210 71 IRLR3715-ND 4.13 68 50 20 0.035 5.0 30 1.8 IRF7601TR-ND 3784.00/4,000 
30 .031 33 120 57 IRFR3303-ND 88 70 51 20 0.135 24 19 1.3 IRF7521D1TR-ND 1944.00/4,000 
30 .031 33 120 57 IRFR3303TR-ND 946.00/2,000 11A 20 0.030 6.5 50 1.8 IRF7607TR-ND 2332.00/4,000 
30 013 61 244 87 _| IRFR3707-ND 144 78 70 30 | 0.035] 5.6 30 1.8 | IRF7603CT-ND 1.92 1.44 1.42 
30 012 61 244 87 | IRFR3708-ND 144 78 70 30 | 0.035] 56 30 1.8 | IRF7603TR-ND 1696.00/4,000 
30 .079 91 363 | 115 | IRLR8103V-ND 1.78 1.01 82 30 0.14 27 24 1.25 _| IRF7523D1TR-ND 1944.00/4,000 
50 0.20; 82 33 25 | IRFRO10-ND 79 63 48 Micro-8 Dual Logic Level 
50 On 15 = — |RRgRozG ND 89 ofl .. 202 20 | 0135] 24 19 1.25 | IRF7501CT-ND 189 142° 1.41 
50 0.4 1 = — |MBGRocoTE END 958.00/2,000 20 | 0135) 24 19 1.25 | IRF7501TR-ND 2556.00/4,000 
50 | 04 15 | — | = | IRFRO2OTRL-ND 1437.00/3,000 1B} 30 | 0135) 24 | 14 | 1.25 | IRF7503CT-ND 174 1.31 1.02 
oF) 0075s) 68 38 MIRGROZSNENE) gS6 88 80 30 | 0195] 24 14 | 1.25 | IRF7503TR-ND 2264.00/4,000 
fe 22)? a Zoe sorzzs 
55 | 0.027; 44 | 160 | 107 | IRFR1205-ND 190 1.35 1.11 Boe | OG | 8 16 |) et ee Bll. @ 249." “er 
55 | 0.027| 44 160 | 107 | IRFR1205TR-ND 2064.00/2,000 55 | 0.075) 26 | 11.2) 21 Tee fe 0B Ae 
Be. O16: cep 200 | 110. | IRFRO4OS-ND Weg 8 gee Te 55 | 0.045] 37 30 2.1 | IRFL4105-ND 1.29 1.03 78 
BB 0045 1227 700 68 IRFRA105-ND 13910374 55 | 0.045) 37 30 1 IRFL4105CT-ND 210 158 1.23 
60°) | O.076:| a7 68 45 | IRFRO24.ND ‘39 «O71 55 | 0.045| 37 30 1 IRFL4105TR-ND 1609.38/2,500 
60 0.075 17 68 45 IRFRO24TR-ND 972.00/2,000 60 0.22 1.6 6.4 24 IRFL1006-ND 72 58 44 
60 0.2 77 31 25 IRFRO14TR-ND 730.00/2,000 60 0.2 27 22 34 IRFLO14-ND 86 56 4B 
75 0.026| 42 170 | 110 __| IRFR2407-ND 159 92 77 12 60 0.2 27 22 3.1 IRFLO14TR-ND 832.50/2,500 
100 0.54 43 17 25 IRFR110TR-ND 702.00/2,000 100 0.54 15 12 34 IRFL110-ND 76 61 44 
100 0.27 77 31 42 IRFR120IR-ND 7 71 54 100 0.54 1.5 12 3.1 IRFL110TR-ND 1022.50/2,500 
100 | 027] 77 31 42 | IRFR120TR-ND 854.00/2,000 100 0.2 1.6 13 21 | IRFL4310-ND 7 78 59 
100 | 027] 77 31 42 | IRFR120TRL-ND 1257.00/3,000 100 0.2 1.6 13 1 IRFL4310CT-ND 3.21 241 1.88 
joo | 0.21 9.4 38 48 | IRFR120N-ND 115 74 56 100 0.2 1.6 13 1 IRFL4310TR-ND 1290.00/2,500 
too | 0.24 94 38 48 | IRFR120NTR-ND 882.00/2,000 200 15 | 096 | 7.7 3.1 | IRFL210-ND 65 52 37 
100 | 0.21 94 38 48 | IRFR120NTRL-ND 1296.00/3,000 200 15 | 096 | 7.7 3.1 | IRFL210TR-ND 875.00/2,500 
100 | 0.039) 31 125 | 110 | IRFR3410-ND NEW! 137 98 71 250 2 0.79 | 63 3.1__| IRFL214-ND 140 142 80 
100 | 0.115] 16 60 79 _ | IRFR3910TR-ND 1038.00/2,000 (Continued) 
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International 


IeRRectifiee Nand P Channel HEXFETs (Cont) 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS (on) (A) IDM Max. Digi-Key Price Each VDS (on) (A) IDM Max. Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) (2) | 25¢¢ | (a) | (Ww) _| PartNo. 110 ~—100| | Fig. | (v) (a) | 25¢¢ | (A) | (W)_| PartNo. 1 10 100 
SOT-223 Logic Level 50 | 013] 30 10 | 20 | IRF7103-ND 104 «69S 
30 | 0.045] 3.9 16 1 IRLL2703-ND 1.75 140 1.05 20 0.05 | 5.2 Al 2.0 BaeorNG 90: a2 aoe 
aor: Mores. | cae: ll a : eutcewceniD aga ek. 9353 20 | 005] 52 | 21 2.0 | IRF7301TR-ND 1944.00/4,000 
30 | 0031 | 4.6 37 1 IRLL3303TR-ND 2468.03/2,500 20 |) 0.029) 6.6 26 2.0 BREAST) HOS. 314s 20 
ae, | Gua 7 te | 21  [RRIIENIND fag ergy aa 20 | 0029| 66 | 26 | 20 | IRF7311TR-ND 2156.00/4,000 
55 0.14 2 16 2.1 _| IRLLO14NTR-ND 945.00/2,500 13p | 3° 0.05 | 49 20 2.0 BRaZooS Ne) a7 BCG 
610.065 131 1271 3. Ree a ae 30 | 005] 49 | 20 | 20 | IRF7303TR-ND 1980.00/4,000 
12 55 0.04 | 3.8 30 2.1 | IRLL2705-ND 158 127 95 30 | 0.029) 65 30 25 BRaeieNe 1:96, 198 1.07 
ee || ‘.goa| ae | 230 + Ratesceeeen Saas ee das 30 | 0029] 65 | 30 | 25 | IRF7313TR-ND 3348.00/4,000 
55 0.04 | 3.8 30 1 IRLL2705TR-ND 2084.73/2,500 30 0.4 3.5 16 2.0 _[BIRRG95S:ND 1.63 __1.30_.93 
60 oo | 27 | 22 | 31 elon Gere goe ae 50 | 0.13) 3.0 to | 2.0 | IRF7103TR-ND 1648.00/4,000 
60 0.2 27 22 3.1 | IRLLO14TR-ND 1037.50/2,500 = ee vi - a Ren eT aden i 
joo | 054 | 15 12 | 34 | IRLL110-ND 60 48 34 5 7 obese AND) 00/4, 
joo | 054 | 15 12 3.1__| IRLL110TR-ND 800.00/2,500 S0-6 “Fetky™” Mosfet and Schottky Diode 
308 73E | 30 | 0028) 62 |] 48) 20 | IRF7901D1-ND 250 2.00 1.50 
oO a0 70) 28) 20 EST tay as | | 130 | 30 | 0.035) 58 | 33 | 25 | IRF7421D1-ND 108 77 63 
20 | 003s | 6a | sa | 25 (emotes tas 117 ga. | | 3F | 30 | 0029) 65 | 52 | 20 | IRF7353D1-ND ‘860697. 
20 30 72 | 100 | 25 [Reeeonn Geir “doe 268 13— | 30 | 0029| 65 | 52 | 20 | IRF7353D1TR-ND 1852.00/4,000 
30 0.03 7 37 2.5 | IRF9410-ND 112 90 64 NEW! :DirectRe r= NEWS 
faa (a6 AG 1a \a10 | 25  |eoeeeeel tea 4 oR? ciiee 20 | 0.0038) 26 | 200] 36 | IRF6601CT-ND 462. 347 2.70 
30 35 a0 1 2 eae ee 20 | 0.0038] 26 | 200] 3.6 | IRF6601TR-ND 9427.20/4,800 
30 id is | 4100 | 25 |RRoenete 31 103 84| | 20, | 30 | 0.0039) 25 | 200| 36 | IRFe603CT-ND 5.07 381 296 
a Be as | 6s | 2s \NReecrNT Pogo. 6B. 186 30 | 0.0039] 25 | 200] 36 | IRF6603TR-ND 10300.80/4,800 
30 5 a3 | es | 2s \mersuein tig’ "ba. ~ <7 30 | 0.0033) 27 | 220] 3.6 | IRF6607CT-ND 5.07 381 2.96 
73-130 o 331661 25 BIREZaonnet ido Sen 68 30 | 0.0033| 27 | 220 | 3.6 | IRF6607TR-ND 10300.80/4,800 
30 701-4331 too 13.5 IR SoO Ree fae = tea = 90 20 | 0.013) 11 88 | 23 | IRF6602CT-ND 321 241 1.88 
a i joa | i100 | 25 |MSeeRarROlts 133 70 «63 | | on | 20 | 0.013) 11 ge | 23 | IRFse02TR-ND 6652.80/4,800 
wa | 20 0 te | i150) 31 \Seeeoe Soe aos a 30 | 0.0115) 12 g2 | 23 | IRF6604CT-ND 3.42 257 2.00 
40 | o7 | 90 | 73 | 25 \imeeeotin Ta. 98 "40 30 | 0.0115) 12 92 | 23 | IRF6604TR-ND 7060.80/4,800 
40 | 0.013 | 10 85 1.6 | IRF7470-ND 120. 96 72 Dual N- and P- Channel 
40 13 10 83_|_25 _| IRF7471-ND 168.9680 Micro-8 Logic Level 
138 | 50 | 430 | 30 | 25 | 24 | IRF7103Q-ND 1.06.63 ~.48 20) «1357 | 2a «Y= 
60 | 026] 42 | 56 | 25 | IRE7478-ND 129. 68 62 20 | 27 | 7 | -14 | 175 (ERD en Se shes 
joo | 026 | 69 | 55 | 25 | IRF7473-ND 174 99 8t 207 | 1357 | 2.47 | 19/ 
100 | 0060 | 45 | 36 | 25 | IRF7452-ND 164132 99] | 44, | 20 | -27 | -17 | -14 12 2636-00/4,000 
150 | 0.09 | 36 | 29 | 25 | IRF7451-ND 233 163 1.24 30° | 0.11) | 277 | 21/ 
138A | 150 | 028 | 19 15 | 25 | IRF7465-ND 167.95 79 30 | -02 | -20 | -16 | 25 |Rpoer ND TBS) Be 108 
200 | 017/25 | 20 | 25 | IRF7450-ND 2.08 1.46 1.11 307 | 041/| 277 | 2t/ 
200 | 073 | 12 to | 25 | IRF7464-ND 110 89 67 30 | -o2 | 20 | -16 | 125 (ROE ee 1808 -00/8,000 
250 | 023 | 22 17_| 25 _| IRF7453-ND 167.95 79 50-8 
tar_| 300 | 040 | 16 13_[ 2.5 | IRF3000-ND NEW! ‘83.66.50 20/7 | 0.029] 66 | 26/ 
50-8 Logic Level 20 | -0.058| -5.3 | -21 2 ee 19S” 82 382 
207 0022] 87 | 35 | 25 | IRF7401-ND 90 72 52 20 | 0.029 | eer | Ber 
20 | 0.022 | 87 35 2.5 | IRF7401TR-ND 1932.00/4,000 13B | 59 | -0.058|] -5.3 | -21 2 IRF7317TR-ND 2216.00/4,000 
20 04 35 14 | 20 | IRF7101-ND 105 70 54 
20 | o1 | 35 | 14 | 20 | IRF7101TR-ND 1652.00/4,000 | coos! ae | ao | 2 | IRE7319-ND 288 2.30 1.64 
20 7.0 15 | 120 | 25 _| IRE7457-ND 1.73 1.39 1.04 : : 208 Logie Level 
20 7.2 12 | 100 | 25 | IRE7460-ND 146 +117 88 gi 
20 | 0.0065) 16 | 130 | 25 | IRE7456-ND 125 1.00 72 By || scopes ae ae 2 | IRF7307-ND 88 70 50 
20 | 0.0065) 16 | 130 | 25 | IRF7456TR-ND 2700.00/4,000 — s 
20 | 003 | 54 | 40 | 1.3 | IRF7530CT-ND 144 1.08 84 oie | open lence i ; u 2 | IRF7307TR-ND 1780.00/4,000 
20 | 003 | 54 | 40 | 1.3 | IRF7530TR-ND 2332,00/4,000 2 0. 43 | - 
28 | 0.012) 114 | 100 | 25 | IRF7811A-ND 220 150 1.18 as/ ]  10/ | 8.8/7 14’ |g | IRF7105-ND 103 68 53 
28 | 0.012 | 114 | 100 | 25 | IRF7811ATR-ND 3696.00/4,000 “25 B@6i | 52:05] S10 
30 | 003 | 73 | 58 | 25 | IRF7201-ND 1137558 av | to | 35 | 14 | of [pecerein jean ogiacne 
13A 30 0.03 7.3 58 2.5 IRF7201TR-ND 1800.00/4,000 -25 +25 -2.3 -10 : 
30 | 0022 | 85 | 34 | 25 | IRE7403-ND 90 72 52 30 | oo | 40 | 16 
30 0.022 85 34 25 IRF7403TR-ND 1832.00/4,000 i -30 -0.10) -3.0 42 1.4 IRF7309-ND 88 — .70 50 
30 | oo11 |] 13 58 | 25 | IRF7413-ND 132 90 72 307 | 0.057 | 4.07] t6/ 
30 | oo11] 13 58 | 25 | IRF7413TR-ND 2248.00/4,000 30 | -o10| -30 | -12 | '* | RRRRSOSERD 1788.00/4,000 
30 | 0.0075) 15 | 120 | 25 | IRF7455-ND 153 122 87 30° | 0.10/ | 3.5) | 46/ 
30 9.8 11 90 | 25 _| IRF7466-ND 1.69 1.35 1.02 30 | -025| -23 | -10 2 eee ees “get oe 
30 12 11 90 | 25 | IRF7467-ND 1.69 1.35 1.02 55, | 0.0437) 4.7/1 38/ 
30 | 0.009 | #125 | +50 | 25 | Si4420DY-ND 286 229 172 55 | -0.056| -34 | -27 2 ee tee M00: ale 
30 | 0.0135] 10 50 | 25 | Si4410DY-ND 108 87 62 55/ | 0.043/| 4.7/_ | 38/ 
30 | 0.029] 65 52 2.0 | IRF7353D2-ND 119 96 72 55 | -0.056| -3.4 | -27 2 2700.00/4,000 
30 9.0 14 | 409 | 31 _| IRF7811W-ND 1.08 8665 30/7 | 0.045/| 5.8) | 46/ 
30 | 0.0075] 15 | 120 | 25 | IRF7455TR-ND 3296.00/4,000 jan |-30_| -o.090| -43 | -34 | 25 | BURRZGZOIND eon Ned. Tt 
30 | 0008 | 14 | 110 | 25 | IRE7463-ND 140 1.12.80 30/7 | 0.0297) 7.37 | 30/ 
73a | 40.) 155 | 94 | 75 | 25 | IRF7468-ND 180 1.44 1.08 -30 | -0.058| -53 | -30 | 25 | 'RF?S89-ND SBT e80; _ Lee 


Photovoltaic Isolators 


The PhotoVoltaic isolator (PVI) generates an electrically isolated DC voltage upon receipt of a DC input signal. The 


PVI is ideally suited for driving power MOSFETs, IGBTs or sensitive gate SCRs to form solid state relays. 
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Input Circuit Output Circuit 
Vf | Imin | Imax | Vout | Imin | Ton/Toff Digi-Key Price Each 
(led) | (mA) | (mA) | (dc) | (HA) Max Pkg. Part No. 1 10 100 
1.4 5.0 40 8.0 10 5/0.25ms 8-Dip PVI5013R-ND 5.12 3.66 293 
1.4 5.0 40 8.0 10 5/0.25ms 8-SMD PVI5013RS-ND 5.18 3.70 2.96 
1.4 5.0 40 40 10 | 2.5/0.5ms 8-Dip PVI5033R-ND 5.02 3.57 2.84 
1.4 5.0 40 40 10 | 2.5/0.5ms) 8&SMD PVI5033RS-ND 5.07 3.60 286 
1.4 2.0 50 8.0 10 3/0.22ms | MOD-8 Dip | PVI5050N-ND 4.65 3.26 254 
1.4 2.0 50 8.0 10 3/0.22ms | MOD-8-Dip | PVI5080N-ND 4.45 3.18 258 
1.4 2.0 50 8.0 10 | .16/.22ms 8-Dip PVI1050N-ND 6.05 451 3.76 
1.4 2.0 50 8.0 10 3/0.22ms 8-SMD PVI1050NS-ND 6.10 440 3.66 
1.4 2.0 50 8.0 10 3/0.22ms | MOD-8-SMD] PVI5050NS-ND 471 3.30 257 
1.4 2.0 50 8.0 10 3/0.22ms | MOD-8-SMD| _PVI5080NS-ND 4.43 3.06 258 
2.0 2.0 25 | 190 | 1.0 | 3.0/0.5ms} 6-SMD PVT312LS-ND 2.39 1.91 1.44 
2.0 2.0 25 | 210 | 1.0 | 3.0/0.5ms} 6-SMD PVT312S-ND 2.32 1.86 1.40 
2.0 2.0 25 | 170 | 1.0 | 3.0/0.5ms 8-Dip PVT322A-ND 10.28 8.22 617 
2.0 2.0 25 | 170 | 1.0 | 3.0/0.5ms} 8-SMD PVT322AS-ND 10.38 8.30 6.23 PVI1050NS 
2.0 2.0 25 | 120 | 1.0 | 20/2.0ms}| 8-SMD PVT422S-ND 4.70 3.77 2.83 
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Infineon 


technologies 


Mosfet 


Vds | RDS ID ID Prot Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Infineon 
Package | Type | (V) | (on) | (A) | Pulse (A) | (W) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
SOT-223 | P-CH| -60 | 08 |-1.17] -4.68 1.8 BSP315PINCT-ND 74 59 45 BSP315PINTR-ND 1,000 267.00 BSP315P-E6327 
SOT-23 | P-CH | -60 8 -0.17] -0.68 0.36 BSS84PINCT-ND A 28 20 BSS84PINTR-ND 3,000 67.00/M BSP84P-E6327 
SOT-89 | P-CH|-250) 12 |-0.19] -0.76 1 BSS192INCT-ND mal 57 43 BSS192INTR-ND 1,000 258.00 BSS192E6327 
SOT-143 | NCH] 12 _ 0.3 _ 200 BFQ98INCT-ND* 55 1 29 BFO98INTR-ND 3,000 119.00/M BFO98E6327 
SOT-223 | N-CH| 50 0.3 1.8 7.2 1.8 BSP295INCT-ND 77 62 46 BSP295INTR-ND 1,000 309.00 BSP295E6327 
TO-220AB | N-CH| 50 | 0.12 | 15.5 62 50 BTS115AIN-ND. 260 239 221 = — — BTS115A 
SOT-23 | N-CH| 50 3.5 | 0.22 0.88 0.36 BSS138INCT-ND 35 24 AT BSS138INTR-ND 3,000 58.00/M BSS138E6327 
SOT-23 | N-CH| 100 6 0.17 0.68 0.36 BSS119INCT-ND A 32 .23 BSS119INTR-ND 3,000 115.00/M BSS119E6327 
SOT-223 | N-CH| 100 6 0.38 0.68 1.7 BSP123INCT-ND 56 43 31 BSP123INTR-ND 1,000 156.00 BSP123E6327 
SOT-223 | NCH] 100] 0.8 1 4 1.8 BSP296INCT-ND wie 62 46 BSP296INTR-ND 1,000 309.00 BSP296E6327 
SOT-23 | N-CH| 100 6 0.17 0.68 0.36 BSS123INCT-ND 35 24 AT BSS123INTR-ND 3,000 58.00/M BSS123E6327 
TO-220AB | N-CH| 100 | 0.1 22 88 95 BTS121AIN-ND 3.58 3.29 3.04 = — _ BIS121A 
TO-220AB | N-CH| 100 | 0.085 | 21 84 75 BUZ21IN-ND. 1.15 1.05 97 = aaerl _ BUZ21 
TO-220AB | N-CH| 200 | 0.13 | 21 84 125 BUZ30AIN-ND 1.04 95 88 = _ _ BUZ30A 
TO-220AB | N-CH] 200 | 0.4 7 28 40 BUZ73IN-ND 49 45 42 = _ _ BUZ73 
SOT-223 | N-CH| 240] 20 0.2 0.6 1.7 BSP129INCT-ND 88 7 53 BSP129INTR-ND 1,000 356.00 BSP129E6327 
SOT-223 | N-CH | 240 8 0.32 1.28 Ae BSP88INCT-ND A) 60 45 BSP88INTR-ND 1,000 271.00 BSP88E6327 
SOT-23 | N-CH| 240 16 0.1 0.4 0.36 BSS131INCT-ND 48 36 -26 BSS131INTR-ND 3,000 104.00/M BSS131E6327 
SOT-89 | N-CH| 240 6 0.29 1.16 1 BSS87INCT-ND wal 57 AS BSS87INTR-ND. 1,000 287.00 BSS87E6327 
TO-220AB | N-CH | 800 3 3.6 14.5 100 BUZ80AIN-ND 1.93 1.77 1.63 = _ _ BUZ80A 
* Dual 
Cool MOS™ Power 
Vds | RDS ID ID Piot | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Infineon 
Package | Type | (V) | (on) | (A) | Pulse (A) | (W) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
TO-220AB | P-CH| -60 0.3 |-88} -35.2 42 SPPO8PO6PIN-ND 36 33 30 = — — SPPO8PO6P 
TO-220AB | P-CH| -60 | 0.13 |-186] -74.4 80 SPP18PO06PIN-ND 60 55 51 = = = SPP18P06P 
TO-247 | NCH} 600 | 0.07 | 47 94 415 | SPW47N60C2IN-ND 8.11 7.44 6.87 = = = SPW47N60C2 
D-PAK | N-CH| 650] 0.6 7.3 14.6 83 SPDO7N60S5INCT-ND 1.68 1.40 1.18 SPDO7N60SSINTR-ND 2,500 1018.00/M ) SPDO7N60S5 
TO-220A4B | N-CH | 650 14 | 32 5.7 38 SPPO3N60S5IN-ND 66 60 56 = _ = SPPO3N60S5 
TO-220AB | N-CH| 650] 0.6 7.3 14.6 83 SPPO7N60S5IN-ND 1.04 95 88 = = = SPPO7N60S5 
TO-220AB | N-CH| 650 | 0.38 | 11 22 125 | SPP11N60SSIN-ND 1.55 1.42 1.31 = — = SPP11N60S5 
TO-220AB | N-CH| 650 | 0.19 | 20 40 208 | SPP20N60C2IN-ND. 2.60 2.39 2.20 = = = SPP20N60C2 
TO-220AB | N-CH| 650 | 0.19 | 20 40 208 | SPP20N60SS5IN-ND. 2.55 234 216 = er — SPP20N60S5 
TO-247 | NCH} 650 | 0.19 | 20 40 208 | SPW20N60SS5IN-ND 3.22 2.95 2.73 = _ = SPW20N60S5 
TO-247 | NCH} 650 | 0.19 | 20.7 62.1 208 | SPW20N60C3IN-ND 3.22 295 273 = = = SPW20N60C3 
TO-220AB | N-CH| 800 | 0.9 6 18 83 SPPO6NS0C3IN-ND 1.27 117 1.08 = = = SPPO6N80C3 
IGBT’S 
Vce(sat) Ic@ Pulse Current Piot Digi-Key Price Each Infineon 
Package Vee (V) max (V) 25°C (A) Ic (A) (W) Part No. 1 10 100 Part No. 
TO-220AB 1200 3.2 32 64 200 BUP213IN-ND 246 2.25 2.08 BUP213 
TO-218AB 1200 3.2 42 87 300 BUP314DIN-ND 6.64 6.09 5.62 BUP314D 
TO-220AB 600 2.5 30 112 250 SGP30N60IN-ND 2.31 2.12 1.96 SGP30N60 


SOT-223 


SOT-143 


TO-220AB 


TOSHIBA Schottky Barrier Rectifiers and Switching Rectifier 


M-Flat Pkg. (3-4E1A) 


* Reverse Recovery Time — Trr 35ns 


t Switching type 


0.65 
0.16-l|-" 


4 


98 


Peak Rev. Avg. Peak Surge Peak Repetitive Junction Cut Tape Tape & Reel 
Voltage Forward Foward Cur. Fwd. Volt. Peak Rev. Capacitance Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
VRRM(V) Current IF(A) IFSM (A) VFM (V) | Current (mA) Cj (pF) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
M-Flat (3-4E1A) Package caueds = 
30 3.0 40 37 5.0 190 OMSO1CT-ND 48 36 .27 | QMSO1TR-ND 156.00/M — 
30 3.0 40 40 05 170 Quiso2CT-ND 48 36 .27 | QMS02TR-ND 156.00/M 
30 3.0 40 45 0.5 190 OusoscT-ND 48 36 .27 | QMSO3TR-ND 156.00/M 
30 5.0 70 37 8.0 330 OuS04CT-ND 48 36 .27 | QMSO04TR-ND 156.00/M = ia 2 
30 5.0 70 45 0.8 330 OMSOSCT-ND 48 36 27 | QMSOS5TR-ND 156.00/M +11.75!4>Anode 
30 2.0 40 37 3.0 130 OMSO06CT-ND 55 A4 .33_ | QVSO6TR-ND 148.50/M cs 
30 2.0 40 45 0.5 130 OMSO07CT-ND 48 36 27 | QMSO07TR-ND 156.00/M 
30 1.0 25 37 1.5 70 OMSO08CT-ND 45 36 .27 | QMSO8TR-ND 121.50/M 
30 1.0 25 A5 0.5 70 OMSO9CT-ND 48 36 .27 | OMSO9TR-ND 156.00/M 
40 1.0 25 55 0.5 50 OMS10CT-ND 48 36 -27 | QMSI0TR-ND 156.00/M 
40 2.0 30 55 05 95 QMIS11CT-ND 55 44 .33 | OMS11TR-ND 148.50/M S-Flat Pkg. (3-2A1A) 
S-Flat (3-2A1A) Package 
200 1.0 15 98 0.01 — CRHO1CT-ND*f 55 A4 .33 | ORHO1TR-ND*t 148.50/M 
30 1.0 20 37 1.5 40 CRSO1CT-ND 45 36 .27 | ORSOITR-ND 121.50/M 
30 1.0 20 40 0.05 40 ORS02CT-ND 46 37 -26 | ORSO2ZTR-ND 119.00/M 
30 1.0 20 45 0.1 40 CRSO3CT-ND 37 -26 | ORSO3TR-ND 119.00/M 
40 1.0 20 49 01 47 ORSO04CT-ND 44 -33 | CRSO4TR-ND 148.50/M 
30 1.0 30 45 0.2 60 ORSOSCT-ND 40 32 .24 | CRSOSTR-ND 108.00/M 
20 1.0 20 36 1.0 60 CRSO6CT-ND 50 40 -30 | CRSO6TR-ND 135.00/M 
30 1.5 30 36 1.0 90 ORSO8CT-ND 48 36 .27 | CRSO8TR-ND 156.00/M 
30 1.5 30 AB 0.05 90 CRSOSCT-ND 48 36 .27 | ORSO9TR-ND 156.00/M 
30 1.0 20 36 1.5 60 ORS11CT-ND 55 A4 -33 | ORS11TR-ND 148.50/M 


0~0.1t * 
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TOSHIBA MosFETs 


RDS |Cont. PD 
VDS | (on) | (A) |IDM | Max Digi-Key Price Each Tape & Reel 
Fig. | (V) | (Q) |25°C | (A) | (W) | Part No. 1 10 100 | Size | Pricing* 
P-Channel Types 
TO-220FL (2-10S1B) Package 
1 |-100] 0.15 | -16 | -64] 60 | 2SJ412-ND 1.54 1.23 93 = — 
2-7B2B Package 
2 | -60 |0.16 | -5 -20 | 20 | 2SJ377TE16CT-ND+ 2.70 2.03 1.24 700 535.50 
VS-6 (2-3T1A) Package 
9A | -20 |0.048 | -4.5 | -18 | 0.7 | TPC6101CT-ND+ 58 44 -33 | 3,000 | 188.50/M 
9A | -30 |0.048 | -4.5 | -18 | 0.7 | TPC6102CT-ND+ 58 44 -33 | 3,000 | 188.50/M 
SOP-8 (2-6) 1B) Package 
10A | -30 |0.014| -10 | -40 | 1.0 | TPC8106-HCT-ND4§ 1.26 61.05 -84 | 3,000 | 546.00/M 
10A | -30 |0.014 | -10 | -40 | 1.0 | TPC8109CT-NDt 1.26 1.05 -84 | 3,000 | 546.00/M 
TSSOP-8 Package 
12 | -20 0.016] -6 -24 | 1.5 | TPCS8102CT-NDt -90 75 -60 | 3,000 | 390.00/M 
N-Channel Types 
2-7B2B Package 
2 100 | 0.28 3 12 | 20 | 2SK2201TE16CT-ND¢ 2.82 2.12 1.29 700 559.30 
60 | 0.12 5 20 | 20 | 2SK2231TE16CT-ND¢ 2.64 1.98 1.21 700 523.60 
TO-220AB Package 
100 |0.066 | 27 108] 75 | 2SK2314-ND 142 1.14 86 = = 
200 | 0.18 | 15 45 80 | YTA640-ND 1.54 1.23 93 = at 
3 |400/0.40 | 10 40 80 | 2SK2841-ND 1.65 1.32 99 = = 
500 | 0.75 8 32 80 | 2SK2542-ND 145 1.16 87 _ — 
60 | 0.15 | 45 180 | 125 | 2SK1542-ND 2.33 1.87 1.46 = _ 
2-7B1B Package 
4 60 | 0.12 5 20 | 20 | 2SK2231-ND 82 62 AT = = 
50 |0.032 | 20 50 | 40 | 2SK2614-ND 1.02 82 61 = = 
2-10R1B Package 
60 |0.036 | 25 100] 35 | 2SK2232T-ND 1.26 1.05 84 _ = 
5 60 0.013 | 45 180 | 45 | 2SK2312-ND 240 1.92 1.44 = = 
900 | 3.7 3 9 40 | 2SK2700T-NDt 1.44 1.15 87 = — 
2-16C1B Package 
500 | 0.35 | 15 60 | 150 | 2SK2698T-ND 2.36 1.89 1.47 = = 
6 | 100 /0.025) 50 | 200} 150 | 2SK1381-ND 5.01 4.52 4.01 _— — 
500 | 0.75 | 10 40 | 125 | 2SK2601-ND 1.90 1.52 1.14 = = 
900 | 1.05 | 10 30 | 150 | 2SK2968-ND 3.33 2.67 2.08 = = 
2-16F1B Package 
7 | 600 | 0.31 15 60 90 | 2SK2953-ND 2.90 2.32 1.96 = = 
2-16H1B Package 
8 |500] 0.21 | 20 80 | 160 | 2SK3117-ND 4.50 3.60 3.04 a = 
VS-6 Package 
9A | 20 | .022 6 24 | 0.7. | TPC6001CT-ND+ 58 44 33 | 3,000 | 188.50/M 
9A | 30 | .025 6 24 | 0.7 | TPC6002CT-ND+ 58 4 -33 | 3,000 | 188.50/M 
9B | 30 | .080 | 2.5 10 | 0.31 | TPC6201CT-ND+ 48 -36 -27_ | 3,000 | 156.00/M 
SOP-8 Package 
10A | 30 /0.008] 13 52 | 1.0 | TPC8009-HCT-ND+ 81 68 -54 | 3,000 | 351.00/M 
10A | 200 | 0.28 | 1.8 | 7.2 | 1.0 | TPC8012-HCT-NDt 1.20 1.00 -80 | 3,000 | 520.00/M 
10A | 30 /0.005] 15 60 | 1.0 | TPC8013-HCT-ND+ 1.14 95 -76 | 3,000 | 494.00/M 
10B | 20 |0.016] 6 24 | 0.45 | TPC8207CT-ND+ 84 .70 -56 | 3,000 | 364.00/M 
10B | 20 |0.038}] 5 20 | 0.45 | TPC8208CT-ND+ 87 73 -58 | 3,000 | 377.00/M 
PW-Mini (2-5K1B) Package 
11 16 | 0.22 2 6 0.5 | 2SK2549CT-ND¢ 78 65 -52 | 1,000 | 345.80/M 
TSSOP-8 Package (Dual) 
12 | 20 /0.030] 5 20 | 1.0 | TPCS8205CT-ND+ 84 .70 -56 | 3,000 | 364.00/M 
12 | 20 [0.019] 5 20 | .35 | TPCS8209CT-ND+ 84 70 -56 | 3,000 | 364.00/M 


* For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND 
t Isolated Tab § High Speed U-MOSII 


TO-220 (NIS) Pkg. (2-10R1A) (2-16C1A) 


+ Cut Tape Pricing. 


TO-3P(L) Pkg. 


5.45 5.2 
ace 


(2-21F1A) 

1. Base 

2. Collector 
(Heat Sink) 


3. Emitter 


Collector- Collector | Collector Power 
Emitter Power Dissipation Digi-Key Price Each 
Type | Volt. VCEO (V) IC (A) PC (W) Part No. il 10 100 
TO-220 (NIS) Package 

PNP -230 A 20 2SA1837-ND 72 54 Al 

NPN 230 1 20 2SC4793-ND 72 54 At 
TO-3P(N) Package 

PNP -230 15: 130 2SA1962-O-ND 2.48 1.98 

NPN 230 15 130 2SC5242-O-ND 2.48 98 
TO-3P(L) Package 

PNP -200 =15 150 2SA1302-O-ND 2.48 1.98 54 

PNP -230 -15 150 2SA1943-O-ND 2.25 1.80 1.40 

NPN 200 15 150 2SC3281-O-ND 2.48 1.98 1.54 

NPN 230 15 150 2SC5200-O-ND 2.25 1.80 40 


Fig. 1 — TO-220FL Pkg. 
10.3 2-10S1B 


i 1. Gate 

2. Drain 
(Heat Sink) 
3. Source 
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Fig. 4— 
2-7B1B Pkg. 
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Fig. 7— 
2-16F1B Pkg. 
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Fig. 9 — VS-6 Pkg. 


Fig. 2 — 2-7B2B Pkg. 
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2. Drain (Heat Sink) 
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Fig. 5 — 
2-10R1B Pkg. 


Fig. 6 — 
2-16C1B Pkg. 


Fig. 8 — 2-16H1B Pkg. 
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Fig. 10 — SOP-8 Pkg. 
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B.  (2-6J1E) Dual 


B.  (2-3T1B) Dual 
1. Gate 4. Drain 
2. Source 5. Source 
3. Gate 6. Drain 


Fig. 11 — PW-Mi 
(2-5K1B) 
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3. Source 
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Fig. 12 — TSSOP-8 Pkg. (Dual) 


3.3%) 85 


1. Drain ‘ 
1:3.0>] "5 
1 
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5. Drain 
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8 Drain 


Cathode. 0.9 


Zener Volt.| Max Test Tape & Reel 

Typ. Imped. | Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
VZ(V)__| rd (®) | IZ (mA) | Part No. 410 100 | Part No. 3,000 
S-Flat Package 

10.0 30 10 CRZ10CT-ND 60 45.34 | CRZ10TR-ND 195.00/M 
11.0 30 10 CRZ11CT-ND  .60 45.34 | CRZ11TR-ND 195.00/M 
12.0 30 10 CRZ12CT-ND 60 45.34 | CRZ12TR-ND 195.00/M 
13.0 30 10 CRZ13CT-ND 60 45.34 | CRZ13TR-ND 195.00/M 
15.0 30 10 CRZ15CT-ND__.56 42.32 | CRZ15TR-ND 182.00/M 
16.0 30 10 CRZ16CT-ND 56 42 .32 | CRZ16TR-ND 182.00/M 
20.0 30 10 CRZ20CT-ND 60 45.34 | CRZ20TR-ND 195.00/M 
22.0 30 10 CRZ22CT-ND 56 42 = 32 | CRZ22TR-ND 182.00/M 
24.0 30 10 CRZ24CT-ND 60 45.34 | CRZ24TR-ND 195.00/M 
27.0 30 10 CRZ27CT-ND__.56 42.32 | CRZ27TR-ND 182.00/M 
30.0 30 10 CRZ30CT-ND 60 45.34 | CRZ30TR-ND 195.00/M 
33.0 30 10 CRZ33CT-ND 60 45.34 | CRZ33TR-ND 195.00/M 
36.0 30 9 CRZ36CT-ND _.60 45.34 | CRZ36TR-ND 195.00/M 
39.0 35 8 CRZ39CT-ND 60 45.34 | CRZ39TR-ND 195.00/M 
43.0 40 7 CRZ43CT-ND _.60 45.34 | CRZ43TR-ND 195.00/M 
47.0 65 6 CRZ47CT-ND 60 45.34 | CRZ47TR-ND 195.00/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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{> GENERAL F - wigs 
46°semiconpucror Diodes-Bridge Rectifiers 


Peak 
Max. Forward Max. Typ. 
Max. Peak Surge Instant. Reverse Oper. Cut Tape Tape & Reel 
Avg. Rect. Reverse Current Forward | Recovery | Junction | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. | Current (A) | Voltage (V) | 8.3ms (A) | Voltage (V) | Time (uS) | Temp. (°C) | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,400 5,500 
Silicon Rectifiers 
50 30 11 30 -50 to 175 | 1N4001GICT-ND  — 40 3.20 | 1N4001GITR-ND. = 16.00/M 
100 30 ie 30 -50 to 175 | 1N4002GICT-ND  — 40 3.20 | 1N4002GITR-ND. _ 16.00/M 
200 30 11 30 -50 to 175 | 1N4003GICT-ND  — 40 3.20 | 1N4003GITR-ND. = 16.00/M 
1 1.0 400 30 1 30 -50 to 175 | 1N4004GICT-ND  — 40 3.20 | 1N4004GITR-ND. = 16.00/M 
600 30 11 30 -50 to 175 | 1N4005GICT-ND  — 40 3.20 | 1N4005GITR-ND. a 16.00/M 
800 30 11 30 -50 to 175 | 1N4006GICT-ND — 40 3.20 | 1N4006GITR-ND. => 16.00/M 
1000 30 11 30 -50 to 175 | 1N4007GICT-ND  — 40 3.20 | 1N4007GITR-ND. = 16.00/M 
50 200 1.2 = -50 to 170 | 1N5400GICT-ND  .32 2.31 16.80 | 1N5400GITR-ND 105.00/M i 
100 200 1.2 — -50to 170 | 1N5401GICT-ND  .32 2.31 16.80 | 1N5401GITR-ND 105.00/M = 
200 200 1.2 = -50 to 170 | 1N5402GICT-ND  .32 2.31 16.80 | 1N5402GITR-ND 105.00/M = 
2 3.0 400 200 1.2 _ -50 to 170 | 1N5404GICT-ND 322.31 16.80 | 1N5404GITR-ND 105.00/M = 
600 200 1.2 _ -50 to 170 | 1N5406GICT-ND  .32 2.31 16.80 | 1N5406GITR-ND 105.00/M _— 
800 200 1.2 = -50 to 170 | 1N5407GICT-ND _.32 02.31 16.80 | 1N5407GITR-ND 105.00/M = 
1000 200 1.2 = -50 to 170 | 1N5408GICT-ND  .32 2.31 16.80 | 1N5408GITR-ND 105.00/M = 
Schottky Barrier Rectifiers 
20 25 45 _ -65 to 125 | 1N5817GICT-ND .45 3.30 24.00 | 1N5817GITR-ND = 114.00/M 
1 1.0 30 25 55 = -65 to 125 | 1N5818GICT-ND 45 3.30 24.00 | 1N5818GITR-ND — 114.00/M 
40 25 60 = -65 to 125 | 1N5819GICT-ND .45 3.30 24.00 | 1N5819GITR-ND = 114.00/M 
20 80 475 _ -65 to 125 | 1N5820GICT-ND  .83 6.05 44.00 | 1N5820GITR-ND 209.00/M = 
2 3.0 30 80 500 = -65 to 125 | 1N5821GICT-ND  .83 6.05 44.00 | 1N5821GITR-ND 209.00/M = 
40 80 525 _— -65 to 125 | 1N5822GICT-ND_  .83 6.05 44.00 | 1N5822GITR-ND 209.00/M _ 
20 150 0.55 ad -65 to 125 | SB520CT-ND 39 = 3.30 27.50 | SB520TR-ND 176.00/M = 
30 150 0.55 = -65 to 125 | SB530CT-ND 39 = 3.30 27.50 | SB530TR-ND 176.00/M = 
2 5.0 40 150 0.55 _ -65 to 125 | SB540CT-ND 39 = =3.30 27.50 | SB540TR-ND 176.00/M = 
50 150 0.67 _— -65 to 125 | SB550CT-ND 44 3.75 31.25 | SB550TR-ND 200.00/M _— 
60 150 0.67 = -65 to 125 | SB560CT-ND 44 3.75 31.25 | SB560TR-ND 200.00/M = 
Max. Max. Peak | Peak Forward Max. Instant. Oper. 
Avg. Rect. Reverse Surge Current Forward Junction Digi-Key Pricing 
Fig. Current (A) Voltage (V) 8.3ms (A) Voltage (V) Temp. (°C) Part No. it 10 100 500 
Silicon and Glass Passivated Bridge Rectifiers 
50 50 1.0 -55 to 150 WO005GGI-ND 46 3.90 32.50 130.00 
100 50 1.0 -55 to 150 W01GGI-ND 46 3.90 32.50 130.00 
200 50 1.0 -55 to 150 W02GGI-ND 46 3.90 32.50 130.00 
3 1.5 400 50 1.0 -55 to 150 W04GGI-ND 46 3.90 32.50 130.00 
600 50 1.0 -55 to 150 WO06GGI-ND 49 4.20 35.00 140.00 
800 50 1.0 -55 to 150 W08GGI-ND 49 4.20 35.00 140.00 
1000 50 1.0 -55 to 150 W10GGI-ND 49 4.20 35.00 140.00 
50 30 1 -55 to 165 2KBPO05M-ND 81 6.90 = = 
100 30 11 -55 to 165 2KBP01M-ND 81 6.90 _ = 
200 30 ie -55 to 165 2KBP02M-ND 81 6.90 _ _— 
4 2.0 400 30 i Pa) -55 to 165 2KBP04M-ND 81 6.90 — = 
600 30 11 -55 to 165 2KBPO6M-ND 81 6.90 — = 
800 30 11 -55 to 165 2KBP08M-ND 81 6.90 _— = 
Fig. 6 1000 30 11 -55 to 165 2KBP10M-ND 81 6.90 = = 
#6 screw | >= 50 200 14 -50 to 150 KBLOO5-ND 1.86 16.97 155.25 = 
84.01 T 100 200 141 -50 to 150 KBLO1-ND 1.90 17.34 158.63 _— 
200 200 11 -50 to 150 KBLO2-ND 1.97 17.92 163.88 = 
5 4.0 400 200 11 -50 to 150 KBLO4-ND 2.07 18.86 172.50 _— 
600 200 11 -50 to 150 KBLO6-ND 2.12 19.27 176.25 = 
800 200 Tat -50 to 150 KBLO8-ND 2.16 19.68 180.00 = 
1000 200 i) -50 to 150 KBL10-ND 2.25 20.50 187.50 _— 
50 175 1.0 -55 to 150 GBPC6005-ND 217 18.60 155.00 = 
100 175 1.0 -55 to 150 GBPC601-ND 217 18.60 155.00 — 
200 175 1.0 -55 to 150 GBPC602-ND 217 18.60 155.00 = 
6 6.0 400 175 1.0 -55 to 150 GBPC604-ND 2.17 18.60 155.00 = 
600 175 1.0 -55 to 150 GBPC606-ND 2.31 19.80 165.00 _— 
800 175 1.0 -55 to 150 GBPC608-ND 2.31 19.80 165.00 = 
1000 175 1.0 -55 to 150 GBPC610-ND 2.31 19.80 165.00 = 
50 200 11 -55 to 150 GBPC12005-ND 3.50 30.00 250.00 = 
100 200 11 -55 to 150 GBPC1201-ND 3.50 30.00 250.00 = 
200 200 11 -55 to 150 GBPC1202-ND 3.50 30.00 250.00 _— 
7 12 400 200 11 -55 to 150 GBPC1204-ND 3.50 30.00 250.00 = 
Hole for 600 200 11 -55 to 150 GBPC1206-ND 3.50 30.00 250.00 = 
“Sheba | 800 200 rr -55 to 150 GBPC1208-ND 3.50 30.00 250.00 _ 
1000 200 Ba -55 to 150 GBPC1210-ND 3.50 30.00 250.00 = 


(Continued) 
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§ GENERAL 2 ; = 
SO°semiconpucror Diodes-Bridge Rectifiers (Cont. 


Max. Max. Peak Peak Forward Max. Instant. Oper. 
Avg. Rect. Reverse Surge Current Forward Junction Digi-Key Pricing 
= 8.51—| Fig. Current (A) Voltage (V) 8.3ms (A) Voltage (V) Temp. (°C) Part No. 1 10 100 
Silicon and Glass Passivated Bridge Rectifiers (Cont.) 
5.21 50 300 11 -55 to 150 GBPC25005-ND 3.78 32.40 270.00 
100 300 1 -55 to 150 GBPC2501GI-ND 3.78 32.40 270.00 
-+—+|6.48 200 300 11 -55 to 150 GBPC2502GI-ND 3.78 32.40 270.00 
7 25 400 300 11 -55 to 150 GBPC2504GI-ND 3.78 32.40 270.00 
10.261 600 300 11 -55 to 150 GBPC2506GI-ND 3.78 32.40 270.00 
: 800 300 1 -55 to 150 GBPC2508GI-ND 3.78 32.40 270.00 
1000 300 1A -55 to 150 GBPC2510GI-ND 3.78 32.40 270.00 
A 50 400 le -55 to 150 GBPC35005-ND 4.38 37.50 312.50 
100 400 11 -55 to 150 GBPC3501GI-ND 4.38 37.50 312.50 
; 200 400 le -55 to 150 GBPC3502GI-ND 4.38 37.50 312.50 
Th119 v4 35 400 400 1 -55 to 150 GBPC3504GI-ND 4.38 37.50 312.50 
600 400 11 -55 to 150 GBPC3506GI-ND 4.38 37.50 312.50 
800 400 11 -55 to 150 GBPC3508GI-ND 4.38 37.50 312.50 
1000 400 iy -55 to 150 GBPC3510GI-ND 4.38 37.50 312.50 
Peak 
Max. Max. Forward Max. Typ. 
Avg. Peak Surge Instant. Rev. Oper. 
Rect. Rev. Current | Forward | Recovery| Junction Cut Tape Tape & Reel 
Current | Voltage | 8.3ms Voltage Time Temp. Digi-Key Pricing Digi-Key 
Fig. (A) (V) (A) (Vv) (uS) (°C) Part No. 1 10 100 Part No. 
Miniature Glass Passivated Single-Phase Surface Mount Bridge Rectifier 
200 50 11 5.0 -65 to 150 | DFO2SGICT-ND 53 4.50 37.50 DFO2SGITR-ND 225.00/M _ 
8 1.0 400 50 V1 5.0 -55 to 150 | DFO4SGICT-ND 53 4.50 37.50 DFO4SGITR-ND 225.00/M = 
600 50 11 5.0 -65 to 150 | DFO6SGICT-ND 56 4.80 40.00 DFO6SGITR-ND 240.00/M _ 
Surface Mount Schottky Rectifier — DO-214AC 
9 10 20 30 0.50 0.5 -65 to 125 | SS12GICT-ND 35 3.00 25.00 SS12GITR-ND — 150.00/M 
: 60 30 0.75 0.5 -65t0 125 | SS16GICT-ND 35 3.00 25.00 SS16GITR-ND _ 150.00/M 
Surface Mount Schottky Barrier Rectifier — DO-213AB 
20 30 0.50 0.5 -65 to 125 | SGL41-20GICT-ND .28 2.40 20.00 SGL41-20GITR-ND 120.00/M _— 
10 1.0 40 30 0.50 0.5 -55 to 125 | SGL41-40GICT-ND .28 2.40 20.00 SGL41-40GITR-ND 120.00/M = 
60 30 0.70 0.5 -55 to 150 | SGL41-60GICT-ND .28 2.40 20.00 SGL41-60GITR-ND 120.00/M _— 


500 mW Series DO-35 Silicon Zener Diodes, 1N5221 — 1N5281 


Nom. Nom. Nom. Nom. Nom. 
Zener Test Zener _—‘Test Zener _—‘Test Zener _—‘Test Zener Test 
Voltage Current Voltage Current Voltage Current Voltage Current Voltage Current 
Vz@lz It Vz@lz It VW@lz zt Vz@la Iz V@la Iz 
(Value) Volts mA (Value) Volts mA (Value) Volts mA (Value) Volts mA (Value) Volts mA 
21 24 20 34 62 20 47 17 74 61 47 27 74 ~~ 130 0.95 
22 25 20 35 68 20 48 18 7.0 62 51 25 75 140 0.90 
23 27 20 36 75 20 49 19 6.6 63 56 22 76 150 0.85 
24 28 20 37 82 20 50 20 62 64 60 24 77 ~~ 160 0.80 
25 3.0 20 38 87 20 51 22 56 65 62 20 78 170 0.74 
eainade : Cathode . Cathode 26 33 20 39 91 20 52 24 52 66 68 18 79 ~~ 180 0.68 
Mark Mark Mark 27 36 20 40 10 20 53 25 5.0 67 75 Ash 81 200 0.65 
28 39 20 a 11 20 54 27 46 68 82 15 
29 43 20 42 12 20 55 28 45 69 87 14 
30 47 20 43 13 95 57 33 38 70 1 1.4 
31 51 20 44 14 9.0 58 36 34 71 100 13 
32 56 20 45 15 85 59 39 32 72 = 110 14 
33 60 20 46 16 78 60 43 3.0 73 120 1.0 
1W Series, DO-41 Glass Zener Diodes 2 W Series, DO-41 Silicon Zener Diodes 5 W Series, T-18 Silicon Zener Diodes 
1N4728A— 1N4764A 2EZ3.6D5 — 2EZ200D5 1N5333B — 1N5388B 
Zener Test Zener Test Nominal Nominal Nominal Regu- Regu- Regu- 
Voltage Current Voltage Current Zener Voltage Zener Voltage Zener Voltage lator Test lator Test lator Test 
(Vz) (Izt) (Vz) (Izt) (V2) (Izt) (V2) (Iz) (Vz) (It) Voltage Current Voltage Current Voltage Current 
(Value) Volts _mA__|(Value) Volts__mA | (Value) Volts mA __| (Value) Volts mA__| (Value) Volts mA | |(Value)__(Vz)_{(Iz) (ates eV) (ee Nhe) (2) 
2 46330076 46 1814 36 36 139 176 16 3si2 | 68 6 74 2 Beas = Bie za G0e 220 
29 36 © ©69 47 20 125 39° «««39~Ct«128 ‘e 7 | oag4 a a o7 34 3.6 350 53 16 75 72 62 20 
30 39 = «64 48 22 115 we a3 (6 a ae a 2 é4 35 3.9 320 54 17 70 73 68 20 
31 43-58 49 24 10.5 : : : : 36 43 290 55 18 65 74 75 20 
- an ee 50 27 OOS 47 47 106 19 19 26.3 91 91 55 37 47-260 56 19 65 5 82 15 
33 54 49 51 30. «8.5 5.1 5.1 98 20 20 25 100 100 5.0 38 51 240 57 20 65 76 87 15 
a ane 52 33.075 56 56 895 22 22-228 110 110 45 39 5.6 220 58 22 50 7 91 15 
35 oN 53 3607.0 62 62 805 24 24 208 120. 120 42 40 6.0 200 59 24 50 78 100 12 
a aa oar 54 39 «65 68 68 735 27 27 185 130 130 38 4 62 200 60 25 50 79 110 12 
i is) 43 6.0 75 75 66.5 30 30 16.6 140 140 3.6 42 6.8 175 61 27 50 80 120 10 
i ae 5 47055 82 82 61 33 «4933~Cié‘xSA | «450 150Sts«33 48 75 = 175 62 «2850 81 130 = 10 
2 ba 57 51 5.0 oi 9155 3 «2«O86~=«<‘ *d|CtOOCOtC 44 82 150 68 30 40 82 140 8.0 
39 91 28 58 5 45 : 45 87 150 64 33 40 83 150 8.0 
10 10 50 39 39 128 170 170 29 
40 10 2 59 62 4.0 46 94 150 65 36 30 84 160 80 
41 1 23 60 68 37 wu a com 4S 116 EO 180 28 47 10 125 66 39 30 8 170 80 
42 120 at 61 7% 33 12 20 415 47 4710.6 190 190 26 48 "1 125 67 43 30 86 180 5.0 
43 13 19 62 82 3.0 13 13 38.5 51 51 9.8 200 200 25 49 12 400 68 47 25 87 190 5.0 
44 15 17 63 91 828 14 14357 56 56 9.0 50 13 100 69 51 25 88 200 «5.0 
45 16155 64 100-25 15 15 33.4 62 62 8.4 51 14 100 70 56 20 
DC Voltage 
Power Range (Code) | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing Microsemi 
Fig. |__ Dissipation See Chart _| Part No.* 110 _100_| PartNo.* 3,000 4,000 6,000 8,000 — 10,000 12,000 ~—S= 24,000 ~—=30,000_| PartNo.* 
1 500 mW 2.4V—200V | 1N52(Value)JBMSCT-ND 1.20 8.40 60.00 | 1N52(Value)BMSTR-ND 210.00M = — = 180.00/M | 1N52(Vaue)B 
2 1W 3.3V—100V | 1N47(Value)AMSCT-ND 25 1.65 13.20 | 1N47(Value)AMSTR-ND - 74.00/M — — 59.,00/M — - 51.00/M =— 1N47(Value)A 
2 2wW 3.6V— 200V | 2EZ(Value)DSMSCT-ND .75 5.00 40.00 | 2EZ(Value)DSMSTR-ND - 225.00/M  —  180.00/M - - 155.00/M —- 2EZ(Value)D5 
3 5W 3.3V—200V | 1N53(Value)JBMSCT-ND 1.20 8.00 64.00 | 1N53(Value)BMSTR-ND —_400.00/M = 320.00M  — — _ 280.00/M _248.00/M - 1N53(Value)B 


* For complete part number, substitute corresponding value from chart for (Value). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 555 


Transient Voltage Suppressor Arrays 


Fig. 1 
i {Is iq {118 
au il|7 20 7 
30 tl6 30 tl6 
40 fs 4c fs 


Unidirectional Bidirectional 


_5.00_., SO-16 Package 
AAAAT ft 


j~— 10.10 __. 


AAAA AAA A 
a 16.19 


“0 “ 
4.0 
sont poe SHOUWYUE 


1+0.53 L 127-1 b |0.53 


| 
‘| 


Features: + Protects 3.0/3.3 up through 
24V Components » Protects 4 lines 
Unidirectional or Bidirectional + Provides 
electrically isolated protection + SO-8 
packaging 


Breakdown | Clamping| Leakage Temp. 
Stand-off Voltage Voltage | Current | Capacitance | Coefficient 4) 
Voltage VBR Vo Ip (f-1 MHz) of VBR 
Vwm @VBR=1mA | @1Amp| @VwmM @ovc aVBR Cut Tape Tape & Reel Features: + Protects up to 5 Bidirectional 
(Vv) (V) (Vv) (uAmps) (pf) mv/°C Digi-Key Price Each Pricing$ | Microsemi lines + Surge protection Per IEC 1000-4-2, 
Fig.| Max. Min. Max. Max. Typ. Max. Part No. 1 10 100 2,500 Part No. 1000-4-4 + SO-8 packaging 
SMDA Unidirectional and SMDAxxC Bidirectional Series — 300 Watt 
3.3 4 65 125 800 3 SMDAO3MSCT-ND 3.84 346 2.88 _ SMDA03 vo1 vo6 
5.0 6.0 9.8 100 600 3 SMDAOSMSCT-ND 3.84 3.46 288 | 3192.00 |SMDA05 vo2 GND 
1 12.0 13.3 19.0 1 185 10 SMDA12MSCT-ND 3.84 346 2.88 _ SMDA12 yo3 GND 
15.0 16.7 24.0 1 140 13 SMDA15MSCT-ND 3.84 3.46 288 | 3192.00 |SMDA15 aa is 
24.0 26.7 43.0 1 90 30 SMDA24MSCT-ND 3.84 346 2.88 = SMDA24 
3.3 45 7.0 200 400 5 SMDA03CMSCT-ND 420 3.78 3.15 _ SMDA03C Features: = Protects up to 6 Unidirectional 
5.0 6.0 9.8 100 300 1 SMDAOSCMSCT-ND 4.20 3.78 3.15 | 3491.25 | SMDAOS5C lines + Surge protection Per IEC 1000-4-2, 
1 12.0 13.3 19.0 1 95 8 SMDA12CMSCT-ND 4.20 3.78 3.15 — SMDA12C 1000-4-4 + SO-8 packaging 
15.0 16.7 24.0 1 70 1 SMDA15CMSCT-ND 4.20 3.78 3.15 | 3491.25 |SMDA15C 
24.0 26.7 43.0 1 45 28 SMDA24CMSCT-ND 420 3.78 3.15 _ SMDA24C 
SMDB Unidirectional and SMDBxxC Bidirectional Series — 500 Watt | 
3.3 4 65 125 800 3 SMDBO3MSCT-ND 432 3.89 3.24 _ SMDBO3 H K 
5.0 6.0 9.8 200 600 3 SMDBOSMSCT-ND 432 3.89 3.24 _ SMDBO5S 
1 12.0 13.3 17.5 1 185 10 SMDB12MSCT-ND 432 3.89 3.24 _ SMDB12 Ke 
15.0 16.7 24.0 2 140 13 SMDB15MSCT-ND 432 3.89 3.24 _ SMDB15 Features: + Protects up to 7 Bidirectional 
24.0 26.7 43.0 2 90 30 SMDB24MSCT-ND 4.32 3.89 3.24 _ SMDB24 lines * Surge protection Per IEC 1000-4-2, 
3.3 45 7.0 200 400 5 SMDBO3CMSCT-ND 480 4.32 3.60 _ SMDB03C 1000-4-4 + SO-8 packaging 
5.0 6.0 9.8 200 300 1 SMDBOSCMSCT-ND 480 4.32 3.60 _ SMDBO5C 
1 12.0 13.3 17.5 1 95 8 SMDB12CMSCT-ND 480 4.32 3.60 | 3990.00 |SMDB12C 
15.0 16.7 24.0 2 70 1 SMDB15CMSCT-ND 480 4.32 3.60 _ SMDB15C 
24.0 26.7 43.0 2 45 28 SMDB24CMSCT-ND 480 4.32 3.60 _ SMDB24C 
SMDAxxC-5 Series, Bidirectional — 300 Watt 
3.3 4 65 200 300 5 SMDA03C-5MSCT-ND 4.24 3.82 3.18 -_ SMDAO3C-5 
5.0 6.0 9.8 100 200 3 SMDAOSC-5MSCT-ND 4.24 3.82 3.18 _ SMDAOSC-5 : ; 
Features: + Protects up to 2 Bidirectional 
2 12 13.3 19 1 75 10 SMDA12C-5MSCT-ND 4.24 3.82 3.18 _ SMDA12C-5 lines + Surge protection Par IEC 1000-4-2, 
15 16.7 24 1 50 13 SMDA15C-5MSCT-ND 424 382 3.18 - SMDA15C-5 1000-4-4 * Provides electrically isolated 
24 26.7 43 1 35 30 SMDA24C-5MSCT-ND 4.24 3.82 3.18 =_ SMDA24C-5 protection + SO-8 packaging + Low 
SMDAxx-6 Series, Unidirectional — 300 Watt capacitance of 25 pF per line pair 
3.3 4 65 200 800 3 SMDA03-6MSCT-ND 4.24 3.82 3.18 | 3524.50 |SMDA03-6 
5.0 6.0 9.8 100 550 3 SMDA05-6MSCT-ND 4.24 3.82 3.18 | 3524.50 | SMDA05-6 i 
3 12 13.3 19 1 185 10 SMDA12-6MSCT-ND 424 3.82 3.18 _ SMDA12-6 
15 16.7 24 1 140 13 SMDA15-6MSCT-ND 424 382 3.18 _ SMDA15-6 
24 26.7 43 1 88 30 SMDA24-6MSCT-ND 424 3.82 3.18 = SMDA24-6 ;—* 
SMDAXxxC-7 Series, Bidirectional — 300 Watt 
3.3 45 7.0 200 300 5 SMDA03C-7MSCT-ND 432 3.89 3.24 -_ SMDA03C-7 Features: + Protects up to 2 Bidirectional 
5.0 6.0 9.8 100 200 1 SMDAOSC-7MSCT-ND 432 3.89 3.24 _ SMDAO5C-7 lines + Surge protection Per IEC 1000-4-2, 
4 12 13.3 19 1 75 8 SMDA12C-7MSCT-ND 4.32 3.89 3.24 3591.00 | SMDA12C-7 1000-4-4 + Provides electrically isolated 
15 16.7 24 1 70 1 SMDA15C-7MSCT-ND 432 3.89 3.24 _ SMDA15C-7 protection + SO-8 packaging + Ultra Low 
24 26.7 43 1 35 28 | SMDA24C-7MSCT-ND 4.32 —-3.89__3.24 = SMDA24C-7 Pee eats of 5 pF per line pair + Ultra 
SMBLCxx Series, Bidirectional — 500 Watt 7 
3.3 4 65 200 25 3 SM8LCO3MSCT-ND 432 3.89 3.24 | 3591.00 |SM8LCO3 Fig. 7 
5.0 6.0 9.8 125 25 3 SM8LCO5MSCT-ND 432 3.89 3.24 | 3591.00 |SM8LCO5 id {16 eis 
5 12 13.3 17.5 1 25 10 SM8LC12MSCT-ND 432 3.89 3.24 _ SM8LC12 ont its otk 
15 16.7 24 2 25 13 SM8LC15MSCT-ND 432 3.89 3.24 - SM8LC15 ai mi) 3 + KH 
24 26.7 43 2 25 30 SM8LC24MSCT-ND 432 3.89 3.24 = SM8LC24 ai ia smpcins 
USBO8xxC Series, Bidirectional — 500 Watt si {12 50+ 4H 
3.3 4 65 200 5 5 USB50803CMSCT-ND 5.16 4.65 3.87 — USB50803C sq fi 6+ 
6 12 13.3 17.9 1 5 10 USB50812CMSCT-ND 5.16 4.65 3.87 — USB50812C 7g [10 7+ HI10 
15 16.7 25.5 1 5 13 USB50815CMSCT-ND 516 465 3.87 _ USB50815C sq fle 8 Ip} tHe 
24 26.7 47.5 1 5 30 USB50824CMSCT-ND 5.16 4.65 3.87 - USB50824C Unidirectional Bidirectional 
SM16 Unidirectional and SM16xxC Bidirectional Series — 300 Watt Features: - Protects 3.0/3.3 up through 24V 
3.3 4 65 125 850 3 SM1603MSCT-ND 5.40 4.86 4.05 -_ SM1603 Components + Protects 8 lines Unidirectional 
5.0 6.0 9.8 200 880 3 SM1605MSCT-ND 5.40 4.86 4.05 _ SM1605 or Bidirectional + Provides electrically isolated 
r 12 13.3 17.5 1 440 10 SM1612MSCT-ND 5.40 4.86 4.05 - SM1612 protection + SO-16 packaging 
15 16.7 24 1 400 13 SM1615MSCT-ND 5.40 486 4.05 _ SM1615 
24 26.7 43 2 275 30 SM1624MSCT-ND 540 486 4.05 = SM1624 Fig. 8 
3.3 4 7.0 200 425 5 SM1603CMSCT-ND 6.00 5.40 4.50 -_ SM1603C Features: 
5.0 6.0 9.8 200 440 1 SM1605CMSCT-ND 6.00 5.40 4.50 — SM1605C. + Protects 3.0/3.3 up 
7 12 13.3 17.5 1 220 8 SM1612CMSCT-ND 6.00 5.40 4.50 - SM1612C through 24V Components 
15 16.7 24 2 200 11 SM1615CMSCT-ND 6.00 540 4.50 = SM1615C * Protects 8 lines 
24 26.7 43 2 137 28 | SM1624CMSCT-ND 6.00 5.40 4.50 = SM1624C Prades cic atoll 
SMI6LCxx Unidirectional and SM16LCxxC Bidirectional Series — 300 Watt isolated protection 
3.3 4 7 400 25 3 SM16LCO3MSCT-ND 6.60 5.94 4.95 — SM16LC03 + SO-16 packaging 
5.0 6.0 9.8 100 25 1 SM16LCO5MSCT-ND 6.60 5.94 4.95 _ SM16LC05 
8 12 13.3 19.5 2 25 8 SM16LC12MSCT-ND 6.60 5.94 4.95 - SM16LC12 Fig. 9 
15 16.7 24 2 25 1 SM16LC15MSCT-ND 6.60 5.94 4.95 _ SM16LC15 Features: 
24 26.7 43 2 25 28 SM16LC24MSCT-ND 6.60 5.94 4.95 = SM16LC24 + Protects 3.0/3.3 up 
3.3 4 7 400 25 3 SM16LCO3CMSCT-ND 7.68 6.92 5.76 -_ SM16LC03C through 24V Components 
5.0 6.0 9.8 100 25 1 SMI6LCOSCMSCT-ND 7.68 6.92 5.76 _ SM16LC05C + Protects 8 lines 
9 12 13.3 19.5 2 25 8 SM16LC12CMSCT-ND 7.68 6.92 5.76 | 6384.00 |SM16LC12C Bidirectional 
15 16.7 24 2 25 4 SMI6LC15CMSCT-ND 7.68 6.92 5.76 = SM16LC15C r seoletod erciecton’” 
24 26.7 43 2 25 28 SM16LC24CMSCT-ND 7.68 6.92 5.76 _ SM16LC24C « S0-16 packaging 


+ For Tape & Reel Part No. change CT to TR. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
556 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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e¢M-C-Ce Micro Commercial Components’ ‘Rectifiers 

Electrical Characteristics @ 25°C unless otherwise specified. 
Series DO-41 MELF DO-214AA DO-214AB R-6 
Average Forward 1.0A 1.0A 2.0A 3.0A 6.0A 
Current, IF(av) Ta = 75°C Ta = 75°C Ts = 75°C Tu = 120°C Ta = 60°C 
Peak Forward 30A 30A 70A 100A 400A 
Surge Current, IFsm 8.3ms, half sine 8.3 ms, half sine 8.3ms, half sine, Ty = 150°C 8.3ms, half sine 8.3ms, half sine 
Maximum Forward 1A1V 1.1V 1.15V 1.20V 0.95V 
Voltage, VF lem = 1.0A; Tu = 25°C* lem = 1.0A; Tu = 25°C* lFM = 1.0A; Tu = 25°C* lFM = 3.0A; Ty = 25°Ct lrm = 6.0A; Ty = 25°C 
Maximum Reverse _ _ 2.0us 2.5us _ 
Recovery Time, Trr lF=0.5A, IR=1.0A, 1rr=0.25A | lJ=0.5A, IR=1.0A, 1rr=0.25A 


* Pulse Test: Pulse width 300 psec, Duty cycle 2% 


t+ Pulse Test: Pulse width 200 usec, Duty cycle 2% 


+ Pulse Test: Pulse width 300 psec, Duty cycle 1% 


Fig. 1, DO-41 
1 Amp 


DIMENSIONS (mm) 
Dim. Min. Max. 


Cathode 
Mark 


A 
B 
Cc 
D 


Fig. 2, MELF, SMT 
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DIMENSIONS (mm) 
Max. i Max. 
Peak Cut Tape Tape & Reel 
Reverse Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing mMcc 
Fig. | Voltage | PartNo. 1 10 100 1,000 | Part No. 500 1,000 -3,000-~—5,000~— 10,000 +~—-12,000 | PartNo. 
DO-41 — 1 Amp Rectifier 
50V 4IN4001MSCT-ND _ 43 3.40 25.50 | 1N4001MSTR-ND _ _ _ 17.00/M 15.00/M — | 1N4001 Fig. 3, DO-214AA, SMT 
100V 1IN4002MSCT-ND — 43 340 25.50 | 1N4002MSTRND = — _ _ 17.00/M 15.00/M — | 1N4002 2 Amp 
200V 1IN4003MSCT-ND — 43 340 25.50 | 1N003MSTRND — - - 17.00/M 15.00/M — | 1N4003 
1 400V 1IN4004MSCT-ND — 43 340 25.50 | 1NMO04MSTRND  — - - 17.00/M 15.00/M — | 1N4004 DIMENSIONS (mm) 
600V 1N4005MSCT-ND — 43 340 25.50 | 1NMO0SMSTRND  — - - 17.00/M 15.00/M — | 1N4005 Dim. _ Min. Max. 
800V 1IN4006MSCT-ND — 43 340 2550 | 1NMO06MSTRND  — - - 17.00/M 15.00/M — | 1N4006 A 191. 292 
1000V 1IN4007MSCT-ND — 43 340 25.50 | 1N4007MSTRND — = = 17.00/M__15.00/M —__| 1N4007 B 206 2.21 
MELF — 1 Amp Glass Passivated Rectifier — SMT 8 -10 2 
50V DL4001MSCT-ND — 1.95 1658 136.50 | DL400iMSTRND — a _ 78.00/M 59.00/M — | DL4001 E 76 «152 
100V DL4002MSCT-ND — 1.95 1658 136.50 | DL4002MSTRND — - - 78.00/M 59.00/M — | Di4002 F 165 2413 
200V DL4003MSCT-ND — 1.95 1658 136.50 | DL4003MSTRND — - - 78.00/M 59.00/M — | DL4003 G 521 5.59 
2 400V DL4004MSCT-ND — 1.95 1658 136.50 | DL4004MSTRND = — - - 78.00/M 59.00/M — | D14004 H 4.06 4.57 
600V DL4005MSCT-ND — 240 17.85 147.00 | DL4005MSTR-ND — _— _— 84.00/M 63.00/M — | DL4005 J 3.30 3.94 
800V DL4006MSCT-ND — 225 1913 157.50 | DL4006MSTRND  — —- — 90.00/M 68.00/M — | DL4006 
1000V DL4007MSCT-ND — 245 20.83 171.50 | DL4007MSTR-ND = = = 98.00/M__74.00/M —__| DL4007 Fig. 4, DO-214AB, SMT 
DO-214AA — 2 Amp Silicon Rectifier — SMT 3 Amp 
50V S2AMSCT-ND — 2.50 20.00 150.00 | S2AMSTR-ND - — 100.00M — - 88.00/M | S2A 
100V S2BMSCT-ND — 2.50 20.00 150.00 | S2BMSTR-ND - — 100.00M — - 88.00/M | S2B 
200v | S2DMSCT-ND — 250 20.00 150.00 | S2DMSTR-ND _ — 10000M — — — 88.00m | $2D ie a ie 
3 400v S2GMISCT-ND — 250 20.00 150.00 | S2GMSTR-ND a — 100.00M — = 88.00/M | S2G “m7 tt 
600V S2JMSCT-ND — 3.00 24.00 180.00 | S2JMSTR-ND - — 120.00M — — — 105.00/M | s2J 292 307 
800V S2KMSCT-ND — 3.00 24.00 180.00 | S2KMSTR-ND - — 120.00M — — — 105.00/M | S2k 50 
1000V S2MMSCT-ND — 3.00 24.00 180.00 | S2MMSTR-ND =- — _120.00M  — — __105.00/M | S2M 51 
DO-214AB — 3 Amp Silicon Rectifier — SMT 1.52 
50V SSAMSCT-ND — 7.00 56.00 420.00 | S3AMSTR-ND = —  28000M — — 245,001 | S3A a 
100V S3BMSCT-ND — 7.00 56.00 420.00 | S3BMSTR-ND - —  280.00M — —  245.00/M | $3B 622 
200V S3DMSCT-ND — 7.00 56.00 420.00 | S3DMSTR-ND - — 280.00M — — — 245.00/M | $3D 
4 400V S3GMSCT-ND — 7.00 56.00 420.00 | S3@VISTR-ND _ — 280.00M — — — 245.00/M | 3G 
600V S3JMSCT-ND — 9.00 72.00 540.00 | S3JMSTR-ND - — 360.00M — —  315.00/M | S3J 
800V S3KMSCT-ND — 9.00 72.00 540.00 | S3KMSTR-ND — — 360.00M — —  315.00/M | $3k 
1000V S3MMSCT-ND. — 9.00 72.00 540.00 | S3MMSTR-ND = — _360.00M — — — _315,00/M | $3M 
R-6 — 6 Amp Rectifier 
50V 6A05MSCT-ND 71 523 38.00 — |6A05MSTRND 14250 238.00 —  190.00/M 166.00/M — |6A05 DIMENSIONS (mm) 
100V 6A1MSCT-ND 71 5.23 38.00 — _ | 6AIMSTR-ND 142.50 238.00 —  190.00/M 166.00/M — |6Al i Min. Max. 
200V 6A2MSCT-ND 71 5.23 38.00 — _ | 6A2MSTR-ND 142.50 238.00 —  190.00/M 166.00/M — |6A2 A 914 
5 400V 6A4MSCT-ND 71 5.23 38.00 — _ | 6M4MSTR-ND 142.50 238.00 —  190.00/M 166.00/M — |6M B i 914 
600V 6ASMSCT-ND 71 5.23 38.00 — _ | 6ASMSTR-ND 142.50 238.00 —  190.00/M 166.00/M — |6A6 c : 4.32 
800V 6A8MSCT-ND 71 5.23 38.00 —_ | 6ASMSTR-ND 142.50 238.00 — — 190.00/M 166.00/M — |6A8 D = 
1000V 6A10MSCT-ND 715.23 38.00 — |6AI0MSTRND 14250 _238.00 —___190.00/M_166.00/M —__|6aio 


eM-C-Ce Micro Commercial Components 


Electrical Characteristics @ 25°C unless otherwise specified. 


Surface Mount Schottky Rectifiers 


Fig. 1, DO-214AA, 1 Amp 


Fig. 2, DO-214AB, 3 Amp 


Series DO-214AA DO-214AB DIMENSIONS (mm) DIMENSIONS 
ag anne 1.08 | Tu=90°C 3.0A | Ty=120°C Dim. Min. Max. Dim. Min, ee 
- A 1.91 2.92 
Peak Forward 50A | 8.3ms, half sine 100A | 8.3ms, half sine B 2062.21 a 
Surge Current, Irs Cc “10 "20 B 
Maximum Forward SKI2..45V Tnv=1.0A SK32-34 .50V lru=3.0A D = ‘5t c 
Voltage, VF SK13. .55V Ty=25°C* SK35-38  .75V Ty=25°Ct E 76 1.52 D 
SK14 .60V F 1.65 2.13 E 
SK15-16 .72V G 5.21 5.59 G 
SK18-110 .80V H 4.06 4.57 H 
* Pulse Test: Pulse width 300 iseo, Duty cycle 2% J 3.30__ 3.94 J 
t Pulse Test: Pulse width 200 usec, Duty cycle 2% 
Max. Peak Cut Tape Tape & Reel 
Reverse Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing MCC 
Fig. Voltage Part No. 1 10 100 500 Part No. 3,000 6,000 12,000 24,000 Part No. 
DO-214AA 1 Amp Schottky Rectifier — SMT 
20V SMB5817MSCT-ND 42 3.78 31.50 131.25 SMB5817MSTR-ND 174.00/M 158.00/M 147.00/M 131.00/M SMB5817 (SK12) 
30V SMB5818MSCT-ND 42 3.78 31.50 131.25 SMB5818MSTR-ND 174.00/M 158.00/M 147.00/M 131.00/M SMB5818 (SK13) 
40V SMB5819MSCT-ND 42 3.78 31.50 131.25 SMB5819MSTR-ND 174.00/M 158.00/M 147.00/M 131.00/M SMB5819 (SK14) 

1 50V SMBSR105MSCT-ND 56 5.04 42.00 175.00 SMBSR105MSTR-ND 232.00/M 210.00/M 196.00/M 175.00/M SMBSR105 (SK15) 
60V SMBSR106MSCT-ND 56 5.04 42.00 175.00 SMBSR106MSTR-ND 232.00/M 210.00/M 196.00/M 175.00/M SMBSR106 (SK16) 
80V SMBSR108MSCT-ND 56 5.04 42.00 175.00 SMBSR108MSTR-ND 232.00/M 210.00/M 196.00/M 175.00/M SMBSR108 (SK18) 
100V SMBSR1010MSCT-ND 64 5.76 48.00 200.00 SMBSR1010MSTR-ND 266.00/M 240.00/M 224.00/M 200.00/M SMBSR1010 (SK110) 

DO-214AB 3 Amp Schottky Rectifier — SMT 
20V SK32MSCT-ND 1.04 9.36 78.00 325.00 SK32MSTR-ND 455.00/M 384.00/M 346.00/M 332.00/M | SK32 
30V SK33MSCT-ND 1.04 9.36 78.00 325.00 SK33MSTR-ND 455.00/M 384.00/M 346.00/M 332.00/M | SK33 

2 40V SK34MSCT-ND 1.04 9.36 78.00 325.00 SK34MSTR-ND 455.00/M 384.00/M 346.00/M 332.00/M SK34 
50V SK35MSCT-ND 1.04 9.36 78.00 325.00 SK35MSTR-ND 455.00/M 384.00/M 346.00/M 332.00/M SK35 
60V SK36MSCT-ND 1.04 9.36 78.00 325.00 SK36MSTR-ND 455.00/M 384.00/M 346.00/M 332.00/M SK36 
80V SK38MSCT-ND 1.04 9.36 78.00 325.00 SK38MSTR-ND 455.00/M 384.00/M 346.00/M 332.00/M SK38 
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°M-eC-C- Micro Commercial Components 


Fig. 1, RB-15 
1.5 Amp 


DIMENSIONS (mm) 
Dim. i Max. 


9.10 
4.00 


5.60 
0.81 


A 
B 
c 
D 
E 
F 


Fig. 4, BR-6 
8 Amp 


DIMENSIONS (mm) 
Dim. Min. Max. 


10.41 
1.00 
3.70 


15.50 

6.33 
25.40 
12.70 


Fig. 5, PB-6 


Fig. 2, RS-4L 
4 Amp 


DIMENSIONS (mm) 
Dim. Min. Max. 
18.50 19.50 
15.20 16.30 
19.00 
6.00 
4.60 


1.20 


Single Phase Bridge Rectifiers 


Fig. 6, MB-35W 


Fig. 3, DB-1 — 1 Amp 


DIMENSIONS (mm) 
Dim. Min. Max. 
9.02 9.27 

6.22 6.48 

7.62 8.89 

3.94 419 

2.92 3.43 

= 1.52 

51 
5.21 


4.95 


Fig. 7, MP-50W 


6 Amp, 10 Amp 


DIMENSIONS (mm) 


Dim. Min. 


Max. 


15.50 


6.33 
19.20 
11.30 


Electrical Characteristics @ 25°C unless otherwise specified 


15 Amp, 25 Amp, 35 Amp 


DIMENSIONS (mm) 


50 Amp 


DIMENSIONS (mm) 


Dim. Min. 


Max. 


28.33 
10.85 
19.65 
17.10 
-96 
4.90 
10.90 


1 


1 


28.83 
19.10 


11.90 


Dim. 


Min. Max. 


35 


07 


28.33 
10.85 
19.65 
17.10 
96 
4.90 
10.90 


28.83 
11.35 


19.10 
1.07 


11.90 


P RB-15 RS-4L DB-1 BR-6 PB-6 PB-6 MB-35W MB-35W MB-35W MP-50W 
Series RB151-RB157 | RS401L-RS407L | DB101-DB107 MB805-MB810 PB605-PB610 MB1005-MB1010 | MB1505W-MB1510W | MB2505W-MB2510W | MB3505W-MB3510W | MP5005W-MP5010W 
Average Forward 1.5A 4.0A 1A 8.0A 6.0A 10.0A 15.0A 25.0A 35.0A 50.0A 
Current, IF(av) Ts = 25°C Ty = 50°C. Ta=40°C Tc = 50°C. Ts = 50°C T= 75°C Ts = 55°C Ty = 55°C. Ts = 55°C Ty = 55°C. 
Peak Forward 50A 200A 50A 125A 125A 150A. 300A 300A 300A 400A 
Surge Current, IFsm 8.3ms, half sine | 8.3 ms, half sine | 8.3ms, half sine | 8.3ms, half sine | 8.3ms, half sine 8.3ms, half sine 8.3ms, half sine 8.3ms, half sine 8.3ms, half sine 8.3ms, half sine 
Maximum Forward 1.0V 1.0V 1.1V 1.0V 1.1V 1.4V 1.1V 1.1V 1.1V 1.2V 
Voltage Drop Per Inv=1.5A, Ipv=4.0A, Iru=1.0A, Ipv=4.0A, Ipv=3.0A, Ipu=5.0A, IpM=7.5A, Ipv=12.5A, Ipm=17.5A, Ipv=20A, 
Element, VF Ty=25°C* Ts=25°C* Ta=25°C Ta=25°C° Ty=25°C* Ty=25°C° Ty=25°C° Ts=25°C* Ty=25°C* Ts=25°C* 

* Pulse Test: Pulse width 300 psec, Duty cycle 1% 
Max. Peak Max. Peak 
Reverse Digi-Key Price Each MCC Reverse Digi-Key Price Each MCC 
Fig. Voltage Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. Fig. Voltage Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
RB-15 — 1.5 Amp Single Phase Bridge Rectifier PB-6 — 10 Amp Single Phase Bridge Rectifier 
50V RB151MS-ND 52 46 .39 .33 26 RB151 50V MB1005MS-ND 2.20 1.93 1.65 1.38 1.10 MB1005 
100V RB152MS-ND 52 46 .39 33 26 RB152 100V MB101MS-ND 2.20 1.93 1.65 1.38 1.10 MB101 
200V RB153MS-ND 56 49 42 35 28 RB153 200V MB102MS-ND 2.20 1.93 1.65 1.38 1.10 MB102 
| 400V RB154MS-ND 60 53 45 .38 30 RB154 5 400V MB104MS-ND 240 2.10 1.80 1.50 1.20 MB104 
600V RB155MS-ND 60 53 A5 .38 30 RB155 600V MB106MS-ND 2.80 2.45 2.10 1.75 1.40 MB106 
800V RB156MS-ND 64 56 48 40 32 RB156 800V MB108MS-ND 280 2.45 2.10 1.75 1.40 MB108 
1000V RB157MS-ND 76 67 57 48 38 RB157 1000V MB1010MS-ND 3.00 2.63 2.25 1.88 1.50 MB1010 
RS-4L — 4 Amp Single Phase Bridge Rectifier MB-35W — 15 Amp Single Phase Bridge Rectifier 
50V RS401LMS-ND 1.56 1.37 117 98 78 RS401L 50V MB1505WMS-ND 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 MB1505W 
100V RS402LMS-ND 1.56 1.37 1.17 98 78 RS402L 100V MB151WMS-ND 440 3.85 3.30 2.75 2.20 MB151W 
200V RS403LMS-ND 1.56 1.37 1.17 98 78 RS403L 200V MB152WMS-ND 4.20 3.68 3.15 2.63 2.10 MB152W 
2 400V RS404LMS-ND 1.60 1.40 1.20 1.00 80 RS404L 6 400V MB154WMS-ND 440 3.85 3.30 2.75 2.20 MB154W 
600V RS405LMS-ND 1.76 1.54 1.32 1.10 88 RS405L 600V MB156WMS-ND 4.60 4.03 3.45 2.88 2.30 MB156W 
800V RS406LMS-ND 1.92 1.68 1.44 1.20 96 RS406L 800V MB158WMS-ND 4.60 4.03 3.45 2.88 2.30 MB158W 
1000V RS407LMS-ND 2.00 1.75 1.50 1.25 1.00 RS407L 1000V MB1510WMS-ND 5.00 4.38 3.75 3.13 2.50 MB1510W 
DB-1 — 1 Amp Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifier MB-35W — 25 Amp Single Phase Bridge Rectifier 
50V DB101MS-ND 52 50 39 33 26 DB101 50V MB2505WMS-ND 4.40 3.85 3.30 2.75 2.20 MB2505W 
100V DB102MS-ND 52 50 .39 .33 26 DB102 100V MB251WMS-ND 4.40 3.85 3.30 2.75 2.20 MB251W 
200V DB103MS-ND 56 54 42 35 28 DB103 200V MB252WMS-ND 4.60 4.03 3.45 2.88 2.30 MB252W 
3 400V DB104MS-ND 60 58 45 .38 30 DB104 6 400V MB254WMS-ND 4.80 4.20 3.60 3.00 2.40 MB254W 
600V DB105MS-ND 64 62 48 40 32 DB105 600V MB256WMS-ND 4.80 4.20 3.60 3.00 2.40 MB256W 
800V DB106MS-ND 72 69 54 45 36 DB106 800V MB258WMS-ND 5.00 4.38 3.75 3.13 2.50 MB258W 
1000V DB107MS-ND 80 Lt -60 -50 40 DB107 1000V MB2510WMS-ND 5.20. 4.55 3.90 3.25 2.60 MB2510W 
BR-6 — 8 Amp Single Phase Bridge Rectifier MB-35W — 35 Amp Single Phase Bridge Rectifier 
50V MB805MS-ND 2.20 1.93 1.65 1.38 1.10 MB805 50V MB3505WMS-ND 4.80 4.20 3.60 3.00 2.40 MB3505W 
100V MB81MS-ND 2.20 1.93 1.65 1.38 1.10 MB81 100V MB351WMS-ND 4.80 4.20 3.60 3.00 2.40 MB351W 
200V MB82MS-ND 2.20 1.93 1.65 1.38 1.10 MB82 200V MB352WMS-ND 4.80 4.20 3.60 3.00 2.40 MB352W 
4 400V MB84MS-ND 2.20 1.93 1.65 1.38 1.10 MB84 6 400V MB354WMS-ND 5.00 4.38 3.75 3.13 2.50 MB354W 
600V MB86MS-ND 2.20 1.93 1.65 1.38 1.10 MB86 600V MB356WMS-ND 5.00 4.38 3.75 3.13 2.50 MB356W 
800V MB88MS-ND 2.20 1.93 1.65 1.38 1.10 MB88 800V MB358WMS-ND 5.20 4.55 3.90 3.25 2.60 MB358W 
1000V MB810MS-ND. 2.20 1.93 1.65 1.38 1.10 MB810 1000V MB3510WMS-ND 5.60 4.90 4.20 3.50 2.80 MB3510W 
PB-6 — 6 Amp Single Phase Bridge Rectifier MP-50WW — 50 Amp Single Phase Bridge Rectifier 
50V PB605MS-ND 1.68 1.47 1.26 1.05 84 PB605 50V MP5005WMS-ND 6.40 5.60 4.80 4.00 3.20 MPS5005W 
100V PB61MS-ND 1.68 1.47 1.26 1.05 84 PB61 100V MP501WMS-ND 6.40 5.60 4.80 4.00 3.20 MP501W 
200V PB62MS-ND 1.76 1.54 1.32 1.10 88 PB62 200V MP502WMS-ND 6.40 5.60 4.80 4.00 3.20 MP502W 
5 400V PB64MS-ND 1.76 1.54 1.32 1.10 88 PB64 7 400V MP504WMS-ND 6.40 5.60 4.80 4.00 3.20 MP504W 
600V PB66MS-ND 1.84 1.61 1.38 1.15 92 PB66 600V MP506WMS-ND 6.80 5.95 5.10 4.25 3.40 MPS506W 
800V PB68MS-ND 1.92 1.68 1.44 1.20 96 PB68 800V MP508WMS-ND 6.80 5.95 5.10 4.25 3.40 MPS508W 
1000V PB610MS-ND 2.20 1.93 1.65 1.38 1.10 PB610 1000V MP5010WMS-ND 7.96 6.97 5.97 498 3.98 MP5010W 
oi . =: oo . . 
*M-C-C- Micro Commercial Components SW Rectifiers CO 7 Microsemi. 
Max Reverse Voltage Vr: 75V Average Rectified Current lo: 150 mA 
Power Dissipation Ptot: 500mW Reverse Recovery Time Trr: 4nS (IF=10mA; VR=6V; RL=100Q) Switch i n g D i ode Arrays 
i Fig. 2 DO-; 
Fig. 1 MINIMELF SMT g. 2 DO-35 DIMENSIONS (am Features: 
Cathode Mark _DIMENSIONS (mm) Dim. Min. Max. + 8 Isolated lines 
i 7 Dim. Min. Max. B I+ A-+|-— D | = 422 + Standard SOIC 16 pin Surface Mount Package 
c A 340 3.61 — B _ 2.01 + UL 94V-0 Flammability Classification 
ae B .20 AL C oe Bl 
~ ie} 1.40 1.50 Cathode Mark D 25.40 Vor @ lbr Tf CAP Vi@It 
= 100A +25°C @0vV tr = 100mA 
Cut Tape Tape & Reel (Vv) (WA) = (V) (pF) | (nS) (Vv) Digi-Key Pricing 
Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Mc Min. |Max. @Vr | Max. | Max. | Min. Max. | Part No. 1 10 100 
Fig. |_ Part No. 10100 1,000 | PartNo. 2,500 5,000 10,000 | Part No. 005, 20 
500mW Silicon Epitaxial Diode 100 4.0 5.0 — 1.20 | S16-4148MSCT-ND 6.60 59.40 495.00 
1 | DL48MSCEND | 110 935 77.00 | DL4148MSTR-ND  72.00/M 66.00/M 44.00/M | DL4148 aL 
2 41N4148MSCT-ND 53 4.20 35.00 1N4148MSTR-ND — _ 14.00/M | IN4148 75 500 75 25 4.0 0.82 0.92 | S16-4150MSCT-ND 6.60 59.40 495.00 
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NIEE@ RF and Microwave Products swt 
. . . Std. Pin Conn. 
Low Noise Bipolar Transistors 1 Emitter 
[113 2 Base 
Test | NF GA S21E2 fT Ic Tape & Reel 3 Collector 
ft Typ Typ VCE Ic Typ Typ | HFE | Max | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. | GHz dB dB Vv mA dB GHz | Typ mA_| Part No. 1 10 50 Part No. 3,000 
1 20 | 1.9 95 6 10 9 | 10.0 | 120 | 35 | NE68019CT-ND 66 550 25.67 | NE68019TR-ND 367.00/M SOT-323 
2 20 | 17 9.5 6 10 85 | 10.0 | 100 | 35 | NE68030CT-ND 84 7.00 32.67 | NE68030TR-ND 467.00/M 
3 20 | 1.7 1 6 10 9 | 10.0 | 100 | 35 | NE68039RCT-ND* 90 7.50 35.00 | NE68039RTR-ND 500.00/M SG 
1 1.0 | 1.4 14 8 | 20 14 | 7.0 | 120 | 65 | NE68119CT-ND 60 5.00 23.33 | NE68119TR-ND 333.00/M ; erie ne 
2 1.0 | 15 | 13.5 8 | 20 13 | 7.0 | 120 | 65 | NE68130CT-ND 756.25 29.17 _| NE68130TR-ND 417.00/M 2 Base 
3 1.0 | 12 | 13.5 8 | 20 15 | 9.0 | 100 | 65 | NE68139CT-ND 75 6.25 29.17 | NE68139TR-ND 417.00/M 3 Collector 
3 10 | 12 | 13.5 8 | 20 15 | 9.0 | 100 | 65 | NE68139RCT-ND* 75 6.25 29.17 | NE68139RTR-ND 417.00/M 
1 20 | 15 75 3 10 9 | 12.0 | 110 | 30 | NE68519CT-ND 66 5.50 25.67 | NE68519TR-ND 367.00/M 
2 20] 15 7 3 10 85 | 12.0 | 110 | 30 | NE68530CT-ND 81 6.75 31.50 | NE68530TR-ND 450.00/M SOT-143R 
1 20 | 1.3 75 1 10 75 | 9.0 | 100 | 30 | NE68719CT-ND 75 6.25 29.17 _| NE68719TR-ND 417.00/M 
2 20° | 1.3 75 1 10 75 | 9.0 | 100 | 30 | NE68730CT-ND 1.05 875 40.83 | NE68730TR-ND 583.00/M Pion tor 
1 20 | 15 8 3 | 20 8 9.5 | 120 | 100 | NE68819CT-ND 60 5.00 23.33 | NE68819TR-ND 333.00/M UPC1688G 
4 20 | 16 9 3 10 14 | 14.0 | 120 | 30 | NE696MO1CT-ND 87 7.25 33.83 | NE696M01TR-ND 483.00/M 3 1 GND 
1 10 | 14 | 125 3 7 9 4.5 | 120 | 100 | NE85619CT-ND 54 450 21.00 | NE85619TR-ND 300.00/M 2. OUT 
2 1.0 | 13 12 10 | 20 12 | 45 | 110 | 100 | NE85630CT-ND 66 5.50 25.67 | NE85630TR-ND 367.00/M 4 3. Ve 
5 1.0 | 14 9 10 | 20 | 11.5 ] 7.0 | 120 | 100 | NE85633CT-ND 66 550 25.67 | NE85633TR-ND 367.00/M 4. IN 
3 10 | 15 | 135 | 10 | 20 13 | 7.0 | 120 | 100 | NE85639RCT-ND* 66 5.50 _25.67_| NE85639RTR-ND 367.00/M 
Dual Package Std. Pin Rev. Pin Pin Conn. 
20] 19 | — 3] 5 | 75 | 80 | 120] 35 | UPA800TCT-ND 117 9.75 45.50 | UPA800TTR-ND 650.00/M ba = — bile ie 
4 20 | 15 _ 3 10 8.5 | 12.0 | 100 | 30 | UPA806TCT-ND 117 9.75 45.50 | UPA806TTR-ND 650.00/M 2 eine 7 cueae 3 a 
1.0 | 1.2 _ 3 7 9 45 | 120 | 100 | UPA810TCT-ND 99 825 38.50 | UPA810TTR-ND 550.00/M 3 Base 3Emitte  3Gale2 
20 | 15 _ 3 7 5 9.0 | 120 | 100 | UPA814TCT-ND 117 9.75 45.50 | UPA814TTR-ND 650.00/M AEmitte’ 4 Base 4 Gate 1 
* Reverse Pinout (see Fig.) 
Fig. 4 SOT-363 
Medium Power Bipolar Transistors Pin Conn. for 
‘ NE696M01 
Test PidB ifT Ic Tape & Reel 1. Emitter 
f VCE Ic Pin Typ | Typ HFE Max Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 2. Emitter 
Fig. | GHz | V mA | dBM | dBM | GHz | Typ mA Part No. 1 10 50 Part No. 1,000 3. Base 
g | 10 | 125 | 100 | 20.5 | 27.5 | 5.5 | 100 250 NE46134CT-ND 1.68 14.00 65.33 NE46134TR-ND 933.00 - ee 
1.0 10 40 13 22 6.5 | 120 100 NE85634CT-ND 90 7.50 35.00 NE85634TR-ND 500.00 6. Collector 
. . . Pin Conn. for Pin Conn. for 
Bipolar Oscillator Transistors UPA10T/ UPA800T/ 
UPA814T UPA806T 
Pose {T Ic Tape & Reel 1.C2 4.B1 1.C2 4.B1 
f VCE Ic Typ Typ HFE Max Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing a a 2 = a a 2 = 
Fig. | GHz Vv mA Ww GHz Typ mA Part No. 1 10 50 Part No. 3,000 : : : , 
2/25 | 25 0.4 | 0.001 2 100 50 NE94430CT-ND 36 3.00 14.00 — - : 
5 | 25 | 25 0.4 | 0.001 2 100 50 NE94433CT-ND 36 3.00 14.00 NE94433TR-ND 200.00/M Fig. 5 SOT-23 
General Purpose GaAs FETs ac pei 
7 3 
NF/GA Bias 2 Base 
Gate | Gate | Frequency] Test Tape & Reel ic 3 Collector 
Length | Width Range f VDS | IDS NF | GA | P1dB | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. um um GHHz GHz Vv mA dB dB | dBm | Part No. 1 10 50 Part No. 3,000 
3 1 400 0.1-6 0.9 5 10 | 1.4 | 20 | 12 |NE25139CT-ND 1.50 12.50 58.33 | NE25139TR-ND 833.00/M Fig. 6 SOT-89 
7 0.6 400 0.1-6 2.0 2 5 0.6 | 16 | 16 |NE34018CT-ND 1.65 13.75 64.17 | NE34018TR-ND 848.00/M 
EE 
Silicon MMIC Wideband Amplifiers 
tTyp@ Icc | NF | Gain | RLin |RLout} P1dB} ISOL Tape & Reel 
3dB down| Vcc | Typ | Typ | Typ | Typ Typ | Typ | Typ | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. |__ MHz v_| mA | dB | dB | aB | dB | dBm| dB | PartNo. 1 10 50 Part No. 1,000 3,000 SOT-343 
8 1900 5 | 49 | 6.0 | 23 14 4 [415.9 | 35 |UPC1678GVCT-ND 2.65 23.85 112.63 | UPC1678GVTR-ND _ 1634.00 = 
2900 5 | 12 | 50] 13 25 12 | -26 | 30 |UPC2711TBCT-ND 1.41 11.75 54.83 | UPC2711TBTR-ND — _783.00/M 2c 153 
2600 5 | 12 | 45 | 20 12 13 | -0.4 | 33 |UPC2712TBCT-ND 1.41 11.75 54.83 | UPC2712TBTR-ND —  667.00/M 
4 | 2700 3 | 75 | 60] 12 1 5.5 | -3.0 | 33 |UPC2745TBCT-ND 1.38 11.50 53.67 | UPC2745TBTR-ND —  _767.00/M ic Ho4 
1500 3 | 75 | 4.0] 19 13 8.5 | -3.7 | 45 |UPC2746TBCT-ND 1.38 11.50 53.67 | UPC2746TBTR-ND —  _767.00/M 
2900 3 | 27 | 65 | 145 | 85 12 | 47 25 |UPC2762TBCT-ND 1.38 11.50 53.67 | UPC2762TBTR-ND — ___767.00/M Neeser for Neaora for 
2400 3 | 27 | 55] 20 12 9 | +6.5 | 29 |UPC2763TBCT-ND 1.38 11.50 53.67 | UPC2763TBTR-ND —  _767.00/M NE25139 1 Source 
4 | 2400 3 | 36 | 60] 21 14 10 |+11.5 | 30 |UPC2771TBCT-ND 1.38 11.50 53.67 | UPC2771TBTR-ND — — _767.00/M 1 Source 2 Gate 
2700 5 | 25] 60] 23 | 75 20 | +6 32 |UPC2776TBCT-ND 1.41 11.75 54.83 | UPC2776TBTR-ND — _783.00/M 2 Drain 3 Source 
3 Gate 2 4 Drain 
one 4 Gate 1 
Silicon MMIC Prescalers 
Fig. 8 8 pin SSOP 
fin Pin Icc Tape & Reel 
GHz dBm Vec | Typ Divide Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 8765 
Fig. | Min Max Min | Max v | mA Ratio Part No. 1 10 50 Part No. 1,000 Boee 
0.5 3 15 +6 5 19 64/128/256 | UPB1SO6GVCT-ND 3.00 27.00 127.50 | UPB1506GVTR-ND 1850.00 
0.5 3 -15 +6 5 19 64/128/256 | UPB1SO7GVCT-ND 3.00 27.00 127.50 | UPB1507GVTR-ND 1850.00 
8 0.5 3 -10 +6 5 10 2 UPB1508GVCT-ND 3.00 27.00 127.50 | UPB1508GVTR-ND 1850.00 
0.5 1 -20 5 3 5 2/4/8 UPB1509GVCT-ND 3.00 27.00 127.50 | UPB1509GVTR-ND 1850.00 
0.5 3 -10 +6 5 15 4 UPB1510GVCT-ND 3.00 27.00 127.50 | UPB1510GVTR-ND 1850.00 
4 Fig. 9 SOT-26 
GaAs MMIC SPDT Switches 
Frequency | IL Isolation | RLin | RLout Tape & Reel 
Range Typ | @2GHz | Min | Min | P1dB | tsw | Vcont | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. GHz dB dB dB | dB | dBm | ns V__| Part No. 1 10 50 Part No. 3,000 
8 | 01-25 0.6 22 1 11 +30 | 30 | +3/0 | UPG137GVCT-ND 2.85 25.65 121.13 = _ 
9 | 01-25 05 20 11 11 +30 | 30 | +3/0 | UPGI52TACT-ND 1.62 13.50 63.00 UPG152TATR-ND 900.00/M 
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technologies 


Diodes and Transistors 


Silicon Switching Diodes 


Forward| Surge | Rev. | Max. For.) Recovery| Power Cut Tape 
Current | Current | Volt. | Voltage Time Dissip. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Infineon 
Fig. | If(mA) | Ifs (A) (Vr) (Vf) Trr (ns) mW Part No. 10 100 1,000 Part No. Size Pricing | PartNo. 
SOT-23 
250 0.625 250 1 50 350 BAS21INCT-ND 1.92 10.80 39.00 BAS21INTR-ND 3,000 32.00/M | BAS21E6327 
250 45 75 1.2 4 370 SMBD914INCT-ND 1.92 10.80 39.00 SMBD914INTR-ND 3,000 32.00/M | SMBD914E6327 
1 250 45 75 1.2 6 370 BAS16INCT-ND 1.76 9.90 35.75 BAS16INTR-ND 3,000 30.00/M | BAS16E6327 
120 0.2 40 1 0.1 250 BAS4OINCT-ND 2.70 17.55 72.90 BAS40INTR-ND 3,000 54.00/M | BAS40E6327 
70 01 70 1 01 250 BAS7OIN xCT-ND 2.48 17.16 75.90 BAS7OINTR-ND. 3,000 66.00/M | BAS70E6327 
200 45 70 1.2 3 250 BAV170INCT-ND. 2.24 1260 45.50 BAV170INTR-ND. 3,000 33.00/M | BAV170E6327 
2 200 45 70 1.2 6 250 BAV70INCT-ND 1.92 10.80 39.00 BAV70INTR-ND 3,000 32.00/M | BAV70E6327 
120 0.2 40 1 01 250 BAS4005INCT-ND 2.70 17.55 72.90 BAS4005INTR-ND 3,000 54.00/M | BAS4005E6327 
70 0.1 70 1 0.1 250 BAS7005INCT-ND 2.48 17.16 75.90 BAS7005INTR-ND 3,000 66.00/M | BAS7005E6327 
200 45 70 1.2 3 330 BAV199INCT-ND. 2.24 12.60 45.50 BAV199INTR-ND. 3,000 33.00/M | BAV199E6327 
200 45 70 1.2 6 330 BAV99INCT-ND 1.92 10.80 39.00 BAV99INTR-ND 3,000 32.00/M | BAV99E6327 
3 200 45 100 Fal 15 330 SMBD7000INCT-ND 1.92 10.80 39.00 SMBD7000INTR-ND 3,000 32.00/M | SMBD7000E6327 
120 0.2 40 1 0.1 250 BAS4004INCT-ND 2.70 17.55 72.90 BAS4004INTR-ND 3,000 54.00/M | BAS4004E6327 
70 01 70 1 0.1 250 BAS7004INCT-ND 2.48 17.16 75.90 BAS7004INTR-ND 3,000 66.00/M | BAS7004E6327 
4 200 45 70 12 6 330 BAWS6INCT-ND 1.92 10.80 39.00 BAWS6INTR-ND 3,000 32.00/M | BAWS6E6327 
120 0.2 40 1 0.1 250 BAS4006INCT-ND 2.70 17.55 72.90 BAS4006INTR-ND 3,000 54.00/M | BAS4006E6327 
SOT-89 
5 | 1000 10 400 2 1000 1000 BAW78DINCT-ND 3.55 25.56 _ BAW78DINTR-ND 1,000 128.00 | BAW78DE6327 
SOT-143 
6 140 _ 50 1.3 6 210 BGX50AINCT-ND 3.23 22.36 98.90 BGXS0AINTR-ND 3,000 77.00/M | BGX50AE6327 
SOT-323 
3 250 08 40 0.75 =. 250 BAT6404WINCT-ND 2.25 15.60 69.00 BAT6404WINTR-ND 3,000 60.00/M | BAT6404WE6327 
Silicon Variable Capacitance Diodes 
Reverse | Forward Cap. Diode Series Cut Tape 
Voltage | current Ratio Cap. Res. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Infineon 
Package | Fig.| Vr _| If (mA) | Ct2/Ct25 (pF) |VR=2V (Ct) (pF)| (rs) Part No. 10 100 1,000 Part No. Size Pricing | Part No. 
67 15 0.55 BB535INCT-ND. 315 21.84 96.60 BB535INTR-ND 3,000 76.00/M | BBS535E7908 
SOD-323| 5 30 20 10.4 29.7 0.65 BB639INCT-ND 3.00 21.12 96.00 BB639INTR-ND 3,000 82.00/M | BB639E7908 
12.4* 9.3t 1.8 BB833INCT-ND 3.75 27.00 135.00 BB833INTR-ND 3,000 113.00/M | BB833E6327 
* Cr/Crag #VR=1V 
Silicon AF Transistors 
Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Infineon 
Package Type Vceo | Vcbo | Ic(mA) Hfe Part No. 10 100 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
NPN 45 50 100 140 BC847AINCT-ND 1.76 9.90 35.75 BC847AINTR-ND. 3,000 30.00/M | BC847AE6327 
NPN 45 50 100 480 BC847CINCT-ND 1.76 9.90 35.75 BC847CINTR-ND 3,000 30.00/M | BC847CE6327 
PNP 45 50 100 480 BC857CINCT-ND 1.76 9.90 35.75 BC857CINTR-ND 3,000 30.00/M | BC857CE6327 
PNP 60 80 500 2000 BCV46INCT-ND* 2.40 15.60 64.80 BCV46INTR-ND* 3,000 56.00/M | BCV46E6327 
NPN 60 45 500 2000 BCV47INCT-ND* 2.40 15.60 64.80 BCV47INTR-ND* 3,000 56.00/M | BCV47E6327 
SOT-23 NPN 45 45 100 460 BCX70KINCT-ND 1.92 10.80 39.00 BCX70KINTR-ND. 3,000 32.00/M | BCX70KE6327 
NPN 80 80 500 100 SMBTAO6INCT-ND 1.50 9.75 40.50 SMBTAO6INTR-ND 10,000 26.00/M | SMBTA06E6433 
PNP 80 80 500 100 SMBTAS6INCT-ND 1.50 9.75 40.50 SMBTAS6INTR-ND 10,000 26.00/M | SMBTA56E6433 
PNP 30 30 100 20000 SMBTA64INCT-ND* 2.30 14.95 62.10 SMBTA64INTR-ND* 3,000 54.00/M | SMBTA64E6327 
PNP 300 300 500 40 SMBTA92INCT-ND 1.90 12.35 51.30 SMBTA92INTR-ND 3,000 45.00/M_ | SMBTA92E6327 
PNP 80 100 1000 25 BCX5310INCT-ND 3.50 24.64 = BCX5310INTR-ND 1,000 101.00 | BCX5310E6327 
SOT-89 NPN 45 100 1000 25 BCX5410INCT-ND 3.50 24.64 = BCX541 0INTR-ND 1,000 101.00 | BCX5410E6327 
PNP 20 25 1000 160 BCX6916INCT-ND 3.00 21.60 = BCX6916INTR-ND 1,000 108.00 | BCX6916E6327 
* Darlington 
Silicon RF Transistors 
Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Infineon 
Package | Type Vceo Vebo Ic (mA) Hfe Part No. 10 100 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
45 15 12 90 BFP405INCT-ND 6.00 45.00 240.00 BFP405INTR-ND 3,000 214.00/M BFP405E6327 
45 15 35 100 BFP420INCT-ND 6.00 45.00 240.00 BFP420INTR-ND 3,000 214.00/M BFP420E6327 
SOT-343 | NPN 45 15 100 80 BFP450INCT-ND 5.64 42.30 225.60 BFP450INTR-ND 3,000 201.00/M BFP450E6327 
25 10 40 110 BFPS20INCT-ND. 6.48 48.60 279.00 BFPS20INTR-ND 3,000 257.00/M BFP520E6327 
2.3 5) 80 180 BFP620INCT-ND§ 8.17 61.29 351.85 BFP620INTR-NDS 3,000 323.00/M BFP620E6327 
SOT-23 PNP 15 20 25 50 BFT92INCT-ND 4.92 36.90 196.80 BFT92INTR-ND 3,000 185.00/M BFT92E6327 
§ Germanium 
Silicon Switching Transistors 
Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Infineon 
Package | Type Vceo Vebo Ic (mA) Hfe Part No. 10 100 1,000 Part No. Size Pricing | Part No. 
NPN 40 75 600 100 SMBT2222AINCT-ND 1.92 10.80 39.00 SMBT2222AINTR-ND 3,000 32.00/M | SMBT2222AF6327 
PNP 60 60 600 100 SMBT2907AINCT-ND 1.92 10.80 39.00 SMBT2907AINTR-ND 3,000 32.00/M | SMBT2907AE6327 
SOT-23 NPN 40 60 200 100 SMBT3904INCT-ND 1.60 9.00 32.50 SMBT3904INTR-ND 3,000 27.00/M | SMBT3904E6327 
PNP 40 40 200 100 SMBT3906INCT-ND 1.60 9.00 32.50 SMBT3906INTR-ND 3,000 27.00/M | SMBT3906E6327 
NPN 30 30 300 20000 SMBTA14INCT-ND* 2.60 16.90 70.20 SMBTA14INTR-ND* 3,000 61.00/M | SMBTA14E6327 
* Darlington 
Silicon Digital Transistor 
Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Infineon 
Package | Type Vceo Vcbo Ic (mA) Hfe Part No. 10 100 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
SOT-23 NPN 50 50 100 30 BOR133INCT-ND 1.92 10.80 39.00 BOR133INTR-ND 3,000 32.00/M BCR133E6327 


Pkg 
sor-23 | B 
sor-s9 | B 
sor-343| B 


Pint 


BCR133E6327 
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. Min. Digi-Key Pricing 
FAIRCHILD Tra nsistors Description HFE | Pkg. Part No. 1 25 100 
SEMICONDUCTOR SSCP, 30V, 100mA 150 | TO92 | PN3566-ND 27 5.06 = 14.04 
SSCP, 40V, 150mA 40 | To92 |  PN3567-ND 27 5.06 14.04 
SSCP, 40V, 150mA 100 | TO92) PN3569-ND 25 470 13.59 
SSHS, 15V, 100mA 35 | TO92 | PN4275-ND 29 540 15.60 
N-Channel Switch, 30V50mA) 60 | TO-92 | PN4392FS-ND 36 7.22 19.80 
SSCP Ampl, 25V, 100mA 50 | To92 | PN5135-ND 32 6.25 17.60 
GP Ampl, 40V, 1.04 35 | Sor-223]  PZT2222ACT-ND* * 40 788 © 22.18 
GP Ampl, 300V, 500mA 25 | SOT-223)  PZTA42CT-ND* * 39 788 21.60 
Epitaxial, 100V, 1.0A 40 | 70220] TIP29CFS-ND 53 990 29.70 
Epitaxial, 100V, 3.0A 25 | 70220) TIP31CFS-ND 53 9.90 29.70 
Epitaxial, 100V, 3.0 25 | T0220] TIP31CTU-ND 53 990 29.70 
Epitaxial, 100V, 6.0A 30 | T0220] TIP41CTU-ND 59 11.07 33.21 
Darlington, 100V, 8A 1,000 | TO-220] TIP102TU-ND 79 14.76 44.28 
Darlington, 100V, 2A 1,000 | TO-220) TIP112TU-ND 59 10.98 32.94 
} Darlington, 100V, 5A 1,000 | T0220] TIP122FS-ND 59 10.98 32.94 
Ta, Darlington, 100V, 5A 1,000 | T0220) TIP122TU-ND 59 10.98 32.94 
0.46-I1--12.5: Darlington, 100V, 108 1,000 | TOSP | TIP142TU-ND 1.22 25.35 81.12 
PNP Transistors 
SOT-223 SS GP Ampl, 40, 100mA 50 | TOS2 |  2NG905-ND 36 708 19.89 
0.89 SSGP, 40V, 100mA 100 | TO92)  2N3906-ND 39 731 20.28 
la a GP Ampl, 40V, 200mA 60 | TO92 |  2N3906D26ZCT-ND* * 37 719 20.24 
yet) (180) 46 | 6.50 — SS GP Ampl, 25V, 50mA 120 | To92 | 2N4125-ND 34 656 18.48 
[-3.00-| SSCP, 25V, 50mA 60 | To92 | 2N4126-ND 34 656 = 18.48 
) SS GP Ampl, 40, 500mA 50 | Tog2 | 2N4402-ND 35 688 19.36 
SSCP, 40V, 500mA 400 | TO92) 2N4403-ND 35 688 19.36 
GP Ampl, 40V, 600mA 30 | To92 |  2N4403D26ZCT-ND* * 35 688 19.36 
LLGP, 50V, 10mA 250 | TO92 | 2N5087-ND 35 688 19.36 
SS GP Ampl, 120, 50mA 40 | To92 |  2N5400-ND 24 459 13.26 
reg 088 SS GP Ampl, 150, 50mA 60 | To92 | 2N5401-ND 34 672 18.92 
view {255 (2.50) HS SW, 15V, 10mA 50 | TO92 | 2N5771-ND 23 432 12.48 
40) DO-35 046 Epitaxial, -30V, -100mA 110 | SOT-23]  BO8580CT-ND* * 38 761 20.88 
EL] U 
= *[041 (1.05) 7 70 | Super- 
k- 08 | + 
oR | GP Ampl, 30V,1.0A Song | FMMTS49FSCT-ND** 37 7.40 20.30 
12.70 Min. 4.22 12.70 Min. 
Darlington, 30V, 1.24 10,000 | SOT-23] | MMBTA64FSCT-ND* * 2 473 13.10 
= = = GP Ampl, 60V, 800mA 75 | SOT-23| MMBT2907AFSCT-ND* * A7 3.24 9.36 
ron Min. Digi-Key Pricing GP Ampl, 50V, 100mA 250 | SOT-23| | MMBT5087CT-ND* * 18 3.35 9.69 
Description HFE | Pkg. Part No. 1 25 100 GP Ampl, 40V, 600mA 30 | SOT-23] | MMBT4403FSCT-ND* * A7 3.24 9.36 
NPN Transistors GP Ampl, 40V, 200mA 60 | SOT-23| MMBT3906FSCT-ND* * 16 2.93 8.45 
GP Ampl SW, 30V,500MA | 100 | TO92 |  2N3704-NDt 31 581 16.12 GP Ampl, 25V, 200mA 120 | SOT-23 | MMIBT#126FSCT-ND* * 16 2.95 8.52 
SSCP, 40V, 100mA 400 | Tog2 | 2N3904-ND 39 731 20.28 GP Ampl, 80V, 500mA 100 | SOT-23 | MMIBTASBFSCT-ND* * 20 378 10.92 
GP Amp), 40V, 200mA 40 | To92 | 2N3904D26ZCT-ND* * 39 731 20.28 Cee oa | Sore: Eero oi an ake 
SoG Ame Sey some | Oe ee = oa ee CP Ampl, 60V, 500mA 100 | TO92 | MPSAQS-ND- ‘24 446 1287 
SSCP, 25V, 50mA 60 | To92 | 2N4124-ND 33 641 18.04 (ec : i : 
i High Current Dr, 80V,500mA) 50 | TO-92 | MPSAS56-ND 27 513 14.82 
SSP. 40V,500mA | 100 | Tose | 2NeOT-ND 6721892] | OSiton 20V, 12k | S000 | Tose | MPSAGOND % 6n t8s 
emai : : : High V Amp, 300V, 500mA 25 | TO92 | MPSA92-ND 34 672 18.92 
GP Ampl, 40V, 600mA 20 | TOo92 | 2N4401D26ZCT-ND* * 35 681 19.18 Medium Power, 200v.30mA| 40 | Tog | \MipsteaND OA 450 12.48 
GP Ampl, 40V, 600mA 20 | To92 | 2N4401D75ZCT-ND* * 34 672 18.92 SS GP Amp, 100V, 56mA 40 | Tos2 | MPSL51-ND 36 488 13.52 
LLGP, 80V, 10mA 60 | To9g2 | 2N4410-ND 29 540 15.60 / 
SSCP, 40V, 500mA 400 | TO92) PN2907-ND 26 478 13.26 
LLLN Ampl, 30V, 10mA 350 | TO92 | 2N5088-ND 2 625 17.60 SSCP. GOV, 500mA too | Too2 | PNeg07AND 36 478 13.26 
LL LN Ampl, 25V, 10mA 450 | TO-92 | 2N5089-ND 32 625 17.60 SS GP Amp, 40V, 50mA 100 | TO92 | PN3251-ND 39 788 21.60 
LLGP, SOV, 10mA 250 | TO92 | 2N5210-ND 32 625 17.60 SSCP, 25V, 300mA 30 | TO92 | PN3638A-ND 28 533 14.77 
SS GP Ampl, 140V, 50mA 60 To-92 2N5550-ND 34 6.72 18.92 Saturated SW, 12V, 50mA 30 To-92 PN3640-ND 27 5.13 14.82 
Saturated SW, 15V, 10mA 40 | To92 | 2N5769-ND 27 513 14.82 
SSCP, 40V, 50mA 150 | TO92] PN4122-ND 29 551 15.29 
RF Ampl, 15V, 50mA 20 | TO92 | 2N5770-ND 23 432 12.48 LLLN, 60V, 1mA 300 | TO92 | PN4249-ND 33 611 16.95 
Saturated SW, 15V,300mA | 30 | TO92 | 2N5772-ND 31 581 16.12 LLLN, 40V, 1mA 250 | TO92 | PN4250-ND 30 561 15.55 
SS GP Ampl, 100V, 50mA 80 | TO92 | 2N5830-ND 34 643 17.84 LLLN, 60V, 1mA 250 | TO92 | PN4250A-ND 33 611 16.95 
LL Ampl, 60V, 10mA 150 | TO92 | 2N5961-ND 26 486 14.04 SS GP Ampl, 150V, 10mA 40 | TO92 |  PN4888-ND 37 719 20.24 
Darlington, 100V, 1.54 1,000 | TO92 ] 2N7052-ND 36 694 19.54 ‘Ampl, SOV, SOMA 150 | Toso ESOSEnG 7 BOS. - Aad 
GP Ampl, 45V, 1.54 160 | SOT-23 | BC81740CT-ND* * cd 696 19.29 Saturated SW, 10V, 30mA 20 | TO92 | PN5134-ND 28 519 14.40 
GP Ampl, 65V, 100mA 200 | SOT-23 | BOC846BCT-ND** 29 5.51 15.93 LL Ampl, 30V, 10mA 50 | TO92 PN5138-ND 33 6.11 16.95 
GP Ampl, 60V, 1.5A 25 | SOT-223|} BOPSS5FSCT-ND* * 40 8.03 22.03 SS GP Ampl, 20V, 300mA 30 | TO92 PN5142-ND 42 8.13 22.88 
CP Ampl. 40V, 1.08 35 | Sor-23 | MMBT22224FSCT-ND* * 16 3.08 891 Epitaxial, -100V, -3A 25 | 70220) TIP82CFS-ND 5A 10.08 30.24 
SP bel ly, oom 40 | S0F23 ala 8 pee — (oe Epitaxial, -100V, -3A 25 | 10220] TIPS2CTU-ND 54 10.08 30.24 
GP Ampl, 40V, 600mA 20 | SOT-23 | MMBT4401FSCT-ND** 16 3.08 8.91 paar By eA ‘on eee pe aL ees a = 
ek 0 ee ee Sh. ae cane Darington-100V, 5A {000 | 10.200 | TPL27RSND 6111.52 34.56 
Beings ae : : : Darlington, -100V, -5A 1,000 | TO-220) TIP127TU-ND 61 1152 34.56 
ington, 40V, 1.24 10,000 | SOT-23 | MMBT6427FSCT-ND’ 22 410 11.83 lino OG cIGA 1000 | Tose [MeneraarttNe fea Saas sReee 
GP Ampl, 50V, 0.54 250 | SOT-23 | MMBT6428CT-ND* * 18 3.29 9.49 HNN, STUN : 2 i : 
GP Ampl, 80V, 500mA 100 | SoT-23 | MMBTAO6FSCT-ND** 20 378 10.92 N-Channel J -FET Transistors 
High V Amp, 300V, 500mA 25 | SOT-23 | MMBTA42RSCT-ND* * 27 513 © 14.82 GP Amp — | Tog2 |  2N5457-ND 34 630 17.47 
RF, 25V, 50mA 60 | SOT-23 | ~MMBTHIOFSCT-ND* * 25 470 13.59 VHF Amp & Mixer — | To92) MPFI02-ND 34 655 18.44 
SS GP Ampl, 25V, 2mA 150 | TO92 | MPS2924-ND A 827 22.68 T istor A 
SS GP Ampl, 25V, 100mA 250 | TO92 | MPS6515-ND 27 499 13.83 ransistor Arrays 
a IC, Amp, Multichip, GP, NPN. | — | 16-SOIC] — MMPC2222ACT-ND 1.68 1.35 1.01 
Gir nn eUY, SuarTu 50 | TOs. a ee. 9 S79 IC, Amp, Multichip, GP, NPN | _— | 16-SOIC] _ MMPC2222ATR-ND 2150.40/2,500 
GP Ampl, 80V, 500mA 100 | TO92 | MPSA06_D26ZTR-ND 116.16/2,000 
Darlington, 20V, 10mA 20K | TO92 | MPSA12-ND 30 561 15.55 $* (Gee dranings above for pin layout) 
Darlington, 30V, 100mA 10K | TO92 | MPSA13-ND 31 585 16.22 ae : | ' > 
Darlington, 30V, 100mA 20K To92 MPSAt4-ND 31 585 16.22 For Tape and Ree! Part No., change the CT to TR. Please call 1-800-DIGI-KEY for Tape and Reel Pricing. 
GP Ampl, 45V, 100mA 400 | TO92 | MPSA18-ND 30 555 15.39 
Medium Power, 300V,30mA| 40 | TO92 | MPSA42-ND 33 648 18.26 . 
SS Ampl, 300V, 500mA 25 | TO92 | MPSA42_D26ZTR-ND 132.00/2,000 Zener Diodes 
Medium Power, 200V,30mA| 50 | TO92 | MPSA43-ND 33 648 18.26 
RF Ampl, 25V, 50mA 60 | TO92 | MPSHi0-ND* 32 608 16.85 Zener Volt. Ip Digi-Key Pricing Tape and Reel 
GP Ampl, 45V, 500mA 80 | TO92 | PNIOORMCT-ND** 31 581 16.12 Vp (V) (uA) Pkg. —_| Part No. 1 10 100 | Size | Pricing 
soe sv oom 1 1 | eee iceente 20 pee dele 56 5.0 DO-35 | 1N5232BTRCT-ND* * 15 1.09 7.87 | 5,000) 24.20/M 
Soe ON Som te 10 | Oe eee 80 See tee 54 1.0 DO35 | 1N751ATRCT-ND* * 20 1.53 11.05 | 5,000 | 34.00/M 
GP Ampl, 40V, 1.0A 35 | TO92 | PN2222AD26ZCT-ND* * 30 558 16.12 : : : : AP | 2 : 
Saturated SW, 15V, 10mA 20 | TO92 | PN2369-ND 25 476 13.21 20.0 0.05 SOT-23 | BZX84C20FSCT-ND* * 22 1.66 11.96 | 3,000] 43.24/M 
Saturated, 15V, 100mA 40 | TO92 | PNe3694-ND 25 476 13.21 be as pelle ee eee pe erp 
LL Ampl, 60V, 10mA 250 | TO92 | PN2484-ND 30 561 15.55 ‘ : b pa ee : : ae | : 
LLGP, 25V, 1mA 150 | TO92 | PNGS565-ND 28 533 14.77 ** For Tape and Reel Part No., change the CT to TR. 
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Min. Digi-Key Pricing Tape and Reel** 
Description HFE | Pkg. Part No. 10 100 Size Pricing 
NPN Transistors 
SS., 40V, 600mA 100 | SOT-323 ] MMST2222ADICT-ND* 3.25 23.40] 3,000 | 111.00/M 
Max. | Max. Ave. SS., 40V, 200mA 40 | SOT-323 | MMST3904DICT-ND 3.25 23.40] 3,000 | 111.00/M 
Reverse | Rectified i ‘te aaa Feel SS, 40V, 600mA 20 | SOT-323 | MMST4401DICT-ND 3.25 23.40] 3,000 | 111.00/M 
__ | Voltage | Current Digi-Key Pricing Ee itis S.S., 25V, 200mA 60 | SOT-323 | MMST4124DICT-ND* 3.25 23.40] 3,000 | 111.00/M 
Fig. | (V) (mA) Pkg. Part No. 1 10 100 | Size Pricing S.S., 160V, 200mA 30 | SOT-323 | MMST5551 DICT-ND* 3.25 23.40] 3,000 | 111.00/M 
100 | 200mA | DO35 1NQ14BTRCT-ND 08 59 4.23 | 10,000] 11.05/M Darlington Amp, 
100 | 100mA | DO35 1N914TRCT-ND 08 59 4.23 | 10,000) 11.05/M 40V, 500mA 14K | SOT-323 | MMST6427DICT-ND* 3.25 23.40] 3,000 | 111.00/M 
y | 190 | 200mA | DO-35 IN3595TRCT-ND 13 9% 6.96 | 10,000 | 18.19/M SSS, 60V, 500mA 100 | SOT-323 | MMSTAOSDICT-ND* 3.60 27.00} 3,000 | 135.00/M 
100 | 200mA | DO35 1N4448TRCT-ND 08 59 4.23 | 10,000 | | 11.05/M SS., 80V, 500mA 100 | SOT-323 | MMSTAO6DICT-ND* 3.60 27.00] 3,000 | 135.00/M 
50 | 200mA | DO35 1IN4454TRCT-ND 08 59 4.23 | 10,000] 11.05/M Darlington Amp, 
100 | 200mA | DO35 1N4148FS-ND 06 4 g12 | — = 30V, 300mA 10K | SOT-323 | MMSTA13DICT-ND* 3.60 27.00] 3,000 | 135.00/M 
200 15A |TO-220AC] — MURT520FS-ND 1145 960 7680; — = Darlington Amp, 
400 154 |TO-220AC} — MUR1540-ND 1145 960 7680) — = 30V, 300mA 20K | SOT-323 | MMSTA14DICT-ND* 3.60 27.00] 3,000 | 135.00/M 
600 15A |TO-220AC} + MUR1560-ND 119 9.90 7920} — = S.S., 300V, 200mA 25 | SOT-323 | MMSTA42DICT-ND* 3.60 27.00] 3,000 | 135.00/M 
600 15A |TO-220AC} — RURP1560-ND 139° 1155 9240; — = 
SMD 350mW, 40V, 1.0 | 100 | SOT-23 | MMBT2222ADICT-ND 263 1820/ 3,000 | 70.00/M 
1,000 8A___|TO-220AC|__MUR8100E-ND 867.20 57.60 | — = SMD 350mW, 40V, 0.3 | 100 | SOT-23 | MMBT3904DICT-ND 2.25 15.60] 3,000 | 60.00/M 
> | 1,000 8A |TO-220AC] — RURP8100-ND 1.49 1238 9900; — _ SMD 350mW, 40V, 0.75 | 100 | SOT-23 | MMBT4401DICT-ND 263 1820] 3,000 | 70.00/M 
200 8A |TO-220AC] — MUR820FS-ND 79 660 5280) — _ Gen. Purp. 
400 8A |TO-220AC] 1 MUR840-ND 79 660 5280) — - 60V, 100mA, 0.25 50 | SOT-23 | MMBTAQSDICT-ND 3.63 25.52 3,000 | 104.00/M 
600 8A |TO-220AC] 1 MUR860-ND 79 660 5280) — = Cen. Purp. 
600 BA __|TO220AC ESS eoU NG) a eH oe = 80V, 100mA, 0.25 50 | SOT-23 | MMBTAO6DICT-ND 3.63 25.52] 3,000 | 104.00/M 
1,000 15A |TO-220AC] — RURP15100-ND 154 1232 9240; — = Darlington Amp. 
600 30A__|TO-220AC|__ RURP3060-ND 212 1694 127.05 | — = 30V, 100mA 10K | SOT-23 | MMBTA13DICT-ND 3.63 25.52] 3,000 | 104.00/M 
3 | 200 8A__|TO-220AB| _ MUR1620CTFS-ND .90 7.50 60.00 | — = Darlington Amp. 
200 {5A TO2TBACT MURGODOPT:.ND 58 A776 Ao) =: — 30V, 100mA 20K | SOT-23 | MMBTA14DICT-ND 3.63 2552] 3,000 | 104.00/M 
4] 400 154 |TO-218AC|  MUR3040PT-ND 225 18.00 135.00) — _ SMD, 18V, 1A 150 | SOT-23 | MMBT123SDICT-ND 3.00 21.60] 3,000 | 102.00/M 
600 15A___|TO218AC|__ MUR3060PT-ND 246 19.68 147.60 | — = S.S., 25V, 200mA 60 | SOT-23 | MMBT4124DICT-ND* 2.63 1820) 3,000) 70.00/M 
5 | 200 6A__[TO-251AA| _ RURD62000-ND 1.01 840 67.20 | — = Darlington Amp, 
1,200 30A | T0247 RURG30120-ND 278 2225 17304) — = 40V, 500mA 14K | SOT-23 | MMBT6427DICT-ND* 3.63 25.52] 3,000 | 104.00/M 
200 30A | T0247 RURG30200C-ND 3.79 30.29 23562) — = SS,, 300V, 200mA 25 | SOT-23 | MMBTA@2DICT-ND* 3.63 25.52] 3,000 | 104.00/M 
600 30A | T0247 RURG3060-ND 237 1892 141.90) — = SMD VHF/UHF, 
6 | 600 30A | T0247 RURG30600C-ND 381 3049 23716 | — = 25V, 50mA 30 | SOT-23 | MMBTHIODICT-ND* 4.00 28.80] 3,000 | 136.00/M 
600 50A__|_TO.247 RURG5060-ND 3.91 31.28 243.32 | — = SMD VHF/UHF, 
1,000 | 0A | 70247 | — RURGS0100-ND 5.63 45.06 380.16 | — — nelingien Am 60 | SOT-23 | MMBTERADICT:NE® 4.00: 28:80) 3,000) | 136.00M 
600 80A__| T0247 RURG8060-ND 5.20 41.58 323.40 | — = , 
ra | i 
a0 {OCA -TOZe PERIOD ae Ray 80V, 500mA 80 | SOT-23 | MMBTA28DICT-ND* NEW! 3.63 25.52| 3,000 | 104.00/M 
7 | 600 804 | TO218 RURUB06O-ND 500 4000 31108 | — = SS., 40V, 600mA 35. | SOT-523 | MMBT2222ATDICT-ND 263 1820] 3,000 | 70.00/M 
ase | 200m = AISTESC EAD ia 40 7801 |"a600 | Sea0M SS., 40V, 200mA 30 | SOT-523 | MMBT3904TDICT-ND 225 15.60] 3,000 | 60.00/M 
Sor : : : , ‘ SS., 40V, 600mA 20. | SOT-523 | MMBT4401TDICT-ND 263 18.20] 3,000 | 70.00/M 
250 | 200mA | SOI-23 BAS21FSCT-ND 1600 1.19 8.58 / 3,000 | 31.02/M SS., 50V, 100mA 110 | SOT-523 | BC847ATDICT-ND 2.25 15.60] 3,000 | 60.00/M 
30 | 200mA | SOT-23 BATS4CFSCT-ND 260 1.94 14.04 | 3,000 | 50.76/M SS., 50V, 150mA 120 | SOT-523 | 2DC4617QDICT-ND* NEW! 2.81 19.80] 3,000 | 81.00/M 
30 200mA | SOT-23 BATS4FSCT-ND 27 2.05 14.82 | 3,000 | 53.58/M SS., 50V, 150mA 180 | SOT-523 | 2DC4617RDICT-ND* NEW! 2.81 19.80| 3,000 | _81.00/M 
30 | 200mA | SOr-23 BATS4SFSCT-ND 26 194 14.04 | 3,000 | _50.76/M . 
70 | 200mA | SOr-23 BAV70FSCT-ND 24 «1.84 «13.26 | 3,000 | 47.94/M clad I le 
; ; : ‘ : ’ i S.S., -60V, -600mA 75. | SOT-323 ] MMST2907ADICT-ND 3.25 23.40] 3,000 | 111.00/M 
50 | 200mA | SOT-23 BAV74FSCT-ND 24 184 13.26 | 3,000 | 47.94/M 
- ; SS. -40V, -200mA 60. | SOT-323 | MMST3906DICT-ND 3.25 23.40] 3,000 | 111.00/M 
8 | 70 | 200mA | SOT-23 BAV99FSCT-ND 24 184 13.26 | 3,000 | 47.94/M 
SS., -40V, -600mA 30 | SOT-323 | MMST4403DICT-ND 3.25 23.40] 3,000 | 111.00/M 
100 | 200mA | SOT-23 MMBD1203CT-ND 24 184 13.26 | 3,000 | 47.94/M a 
100 | 200mA | Sor23 MMBD1204CT-ND 24 6 t@4—s13268 | 3.000 | 4794 SS, -25V, -200mA 60. | SOT-323 | MMST4126DICT-ND 3.25 23.40] 3,000 | 111.007 
: : : : : SS.,-150V, -200mA 50. | SOT-323 | MMST5401DICT-ND* 3.25 23.40] 3,000 | 111.00/M 
ane pore are ev eaepeetaaay on ies iaoe oo an SS.,-60V, 500mA 100 | SOT-323 | MMSTASSDICT-ND* 3.60 27.00] 3,000 | 135.00/M 
100 | 200ma | sor-23 | MMBD4148FSCT-ND 16 1.19 858 | 3,000 | 31.02M Boigenaea 100 | SOT-323 | MMSTAS6DICT-ND* 3.60 27.00 3,000 | 135.00/M 
100 | 200mA | SOT-23 MMBD7000FSCT-ND 24 += 1.84. | 13.26 | 3,000 | 47.94/M s 
too | 200mA | sor-23 | MMBD914FSCT-ND —«.17,—=Ss‘1.30 «9.36 | 3,000 | 33.84/M hslinghanrer TOK | SOT-323 [MIMSTAGSDICT NE S60" 127-00) 3,000 | “185,007 
9 | 200 1.0A__|DO-214AC|___ ESIDFSCT-ND 35 2.76 19.45 | 7,500 | _75.14/M -30V, -500mA 20K | SOT-323 | MMSTA64DICT-ND* 3.60 27.00] 3,000 | 135.00/M 
10 | 200 20A |[DO-214AA| _ ES2DFSCT-ND Al 3.34 22.90 | 3,000 | 108.12/M SS., -300V, -100mA 25 | SOT-323 | MMSTA92DICT-ND* 3.60 27.00] 3,000 | 135.00/M 
11 | 200 3.0A _[DO-214AB|___ES3DFSCT-ND Al 3.31 24.84 | 3,000 | 111.78/M SMD 350mW, 40V, 0.75 | 100 | SOT-23 | MMBT4403DICT-ND 263 1820] 3,000 | 70.00/M 
12[ 100 | 200mA | LL-34 FDLL4148CT-ND 18 131 9.49 | 2,500 | 34.32/M ‘SMD Gen. Purp., 
13| 20 | 500mA | SOD-123] — MBROS520LCT-ND 40 316 22.22 | 3,000 | 90.90/M 60V, 100mA 50 | SOT-23 | MMBTASSDICT-ND 3.63 25.52] 3,000 | 104.00/M 
* For Tape & Reel Part No., change CT to TR. * See drawings above for pin layout. ** For Tape & Reel Part No., change CT to TR (Continued) 
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DIODES. i Cut Tape Tape & Reel 
eae aa oa add Transistors (Cont.) Hfe Ri R2 Digi-Key Pricing Pricing ** 
Min. Digi-Key Pricing Tape and Reel** Fig. Gain Q Nom Q Part No. 1 10 100 3,000 
Description HFE | Pkg. | Part No. 10 100 | Size | Pricing 2.2K 47K DCX123JUDICT-ND 55 4.20 30.24] 143.00/M 
- 1 22K 22K DCX124EUDICT-ND 55 4.20 30.24] 143.00/M 
SGA PNP Transistors (Cont-} 100 47K 47K DCX144EUDICT-ND 55 420 30.24] 143.00M 
. Purp., 
80V, 100mA 50 | SOT-23 | MMBTASGDICT-ND 3.63 25.52] 3,000 | 104.00/M 2 _ EzLS = Bet STUAGTEND) 55 4.2) 30.24 | _148.00/M 
SMD Gen. Purp., Dual PNP SOT-363 
60V, 150mA 300 | SOT-23 | MMBT2907ADICT-ND 2.63 1820] 3,000 | 70.00/M 10K 10K DDA114EUDICT-ND 47 3.60 25.92 | 122.00/M 
SS, -25V, -200mA 60 | SOT-23 | MMBT4126DICT-ND* 2.63 18.20] 3,000 | 70.00/M 10K ark Dori SMe Kern) AT 3.60 25.92 | 122.00/M 
Darlington’ Amp 3 100 2.2K 47K DDA123JUDICT-ND 47 3.60 25.92 | 122.00/M 
—30V, -500mA 10K | SOT-23 | MMBTA63DICT-ND* 3.63 25.52 | 3,000 | 104.00/M 22K 22K DDAt24EUDICT-ND A7 3.60 25.92 | 122.00/M 
Darlington Amp. 47K 47K DDA144EUDICT-ND. AT 3.602592 | 122.00/M 
—30V, -500mA 20K | SOT-23 | MMBTAB4DICT-ND* 3.63 25.52) 3,000 | 104.00/M 4 100 10K = DDA114TUDICT-ND A7 3.60 25.92 | 122.00/M 
SS., -300V, -100mA 25 | SOT-23 | MMBTAQ2DICT-ND* 3.63 25.52} 3,000 | 104.00/M 4.7K = DDA143TUDICT-ND_ AT 3.60 25.92 | _ 122.00/M 
SS., 60V, -600mA 50 | SOT-523 ] MMBT2907ATDICT-ND 263 18.20] 3,000 | 70.00/M Dual NPN SOT-363 
SS., -50V, 150mA 120 | SOT-523 | 2DA1774CDICT-ND NEW! 281 19.80) 3,000 | 81.00/M 10K 10K DDC114EUDICT-ND 47 3.60 2592] 122.00/M 
SS., -50V, 150mA 180 | SOT-523 | 2DA1774RDICT-ND NEW! 281 1980) 3,000 | 81.00/M 10K 47K DDC114YUDICT-ND A7 3.60 25.92] 122.00/M 
SS. OV, 150mA 270 | SOT-523 | 2DA1774SDICT-ND NEW! 281 19.80] 3,000 | 81.00/M 5 100 2.2K 47K DDC123JUDICT-ND 47 3.60 25.92] 122.00/M 
SS., 40V, -200mA 30 | SOT-523) MMBT3906TDICT-ND 225 15.60) 3,000 | 60.00/M 22K 22K DDC124BUDICT-ND 47 3.60 25.92] 122.00/M 
SS., 40, -600mA 20 | SOT-523 | MMBT4403TDICT-ND 2.63 18.20] 3,000 | 70.00/M 47K 47K DDC144BUDICT-ND. A7 3.60 2592 | 122.00/M 
Dual NPN Transistors 7 406 10K = DDC114TUDICT-ND. 47 3.60 25.92] 122.00/M 
SS, 120V, 50mA 180 | SOT-26 | IMX8DICT-ND 3.50 25.20] 3,000 | 119.00/M 4.7K = DDC143TUDICT-ND. AT 3.60 25.92 |__ 122.00/M 
S.S., 40V, 600mA 35. | SOT-363 | MMDT2222ADICT-ND 4.00 28.80) 3,000 | 136.00/M 
S.S., 40V, 200mA 100 | SOT-363 | MMDT3904DICT-ND* 4.00 2880) 3,000 | 136.00/M ** For Tape & Reel Part No., change CT to TR. 
SS., 40V, 600mA 100 | SOT-363 | MMDT4401DICT-ND* 4.00 30.00] 3,000 | 150.00/M 
SS, 25V, 200mA 60 | SOT-363 ) MMDT4124DICT-ND* 4.00 30.00] 3,000 | 150.00/M 
SS., 160V, 200mA 30 | SOT-363 | MMDT5551DICT-ND* 4.00 30.00] 3,000 | 150.00/M -Rj i 
eee Pre-Biased Transistors 
S.S., -60V, -600mA 75 | SOT-363 | MMDT2907ADICT-ND 4.00 28.80} 3,000 | 136.00/M Features: + Epitaxial Planar Die Construction Mechanical Data: + Case Material - UL Rammability Rating 94V-0 + Termi- 
SS, 40V, -200mA 60 | SOT-363 ) MMDT3906DICT-ND 4.00 28.80] 3,000 | 136.00/M nals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 
SS., 40V, -200mA 100 | SOT-363 | DMMT3906WDICT-NDt 4.00 30.00] 3,000 | 150.00/M 
SS., 40V, -600mA 100 | SOT-363 | MMDT4403DICT-ND* 4.00 30.00] 3,000 | 150.00/M q 7 1 
SS., -25V, -200mA 60 | SOT-363 | MMDT4126DICT-ND* 4.00 30.00] 3,000 | 150.00/M SOTS28 SOT 2a NEW! 
SS.,-150V, -200mA 50_| SOT-363 | MMDT5401DICT-ND* 4.00 30.00] 3,000 | 150.00/M 
Complementary NPN/PNP Transistors 
SS, 40V, 600mA’ 
SS. 60V,600mA _| 35/50] SOT-363 | MMDT2227DICT-ND* 4.00 28.80] 3,000 | 136.00/M 
SS, 40V, 200mAV 
SS. 40V, 200mA _| 40/60] SOT-363 | MMDT3946DICT-ND 4.00 28.80 3,000 | 136.00/M 
SS, 40V, 600mAV 
S.S., 40V 600mA 20/30| SOT-363 | MMDT4413DICT-ND 4.00 30.00] 3,000 | 150.00/M 
SS, 40V, 200mAV 
SS. 40V 200mA 60/60| SOT-363 | MMDT4146DICT-ND* 4.00 30.00] 3,000 | 150.00/M t 
SS, 160V, 200mA’ i IGnd_+ 
SS. 160V200mA _| 30/50] SOT-363 | MMDT5451DICT-ND* 4.00 30.00] 3,000 | 150.00/M les A LAG 
NPN/P-Channel Complex Array 
Array, 60V, 600mA, 100 | SOT-363 | CTA2NiPDICT-ND 480 36.00 3,000 | 200.00/M 


* See drawings on previous page for pin layout. ** For Tape & Reel Part No., change CT to TR. ¢ Intrinsically Matched 


PNP Pair. 


MOSFETs 


RDS 
(on) Typ. Digi-Key Pricing Tape and Reel** 
Description Max. Pkg. _| Part No. 10 100 | Size | Pricing 
N-Channel 
Enhance., 60V, 0.115A 3.20 | SOT-23 ] 2N7002DICT-ND 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 
Enhance., 60V, 0.250A 5.00. | SOT-23 | BS870DICT-ND 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 
Enhance., 50V, 0.200A 3.50 | SOT-23 | BSS138DICT-ND 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M Boas; 
Enhance., 60V, 0.500A 5.00. | SOT-23 | MMBF170DICT-ND 3.00 21.60 | 3,000 | 102.00/M piss: | 1 cut Ta Tape & Reel 
Enhance., 100V, 0.170A 6.00_| SOT-23 | BSS123DICT-ND NEW! 4.20 31.50 | 3,000 | 158.00/M etic || Bz Hte Ri r2 | Digi-Key Pricing Pricing’ * 
Enhance., 30V, 1.1A 0.172 | SC-59 | DMNIOODICT-ND 7.04 52.80 | 3,000 | 293.00/M Fig.| (mw) | (ma) | Gain | © Nom @ | PartNo. 1+ 10 100 3,000 
Enhance., 60V, 0.115A 3.20 | SOT-323] 2N7002WDICT-ND 4.80 36.00 | 3,000 | 180.00/M PNP SOT-23 
Enhance., 60V, 0.1154 2.00 | SOT-523| 2N7002TDICT-ND NEW! 4.80 36.00 | 3,000 | 180.00/M 
Enhance., 50V, 0.200A 3.50 | SOT-323] BSS138WDICT-ND 4.40 33.00 | 3,000 | 165.00/M ane = BRE ane a SO aie pap 
: , 1 : = "| : i ; i 
Enhance., 100V, 0.170A 6.00 sore 4.20 31.50 | 3,000 | 158.00/M ae). RONEN «41 S00 otto| Geoanl 
Enhance., 60V, 0.115A 3.20_|SOT-363] 2N7002DWDICT-ND 480 36.00 | 3,000 | 200.00/M 1! 200 | -100 | +100 oor i OE ARE EN a oo oie Rent 
Enhance., 50V, 0.200A 3.50_[SOT-363] BSS138DWDICT-ND 5.28 39.60 | 3,000 | 219.00/M 47K | DDTAI44CADICEND 413.00 21.121 86.007 
P-Channel 100K  — | DDTATISTCADICI-ND 41 3.00 21.12] 86.00/M 
Enhance., -50V, -0.130A 100 | SOT-23 | BSS84DICT-ND 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 200K — | DDTAI25TCADICT-ND 41. -3.00_21.12| _ 86.00/M 
Enhance., -50V, -0.130A 102 | SOT-323| BSS84WDICT-ND 440 33.00 | 3,000 | 165.00/M 30 — 10K | DDTAI14GCADICT-ND 413.00 21.12] —86.00/M 
Dual P-Channel Sl aog: || 460 56 — 22K | DDTAI24GCADICT-ND 41. 3.00 21.12] — 86.00/M 
Enhance., ~50V, -0.130A 102 [SOT-363| BSS84DWDICT-ND 5.94 44.55 | 3,000] 235.00/M 68 — AK BDRTASADICEND §=6-41 3.00 21.12) 86.00M 
N-Channel/P-Channel Array 82 — 100K | DDTAI15GCADICT-ND 413.00 21.12| _ 86.00/M 
Enhance Array, 60V,0.115A 20 | 22K 22K | DDTAI23ECADICT-ND 41 3.00 21.12| 86.00/M 
Enhance. Array, -50V,-0.130A| 109 | SOT-363] BSS8402DWDICT-ND* NEW! 5.94 44.55] 3,000 | 235.00/M 20 | 47K 4.7K | DDTAI43ECADICT-ND 413.00 21.12] 86.00/M 
ae” 24 | 10K 4.7K | DDTATI4WCADICT-ND 41. 3.00 21.12] + 86.00/M 
: : -30 | 4.7K 10K | DDTA143XCADICT-ND 413.00 21.12] 86.00/M 
* See drawing on previous page for pin layout. ** For Tape & Reel Part No., change CT to TR. ~30 40K 40K DDTA114ECADICT-ND ‘AL 3.00 21.12 86.00/M 
33 1K 10K | DDTATI3ZCADICI-ND 41 3.00 21.12] 86.00/M 
33. | 22K 10K | DDTAI23YCADICT-ND 41. 3.00 21.12] 86.00/M 
3] 200 | -100 | 83 | 47K 10K | DDTAI44VCADICT-ND 41. 3.00 21.12] 86.00/M 
56 | 22K 22K | DDTAI24ECADICT-ND 41 3.00 21.12] —86.00/M 
56 | 47K 22K | DDTAI44WCADICT-ND _.41_ 3.00 21.12] _86.00/M 
68 [| 10K 47K | DDTATI4YCADIC-ND 47 3.00 21.12] 86.00/M 
68 | 22K 47K | DDTA124XCADICT-ND 41.33.00 21.12] 86.00/M 
-68 | 47K 47K | DDTAI44ECADICT-ND 41. 3.00 21.12] 86.00/M 
-80 | 22K 47K | DDTA123JCADICT-ND 41. 3.00 21.12] —86.00/M 
-80 | 47K 47K | DDTAI43Z0ADICT-ND 41.33.00 21.12] 86.00/M 
-82_ | 100K 100K | DDTATI5ECADICT-ND 413.00 21.12| _86.00/M 
PNP SOT-323 
1K — ] DDTANI3TUADICI-ND 41 3.00 21.12] 86.00/M 
22K  — | DDTAI23TUADICT-ND 41 3.00 21.12] 86.00/M 
47K  — | DDTAI43TUADICT-ND 41 3.00 21.12] 86.00/M 
11 200 | -100 joo | 10K — | DDTAI4TUADICT-ND 41 3.00 21.12] 86.00/M 
22K = — | DDTAI24TUADICT-ND _.41_-3.00_21.12| _86.00/M 
100K — | DDTATISTUADICT-ND 41 3.00 21.12/ 86.00/M 
enue TERE 200K — | DDTAI25TUADICT-ND _41_-3.00_21.12] _86.00/M 
Hfe Rt R2 Digi-Key Pricing Pricing ** 30 — 10K | DDTAI14GUADICT-ND 41 3.00 21.12| 86.00/M 
Fig. Gain a ea wo Part No. Ac olen i00 3,000 5 1.000, “II. 4100 56 — 22K | DDTAI24GUADICT-ND 41 3.00 21.12] 86.00/M 
= 68 — 47K | DDTAI44GUADICT-ND 41. 3.00 21.12] — 86.00/M 
Complimentary NPN/PNP SOT-363 82 — 100K | DDTAI1S5GUADICT-ND 41. 3.00 21.12] _86.00/M 
; 10K 10K DCX114EUDICT-ND 55 420 3024) 143.00 
100 10K 47K DCX! 14YUDICT-ND 55 4.20 30.24| 143.00/M ** For Tape & Reel Part No., change CT to TR. (Continued) 
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Ss -Ri 1 Power 
wnwaAM- 2. Pre-Biased Transistors (Cont) ie eines Tape & Reel 
Max. Hfe Ri R2 Digi-Key Pricing Pricing* * 
Power Fig. (mA) Gain | Q Nom Q _| PartNo. 1 10 100 3,000 
Bree | le os Cit Tape Tape & Reel 80 | 22K 47K |DDICI2NEDICT-ND 39 3.00 21.60| 102.00M 
Datong ae i tem BE posikey, Ercing Bling 30 | 47K 10K |DDTCI43XEDICT-ND 39 3.00 21.60] 102.00M 
chs Arn) 5) Gal NOT artNOY I OL OOS ee 3 1000 68 | 4.7K 22K _| DDTC143FEDICT-ND 39 3.00 21.60] 102.00/M 
PNP SOT-323 (Cont.) 80 47K 47K | DDTC143ZEDICT-ND 39 3.00 21.60) 102.00/M 
33 1K 10K | DDTATI3ZUADICT-ND =-.41.-3.00_ 21.12] — 86.00/M 24 10K 4.7K _| DDTCI14WEDICT-ND_—_—.39._- 3.00 _21.60| 102.00/M 
20 | 22K 22K | DDTAI23EUADICT-ND 41 3.00 21.12] 86.00/M 68 10K 47K __| DDTCI14YEDICT-ND 39 3.00 21.60] 102.00/M 
-33 | 22K 10K | DDTA123YUADICT-ND 41 3.00 21.12] 86.00/M 6 | 150 400 68 22K 47K __| DDTC124XEDICT-ND 39 3.00 21.60] 102.00/M 
-80 | 22K 47K | DDTA123JUADICT-ND 41. 3.00 21.12] —86.00/M 33 47K 10K __| DDTC144VEDICT-ND 39 3.00 21.60] 102.00/M 
20 | 4.7K 4.7K | DDTAI43EUADICT-ND _—.41_(3.00_21.12| _86.00/M 56 47K  22K_=—| DDTCI44WEDICT-ND ~—.39- 3.00 21.60] 102.00/M 
-30 4.7K 10K DDTA143XUADICT-ND ‘41 3.00 21.12 86.00/M 20 2.2K 2.2K DDTC123EEDICT-ND -39 3.00 21.60} 102.00/M 
68 | 4.7K 22K | DDTAI43FUADICT-ND = .41._—«3.00 21.12] — 86.00/M 20 4.7K 4.7K | DDTCI43EEDICT-ND -39 3.00 21.60} 102.00/M 
3 | 200 -100 -80 | 4.7K = 47K | DDTAI43ZUADICT-ND 413.00 21.12] — 86.00/M 30 10K = 10K) DDTC114EEDICT-ND -39 3.00 21.60 102.00/M 
-24 10K = 4.7K_| DDTAT14WUADICT-ND = 41. «3.00 21.12] — 86.00/M 68 47K 47K | DDTC144EEDICT-ND -39 3.00 21.60 102.00/M 
-30 10K 10K | DDTA114BUADICT-ND 41 3.00 21.12 86.00/M 82 100K 100K_| DDTC115EEDICT-ND 39 3.00 21.60} 102.00/M 
68 | 10K 47K | DDTATI4YUADICT-ND 41. 3.00 21.12] 86.00/M te 
-68 | 22K 47K | DDTAI24XUADICT-ND 41 3.00 21.12] 86.00/M For Tepe 8 Fe Pert No change Cl f0:1F oe 
-33 | 47K 10K | DDTAI44VUADICT-ND ~=-41.«-33.00 21.12] —86.00/M . 2.46 , 
56 | 47K 22K | DDTAI44WUADICT-ND 41 3.00 21.12] 86.00/M Zener Diodes t i 
68 | 47K 47K | DDTAI44EUADICT-ND = .41.«-33.00 21.12] —86.00/M i) a | | 
-82 | 100K 100K | DDTATISEUADICT-ND 413.00 21.12] _ 86.00/M DO-35 Zener Diodes — 500mW (+5%) 
NEW! PNP SOT-523 NEW! 12.70Min. 4.22 12.70Min. 
1K — | DDTA113TEDICT-ND 39 3.00 21.60] 102.00/M 
1] 150 100 250 | 47K  — | DDTAT43TEDICT-ND 39 3.00 21.60] 102.00/M Zener | Test Max. Tape & 
47K —_| DDTA144TEDICT-ND 39 3.00 21.60] 102.00/M Volt | Current | Dynamic Cut Tape Reel 
2/150 100 68 = 47K _| DDTA144GEDICT-ND 39 3.00 21.60| 102.00/M VZ@IZT| iZT | Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
—30 | 47K 10K | DDTAT43XEDICT-ND "39 3.00 21.60) 102.00/M Nom | (mA) | ZZTiZT | PartNo. 110 100 1,000 | PartNo. 10,000 
68 | 4.7K = 22K =| DDTA143FEDICT-ND 39 3.00 21.60] 102.00/M 3.3 20 28 | 1N5226BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70 | 1N5226BDITR-ND 36.00/M 
a] 460 i00 -80 | 4.7K = 47K | DDTA143ZEDICT-ND 39 3.00 21.60] 102.00/M 3.6 20 24 | 1N5227BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70 | 1N5227BDITR-ND 36.00/M 
-33 | 47K = 10K | DDTA144VEDICT-ND. 39 3.00 21.60] 102.00/M 3.9 20 23 | 1N5228BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70 | 1N5228BDITR-ND 36.00/M 
56 | 47K 22K | DDTAI44WEDICT-ND _—.39_- 3.00 _21.60| 102.00/M 43 20 22 | 1N5229BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70 | 1N5229BDITR-ND 36.00/M 
7 47 20 19 _|1N5230BDICT-ND__.36_—-2.10__13.65_56.70 | 1N5230BDITR-ND_36.00/M 
68 | 47K _47K_BS Ie 289) 6.00-12160)), “102.00M 5.1 20 17 [1N5231BDIC-ND 36. 2.10 13.65 56.70 | 1N5231BDITR-ND 36.00/M 
NPN SOT-23 56 20 11 |4IN5232BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70 | 1N5232BDITR-ND 36.00/M 
1K — | DDTCII3TCADICT-ND = 41.-3.00 21.12] —86.00/M 6.0 20 7 1N5233BDICT-ND 36 210 13.65 56.70 | 1N5233BDITR-ND 36.00/M 
22K  — | DDTCI23TCADICT-ND 41 3.00 21.12] 86.00/M 62 20 7 1N5234BDICT-ND 36 210 13.65 56.70 | 1N5234BDITR-ND 36.00/M 
47K — | DDTCI43TCADICT-ND 41 3.00 21.12] 86.00/M 68 20 5 1N5235BDICT-ND_ 362.10 13.65 56.70 | 1N5235BDITR-ND _36.00/M 
rae 466 too | 10K  — | DDTCIIATCADICT-ND 41 3.00 21.12] 86.00/M 75 20 6 {NS5236BDICT-ND 362.10 13.65 56.70 | 1N5236BDITR-ND 36.00/M 
22K = — __| DDTCI24TCADICT-ND_—_—.41._—«32.00_-21.12| _86.00/M 8.2 20 8 1N5237BDICT-ND 36 210 13.65 56.70 | 1N5237BDITR-ND 36.00/M 
47K = DDTC144TCADICT-ND 41 3.00 21.12 86.00/M 87 20 8 1N5238BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70 | 1N5238BDITR-ND 36.00/M 
100K = DDTC115TCADICT-ND 41 3.00 21.12 86.00/M 91 20 10 1N5239BDICT-ND 36 62.10 13.65 56.70 | 1N5239BDITR-ND 36.00/M 
200K = DDTC125TCADICT-ND 41 3.00 21.12 86.00/M 10 20 17 1N5240BDICT-ND. 36 2.10 13.65 56.70 | 1N5240BDITR-ND _36.00/M 
30 = Tok | DDTCII4GCADICTND 413.00 21.12| 86.00 11 20 22 [1N5241BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70 | 1NS5241BDITRND 36.00/M 
56 = ok | DDTOI2Z4GCADICLND 41 3.00 2112| 86.00 12 20 30 | 1N5242BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70 | 1N5242BDITR-ND 36.00/M 
5 | 200 100 13 95 13 | 1N5243BDICT-ND 36 «2.10 13.65 56.70 | 1N5243BDITR-ND 36.00/M 
68 - 47K | DDTCI44GCADICT-ND 41. 3.00 21.12] —86.00/M 
es — took | porctisccaDICT.ND «41. 3:00 2112] B6.00M 14 9.0 15 | 1N5244BDICT-ND 36 210 13.65 56.70 | 1N5244BDITR-ND 36.00/M 
: : . : 15 8.5 16 |1N5245BDICT-ND__.36—2.10 13.65 56.70 | 1N5245BDITR-ND _36.00/M 
20 22K = 2.2K | DDTCI23ECADICT-ND = 41. 3.00 21.12) — 86.00/M 16 78 17 IN5246BDICT-ND 362.10 13.65 56.70 | 1N5246BDITR-ND 36.00/M 
20 47K 4.7K | DDTCI43ECADICT-ND = 41. 3.00 21.12) —86.00/M 17 74 19 1N5247BDICT-ND 36 210 13.65 56.70 | 1N5247BDITR-ND 36.00/M 
24 10K 4.7K | DDTCII4WCADICT-ND = 41 3.00 21.12) — 86.00/M 18 7.0 at 1N5248BDICT-ND 36 210 13.65 56.70 | 1N5248BDITR-ND 36.00/M 
30 47K — 10K | DDTCI43XCADICT-ND = 41 3.00 21.12) 86.00/M 19 6.6 23 | 1N5249BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70 | 1N5249BDITR-ND 36.00/M 
30 WOK 10K_| DDTCIT4ECADICT-ND 413.00 21.12 | _ 86.00/M 20 6.2 25 | 1N5250BDICT-ND__.36_—-2.10_ 13.65 _56.70_| 1N5250BDITR-ND _36.00/M 
33 1K 10K | DDTCI13ZCADICT-ND 41 3.00 21.12] 86.00/M 22 5.6 29 [1N5251BDIC-ND 36 2.10 13.65 56.70 | 1NS5251BDITRND 36.00/M 
33 22K 10K | DDTC123YCADICT-ND 41. 3.00 21.12] 86.00/M 24 52 33 | 1N5252BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70 | 1N5252BDITR-ND 36.00/M 
33 47K 10K | DDTCI44VCADICT-ND 41.33.00 21.12} 86.00/M 25 5.0 35 | 1N5253BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70 | 1N5253BDITR-ND 36.00/M 
6-350 100) 56 22K 22K =| DDTCI24ECADICT-ND 41 3.00 21.12] 86.00/M 27 46 a 1NS5254BDICT-ND 36 210 13.65 56.70 | 1N5254BDITR-ND 36.00/M 
56 47K 22K | DDTCI44WCADICT-ND 413.00 21.12| _86.00/M 28 45 44 | 1N5255BDICT-ND_ 362.10 13.65 _56.70_| 1NS5255BDITR-ND _36.00/M 
68 47K 22K | DDICI43FCADICE-ND 413.00 21.121 86.00M 30 42 49 [1N5256BDIC-ND 36 2.10 13.65 56.70 | 1NS5256BDITR-ND 36.00/M 
68 10K 47K | DDTCI14YCADICT-ND 41 3.00 2112/ 86.00/M 33 38 58 |1N5257BDICT-ND 36 210 13.65 56.70 | 1N5257BDITR-ND 36.00/M 
68 29K 47K _| DDTCI24XCADICT-ND 41 3.00 21.12/ 86.00/M 36 34 70 | 1NS5258BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70 | 1N5258BDITR-ND 36.00/M 
68 47K 47K | DDTCI44ECADICT-ND 41 300 2112] 86.00/M 39 3.2 80 | 1N5259BDICT-ND 36 210 13.65 56.70 | 1NS5259BDITR-ND 36.00/M 
so _| 22K <7 ee At 200 2112) 00M i737] tos —INS2STEDIGEND 862-10 1365 85-70 TNSBBTEDITEEND 36 00M 
ee eee eee Rees st | 25 125 |1NS262BDICT-ND__.36_2.10 13.65 56.70 | 1N5262BDITR-ND _36.00/M 
NPN SOT-323 
on 76 2.72 
1K — | DDTCII3TUADIC-ND = 413.00 21.12] —86.00/M DO-41 : q A. 
22k  — | DDTCI23TUADICT-ND 41 3.00 2112] 86.00/M Zener Diodes — 1W (+5%) t I 
4.7K — | DDTCI43TUADICT-ND 41. 3.00 21.12] 86.00/M + 
vale 460 too | 10K = — | DDTCII4TUADICTND = 41 3.00 21.12] 86.00/M — aa ar 
22K = — | DDTCI24TUADICT-ND_ —_—41_—«3.00_21.12| —86.00/M , : : 
47K = — | DDTCI44TUADICT-ND 41.33.00 21.12 86.00/M 
100K — | DDTCIISTUADICT-ND 41 3.00 21.12} 86.00/M ae Hsia | axy ene Tepe & 
200K — | DDTCI25TUADICT-ND —_—.41._—«<3.00_-21.12| — 86.00/M ola | Corer (Dynamic aa ake A ee 
VZ@IZT| izT Imped. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
30 = 10K |) DDTCI14GUADICT-ND = 41. 3.00 21.12) — 86.00/M Nom | (mA) | ZZTiZT | PartNo. 1 10 100 1,000 | PartNo. 5,000 
5 | 200 100 = = rh a ein eorS rt a0 Bie SOME 33 76 | 10.0 | 1N4728ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 | 1N4728ADITRND  59.00/M 
a — took | DOTCIISGUADICTND © 41 300 21121 sBe00M 3.6 69 | 10.0 | 1N4729ADICT-ND .36 248 17.16 75.90 | 1N4729ADITR-ND — 59.00/M 
: : ! d 3.9 64 9.0 | 1N4730ADICT-ND 36. 2.48 «17.16 75.90 | 1N4730ADITR-ND —_59.00/M 
20 22K 2.2K | DDTCI23EUADICT-ND = 413.00 21.12) — 86.00/M 4.3 58 9.0 | 1N4731ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 | 1N4731ADITR-ND —_59.00/M 
20 4.7K = 4.7K | DDTCI43BUADICT-ND = 413.00 21.12) — 86.00/M 47 53 8.0__| 1N4732ADICT-ND__ 362.48 17.16 75.90 | 1N4732ADITR-ND _59.00/M 
30 10K = 10K_ | DDTCII4EUADICT-ND 41. 3.00 21.12} — 86.00/M 5.1 49 7.0 | 1N4733ADICT-ND 362.48 «17.16 75.90 | IN4733ADITRND —_59.00/M 
68 47K 47K | DDTCI44EUADICT-ND — 413.00 21.12) —86.00/M 5.6 45 5.0 | 1N4734ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 | 1N4734ADITR-ND —_59.00/M 
82 100K 100K _| DDTCIISEUADICT-ND 41 3.00_21.12/  86.00/M 62 4 2.0 | 1N4735ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 | 1N4735ADITR-ND —_59.00/M 
33 1K 10KQ | DDTCH13ZUADICT-ND =.41.-«-3.00 21.12] —86.00/M 68 37 3.5 | 1NA736ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 | 1N4736ADITR-ND —_59.00/M 
33 22K  10KQ | DDTCI23YUADICT-ND 41. 3.00 21.12] 86.00/M 75 34 4.0__| 1N4737ADICT-ND__.36__—-2.48_—‘17.16 _75.90_| 1N4737ADITR-ND__59.00/M 
Palen 400 80 22K  47KQ | DDTCI23JUADICT-ND 41 3.00 21.12] 86.00/M 8.2 31 4.5 | 1N4738ADICT-ND 362.48 17.16 75.90 | 1N4738ADITR-ND _59.00/M 
30 4.7K  10KQ | DDTCI43XUADICT-ND 41.33.00 21.12] —86.00/M 94 28 5.0 | 1N4739ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 | 1N4739ADITR-ND —_59.00/M 
68 4.7K __22KQ | DDTCI43FUADICT-ND 413.00 _21.12| _ 86.00/M 10 25 7.0 | 1N4740ADICT-ND 36 2.48 «17.16 75.90 | 1N4740ADITR-ND —_59.00/M 
80 47K 47K | DDICI43ZUADICEND 413.00 21.421 86.00 "1 23 8 1N4741ADICT-ND 36 2.48. 17.16 75.90 | 1N4741ADITR-ND —_59.00/M 
68 40K 4.7K | DDTCI14WUADICEND 41 3.00 2112 86.00/M 12 21 9 1NA742ADICT-ND 362.48 17.16 75.90 | 1N4742ADITR-ND _59.00/M 
24 40K 47K | DDTCI14YUADICLND 41 3.00 2112| 86.00/M 13 19 10 | 1N4743ADIC-ND.36.-—-2.48~«*17.16 75.90 | 1N4743ADITR-ND _59.00/M 
68 20k 47K | DDTCI24XUADICTND 41 300 2112] 86.00/M 15 17 14 | 1N4744QDICT-ND 36. -2.48-—«17.16 75.90 | 1N4744ADITR-ND —_59.00/M 
33 47K 10K_-| DDTCI44VUADICT-ND 41-300 2112] 86.00/M 16 15 16 | 1N4745ADICT-ND 36-248 17.16 75.90 | 1N4745ADITR-ND —_59.00/M 
56 47K 20k +| DDTCI44WUADICLND 41 300 2112] 86.00/M 18 14 20 | 1N4746ADICT-ND 36 2.48 17.16 75.90 | 1N4746ADITR-ND —_59.00/M 
NEWI-SNPN'SO1-523: NEW! 20 12.5 | 22 | 1N4747ADICT-ND 362.48 17.16 __75.90 | 1N4747ADITR-ND _59.00/M 
l u 22 11.5 | 23 | 1N4748ADICT-ND 36 2.48 17.16 75.90 | IN4748ADITR-ND _59.00/M 
1K — | DDTCI13TEDICT-ND 39 3.00 21.60] 102.00/M 24 10.5 | 25 | 1N4749ADICT-ND 36 2.48 17.16 75.90 | 1N4749ADITR-ND —_59.00/M 
22K = — | DDTC123TEDICT-ND 39 3.00 21.60] 102.00/M 27 95 35 | 1N4750ADICT-ND 36 2.48. «17.16 75.90 | 1N4750ADITR-ND —_59.00/M 
47K = — | DDTC143TEDICT-ND 39 3.00 21.60] 102.00/M 30 85 40 | 1N4751ADICT-ND 36 2.48. «17.16 75.90 | 1N4751ADITR-ND —_59.00/M 
4} 150 400 250 | OK = — | DDTCI14TEDICT-ND 39 3.00 21.60] 102.00/M 33 75 45 | 1NA752ADICT-ND__.36_—-2.48_—17.16 75.90 | 1N4752ADITR-ND _59.00/M 
22K = —_ | DDTC124TEDICT-ND 39 3.00 21.60) 102.00/M 36 7 50 | 1N4753ADICT-ND 362.48 17.16 75.90 | IN4753ADITR-ND _59.00/M 
47K = — | DDTC144TEDICT-ND 39 3.00 21.60] 102.00/M 39 65 60 | 1N4754ADICT-ND 36 2.48. «17.16 75.90 | 1N4754ADITR-ND —_59.00/M 
100K =— _ | DDTC115TEDICT-ND 39 3.00 21.60] 102.00/M 43 6 70 | 1NA755ADICT-ND 36 2.48. «17.16 75.90 | 1N4755ADITR-ND —_59.00/M 
200K = —_| DDTC125TEDICT-ND 39 3.00 21.60] 102.00/M 47 55 80 | 1N4756ADICT-ND 36 2.48 17.16 75.90 | 1N4756ADITR-ND —_59.00/M 
30 = 10K | DDTC114GEDICT-ND 39 3.00 21.60| 102.00/M 51 5 95 | 1N4757ADICT-ND_ 362.48 17.16 75.90 | 1N4757ADITR-ND _59.00/M 
56 - 22K | DDTC124GEDICT-ND 39 3.00 21.60] 102.00/M 56 45 | 110 | IN4758ADIC-ND 36. 248 17.16 75.90 | 1N4758ADITRND _59.00/M 
5 | 150 100 68 = 47K | DDTC144GEDICT-ND 39 3.00 21.60] 102.00/M 62 4 125. | 1N4759ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 | 1N4759ADITR-ND —_59.00/M 
82 — 100K | DDTCI15GEDICT-ND 39 3.00 21.60] 102.00/M 68 3.7 | 150 | 1N4760ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 | 1N4760ADITR-ND —59.00/M 
rier re a 1K. 10K) DDTCI13ZEDICEND "393.00 21.60] 102.007 5 33 | 175 | 4N4761ADICT-ND 362.48 17.16 75.90 | 1N4761ADITR-ND _59.00/M 
50 22K 10K | DDTC123YEDICT-ND 39 3.00 21.60] 102.00/M (Continued) 
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PIODES « Zener Test Max. Tape & 
ee — a - Zener Diodes (Cont.) Volt — | Current | Dynamic Cut Tape Reel 
VZ@IZT| iZT | Imped. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
SOD-123 Nom | (mA) | ZZTiZT | Part No. 10 100 1,000 | PartNo. 3,000 
3.85 16 78 | 17 | MMSZ5246BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5246BDITR-ND 90.00/M 
Surface Mount “| 4 15 4 18 7.0 | 21 | MMSZ5248BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5248BDITR-ND 90.00/M 
: 1554, 0 55 t fF 711.35 20 62 | 25 | MMSZ5250BDICT-ND 3.13 2200 100.00 | MMSZ5250BDITR-ND  90.00/M 
Zener Diodes — 500mW Figs b F Hl 1 22 | 56 | 29 | MMSZ5251BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5251BDITRND 90.00/M 
2.85 to 24 52 | 33 | MMSZ5252BDICT-ND__3.13_ 22.00 _100.00_| MMSZ5252BDITR-ND _90.00/M 
Bottom View “1 27 5.0 | 41 | MMSZ5254BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5254BDITR-ND 90.00/M 
28 45 | 44 | MMSZ5255BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5255BDITR-ND 90.00/M 
30 42 | 49 | MMSZ5256BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5256BDITR-ND 90.00/M 
Zener | Test Max. Tape & 33 38 58 | MMSZ5257BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5257BDITR-ND 90.00/M 
wean Nee eee Digl-key Eee Digi-Key praia 36 3.4 70__| MMSZ5258BDICT-ND 3.13 22.00 100.00_| MMSZ5258BDITR-ND _90.00/M 
eel ey ea Bas cy ER aay (oer att 39 32 | 80 | MMSZ5259BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5259BDITR-ND _ 90.00/M 
BZT Series 
Bu 7 joo | BZ1S2C2V4-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZTS2C2V4-7DITR-ND — 90.00/M SOD-323 pe =t 
: = — =  —__| ezrsacev4-13p1TR-ND_78.00Mt| | Surface Mount 14)c + 0.15 105 1 
2C2V7-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZT5202V7-7DITR-ND  90.00/M . 7 + 4 Lt 
27 | 5 | 100 | RACV 18 200 1000 | EVE SDITAND Boon] | Zener Diodes — 200mW jeo035 040 = 0.05 
a 5 gg _| BZTS203V0-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZT52C3V0-7DITR-ND —90.00/M 
Z = — —  — __|BZ15203v0-13DTR_ND_78.00/Mt. Zener | Test | Max. Tape & 
33 5 95 | BZ152C3V3-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZT52C3V3-7DITRND — 90.00/M Volt} Curr. |Dynamic | Cut Tape ae Reel 
g — ee os ae BZT52C3V3-13DITR-ND_78.00/Mt' VZ@IZT| izT Imped. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
ae 5 99 | BZ1S2C3V6-7DICT-ND 3.44 24.20 110.00 |BZT52C3V6-7DITR-ND 99.00/M orn Cada |Z2 112 Tis eros aOR OOS Rar lvoe B00) 
: = —  — _— _|BZ75203V6-13DITR-ND_85.00/Mt' BZT Series 
a5 a gg _| BZTS203V98-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZT5203V9-7DITR-ND —90.00/M 24 5 100 | BZTS2C2V4SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZTS2C2V4SDITR-ND —_99.00/M 
: : = = = = _|BZ75203V9-13DITR-ND_78.00/Mt! 27 5 100 | BZTS2C2V7SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZTS2C2V7SDITR-ND —99.00/M 
is 5 gg _| BZTS2C4V3-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZTS204V3-7DITR-ND — 90.00/M 3.0 5 95 | BZT52C3V0SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZT52C3V0SDITR-ND —99.00/M 
: : = —  — —— _| BZ75204V3-13DITR-ND_78.00/Mt' 33 5 95 | BZT52C3V3SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZTS52C3V3SDITR-ND —99.00/M 
re 5 go | BZTS204V7-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZTS2C4V7-7DITR-ND 90.00/M 3.6 5 90 _| BZT52C3V6SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZT52C3V6SDITR-ND _99.00/M 
: = = = = _| BZT5204V7-13DITR-ND _78.00/Mt! 39 5 90 | BZT52C3V9SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZTS52C3V9SDITR-ND —_99.00/M 
54 7" 0 _| BZTB205V1-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZT5205V1-7DITR-ND — 90.00/M 43 5 90 | BZT52C4V3SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZTS2C4V3SDITR-ND —99.00/M 
: : = —  — —— _| BZ75205V1-13DITR-ND_78.00/Mt' 47 5 80 | BZT52C4V7SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZTS2CAV7SDITR-ND —99.00/M 
ae a 4g | BZTS2C5VE-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZTS2C5V6-7DITR-ND  90.00/M 54 5 60 | BZT52C5V1SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZTS2C5V1SDITR-ND —99.00/M 
; i = — — _— _| BzT5205V6-13DITR-ND_78.00/Mt' 56 5 40 _ | BZT52C5V6SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZTS2C5V6SDITR-ND _99.00/M 
a 65 to | B215206V2-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZT5206V2-7DITR-ND — 90.00/M 62 5 10 | BZT5206V2SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZT5206V2SDITR-ND —_99.00/M 
: : = —  — —— _| BZ75206V2-13DITR-ND_78.00/Mt' 68 5 15 | BZT5206V8SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZTS206V8SDITR-ND —99.00/M 
be a tg | BZT5206V8-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZT5206V8-7DITR-ND — 90.00/M 75 5 15 | BZT52C7VSSDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZTS2C7VS5SDITR-ND —99.00/M 
; ; = — — _— _| Bz75208V8-13DITR-ND_78.00/Mt 82 5 15 | BZT52C8V2SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZTS2C8V2SDITR-ND —99.00/M 
7 50 7 BZT52C7V5-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZT52C7V5-7DITR-ND 90.00/M 91 5 15. BZT52C9V1SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZT52C9V1SDITR-ND 99.00/M 
a : = —  — __— _| BZ75207V5-13DITR-ND_78.00/Mt' 10 5 20 | BZT52CIOSDICT-ND 47 3.44 24.20 |BZTS2CI0SDITRND —-99.00/M 
a a tg | BZ15208V2-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZT5208V2-7DITR-ND — 90.00/M 1 5 20 | BZT52C11SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZTS52C11SDITRND —-99.00/M 
: j = —  —  — _| B775208V2-13DITR-ND_78.00/Mt' 12 5 25 — | BZT52C12SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZTS52C12SDITR-ND —-9.00/M 
BZT5209V1-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZT52C9V1-7DITR-ND 90.00/M 13 5 30 BZT52C13SDICT-ND 47 3.44 = 24.20 ‘| BZT52C13SDITR-ND 99.00/M 
94 5.0 15 ms —  — _ — _| BZTS209V1-13DITR-ND_78.00/Mt 15 5 30 _| BZT52C15SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZTS2CI5SDITRND _99.00/M 
aapollheo tg | BZTS2C10-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 /BZTS2C10-7DITR-ND —90.00/M 16 5 40 | BZT52CI6SDICT-ND 47 3.44 24.20 |BZTS2CI6SDITRND —-99.00/M 
j : = —  —  — _| Bz152C10-13DITR.ND__78.00/Mt 18 5 45 | BZT52C18SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZTS2CI8SDITR-ND —-9.00/M 
BZT52C11-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZT52C11-7DITR-ND 90.00/M 20 5 55 BZTS52C20SDICT-ND 47 3.44 24.20 ‘| BZTS2C20SDITR-ND 99.00/M 
"1 5.0 20 BZT52C11-13DITR-ND _78.00/Mt 22 5 55 | BZT52C22SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZT52C22SDITR'ND —-99.00/M 
BZIS2CI2-7DIGEND 3.13 22.00 100.00 |BZ1S2CI2-7DITRND  90.00/M 24 5 70 _| BZT52C24SDICT-ND 473.44 24.20 | BZTS2C24SDITR-ND _99.00/M 
120 | 50 20 BZT52C12-13DITR-ND _78.00/Mt 27 2 80 | BZ152C27SDICT-ND 47 344 24.20 |BZTS2@27SDITRND ‘99.00 
13 5.0 30 BZT52C13-7DICT-ND__3.13_ 22.00 _100.00_| BZT52C13-7DITR-ND__90.00/M 30 2 80 BZT52030SDICT-ND AT 3.44 24.20 | BZTS2C30SDITR-ND —9.00/M 
BZIS2CI5-7DICTND 3.13 22.00 100.00 |BZIS2CI57DITRND  90.00/M 33 2 80 | BZT52C33SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZTS2C33SDITR-ND —-99.00/M 
15 5.0 30 BZT52C15-13DITR-ND _78.00/Mt 36 2 90 | BZT52C36SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZTS2C36SDITR-ND —-9.00/M 
a x qo | BEIB2CIETDICTEND 3.44 24.20 170.00 | BZTS2C16-7DITRND __99.00/M 39 2 130 | BZTS2C39SDICT-ND 473.44 24.20 | BZTS2C39SDITRND _99.00/M 
‘ = = —  — __| BZ152C16-13DITR-ND_78.00/Mt MMSZ Series 
de 50 45 | BZT2CI8-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZT52C18-7DITR-ND —90.00/M 24 | 20 30 | MMSZ5221BSDICT-ND 47 3.44 24.20 | MMSZ5221BSDITR-ND 99.00/M 
: = — —  — _| B2752018-13DITR-ND_78.00/Mt 30 | 20 30 | MMSZ5225BSDICT-ND 47 3.44 24.20 | MMSZ5225BSDITR-ND 99.00/M 
Preis 50 | BZ152C20-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZT52C20-7DITR-ND —_90.00/M 33 | 20 28 | MMSZ5226BSDICT-ND 47 3.44 24.20 | MMSZ5226BSDITR-ND 99.00/M 
‘ : = —  — —— _| B7752020-13DTR.ND_78.00/Mt. 36 | 20 24 | MMSZ5227BSDICT-ND 47 3.44 24.20 | MMSZ5227BSDITR-ND 99.00/M 
2 50 5 BZT52C22-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZ152C22-7DITR-ND 90.00/M 3.9 20 23 MMSZ5228BSDICT-ND 47 3.44 24.20 | MMSZ5228BSDITR-ND _99.00/M 
: 5 = —  — — — __—| BZ752@22-13DTR-ND__78.00/Mt 43 | 20 22 | MMSZ5229BSDICT-ND 47 3.44. 24.20 | MMSZ5229BSDITR-ND 99.00/M 
24 eH 70 | BZ1S2C24-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZT52024-7DITRND — 90.00/M 47 | 20 19 | MMSZ5230BSDICT-ND 47 3.44 24.20 | MMSZ5230BSDITR-ND 99.00/M 
: = — —  — _| B252C@24-13DITR-ND_78.00/Mt 54 20 17 | MMSZ5231BSDICT-ND 47. 3.44.—-24.20 | MMSZ5231BSDITRND 99.00/M 
BZT52C27-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZ152C27-7DITR-ND 90.00/M 5.6 20 11 MMSZ5232BSDICT-ND 47 3.44 24.20 | MMSZ5232BSDITR-ND 99.00/M 
27.0 5.0 80 as — — — — _| B52@7-13DTR-ND__78.00/Mt 62 20 i MMSZ5234BSDICT-ND _.47__-3.44_—-24.20_| MMSZ5234BSDITR-ND _99.00/M 
es a0 go | BZ1S2C30-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZT52C30-7DITR:ND —90.00/M 68 | 20 5 | MMSZ5235BSDICT-ND 47 3.44 24.20 | MMSZ5235BSDITR-ND 99.00/M 
: = = — = _| BZ152030-13DITRND__78.00/Mt 75 | 20 6 | MMSZ5236BSDICT-ND 47. 3.44. «24.20 | MMSZ5236BSDITR-ND 99.00/M 
BZT52C33-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZI52C33-7DITR-ND 90.00/M 8.2 20 8 MMSZ5237BSDICT-ND 47 3.44 24.20 | MMSZ5237BSDITR-ND 99.00/M 
33 20 80 aes — — —— _| B7752033-13DITR-ND__78.00/Mt 94 20 10 | MMSZ5239BSDICT-ND 47. 3.44—-24.20 | MMSZ5239BSDITR-ND 99.00/M 
BZIS2G36-7DIGEND 3.13 22.00 100.00 |BZ152C36-7DITRND  90.00/M 10 20 17__| MMSZ5240BSDICT-ND__.47__-3.44_—-24.20 | MMSZ5240BSDITR-ND _ 99.00/M 
< 20 2 = = —  — _| BZ152036-13DITRND__78.00/Mt 11 20 22 | MMSZ5241BSDICT-ND 47 3.44 24.20 | MMSZ5241BSDITR-ND 99.00/M 
BZT52C39-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZ152C39-7DITR-ND 90.00/M 12 20 30 MMSZ5242BSDICT-ND 473.44. 24.20 | MMSZ5242BSDITR-ND 99.00/M 
39 20 130 ke — — —— _| B7752039-13DITR-ND__78.00/Mt 13 95 13 | MMSZ5243BSDICT-ND 47. 3.44._—«-24.20 | MMSZ5243BSDITR-ND 99.00/M 
BZIS2013-7DIGEND 3.13 22.00 100.00 |BZ152C/3-7DITRND  90.00/M 15 | 85 16 | MMSZ5245BSDICT-ND 47. 3.44.—-24.20 | MMSZ5245BSDITR-ND 99.00/M 
43 5.0 100 ah | ezs2013-1307TRND_78.00/Mt| 18 | 7.0 | 21 | MMSZ5248BSDICT-ND _.47__-3.44_—-24.20 _| MMSZ5248BSDITR-ND _99.00/M 
47 5.0 100 BZT52C47-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZI52C47-7DITR-ND  90.00/M 20 6.2 25 MMSZ5250BSDICT-ND 47 3.44 24.20 | MMSZ5250BSDITR-ND 99.00/M 
Bt 5.0 100 | BZTS2051-7DICEND 3.13 22.00 100.00 | BZTS2C51-7DITR/ND  90.00/M 22 | 56 | 29 |MMSZ5251BSDICT-ND 47 3.44 24.20 | MMSZ5251BSDITR-ND 99.00/M 
24 | 5.2 | 33 | MMSZ5252BSDICT-ND 47 3.44 24.20 | MMSZ5252BSDITR-ND 99.00/M 
+ Tape and Reel pricing is priced per 10,000. 27 | 5.0 | 41 | MMSZ5254BSDICT-ND 47 3.44.-—-24.20 | MMSZ5254BSDITR-ND 99.00/M 
28 | 45 | 44 | MMSZ5255BSDICT-ND _—.47_—«3.44_—«-24.20_| MMSZ5255BSDITR-ND _ 99.00/M 
Zener | Test | Max. Tape & 30 | 42 | 49 | MMSZ5256BSDICT-ND 47 3.44 24.20 | MMSZ5256BSDITR-ND 99.00/M 
Volt | Current | Dynamic Cut Tape Reel 33. | 38 | 58 |MMSZ5257BSDICT-ND 47 3.44 24.20 | MMSZ5257BSDITR-ND 99.00/M 
VZ@IZT| iZT | imped. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 36 | 34 | 70 |MMSZ5258BSDICT-ND 47 3.44 24.20 | MMSZ5258BSDITR-ND 99.00/M 
Nom | (mA) | ZZTiZT | Part No. 10 100 1,000 ‘| PartNo. 3,000 39 3.2 80 MMSZ5259BSDICT-ND 47, 3.44.-« 24.20 | MMSZ5259BSDITR-ND 99.00/M 
MMSZ Series 
24 20 30 | MMSZ5221BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5221BDITR-ND  90.00/M MELF (DL-41) {+ 0.55 
27 20 30 | MMSZ5223BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5223BDITR-ND  90.00/M t 
3.0 20 30 | MMSZ5225BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5225BDITR-ND  90.00/M| Surface Mount Zener | 2.60 
33 20 28 | MMSZ5226BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5226BDITR-ND  90.00/M Fi n 
3.6 20 24 | MMSZ5227BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 _| MMSZ5227BDITR-ND _90.00/M| Diodes — 1W I-— 5.20 —| 
39 20 23 | MMSZ5228BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5228BDITR-ND  90.00/M 
43 20 22 | MMSZ5229BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5229BDITR-ND  90.00/M Zener | Test | Max. Tape & 
47 20 19 | MMSZ5230BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5230BDITR-ND  90.00/M| Volt | Curr. | Dynamic Cut Tape Reel 
51 20 17 | MMSZ5231BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5231BDITR-ND — 90.00/M| VZ@Izt| izt | imped. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
56 20 11__| MMSZ5232BDICT-ND 3.13 22.00 100.00_| MMSZ5232BDITR-ND __90.00/M| Nom |(mA)|zztizt| Part No. 40. 100 500 | PartNo. 5,000 
| | eee oe So enon veces 90.00/M 33 | 76 | 10 | Zv472BADIC-ND 4.00 2880 684.00] ZM4728ADITRND —+'128.00/M 
: SOE 313 2200 100.00 FRNEZ A eelagesg 90.00/M 39 | 64 | 90] ZM4730ADICT-ND 4.00 28.80 84.00| ZM4730ADITRND —128.00/M 
75 20 6 | MMSZ5236BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5236BDITR-ND  90.00/M a 58 90 Ne STanicnhn a0. DAB0t<BA OO : 
82 20 8 | MMSZ5237BDICT-ND 313 2200 100.00 | MMSZ5237BDITR-ND 90.00/M 3 ; eileulcie ; ; ; Cah TUES RAND) 128.00M 
94 20 | 10 | MMSZ5239BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5239BDITR-ND _90.00/M 47 | 53) 8.0 (ceca 400 28.50 64.00 Peace 128.00M 
51 | 49 7.0 | ZM4733ADICT-ND 4.00 2880 84.00| ZM4733ADITR-ND 128.00/M 
10 20 17 | MMSZ5240BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5240BDITR-ND 90.00/M| 
1 20 | 22 | MMSZ5241BDICT-ND 313 2200 100.00 | MMSZ5241BDITR-ND  90.00/M 56 | 45 5.0 eee 4.00 28.80 64.00 [RANE ae ND) 128.00/M 
12 20 | 30 | MMSZ5242BDICT-ND 313 2200 100.00 | MMSZ5242BDITR-ND  90.00/M 62) 41 2.0 |) ANE SS BDIGTEND) 4.00 28.80 84.00 [GAN SoADITE ND) 128.00/M 
13 95 | 13 | MMSZ5243BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5243BDITR-ND 90.00/M 68 | 37 3.5] 2MA736ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 | _ZM4736ADITR-ND 128.00/M 
15 85 | 16 | MMSZ5245BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5245BDITR-ND 90.00/M (Continued) 
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i: Zener Test Max. Tape & 
Rana Zener Diodes (cont) Volt |Current] Dynamic Cut Tape Reel 
VZ@IZT| izT Imped. Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
ae WE ae Tape & Nom | (ma) | ZzTizT | PartNo. 1 10 100 _| PartNo. 3,000 
Volt | Curr. Dynamic Cut Tape Reel 16 5.0 40 ‘AZ23C16DICT-ND 50 4.00 30.00 | AZ23CI6DITRND —_150.00/M 
VZ@IZT| iZT | Imped. Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 18 5.0 50 AZ23C18DICT-ND 50 4.00 30.00 | AZ238C18DITR-ND 150.00/M 
Nom |(ma)|ZzTizt | PartNo. 40 100 500 | PartNo. 5,000 20 5.0 50 AZ23C20DICT-ND 50 4.00 30.00 | AZ23C20DITR-ND —150.00/M 
75 | 34 4.0 | ZM4737ADICT-ND 4.00 2880 84.00 | ZV4737ADITRND  128.00/M = 2a 2 feces 2 ao anon faces 1eReaM 
82 | 31 45 | ZM4738ADICT-ND 4.00 2880 84.00 | ZM4738ADITR-ND —128.00/M : : : : 3 
94 28 5.0 ZM4739ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 | ZV4739ADITR-ND 128.00/M 36 5.0 90 AZ23036DICT-ND 50 4.00 30.00 | AZ23C36DITR-ND —150.00/M 
10 | 25 7.0 | ZM4740ADICT-ND 4.00 2880 84.00 | ZM4740ADITR-ND —128.00/M 51 5.0 100 | _AZ23051DICT-ND 50 4.00 30.00 | AZ23C51DITR-ND _150.00/M 
1 | 23 8 M4741 ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 | ZM4741ADITR-ND _128.00/M Common Cathode 
PRE Scorn Bern Sco Bey 30 | 50 95 | DZ8C3V0DICT-ND 45 360 27.00 | DZ23C3V0DITRND 135.00/M 
15 | 17) 14 | Zwig744aDICT-ND 4.00 28.80 84.00 | ZMA744ADITRND —-128.00/M 3; | 50 95 Reece 45 860 27.00 BAe og 125.00/M 
te | 15 16 | ZM4745ADICT.ND 400 2880 8400 | ZM4745ADITRND -128.00M 36 5.0 95 DZ23C3V6DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ23C3V6DITR-ND 135.00/M 
ig | 44 20 | ZM4746ADICT.ND 400 2880 8400 | ZV4746ADITRND _—«-128.00/M 39 5.0 95 DZ23C3VeDICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ23C3V9DITR-ND 135.00/M 
20 «~(|125| 22 ZM4747ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 | ZM4747ADITRND  128.00/M 43 5.0 9 DZ23C4V3DICT-ND 453.60 _27.00_| DZ23CAVBDITR-ND __135.00/M 
22 |115) 23 | ZM4748ADICT-ND 4.00 2880 84.00 | ZV4748ADITRND —128.00/M 54 5.0 60 DZ2305ViDICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ23C5VIDITRND 135.00/M 
24 |105) 25 | ZM4749ADICT-ND 4.00 2880 84.00 | ZM4749ADITR-ND —128.00/M 56 5.0 40 DZ23C5V6DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ23C5V6DITR-ND 135.00/M 
27 9.5 35 ZM4750ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 ZM4750ADITR-ND 128.00/M 6.2 5.0 10 DZ2306V2DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ2306V2DITRND 135.00/M 
30__| 8.5 40 24751 ADICT-ND 4.00 28.80 _84.00_| _AVi4751ADITR-ND 128.00/M 68 5.0 8 DZ2306V8DICT-ND 45S 3.60-~—-27.00 | DZ2306V8DITRND 135.00/M 
33 | 7.5 45 2M4752ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 | AVi4752ADITR-ND 128.00/M 75 5.0 7 DZ23C7VSDICT-ND_ 45 3.60_—-27.00 | DZ23C7VSDITRND _135.00/M 
awe 2c Tempe SC Bi a2 | 50 7 | DzscevaDIC-ND 45 360 27.00 | DZ23CBV2DITRND  135.00/M 
43. «(| 60 70 | 2M4755ADICT.ND 400 2880 8400 | ZM4755ADITRND —-128,00/M 94 5.0 10 DZ2309V1DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ23CQVIDITR-ND 135.00/M 
47 | 55 80 ZM4756ADICT-ND 4.00 28.80 84.00_| ZM4756ADITR-ND _128.00/M 10 5.0 15 022301 0DICT-ND 45° 3.60 27.00 | DZ23CI0DITRND —135.00/M 
5115.0 95 | 2ZM4757ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 | ZMA4757ADITRND 128.00/M 1 5.0 20 DZ23C11DICT-ND 45 360 27.00 | DZ23CI1DITRND —‘135.00/M 
56 45 110 ZM4758ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 ZM4758ADITR-ND 128.00/M 12 5.0 20 DZ23C12DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ23C12DITR-ND 135.00/M 
62 | 4.0) 125 | ZM4759ADICT-ND 4.00 2880 84.00 | ZM4759ADITRND —128.00/M 13 5.0 25 DZ23C13DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZSCISDITRND —_135.00/M 
68 3.7 150 ZM4760ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 ZM4760ADITR-ND 128.00/M 15 5.0 30 DZ23C15DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ23CI5DITRND _—135.00/M 
75 | 33 | 175 | ZM4761ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 | ZM4761ADITRND _128.00/M 2 50 55 Dz23C22DICT.ND 45-360 «2700 | Dz3C22DITRND _135.00/M 
82. [3.0 | 200 | ZN4762ADICE-ND 4.00 28.80 84.00 | ZV4762ADTRND  128.00/M 7 50 80 Dz23C27DICT.ND 45 360 ©2700 | DZ3C27DITRND _‘135.00/M 
ip ae me Be eens ne a tien eR ENG are 30 5.0 80 DZ23C30DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ23030DITR-ND _135.00/M 
: - - - - 36 5.0 90 DZ23C36DICT-ND 45 360 27.00 | DZ23C36DITRND —‘135.00/M 
MiniMELF (DL-35) 0.50+ es 43 5.0 100 _| _DZ23C43DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ23C43DITR-ND __135.00/M 
Surface Mount ba SOT-23 Top-View 
Zener Diodes — 500mW = 8.70] Surface Mount a 
‘ = 
Zeneh | aTesila a Max Tape] | Zener Diodes — 350mW ia mall 
Volt | Current | Dynamic Cut Tape Reel 
VZ@IZT| iZT  |Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Zener Test Max. Tape & 
Nom (mA) ZZTiZT | Part No. 10 100 1,000 Part No. 2,500 Volt | Current | Dynamic Cut Tape Reel 
3.0 20 29 «| ZMMS225BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMIMS225BDITR-ND 66.00/M VZ@IZt| izt | Imped. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
33 20 28 | ZMIMS226BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMMS226BDITR-ND 66.00/M Nom | (mA) | ZZTizT | PartNo. 110 100 | PartNo. 3,000 
36 20 24 | ZMIMS227BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMIMS227BDITR-ND 66.00/M BZX Series 
3.9 20 23 | ZMIMS228BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMIMS228BDITR-ND 66.00/M oa 50 100 EXCVADIGEND 443.00 20.80 EAICVIDTREND -ao0oM 
43 20 22 | ZVIMS229BDICT-ND 2.48 17.16 __75.90_|ZMM5229BDITR-ND 66.00/M 27 50 100 | B2XB4AC2V7DICLND 44-300 2080 | BZXBAC2V7DITRND 80.00 
47 20 19 ZMVMS230BDICT-ND 2.48 ~—17.16 75.90 |ZVMS230BDITR-ND  66.00/M 3.0 5.0 95 BZX84C3V0DICT-ND 44 3.00 20.80 | BZX84C3V0DITR-ND 80.00/M 
54 20 17 | ZVIM5231BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMMS231BDITR-ND 66.00/M 33 5 95 | BZX84C3V3DICT-ND» 44 300 20.80 | BZXB4C3V3DITRND _80.00/M 
80 | 20 | 7 | AVNE2SGBDICEND 248 1746 7590 [2VMBQS3BDTTR-ND 660M a6 | § | 6 7 300 216) oom 
; 2 : : ; 4 ‘ 39 5 90 | BZXB4C3V9DICT-ND- 443.00 20.80 | BZXB4C3VODITR'ND _80.00/M 
62 20 7 _| ZMIMS234BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 _|ZIM5234BDITR-ND _66.00/M a3 3 90 ERGKeNEDICRNDI| 44 2300 2000 WEMedcNSOTBINO! soo0M 
68 20 5 ZMMS235BDICT-ND 248 17.16 7590 |ZVIMS235BDITR-ND 66.00/M 47 5 80 | BzXB4C4V7DICT-ND 44 300 20.80 | BZXB4CAV7DITRND _80.00/M 
75 20 6 ZMMS236BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMIMS236BDITR-ND 66.00/M 54 5 60 | BZX8408VIDICTND» 44 300 20.80 | BZXB40SVIDITRND _80.00/M 
a7 | 20 | 8 | ZmMS2s08DICEND 243 1716 7590 |AVMG23SEDITR.ND 66.00M be | 5 | 40 [ee 4 200 208) ee eee 200M 
a1 | 20 40 | ZIMS239BDICT-ND__2.48 17.16 _75.90_|ZMMS239BDITR-ND _66.00/M oF 2 ee es ee Pee ee Bee 
io | 20 7 EE 248 17-16 75.90 ZNIMGOED IE 68.00 75 5 15 | BZXBAC7VSDICT-ND 44. 3.00 20.80 | BZXBAC7VSDITR.ND —80.00/M 
1 20 22 | ZMIMS241BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZIMS241BDITR-ND  66.00/M 82 7 18 | BZXB4CRVeDICEND 44-300 20.80 | BZXB40RV2DITRIND —_—80.00/M 
12 20 30 | ZVIMS242BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMIMS242BDITR-ND  66.00/M 91 s 18 | BZXBACOVIDICEND» 44.«-3:00 20.80 | BZXB40QVIDITRND —_—80.00/M 
13 95 13 | ZMIMS243BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMIM5243BDITR-ND  66.00/M 10 . 20 Eaton aie — 442.00 20.60. MEE pa ae — e000 
14 9.0 15 _| ZVIMS244BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS244BDITR-ND _66.00/M i 2 3 EC IRICENG 4 30) 208) ERIE sooutt 
15 85 16 | ZMIMS245BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMIMS245BDITR-ND 66.00/M 12 5 25 | BZXBACI2DICLND 44.-«3.00 20.80 | BZXBACIZDITRND —-g0.00/M 
16 78 17 | ZMIMS246BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 _|ZMIM5246BDITR-ND  66.00/M is 5 30.—| EDXE4CISDICTND “44300 20.80 | EAG4CIGDITRND «80.00 
17 74 19 | ZVIM5247BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMMS247BDITR-ND 66.00/M 15 : 30 EECIICEND 44 300 2000 WEASICEDIENDIN soon 
18 7.0 21 | ZMIMS248BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMIMS248BDITR-ND  66.00/M : : : : 
19 6.6 23 | ZMIMS249BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 _|ZMMS5249BDITR-ND 66.00/M 16 5 40 | BZX84C16DICT-ND 44 3.00 20.80 | BZX84C16DITR-ND 80.00/M 
20 | 62 25 | ZIMS250BDICEND 2.48 17.16 75.90 |ZMIMS250BDITR'ND 66.00/M 3 2 ee eS eer oe Bey 
22 56 29 | ZMIMS251BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMIMS251BDITR-ND 66.00/M es 2 ee exeieente tin 44 300 2080 FESETINGN  aocoM 
24 52 33 | ZMIMS252BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMIMS252BDITR-ND  66.00/M oA : = terete 4a 300 2080 FESDERROE so00M 
25 5.0 35 | ZVIMS253BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMIMS253BDITR-ND 66.00/M : A : . 
27 46 a ZMIMS254BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 | ZMMS254BDITR-ND_66.00/M 27 2 80 | BZX84C27DICT-ND 44 3.00 20.80 | BZX84C27DITR-ND 80.00/M 
28 45 44 | ZMMS255BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMIMS255BDITR-ND 66.00/M 30 2 80 RCE «4 3.00 20.80 RAC a = 80.00/M 
30 42 49 | ZVIMS256BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS256BDITR-ND  66.00/M 33 2 80 PBZACSDICE NE «44 3.00 20.80 REAACSOE Na = 80.00/M 
33 38 58 | ZVIMS257BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMMS257BDITR-ND 66.00/M 36 2 90 | BEXBACSEDICTND)) = 44 3.00 20.80 | RAXRACODITND) = 80.00 
36 34 70 | ZMMS258BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMMS258BDITR-ND 66.00/M 39 e 130_[BEZABACSOOICENG 44 3.00 20.80 [EBEXPACSOOITENDIS  80.00/M 
39 3.2 80 ZMMB259BDICT-ND 2.48 17.16 —_75.90_|ZMM5259BDITR-ND_66.00/M # ; a aoe atey a oo ae PES er NG ae 
43 3.0 93 | ZVIMS260BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS260BDITR-ND 66.00/M BZXB4CA7DICT- : . .80 | BZXB4I ‘ 
47 27 105 | ZMMS261BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMIMS261BDITR-ND 66.00/M 51 7 160 REZXBACOIEAGENOI 44 3.00 20.80 (RBAXEASSIDENO ES 80.00/M 
51 25 125 | ZVIMS5262BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMIMS5262BDITR-ND 66.00/M MMBZ Series 
62 20 185 | ZMMS265BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMMS265BDITR-ND 66.00/M 24 20 30 | MMBZ5227BDICT-ND 44 3.00 20.80 ] MMBZ5221BDITR-ND 80.00 
68 18 230 | ZMIMS266BDICT-ND 2.48 17.16 —_—_75.90_|ZMIMS266BDITR-ND _66.00/M 33 20 28 | MMBZ5226BDICT-ND .44 3.00 20.80 | MMBZ5226BDITR-ND  80.00/M 
3.6 20 24 | MMBZ5227BDICT-ND 44 3.00 20.80 | MMBZ5227BDITR-ND _80.00/M 
O51 Pe, 3.9 20 23 | MMBZ5228BDICT-ND 44 3.00 20.80 | MMBZ5228BDITR-ND 80.00/M 
SOT-23 sole pe S40 43 | 20 22 | MMBZ5229BDICT-ND 443.00 20.80 | MMBZ5229BDITR-ND _80.00/M 
50) A | & |1,40 : : 47 20 79 | MMBZ5230BDICT-ND 443.00 20.80 | MMBZ5230BDITR-ND _80.00/M 
Dual Surface Mount commen a Le og 4 Common act Lk fa 54 20 17 | MMBZ5231BDICT-ND 443.00 20.80 | MMBZ5231BDITR-ND —80.00/M 
Zener Diodes — 300mW Cathode osilt val” Anode o.6thels el” 56 20 11 | MMBZ5232BDICT-ND 44 3.00 20.80 | MMBZ5232BDITR-ND —_80.00/M 
: : 62 20 7 MMBZ5234BDICT-ND 44 3.00 20.80 | MMBZ5234BDITR-ND —_80.00/M 
Ba 7 a Te 68 20 5 MMBZ5235BDICT-ND 443.00 20.80 | MMBZ5235BDITR-ND _80.00/M 
vane ae a wee ena rel 75 20 6 | MMBZ5236BDICT-ND 44 3.00 2080 | MMBZ5236BDITR-ND _80.00/M 
; Lite es niabe a _ 82 20 8 | MMBZ5237BDICT-ND 44 3.00 20.80 | MMBZ5237BDITR-ND —_80.00/M 
VZ@IzT| iZT | Imped. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 91 20 10 | MMBZ5239BDICT-ND 44 3.00 2080 | MMBZ5239BDITR-ND 80.00/M 
Nom | (mA) | ZZTiZT | PartNo. 1 10100 | Part No. 3,000 10 20 17 | MMBZ5240BDICT-ND 44 3.00 20.80 | MMBZ5240BDITR-ND —_80.00/M 
Common Anode 12 20 30 | MMBZ5242BDICT-ND 443.00 20.80 | MMBZ5242BDITR-ND _80.00/M 
3.0 5.0 95 AZ23C3V0DICT-ND 50 4.00 30.00 | AZ23C3VODITR-ND 150.00/M 13 9.5 13 MMBZ5243BDICT-ND .44 3.00 20.80 | MMBZ5243BDITR-ND _80.00/M 
39 5.0 95 AZ3C3V9DICT.ND 50 4.00 -—-30.00 | AZB3C3V9DITR-ND 150.00 15 85 16 | MMBZ5245BDICT-ND 44 3.00 20.80 | MMBZ5245BDITR-ND —_80.00/M 
16 78 17 | MMBZ5246BDICT-ND 44 3.00 20.80 | MMBZ5246BDITR-ND _80.00/M 
pet a e AR DICENG 2 oa aa SN Teta 18 7.0 21 | MMBZ5248BDICT-ND 44 3.00 20.80 | MMBZ5248BDITR-ND —80.00/M 
. : : : : : 24 52 33 | MMBZ5252BDICT-ND 443.00 20.80 | MMBZ5252BDITR-ND _ 80.00/M 
BG) 0) 40 (RAZZCCOVEDICTEND 50 4.00_30.00_AZ2sSeVORITENEIN 150.00 27 | 5.0 41 | MMBZ5254BDICT-ND 443.00 20.80 | MMBZ5254BDITR-ND  80.00/M 
62 5.0 10 AZ2306V2DICT-ND 50 4.00 30.00 | AZ2305V2DITR-ND —150.00/M 28 45 44 MMBZ5255BDICT-ND .44 3.00 20.80 | MMBZ5255BDITR-ND —_80.00/M 
68 5.0 8 AZ2306V8DICT-ND 50 4.00 ~—-30.00 | AZ23C6V8DITR-ND 150.00/M 30 42 49 | MMBZ5256BDICT-ND 44 3.00 20.80 | MMBZ5256BDITR-ND 80.00/M 
10 5.0 15 AZ23C1 0DICT-ND 50 4.00 30.00 | AZ23C10DITR-ND —150.00/M 33 38 58 | MMBZ5257BDICT-ND 44 3.00 20.80 | MMBZ5257BDITR-ND —80.00/M 
1 5.0 20 AZ23C11DICT-ND 50 4.00 30.00 | AZ23C11DITR-ND 150.00/M 36 3.4 70 MMBZ5258BDICT-ND 44.33.00 —.20.80 | MMBZ5258BDITR-ND _80.00/M 
12 5.0 20 AZ23C12DICT-ND 504.00 _30.00_| AZ23C12DITRND _ 150.00/M + BZX2-KIT-ND Digi-Key® SMD Zener Diodes Kit 10 each of values denoted (180 total pieces) ....$23.79 
15 5.0 30 AZ23C15DICT-ND 50 4.00 30.00 | AZ2CISDITRND —150.00/M (Continued) 
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PIODES - Zener Test Max. Tape & 
ane, Zener Diodes (cont) Volt |Current Dynamic} Cut Tape - Reel 
VZ@IZT| izT Imped. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
. Nom | (mA) | ZZTizT | Part No. 10 100 1,000 | PartNo. 3,000 
SOT-323 Surface Mount Zener Diode — 200mW 39 5.0 | 90 | BZXB4C3V8SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZX8403VSSDITR-ND — 90.00/M 
43 5.0 | 90 | BZXB4CAVSSDICT-ND 3.13 22.00 100.00) BZX84C4V3SDITR-ND —90.00/M 
ara || ues) || bie Tape & 47 5.0 | 80 | BZXB4CAV7SDICT-ND 3.13 22.00 100.00) BZX84C4V7SDITR-ND —90.00/M 
voltae Comeniy ID yiremnic aia Cut Tape ue Reel 54 5.0 | 60 | BZX84C5VISDICT-ND 3.13 22.00 100.00| BZX8405VISDITRND 90.00/M 
VZ@IZT) iZT | Imped. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 56 5.0 40 | BZX84C5V6SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZX84C5V6SDITR-ND —_90.00/M 
Sos ti) I zaueal eulte UO LOGS OST RE aLLNOS Sf 62 5.0 | 10 | BZX8406V2SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZX8406V2SDITR-ND  90.00/M 
BZX Series 68 5.0 15 | BZX8406V8SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZX8408V8SDITR-ND —90.00/M 
24 | 50 00 | BZXBACV4WDICTND 281 1980 90.00 | BZXBACVAWDITRND 61.00/M 75 50 15 | BZXBAC7VSSDICLND 3.13 22.00 100.00| BZX84C7VSSDITRND —90.00/M 
27 | 50 100 | BZXB4C@2V7WDICT-ND 281 19.80 90.00 | BZX84C2V7WDITR-ND 81.00/M 82 50 15 | BZXBACBV2SDICLND 313 22.00 100.00| BZX8408V2SDITRND _90.00/M 
3.0 5.0 95 BZX84C3VOWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C3VOWDITR-ND  81.00/M 94 5.0 15 BZX84C9VISDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZX84C9V1SDITR-ND  90.00/M 
33 | 50 95 | BZX84C3V3WDICT-ND 281 19.80 90.00 | BZX84C3VSWDITR-ND 81.00/M DXB 5 EDBACI 
36 | 50 90 | BZXB4C3VEWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZXB4C3V6WDITR-ND _81.00/M 1 2a a SR USSE NG aag sien ee PaaS ay 
3.9 5.0 90 BZX84C3V9WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C3V9WDITR-ND 81.00/M 15 5.0 30 BZX84C15SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZX84CI5SDITR-ND 90.00/M 
47 5.0 80 BZX84C4V7WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C4V7WDITR-ND  81.00/M 18 5.0 45 BZX84C18SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZX84C18SDITR-ND 90.00/M 
51 | 50 60 | BZXB4C5VIWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX8405V1WDITR-ND 81.00/M 20 50 | 55 | BZX84C20SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZX84C20SDITR-ND _90.00/M 
56 | 50 40 | BZX84C5VEWDICT-ND 281 19.80 90.00 | BZX8405V6WDITR-ND  81.00/M or) 50 | 55 | BZXB4C22SDICE.ND 3.13 22.00 100.00 | BZX84C@22SDITRIND 90.00/M 
62 | 50 10 _| BZX8408V2WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX8405V2WDITR-ND _81.00/M 24 50 | 70 |BZX84C@24SDICTL-ND 3.13 22.00 100.00) BZX84C24SDITRND —_90.00/M 
68 | 50 15 | BZXB4C06V8WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C6V8WDITR-ND  81.00/M 7 20 | 80 | BZXB4C27SDICT-ND 3.13 22.00 100.00) BZX84C27SDITR-ND —90.00/M 
75 | 50 15 | BZX84C7VSWDICT-ND 281 19.80 90.00 | BZX84C7VSWDITR-ND  81.00/M 30 20 | 80 | BZXB4C30SDICT-ND 3.13 22.00 100.00) BZX84030SDITR-ND —90.00/M 
82 | 50 15 | BZX84C8V2WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C8V2WDITR-ND  81.00/M 33 20 | 80 | BZ2XB4C33SDICT-ND 3.13 22.00 _ 100.00 | BZX84033SDITR-ND _90.00/M 
91 5.0 15 BZX84C9V1WDICT-ND. 2.81 19.80 90.00 | BZX84C9VIWDITR-ND 81.00/M 36 2.0 90 BZX84C36SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZX84C36SDITR-ND 90.00/M 
10 | 50 20 | BZXB4CIOWDICT-ND __—-2.81_- 19.80 90.00 | BZXB4CIOWDITR-ND _81.00/M 39 20 | 130 | BZX84C39SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZX84C39SDITR-ND _90.00/M 
7 | 50 20 | BZXBACHIWDICT-ND 281 19.80 90.00 | BZXB4CIiWDITR-ND _81.00/M MMBZ Series 
12 5.0 25 | BZX84C12WDICT-ND 281 19.80 90.00 | BZX84C12WDITR-ND —81.00/M 24 20 30 | MMBZ5221BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5221BSDITR-ND 90.00/M 
15 5.0 30 BZX84C15WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84CiSWDITR-ND  81.00/M 3.0 20 30 MMBZ5225BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5225BSDITR-ND 90.00/M 
16 5.0 40 BZX84C16WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84CI6WDITR-ND  81.00/M 3.3 20 28 MMBZ5226BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5226BSDITR-ND 90.00/M 
18 | 50 45 _| BZXB4CI8WDICT-ND __—-2.81_—‘ 19.80 90.00 | BZXB4C18WDITR-ND _81.00/M 36 20 24 | MMBZ5227BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5227BSDITR-ND 90.00/M 
20 | 50 55 | BZXBACOWDICT-ND 281 19.80 90.00 | BZXB4C@20WDITR-ND _81.00/M 3.9 20 23 _| MMBZ5228BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5228BSDITR-ND _90.00/M 
22 | 50 55 | BZXB4C@22WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C22WDITR-ND 81.00/M 47 20 79 | MMBZS5230BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5230BSDITR-ND 90.00/M 
24 | 50 70 | BZXB4C24WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZXB4C24WDITR-ND 81.00/M 56 20 141 | MMBZ5232BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5232BSDITR-ND 90.00/M 
27 | 20 80 | BZX84C27WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C27WDITR-ND —81.00/M 62 20 7 | MMBZ5234BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5234BSDITR-ND 90.00/M 
30 | 20 80 | BZXB4C30WDICT-ND __—-2.81_—‘ 19.80 90.00 | BZXB4C30WDITR-ND _81.00/M 68 20 5 | MMBZ5235BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5235BSDITR-ND 90.00/M 
33 20 80 BZX84C33WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C33WDITR-ND 81.00/M 75 20 6 MMBZ5236BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5236BSDITR-ND —_90.00/M 
36 | 20 90 | BZXB4C36WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C36WDITR-ND —81.00/M 82 20 8 | MMBZ5237BSDICT-ND 313 22.00 100.00 | MMBZ5237BSDITR-ND 90.00/M 
39 | 20 130 | BZX84C39WDICT-ND___—-2.81_ 19.80 90.00 | BZX84C39WDITR-ND _81.00/M 91 20 10 | MMBZ5239BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5239BSDITR-ND 90.00/M 
MMBZ Series 10 20 17 | MMBZ5240BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5240BSDITR-ND 90.00/M 
11 20 22 | MMBZ5241BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5241BSDITR-ND 90.00/M 
24 | 20 30 | MMBZ5221BWDICTEND 281 19.80 90.00 | MMBZ5221BWDITR-ND 81.00/M = 
30 | 20 30 | MMBZ5225BWDICT-ND 281 19.80 90.00 | MMBZ5225BWDITR-ND 81.00/M 82 20 | 30 _[INMIEZS2A2BSDIGEND) 3.13 22.00 100.00 [INMEZBEZ2ESOITEEND) 90.00/M 
33 | 20 28 | MMBZ5226BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5226BWDITR-ND 81.00/M 13 95 13 | MMBZ5243BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5243BSDITR-ND — 90.00/M 
36 | 20 24 | MMBZ5227BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5227BWDITR-ND 81.00/M 15 85 16 | MMBZ5245BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5245BSDITR-ND —90.00/M 
39 | 20 23 | MMBZ5228BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5228BWDITR-ND 81.00/M 16 78 | 17 | MMBZ5246BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5246BSDITR-ND 90.00/M 
47 | 20 19 | MMBZ5230BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5230BWDITR-ND 81.00/M ie 70 | 21 REZ ECuNy 3-19 22.00 100.00 ERNE ete 90.00 
20 62 | 25 | MMBZ5250BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5250BSDITR-ND _ 90.00/M 
51 | 20 17 | MMBZ5231BWDICT-ND 281 19.80 90.00 | MMBZ5231BWDITR-ND 81.00/M = 
56 | 20 11 | MMBZ5232BWDICT-ND 281 19.80 90.00 | MMBZ5232BWDITR-ND 81.00/M 2 56 | 29 |[MMEZECDIESDICEND) 3.13 22.00 100.00 |IMMIRZS251RSDITE:ND) 90.00/M 
62 | 20 7.0 | MMBZ5234BWDICT-ND 281 19.80 90.00 | MMBZ5234BWDITR-ND 81.00/M pe 5.2) 33° | MMBZ5252BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5252BSDITR-ND 90.00/M 
68 | 20 | 5.0 | MMBZ5235BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5235BWDITR-ND _81.00/M ee cee ee 
75 | 20 6.0 | MMBZ5236BWDICT-ND 281 19.80 90.00 | MMBZ5236BWDITR-ND 81.00/M 30 42 | 49 | MMBZ5256BSDIC-ND 313 2200 100.00 | MMBZS256BSDITR-ND  90.00/M 
82 | 20 8.0 | MMBZ5237BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5237BWDITR-ND 81.00/M a 381 58 TIMMEZS257B6D1GTNDI 3.13 22.00 100.00 IEMMEZEeS7BEOITEND] 90.00/M 
91 | 20 10 | MMBZ5239BWDICT-ND 281 19.80 90.00 | MMBZ5239BWDITR-ND 81.00/M 36 34 | 70 | MMBEZSDSBBSDICTND 313 2200 100.00 | MMEZE25eEGDITRIND 90.00/M 
11 20 22 | MMBZ5241BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5241BWDITR-ND 81.00/M ; ‘ : ji : 
39 3.2 | 80 | MMBZ5259BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5259BSDITR-ND _90.00/M 
12 | 2 30 _| MMBZ5242BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5242BWDITR-ND_81.00/M 
13 | 95 13 | MMBZ5243BWDICT-ND 281 19.80 90.00 | MMBZ5243BWDITR-ND 81.00/M 7 
15 | 85 16 | MMBZ5245BWDICT-ND 281 19.80 90.00 | MMBZ5245BWDITR-ND 81.00/M SMA Surface Mount Zener Diodes —1.0W, 6% Tolerance 
16 | 78 17 | MMBZ5246BWDICT-ND 281 19.80 90.00 | MMBZ5246BWDITR-ND 81.00/M 
18 | 7.0 21 | MMBZ5248BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5248BWDITR-ND 81.00/M Test Tape & 
20 | 62 25 | MMBZ5250BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5250BWDITR-ND 81.00/M Current] Impedance Cut Tape Reel 
22 | 56 29 | MMBZ5251BWDICT-ND 281 19.80 90.00 | MMBZ5251BWDITR-ND 81.00/M Zener | IZT | ZZT@IZT | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
24 | 52 33 sree wel 281 19.80 90.00 | MMBZ5252BWDITR-ND 81.00/M Voltage] mA | Ohms | PartNo. 10 100 500 ‘| PartNo. 5,000 
27 | 50 41 | MMBZ5254BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5254BWDITR-ND 81.00/M VAD 
28 | 645 44 | MMBZ5255BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5255BWDITR-ND 81.00/M a he 3e See i oe on Seen sero 
36 | 34 70 | MMBZ5258BWDICT-ND 281 19.80 90.00 | MMBZ5258BWDITR-ND 81.00/M ae 100 20  |SMAZ6VeDIC-ND 400 2880 8400 | SMAZBVODITRND 128 00M 
39 | 32 80 | MMBZ5259BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5259BWDITR-ND 81.00/M 68 400 20 © | SMAZBVBDICT.ND 4.00 2880 8400 | SMAZ6VBDITRND 12800/M 
75 100 20 | SMAZ7VSDICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZ7VSDITR-ND —128.00/M 
SOT-363 Dual Isolated Surface 82 | 100 20  |SMAZBV2DIC-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZBV2DITRND 128.00M 
lel 91 50 4.0 | SMAZQVIDICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZOVIDITR-ND  128.00/M 
Mount inal 10 50 4.0 SMAZ10DICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZIODITRND  128.00/M 
i ; ‘ 12 50 7.0 | SMAZI2DICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZI2DITRND —128.00/M 
Zener Diodes — 200mW BZX Series MMBZ Series U 15 50 10 | SMAZISDICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZISDITRND —_128.00/M 
Zener | Test | Max. Tape & 16 25 15 |SMAZI6DICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZIGDITRND _—‘128.00/M 
Volt | Current | Dynamic Cut Tape Reel 18 25 15 |SMAZI8DICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZI8DITRND _—128.00/M 
vz@izt| izt | imped. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 20 25 15 |SMAZ20DICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZ20DITRND —128.00/M 
Nom | (mA) | ZZTizT | Part No. 10 100 1,000 | PartNo. 3,000 22 25 15 |SMAZ22DICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZ22DITRND _—128.00/M 
BZX Series 24 25 15 |SMAZ24DICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZ24DITR-ND _—128.00/M 
24 5.0 | 100 | BZXB4C2V4SDICT-ND 3.13 22.00 100.00] BZX84C2V4SDITR-ND —_90.00/M 27 25 15 |SMAZ27DICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZ27DITRND _—128.00/M 
27 5.0 | 100 | BZX84C2V7SDICT-ND 3.13 22.00 100.00] BZX8402V7SDITR-ND — 90.00/M 30 25 15. |SMAZ30DICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZ30DITRND —128.00/M 
3.0 5.0 | 95 | BZX8403V0SDICT-ND 3.13 22.00 100.00] BZX84C3V0SDITR-ND — 90.00/M 33 25 15 |SMAZ33DICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZ33DITRND —-128.00/M 
33 5.0 | 95 | BZX8403V3SDICT-ND 3.13 22.00 100.00] BZX8403V3SDITR-ND — 90.00/M 36 10 40 |SMAZ36DICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZ36DITR-ND —128.00/M 
3.6 5.0 | 90 | BZX8403V6SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZX8403V6SDITR-ND _90.00/M 39 10 40 | SMAZ39DICT-ND __4.00_-28.80 84.00 | SMAZ39DITR-ND _128.00/M 


High-Efficiency Rectifiers 


Max. Max. Max. Max. Max. Max. 
Avg. Peak Surge Reverse Forward Reverse 
Rect. Reverse | Current Current Voltage Recovery Cut Tape Tape & Reel 
Current Voltage 8.3ms @25°C Peak Time Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(A) (Vv) (A) (pA) () (ns) Part No. 1 10 100 Part No. 500 1,200 5,000 | Package 
50 50 5.0 1.0 50 HERIOIDICT-ND 41 3.00 21.12 HERT01DITR-ND = = 82.00/M | DO-41 
100 50 5.0 1.0 50 HER102DICT-ND 46 3.38 23.76 HER102DITR-ND _ _ 92.00/M 9.86 ae 
1.0 200 50 5.0 1.0 50 HERI03DICT-ND 48 3.56 25.08 HER103DITR-ND — _ 97.00/M 
300 50 5.0 1.0 50 HERIO4DICT-ND 48 3.70 26.64 HER104DITR-ND = - 118.00/M [os 49_S2tF AL Fos ao | 
400 50 5.0 1.0 50 HERIOSDICT-ND 46 3.68 27.60 HER1O5DITR-ND - - 129.00/M : : 
50 200 10.0 1.0 50 HERSOIDICT-ND 63 5.00 37.50 HER301DITR-ND = 200.00/M = DO-201AD 
100 200 10.0 1.0 50 HER302DICT-ND 65 5.20 39.00 HER302DITR-ND - 208.00/M _ 1.32 46.35 
3.0 200 200 10.0 1.0 50 HER303DICT-ND 70 5.60 42.00 HER303DITR-ND - 224.00/M - 
300 200 10.0 1.0 50 HERS04DICT-ND 64 5.12 38.40 HER304DITR-ND - 232.00/M - 9.40] F 
400 200 10.0 1.0 50 HERSOSDICT-ND 72 5.76 43.20 HERSOSDITR-ND = 261.00/M = L 25 40224 F 96.40 
50 300 10.0 1.0 60 HER601DICT-ND 96 7.68 57.60 HER6O1DITR-ND ‘198.00 — = R6 1.32 _19.14 
eo 100 300 10.0 1.0 60 HER602DICT-ND —-.86 676 52.00 HER602DITR-ND 188.50 - - 
" 200 300 10.0 1.0 60 HER603DICT-ND 92 7.28 56.00 HER603DITR-ND 203.00 - - [ | 
300 300 10.0 1.0 60 HER6O4DICT-ND 1.16 9.10 70.00 HER604DITR-ND 254.00 26.40 —-12-14L. Fos 40 


Operating and Storage Temperature: -65°C to +175°C. Reverse recovery test @ 1.0A, Vp = 30V. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 567 
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Operating Temperature Range: -40°C to + 150°C. Storage Temperature Range: -40°C to +150°C 


Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. 
Peak | Surge | Instant Ave. Peak | Surge | Instant Ave. 
Reverse | Current |Forward) Rectified | Digi-Key Price Each Reverse | Current |Forward| Rectified | Digi-Key Price Each 
Pkg. Volt.(V) |10ms(A) | Volt. (V) | Current (A)| Part No. 1 10 100 Pkg. Volt.(V) |10ms(A) | Volt. (V) |Current (A) | Part No. 1 10 100 
50 350 14 25 26MBO5A-ND 531 425 3.19 50 63 1 2 2KBP005-ND 73 58 35 
100 350 14 25 26MB10A-ND 6.38 5.10 3.14 
200 350 14 25 26MB20A-ND 576 461 3.46 ona ae : : SOROS a 
600 350 14 25 26MB60A-ND 675 540 3.26 p44 400 63 1 ° BKEPOUND! 4 58 44 
1000 | 350 14 25 26MB100A-ND 731 585 4.39 _ 63 1 a aaneND i a0 ae 
1400 | 350 14 25 26MB140A-ND 968 7.74 5.81 aon a ; 5 SPSaOINS pe 5 Pe 
1600 | 350 14 25 26MB160A-ND 10.49 8.39 6.30 . : : 
1000 63 1 2 2KBP10-ND 79 63 48 
50 420 12 35 36MBO5A-ND 5.63 450 3.38 
p-34q | 100 | 420 1.2 35 | 36MB10A-ND 5.92 474 3.56 ou a 1 3 SHON SN) eo Al 238 
200 420 1.2 35 36MB20A-ND 6.05 485 3.64 100 50 3 RBC ICIND 65 53 40 
400 420 1.2 35 36MB40A-ND 6.85 548 3.65 200 55 1 3 KBPC102-ND 78 62 A2 
600 420 1.2 35 36MB60A-ND 7.00 560 3.72 D-46 400 55 1 3 KBPC104-ND 1.63 1.30 88 
00 | 420 12 35 | 36MB80A-ND 710 568 378 bo 50 : 2 MERGING ND) sie 163; a8 
1000 | 420 1.2 35 36MB100A-ND 7.75 6.21 3.95 800 50 1 3 KBPC108-ND 81 65 49 
1200 | 420 1.2 35 36MB120A-ND 8.13 650 4.10 1000 50 1 3 KBPC110-ND 86 69 52 
1400 | 420 1.2 35 36MB140A-ND 11.76 9.41 «6.26 100 360 126 25 26MT10-ND 1441.11.29. 847 
1600 | 420 1.2 35 36MB160A-ND 14.20 11.36 7.56 200 360 1.26 25 26MT20-ND 14.15 11.33 8.50 
200 350 11 25 GBPC2502A-ND 2.70 2.16 1.62 400 360 1.26 25 26MT40-ND 14.18 11.34 8.51 
200 350 11 35 GBPC3502A-ND 3.02 2.42 1.81 600 360 1.26 25 26MT60-ND 14.36 11.49 8.62 
400 350 14 25 GBPC2504A-ND 275 220 1.65 1000 | 360 1.26 25 26MT100-ND 16.25 13.00 ‘9.75 
appc-a | 820 350 i 25 GBPC2506A-ND 2.79 224 1.68 1200 360 1.26 25 26MT120-ND 1715 13.72 10.29 
800 350 44 25 GBRCZ508A:ND. 204 227 1.74 1400 | 360 1.26 25 26MT140-ND 18.20 14.57 10.93 
400 420 14 35 GBPC3504A-ND 288 231 1.73 1600 | 360 1.26 25 26MT160-ND 20.48 16.38 12.29 
600 420 14 35 GBPC3506A-ND 297 238 1.79 D-63 100 475 1.26 25 36MT10-ND 14.87 11.90 8.93 
800 420 14 35 GBPC3508A-ND 3.02 242 1.81 200 475 1.26 25 36MT20-ND 14.96 11.97 8.98 
1000 | 420 14 35 GBPC3510A-ND 3.08 247 1.85 
1200 | 420 14 35 GBPC3512A-ND 3.15 252 1.89 oy 00 bad 35 Soe pees ise exe 
600 475 1.49 35 36MT60-ND 15.37 12.30 9.23 
uy |" BoD im 25 (els HomsnettNly eu ree: ~ see soo | 475 | 1.19 35 36MT80-ND 15.59 1248 9.36 
400 335 a 25 GBR C2508 W-ND: 279 224 = 1.68 1000 | 475 1.19 35 36MT100-ND 17.82 14.26 10.70 
Son sae te | see gue t gag, “qe 1200 | 475 | 1.19 35 36MT120-ND 18.72 14.98 11.24 
carow| 200 | 400 | 11 | 35 | GBPCS5AWIRND 288° 2511.73 w600 | 420 | 1 | 35 | S6MTI60.ND 2605 2084 1385 
° 400 400 14 35 GBPC3504W-ND 2.93 234 1.76 a : : : 
600 400 14 35 GBPC3506W-ND 2.97 2.38 1.79 50 40 1 1 DFOOSMIR-ND 40 32 28 
800 475 14 35 GBPC3508W-ND 3.08 247 2.02 100 30 1 1 DFO1MIR-ND 35 28 25 
1000 | 400 14 35 GBPC3510W-ND 3.15 2.52 1.89 200 40 1 1 DFO2MIR-ND 35 28 25 
1200 | 400 14 35 GBPC3512W-ND 3.22 258 1.94 D-70 400 40 1 1 DFO4MIR-ND 38 30 27 
50 52 14 19 2KBBO5-ND 65 53 40 600 30 1 1 DFO6MIR-ND 40 32 28 
50 52 14 19 2KBBO5R-ND* 65 53 40 800 31 1 1 DFO8MIR-ND 38 31 23 
100 52 141 1.9 2KBB10-ND 68 54 At 1000 31 1 1 DF10MIR-ND 43 34 .26 
100 52 14 1.9 2KBB10R-ND* 68 54 At 
200 52 14 1.9 2KBB20-ND 70 56 42 =o o : : Coe S Ee me se a 
100 31 1 1 DFO1STRR16CT-ND 42 32 25 
200 52 1 19 Assi sauaHsloy ga 56 Ae 100 31 1 1 DFO1STRR16TR-ND 236.25/1,250 
bs? 400 52 14 1.9 2KBB40-ND 72 58 44 400 40 1 1 DF01SIR-ND 35 28 25 
Ps Se 14 ; : ARERE IGE a a5 os 200 31 1 1 DFO2STRR16CT-ND 45 34 27 
600 52 41 19 2KBB6OR-ND* 74 ‘60 ‘45 D-71 200 31 1 1 DFO2STRR16TR-ND 253.13/1,250 
goo | 52 rm 19 | 2KBB80-ND 77 62 46 ‘on | ; : Beets oe os 
800 52 14 1.9 2KBB80R-ND* 77 62 46 00 7 ; : Ree enn a es a 
1000 52 14 1.9 2KBB100-ND 79 63 48 : : : 
tooo | 52 14 1.9 _| 2KBB100R-ND* 79 6348 poe 3 1 1 Bago 38° 8! oe 
a = ‘ 7 ARABOEEIND = a = 1000 31 1 1 DF10SIR-ND 38 31 23 
100 52 1 15 1KAB10E-ND 52 “42 "32 50 109 1 6 KBPC6005-ND 180 144 1.08 
400 52 1 15 14KAB40E-ND 52 42 32 100 109 1 6 KBPC601-ND 1.85 1.48 1.11 
D-38 600 52 1 15 1KAB60E-ND 54 ‘4 33 D-72 200 109 1 6 KBPC602-ND 187 150 1.13 
800 52 1 15 {KAB80E-ND 59 ‘AT 36 400 137 1.2 6 KBPC604-ND 187 150 1.01 
1000 52 1 15 1KAB100E-ND 77 62 AG 600 109 1 6 KBPC606-ND 2.03 162 1.22 
* Pin Configuration; - ~ ~ + (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
568 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


International 


TeR Rectifier Bridge Rectifiers (cont) 
INT-A-Pak 4GBU, 6GBU, 8GBU 
. KH 
we 18.55 
Peak | Surge | Instant Ave. Peak | Surge | Instant Ave. 
Reverse | Current |Forward| Rectified | Digi-Key Price Each Reverse | Current | Forward | Rectified | Digi-Key Price Each 

Pkg. Volt.(V) | 10ms(A) | Volt. (V) |Current (A)| Part No. 1 10 100 Pkg. Volt.(V) | 10ms(A) | Volt. (V) |Current (A) | Part No. 1 10 100 
800 109 1 6 KBPC608-ND 2.18 1.75 1.31 100 158 1.0 4 4GBU01-ND 1.37 74 67 
1000 109 1 6 KBPC610-ND 2.36 1.89 1.42 200 158 1.0 4 4GBU02-ND 1.40 -80 68 
50 137 1 8 KBPC8005-ND 1.98 1.59 1.19 4GBU 400 158 1.0 4 4GBU04-ND 1.48 86 2 
100 137 1 8 KBPC801-ND 2.03 1.62 1.22 600 158 1.0 4 4GBU06-ND 1.59 92 a7 
D-72 200 137 1 8 KBPC802-ND 2.07 1.66 1.25 800 158 1.0 4 4GBU08-ND 1.67 95 79 
400 137 1 8 KBPC804-ND 2.12 1.70 1.27 50 182 1.0 6 6GBU005-ND 1.40 -80 68 
600 137 dl 8 KBPC806-ND 2.27 1.82 1.37 100 182 1.0 6 6GBU01-ND 1.48 86 72 
800 137 1 8 KBPC808-ND 2.43 1.95 1.46 6GBU 200 182 1.0 6 6GBU02-ND 1.59 92 77 
1000 137 il 8 KBPC810-ND 2.59 2.07 1.56 400 182 1.0 6 6GBU04-ND 1.67 95 79 
INT-A-Pak| 1600 390 2.5 55 51MT160KB-ND 108.60 97.74 72.23 600 182 1.0 6 6GBU06-ND 1.74 .99 81 
50 158 a a 4 4GBL005-ND 1.23 66 59 800 182 1.0 6 6GBU08-ND 1.84 1.05 85 
100 158 V1 4 4GBL01-ND 1.33 70 63 50 210 1.0 8 8GBU005-ND 1.55 -90 75 
4GBL 200 158 11 4 4GBL02-ND 1.40 76 68 100 210 1.0 8 8GBU01-ND 1.63 .93 Th 
400 158 11 4 4GBL04-ND 1.44 82 70 8GBU 200 210 1.0 8 8GBU02-ND BPA 97 79 
600 158 141 4 4GBLO6-ND 1.52 88 73 400 210 1.0 8 8GBU04-ND 1.81 1.03 84 
800 158 1.4 4 4GBL08-ND 1.62 94 78 600 210 1.0 8 8GBU06-ND 1.91 1.09 .89 
4GBU 50 158 1.0 4 4GBU005-ND 1.29 68 62 800 210 1:0; 8 8GBU08-ND 2.01 1.14 93 


Schottky Rectifiers 


SOT-223 


Base 
Common Cathode 


Angde 


1 


Angde 


Common 2 
Cathode 


4 Cathode Band 


21.0 + 


TO-220AC TO-220AB TO-244AB TO-244AB (ISO) | 
2 Torta) Terminal 9 9 Y@ M] O} 19.05 
Anode 1 Anode 2 Anode 1 Anode 3 4 
4, 2 4 Cathode ys aeren |. 34.925 -| eas 
8583 2.07.49 Galtee 1 2 3 |1/4-20 
Bee: 5 7 UD fun uj—slotted hex 
EES 
= 83a Common Gathode iaalateo tose aes at 1887 
403DMQ |-_—__ 91.44 | 3.185 
IF |VRRM| VF |IFSM(A)@ |TJ Junction | Digi-Key Price Each IF |VRRM| VF | IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each 
(A)| (VY) (V)_|tp=5ys Sine] Temp (°C) | Part No. 1 10-100 (A)| (Vv) (V)_ | tp=5ys Sine} Temp (°C) | Part No. 1 10 100 
SMB 3] 60 | 0.58 1200 -55 to 150 | 30BQ060-ND 50 40.29 
1) 15 | 0.34 140 -55 to 150) 10BQ015-ND 25 20 15 3] 60 | 0.58 1200 -55 to 150 | 30BQO060TR-ND 801 .00/3,000 
1 15 0.34 140 -55 to 150 | 10BQ015TR-ND 420.00/3,000 3 60 0.61 790 -55 to 150 | MBRS360CT-ND 1.10 55 44 
1} 15 | 0.42 230 -55 to 125 | MBRS130CT-ND 45 27 7 3} 60 | 0.61 790 -55 to 150 | MBRS360TR-ND 990.00/3,000 
il 30 0.42 230 -55to 125 | MBRS130TR-ND 372.00/3,000 3 100 0.79 2100 -55 to 175 | 30BQ100-ND 75 48 36 
1 | 30 | 030 230 -55 to 125_| MBRS130LCT-ND. 74 43.29 3 | 100 | 0.79 2100 -55to 175 _| 30BQ100TR-ND 816.00/3,000 
1] 30 | 0.30 230 -55 to 125 | MBRS130LTR-ND 590.18/3,000 SOT-223 
1} 30 | 0.30 360 -55 to 150 | STPS1L30UCT-ND 40 2416 2] 45 | 054 390 “55 to 150 | 20CJQ045-ND 53 230 
1 30 0.30 360 -55 to 150 | STPS1L30UTR-ND 327.00/3,000 2 60 0.56 385 -55 to 150 | 20CJQ060-ND 95 76 57 
1} 30 | 0.30 430 -55 to 150) 10BQ030-ND 45 27 17 2 | 100 | 0.56 385 -55 to 150_| 20CJQ100-ND 99 80.60 
1 | 40 | 053 430 -55 to 150_| 10BQ040-ND 43 26.18 C-16 
1] 40 | 053 430 -55 to 150 | 10BQ040TR-ND 390.00/3,000 33] 40.) 055 470 740 to 150 | 31DQ04-ND 84 7149 
1} 40 | 053 380 -55 to 150 | MBRS140CT-ND 40 24 16] | 30] 40 06 430 -40 to 150 | MBR340-ND 51 30224 
1} 40 | 053 380 -55 to 150 | MBRS140TR-ND 327.00/3,000 30| 50 | 0.73 460 -40 to 150 | MBR350-ND 51 30. «24 
1 | 60 | 0.57 700 -55 to 150) 10BQ060-ND 24 19.14 3.3] 50 | 0.58 340 -40 to 150 | 31DQ05-ND 57 46.33 
1 | 60 | 057 700 -55 to 150_| 10BQO60TR-ND 408.00/3,000 3.0| 60 | 0.73 460 -40 to 150_| MBR360-ND 51 30.21 
T/ 90 | 063 870 -55to 175 | MBRS190CT-ND 40 24 16] [331 60 | 0.58 340 “40 to 150 | 31DQ06-ND 58 50.34 
1 90 0.63 870 -55 to 175 | MBRS190TR-ND 327.00/3,000 3.3] 60 0.58 340 -40 to 150 | 31DQ06TR-ND 248.40/1,200 
1} 100 | 0.78 780 -55 to 175 | 10BQ100-ND 51 31 22] 133] 90 | 0.85 210 -40 to 150 | 31DQ09-ND 91 77 54 
1] 100 | 0.78 780 -55 to 175 | 10BQ100TR-ND 477.00/3,000 3.3] 90 0.85 210 -40 to 150 | 31DQ09TR-ND 434.40/1,200 
1 | 100 | 0.63 870 -55 to 175_| MBRS1100CT-ND 40 24 16] | 33] 100 | 0.85 210 -40 to 150 | 31DQ10-ND 83 51.38 
1 | 100 | 0.63 870 -55 to 175 | MBRS1100TR-ND 327.00/3,000 3.31 100 | 0.85 210 -40 to 150_| 31DQ10TR-ND 332.40/1,200 
2] 30 | 0.370 350 -55 to 150 | 20BQ030CT-ND 51 30.21 TO-220AC 
2 | 30 | 0.370 350 -55 to 150_| 20BQ030TR-ND 459.00/3,000 79] 15.) 0.32 700 “55 to 100 | 19TQ015-ND 245 1.69 1.35 
SMA 20] 15 | 0.25 700 -55 to 125 | 20L15T-ND 1.31 1.05 79 
1.5) 40 | 0.54 120 ~55 to 150 | 10MQ040N-ND 45 27 19 20| 15 | 0.25 700 -55 to 125 | STPS20L15D-ND 1.40 80 68 
1.5 40 0.54 120 -55 to 150 | 10MQ040NTR-ND 967.50/7,500 6 35 0.53 690 -55 to 175 | 6TQ035-ND 1.80 1.44 1.08 
21] 40 | 0.42 330 -40 to 150 | 15MQO40N-ND 68 42 30] |75) 35 | 0.84 690 -65 to 150 | MBR735-ND 81 65 (52 
21 40 0.42 330 -40 to 150 | 15MQ040NTR-ND 1590.00/7,500 10 35 0.49 1050 -55 to 175 | 101Q035-ND 1.73 1.39 1.04 
1 | 40 | 0.49 120 -55 to 150_| MBRA140CT-ND 31 18 12 10] 35 | 0.84 1080 -65 to 150 | MBR1035-ND 1.17 94.75 
1 40 0.49 120 -55 to 150 | MBRA140TR-ND 562.50/7,500 15] 35 0.50 990 -55 to 150 | 12TQ035-ND 1.73 1.39 1.04 
15] 60 | 0.63 40 -55 to 150 | 10MQO60N-ND 39 23.16 16] 35 | 0.63 1060 -65 to 150 | MBR1635-ND 1.50 1.20 96 
1.5 60 0.63 40 -55 to 150 | 10MQO60NTR-ND 817.50/7,500 18 35 0.6 1800 -55to 175 | 18TQ035-ND 2.00 1.60 1.14 
1.5] 100 | 0.78 120 -55 to 150 | 10MQ100N-ND 20 160 12 20; 35 | 051 1800 -55 to 150 | 20TQ035-ND 1.89 152 1.14 
1.5| 100 | 0.78 120 -55 to 150_| 10MQ100NTR-ND. 817.50/7,500 6 | 40 | 053 690 -55 to 175 | 6TQ040-ND 1.87 1.50 1.13 
SMC 10; 40 | 0.49 1050 -55 to 175 | 10TQ040-ND 1.82 1.46 1.10 
3) 15 | 0.35 650 -55 to 100 | 30BQ015-ND 75 60.43 15| 40 | 0.50 990 -55 to 150 | 12TQ040-ND 1.85 1.48 1.11 
3] 15 | 0.35 650 -55 to 100 | 30BQ015TR-ND 1206.00/3,000 18| 40 | 0.53 1800 -55 to 175_| 18TQ040-ND 1.91 153 1.15 
3} 40 | 0.51 2000 -55 to 150 | 30BQ040-ND 50 40.29 20; 40 | 051 1800 -55 to 150 | 20TQ040-ND 2.00 161 1.21 
3 40 0.51 2000 -55 to 150 | 30BQ040TR-ND 810.00/3,000 75 45 0.57 690 -65 to 150 | MBR745-ND 1.09 .67 49 
3] 40 | 0.43 1580 -55 to 150 | MBRS340CT-ND 65 33.26 10| 45 | 057 1050 -65 to 150 | MBR1045-ND ‘94 ‘84. «75 
3] 40 | 0.43 1580 -55 to 150 | MBRS340TR-ND 564.00/3,000 ; 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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IF |VRRM | VF | IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each IF |VRRM | VF |IFSM(A) @ [TJ Junction | Digi-Key Price Each 
(A) | (V) (V)_|tp=5ps Sine| Temp (°C) | Part No. 1 40 100] | (A)| (VY) (V)__|tp=5ps Sine| Temp (°C) | Part No. 1 10 100 
15/ 45 | 0.50 990 -55 to 150 | 12TQ045-ND 1.94 1.55 117] [200] 40 | 0.58 | 16000 -55t0 175 | 201CNQ040-ND 30.49 24.39 18.30 
16] 45 | 057 1800 -65 to 150 | MBR1645-ND 120 1.07 .96] | 300] 40 | o62 600 -55to 175 | 300CNQ040-ND 34.31 27.45 21.00 
6 | 45 | 0.53 690 -55to175 | 6TQ045-ND 223 1.78 1.19} |300! 40 | 059 | 16000 -55 10175 | 301CNQ040-ND 31.50 25.20 18.90 
10] 45 | 057 1050 -55to 175 | 10TQ045-ND 1.00 80 .57| |300) 45 | 0.69 | 16000 -55 10175 | 301CNQ045-ND 29.53 23.62 15.56 
18 45 0.6 41800 -55to 175 | 18TQ045-ND 2.39 1.61 1.26 200| 45 0.49 26000 -55 to 150 | 200CNQ045-ND 30.49 24.39 18.30 
201 45 | 057 1800 “65 to 150 | 20TQ045-ND 188. 1.50. 1.08| | 200) 45 | 0.58 | 16000 -55 10175 | 201CNQ045-ND 30.49 24.39 18.30 
3 | 60 | 072 850 -55t0 175 | 8TQ060-ND 1.00 ‘30 58 | | 300) 45 | 062 600 -55t0 175 | 300CNQ045-ND 34.31 27.45 21.00 
8 |e | ore | sso | 810175 | sronso-no 19 ise ton] [400/46 | 082 | zoom | ows oo ee 
R s fe) | a fe a 
BE | 100] 098 860 “5510175 _RSTGUBO.NE) eee 144 133! | 509| 50 | 0.58 | 16000 -55 to 175 | 201CNQ050-ND 30.49 24.39 18.30 
TO-220AB 300| 50 0.59 16000 -55 to 175 | 301CNQ050-ND 31.73 25.38 19.04 
40] 15 | 0.41 700 -85 to 125 | 40L15CT-ND 263 210 1.30] | 400! 60 | 0.59 | 25500 -55to 150 | 408CNQ060-ND 17.27 13.35 11.54 
40] 15 | 0.25 700 -55to 125 | STPS40L15CT-ND 230 1.61 1.22} | 200! 80 | 0.70 | 16000 -55to 175 | 203CNQ080-ND 45.38 36.31 27.23 
40] 20 | 0.34 1000 -55 to 150 | 47CTQ020-ND 239 1.91 144] | 300! 80 | 0.72 | 22000 -55 10175 | 303CNQ080-ND 44.44 35.55 26.67 
30 | 25 | 0.40 900 -55 to 150 | 32CTQ025-ND 236 1.89 1.42] |400| 80 | 0.69 | 25500 -55 to 175 | 403CNQ080-ND 52.99 42.39 31.80 
12 30 0.53 690 -55to 175 | 12CTQ030-ND 1.76 1.41 1.06 200} 100 0.86 16000 -55t0 175 | 203CNQ100-ND 45.58 36.47 29.18 
30) 30 | 0.73 1060 “65 to 150 | MBR2535CT-ND 186. 1.49. 1.19| | 200) 100 | 0.70 | 16000 -55t0 175 | 203CNQ100R-ND 31.07 24.86 18.65 
30 | 30 | 037 va -55 to 150 | STPS30L30CT-ND 181 4.03  .94| |200| 100 | 0.70 | 16000 -55 10175 | 203DNQ100-ND 35.63 28.50 21.38 
15| 35 | 072 690 -65 10 150 | MBR1535CT-ND 114 ‘92 «73 | | 300] 100 | 0.72 | 22000 -55t0175 | 303CNQ100-ND 44.44 35.55 26.67 
86 || -ap |l':o:a6 600 5510 150 [ESeTOOROIND 240 164 130) [400] 100 | 0.69 | 25500 -55 10175 | 403CNQ100-ND 52.99 42.39 31.80 
200| 135 | 0.71 10000 -55t0 175 | 209CNQ135-ND 26.40 21.12 18.48 
40 |_30 | 0.48 1700 “55 10:150 FSU) 3.20 _2.56 2.05 | | 499] 435 | 0.72 | 20000 -55t0 175 | 409CNQ135-ND 41.16 34.27 30.04 
20, |) 98: 1/'0:67")) 1060 “6510 150 EECCA 187 1.10 83! | 400} 150 | 0.72 | 20000 | -55t0175 | 409CNQ150-ND 56.14 44.91 33.69 
12} 35 | 053 690 -55to 175 | 12CTQ035-ND 164 1.32 99 
15] 35 | 0.51 810 -55 to 150 | 15CTQ035-ND 1.64 132 99 TO-244AB(ISO) 
26'|l-a5e || cog? 1080 -55t0175 | 20CTQO35-ND 203 «162 «122| | 220] 30 | 0.40 | 22500 -55 to 150 | 220CMQ030-ND 44.91 35.93 26.95 
440} 30 | 0.41 27000 -55 to 150 | 440CMQ030-ND 64.04 51.23 38.43 
30 | 35 | 0.50 990 “55 to 150 FSGIGUse NE) 248 1.98 1.49) | 599) 45 | 0.58 | 16000 -55 10175 | 201CMQ045-ND 44.06 35.25 26.44 
30')| 88: || O62) 1060 “55 to 175 | S0CTQ035-ND 145 0 1:16 83) | 400] 45 | 0.52 | 29000 | -55t0 150 | 400CMQ045-ND 40.18 33.48 29.38 
951), 40. |] :0:51 810 -$5to 150) 15CTQ040-ND 169° 1.35 1.02) | 400| 45 | 0.52 | 29000 -55 to 150 _| 400DMQ045-ND 63.68 50.94 38.21 
12) 40 | 0.53 690 “5510175 | 12CTQ040-ND 169 1.35 1.02) [4o0; 45 | 0.56 | 25000 -55 10175 | 401CMQ045-ND 62.82 50.26 37.70 
20 | 40 0.57 1060 -55 10175 | 20CTQ040-ND 2.03 1.62 1.22) | 200) 60 0.59 16000 -55 to 150 | 208CMQ060-ND 28.50 24.00 21.00 
30 | 40 0.56 1060 -55to 175 | 30CTQ040-ND 2.12 1.70 1.27 400) 60 0.59 25500 -55 to 150 | 408CMQ060-ND 35.45 29.55 25.93 
30] 40 | 0.50 990 -55 to 150 | 25CTQ040-ND 254 2.04 1.53] | 200) 80 | 0.70 | 16000 -55to175 | 203CMQ080-ND 39.92 31.94 23.95 
15 45 0.51 810 -55to 150 | 15CTQ045-ND 1.76 1.41 1.06 400 | 80 0.69 25500 -55 to 175 | 403CMQ080-ND 54.86 43.89 32.92 
40 | 45 06 1020 -65 to 150 | MBR4045CT-ND 146 117. .g8| | 200; 100 | 0.70 | 16000 -55to 175 | 203CMQ100-ND 44.91 35.93 26.95 
is | 45 | 057 690 -65to 150 | MBR1545CT-ND '89 ‘31.73 | | 200] 100 | 0.70 | 16000 -55to 175 | 203DMQ100-ND 45.56 36.45 27.34 
20| 45 | 057 4060 -65 to 150 _| MBR2045CT-ND 146 132 119] | 400] 100 | 069 | 25500 -55to 175 | 4083CMQ100-ND 62.89 50.31 37.74 
30) 4510.73 1060 “65 10 150 | MBR2545CT-ND 1461.32 1.19) |400| 100 | 0.72 | 25500 -55t0 175 | 403DMQ100-ND 40.18 33.48 29.38 
30 | 45 0.76 1060 -65 to 150 | MBR3045CT-ND 2.60 2.08 1.71 TO-247AC 
45 | 45 | 0.53 690 -55 10175 | 12CTQ045-ND 1.95 1.56 1.04 40) 15 | 0.25 700 “$5 to 125 | 40L1S5CW-ND 241 1.93 1.20 
20) 45 | 0.64 4060 5510175 | 20CTQ045-ND 163 130 94 40 | 15 | 0.26 700 -55to 125 | MBR40L15CW-ND 416 291 2.21 
30 | 45 | 062 4060 5510175 | 30CTQ045-ND 218 «174 «+129 40 | 15 | 0.25 700 -55to 125 | STPS40L15CW-ND 260 1.81 1.40 
40] 45 | 053] 1240 -55 10 150 | 40CTQ045-ND 245 1.72 1.23| | 80) 20 | 0.32 | 2200 “5510 150 OC eS gon 8.60" erg 
50 | 30 | 0.38 2180 -55 to 150 _| 52CPQ030-ND 10.13 8.10 6.08 
30} 50 | 0.56 1000 -55 to 150 | 30CTQO50-ND 286 2.29 1.72 50 130 051 Bian 55 10 150 RDGROOSOND ag. 9981 2 ae 
15] 60 | 0.56 1000 -55 to 150 | 15TQ060-ND 214 1.71 1.29 30 | 35 | 050 1020 “55 to 150 | 30CPQ035-ND 324 260 195 
30] 60 | 0.62 1060 -55 to 150 | 30CTQO60-ND 199 160 1.14 30 | 35 | 076 4020 -65 to 150 | MBR3035WT-ND 192 154 123 
40 | 60 | 0.75 1000 -55 to 150_| 48CTQO60-ND 2.03 1.62 1.17 4o| 35 | 043 3500 5510150 | 40CPQ035-ND 533 427 3.20 
20] 80 | 0.85 850 -65 to 150 | MBR2080CT-ND 186 1.49 1.19 30 | 40 | 0.50 1020 -55 to 150 | 30CPQ040-ND 3.42 274 2.06 
16 80 0.72 850 -55 to 175 | 16CTQ080-ND 2.38 1.90 1.36 40 40 0.43 3500 -55to 150 | 40CPQ040-ND 5.67 454 3.41 
20] 90 | 0.85 850 -65 to 150 | MBR2090CT-ND 186 1.49 1.19 40 | 40 | 0.42 1240 -55 to 150 | 40L40CW-ND 3.38 2.70 2.03 
40 | 100 | 0.81 850 -55to 175 | 483CTQ100-ND 315 252 2.02 40 | 40 | 0.43 3500 -55to 150 | STPS40L40CW-ND 3.18 223 1.74 
20 | 100 | 07 850 -65 to 150 _| MBR20100CT-ND 2.03 1.33 1.02 45 | 40 | 0.42 1240 -55to 150 | STPS40L45CW-ND 243 1.70 1.29 
16 | 100 | 0.72 850 -55to 175 | 16CTQ100-ND 219 1.54 1.24 30 | 45 | 0.60 1020 -65 to 150_| MBR3045WT-ND 1.46 1.37 1.23 
10 | 150 | 0.73 620 -55to175 | 10CTQ150-ND 2.93 2.08 1.71 40 | 45 0.42 1240 -55to 150 | 40L45CW-ND 241 1.93 1.45 
TO-244AB 40 | 45 | 0.59 1020 -55 to 150 | MBR4045WT-ND 1.92 154 1.23 
220] 15 ] 032] 10800 | -55t0100 | 225CNQ015-ND 32.31 25.85 19.39| | 60 | 45 | 0.69 | 2900 “5510150 (NB RCO ine oole “Gp. ee 
400] 15 | 047] 4000 -55 10175 | 445CNQ015-ND 50.76 40.61 31.47] | 90) 45 | 0.50) 1020 “850 150 | SOCRQOSS:ND a6, 3:17 2.61 
220| 25 | 0.40 | 22500 | -55to 150 | 220CNQ025-ND 31.07 24.86 18.65| | 40} 45 | 0.43 | 3500 __| -65 10 150 _| 40CPQ045-ND 5:28) 9.59 _- 3.15 
220| 30 | 0.40 | 22500 -55 to 150 | 220CNQ030-ND 31.07 24.86 18.65 SO lee il|oee 1020 “5510 150 CORE #50; 360: 2:70 
40 | 50 | 0.49 3200 -55 to 150 | 40CPQ050-ND 6.37 510 3.83 
440|_ 30 | 0.41 27000 -55 to 150_| 440CNQ030-ND 52.76 42.21 31.66 4o| 60 | 0.77 3200 “55 to 150 | MBR4060WT-ND 341 274 219 
200/ 35 | 0.49 | 26000 -55 to 150 | 200CNQ035-ND 30.49 24.39 18.30 30 | 60 | 050 4020 -55 to 150 | 30CPQ060-ND 321 228 188 
200| 35 | 0.58 | 16000 -55 10175 | 201CNQ035-ND 30.49 24.39 18.30 40 | 60 | 0.49 3200 5510150 | 40CcPQ060-ND 468 3.00 279 
300| 35 | 0.59 | 16000 -55 10175 | 301CNQ035-ND 31.39 25.11 18.84 30 | 60. | 0.56 1020 “55 to 150 | STPS30L60CW-_ND 221. 1.54. 4.47 
400} 35 0.52 29000 -55 to 150 | 400CNQ035-ND 47.88 38.31 28.73 30 80 0.67 920 -55 to 175 | 30CPQ080-ND 5.63 450 3.38 
400| 35 | 0.56 | 25000 -55 10175 | 401CNQ035-ND 47.88 38.31 28.73 40 | 80 | 0.61 2950 -55 0175 | 40CPQ080-ND 794 636 4.77 
200| 40 | 0.49 | 26000 -55 to 150 | 200CNQ040-ND 30.49 24.39 18.30 (Continued) 
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International 


IeRRectifier Schottky Rectifiers (Cont.) 
D61-8-SL D61-8-SM 


8 
Common tathode 


Base 
Common Cathode 


1 3 


Angde Gomman Angde j ; pt Bommon 
Cathode Anode Anode 
CWQ Series we ei 
IF |VRRM| VF | IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each IF |VRRM | VF | IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each 
(A) | (V) (V)__|tp=5ys Sine} Temp (°C) | Part No. 1 10 100 (A) | (VY) (V)__|tp=5ys Sine| Temp (°C) | Part No. 1 10 100 
30 90 0.67 920 -55 to +175 | 30CPQ090-ND 3.44 2.76 2.07 1.1 | 100 0.85 85 -40 to +150 | 11DQ10-ND -30 24 Ars 
30 | 100 0.67 920 -55 to+175 | 30CPQ100-ND 4.35 3.17 2.61 DO-204AR 
40 | 100 77 2950 -55 to +175 | 40CPQ100-ND 4.85 3.88 2.77 9 15 0.31 2900 -55 to+100 | 95SQ015-ND 2.05 1.42 1.13 
30 | 140 0.67 920 -55 to+175 | 30CPQ140-ND 6.44 5.15 3.87 9 15 0.31 2900 -55 to +100 | 95SQ015TR-ND 1438.50/1,500 
30 | 150 il 1000 -55 to +175 | 30CPQ150-ND 6.17 4.94 3.52 8 30 0.44 2400 -55 to+175 | 80SQ030-ND 1.33 1.07 80 
TO-249AA 9 30 0.42 2150 -55 to +150 | 90SQ030-ND 1.40 1.12 84 
160} 30 0.46 7900 -55 to +150 | 162CNQ030-ND 28.01 22.41 16.81 8 35 0.53 2400 -55 to +175 | 80SQ035-ND 1.45 1.16 84 
160) 30 0.46 7900 -55 to +150 | 162CMQ030-ND 29.59 23.67 17.76 8 35 0.53 2400 -55 to+175 | 80SQ035TR-ND 1174.50/1,500 
300) 30 0.56 10000 -55 to +150 | 322CNQ030-ND 34.61 27.69 20.77 9 35 0.42 2150 -55 to +150 | 90SQ035-ND 1.42 1.14 86 
160} 34 0.60 6400 -55 to +150 | 160CMQ035-ND 28.91 23.13 17.35 8 40 0.53 2400 -55 to+175 | 80SQ040-ND 1.48 1.19 85 
160| 35 0.63 11500 -55 to +175 | 161CMQ035-ND 28.91 23.13 17.35 9 40 0.48 2150 -55 to +150 | 90SQ040-ND 1.60 1.28 91 
160} 40 0.60 6400 -55 to +150 | 160CMQ040-ND 28.91 23.13 17.35 8 45 0.53 2400 -55 to +175 | 80SQ045-ND 1.87 1.24 96 
160} 40 0.63 11500 -55 to +175 | 161CMQ040-ND 28.91 23.13 17.35 8 45 0.53 2400 -55 to +175 | 80SQ045TR-ND 1174.50/1,500 
160} 45 0.60 6400 -55 to +150 | 160CNQ045-ND 26.87 21.50 16.12 5] 45 0.48 2150 -55 to +150 | 90SQ045-ND 1.46 1.17 84 
160} 45 0.63 11500 -55 to+175 | 161CNQ045-ND 27.43 21.95 16.46 9 45 0.48 2150 -55 to +150 | 90SQ045TR-ND 1180.50/1,500 
160| 45 0.60 6400 -55 to +150 | 160CMQ045-ND 28.91 23.13 17.35 5 60 0.65 225 -65 to +150 | 50SQ060-ND 1.71 1.37 1.03 
160) 45 0.63 11500 -55 to +175 | 161CMQ045-ND 28.91 23.13 17.35 5 80 0.66 1900 -55 to +175 _| 50SQ080-ND 1.50 1.20 86 
160} 80 0.80 9000 -55 to +175 | 163CMQ080-ND 30.71 24.57 18.43 5 100 0.52 1900 -55 to +175 | 50SQ100-ND 1.44 93 -86 
160} 100 0.80 9000 -55 to +175 | 163CNQ100-ND 29.14 23.31 17.49 5 100 0.52 1900 -55 to +175 | 50SQ100TR-ND 1215.00/1,500 
160| 100 0.98 9000 -55 to +175 | 163CMQ100-ND 28.13 22.50 16.08 D-38 
TO-262 1.2 | 200 1A 50 -40 to +150 | 1KAB20E-ND 52 42 28 
40 20 0.34 1000 -55 to +150 | 47CTQ020-1-ND 2.43 1.95 1.46 D-60 
32 30 0.40 900 -55 to +150 | 32CTQ030-1-ND 1.74 99 81 150] 15 0.80 — -55 to+175 | 155CMQ015-ND 21.74 17.39 13.92 
40 30 0.38 1100 -55 to +150 | 42CTQ030-1-ND 2.72 2.18 1.64 150] 30 0.65 9200 -55 to +175 | 152CMQ030-ND 29.59 23.67 17.76 
30 35 0.73 1060 -65 to +150 | MBR2535CT-1-ND 1.49 1.19 -90 150) 35 0.60 6600 -55 to +150 | 150CMQ035-ND 28.91 23.13 17.35 
15 35 0.57 690 -65 to +150 | MBR1535CT-1-ND 1.08 65 -50 150) 35 0.65 9200 -55 to +175 | 151CMQ035-ND 28.91 23.13 17.35 
30 45 0.56 1060 -55 to +175 | 30CTQ045-1-ND 1.74 99 81 150| 40 0.60 6600 -55 to +150 | 150CMQ040-ND 28.91 23.13 17.35 
40 45 0.48 1240 -55 to +150 | 40CTQ045-1-ND 2.14 1.50 1.14 150) 40 0.65 9200 -55 to +175 | 151CMQ040-ND 28.91 23.13 17.35 
15 45 0.84 690 -65 to +150 | MBR1545CT-1-ND 92 74 56 150) 45 0.60 6600 -55 to +150 | 150CMQ045-ND 28.91 23.13 17.35 
20 45 0.57 1060 -65 to +150 | MBR2045CT-1-ND 1.42 1.14 86 150) 45 0.65 9200 -55 to +175 | 151CMQ045-ND 28.91 23.13 17.35 
30 45 0.73 1060 -65 to +150_| MBR2545CT-1-ND 1.51 1.21 91 150) 45 0.60 6600 -55 to +150 | 150CNQ045-ND 26.87 21.50 16.12 
30 45 0.6 1020 -65 to +150 | MBR3045CT-1-ND 241 1.93 1.45 150] 80 0.80 7000 -55 to +175 | 153CMQ080-ND 30.71 24.57 18.43 
40 45 0.6 1020 -65 to +150 | MBR4045CT-1-ND 1.53 1.23 92 150 | 100 0.80 7000 -55 to +175 | 153CMQ100-ND 30.71 24.57 18.43 
40 60 0.58 1000 -55 to +150 | 48CTQ060-1-ND 2.72 218 1.64 D61-6 
20 80 0.70 850 -65 to +150 | MBR2080CT-1-ND 1.42 1.14 86 60 30 0.46 4600 -55 to +150 | 62CNQ030-ND 16.50 13.20 9.43 
20 90 0.70 850 -65 to +150 | MBR2090CT-1-ND 1.46 1A7 88 D61-8 
16 | 100 0.58 850 -55 to +175 | 16CTQ100-1-ND 1.30 1.04 78 80 15 0.36 5200 -55 to +100 | 85CNQ015A-ND 17.55 14.04 10.03 
20} 100 0.70 850 -65 to +150 | MBR20100CT-1-ND 1.44 1.16 87 110} 15 0.33 5050 -55 to +125 | 115CNQ015A-ND 13.20 10.20 8.82 
40 | 100 0.67 850 -55 to +175 | 43CTQ100-1-ND 2.77 2.22 1.67 80 20 0.32 6000 -55 to +150 | 87CNQ020A-ND 14.23 11.00 9.52 
10 | 150 0.73 620 -55 to +175 | 10CTQ150-1-ND 88 .70 53 80 30 0.47 5100 -55 to +150 | 82CNQ030A-ND 16.88 13.50 9.64 
10 | 200 1.25 50 -65 to +175 | MURB1020CT-1-ND 1.24 99 75 110} 30 0.39 5100 -55 to +150 | 112CNQ030A-ND 13.20 10.20 8.82 
DO-5 80 35 0.47 5800 -55 to +150 | 80CNQ035A-ND 14.56 11.26 9.74 
95 15 AG 7500 -65 to +100 | 95HQ015-ND 10.61 8.49 6.07 80 35 0.54 4600 -55 to+175 | 81CNQ035A-ND 14.56 11.26 9.74 
60 30 0.5 12000 -65 to +150 | 55HQ030-ND 10.63 8.50 6.07 80 40 0.47 5800 -55 to +150 | 80CNQ040A-ND 14.56 11.26 9.74 
50 30 0.86 800 -65 to +125 | 1N6097-ND 8.60 6.20 5.16 80 40 0.54 4600 -55 to +175 | 81CNQ040A-ND 14.56 11.26 9.74 
50 40 0.86 800 -65 to +125 | 1N6098-ND 8.60 6.20 5.16 80 45 0.54 4600 -55 to +175 | 81CNQ045A-ND 14.56 11.26 9.74 
60 35 0.75 800 -65 to +150 | SD51-ND. 9.45 7.56 5.67 110) 45 0.55 4000 -55 to+175 | 111CNQ045A-ND 13.20 10.20 8.82 
75| 35 | 063 9000 765 to +175 | 75HQ035-ND 9.45 7.56 5.67| | 110) 45 0.5 5400 -55 to +150 | 110CNQ045A-ND 13.20 10.20 8.82 
60 45 0.68 1000 -55 to +175 | 1N6392-ND 8.60 6.20 5.16 80 60 0.56 5000 -55 to +150 | 88CNQO60A-ND 11.30 8.72 7.50 
60 35 0.53 10800 -65 to +150 | 50HQ035-ND 9.34 747 5.61 80 80 0.67 7000 -55 to +175 | 83CNQ080A-ND 14.85 11.48 9.93 
60 35 0.58 10800 -65 to +150 | 51HQ035-ND 9.34 7.47 5.61 80 | 100 0.81 7000 -55 to +175 | 83CNQ100A-ND 16.88 13.50 9.64 
75 35 0.60 1000 -65 to +150 | MBR7535-ND 9.34 747 5.61 110} 100 0.67 7000 -55 to +175 | 113CNQ100A-ND 13.20 10.20 8.82 
85 35 0.62 9000 -65 to +175 | 85HQ035-ND 9.68 7.74 5.81 80 | 135 0.69 4300 -55 to+175 | 89CNQ135A-ND 14.23 11.00 9.52 
60 40 0.58 10800 -65 to +150 | 51HQ040-ND 9.45 7.56 5.67 80 | 150 0.69 4300 -55 to +175 | 89CNQ150A-ND 14.23 11.00 9.52 
60 40 0.53 10800 -65 to +150 | 50HQ040-ND 9.45 7.56 5.67 D61-8-SL 
75 40 0.63 9000 -65 to +175 | 75HQ040-ND 9.56 7.65 5.74 80 15 0.32 5200 -55 to +100 | 85CNQ015ASL-ND 14.21. 10.99 9.50 
85 40 0.62 9000 -65 to +175 | 85HQ040-ND 9.79 7.83 5.88 110} 15 0.33 5050 -55 to +125 | 115CNQ015ASL-ND 13.42 10.37 8.97 
60 45 0.6 10800 -65 to +150 | 50HQ045-ND 10.50 8.40 6.00 80 20 0.32 6000 -55 to +150 | 87CNQO20ASL-ND 14.23 11.00 9.52 
60 45 0.58 10800 -65 to +150 | 51HQ045-ND 9.45 7.56 5.67 110} 30 0.39 5100 -50 to +150 | 112CNQ030ASL-ND 13.42 10.37 8.97 
60 45 0.66 800 -65 to +150 | 52HQ045-ND 9.45 7.56 5.03 80 35 0.47 5800 -55 to +150 | 80CNQ035ASL-ND 13.40 10.36 8.96 
75 45 0.60 1000 -65 to +150 | MBR7545-ND 11.03 8.82 6.62 80 35 0.54 4600 -55 to +175 | 81CNQO035ASL-ND 13.40 10.36 8.96 
75 45 0.71 9000 -65 to +175 | 75HQ045-ND 10.63 8.50 6.07 80 40 0.54 4600 -55 to +175 | 81CNQO40ASL-ND 13.40 10.36 8.96 
60 60 0.70 8400 -65 to +175 | GOHQO60-ND 9.45 7.56 5.67 80 45 0.54 4600 -55 to +175 | 81CNQ045ASL-ND 13.40 10.36 8.96 
60 80 0.70 8400 -65 to +175 | 60HQ080-ND 9.70 7.76 582 110} 45 0.5 5400 -55 to +150 | 110CNQO45ASL-ND 13.75 10.63 9.19 
60 | 100 0.7 8400 -65 to +175 | 60OHQ100-ND 10.80 8.64 6.17 110) 45 0.55 4000 -55 to +175 | 111CNQ045ASL-ND 13.53 10.46 9.05 
DO-41/DO-204AL 80 60 0.56 5000 -55 to +150 | 88CNQO60ASL-ND 11.30 8.72 7.50 
1.0] 30 0.55 225 -40 to +150 | 1N5818IR-ND 49 28 7 80 80 0.67 7000 -55 to +175 | 83CNQO80ASL-ND 13.66 10.56 9.13 
tA 30 0.55 225 -40 to +150 | 11DQ03-ND 24 21 14 80} 100 0.67 7000 -55 to +175 | 83CNQ100ASL-ND 13.66 10.56 9.13 
Ast 30 0.55 225 -40 to +150 | 11DQ03TR-ND 425.00/5,000 110| 100 0.67 7000 -55 to +175 | 113CNQ100ASL-ND 13.97 10.80 9.34 
3.3) 30 0.55 470 -40 to +150 | 31DQ03-ND 68 58 40 80 | 135 0.69 4300 -55 to +175 | 89CNQ135ASL-ND 14.23 11.00 9.52 
1.0] 30 0.55 225 -40 to +150 | 1N5819IR-ND 40 24 16 80 | 150 0.69 4300 -55 to+175 | 89CNQ150ASL-ND 14.23 11.00 9.52 
qe 40 0.55 225 -40 to +150 | 11DQ04-ND 33 19 AB D61-8-SM 
14 40 0.55 225 -40 to +150 | 11DQ04TR-ND 425.00/5,000 80 15 0.32 5200 -55 to +100 | 85CNQ015ASM-ND 14.21. 10.99 9.50 
1.0] 50 0.65 150 -40 to +150 | MBR150-ND 49 28 A7 110} 15 0.33 5050 -55 to +125 | 115CNQ015ASM-ND 13.42 10.37 8.97 
11 50 0.58 150 -40 to +150 | 11DQ05-ND 16 13 10 80 20 0.32 6000 -55 to +150 | 87CNQ020ASM-ND 14.23 11.00 9.52 
14 50 0.58 150 -40 to +150 | 11DQ05TR-ND 445.00/5,000 80 30 0.37 5100 -55 to +150 | 82CNQ030ASM-ND 13.66 1056 9.13 
1.0 60 0.65 150 -40 to +150 | MBR160-ND 42 24 15 110| 30 0.39 5100 -55 to +150 | 112CNQ030ASM-ND 13.42 10.37 8.97 
14 60 0.58 150 -40 to +150 | 11DQ06-ND 42 25 Pa 80 35 0.54 4600 -55 to +175 | 81CNQ035ASM-ND 13.40 10.36 8.96 
a 60 0.58 150 -40 to +150 | 11DQ06TR-ND 590.00/5,000 80 40 0.47 5800 -55 to +150 | 80CNQ040ASM-ND 13.40 10.36 8.96 
141 90 0.85 85 -40 to +150 | 11DQ09-ND 29 25 7 80 40 0.54 4600 -55 to +175 | 81CNQ040ASM-ND 13.40 10.36 8.96 
141 90 0.85 85 -40 to +150 | 11DQ09TR-ND 505.00/5,000 80 45 0.47 5800 -55 to +150 | 80CNQ045ASM-ND 13.40 10.36 8.96 
1.0| 100 | 0.68 200 -40 to +150 | MBR1100-ND 31 A812 (Continued) 
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IF |VRRM| VF | IFSM(A)@ | TJ Junction | Digi-Key Price Each IF |VRRM | VF |IFSM(A)@ | TJ Junction | Digi-Key Price Each 
(A)| (V) (V)__|tp=5ys Sine} Temp (°C) | Part No. 1 10 100 (A) | (V) (V) {tp =5ys Sine} Temp (°C) | Part No. il 10 100 
80] 45 | 0.54 4600 -55to 175 | 81CNQ045ASM-ND 13.40 10.36 8.96] | 30] 45 | 073 1060 -65 to 150 | MBRB2545CTTRL-ND 1382.40/800 
110| 45 0.5 5400 -55 to 150 | 110CNQ045ASM-ND 13.75 10.63 9.19] | 25] 45 | 0.73 1060 -65 to 150 | MBRB2535CT-ND 2.77 2.22 1.67 
110] 45 | 0.55 4000 -55to 175 | 111CNQO45ASM-ND 13.53 10.46 9.05] | 30] 45 | 073 1060 -65 to 150 | MBRB2545CT-ND 288 231 1.73 
80] 60 | 0.56 5000 -55 to 150 | 88CNQO60ASM-ND 11.30 8.72 7.50] | 40] 45 06 1020 -65 to 150 | MBRB4045CT-ND 3.08 2.47 1.85 
80 80 0.67 7000 -55 to 175_| 83CNQ080ASM-ND 13.66 10.56 9.13 30 45 0.62 1060 -55 to 175 | 30CTQ045S-ND 2.00 1.60 1.15 
100] 80 | 0.67 7000 -55to 175 | 883CNQ100ASM-ND 13.66 10.56 9.13] [39] a5 | 062 1060 “55 to 175 | 30CTQ045STRR-ND 864.00/800 
110] 100 | 0.67 7000 -55to 175 | 113CNQ100ASM-ND 13.97 10.80 9.34] | 49] 45 | 053 1240 -55 to 150 | 40CTQ045S-ND 3.03 242 1.73 
80] 135 | 0.69 4300 -55to 175 | 89CNQ135ASM-ND 14.23 11.00 9.52 is | 60 | 056 14000 -55 to 150 | 15TQ060S-ND 272 218 164 
80 | 150 | 0.69 4300 -55 to 175_| 89CNQ150ASM-ND 14.23 11.00 9.52] | 39] 60 | o62 1060 -55 to 150 | 30CTQ060S-ND 368 294 2410 
D-PAK 40 | 60 | 0.61 1000 -55 to 150_| 48CTQO60S-ND 3.03 2.42 1.73 
Fe) (-28: | 22 || ~ S82 “40 to 150 OC Ocean ae 860 69 521 Tg Teo [0.72 | 850 “8510175 | 8TQ080S-ND 161 (1.29.92 
12) 30 | 0.47 320 “8510 150 [RIZEWGOSEN-ND) 83 67 ~=-48) | 16] 80 | 0.58 850 -55 0175 | 16CTQO80S-ND 398 3.19 2.39 
12] 30 | 0.47 320 -55 to 150 | 12CWQO3FNTR-ND 900.00/2,000 20| 80 | 0.70 850 -65 to 150 | MBRB2080CT-ND 403. 323-242 
3.5| 30 | 0.45 535 -40 to 150 | 30WQO03FN-ND 69 56.40 : ; ‘ : 
20] 90 | 0.70 850 -65 to 150 | MBRB2090CT-ND 4.03 3.23 2.42 
5.5| 30 | 0.46 320 -40 to 150_| 50WQO03FN-ND 93.74 53 8 | 100 | 0.72 850 5510175 | STQIOUS-ND 102 Aon ed 
3.0; 30 | 0.49 490 -40 to 150 | MBRD330-ND 74 45 «32 : : : : 
>| 40 | 053 500 -40 to 150 | 6CWQO4EN-ND 68 54 39 8 | 100 | 0.72 850 -55to 175 | 8TQI00STRR-ND 440.80/800 
7 | 40 | 053 500 -40 to 150 | 6CWQO4FNTR-ND 730.00/2,000 16) 100 | 0.72 850 “5510175 IGCTOTOOS ND 4:48 '3:58,..2.56 
y| 40 | 052 320 -55to 150 | 12CWQO4EN-ND 93 74 53 20 | 100 | 0.95 850 -65 to 150 | MBRB20100CT-ND 1.70 1.36 1.09 
35| 40 | 053 500 -40 to 150 | 30WQO04EN-ND 55 44. ~~ ~.32 20 | 100 | 0.95 850 -65 to 150 | MBRB20100CTTRL-ND 592.00/800 
3.5] 40 0.53 500 -40 to 150 | 30WQ04FNTR-ND 588.00/2,000 40 | 100 | 0.81 850 -55 to 175_| 483CTQ100S-ND 3.50 2.80 2.24 
5.5| 40 | 0.51 340 -40 to 150 | 50WQO4FN-ND 85 68 49] | 180) 135 | 0.74 | 15000 -55to 175 | 189NQ135-ND 16.50 12.75 11.03 
5.5| 40 | 0.51 340 -40 to 150 | 50WQO4FNTR-ND 918.00/2,000 10 | 150 | 0.93 620 -55 to 175 | 10CTQ150S-ND 3.35 269 1.92 
3.0; 40 | 0.49 490 -40 to 150 | MBRD340-ND 74 45 32 16 | 400 | 1.19 100 -65 to 175 _| 16CTU04S-ND 2.61 1.49 1.21 
1o| 45 | 0.53 400 -40 to 175_| 10WQO45FN-ND 3.75 2.63 2.05 Half-Pak/D-67 
10) 45 0.57 75 -65to 175 | STPS1045B-ND 1.76 1.04 80 120) 15 0.39 10800 -55to 100 | 125NQ015-ND 16.25 13.00 9.29 
6 | 50 0.65 490 -40 to 150 | MBRD650CT-ND 82 48 36 120| 15 0.39 10800 -55to 100 | 125NQ015R-ND 18.20 14.56 10.40 
6 | 60 | 0.65 490 -40 to 150 | MBRD660CT-ND 74 45 32) | 180} 15 0.4 15000 -55to 100 | 185NQ015-ND 16.96 13.57 9.69 
7 | 60 | 0.61 500 -40 to 150 | BCWQO6FN-ND 68 54° 39) | 180] 15 0.4 15000 -55 to 100 | 185NQ015R-ND 21.29 17.03 12.78 
7 | 60 | 0.61 500 -40 to 150_| 6CWQO6FNTR-ND 730.00/2,000 240| 15 | 0.4 | 20000 | -55t0100 | 245NQ015-ND 20.18 16.14 11.53 
Pelt 00: || 20:81 ||- 200 “55 10 150 Hoe 930 74 58) F540; 15 | 0.4 | 20000 | -85t0100 | 245NQ015R-ND 25.20 20.16 15.12 
35| 60 | 0.61 490 -40 to 150 | 30WQO6FN-ND 95 76 54 
ae | 0: «|e 490 -4010 180 | S0WOO6ENTR:ND 664,00/2,000 20} 30 | 041 22500 -55 to 150 | 122NQ030-ND 17.83 14.26 10.19 
ee ‘60°. | -Oaz 320 “40 to 150 | SOWQO6FN-ND 88 0... ct 120| 30 | 0.41 22500 -55 to 150 | 122NQ030R-ND 16.04 12.84 9.63 
elt go igee 0 “40 to 150 | SOWQO6ENTRR-ND 4419.00/3,000 180| 30 | 0.41 30000 -55 to 150 | 182NQ030-ND 20.84 16.67 12.51 
7 1400 10.81 440 “40 to 150 | 6CWO10FN-ND 8 54.39] |240| 30 | 0.42 | 27000 -55 to 150_| 242NQ030-ND 24.66 19.73 14.80 
71/100 | 0.81 440 -40 to 150 | 6CWQ10FNTR-ND 730.00/2,000 240; 30 | 0.42 | 27000 -55 to 150 | 242NQ030R-ND 24.66 19.73 14.80 
i2| 100 | 08 330 -55 to 150 | 12CWQ10FN-ND 85 68 .49| | 120] 35 | 0.52 | 29000 -55 to 150 | 120NQ035-ND 15.71 1257 9.43 
12 | 100 0.8 330 -55 to 150 | 12CWQ10FNTR-ND 918.00/2,000 120; 35 0.56 19800 -551t0 175 | 121NQ035-ND 15.71 12.57 9.43 
12| 100 | 08 330 -55 to 150_| 12CWQ10FNTRR-ND 1377.00/3,000 180| 35 | 056 | 25500 -55 to 150 | 180NQ035-ND 20.39 16.31 12.24 
35| 100 | 0.81 440 -40 to 150 | 30WQ10FN-ND 113 ~=«90~—64] | 180| 35 | 0.56 | 22000 -55 to 175_| 181NQ035-ND 20.39 16.31 12.24 
3.5| 100 | 0.81 440 -40 to 150 | 30WQ10FNTR-ND 588.00/2,000 240; 35 | 0.59 | 25000 -55to 175 | 241NQ035-ND 24.14 19.32 14.49 
5.5| 100 | 0.77 30 -40 to 150_| 50WQ10FN-ND 142 144 81] | 240) 35 | 055 | 26000 -55 to 150 | 240NQ035-ND 24.14 19.32 14.49 
D-2PAK 120| 40 | 056 | 19800 -55to 175 | 121NQ040-ND 15.71 1257 9.43 
19] 15 | 0.36 700 -55 to 100 | 19TQO15S-ND 2.00 1.60 1.15] | 120} 40 | 0.52 | 29000 -55 to 150 | 120NQ040-ND 15.77 12.62 9.47 
19] 15 | 0.36 700 -55to 100 | 19TQO15STRL-ND 864.00/800 180| 40 | 0.56 | 25500 -55 to 150_| 180NQ040-ND 20.39 16.31 12.24 
20] 15 | 0.25 700 -55 to 125 | 20L15TS-ND 152 88 .73/ | 180] 40 | 056 | 22000 -55to 175 | 181NQ040-ND 20.39 16.31 12.24 
40} 15 | 0.41 700 -5 to 125 | 40L15CTS-ND 3.14 215 1.70] | 240} 40 | 0.55 | 26000 -55 to 150 | 240NQ040-ND 24.14 19.32 14.49 
20 | 15 0.25 700 -55 to 125_| STPS20L15G-ND 2.38 1.36 1.16 240) 40 0.59 25000 -55 to 175 | 241NQ040-ND 24.14 19.32 14.49 
40} 20 | 0.45 1000 -55 to 150 | 47CTQ020S-ND 270 216 1.39] | 120} 45 | 0.52 | 29000 -55 to 150 | 120NQ045-ND 15.86 1269 9.52 
30] 30 | 0.49 1000 -55 to 150 | 32CTQ030S-ND 1.50 1.20 .86] |120| 45 | 052 | 29000 -55 to 150_| 120NQ045R-ND 15.86 12.69 9.52 
30] 30 | 0.49 1000 -55 to 150 | 32CTQO30STRL-ND 652.00/800 120| 45 | 056 | 19800 -55to 175 | 121NQ045-ND 15.71 1257 9.43 
40| 30 | 0.48 1100 -55 to 150 | 42CTQ030S-ND 2.03 1.62 1.47] | 120} 45 | 0.56 | 19800 -55to 175 | 121NQ045R-ND 15.71 1257 9.43 
40 | 30 | 0.48 1100 -55 to 150_| 42CTQO30STRL-ND 875.20/800 180| 45 | 056 | 25500 -55 to 150 | 180NQ045-ND 20.39 16.31 12.24 
10] 35 | 0.49 1050 -55 to 175 | 10TQ035S-ND 234 1.88 1.41] | 180} 45 | 0.56 | 25500 -55 to 150 | 180NQ045R-ND 20.39 16.31 12.24 
30} 35 0.50 990 -55 to 150 | 25CTQ035S-ND 252 2.02 1.52 180| 45 0.56 22000 -55to 175 | 181NQ045-ND 20.39 16.31 12.24 
6 | 35 0.53 690 -5 to 175 | 6TQ035S-ND 1.78 143 1.07) [480] 45 0.56 22000 -5510 175 | 181NQ045R-ND 20.39 16.31 12.24 
12| 35 | 0.53 690 “55 to 175 | 12CTQ035S-ND 1.87 150 1.13] | 240) 45 | 0.55 | 26000 -55 to 150 | 240NQ045-ND 24.14 19.32 14.49 
15 | 35 | 0.50 990 -55 to 150_| 12TQ035S-ND 2.34 1.88 1.41] | 240; 45 | 0.55 | 26000 -55 to 150 | 240NQ045R-ND 24.14 19.32 14.49 
15| 35 | 051 810 -55 to 150 | 15CTQ035S-ND 187 150 113] |240) 45 | 059 | 25000 -55to 175 | 241NQ045-ND 24.14 19.32 14.49 
20] 35 | 0.57 1060 -55 to 175 | 20CTQ035S-ND 236 189 1.42] | 240; 45 | 0.59 | 25000 -55 to 175_| 241NQ045R-ND 24.14 19.32 14.49 
20} 35 0.51 1800 -55 to 150 | 20TQ035S-ND 216 1.73 1.30 120} 80 0.74 16000 -55to 175 | 123NQ080-ND 16.04 12.84 9.63 
30 | 35 0.56 1060 -55to 175 | 30CTQ035S-ND 2.72 2.18 1.64 240] 80 0.72 25500 -55to 175 | 243NQ080-ND 24.66 19.73 14.80 
75| 35 | 0.57 690 -65 to 150_| MBRB735-ND 88 ‘53__-39| | 180! 80 | 0.75 | 22000 -55to 175 | 183NQ080-ND 20.84 16.67 12.51 
10] 35 | 0.57 1060 -65 to 150 | MBRB1035-ND 1.06 63 48] | 180) 100 | 0.95 | 22000 -55to 175 | 1883NQ100-ND 17.51 14.01 10.01 
15| 35 | 0.57 690 -65 to 150 | MBRB1535CT-ND 1.08 65 50] | 120| 100 | 091 16000 -55to 175 | 123NQ100-ND 17.14 13.72 9.80 
16] 35 | 0.57 1800 -65 to 150 | MBRB1635-ND 1.29 68 62} | 120] 100 | 0.74 | 16000 -55to 175 | 123NQ100R-ND 16.04 12.84 9.63 
20} 35 | 0.57 1060 -65 to 150 | MBRB2035CT-ND 1.98 159 1.19] | 180) 100 | 0.75 | 22000 -55to 175 | 183NQ100R-ND 20.84 16.67 12.51 
6 45 0.53 690 -55 to 175_| 6TQ045S-ND 1.82 146 1.10 240} 100 | 0.72 25500 -55to 175 | 243NQ100-ND 24.66 19.73 14.80 
7.5| 45 | 0.57 690 -65 to 150 | MBRB745-ND 1.72 1.03 .76] | 240) 100 | 0.72 | 25500 -55to 175 | 243NQ100R-ND 24.66 19.73 14.80 
16] 45 | 0.57 1800 -65 to 150 | MBRB1645-ND 277 146 1.32] | 120} 135 | 0.74 | 10000 -55to 175 | 129NQ135-ND 14.48 11.19 9.68 
10] 45 | 0.57 1060 -65 to 150 | MBRB1045-ND 238 1.90 1.14] | 240] 135 | 0.72 | 20000 -55to 175 | 249NQ135-ND 21.53 16.92 14.61 
12) 45 | 0.53 690 -55 to 175 | 12CTQ045S-ND 1.91 153 1.15 PowIRtab Short 
i5| 45 | 0.84 690 -65 to 150_| MBRB1545CT-ND 140 1.12 68] | 100) 15 | 0.35 5000 -55 to 125 | 100BGQ015J-ND 4.05 3.24 243 
10] 45 | 0.49 1050 -55 to 175 | 10TQ045S-ND 239 1.91 1.44] | 100] 30 | 0.48 4500 -55 to 150 | 100BGQ030J-ND 416 3.33 250 
15| 45 | 0.50 990 -55 to 150 | 12TQ045S-ND 239° 1.91 1.44] | 175] 30 | 0.45 8000 -55 to 150 | 175BGQ030J-ND 5.92 4.74 3.56 
15| 45 | 0.50 990 -55 to 150 | 12TQ045STRR-ND 1269.60/800 175| 45 | 0.45 8000 -55 to 150 | 175BGQ045J-ND 6.26 5.01 3.76 
15| 45 | 0.51 810 -55 to 150 | 15CTQ045S-ND 1.91 153 115] | 100] 45 | 063 4400 -55 to 150_| 100BGQ045J-ND 452 3.62 2.72 
18 | 45 0.6 1800 -55 to 175_| 18TQ045S-ND 1.26 1.01.73 PowIRtab 
20]; 45 | 0.57 1060 -55 to 175 | 20CTQ045S-ND 239 1.91 1.44] [100] 15 | 0.35 5000 -55 to 125 | 100BGQ015-ND 405 3.24 2.43 
20} 45 | 0.51 1800 -55 to 150 | 20TQ045S-ND 236 189 1.42] | 100] 30 | 0.48 4500 -55 to 150 | 100BGQ030-ND 416 3.33 2.50 
20} 45 | 0.57 1060 -65 to 150 | MBRB2045CT-ND 4.03 3.23 242] | 175] 30 | 0.46 8000 -55 to 150 | 175BGQ030-ND 658 5.26 2.98 
30] 45 | 0.50 990 -55 to 150 | 25CTQ045S-ND 277 222 1.67] | 100] 45 | 0.63 4400 -55 to 150 | 100BGQ045-ND 452 362 272 
30| 45 0.6 1020 -65 to 150 | MBRB3045CT-ND 293 234 1.76] | 175] 45 | 0.45 8000 -55 to 150 | 175BGQ045-ND 6.26 5.01 3.76 
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rerRectificr Input Rectifier Diodes 
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IFSM(A) TJ IFSM(A) TJ 
IF | VRRM| VF |@tp=10ms | Junction | Digi-Key Price Each IF | VRRM | VF |@tp=10ms| Junction | Digi-Key Price Each 
Pkg. (A) (V) (V) Sine Temp (°C) | _Part No. 1 10 100 Pkg. (A) (V) (V) Sine Temp (°C) | Part No. it 10 100 
Standard Recovery Diodes (Discrete Circuit) 505 15 | 400 | 15 239 | -65to 190 | 1N3212-ND 4.00 320 240 
6 400 11 159 -65to 175 | 6F40-ND 3.30 264 1.98 15 | 600 1.5 239 -65 to 190 | 1N3214-ND 5.63 4.50 3.38 
6 400 1 159 -65 to 175 | 6FR40-ND* 3.30 264 1.98 16 | 100 | 1.23 350 -65 to 175 | 16F10-ND 298 238 1.79 
6 600 1 159 -65 to 175 | 6F60-ND 3.73 2.98 2.24 16 | 100 | 1.23 350 -65 to 175 | 16FR10-ND 298 238 1.79 
6 600 11 159 -65 to 175 | 6FR60-ND* 3.73 2.98 2.24 16 | 200 | 1.23 350 -65to 175 | 16F20-ND 3.18 254 1.91 
6 | 1200 | 1.1 159 -65t0 175 | 6FR120-ND* 5.99 479 3.60 16 | 200 | 1.23 350 -65 to 175 | 16FR20-ND 318 254 1.91 
12 50 1.35 230 -65 to 200 | 1N1199A-ND 295 236 1.77 16 | 400 0.9 350 -65 to 175 | 16F40-ND 435 348 2.32 
12 | 100 | 1.26 265 -65to 175 | 12F10-ND 293 234 1.76 16 | 400 0.9 350 -65 to 175 | 16FR40-ND* 3.53 2.83 1.89 
12 | 100 | 1.26 265 -65 to 175 | 12FR10-ND* 293 234 1.76 16 | 600 | 1.23 350 -65 to 175 | 16F60-ND 455 364 273 
12 | 100 | 1.35 230 -65 to 200 | 1N1200A-ND 298 238 1.58 16 | 600 | 1.23 350 -65 to 175 | 16FR60-ND 455 364 273 
12 | 100 | 1.35 230 -65 to 200 | 1N1200RA-ND* 298 238 1.79 16 | 800 | 1.23 350 -65 to 175 | 16FR80-ND 495 396 297 
12 | 150 | 1.35 230 -65 to 200 | 1N1201A-ND 3.00 240 1.80 16 | 1000 | 1.23 350 -65to 175 | 16F100-ND 665 5.32 3.99 
12 | 200 | 1.26 265 -65to 175 | 12F20-ND 298 238 1.79 16 | 1200 | 1.23 370 -65 to 175 | 16F120-ND 5.79 4.64 3.09 
12 | 200 | 1.26 265 -65to 175 | 12FR20-ND* 298 238 1.79 Do4 16 | 1200 | 1.23 350 -65 to 175 | 16FR120-ND 6.84 548 4.11 
DO-4 12 | 200 | 1.35 230 -65 to 200 | 1N1202RA-ND* 3.03 242 1.82 25 | 100 1.3 356 -65 to 175 | 25F10-ND 3.67 2.94 2.21 
12 | 300 | 1.35 230 -65 to 200 |_1N1203RA-ND* 3.13 2.50 1.88 25 | 100 1.3 356 -65 to 175 | 25FR10-ND* 3.67 2.94 2.21 
12 | 400 | 1.26 265 -65to 175 | 12F40-ND 3.50 280 2.10 25 | 200 1.3 356 -65 to 175 | 25F20-ND 3.83 3.06 2.30 
12 | 400 | 1.26 265 -65to 175 | 12FR40-ND* 3.50 280 2.10 25 | 200 1.3 356 -65 to 175 | 25FR20-ND* 3.83 3.06 230 
12 | 400 | 1.35 230 -65 to 200 | 1N1204A-ND 3.38 270 2.03 25 | 400 1.3 356 -65 to 175 | 25F40-ND 3.94 315 237 
12 | 600 | 1.35 230 -65 to 200 | 1N1206A-ND 3.60 288 1.92 25 | 400 1.3 356 -65 to 175 | 25FR40-ND* 3.94 315 237 
12 | 600 | 1.26 265 -65to 175 | 12F60-ND 413 3.30 248 25 | 600 1.3 356 -65 to 175 | 25FR60-ND* 416 333 250 
12 | 600 | 1.26 265 -65 to 175 | 12FR6O-ND* 413 330 248 25 | 800 | 1.3 356 -65 to 175 | 25F80-ND 448 359 269 
12 | 600 | 1.35 230 -65 to 200 | 1N1206RA-ND* 4.00 3.20 2.40 25 | 800 1.3 356 -65 to 175 | 25FR80-ND* 448 359 269 
12 | 800 | 1.26 265 -65to 175 | 12F80-ND 455 3.64 273 25 | 1000 | 1.3 356 -65 to 175 | 25F100-ND 6.08 486 3.65 
12 | 800 | 1.26 265 -65 to 175 | 12FR80-ND* 455 364 2.73 25 | 1000 | 1.3 356 -65 to 175 | 25FR100-ND* 6.08 486 3.65 
12 | 1000 | 1.26 265 -65to 175 | 12F100-ND 6.20 496 3.72 25 | 1200 | 1.3 356 -65 to 175 | 25F120-ND 7.20 576 4.32 
12 | 1000 | 1.35 230 -65 to 200 | 1N3673A-ND 6.20 496 3.72 25 | 1200 | 1.3 356 -65 to 175 | 25FR120-ND* 7.20 5.76 4.32 
12 | 1200 | 1.26 265 -65to 175 | 12F120-ND 641 513 3.85 35 | 100 1.7 480 -65 to 190 | 1N1184-ND 3.95 316 237 
12 | 1200 | 1.26 265 -65to 175 | 12FR120-ND* 641 5.13 3.85 DOS 35 | 200 1.7 480 -65 to 190 | 1N1186-ND 438 350 263 
15 | 50 | 15 239 | -65to 190 | 1N3208-ND 390 3412 234 35 | 200 | 17 480 | -65to 190 | 1N1186R-ND* 438 350 263 
DOS 15 | 100 15 239 -65 to 190 | 1N3209-ND 3.93 314 236 35 | 300 eed 480 -65to 190 | 1N1187-ND 5.00 4.00 3.00 
* Anode to stud t tp=83ms (Continued) 
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nternational Trl . 
TeRRectiier Input Rectifier Diodes (Cont) 
IFSM(A) TW IFSM(A) Ww 
IF |VRRM | VF |@tp=10ms| Junction | Digi-Key Price Each IF | VRRM | VF |@tp=10ms| Junction | Digi-Key Price Each 
Pkg. AlwM | ™ Sine | Temp (°C) | Part No. 110 100 Pkg. al w | M sine | Temp(°C) | Part No. a a sO 
is me i‘ bs peas sitet - bee ve too) 600 | 15 | 2200 | -4010 200) 1Ne293RA-ND* 26.35 21.08 15.81 
: peda i ‘ ; : 100] 600 | 1.5 | 1550 | -40to 200] 1N3293-ND 22.50 18.00 13.50 
@o| 10 | 13 | 765 | e5to 190) INTIEARAND® a7 378 284 109] 600 | 45 | 1550 -a0t0200 | INSaISRN z2s0 1800 1560 
40 | 100 | 13 | 570 _| -65to 160 | 40HFR10-ND 393 3.14 220 100) 800 | 15 | 2200 | -40'to 200 (UN ease Peery coe 
40 | 200 | 13 765 | -65to 190 | 1N1186RA-ND* 483 386 290 100 | -600_| 1.5 | 2200 _| -40 to 200 [BRINGZes EBS 2206 1-00 
40 | 400 | 13 765 | -65to190 | 1N1188RA-ND* 575 460 345 100] 800 | 15 | 1550 | -40to 200] 1N3294-ND 24.28 19.43 14.57 
40 | 200 | 13 570 | -65to 190 | 40HF20-ND 445 356 267 100) 800 | 1.5) 1550 | -40t0 200 | 1N3294R-NDt 2428 19.43" 14-57 
40 | 200 1.3 570 -65 to 190 | 40HFR20-ND* 445 3.56 267 100 | 1000 | 1.5 2200 -40 to 200 | 1N3295A-ND 35.85 28.68 21.51 
40 | 200 |070) 570 | -65to190| 41HF20-ND 524 420 3.15 100] 1000 | 1.5 | 1550 | -40to 200] 1N3295RA-ND* 35.85 28.68 21.51 
40 | 400 | 13 570 | -65to 190 | 40HFRAO-ND* 578 462 347 100| 1000 | 1.5 | 1550 _| -40to 200|_1N3295R-ND 31.30 25.04 18.78 
40 | 600 | 0.70) 570 | -65to 190) 41HF60-ND 718 5.75 431 DO8 150] 50 | 1.33] 3570 | -40to0200| 150KR5A-ND* 20.25 16.20 12.15 
40 | 600 | 13 765 | -65to 190 | 1N1190RA-ND* 663 5.30 398 150] 100 | 1.33] 3570 | -40to200] 150K10A-ND 23.45 1876 14.07 
40 | 800 | 13 570 -65 to 190 | 40HF80-ND 743 5.94 4.46 150} 100 | 1.33 3570 -40 to 200 | 150KR10A-ND* 23.45 18.76 14.07 
40 | 800 | 13 570__| -65to 190 | 40HFR80-ND* 371 297 2.23 150| 200 | 1.33] 3570 | -40to200| 150K20A-ND 24.63 19.70 14.78 
40 | 800 | 0.70) 570 | -65to 190) 41HF80-ND 792 634 476 150| 300 | 1.33] 3570 | -40to 200|_150K30A-ND 25.43 20.34 15.26 
40 | 800 | 0.70] 570 | -65to 190) 41HFR80-ND* 792 634 476 1501 300 | 1.331 3570 | -40t0 200) 150KR30A-ND* 2545. DORA: 166 
40 | 1000 | 0.70] 570 | -65to 190 | 41HF100-ND 878 7.02 5.27 t50| 400 | 133) 3570. | -40to 200 RRERRReINCS e600 “2018 46 ED 
40 | 1000 | 1.3 570 | -65to 160 | 40HFR100-ND 825 660 4.39 
40 | 1200 | 13 | 595 _| -65to190 | 40HF120-NDt 9.00 7.20 479 be a sy ees ae aS . a 
“ a (0) | hs . bs 
be es is 2 paar Geer 5 ne 150| 1000 | 1.33 | 3570 _| -40to 200|_150K100A-ND 36.38 29.10 21.83 
40 | 1400 | 13 570 | -65to 160 | 40HFR140-ND* 9.00 7.20 540 8 | 800 | 11 175 | -55to 150) BEWSO8S-ND 119 95.76 
60} 50 | 1.3 860 | -65to 200 | 1N2128A-ND 615 492 3.69 DPak 8 | 1000 | 1 200 | -55to 150 | 8EWSI10S-ND 83 6750 
60 | 100 | 1.3 860 -65 to 190 |_1N2129A-ND 653 5.22 3.92 8 | 1200 | 11 175 -55 to 150 |_8EWS12S-ND 1.28 1.03 82 
60 | 200 | 13 860 | -65to 190 | 1N2131A-ND 725 5.80 4.35 70 | 200 | 1.33] 1000 | -40to 150) 70EPR02-ND 7.81 6.25 5.00 
60 | 200 | 13 860 | -65to 190 | 1N2131RA-ND* 7.25 5.80 4.35 70 | 400 | 1.33] 1000 | -40to 150) 70EPR04-ND 8.06 645 5.16 
60 | 400 | 13 860 | -65to 190 | 1N2135A-ND 970 7.76 5.82 70 | 600 | 1.33] 1000 | -40to 150) 70EPF06-ND 880 7.04 563 
60 | 400 13 860 -65 to 190 | 1N2135RA-ND* 9.70 7.76 5.82 85 | 200 1.35 1250 -40 to 150 | 85EPRO2-ND 10.23 819 655 
60 | 600 | 13 860__| -65to 190 | _1N2138A-ND 11.55 9.24 6.93 POWIRTAB | 95 | agg | 1.35! 1250 | -40t0150| 85EPFO4-ND 1058 847 677 
60 | 600 | 13 860 | -65to 190 | 1N2138RA-ND* 11.55 9.24 6.93 a5 | 600 1135! 1250 | -40to 150/ 95EPFO6-ND 11.53. 923 7.38 
70) 100 | 1.00) 1250 | -65t0 150 a 225 (580 406 85 | 1000 | 1.35 | 1250 | -4010 150) 85EPF10-ND 1155 9.24 7.39 
iss ‘ee = ‘chp Be 2 es Ua es ae oe re 85 | 1200 | 1.35| 1250 _| -4010 150| S5EPF12-ND 11.00 880 7.87 
noe 70 | 200 |0.79| 1200 | -65t0 150 | _70HF20-ND 690 552 414 To2G | 10 | 800 | 1.1 175 __| -40'to 150 [IOETSOS:NG) 1.80 1.44 1.15 
70 | 200 | 1.35] 1200 | -65to 180 ) 70HFR20-ND* 690 552 4.14 10) 800 | 1.1 175 | -40to 150) 10ETSO8S-ND 209 168 1.34 
70 | 400 | 1.00} 1200 | -65to 180 | 71HF40-ND 9.00 7.20 5.40 10 | 1200 |) 1.1 170 -40 to 150) 10ETS12S-ND 158 1.26 95 
70 | 400 | 1.00 1200 -65 to 180 | 71HFR40-ND* 9.00 7.20 5.40 SMD-220 16 | 1000 | 1.23 350 -40 to 150 | 16FR100-ND 6.65 532 3.99 
70 | 600 | 1.35] 1200 | -65to 180) 70HFR60-ND* 9.08 7.26 5.45 20 | 800 | 14 260 | -40 to 150) 20ETSO8S-ND 258 207 1.65 
70 | 600 | 1.00| 1200 | -65to 180 | 71HF60-ND 974 7.80 5.85 20 | 1200 | 14 260 | -40 to 150 | 20ETS12S-ND 3.44. 2.75 2.20 
70 | 800 [0.79] 1200 | -65to 150) 70HF80-ND 990 7.92 5.94 20 | 800 | 14 260 | -40to 150 20ETS08-ND 223 1.79 143 
70 | 800 | 1.35] 1200 | -65to 180) 70HFR80-ND* 990 7.92 5.94 TO220AC | 59 | 1200 | 4.4 260 | -40t0 150) 20ETS12-ND 238 191 153 
70 | 1000 | 1.35] 1200 | -65to 180 | 70HFR100-ND* 1233 9.86 7.40 10! 800 | 14 170 | -40to 150/ 10ETSOSFP-ND 191153. 1.15 
70 | 1000 | 1.00] 1200 | -65to 180 | 71HFR100-ND* 1267 10.14 7.61 40. |4300.| 44 470 | -40t0 150 | 10ETS12FR.ND 194 485 147 
70 | 1200 | 1.00 | 1200 _| -65to 180 | _71HFR120-ND* 13.52 10.82 8.12 sq0| “ano | a 170_| -4010 150 [Gere ‘in eidoe Bk 
70 | 1200 | 1.35] 1250 | -65to 180] 70HF120-NDt 1034 827 552) | TOZOACP | 4 | ao | +5 250 | -40t0 160 EGEREteeG isa. “408 265 
70 | 1200 | 1.35] 1250 | -65to 180 | 70HFR120-ND* + 7.00 5.60 374 
70 | 1400 | 0.79] 1200 | -65to 150 | 70HF140-ND 1271 10.17 7.63 = ae “4 mae gees psn oH bes ee 
70 | 1400 | 1.35] 1200 | -65to 150 | 70HFR140-ND* 1271 10.17 7.63 : : - : 
70 | 1600 | 0.79 | 1200 | -65to 150 | 70HF160-ND 13.50 10.80 8.10 40 | 800 | 1.1 380 ~40 to 150 | 40EPSO8-ND 3.67 294 2.35 
70 | 1600 | 1.35] 1200 | -65to 150 | 70HFR160-ND* 1350 10.80 8.10 40 ) 1200 | 1.1 380 | -40 to 150) 40EPS12-ND 4.00 3.20 2.56 
85 | 100 | 1.2 1700 | -65to 180 | 85HF10-ND 8.35 668 5.01 To2svac | 60 | 800 | 1.1 735 | -40 to 150 | 60EPS08-ND 5.04 4.03 3.23 
85 | 100 | 1.2 1700 | -65to 180 | 85HFR10-ND* 835 668 5.01 60 | 1200 | 1.1 735 -40 to 150 | 60EPS12-ND 493 3.94 3.55 
85 | 200 | 12 1700 | -65to 180 | 85HF20-ND 884 7.08 5.31 80 | 800 | 1.17] 1450 | -40to 150) 80EPS08-ND 585 468 351 
85 | 200 | 12 1700 _| -65to 180 |_85HFR20-ND* 884 7.08 5.31 80 | 1200 | 1.17] 1450 | -40to 150 | 80EPS12-ND 6.64 5.31 3.99 
85 | 400 | 12 1800 | -65to 180 | 85HF40-NDt 975 7.80 5.20 300] 800 |0.89] 5200 | -40to 180] S00HF80P-ND 48.80 39.04 29.87 
85 | 1400 | 1.2 1700 | -65to 180 | 85HF140-ND 14.63 11.70 8.78 Dog 300] 800 |061| 6550 | -65to200| 300HFRE0P-ND 48.80 39.04 27.96 
85 | 400 1.2 1700 -65 to 180 | 85HAR40-ND* 1040 832 6.24 400 | 2000 | 0.80 8250 -40 to 190 | SD400N20PC-ND 86.38 — — 
= oo ie see = ies Lae Rr ai me KPuK [3800] 400 | 0.86 | 35800 | -40to 180| SD3000004K-ND 210.00 178.50 150.15 
85 | 600 | — 1700 | -65to 180 | 86HF60-ND 1271 10.17 7.63 o = bee oe pee fancies ace be 
85 | 600 | 12 1700 | -65to 180 | 85HFR6O-ND* 1114 891 6.69 : ‘ : : 
ae: | B00. [242 1700 | -65to 180 | 8SHFBO-ND sda 91> 748 150] 100 | 1.33] 3000 | -40to200| 150KSR10-ND* 23.27 1862 13.96 
as | 00 | 12 1700 | -65to180 | 85HFR80-ND* 1188 951 713 150] 100 | 1.33] 3000 | -40to200| 150KS10-ND 23.27 1862 13.96 
a5 | g00 | — 1700 | -65to180 | 86HFB0-ND 1346 10.77 808 150| 200 | 1.33] 3000 | -40to 200| 150KSR20-ND* 24.41 19.53 14.65 
85 | 1200 | 1.2 1700 | -65to 180 | 85HF120-ND 13.73 10.98 8.24 B42 150 | 200 | 1.33] 3000 | -40to 200} 150KS20-ND 24.41 19.53 14.65 
85 | 1200 | 12 1700 | -65to 180 | 85HFR120-ND* 13.73 10.98 8.24 150] 300 | 1.33} 3000 | -40to 200] 150KS30-ND 25.16 20.13 15.10 
85 | 1400 | 1.2 1700 | -65to 150 | 85HFR140-ND* 14.63 11.70 8.78 150] 300 | 1.33) 3000 | -40to200| 150KSR30-ND* 25.16 20.13 15.10 
85 | 1600 | 1.2 1700 | -65to 150 | 85HFR160-ND* 15.53 1242 9.32 150] 400 | 1.33] 3000 | -40to200| 150KSR40-ND* 25.74 20.60 15.45 
85 | 1600 | — 1700 _| -65to 150 |_86HFR160-ND* 17.10 13.68 10.26 150/ 400 | 1.33] 3000 | -40-200 | 150KS40-ND 25.74 20.60 15.45 
100 | 100 1.5 2200 -40 to 200 | 1N3288A-ND 22.30 17.84 13.38 150| 600 | 1.33 3000 -40 to 200 | 150KSR60-ND* 27.47 21.98 16.49 
100] 100 | 1.5 | 2200 | -40to 200) 1N3288RA-ND* 22.30 17.84 13.38 450! 600 | 1.33! 3000 | -40to200| 150KS60-ND 27.47 2198 16.49 
100] 100 | 15 1550 | -40 to. 200 | 1N8288-ND 19.01 15.21 11.41 
100] 100 | 1.5 1550 | -40 to 200 | 1N8288R-ND* 19.01 15.21 11.41 2 2 ie a pare ee Se 5, ae 
100 | 200 | 1.5 | 2200 _| -40to 200 | 1N3289A-ND 21.04 16.83 12.63 so | too |145| 714 | -e5to 195 (eRe Be Jaen, Bon 
100] 200 | 1.5 | 2200 | -40to200] 1N3289RA-ND 23.38 1870 14.03 zo | 100 1145 | 714 | -e5to 105 [RARE Boe sbi! aoe 
100] 200 | 15 1550 | -40 to. 200 | 1N8289R-ND* 19.91 15.93 11.95 B47 : : ° : 
1o0| 300 | 1.5 | 2200 | -40to.200| 1NG290A-ND 24.05 19.24 14.43 5D | 200 | 145 | 714 | -65to 195 [RBAEZNESNG B07 S25 2285 
100} 300 | 15 2200 ‘| -40 to 200 | 1N3290RA-ND* 24.05 19.24 14.43 50 | 200 | 1.45 714 ~65 to 195 | 8AF2RPP-ND 4.07 326 245 
DOB 100 | 300 | 1.5 1550 -40 to 200 |_1N3290-ND 20.61 16.49 12.37 50 | 400 | 1.45 714 ~65 to 195 | 8ARANPP-ND_ 448 3.59 269 
100} 300 | 1.5 1550 | -40 to 200 | 1N3290R-ND* 20.60 16.48 12.36 50 | 400 | 1.45 74 ~65to 195 |_ 8AFARPP-ND 4.48 3.59 2.69 
100] 400 | 1.5 | 2200 | -40to 200 | 1N3291A-ND 24.63 19.70 14.78 165| 1200 | 0.73] 4200 | -40to 150] IRKD166/12-ND 70.18 58.25 49.13 
100] 400 | 15 | 2200 | -40to200 | 1N3291RA-ND* 24.63 1970 14.78 INFAPA | 539! 400 | 0.83} 5765 | -40to 150) IRKJ236/04-ND 100.83 80.66 62.06 
100] 400 | 15 1550 | -40 to 200 | 1N8291-ND 21.04 16.83 12.63 app ap, | 60| 400 092) 1680 | -40t0 150] IRKCE6O4A.ND 36.20 28.96 23.06 
te op 2 soo oom = ora aeot _ 60 | 600 | 1.03} 1680 | -40to 150 | IRKOS6/06A-ND NEW! 29.00 23.20 20.01 
E -40 to . . ¥ 5 
to0| 500 | 1.5 | 2200 | -40t0200 | 1N3292R8-ND+ 25.43 20.34 15.26 Fast Recovery Diodes 
100] 500 | 15 1550 | -40 to 200 | 1N3292-ND 21.80 17.45 13.09 6 | 50 | 14 72 -65 to 150 | 1N3879R-ND* 414 332 249 
100} 500 |) 15 1550 | -40 to 200 | 1N3292R-ND* 21.80 17.45 13.09 DO-4 6 | 100 | 1.4 72 -65 to 150 | _1N3880-ND 416 333 250 
100] 600 | 1.5 | 2200 | -40to 200 | 1N3293A-ND 26.35 21.08 15.81 6 | 200 | 14 72 -65 to 150 | 1N3881-ND 419 335 252 
* Anode to stud Tt tp=8.3ms (Continued) 
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nternational ‘ae " 
Ter Rectifier Input Rectifier Diodes (Cont) 
IFSM(A) TW IFSM(A) W 
IF |VRRM | VF |@tp=10ms| Junction | Digi-Key Price Each IF |VRRM | VF |@tp=10ms| Junction | Digi-Key Price Each 
Pkg. Al ™ | ™ Sine | Temp (°C) | Part No. 1 10 100 Pkg. (Ce) Sine _| Temp (°C) | Part No. ites OME t00) 
6 | 600 | 14 110 | -65to 150] 6FL60S02-ND 594 476 357 20 | 600 | 13 250 | -40t0 150 | 20ETFO6S-ND 315 252 1.89 
6 | 1000 | 14 115 | -40to 150 | 6FL100S05-ND 560 448 299 gvp229 | 20 | 800 | 1.3 250 | -40 to 150 | 20ETFO8S-ND 329 263 1.98 
12 | 100 | 14 145 -65 to 150 | 1N3890R-ND 5.28 4.22 317 20 | 1000 | 1.3 250 -40 to 150 | 20ETFI0S-ND 272 218 1.64 
12] 100 | 14 145 | -65to 150 | 12F10S02-ND 414 332 249 20 | 1200 | 1.3 250 __| 40 to 150 | 20ETF12S-ND 333267 2.00 
12 | 100 | 14 145 -65 to 150 |_1N3890-ND 4.28 3.42 2.57 by ps : 5 i BH . : = ERE ‘ oe ; a tae 
a | “ ms lo IETH04-| a r F 
‘ oon AS Sp = ig bead hone be aa oe 10 | 600 | 12 160 | -40to 150) 10ETF06-ND 181 122 95 
10 | 1000 | 1.2 150 | -40to 150) 10ETFI0-ND 1.78 143 1.07 
w) oo) | see Tn co te | || ip | “ee tg| wemen se ip i 
io ecard aa ias__| e510 160 (EME ees. aes 87d To220ac [20 | 200 | 12 150 | -40to 150] 20ETF02-ND 281 225 1.69 
20 | 400 | 12 150 | -40to 150) 20ETF04-ND 281 225 1.69 
DO-4 12 | 600 | 1.4 145 | -65t0 150] 12FLR60S02-ND* 623 499 374 20 | 600 | 12 150 | -40to 150| 20ETF06-ND 304 243 183 
12 | 1000 | 1.4 145 | -65to 150 | 12FL100S05-ND 788 630 473 20) 800 | 12 150 | -40t0150 | 20ETF08-ND 281 225 169 
12 | 1000 1.4 145 -65 to 150 | 12FLR100S05-ND* 7.88 6.30 4.73 20 | 1000 12 150 -40 to 150 | 20ETFI0-ND 257 2.06 1.54 
16 | 200 | 1.4 180 | -65to 150] 167L20S02-ND 479 384 2.88 20 | 1200 | 12 150 | -40to 150 | 20ETF12-ND 3.13 251 1.88 
16 | 200 1.4 180 -65 to 150 |_16FLR20S02-ND* 4.79 3.84 288 20 | 200 12 300 -40 to 150 | 20ETRO2FP-ND 146 117 88 
16 | 400 | 1.4 | 180 | -65to 150] 16FL40S02-ND 594 476 357) | TO?0ACH | 59 | 600 | 12 | 300 _| -40to150| 20ETFO6FP-ND 169 1.35 1.02 
16 | 600 | 1.4 180 -65 to 150 | 16F.60S02-ND 6.53 5.22 3.92 30 | 200 | 12 315 -40 to 150 | 30CPR02-ND 283 2.26 1.42 
16 | 600 | 1.4 180 | -65to 150] 16FL60S05-ND 554 443 3.33 30 | 200 | 12 350 | -40to 150 | 30EPF02-ND 326 261 1.96 
16 | 600 | 1.4 180 | -65to 150) 16FLR60S02-ND* 653 5.22 392 30 | 400 | 12 350 | -40 to 150 | 300PF04-ND 326 261 1.96 
ie | 800 | 1.4 180__| -65to 150 |_16FL80S05-ND. 612 490 368 30 | 400 | 12 350 | -40to 150 | 30EPF04-ND 338 270 203 
16 | 1000 | 1.4 180 | -65to 150 | 16FL100S05-ND 824 659 4.95 30_| 600 | 12 350__| -40 to 150 | 300PF06-ND 3.75 3.00 _1.84 
16 | 1000 | 1.4 180 -65 to 150 |_ 16FLR100S05-ND* 8.24 659 4.95 = o a = oH ° : ed cee re oad te 
. - Ce) -| A # 4 
7 ie he oa 3 = i eae Ae a ae oe 30 | 1000 | 12 350 | -40to 150} 30EPF10-ND 302 242 1.81 
; : : ; 30 | 1200 | 12 350 | -40to 150 | 30CPF12-ND 4.03 3.23 242 
20.) 200 1.65) 240 | ~40 10 125 Reo 461 9.69 277 30 | 1200 | 1.2 | 350 _| -40to 150 | 30EPFI2-ND 4.03 3.23 2.42 
20 | 300 / 1.65) 240 | -40 to 125) IRD3902-ND 5.06 4.05 3.04 40 | 200 [1.25] 400 | -40to150| 40EPF02-ND 371 297 223 
20 | 400 | 1.65 | 240 | -40 to 125 |_1RD3903-ND 551 441 3.31 40 | 400 |125| 400 | -40to150| 40EPFO4-ND 371 297 223 
20 | 400 | 1.65 240 -40 to 125 | IRD8903R-ND* 5.51 441 3.31 40 | 600 1.25 400 -40 to 150 | 40EPFO6-ND 405 3.24 243 
30 | 200 | 145 400 | -40 to 150 | 30HFU-200-ND 855 684 5.13 40 | 1000 | 1.25] 400 | -40to 150} 40EPFIO-ND 443 3.55 266 
30 | 400 | 145 400 | -40to 150 | 30HFU-400-ND 1031 825 6.19 To247ac | 40 | 1200 | 1.25 | 400__| -40to 150 |_40EPF12-ND 551 4.41 3.31 
30 | 600 | 145] 400 | -40to 150 | 30HFU-600-ND 1121 897 6.73 60 | 200 | 13 700 | -40to 150 | 60CPF02-ND 6.64 5.31 3.99 
30 | 200 [145 | 400 _| -40 to 150 | 30HFUR-200-ND* 855 6.84 5.13 60 | 200 | 13 700 | -40 to 150 | 60EPF02-ND 664 5.31 3.99 
30] 100 | 1.8 285 -40 to 125 | IRD3910-ND 450 3.60 270 60 | 400 | 13 700 -40 to 150 | 60CPF04-ND 6.64 531 3.99 
30 | 100 | 18 285 | -40 to 125 | IRD3910R-ND* 450 360 270 60 | 400 | 1.3 700 | -40 to 150 | 60EPF04-ND 6.64 531 3.99 
30 | 200 | 1.8 | 285 | -40to 125] 1RD3911-ND 495 396 297 x = i 3 = = 2 i = oeNS = _ a 
30 | 300 | 18 285 | -40 to 125 | 1RD3912-ND 540 432 3.24 eal 0002 4 700 | 401 120 (RENEE eo dee ae 
30 | 400 | 1.8 | 285 | -40 to 125 Hone S85: 4.05" 3 51 60 | 1000 | 143 | 700 | -40t0 150 | 6OEPFIO-ND 6.08 486 365 
90) 400 | 1.8) 285 | -40to 125 ieee ey 585 468 3.51 60 | 1200 | 13 | 700 | -40t0150) 60CPF12-ND 695 557 418 
40 | 1000 | 1.95 | 400 | -40 to 125 | 40HF_100S05-ND 13.28 10.62 7.97 60 | 1200 | 13 700 | -40to 150 | GOEPFI2-ND 695 557 418 
40 | 400 | 1.95 400 -40 to 125 | 40HF_40S05-ND 9.29 744 5.58 80 | 200 12 800 -40 to 150 | 80EPF02-ND 968 7.74 581 
40 | 600 1.2 420 -40 to 150 | 40HFL60S02-ND 11.07 886 5.91 80 | 400 12 800 -40 to 150 | 80EPF04-ND 968 7.74 5.81 
40 | 600 | 1.95 | 400 _| -40 to 125 | 40HFL60S05-ND 10.40 832 6.24 go | 600 | 12 800 | -40to 150} 80EPFO6-ND 1058 846 6.35 
40 | 800 | 7.95 | 400 | -40to 125 | 40HFL80S05-ND 1152 9.22 6.92 80 | 1000 | 12 800 | -40to 150} 80EPF10-ND 848 6.79 5.09 
40 | 100 | 1.95} 400 | -40to 125 | 40HFLR10S02-ND* 835 668 5.01 80 | 1200 | 12 800 _| -40 to 150 | 80EPF12-ND 970 7.76 5.82 
40 | 100 | 1.95} 400 | -40to 125 | 40HFLR10S05-ND* 7.36 589 4.42 To252aa_ | 8 | 1200 | 12 170 _| -40to 150 | 8EWFI2S-ND 149 149 90 
40 | 200 | 1.95} 400 | -40to 125 | 40HFLR20S02-ND* 869 695 5.22 70 | 600 | 15 400 | -55to 150 | HFA7ZONH6OR-ND* 26.03 20.83 15.62 
40 | 400 | 1.95 | 400 _| -40to 125 | 40HFLR40S02-ND* 10.22 818 6.13 90 | 400 | 13 600 | -55to 150 | HFASONH40R-ND* 26.73 21.39 16.04 
40 | 600 | 74.95 | 400 | -40to 125 | 40HFLR60S02-ND* 1114 891 6.69 Half-Pak | 105] 600 | 15 600 | -55to 150 | HFA105NH60R-ND* 34.49 27.60 20.70 
40 | 600 | 1.95 400 -40 to 125 | 40HF_LR60S05-ND* 10.40 832 624 135 | 400 13 900 -55 to 150 | HFAI35NH40R-ND* 35.64 28.52 21.39 
40 | 800 | 1.95} 400 | -40to 125 | 40HFLR80S05-ND* 1152 9.22 6.92 140 | 600_| 1.6 800__| -55 to 150 |_HFAT40NH60R-ND* 43.74 35.00 26.25 
60 | 100 | 15 700 | -40to 125 | 6OHFU-100-ND 934 747 5.61 PowlRtap [70 | 1200 | 1.4 700___| -40 to 150 | 70EPF12-ND 779 6.23 4.68 
DOS 60 | 200 | 15 700 | -40t0125 | 6OHFU-200-ND 1024 819 615) | MAGNAPak [250] 600 | 0.98 | 8000 _| -40to 150 |_IRKEL240-06S10-ND NEW! 140.62 100.55 90.70 
eo | 400 | 15 | 700 | -40to 125] 60HFU-400-ND 1215 9.72 7.29 Uhrafast Diodes 
60 | 600 | 15 | 700 | -40to 125 | 6OHFU-600-ND 1418 11.34 8.51 ia oa ie = eee bape ia i. 2 
60 | 300 | 15 700 | -40 to 125 | 6OHFUR-300-ND* 11.14 891 6.69 te. | 200 los7s| 100 | -85t0-175 (ARMGEteenea ten i. oe. ee 
70) 100 | 1.85 | 00 | 40 to 125 eee 0 a ee 20 | 200 J 0.85] 100 | -65to 175) MURB2020CT-ND 124 9975 
7o | 400 | 1.85 | 700 | -40to 125 | 70HA.40S02-ND 1238 9.90 7.43 3 | 200 |o975| 100 | -65to175 | MURBS20-ND OY wee ies 
70 | 400 | 71.85 700 | -40to 125 | 70HRL40S05-ND 1125 9.00 6.75 DaPak 3 | 300 | 1.25 100 | -65t0175| SETHO3S-ND 129 «68D 
70 | 600 | 1.85 700 -40 to 125 | 70HFL60S02-ND 13.05 10.44 7.83 8 400 13 100 -65 to 175 | 8ETU04S-ND 1.40 76 68 
70 | 800 | 1.85 700 -40 to 125 | 70HAL80S05-ND 13.28 10.62 7.97 8 600 24 90 -65 to 175 | 8ETHO6S-ND 1.48 78 7A 
70 | 1000 | 1.85} 700 | -40to 125 | 70HFLR100S05-ND* 14.18 11.34 8.51 15 | 300 | 1.25 140 | -65to0175| 15ETHOSS-ND 181 1.03 84 
7o | 1000 | 1.2 730___| -40 to 150 |_70HFL100S05-ND 13.63 10.90 7.25 15 | 600 | 22 120 | -65to 175 |_15ETHO6S-ND 1.81 1.03.84 
70 | 200 [7485] 700 | -40to 125 | 70HFLR20S02-ND* 11.72 9.38 7.04 15 | 200 | 1.05]; 200 | -65to175| MURT520IR-ND 164 1.06 81 
70 | 400 | 1.85 700 -40 to 125 | 70HFLR40S02-ND* 12.38 9.90 7.43 8 | 200 /0.975 100 -65 to 175 | MUR820IR-ND 83 67 = 50 
70 | 400 | 1.85 700 -40 to 125 | 70HFLR40S05-ND* 11.25 9.00 6.75 8 | 300 | 1.25 100 -65to 175 | 8ETHO3-ND 116 6255 
70 | 600 | 1.85} 700 | -40to 125 | 70HFLR60S02-ND* 13.05 10.44 7.83 TO220AC | 8 | 400 | 1.3 100 | -65to 175 | BETU04-ND 140.76 68 
85 | 1000 | 1.76 | 1100 _| -40to 125 | _85HAL100S05-ND 18.38 14.71 11.03 = oa oe Gosh eae pales ie ea a 
85] 100 | 1.76 | 1100 | -40to 125 | 85HAL10S02-ND 11.70 936 7.02 : Bunks : : ; 
30 | 600 | 26 200 _| -65to 175 | 30ETHO6-ND 2571.79 1.39 
85 | 200 | 1.76 | 1100 | -40to 125 | 85HAL20S02-ND 1222 9.78 7.34 10 | 200} 1.25 a 65 to 175 | MURTCEOCT:ND i177 4 7h 
85 | 400 | 1.76 | 1100 | -40to 125 | 85HFL40S02-ND 14.11 11.29 8.47 TO220AB | 5 | 500 | 08s too | -65to 175 (NNUEERSoCEND tiz oH 
85 | 600 | 1.76 | 1100 | -40to 125 | 85HFL60S02-ND 1652 13.22 9.91 8 13001 1.25 001 -65to 175 | SETHO3-1-ND 1296862 
85 | 600 | 1.76 1100 -40 to 125 | 85HA.60S05-ND 15.59 1248 9.36 8 400 13 100 -65 to 175 | 8ETU04-1-ND 1.40 76 68 
85] 800 | 1.76 | 1100 | -40to 125 | 85HFL80S05-ND 16.16 1293 9.70 8 | 600 | 24 90 -65 to 175 | 8ETHO6-1-ND 148 #78 71 
85 | 1000 | 1.76 | 1100 | -40to 125 | 85HFLR100S05-ND* 18.38 14.71 11.03 15 | 200 | 1.05} 200 | -65to175) MURB1520-1-ND 124 99 75 
85 | 100 | 1.76 | 1100 | -40to 125 | 85HFLR10S02-ND* 11.70 9.36 7.02 To262 | 16 | 200 /0.975| 100 | -65to 175} MURB1620CT-1-ND 119 96 72 
85 200 1.76 1100 -40 to 125 | 85HALR20S02-ND* 12.22 9.78 7.34 20 200 0.85 100 -65 to 175 | MURB2020CT-1-ND 1.24 99 ny /) 
85 | 400 | 1.76 | 1100 | -40to 125 | 85HALR40S02-ND* 14.11 11.29 8.47 15 | 300 | 1.25 140 -65 to 175 | 15ETHO3-1-ND 181 1.03 84 
85 | 600 ] 1.76] 1100 | -40to 125] 85HFLR60S02-ND* 1652 13.22 991 15 | 600 | 22 120 | -65t0 175 |ISETENesIE NG) 181 1.03" 64 
85 | 600 | 1.76 | 1100 | -40t0 125 | ‘@SHFLR60S05-ND* 1559 12.48 9.36 Fone ae tae ba ee ee 496355 289 
85 | 800 | 1.76 | 1100 | -40to 125 | 85HRLR80S05-ND* 16.16 12.93 9.70 TOa47 13a 130028 800 TE to 7E 1 80 ce tae Lor a7 
8 | 200 | 12 200 | -40 to 150 | 8EWF02S-ND 1.50 1.20.85 30 | 300/125] 300 | -65to175| 300PHO3-ND 191 1.09 89 
8 | 400 | 1.2 200 ~40 to 150 | 8EWF04S-ND 155 1.24 88 30 | 400 | 1.25 400 -65 to 175 | 300PU04-ND 249 174 1.32 
D-Pak 8 | 600 | 1.2 200 -40 to 150 | 8EWF06S-ND 163 1.30 96 To2a7acg | 30 | 600 | 26 600 -65 to 175 | 30EPHO6-ND 257 1.79 1.39 
8 | 600 | 12 200 | -40 to 150 | 8EWFO6STRL-ND 1875.00/3,000 30 | 200 | 1.05] 200 | -65to 175 | MUR3020WT-ND 268 215 1.61 
8 | 1000 | 1.13 170 | -40to 150 |_8EWF10S-ND 1.28 1.02 90 60 | 200 | 1.08] 800 | -55to 175} 60APU02-ND 398 284 231 
10 | 200 | 12 160 -40 to 150 | 10ETH02S-ND 210 168 1.36 60 | 400 | 1.25 400 -55 to 175 | GOAPU04-ND 4.06 2.90 2.35 
10 | 400 | 12 | 160 | -40t0 150) 10ETFO4S.ND 2.10 1.68 1.45] |To247ACMoD! . fs i oe oe ates ie San oa5 
30) {800 | 12 160 | A010 150 ee ae med 100; 400 | — 1300 | -55to 150 | URB200FA40-ND 28.38 21.93 18.97 
SMD-220 | 10 | 1000 | 1.33 160 | -40to 150] 10ETF10S-ND 1.91 153 1.15 SOT-227 | 515 | 99 | 1700 | -58to 160 [NlleEeGoetontan Sater 
10 | 1200 | 1.93 | 160 ___| -40to 150 TIDE Tae Ng 2.34 1.88 1.41 80 | 200 | 1.13] 800 | -55to175| 80EBU02-ND 5.09 352 296 
20 | 200 | 12 355 | -40 to 150 | 20ETFO2S-ND 330 264 1.92 so | 40 | 13 300 | -55to175 | 80EBUO4-ND 514 356 3.00 
20 | 400 | 13 | 250 __| -40to 150 | 20ETFO4S-ND 297 238 1.79] | PowlRle 159! 200 | 1.13] 1600 | -85t0175 | 150EBU02-ND 723 521 434 
* Anode to stud + tp =8.3ms 150| 400 | 13 1500 _| -55to 175 | 150EBU04-ND 7.28 5.24 4.37 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 575 


1m coR PORATED 


Fig. 1 — Mini Dip (SMT) 
LIES. Glass Passivated Bridge Rectifiers _ 


Storage Temperature: -65°C to +150°C 


Max. Max. Peak Max. Max. 
Average Reverse Surge Instant. Oper. Cut Tape Tape & Reel 
Rectified Voltage Current Voltage Temp. i-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Fig. | Current (A) (V) 8.3ms (A) | Drop (V) | Range (°C) | Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
RH Series 
200 30 1.15 -55 to+150 | RHO2DICT-ND NEW! 1.08 87 65 RHO2DITR-ND NEW! 342.00/M 
1 0.5 400 30 1.15 -55 to+150 | RHO4DICT-ND 96 wea 58 RHO4DITR-ND 319.00/M 
600 30 1.15 -55 to+150 | RHO6DICT-ND 86 68 52 RHO6DITR-ND 338.00/M 
HD Series 
100 30 1.0 -55 to+150 | HDO1DICT-ND 70 56 42 HDO1DITR-ND 210.00/M 
200 30 1.0 -55 to+150 | HDO2DICT-ND 60 48 36 HDO2DITR-ND 200.00/M . - 
1 0.8 400 30 1.0 | -55to+150 | HDO4DICT-ND 64 52 39 | HDO4DITR-ND 213.00/M Fig. 2 — DF-S Series 
600 30 1.0 -55 to+150 | HDO6DICT-ND 68 55 At HDO6DITR-ND 226.00/M 
j-— 8.46 —+ 
Max. Max. Max. Max. Op. Tape & = 
Ave. Peak Surge Inst. Temp. Reel 2.59 
Rect. Rev. Current For. Range Digi-Key Price Each Pricing* A 
Fig. | Curr. (A) | Volt.(V) | 8.3ms(A) | Volt. (V) (°C) Part No. 1 10 100 500 1,500 | 524 
DF-S Series 
50 50 | -65 to +150 DF15005SDICT-ND 84 68 51 35 305.00/M a 
100 50 11 -65 to +150 DF1501SDICT-ND 84 68 51 35 305.00/M ot 6.48 
2 15 200 50 V1 -65 to +150 DF1502SDICT-ND 84 68 51 35 305.00/M Ay 
400 50 11 -65 to +150 DF1504SDICT-ND 84 68 51 35 305.00/M ZS 
600 50 11 -65 to +150 DF1506SDICT-ND .96 77 58 40 348.00/M O 1 al ee 10.29 pill 1.52 
1000 50 11 -65 to +150 DF1510SDICT-ND 89 Sl 54 40 359.00/M ey els 
*For Tape and Reel Part No., change “CT-ND to “TR-ND” 
Fig. 3 — DB-1 Series 
Max. Max. Peak Max. Max. Operating 
Average Reverse Surge Instant. Temperature 
Rectified Voltage Current Forward Range Digi-Key Price Each 
Fig. Current (A) (V) 8.3ms (A) Voltage (V) (°C) Part No. 1 10 100 500 
DF-S Series 
50 50 11 -65 to +150 DFOOSSDI-ND 76 61 46 32 
100 50 Tal -65 to +150 DFO1SDI-ND 76 61 46 32 
200 50 11 -65 to +150 DFO2SDI-ND 76 61 46 32 
2 1.0 400 50 Teil -65 to +150 DFO4SDI-ND 76 61 46 32 
600 50 11 -65 to +150 DFO6SDI-ND 88 7 53 37 
800 50 11 -65 to +150 DFO8SDI-ND 96 TL 58 40 
1000 50 11 -65 to +150 DF10SDI-ND 96 77 58 40 
DB-1 Series 
100 50 11 -65 to +150 DB102DI-ND 60 48 .36 25 
200 50 11 -65 to +150 DB103DI-ND 60 48 -36 25 
7 ee 400 50 11 -65 to +150 DB104DI-ND 60 48 -36 25 
600 50 11 -65 to +150 DB105DI-ND 80 64 48 33 
DF-M Series 
50 45 11 -65 to +150 DFOOSMDI-ND 60 48 36 25 
100 45 11 -65 to +150 DFO1MDI-ND 60 48 36 25 
200 45 Tal -65 to +150 DFO2MDI-ND 60 48 36 25 
4 1.0 400 45 gail -65 to +150 DFO4MDI-ND 60 48 36 25 
600 45 5 ral -65 to +150 DFO6MDI-ND 72 58 44 -30 
800 45 V1 -65 to +150 DFO8MDI-ND 80 64 48 33 
1000 45 11 -65 to +150 DF10MDI-ND -80 64 48 33 
WxxG Series 
50 50 1.0 -65 to +150 WOO5GDI-ND 65 52 .39 24 
100 50 1.0 -65 to +150 W01GDI-ND 70 56 42 26 
200 50 1.0 -65 to +150 W02GDI-ND 60 48 .36 25 
5 1.5 400 50 1.0 -65 to +150 W04GDI-ND 64 52 .39 .27 
600 50 1.0 -65 to +150 WO6GDI-ND 68 55 Al .29 
800 50 1.0 -65 to +150 WO8GDI-ND 70 56 42 26 
1000 50 1.0 -65 to +150 W10GDI-ND 72 58 44 30 
KBP Series 
50 40 11 -55 to +125 KBP005G-ND 1.16 91 .70 51 
100 40 gral -55 to +125 KBP01G-ND 1.16 91 .70 51 
200 40 11 -55 to +125 KBP02G-ND 1.19 94 72 53 
1.5 400 40 11 -55 to +125 KBP04G-ND 1.22 97 74 54 
600 40 11 -55 to +125 KBPO6G-ND 1.32 1.04 -80 58 
800 40 11 -55 to +125 KBP08G-ND 1.39 1.10 84 61 
6 1000 40 plat -55 to +125 KBP10G-ND 1.62 1.28 98 72 
50 65 afta -65 to +150 KBP2005GDI-ND 1.16 91 .70 51 
100 65 11 -65 to +150 KBP201GDI-ND 1.16 91 .70 51 
200 65 11 -65 to +150 KBP202GDI-ND 1.19 94 72 53 
2.0 400 65 11 -65 to +150 KBP204GDI-ND 1.22 97 74 54 
600 65 11 -65 to +150 KBP206GDI-ND 1.32 1.04 80 58 
1000 65 11 -65 to +150 KBP210GDI-ND 1.62 1.28 98 72 
GBU Series 
100 150 1.0 -55 to +150 GBU401DI-ND 1.35 1.07 82 60 
4.0 400 150 1.0 -55 to +150 GBU404DI-ND 1.42 1.12 86 63 
1000 150 1.0 -55 to +150 GBU410DI-ND 1.38 1.08 85 69 
100 175 1.0 -55 to +150 GBU601DI-ND 1.55 1.23 94 69 
6.0 400 175 1.0 -55 to +150 GBU604DI-ND 1.62 1.28 98 72 
7 1000 175 1.0 -55 to +150 GBU610DI-ND 1.51 1.18 93 76 
50 200 1.0 -55 to +150 GBU8005DI-ND 1.38 1.08 85 69 
100 200 1.0 -5510+150 | GBU801DI-ND 140 1410 87 71 4.06 +--b---14.06 
200 200 1.0 -55 to +150 GBU802DI-ND 1.43 1.12 88 72 4.06 
_ 400 200 1.0 -55 to +150 GBU804DI-ND 1.46 1.14 -90 73 
600 200 1.0 -55 to +150 GBU806DI-ND 1.51 1.18 93 76 
1000 200 1.0 -55 to +150 GBU810DI-ND 1.70 1.33 1.05 86 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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LACES. Glass Passivated Bridge Rectifiers (Cont. 


Max. Max. Peak Max. Max. Operatin a : 
Average Reverse Surge Instant. imo Fig. 7 — GBU Series 
Rectified Voltage Current Forward Range Digi-Key Price Each 

Fig. Current (A) (V) 8.3ms (A) Voltage (V) (°C) Part No. U 10 100 500 
GBJ Series 
50 170 1.0 -65 to +150 GBJ6005DI-ND 173 135 107 87 
100 170 1.0 -65 to +150 GBJ601DI-ND 178 139 140 90 
200 170 1.0 -65 to +150 GBJ602DI-ND 1.81 141. 142 94 
6.0 400 170 1.0 -65 to +150 GBJ604DI-ND 184 143 113 92 
600 170 1.0 -65 to +150 GBJ606DI-ND 189° 147 147 95 
1000 170 1.0 -65 to +150 GBJ610DI-ND 205 1.60 1.27 —*1.03 
50 170 1.0 -65 to +150 GBJ8005DI-ND 184 143 1413 92 
100 170 1.0 -65 to +150 GBJ801DI-ND 189° 147 147 95 
ag 200 170 1.0 -65 to +150 GBJ802DI-ND 192 150 118 96 
? 400 170 1.0 -65 to +150 GBJ804DI-ND 194 152 120 98 
600 170 1.0 -65 to +150 GBJ806DI-ND 200 156 1.23 1.00 5.33 Lf | de 33 
1000 170 1.0 -65 to +150 GBJ810DI-ND 2.21 173.137 1.14 5.33 
50 170 1.05 -65 to +150 GBJ10005DI-ND 192 150 118 96 
100 170 1.05 -65 to +150 GBJ1001DI-ND 197 154 122 99 
200 170 1.05 -65 to +150 GBJ1002DI-ND 200 156 1.23 1.00 
2 400 170 1.05 -65 to +150 GBJ1004DI-ND 203 158 1.25 1.02 
600 170 1.05 -65 to +150 GBJ1006DI-ND 208 162 1.28 1.04 Fig. 8 — GBJ Series 
: 1000 170 1.05 -65 to +150 GBJ1010DI-ND 238 185 1.47 1.19 
50 240 1.05 -65 to +150 GBJ15005DI-ND 208 162 1.28 1.04 
100 240 1.05 -65 to +150 GBJ1501DI-ND 216 168 1.33 1.08 
de 200 240 1.05 -65 to +150 GBJ1502DI-ND 219 171 1.35 1.40 30.30 
400 240 1.05 -65 to +150 GBJ1504DI-ND 2.21 173 137 1.44 
600 240 1.05 -65 to +150 GBJ1506DI-ND 227 177 «140 1.44 
1000 240 1.05 -65 to +150 GBJ1510DI-ND 248 1.94 1.53 1.25 
50 240 1.05 -65 to +150 GBJ20005DI-ND 213 166 1.32 1.07 
100 240 1.05 -65 to +150 GBJ2001DI-ND 219 171 1.35 1.410 
oh 200 240 1.05 -65 to +150 GBJ2002DI-ND 2.21 173 187 144 
400 240 1.05 -65 to +150 GBJ2004DI-ND 227 177 «1400 «1.44 1.10 
600 240 1.05 -65 to +150 GBJ2006DI-ND 232 181 1.43 1417 
1000 240 1.05 -65 to +150 GBJ2010DI-ND 2.51 196 155 1.26 270 
50 350 1.05 -65 to +150 GBJ25005DI-ND 232 181 143 1417 is | | 
100 350 1.05 -65to+150 | GBJ2501DI-ND 238 185 147 1.19 10.20} ~[-/=+|7.70 
200 350 1.05 -65 to +150 GBJ2502DI-ND 246 192 152 1.23 7.70 
a 400 350 1.05 -65 to +150 GBJ2504DI-ND 2.51 196 155 1.26 
600 350 1.05 -65 to +150 GBJ2506DI-ND 257 2.00 1.58 1.29 
1000 350 1.05 -65 to +150 GBJ2510DI-ND 235 189 1.53 1.33 
GBRC Series: Fig. 9 — GBPC Series 
50 300 14 -65 to +150 GBPC15005DI-ND 230 185 1.50 1.30 
100 300 14 -55 to +150 GBPC1501DI-ND 265 213 1.73 1.50 [+ 28.83—+ 
200 300 14 -55 to +150 GBPC1502DI-ND 276 2.22 1.80 1.56 
136 400 300 14 -55 to +150 GBPC1504DI-ND 288 232 1.88 1.63 
: 600 300 14 -55 to +150 GBPC1506DI-ND 288 232 1.88 1.63 
800 300 14 -55 to +150 GBPC1508DI-ND 311 250 203 1.76 
1000 300 14 -55 to +150 GBPC1510DI-ND 3.22. 259 210 1.82 
100 300 14 -55 to +150 GBPC2501DI-ND 276 222 1.80 1.56 
200 300 1 -55 to +150 GBPC2502DI-ND 288 232 1.88 1.63 
400 300 1 -55 to +150 GBPC2504DI-ND 288 232 1.88 1.63 
7 ow 600 300 14 -55to+150 | GBPC2506DI-ND 288 232 188 1.63 
800 300 14 -55 to +150 GBPC2508DI-ND 3.22 259 210 1.82 
1000 300 14 -55 to +150 GBPC2510DI-ND 3.22. 259 210 1.82 
100 400 14 -55 to +150 GBPC3501DI-ND 299 241 1.95 1.69 
200 400 14 -55 to +150 GBPC3502DI-ND 311 250 203 1.76 Hole for 
250 400 400 14 -55 to +150 GBPC3504DI-ND 3.22 259 210 1.82 #10 Screw- 
: 600 400 14 -55 to +150 GBPC3506DI-ND 3.22 259 210 1.82 5.59 Dia. 
800 400 14 -55 to +150 GBPC3508DI-ND 345 278 2.25 1.95 
1000 400 14 -55 to +150 GBPC3510DI-ND 357 287 233 202 
Bridge Rectifiers 
Max. Avg. Max. Peak Max. Surge Max. Reverse | Max. Forward 
Rect. Reverse Current Current Voltage Digi-Key Price Each 
Fig. | Current (A) | Voltage (V) 8.3ms (A) @25°C (uA) Peak (V) Part No. 1 10 100 500 
50 200 10.0 1.0 RS401LDI-ND 1.32 1.04 80 58 116.001 9.054,9 
100 200 10.0 1.0 RS402LDI-ND 1.32 1.04 80 58 L27 
1 4.0 200 200 10.0 1.0 RS403LDI-ND 1.32 1.04 80 58 29 
400 200 10.0 1.0 RS404LDI-ND 1.32 1.04 80 58 
600 200 10.0 1.0 RS405LDI-ND 1.35 1.05 83 68 
50 200 10.0 1.0 PB605DI-ND 1.49 147 90 66 
100 200 10.0 1.0 PB61DI-ND 1.49 1.47 90 66 
2 6.0 200 200 10.0 1.0 PB62DI-ND 1.49 1.47 90 66 
400 200 10.0 1.0 PB64DI-ND 1.49 1.47 90 66 628 
600 200 10.0 1.0 PB66DI-ND 1.49 1.17 90 66 frp 19.05—y 0 f-15.49-»] 
50 300 10.0 1.1 MB1505-ND 2.30 1.85 1.50 1.30 ive” Ie A 
100 300 10.0 14 MB151-ND 2.42 1.95 1.58 1.37 10:79 | 
15.0 200 300 10.0 1 MB152-ND 2.53 2.04 1.65 1.43 TYP oO 
400 300 10.0 14 MB154-ND 2.65 2.13 1.73 1.50 o 6 
600 300 10.0 1A MB156-ND 2.76 2.22 1.80 1.56 + 
50 300 10.0 1 MB2505-ND 2.42 1.95 1.58 1.37 
100 300 10.0 14 MB251-ND 2.53 2.04 1.65 1.43 
3 25.0 200 300 10.0 14 MB252-ND 2.65 2.13 1.73 1.50 
400 300 10.0 11 MB254-ND 2.76 2.22 1.80 1.56 
600 300 10.0 14 MB256-ND 2.88 2.32 1.88 1.63 2826-4 
50 400 10.0 1 MB3505-ND 2.53 2.04 1.65 1.43 S 
100 400 10.0 11 MB351-ND 2.65 2.13 1.73 1.50 x 
35.0 200 400 10.0 1 MB352-ND 2.76 2.22 1.80 1.56 & 
400 400 10.0 14 MB354-ND 2.88 2.32 1.88 1.63 
600 400 10.0 1 MB356-ND 2.99 2.41 1.95 1.69 
Cc 


Operating Temperature Range: -55°C to +125°C. Storage Temperature: -55°C to +150°C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 577 


OLS. Silicon and Glass Passivated Rectifiers 
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Max. Avg. | Max. Peak | Max. Surge} Max. 
Rect. Reverse Current | For. Volt. Cut Tape 
Current | Voltage 8.3ms Peak Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
(A) (Vrrm) (A) (Vv) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. Size Pricing Package 
D035 go5;__ 201 
ae 200 a 1.0 BAV20DICT-ND = 1.80 11.70 48.60 BAV20DITB-ND¢ 10,000 31.00/M pal 
: 250 _ 1.0 BAV21DICT-ND _ 1.80 11.70 48.60 BAV21 DITB-ND¢ 10,000 31.00/M ees 
25.40 4.22 26.40 
50 30 hi | 1N4001DICT-ND = 1.36 7.65 27.63 1N4001 DITR-ND* 5,000 20.00/M DO-41 
100 30 TA 1N4002DICT-ND = 1.36 7.65 27.63 1N4002DITR-ND* 5,000 20.00/M 
200 30 14 1N4003DICT-ND — 1.36 7.65 27.63 1N4003DITR-ND* 5,000 20.00/M 
1.0 400 30 14 1N4004DICT-ND = 1.36 7.65 27.63 1N4004DITR-ND* 5,000 20.00/M 
600 30 441 1N4005DICT-ND = 1.36 7.65 27.63 1N4005DITR-ND* 5,000 20.00/M 
800 30 14 4N4006DICT-ND - 1.36 7.65 27.63 4N4006DITR-ND* 5,000 20.00/M f 9.86 ef? 
1000 30 14 1N4007DICT-ND = 1.36 7.65 27.63 1N4007DITR-ND* 5,000 20.00/M — 
50 30 1.0 1N4001GDICT-ND _— 2.20 14.30 59.40 1N4001GDITR-ND* 5,000 44.00/M bos 40-S2IRA Fos 404 
100 30 1.0 1N4002GDICT-ND _ 2.40 15.60 64.80 1N4002GDITR-ND* 5,000 48.00/M 
200 30 1.0 1N4003GDICT-ND = 2.60 16.90 70.20 1N4003GDITR-ND* 5,000 52.00/M 
1.0 400 30 1.0 1N4004GDICT-ND = 2.70 17.55: 72.90 1N4004GDITR-ND* 5,000 54.00/M 
600 30 1.0 1N4005GDICT-ND = 2.90 18.85 78.30 1N4005GDITR-ND* 5,000 58.00/M 
800 30 1.0 1N4006GDICT-ND = 2.33 16.12 71.30 1N4006GDITR-ND* 5,000 56.00/M 
1000 30 1.0 1N4007GDICT-ND — 2.48 17.16 75.90 1N4007GDITR-ND* 5,000 59.00/M 
50 30 1.1 S1ABDICT-ND = 3.13 22.00 100.00 S1ABDITR-ND* 3,000 90.00/M SMB 2.25+4 Bottom —35- 
100 30 11 S1BBDICT-ND = 3.25 22.88 104.00 S1BBDITR-ND* 3,000 94.00/M ba i 42.0; 
200 30 14 S1DBDICT-ND — 3.38 23.76 108.00 S1DBDITR-ND* 3,000 97.00/M 
1.0 400 30 1.4 S1GBDICT-ND — 3.50 24.64 112.00 S1GBDITR-ND* 3,000 101.00/M 
600 30 a | S1JBDICT-ND _— 3.63 25.52 116.00 S1JBDITR-ND* 3,000 104.00/M 
800 30 pO S1KBDICT-ND = 3.00 21.60 108.00 S1KBDITR-ND* 3,000 102.00/M 
1000 30 nt S1MBDICT-ND = 3.40 24.48 122.40 S1MBDITR-ND* 3,000 116.00/M 
50 30 14 DL4001DICT-ND — 2.93 20.28 89.70 DL4001DITR-ND* 5,000 70.00/M 
100 30 a | DL4002DICT-ND — 2.93 20.28 89.70 DL4002DITR-ND* 5,000 70.00/M 
200 30 b | DL4003DICT-ND = 2.93 20.28 89.70 DL4003DITR-ND* 5,000 70.00/M 
1.0 400 30 14 DL4004DICT-ND = 2.93 20.28 89.70 DL4004DITR-ND* 5,000 70.00/M 
s 600 30 14 DL4005DICT-ND 46 3.15 21.84 96.60 DL4005DITR-ND* 5,000 76.00/M 
800 30 V1 DL4006DICT-ND 46 3.15 21.84 96.60 DL4006DITR-ND* 5,000 76.00/M 
1000 30 | DL4007DICT-ND 46 3.15 21.84 96.60 DL4007DITR-ND* 5,000 76.00/M 
50 30 1.0 S1ADICT-ND _— 3.23 22.36 98.90 S1ADITR-ND* 5,000 77.00/M SMA 
100 30 1.0 S1BDICT-ND = 3.30 22.88 101.20 S1BDITR-ND* 5,000 79.00/M 1.63 |= 4.60 
200 30 1.0 S1DDICT-ND = 2.81 19.80 90.00 S1DDITR-ND* 5,000 77.00/M = 
1.0 400 30 1.0 S1GDICT-ND = 2.88 20.24 92.00 S1GDITR-ND* 5,000 78.00/M 
600 30 1.0 S1JDICT-ND = 3.00 21.12 96.00 S1JDITR-ND* 5,000 82.00/M 2.92 | 
800 30 1.0 S1KDICT-ND. — 3.44 24.20 110.00 S1KDITR-ND* 5,000 94.00/M +70 
1000 30 1.0 S1MDICT-ND = 3.15 22.68 113.40 S1MDITR-ND* 5,000 101.00/M 
50 50 1:45. S2AADICT-ND 39 3.00 21.60 108.00 S2AADITR-ND* 5,000 96.00/M 20 241 
100 50 W5. S2BADICT-ND 39 3.00 21.60 108.00 S2BADITR-ND* 5,000 96.00/M [ 
200 50 115 S2DADICT-ND 39 3.00 21.60 108.00 S2DADITR-ND* 5,000 96.00/M Y 
1.5 400 50 1:15. S2GADICT-ND. 39 3.00 21.60 108.00 S2GADITR-ND* 5,000 96.00/M 1.27 Lt 2.90 
600 50 1.15 S2JADICT-ND AB 3.50 25.20 126.00 S2JADITR-ND* 5,000 112.00/M 5.59 
1000 50 1.45. S2MADICT-ND 46 3.50 25.20 126.00 S2MADITR-ND* 5,000 112.00/M 
50 30 1.5 S2ADICT-ND — 3.13 22.00 100.00 S2ADITR-ND* 3,000 90.00/M SMB 
100 30 1.5 S2BDICT-ND = 3.13 22.00 100.00 S2BDITR-ND* 3,000 90.00/M 
200 30 bo} S2DDICT-ND = 3.13, 22.00 100.00 S2DDITR-ND* 3,000 90.00/M 4.65 
1.5 400 30 5 S2GDICT-ND = 3.13 22.00 100.00 S2GDITR-ND* 3,000 90.00/M — = 
600 30 1.5 S2JDICT-ND = 3.00 21.60 108.00 S2JDITR-ND* 3,000 102.00/M 3.9454 D) 
1000 30 1.5 S2MDICT-ND _— 3.00 21.60 108.00 S2MDITR-ND* 3,000 102.00/M | cm 
50 100 1.15 S3ABDICT-ND 65 5.20 39.00 208.00 S3ABDITR-ND* 3,000 195.00/M 
100 100 1.45 S3BBDICT-ND 65 5.20 39.00 208.00 S3BBDITR-ND* 3,000 195.00/M AI 
200 100 1.15. S3DBDICT-ND 65 5.20 39.00 208.00 S3DBDITR-ND* 3,000 195.00/M 200 >| 
3.0 400 100 1.15 S3GBDICT-ND. 65 5.20 39.00 208.00 S3GBDITR-ND* 3,000 195.00/M i t h y 
600 100 1.15. S3JBDICT-ND 68 5.44 40.80 246.50 S3JBDITR-ND* 3,000 226.00/M 4.27) 7 B62 
800 100 1.15 S3KBDICT-ND 68 5.44 40.80 246.50 S3KBDITR-ND* 3,000 226.00/M a a 99 —| . 
1000 100 15: S3MBDICT-ND 68 5.44 40.80 246.50 S3MBDITR-ND* 3,000 226.00/M : 
50 100 115: S3ADICT-ND. _— 5.60 42.00 224.00 S3ADITR-ND* 3,000 210.00/M SMC 
100 100 1515: S3BDICT-ND — 5.60 42.00 224.00 S3BDITR-ND* 3,000 210.00/M 
200 100 1:15: S3DDICT-ND _— 5.60 42.00 224.00 S3DDITR-ND* 3,000 210.00/M 7A 
3.0 400 100 1.15 S3GDICT-ND = 5.60 42.00 224.00 S3GDITR-ND* 3,000 210.00/M ry psa 2 eal 
600 100 1.15 S3JUDICT-ND = 5.76 43.20 261.00 S3JDITR-ND* 3,000 239.00/M 6.224 
800 100 145: S3KDICT-ND = 5.76 43.20 261.00 S3KDITR-ND* 3,000 239.00/M | 3,18 D 
1000 100 1.15 S3MDICT-ND = 5.76 43.20 261.00 S3MDITR-ND* 3,000 239.00/M — 
50 100 1.45. SS5ACDICT-ND 64 52 38.40 = S5ACDITR-ND* 3,000 213.00/M 31 
100 100 1.45: SS5BCDICT-ND 68 5.44 40.80 = S5BCDITR-ND* 3,000 226.00/M 
200 100 1.15: SS5DCDICT-ND 72 5.76 43.20 — S5DCDITR-ND* 3,000 239.00/M { , } | 
5.0 400 100 We15: S5GCDICT-ND 80 6.40 48.00 — S5GCDITR-ND* 3,000 266.00/M h ry + 
600 100 1:5. SS5JCDICT-ND. 84 6.72 50.40 _— S5JCDITR-ND* 3,000 279.00/M 1.52 fe -20 | 2.62 
800 100 1.15 S5KCDICT-ND 92 7.36 55.20 = S5KCDITR-ND* 3,000 306.00/M 8.13 | 
1000 100 1.15 SS5MCDICT-ND 83 6.50 50.00 = S5MCDITR-ND* 3,000 325.00/M 
200 70 1.0 RL203DICT-ND = 2.90 18.85 78.30 RL203DITR-ND* 4,000 68.00/M DO-15 
400 70 1.0 RL204DICT-ND = 2.33 16.12 71.30 RL204DITR-ND* 4,000 62.00/M 25.40 7.62 25.40 
2.0 600 70 1.0 RL205DICT-ND = 2.40 16.64 73.60 RL205DITR-ND* 4,000 64.00/M cr a 
800 70 1.0 RL206DICT-ND = 2.63 18.20 80.50 RL206DITR-ND* 4,000 70.00/M = iL} + 
1000 70 1.0 RL207DICT-ND = 2.70 18.72 82.80 RL207DITR-ND* 4,000 72.00/M 3.56 ‘a 
50 200 0.95 1N5400DICT-ND At 2.78 19.24 _— 1N5400DITR-ND* 1,200 85.00/M DO-201AD 
100 200 0.95 1N5401 DICT-ND At 2.78 19.24 = 1N5401DITR-ND* 1,200 85.00/M 
200 200 0.95 1N5402DICT-ND At 2.78 19.24 = 1N5402DITR-ND* 1,200 85.00/M 
3.0 400 200 0.95 1N5404DICT-ND At 2.78 19.24 = 1N5404DITR-ND* 1,200 85.00/M 
600 200 0.95 1N5406DICT-ND At 2.78 19.24 — 1N5406DITR-ND* 1,200 85.00/M 
800 200 0.95 1N5407DICT-ND At 2.78 19.24 — 1N5407DITR-ND* 1,200 85.00/M 6.35 
1000 200 0.95 1N5408DICT-ND At 2.78 19.24 — 1N5408DITR-ND* 1,200 85.00/M 1.32 te: 
50 125 1.0 1N5400GDICT-ND = 3.60 25.92 = 1N5400GDITR-ND* 1,200 130.00/M 3.40) 
100 125 1.0 1N5401GDICT-ND _— 3.70 26.64 _— 1N5401GDITR-ND* 1,200 133.00/M ~ 
200 125 1.0 1N5402GDICT-ND _— 3.85 27.72 _— 1N5402GDITR-ND* 1,200 139.00/M 
3.0 400 125 1.0 1N5404GDICT-ND _— 4.10 29.52 _— 1N5404GDITR-ND* 1,200 148.00/M 
600 125 1.0 1N5406GDICT-ND = 4.45 32.04 = 1N5406GDITR-ND* 1,200 160.00/M 
800 125 1.0 1N5407GDICT-ND = 3.64 27.30 = 1N5407GDITR-ND* 1,200 146.00/M 
1000 125 1.0 1N5408GDICT-ND = 4.04 30.30 = 1N5408GDITR-ND* 1,200 162.00/M 
50 400 0.9 6A05DICT-ND 48 3.80 28.50 _— 6A05DITR-ND* 500 85.50 R-6 
100 400 0.9 6A1DICT-ND 48 3.80 28.50 = 6A1DITR-ND* 500 85.50 
200 400 0.9 6A2DICT-ND. 48 3.80 28.50 = 6A2DITR-ND* 500 85.50 1.32 _49.14 
6.0 400 400 0.9 6A4DICT-ND 48 3.80 28.50 = 6A4DITR-ND* 500 85.50 
600 400 0.9 6A6DICT-ND. 48 3.80 28.50 —= 6A6DITR-ND* 500 85.50 
800 400 0.9 6A8DICT-ND 48 3.80 28.50 = 6A8DITR-ND* 500 85.50 a _ IEF 401 
1000 400 0.9 6A10DICT-ND 48 3.80 28.50 = 6A10DITR-ND* 500 85.50 


* TR = Tape & Reel 


578 (1033) 


+ TB = Tape & Box 
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DRED. Schottky Barrier Rectifiers 


Max. Avg. | Max. Peak | Max. Surge| Max. Rev. |Max. For. Cut Tape Fig. 1 — DO-41 
Rect. Reverse Current | Current @) Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. |Current (A)| Voltage (V)| 8.3ms(A) | 25°C(mA) | Peak (V) | Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
20 25 1.0 0.45. | 1N5817DICT-ND 39 30 22 11N5817DITR-ND 5,000 96.00/M 
30 25 1.0 0.55 | 1N5818DICT-ND 39 30 22 4N5818DITR-ND 5,000 96.00/M 
20 40 1.0 0.55 | SR102DICT-ND 49 38 27 SR102DITR-ND 5,000 120.00/M 
30 40 1.0 0.55 | SR103DICT-ND 49 38 27 SR103DITR-ND 5,000 120.00/M 
1) te 40 40 1.0 0.55 | SRI04DICT-ND 49 38 27 SR104DITR-ND 5,000 120.00/M 
50 40 1.0 0.70 | SRIOSDICT-ND 52 40 29 SR105DITR-ND 5,000 128.00/M 
60 40 1.0 0.70 | SRI06DICT-ND 53 42 32 SR106DITR-ND 5,000 147.00/M 
100 25 05 0.80 | SB1100DICT-ND 55 A4 33 $B1100DITR-ND 5,000 154.00/M 
20 80 20 | 0.475 | 1NS5820DICT-ND 68 54 A 4IN5820DITR-ND 4,200 216.00/M B1;90 
30 80 20 | 0.500 | 1N5821DICT-ND 68 54 A 1IN5821DITR-ND 4,200 216.00/M L 
40 80 20 | 0.525 | 1N5822DICT-ND 68 54 A 1IN5822DITR-ND 4,200 216.00/M 26.40.50 
a5 20 150 3.0 0.55 | SR302DICT-ND 60 48 36 SR302DITR-ND 4,200 218.00/M 
40 150 3.0 0.55_| SR304DICT-ND 60 48 36 SR304DITR-ND 1,200 218.00/M 
50 150 3.0 0.75 | SR805DICT-ND 64 52 39 SR305DITR-ND 1,200 232.00/M Fig. 3— MELF (DL-41) 
60 150 3.0 0.75 | SRS06DICT-ND 68 55 A SRB06DITR-ND 4,200 247.00/M 
. 100 80 05 | 0.80 | SB3100DICT-ND 80 64 48 $B3100DITR-ND 1,200 290.00/M Cathode Mark 
20 250 10.0 | 057 | SRS502DICT-ND 88 a 53 ‘SR502DITR-ND 4,200 319.00/M | g24 
30 250 10.0 | 057 | SRS503DICT-ND 92 74 56 SR503DITR-ND 4,200 334.00/M ’ 
50 40 250 10.0 | 057 | SRS04DICT-ND 96 7 58 ‘SR504DITR-ND 4,200 348.00/M L_ 57-04 
50 150 1.0 0.67 | SRS0SDICT-ND 65 52 39 SR505DITR-ND 4,200 208.00/M 
60 150 1.0 0.67 | SRS06DICT-ND 65 52 39 SR506DITR-ND 4,200 208.00/M 
100 150 0.5 0.80 | SB5100DICT-ND 112 89 68 $B5100DITR-ND 1,200 452.00/M Fig. 4— SMA 
20 25 1.0 0.45 | 1IN5817MDICT-ND 68 54 A 4N5817MDITR-ND 5,000 189.00/M =~ 4.60-+ 
3} 10 30 25 1.0 0.55 | 1N5818MDICT-ND 68 54 A 4N5818MDITR-ND 5,000 189.00/M + 
40 25 1.0 0.60 | 1NS5819MDICT-ND 68 54 A 1IN5819MDITR-ND 5,000 189.00/M 2.92 |[) 
20 30 05 0.50 | B120DICT-ND 55 A4 33 B120DITR-ND 5,000 154.00/M 163 
30 30 05 0.50 | B130DICT-ND 58 46 35 B130DITR-ND 5,000 161.00/M 
30 25 1.0 0.41 | B130LDICT-ND 68 54 A B130LDITR-ND 5,000 189.00/M 0.20 =| .31 
‘ip 40 30 05 0.50 | BI40DICT-ND 60 48 36 B140DITR-ND 5,000 168.00/M fas q 
50 30 05 0.70 | BIS5ODICT-ND 62 50 38 B150DITR-ND 5,000 198.00/M : ais by _|282 
60 30 05 0.70 | B1G0DICT-ND 76 61 46 B160DITR-ND 5,000 242.00/M : 
80 30 05 0.79 | B180DICT-ND 80 64 48 B180DITR-ND 5,000 255.00/M - 
100 30 05 0.79 | B1100DICT-ND 84 68 51 B1100DITR-ND 5,000 268.00/M Fig: = SMB 
20 50 05 0.50 | B220ADICT-ND 76 61 46 B220ADITR-ND 5,000 242.00/M 1 4.57- 
4 30 50 05 0.50 | B230ADICT-ND 82 66 50 B230ADITR-ND 5,000 261.00/M er 
20 40 50 05 0.50 | B240ADICT-ND 86 69 52 B240ADITR-ND 5,000 274.00/M 24D 
50 50 05 0.70 | B250ADICT-ND 90 72 54 B250ADITR-ND 5,000 287.00/M 
60 50 05 0.70 | B260ADICT-ND 96 77 58 B260ADITR-ND 5,000 306.00/M 
20 400 05 0.50 | B320ADICT-ND 96 7 58 B320ADITR-ND 5,000 306.00/M 
30 100 05 0.50 | B330ADICT-ND 83 65 50 B33OADITR-ND 5,000 319.00/M 
40 100 05 0.50 | BS40ADICT-ND 86 68 52 B340ADITR-ND 5,000 332.00/M 
“ 40 70 1.0 0.35 | B340LADICT-ND 86 68 52 B340LADITR-ND 5,000 332.00/M 
50 100 05 0.70 | B350ADICT-ND 1.06 84 64 BSS0ADITR-ND 5,000 408.00/M ; 
60 100 05 | 0.70 | B360ADICT-ND 1.16 1 70 B360ADITR-ND 5,000 446.00/M Fig-6 = SMC 
20 30 05 0.50 | B120BDICT-ND 63 50 38 B120BDITR-ND 3,000 188.00/M 7A 
20 30 05 4.4 | SK12DICT-ND 63 50 38 SK12DITR-ND 3,000 188.00/M 5 
30 30 05 0.50 | B130BDICT-ND 65 52 39 B130BDITR-ND 3,000 195.00/M 
30 40 1.0 445 | BISOLBDICT-ND 70 56 42 B130LBDITR-ND 3,000 210.00/M 
30 25 05 0.55 | SKISDICT-ND 68 54 A SK13DITR-ND 3,000 203.00/M 
45 O41 0.53 | BI40HBDICT-ND 73 58 4 B140HBDITR-ND 3,000 218.00/M 
40 30 05 0.50 | B140BDICT-ND 68 54 A B140BDITR-ND 3,000 203.00/M 
25 05 0.55 | SKI4DICT-ND 60 48 36 SK14DITR-ND 3,000 200.00/M 
1.0 50 30 05 0.50 | B1S50BDICT-ND 70 56 42 B150BDITR-ND 3,000 233.00/M 
50 25 05 0.70 | SKISDICT-ND 70 56 2 SK15DITR-ND 3,000 233.00/M 
60 30 05 0.70 | B1G0BDICT-ND 84 68 5 B160BDITR-ND 3,000 279.00/M 
60 25 05 0.70 | SKI6DICT-ND 88 wal 53 SK16DITR-ND 3,000 293.00/M 
70 30 05 0.79 | B170BDICT-ND 86 69 52 B170BDITR-ND 3,000 286.00/M 
80 30 05 0.79 | B180BDICT-ND 88 a 53 B180BDITR-ND 3,000 293.00/M 
90 30 05 0.79 | B190BDICT-ND 90 72 54 B190BDITR-ND 3,000 299.00/M 
7 100 30 05 0.79 | B1100BDICT-ND 92 74 56 B1100BDITR-ND 3,000 306.00/M 
100 50 05 0.75 | B1100LBDICT-ND 83 65 50 B1100LBDITR-ND 3,000 325.00/M 
20 50 05 0.50 | B220DICT-ND 84 68 5 B220DITR-ND 3,000 279.00/M : 
30 50 05 0.50 | B23s0DICT-ND 90 72 54 B230DITR-ND 3,000 299.00/M Lt o Pin 4 Bottomside 
40 50 05 0.50 | B240DICT-ND 96 7 58 B240DITR-ND 3,000 319.00/M Heatsink 
50 50 05 0.70 | Be50DICT-ND 83 65 50 B250DITR-ND 3,000 325.00/M 
20 60 50 05 0.70 | Be60DICT-ND 89 yal 54 B260DITR-ND 3,000 351.00/M MBRD1040CTDICT-ND 
70 50 05 0.79 | B270DICT-ND 92 73 56 B270DITR-ND 3,000 364.00/M Pin top 
80 50 05 0.79 | Be80DICT-ND 96 76 58 B280DITR-ND 3,000 377.00/M ee | Fin 4 Botiomside 
90 50 05 0.79 | Be90DICT-ND 99 78 60 B290DITR-ND 3,000 390.00/M > 
100 50 05 0.79 | B2100DICT-ND 1.02 8 62 B2100DITR-ND 3,000 403.00/M Fig. 8— D2PAK 
20 100 05 0.50 | B320BDICT-ND 89 a 54 B320BDITR-ND 3,000 351.00/M 
30 100 05 0.50 | B330BDICT-ND 92 73 56 B330BDITR-ND 3,000 364.00/M 1 Soe — | 114 
40 100 05 0.50 | B340BDICT-ND 96 76 58 B340BDITR-ND 3,000 377.00/M == 
30 40 70 20 0.45 | B340LBDICT-ND 96 76 58 B340LBDITR-ND 3,000 377.00/M “ } 1 
50 100 05 0.70 | B350BDICT-ND 1.19 94 72 B3S0BDITR-ND 3,000 468.00/M 
60 100 05 0.50 | B360BDICT-ND 129 1.02 78 B360BDITR-ND 3,000 507.00/M 
20 100 05 0.50 | B320DICT-ND 99 78 60 B320DITR-ND 3,000 390.00/M 
30 100 05 0.50 | B330DICT-ND 1.02 Bt 62 B33ODITR-ND 3,000 403.00/M 
6| 30 40 400 05 0.50 | B340DICT-ND 1.09 86 66 B340DITR-ND 3,000 429.00/M 
50 400 05 0.70 | B3S50DICT-ND 1.32 1.04 80 BS50DITR-ND 3,000 520.00/M 
60 100 05 0.70 | B360DICT-ND 145 145 88 B360DITR-ND 3,000 572.00/M 
70 100 05 0.79 _| B370DICT-ND 149 1.17 90 B370DITR-ND 3,000 585.00/M 
(Continued) 
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meen oa =S. Schottky Barrier Rectifiers (Cont. 


Max. Avg. | Max. Peak |Max. Surge | Max. Rev. |Max. For. Cut Tape Fig. 9 — POWERMITE*3 
Rect. Reverse Current | Current @| Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 161 (4.09) 
Fig. |Current (A) /Voltage (V) | 8.3ms(A) | 25°C(mA)| Peak (V) | Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing ee? hee 
80 100 0.5 0.79 B380DICT-ND 1.52 1.20 92 B380DITR-ND 3,000 598.00/M 
100 100 0.5 0.79 B3100DICT-ND 1.58 1.25 96 B3100DITR-ND 3,000 624.00/M 
20 100 0.5 0.50 SK32DICT-ND 86 68 52 SK32DITR-ND. 500 188.50 
3.0 30 100 0.5 0.50 SK33DICT-ND 86 68 52 SK33DITR-ND 500 188.50 
40 100 0.5 0.50 SK34DICT-ND 86 68 52 SK34DITR-ND 500 188.50 
50 100 0.5 0.75 SK35DICT-ND 86 68 52 SK35DITR-ND 500 188.50 
6 60 100 0.5 0.75 SK36DICT-ND 86 68 52 SK36DITR-ND 500 188.50 
90 100 0.5 0.79 B390DICT-ND 1.55 1.23 94 B390DITR-ND- 3,000 611.00/M 
20 175 0.5 0.55 B5200DICT-ND 1.16 91 -70 BS200DITR-ND 3,000 455.00/M 
30 175 0.5 0.55 B5300DICT-ND 1.22 97 74 BS300DITR-ND 3,000 481.00/M 
5.0 40 175 0.5 0.55 B5400DICT-ND 1.29 1.02 78 BS400DITR-ND 3,000 507.00/M 
50 175 0.5 0.70 B5500DICT-ND 1.42 1.12 86 BSS500DITR-ND 3,000 559.00/M 
60 175 0.5 0.70 B5600DICT-ND 1.55 1.23 94 BS600DITR-ND 3,000 611.00/M 
8.0 35 75 1.4 0.51 MBRD835LDICT-ND 1.49 1.17 -90 MBRD835LDITR-ND 2,500 585.00/M is 018 (46) Pint 
7 10.0 40 100 0.3 0.49 MBRD1040DICT-ND 1.52 1.20 92 MBRD1040DITR-ND 2,500 598.00/M TI : yp. . bro 
10.0 40 75 0.15 0.57 MBRD1040CTDICT-ND_ 1.38 1.08 85 MBRD1040CTDITR-ND 2,500 653.00/M - Pin 2 ke 
10.0 40 125 1.0 0.55 SBG1040CTDI-ND 1.46 1.14 -90 = — = heat sink 
15.0 30 150 0.1 0.7 MBRB1530CTDICT-ND 1.38 1.08 85 MBRB1530CTDITR-ND 800 551.20 
15.0 35 150 0.1 0.7 MBRB1535CTDICT-ND 1.40 1.10 87 MBRB1535CTDITR-ND 800 561.60 Fig. 10 — SOD-123 
15.0 40 150 0.1 0.7 MBRB1540CTDICT-ND 1.43 1.12 88 MBRB1540CTDITR-ND 800 572.80 
8 15.0 45 150 0.1 0.7 MBRB1545CTDICT-ND 1.46 1.14 -90 MBRB1545CTDITR-ND 800 583.20 i 
16.0 30 175 1.0 0.55 SBG1 630CTDICT-ND 1.51 1.18 93 SBG1630CTDITR-ND 800 604.80 a 0.10 
16.0 40 175 1.0 0.55 SBG1640CTDI-ND 1.57 1.22 97 = =— = 0.55 
20.0 40 225 1.0 0.55 SBG2040CTDI-ND 1.70 1.33 1.05 = = = 
30.0 40 250 1.0 0.55 SBG3040CTDI-ND 2.30 1.79 1.42 = _ = 
3.0 40 50 0.5 0.50 SBM340DICT-ND NEW! 1.35 1.17 -90 SBM340DITR-ND NEW! 5,000 459.00/M 
3.0 60 50 0.2 0.63 MBRM360DICT-ND 1.06 84 64 MBRM360DITR-ND 5,000 408.00/M 
9 5.0 40 100 0.5 0.52 SBMS40DICT-ND NEW! 1.65 1.43 1.10 SBM540DITR-ND NEW! 5,000 561.00/M 
5.0 60 100 0.2 0.69 MBRMS560DICT-ND 1.50 1.30 1.00 MBRM560DITR-ND 5,000 510.00/M 
5.0 100 100 0.2 0.81 MBRM5100DICT-ND 1.32 1.04 80 MBRM5100DITR-ND- 5,000 510.00/M 
10.0 40 150 0.3 0.51 SBM1040DICT-ND 1.46 1.14 -90 SBM1040DITR-ND 5,000 691.00/M 
0.5 20 5.5 — 0.300 | BOS520LWDICT-ND 50 40 30 BO520LWDITR-ND 3,000 150.00/M 
0.5 30 5.5 _ 0.375 | BOS30WDICT-ND 50 40 30 BO530WDITR-ND- 3,000 150.00/M 
10 0.5 40 5.5 _— 0.510 | BOS540WDICT-ND 50 40 30 BO540WDITR-ND- 3,000 150.00/M 
1.0 30 12 = 0.42 Bi30LAWDICT-ND NEW! 68 54 AL B130LAWDITR-ND NEW! 3,000 214.00/M 
1.0 40 25 1.0 0.320 | 1N5819HWDICT-ND 72 58 44 1N5819HWDITR-ND 3,000 239.00/M 
rT 8.0 45V 200 8.0 0.55 SBL845DI-ND 1.46 1.14 90 _— — _— Fig. 12 — TO-220 
16.0 45V 275 16.0 0.63 SBL1645DI-ND 1.67 1.31 1.03 = = — 3.05 = 
10.0 45V 250 10.0 | 0.60 | SBLI045CTDI-ND 154 1.20 95 = = = s0sb—= [ol1}.«9 
16.0 20V 250 10.0 0.65 SR1602-NDt 3.08 2.31 1.93 = = = 1.09 X14.48: 15.49 
12 16.0 45V 250 0.5 0.55 SBL1645CTDI-ND 1.78 1.39 1.10 = = = 
20.0 45V 250 20.0 0.60 SBL2045CTDI-ND 1.89 1.47 ANE, = _ a 0.6677 LS 14.75 
30.0 45V 250 1.0 0.55 SBL3045CTDI-ND 2.67 2.08 1.65 — = = 
Operating and Storage Temperature: -65°C to +150°C. t+ Dual rectifier package 
Fast Schottky Barrier Diodes 
Peak Rev. Forward Volt. | Junction | Reverse Power Cut Tape Tae Ree! Fig. 1 — DO-35 
Voltage | Leakage @IF Cap. | Recovery | Dissipation | Digi-Key Price Each Digi-Key Hts 
Fig. | VRRM(V) | Current VF  IF(mA) (pF) Time(nS) Ptot(mW) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 27 Soe 39 L937 5+ 
20 SyA 0.37 20 50 10 400 SD103CDICT-ND 48 38 = .29 $D103CDITB-NDt 10,000} 126.00/M —— roan 
30 SyA 0.37 20 50 10 400 SD103BDICT-ND 48 38 = .29 $D103BDITB-NDt 10,000} 126.00/M 19 @.52 
1 40 SyA 0.37 20 50 10 400 SD103ADICT-ND 48 38 = .29 SD103ADITB-NDt 10,000} 126.00/M Cathode Mark 
40 200nA 0.39 1 22 zl 400 $D1010DICT-ND 52 40 .29 $D101CDITB-NDt 10,000 | 120.00/M = —— 
50 200nA | 040 «1 24 1 400 SD101BDICT-ND 52 40 .29|  SDIO1BDITB-NDt 40,000) 120.00M | | Fig. 2— MiniMELF 
60 200nA 0.41 1 2.0 if 400 SD101ADICT-ND 52 40 .29 $D101ADITB-NDt 10,000 | 120.00/M 
0.50*| [= 
20 5yA 0.37 20 50 10 400 LLSD1030DICT-ND 55 44 33 LLSD1030DITR-ND* 2,500 | 154.00/M 1 T 
30 SuA 0.37 20 50 10 400 LLSD103BDICT-ND 55 44 33 LLSD103BDITR-ND* 2,500 | 154.00/M 
2 40 SyA 0.37 20 50 10 400 LLSD103ADICT-ND 55 44 33 LLSD103ADITR-ND* 2,500 | 154.00/M 
40 200nA 0.39 ‘l 22 1 400 LLSD101CDICT-ND 45 36 27 LLSD101CDITR-ND* 2,500 | 126.00/M 
50 200nA 0.40 l 21 1 400 LLSD101BDICT-ND 45 36 27 LLSD101BDITR-ND* 2,500 | 126.00/M 
60 200nA 0.41 1 2.0 1 400 LLSD101ADICT-ND 45 36 27 LLSD101ADITR-ND* 2,500 | 126.00/M 
.05, 
20 100pA 0.31 100 170 = 200 BO520WSDICT-ND 60 48 36 BO520WSDITR-ND* 3,000 | 180.00/M sal 
20 SyA 0.37 20 50 10 200 SD103CWSDICT-ND 60 48 36 SD103CWSDITR-ND* 3,000 | 200.00/M 
30 500nA 1.0 200 10 5 200 BAT42WSDICT-ND 64 52 39 BAT42WSDITR-ND* 3,000 | 213.00/M 
30 100A 0.33 2 10 5 200 BAT43WSDICT-ND 64 62 39 BAT43WSDITR-ND* 3,000 | 213.00/M 
30 2.0UA 0.32 ij 10 5 200 BAT54WSDICT-ND 80 64 48 BATS54WSDITR-ND* 3,000 | 266.00/M 
30 SyA 0.37 20 50 10 200 SD103BWSDICT-ND 60 48 36 $D103BWSDITR-ND* 3,000 | 200.00/M 
3 40 200nA 0.39 al 22 1.0 200 $D101CWSDICT-ND 63 50 .38 $D101CWSDITR-ND* 3,000 | 188.00/M 
40 5.0uA 0.37 20 50 10 200 SD103AWSDICT-ND 60 48 36 SD103AWSDITR-ND* 3,000 | 200.00/M 
40 500nA 0.37 1 2.0 = 250 SDMKO340LDICT-ND 60 48 36 SDMK0340LDITR-ND* 3,000 | 200.00/M 
45 1.0NA 0.45 10 6.0 = 200 SDM10K45DICT-ND 60 48 36 SDM10K45DITR-ND 3,000 | 200.00/M 
50 200nA 0.40 1 21 1.0 200 $D101BWSDICT-ND 63 50 .38 $D101BWSDITR-ND* 3,000 | 188.00/M 
60 200nA 0.41 1 2.0 1 200 $D101AWSDICT-ND 63 50 .38 $D101AWSDITR-ND* 3,000 | 188.00/M 
70 200nA 0.41 1.0 2.0 1.0 200 1N5711WSDICT-ND 72 58 44 1N5711WSDITR-ND* 3,000 | 239.00/M 
20 SyA _— — — 10 —_— $D103-CWDICT-ND 53 42 32 $D103-CWDITR-ND* 10,000 | 140.00/M 
30 100pA 1.0 200 10 5 200 BAT42WDICT-ND 60 48 36 BAT42WDITR-ND* 3,000 | 180.00/M 
30 500nA 1.0 200 10 5.0 200 BAT43WDICT-ND 60 48 36 BAT43WDITR-ND* 3,000 | 180.00/M 
30 5yA = — a 10 — $D103-BWDICT-ND 53 42 32 $D103-BWDITR-ND* 10,000 | 140.00/M 
4 40 200nA — =, _ 1 _ $D101-CWDICT-ND 48 38 29 $D101-CWDITR-ND* 10,000 | 126.00/M oe 
40 SyA = == = 10 = $D103-AWDICT-ND 53 42 32 $D103-AWDITR-ND* 10,000 | 140.00/M 1 sir eet +5 55 
50 200nA = = — 1 = $D101-BWDICT-ND 48 38 = .29 $D101-BWDITR-ND* 10,000 | 126.00/M ; tt 
60 200pA 1.0 15 2.0 1 400 1N6263WDICT-ND 70 56 .42 1N6263WDITR-ND* 3,000 | 210.00/M Bottom View 
60 200nA = = = i = $D101-AWDICT-ND 48 38 29 $D101-AWDITR-ND* 10,000} 126.00/M 


+ TB = Tape & Box 


580 (1033) 


* TR = Tape & Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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IN ¢ ORPOR 


ES. schottky Barrier Double Diodes 


(Top View Shown on all drawings) 


Repetitive Forward Forward Reverse Cut Tape 4 
Peak Reverse | Continuous | Voltage | Leakage | Recovery Digi-Key Price Each Tape & Reel 
Fig.| Voltage VRRM | CurrentIF |@100mA | Current Time Package | Part No. 10 100 1,000 Size Pricing 
30V 200mA 1.0V 2uA 5nS SOT-23 | BATS54DICT-ND. 40 -30 16 3,000 150.00/M 
30V 200mA 1.0V 2uA 5nS SOT-323 | BAT54WDICT-ND 48 36 -20 3,000 180.00/M 
40V 200mA 1.0V 200nA 5nS SOT-23 | BAS40DICT-ND 52 39 24 3,000 213.00/M 
40V 200mA 1.0V 200nA 5nS SOT-323 | BAS40WDICT-ND 64 48 29 3,000 266.00/M 
1 40V 500mA 0.5V 50pA = SOT-23_| BAT400DDICT-ND 52 39 24 3,000 213.00/M 
40V 750mA 0.75V 100A. = SOT-23 | BAT/50DICT-ND 58 4 27 3,000 239.00/M 
70V 70mA 1.0V 200uA 5nS SOT-23 | BAS70DICT-ND 64 AB 29 3,000 266.00/M 
70V 100mA 1.0V 100nA 5nS SOT-323 | BAS7OWDICT-ND 71 53 32 3,000 293.00/M 
30V 200mA 1.0V 2uA 5nS SOT-23 | BAT54CDICT-ND 48 36 22 3,000 200.00/M 
30V 200mA 1.0V 2uA 5nS SOT-323 | BAT54CWDICT-ND 58 A4 27 3,000 239.00/M 
2 40V 200mA 1.0V 200nA 5nS SOT-23 | BAS40-05DICT-ND 52 39 24 3,000 213.00/M 
40V 200mA 1.0V 200nA 5nS SOT-323 | BAS40W-O5DICT-ND 64 48 29 3,000 266.00/M 
70V 70mA 1.0V 200nA 5nS SOT-23 | BAS70-05DICT-ND 64 AB 29 3,000 266.00/M 
70V 100mA 1.0V 100nA 5nS SOT-323 | BAS70W-O5DICT-ND 771 53 32 3,000 293.00/M 
30V 200mA 1.0V 2uA 5nS SOT-23 | BAT54SDICT-ND 48 36 22 3,000 200.00/M 
30V 200mA 1.0V 2uA 5nS SOT-323 | BAT54SWDICT-ND 58 A4 27 3,000 239.00/M 
40V 200mA 1.0V 200nA 5nS SOT-23 | BAS40-04DICT-ND 52 39 24 3,000 213.00/M 
3 40V 200mA 1.0V 200nA 5nS SOT-323 | BAS40W-04DICT-ND 64 AB 29 3,000 266.00/M 
70V 70mA 1.0V 200nA 5nS SOT-23 | BAS70-04DICT-ND 64 48 29 3,000 266.00/M 
70V 100mA 1.0V 100nA 5nS SOT-323 | BAS7O0W-04DICT-ND 771 53 32 3,000 293.00/M 
30V 200mA 1.0V 2uA 5nS SOT-23 | BATS4ADICT-ND 48 36 22 3,000 200.00/M 
30V 200mA 1.0V 2uA 5nS SOT-323 | BAT54AWDICT-ND 58 44 27 3,000 239.00/M 
40V 200mA 1.0V 200nA 5nS SOT-23 | BAS40-06DICT-ND 52 39 24 3,000 213.00/M 
4 40V 200mA 1.0V 200nA 5nS SOT-323 | BAS40W-O6DICT-ND 64 AB 29 3,000 266.00/M 
70V 70mA 1.0V 200nA 5nS SOT-23_| BAS70-06DICT-ND 64 48 29 3,000 266.00/M 
70V 200mA 1.0V 100nA 5nS SOT-23 | BAS70H-O6DICT-ND 64 AB 29 — = 
70V 100mA 1.0V 100nA. 5nS SOT-323 | BAS7OW-O6DICT-ND. 71 53 32 3,000 293.00/M 
5 30V 200mA 1.0V 2uA 5nS SOT-363 | BAT54DWDICT-ND 65 50 34 3,000 325.00/M 
30V 200mA 1.0V 2.0uA 5nS SOT-523 | BATS54TDICT-ND 40 -30 16 3,000 150.00/M 
6 40V 30mA 0.29V 1.0uA = SOT-523 | SDMPO340LTDICT-ND NEW! 65 AQ 28 3,000 257.00/M 
40V 200mA 1.0V 200nA 5nS SOT-523 | BAS40TDICT-ND 52 39 24 3,000 213.00/M 
45V 1000mA 0.45V 1pA = SOT-523 | SDM10P45DICT-ND 65 AQ 28 3,000 257.00/M 
30V 200mA 1.0V 2.0uA 5nS SOT-523 | BATS4ATDICT-ND 48 36 22 3,000 200.00/M 
7 40V 200mA 0.37V 1pA a SOT-323 | SDMGO340LADICT-ND+ 54 A 22 3,000 203.00/M 
40V 200mA 1.0V 200nS 5nS SOT-523 | BAS40T-O6DICT-ND 52 39 24 3,000 213.00/M 
40V 200mA 0.37V 1pA = SOT-523 | SDMPO340LATDICT-ND> 54 A 22 3,000 203.00/M 
30V 200mA 1.0V 2.0uA 5nS SOT-523 | BATS4CTDICT-ND 48 36 22 3,000 200.00/M 
8 40V 30mA 0.29V 1.0uA = SOT-523 | SDMPO340LCTDICT-ND NEW! 65 AO 28 3,000 257.00/M 
40V 200mA 0.37V 1pA om SOT-323 | SDMGO340LCDICT-ND+ 54 A 22 3,000 203.00/M 
20V 400mA 0.31V 100pA. a SOT-23_ | SDM40E20LSDICT-ND 52 39 24 3,000 213.00/M 
40V 200mA 0.37V 1pA = SOT-323 | SDMGO340LSDICT-ND+ 54 A 22 3,000 203.00/M 
9 40V 200mA 1.0V 200nA 5nS SOT-523 | BAS40-04T-7DICT-ND 52 39 24 3,000 213.00/M 
30V 200mA 1.0V 2.0uA 5nS SOT-523 | BATS4STDICT-ND NEW! 65 AO 28 3,000 257.00/M 
40V 200mA 0.37V 1pA _ SOT-523 | SDMPO340LSTDICT-ND> 54 A 22 3,000 203.00/M 
* For Tape and Reel Part No., change “CT-ND" to “TR-ND”. + Forward Voltage @1.0mA 
. . 
Schottky Barrier Diode Arrays SOT-363/SOT-26 (200mW) Fig. Fig. 2 SOT-368 
SOT-363/SOT-26 
Peak Forward Volt. | Junction | Reverse Cut Tape Tape & Reel Cr/A1 C2 Aa 
Voltage | Leakage @IF Cap. Recover | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing c y 
Fig.| VRRM(V)| Current | VF  IF(mA) | (pF) | Time (nS) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 3,000 AY 
30 2.0uA 0.40 10 10 5.0 BATS4SDWDICT-ND- 96 77 58 BATS4SDWDITR-ND 319.00/M 
1 40 200nA | 0.38 1.0 5.0 5.0 BAS40DW-04DICT-ND 80 64 48 BAS40DW-04DITR-ND 266.00/M i ia Gane 
40 — 0.37 20 50 10.0 SD103ASDMDICT-NDt 72 58 ott SD103ASDMDITR-NDt 239.00/M 1 
45 1.0A 0.45 10 6.0 _ SDM10M45SDDICT-ND¢ NEW! = 1.08 87 65 SDM10M45SDDITR-NDt NEW! | 342.00/M 
70 100nA | 0.41 1.0 2.0 5.0 BAS70DW-04DICT-ND 83 65 50 BAS70DW-04DITR-ND 325.00/M 
2 30 2.0uA 0.40 10 10 5.0 BATS4CDWDICT-ND- 96 77 58 BATS4CDWDITR-ND 319.00/M ono 
40 200nA | 0.38 1.0 5.0 5.0 BAS40DW-O5DICT-ND -80 64 48 BAS40DW-05DITR-ND 266.00/M 
30 2.0uA 0.40 10 10 5.0 BATS4ADWDICT-ND- 96 wie 58 BATS4ADWDITR-ND 319.00/M 7 
3 40 200nA | 0.38 1.0 5.0 5.0 BAS40DW-06DICT-ND 80 64 48 BAS40DW-06DITR-ND 266.00/M ss 
70 100nA | 0.41 1.0 2.0 5.0 BAS70DW-06DICT-ND 83 65 50 BAS70DW-06DITR-ND 325.00/M DL4 GND DI 
30 2.0uA 0.32 1.0 10 5.0 BATS4TWDICT-ND 80 64 48 BATS4TWDITR-ND 266.00/M 
4 40 200nA | 0.38 1.0 5.0 5.0 BAS40TWDICT-ND 81 65 49 BAS40TWDITR-ND 257.00/M 
70 100nA | 0.41 1.0 2.0 5.0 BAS70TWDICT-ND 88 71 53 BAS70TWDITR-ND 293.00/M 
5 30 2.0uA 0.45 10 10 5.0 QSBT40DICT-ND 1.09 86 66 _| OSBT40DITR-ND 429.00/M 
6 30 2.0uA 0.40 10 10 5.0 BATS4BRWDICT-ND- 96 ofl 58 BATS4BRWDITR-ND 319.00/M 
40 2.0uA 0.38 1.0 5.0 5.0 BAS40BRWDICT-ND 96 77 58 BAS40BRWDITR-ND 319.00/M 
7 | 30 20uA | 040 10 10 5.0 __| BATS4JWDICT-ND 64.52 ——.39_| BATS4JWDITR-ND 213.00/M | 
8 40 20pA | 0.37 20 50 10.0 | SDI03ATWDICT-ND NEW! 72. 58 ——.44_(| SDIOSATWDITR-ND NEW! 228.00/M Rey 
t Power Dissipation: 225mW; SOT-26 Package 
. . . 
Switchin g Diode Arrays Surface Mount Fig. 1 SOT-363 | Fig.2SOT-353 | Fig. 3 SOT-363 
Cy A Co Ay C Ag 
Peak | Reverse | For. Volt. | Capac- | Reverse | Power non 
Rev. Curr. max|max. @ | itance | Recovery| Dissi- Cut Tape 
Volt. IR VR| VF IF |Cmax.| Time Trr | pation | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Fig.| VRRM (V)/ (WA) (V) | (V) (mA)| (pF) | max. (nS)|Pd. (mW)] Part No. 1 10 100] PartNo. 3,000 
1 80 1.0 75/10 100} 35 4.0 200 MMBD4448HACWDICT-ND 60 .48 .36 | MMBD4448HAQWDITR-ND 200.00/M Fig. 5 SOT-363 
2 80 1.0 75/10 100} 35 4.0 200 MMBD4448HOCWDICT-ND 60 .48 .36 | MMBD4448HOQWDITR-ND 180.00/M ACI C2_A2 
3 75 1.0 75/10 50 2.0 4.0 200 BAS16TWDICT-ND 45.36 .27 | BASI6TWDITR-ND 135.00/M tit 
3 80 1.0 75/10 100} 35 4.0 200 MMBD4448HTWDICT-ND 50 .40 .30 | MMBD4448HTWDITR-ND 150.00/M 
4 75 25 75/10 50 2.0 4.0 200 BAV70DWDICT-ND 50 .40 .30 | BAV7ODWDITR-ND 150.00/M 
4 80 1.0 75/10 100} 35 4.0 200 MMBD4448HCDWDICT-ND 60 .48 .36 | MMBD4448HCDWDITR-ND 180.00/M 
5 75 25 75}1.0 50 2.0 4.0 200 BAV99DWDICT-ND 50 .40 .30 | BAV99DWDITR-ND 150.00/M 
5 80 0.1 70}1.0 100} 3.5 4.0 200 MMBD4448HSDWDICT-ND 60 .48 .36 | MMBD4448HSDWDITR-ND 180.00/M 
6 75 25 75}1.0 50 2.0 4.0 200 BAWS6DWDICT-ND 50 .40 .30 | BAWS6DWDITR-ND 150.00/M 
6 80 1.0 75/10 100} 35 4.0 200 MMBD4448HADWDICT-ND 60 .48 .36 | MMBD4448HADWDITR-ND 180.00/M 
7 75 25 75}1.0 50 2.0 4.0 200 BAV756DWDICT-ND- -50 .40 .30 | BAV756DWDITR-ND 150.00/M 
8 75, 25 75}1.0 50 2.0 4.0 200 BAW567DWDICT-ND -50 .40 .30 | BAWS67DWDITR-ND 150.00/M 
9 350 0.1 240}1.0 100} 5.0 50 350 MMBD3004BRMDICT-ND NEW! .68 .54 .41 | MMBD3004BRMDITR-ND NEW! | 214.00/M 
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INCORPORATED 


Surface Mount MOSFETS 


Rps (On) | !D Cont. Pp Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing 
Vpss OHMS (A) (watts) Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 5,000 
Single P-Channel Enhancement Mode FETs 
-30 0.24 3.4 25 DI9400CT-ND 4.50 3.75 3.00 _ _ — 
-20 0.12 43 25 DI9405CT-ND 4.68 3.90 3.12 DI9405TR-ND 1560.00/M  1365.00/M 
-20 0.12 5.3 25 DI9430CT-ND 4.92 4.10 3.28 DI9430TR-ND 1640.00/M  1435.00/M 
-30 0.064 5.3 25 DI9435CT-ND 4.98 4.15 3.32 DI9435TR-ND 1660.00/M__1453.00/M 
Dual N & P-Channel Enhancement Mode FETs 
20,-20 | 0.11,0.35 | 3,-2.5 1.6 DI9942CT-ND 5.40 4.50 3.60 DI9942TR-ND 1800.00/M — 1575.00/M s 
30,-30 | 0.11, -0.24 | 3.7,-2.9 2 DI9952CT-ND 5.58 4.65 3.72 = = = 5 
Dual N-Channel Enhancement Mode FETs 2 ilo Gonaceton 
60 0.17 3.5 1.6 DI9945CT-ND 5.40 4.50 3.60 DI9945TR-ND 1800.00/M — 1575.00/M for DIS400 
30 0.14 3.7 2 DI9956CT-ND 5.22 4.35 3.48 DI9956TR-ND 1740.00/M — 1523.00/M 
Fast Recovery Rectifiers 
Max. Max. Peak | Max. Surge Max. Max. Max. Fig. 1 — DO-41 
Avg. Rect.| Reverse Current Reverse | Forward | Reverse Cut Tape 
Current Voltage 8.3ms Current | Voltage | Recovery Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 2.86 272 
Fig. | Pkg. (A) (V) (A) @25°C (yA) | Peak(V) | Time (nS) Part No. al 10 100 Part No. Size Pricing 
50 50 5.0 12 200 1N4933DICT-ND 39 2B O15 4N4933DITR-ND. 5,000 46.00/M ie 49521 + oe ral 
100 50 5.0 1.2 200 1N4934DICT-ND 39 2315 4N4934DITR-ND. 5,000 46.00/M ; : 
200 50 5.0 12 200 1N4935DICT-ND 39 2315 4N4935DITR-ND. 5,000 46.00/M 
1) DO41 1.0 400 50 5.0 12 200 1N4936DICT-ND 39 2315 4N4936DITR-ND. 5,000 46.00/M 
600 50 5.0 1.2 200 1N4937DICT-ND 39.23.15 4N4937DITR-ND. 5,000 46.00/M 
800 50 5.0 13 500 FRIO6DICT-ND 44° 30) 1 FRIO6DITR-ND 5,000 72.00/M 
1000 50 5.0 13 500 FRIO7DICT-ND 44 3021 FR107DITR-ND 5,000 72.00/M 
50 30 5.0 12 200 DL4933DICT-ND — 8 24 DL4933DITR-ND. 5,000 | 104.00/M 
100 30 5.0 12 200 DL4934DICT-ND — 8 24 DL4934DITR-ND. 5,000 | 104.00/M 
2 | MELF 1.0 200 30 5.0 1.2 200 DL4935DICT-ND — 8 24 DL4935DITR-ND. 5,000 | 104.00/M Fig. 3— DO-201AD 
400 30 5.0 1.2 200 DL4936DICT-ND — 8 24 DL4936DITR-ND. 5,000 | 104.00/M 
600 30 5.0 12 200 DL4937DICT-ND 42 33 24 DL4937DITR-ND 5,000 | 104.00/M p12 48.35 
50 200 10.0 13 150 FR301DICT-ND A 32.23 FR301DITR-ND 1,200 | 113.00/M 
100 200 10.0 13 150 FR302DICT-ND 42 32 24 FR302DITR-ND 1,200 | 115.00/M | 25.40. [9.4o/ F 25.40. | 
200 200 10.0 13 150 FR303DICT-ND 44 8425 FR303DITR-ND 1,200 | 121.00/M 
3] 3.0 400 200 10.0 13 150 FR304DICT-ND 44 8425 FR304DITR-ND 1,200 | 121.00/M 
201AD 600 200 10.0 13 250 FR305DICT-ND 48 «8727 FR305DITR-ND 1,200 | 133.00/M Fig. 4— R-6 
800 200 10.0 13 500 FR306DICT-ND 48 «877 FR306DITR-ND 1,200 | 133.00/M 
1000 200 10.0 13 500 FR307DICT-ND 57 A432 FR307DITR-ND 1,200 | 158.00/M 1,32 19.14 
50 300 10.0 13 150 FR601DICT-ND 64 52 39 FR601DITR-ND 500 132.00 
100 300 10.0 13 150 FR602DICT-ND 6 55 AL FR602DITR-ND 500 140.50 L eae SEAL bn | 
4| p6 en 200 300 10.0 13 150 FR603DICT-ND 72 58 44 FR603DITR-ND 500 148.50 : : 
400 300 10.0 13 150 FR604DICT-ND 7 61 46 FR604DITR-ND 500 157.00 
600 300 10.0 13 250 FR6O5DICT-ND 84 685 FR6O5DITR-ND 500 173.50 Fig. 5 — TO-220A 
800 300 10.0 13 500 FREO6DICT-ND 92 74 56 FREO6DITR-ND 500 190.00 1 : mal 
50 300 10.0 13 150 FR801-ND 119 9472 = = = 108 0 fia 
100 300 10.0 13 150 FR802-ND 125 99 76 — _ _ oe 114.48-+15.494 
5 |TO220A| 8.0 200 300 10.0 13 150 FR803-ND 132 1.04 .80 _ _ _ 
400 300 10.0 13 150 FR804-ND 145 115 88 _ _ _ —L_hees 
600 300 10.0 13 250 FR805-ND 155 1.23 94 _ _ _ 
6 | To20 16 150 125 10.0 975 35 SFI63DI-ND 2.08 162 1.28 _ _ _ as 
200 125 10.0 975 35 SF164DI-ND 213 166 1.32 _ _ _ SS at 
1.0 100 30 5.0 13 150 RS1BDICT-ND 5 43 31 RS1BDITR-ND 5,000 | 136.00/M : 
1.0 200 30 5.0 13 150 RS1DDICT-ND 45 36 27 RS1DDITR-ND 5,000 | 126.00/M 
1.0 400 30 5.0 13 150 RS1GDICT-ND 48 «4.3829 RS1GDITR-ND 5,000 | 133.00/M 
1.0 600 30 5.0 13 250 RS1JDICT-ND 50 40 30 RS1JDITR-ND 5,000 | 140.00/M 
7] swa 1.0 800 30 5.0 13 500 RS1KDICT-ND 53 42 32 RS1KDITR-ND 5,000 | 147.00/M 
1.0 1000 30 5.0 13 500 RS1MDICT-ND 55 44 33 RS1MDITR-ND 5,000 | 154.00/M Fig. 7— SMA 
15 50 50 5.0 13 150 RS2AADICT-ND 50 40 30 RS2AADITR-ND 5,000 | 140.00/M 1.63 460 
15 100 50 5.0 13 150 RS2BADICT-ND 53 42 32 RS2BADITR-ND 5,000 | 147.00/M ie 
15 400 50 5.0 1:3: 150 RS2GADICT-ND 58 4635 RS2GADITR-ND 5,000 | 161.00/M » 
15 1000 50 5.0 13 500 RS2MADICT-ND 70 56 42 RS2MADITR-ND 5,000 | 196.00/M 20 
1.0 50 30 5.0 1.0 150 FRIADICT-ND 53 At 30 FRIADITR-ND 3,000 | 138.00/M 
1.0 100 30 5.0 1.0 150 FRIBDICT-ND 45 CS 27 FRIBDITR-ND 3,000 | 135.00/M tt | 
1.0 200 30 5.0 1.0 150 FRIDDICT-ND 48 «3829 FRIDDITR-ND 3,000 | 143.00/M : 
1.0 200 30 5.0 13 150 RS1DBDICT-ND 45 27 RS1DBDITR-ND 3,000 | 135.00/M Fig. 8 — SMB 
1.0 400 30 5.0 1.0 150 FRIGDICT-ND 50 40 .30 FRIGDITR-ND 3,000 | 150.00/M 4.70 
8 | SMB 1.0 600 30 5.0 1.0 250 FRIJDICT-ND 52 42 32 FRIJDITR-ND 3,000 | 156.00/M — vi 
1.0 800 30 5.0 1.0 500 FRIKDICT-ND 54 A483 FRIKDITR-ND 3,000 | 162.00/M i | []2.08 
1.0 1000 30 5.0 1.0 500 FRIMDICT-ND 57 46 34 FRIMDITR-ND 3,000 | 170.00/M T 
15 50 50 5.0 13 150 RS2ADICT-ND 50 40.30 RS2ADITR-ND 3,000 | 150.00/M 
3.0 50 100 5.0 13 150 RS3ABDICT-ND 840 68S RSSABDITR-ND 3,000 | 279.00/M 
3.0 600 100 5.0 13 250 RS3JBDICT-ND 89 71 54 RS3JBDITR-ND 3,000 | 351.00/M 
3.0 50 100 5.0 13 150 RSSADICT-ND 84 0 68S RSSADITR-ND 3,000 | 279.00/M 
3.0 100 100 5.0 13 150 RSSBDICT-ND 88 71 (58 RSSBDITR-ND 3,000 | 293.00/M 
9| svc 3.0 200 100 5.0 13 150 RS3DDICT-ND 92 74 56 RSSDDITR-ND 3,000 | 306.00/M 
3.0 400 100 5.0 13 150 RS3GDICT-ND 9 77 58 RS3GDITR-ND 3,000 | 319.00/M 
3.0 800 100 5.0 13 500 RSSKDICT-ND 96 76 58 RSSKDITR-ND 3,000 | 377.00/M 
3.0 1000 100 5.0 13 500 RS3MDICT-ND 99 78 60 RS3MDITR-ND 3,000 | 390.00/M 


Qperating and Storage Temperature: -65°C to +175°C. Reverse Recovery Test @IF= 1.0A, Vp = 30V. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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DES. Ultra Fast Switching Rectifiers Operating Temperature Range: -65°C to +150°C Fig. 1 = 


INS ORPORATED 


Max. Avg.| Max. Peak |Max. Surge} Max. Rev.| Max. | Max. Rev. 
Rect. Reverse | Current | Current | Forward | Recovery Cut Tape 
Current Voltage 8.3ms @25°C | Voltage Time Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig.| Pkg. | (A) ) (A) (pA) | Peak (Vv) | _ (nS) Part No. 110 100 Part No. Size |_ Pricing 
50 30 5.0 1.0 50 UFI001DICT-ND 45. 31 22 UF1001DITR-ND 5,000| 74.00/M 
100 30 5.0 1.0 50 UF1002DICT-ND 39 «29° UF1002DITR-ND 5,000| 78.00/M 
200 30 5.0 1.0 50 UF1003DICT-ND 43 32 23 UF1003DITR-ND 5,000| 87.00/M 
1 | vor} 10 400 30 5.0 1.3 50 UF1004DICT-ND 50 37 26 UF1004DITR-ND 5,000 | 100.00/M 
600 30 5.0 17 5 UF1005DICT-ND 44 3425 UF1 005DITR-ND 5,000 | 109.00/M 
800 30 5.0 17 5 UF1006DICT-ND 52 40 29 UF1 006DITR-ND 5,000 | 128.00/M 
1000 30 5.0 17 5 UF1007DICT-ND 48 38.29 UF1007DITR-ND. 5,000 | 133.00/M 
2 |D2PAK[ 16 200 100 5.0 0.975 25 MURB1620CTDICT-ND 230 1.79 1.42 MURB1620CTDITR-ND 800 | 918.40 
50 30 2.0 0.9 25 ESIADICT-ND 68. 54. ESTADITR-ND 5,000 | 189.00/M 
sia'l| 46 100 30 20 0.9 25 ES1BDICT-ND 70 56 42 ES1BDITR-ND 5,000 | 196.00/M 
: 150 30 5.0 0.98 20 ESIODICT-ND 73 5B 44 ESIODITR-ND 5,000 | 203.00/M 
200 30 20 0.9 25 ES1DDICT-ND 60 48 36 ES1DDITR-ND 5,000 | 191.00/M 
50 30 5.0 1.0 50 USTADICT-ND 55 44 ~«.33 USTADITR-ND 5,000 | 154.00/M 
100 30 5.0 1.0 50 US1BDICT-ND 60 48 36 US1BDITR-ND 5,000 | 168.00/M 
200 30 5.0 1.0 50 US1DDICT-ND 65 52 39 US1DDITR-ND 5,000 | 182.00/M 
3} SMA] 1.0 400 30 5.0 1.3 50 US1GDICT-ND 70 56 42 US1GDITR-ND 5,000 | 196.00/M 
600 30 5.0 17 5 US1JDICT-ND 60 48 36 US1UDITR-ND 5,000 | 191.00/M 
800 30 5.0 17 5 US1KDICT-ND 64 52 39 US1KDITR-ND 5,000 | 204.00/M 
4000 30 5.0 17 ia US1MDICT-ND 6855 US1MDITR-ND 5,000 | 217.00/M 
50 50 5.0 0.92 25 ES2AADICT-ND 64.52.39 ES2AADITR-ND 5,000 | 204.00/M 
aia'|) 36 100 50 5.0 0.92 25 ES2BADICT-ND 68 55 Al ES2BADITR-ND 5,000 | 217.00/M 
: 150 50 5.0 0.92 25 ES2CADICT-ND 72 5B 44 ES2CADITR-ND 5,000 | 230.00/M 
200 50 5.0 0.9 25 ES2DADICT-ND 76 61 46 ES2DADITR-ND 5,000 | 242.00/M 
200 40 2.0 0.875 25 MURS120DICT-ND ‘60 48 36 MURS120DITR-ND 3,000 | 200.00/M 
svB | 1.0 400 35 5.0 1.25 50 MURS140DICT-ND 60 48 .36 MURS140DITR-ND 3,000 | 200.00/M 
600 35 5.0 1.25 50. MURS160DICT-ND 645239 MURS160DITR-ND. 3,000 | 213.00/M 
50 50 5.0 0.9 25 ES2ADICT-ND 64.52.39 ES2ADITR-ND 3,000 | 213.00/M 
SueN|| 26 100 50 5.0 0.9 25 ES2BDICT-ND 68 55 Al ES2BDITR-ND 3,000 | 226.00/M 
4 150 50 5.0 0.9 25 ES2CDICT-ND 72 5B 44 ES20DITR-ND 3,000 | 239.00/M 
200 50 5.0 0.9 25 ES2DDICT-ND 76 61 _.46 ES2DDITR-ND 3,000 | 253.00/M 
50 100 10 0.9 25 ESSABDICT-ND ‘897154 ESSABDITR-ND 3,000 | 351.00/M 
Sis || a6 400 100 10 0.9 25 ESSBBDICT-ND 84 67 SI ESSBBDITR-ND 3,000 | 332.00/M 
150 100 10 0.9 25 ESSCBDICT-ND 89 «71 (54 ESSCBDITR-ND 3,000 | 351.00/M 
200 100 10 0.9 25 ESSDBDICT-ND 1.06.84 64 ESSDBDITR-ND 3,000 | 416.00/M 
50 100 10 0.9 25 ESSADICT-ND ‘89 71~S4 ESSADITR-ND 3,000 | 351.00/M 
ee levied! ap 100 400 10 0.9 25 ESSBDICT-ND 84 «67 St ESSBDITR-ND 3,000 | 332.00/M 
: 150 100 10 0.9 25 ESSODICT-ND 89 «71 (54 ESSODITR-ND 3,000 | 351.00/M 
200 100 10 0.9 25 ESSDDICT-ND 1.06.84 64 ESSDDITR-ND 3,000 | 416.00/M 
High Speed Switching Diodes 
Peak Reverse Forward Volt. | Capac- | Reverse Fig: = DO-35 201 Fig:2—MInIMELF 
Rev. Curr. max. max. @ itance | Recovery Cut Tape @ 51 : 3-7 cathode Band 
Volt. IR VR VF IF Cmax. | Time Trr Digi-Key Pricing Tape & Reel* 7.60 
Fig. | VRWM(V)| (wA) _(V)_| (V) (mA) | (pF)_| max. (nS)| Pd (mW) | Part No. 10 100 1,000 | Size | Pricing on isha 2095 iT Lr 
1 75 50 75 | 10 10 40 40 500___| 1N4148DIC-ND 7.20 6.75 24.38 | 10,000 | 15.00/M tute : 0.50 
150 | 01 150 | 1.0 100 15 50 500 | BAV102DICT-ND 225 1560 69.00 | 2500 | 60.00/M ; 
200 | 01 200 | 10 100 15 50 500 | BAV103DICT-ND 225 1560 69.00 | 2500 | 60.00m| | Fig-3—SOT-23 
a 75 50 75 | 10 10 40 40 500 | LL4148DICT-ND 200 13.00 54.00 | 10,000] 34.00/M 
50 01 50 | 10 200 25 40 500 | LL4150DICT-ND 200 13.00 5400 | 2500 | 47.00/M 72 3 
50 |005 50 | 10 50 20 40 500 | LL4151DICT-ND 200 13.00 5400 | 2500 | 47.00/M A— K 
75 50 75 | 10 100 40 40 500__| LL4448DICT-ND 200 13.00 54.00 | 2500 | 47.00/M KA — 2 3 
75 25. 75 | 10 50 20 40 350 | BAL9DICT-ND 300 2080 9200 | 3000 | 80.00/M K A —| |BAVig9 A K 
75 10 70 | 855 10 20 60 350 | BASI6DICT-ND 225 1560 69.00 | 3000 | 60.00/M K A —| |BAWS6 K K 
400 | 01 100 | 1.0 100 5.0 50 250 —_| BASI9DICT-ND 281 1980 90.00 | 3000 | 81.00/M K A —| |BAWI56 K K 
150 | 01 150 | 1.0 100 5.0 50 250 | BAS20DICT-ND 281 1980 90.00 | 3000 | 81.00/M K A —| |MMBD914 A= 
200 | 01 250 | 10 100 50 50 250 | BAS21DICT-ND 281 1980 90.00 | 3000 | 81.00/M NA K_ | |MMBD2004S A K 
a5 6.005 «675 «| 10 ~~ (10 20 3.0§ 250 —_| BASI16DICT-ND 300 2080 9200 | 3000 | 80.00m KK A A| |MMBD3004S AK 
200 | 01 250 | 1.0 100 5.0 50 350 | BAV23ADICT-ND 313 2200 100.00 | 3000 | 90.00 — A K| |MMBD4148 A — 
200 | 01 250 | 10 100 50 50 350 | BAV23CDICT-ND 313 2200 100.00 | 3000 | 90.00 K A A| |MMBD4448 A — 
200 | 01 200 | 10 100 5.0 50 350 | BAV23SDICT-ND 313 2200 100.00 | 3000 | 90.00M A K| |MMBD4448H A — 
70 25 75 | 855 10 15 60 350 —_| BAVZ0DICT-ND 263 1820 8050 | 3000 | 70.00/M A A| | MMBD7000 A_K 
3 5 25 70 | 855 10 15 6.0 350 —_ | BAV99DICT-ND 300 2080 9200 | 3000 | 80.00M 
a5 6|.005 «675 | 10 ~©10 20 3.0§ 250 | BAVI7ODICT-ND 3.13 2200 100.00 | 3,000 | 90.00] | Fig. 4a—soT-323 z 
a5 6.005 «675 | 10 ~© 10 20 3.0§ 250 | BAVI99DICT-ND 313 2200 100.00 | 3000 | 9000M i 
75 25 70 | 855 10 20 6.0 350 | BAWS6DICT-ND 281 1980 90.00 | 3000 | 81.00/M ‘A 
a5 6 |.005 «675 «| 10 ~~ (10 3.0 3.0§ 250 | BAWIS6DICT-ND 313 2200 100.00 | 3000 | 9000 *_1+0.40 ‘A 
75 10 75 | 10 650 20 40 350 | MMBD914DICT-ND 225 1560 69.00 | 3,000 | 60.00/M | 1.35 Nn 
240 | 01 240 | 1.0 100 5.0 50 350 | MMBD2004SDICT-ND 313 2200 100.00 | 3000 | 90.00 to 00 A 
300 | 01 240 | 10 100 50 50 350 | MMBD3004SDICT-ND 313 2200 100.00 | 3000 | 9000 ToPVIEW | | A 
75 25 75 | 10 50 20 40 350 | MMBD4148DICT-ND 225 1560 69.00 | 3000 | 60.00/M 73h K 
75 25 75 | 10 100 40 40 350 | MMBD4448DICT-ND 225 1560 69.00 | 3000 | 60.00/M , rl6s MMBD4148w A 
80 10 75 | 10 100 35 40 350 | MMBD4448HDICT-ND 225 1560 69.00 | 3000 | 6ooom| | 2-40+1.40 MMBD4448HW A 
75 30 100 | 1.25 150 20 4.0 350___| MMBD7000DICT-ND 3.00 2080 92.00 | 3000 | 80.00m MMBD4448W ‘A 
75 10 75 | 855. 10 20 40 200 | BASI6WDICT-ND 270 1872 8280 | 3000 | 7200/M 
100 15 120 | 1.0 100 5.0 50 200 | BASI9WDICT-ND 338 23.76 108.00 | 3000 | 97.00M ; 
150 15 200 | 10 100 5.0 50 200 | BAS20WDICT-ND. 338 2376 10800 | 3000 | 97.00m| | Fig-5—SOT-363 
200 15 250 | 1.0 100 5.0 50 200 —_| BAS21WDICT-ND 338 23.76 108.00 | 3000 | 97.00M : 
4 75 25 75 | 855 10 20 40 200 | BAV70WDICT-ND 315 2184 9660 | 3000 | 8400m 
75 25 75 | 855 10 20 40 200 | BAV99WDICT-ND 300 2112 9600 | 3000 | 86.00/M 
75 25 75 | 855 10 20 40 200 —_| BAWS6WDICT-ND 338 23.76 108.00 | 3000 | 97.00M 
75 25 75 | 10 100 20 40 200 | MMBD4148WDICT-ND 330 2288 101.20 | 3000 | 88.00 
80 50 75 | 1.0 100 35 40 200 | MMBD4448HWDICT-ND 330 2288 101.20 | 3000 | 88.00/M 
75 25 75 | 1.0 100 4.0 40 200 _| MMBD4448WDICT-ND 330 22.88 101.20 | 3000 | 88.00 
75 25 75 | 10 50 40 40 200 | MMBD4448DWDICT-NDF 313 22.00 100.00 | 3000 | 90.00/M 
200 15. 200 | 10 100 5.0 50 150 | BAS21TDICT-ND 313 22.00 100.00 | 3,000 | 90.00/M BAS21T 
85 100.85 | 10 10 =— 3.08 150__| BAS116TDICT-ND 281 19.80 _ 90.00 | 3,000 | _81.00/M BAS116T 
75 25. 75 | 855 10 20 40 400 | 1N4148WDICT-ND 300 2080 9200 | 3000 | 80.00/M 
75 25 75 | 855 10 40 40 350 | 1N4448WDICT-ND 3.00 20.80 $2.00 | 3,000 | 80.00M| [Fig 7—sop-123 
75 10 75 | 10 650 20 40 400 | BAVI6WDICT-ND 300 2080 9200 | 3000 | 8000M 66 eters 
7 100 | 01 150 | 1.0 100 5.0 50 250 | BAVI9WDICT-ND 313 2200 100.00 | 3000 | 90.00M See eee 
150 | 01 150 | 10 100 50 50 250 | BAV20WDICT-ND 313 2200 100.00 | 3000 | 9000M 
430 | 100 130 | 10 10 5.0 3.0§ 250 | BAV116WDICT-ND 281 1980 90.00 | 3000 | 81.00M 
300 | 100 240 | 1.0 100 5.0 50 400__| BAV3004WDICT-ND NEW! 3.60 27.00 144.00 | 3.000 | _135.00/M 0.10 ¥ 
80 50 75 | 855 10 3.5 40 200 | 1N4448HWSDICT-ND 300 2080 9200 | 3000 | 80.00/M 
75 10 75 | 855 10 20 40 200 | 1IN4148WSDICT-ND 300 2080 9200 | 3000 | 80.00M 
75 25 75 | 1.0 100 40 40 200 —_| 1IN4448WSDICT-ND 300 2080 9200 | 3000 | 80.00/M 
75 10 75 | 10 50 20 40 200 —_| BAVI6WSDICT-ND 300 2080 9200 | 3000 | 80.00M 
8 100 | 01 100 | 1.0 100 5.0 50 200 | BAVI9WSDICT-ND 300 21.60 108.00 | 3000 | 10200/M 
150 | 01 150 | 10 100 50 50 200 —_| BAV20WSDICT-ND 300 2160 10800 | 3000 | 10200/M 
200 | 01 200 | 10 100 5.0 50 250 | BAV21WDICT-ND 313 2200 100.00 | 3000 | 90.00/M 
200 | 01 200 | 10 100 50 50 200 _| BAV21WSDICT-ND 300 21.60 108.00 | 3000 | 10200/M 
85 20. 75 | 10 50 15 40 150 | BAV70TDICT-ND 263. 1820 80.50 | 3000 | 70.00/M 23 
85 20 75 | 10 50 15 4.0 150 | BAV9STDICT-ND 3.00 2080 92.00 | 3,000 | 80.00/M BAV70T AA 
85 005 «675 «| 10 10 _ 3.0§ 150 | BAV170TDICT-ND 313 22.00 100.00 | 3,000 | 90.00/M BAV99T AK 
9 85 005 «675 | 10 10 -_ 3.0§ 150 | BAVI99TDICT-ND NEW! 3.13 2200 100.00 | 3,000 | 90.00/M : BAV170T AA 
85 20 75 | 10 50 15 4.0 150 — | BAWS6TDICT-ND 281 1980 90.00 | 3000 | 81.00/M i BAVIOST ALK 
85 00 «75 | 10 10 = 3.0§ 150 | BAWI56TDICT-ND 313 2200 100.00 | 3,000 | 90.00M Breed . : 
80 01 70 | 10 100 35 40 150 __| MMBD4448HTADICT-ND 263 18.20 80.50 | 3000 | 70.00/M ED AdSHT aa 
* For Tape and Reel Part No., change “CT-ND” to “TR-ND” t Dual Isolated Single § Reverse Recovery Time @s 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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MODE Transient Voltage 500 Watts and DO-15 OUTLINE DO-15 (mm) 
is 600 Watts ea wo A Hee im. Min. Max. 


ine: a. Re, cas ec Suppressors 1 7.00 (25-40) = 


7 216 (5.50) 30 (7.62) 


“027 (0.686) _| 035 (0.889) 
t | 1 102 (2.60) 142 (3.6) 
Blimpuke 


APPLICATIONS: These TVS devices afford the circuit designer an economic means to protect voltage Sine MAXIMUM RATINGS: 

sensitive circuit components from the destructive effects of applied transient voltages. Featuring virtually + Peak Pulse Power Dissipation @ 25°C: 500 and 600 Watts. 
instantaneous response times of one picosecond. FEATURES: + 500, 600 and 1500 Watts Peak Pulse + Steady State Power Dissipation @ 75°C Lead Temperature, 
Power Dissipation +» Fast Response Time — 1 Picosecond + Uni- and Bi-directional Units Available + 3/8” (9.53mm) from Body: 2.5 Watts. 

Constructed with Glass Passivated Die MECHANICAL DATA: : Case: Transfer Molded Epoxy U/L + Clamping Time (0 Volt to BV min): Uni-directional - < 1x10"12 
Flammability Rating 94V-0 + Leads: Solderable per MIL-STD-202 Method 208 + Soldering Temperature: Seconds. Bi-directional — < 5x10-9 Seconds. 

260°C Maximum, 3/8” (9.53mm) From Body, 10 Seconds +» Marking: Type Number and Cathode Band 


Sq, 


So OHNE 
o=nk Hoe 5s BS 


Ppp - Peak Pulse power - kW 


102 1.0 20 10 2050100 1000 10000 « Storage and Operating Temperature: -65 to +175°C. 
Tp- Pulse Width -uS torag Op ig Temp Oo + 


g 100 
Blas sg 1500 Watts DO-201 Outline DO-201 (mm) 
a e Eo Bi Ay im. Min. Max. 
zee eak Value Ipp = 75 | { 7,00 (25.40) = 
E 56 Peak power | oF 335 (8.50) | .375 (9.53) 
£ Eb (single pulse) 037 (0.96) 041 (1.06) 
3 a2 50 = -189 (4.80) _| .205 (5.21) 
3 Value Ipp/2 52 . : 
B50 Ae Continuous g MAXIMUM RATINGS: 
= ae average power es + Peak Pulse Power Dissipation @ 25°C: 1500 Watts. 
§ & a 25 lead length 3/8" 2 + Steady State Power Dissipation @ 75°C Lead Temperature, 
a i z= S 3/8” (9.53mm) from Body: 5 Watts. 
2 10 X 1000 Wave form x & Wave 7 + Forward Surge Current, 50ms @ 25°C: 200 Amperes. 12 
F as defined by R.E.A. ee 0 a + Clamping Time (0 Volt to BV min): Uni-directional — < 1x10" 
1 L L 0 50 100 150 175 & 01 051.0 501020 100 1000 10000 Seconds. Bi-directional — < 5x10°Y Seconds. 
0 1 2 3 Tp - Pulse - uS + Storage and Operating Temperature: -65 to +175°C. 
t-Time - mS TL Lead Temperature °C 
Breakdown Rated | Reverse DC 
Voltage Standoff Leakage Cut Tape Tape & Reel 
(V(BR) @ It) IT Voltage (Current Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Diodes 
Min. Nom. Max. (mADC) | (Vwm) @ Vwm) Part No. il 10 100 Part No. 1,000 4,000 Part No. 
500 Watts, Uni-Directional (DO-15) 
6.4 _ 7.00 10 5.0 600 pA SA5VOADICT-ND 47 3.72 27.90 SA5VOADITR-ND — 140.00/M SASVOADI 
6.67 = 7.37 10 6.0 600 pA SA6VOADICT-ND 47 3.72 27.90 SA6VOADITR-ND =. 140.00/M SA6VOADI 
7.22 = 7.98 10 6.5 400 LA SA6V5ADICT-ND 47 3.72 27.90 SA6V5ADITR-ND — 140.00/M SA6.5ADI 
11.1 = 12.3 1 10 3A SA10ADICT-ND 47 3.72 27.90 SA10ADITR-ND = 140.00/M SA10ADI 
13.3 _— 14.7 1 12 3 pA SA12ADICT-ND AT 3.72 27.90 SA12ADITR-ND a 140.00/M SA12ADI 
16.7 _ 18.5 1 15 3 pA SA15ADICT-ND AT 3.72 27.90 SA15ADITR-ND = 140.00/M SA15ADI 
22.2 = 24.5 | 20 3A SA20ADICT-ND 47 3.72 27.90 SA20ADITR-ND = 140.00/M SA20ADI 
33.3 = 36.8 1 30 3 pA SA30ADICT-ND 47 3.72 27.90 SA30ADITR-ND = 140.00/M SA30ADI 
500 Watts, Bi-Directional (DO-15) 
6.67 4 7.37 10 6.0 600 pA SA6VOCADICT-ND 56 4.44 33.30 SA6VOCADITR-ND _ 167.00/M SA6.0CADI 
7.22 = 7.98 10 6.5 400 pA SA6V5CADICT-ND 56 4.44 33.30 SA6V5CADITR-ND = 167.00/M SA6.5CADI 
ine _ 12.3 1 10 SpA SA10CADICT-ND 56 4.44 33.30 SA10CADITR-ND = 167.00/M SA10CADI 
13.3 — 14.7 1 12 3 pA SA12CADICT-ND 56 4.44 33.30 SA12CADITR-ND = 167.00/M SA12CADI 
16.7 _ 18.5 1 15 3 pA SA15CADICT-ND 56 4.44 33.30 SA15CADITR-ND = 167.00/M SA15CADI 
22.2 = 24.5 1 20 3A SA20CADICT-ND 56 4.44 33.30 SA20CADITR-ND = 167.00/M SA20CADI 
33.3 = 36.8 1 30 3 pA SA30CADICT-ND 56 4.44 33.30 SA30CADITR-ND = 167.00/M SA30CADI 
600 Watts, Uni-Directional (DO-15) 
6.45 6.8 7.14 10 5.8 1000 pA P6KE6.8ADICT-ND 47 3.72 27.90 P6KE6.8ADITR-ND = 140.00/M P6KE6.8A 
7.13 7.5 7.88 10 6.4 500 pA P6KE7.5ADICT-ND 47 3.72 27.90 P6KE7.5ADITR-ND = 140.00/M P6KE7.5A 
7.79 8.2 8.61 10 7.02 200 LA P6KE8.2ADICT-ND 47 3.72 27.90 P6KE8.2ADITR-ND — 140.00/M P6KE8.2A 
9.5 10.0 10.5 1 8.55 10 pA P6KE10ADICT-ND 47 3.72 27.90 P6KE10ADITR-ND = 140.00/M P6KE10A 
11.4 12.0 12.6 1 10.2 SpA P6KE12ADICT-ND 47 3.72 27.90 P6KE12ADITR-ND = 140.00/M P6KE12A 
14.3 15.0 15.8 1 12.8 SpA P6KE15ADICT-ND 47 3.72 27.90 P6KE15ADITR-ND = 140.00/M P6KE15A 
19.0 20.0 21.0 1 BA SpA P6KE20ADICT-ND 47 3.72 27.90 P6KE20ADITR-ND = 140.00/M P6KE20A 
22.8 24.0 25.2 1 20.5 SpA P6KE24ADICT-ND 47 3.72 27.90 P6KE24ADITR-ND = 140.00/M P6KE24A 
25.7 27.0 28.4 | 23.1 SpA P6KE27ADICT-ND 47 3.72 27.90 P6KE27ADITR-ND = 140.00/M P6KE27A 
28.5 30.0 31.5 1 25.5 SpA P6KES30ADICT-ND 47 3.72 27.90 P6KE30ADITR-ND om 140.00/M P6KE30A 
31.4 33.0 34.7 1 28.2 SpA P6KE33ADICT-ND 47 3.72 27.90 P6KE33ADITR-ND = 140.00/M P6KE33A 
48.5 51.0 53.6 1 43.6 SpA P6KES1ADICT-ND 47 3.72 27.90 P6KE51ADITR-ND = 140.00/M P6KE51A 
64.6 68.0 71.4 1 58.1 SpA P6KE68ADICT-ND 47 3.72 27.90 P6KE68ADITR-ND = 140.00/M P6KE68A 
600 Watts, Bi-Directional (DO-15) 
6.45 6.8 7.14 10 5.8 1000 pA P6KE6.8CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE6.8CADITR-ND — 167.00/M P6KE6.8CA 
7.13 7.5 7.88 10 6.4 500 pA P6KE7.5CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE7.5CADITR-ND _ 167.00/M P6KE7.5CA 
7.79 8.2 8.61 10 7.02 200 pA P6KE8.2CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE8.2CADITR-ND = 167.00/M P6KE8.2CA 
9.5 10.0 10.5 1 8.55 10 pA P6KE10CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE10CADITR-ND _ 167.00/M P6KE10CA 
11.4 12.0 12.6 4 10.2 SpA P6KE12CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE12CADITR-ND = 167.00/M P6KE12CA 
14.3 15.0 15.8 1 12.8 SpA P6KE15CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE15CADITR-ND = 167.00/M P6KE15CA 
19.0 20.0 21.0 1 mires SpA P6KE20CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE20CADITR-ND _ 167.00/M P6KE20CA 
22.8 24.0 25.2 1 20.5 SpA P6KE24CADICT-ND. 56 4.44 33.30 P6KE24CADITR-ND = 167.00/M P6KE24CA 
25.7 27.0 28.4 1 23.1 SpA P6KE27CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE27CADITR-ND _ 167.00/M P6KE27CA 
28.5 30.0 31.5 1 25.5 SpA P6KE30CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE30CADITR-ND = 167.00/M P6KE30CA 
31.4 33.0 34.7 1 28.2 SpA P6KE33CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE33CADITR-ND _ 167.00/M P6KE33CA 
48.5 51.0 53.6 1 43.6 SpA P6KE51CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE51CADITR-ND = 167.00/M P6KE51CA 
64.6 68.0 71.4 1 58.1 SpA P6KE68CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE68CADITR-ND _ 167.00/M P6KE68CA 
95.0 100.0 105.0 1 85.5 SpA P6KE100CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE100CADITR-ND = 167.00/M P6KE100CA 
143.0 150.0 158.0 1 128.0 SpA P6KE150CADICT-ND. 56 4.44 33.30 P6KE150CADITR-ND _ 167.00/M P6KE150CA 
1500 Watts, Uni-Directional (DO-201) 
6.45 6.8 7.14 10 5.8 1000 pA 1.5KE6.8ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE6.8ADITR-ND 251.00 — 1.5KE6.8A 
7.13 7.5 7.88 10 6.4 500 pA 1.5KE7.5ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE7.5ADITR-ND 251.00 _ 1.5KE7.5A 
7.79 8.2 8.61 10 7.02 200 LA 1.5KE8.2ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE8.2ADITR-ND 251.00 _ 1.5KE8.2A 
9.5 10.0 10.5 1 8.55 10 pA 1.5KE10ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE10ADITR-ND 251.00 = 1.5KE10A 
11.4 12.0 12.6 | 10.2 SpA 1.5KE12ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE12ADITR-ND 251.00 _ 1.5KE12A 
14.3 15.0 15.8 1 12.8 SpA 1.5KE15ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE15ADITR-ND 251.00 = 1.5KE15A 
19.0 20.0 21.0 1 A721 SpA 1.5KE20ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE20ADITR-ND 251.00 = 1.5KE20A 
22.8 24.0 25.2 1 20.5 SpA 1.5KE24ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE24ADITR-ND 251.00 = 1.5KE24A 
25.7 27.0 28.4 1 23.1 SpA 1.5KE27ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE27ADITR-ND 251.00 _ 1.5KE27A 
28.5 30.0 31.5 1 25.5 SpA 1.5KE30ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE30ADITR-ND 251.00 _ 1.5KE30A 
31.4 33.0 34.7 1 28.2 SpA 1.5KE33ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE33ADITR-ND 251.00 = 1.5KE33A 
48.5 51.0 53.6 1 43.6 SpA 1.5KE51ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE51ADITR-ND 251.00 = 1.5KE51A 
64.6 68.0 71.4 | 58.1 SpA 1.5KE68ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE68ADITR-ND 251.00 = 1.5KE68A 
1500 Watts, Bi-Directional (DO-201) 
6.45 6.8 7.14 10 5.8 1000 pA 1.5KE6.8CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE6.8CADITR-ND 270.00 _ 1.5KE6.8CA 
7.13 7.5 7.88 10 6.4 500 pA 1.5KE7.5CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE7.5CADITR-ND 270.00 = 1.5KE7.5CA 
7.79 8.2 8.61 10 7.02 200 pA 1.5KE8.2CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE8.2CADITR-ND 270.00 = 1.5KE8.2CA 
9.5 10.0 10.5 1 8.55 10 pA 1.5KE10CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE10CADITR-ND 270.00 = 1.5KE10CA 
11.4 12.0 12.6 1 10.2 SpA 1.5KE12CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE12CADITR-ND 270.00 _ 1.5KE12CA 
14.3 15.0 15.8 1 12.8 SpA 1.5KE15CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE15CADITR-ND 270.00 = 1.5KE15CA 
19.0 20.0 21.0 1 171 SpA 1.5KE20CADICT-ND .74 5.95 44.64 1.5KE20CADITR-ND 270.00 = 1.5KE20CA 
22.8 24.0 25.2 | 20.5 SpA 1.5KE24CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE24CADITR-ND 270.00 _— 1.5KE24CA 
25.7 27.0 28.4 1 23.1 SpA 1.5KE27CADICT-ND .74 5.95 44.64 1.5KE27CADITR-ND 270.00 = 1.5KE27CA 
28.5 30.0 31.5 1 25.5 SpA 1.5KE30CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE30CADITR-ND 270.00 = 1.5KE30CA 
31.4 33.0 34.7 1 28.2 SpA 1.5KE33CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE33CADITR-ND 270.00 — 1.5KE33CA 
48.5 51.0 53.6 1 43.6 SpA 1.5KE51CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE51CADITR-ND 270.00 = 1.5KE51CA 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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EKODES. Transient Voltage Suppressors (Cont) 


Breakdown Rated Reverse DC 
Voltage Standoff Leakage Cut Tape Tape & Reel 
(V(BR) @ IT) IT Voltage (Current Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Diodes 
Min. Nom. Max. (mADC) (Vwm) @ Vwm) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 4,000 Part No. 
64.6 68.0 71.4 1 58.1 5 pA 1.5KE68CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE68CADITR-ND 270.00 — 1.5KE68CA 
95.0 100.0 105.0 1 85.5 5 pA 1.5KE100CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE100CADITR-ND 270.00 = 1.5KE100CA 
143.0 150.0 158.0 1 128.0 5 pA 1.5KE150CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE150CADITR-ND 270.00 _ 1.5KE150CA 
. . . . . . 457 —- =< 0.31 
SMB Bi-Directional Thyristor Surge Protection Device — vet d - 
Features: + 58 - 320V Stand-Off Voltages + Oxide-Glass Passivated Junction and Low On-State Voltage Mechanical Data: + Case: SMB, Molded Plastic 3.94 | ‘21 { a | 10.20 
+ Bi-Directional Protection in a Single Device + High Off-State Impedance Plastic Material: UL Flammability + Classification Rating: 94V-0 | = : 5 59 
Non-Repetitive Rated Off-State Holding 
Peak Impulse | Repetitive Leakage Breakover Current Off-State Cut Tape Tape & Reel 
Current (A) | Off-State Volt. | Current @ VDRM Voltage IH (mA) Capacitance | Digi-Key Price Each Pricing Diodes 
10/1000yus VDRM (V) IDRM (pA) VBO (V) Min. Max. Co (pF) Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 
65 5 88 150 800 100 TBO720LDICT-ND 1.05 91 -70 | TBO720LDITR-ND 372.00/M | TBO720L-13 
120 5 160 150 800 60 TB1300LDICT-ND 1.05 91 -70 | TB1300LDITR-ND 372.00/M | TB1300L-13 
275 5 350 150 800 40 TB3100LDICT-ND 1.05 91 -70 | TB3100LDITR-ND 372.00/M | TB3100L-13 
58 5 77 150 800 100 TBO640LDICT-ND NEW! 1.05 91 -70 | TBO640LDITR-ND NEW! = 372.00/M | TBO640L-13 
75 5 98 150 800 100 TBO900LDICT-ND NEW! 1.05 91 -70 | TBOQOOLDITR-ND NEW! = 372.00/M | TBO9OOL-13 
30 90 5 130 150 800 60 TB1100LDICT-ND NEW! 1.05 91 -70 | TB1100LDITR-ND NEW! = 372.00/M |) TB1100L-13 
140 5 180 150 800 60 TB1500LDICT-ND NEW! 1.05 91 -70 | TB1SO0OLDITR-ND NEW! = 372.00/M | TB1500L-13 
160 5 220 150 800 60 TB1800LDICT-ND NEW! 1.05 91 -70 | TB1800LDITR-ND NEW! = 372.00/M |) TB1800L-13 
190 5 265 150 800 40 TB2300LDICT-ND NEW! 1.05 91 -70 | TB2300LDITR-ND NEW! = 372.00/M | TB2300L-13 
220 5 300 150 800 40 TB2600LDICT-ND NEW! 1.05 91 -70 | TB2600LDITR-ND NEW! = 372.00/M | TB2600L-13 
320 5 400 150 800 40 TB3500LDICT-ND NEW! 1.05 91 -70 | TB3500LDITR-ND NEW! —372.00/M | TB3500L-13 
58 5 77 150 800 140 TBO640MDICT-ND 1.13 98 -75 | TBO640MDITR-ND 399.00/M | TBO640M-13 
75 5 98 150 800 140 TBOS00MDICT-ND 1.13 98 -75 | TBOQOOMDITR-ND 399.00/M | TBO900M-13 
160 5 220 150 800 90 TB1800MDICT-ND 1.13 98 -75 | TB1800MDITR-ND 399.00/M | TB1800M-13 
190 5 265 150 800 60 TB2300MDICT-ND 1.13 98 -75 | TB2300MDITR-ND 399.00/M | TB2300M-13 
220 5 300 150 800 60 TB2600MDICT-ND 1.13 98 .75 | TB2600MDITR-ND 399.00/M | TB2600M-13 
50 65 5 88 150 800 140 TBO720MDICT-ND NEW! 1.13 98 -75 | TBO720MDITR-ND NEW! 399.00/M | TB0O720M-13 
90 5 130 150 800 90 TB1100MDICT-ND NEW! 1.13 98 -75 | TB1100MDITR-ND NEW! = 399.00/M | TBO1100M-13 
120 5 160 150 800 90 TB1300MDICT-ND NEW! 1.13 98 -75 | TB1300MDITR-ND NEW! = 399.00/M | TB1300M-13 
140 5 180 150 800 90 TB1500MDICT-ND NEW! 1.13 98 -75 | TB1SOOMDITR-ND NEW! 399.00/M | TB1500M-13 
275 5 350 150 800 60 TB3100MDICT-ND NEW! 1.13 98 -75 | TB3100MDITR-ND NEW! = 399.00/M | TB3100M-13 
320 5 400 150 800 60 TB3500MDICT-ND NEW! 1.13 98 -75 | TB3500MDITR-ND NEW! 399.00/M | TB3500M-13 
75 5 98 150 800 200 TBOSO0HDICT-ND 1.24 1.08 -83 | TBOQOOHDITR-ND 439.00/M | TBO900H-13 
90 5 130 150 800 120 TB1100HDICT-ND 1.24 1.08 -83 | TB1100HDITR-ND 439.00/M | TB1100H-13 
160 5 220 150 800 120 TB1800HDICT-ND 1.24 1.08 -83 | TB1800HDITR-ND 439.00/M | TB1800H-13 
190 5 265 150 800 80 TB2300HDICT-ND 1.24 1.08 -83 | TB2300HDITR-ND 439.00/M | TB2300H-13 
100 220 5 300 150 800 80 TB2600HDICT-ND 1.24 1.08 -83 | TB2600HDITR-ND 439.00/M | TB2600H-13 
275 5 350 150 800 80 TB3100HDICT-ND 1.24 1.08 -83 | TB3100HDITR-ND 439.00/M | TB3100H-13 
58 5 77 150 800 200 TBO640HDICT-ND NEW! 1.24 1.08 -83 | TBO640HDITR-ND NEW! 439.00/M | TBO640H-13 
65 5 88 150 800 200 TBO720HDICT-ND NEW! 1.24 1.08 -83 | TBO720HDITR-ND NEW! = 439.00/M | TBO720H-13 
140 5 180 150 800 120 TB1500HDICT-ND NEW! 1.24 1.08 -83 | TB1SOOHDITR-ND NEW! = 439.00/M | TB1500H-13 
320 5 400 150 800 80 TB3500HDICT-ND NEW! 1.24 1.08 -83 | TB3500HDITR-ND NEW! 439.00/M | TB3500H-13 


SMA 400 W tt S f M t Features: + 400W Peak Pulse Power Dissipation * 70V Standoff Voltage + 100V fe 480. ==] eau Stele 
a ur ace oun maximum clamping voltage, a requirement of many -48V backplane telecom ote ft 
. . . applications * Glass Passivated Die Construction * Fast Response Time: typically i : il T 2.62 
TVS U ni- Di rectional less than 1 ps * Plastic Material - UL flammability, classification rating 94V-0 | cr 152] kl ° 
Reverse Breakdown Max. Reverse Max. Peak Typical 
Standoff Voltage Test Leakage @ Max. Clamping Pulse Current Junction Cut Tape Tape & Reel 
Voltage VBR @ IT Current VRWM Voltage @ Ipp Ipp Capacitance Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
VRWM (V) Min (V) Max (V) IT (mA) IR (uA) Ve (V) (A) (pF) Part No. i 10 100 | Part No. 5,000 
70 77.8 89.5 1.0 5.0 100 3.5 55 SMAT7OADICT-ND 68.55 -41 | SMAT70ADITR-ND 217.00/M 
300 Watt Low Capacitance Uni- “ros oe Line to 
Di ti | Tvs ] oo 4 be protected 
Irec lona ae 2.50 oa Tvs 
Features: + Low Capacitance, typical <2 pF | 3.05 
+ 300 Watts Peak Pulse Power (tp=8x20us) + Low Leakage Current | | 40 
+ Transient Protection for data, signal, and Vcc bus to * Uni-directional Configuration Bei 25 2105 ‘eo Gist GND NC 
1EC61000-4-2 level 4 (ESD) and IEC 61000-4-4 (EFT) + Surface Mount Package Ideally Suited for Automatic Insertion i ° 
Reverse Breakdown Max. Reverse Max. Peak Typical 
Standoff Voltage Test Leakage @ Max. Clamping | Pulse Current Junction Cut Tape Tape & Reel 
Voltage VBR @IT Current VRWM Voltage @ Ipp Ipp Capacitance Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
VRWM(V) | Min (Vv) Max (V) | IT (mA) IR (uA) Ve (V) (A) (pF) Part No. 1 10 100 | PartNo. 3,000 
5 6.0 _ 1.0 20 11.0 17 1.6 DLPOSLCDICT-ND 50 40.30 DLPOS5LCDITR-ND 150.00/M 
Dual Surface Mount Tvs Common = {70.51 Common = =~ 0.51 
0.178 
Anode ] Cathode ] 
Features: Mechanical Data: | 250 40.61 : | 2.50 
+ Dual TVS in Common Anode and Cathode Configuration + Case: SOT-23, Molded Plastic t 10 _ t * 10 
; dieciona) Power Dissipation Rating @ 1.0ms (Uni-, Case Material - UL Flammability Rating Classification Ll ——— Fr. 6 U 
sl ages 
+ Ideally Suited for Automatic Insertion 94V-0 Bei 2 —hh.05 0.15? at [2.65 I-05 
+ 225mW Power Dissipation + Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 : 61 
Peak IR@ Breakdown Voltage Cut Tape Tape & Reel 
Power VRWM VRWM VBR (V) @lt Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Dissipation (V) pA Min. Nom. Max. mA Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
Common Anode 
3 5.0 5.32 5.6 5.88 20 MMBZ5V6ALDICT-ND 50 40 -30 MMBZ5V6ALDITR-ND 150.00/M 
4.5 0.5 6.46 6.8 7.14 1.0 MMBZ6V8ALDICT-ND -50 40 .30 MMBZ6V8ALDITR-ND 150.00/M 
24W 6.0 0.3 8.65 9.1 9.56 1.0 MMBZ9V1ALDICT-ND -50 40 30 MMBZ9V1ALDITR-ND 150.00/M 
6.5 0.3 9.50 10 10.5 1.0 MMBZ10VALDICT-ND. -50 40 30 MMBZ10VALDITR-ND 150.00/M 
12 50 14.25 15 15.75 1.0 MMBZ15VALDICT-ND -50 40 -30 MMBZ15VALDITR-ND 150.00/M 
14.5 50 17.10 18 18.90 1.0 MMBZ18VALDICT-ND 50 -40 30 MMBZ18VALDITR-ND 150.00/M 
40w dif 50 19.00 20 21.00 1.0 MMBZ20VALDICT-ND. -50 40 .30 MMBZ20VALDITR-ND. 150.00/M 
22 50 25.65 27 28.35 1.0 MMBZ27VALDICT-ND 50 40 .30 MMBZ27VALDITR-ND 150.00/M 
26 50 31.35 33 34.65 1.0 MMBZ33VALDICT-ND -50 40 -30 MMBZ33VALDITR-ND 150.00/M 
Common Cathode 
40w 12.8 0.1 14.3 15 15.8 1.0 MMBZ15VDLDICT-ND -50 40 .30 MMBZ15VDLDITR-ND 150.00/M 
22 05 25.65 af 28.35 1.0 MMBZ27VCLDICT-ND -50 -40 -30 MMBZ27VCLDITR-ND 150.00/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(to33) 585 


PIODES SMBJ (J-Bend) 600 Watt 485m 
ee lee ewe ere Surface Mount TVS ve 


SMAJ (J- Bend) 400 Watt fe 460 | Peo Waite peak pulse power dissipation * 6.5V - 26V standoff voltages | 22h 


+ Glass passivated die + Excellent clamping capability + Fast response 


Su rface Mou nt TVS 2.92 I time + 100% tested at rated peak pulse power 20 44 
TA coy 


Mechanical Data: 


Features: + Case: Transfer molded epoxy + Terminals: Solderable per MIL- t 
+ 400 Watts peak pulse power dissipation + 5.0V - 36V Standoff voltages STD-202, Method 208 + Marking: Uni-directional — device code number T Bee 
+ Glass passivated die construction + Uni- and Bi-directional versions 20 31 and cathode band; Bi-directional — device code only : Weight: 0.1 gram 127-4} be van 
available + Excellent clamping capability + Fast response time »* Plastic tl (approx.) + Plastic case material has UL flammability rating 94V-0 


case material has UL flammability classification rating 94V-0 


By 


UNI-DIRECTIONAL - 600 Watt 


Mechanical Data: , 2.62 
+ Case: SMA, Transfer molded epoxy + Terminals: Solderable per MIL- 1-52] ie 55s (Value)Reverse Breakdown Max. Reverse (Value)Reverse Breakdown Max. Reverse 
STD-202, Method 208 s Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage 
Vwm (Volts) Min. Max. _@ Vwm ID (yA) Vwm (Volts) Min. Max. @ Vwm ID (yA) 
UNI-DIRECTIONAL - 400 Watt 5.0 640 7.28 800 28 31.10 35.80 5.0 
6.0 667 7.67 800 30 33.30 38.30 5.0 
(Value) Reverse Breakdown Max. Reverse (Value) Reverse Breakdown Max. Reverse 65 7.22 9.14 1000 33 36.70 42.20 50 
Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage Standoff Voltage — Voltage (VBR) Leakage 7.0 7.78 8.95 200 36 40.00 46.00 5.0 
Vwm (Volts) Min. Max. @Vwm ID (pA) Vwm (Volts) Min. Max. @Vwm ID (pA) 75 8.33 9.58 100 40 44.40 51.10 5.0 
50 640 7.00 B00 D 244. 269 50 85 9.44 10.82 10 43 47.80 54.90 5.0 
60 6677.37 200 4 267 295 50 9.0 10.00 11.50 5.0 48 53.30 61.30 5.0 
10 114 12.8 5.0 54 60.00 69.00 5.0 
65 7.22 7.98 500 26 289 253 5.0 
"W 1220 14.40 5.0 58 64.40 74.60 5.0 
70 7.78 8.60 200 28 31.1 34.4 5.0 12 133 153 5.0 64 71.10 81.80 5.0 
7.5 833 9.21 100 30 33.3 36.8 5.0 13 14.4 16.5 5.0 70 7780 89.50 5.0 
8.0 889 9.83 50 33 367 40.6 5.0 14 15.60 17.90 5.0 78 86.70 99.70 5.0 
85 9.44 10.4 10 36 40.0 442 5.0 15 167 192 5.0 85 94.40 108.20 5.0 
10 W414 © 123 5.0 43 478 528 5.0 16 17.80 20.50 5.0 100 111.0 128.00 5.0 
"1 122 135 5.0 60 667 737 5.0 17 189 21.7 5.0 110 122.0 140.00 5.0 
12 133. 147 5.0 70 778 86.0 5.0 18 20.0 24.4 5.0 120 133.0 153.00 5.0 
14 156 «172 5.0 85 94.4 104 50 22 24.40 28.00 5.0 130 144.0 165.50 5.0 
15 167185 50 100 114 123 5.0 20 22.2 255 5.0 150 167.0 192.50 5.0 
24 26.7 ©3807 5.0 160 178.0 205.00 5.0 
17 189 209 5.0 110 122 135 5.0 oe Sa =o 170 1890 21750 a 
18 20.0 224 5.0 120 133 147 5.0 = : = - : = 
20 22.2 24.5 5.0 150 167 185 5.0 BI-DIRECTIONAL - 600 Watt 
(Value) Reverse Breakdown Max. Reverse (Value) Reverse Breakdown Max. Reverse 
BI-DIRECTIONAL - 400 Watt Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage 
(Value) Reverse Breakdown Max. Reverse (Value) Reverse Breakdown Max. Reverse Vwin (Volts) Alte rs @ inlay) Mimini(olts) itis Bax ouuwrn IOI) 
Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage 5.0 6.40 7.23 800 28 31.10 35.80 5.0 
Vwm (Volts) Min. Max. @ Vwm ID (pA) Vwm (Volts) Min. Max. @ Vwm ID (pA) 6.0 6.67 7.67 800 30 33.30 38.30 5.0 
6.5 7.22 9.14 1000 33 36.70 42.20 5.0 
5.0 6.40 7.00 800 18 20.0 22.1 5.0 7.0 7.78 8.95 200 36 40.00 46.00 5.0 
6.0 667 7.37 800 20 222 245 5.0 75 833 9.58 100 40 44.40 51.10 5.0 
6.5 7.22 7.98 500 22 244 269 5.0 8.0 889 10.23 50 45 50.00 57.50 5.0 
7.0 7.78 ~~ 8.60 200 24 26.7 86295 5.0 8.5 9.44 10.82 10 51 56.70 65.20 5.0 
8.0 8.89 9.83 50 26 28.9 25.3 5.0 9.0 10.00 11.50 5.0 54 60.00 69.00 5.0 
85 944 «104 10 28 314 34.4 5.0 10 114 12.8 5.0 58 64.40 74.60 5.0 
10 14 123 50 30 333 368 50 1 12.20 14.40 5.0 60 66.70 76.70 5.0 
11 122 135 5.0 33 367 406 5.0 te 1330 153 5.0 84 A410. 81-80 5.0 
13 144 165 5.0 70 7780 89.50 5.0 
le oS ARE me - ao Sane -_ 14 15.60 17.90 5.0 5 83.30 95.80 50 
8 144 159 5.0 40 44 49.1 5.0 15 167 192 5.0 78 86.70 99.70 5.0 
14 15.6 17.2 5.0 43 478 52.8 5.0 16 17.80 20.50 5.0 85 94.40 108.20 5.0 
15 16.7 18.5 5.0 75 83.3 92.1 5.0 17 18.9 21.7 5.0 90 100.0 115.50 5.0 
16 178 19.7 5.0 78 867 958 5.0 18 20.0 244 5.0 100 111.0 128.00 5.0 
17 189 209 5.0 20 22.2 255 5.0 110 122.0 140.00 5.0 
22 24.40 28.00 5.0 150 167.0 192.50 5.0 
24 267 307 5.0 160 178.0 205.00 5.0 
Voltage 26 28.9 35.3 5.0 170 189.0 217.50 5.0 
Range Cut Tape Tape & Reel 
(Value) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Volt. Range Cut Tape Tape & Reel 
Description See Chart | Part No. 1 10 100 | PartNo. 5,000 (Value) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
seit i See Chart_| Part No. 110 100 | Part No. 3,000 
Un Directional. | 5.0" 190 CERO ES?) Eada AS 217-00M Uni-Directional| 5.0-170 | SMBJ(Vaue)ADICT-ND 89 .71 .54 |SMBJ(Vaue)ADITR-ND —_351.00/M 
Bi-Directional | 5.0-78 | SMAJ(Value)CADICT-ND .76 61.46 | SMAJ(Value)CADITR-ND = 242.00/M Bi-Directional | 5.0-170 | SMBU(Value)CADICT-ND .96 .76 .58 | SMBJ(Value)CADITRND  377.00/M 


SMCJ (J-Bend) 1 500 Watt Features: + 1500 Watts peak pulse power dissipation + 5.0V - 36V Standoff voltages + Glass fe 711 20 3tnje 
passivated die construction * Uni- and Bi-directional versions available + Excellent clamping capability ry ] 
+ Fast response time + Plastic case material has UL flammability classification rating 94V-0 6.22 | | ft 
Su rface Mou nt TVS Mechanical Data: - Case: SMC, Transfer molded epoxy + Terminals: Solderable per MIL-STD-202, | 4 1524] et 2.62 
Method 208 : = .13—+| 
UNI-DIRECTIONAL BI-DIRECTIONAL 
(Value) Reverse Breakdown Max. Reverse (Value) Reverse Breakdown Max. Reverse (Value) Reverse Breakdown Max. Reverse (Value) Reverse Breakdown Max. Reverse 
Standoff Voltage — Voltage (VBR) Leakage Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage 
Vwm (Volts) Min. Max. @ Vwm ID (pA) Vwm (Volts) Min. Max. _@ Vwm ID (pA) Vwm (Volts) Min. Max. _@ Vwm ID (yA) Vwm (Volts) Min. Max. @ Vwm ID (pA) 
5.0 6.40 7.25 1000 30 33.30 38.30 5.0 5.0 6.40 7.25 1000 24 26.70 30.70 5.0 
6.0 6.67 7.67 1000 33 36.70 42.20 5.0 6.0 667 = 7.67 1000 28 31.10 35.80 5.0 
65 7.22 8.30 500 36 40.00 46.00 5.0 65 722 830 500 30 3330 38.30 5.0 
75 8.33 9.58 100 40 44.40 51.10 5.0 33 36.70 42.20 5.0 
8.0 8.89 10.23 50 43 47.80 54.90 50 - Boo Bee 100 ; ; : 
85 9.44 10.82 20 45 50.00 57.50 5.0 8.0 889 10.23 50 36 40.00 46.00 5.0 
9.0 10.00 11.50 10 54 60.00 69.00 5.0 8.5 9.44 10.82 20 40 44.40 51.10 5.0 
10 11.10 12.80 5.0 60 66.70 76.70 5.0 9.0 10.00 11.50 10 43 47.80 54.90 5.0 
4 1220 14.40 5.0 64 71.10 81.80 5.0 10 11.10 12.80 5.0 45 50.00 57.50 5.0 
12 13.30 15.30 5.0 70 77.80 89.50 5.0 "1 1220 1440 50 48 53.30 61.30 5.0 
13 1440 16.50 5.0 5 83.30 95.80 5.0 as jag “iso a 51 56.70 65.20 50 
15 1670 19.20 5.0 78 86.70 99.70 5.0 ‘ 5A 60.00 69.00 5.0 
16 1780 20.50 5.0 85 94.40 108.20 5.0 13 14.40 16.50 5.0 7 Bid 7456 a 
17 18.90 21.70 5.0 100 111.00 128.00 5.0 14 15.60 17.90 5.0 i ‘ % 
18 20.00 23.30 5.0 110 122.00 140.50 5.0 15 16.70 19.20 5.0 7 77.80 89.50 50 
20 22.20 25.50 5.0 130 144.00 165.50 5.0 16 17.80 20.50 5.0 75 83.30 95.80 5.0 
22 24.40 28.00 5.0 150 167.00 192.50 5.0 17 1890 21.70 50 78 86.70 99.70 5.0 
24 26.70 30.70 5.0 160 178.00 205.00 5.0 18 20.00 23.30 5.0 85 94.40 108.20 5.0 
26 28.90 33.20 5.0 170 189.00 217.50 5.0 i ie : 170 189.00 217.50 0 
on 31.10 35.80 30 20 22.20 25.50 5.0 5 
Voltage Range Cut Tape Tape & Reel 
(Value) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Description See Chart Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
1500 Watt Uni-Directional 5.0- 170 SMCJ(Value) ADICT-ND 1.25 99 76 SMCJ(Value)ADITR-ND 494.00/M 
1500 Watt Bi-Directional 5.0- 170 SMCJ(Value) CADICT-ND 1.39 1.10 84 SMCJ(Value)CADITR-ND 546.00/M 
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a ® (Value) Reverse | Breakdown Max. KP ri = (Value) Reverse | Breakdown Max. 
Nom. Standoff Voltage Reverse 5 Se es te Nom. Standoff Voltage Reverse 
Breakdown Voltage | VpR(V)@I7 | Leakage 5000 Watt Axial TVS Breakdown Voltage |VpR(V) @I7 | Leakage 
: Voltage Vp(Volts)| Min. Max.| IR @ Vp (uA) : oe Voltage Vp(Volts)|Min. Max. |IR @ Vp (HA) 
P6KE Series = 6.8 58 645. 7.14 4000.0 When no problems exist, TVS diodes are invisible to the 5.0 5.0 640 7.00 5000.0 
: 7.5 64 7.13 7.88 500.0 circuits they're protecting. But when potentially damaging 6.0 6.0 667 737 5000.0 
600 Watt Axial TVS 9.1 7.78 8.65 9.55 50.0 transients occur, the TVS diodes provide high-speed 10 10.0 114.4 123 15.0 
i : : 10 8.55 95 10.5 10.0 “clamping” to prevent damage- after which they return to their 15 15.0 16.7 185 10.0 
Protects sensitive electronics against voltage transients 12 10.2 11.40 126 5.0 electronically invisible state. Littelfuse TVS diodes are available 24 24.0 |26.7 295 10.0 
induced by ESD, inductive load switching and lighting. Ideal 13 4 124 13.7 5.0 in industry-standard packages. Features: + Gass passivated 30 30.0 33.3 36.8 10.0 
for protection of I/O interfaces, Vcc bus and other power 15 12.8 143 158 5.0 juncti ay f . 33 33.0 36.7 40.6 10.0 
supply circuits. Marking: Cathode band — positive terminal 16 13.6 152 168 5.0 Juneston! ow Camping i's 8.04 36 36.0 40.0 442 10.0 
(Uni-directional only), device code and logo. 18 153 171 189 5.0 factor + Uni-directional 10 yoo |444 494 100 
Features: + Glass pas- 20 171 19.0 21.0 5.0 and bi-directional + 100% | 43 43.0 |478 528 10.0 
sivated junction + Excel- ggg 9.25 24 205 |228 25.2 5.0 surge tested + UL listed 25.4—-} + 25.4 70 70.0 | 77.0 86.0 10.0 
lent clamping capability {°" “prt 647 27 23.1 25.7 28.4 5.0 to0K 
« Lid te ————S + 
Uni directional and bi 7 7 30 25.6 28.5 31.5 5.0 Voltage Cut Tape TER 
directional +» 100% | L 33 28.2 |314 347 5.0 ae ae kh 
ed * UL listed 25.4 25.4 68 58.1 646 71.4 5.0 Range (Value) | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing 
suigetest IS : : : : i Tol.| See Chart | Part No. 110 100 Part No. 1,000 
Voltage Cut Tape Tape & Reel Unidirectional | 5% 5.0 - 70.0 5KP(Value)ACOCT-ND 2.04 1.84 1.53] SKP(Value)AOCTR-ND 765.00 
Range (Value) | Digi-Key Price Each _| Digi-Key Pricing Bidirectional 10% 5.0 5KP5.000COCT-ND. 2.20 1.98 1.65] S5KP5.000CTR-ND 825.00 
Description | See Chart | PartNo. 110 100 | Part No. 5,000 Bidirectional | 5% | _6.0- 70.0 _| 5KP(Value)CACOCT-ND 2.37 2.14 1.78] SKP(Value)CACCTR-ND 889.50 
Unidirectional 6.8 - 68 P6KE(Value)ACOCT-ND 37.34.28 _| P6KE{Value)AOCTR-ND _139.50/M 
Bidirectional 6.8 - 68 P6KE(Value)CACOCT-ND .44 .40 .33 | P6KE{Value)CAOCTR-ND 165.00/M z é 
SA Series — 500 Watt Axial TVS 
1.5KE Series — 1500 Watt Axial TVS Improved 500W TVS diodes that can handle 3.0 wait (Value) Reverse] Breakdown Max 
Features: (Value) Reverse Breakdown Max. Steady state with improved reverse leakage charac- Nom. Standoff Voltage Reverse 
. , = teristics. 100% surge tested. Use for applications Breakdown Voltage Vpp (V) @ I: Leakai 
+ Gass passivated junction + Low clamping factor Nom. Standoff Voltage Reverse requiring surge protection of sensitive electronic ies 9 BR alt rags 
+ Uni-directional and bi-directional + 100% surge tested Breakdown Voltage_| Vgp(V) @ly | Leakage components. Marking: Cathode band — positive ter- Voltage  Va(Volts) | Min. Max. | IR @Vp (uA) 
+ ULlisted Voltage Vp (Volts) | Min. Max. |Ip @ Vp (HA) minal (Uni-directional only), device code and logo. 5.0 5.0 6.40 7.00 600.0 
@1.016 5.080| 9.4 6.8 58 | 645 7.14] 1000.0 3.25 6.0 6.0 667 7.37 600.0 
[ae ali 7.5 64 713 7.88] 500.0 086 y+] 6.47 12 12.0 133 14.7 3.0 
10 8.55 95 105 10.0 ft 15) 15.0 16.7 18.5 3.0 
} T 15 8 1143 158 5.0 r T 16 16.0 178 19.7 3.0 
25.4—-| [25.4 30 256 (285 315 5.0 254—-| be 25.4 33 33.0 36.7 40.6 3.0 
Voltage Cut Tape Tape & Reel Voltage Cut Tape Tape & Reel 
Range (Value) | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing Range (Value) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Description See Chart Part No. 1 10 100 | Part No. 1,500 Description See Chart Part No. 1 10 100 | PartNo. 5,000 
Unidirectional 6.8 - 30 1.5KE(Value)AOOCT-ND 69.63.52 | 1.5KE{Value)ACCTR-ND —_259.50/M Unidirectional 5.0 - 33 SA(Value) ACOCT-ND 38.35.29 | SA(Value)AOCTR-ND 142.50/M 
Bidirectional 6.8 - 30 1.5KE(Value)CACOCT-ND .74 .67 56 | 1.5KE(Value)CAOCTR-ND 279.00/M Bidirectional 6.0 - 33 SA(Value)CACOCT-ND__.41__—.37__.31_| SA(Value)CACCTR-ND _153.00/M 
i = (Value) Reverse Breakdown Volt. | (Value) Reverse Breakdown Volt. 
SMBJ Series — 600 Watt Surface Mount TVS a ean onon eee en 
Features: [ 4.57 Vp (Volts) Min. Max. Vp (Volts) Min. Max. 
+ Gass passivated junction * Uni-directional and bi-directional + Jedec 5.0 640 7.25 15 16.70 19.20 
Pat : i 2.0! 3.81 Ce 2.26} 6.0 667 7.67 18 20.00 23.30 
package designed to meet SM assembly needs * Low lead inductance eu). | F 24 2.74 2.16 65 722 830 20 2220 2550 
$0 surge tested ae 1.27 7.0 778 895 22 24.40 28.00 
Voltage Cut Tape Tape & Reel ae ise jen z pas ba 
Range (Value) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 12 1330 15.30 28 31.10 3580 
Description See Chart Part No. i 10 100 | Part No. 3,000 13 1440 16.50 30 3330 38.30 
J-Bend Unidirectional 5.0 - 36 SMBJ(Value)ACCCT-ND 36.33.27 | SMBJ(Value)ACCTR-ND _135.00/M 14 4560 17.90 33 36.70 42.20 
J-Bend Bidirectional 5.0 - 36 SMBJ(Value)CACCCT-ND 40 36 = .30 | SMBJ(Value)CACCTR-ND 150.00/M 36 40.00 46.00 
Thyri stors — Reverse Standoff | Maximum Breakover | Peak Pulse | Minimum Holding] Digi-Key Price Each Littelfuse 
z Fig. | Package Voltage (VR) Voltage (Vgo)@IBo Current (A) Current (IH) Part No. L 10 100 500 | Part No. 
Si BOD ™ 25 40 100 150 CR0602AA-ND 1.33 1.18 1.07 89 | CRO602AA 
1A TO-220 25 40 150 150 R0602AB-ND 1.47 1.31 1.18 .98 | CRO602AB 
Littelfuse Thyristor Suppression Devices (SIBOD™ Avalanche 25 40 200 150 R0602AC-ND 163 1.45 1.31 1.09 | CROBOZAC 
; i; ; 65 95 100 150 CR1602AA-ND 1.33 1.18 1.07 89 | CRI602AA 
Devices) onet die gles aUaNY Grd, Perron Menee tL» | 4 a'| TO.220 65 95 150 150 CRIGOABND = 147,131 1.18 98 | CRIGO2AB 
protection of sensitive telecommunications circuitry. 65 95 200 150 CR1602AC-ND 1.63 1.45 1.31 4.09 | CRI602AC 
« a . A ‘ 140 180 100 150 CR3002AA-ND 1.33 1.18 1.07 89 | CR3002AA 
They “crow-ba” potentially dangerous transients — switching | 4, | to99 140 180 150 150 CR3002AB.ND 147-131-118 ~~ .98 | CR30024B 
them to ground and dissipating the voltage to zero. This 140 180 200 150 0R3002AC-ND 1631.45 1.31 1.09 | CR3002AC 
approach handles more energy than TVS diode “clamping”. 275 350 100 150 CR6002AA-ND 1.33 1.18 1.07 89 | CR6002AA 
1A TO-220 275 350 150 150 OR6002AB-ND 1.47 1.31 1.18 .98 | CR6002AB 
275 350 200 150 CR6002AC-ND 1.63 1.45 1.31 1.09 | CR6002AC 
Fig. 1 130 180 50 150 CRI553AA-ND 1.76 1.57 1.41 1.18 | CRI553AA 
Modinea 112-42 ~ 478 1B | TO220 130 180 100 150 CRISSSABND = «2.03181 1.63 1.36 | CRISS3AB 
TO-220 el 130 180 500 150 CRI553AC-ND 2.35 2.09 1.88 1.57 | OR1553AC 
9.53 200 270 50 150 CR2353AA-ND 1.76 1.57 1.41 1.18 | CR2353AA 
a Lt 1B TO-220 200 270 100 150 OR2353AB-ND 2.03 1.81 1.63 1.36 | CR2353AB 
+ ey 200 270 500 150 CR2353AC-ND 2.35 2.09 1.88 1.57_ | CR2353AC 
8.2 3.2 11.3 270 350 100 150 OR3203AA-ND 1.76 1.57 1.41 1.18 | CR3203AA 
ob 1B TO-220 270 350 150 150 OR3203AB-ND 2.03 1.81 1.63 1.36 | CR3203AB 
0.8—-| LM —l--0.61 270 350 200 150 CR8203AC-ND 2.35 209 1.88 1.57 | CR3203AC 
2.54 
5.08 Rev. Standoff | Max. Breakover | Peak Pulse | Min. Holding | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing 
Fig. | Package | Voltage (VR) | Volt. (Vgo)@Igo | Current (A) | Current (IH) | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 3,000 
1B 1A 140 180 100 150 CR1I500SACT-ND 1.05 84 63 42 | CRISOOSATR-ND 273.00/M 
2 | DO214 140 180 150 150 CR1500SBCT-ND 1.25 1.00 75 .50 | CQR1500SBTR-ND 323.70/M 
140 180 200 150 CR1500SOCT-ND 1.33. 1.07 80 .54 | CR1500SCTR-ND 345.80/M 
190 260 100 150 CR2300SACT-ND 1.05 84 63 42 | CR2300SATR-ND 273.00/M 
2 | DO214 190 260 150 150 CR2300SBCT-ND 1.25 1.00 75 .50 | CR2300SBTR-ND 323.70/M 
190 260 200 150 CR2300S0CT-ND 1.33. 1.07 80 .54_| CR2300SCTR-ND 345.80/M 
25 40 100 150 CRO300SACT-ND 1.05 84 63 42 | CRO300SATR-ND 273.00/M 
2 | DO214 25 40 150 150 CRO300SBCT-ND 1.25 = 1.00 75 .50 | CRO300SBTR-ND 323.70/M 
25 40 200 150 CRO300SOCT-ND 1.33 1.07 80 .54 | CRO300SCTR-ND 345.80/M 
320 400 100 150 CR3500SACT-ND 1.05 84 63 42 | OR3500SATR-ND 273.00/M 
2 | DO214 320 400 150 150 CR3500SBCT-ND 1.25 1.00 7 .50 | CR3500SBTR-ND 323.70/M 
320 400 200 150 CR3500SOCT-ND 1.33 1.07 80 .54_| OR3500SCTR-ND 345.80/M 
58 7 100 150 CRO640SACT-ND 1.05 84 63 42 | CRO640SATR-ND 273.00/M 
2 | DO214 58 via 150 150 CRO640SBCT-ND 1.25 = 1.00 A) .50 | CRO640SBTR-ND 323.70/M 
58 7 200 150 CRO640SOCT-ND 1.33 1.07 -80 54 | CQRO640SCTR-ND 345.80/M 
65 88 100 150 CRO720SACT-ND 1.05 84 63 42 | CRO720SATR-ND 273.00/M 
2 | DO214 65 88 150 150 CRO720SBCT-ND 1.25 1.00 75 .50 | CRO720SBTR-ND 323.70/M 
65 88 200 150 CRO720SOCT-ND 1.33. 1.07 -80 .54 | CRO720SCTR-ND 345.80/M 
220 300 100 150 CR2600SACT-ND 1.05 84 63 42 | CR2600SATR-ND 273.00/M 
2 | DO214 220 300 150 150 CR2600SBCT-ND 1.25 = 1.00 75 .50 | CR2600SBTR-ND 323.70/M 
220 300 200 150 CR2600SO0CT-ND 1.33 1.07 -80 .54 | CR2600SCTR-ND 345.80/M 
275 350 100 150 CR3100SACT-ND 1.05 84 63 42 | OR3100SATR-ND 273.00/M 
2 | DO214 275 350 150 150 CR3100SBCT-ND 1.25 = 1.00 75 50 | CR3100SBTR-ND 323.70/M 
275 350 200 150 OR3100SOCT-ND 1.33. 1.07 80 .54 | CR3100SCTR-ND 345.80/M 
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Alternistor Triacs 8 to 40 Amps @292B-ND —Teccor Sidactor Data BOOK .....sseeseesssseeeey $2.25 
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[Tecco R General Description: 
jo ELECTRONICS 


Teccor's Alternistor Triac has been specifically cesigned for epolcaions which are required to switch highly inductive loads. To accomplish this, a special chip has been designed which effectively 
offers the same performance as two thyristors ( ) wired inverse parallel (back-to-back), hence, the alternistor has better turn-off behavior than a standard triac. All Alternistors have glass 
An Invensys company passivated junctions to ensure long term reliability and parameter stability. 


TO-220AB - TO-218X TO-218AC TO-3 Base / TO-220AB - TO-251 V-PAK TO-252 D-PAK 
Isolated FASTPAK Non-lsolated 


'T rms |VpRM | 'cT | Digi-Key Price Each Tape & Reelt 'T Rms |YpRM | 'GT | Digi-Key Price Each Tape & Reelt 
Package (A) (V) | (mA) | Part No. 1 10 100 Size | Pricing Package (A) (V) |(mA) | Part No. ul 10 100 Size | Pricing 
Isolated Non-Isolated 
400 4008LH4-ND 142126 «144 | — = 70-251 V-PAK | 6 | 600 | 10 | Q6006VH3-ND NEW! 110 «98 Sg | — = 
TO-220AB 8 | 600 | 35 | Q6008LH4-ND 158 140 126) — = 
VH3-| i Le — 
800 8008LH4-ND 187 166 150 | — = Toast vpak| 8 | 4 | io | HO0BVHS:ND NEW! 18 BI 
800 €8008VH3-ND NEW! 135 120 1.08 | — = 
400 Q4012LH5-ND 164 146 «1.32 | — = 
400 Q4008NH4RPCT-ND* 254 208 1.76 | 500) 55250 
TO-220AB 12 | 600 | 50 | G6012LH5-ND 182 162 146 | — = 
D2-PAK 8 | 600 | 35 | Q6008NH4RPCT-ND* 281 231 195 | 500] 612.00 
800 8012LH5-ND 216 192 173 | — - 
800 B008NH4RPCT-ND* 332 272 230 | 500) 72250 
a oo Set ee ame cc ~ 800 CBO006DH3RPCT-ND* NEW! 1.99 1.64 1.38 | 2500| 1785.00 
TO-220AB | 15 | 400 | 80 | CHO1SLE-NDOf 209° 1.860 168 |) — TO252D:PAK |g | goo | 1° | csoosDHSRPCT-ND* NEW! 191 157 1.33 | 2500] 1715.00 
800 08015L6-NDE 277 246 222 | — = 
400 4012NHSRPCT-ND* 293 240 2.03 | 500| 637.50 
400 Q4016LH3-ND 203 180 1.62 | — = D2-PAK 12 | 600 | 50 | Q6012NHSRPCT-ND* 3.24 266 2.25 | 500] 705.50 
600 | 20 | G6016LH3-ND 225 200 1.80 | — = 800 8012NHS5RPCT-ND* 386 3.17 268 | 500| 841.50 
800 8016LH3-ND 268 238 215 
200 | 80 | C2015R6-ND+ 167 148 (1.34 | — ms 
200 2016LH4-ND 178 158 «143 | — a 400 | 80 | Q1015R6-NDE 257 228 206 | — as 
TO-220AB 16 400 Q4016LH4-ND 196 174 157 | — _ TO-220AB 15 600 | 80 | Q6015R6-NDt 205 182 1.64 | — = 
600 | * | asot6LH4-ND 218 194 1.75 | — _ 800 | 80 | G8015R6-ND# 243° 216 1.95 | — = 
500 CBO16LH4-ND 259 2320 207 | — = 200 | 125 | G2015R9-ND 218 194 1.75 | — = 
600 | aq | Q6016LHE-ND Bigs,” « Wipe! a en || es _ 600 | 20 | Q6016RH3-ND 203 1.80 1.62 | — - 
800 8016LH6-ND 243 216 195 | — _ 
400 | 35 | Q1016RH4-ND 1.76 «1560 «141 | — = 
= = TO-220AB 1 
200 2025L6-ND 250 222 2.00 O ale GINEEEND (ei San eto = 
sexes. .| _ Pe COEUR) elo wens 2220 | 600 | 80 | G6016RH6-ND 180 164 148 | — | 
oe Ets BOb BOE BA) | | 800 @8016RHE-ND 218 194 «1.75 | — | — 
800 08025L6-ND 360 320 288 
400 Q4016NH3RPCT-ND* 363 298 252 | 500} 790.50 
200 | gq | C2025K6-ND 486 432 3.89 | — = 600 | 20 | Q6016NH3RPCT-ND* 4.02 330 279 | 500) 875.50 
TO-218AC 25 
800 8025K6-ND 7.04 626 564 | — - 800 €8016NH3RPCT-ND* 476 391 3.30 | 500| 1037.00 
400 4025J6-ND 590 524 472 | — = 400 Q4016NH4RPCT-ND* 347 285 241 | 500] 756.50 
TO218X 25 | 600 | 80 | Gs025J6-ND 655 582 524 | — = D2-PAK 16 | 600 | 35 | G5016NHARPCT-ND* 386 317 268 | 500| 9841.50 
800 8025J6-ND 779 692 623 | — 800 8016NH4RPCT-ND* 460 378 319 | 500] 1003.00 
TO220AB_ | 30 | 600 | 50 | QS030LHS-ND NEW! 338 300 270) —| — aa CHOTENESERCT-NDE Se mel el 
600 | 80 | Q8016NH6RPCT-ND* 367 3.01 254 | 500] 799.00 
03 25 600 | 50 | G6025P5-ND NEW! 875 7.78 7.01 | — — 800 @B016NH6RPCT-ND* 433 3.56 3.00 | 500} 943.50 
35 | 600 | 50 | C6035P5-ND 1064 946 852 | — = 
600 | 125 | Q6025R9-ND 531 472 4.25 | — = 
200 2040J7-ND 716 636 573) —| — 200 | 80 ee eee, «ee |) 
400 @to40y7-ND 768 700. 60. | -— _ TO-220AB 25 | 400 | 80 | Qt025R6-ND 245 218 197 | — = 
TO-218X 40° | go9 | 100 [pagan ae ae ae = 600 | 80 | Q6025R6-ND oye Bae BH | = = 
800 | 80 25R6-ND 24-288 «= 2.60 | — = 
800 €8040J7-ND 1037 922 830 | — = aoe 3 
400 Q4025NH6RPCT-ND* 488 4.00 3.38 | 500] 1062.50 
200 2040K7-ND 648 576 519 | — = 
D2-PAK 25 | 600 | 80 | C6025NH6RPCT-ND* 538 442 373 | 500] 1173.00 
400 Q4040K7-ND 713° 6345.71 | — - 
TO218AC | 40 100 800 8025NH6RPCT-ND* 640 5.25 443 | 500| 1394.00 
600 06040K7-ND 792 7.04 «6.34 | — = 
800 8040K7-ND 941 836 753 | — - D2-PAK 35 | 600 | 50 | GB03SNHSRPCT-ND* NEW! 655 5.38 4.54 | 500| 1428.00 


+Not recommended for new design *CutTape + For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND 
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FF Logic Triacs (1.0-8.0 Amps) 
TECCOR and Gated Triacs (1 =25 Amps) 9291B-ND_  Teccor Thyristor Product Catalog ......... $3.00 


An Invensys company 9292B-ND_ Teccor Sidactor Data Book................ $2.25 
ISOLATED NON-ISOLATED 
Plastic Thermotab TO-202AB TO-220AB TO-251AA SMT TO-252AA 
To-92 © TO-220AB MT2 MT2 
IDRM 
'T RMS VpRM let @25°C PG (AV) tgt Digi-Key Price Each Tape & Reel t 
(A) (V) Package (mA) (mA) (Ww) (usec.) Part No. 1 10 100 Size Pricing 
Logic Triacs (1.0-8.0 Amps), Isolated 
200 L201E3-ND 74 66 60 — _ 
400 TO-92 3 01 0.2 2.5 L401E3-ND 77 68 62 — — 
1.0 600 L601E3-ND 88 78 PA =. = 
200 L201E5-ND 70 62 56 — _ 
400 TO-92 5 01 0.2 2.5 L401E5-ND 74 66 60 = = 
600 L601E5-ND 83 74 67 = = 
200 L2004L3-ND 1.31 1.16 1.05 — _ 
4.0 400 TO-220AB 3 01 0.3 2.5 L4004L3-ND 1.37 1.22 1.10 = = 
600 L6004L3-ND 1.58 1.40 1.26 =. _ 
200 02 L2008L6-ND 1.42 1.26 1.14 = _ 
8.0 400 TO-220AB 5 05 0.4 2.5 L4008L6-ND 1.49 1.32 1.19 = = 
600 02 L6008L6-ND 1.69 1.50 1.35 =. = 
Logic Triacs (1.0-8.0 Amps), Non-Isolated 
200 02 L2004F31-ND 1.04 92 83 = _ 
400 TO-202AB 3 02 0.3 2.5 L4004F31-ND 1.08 96 87 — _— 
600 01 L6004F31-ND 1.24 1.10 .99 — _— 
200 02 L2004F51-ND 99 88 .80 — = 
400 TO-202AB 5 02 0.3 2.5 L4004F51-ND 1.04 92 83 _ _ 
600 01 L6004F51-ND 1.19 1.06 96 _ _— 
4.0 400 L4004V3-ND 95 84 76 — _ 
600 Ieee 7 2 0.3 ae L6004V3-ND 1.08 -96 87 — _ 
400 L4004V5-ND. -90 80 72 = _— 
600 TO ee $ On 0.3 ao L6004V5-ND. 1.01 -90 81 = = 
400 L4004D3CT-ND* 1.68 1.38 1.17 2,500 731.00/M 
600 LOszoeni : 1 0.3 28 L6004D3CT-ND* 1.91 1.57 1.33 2,500 833.00/M 
400 L4004D5CT-ND* 1.56 1.28 1.08 2,500 680.00/M 
600 TO ZpEAA $ On 0.3 $0 L6004D5CT-ND* 1.79 1.48 1.25 2,500 782.00/M 
400 L4006D5CT-ND* 1.72 1.41 1.19 2,500 748.00/M 
a0 600 TO epee > -_ of 3.9 L6006D5CT-ND* 1.99 1.64 1.38 2,500 867.00/M 
400 L4008D6CT-ND* 1.79 1.48 1.25 2,500 782.00/M 
60 600 dO eeent 7 02 0.4 a L6008D6CT-ND* 2.03 1.67 1.41 2,500 884.00/M 
Gated Triacs (1.0-15 Amps), Isolated 
200 Q201E3-ND 63 56 51 — = 
1.0 400 TO-92 10 02 0.2 2.5 Q401E3-ND 70 62 56 = _— 
600 Q601E3-ND 83 74 67 = = 
200 Q2004L3-ND 1.08 96 87 = = 
4.0 400 TO-220AB 10 05 0.3 2.5 Q4004L3-ND 1.19 1.06 96 = _ 
600 Q6004L3-ND 1.42 1.26 1.14 = — 
200 25 Q2008L4-ND 1.28 1.14 1.03 = = 
8.0 400 TO-220AB 25 05 0.5 3.0 Q4008L4-ND 1.42 1.26 1.14 = _— 
600 50 Q6008L5-ND 1.58 1.40 1.26 = = 
200 50 05 Q2010L5-ND 1.40 1.24 1.12 = = 
400 50 05 Q4010L5-ND 1.55 1.38 1.25 al _— 
400 f 50+ 05 Q4010L4-ND 1.62 1.44 1.30 = = 
100 600 TO-22008 50 .05 oS =o Q6010L5-ND 1.82 1.62 1.46 = = 
600 sot 05 Q6010L4-ND 1.94 1.72 1.55 = = 
800 sot 01 Q8010L4-ND 2.23 1.98 1.79 =. = 
200 Q2015L5-ND 1.69 1.50 1.35 = = 
15.0 400 TO-220AB 50 .05 0.5 4.0 Q4015L5-ND 1.85 1.64 1.48 = = 
600 Q6015L5-ND 2.18 1.94 1.75 = = 
Gated Triacs (1.0-15 Amps), Non-Isolated 
200 Q2004F31-ND 86 76 69 — = 
400 TO-202AB 10 05 0.3 2.5 Q4004F31-ND 95 84 76 — — 
600 Q6004F31-ND 1.13 1.00 -90 — = 
4.0 400 Q4004V3-ND 86 76 69 _— _— 
600 ae 10 = 0.3 ea Q6004V3-ND 1.01 -90 81 = = 
400 Q4004D3CT-ND* 1.60 1.32 ra Gah 2,500 697.00/M 
600 TO-252AA 10 a? 0.3 au Q6004D3CT-ND* 1.87 1.54 1.30 2,500 816.00/M 
400 50 Q4006N4RPCT-ND* 2.30 1.89 1.60 500 501.50 
6.0 600 D2-PAK 75 05 0.5 3.0 Q6006N5RPCT-ND* 2.57 2.12 1.79 500 561.00 
800 75 Q8006N5RPCT-ND* 3.00 2.47 2.08 500 654.50 
400 25 Q4008R4-ND 1.31 1.16 1.05 = _ 
600 Tone 50 oe 05 eo Q6008R5-ND 1.46 1.30 117 = _— 
8.0 200 TO-202AB 25 05 0.5 3.0 Q2008F41-ND 1.01 -90 81 a _ 
400 D2-PAK 50 05 0.5 3.0 Q4008N4RPCT-ND* 2.50 2.05 1.73 500 544.00 
* Cut Tape For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND_ + Max. (Continued) 
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[Teccor Logic Triacs (1.0-8.0 Amps) and Gated Triacs (1-15 Amps) con, 
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IDRM 
'T RMS VpRM let @25°C PG (AV) tgt Digi-Key Price Each Tape & Reel t 
(A) (Vv) Package (mA) (mA) (W) (usec.) Part No. 1 10 100 Size Pricing 
8.0 600 D2-PAK 75 05 05 3.0 Q6008N5RPCT-ND* 2.81 2.31 1.95 500 612.00 
800 75 Q8008N5RPCT-ND* 3.24 2.66 2.25 500 705.50 
400 50 Q4010R5-ND 1.42 1.26 1.14 = = 
400 50: Q4010R4-ND 1.51 1.34 1.21 = = 
600 TO-220AB 50 05 0.5 3.0 Q6010R5-ND 1.69 1.50 1.35 _ =— 
600 50: 7 Q6010R4-ND 1.78 1.58 1.43 = = 
800 50: Q8010R4-ND 2.05 1.82 1.64 — = 
10.0 400 50: 05 Q4010N4RPCT-ND* 2.89 2.37 2.00 500 629.00 
400 15 .05 Q4010N5RPCT-ND* 2.73 2.24 1.89 500 595.00 
600 50: 05 Q6010N4RPCT-ND* 3.43 2.82 2.38 500 748.00 
D2-PAK 05 3.0 
600 5 05 . ° Q6010N5RPCT-ND* 3.24 2.66 2.25 500 705.50 
800 50: all Q8010N4RPCT-ND* 3.94 3.24 2.73 500 858.50 
800 75 A Q8010NS5RPCT-ND* 3.74 3.08 2.60 500 816.00 
200 Q2015R5-ND 1.55 1.38 1.25 = = 
400 TO-220AB 50 05 0.5 4.0 Q4015R5-ND 1.71 1.52 1.37 _ _ 
15.0 600 Q6015R5-ND 2.03 1.80 1.62 — — 
400 05 Q4015N5RPCT-ND* 3.28 2.69 2.27 500 714.00 
600 D2-PAK sot .05 0.5 4.0 Q6015N5RPCT-ND* 3.90 3.20 2.70 500 850.00 
800 Aj Q8015N5RPCT-ND* 4.49 3.68 3.11 500 977.50 
400 Q4025N5RPCT-ND* 4.21 3.46 2.92 500 918.00 
25.0 600 D2-PAK sot 0.1 0.5 4.0 Q6025N5RPCT-ND* 4.95 4.07 3.43 500 1079.50 
800 Q8025N5RPCT-ND* 5.85 4.80 4.05 500 1275.00 
*CutTape t For Tape and Reel Part Number, change CT-ND toTR-ND_ + Max. 
. 
Surface Mount Triacs (0.8-1.0 Amps) 
| Vv: vi 
\ v, \ pa ut eu \ Cut Tape oe Tape & Reel COMPAK 
'TRMS|‘DRM | 'GT | @25°C | @25°C | @25°C H Price Each Digi-Key Pricing 
(A) (Vv) | (mA) | (mA) | (Vv) (Vv) | (mA) 1 10 100 | Part No. 2,500 
5.59 ——+ 
Surface Mount Triacs —4.57—> 
0.8 400 Q4X3CT-ND 1.13 93 79 Q4X3TR-ND 493.00/M 
0.8 600 10 0.02 16 20 15.0 Q6X3CT-ND 1.37 1.12 95 Q6X3TR-ND 595.00/M 
1.0 400 Q4N3CT-ND. 1.37 1.12 95 Q4N3TR-ND 595.00/M 
1.0 600 Q6N3CT-ND 1.60 1.32 1.11 Q6N3TR-ND 697.00/M 
Sensitive Gate Surface Mount Triacs 
400 3 5.0 L4X3CT-ND 1.37 1.12 .95 L4X3TR-ND 595.00/M 
08 600 3 0.01 16 20 5.0 L6X3CT-ND 1.32 1.04 88 L6X3TR-ND 680.00/M 
400 5 10.0 | L4X5CT-ND 1.29 1.06 90 L4X5TR-ND 561.00/M 
600 5 10.0 | L6X5CT-ND 1.48 1.22 1.03 L6X5TR-ND 646.00/M 
. . . . 
Bilateral Trigger Diacs HT and ST Series Q291BND Teor Thytistr rod Cao... $8.00 
General Description: 9292B-ND _Teccor Sidactor Data Book................0.. $2.25 
The diac semiconductor is a full-wave or bi-directional thyristor. It is triggered from a 
blocking-to-conduction state for either polarity of applied voltage whenever the amplitude of ‘ 
; 7 af Dynamic 
applied voltage exceeds the breakover voltage rating of the diac. v, 7 
The Teccor line of diacs features glass passivated junctions to insure long term device (BO) (BO) Breakback an cer T & Reel 
reliability and parameter stability. Teccor’s glass offers a rugged, reliable barrier against (V) Symmetry Voltage Digi-Key Pricing ape eel T 
junction contamination. Min. Max. (V) Max. (Vv) Part No. 1 10 100 Size Pricing 
Specifications: HT Series — DO-35 
+ Maximum Ratings, Absolute-Maximum Values * Maximum Trigger Firing Capacitance — 
0.1pF; Device dissipation (atTA = -40°C to +40°C) — 250mW; Derate Above +40°C — 27 7 10 HT-32-ND 18 4.60 14.40 = a, 
3.6mW/°C_ + Temperature Ranges: Storage -40°C to +125°C; Operating (Junction) -40°C to = ’ : . . i 
+125°C + Thermal Resistance: Junction to Ambient (R()JA) = 278°C/W; Junction to, Lead 35 45 3 10 HT-40-ND 16 1.40 12.60 _ _ 
(R(jJL) = 100°C/W + Based on Maximum lead temperature of 85°C @ = 250mW » 'TRM: 
(A) Max. 2.0, \(BO) UA 25 30 40 3 10 HT-35-ND 16 1.40 12.60 = = 
28 36 4 E HT-32A-ND .20 1.80 16.20 _ _— 
DO-214AR 30.34 2 7 HT-32B-ND 25 220 19.80 a - 
32 36 2 10 HT-34B-ND 25 2.20 19.80 = = 
32 40 4 7 HT-36A-ND .20 1.80 16.20 = = 
ST Series — DO-214AA 
32 36 2 10 ST-34BCT-ND* 94 7.68 64.80 2,500 384.00/M 
30 40 3 10 ST-35CT-ND* 59 4.80 40.50 2,500 255.00/M 
32 40 2 7 ST-36ACT-ND* 82 6.72 56.70 2,500 357.00/M 
ey 34 38 2 10 ST-36BCT-ND* 94 7.68 64.80 2,500 | 408.00/M 
Trigger Di 
—— 3545 3 10 ST-40CT-ND* 59 ©6480 ©4050 | 2,500 | 255.00/m 


* Cut Tape t+ For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND 
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The New Standard In Surge Protection For Electronic Equipment 


“Vieccon SIDAC 


‘An Invensys company 9291B-ND Teccor Thyristor Product Catalog . .. $3.00 
rary i Z , ¢ i 9292B-ND Teccor Sidactor Data Book. . $2.25 
Product Description: SIDACtors® are solid state crowbar devices designed to protect telecom equipment during 
hazardous translent conditions. Capitalizing on the latest in thyristor advancements, Teccor designs their Surge Ratings 
SIDACtors® with a patented ion implant technology. This technology ensures effective protection within 1 1 1 1 1 T 
nanoseconds, 500A surge current ratings, and simple solutions for regulatory requirements such as Bellcore 1089, PP PP PP Pp PP TSM 
TIVBA- 15-968, ITU-T K.20, ITU-T K.21 and UL60950. Series) 2x10us | 8x 20ps | 10x 160pus | 10 x560ps | 10x 1000ps | 6OHz | di/dt 
Operation: In the standby mode, SIDAQors® exhibit a high off-state impedance eliminating excessive leakage (A) (A) (A) (A) (A) (A) | (Aus) 
currents and appearing transparent to the circuits they protect. Upon application of a voltage exceeding the A 150 150 90 50 45 20 500 
switching voltage (Vs), SIDACtors® will crowbar and simulate a short circuit condition until the current flowing 
through the device is either interrupted or drops below the SIDACtors® holding current (IH), once this occurs, 8 ce ois 190 ie oe ed 500 
SIDACtors? will reset and return to their high off-state impedance. Cc 500 400 200 150 100 50 500 
Fig. A VDRM + Vs tT Is ly Digi-Key Price Each 
TO-92 i ctersunal Fig. | Package | (V) (V) (VY) | (ma) (mA) __| Part No. 1 1o 100 500_——1,000 
(Isolated) “Single” or “Dual” Chip 25 40 50 PO300EA-ND 72 64 58 48 42 
i 7 150 PO640EA-ND 72 64 58 48 42 
77 150 PO640EC-ND 92 82 74 62 54 
88 150 P0720EA-ND 72 64 58 48 42 
75 98 150 POS00EA-ND 72 64 58 48 42 
90 130 150 P1100EA-ND 72 64 58 48 42 
120 160 150 P1300EA-ND 72 64 58 48 42 
140 180 150 P1500EA-ND 72 64 58 A8 42 
Fig. B ig. Al TO-92 170 220 4 800 150 P1800EC-ND 92 82 74 62 54 
TO-220 220 300 150 P2600EA-ND 72 64 58 48 42 
No-Ground 220 300 150 P2600E8-ND 81 72 65 54 A7 
(Isolated) 220 300 150 | P2600EC-ND 92 82 74 62 54 
275 350 150 P3100EA-ND 72 64 58 48 42 
275 350 150 P3100EB-ND 81 72 65 54 AT 
275 350 150 P3100EC-ND 92 82 74 62 54 
320 400 150 P3500EB-ND 81 72 65 54 AT 
320 400 150 P3500EC-ND 92 82 74 62 54 
Bi Modified 220 260 rr 800 150 P2400AA61-ND 1.60 1.42 1.28 1.07 93 
te TO-220 270 330 P3000AA61-ND 1.60 1.42 1.28 1.07 93 
Fig. C Fig. 3 25 40 50 PO602AA-ND* 212 188 170 141 1.23 
TO-220 ___ "Balanced" 3 Chip Modified 65 95 150 P1602AB-ND* 266 236 2138 177 1.54 
(Isolated) 1 C2 | TO009 90 130 4 800 150 | P2202AB-ND* 266 236 2138 177 © 1.54 
1 protected 140 180 150 P3002AB-ND* 266 236 213 177 154 
u Equipment 275 350 150 P6002AB-ND* 2.66 2.36 2.13 1.77 1.54 
130 180 P1553AB-NDt 3.47 3.08 2.78 2.31 2.01 
170 250 P2103AB-NDt 3.47 3.08 2.78 2.31 2.01 
Tine Cards Ele? cg | Modified | 200 270 7 800 450 | P2353ABNDt 347 308 «= 2.78 = 231 2.01 
TO-220 230 300 P2703AB-NDt 3.47 3.08 2.78 2.31 2.01 
270 350 P3203AB-NDt 3.47 3.08 2.78 2.31 2.01 
Fig. D 300 400 P3403AB-NDt 3.47 3.08 2.78 2.31 2.01 
DO:2140A * Between pin 1-2, 2-3 + Between any 2pins +VDRM between pin 1-3 = 2 X VDRM 1-2 
(Isolated) 
Vprm| Ys | Yt] 's | 'H | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T & R Pricing 
Fig. | Package | (V) | (V) | (V) |(mA)|(mA)| Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 
25 40 PO300SARPCT-ND 1.90 1.52 1.14 PO300SARPTR-ND 494.00/M 
58 aT PO640SARPCT-ND 1.90 1.52 1.14 PO640SARPTR-ND 494.00/M 
58 7 PO640SORPCT-ND 2.25 1.80 1.35 PO640SCRPTR-ND 585.00/M 
Fig. E q 65 | 88 PO720SARPCT-ND 1.90 1.52 1.14 | P0720SARPTR-ND 494.00/M 
DO-214AA fotund) 140 | 180 P1500SARPCT-ND 1.90 1.52 1.14 P1500SARPTR-ND 494.00/M 
(Isolated) 5.3 170 | 220 P1800SORPCT-ND 2.25 1.80 1.35 | P1800SCRPTR-ND 585.00/M 
(VREF) p1| po2ta 220 | 300 5 | 800 150 P2600SARPCT-ND 1.90 1.52 1.14 P2600SARPTR-ND 494.00/M 
, i 220 | 300 P2600SBRPCT-ND 2.05 1.64 1.23 P2600SBRPTR-ND 533.00/M 
220 | 300 P2600SORPCT-ND 2.25 1.80 1.35 P2600SCRPTR-ND 585.00/M 
ES Pin3 275 | 350 P3100SARPCT-ND 1.90 1.52 1.14 P3100SARPTR-ND 494.00/M 
(-VREF) 275 | 350 P3100SBRPCT-ND 2.05 1.64 1.23 P3100SBRPTR-ND 533.00/M 
Pin 2 t 275 | 350 P3100SORPCT-ND 2.25 1.80 1.35 P3100SCRPTR-ND 585.00/M 
(Ground) 320 | 400 P3500SBRPCT-ND 275 2.20 1.65 P3500SBRPTR-ND 715.00/M 
320 | 400 P3500SORPCT-ND 2.25 1.80 1.35 P3500SCRPTR-ND- 585.00/M 
. . . . . 
Subscriber Line Interface Circuit Protection (SLIC) 
The Battrax® device is a solid state protection device that can be referenced to either a positive or negative Surge Ratings 
Hace esto ane pel ea Using an SOF and! en integreted ode, theBIO0C": aickey Ipp2x10us | Ipp8x20ps | !pp10x160ys | !pp10x560us | Ipp 10 x 1000us | ITSM 60Hz | di/at 
Part No. Series (A) (A) (A) (A) (A) (A) (Alus) 
The P0641S_ is a unidirectional solid state protection devices constructed with a SIDACtor® device and an B1100C A 150 150 90 50 45 40 500 
integrated diode. Used to protect SLIC IC's from being damaged during transient voltage activity. They i c 500 400 200 150 100 50 500 
help line cards meet various regulatory requirements including: GR1089, ITU K.20, K21 and K45, IEC PO641S A 200 150 100 60 50 20 500 
60950 and TIA/EIA-15-968. = Cc 500 400 200 120 100 50 500 
VDRM vs VT | VF |IDRM| IGT | IS | IT | IH | CO Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing 
Fig. Package (vy) (vy) (V) | (V) | (mA) | (mA) | (mA) | (A) | (mA) | (pF) | Part No. 1 10 100 500 Part No. 2,500 
SLIC Battrax Protection 
" B1100CARPCT-ND 245 1.96 1.47 98 B1100CARPTR-ND 637.00/M 
ES | ModfiedDo214 | [VAERTI2q | VRBO | 4) 5) 5 | 100) — | 1 | 100 | 90 Rt ipoccRper NG 420 3.36 252 1.68 | B1100CCRPTR-ND 1092.00/M 
SLIC Protection 
P0641SARPCT-ND 1.95 1.56 1.17 78 P0641SARPTR-ND 507.00/M 
DA pone ig a #18 ° ee Pagel (gl cca fs P0641SCRPCT-ND 2.45 1.96 1.47 98 P0641SCRPTR-ND 637.00/M 
. 
TECCOR TeleLink® SMD Fuse = 
The TeleLink” Surface Mount surge resistant time lag fuse has been designed to offer the ultimate in circuit protection while Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Pricing 
meeting the necessary surge requirements of the telecommunications industry. When used in conjunction with the Part No. il 10 100 Part No. 2,500 
SIDACtor® they provide a complete regulatory compliant solution for standards such as GR 1089, TIA/EIA-15-968, 
UL60950, and ITU K.20 & K21. Specifications: Interrupting Values + Voltage Rating: 250V + Qurrent Rating: 1.25A Surge F1250TRPCT-ND 230 1.84 1.38 | FI250TRPTR-ND 598.00/M 
Ratings: + 100A, 10 x 1000s and 500A, 2 x 10s * Designed specifically for telecommunications equipment 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 591 


An Invensys company 


“rsccon 


Preli 


minary Balanced Line Protector 


T 


rast cepa Aslanctetiedananenciee F1250T eN/C 4l Ipp Ipp Ipp Ipp Ipp ITSM 
eccor’s new Balanced Protector is designed to offer Teccor ; i 
customers a surface mount alternative to our traditional modified TO- Pxxx3U al CHIP SET Rerles:) 20 10s: Sx 20He) 10x. 160s 10a Pedus( 10x 1O00us | eorz:| suet 
220 package. Based on a 6-pin SOIC package, Teccor’s Balanced F1250T il 2 (A) (A) (A) (A) (A) (A) _| (Aus) 
Protector is built using Teccor's patented “Y” (US Patent 4,905,119) R N/C Cc 500 400 200 450 100 50 500 
configuration and is available in surge current ratings of up to SOOA. Vv 
VpRM Vs VT Is ty Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T & R Pricing 
(V) (V) (V) (mA) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 1,500 
: 06 130 180 10 800 120 P1553UCRPCT-ND 4.92 4.48 4.03 P1553UCRPTR-ND 2327.00/M 
2) m5 150 210 10 800 120 P1803UCRPCT-ND 4.92 4.48 4.03 P1803UCRPTR-ND 2327.00/M 
170 250 10 800 120 P2103UCRPCT-ND 4.92 4.48 4.03 P2103UCRPTR-ND 2327.00/M 
3 m4 200 270 10 800 120 P2353UCRPCT-ND 4.92 4.48 4.03 P2353UCRPTR-ND 2327.00/M 
Fis 10.30 ai 230 300 10 800 120 P2703UCRPCT-ND 4.92 4.48 4.03 P2703UCRPTR-ND 2327.00/M 
270 350 10 800 120 P3203UCRPCT-ND 4.92 4.48 4.03 P3203UCRPTR-ND 2327.00/M 
300 400 10 800 120 P3403UCRPCT-ND 4.92 4.48 4.03 P3403UCRPTR-ND 2327.00/M 
420 600 10 800 120 P5103UCRPCT-ND 4.92 4.48 4.03 P5103UCRPTR-ND 2327.00/M 
Sidac Example Circuit 
1002 10WF Xenon Lamp 
dissin E Dt 
General Description: OW 250V K2200F1 20Ma 
The Sidac is a silicon bilateral voltage triggered switch with greater power-handling 1 OUR 
ia : hase : : “~ +. 4KV 
capabilities than standard diacs. Upon application of a voltage exceeding the Sidac “Taso! O1uF 
breakover voltage point, the Sidac switches on through a negative resistance region to a low 120VAC oa pants 
on-state voltage. Conduction will continue until the current is interrupted or drops below the 60Hz 2] 400V 
minimum holding current of the device. \ XFMR 
Applications: 
+ High voltage lamp ignitors + Natural gas ignitors + Gas oil ignitors +» High voltage CENTER TAP 
power supplies + Xenon ignitors + Over voltage protector + Pulse generators + Fluores- 
cent lighting ignitors * HID lighting ignitors 
Features: 
+ AC circuit oriented + Glass passivated junctions + High surge current capability 
General Notes: 
+ All measurements are made at 60Hz with a resistive load at an ambient temperature 
of +25°C unless otherwise specified + Storage temperature range (TS) is -65°C to . 
+150°C + Junction temperature range (TJ) is -40°C to +110°C + Lead solder temperature 9291B-ND Teecor Thyristor Product Catalog. .. -- $3.00 
is a maximum of +230°C for 10 seconds maximum; = 1/16” (1.59mm) from case. 9292B-ND Teccor Sidactor Data Book .. $2.25 
(RMS) VpRM VBo 'DRM 'Bo Digi-Key Price Each 
Fig. Package (A) (V) Min. Max. (uA) (WA) Part No. 1 10 100 250 500 1,000 
+90 95 113 5 10 K1050E70-ND 54 48 44 36 32 30 
+90 104 118 5 10 K1100E70-ND 54 48 A4 36 32 .30 
+90 110 125 5 10 K1200E70-ND 54 48 A4 36 32 30 
+90 120 138 5 10 K1300E70-ND 54 48 A4 36 32 30 
; 70-92 6 +90 130 146 5 10 K1400E70-ND 59 52 AT 39 134 33 
, +90 140 170 5 10 K1500E70-ND 59 52 AT 39 34 33 
+180 190 215 5 10 K2000E70-ND 68 60 54 45 39 38 
+180 205 230 5 10 K2200E70-ND 68 60 54 45 39 38 
+190 220 250 5 10 K2400E70-ND 12 64 58 48 42 40 
+190 240 280 5 10 K2500E70-ND 72 64 58 48 42 40 
+180 190 215 5 10 K2000F1-ND 95 84 76 63 55 53 
TO-202AB +180 205 230 5 10 K2200F1-ND 95 84 76 63 55 53 
2 (Non- 1.0 +190 220 250 5 10 K2400F1-ND -99 88 .80 66 58 55 
Isolated) +190 240 280 5 10 K2500F1-ND 99 88 80 66 58 55 
+190 270 330 5 10 K3000F1-ND 1.10 98 89 74 64 62 
ae =¢: 
Si licon Rectifiers 'T RMS VRRM 'rsm Vem Digi-Key Price Each 
a Package (A) (V) (A) (V) Part No. 1 10 100 250 500 1,000 
with Glass 20 400 300 1.6 D4020L-ND 1.51 1.34 1.21 1.01 88 84 
1 20 600 300 1.6 D6020L-ND 1.58 1.40 1.26 1.05 91 88 
Passivated TD 220nS Usolated) 25 400 350 1.6 D4025L-ND 1.80 1.60 144 1.20 1.04 1.00 
25 600 350 1.6 D6025L-ND 1.89 1.68 1.52 1.26 1.10 1.05 
Sensitive 


Gate 
Surface Mount 
SCRs 


DRM Tape & 
VDRM 'RRM Vim Vet Cut Tape Reel 
'T Rms | VRRM let | @z25°c | @25°c | @25°C tH Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(A) (V) | Package | (yA) (WA) (Vy) (Vv) (mA) Part No. 1 10 100 250 Part No. 2,500 
200 S2SCT-ND 90 74 63 i) S2STR-ND 391.00/M 
400 | COMPAK | 200 2.0 17 0.8 5.0 S4SCT-ND 98 80 68 58 S4STR-ND 425.00/M 
600 S6SCT-ND 1.21 1.00 84 72 S6STR-ND 527.00/M 
oe 200 S2S2CT-ND 1.01 84 71 60 S2S2TR-ND 442.00/M 
400 | COMPAK | 50 2.0 17 0.8 5.0 S4S2CT-ND 1.09 90 76 65 S4S2TR-ND 476.00/M 
600 S6S2CT-ND 1.37 1.42 95 81 S6S2TR-ND 595.00/M 
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Sensitive Gate (0.8-10 Amps) 
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The Teccor Electronics line of thyristor SCR semi-conductors are half-wave, unidirectional, 
gate-controlled rectifiers. Teccor offers both Sensitive Gate and Non-Sensitive Gate SCR’s in 
a choice of 3 different electrically isolated packages and 5 non-isolated packages. Electrically 
Isolated Packages: The electrically isolated packages isolate the case or tab internally to 
allow the use of low cost assembly and convenient packaging techniques. Teccor offers 
electrical isolation in the TO-92, TO-220AB, and TO-218 type packages. Glass Passivation: 
The Teccor line of SCR’s features glass passivated device junctions to ensure long term 
device reliability and parameter stability. Teccor's glass offers a rugged, reliable barrier 
against junction contamination. 
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and Non-Sensitive Gate (1-70 Amps) SCRs 


Sensitive Gate Type: The Teccor line of sensitive SCR semiconductors complement Teccor's line 
of power SCRs. Features: + Current Ratings: 0.8-10 Amps * Voltage Ratings: 30-600 Volts +» Gate 
Sensitivities: 12-500 microamps * Surge Current: up to 100 Amps 

Non-Sensitive Gate Type:The Teccor Electronics line of thyristor SCR semiconductors 
complement Teccor’s line of sensitive gate SCRs. Features: * Current Ratings: 1-70 Amps * Voltage 
Ratings: 100-800 Volts + Gate Sensitivities: 10-50 milliamps * Surge Current: up to 950 Amps 


9291B-ND 
9292B-ND 
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Non-lsolated 


II AG Ag 
KAG 
D-PAK V-PAK 
TO-220AB TO-202AB TO-220AB TO-218X TO-252AA TO-251AA 
ui & let 'RRM VT™M VeT 
RMS | VRRM (mA) @25°C @25°C @25°C Pq(AV) tgt Digi-Key Price Each Tape & Reelt 
(A) (V) Package Min. Max. (mA) (V) (V) (Ww) (usec.) Part No. ul 10 100 Size Pricing 
SCRs - Sensitive Gate (0.8-10.0 Amp) — Isolated 
30 0014 2N5060-ND 59 52 47 = — 
200 001 EC103B-ND 36 32 29 = = 
38 200 TO-92 = -200 0014 1.7 0.8 0.1 2.2 2N5064-ND 43 38 35 = = 
400 001 EC103D-ND AL 36 33 = = 
600 002 EC103M-ND -50 44 40 = =. 
50 001 TCR22-2-ND 47 42 38 = = 
100 001 TCR22-3-ND 47 42 38 = = 
1.5 200 TO-92 = -200 001 1.5 0.8 0.1 2.2 TCR22-4-ND 45 40 36 =. = 
400 001 TCR22-6-ND 7 42 38 =. = 
600 002 TCR22-8-ND 59 52 A7 = = 
3.0 400 TO-220AB = -200 002 1.6 0.8 0.1 2.2 S4003LS2-ND -99 88 -80 = = 
6.0 400 TO-220AB = -200 005 1.6 0.8 0.1 2.2 $4008LS2-ND 1.19 1.06 96 =, = 
10.0 400 TO-220AB = -200 005 1.6 0.8 0.1 2.2 $4010LS2-ND 1.31 1.16 1.05 = = 
SCRs - Sensitive Gate (0.8-10.0 Amp) — Non-Isolated 
100 T106A1-ND 61 54 49 = = 
200 T106B1-ND 59 52 47 = = 
400 TO-202AB = -200 002 2.2 0.8 0.1 2.2 T106D1-ND 63 56 51 a = 
600 T106M1-ND 77 68 62 = = 
4.0 200 $2004VS2-ND 61 54 49 a _— 
‘ 400 TO-251AA = -200 002 2.2 0.8 0.1 4.0 $4004VS2-ND 68 60 54 a _ 
600 S6004VS2-ND 81 f2 65 = _ 
200 $2004DS2CT-ND* 1.13 93 .79 2,500 493.00/M 
400 TO-252AA = .200 .002 2.2 0.8 0.1 4.0 $4004DS2CT-ND* 1.25 1.03 .87 2,500 544.00/M 
600 S6004DS2CT-ND* 1.52 1.25 1.06 2,500 663.00/M 
200 S$2006VS2-ND 63 56 51 — = 
400 TO-251AA = -200 .005 1.6 0.8 0.1 4.0 S4006VS2-ND -70 62 56 = = 
600 S6006VS2-ND 86 76 69 = = 
6.0 200 S2006DS2CT-ND* 1.17 96 81 2,500 510.00/M 
F 400 TO-252AA =. -200 .005 1.6 0.8 0.1 4.0 S4006DS2CT-ND* 1.29 1.06 -90 2,500 561.00/M 
600 S6006DS2CT-ND* 1.60 1.32 1.11 2,500 697.00/M 
400 TO-202AB = -200 005 1.6 0.8 0.1 2.2 S4008FS21-ND 92 82 74 = = 
200 $2008VS2-ND -70 62 56 = = 
400 TO-251AA = -200 .005 1.6 0.8 0.1 4.0 S$4008VS2-ND ltt 68 62 — = 
8.0 600 S6008VS2-ND 95 84 76 cot = 
200 S2008DS2CT-ND* 1.29 1.06 -90 2,500 561.00/M 
400 TO-252AA = -200 .005 1.6 0.8 0.1 4.0 S4008DS2CT-ND* 1.40 1.16 98 2,500 612.00/M 
600 S6008DS2CT-ND* 1.76 1.44 1.22 2,500 765.00/M 
10.0 400 TO-202AB = -200 005 1.6 0.8 0.1 2.2 S4010FS21-ND 1.01 -90 81 = a 
SCRs - Non-Sensitive Gate (1.0-70 Amp) — Isolated 
100 S101E-ND 54 48 44 = = 
200 $201E-ND 54 48 44 = = 
1.0 400 TO-92 1 10 01 1.6 1.5 0.3 2.0 $401E-ND 59 ‘52 ‘7 = = 
600 S$601E-ND 63 56 51 = — 
200 S2006L-ND 97 86 .78 = = 
400 S4006L-ND 1.04 92 83 = a 
6.0 600 TO-220AB 1 15 01 1.6 1.5 0.5 2.0 S6006L-ND 110 ‘98 "39 _ _ 
800 S8006L-ND 1.15 1.02 92 = = 
200 $2008L-ND 1.08 96 87 = a 
400 S4008L-ND 1.15 1.02 92 = =. 
8.0 600 TO-220AB 1 15 01 1.6 1.5 0.5 2.0 $6008L-ND 404 110 99 _ = 
800 S$8008L-ND 1.31 1.16 1.05 = = 
400 01 S4010L-ND 1.26 1.12 1.01 = = 
10.0 600 TO-220AB 1 15 01 1.6 1.5 0.5 2.0 S6010L-ND 1.35 1.20 1.08 = a 
800 02 S8010L-ND 1.44 1.28 1.16 a en 
400 01 S$4015L-ND 1.35 1.20 1.08 = = 
15.0 600 TO-220AB 1 30 01 1.6 1.5 0.6 2.0 S$6015L-ND 1.44 1.28 1.16 = = 
800 02 $8015L-ND 1.53 1.36 1.23 = — 
400 01 0.5 $4020L-ND 1.55 1.38 1.25 = =. 
20.0 600 TO-220AB 1 30 01 1.6 1.5 0.5 2.0 S$6020L-ND 1.64 1.46 1.32 = = 
800 02 0.6 S8020L-ND 1.73 1.54 1.39 = = 
400 01 $4025L-ND 1.82 1.62 1.46 a a 
25.0 600 TO-220AB 1 35 01 1.6 1.5 0.8 2.0 $6025L-ND 1.94 1.72 1.55 _ = 
800 02 S8025L-ND 2.05 1.82 1.64 — a 
600 01 S6035K-ND 4.21 3.74 3.37 = = 
35.0 800 TO-218AC 5 40 ‘02 1.8 1.5 0.8 2.0 §8035K-ND 4.46 3.96 3.57 = _ 
400 S4065J-ND 6.48 5.76 5.19 = = 
65.0 | 600 Seager 2 ne ne on 10 pa $6065J-ND 6.91 6.14 5.53 = = 
800 TO-218AC 50 02 1.8 2.0 1.0 2.5 S8065K-ND 7.18 6.38 5.75 = _ 
$ .05mA@125°C * Cut Tape tT For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Sensitive Gate (0.8-10 Amps) 
and Non-Sensitive Gate (1-70 Amps) SCRs (Ccont.) 


VDRM IDRM & 

tT & let 'RRM VM Vet 

rms | VRRM (mA) @25°c | @25°c | @25°C Pqav) tgt Price Each Tape & Reelf 

(A) (V) Package Min. Max. (mA) (V) (Vv) (Ww) (usec.) 1 10 100 Size Pricing 

SCRs - Non-Sensitive Gate (1.0-70 Amp) — Non-Isolated 

200 $2006V-ND 65 58 53 = = 
400 $4006V-ND 70 62 56 = = 
toy | TO-251AA 1 15 01 1.6 15 0.5 2.0 eae NB as es - - > 

ee 800 $8006V-ND 79 70 63 = = 

: 200 $2006DCT-ND* 1.25 7.08 87 2,500 | 544.00/M 

400 $4006DCT-ND* 1.33 4.09 92 2.500 | 578.00/M 
goo | TO-e52AA i 18 a 1.8 15 05 2.0 S6006DCT-ND* 1.44 1.19 1.00 2.500 | 629.00/M 
800 $8006DCT-ND* 1.52 1.25 1.06 2,500 | 663.00/M 
200 $2008R-ND 97 “86 78 = = 
400 $4008R-ND 1.04 ‘92 ‘83 = i 
toy | 70-2088 1 15 01 1.6 15 0.5 2.0 SEAN 446 Pe a = = 
800 $8008R-ND 1.17 1.04 94 = = 
200 $2008V-ND 74 66 60 = = 

8.0 | 400 $4008V-ND 79 70 63 = = 
toy | TO-251AA 1 15 01 1.6 15 0.5 2.0 ee a eh < - = 
800 $8008V-ND 88 78 71 = = 
200 $2008DCT-ND* 7.40 7.16 98 2,500 | 612.00/M 
400 $4008DCT-ND* 1.52 1.25 1.06 2.500 | 663.00/M 
goo | TO-252AA 4 18 oO 16 15 05 2.0 $6008DCT-ND* 1.60 1.32 111 2.500 | 697.00/M 
800 $8008DCT-ND* 1.72 1.41 1.19 2.500 | 748.00/M 
800 | 10-220AB 1 15 02 16 15 05 2.0 $8010R-ND 1.31 1.16 1.05 = = 
200 $2010V-ND 81 72 65 = = 
400 $4010V-ND ‘86 76 ‘69 = = 
boy | TO-251AA 1 15 01 1.6 15 0.5 2.0 SERINE He 4 i = = 

10.0 | 800 $8010V-ND 97 ‘86 78 = S 
200 $2010DCT-ND* 1.56 1.28 7.08 2,500 | 680.00/M 
400 $4010DCT-ND* 1.64 1.35 1.14 2.500 | 714.00/M 
goo | TO-e52AA 1 1S om 18 18 -_ a $6010DCT-ND* 1.76 1.44 1.22 2.500 | 765.00/M 
800 $8010DCT-ND* 1.87 1.54 1.30 2.500 | 816.00/M 
400 01 $4012R-ND 1.19 7.06 96 = = 
600 | 10-220AB 1 20 ‘ot 1.6 15 0.5 2.0 $6012R-ND 1.26 1.12 1.01 = = 
800 02 $8012R-ND 1.35 1.20 1.08 = = 
200 $2012V-ND 83 74 67 = = 
400 $4012V-ND 90 ‘80 72 = = 

120 | 6op | TO-2S1AA 1 20 01 1.6 15 0.5 2.0 Rereaat oe i ie = a 
800 $8012V-ND 1.01 90 81 = = 
200 $2012DCT-ND* 7.60 7.32 TH 2,500 | 697.00/M 
400 $4012DCT-ND* 1.72 1.41 1.19 2.500 | 748.00/M 
goo | TO-e52AA : - ol 1.8 15 05 a $6012DCT-ND* 1.83 1.51 1.27 2.500 | 799.00/M 
800 $8012DCT-ND* 1.95 1.60 1.35 2,500 | 850.00/M 
400 $4016R-ND 1.26 1.12 1.01 = = 
goo | TO-220AB 1 30 01 1.6 15 0.6 2.0 Seo ND a 15 a3 = = 

16.0 | 400 01 S4016NRPCT-ND* 2.50 2.05 1.73 500 544.00 
600 D2-PAK 1 30 ‘01 1.6 15 0.6 2.0 $6016NRPCT-ND* 2.65 2.18 1.84 500 578.00 
800 ‘02 $8016NRPCT-ND* 2.81 2.31 1.95 500 612.00 
600 01 S6025NRPCT-ND* 3.43 2.82 2.38 500 748.00 

25.0 | 800 pores : 2 02 16 1 08 2.0 $8025NRPCT-ND* 3.63 2.98 2.52 500 790.50 
600 01 $6040R-ND 2.95 2.62 2.36 = = 
g00 | T0-220AB 5 40 02 18 15 0.8 25 $8040R-ND 3.13 2.78 251 = = 

too [1900 03 SKO40R-ND 3.31 2.94 2.65 = = 

’ 600 01 S6040NRPCT-ND* 5.77 4.74 4.00 500 | 1258.00 

800 D2-PAK 5 40 ‘02 18 15 0.8 25 S8040NRPCT-ND* 6.12 5.03 4.24 500 | 1334.50 
1000 ‘03 SKO40NRPCT-ND* 6.47 5.32 4.49 500 | 1411.00 
400 $4055W-ND 4.37 3.88 3.50 = = 
ad T0-218X 5 40 01 18 15 08 25 See ae oy ee = = 
600 01 S6055R-ND 3.11 2.76 2.49 = = 

55.0 | fon | TO-220aB 5 40 ae 18 15 0.8 25 Serre nNG a oe ae = = 
600 01 S6055NRPCT-ND* 6.08 5.00 4.22 500 | 1326.00 
800 caais § ae 02 i ve 2.5 S8055NRPCT-ND* 6.44 5.28 4.46 500 | 1402.50 
400 $4070W-ND 6.03 5.36 4.83 = = 

70.0 | goo T0-218X 5 50 02 18 2.0 1.0 25 SEND oe oS ea = = 

* Cut Tape t For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND 


QUADRAC:’ Internally Triggered Triacs (4.0-15 Amps) 


General Description: 
Teccor’s QUADRAC?® is a triac that includes a diac trigger mounted inside the same package. This device developed by Teccor, saves the 
user the expense and assembly time of buying a discrete diac and assembling in conjunction with a gated triac. 

The QUADRAC? is a bidirectional AC switch and is gate controlled for either polarity of main terminal voltage. Its primary purpose is for 


9291B-ND Teccor Thyristor Product Catalog. 
9292B-ND Teccor Sidactor Data Book... 


Thermotab AC switching and phase control applications such as speed controls, temperature modulation controls, and lighting controls. 
pears ee Features: Electrical Isolation: 
IZ é i ‘ i ‘ j Teccor's isolated TO-220 Quadrac package will withstand a minimum 
a eee ; iene aie high potential test of 2500VAC (RMS) from leads to case over the 
- up to 150 Amps = High voltage capability - 200 up to operating temperature range of the device. 
600 volts * IDRM @25°C: .05mA * VTM @25°C: 1.6V__ Electrical Isolation From Leads to Case: 
+ Capacitance: 0.1p1F + tgt: 3usec. U.L. Recognized File No. 71639 
VBO 
'T RMS VpDRM 'oT™ (Vv) 'Bo ly Digi-Key Price Each 
(A) (Vv) (A) Min. Max. (WA) (mA) Part No. 1 40 100 
200 Q2004LT-ND 1.19 1.06 96 
4.0 400 1.2 30 45 200 40 Q4004LT-ND 1.33 1.18 1.07 
600 Q6004LT-ND 1.55 1.38 1.25 
6.0 600 15 33 43 25 50 Q6006LTH-ND 1.80 1.60 1.44 
400 30 45 200 Q4008LT-ND 1.60 1.42 1.28 
8.0 600 15 30 45 200 60 Q6008LT-ND 1.89 1.68 1.52 
600 33 43 25 Q6008LTH-ND 1.96 1.74 1.57 
10.0 600 15 33 43 25 60 Q6010LTH-ND 2.12 1.88 1.70 
400 30 45 200 Q4015LT-ND 1.98 1.76 1.59 
15.0 600 15 30 45 200 70 Q6015LT-ND 2.34 2.08 1.88 
600 33 43 25 Q6015LTH-ND 2.41 2.14 1.93 


594 (1033) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


International 
IER Rectifier SCRs 


ADD-A-Pak TO-208AA TO-220AC TO-247AC TO-220 FULLPak 
G 
01.53, 
30.30 et 417 
1282 4 a L 
se 172~BA 
10.72511.50 vs 
ARP RB art ete ——- 1/4-28 UNF-2A 
(4)(5) (7)(6) (4)(5) (7) (6) 
'T (av) 
Volts Amps Volts | mA Volts V/us Digi-Key Price Each 
Min. Max.@85°C Package Max. | Max. Max. Max. Part No. 1 10 100 
800 95 25 | 150 1.58 500 IRKU91/08A-ND 42.80 34.24 29.96 
1200 95 25 | 150 1.58 500 IRKH91/12A-ND 58.03 46.43 37.15 
1200 95 ADD-A-Pak 25 | 150 1.58 500 IRKT91/12A-ND 59.75 4781 38.25 
1200 95 25 | 150 1.58 500 IRKU91/12A-ND 42.85 34.28 30.86 
1600 95 25 | 150 1.58 500 IRKT92/16A-ND. 34.38 29.61 26.91 
25 16 TO.208AA 20 | 40 2 100 2N681-ND 10.75 8.60 6.45 
1000 16 20 | 60 1.75 300 16RIA100-ND 17.93 14.34 9.54 
600 50 Toes 25 | 100 1.6 500 50RIA60-ND 17.56 14.05 9.34 
1200 50 Of 25 | 100 1.6 500 50RIA120-ND. 28.63, 22.90 15.23 
800 65 10 | 15 1.15 150 10TTSO8S-ND 1.37 72 65 
800 65 10 | 15 115 150 42TTSO8S-ND 2.39 1.68 1.27 
800 10 20 | 60 14 500 16TTSOBS-ND 3.05 2.44 1.95 
800 10 DP ak 20 | 60 1.4 500 16TTS08-ND 1.79 1.44 1.15 
1200 10 30 | 90 1.4 500 16TTS12S-ND 2.54 2.04 1.53 
800 16 20 | 45 1.25 500 25TTSO8S-ND 3.31 2.65 212 
800 16 20 | 45 1.25 500 25TTSO8-ND 1.89 1.52 1.37 
1200 16 20 | 45 1.25 500 25TTS12S-ND 2.97 2.38 1.79 
800 65 sOzennG 10 | 15 1.15 150 10TTSO8-ND 1.37 72 65 
800 8 1.0 | 15 1.2 150 42TTS08-ND 2.39 1.68 1.27 
800 20 20 | 45 1.3 500 30TPS08-ND 2.00 1.61 1.21 
1200 20 20 | 45 1.3 500 307TPS12-ND 2.25 1.80 1.35 
800 35 TODA7AG 25 | 150 1.85 1000 40TPS08-ND 4.00 3.20 2.30 
800 35 25 | 150 1.85 1000 40TPSO8A-ND 4.48 3.20 260 
1200 35 25 | 150 1.85 4000 40TPS12-ND 4.87 3.90 247 
1200 35 25 | 150 1.85, 1000 40TPS12A-ND 5.50 3.80 3.20 
800 10 3.0 | 90 14 500 16TTSOBFP-ND 2.34 1.88 1.41 5) [--13/4-16 UNF-2A 
800 16 70-220 FULLPak | 20 | 45 1.25 500 25TTSO8FP-ND 274 1.90 1.51 ony 
1200 16 20 | 45 1.25, 500 25TTS12FP-ND 3.13 251 1.88 
1200 10 TO.220AB 20 | 60 14 500 16TTS12-ND 1.83 1.47 1.33 
1200 16 20 | 45 1.25 500 257TS12-ND 1.98 1.59 1.35 
800 350 apy 3.0 | 150 1.96 500 $T18000800-ND 75.73 60.58 37.87 
800 410 3.0 | 150 1.69 500 $T23000800-ND. 79.70 63.76 39.85 
2000 1650__| K-PUK 3.0 | 200 1.73 500 ST1200C20K0-ND 397.50 318.00 198.76 ‘ann 
100 16 20 | 40 2 100+ 2N683-ND 10.55 8.44 5.61 -—45 
200 16 0-48 20 | 60 1.75 100 16RIA20-ND 12.40 9.92 660 : b- ¢ EEX 08 
200 16 20 | 40 2 100+ 2N685-ND 11.10 8.88 5.91 2 ~ CTACH 
800 180 25 | 150 1.35 500 180RKI80-ND 83.10 66.48 42.22 
600 280 TO-93 3.0 | 150 1.28 500 ST280S06POV-ND 103.50 82.80 51.76 : eserves 
2000 200 3.0 | 150 1.75 500 ST180S20P0-ND 146.32 109.74 91.45 aaa 
1200 25 PAE RK 20 | 60 1.35 200 P105W-ND NEW! 37.54 29.47 25.53 jae 
1200 40 20 | 60 1.4 200 P405W-ND 42.22 33.15 28.71 : 


*M-C-C- Micro Commercial Components SMB Transient Voltage Protection Devices 


TSMB4J is a semiconductor device characterized of having four layers of alternating conductivity: PNPN. Features: + Oxide-Glass passivated Junction * Bi-Directional protection in a single device + High Off-State 
Because it’s of a silicon origin, TSMBJ does not degrade per use. These devices are needed for protection of impedance Low On-State voltage + Plastic material has UL flammability classification 94V-0 
sensitive circuits from electrical disturbances caused by lightning and AC power cross conditions. Primary 


applications are in the telecommunication and data communication circuits. Specifications: * Off-State Leakage Current @ VDRM: 5 IDRM 
Rated On-State Tape & DO-214AA 
Repetitive Off- |Breakover| 'pp@ | Voltage @| Breakover Current | Holding Current | Off-State Cut Tape Reel 
State Voltage | Voltage |10/1000us|'T=1.08| 'Bo- 'Bo+ | 'H THe | cap. Cy Digi-Key Price Each Pricingt 
VpRM VBo (A) Vt |mAMin. mAMax. | mAMin. mAMax.| pF Typ. Part No. 10 100 1,000 3,000 
58 77 50 5 50 800 150 800 100 TSMBJO3050064MSCT-ND 90 12 54 1080.00 
65 88 50 5 50 800 150 800 100 TSMBJ03050072MSCT-ND 90 72 54 1080.00 
75 98 50 5 50 800 150 800 100 TSMBJO306CMSCT-ND 90 72 54 1080.00 
90 130 50 5 50 800 150 800 60 TSMBJO307CMSCT-ND 90 72 54 1080.00 
120 160 50 5 50 800 150 800 60 TSMBJO309C130MSCT-ND -90 72 54 1080.00 
140 180 50 5 50 800 150 800 60 TSMBJO310CMSCT-ND 90 72 54 1080.00 
160 220 50 5 50 800 150 800 60 TSMBJO312CMSCT-ND -90 72 54 1080.00 
190 265 50 5 50 800 150 800 40 TSMBJO3160MSCT-ND 90 72 54 1080.00 
220 300 50 5 50 800 150 800 40 TSMBJO318CMSCT-ND 90 72 54 1080.00 
275 350 50 5 50 800 150 800 40 TSMBJO3220MSCT-ND -90 fe 54 1080.00 
320 400 50 5 50 800 150 800 40 TSMBJ0324CMSCT-ND 90 72 54 1080.00 
58 77 80 5 50 800 150 800 140 TSMBJO5050064MSCT-ND -90 72 54 1080.00 
65 88 80 5 50 800 150 800 140 TSMBJ05050072MSCT-ND -90 72 54 1080.00 
75 98 80 5 50 800 150 800 140 TSMBJO5060MSCT-ND 90 72 54 1080.00 
90 130 80 5 50 800 150 800 90 TSMBJO507CMSCT-ND_ 90 72 54 1080.00 
120 160 80 5 50 800 | 150 800 90 TSMBJO509C130MSCT-ND 90 72 54 | 1080.00 
140 180 80 5 50 800 | 150 800 90 TSMBJO5100MSCT-ND 90 72 54 | 1080.00 
160 220 80 5 50 800 | 150 800 90 TSMBJO512CMSCT-ND 90 ie 54 | 1080.00 
190 265 80 5 50 800 150 800 60 TSMBJO516CMSCT-ND -90 72 54 1080.00 
220 300 80 5 50 800 150 800 60 TSMBJO518CMSCT-ND -90 72 54 1080.00 
275 350 80 5 50 800 150 800 60 TSMBJ0522CMSCT-ND 90 72 54 1080.00 
320 400 80 5 50 800 150 800 60 TSMBJ05240MSCT-ND -90 72 54 1080.00 Transient Peak 
58 77 100 5 50 800 150 800 200 TSMBJ10050064MSCT-ND 1.75 1.40 1.05 2100.00 
65 88 100 5 50 800 150 800 200 TSMBJ10050072MSCT-ND 1.75 1.40 1.05 2100.00 
75 98 100 5 50 800 150 800 200 TSMBJ10060VSCT-ND 1.75 1.40 1.05 2100.00 i Failure Threshold 
90 130 100 5 50 800 150 800 120 TSMBJ1007CMSCT-ND 1.75 1.40 1.05 2100.00 i 
120 160 100 5 50 800 150 800 120 TSMBJ1009C130MSCT-ND 1.75 1.40 1.05 2100.00 2 
140 180 100 5 50 800 150 800 120 TSMBJ1010CMSCT-ND 1.75 1.40 1.05 2100.00 Operating Voltage 
160 220 100 5 50 800 150 800 120 TSMBJ10120MSCT-ND 1.75 1.40 1.05 2100.00 = 
220 300 100 5 50 800 150 800 80 TSMBJ1018CVSCT-ND 1.75 1.40 1.05 2100.00 
275 350 100 5 50 800 150 800 80 TSMBJ1022CMSCT-ND 1.75 1.40 1.05 2100.00 
320 400 100 5 50 800 150 800 80 TSMBJ1024CMSCT-ND_ 1.75 1.40 1.05 2100.00 
TSS Clamping 
For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 595 
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CMX309FLC Series Oscillators 


CITIZEN” Oscillators 


SPECIFICATIONS: + Frequency Stability: +100ppm (-20°C to +70°C) + Operating Temperature Range: -20°C to 
+70°C + Storage Temperature Range: -55° C to +125°C + Supply Voltage: Von: 5.0V +0.5V + Supply Current: 23mA 
Max. * Duty: TTL Level (1.4V): 45% to 55% * OMOS Level (Von/2): 40% to 60% + Output Voltage: VoH: Vop - 0.4V Min.; 
VoL: 0.4V Max. * Output Load: TTL: 10TTL Max.; QVIOS: 50pF Max. + Rise & Fall Time: TTL: tr,tf : 8nsec Max.; OMOS: 
tr,tf : 8nsec Max. « Start-up Time: 4msec Max. * Input (OE) Voltage: ViH: 2.0V Min.; VIL: 0.8V Max. * Disable Current: 
12mA Max. + Aging (first year): +5ppm/year Max. 


Cut Tape T&R 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 
(MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 1,000 | Part No. 
1.544 300-7001-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7001-2-ND 1328.00 | OMX309FLC1.544MT 
1.8432 300-7002-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7002-2-ND 1328.00 | OMX309F_C1.8432MT 
2.000 300-7003-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7003-2-ND 1328.00 | OMX309F_C2.000MT 
2.048 300-7004-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7004-2-ND 1328.00 | OMX309F_C2.048MT 
2.4576 300-7005-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7005-2-ND 1328.00 | OVIX309F_C2.4576MT 
3.072 300-7006-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7006-2-ND 1328.00 | OVMX309F_C3.072MT 
3.579545 | 300-7007-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7007-2-ND 1328.00 | OMX309F_C3.579545MT 
3.6864 300-7008-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7008-2-ND 1328.00 | OMX309F_C3.6864MT 
4.000 300-7009-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7009-2-ND 1328.00 | OMX309F_C4.000MT 
4.096 300-7010-1-ND_ 3.00 280 1.80 | 300-7010-2-ND 1328.00 | OVIX309F_C4.096MT 
4.9152 300-7011-1-ND. 3.00 280 1.80 | 300-7011-2-ND 1328.00 | OMX309F_04.9152MT 
5.000 300-7012-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7012-2-ND 1328.00 | QVX309F_C5.000MT 
6.000 300-7013-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7013-2-ND 1328.00 | OMX309F_05.000MT 
6.144 300-7014-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7014-2-ND 1328.00 | OVMX309FL06.144MT 
7.3728 300-7015-1-ND_ 3.00 280 1.80 | 300-7015-2-ND 1328.00 | OVMX309F_C7.3728MT. 
8.000 300-7016-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7016-2-ND 1328.00 | COMX309F_C8.000MT 
8.192 300-7017-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7017-2-ND 1328.00 | OMX309F_C8.192MT 
9.8304 300-7018-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7018-2-ND 1328.00 | OMX309F.09.8304MT 
10.000 300-7019-1-ND. 3.00 280 1.80 | 300-7019-2-ND 1328.00 | OMX309F_C10.000MT 
11.000 300-7021-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7021-2-ND 1328.00 | QVX309F_C11.000MT 
11.0592 300-7022-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7022-2-ND 1328.00 | OMX309FLC11.0592MT 
11.2896 300-7023-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7023-2-ND 1328.00 | OMX309F_C11.2896MT 
12.000 300-7024-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7024-2-ND 1328.00 | OMX309F_C12.000MT 
12.288 300-7025-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7025-2-ND 1328.00 | OMX309FLC12.288MT 
12.352 300-7026-1-ND_ 3.00 280 1.80 | 300-7026-2-ND 1328.00 | OVIX309F_C12.352MT 
13.500 300-7027-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7027-2-ND 1328.00 | OMX309F_C13.500MT 
14.31818 | 300-7028-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7028-2-ND 1328.00 | OMX309FLC14.31818MT 
14.7456 300-7029-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7029-2-ND 1328.00 | OMX309F_C14.7456MT 
15.360 300-7031-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7031-2-ND 1328.00 | OMX309F_C15.360MT 
16.000 300-7032-1-ND_ 3.00 280 1.80 | 300-7032-2-ND 1328.00 | OVIX309F_C16.000MT 
16.384 300-7034-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7034-2-ND 1328.00 | OMX309F_C16.384MT 
16.6666 300-7035-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7035-2-ND 1328.00 | OVMX309F_C16.6666MT 
17.734475 | 300-7036-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7036-2-ND 1328.00 | OMX309F_C17.734475MT| 
18.000 300-7037-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7037-2-ND 1328.00 | OMX309F_C18.000MT 
18.432 300-7038-1-ND_ 3.00 280 1.80 | 300-7038-2-ND 1328.00 | OVIX309F.C18.432MT 
19.6608 300-7039-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7039-2-ND 1328.00 | OMX309F_C19.6608MT 
20.000 300-7040-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7040-2-ND 1328.00 | OMX309F_C20.000MT 
22.1184 300-7041-1-ND. 3.00 280 1.80 | 300-7041-2-ND 1328.00 | OMX309F_C22.1184MT 
24.000 300-7042-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7042-2-ND 1360.00 | OVX309F_C24.000MT 
24.576 300-7043-1-ND_ 3.00 280 1.80 | 300-7043-2-ND 1328.00 _| OVIX309F_C24.576MT. 
25.000 300-7044-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7044-2-ND 1328.00 | OMX309F_C25.000MT 
25.175 300-7045-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7045-2-ND 1328.00 | OMX309F_C25.175MT 
27.000 300-7046-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7046-2-ND 1328.00 | OMX309F_C27.000MT 
28.322 300-7047-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7047-2-ND 1328.00 | OMX309F_C28.322MT 
28.63636__| 300-7048-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7048-2-ND 1328.00 | OMIX309F_C28.63636MT 
29.498928 | 300-7049-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7049-2-ND 1328.00 | OMX309F_C29.498928MT| 
30.000 300-7050-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7050-2-ND 1328.00 | OVMX309F_C30.000MT 


NEW) CMX309FBC Series Oscillators 


SPECIFICATIONS: + Frequency Stability: +100ppm (-20°C to +70°C) + Operating Temperature Range: -20°C to 
+70°C + Storage Temperature Range: -55°C to +125°C + Supply Voltage: Vax: -0.5V to 7.0V + Supply Current: 9mA 


Max. + Duty: CMOS Level (50%VDD): 40% to 60% + Output Voltage: VcH: Vop 


0.4V Min.; VoL: 0.4V Max. * Rise & Fall 


Time: CMOS: tr,tf : 6ns Max. + Start-up Time: 4ms Max. « Input (OE) Voltage: ViH: 2.0V Min.; ViL: 0.8V Max. + Disable 
Current: SmA Max. + Aging (first year): +5ppm/year 


Cut Tape T&R 

Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 

(MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 1,000 | Part No. 

3.6864 | 300-2106-1-ND 2.81 263 1.69 300-2106-2-ND 1245.00 ) OVIX309F8C3.6864MTR 

4.000 300-2107-1-ND 2.81 263 1.69 300-2107-2-ND 1245.00 | QMX309F8C4.000MTR 

5.000 300-2108-1-ND 2.81 263 1.69 300-2108-2-ND 1245.00 | QMX309F8C5.000MTR 

8.000 300-2109-1-ND 2.81 263 1.69 300-2109-2-ND 1245.00 | OMX309F8C8.000MTR 

8.192 300-2110-1-ND 2.81 263 1.69 300-2110-2-ND 1245.00 | QVX309F808.192MTR 

9.8304 | 300-2111-1-ND 281 263 1.69 300-2111-2-ND 1245.00 ) OVIX309F809.8304MTR 
10.000 300-2112-1-ND 2.81 263 1.69 300-2112-2-ND 1245.00 | QVX309F8C10.000MTR 
11.0592 | 300-2113-1-ND 2.81 263 1.69 300-2113-2-ND 1245.00 | OMX309F8C11.0592MTR 
11.2896 | 300-2114-1-ND = 2.81 263 1.69 300-2114-2-ND = 1245.00 | QMX309F8C11.2896MTR 
12.000 300-2115-1-ND 2.81 263 1.69 300-2115-2-ND 1245.00 | QMX309F8C12.000MTR 
12.288 300-2116-1-ND 2.81 263 1.69 300-2116-2-ND 1245.00 | OMX309F8C12.288MTR 
14.31818 | 300-2117-1-ND = 2.81 263 1.69 300-2117-2-ND 1245.00 | QVX309F8C14.31818MTR| 
14.7456 | 300-2118-1-ND 2.81 263 1.69 300-2118-2-ND 1245.00 | OMX309F8C14.7456MTR 
16.000 300-2119-1-ND 2.81 263 1.69 300-2119-2-ND 1245.00 | QMX309F8C16.000MTR 
16.384 300-2120-1-ND 2.81 263 1.69 300-2120-2-ND 1245.00 | OMX309F8C16.384MTR 
18.432 300-2121-1-ND 2.81 263 1.69 300-2121-2-ND 1245.00 | OMX309F8C18.432MTR 
20.000 300-2122-1-ND 2.81 263 1.69 300-2122-2-ND 1245.00 | QMX309F8C20.000MTR 
24.000 300-2123-1-ND 2.81 263 1.69 300-2123-2-ND 1245.00 | OMX309F8C24.000MTR 
24.576 300-2124-1-ND 2.81 263 1.69 300-2124-2-ND 1245.00 | QMX309F8C24.576MTR 
25.000 300-2125-1-ND 2.81 263 1.69 300-2125-2-ND 1245.00 | OMX309F8C25.000MTR 
27.000 300-2126-1-ND 2.81 263 1.69 300-2126-2-ND 1245.00 | QMX309F8C27.000MTR 


CMX309HWC Series Oscillators 


SPECIFICATIONS: + Frequency Stabili 


+100ppm (-20°C to +70°C) + Operating Temperature Range: -20°C to 


+70°C + Storage Temperature Range: -55° Cto +125°C + Supply Voltage: Von: 5.0V +0.5V + Supply Current: 35mA. 
Max. + Duty: TTL Level (1.4V): 45% to 55% + CMOS Level (Vp0/2): 40% to 60% + Output Voltage: Vou: Vo - 0.5V 
Min.; VoL: 0.5V Max. » Output Load: TTL: 10TTL Max.; QMOS: SOpF Max. * Rise & Fall Time: TTL: tr,tf : Snsec Max.; 
CMOS: tr,tf : 7nsec Max. * Start-up Time: 10msec Max. + Input (OE) Voltage: ViH: 2.0V Min.; ViL: 0.8V Max. + Disable 
Current: 28mA Max. * Aging (first year): +5ppm/year Max. 


5 


| se Max 0.25 


Wo 
7 
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Cut Tape T&R 

Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 
(MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 1,000 | Part No. 
32.000 300-7101-1-ND. 3.00 2.80 1.80 300-7101-2-ND 1328.00 | OVMX309HWC32.000MT 
32.768 300-7102-1-ND 3.00 280 1.80 300-7102-2-ND 1328.00 | CMX309HWC32.768MT 
33.000 300-7103-1-ND 3.00 280 1.80 300-7103-2-ND 1328.00 | OMX309HWC33.000MT 
33.3333 | 300-7104-1-ND. 3.00 280 1.80 300-7104-2-ND 1328.00 | OVMX309HWC33.3333MT 
33.8688 | 300-7105-1-ND. 3.00 280 1.80 300-7105-2-ND 1328.00 | OVMX309HWC33.8688MT 
40.000 300-7107-1-ND 3.00 280 1.80 300-7107-2-ND 1328.00 | OMX309HWC40.000MT 
44.2368 | 300-7108-1-ND. 3.00 280 1.80 300-7108-2-ND 1328.00 | CMX309HWC44.2368MT 
48.000 300-7109-1-ND 3.00 280 1.80 300-7109-2-ND 1328.00 | OMX309HWC48.000MT 
49.152 300-7110-1-ND 3.00 280 1.80 300-7110-2-ND 1328.00 | OVMX309HWCA49.152MT 
50.000 300-7111-1-ND 3.19 298 1.92 300-7111-2-ND 1411.00 | OVX309HWCS50.000MT 
53.125 300-7112-1-ND 3.00 280 1.80 300-7112-2-ND 1328.00 | OVMX309HWOS53.125MT 
60.000 300-7113-1-ND 3.00 280 1.80 300-7113-2-ND 1328.00 | OVMX309HWOS0.000MT 
64.000 300-7114-1-ND 3.00 280 1.80 300-7114-2-ND 1328.00 | OVMX309HWO64.000MT 
66.000 300-7115-1-ND 3.00 280 1.80 = = OMX309HWOS6.000MT 
66.6667 | 300-7116-1-ND. 3.00 280 1.80 300-7116-2-ND 1328.00 | OVMX309HWO66.6667MT 


NEW! CMX309HBC Series Oscillators 


SPECIFICATIONS: + Frequency Stabili 


: +100ppm (-20°C to +70°C) + Operating Temperature Range: -20°C to 


+70°C + Storage Temperature Range: -55°C to +125°C + Supply Voltage: Vax: -0.5V to +7.0V + Supply Current: 
20mA Max. + Duty: OMOS Level (50%VDD): 40% to 60% + Output Voltage: VoH: Vop - 0.4V Min.; VoL: 0.4V Max. * Rise 
& Fall Time: CMOS: tr,tf : 6ns Max. + Start-up Time: 10ms Max. = Input (OE) Voltage: Viz: 2.4V Min.; VIL: 0.6V Max. 
+ Disable Current: 15mA Max. + Aging (first year): +5ppm/year 


1,52 - 1.52 
lal 


Pin 


| | T Connection 
4.06 1] OE 
pao co 2| Gnd 
f 3} Out 
1.524) 4.52 os 0.25 0.25 77.62. 4| Vdd 
ii Pin 5.08 
Connection 14.9 
1| Ge 
7 2| Gnd 
0.51 3] Out 
aie 4] vad Cut Tape T&R 
14.0 Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 
(MHz) _| Part No. 1 10 50 _| PartNo. 1,000 | Part No. 
32.000 | 300-2200-1-ND 281 263 1.69 | 300-2200-2-ND 1245.00 | CVIX309HBC32.000MTR 
Cut Tape T&R 32.768 | 300-2201-1-ND 281 263 1.69 | 300-2201-2ND 1245.00 | OMX309HBC32.768MTR 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 33.000 | 300-2202-1-ND 281 263 1.69 | 300-2202-2-ND 1245.00 | OMX309HBC33.000MTR 
(MHz) _| Part No. 1 10 50__| PartNo. 1,000 _| Part No. 33.3333 | 300-2203-1-ND 281 263 1.69 | 300-2203-2-ND 1245.00 | OMX309HBC33.3333MTR 
1.000 300-2100-1-ND 2.81 2.63 1.69 300-2100-2-ND 1245.00 | CMX309F8C1.000MTR 36.864. 300-2204-1-ND 281 263 1.69 300-2204-2-ND 1245.00 | OMX309HBC36.864MTR 
1.544 | 300-2101-1-ND 281 263 1.69 | 300-2101-2ND 1245.00 |QMX309FBC1.544IMTR 
1.8432 | 300-2102-1-ND 281 263 1.69 | 300-2102-2-ND 1245.00 |CMX309FBCI.8432MTR 40.000 /[900:2205-1, ND) 261 2.63 1.69 (8002205-2ND)) 1245.00 | OMX309HRC40.000MTR 
2.000 | 300-2103-1-ND 281 263 1.69 | 300-2103-2ND 1245.00 |QMX309F8C2.000MTR 48.000 | 300-2206-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2206-2-ND — 1245.00 | OMX309HBC48.000MTR 
2.048 | 300-2104-1-ND 281 263 1.69 | 300-2104-2-ND 1245.00 |CVIX309FBC2.048MTR 50.000 | 300-2207-1-ND 281 263 1.69 | 300-2207-2ND 1245.00 | OMX309HBC50.000MTR 
2.4576 | 300-2105-1-ND 281 263 1.69 | 300-2105-2-ND 1245.00 |CMX309F8C2.4576MTR 53.125 | 300-2208-1-ND 281 263 1.69 | 300-2208-2-ND 1245.00 | CVIX309HBC53.125MTR 
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=> ™ . Cut Tape T&R 
=> CITIZEN Oscillators Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 
= (MHz) | Part No. 1 10 50 | PartNo. 2,000 —_| Part No. 
. 18.43200 | 300-7212-1-ND 356 3.33 2.85 | 300-7212-2-ND  1330.00/M | CSX750F0C18.432000MTR 
NEV) CSX-532T Series SMT TCXO 20.00000 | 300-7213-1-ND 356 3.33 285 | 300-7213-2-ND  1330.00/M | CSX750FOC20.000000MTR 
SPECIFICATIONS CSX590T 24.00000 | 300-7214-1-ND 356 3.33 285 | 300-7214-2-ND  1330.00/M | CSX750FOC24.000000MTR 
Frequency Tolerance: ppm / 25420 24.57600 | 300-7215-1-ND 356 3.33 285 | 300-7215-2-ND  1330.00/M | CSX750FOC24.576000MTR 
Frequency/Temperature: 42.5ppm | -90° to 475°C 25,00000 | 300-7216-1-ND 356 3.33 285 | 300-7216-2-ND  1330.00/M | CSX750FOC25.000000MTR 
Frequency/Voltage Coefficient: £0.3ppm / Vdd#5% 27.00000 | 300-7217-1-ND 3.56 3.33 2.85 | 300-7217-2-ND  1330.00/M | CSX750FOC27.000000MTR 
Frequency/Load Coefficient: £0.2ppm / (10kohmy'1Opf)+10% 29.49120 | 300-7218-1-ND 3.56 3.33 2.85 | 300-7218-2-ND  1330.00/M | CSX750F0C29.491200MTR 
Aging: #1.0pprv Year 32,00000 | 300-7219-1-ND 356 3.33 285 | 300-7219-2-ND  1330.00/M | CSX750FOC32.000000MTR 
Power Consumption: 1.0mA Max. / 13MHz 32.76800 | 300-7220-1-ND 3.56 3.33 285 | 300-7220-2-ND  1330.00/M | CSX750F0C32.768000MTR 
Output Level: 0.8Vp-p Min. / (10kohr/10pf) 33.33300 | 300-7221-1-ND 3.56 333 285 | 300-7221-2.ND — 1330.00/M | CSX750F0C33.333000MTR 
Startup Time: 3.5msec Max. 
Frequency Adjustment: +#8ppm Min. / Vdd/2+1.0V 35.32800 | 300-7222-1-ND 356 3.33 285 | 300-7222-2-ND  1330.00/M | CSX750FOC35.328000MTR 
40.00000 | 300-7223-1-ND 356 3.33 285 | 300-7223-2-ND  1330.00/M | CSX750FOC40.000000MTR 
44,00000 | 300-7224-1-ND 356 3.33 285 | 300-7224-2-ND  1330.00/M | CSX750FOC44.000000MTR 
45.00000 | 300-7225-1-ND 356 3.33 285 | 300-7225-2-ND  1330.00/M | CSX750FOC45.000000MTR 
49.15200 | 300-7226-1-ND 356 3.33 285 | 300-7226-2-ND  1330.00/M | CSX750F0C49.152000MTR 
50.00000 | 300-7227-1-ND 356 3.33 285 | 300-7227-2-ND  1330.00/M | CSX750FOC50.000000MTR 
60.00000 | 300-7228-1-ND 356 3.33 285 | 300-7228-2-ND  1330.00/M | CSX750FO060.000000MTR 
66.6600 | 300-7229-1-ND 356 3.33 285 | 300-7229-2-ND  1330.00/M | CSX750F0086.666000MTR 
1.84320 | 300-7230-1-ND 356 3.33 285 | 300-7230-2-ND  1330.00/M | CSX750FBC1.843200MTR 
3.68640 | 300-7231-1-ND 3.56 3.33 2.85 | 300-7231-2-ND — 1330.00/M | CSX750FBC3.686400MTR 
4.00000 | 300-7232-1-ND 356 3.33 2.85 | 300-7232-2-ND  1330.00/M | CSX750FBC4.000000MTR 
7.37280 | 300-7233-1-ND 3.56 3.33 285 | 300-7233-2-ND  1330.00/M | CSX750FBC7.372800MTR 
Supply ‘s Cut Tape - uen | 8.00000 | 300-7234-1-ND 3.56 3.33 285 | 300-7234-2-ND — 1330.00/M | CSX750FBC8.000000MTR 
po aes Seine 1 ae is 50 Be an et 10.00000 | 300-7235-1-ND 356 3.33 2.85 | 300-7235-2-ND — 1330.00/M | CSX750FBC10.000000MTR 
: : u é 12,00000 | 300-7236-1-ND 3.56 3.33 2.85 | 300-7236-2-ND — 1330.00/M | CSX750FBC12.000000MTR 
13.000 [eeiecggeey 875 GAS 578 rete, “055.001 COG22T13.000M2 N10 12.28800 | 300-7237-1-ND 3.56 3.33 285 | 300-7237-2ND  1330.00/M | CSX750FBC12.288000MTR 
ag | 16800 oti 875 648 578 lie “605.00/M | CXS92TI6.S00M2Ui0 14.31818 | 300-7238-1-ND 3.56 3.33 2.85 | 300-7238-2-ND —1330.00/M | CSX750F8C14.318180MTR 
19.200 Bgieegeey 875 648 oe eda (055-001) COGR2TI8.200M2U10 14.74560 | 300-7239-1-ND 3.56 3.33 285 | 300-7239-2ND  1330.00/M | CSX750FBC14.745600MTR 
26,000 [ERCaMDEaney 875 6485.76 EAU MUO Ee) 4655.00/M | COES2126.000M2 U0 16.00000 | 300-7240-1-ND 3.56 3.33 285 | 300-7240-2ND  1330.00/M | CSX750F8C16.000000MTR 
13.000 |300-1104-1-ND 875 6.48 5.78 | 300-1104-2-ND 4655.00/M| CSX532T13.000M3-U10 16.38400 | 300-7241-1-ND 356 3.33 2.85 | 300-7241-2-ND  1330.00/M | CSX750FBC16.384000MTR 
go | 10800 Bey 8 CAB 578 Tega 1055-001) COG2TIE.B00MS U0 18.43200 | 300-7242-1-ND 3.56 3.33 2.85 | 300-7242-2-ND  1330.00/M | CSX750FBC18.432000MTR 
pie ee a an as enced pants pei cel rntn 20.00000 | 300-7243-1-ND 356 3.33 285 | 300-72432-ND  1330.00/M | CSX750FBC20.000000MTR 
24.00000 | 300-7244-1-ND 356 3.33 285 | 300-7244-2-ND  1330.00/M | CSX750FBC24.000000MTR 
24.57600 | 300-7245-1-ND 356 3.33 285 | 300-7245-2-ND  1330.00/M | CSX750FBC24.576000MTR 
SMT Oscillators CSX-750FC, FB, FJ 25,00000 | 300-7246-1-ND 356 3.33 285 | 300-7246-2-ND  1330.00/M | CSX750FBC25.000000MTR 
27.00000 | 300-7247-1-ND 356 3.33 285 | 300-7247-2-ND  1330.00/M | CSX750FBC27.000000MTR 
SPECIFICATIONS CSX-750FC CSX-750FB CSX-750FU 29.49120 | 300-7248-1-ND 356 3.33 285 | 300-7248-2-ND  1330.00/M | CSX750FBC29.491200MTR 
Frequency Range: 1.000MHz to 40.000MHz to 4.000MHz to 40.000MHz to 32.00000 | 300-7249-1-ND 3.56 3.33 2.85 | 300-7249-2-ND — 1330.00/M | CSX750F8C32.000000MTR 
39.999MHz 70.000MHz 39.999MHz 70.000MHz 32.76800 | 300-7250-1-ND 356 3.33 285 | 300-7250-2-ND — 1330.00/M | CSX750FBC32.768000MTR 
Frequency Stability: C#100ppm @ (-20°C to +70°O) 33.33300 | 300-7251-1-ND 356 3.33 285 | 300-7251-2-ND  1330.00/M | CSX750FBC33.333000MTR 
Operating Temperature: -20°C to +70°C 35.32800 | 300-7252-1-ND 356 3.33 285 | 300-7252-2ND  1330.00/M | CSX750FBC35.328000MTR 
Storage Temperature: -55°C to 125°C 40.00000 | 300-7253-1-ND 356 3.33 285 | 300-7253-2-ND  1330.00/M | CSX750RJC40.000000MTR 
Supply Voltage: Vdd: 5.0V+0.5V Vdd: 3.3V+0.3V Vdd: 3.3V+0.3V 44.00000 | 300-7254-1-ND 356 3.33 285 | 300-7254-2-ND  1330.00/M | CSX750RJC44.000000MTR 
Supply Current: 25mA Max. 45mA Max. 15mA Max. 25mA Max. 45.00000 | 300-7255-1-ND 356 3.33 285 | 300-7255-2-ND  1330.00/M | CSX750RJC45.000000MTR 
Duty: TTL Level (1.4V) 40% to 60% = = 49.15200 | 300-7256-1-ND 356 3.33 285 | 300-7256-2-ND  1330.00/M | CSX750RJC49.152000MTR 
GOS Level (VDD2) ato Sa ai to Sas ASHE to 55% 50.00000 | 300-7257-1-ND 356 3.33 285 | 300-7257-2-ND — 1330.00/M | CSX750RJC50.000000MTR 
Output Voltage: VOH SOV Min. 22V Min, ey Mine 60.00000 | 300-7258-1-ND 356 3.33 285 | 300-7258-2-ND —1330.00/M | CSX750FJC80.000000MTR 
woe OAV Max, 0.4 Max. OAV Mae 66.66600 | 300-7259-1-ND 3.56 3.33 285 | 300-7259-2-ND 1330.00/M | CSX750FJ086.666000MTR 
Output Load: TTL 10TTL Max. = _ 
CMOS SOpF Max. 30pF Max. 30pF Max. 
Rise & Fall Time: CMOS tr, tf: 8nsec Max. tr, tf: 6nsec Max. tr, tf: 8nsec Max. tr, tf: 6nsec Max. H H 
Start Up Time: Amsec Max. | 10msec Max. Amsec Max. 10msec Max. High Frequency Ceramic Surface Mount 
Input (0) Voltage: VIH:2.0V Min. VIH-2.0VMin. | VIH:0.7VDDMin. Clock Oscillator CSX750A 
VIL OSV Mix. VIL OAV Ma. VIE OSVDP Max. SPECIFICATIONS: + CSX750AC: 10TTL/30pF, OE, 5.0V Operation Type » CSX750AB: 15pF, OE, 3.3V Operation Type 
Disable, Gktenl: ECE Toms Mar, 20mA Max. SrA Max, — + Nominal Frequency: CSX7SOAC/AB 70.0 to 140.0MHz + Operating Temperature: -20°C to +70°C + Supply Voltage: 
Stand-by Current: Fd = = = 10pA Max. CSX750AC 5.0 +0.5V, CSX750AB 3.3 #0.3V + Frequency Stability: B:t50ppm(-20°C to +70°C) + Current Consumption: 
Shock Resistance: +20ppm Max. (75cm height drop on hardwood board 3 times.) 50mA Max (CSX750AC), 30mA Max (CSX750AB) * Duty Cycle: 40% to 60% (TTL level), 45% to 55%(C-MOS level) 
Hil 


2. Ground 


1. OE or Standby 


3. Output 2. of 
4. VDD 
Cut Tape T&R 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 
(MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 2,000 Part No. 
1.84320 | 300-7200-1-ND 3.56 3.33 2.85 | 300-7200-2-ND 1330.00/M | CSX750F0C1.843200MTR 
3.68640 | 300-7201-1-ND 3.56 3.33 2.85 | 300-7201-2-ND  1330.00/M | CSX750FOC3.686400MTR 
4.00000 | 300-7202-1-ND 3.56 3.33 2.85 | 300-7202-2-ND  1330.00/M | CSX750F0C4.000000MTR 
7.37280 | 300-7203-1-ND 3.56 3.33 2.85 | 300-7203-2-ND  1330.00/M | CSX750F0C7.372800MTR 
8.00000 | 300-7204-1-ND 3.56 3.33 2.85 | 300-7204-2-ND  1330.00/M | CSX750FOC8.000000MTR 
10.00000 | 300-7205-1-ND 3.56 3.33 2.85 | 300-7205-2-ND —1330.00/M | CSX750FOC10.000000MTR 
12.00000 | 300-7206-1-ND 3.56 3.33 285 1330.00/M | CSX750FOC12.000000MTR 
12.28800 | 300-7207-1-ND 3.56 3.33 285 1330.00/M | CSX750FOC12.288000MTR 
14.31818 | 300-7208-1-ND 3.56 3.33 285 1330.00/M | CSX750F0C14.318180MTR 
14.74560 | 300-7209-1-ND 3.56 3.33 2.85 | 300-7209-2-ND  1330.00/M | CSX750F0C14.745600MTR 
16.00000 | 300-7210-1-ND 3.56 3.33 2.85 | 300-7210-2ND  1330.00/M | CSX750FOC16.000000MTR 
16.38400 | 300-7211-1-ND 3.56 3.33 2.85 | 300-7211-2-ND  1330.00/M | CSX750F0OC16.384000MTR 


1 - OE or Stand by 
2 - Ground 

3 - Output 
4-VDD 


Cut Tape T&R 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 

(MHz) Part No. 1 10 50 | Part No. 2,000 Part No. 

80.0000 | 300-8145-1-ND 413 3.38 3.00) 300-8145-2-ND = 2100.00/M | CSX750A0B80.000MTR 
100.0000 | 300-8146-1-ND 413 3.38 3.00 = = CSX750ACB100.000MTR 
100.0200 | 300-8147-1-ND 413 3.38 3.00 = = CSX750ACB100.020MTR 
106.2500 | 300-8148-1-ND 4.13 3.38 3.00} 300-8148-2-ND  2100.00/M | CSX750ACB106.250MTR 
125.0000 | 300-8149-1-ND 4.13 3.38 3.00] 300-8149-2ND  2100.00/M | CSX750ACB125.000MTR 
133.3300 | 300-8150-1-ND 4.13 3.38 3.00] 300-8150-2ND  2100.00/M | CSX750ACB133.330MTR 

80.0000 | 300-8151-1-ND 4.13 3.38 3.00 = = CSX750ABB80.000MTR 
100.0200 | 300-8153-1-ND 4.13 3.38 3.00] 300-8153-2.ND 2100.00/M | CSX750ABB100.020MTR 
106.2500 | 300-8154-1-ND 4.13 3.38 3.00] 300-8154-2-ND —2100.00/M | CSX750ABB106.250MTR 
125.0000 | 300-8155-1-ND 4.13 3.38 3.00} 300-8155-2.ND 2100.00/M | CSX750ABB125.000MTR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 +« Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1033) 597 


— CITIZEN” Oscillators Plastic Surface Mount Crystal CM309S 


= SPECIFICATIONS: + Operating Temperature: -40°C to +85°C + Maximum Drive Level: 100uW Max. 
+ Frequency Tolerance: +30ppm + Frequency Temperature Characteristics: +50ppm + Load 

i Capacitance: 18.0pF ESR: + 3.5MHz<f0<4MHz 2002 Max. Fundamental mode + 4MHz<f0<6MHz 1502 

Voltage Conirolled Crystal Oscillator CSX750V Max. Fundamental mode + 6MHz<f0<10MHz 1000 Max Fundamental mode + 10MHz<f0<32MHz 500 Max. 


Fundamental mode * 30MHz<f0<36MHz 1002 Max. 3rd overtone mode +» 36MHz<f0<70MHz 802 Max. 3rd 
overtone mode 


SPECIFICATIONS: + CSX750VC: 2TTL/30pF, OE<pin#5>, +100ppm Pullability, 5.0V operation type + CSX750VB: 
30pF, OE<pin#5>, +90ppm Pullability, 3.3V operation type + Nominal Frequency: CSX750AC/AB 2.430 to 35.328MHz 
+ Operating Temperature: -20°C to +70°C + Supply Voltage: CSX750VC 5.0 +0.5V, CSX750VB 3.3 +0.3V + Frequency 
Stability: B:+50ppm(-20°C to 70°C) + Current Consumption: 30mA Max. (CSX750VC), 11mA Max. (CSX750VB) + Duty 
Cycle: 40% to 60% (TTL level), 45% to 55% (C-MOS level) + Pullability: +100ppm Min./Vc=2.5V+2.0V, +90ppm 
Min./1.65V+1.65V + Modulation Band Width: 10kHz Min./gain-3dB + Phase Noise: -120dBc/Hz Max./offset 1KHz 


$= 9.4—> 


10.8 0.8+1 l= 


2.54 2.54 
5. | 
° o 
-=70—T 4 Fi B 
1.6 Max. 2.54|.— |. —./2.54 
Cut Tape T&R 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 
(MHz) | Part No. 1 10 50 | Part No. 1,000 | Part No. 
Cut Tape T&R 

Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 3.579545 | 300-8040-1-ND 1.10 90  .80 |300-8040-2-ND 664.00 OM30983.579545MABJTR 
(MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 2,000 Part No. 3.6864 | 300-8041-1-ND 1.10 -90 — .80 | 300-8041-2-ND 664.00 QM309S3.6864MABJTR 
4.0960 | 300-8157-1-ND 8.25 675 6.00] 300-8157-2.ND  4200.00/M] CSX7S0VCBI4.096MTR 4.0000 (eee 10) 20 80 eee §— 8400 | CVG0954. OOOMABITR 
8.0000 | 300-8158-1-ND 825 6.75 6.00 | 300-8158-2-ND —4200.00/M| CSX750VCBM8.000MTR 4.0900 (ea 1-10 20 80 ee §— 904.00 | CMS09S4.CSEMABUTR 
8.1920 | 300-8159-1-ND 825 6.75 6.00] 300-8159-2-ND — 4200.00/M| CSX7S0VCBM8.192MTR 4.800000 300-2085-1-ND 1-10-9080 |300-2085-2-ND 664.00 | CM309S4.B00MABJTR 
12.2880 | 300-8160-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8160-2-ND _4200.00/M|_CSX750VCBM12.286MTR aot [GOGREEGN 110 co 20 BOOGGMIENDN  oca00 | cvsoosso1semanuTA 
12.3520 | 300-8161-1-ND 825 675 6.00| 300-8161-2ND — 4200.00/M] CSX750VCBIM12.352MTR 5,120000}300-2036-1-ND 110 90 80 /300-2036-2-ND 664.00 _| CVI30985.120MABITR 
13.500 | 300-8162-1-ND 8.25 6.75 6.00] 300-8162-2-ND —4200.00/M] CSX750VCBM13.500MTR 5.529600 |300-2037-1-ND 110 90 80 |300-2037-2-ND 664.00 | Ci30985.5296 MABJTR 
16.3840 | 300-8163-1-ND 8.25 6.75 6.00] 300-8163-2-ND — 4200.00/M] CSX750VCBM16.384MTR 6.0000 |300-8045-1-ND 110 90 80 /300-8045-2-ND 664.00 | CVi30996. 00OMABJTR 
19.4400 | 300-8164-1-ND 8.25 6.75 6.00 300-8164-2-ND —4200.00/M] CSX750VCBM19.440MTR 6.1440 |300-8046-1-ND 110 90 80 /300-8046-2-ND 664.00 | CVI30996-144MABJTR 
20.0000 | 300-8165-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8165-2.ND _4200.00/M|_CSX750VOBM20.000MTR 

24.5760 | 300-8166-1-ND 8.25 675 6.00] 300-8166-2-ND — 4200.00/M| CSX750VOBM24.576MTR 7.3728 |300-8047-1-ND 1.10 90.80 | 300-8047-2ND 664.00 _| OM309S7.3728MABJTR 
24.7040 | 300-8167-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8167-2-ND — 4200.00/M) CSX750VOBM24.704MTR 7.6800 |300-8048-1-ND 1.10 90 80 /300-8048-2-ND 664.00 _| CMI309S7.680MABJTR 
25.0000 | 300-8168-1-ND 825 6.75 6.00| 300-8168:2-ND — 4200.00/M| CSX750VCBM25.000MTR 8.0000 |300-8049-1-ND 1.10 90 80 |300-8049-2-ND 664.00 _| CVI309S8.000MABJTR 
27.0000 | 300-8169-1-ND 8.25 675 6.00} 300-8169-2-ND — 4200.00/M) CSX750VOBM27.000MTR 8.000156 ]300-2038-1-ND 1.10 90 80 |300-2038-2-ND 664.00 _| QVI309S8.000156MABJTR 
32.0000 | 300-8170-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8170-2.ND _4200.00/M|_CSX750VOBM32.000MTR 8.192000]300-2039-1-ND 1.10 90 80 /300-2039-2ND 664.00 -_/ CMI309S8.192MABJTR 


Sno [SND 45 6S sm] mea aman GmEETIT | aeolemoiw in © m [mma en loommaauam 
4.0960 | 300-8173-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8173-2-ND — 4200.00/M| CSX750VBBL4.096MTR 9.600000 EO eae 10 20.80 ee §— 4.00 | GMG0989.600MABUTR 
8.0000 | 300-8174-1-ND 825 675 6.00 300-8174-2-ND — 4200.00/M| CSX750VBBL8.000MTR 9.6300 egae 10 8080 eee «= C400 | CMSO859.830MABITR 
8.1920 | 300-8175-1-ND 825 675 6.00 | 300-8175-2-ND __4200.00/M| CSX750VBBL8.192MTR 10.0000 Oe IO 90 60 i §=§— 00 | OM809810.000MABITR 
72.2880 | 300-8176-1-ND 8.25 675 600| 300-81762-ND  4200.00/M| CSX750VBBL12.288MTR 10.2400 (ee CO 80 80 eee §— 06400 | OMG0NSI0.240MARITR 


12.3520 | 300-8177-1-ND 825 675 6.00] 300-8177-2-ND — 4200.00/M| CSX750VBBL12.352MTR 11.0592 |300-8053-1-ND 1.10 .90  .80 |300-8053-2-ND 664,00 | avig09S11.0592MABJTR 
13.500 300-8178-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8178-2-ND  4200.00/M| CSX750VBBL13.500MTR 112896 |300-8054-1-ND 1.10 .90  .80 |300-8054-2-ND 664.00 | avig09S11.2896MABJTR 
16.3840 |SO0-SI791ND) 825 6.75 6.00 | S00-8179-2 ND) 4200.00/M) CSX/50VBEL16.334MTR 12,0000 |300-8055-1-ND 1.10 90 80 /300-8055-2-ND 664.00 _| CMI309S12.000MABJTR 
19.4400 RSOUSIEOSENER 8.25 6.75 6.00 |RSOUSIEEINIE  4200.00/M| CSX750VBEL 19.40MTR 12.2880 |300-8056-1-ND 110 90 80 |300-8056-2-ND 664.00 ‘| GVi809S12.288MABJTR 
20.0000 300-8181-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8181-2-ND  4200.00/M| CSX7S50VBBL20.000MTR 12.352000 | 300-2042-1-ND 1.10 90  .80 |300-2042-2-ND 664.00 V309S12.352MABJTR 
24.5760 | 300-8182-1-ND 8.25 675 6.00} 300-8182-2-ND  4200.00/M| CSX750VBBL24.576MTR 

24.7040 | 300-8183-1-ND 8.25 675 6.00] 300-8183-2-ND  4200.00/M| CSX750VBBL24.704MTR 12.500000 | 300-2043-1-ND 1.10 = .90_~—.80 | 300-2043-2-ND 664.00 | QM309S12.500MABJTR 
25.0000 | 300-8184-1-ND 8.25 6.75 6.00| 300-8184-2-ND  4200.00/M| CSX750VBBL25.000MTR 13.500000 | 300-2044-1-ND 1.10 90  .80 |300-2044-2.ND 664.00 | GVI309S13.500MABJTR 
27.0000 | 300-8185-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8185-2-ND —_4200.00/M| CSX750VBBL27.000MTR 14.31818 |300-8057-1-ND 1.10  .90 —_.80 |300-8057-2-ND 664.00 | GVI309S14.31818MABJTR 
32.0000 | 300-8186-1-ND 825 6.75 6.00] 300-8186-2-ND  4200.00/M| CSX750VBBL32.000MTR 14.7456 | 300-8058-1-ND 1.10 = .90_~—_.80 | 300-8058-2-ND 664.00 | GVi309S14.7456MABJTR 
32.7680 | 300-8187-1-ND 825 6.75 6.00] 300-8187-2-ND  4200.00/M| CSX750VBBL32.768MTR 15.0000 |300-8059-1-ND 1.10 =—.90_~—.80 | 300-8059-2-ND 664.00 | GVI309S15.000MABJTR 


35.3280 300-8188-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8188-2-ND 4200.00/M| CSX750VBBL35.328MTR 45.3600 | 300-8060-1-ND 140 ‘90.80 | 300-8060-2-ND 664.00 M309815.360MABJTR 


16.0000 | 300-8061-1-ND 1.10 -90 — .80 | 300-8061-2-ND 664.00 QM309S16.000MABJTR 
16.000312 | 300-2045-1-ND 1.10 -90  .80 | 300-2045-2-ND 664.00 QM309S16.000312MABJTR| 
16.257000 | 300-2046-1-ND 1.10 -90  .80 | 300-2046-2-ND 664.00 QM309S16.257MABJTR 
16.384000 | 300-2047-1-ND 1.10 -90  .80 | 300-2047-2-ND 664.00 QV309S16.384MABJTR 


Crystals 


Miniature Plastic Surface Mount 32.768KHz 
Crystal CM155 and CM130 


SPECIFICATIONS: + Nominal Frequency: 32.768KHz + Operating Temperature: -40°C to 
+85°C + Maximum Drive Level: 1.0uW Max. » Frequency Tolerance: +20ppm ESR: 65KQ Max. 


16.6660 | 300-8062-1-ND 1.10 -90  .80 | 300-8062-2-ND 664.00 OV309S16.666MABJTR 
16.934400 | 300-2048-1-ND 1.10 -90 — .80 | 300-2048-2-ND 664.00 OM309S16.9344MABJTR 
17.734475 | 300-2049-1-ND 1.10 -90  .80 | 300-2049-2-ND 664.00 QM309S17.734475MABJTR| 
18.000000 | 300-2050-1-ND 1.10 -90 — .80 | 300-2050-2-ND 664.00 QM309S18.000MABJTR 
18.4320 | 300-8063-1-ND 1.10 -90  .80 | 300-8063-2-ND 664.00 OM309S18.432MABJTR 


18.869000 | 300-2051-1-ND 1.10 -90  .80 | 300-2051-2-ND 664.00 OM309S18.869MABJTR 
19.4400 | 300-8064-1-ND 1.10 -90  .80 | 300-8064-2-ND 664.00 QVI309S19.440MABJTR 
19.6608 | 300-8065-1-ND 1.10 -90  .80 | 300-8065-2-ND 664.00 OM309S19.6608MABJTR 
20.0000 | 300-8066-1-ND 1.10 -90 — .80 | 300-8066-2-ND 664.00 QM309S20.000MABJTR 
20.4800 | 300-8067-1-ND 1.10 -90  .80 | 300-8067-2-ND 664.00 QM309S20.480MABJTR 


22.1184 | 300-8068-1-ND 1.10 -90 — .80 | 300-8068-2-ND 664.00 QM309822.1184IMABJTR 
24.0000 | 300-8069-1-ND 1.10 -90  .80 | 300-8069-2-ND 664.00 OM309S24.000MABJTR 
24.576000 | 300-2052-1-ND 1.10 -90 — .80 | 300-2052-2-ND 664.00 QM309S24.576MABJTR 
25.0000 | 300-8071-1-ND 1.10 -90 — .80 | 300-8071-2-ND 664.00 QM309S25.000MABJTR 
25.175000 | 300-2053-1-ND 1.10 -90 — .80 | 300-2053-2-ND 664.00 QM309825.175MABJTR 


27.0000 | 300-8072-1-ND 1.10 -90  .80 | 300-8072-2-ND 664.00 QV309S27.000MABJTR 
28.000000 | 300-2054-1-ND 1.10 -90 — .80 | 300-2054-2-ND 664.00 QM309S28.000MABJTR 
28.322000 | 300-2055-1-ND 1.10 -90  .80 | 300-2055-2-ND 664.00 OMV309S28.322MABJTR 
28.63636 | 300-8073-1-ND 1.10 -90  .80 | 300-8073-2-ND 664.00 OMVI309S28.63636MABJTR 
29.4912 | 300-8074-1-ND 1.10 -90  .80 | 300-8074-2-ND 664.00 QM309829.4912MABJTR 


[= 5.08 —+/ 1.55 
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30.0000 | 300-8075-1-ND 1.10 -90  .80 | 300-8075-2-ND 664.00 OM309S30.000MABJTR 
32.0000 | 300-8076-1-ND 1.10 -90  .80 | 300-8076-2-ND 664.00 QM309S32.000MABJTR 
32.7680 | 300-8077-1-ND 1.10 -90  .80 | 300-8077-2-ND 664.00 QM309S32.768MABJTR 
33.0000 | 300-8078-1-ND 1.10 -90  .80 | 300-8078-2-ND 664.00 QM309S33.000MABJTR 
33.3333 | 300-8079-1-ND 1.10 -90  .80 | 300-8079-2-ND 664.00 OM309S33.3333MABJTR 


33.868800 | 300-2056-1-ND 1.10 -90 — .80 | 300-2056-2-ND 664.00 OM309S33.8688MABJTR 
36.0000 | 300-8080-1-ND 1.10 -90 — .80 | 300-8080-2-ND 664.00 QM309S36.000MABJTR 
40.0000 | 300-8081-1-ND 1.10 -90 — .80 | 300-8081-2-ND 664.00 QM309S40.000MABJTR 
48.0000 | 300-8082-1-ND 1.10 -90 — .80 | 300-8082-2-ND 664.00 QM309S48.000MABJTR 
49.152 300-8083-1-ND 1.10 -90 — .80 | 300-8083-2-ND 664.00 QMV309S49.152MABJTR 


Led eae Gus Tapes tee nen re 50.0000 |300-8084-1-ND 1.10 90  .80 |300-8084-2-ND 664.00 | GVI309S50.000MABJTR 
; Da | ASENSY) rice AOUENSY rong Eth 53.1250 |300-8085-1-ND 1.10  .90  .80 |300-8085-2-ND 664.00 —_| GVI309S53.125MABJTR 
Fig. | (pF) | Part No. 110 50 | PartNo. 3,000)" | Part\No. 60.0000 |300-8086-1-ND 110 90 80 /300-8086-2-ND 664.00 _| CI309S60.000MABJTR 
1 | 125 | 300-8038-1-ND 1.24 1.02.90 | 300-8038-2-ND 765.00/M | OM155-32.768KDZFTR 64.0000 |300-8087-1-ND 1.10  .90 _ .80 | 300-8087-2-ND 664.00 | CVI309S64.000MABJTR 
2 | 12.5 | 300-8039-1-ND. 1.79 1.47 1.30 | 300-8039-2-ND 1183.00/M | OM130-32.768KDZFTR 66.6666 | 300-8088-1-ND 1.10 90 _.80 | 300-8088-2.ND 664.00 _| GVI309S66.6666MABJTR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ll 


CITIZEN” CM309 Series Crystals 


Specifications: 309A Series 309B Series Cut Tape Tape & Reel 
+ Frequency Tolerance: +30ppm Freq. Digi-Key Citizen Digi-Key Citizen Price Each Pricingt 
+ Frequency Temperature Characteristics: (MHz) Part No. Part No. Part No. Part No. al 10 50 1,000 
+50ppm (-10°C to +60°C) 
+ Operating Temperature Range: -40°C to «85°C | 3-579545 - - 300-4101-1-ND CM309B3.579545MABJT 151 130 .98 _ 
+ Storage Temperature Range: -55°C to +125°C 3.6864 _ — 300-4102-1-ND CM309B3.6864MABJT 1.51 1.30 98 756.00 
« Load Capacitance: 18pF 4.096 300-4004-1-ND CM309A4.096MABJT 300-4104-1-ND CM309B4.096MABJT 151 130 .98 756.00 
Shunt Capacitance: 7.0pF 4.800 300-4005-1-ND CM309A4.800MABJT 300-4105-1-ND CM309B4.800MABJT 151 130 .98 756.00 
« Drive Level: 50uW to 100uW 4.915 300-4006-1-ND CM309A4.915MABJT 300-4106-1-ND CM309B4.915MABJT 151 130 .98 - 
+ Insulation Resistance: 500MQ Min. 5.120 300-4007-1-ND CM309A5.120MABJT 300-4107-1-ND CM309B5.120MABJT 1.51 1.30 98 756.00 
+ Aging (first year): +5ppm Max. 5.5296 _ _— 300-4108-1-ND CM309B5.5296MABJT 1.51 130 98 756.00 
Equivalent Series Resistance (ESR, R1) 6.000 300-4009-1-ND CM309A6.000MABJT 300-4109-1-ND CM309B6.000MABJT 151 130 .98 756.00 
6.144 300-4010-1-ND CM309A6.144MABJT 300-4110-1-ND CM309B6.144MABJT 151 1.30 .98 756.00 
Frequency ESR| Mode 7.3728 = _ 300-4111-1-ND CM309B7.3728MABJT 151 130 98 _ 
ie ans pia fen 7.680 300-4012-1-ND CM309A7.680MABJT 300-4112-1-ND CM309B7.680MABJT 151 1.30 .98 756.00 
6MHz <fo < 10MHz 409 | Fundamental 8.000 300-4013-1-ND CM309A8.000MABJT -_ - 151 130 .98 756.00 
10MHz < fo < 32MHz 50 8.000156 300-4014-1-ND CM309A8.000156MABJT 300-4114-1-ND CM309B8.000156MABJT 151 130 .98 756.00 
30MHz < fo < SEE 100|  aaor 8.192 300-4015-1-ND CM30948.192MABJT 300-4115-1-ND CM309B8.192MABJT 151 1.30 .98 756.00 
36MHz < fo < 66.6666MHz | 80 9.216 300-4016-1-ND CM309A9.216MABJT 300-4116-1-ND CM309B9.216MABJT 151 1.30 .98 756.00 
9.600 _ _ 300-4117-1-ND CM309B9.600MABJT 151 1.30 .98 756.00 
9.8304 300-4018-1-ND CM309A9.8304MABJT 300-4118-1-ND CM309B9.8304MABJT 151 1.30 .98 756.00 
10.240 300-4020-1-ND CM309A10.240MABJT 300-4120-1-ND CM309B10.240MABJT 151 130 .98 756.00 
11.000 300-4021-1-ND CM309A11.000MABJT 300-4121-1-ND CM309B11.000MABJT 151 1.30 .98 756.00 
I 4 11.0592 300-4022-1-ND CM309A11.0592MABJT 300-4122-1-ND CM309B11.0592MABJT 151 1.30 .98 756.00 
11.2896 300-4023-1-ND CM309A11.2896MABJT 300-4123-1-ND CM309B11.2896MABJT 151 1.30 .98 756.00 
cM309A 12.000 300-4024-1-ND CM309A12.000MABJT — - 151 1.30 .98 - 
12.288 300-4025-1-ND CM309A12.288MABJT 300-4125-1-ND CM309B12.288MABJT 151 130 .98 =- 
12.352 300-4026-1-ND CM309A12.352MABJT 300-4126-1-ND CM309B12.352MABJT 151 130 .98 756.00 
12.500 300-4027-1-ND CM309A12.500MABJT 300-4127-1-ND CM309B12.500MABJT 151 1.30 .98 756.00 
13.500 300-4028-1-ND CM309A13.500MABJT — - 151 130 .98 756.00 
14.31818 300-4029-1-ND CM309A14.31818MABJT — - 151 1.30 .98 - 
14.7456 300-4030-1-ND CM309A14.7456MABJT - - 151 130 .98 756.00 
15.000 300-4031-1-ND CM309A15.000MABJT =- - 151 130 .98 756.00 
CM309B 15.360 300-4032-1-ND CM309A15.360MABJT 300-4132-1-ND CM309B15.360MABJT 151 1.30 .98 756.00 
16.000 _ _ 300-4133-1-ND CM309B16.000MABJT 151 130 .98 756.00 
16.000312 300-4034-1-ND CM309A16.000312MABJT 300-4134-1-ND CM309B16.000312MABJT 151 130 .98 756.00 
16.257 300-4035-1-ND CM309A16.257MABJT 300-4135-1-ND CM309B16.257MABJT 151 130 .98 756.00 
16.384 300-4036-1-ND CM309A16.384MABJT =- - 151 130 .98 756.00 
16.667 300-4037-1-ND CM309A16.667MABJT 300-4137-1-ND CM309B16.667MABJT 151 1.30 .98 756.00 
16.9344 300-4038-1-ND CM309A16.9344MABJT 300-4138-1-ND CM309B16.9344MABJT 151 130 .98 756.00 
17.734475 300-4039-1-ND CM309A17.734475MABJT 300-4139-1-ND CM309B17.734475MABJT 151 1.30 .98 - 
18.000 300-4040-1-ND CM309A18.000MABJT 300-4140-1-ND CM309B18.000MABJT 151 130 .98 756.00 
18.432 - - 300-4141-1-ND CM309B18.432MABJT 151 130 .98 756.00 
18.869 300-4042-1-ND CM309A18.869MABJT 300-4142-1-ND CM309B18.869MABJT 151 1.30 .98 756.00 
19.6608 300-4043-1-ND CM309A19.6608MABJT - - 151 130 .98 - 
20.000 300-4044-1-ND CM309A20.000MABJT 300-4144-1-ND CM309B20.000MABJT 151 1.30 .98 756.00 
20.480 300-4045-1-ND CM309A20.480MABJT 300-4145-1-ND CM309B20.480MABJT 151 130 .98 756.00 
22.1184 300-4046-1-ND CM309A22.1184MABJT 300-4146-1-ND CM309B22.1184MABJT 151 130 .98 - 
24.000 300-4047-1-ND CM309A24.000MABJT 300-4147-1-ND CM309B24.000MABJT 151 1.30 .98 756.00 
24.576 _ - 300-4148-1-ND CM309B24.576MABJT 151 130 .98 756.00 
25.000 300-4049-1-ND CM309A25.000MABJT _ _ 151 130 .98 756.00 
25.175 300-4050-1-ND CM309A25.175MABJT 300-4150-1-ND CM309B25.175MABJT 151 130 .98 756.00 
27.000 300-4051-1-ND CM309A27.000MABJT 300-4151-1-ND CM309B27.000MABJT 151 130 .98 756.00 
28.000 300-4052-1-ND CM309A28.000MABJT 300-4152-1-ND CM309B28.000MABJT 151 130 98 756.00 
28.322 300-4053-1-ND CM309A28.322MABJT 300-4153-1-ND CM309B28.322MABJT 151 130 .98 756.00 
28.63636 300-4054-1-ND CM309A28.63636MABJT 300-4154-1-ND CM309B28.63636MABJT 151 1.30 .98 756.00 
29.4912 300-4055-1-ND CM309A29.4912MABJT - - 151 130 .98 756.00 
30.000 _ _ 300-4156-1-ND CM309B30.000MABJT 151 130 .98 - 
32.000 300-4057-1-ND CM309A32.000MABJT 300-4157-1-ND CM309B32.000MABJT 151 130 .98 756.00 
32.768 300-4058-1-ND CM309A32.768MABJT 300-4158-1-ND CM309B32.768MABJT 151 130 .98 756.00 
33.000 300-4059-1-ND CM309A33.000MABJT 300-4159-1-ND CM309B33.000MABJT 151 130 .98 756.00 
33.3333 300-4060-1-ND CM309A33.3333MABJT 300-4160-1-ND CM309B33.3333MABJT 151 130 .98 756.00 
33.8688 300-4061-1-ND CM309A33.8688MABJT 300-4161-1-ND CM309B33.8688MABJT 151 130 .98 756.00 
40.000 300-4063-1-ND CM309A40.000MABJT 300-4163-1-ND CM309B40.000MABJT 151 130 .98 756.00 
48.000 300-4064-1-ND CM309A48.000MABJT 300-4164-1-ND CM309B48.000MABJT 151 130 .98 756.00 
49.152 300-4065-1-ND CM309A49.152MABJT 300-4165-1-ND CM309B49.152MABJT 151 130 .98 756.00 
50.000 300-4066-1-ND CM309A50.000MABJT 300-4166-1-ND CM309B50.000MABJT 151 1.30 .98 756.00 
53.125 300-4067-1-ND CM309A53.125MABJT 300-4167-1-ND CM309B53.125MABJT 151 130 .98 756.00 
60.000 300-4068-1-ND CM309A60.000MABJT 300-4168-1-ND CM309B60.000MABJT 151 130 .98 756.00 
64.000 300-4069-1-ND CM309A64.000MABJT 300-4169-1-ND CM309B64.000MABJT 1.51 130 .98 756.00 
66.6666 300-4070-1-ND CM309A66.6666MABJT 300-4170-1-ND CM309B66.6666MABJT 151 130 .98 756.00 


t+ For Tape & Reel part number, change -1-ND to -2-ND. 
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. CFS, CFV, and CSA Series fader Type 
CITIZEN Crystals Cylinder Type Crystals mecha 
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5 Max 
. SPECIFICATIONS: + Frequency Tolerance: CFS Series: +20ppm; CFV iD, 
Ceram Ic Surface Mount Crystal CS1 0 and CSA Series: “Spam * Frequency Temperature Characteristics: = 
, . ‘ CSA Series: +50ppm (-10°C to +60°C) + Operating Temperature t 
SPECIFICATIONS: + Operating Temperature: -40°C to +85°C + Maximum Drive Level: 50\W Max. » Frequency Range: -10°C to +60°C + Storage Temperature Range: -40°C to - L1Max---—— L2 al 
Leia Pie yaaa pi ihe place Characteristics: +50ppm + Load Capacitance: 18.0pF{J) 485°C. + Drive Level: CFS and OFV Series: 1j\W Max.; CSA Series: 
S0uW to 100LW = Insulation Resistance: SOOM© Min. » Aging (first - - 
year): OFS Series: +3ppm Max.; CFV and CSA Series: +5ppm Max. . Dimensions (mm) 
Equivalent Series Resistance (ESR, R1) (QMax.) for CSA Series i max. 
Frequency ESR Mode 
3.5MHz < fo <4MHz 200 
MHz < fo <6MHz 150 
6MHz< fo < 10MHz 100 Funcenetnal 
10MHz < fo < 30MHz 50 
30MHz < fo < 36MHz 100 31d OF 
36MHz < fo < 66.6666MHz 80 
Load | Shunt 
Cap. | Cap. Digi-Key Price Each Citizen 
Cut Tape T&R Series Frequency (pF) | (pF) | Part No. 1 10 50 | PartNo. 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen C8145 | 32.768 KHz 125 | 1.00 [| 300-1003-ND 95 81 68 | CFS145-32,768KDZF 
(MHz) | Part No. 110 50 | PartNo. 2,000 _| Part No. cress | 32768 KR 725 | 1.35 | 300-1002ND 42 36 24 | CFS206-32.768KDZF 
12.0000 | 300-8089-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8089-2-ND — 840.00/M | CS10-12.000MABJTR 32.768 KHz 6.0 | 1.35 | 300-1000-ND 35 —.30_—_—.20_| CFS206-32.768KDZBB 
12.2880 | 300-8090-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8090-2-ND — 840.00/M | CS10-12.288MABJTR 75308 | 32.768 KHz 125 | 160 | 300-1001-ND 42 36 24 | CFS308-32,768KDZ- 
12.5000 300-8091-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8091-2-ND 840.00/M | CS10-12.500MABJTR 32.000 KHz 12.5 | 0.8-1.7 | 300-3007-ND 1.00 90 65. | CFV206-32.000KAZF 
13.5600 | 300-8092-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8092-2-ND —840.00/M | CS10-13.560MABJTR 40.000 KHz 125 | 08-17 | 300-3015-ND 1.00 .90 65 | CFV206-40.000KAZF 
14.31818 | 300-8093-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8093-2ND _840.00/M | CS10-14.31818MABJTR 60.000 KHz 12.5 | 0.8-1.7 | 300-3018-ND 1.00 .90 65 | CFV206-60.000KAZF 
14.7456 | 300-80941-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8094-2-ND  840.00/M | CS10-14.7456MABJTR 60.005 KHz 125 | 0.8-1.7 [ROOOS0ISNOR 1.00 20.65 | GPV206-60.005KAZF 
65.536 KHz 125 | 0.8-1.7 | 300-3020-ND 1.00 90 _.65_| CFV206-65.536KAZF 
15.3600 | 300-8095-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8095-2-ND — 840.00/M | CS10-15.360MABJTR 
16.0000 | 300-8096-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8096-2-ND —_840.00/M | CS10-16.000MABJTR ee a 125 | 0817 eee 1-00 20.65 | CN206-75.000KAZF 
76.790 KHz 125 | 08-17 | 300-3022-ND 1.00 .90 65 | CFV206-76.790KAZF 
16.3840 | 300-8097-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8097-2-ND — 840.00/M | CS10-16.384MABJTR oFv208 | 76 '800 KH 125 | 08-17 | 300-3023-ND 100 90 65 | OFV206-76 B00KAZE 
18.4320 _|_300-8098-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8098-2-ND___840.00/M | CS10-18.432MABJTR 76.810 KHz 12.5 | 0.8-1.7 | 300-3024-ND 1.00 .90  .65 | CFV206-76.810KAZF 
19.6608 | 300-8100-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8100-2ND —840.00/M | CS10-19.6608MABJTR 77.500 KHz 12.5 | 0.8-1.7 | 300-3025-ND 1.00 90 _.65_| CFV206-77.500KAZF 
20.0000 | 300-8101-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8101-2-ND — 840.00/M | CS10-20.000MABJTR 77.503 KHz 125 | 08-17 | 300-3026-ND 1.00 .90 65 | CFV206-77.503KAZF 
22.1184 | 300-8102-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8102-2-ND — 840.00/M | CS10-22.1184MABJTR 96.000 KHz 12.5 | 0.8-1.7 | 300-3029-ND 1.22 1.10  .79 | CFV206-96.000KAZF 
24.0000 | 300-8103-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8103-2-ND —_840.00/M | CS10-24.000MABJTR 100.000 KHz 125 | 0.81.7 | 300-3030-ND 1.00.90 __.65_| CPV206-100.000KAZF 
24.5760 _| 300-8104-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8104-2-ND _840.00/M | CS10-24.576MABJTR 3.579545 MHz | 18.0) 5.0 | 300-1008ND = 91.78.65 | CSA310-3.57954MABJ 
25.0000 | 300-8105-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8105-2-ND — 840.00/M | CS10-25.000MABJTR ates Peet ica 20 SND a i e CSASI0-4 000A 
27.0000 | 300-8106-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8106-2-ND — 840.00/M | CS10-27.000MABJTR : : : : : : - 
4,096 MHz 18.0 | 5.0 | 3005001-ND 91 .78  .65 | CSA309-4.096MABJ 
28.63636 | 300-8107-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8107-2-ND — 840.00/M | CS10-28.63636MABJTR 4.800 MHz jg0| 50 | 3005002ND 91 78 65 | CSA309-4.800MAB) 
29.4912 | 300-8108-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8108-2-ND — 840.00/M | CS10-29.4912MABJTR 4.915 MHz 180 | 50 | 300-5003-ND 91 78 65 | CSA309-4.915MABJ 
29.498928 | 300-8109-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8109-2ND _840.00/M | CS10-29.498928MABJTR 5.120 MHz 18.0 | 50 | 300:5004ND 91 .78  .65 | CSA309-5.120MABJ 
32.0000 | 300-8110-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8110-2-ND —_840.00/M | CS10-32.000MABJTR 5.5296 MHz 18.0 | 5.0 | 300-5005-ND S178 65 | CSA309-5.5296MABJ 
33.0000 | 300-8112-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8112-2-ND —840.00/M | CS10-33.000MABJTR 6.000 MHz 18.0 | 5.0 | 300-5006-ND 91 .78 — 65 | CSA309-6.000MABJ 
40.0000 | 300-8114-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8114-2ND —_ 840.00/M | CS10-40.000MABJTR peas ieg 20 aes aH e = ren a MeeL 
48.0000 | 300-8115-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8115-2-ND — 840.00/M | CS10-48.000MABJTR SNE 130| £o MecceccNom 1 ve ‘es armel Hn 
8.000 MHz 18.0 | 5.0 | 300-5010-ND 91 __—.78 __.65_| CSA309-8.000MABJ 
: 8.000156 MHz | 18.0] 50 | 300-5011-ND 91 .78 65 | CSA309-8.000156MABJ 
8.192 MHz 18.0 | 50 | 300-5012ND 91 .78  .65 | CSA309-8.192MABJ 
Ceramic Surface Mount Crystal CS20 9.216 MHz 18.0 | 5.0 | 3005013ND 91 .78  .65 | CSA309-9.216MABJ 
SPECIFICATIONS: + Operating Temperature: -40°C to +85°C + Maximum Drive Level: 100.W Max. + Frequency 9.600 Miz 18.0 5.0 300-5014-ND a 78 65. | CSA309-9.600MABJ 
Tolerance: +30ppm + Frequency Temperature Characteristics: +50ppm + Load Capacitance: 18.0pF{J) 9.8304 MHz 18.0 5.0 300-5015-ND Ell 78 ‘65__| CSA309-9.8304MABJ 
ESR: + 3.5MHz<f0<4MHz 2000 Max. Fundamental mode + 4MHz<f0<6MHz 1500 Max. Fundamental mode 10.000 MHz 18.0 | 50 | 3005016ND 91 .78 65 | CSA309-10.000MABJ 
* 6MHz<f0<10MHz 1002 Max. Fundamental mode + 10MHz<f0<14MHz 802 Max. Fundamental mode + 14IMHz 10.240 MHz 18.0 | 5.0 | 300-5017-ND 91 .78  .65 | CSA309-10.240MABJ 
<f0<80MHz 502. Max. Fundamental mode 11.000 MHz 18.0 | 5.0 | 300-5018ND 91 .78  .65 | CSA309-11.000MABJ 


11.0592 MHz 18.0 5.0 300-5019-ND 91 78 ~~ .65 | CSA309-11.0592MABJ 
11.2896 MHz 18.0 5.0 300-5020-ND 91 78.65 _| CSA309-11.2896MABJ 


12.000 MHz 18.0 5.0 300-5021-ND 91 78.65 | CSA309-12.000MABJ 
7 fa 1.6 al 12.288 MHz 18.0 5.0 300-5022-ND 91 78 ~~ .65 | CSA309-12.288MABJ 
obs 155.081 12.352 MHz 18.0 5.0 300-5023-ND 91 78 ~— .65 | CSA309-12.352MABJ 
75 3'8 | 12.500 MHz 18.0 5.0 300-5024-ND 91 78.65 | CSA309-12.500MABJ 
vw? | 5.5 13.500 MHz 18.0 5.0 300-5025-ND 91 78 _.65 | CSA309-13.500MABJ 

14.31818 MHz 18.0 5.0 300-5026-ND 91 78 65 | CSA309-14.31818MABJ 


14.7456 MHz 18.0 5.0 300-5027-ND 91 78.65 | CSA309-14.7456MABJ 


15.000 MHz 18.0 | 50 | 300-5028-ND 91 78 65 | CSA309-15.000MABJ 
15.360 MHz 18.0 | 50 | 300-5029ND 91 78 65 | CSA309-15.360MABJ 
16.000 MHz 18.0 | 50 | 300-5030-ND 9178 __.65 | CSA309-16.000MABJ 

ee ouurape ee pena eG 16.000312MHz | 180]; 50 | 300-5031-ND 91 78  .65 | CSA309-16,.000312MABJ 
Frequency | Digi-Key Price|Each Digi-Key Pricing | Citizen CSA309 | 16.257 MHz 18.0 | 50 | 300-5082-ND 91 .78  .65 | CSA309-16.257MABJ 
(MHz) Part No. 1 1050 _| PartNo. 2,000 _| Part No. 16.384 MHz 18.0 | 50 300-5033-ND 91.78 65 _| CSA309-16.384IMABJ 
3.579545 | 300-8116-1-ND 132 1.08 .96 | 300-8116-2ND — 672.00/M | CS20-3.579545MABJTR 16.667 MHz 18.0 | 50 | 300-5034ND 91 78 65 | CSA309-16.667MABJ 


16.9344 MHz 18.0 5.0 300-5035-ND 91 78 _.65 | CSA309-16.9344MABJ 
17.734475 MHz | 18.0 5.0 300-5036-ND 91 78 ~~ .65 | CSA309-17.734475MABJ 


3.6864 300-8117-1-ND 1.32 1.08 .96 | 300-8117-2-ND 672.00/M_ | CS20-3.6864MABJTR 
4.0000 300-8118-1-ND 1.32 1.08 .96 | 300-8118-2-ND 672.00/M_ | CS20-4.000MABJTR 


4.0960 | 300-8119-1-ND 1.32 1.08 96 | 300-81192ND  672.00/M | CS20-4.096MABJTR jame Vis ie 20 poe oI « 2 Ceee ie eMAE 
4.9152 | 300-8120-1-ND 1.32 1.08 96 | 300-8120-2-ND —_ 672.00/M_| CS20-4.9152MABJTR deseo Mie so | co Poe co 3 oe ned : BS eeMAa) 
5.0000 300-8121-1-ND 1.32 1.08 .96 | 300-8121-2-ND 672.00/M_ | CS20-5.000MABJTR 19.6608 MHz 18.0 5.0 300-5040-ND 91 78 .65 | CSA309-19.6608MABJ 
6.0000 1.32 1.08 .96 | 300-8122-2-ND  672.00/M | CS20-6.000MABJTR 20.000 MHz 8015.0 | 3005041-ND91 78.65 | CSA309-20.000MABJ 
6.1440 1.32 1.08 96 | 300-8123-2ND —672.00/M_| CS20-6.144MABJTR 20.480 MHz 18.0 | 50 | 300-5042ND 91 78  .65 | CSA309-20.480MABJ 
7.3728 | 300-8124-1-ND 1.32 1.08 .96 | 300-8124-2ND  672.00/M_| CS20-7.3728MABJTR 22.1184MHz | 180} 50 | 300-5043ND 91 78 — .65 | CSA309-22.1184MABJ 
7.6800 | 300-8125-1-ND 1.32 1.08 .96 | 300-8125-2ND —_672.00/M_| CS20-7.680MABJTR 24.000 MHz 18.0 | 5.0 | 300-5044ND 91 78 — .65 | CSA309-24.000MABJ 
8.0000 | 300-8126-1-ND 1.32 1.08 .96 | 300-8126-2ND  672.00/M | CS20-8.000MABJTR eels lh 180 | 5.0 [REOSOESNOM 91 78 __.65 | CSAG09-24.576MABJ 
25.000 MHz 18.0 | 50 | 300-5046-ND 91 78  .65 | CSA309-25.000MABJ 
10.0000 | 300-8127-1-ND 1.32 1.08 96 | 300-8127-2-ND — 672.00/M_| CS20-10.000MABJTR 
25.175 MHz 18.0 | 50 | 300-5047ND 91 78  .65 | CSA309-25.175MABJ 
11.0592 | 300-8128-1-ND 1.32 1.08 96 | 300-8128-2-ND  672.00/M_| CS20-11.0592MABJTR 27.000 Mee 180 | 50 | 300-5048-ND 91 78 65 | CSA309-27 000MABI 
11.2896 1.32 1.08 .96 | 300-8129-2-ND  672.00/M_ | CS20-11.2896MABJTR 28.000 MHz 180 | 50 | 300-5049-ND 91 78 65 | CSA309-28. O0OMAB) 
12.0000 | 300-8130-1-ND 1.32 1.08 96 | 300-8130-2-ND _ 672.00/M_| CS20-12.000MABJTR 28.322 MHz 180 | 50 | 300-5050-ND 91 78 _.65 | CSA309-28.322MABJ 


28.63636 MHz 18.0 5.0 300-5051-ND 91 78 — .65 | CSA309-28.63636MABJ 
29.4912 MHz 18.0 5.0 300-5052-ND 91 78 .65 | CSA309-29.4912MABJ 


12.2880 300-8131-1-ND 1.32 1.08 .96 | 300-8131-2-ND 672.00/M_ | CS20-12.288MABJTR 
14.31818 | 300-8132-1-ND 1.32 1.08 .96 | 300-8132-2-ND 672.00/M_ | CS20-14.31818MABJTR 


8133-1. 8133-2: : 30.000MHz | 18.0] 5.0 | 300-5053-ND 91 78 65. | CSA309-30.000MABJ 

14.7456 | 300-8133-1-ND 1.32 1.08 96 | 300-8133-2-ND —672.00/M_| CS20-14.7456MABJTR oe (ee) 3o eee sl US CUS cee 
15.3600 | 300-81341-ND 1.32 1.08 .96 | 300-8134-2-ND 6 72.00/M_| CS20-15.360MABJTR nae vy 
16.0000 | 300-8135-1-ND 1.32 1.08 96 | 300-8135-2-ND _672.00/M_| CS20-16.000MABJTR Sere Me | 180 | 50 eee eS CES 
: ieee : : 33.000MHz | 180] 50 | 300-5056-ND 91 78 65 | CSA309-33,000MABJ 


16.6660 300-8136-1-ND 1.32 1.08 .96 | 300-8136-2-ND 672.00/M_ | CS20-16.666MABJTR 
18.4320 300-8137-1-ND 1.32 1.08 .96 | 300-8137-2-ND 672.00/M_ | CS20-18.432MABJTR 


33.3333 MHz 18.0 5.0 300-5057-ND 91 78.65 | CSA309-33.3333MABJ 
33.8688 MHz 18.0 5.0 300-5058-ND 91 78 — .65 | CSA309-33.8688MABJ 


19.4400 | 300-8138-1-ND 1.2 1.08.96 | 300-8138-2-ND 672.00 _| CS20-19.440MABUTR 40,000MHz | 180} 50 | 300-5060-ND 91 78.65 | CSA309-40.000MABJ 
20.0000 | 300-8139-1-ND 1.32 1.08.96 | 300-8139-2ND —672.00/M_ | CS20-20.000MABJTR 48.000 MHz 18.0 | 5.0 | 300:5061-ND_ 91 .78__—-65_| CSA309-48.000MABJ 
20.4800 | 300-8140-1-ND 1.32 1.08 96 | 300-8140-2-ND _672.00/M_| CS20-20.480MABJTR 49.152MHz | 180 50 | 300-5062ND 91 78 «65 | CSA309-49.152MAB) 
22.1184 | 300-8141-1-ND 192 1.08 96 | 300-8141-2ND — 672.00/M | CS20-22.114MABJTR ee lace | ce eee ce ck lee oeegy 
24,0000 | 300-8142-1-ND 1.32 1.08 .96 | 300-8142-2.ND —672.00/M_| CS20-24.000MABJTR sao «Cl dea | co eee os O88 8 eee ae 
24.5760 | 300-8143-1-ND 1.32 1.08 96 | 300-8143-2.ND —_672.00/M_| CS20-24.576MABJTR 6a000MHe | 180| 50 | 3008066ND 91 78 68 | CSA309.64,000MABJ 


25.0000 300-8144-1-ND 1.32 1.08 .96 | 300-8144-2-ND 672.00/M_ | CS20-25.000MABJTR 66.6666 MHz 18.0 5.0 300-5067-ND 91 78 65 | CSA309-66.6666MABJ 
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CM100S, CM200S, and CM202 Series Crystals 
32.768KHz 


SPECIFICATIONS: 

+ Frequency Tolerance: +20ppm + Operating Temperature Range: -40°C to +85°C + Storage 
Temperature Range: -55°C to +125°C + Equivalent Series Resistance: 50kQ Max. + Drive Level: 1W 
Max. + Insulation Resistance: 500MQ Min. + Aging (First Year) +3ppm Max. 


A 


CITIZEN” Crystals 


CMR200T Series 


SPECIFICATIONS: 

+ Frequency Tolerance: +20ppm 

+ Operating Temperature Range: -40°C to +85°C 
+ Storage Temperature Range: -55°C to +125°C 
+ Shunt Capacitance: 1.35pF 

+ Drive Level: 1.W Max. 

+ Insulation Resistance: 500MQ Min. 

+ Aging (First Year): +3ppm Max. 


Fig. 1 - CM100S Series 


4, #3 


Load Cut Tape T&R ia 
Freq. | Cap. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen {orl legggrl l42 
(KHz) | (pF) | Part No. 110 50 | PartNo. 2,000 | Part No. ‘ : , 
32.768| 125 | 300-2065-1-ND 81 69 52 | 300-2065-2.ND —322.00/M_| OMIR2007B32.768KDZFTR 4olle 
i 6 | 300-2066-1-ND 81 .69 .52 | 300-2066-2ND 322.00/M | CMIR2007B32.768KDZBTR : 


CMR250T Series 


SPECIFICATIONS: 

+ Frequency Tolerance: +30ppm 

+ Operating Temperature Range: -40°C to +85°C 
+ Storage Temperature Range: -55°C to +125°C 
+ Load Capacitance: 12.5pF 

+ Shunt Capacitance: 0.8 to 1.7pF 

+ Drive Level: 1pW Max. 

+ Insulation Resistance: 500MQ Min. 

+ Aging (First Year): +5ppm Max. 


‘i 3.8 Max i 


Lal 


Cut Tape T&R Fig. 3 - CM202 Series 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 
(KHz) | Part No. 1 10 50 | PartNo. 2,000 | Part No. #4 
32.000 300-2057-1-ND 1.75 1.50 1.13 | 300-2057-2-ND 700.00/M | CMR250TB32.000KAZFTR 
40.000 300-2058-1-ND 1.75 1.50 1.13 | 300-2058-2-ND 700.00/M | CMR250TB40.000KAZFTR 
60.000 300-2059-1-ND 1.75 1.50 1.13 | 300-2059-2-ND 700.00/M | CMR250TB60.000KAZFTR #1 #4 
65.535 300-2060-1-ND 1.75 1.50 1.13 | 300-2060-2-ND 700.00/M | CMR250TB65.535KAZFTR, # 

75.000 300-2061-1-ND 1.75 1.50 1.13 | 300-2061-2-ND 700.00/M | CMR250TB75.000KAZFTR A 

76.800 300-2062-1-ND 1.75 1.50 1.13 | 300-2062-2-ND 700.00/M | CMR250TB76.8KAZFTR 
96.000 300-2063-1-ND 1.75 1.50 1.13 | 300-2063-2-ND 700.00/M | CMR250TB96.000KAZFTR 
100.000 300-2064-1-ND 1.75 1.50 1.13 | 300-2064-2-ND 700.00/M | CMR250TB100.000KAZFTR 


a 
3.6 
Max. 3,15 


ma 
Fie | 40.2 
2.54 2.54 Min. 


pa 96 ot 


oO] 4.06 
2 
} 


1 
Ly 0.4 Max 


CMR310T and CMR309T Series 


SPECIFICATIONS: + Frequency Tolerance: +30ppm at 25°C + Frequency Temperature Load we Cut Tape s) Tape & Reel f 
Characteristics: +50ppm (-10° to +60°C) + Operating Temperature Range: -40°C to +85°C + Storage Cap. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 
Temperature Range: -55°C to +125°C + Load Capacitance: 18.0pF + Shunt Capacitance: 5.0pF + Drive Fig. | (pF) |Part No. 1 10 50 | Part No. 3,000 Part No. 
Level: 50uW to 100uW = Insulation Resistance: 500MQ Min. + Aging (First Year): +5ppm Max. + Mode 
of Oscillation: Fundamental: 3.579545MHz to 27.000MHz; Third Overtone: 32.000MHz to 66.6660MHz 1 | 12.5 }300-1007-1-ND 1.70 1.46 1.10 |300-1007-2-ND 885.00/M QV100832.768KDZFT 
CMR310T CMR309T 2 12.5 |300-1004-1-ND 1.19 1.02 .77 |300-1004-2-ND 618.98/M QV200832.768KDZFT 
6 |300-2034-1-ND 1.05 90 .68 | 300-2034-2-ND 492.00/M QWi200832.768KDZBTR 
300-1006-1-ND QM202-32.768KDZFT 


CM250S Series Quariz Crystals 


SPECIFICATIONS: 


Cut Tape T&R 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen + Frequency Tolerance: +50ppm 
(MHz) Part No. 1 10 50 | PartNo. 1,000 | Part No. + Operating Temperature Range: -40°C 
CMR310T Series to +85°C 


3.5795450 | 300-2067-1-ND 1.05 .90 .68 | 300-2067-2-ND 525.00 / OVIR310T3.579545MABJTR 
3.6864000 | 300-2068-1-ND 1.05 .90  .68 | 300-2068-2-ND 525.00 | OMR310T3.6864MABJTR 


CMR309T Series 


-68 | 300-2069-2-ND 525.00 / OMR309T4.000MABJTR 
-68 | 300-2070-2-ND 525.00 / OMVIR309T4.096MABJTR 
-68 | 300-2071-2-ND 525.00 | OMR309T4.9152MABJTR 
-68 | 300-2072-2-ND 525.00 / OMR309T5.000MABJTR 
-68 | 300-2073-2-ND 525.00 | OMVR309T6.000MABJTR 
-68 | 300-2074-2-ND 525.00 | OMR309T7.3728MABJTR 
-68 | 300-2075-2-ND 525.00 / OMR309T8.000MABJTR 


+ Storage Temperature Range: -55°C to 
+125°C 


+ Load Capacitance: 12.5pF 

+ Shunt Capacitance: 0.8 to 1.7pF 

+ Drive Level: 1pW Max. 

+ Insulation Resistance: +500MQ Min. 


4.0000000 | 300-2069-1-ND 1.05 
4.0960000 | 300-2070-1-ND 1.05 
4.9152000 | 300-2071-1-ND = 1.05 
5.0000000 | 300-2072-1-ND 1.05 
6.0000000 | 300-2073-1-ND 1.05 
7.3728000 | 300-2074-1-ND = 1.05 
8.0000000 | 300-2075-1-ND 1.05 


+ Aging (First Year): +5ppm Max. 


9.8304000 | 300-2076-1-ND 1.05 .68 | 300-2076-2-ND 525.00 | CMR309T9.8304MABJTR re Cut Tape - T&R | 
40.0000000 | 300-2077-1-ND 1.05 .68 | 300-2077-2-ND 525.00 | OMR309T10.000MABJTR Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 
11.0592000 | 300-2078-1-ND 1.05 .68 | 300-2078-2-ND 525.00 | OMR309T11.0592MABJTR (KHz) Part No. 1 10 50 | PartNo. 3,000 | Part No. 


12.0000000 | 300-2079-1-ND 1.05 
12.2880000 | 300-2080-1-ND 1.05 
14.3181800 | 300-2081-1-ND 1.05 
16.0000000 | 300-2082-1-ND 1.05 
16.3840000 | 300-2083-1-ND 1.05 
18.4320000 | 300-2084-1-ND 1.05 
22.1184000 | 300-2085-1-ND = 1.05 
24.0000000 | 300-2086-1-ND = 1.05 
24.5760000 | 300-2087-1-ND = 1.05 
27.0000000 | 300-2088-1-ND 1.05 
32.0000000 | 300-2089-1-ND = 1.05 
40.0000000 | 300-2090-1-ND = 1.05 
48.0000000 | 300-2091-1-ND = 1.05 
49.1520000 | 300-2092-1-ND = 1.05 
50.0000000 | 300-2093-1-ND _1.05 
60.0000000 | 300-2094-1-ND = 1.05 
66.6660000 | 300-2095-1-ND 


-68 | 300-2079-2-ND 525.00 | OMR309T12.000MABJTR 
-68 | 300-2080-2-ND 525.00 / OMR309T12.288MABJTR 
-68 | 300-2081-2-ND 525.00 / OMR309T14.31818MABJTR 
: 300-2082-2-ND 525.00 | OVIR309T16.000MABJTR 
-68 | 300-2083-2-ND 525.00 | OMR309T16.384MABJTR 
-68 | 300-2084-2-ND 525.00 | OMR309T18.432MABJTR 
-68 | 300-2085-2-ND 525.00 ) OMIR309T22.1184MABJTR 
-68 | 300-2086-2-ND 525.00 | OMR309T24.000MABJTR 
-68 | 300-2087-2-ND 525.00 | OMR309T24.576MABJTR 
-68 | 300-2088-2-ND 525.00 | OMR309T27.000MABJTR 
-68 | 300-2089-2-ND 525.00 / OMR309T32.000MABJTR 
-68 | 300-2090-2-ND 525.00 | OMR309T40.000MABJTR 
-68 | 300-2091-2-ND 525.00 | OVIR309T48.000MABJTR 
-68 | 300-2092-2-ND 525.00 | OMR309T49.152MABJTR 
-68 | 300-2093-2-ND 525.00 | OMR309T50.000MABJTR 
-68 | 300-2094-2-ND 525.00 | OMR309T60.000MABJTR 
300-2095-2-ND 525.00 | OMR309T66.666MABJTR 


32.000 300-2007-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2007-2-ND 864.00/M | OM250S32.000KAZFT 
40.000 300-2015-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2015-2-ND 864.00/M | CM250S40.000KAZFT 
60.000 300-2018-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2018-2-ND 864.00/M | CM250S60.000KAZFT 
60.005 300-2019-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2019-2-ND 864.00/M | CM250S60.005KAZFT 
65.536 300-2020-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2020-2-ND 864.00/M | OM250S65.536KAZFT 


75.000 300-2021-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2021-2-ND 864.00/M | CM250S75.000KAZFT 
76.790 300-2022-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2022-2-ND 864.00/M | CM250S76.790KAZFT 
76.800 300-2023-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2023-2-ND 864.00/M | CM250S76.800KAZFT 
76.810 300-2024-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2024-2-ND 864.00/M | OM250S76.810KAZFT 
77.500 300-2025-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2025-2-ND 864.00/M |OM250S77.S500KAZFT 


77.503 300-2026-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2026-2-ND 864.00/M | CM250S77.503KAZFT 
96.000 300-2029-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2029-2-ND 864.00/M | CM250S96.000KAZFT 
100.000 300-2030-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2030-2-ND 864.00/M | CM250S100.000KAZFT 


Sssssesiseess sesesiseeesissess 
8B 
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mM HCM49 Series Surface Mount Crystals 
=> CITIZEN Quartz Crystals SPECIFICATIONS: 
HC49US Series Through-Hole Crysials 


+ Frequency Tolerance: +50ppm + Op- 
erating Temperature Range: -40°C to 
SPECIFICATIONS: Equivalent Series Resistance 
(ESR, R1) (Ohm Max.) 


i 


p= 10.5 Max—> 


+85°C + Storage Temperature Range: 
-55°C to +125°C_ + Load Capacitance: 
18pF + Shunt Capacitance: 7.0pF Max. 
+ Drive Level: 100uW » Insulation 


+ Frequency Tolerance: +50ppm 


. oe Range: = = 4.65 Max oan. anon Mee Min. + Aging (first 

-20°C to +70° requency 

+ Storage Temperature Range: Equivalent Series Resistance 

“40°C to +85°C 3.5MHz < fo < 4.0MHz 200 (ESR, R1) (Ohm Max.) _ aes Le 

+ Load Capacitance: 18pF 4.0MHz < fo < 6.0MHz 150 Frequency ESR Max 

+ Shunt Capacitance: 7.0pF Max. 6.0MHz < fo < 10.0MHz 100 3.5MHz < fo < 4.0MHz 200 p+ 5.5 1+ 3.0>+* 5.5 4 

+ Drive Level: 100:.W 4.0MHz < fo < 6.0MHz 150 t t 

incutenicninesict Ech 10.0MHz < fo < 14.0MHz 80 6.0MHz < fo < 10.0MHz 100 

+ Insulation Resistance: in. 10.0MHz < fo < 14.0MHz 80 

+ Aging (first year): +5ppm Max. Se aN a 14.0MHz < fo <25.0MHz| 50 
Frequency Digi-Key Price Each Citizen Tape & 
(MHz) Part No. 1 10 50 Part No. Cut Tape Reel 
3.579545 300-6001-ND 88 75 69 HC49US3.579545MABJ Frequency / Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing} Citizen 
3.6864 300-6002-ND 88 75 69 HC49US3.6864MABJ (MHz) _| Part No. 1 10 50 | PartNo. 1,000 | Part No. 
4.000 300-6003-ND 88 75 69 | HC49US4.000MABJ 3.579545 | 300-6101-1-ND 1.13 98 85 | 300-6101-2-ND 525.00| HOM49-3.579545MABJT 
4.032 300-6004-ND 88 75 69 | HC49US4.032MABJ 3.6864 | 300-6102-1-ND 1.13 .98 .85 | 300-6102-2-ND 525.00] HCM49-3.6864MABJT 
4.096 300-6005-ND 88 75 69 _| HC49US4.096MABJ 4.000 | 300-6103-1-ND 1.13 .98 .85 | 300-6103-2-ND 525.00) HCM49-4.000MABJT 
4.194304 300-6006-ND 88 75 “69 | HCAQUS4.194304MABJ 4.032 | 300-6104-1-ND 1.13.98 .85 | 300-6104-2-ND 525.00) HCM49-4.032MABJT 
4.433619 300-6007-ND 88 75 ‘69 | HC49US4.433619MABJ 4.096 _ | 300-6105-1-ND 1.13.98 _.85 | 300-6105-2-ND 525.00| HOM49-4.096MABJT 
4.9152 300-6008-ND 88 75 69 | HC49US4.9152MABJ 4.194304 | 300-6106-1-ND 1.13.98 .85 | 300-6106-2-ND 525.00| HOM49-4.194304MABIT 
5.000 300-6009-ND 88 75 ‘69 | HC49US5.000MABJ 4.433619 | 300-6107-1-ND 1.13.98 .85 | 300-6107-2-ND 525.00) HCM49-4.433619MABJT 
5.0688 300-6010-ND 88 75 “69 | _HC49US5.0688MABJ 4.9152 | 300-6108-1-ND 1.13 .98 .85 | 300-6108-2-ND 525.00] HOM49-4.9152MABJT 
5.9904 300-6011-ND 88 75 69 HC49US5.9904MABJ 5.000 300-6109-1-ND 1.13.98  .85 | 300-6109-2-ND 525.00} HCM49-5.000MABJT 
6.000 300-6012-ND 88 5 69 HC49US6.000MABJ 5.0688 _| 300-6110-1-ND 1.13.98 _.85 | 300-6110-2-ND 525.00] HOM49-5.0688MABJT 
6.144 300-6013-ND 88 75 69 HC49US6.144MABJ 5.9904 | 300-6111-1-ND 1.13  .98 .85 | 300-6111-2-ND 525.00] HOM49-5.9904MABJT 
6.500 300-6014-ND ‘88 75 ‘69 | HOAQUS6. 500MABJ 6.000 | 300-6112-1-ND 1.13 98 .85 | 300-6112-2:ND 525.00) HCM49-6.000MABJT 
7.3728 300-6015-ND 88 75 69 HC49US7.3728MABJ 6.144 300-6113-1-ND 1.13  .98 .85 | 300-6113-2-ND 525.00] HOM49-6.144MABJT 
7-680 300-6016-ND 38 75 “69 | HO!SUS7 680MABI 6.500 | 300-6114-1-ND 1.13.98 .85 | 300-6114-2-ND 525.00) HCM49-6.500MABJT 
8.000 300-6017-ND 38 ‘25 ‘go_—| -HCIQUS8.000MABJ 7.3728 _ | 300-6115-1-ND 1.13.98 _.85 | 300-6115-2-ND 525.00| HCM49-7.3728MABJT 
9.000 300-6018-ND 38 ‘25 ’69_~| HC!US9.000MABJ 7.680 |300-6116-1-ND 1.13.98 .85 | 300-6116-2-ND 525.00| HOM49-7.680MABIT 
9216 300-6019-ND ‘38 ‘25 ‘eo «|: HCAQUS9.216MABJ 8.000 | 300-6117-1-ND 1.13.98 .85 | 300-6117-2-ND 525.00) HCM49-8.000MABJT 
9.8304 300-6020-ND ‘38 ‘25 ‘go_—| -HOAQUS9.8304MABJ 9.000 | 300-6118-1-ND 1.13 .98 .85 | 300-6118-2-ND 525.00) HCM49-9.000MABJT 
70.000 300-6021-ND “38 75 69 | HCASUSI0.000MABI 9.8304 | 300-6120-1-ND 1.13 .98 .85 | 300-6120-2:ND 525.00] HCM49-9.8304MABJT 
a0 | Sateen & ‘ & | Besosmey | | jos lemewitap io ss leeia® son sowo-somonaar 
11.000 30 -ND : 75 : 9US11.00MABJ . a 13° 98 }6122-2- . +10. 
Aioeee eee 2 75 = TSRLSH eepeMne 11.000 | 300-6123-1-ND 1.13.98 .85 | 300-6123-2-ND 525.00] HCM49-11.000MABJT 
11520 300-6025-ND 38 75 60 «| HOAQUS11 S2OMAB) 11.0592 | 300-6124-1-ND 1.13 98 .85 | 300-6124-2-ND 525.00) HOM49-11.0592MABJT 
42.000 BOI 38 75 “S91 HOISUSI2 DOOMABI 11.520 | 300-6125-1-ND 1.13 .98 .85 | 300-6125-2-ND 525.00] HCM49-11.520MABJT 
42.000383 DIRS 88 oe so | HotoUSt2.000393MAB) 12.000 _ | 300-6127-1-ND 1.13.98 _.85 | 300-6127-2-ND 525.00| HOM49-12.000MABJT 
: : : : ; 12.000393 | 300-6128-1-ND 1.13.98 .85 | 300-6128-2-ND 525.00| HOM49-12.000393MABUT 
ieee Sere 88 a See ete taeoatee 12288 | 300-6129-1-ND 113 98 85 | 300-6129-2-ND 525,00| HOV49-12.288MABJT 
13.500 300-6061-ND NEW! 88 75 69 | HC49US13.500MABJ : ee ; : 

13.500 | 300-6162-1-ND NEW! 1.13 .98 .85 | 300-6162-2-ND NEW! 525.00] HOM49-13.500MABJT 
ieal8ls Sov ereND ae ze 462! || PSUS es IG eMeB 1431818 | 300-6130-1-ND 113 98 85 | 300-6130-2-ND 525,00| HOM49-14.31818MABJT 
ti 756 UU SOSEN 88 fo gM = ERAS I SOMES 14.7456 _ | 300-6131-1-ND 113 98 85 | 300-6131-2-ND 525.00| HOM49-14.7456MABJT 
15.000 sea = as £9" | HOASUS IS 000A 15.000 | 300-6132-1-ND 113.98 85 | 300-6132-2-ND 525.00] HOM49-15.000MABJT 
15.060 SLUSUeEAN = 1 69 | HOIOUSI5.360MABJ 15.360 | 300-6133-1-ND 143 98 85 | 300-6133-2-ND 525.00] HOM49-15.360MABJT 
Heate Po Ne -_ 1 oy |p le Doe 16.000 | 300-6134-1-ND 143 98 85 | 300-6134-2-ND 525.00] HOM49-16.000MABJT 
16.000812 SUSAN D 88 2 g0 || tec ere ouas NEL 16.000312 | 300-6135-1-ND 113 (98 85 | 300-6135-2-ND 525,00 HOVM49-16.000312MABJT 
16.257, SOTO 88 = iOS | ECASUSIE.257VAEI 16.257 | 300-6136-1-ND 143 98 85 | 300-6136-2-ND 525.00] HOM49-16.257MABJT 
16.384 300-6037-ND 88 ae 69 HC49US16.384MABJ 16.384 | 300-6137-1-ND 1.13.98 .85 | 300-6137-2-ND 525.00| HCM49-16.384MABIT 
17.734475 300-6038-ND 88 5 69 HO49US17.73447SMABJ 17.734475 | 300-6138-1-ND 1.13 .98 .85 | 300-6138-2-ND 525.00] HOM49-17.734475MABJT 
18.000 300-6039-ND 88 he 69 HO49US18.000MABJ 18.000 | 300-6139-1-ND 1.13 .98 .85 | 300-6139-2-ND 525.00] HCM49-18.000MABJT 
18.432 300-6040-ND 88 5 69 HO49US18.432MABJ 18.432 | 300-6140-1-ND 1.13 .98 .85 | 300-6140-2-ND 525.00) HOM49-18.432MABJT 
19.6608 300-6041-ND 88 ai) 9 HC49US19.6608MABJ 19.6608 _| 300-6141-1-ND 1.13.98 _.85 | 300-6141-2-ND 525.00| HCM49-19.6608MABJT 
20.000 300-6042-ND 88 75 69 HCA9US20.000MABJ 20.000 | 300-6142-1-ND 1.13.98 .85 | 300-6142-2-ND 525.00] HOM49-20.000MABJT 
21.4727 300-6043-ND 88 75 69 HC49US21.47727M ABI 21.47727 | 300-6143-1-ND 1.13 98 .85 | 300-6143-2-ND 525.00] HOM49-21.47727MABJT 
22.1184 300-6044-ND 88 75 69 HO49US22.1184MABJ 22.1184) 300-6144-1-ND 1.13 98 .85 | 300-6144-2-ND 525.00] HOM49-22.1184IMABJT 
24.000 300-6045-ND 88 75 69 HC49US24.000MABJ 24.000 — | 300-6145-1-ND 1.13 98 .85 | 300-6145-2-ND 525.00] HCM49-24.000MABJT 
24.00014 300-6046-ND 88 15 69 HC49US24.00014MABJ 24.00014 | 300-6146-1-ND 1.13.98 _.85 | 300-6146-2-ND 525.00| HOV49-24.00014MABJT 
24.576 300-6047-ND 88 75 69 HC49US24.576MABJ 24.576 | 300-6147-1-ND 1.13.98 .85 | 300-6147-2-ND 525.00] HOM49-24.576MABJT 
25.000 300-6048-ND 88 75 69 HC49US25.000MABJ 25.000 | 300-6148-1-ND 1.13.98 .85 | 300-6148-2-ND 525.00} HOM49-25.000MABJT 
25.175 300-6049-ND 88 75 69 HC49US25.175MABJ 25.175 | 300-6149-1-ND 1.13.98 .85 | 300-6149-2-ND 525.00} HOM49-25.175MABJT 
27.000 300-6050-ND 88 75 69 HC49US27.000MABJ 27.000 | 300-6150-1-ND 1.13.98 .85 | 300-6150-2-ND 525.00} HOM49-27.000MABJT 
28.224 300-6051-ND 88 75 69 HC49US28.224MABJ 28.63636_| 300-6152-1-ND 1.13.98 .85 | 300-6152-2-ND 525.00} HOM49-28.63636MABJT 
28.63636 300-6052-ND 88 75 69 | HC49US28.63636MABJ 32.000 | 300-6153-1-ND 1.13.98 .85 | 300-6153-2-ND 525.00| HOM49-32.000MABJT 
32.000 300-6053-ND 88 75 .69 | HC49US32.000MABJ 33.8688 | 300-6156-1-ND 1.13 .98 .85 | 300-6156-2-ND 525.00) HOM49-33.8688MABJT 
33.8688 300-6056-ND 88 75 .69 | HC49US33.8688MABJ 40.000 | 300-6157-1-ND 1.13.98 .85 | 300-6157-2-ND 525.00] HCM49-40.000MABJT 
40.000 300-6057-ND 88 75 69 | HC49US40.000MABJ 48.000 | 300-6158-1-ND 1.13 .98 .85 | 300-6158-2-ND 525.00] HCM49-48.000MABJT 
48.000 300-6058-ND 88 75 69 | HC49US48.000MABJ 49.152 | 300-6159-1-ND 1.13.98 .85 | 300-6159-2-ND 525.00] HCM49-49.152MABJT 
50.000 300-6060-ND 88 75 69 | HCA49US50.000MABJ 50.000 _ | 300-6160-1-ND 1.13.98 _.85 | 300-6160-2-ND 525.00] HOM49-50.000MABJT 


Example Part Number: 
CSX750 -ND 
Function | 
OE, ST 
Ground #1 #2 Ec} 
Output Su rT? 7 
pply Frequency Stability/ Packaging 
VDD Voltage Output Function Operating Temperature TR | Tape and Reel 
PD 5.0 CMOS Standby C_ | +100ppm @ -20°C to +70°C For Tube packaging, leave 
PC 5.0 CMOS Output Enable B +50ppm @ -20°C to +70°C insite bores blank. 
Pj 3.3 CMOS Standby F | +100ppm @ -40°C to +85°C 
PB 3.3 CMOS __ Output Enable 
How to Select Base Number: PK 507 TTL Standby ch 
a =1. me: I IZ 
#1 = Select Supply Voltage, Output and Function PT| 50 TTL Output Enable 5.0V = 1.000 ~ 125.000 MHz 
# 2 = Select Frequency Stability / Operating Temperature 
# 3 = Select Packaging (leave /ast two boxes blank for Tube packaging). Digi-Key Tube Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing 
Base Part No. 1 10 50 Base Part No. 100 500 1,000 
Call Digi-Key with your Selected Base Part Number, and a Sales Represen- 
tative “a enter your desired frequency. P CSX750 -ND 3.60 3.33 2.97 CSX750, ND 270.00 1001.00 1800.00 
Parts come marked with Manufacture Data Lot Code only. Blank Oscillator 5x7mm SMD 
Once programmed, parts are non-cancelable, non-returnable! COSTED END) — — ca = _ _ = 


More Product Available Online: www.digikey.com 
602 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


BECS inc 


INTERNATIONAL, 


Programmable Oscillators 


The ability to create a custom oscillator to certain specifications provides engineers with a great deal of flexibility. They allow for last minute changes in circuitry or design. ECS Blanks are “Twice Programmable”, this is a 
cost saving feature which allows you to reprogram the same part to different specifications. ECS Programmable Oscillators are available in four different package styles: 3.2 x 5.0 SMD, 5.0 x 7.5 SMD, Half Size Dip, and Full 


Size Dip Package. Frequency ranges are available from 1Mhz to 125Mhz in 3.3V, and 1Mhz to 150Mhz in 5V*, and in +50ppm**, and +100ppm Frequency Stability Options. 
*(3.2 x 5.0 SMD package-frequency range 1Mhz to 125Mhz in 5V.) **+50ppm not available in Extended Range Option. 


ECS-P53 (3.3V) Tri-State Control Voltage 


Pin #1 = Open 
Pin #1 = +0.7V Min. 
Pin #1 = +0.2V Max. 


#3 = Output 
#3 = Output 
#3 = High Impedance 


ECS-P55 (5V) Tri-State Control Voltage 


Pin #1 = Open 
Pin #1 = +2.0V Min. 
Pin #1 = +0.8V Max. 


#3 = Output 
#3 = Output 
#3 = High Impedance 


Pin Connections 


Tri-State 
Gnd 
Output 
Vec 


ECS-P83 (3.3V) Tri-State Control Voltage 


Pin #1 = Open 
Pin #1 = +0.7V Min. 
Pin #1 = +0.2V Max. 


#3 = Output 
#3 = Output 
#3 = High Impedance 


ECS-P85 (5V) Tri-State Control Voltage 


Pin #1 = Open 
Pin #1 = +2.0V Min. 
Pin #1 = +0.8V Max. 


#3 = Output 
#3 = Output 
#3 = High Impedance 


Pin Connections 


ECS-P73 (3.3V) Tri-State Control Voltage 


Pin #1 = Open 
Pin #1 = +0.7V Min. 
Pin #1 = +0.2V Max. 


#3 = Output 
#3 = Output 
#3 = High Impedance 


ECS-P75 (5V) Tri- 


‘State Control Voltage 


Pin #1 = Open 
Pin #1 = +2.0V Min. 
Pin #1 = +0.8V Max. 


#3 = Output 
#3 = Output 
#3 = High Impedance 


Pin Connections 


Tri-State 
Gnd 
Output 
Vec 


ECS-P143 (3.3V) Tri-State Control Voltage 


Pin #1 = Open 
Pin #1 = +0.7V Min. 
Pin #1 = +0.2V Max. 


#3 = Output 
#3 = Output 
#3 = High Impedance 


ECS-P145 (5V) Tri-State Control Voltage 


Pin #1 = Open 
Pin #1 = +2.0V Min. 
Pin #1 = +0.8V Max. 


#3 = Output 
#3 = Output 
#3 = High Impedance 


Pin Connections 


Tri-State 
Gnd 
Output 
Vec 


Tri-State 
Gnd 
Output 
Vec 


Example Part Number: ECS-P -[]-ND 
How To Select Base Number: 
#1 = Select Package 
#2 = Select Voltage 
= Sel ility/Temperatur 
Hi 7 8 #3 = Select Stability/Temperature 
Package Voltage Stability/Temp. 
5 | 3.2x5.0 SMD 3 | 3.3 Volt A | +100ppm /-10 to +70°C 
7 | 5.0x7.5 SMD 5 | 5.0 Volt B | +50ppm /-10 to +70°C Call Digi-Key Corporation with your Selected Base Part 
& | 8 Pin Dip AN | +100ppm / -40 to +85°C Number, and a Sales Representative will enter your 
14| 14 Pin Dip desired frequency. 
Digi-Key* Price Each Digi-Key* Price Each 
Fig. Base Part No. 1 10 50 100 Fig. Base Part No. il 10 50 100 
ECS-P53-A-ND 8.40 AEE 6.93 6.30 ECS-P83-A-ND 5.16 4.78 4.26 3.87 
1 ECS-P53-B-ND 8.40 7.77 6.93 6.30 3 ECS-P83-B-ND 5.16 4.78 4.26 3.87 
ECS-P53-AN-ND 8.40 7.77 6.93 6.30 ECS-P83-AN-ND 5.16 4.78 4.26 3.87 
ECS-P55-A-ND 8.40 AE 6.93 6.30 ECS-P85-A-ND 5.16 4.78 4.26 3.87 
1 ECS-P55-B-ND 8.40 TALE 6.93 6.30 3 ECS-P85-B-ND 5.16 4.78 4.26 3.87 
ECS-P55-AN-ND 8.40 Ell 6.93 6.30 ECS-P85-AN-ND 5.16 4.78 4.26 3.87 
ECS-P73-A-ND 5.16 4.78 4.26 3.87 ECS-P143-A-ND 5.16 4.78 4.26 3.87 
2 ECS-P73-B-ND 5.16 4.78 4.26 3.87 4 ECS-P143-B-ND 5.16 4.78 4.26 3.87 
ECS-P73-AN-ND 5.16 4.78 4.26 3.87 ECS-P143-AN-ND 5.16 4.78 4.26 3.87 
ECS-P75-A-ND 5.16 4.78 4.26 3.87 ECS-P145-A-ND 5.16 4.78 4.26 3.87 
2, ECS-P75-B-ND 5.16 4.78 4.26 3.87 4 ECS-P145-B-ND 5.16 4.78 4.26 3.87 
ECS-P75-AN-ND 5.16 4.78 4.26 3.87 ECS-P145-AN-ND 5.16 4.78 4.26 3.87 


*Programmable parts are non-cancelable and non-returnable! 


CrystalPro Oscillator Programmer 


Designed specifically to program oscillator devices, the CrystalPro is a fast, accurate, low cost solution for your low to mid volume programming needs. Software and firmware upgrades can be downloaded off the web to 
support future parts from manufacturers and new technologies such as programmable TCXO and VCXO devices. The user-friendly CrystalWindow graphical interface insures complete and valid part specification and fast 
part type switching. Attaches to any Windows PC via standard serial port. FEATURES: « Fast - average programming is less than two seconds. * Accurate - frequency at time of programming cycle is within Sppm. + Simple 
- just select part number, type in desired frequency and click PROGRAM. = Flexible - handling devices up to 250MHz and LVTTL/TTL/CMOS/ECL/PECL I/O technologies, the CrystalPro is designed to handle tomorrow's 
technologies as they become available. 


PC Based Programmer Digi-Key Price 
Description Part No. Each 

Blank Oscillator, 3 x 5 SMD ECS-UPO-3X5-ND 7.35 

Blank Oscillator, 5 X 7 SMD ECS-UPO-5X7-ND 4.52 

Blank Oscillator, Half Size ECS-UPO-8PIN-ND 4.52 

Blank Oscillator, Full Size ECS-UPO-14PIN-ND 4.52 

Adapter 3 X 5 SMD ECS-UPO-3X5-FXT-ND 87.75 

Adapter 5 X 7 SMD ECS-UPO-5X7-FXT-ND 67.50 

ECS-PCPRO-ND PC Based Programmer ECS-PCPRO-ND 1521.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 603 


Wi CARDINAL : . 
2 COMPONENTS, INC. FIPO™ Field Instantly Programmable Oscillators 


The FIPO system from Cardinal is indispensable for such things as prototypes, early stage design, dispose of the original part. Oscillator Blanks are available in four different package styles: Full Size 14 Pin 
unexpected design problems, modification, immediate service, a sudden ramp in production and volume Dip, Half Size 8 Pin Dip, 5x7 Ceramic SMD, and a Plastic SMD package. Frequency ranges are available 
production. Cardinal Oscillator Blanks are "Twice Programmable" to correct errors or to reuse the same part from 1MHz to 133MHz in 5V, and 1MHz to 100MHz in 3.3V, and in +100ppm, S0ppm and +25ppm frequency 
for two separate applications with different frequency and/or different output characteristics without having to stability options. 


Fig. 1 (Style 1) Full Size 14 Pin Dip Fig. 2 (Style 4) Half Size 8 Pin Dip Fig. 3 (Style 7) 5x7 Ceramic SMD Fig. 4 (Style 8) Plastic SMD 


— 20.8 Pin Function (Bottom View) 1 13.2 + Pin Function (Bottom View) On ea (Bottom View) : ey ssa (Bottom View) 
eS) Control Pin 4 Control Pin + ontrol Pin 


1 GND I 4 GND . 5 ’ : Sraput 
" 13.2 Output 5 Output 4 : 4 PI 
| Vec 8 Vcc SEND 3 


{5.08 
rt 
0.91'6.35 


5.6 
+ 
0.9"'6.35 


Example Part Number: 
CPP - -ND 
#1 #2 #8 #4 [ #5 | #6 #7 
Output Package Style Voltage Packaging Operating Temp. Stability Function 
Cc | CMOS 1 |Full Size H | 5 Volt T | Tube 0 | 0°C to +70°C 6 | +100ppm T | Tri-State 
La 4 | Half Size L | 3.3 Volt Z | Tape & Reel 5 | -20°C to +70°C P | +50ppm P | Power Down 
7 |5x7 Ceramic H =1 thru 133MHz Package style 1 and 4 7 | -40°C to +85°C R | £25ppm 
8 | Plastic SMD L=1 thru 100MHz available in tube pack- R not available in 
aging only. Package -40°C to +80°C 
style 7 and 8 available 
How to Select Base Number: in tube and tape & ree 
Tri-State Mode — The output of the part is weakly pulled low when the control pin goes low. 
#1 = Select Output #3 = Select Voltage #5 = Select Operating #6 = Select Stability The active circuitry continues to operate, allowing a rapid return to normal operation when the 
# 2 = Select Package Style #4 = Select Packaging Temperature #7 = Select Function control pin goes high. 
Power Down Mode - When the control pin goes low, all active circuitry on the chip within the 
Call Digi-Key with your Selected Base Part Number, and a Sales Representative will enter your desired frequency. oscillator is shut down. For reactivation, time in which the part regains its output is minimal. 
Digi-Key» Price Each Digi-Key» Price Each Tape & Reel Pricing 
Fig. Base Part No. 1 10 50 100 Fig. Base Part No. al 10 50 100 100 500 1,000 
1 CPPC1-[]TLJREI-ND 6.20 5.74 5.12 4.66 3 CPPC7-| REJ-ND 5.76 5.33 4.76 4.31 438.48 1627.78 2930.00 
CPPC1-(]T ND 5.40 5.00 4.46 4.05 CPPC7- -ND 5.00 4.63 4.13 3.75 382.50 1417.80 2550.00 
1 CPPT1-L]TLJRLI-ND 6.20 5.74 §.12 4.66 3 CPPT7- REJ-ND 5.76 5.33 4.76 4.31 438.48 1627.78 2930.00 
CRP lai -ND 5.40 5.00 4.46 4.05 CPPT7-| /ND 5.00 4.63 4.13 3.75 382.50 1417.80 2550.00 
2 CPPC4-[]TLJRLJ-ND 6.20 5.74 §.12 4.66 4 CPPC8- REJ-ND 6.20 5.74 5.12 4.66 473.52 1752.83 3160.16 
CPPC4-[]T ND 5.40 5.00 4.46 4.05 CPPC8- -ND 5.40 5.00 4.46 4.05 412.50 1527.78 2750.00 
2 CPPT4-[]T LJRCI-ND 6.20 5.74 5.12 4.66 4 CPPT8- RLJ-ND 6.20 5.74 5.12 4.66 473.52 1752.83 3160.16 
CPPT4-[]T -ND 5.40 5.00 4.46 4.05 CPPT8- /ND 5.40 5.00 4.46 4.05 412.50 1527.78 2750.00 


*Programmable parts are non-cancelable and non-returnable! 


NEW! . Pin Pin 
CPPE9: Programmable PECL j : ; : Senmntion ae 


1 
. 2 H i 2|Connect to Pin 3 
Oscillator and Gonnedt to Pin 2 3) Connect o Fin 2 
a GND 4)GND 
CPPV9: Programmable LVDS PECL anes 
“Wad, “254 1.63 PECL: aang 
Oscillator é sap PecL =| vob LvDs 
Note 1: Connect pin 2 to pin 3 Note 1: Connect pin 2 to pin 3 
Note 2: Connect pin 7 to pin 8 Note 2: Connect pin 7 to pin 8 
Volt- Operating Pin- Digi-Key. Pin- Digi-Key. Price Each 
age | Packaging | Temperature Stability Freq. Range Device | out Base Part No. Device | out Base Part No. 1 10 50 100 
3.3 Tube 0°Cto +70°C. +50ppm 1.000-133.0 MHz PECL 1 CPPESLTBP-ND LVDS 2 CPPVOLTBP-ND 19.00 17.58 15.68 8.31 
3.3 Tube 0°Cto +70°C +100ppm 1.000-133.0 MHz PECL 1 CPPESLTB6-ND LVDS 2 CPPV9LTB6-ND 19.00 17.58 15.68 8.31 
3.3 Tube -20°C to +70°C +50ppm 1.000-133.0 MHz PECL 1 CPPEBLTASBP-ND LVDS 2 OPPVOLTASBP-ND 19.00 17.58 15.68 8.31 
3.3 Tube -20°C to +70°C +100ppm 1.000-133.0 MHz PECL 1 OPPESLTASB6-ND LVDS 2 OPPV9LTASB6-ND 19.00 17.58 15.68 8.31 
3.3 Tube -40°Cto + 85°C. +50ppm 1.000-133.0 MHz PECL 1 OPPESLTA7BP-ND LVDS 2 OPPV9LTA7BP-ND 19.00 17.58 15.68 8.31 
3.3 Tube -40°Cto + 85°C. +100ppm 1.000-133.0 MHz PECL 1 OPPESLTA7B6-ND LVDS 2 OPPV9OLTA7B6-ND 19.00 17.58 15.68 8.31 
5 Tube O°Cto +70°C +50ppm 1.000-133.0 MHz PECL 1 CPPESTBP-ND LVDS 2 OCPPV9TBP-ND 19.00 17.58 15.68 8.31 
Tube 0°Cto +70°C +100ppm. 1.000-133.0 MHz PECL 1 CPPESTB6-ND LVDS 2 OPPV9TB6-ND 19.00 17.58 15.68 8.31 
5. Tube -20°C to +70°C +50ppm 1.000-133.0 MHz PECL ‘l CPPESTASBP-ND LVDS 2 OPPV9TASBP-ND 19.00 17.58 15.68 8.31 
5. Tube -20°C to +70°C +100ppm 1.000-133.0 MHz PECL 1 CPPESTASB6-ND LVDS 2 OPPV9TASBE-ND 19.00 17.58 15.68 8.31 
5. Tube -40°C to + 85°C. +50ppm 1.000-133.0 MHz PECL 1 CPPESTA7BP-ND LVDS 2 OPPV9TA7BP-ND 19.00 17.58 15.68 8.31 
5 Tube -40°Cto + 85°C. +100ppm 1.000-133.0 MHz PECL 1 CPPESTA7B6-ND LVDS 2 OCPPV9TA7B6-ND- 19.00 17.58 15.68 8.31 


*Call Digi-Key with your selected base number, and a Sales Representative will enter your desired frequency. Programmable parts are non-cancelable and non-returnable! 


. . 

Stand-Alone Field Oscillator Programmer a Diy Pe 
PG-3000 Features: + Low cost » USB Driven + Easy to follow eeeipilon 2 BLN: x 

programming instructions + Helpful error messages, * Field | pc Based Stand Alone Programmer Blank Osc., Full Size, +50ppm or +100ppm OPPX1-A7BR-ND 4.73 
Upgradeable System Requirements: USB port Microsoft Blank Osc., Full Size, +25ppm OPPX1-A5BC-ND 5.43 
Windows 98SE, ME, 2000, XP Cardinal Thru-Hole Oscillators Blank Osc., Half Size, +50ppm or +100ppm CPPX4-A7BR-ND 4.73 
devices oat be programed via eparapate SMO adaptors Sk San elcennan pl oo ie 
available separately Blank Osc., 5x7 Ceramic SMD, +50ppm or 100ppm | CPPX7-A7BR-ND 4.38 
PG-2000 Features: Create oscillators, at a user specified fre- Blank Osc., 5x7 Ceramic SMD, +25ppm OPPX7-A5BC-ND 5.04 
quency, within seconds, IN THE FIELD + No programming Blank Osc., Plastic SMD, +50ppm or +100ppm OPPX8-A7BR-ND 4.73 
skills needed to create finished oscillators from sealed Blank Osc., Plastic SMD, #25 ppm CPPX8-ASBC-ND 543 
oscillator blanks + Designed for low-volume program = : $ . ‘ 

applications such as engineering, field sales, and sample SMD Prog. Socket for 5x7 Osramic Oscillators $C2000-ND 47.38 
quantity + Internal frequency rolerence for single step SMD Prog. Socket for Plastic SMD Oscillators $C2500-ND 88.00 
programming + Simple User Interface + Cardinal 4-pin A Stand Alone Programmer PG2000P-ND 1560.00 
oscillators are easily inserted into a ZIF socket or SMD | PG-3000-ND PG2000P-ND Boa Gains Resi fammer PG3000-ND NEW! 489.00 
adapter for quick programming + Oscillator characteristics are og , 7 : 

selected via keypad and 4-line LCD display SMD Prog. Socket for 9.6x11.4 SMD Oscillators SC-3500-ND NEW! 51.30 


More Product Available Online: www.digikey.com 
604 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Wj CARDINAL 
ZCOMPONENTS, INC. 


NEW! Telecom Oscillators and VCXOs 


Pin 
Connection 
OE 


Pin 
Connection 


OE 


N/C 


N/C 


Freq. | Output] Freq. Digi-Key Price Each Cardinal 
Fig.| (MHz) | Type | Stability| Part No.* 1 10 50_| PartNo. Pin 
ta] 622.08 | OVCS| +50 | CFSC7-ND 52.50 45.00 37.50] CFSC7 rannection 
1b] 622.08 | PECL | #30 | OPSE/-ND 52.50 45.00 37.50 | CASE? 
jc| 622.08 | LVDS] +30 | CFSV7-ND 52.50 45.00 37.50] CFSV7 
1d] 622.08 | QVOS] #30 | CVFSC7-ND 70.00 60.00 50.00 | CVFSC7 
te| 622.08 | PECL] +30 | CVFSE-ND 70.00 60.00 50.00) CVFSE7 
tf | 622.08 | LvDS | #30 | CVFSVZND 70.00 _ 60.00 50.00 | CVFSW7 
2a| 622.08 | PECL | +50 | O0622E-ND 67.50 75.00 62.50 | O0622E9 
2b | 622.08 | LVDS} +50 | 00622V9-ND 87.50 75.00 62.50 | O0622V9 
2c| 622.08 | PECL | #30 | CV622E-ND 122.50 105.00 87.50] Cv622E9 
2d|_622.08 | LVDS | +50 | CV622V9-ND 122.50 105.00 87.50 | CVv622V9 Pin 
Ta] 311.04 | OVCS| +50 | C3FSC7-ND 42.00 36.00 30.00 C3FSC7 Connection 
tb] 311.04 | PECL] #30 | C3FSE-ND 42.00 36.00 30.00 | C3FSE7 V CONTROL 
jc| 311.04 | LVDS] +30 | C3FSV7-ND 42.00 36.00 30.00] C3FSv7 OF 
1d] 311.04 | GMOS] #30 | C3VFSC7-ND 52.50 45.00 37.50] C3VFSC7 
te| 311.04 | PEQL| +30 | CQVFSE7-ND 5250 45.00 37.50 | C3VFSE7 
if | 311.04 | LvDS | +30 | CBVFSV7-ND 52.50 45.00 _ 37.50 | COVFSV7 


* For electrical specifications please see the appropriate data sheets 


N/C 
GND 
PECL+ 
PECL- 
N/C 
Vdd 


N/C 
GND 
LVDS+ 
LVDS- 
N/C 
Vdd 


Pin 
Connection 


Pin 
Connection 


OBNOMaRON= 


vcxo 


2D 


Pin 
Connection 
OE 
Connection Connection Vcontrol 
V CONTROL V CONTROL NIC 
OE OE . GND 
GND GND PECL+ 
PECL + yes + PECL- 
PECL - 7 NIC 
Vad Vdd Vdd 


Pin 
Connection 
OE 
Vcontrol 
N/C 
GND 
LVDS+ 
LVDS- 
N/C 
Vdd 


NEW)! Multi-Frequency Programmable Oscillators and TCXOs 
CCE: Programmable 4, 5, and 6 Output Oscillators and CCT: Programmable 4, 5, and 6 Output TCXOs 


How to Select a Base Number: 


#1 = Select Oscillator or TCXO #3 = Select CMOS or PECL Outputs 
#2 = Select Number of Outputs 4,5, or6 #4 = Select Package Type 1A = Thru Hole, 9 = SMD 


Example Part Number: 


Fig. 1 
F- 20.8 Max—| 


cc P-ND 
T 
#1 #2 #3 #4 
Device Type # of Outputs Output Type Package Type 
E | Oscillator 4 | 4 Output Cc | CMOS TA | Thru-Hole Fig. 1 
T | TCXO 5 [5 Output RC | Reconfigurable CMOS 9 | SMD Fig. 2 
6 | 6 Output E | PECL 
RE | Reconfigurable PECL 
CMOS Output Frequency Ranges 
Device No. of Output Pkg. 

Type | Outputs | Type Style 4, 5, 6 Output 4, 5, 6 Output 4, 5, 6 Output 4,5, 6 Output 5, 6 Output 6 Output 
#1 #2 #3 #4 Suffix Output A Output B Output C Output D Output E Output R 
CCE | 4,5,o0r6 Cc TA or 9 P-ND 200Khz-200Mhz 200Khz-200Mhz 200Khz-200Mhz 200Khz-200-Mhz 25Mhz-200Mhz 7{2Mhz Fixed 
CCE | 4,5,or6 | RC 1A or9 P-ND 200Khz-200Mhz 200Khz-200Mhz 200Khz-200Mhz 200Khz-200-Mhz 25Mhz-200Mhz 12Mhz Fixed 
ccT | 4,5,0r6 c 1A or9 P-ND 200Khz-200Mhz 200Khz-200Mhz 200Khz-200Mhz 200Khz-200-Mhz 25Mhz-200Mhz 12Mhz Fixed 
cot | 4,5,or6 | RC 1A or 9 P-ND 200Khz-200Mhz 200Khz-200Mhz 200Khz-200Mhz 200Khz-200-Mhz 25Mhz-200Mhz 12Mhz Fixed 
P EC L Output Frequency Ranges 

Device No. of Output Pkg. 

Type Outputs | Type Style 4, 5, 6 Output 4, 5, 6 Output 4, 5, 6 Output 4, 5, 6 Output 5, 6 Output 6 Output 
#1 #2 #3 #4 Suffix Output A Output B Output C Output D Output E Output R 
CCE 4,5, or 6 E 1Aor9 P-ND PECL+100Mhz-400Mhz PECL-100Mhz-400Mhz 200Khz-200Mhz 200Khz-200Mhz 200Khz-200Mhz 12Mhz Fixed 
CCE 4,5, or 6 RE 1Aor9 P-ND PECL+100Mhz-400Mhz PECL-100Mhz-400Mhz 200Khz-200Mhz 200Khz-200Mhz 200Khz-200Mhz 12Mhz Fixed 
CCT 4,5, or 6 E 1Aor9 P-ND PECL+100Mhz-400Mhz PECL-100Mhz-400Mhz 200Khz-200Mhz 200Khz-200Mhz 200Khz-200Mhz 12Mhz Fixed 
CCT 4,5, or 6 RE 1Aor9 P-ND PECL+100Mhz-400Mhz PECL-100Mhz-400Mhz 200Khz-200Mhz 200Khz-200Mhz 200Khz-200Mhz 12Mhz Fixed 

Digi-Key* Price Each Digi-Key* Price Each 

Fig. Base Part No. 1 10 50 100 Fig. Base Part No. al 10 50 100 
CCE4E1AP-ND 27.96 25.87 23.07 12.23 CCE4C1AP-ND 27.96 25.87 23.07 12.23 
CCE4RE1AP-ND 30.36 28.09 25.05 13.28 CCE4RC1AP-ND 30.36 28.09 25.05 13.28 
CCE5E1AP-ND 31.96 29.57 26.37 13.98 CCE5C1AP-ND 31.96 29.57 26.37 13.98 
CCESRE1AP-ND 34.76 32.16 28.68 15.21 CCESRC1AP-ND 34.76 32.16 28.68 15.21 
CCE6E1AP-ND. 35.96 33.27 29.67 15.73 CCE6C1AP-ND 35.96 33.27 29.67 15.73 

1 CCE6RE1AP-ND 39.16 36.23 32.31 17.13 1 CCE6RC1AP-ND 39.16 36.23 32.31 17.13 
CCT4E1AP-ND 39.96 36.97 32.97 17.48 CCT4C1AP-ND 39.96 36.97 32.97 17.48 
CCT4RE1AP-ND 43.96 40.67 36.27 19.23 CCT4RC1AP-ND 43.96 40.67 36.27 19.23 
CCTS5E1AP-ND 47.96 44.37 39.57 20.98 CCT5C1AP-ND 47.96 44.37 39.57 20.98 
CCTS5RE1AP-ND 51.96 48.07 42.87 22.73 CCT5RC1AP-ND 51.96 48.07 42.87 22.73 
CCT6E1AP-ND 55.96 51.77 46.17 24.48 CCT6C1AP-ND 55.96 51.77 46.17 24.48 
CCT6RE1AP-ND 59.96 55.47 49.47 26.23 CCT6RC1AP-ND 59.96 55.47 49.47 26.23 
CCE4E9P-ND 23.96 22.17 19.77 10.48 CCE4C9P-ND 23.96 22.17 19.77 10.48 
CCE4RE9P-ND 26.36 24.39 21.75 11.53 CCE4RC9P-ND 26.36 24.39 21.75 11.53 
CCESE9P-ND. 27.96 25.87 23.07 12.23 CCESC9P-ND 27.96 25.87 23.07 12.23 
CCESRE9P-ND 30.76 28.46 25.38 13.46 CCE5RC9P-ND 30.76 28.46 25.38 13.46 
CCE6E9P-ND 31.96 29.57 26.37 13.98 CCE6C9P-ND 31.96 29.57 26.37 13.98 

2 CCE6RE9P-ND 35.16 32.53 29.01 15.38 2 CCE6RC9P-ND 35.16 32.53 29.01 15.38 
CCT4E9P-ND 39.96 36.97 32.97 17.48 CCT4C9P-ND 39.96 36.97 32.97 17.48 
CCT4RE9P-ND 43.96 40.67 36.27 19.23 CCT4RC9P-ND 43.96 40.67 36.27 19.23 
CCT5E9P-ND 43.96 40.67 36.27 19.23 CCT5C9P-ND 43.96 40.67 36.27 18.53 
CCTSRE9P-ND 47.96 44.37 39.57 20.98 CCT5RC9P-ND 47.96 44.37 39.57 20.98 
CCT6E9P-ND 51.96 48.07 42.87 22.73 CCT6C9P-ND 51.96 48.07 42.87 22.73 
CCT6RE9P-ND 55.96 51.77 46.17 24.48 CCT6RC9P-ND 55.96 51.77 46.17 24.48 


Call Digi-Key with your Selected Base Number, and a Sales Representative will enter your desired frequencies for the multiple outputs. *Programmable parts are non-cancelable and non-returnable! 


NEW!) SCMF Evaluation Board and SCUSB Evaluation Kit 


SCMF is a test board that is used to demonstrate the Cardinal Multiple Output Series Reconfigurable 
Oscillators. The SCMF features a ZIF socket that allows testing of the Thru-Hole Multiple Output Oscillators 
featured above. The SCMF can also interface with a microcontroller through the I@C connector to allow 
reconfiguration of the oscillators. 

Included: Software CD for creating JEDEC files for reconfiguration. Systems Requirements: Windows 98SE, 
ME, 2000XP Required Equipment: 5VDC 200mA power source (NOT INCLUDED) 


SCUSB includes the SCMF Evaluation Board plus a smaller daughter board, which allows the user to connect 
to a PC via a USB port. This eliminates the need for a separate power source. Using the two boards together, 
allows communication and reconfiguration of all the reconfigurable series oscillators. The kit can also be 


configured to interface with a microcontroller through the I?C connector for stand-alone operation. 
Included: Software CD for use on PC (including all necessary USB drivers), and USB Cable. System 
Requirements: Windows 98SE, ME, 2000XP, Minimum screen resolution 1024 x 768, Available USB Port. 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Evaluation Board SCMF-ND 99.00 
Evaluation Kit SCUSB-ND 229.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Firester Wr eae SG-8002 Programmable Oscillators 


The SG-8002 Series gives you the flexibility to solve many different application problems with aone pin compatible with the Epson SG-615, SG-636, SG-51, SG-531 and SG-710 Oscillators. 
time programmable device. Programmable Oscillators provide the ability to pick a custom frequency Frequency ranges are available from 1Mhz to 125Mhz, in +100ppm and +50ppm frequency stability 


in one of five different packages available in SMD and Thru-Hole styles. These five packages are options and 3.3 or 5V power supply levels. Bink irae 


SG-615 Package (JA) SG-636 Package (JC) SG-51 Package (DB) 


.| Pin Terminal .| Pin Terminal , .| Pin Terminal 
Top View Recommended Top View Top View 
OE or ST Soldering Pattern OE or ST Recommended OE or ST 


ie Soldering Patt 
GND = ENG joldering Pattern feiss = GND 


ry 
1. id #6 
OUT 3 OUT 8.36 [Pott #7 Our 


VpD . VpD ; VpD 


7.62 


0.25 


06 1.52 2 = 
pea! 2.54 | 115,246 EA 


5.08 


SG-531 Package (DC) SG-710 Package (CA) Package (JF) 


Top View | Pin Terminal Top View . | Pin Terminal 


Recommended = = 
OE or ST OE or ST Soldering Pattern -| Pin Terminal 


= 7.0 sit Ss Recommended 
GND | GND OE or ST Soldering Pattern 
OUT OUT ' GND 
VDD H . . OUT 


¥BD 42] 


1.5 
 o=0.4 | 


ry 
2.54|__7.62_,] 5.08" 


Example Part Number: How to order: #1 = Select Package. 
S$G-8002 (IT -M []-ND #2 = Select Function. 
#3 = Select Power Supply Duty Level. 
#4 = Select Frequency Stability and Operating Temperature. 


Call Digi-Key with your Base Part Number and an Operator will 
enter your desired frequency. 


#1 #2 #3 #4 
Package Function Power Supply Frequency Operating Available Digi-Key * Price Each 
JA| SG-615 P | Output Enable Duty Level Stability Temperature Frequency Range Base Part No. 1 10 50 100 
a B +50ppm 
JC} SG-636 S | Standby PR -20°C to +70°C | 1.00Mhz - 125.00MHz SG-8002JA+ -ND 385 330 253 2.20 
DB} SG-51 H | 5.0V, CMOS c +100ppm 
DC) SG-531 Mi | =100ppm | 40°C to 85°C | 1.00Mhz - 55.00MHz $2; 8002) 0 (eIET=E ND eae SSR ERB! SO 
CA! SG-710 B +50ppm ; : " SG-8002DB- -ND 3.33 2.85 2.19 1.90 
JFL T | 5.0V,TTL G | stoop | OS | OMe 125,00MHe $G-8002DC-C0ID-ND 333 285 219 1.90 
“Parts coming from Digi Key are marked Mt| +100ppm -40°C to +85°C | 1.00Mhz - 55.00MHz S$G-8002CA-[ITIT-ND 4.73 4.05 3.11 2.70 
with Manufacture Date Lot Code only.” B 50ppm aRaaIE aa 5 Ge Sah 00 
“Fully marked parts are available as a -20°C to +70°C | 1.00Mhz - 125.00MHz Se-6002JF IIE! Spo) —_ ‘8 30 2 
7 ” C | 3.3V, CMOS c +100ppm 
non-catalog order only. Mi| =100ppm | -40°C to 485°C | 1.00Mhz - 125.00MHz * For complete Base Part Number, substitute the corresponding 
One Time Programmable parts are ; = : : letter for C]. 
non-cancelable, non-returnable! _t Not available in JC Package 
HG-1000 Oscillators 
Specifications: 
. | Pin Terminal Recommended Soldering + Max. Supply Voltage: -0.5V to +7.0V +» Operating Voltage: 5.0V +.25V + Storage Temperature: +55°C to +125°C + Operating 
Pattern Temperature: -40°C to +85°C + Frequency Tolerance: +25ppm @ -40°C to +85°C + Current Consumption: 10mA Max. + Duty: 
40% to 60% @ 1/2 VDD Level + Output Load Condition: 15pf Max. + Output Rise Time: 8ns Max. + Output Fall Time: 8ns 
1.3 3.81.3 Max. + Oscillation Startup Time: 4ms max. 
Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing | Epson 
MHz Part No. 1 10 50 Part No. 1,000 Part No. 
0.51-lE _] 7 9 . 1.544 SE2861CT-ND 10.15 870 7.25 SE2861TR-ND 4830.00 HG-1012JA 1.5440M-BXO 
3:08 16.384 SE2864CT-ND 10.15 870 7.25 SE2864TR-ND 4830.00 HG-1012JA 16.3840M-BXO 


More Product Available Online: www.digikey.com 
606 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


EPSON ELECTRONICS 
AMERICA, INC. 


Surface-Mount Quartz 
Crystal Products 
EG2001CA Series Oscillators 


15.08} 4-1.10 
#3 


Pin Conn. 
OE 
GND 
Out 
VDD 


#2 


Recommended 


Soldering Pattern 


1.8) 
#3 


#1 #2 
}-—5.08 + 


Specifications: 

+ Max. Supply Voltage: -0.5 to +5.5V + Operating Voltage: 3.0 to 
3.6V + Storage Temperature: -55°C to +100°C + Operating 
Temperature: 0°C to +70°C + Frequency Stability: +100ppm @ 0°C 
to +70°C + Current Consumption: 50mA Max. + Duty: 45% to 55% 
@ 50% VDD Level + Output Load Condition: 25pF Max. +» Output 
Rise/Fall Time: 2ns Max. + Oscillation Startup Time: 10ms Max. 


SG-615 Series Oscillators 
+ SG-615P 
(C-MOS, TTL compatible type) 
*615PT 
(TTL compatible type) 
+ SG-615H/PCV 
(C-MOS compatible type) 
+ Provided with an OE (Output Enable) function 
(SG-615P/615PT) (Contains internal pull-up resistor.) 


Pin Conn. 
OE or ST 
GND 
Out 
VDD 


(_) Indicates P Type 


— 


--7.62 +] 


Specifications: 


+ Supply Voltage: Operating: 5.040.5V; Maximum: —0.3~ +7.0V. 
+ Temperature Range: Operating: -40°C to +85°C; Storage: -55°C to 
+125°C. + Frequency Stability: C: +100ppm, —10°C to +70°C; C: 
+200ppm, —40°C to +85°C. + Current Consumption: 25mA Max. 
(SG-615/615P); 35mMA Max. (SG-615PT); 32mA Max. (SG-615H). 
Values are with no load. + Duty Cycle: 40~60%, 1.4V or 1/2VDD level. 
+ Output Voltage: VDD -0.4V Min. (SG-615/615P), 'OH = -400uA; VDD 
-0.4 Min. (SG-615PT), IOH = -400uA; VDD -0.37V Min. (SG-615H), 
IOH = 4mA; 0.4V Max. (SG-615/ 615P), IOL = 16mA; 0.4V Max. (SG- 
615PT), IOL =16mA; 0.37V Max. (SG-615H), IOL = 4mA. + OE Input 
Voltage (SG-615P/ 615PT): 2.0V Min., |OH = IA (VIH = VDD); 0.8V 
Max., IIL = 100mA (VIL = GND). +» Rise Time: 8 nsec Max., 5 nsec 
Typ. (SG-615/615P); 10 nsec Max., 5 nsec Typ. (SG-615PT); 7 nsec 
Max., 3.5 nsec Typ. (SG-615H). + Fall Time: 8 nsec Max., 5 nsec 
Typ. (SG-615/615P); 8 nsec Max., 3 nsec Typ. (SG-615PT); 7 nsec 
Max., 3.5 nsec Typ. (SG-615H). + Oscillation Start Time: 4 msec 
Max., (SG-615/615P); 10 msec Max., (SG-615PT); 10 msec Max., 
(SG-615H). 


Tape & Reel 
Frequency] Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Pricing Epson 
Series (MHz) Part No. 1 10 50 100 Part No. 1,000 Part No. 
EGDO0ICA 106.25 SE1008CT-ND 13.00 11.70 10.40 9.10 | SE1008TR-ND 8330.00 | EG-2001CA 106.2500M-PCHLO 
125.000 SE1009CT-ND 14.38 12.94 11.50 10.07 | SE1009TR-ND 9170.00 | EG-2001CA 125.0000M-PCHLO 
1.544 SE2217CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2217TR-ND 1670.00 | SG-615P 1.5440MCO 
1.8432 | SE2201CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2201TR-ND 1670.00 | SG-615P 1.8432MCO 
2.000 SE2202CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2202TR-ND 1670.00 | SG-615P 2.0000MCO 
2.048 SE2218CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2218TR-ND 1670.00 | SG-615P 2.0480MCO 
2.4576 | SE2203CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2203TR-ND 1670.00 | SG-615P 2.4576MCO 
3.072 SE2219CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2219TR-ND 1670.00 | SG-615P 3.0720MCO 
3.579 SE2222CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2222TR-ND 1670.00 | SG-615P 3.579545MCO 
3.6864 | SE2204CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2204TR-ND 1670.00 | SG-615P 3.6864MCO 
4.000 SE2205CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2205TR-ND 1670.00 | SG-615P 4.0000MCO 
5.000 SE2224CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2224TR-ND 1670.00 | SG-615P 5.0000MCO 
6.000 SE2207CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2207TR-ND 1670.00 | SG-615P 6.0000MCO 
6.144 SE2226CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2226TR-ND 1670.00 | SG-615P 6.1440MCO 
7.372 SE2227CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2227TR-ND 1670.00 | SG-615P 7.3728MCO 
SG-615P 8.192 SE2228CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2228TR-ND 1670.00 | SG-615P 8.1920MCO 
(OE) 9.830 SE2229CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2229TR-ND 1670.00 | SG-615P 9.8300MCO 
(CMOS) 10.000 SE2209CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2209TR-ND 1670.00 | SG-615P 10.0000MCO 
(TTL) 11.059 SE2232CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2232TR-ND 1670.00 | SG-615P 11.0592MCO 
12.000 SE2210CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2210TR-ND 1670.00 | SG-615P 12.0000MCO 
12.288 SE2233CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2233TR-ND 1670.00 | SG-615P 12.2880MCO 
14.31818 | SE2211CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2211TR-ND 1670.00 | SG-615P 14.31818MCO 
16.000 SE2212CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2212TR-ND 1670.00 | SG-615P 16.0000MCO 
18.432 SE2213CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2213TR-ND 1670.00 | SG-615P 18.4320MCO 
18.869 SE2238CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2238TR-ND 1670.00 | SG-615P 18.8696MCO 
19.660 SE2239CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2239TR-ND 1670.00 | SG-615P 19.6608MCO 
20.000 SE2214CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2214TR-ND 1670.00 | SG-615P 20.0000MCO 
20.480 SE2240CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2240TR-ND 1670.00 | SG-615P 20.4800MCO 
22.118 SE2241CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2241TR-ND 1670.00 | SG-615P 22.1184MCO 
24.000 SE2215CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2215TR-ND 1670.00 | SG-615P 24.0000MCO 
25.000 SE2242CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2242TR-ND 1670.00 | SG-615P 25.0000MCO 
SG-615PT 
36.000 SE2304CT-ND 6.20 5.55 _ 4.63 = = SG-615PT-36.0000MC2 
(OE) 
SG-615PTJ | 27.000 SE2326CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2326TR-ND 1670.00 | SG-615PTJ 27.0000MCO 
(TTL) 30.000 SE2330CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2330TR-ND 1670.00 | SG-615PTJ 30.0000MCO 
32.000 SE2337CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2337TR-ND 1670.00 | SG-615PH 32.0000MCO 
33.000 SE2339CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2339TR-ND 1670.00 | SG-615PH 33.0000MCO 
33.333 SE2340CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2340TR-ND 1670.00 | SG-615PH 33.3333MCO 
36.000 SE2341CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2341TR-ND 1670.00 | SG-615PH 36.0000MCO 
SG-615PH 40.000 SE2343CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2343TR-ND 1670.00 | SG-615PH 40.0000MCO 
Kemer) 44.900 SE2344CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2344TR-ND 1670.00 | SG-615PH 44.9000MCO 
48.000 SE2345CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2345TR-ND 1670.00 | SG-615PH 48.0000MCO 
50.000 SE2346CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2346TR-ND 1670.00 | SG-615PH 50.0000MCO 
55.000 SE2347CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2347TR-ND 1670.00 | SG-615PH 55.0000MCO 
66.666 SE2352CT-ND 3.64 3.12 2.60 2.34 | SE2352TR-ND 1850.00 | SG-615PH 66.6660MCO 
50.000 SE3503CT-ND 5.25 4.38 3.10 2.80 | SE3503TR-ND 2300.00 | SG-615PCV 50.000MCO 
SG-615PCV| 75.000 SE3511CT-ND 5.85 4.88 3.40 3.10 | SE38511TR-ND 2550.00 | SG-615PCV 75.000MCO 
(OE) 90.000 SE3513CT-ND 5.85 4.88 3.40 3.10 = = SG-615PCV 90.000MCO 
(CMOS) | 106.250 SE3515CT-ND 6.45 5.38 3.85 3.45 | SE3515TR-ND 2900.00 | SG-615PCV 106.250MCO 
120.000 SE3516CT-ND 6.45 5.38 3.85 3.45 = — SG-615PCV 120.000MCO 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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SG-51P, SG-531P, SG-51PH Specifications: Operating Voltage: 5.0+0.5V. 
Operating Temperature Range: -10°C to +70°C. Frequency Stability: 
C:+100ppm. Current Consumption: 25mA Max. Typ. Output Voltage: VDD -0.4V 
Min., IOH = -400mA; 0.4V Max., IOL = 16mA. Input Voltage: VIH 2.0V Min., IOH 
= ImA (VIH = VDD); VIL 0.8V Max., IIL = -100uA (VIL = GND). Output Rise 
8 nsec Max., 4 nsec Typ. Output Fall Time: 8 nsec Max., 5 nsec Typ. Oscillation 
Time: 4 msec Max., 0.3 msec. 


EPSON ELECTRONICS 
AMERICA, INC. 


CMOS/TTL Oscillators 


+ High reliability by cylinder type AT Crystal 

+ Automatic mountable 

+ Lower current consumption by C-MOS IC 

+ TTL-10 output load by using C-MOS IC 

+ DIP 14-PIN plastic package compatible with metal package oscillator 

+ DIP 8-PIN plastic package compatible with half size metal package oscillator 


SG-531PCV Specifications: Operating Voltage: 2.7V to 5.5V. Operating 
Temperature Range: -10°C to +70°C. Frequency Stability: C:+100ppm. Current 
Consumption: 50mA Max. Output Rise Time: 4 nsec. Output Fall Time: 4 nsec. 
Oscillation Start-Up Time: 10 msec Max. 


SG-531P, SG-531PTJ, SG-531PH, SG-531PCV (Half Size) 


SG-531P, 
13.69 


PH, PTJ 


fh 19:31 — + 


SG-51P, SG-51KT, SG-51PTJ, SG-51PH (Full Size) 


SG-51KT, SG-531PTJ, SG-51PTJ Specifications: Operating Voltage: 5.0+0.5V. 
Operating Temp. Range: 10°C to +70°C. Frequency Stability: C:+100ppm. 
Current Consumption: 25mA (32MHz) without load Typ. Output Voltage: VDD 
-0.4V Min., IOH = -400 mA; 0.4V Max., IOL = 16mA. Input Voltage: VIH 2.0V 


: Min., IIH = ImA (VIH = VDD); VIL 0.8V Max., IIL = 100uA (VIL = GND). Output 


Rise Time: 10 nsec Max., 5 nsec Typ. Output Fall Time: 8 nsec Max., 3 nsec Typ. 
Oscillation Time: 10 msec Max., 5 msec. 

SG-531PH Specifications: Operating Voltage: 5.0+0.5V. Operating Temp. 
Range: -10°C to +70°C. Frequency Stability: C:+100ppm. Current Consumption: 
32mA Max. Typ. Output Voltage: VDD -0.37V Min., IOH = -4mA; 0.37V Max., IOL 
= 4mA. Output Rise Time: 7 nsec Max., 3.5 nsec Typ. Output Fall Time: 7 nsec 
Max., 3.5 nsec Typ. Oscillation Time: 10 msec Max., 3 msec Typ. 


OE 
GND 
Out 
VDD 


90~105° 


Frequency Digi-Key Pricing Epson Frequency Digi-Key Pricing Epson 
Case (MHz) Part No. 1 10 50 100 Part No. Case (MHz) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
32.000 SE1111-ND 294 2450 85.26 154.84 | SG-531PH32.0000MC ISG-531PCv| 55.000 ‘SE2904-ND 480 40.00 142.50 255.00 | SG531PCV55.000MC 
32.514 SE1112-ND 294 2450 85.26 154.84 | SG531PH32.5140MC (0 (Qos) | 106.250 SE2915-ND 795 66.25 232.50 _—420.00_| SG-531PCV 106.250MC 
32.768 SE1113-ND 294 2450 85.26 154.84 | SG-531PH32.7680MC SGSIT | 56 99 Gain a aang: |SksiiceeaseeMe 
33.000 SE1114-ND 294 24.50 85.26 154.84 | SG-531PH33.0000MC (TM) 
33.333 SE1115-ND 294 24.50 85.26 ‘154.84 | SG-531PH33.3330MC 1.544 SE1716-ND 294 2450 85.26 154.84 | SG-51P 1.5440MC 
SG-531PH | 36.000 SE1116-ND 294 2450 85.26 ~—- 154.84 | SG531PH36.0000MC 1.8432 SE1701-ND 294 2450 85.26 —- 154.84 | SG-S1P 1.8432MC 
(8 | 38.000 SE1117-ND 294 2450 85.26 154.84 | SG531PH38.0000MC 2.000 SE1717-ND 294 2450 85.26 154.84 _| SG51P2.0000MC 
(QMOS8) 42.000 SE1119-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531PH 42.0000MC 2.048 SE1718-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG51P 2.0480MC 
44.900 SE1120-ND 294 2450 85.26 154.84 | SGS531PH44.9000MC 3.072 SE1719-ND 294 2450 85.26 ——-154.84_| SG-51P3.0720MC. 
48.000 SE1122-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG531PH48.0000MC 3.088 SE1720-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG51P 3.0880MC 
64,000 SE1126-ND 309 2575 89.88 162.27 | SG531PH64.0000MC 3.276 SE1721-ND 294 2450 85.26 154.84 | SG51P3.2768MC 
65.000 SE1127-ND 309 2575 89.88 162.27 | SG531PH65.0000MC 3.579 SE1722-ND 294 2450 85.26 154.84 | SG51P3.579545MC 
66.000 SE1128-ND 3.09 25.75 89.88 162.27 | SG531PH66.0000MC 3.686 SE1723-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-51P 3.6864MC 
66.666 SE1129-ND 309 25.75 89.88 —«162.27 | SG-531PH66.6667MC 4.000 SE1703-ND 294 2450 85.26 ——-154.84_| SG-51P4.0000MC. 
1544 SE1216-ND 294. 2450 8526 154.84 | SGS53IP1.5440MC 4.096 SE1724.ND 294 2450 85.26 154.84 | SG51P4.0960MC 
1.8432 SE1201-ND 294 2450 ©8526 ~—S«154.84 | SGS5SIP 1.8432MC 4.9152 SE1704-ND 294 2450 85.26 154.84 | SG51P4.9152MC 
2.000 SE1217-ND 294 2450 8526 ~—«-154.84 | SG-531P2.0000MC 5.000 SE1705-ND 294 2450 85.26 154.84 | SG51P5.0000MC 
2.048 SE1218-ND 294 2450 © 85.26 ~=S«(154.84 | SGS31P2.0480MC 5.068 SE1725-ND 294 2450 85.26 154.84 | SG51P5.0680MC 
2.4576 SE1202-ND 294 ©2450 85.26 ~—S«(154.84 | SG531P2.4576MC 6.000 SE1706-ND 294 2450 85.26 ——-154.84_| SG-51P.6.0000MC. 
3.072 SEI219-ND 294. 2450 8526 15484 | SG531P3.0720MC 6.144 SE1726-ND 294 2450 85.26 154.84 | SG51P6.1448MC 
3.088 SE1220-ND 294 2450 9526 «154.84 | SG531P3.0880MC 7.372 SE1727-ND 294 2450 85.26 154.84 | SG51P7.3728MC 
aoe SEIZ1-ND 294 2450 8525 154.84 | SGE31P3.2768MC 8.000 SE1707-ND 294 2450 85.26 154.84 _| SG51P8.0000MC 
a57 SEND bod 2450. 856" sate: | SeeGIP a5 7OS45MC 8.192 SE1728-ND 294 2450 85.26 154.84 | SG51P8.1920MC 
aes $F1233.ND DOA PaO 826 tsa.a4 | SOSSIPSGREIMC SG5IP |_ 9.830 SE1729-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 _ | SG-51P-9.8304MC 
‘oo | Save to mas te |soreome || [ae | emo ie ae mee [mer ome 
pied Sage aa ee spa Were || nee ee one TIL) 41.000 SE1731-ND 2.94 24,50 85.26 154.84 SG51P 1 1.0000MC 
4.9152 SE1204-ND 294 2450 85.26 154.84 | SG531P-4.9152MC bppeee aes Say. -“oilsh: (BRok <istaas | SeeIb 1GEeMC 
es eee me ass 7 aie pees is ae 12.000 SE1709-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 SG51P 12.0000MC 
so | Sasi eas) eso | PSI Eee 
oe Seles NO BOE BED + GOR SRE || Sool eNOS 14.745 SE1734-ND 294 2450 85.26 154.84 | SG51P 14.7456MC 
ils Sele ND ee ee eee eee 15.000 SE1735-ND 294 2450 85.26 154.84 | SG51P 15.0000MC 
Saosth’ |) | 6.000 SaEvaNe Ot PROD GREG! TOEEE: | SORT BONDING 16.000 SE1711-ND 294 2450 85.26 ~——-154.84_| SG-51P 16.0000MC 
(A S182 SEZ 294 24.50 _ 85.26 _154.84 | SGS5S1P 8.1920MC 16.257 SE1736-ND 294 2450 85.26 154.84 | SG51P 16.2570MC 
NMOS || » 2820 SSOND ice Seis seca Sag [eae acer 18.000 SE1737-ND 294 2450 85.26 154.84 | SG51P 18.0000MC 
HE), | rene SELECTING) eat eA Bee BEET | enone IO 000IMG 18.432 SE1738-ND 294 2450 85.26 154.84 | SG51P 18.4320MC 
10.240 SHEERS Boe END, BRR BEET || SE SST 10 etOOMC 18.869 SE1739-ND 294 2450 85.26 154.84 _| SG51P 18.8690MC 
oy Sea Sot 450 85.26 154.84 | SG831P 11.0000MC 19.660 SEI740-ND_ 294 24.50 85.26 —-154.84_| SGS1P 19.6608MC 
11.059 SEI282:N) 2.94 2450 _85.26 _154.84_ | 9G-591P 11.0592MC 20.000 SE1712-ND 294 2450 8526 154.84 | SGS51P20.0000MC 
—— Seeoeee Tot 450 85.26 154.84 | SG531P 12.0000MC 20.480 SEI741-ND 294-2450 85.26 ~—-154.84_| SG51P.20.4800MC 
12.268 SSEEAND 204 24500 85.26 154.84 | SG591P 12.2680MC 22.118 SE1742-ND 294 2450 8526 154.84 | SGS51P22.1184MC 
1431818]  SE1210-ND 294 2450 85.26 154.84 | SG531P 14.31818MC 4000 SEI713-ND 294 2450 8526 16484 | SG51P24.0000MC 
14.745 SE1234-ND 294 24.50 85.26 = 154.84 | SG5SIP 14.7456MC 24,576 SE1743-ND 294 2450 85.26 ~—«154.84_| SG-51P.24.5760MC 
15,000 SEIZS5:NO 294 2450 85.26 154.84 | SG-531P 15.0000MC 25.000 SE1714-ND 294 2450 85.26 154.84 | SG51P.25.0000MC 
10er SEIZE NDI) 294 = 24.50 85.26 154.84 | SG-831P 16.2570MC 25.175 SEI7ISND 2.94 24.50_—85.26_—*154.84_| SG51P.25.1750MC 
18.000 SE1237-ND 294 24.50 85.26 = 154.84 | SG-531P 18.0000MC 28.000 SE1806-ND 2.94 2450 85.26 154.84 | SG-51PTJ 28.0000MC 
16.492 See 204 24500 85.26 154.84 | SG591P 16.4920MC 28.322 SE1807-ND 294 2450 8526 154.84 | SGS1PTJ 28.3220MC 
18.869 SE1239-ND 2.94 24.50 85.26 = 154.84 | SG-531P 18.8696MC 28.636 SE1808-ND 294 2450 85.26 — 154.84 | SG-51PTJ 28.63636MC 
19.660 SE1240-ND 294 2450 85.26 _—154.84 | SGS53IP 19.6608MC 29.491 SE1809-ND 294 2450 85.26 154.84 | SGS1PTJ 29.4912MC 
20.480 SE1241-ND 294 24.50 85.26 = 154.84 | SG-531P 20.4800MC SG51PTJ [_30.000 SE1810-ND 294 2450 85.26 154.84 | SG51PTJ 30.0000MC 
22.118 SE1242-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531P 22.1184MC (8 32.000 SE1811-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG51PTJ 32.0000MC 
24.000 SE1213-ND 294 24.50 85.26 = 154.84 | SG-531P 24.0000MC (™) | 32.768 SE1813-ND 294 24.50 85.26 154.84 | SG51PTJ32.7680MC 
25.175 SE1215-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531P 25.1750MC 33.000 SE1814-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-51PTJ33.0000MC 
25.576 SE1243-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531P 25.5760MC 33.333 SE1815-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG51PTJ 33.3333MC 
27.000 SE1817-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531PTJ 27.0000MC 36.000 SE1816-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG51PTJ 36.0000MC 
28.000 SE1818-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531PTJ 28.0000MC 32.768 SE1902-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-51PH32.7680MC 
28.322 SE1819-ND 294 2450 85.26 154.84 | SG-531PTJ 28.3220MC 33.000 SE1903-ND 294 2450 85.26 —-154.84_ | SG.51PH33.0000MC 
28.636 SE1820-ND 294 24.50 85.26 154.84 | SG-S531PTJ 28.63636MC 33.333 SE1904-ND 294 2450 85.26 154.84 | SG51PH33.3330MC 
SG531PTJ| 29.491 SE1821-ND 294 24.50 85.26 154.84 | SG531PTJ29.4910MC 36.000 ‘SE1905-ND 294 2450 85.26 154.84 | SG51PH36.0000MC 
(9 ‘| 30.000 SE1822-ND 2.94 24.50 85.26 —- 154.84 | SG-531PTJ30.0000MC SG51PH | 38.000 SE1906-ND 294 2450 85.26 ~—154.84_| SG-51PH38.0000MC 
(mm) | 32514 SE1824-ND 294 2450 85.26 154.84 | SG531PTJ32.5140MC (| 42.000 SE1908-ND 294 24.50 85.26 154.84 | SG51PH42.0000MC 
32.768 SE1825-ND 294 24.50 85.26 154.84 | SG-531PTJ32.7680MC (aos) | 44.900 SE1909-ND 294 24.50 85.26 154.84 | SG51PH 44.9000MC 
33.000 SE1826-ND 294 2450 85.26 154.84 | SG-531PTJ33.0000MC 46.000 SE1910-ND 294 2450 85.26 154.84 | SG51PH46.0000MC 
33.333 SE1827-ND 294 2450 85.26 154.84 | SGS531PTJ 33.3333MC 48.000 SE1911-ND 294 2450 85.26 154.84 | SG51PH48.0000MC 
36.000 SE1828-ND 294 2450 85.26 154.84 | SG-531PTJ36.0000MC 50.000 SE1912-ND 294 2450 85.26 ~——154.84_| SG-51PH50.0000MC 
A462-ND Aries Full-Size Socket for a 4-Pin Oscillator .................. $.60/1; $12.50/25; $40.48/100 = SSEND eet 24.50 85.26 TSSE- Seon 58.0000MC 
A463-ND _ Aries Half-Size Socket for a 4-Pin Oscillator.................. $.60/1; $12.50/25; $40.48/100 60.000 SE1914-ND 3.09 25.75 89.88 162.27 _ | SG51PH60.0000MC 
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EPSON ELECTRONICS 
AMERICA, INC. 


SG636PCE/636PCV Oscillator 
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FEATURES: 


+ 3.3 volt operation, low current consumption. + 45/55% duty 
cycle. * Small type SMD, thus allowing high density mounting. 
+ Suitable for small handy equipments, especially “Energy Star 
Computers Program” products. 


SPECIFICATIONS: 


Max. Supply Voltage: —0.5V to +7.0V. Operating Voltage: 
3.3V+0.3V, It is possible to work on 2.7 to 5.5 Vpp. Storage 
Temperature: —55°C to +100°C, Stored without Tape and 
Reel. Operating Temperature: —10°C to +70°C. Frequency 
Stability: C: +100ppm, -10°C to +70°C. Current 
Consumption: 9mA Max., No Load Condition. Output 
Disable Current: 5.0mA Max. Duty: 45% to 55%. High 
Output Voltage: VDD —-0.4V Max., IOH=—4mA. Low Output 
Voltage: 0.4V Max., IOL=—4mA. High Input Voltage: 80% 
VDD Min., OE Terminal. Low Input Voltage: 20% VDD Max., 
OE Terminal. Output Rise Time: 5ns Max., 20% to 80% VDD 
Level. Output Fall Time: 5ns Max., 80% to 20% VDD Level. 
Oscillation Start Up Time: 4ms Max. Aging: +5ppm/year 
Max. Shock Resistance: +20ppm Max. 


Voltage Controlled Crystal 
Oscillator (VCXO) VG-1011JA 


Series 

FEATURES: —"4 #1:VC 

* Reflowable and high #4 #3 i) #2: GND 
oe #3: OUT 


density mounting type 

SMD. + Using the #1 

heat-resisting type AT rs 

cut quartz crystal 

allows almost the 1.52 ~ 

same temperature { : 

soldering as universal rs ] 

SMD IC. + Usin O61 2b TsO) 
. * Using C- 5.08 

MOS IC allows low 

current consumption 

and assures high reliability. * Operating Supply Voltage: 5V. 

Control Voltage: 5V. 


SPECIFICATIONS: 


Supply Voltage (VDD): —0.5V Min, 7.0V Max, Operating 
Voltage (VC): 5.0V + 0.5V Operable Temperature (Topr): 
—40°C Min, 85°C Max. Frequency Stability: AV: Ta=—20 to 
70°C, AV: +20 Max. Frequency Adjustment Range: 
K=+75ppm. Frequency Control Sensitivity: VC= 2.5+2.0V, 
+10%. Supply Current: VDD=5.0V, No Load, 13mA Max. 
Start-Up Time: VDD=4.5V to be 0 sec., 10 msec Max. Duty: 
1/2 VDD Level, 40% Min, 60% Max. High Output Voltage: 
IOH=-0.8mA, VDD-0.4V. Low Output Voltage: IOL=0.8mA, 
0.4V Max. Output Rise Time: 20% to 80% VDD Level, 3 
Typical, 8nS. Output Fall Time: 80% to 20% VDD Level 3 
Typical, 8nS. 
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SPECIFICATIONS: 


Storage Temperature: —55°C to +100°C, Stored as naked 
product after unpacking. Operating Temperature: —20°C to 
+70°C. Maximum Drive Level: 2mW Max. Recommended 
Drive Level: 10uW to 100uW. Frequency Tolerance 
(standard): +100ppm. Frequency Temperature Char- 
acteristics (standard): +30ppm, —20°C to +70°C, DL=100yW. 
Load Capacitance: 18pF. Series Resistance: 602 Max., 
—20°C to +70°C, DL=100UW. Shunt Capacitance: 5pF Max. 
Aging: +5ppm/Y Max. 


Surface-Mount Quartz Crystal Products 


Tape & Reel 
Freq. Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing Epson 
Series (MHz) Part No. i 10 50 100 Part No. 1,000 Part No. 
2.4576 | SE2801CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2801TR-ND 2080.00 SG-636PCE 2.4576MCO 
3.6864 | SE2806CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2806TR-ND 2080.00 SG-636PCE 3.6864MCO 
4.0000 | SE2807CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2807TR-ND 2080.00 SG-636PCE 4.0000MCO 
5.000 SE2810CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2810TR-ND 2080.00 SG-636PCE 5.0000MCO 
6.000 SE2812CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2812TR-ND 2080.00 SG-636PCE 6.0000MCO 
8.0000 | SE2815CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2815TR-ND 2080.00 SG-636PCE 8.0000MCO 
8.192 SE2816CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2816TR-ND 2080.00 SG-636PCE 8.1920MCO 
10.000 SE2818CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2818TR-ND 2080.00 SG-636PCE 10.0000MCO 
10.240 SE2819CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2819TR-ND 2080.00 SG-636PCE 10.2400MCO 
12.000 SE2822CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2822TR-ND 2080.00 SG-636PCE 12.0000MCO 
14.7456 | SE2825CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2825TR-ND 2080.00 SG-636PCE 14.7456MCO 
15.000 SE2826CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2826TR-ND 2080.00 SG-636PCE 15.0000MCO 
16.000 SE2827CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2827TR-ND 2080.00 SG-636PCE 16.0000MCO 
18.432 SE2830CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2830TR-ND 2080.00 SG-636PCE 18.4320MCO 
20.000 SE2833CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2833TR-ND 2080.00 SG-636PCE 20.0000MCO 
SG636PCE/ | 24.000 SE2836CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2836TR-ND 2080.00 SG-636PCE 24.0000MCO 
ieiiitas 25.000 SE2837CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2837TR-ND 2080.00 SG-636PCE 25.0000MCO 
25.175 SE2838CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2838TR-ND 2080.00 SG-636PCE 25.1750MCO 
27.000 SE2839CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2839TR-ND 2080.00 SG-636PCE 27.0000MCO 
29.491 SE2842CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2842TR-ND 2080.00 SG-636PCE 29.4912MCO 
30.000 SE2843CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2843TR-ND 2080.00 SG-636PCE 30.0000MCO 
32.000 SE2844CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2844TR-ND 2080.00 SG-636PCE 32.0000MCO 
33.000 SE2847CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2847TR-ND 2080.00 SG-636PCE 33.0000MCO 
33.333 SE2848CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2848TR-ND 2080.00 SG-636PCE 33.3333MC0 
36.000 SE2849CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2849TR-ND 2080.00 SG-636PCE 36.0000MCO 
38.000 SE2850CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2850TR-ND 2080.00 SG-636PCE 38.0000MCO 
40.000 SE2851CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 SE2851TR-ND 2080.00 SG-636PCE 40.0000MCO 
55.000 SE2855CT-ND 6.15 51.25 180.00 325.00 SE2855TR-ND 2700.00 SG-636PCV 55.000MCO 
66.000 SE2859CT-ND 6.15 51.25 180.00 325.00 = = SG-636PCV 66.000MCO 
66.666 SE2860CT-ND 6.15 51.25 180.00 325.00 = = SG-636PCV 66.6667MCO 
12.288 SE3601CT-ND 15.96 136.80 570.00 1026.00 SE3601TR-ND 7600.00 VG-1011JA 12.2880MAVKO 
VG1011JA 16.384 SE3603CT-ND 15.96 136.80 570.00 1026.00 SE3603TR-ND 7600.00 VG-1011JA 16.3840MAVKO 
19.200 SE3605CT-ND 15.96 136.80 570.00 1026.00 SE3605TR-ND 7600.00 VG-1011JA 19.2000MAVKO 
27.000 SE3607CT-ND 15.96 136.80 570.00 1026.00 SE3607TR-ND 7600.00 VG-1011JA 27.0000MAVKO 
18.000 SE2701CT-ND 2.14 18.30 76.25 = 137.25 SE2701TR-ND 1020.00 MA-306 18.0000M-CO 
18.432 SE2702CT-ND 2.14 18.30 76.25 = 137.25 SE2702TR-ND 1020.00 MA-306 18.4320M-CO 
19.660 SE2704CT-ND 2.14 18.30 76.25 137.25 SE2704TR-ND 1020.00 MA-306 19.6608M-CO 
20.000 SE2705CT-ND 2.14 18.30 76.25 137.25 SE2705TR-ND 1020.00 MA-306 20.0000M-CO 
22.118 SE2707CT-ND 2.14 18.30 76.25 137.25 SE2707TR-ND 1020.00 MA-306 22.1180M-CO 
24.000 SE2708CT-ND 2.14 18.30 76.25 137.25 SE2708TR-ND 1020.00 MA-306 24.0000M-CO 
24.576 SE2709CT-ND 2.14 18.30 76.25 137.25 SE2709TR-ND 1020.00 MA-306 24.5760M-CO 
MA-306 25.000 SE2710CT-ND 2.14 18.30 76.25 137.25 SE2710TR-ND 1020.00 MA-306 25.0000M-CO 
25.175 SE2711CT-ND 2.14 18.30 76.25 137.25 SE2711TR-ND 1020.00 MA-306 25.1750M-CO 
27.000 SE2712CT-ND 2.14 18.30 76.25 137.25 SE2712TR-ND 1020.00 MA-306 27.0000M-CO 
28.000 SE2713CT-ND 2.14 18.30 76.25 137.25 SE2713TR-ND 1020.00 MA-306 28.0000M-CO 
28.636 SE2715CT-ND 2.14 18.30 76.25 137.25 SE2715TR-ND 1020.00 MA-306 28.63636M-CO 
29.491 SE2716CT-ND 2.14 18.30 76.25 137.25 SE2716TR-ND 1020.00 MA-306 29.4912M-CO 
32.000 SE2718CT-ND 2.14 18.30 76.25 137.25 SE2718TR-ND 1020.00 MA-306 32.0000M-CO 
40.000 SE2725CT-ND 2.14 18.30 76.25 137.25 SE2725TR-ND 1020.00 MA-306 40.0000M-CO 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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EPSON ELECTRONICS Darke Pan Epson 
Series Frequency Part No. 1 10 50 100 1,000 Part No. 
AM ERICA, INC. 32.768KHz $E3201-ND 27 2.25 771 14.14 115.71 C-001R 32.7680K-A 
CType | 32:768KHz $E3202-ND 27 2.25 771 14.14 115.71 C-002RX 32.7680K-A 
z ae 32.768KHz SE3203-ND 1.38 11.50 41.00 74.00 620.00 C-004R 32.7680K-A 
Cy | | n de r-Type 32.768KHz SE3204-ND 5.64 47.00 166.50 300.00 2500.01 C-005R 32.7680K-AC 
20.000KHz SE3301-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 20.0000K-P 
Qu artz Cc rysta | Ss 25.600KHz SE3302-ND 1.238 10.25 36.50 66.00 550.00 | C-2.25.6000K-P 
26.667KHz SE3303-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 26.6670K-P 
28.000KHz SE3304-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 28.0000K-P 
30.000KHz SE3305-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 30.0000K-P 
C-Type/C-2-Type 
30.760KHz SE3306-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 30.7600K-P 
SPECIFICATIONS FOR C-TYPE 31.250KHz SE3308-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 31.2500K-P 
acu sande szovokHz | SESOND 123 1025 ©3580 ©6600 s5000 | cosz0000KP 
Bh kpc a ere pad — ee bggilinetonale 32.560KHz SE3311-ND 1.28 10.25 36.50 66.00 550.00 | C-232.5600KH-AG 
-10°C ~ +60°C * Maximum Drive Level: 1.0uW Max. + Frequency 
Toeranee (etening 220 be toed capecranes |e) seooktz | SESH@ND 123 1025 «3880 «66.00 $60.00 | C-2960000KP. 
SE3202, SE3203) 12.5pf; (SE3204) 9pf + Series Resistance: 38.000KHz SE3314-ND 1.35 11.25 36.50 66.00 550.00 C-2 38.0000KA-P 
C-001R — 35KQ Max. (18KQ Typ.); C-002RX and C-004R — 38.400KHz SE3315-ND 1.23 1025 36.50 66.00 550.00 C-2.38.4000K-P 
50KQ Max. (30KQ Typ.); and C-005R — 50KQ Max. (37KQ Typ.) 40.000KHz SE3316-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 40.0000K-P 
46.6084KHz SE3317-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 46.6084KC-P 
oe das, FOR C2c5YPE c-2 50.000KHz SE3318-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 50.0000K-P 
: Type 60.000KHz SE3320-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 60.0000K-P 
+ Operating Temperature: -10°C ~ +60°C + Max. Drive Level: 60.002KHz SE3321-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 60.0020KC-P 
1.0uW Max. + Crystal Load Capacitance/Tolerance: All parts 65.535KHz SE3322-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 65.5350K-P 
have 11 pfd. load capacitance, +100 ppm except: (SE3307) C-2 75.000KHz SE3323-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 75.0000K-P 
31.200KI-AG, 7 pfd., +200 ppm; (SE3311) C-2 32.560KH-AG, 76.800KHz SE3324-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 76.8000K-P 
7pfd., +190 ppm; (SE3314) C-2 38.000KA-P 12.5 pfd., +20 ppm 83.000KHz SE3330-ND 1.47 12.25 43.50 78.00 650.00 C-2 83.0000K-P 
+ Series Resistance Over 20KHz and Under 99KHz: 35KQ ~ 96.000KHz SE3331-ND 1.47 12.25 43.50 78.00 650.00 C-2 96.0000K-P 
15KQ + Series Resistance Over 100KHz and Under 200KHz: 100.000KHz SE3333-ND 1.47 12.25 43.50 78.00 650.00 C-2 100.0000K-P 
12KQ ~ 8KQ. 111.000KHz SE3334-ND 1.47 12.25 43.50 78.00 650.00 C-2 111.0000K-P 
120.000KHz SE3335-ND 1.47 12.25 43.50 78.00 650.00 C-2 120.0000K-P 
120.8475KHz SE3336-ND 1.47 12.25 43.50 78.00 650.00 C-2 120.8475K-P 
131.072KHz SE3337-ND 1.77 14.75 52.00 94.00 780.00 C-2 131.0720K-P 
149.475KHz SE3338-ND 1.77 14.75 52.00 94.00 780.00 C-2 149.4750K-P 
4.0000MHz SE3404-ND 213 17.75 6255 11270 935.40 CA-301 4.0000M-C 
4.194304MHz | SE3405-ND. 2.13 17.75 6255 11270 935.40 CA-301 4.194304M-C 
4.433619MHz | SE3406-ND 213 17.75 6255 11270 935.40 CA-301 4.433619M-C 
4.9152MHz SE3407-ND 213 17.75 6255 11270 935.40 CA-301 4.9152M-C 
5.500MHz SE3408-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 CA-301 5.5000M-C 
6.000MHz SE3409-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 CA-301 6.000M-C 
6.144MHz SE3410-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 CA-301 6.1440M-C 
Model Ly Lo Dy Do | B 6.757MHz SE3411-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 CA-301 6.7570M-C 
C-2-Type | 62MAX | 40MIN | o2.0MAX [00.2 | 0.6 7.200MHz SE3412-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 CA-301 7.200M-C 
C-001R 8.0 MAX | 9.0 MIN 93.1 MAX | 90.3 14 7.3728MHz SE3413-ND .96 8.00 27.90 50.87 426.67 CA-301 7.372M-C 
C-002RX_ | 6.0MAX | 4.0MIN | 02.0MAX [00.2 | 0.6 
0048 1 E0MAX 1 40MIN-T oi 5MAX 1o0 18-105 8.000MHz SE3414-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 CA-301 8.000M-C 
C-005R | 4.6MAX | 40MIN] of 2MAX 100.15 103 8.388608MHz | SE3415-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 CA-301 8.388M-C 
8.432MHz SE3416-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 CA-301 8.432M-C 
9.600MHz SE3418-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 CA-301 9.600M-C 
CA-301 Type 9.8304MHz SE3419-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 CA-301 9.830M-C 
10.000MHz SE3420-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 CA-301 10.0000M-C 
piel stil aire 10.240MHz SE3421-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 CA-301 10.2400M-C 
aracteristics): 10.6244MHz SE3422-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 CA-301 10.6244M-C 
Operating reagan: -20°C ~ +70°C + Maximum 11.0592MHz SE3423-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 CA-301 11.0592M-C 
Drive Level: 2mW Max. » Recommended Level: 10uW ~ 12.000MHz SE3424-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 CA-301 12.0000M-C 
. rt 
beste pistes eee Cs aul 12.096MHz SE3425-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 CA-301 12.0960M-C 
il P eneD ASD 12.288MHz SE3426-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 CA-301 12.2880M-C 
table below. 13.500MHz SE3427-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 CA-301 13.5000M-C 
14.000MHz SE3428-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 CA-301 14.0000M-C 
14.31818MHz SE3429-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 CA-301 14.31818M-C 
CA-301 14.500MHz SE3430-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 CA-301 14.500M-C 
Type 14.7456MHz SE3431-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 CA-301 14.7456M-C 
15.000MHz SE3432-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 CA-301 15.000M-C 
16.000MHz SE3433-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 CA-301 16.0000M-C 
18.000MHz SE3435-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 CA-301 18.0000M-C 
18.432MHz SE3436-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 CA-301 18.4320M-C 
19.6608MHz SE3437-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 CA-301 19.6608M-C 
20.000MHz SE3438-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 CA-301 20.0000M-C 
22.1184MHz SE3439-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 CA-301 22.1184M-C 
Model uy Lo Dy Do | B 24.000MHz SE3440-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 CA-301 24.0000M-C 
age ae i a 38 an a3 poe ons i 25.000MHz SE3441-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 CA-301 25.0000M-C 
ver oo Mz | : _ oe. : 25.175MHz SE3442-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 CA-301 25.1750M-C 
_ _ 27.000MHz SE3443-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00 CA-301 27.0000M-C:(FUND) 
iesueney (Mie) Series Resistance (0) Mode 28.000MHz SE3444-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00 CA-301 28.0000M-C:(FUND) 
inde 5 3MHz 150 Q MAX. 28.322MHz SE3445-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00 CA-301 28.3220M-C:(FUND) 
Over mee 100 @ MAX. 32.000MHz SE3446-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00 CA-301 32.0000M-C 
ager aa 32.768MHz $E3447-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00 CA-301 32.7680M-C 
eee 40 OME 80 © MAX. 33.000MHz SE3448-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00 CA-301 33.0000M-C 
Over iON Fundamental 33.333MHz SE3449-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00 CA-301 33.3330M-C 
Under 12.0MHz 60 © MAX. 36.000MHz SE3450-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00 CA-301 36.0000M-C 
te te OMe 50 Q MAX, 40.000MHz SE3451-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00 CA-301 40.0000M-C 
a | SOME 46.000MHz SE3453-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00 CA-301 46.0000M-C 
Under 26.0MHz 40 Q MAX. 49.860MHz SE3454-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00 CA-301 49.8600M-C 
Over 26 OMHz 50.000MHz SE3455-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00 CA-301 50.0000M-C 
Under 36.0MHz 100 Q MAX. aia 55.000MHz SE3456-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00 CA-301 55.0000M-C 
re vertone 
Exceeding 36.0MHz (0.000MH 3457-ND 111 9.2! 1.84 7.65 481.86 ‘A-301 60.000M- 
Bete ese oMtie 80 © MAX. 60. Zz SE345 : 25 31. 57. 8 c 60. Cc 


More Product Available Online: www.digikey.com 
610 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


EPSON ELECTRON ICS Frequency Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T/R Pricing | Epson 


AMERICA, INC. Series (MHz) Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 1,000 Part No. 
Surface-Mount Qu artz MC-405 | 32.768kHz | SE2405CT-ND 95 81 68 61 | SE2405TR-ND 450.00 | MC-405 32.7680K-AO 
4.000 SE2518CT-ND 2.80 240 2.00 1.80 | SE2518TR-ND 1330.00 | MA-505 4.0000M-Co 
Cc rystal Products 4.096 SE2519CT-ND 2.80 240 2.00 1.80 | SE2519TR-ND 1330.00 | MA-505 4.0960M-CO 
Storage Temperature: 55°C to +125°C. 4.915 SE2520CT-ND 280 240 2.00 1.80 | SE2520TR-ND 1330.00 | MA-505 4.9152M-Co 
6.000 SE2501CT-ND 112 96 80 72 | SE2501TR-ND 530.00 | MA-505 6.0000M-CO 
Internal Connection 7.3728 SE2503CT-ND 112 96 80 72 | SE2503TR-ND 530.00 | MA-505 7.3728M-CO 
ii {I} ii 8.000 SE2504CT-ND 112 96 80 72 | SE2504TR-ND 530.00 | MA-505 8.0000M-CO 
= 9.830 SE2524CT-ND 112 96 80 72 | SE2524TR-ND 530.00 | MA-505 9.8304M-CO 
: : 10.000 SE2505CT-ND 112 96 80 72 | SE2505TR-ND 530.00 | MA-505 10.0000M-CO 
10.240 SE2525CT-ND 112 96 80 72 | SE2525TR-ND 530.00 | MA-505 10.2400M-CO 
11.0592 SE2506CT-ND 112 96 80 72 | SE2506TR-ND 530.00 | MA-505 11.0592M-CO 
12.000 SE2507CT-ND 112 96 80 72 | SE2507TR-ND 530.00 | MA-505 12.0000M-CO 
14.318 SE2528CT-ND 112 96 80 72 | SE2528TR-ND 530.00 | MA-505 14.3180M-CO 
14.745 SE2529CT-ND 112 96 80 72 | SE2529TR-ND 530.00 | MA-S05 14.7456M-CO 
scan ashe 16.000 SE2508CT-ND 112 96 80 72 | SE2508TR-ND 530.00 | MA-505 16.0000M-CO 
Pitas Some yi ae 18.432 SE2533CT-ND 112 96 80 72 | SE2533TR-ND 530.00 MA-505 18.4320M-CO 
= 
J Ho 4¢—— MA-505 | 19.660 SE2535CT-ND 112 96 80 72 | SE2535TR-ND 530.00 | MA-505 19.6600M-CO 
piney saris 20.000 SE2509CT-ND 112 96 80 72 | SE2509TR-ND 530.00 | MA-505 20.0000M-CO 
#8 to externa device. 24,000 SE2510CT-ND 112 96 80 72 | SE2510TR-ND 530.00 | MA-505 24.0000M-CO 
whew ian 24.576 SE2538CT-ND 112 96 80 72 | SE2538TR-ND 530.00 | MA-505 24.5760M-CO 
I _ ats? lil 25.000 SE2539CT-ND 112 96 80 72 | SE2539TR-ND 530.00 | MA-505 25.0000M-CO 
254 254-7 1.095 g'1-09 
29.491 SE2543CT-ND 112 96 80 72 | SE2543TR-ND 530.00 | MA-505 29.4912M-CO 
30.000 SE2544CT-ND 112 96 80 72 | SE2544TR-ND 530.00 | MA-505 30.0000M-CO 
32.768 SE2546CT-ND 112 96 80 72 | SE2546TR-ND 530.00 | MA-505 32.7680M-CO 
Oe 33.3333 SE2514CT-ND 112 96 80 72 | SE2514TR-ND 530.00 | MA-505 33.3330M-CO 
#4 #3 36.000 SE2548CT-ND 112 96 80 72 | SE2548TR-ND 530.00 | MA-5S05-36.0000M-CO 
=I + 
tp 40.000 SE2515CT-ND 112 96 80 72 | SE2515TR-ND 530.00 | MA-505 40.0000M-CO 
1.3). 7 Donotconed ad 4.000 SE2618CT-ND 2.80 240 2.00 1.80 | SE2618TR-ND 1330.00 | MA-506 4.0000M-CO 
‘1.4: “#810 extemal dace 4.096 SE2619CT-ND 2.80 240 2.00 1.80 | SE2619TR-ND 1330.00 | MA-506 4.0960M-CO 
4.915 SE2620CT-ND 2.80 240 2.00 1.80 | SE2620TR-ND 1330.00 | MA-506 4.9152M-CO 
6.000 SE2601CT-ND 112 96 80 72 | SE2601TR-ND 530.00 | MA-506 6.0000M-CO 
6.144 SE2602CT-ND 112 96 80 72 | SE2602TR-ND 530.00 | MA-506 6.1440M-CO 
7.3728 SE2603CT-ND 12 96 80 .72 | SE2603TR-ND 530.00 | MA-506 7.3728M-CO 


Internal Connection 
#4 43 8.000 SE2604CT-ND 


1 

1.12 96 -80 72 SE2604TR-ND 530.00 MA-506 8.0000M-CO 
9.830 SE2624CT-ND 1.12 96 -80 72 SE2624TR-ND 530.00 MA-506 9.8300M-CO 

1 

1 


10.000 SE2605CT-ND 12 -96 -80 72 SE2605TR-ND 530.00 MA-506 10.0000M-CO 
10.240 SE2625CT-ND 12 96 -80 72 SE2625TR-ND 530.00 MA-506 10.2400M-CO 


#1 #2 


Do not connect #2 and 
#8 to externa device. 


11.000 SE2626CT-ND 1.12 96 -80 whe SE2626TR-ND 530.00 MA-506 11.0000M-CO 
11.0592 SE2606CT-ND 1.12 96 -80 we SE2606TR-ND 530.00 MA-506 11.0592M-CO 
12.000 SE2607CT-ND 1.12 96 -80 72 SE2607TR-ND 530.00 MA-506 12.0000M-CO 
12.288 SE2627CT-ND 1.12 96 -80 2 SE2627TR-ND 530.00 MA-506 12.2880M-CO 
iftennel Ganneeion 14.318 SE2628CT-ND 112 96 80 .72 | SE2628TR-ND 530.00 | MA-506 14.31818M-CO 
#4, #3 
— : 14.745 SE2629CT-ND 1.12 96 -80 72 SE2629TR-ND 530.00 MA-506 14.7456M-CO 
to MA-506 15.000 SE2630CT-ND 1.12 96 -80 sf2 SE2630TR-ND 530.00 MA-506 15.0000M-CO 
16.000 SE2608CT-ND 1.12 96 .80 72 SE2608TR-ND 530.00 MA-506 16.0000M-CO 
Do not connect #2 and 
#3 to external device. 16.257 SE2631CT-ND 1.12 96 .80 72 SE2631TR-ND 530.00 MA-506 16.2570M-CO 
18.000 SE2632CT-ND 1.12 96 .80 72 SE2632TR-ND 530.00 MA-506 18.0000M-CO 
18.432 SE2633CT-ND 1.12 96 -80 12 SE2633TR-ND 530.00 MA-506 18.4320M-CO 
19.660 SE2635CT-ND 1.12 96 -80 2 SE2635TR-ND 530.00 MA-506 19.6608M-CO 
20.000 SE2609CT-ND 1.12 96 .80 2 SE2609TR-ND 530.00 MA-506 20.0000M-CO 
R ded Solderi Patt 20.480 SE2636CT-ND 1.12 96 .80 a2 SE2636TR-ND 530.00 MA-506 20.4800M-CO 
SS ere eee 22.118 SE2637CT-ND 112 96 80 .72 | SE2637TR-ND 530.00 _| MA-506 22.1184M-Co 
+ Capable of withstanding reflow temperatures of 260°C for 20 seconds 
+ Suitable for use in today’s high density surface mount boards 24.000 SE2610CT-ND 1.12 96 80 she SE2610TR-ND 530.00 MA-506 24.0000M-CO 
Mc-405 24.576 SE2638CT-ND 1.12 96 .80 72 SE2638TR-ND 530.00 MA-506 24.5760M-CO 
MA-505 t 25.000 SE2639CT-ND 1.12 96 .80 72 SE2639TR-ND 530.00 MA-506 25.0000M-CO 
{ 27.000 SE2641CT-ND 1.12 96 .80 72 SE2641TR-ND 530.00 MA-506 27.0000M-CO 
28.636 SE2642CT-ND 1.12 96 .80 72 SE2642TR-ND 530.00 MA-506 28.6360M-CO 
b—A- B—+ 
33.000 SE2647CT-ND 112 96 80 .72 | SE2647TR-ND 530.00 | MA-506 33.0000M-CO 
t 40.000 SE2615CT-ND 1.12 96 .80 2 SE2615TR-ND 530.00 MA-506 40.0000M-CO 
{ 48.000 SE2651CT-ND 1.12 96 .80 2 SE2651TR-ND 530.00 MA-506 48.0000M-CO 
P 50.000 SE2616CT-ND 1.12 96 -80 72 SE2616TR-ND 530.00 MA-506 50.0000M-CO 
? 64.000 SE2653CT-ND 1.23 1.05 88 279 SE2653TR-ND 530.00 MA-506 64.0000M-CO 
A MC-156 32.768KHz SE2412CT-ND 1.30 1.11 .93 84 SE2412TR-ND 620.00 MC-156 32.7680KA-A2 
MC-206 32.768KHz SE2406CT-ND 1.23 1.05 .88 79 SE2406TR-ND 580.00 MC-206 32.7680KA-A2 
Dimensions (mm) 
B c MC-306 32.768KHz SE2407CT-ND 95 81 68 61 SE2407TR-ND 450.00 MC-306 32.7680K-AO 
3.91 4.09 
7.01 5.61 Package MC-405 MA-505 MA-506 MC-156 MC-206 MC-306 
6.86 2.06 Operating Temperature -40°C to +85°C -20°C to +70°C -20°C to +70°C -40°C to +85°C -40°C to +85°C -40°C to +85°C 
i z Maximum Drive Level 1.0uW 2mW 2mW 1.0uW 1.0uW 1.0uW 
3.88 1.5 : Frequency Tolerance +20ppm @ 25°C | +50ppm @ 25°C | +50ppm @ 25°C | +20ppm @ 25°C | +20ppm @ 25°C | +20ppm @ 25°C 
3.88 1.3 5 Load Capacitance 12.5pf 18pf 18pf 12.5pf 12.5pf 12.5pf 
42 1.9 Series Resistance 50K Ohm Max. 50 Ohm Max. 50 Ohm Max. 65K Ohm Max. 50K Ohm Max. 50K Ohm Max. 
: : : Shunt Capacitance 0.85pf Typ. 5pf Max. Spf Max. — 0.9pf max. 0.9pf Max. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 611 


Surface Mount Crystal Filters 


CTs. 


Surface Mount Reference Crystal 


Features: 

* Stable frequency over temperature and drive level 
+ Low Profile Seam Weld Package * For use in cellular 
handsets, 2-way radios, pagers and other portable 
electronics requiring a stable frequency source 


Specifications: 

+ Mode of Vibration: Fundamental + Storage 
Temperature Range: -40°C to 85°C + Frequency 
Stability over Temperature: +15PPM (-10°C to 50°C) 
+ Frequency Make Tolerance: +10PPM @25°C +/-3°C 
+ Resonance Resistance: 309 Max. + Drive Level: 


Features: 3-Pole IF Filter Performance + Low Profile Seam Weld Package + For use in analog wireless 
telecommunications equipment + Excellent Shock and Vibration Capability 


10uW Max. + Load Capacitance: 12pf + Shunt Specificati ATFN6036A ATFN6033A ATFNG024A 
Capacitance: 5.0pf Max. » Aging: +/-2PPM /Yr @25°C pecliicavions: i e . 
Operating Temp Range: -30°C to +80°C -30°C to +85°C -40°C to +85°C 
Nom. Cut Tape T&R 
Frequency Load Price Each Pricing* | CTS Pass Bandwidth: 3dB +14Khz 3dB +14Khz -5dB +10Khz 
(MHz) Cap. 1 10 50 | 1,000 | Part No. 3dB +25Khz 
14.40 12pF | 410-1000-1-ND 5.99 5.52 3.17 | 1675.06 | KXN6489B Stop Bandwidth: 25dB +60Khz 25dB +60Khz ooHa $6 Bie 


*For Tape and Reel Part No., change —1 to —2. 


Term. Cut Tape T&R 
Ripple |Insert. |Impedance| FO | Digi-Key Price Each Pricing*|CTS 
Fig.|(Max.)| Loss | OHMS//pf |(MHz) | Part No. 1 10 50 | 1,000 | Part No. 


1 | 1dB | 3dB | 1200//1.5 | 45.00 | 410-1004-1-ND 17.24 15.89 9.12] 4825.76 | ATFN6036A 


1dB | 3dB | 2000//-1.0 | 85.38 | 410-1005-1-ND 17.53 16.15 9.27) 4905.52 | ATFN6033A 
-5dB | 2.5dB | 2000//-0.6 |109.65] 410-1006-1-ND 16.86 15.54 8.92] 4719.41 | ATFN6024A 


1.0 1.500. 
i @np,-f “| OUT 


*For Tape and Reel Part No., change —1 to -2. 


Features: 14.351|14.35 
+ Stable frequency over temperature and drive level + Low Profile Seam Weld Package * Optional ollo | ° 
machine readable crystal temperature characteristics + For use in GSM handsets, 2-way radios, pagers, 

and other portable electronics requiring a stable frequency source 


Specifications: 
+ Storage Temperature Range: -40°C to 85°C * Frequency Stability over Temperature: +11PPM (-30°C to 


85°C) » Frequency Make Tolerance: +10PPM @ 25°C +/-3°C This small, high performance, 4-Pole monoblock filter is designed primarily for TCAS applications at 1090 


Mz in the radio navigation band. 


Nom. Max. Load Max. Shunt Cut Tape T&R Specifications @ 25°C 
Frequency | Drive Level |Capacitance |Capacitance | Digi-Key Price Each |Pricing* | CTS Frequency: 1087MHz to 1093MHz 
Fig.| (MHz) | (uw) (pF) (pF) __| Part No. 110 50 | 1,000 |Part No. - 
; | 130 100 10.0 13 | 410-1001-1-ND 5.94 5.47 3.14] 1661.76 | ATXN6O77A eee rite ene pores ete | Peete Ane fa 
26.0 100 9.0 4.0 410-1002-1-ND 5.80 5.34 3.07/ 1621.88 | ATXN6040D i i) eee) geey ee ee 
2 | 260 300 95 4.0 | 410-1003-1-ND 5.80 5.34 3.07] 1621.88 | ATXN6073A OB Hex) [Seen] ies (WO) L(hms)s| RertNo: ! al LOE bart No: 
‘ron TabeandinsciPaniNeewnenps iso 20 120 | asodpmin| 10 | 502 |410-1021-ND 40,30 35.65 31.00 |KFF64024 


Surface Mount VCTCXO 


Surface mount Voltage Control Temperature . i "4: Sine Out 
Compensated Crystal Oscillator (VCTCXO) for <a ate, (Pin #3) 
use in 3G, GSM, TDMA, CDMA, PDA's, Satellite 
handsets, 2-way radios, Pagers, Analog 
applications, and other portable electronics 
requiring a Stable frequency source. 


1 Hie | sine Out 
i ine Out 
es (Pin #3) 


Features: “: DC Adjust .38-1I- DC Adjust alle 
* Stable Frequency over temperature (Pin #1) GND (Pin #2) (Pin #1) 0.35 
+ Good SSBN Noise performance : 
Frequency Supply Voltage Frequency Stability Digi-Key Cut Tape Price Each T&R Pricing* cTs 
Fig. (MHz) (Vdd) Over Temperature Part No. 1 10 50 1,000 2,000 Part No. 
12.80 A: 3V + 10% + 1.5 PPM (-30°C to 80°C) 410-1008-1-ND 18.05 16.63 9.54 5051.76 _— OSC1212A 
13.00 A: 3V + 10% + 1.5 PPM (-30°C to 80°C) 410-1009-1-ND 18.05 16.63 9.54 5051.76 = OSC1213A 
1 16.80 B: 3V + 10% + 2.5 PPM (-30°C to 85°C) 410-1010-1-ND 17.10 15.75 9.04 4785.88 _— OSC1215B 
19.20 B: 3V + 10% + 2.5 PPM (-30°C to 85°C) 410-1011-1-ND 17.10 15.75 9.04 4785.88 = OSC1216B 
19.68 B: 3V + 10% + 2.5 PPM (-30°C to 85°C) 410-1012-1-ND 17.10 15.75 9.04 4785.88 _— OSC1217B 
2 19.68 2.8V + 0.14V + 1.5 PPM (-30°C to 85°C) 410-1013-1-ND 19.00 17.50 10.04 5317.64 = OSC1623A 
19.20 2.8V +0.1V + 1.5 PPM (-30°C to 85°C) 410-1014-1-ND 19.00 17.50 10.04 5317.64 _— OSC1645A 
16.80 2.75V + 0.1V + 2.0 PPM (-30°C to 85°C) 410-1015-1-ND 18.53 17.07 9.79 —  5184.70/M OSC1601A 
3 19.44 2.75V +0.1V + 2.5 PPM (-30°C to 75°C) 410-1016-1-ND 18.53 17.07 9.79 —  5184.70/M OSC1602A 
26.00 2.75V + 0.1V + 3.0 PPM (-20°C to 70°C) 410-1017-1-ND 18.53 17.07 9.79 —  5184.70/M OSC1604A 
19.20 2.75V + 0.1V + 2.5 PPM (-30°C to 80°C) 410-1018-1-ND 18.53 17.07 9.79 —  5184.70/M OSC1606A 


*For Tape and Reel Part No., change —1 to -2. 


Surface Mount Ceramic Filters 


I 


KFF6193A: This 2 pole monoblock filter is primarily designed for ISM partie: 778 f 0.762, Ef 7.899 
applications at 915 MHz. KFF6193A So ate [5] | 
KFF6338A: This 2 pole monoblock filter is primarily designed for GPS KFF6338 es B96 
applications at 1575 MHz. Side View 
Passband Insertion Return Power Nominal Cut Tape T&R 
(PB) Loss in PB Loss in PB Attenuation Rating Impedance Digi-Key Price Each Pricing* cTs 
(MHz) (aB) (dB) Stopbands (W) (Ohms) Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 
902 to 928 2.0 10.0 710 MHz @ 30.0 dB Min. 1.0 502 410-1019-1-ND 19.00 17.50 10.04 5317.64 | KFF6193A 
1570 to 1581 15 16.0 1501'Mtiz @ 7.0: dB Min. 1.0 500 410-1020-1-ND 17.91 16.50 9.47 5011.88 | KFF6338A 
; ‘ 1625 MHz @ 20.0 dB Min. ! ; ; : : 


*For Tape and Reel Part No., change —1 to —2. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
612 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 +» Fax: 218-681-3380 


G'TS&. Ceramic Monoblock Duplexer Filters 


AMPS Duplexer Surface Mount Ceramic Filter 


.25 (2 Ples.)~! 


Electrical Specifications: - Power Rating: 3W Max. 


Monoblock Duplexer Filter for US PCS Applications 


4.0 fp 29-45 >|+10.80 +| 
M 


Features: + Small Size SMD + High Performance 


Electrical Specifications: 
+ Power Rating: 2W + Impedance: 500 


Antenna to TX Response 


Frequency 


Specifications @ 25°C 


*For Tape and Reel Part No., change —1 to -2. 


Monoblock Duplexer Filter for Cellular Band Applications 


k— 21.34 —-| 


jer [-7.95+|47.95} 


TX ANT RX 


Features: + Small Size SMD + High Performance 


Electrical Specifications: 


+ Power Rating: 3W + Impedance: 502 


*For Tape and Reel Part No., change —1 to -2. 


High Power Duplexer for Mobile Applications 
in the 800 MHz Cellular Band 


2.84 

51 I/O Pins) 
11x 2.54 
(Ground Lugs) 


HAO 2.037 * 
(Ground Lugs) 


u 


4x92 


Antenna to TX Response Specifications @ 25°C Typ. Variation -30°C to +85°C = 

Insertion Loss 3.4 dB max. 
Passband 824-849 MHz = 

Return Loss @ TX 1850 MHz to 1910 MHz 11.0 dB min. 
Insertion Loss 2.5 dB max. .20B Return Loss @ ANT 11.0 dB min. 
Retum ross @'1% 100 aeinin: uu Attenuation 1930 MHz to 1990 MHz 40.0 dB min. 
Attenuation @ 779-804 MHz 10.0 dB min. 1.0 dB Antenna to RX Response Frequency Specifications @ 25°C 
Attenuation @ 869-894 MHz 45.0 dB min. 2.0dB Insertion Loss 3.4 dB max. 
Antenna to RX Response Frequency Specifications @ 25°C Return Loss @ RX 41930 MHz to 1990 MHz 11.0 dB min. 
Passband 869-894 Mhz = Return Loss @ ANT 11.0 dB min. 
Insertion Loss 3.3 dB max. .25 dB Attenuation 1850 MHz to 1910 MHz 47.0 dB min. 
Return Loss @ RX 8.0 dB min. 1.0 dB TX to RX Response Frequency Specifications @ 25°C 
Attenuation @ 824-849 MHz 52.0 dB min. 2.0 dB Attenuation 1850 MHz to 1910 MHz 51.0 dB min. 
Attenuation @ 914-939 MHz 20.0 dB min. 1.0dB Attenuation 1930 MHz to 1990 MHz 42.0 dB min. 
Attenuation @ 959-984 MHz 45.0 dB min. 1.0 dB 

Digi-Key Price Each T&R Pricing* cTs 
Digi-Key Price Each T&R Pricing* | CTS ib Bs u uy pe 00 bane: 
Part No. 1 10 50 160 Part No. 410-1024-1-ND 27.55 25.38 14.56 3855.29 KFF6666A 
410-1022-1-ND 27.55 25.38 14.56 1233.69 KFF6567A 


.18 Standof 


Antenna to TX Response Frequency Specifications @ 25°C 
Insertion Loss 824 MHz to 849 MHz 2.4 dB max. Features: + High Power * Exceptional Performance » Rugged Bracket Mounting 
Return Loss 13.0 dB max. Electrical Specifications: 
Rejection @ RX Band 869 MHz to 894 MHz 43.0 dB max. PowerRating: 5W. -Impedance: 500 
Antenna to RX Response Frequency Specifications @ 25°C Antenna to TX Response Frequency Specifications @ 25°C 
Insertion Loss 3.3 dB max. Insertion Loss 2.5 dB max. 
869 MHz to 894 MHz 5 824 MHz to 849 MHz 7 
Return Loss 13.0 dB min. Return Loss 9.5 dB min. 
Rejection @ TX Band 824 MHz to 849 MHz 58.0 dB min. Attenuation 869 MHz to 894 MHz 60.0 dB min. 
TX to RX Response Frequency Specifications @ 25°C Antenna to RX Response Frequency Specifications @ 25°C 
jecti i Insertion Li 2.5 dB 5 
Rejection @ RX Band 869 MHz to 894 MHz 44.0 dB min. nsertion Loss 869 MHz to 894 MHz ie! 
Rejection @ TX Band 824 MHz to 849 MHz 60.0 dB min. Return Loss 7.5 dB min. 
Attenuation 824 MHz to 849 MHz 65.0 dB min. 
Digi-Key Price Each T&R Pricing* CTS 
Part No. u 10 50 500 Part No. Digi-Key Price Each cTs 
410-1023-1-ND 27.55 25.38 14.56 7250.00 KFF6636A Part No. 1 10 100 Part No. 
*For Tape and Reel Part No., change —1 to -2. 410-1025-ND | 44.20 39.10 34.00 KFF6075B 
Monoblock Duplexer Filter for US PCS Applications Electrical Specifications: 
+ Power Rating: 3W + Impedance: 502 
Antenna to TX Response Frequency Specifications @ 25°C 
Insertion Loss 41850 MHz to 1910 MH 3.6 dB max. 
= z to z 
Fiat | 9.39 { 12.01 Return Loss 10.0 dB min. 
, Rejection @ RX Band 1930 MHz to 1990 MHz 37.0 dB min. 
Rejection 1720 MHz to 1780 MHz 25.0 dB min. 
Pealures: Antenna to RX Response Frequency Specifications @ 25°C 
. i * Hi Insertion Loss 4.2 dB max. 
Small size SMD + High Performance 1930 MHz to 1990 MHz 
Return Loss 10.0 dB min. 
= A aaa 
Biol Key) Bice Each ee Becing crs Rejection @ TX Band 1850 MHz to 1910 MHz 55.0 dB min. 
BeTENG) U uy EY en) pene! TX to RX Response Frequency Specifications @ 25°C 
410-1026-1-ND 27.5! 25.38 14.56 855.2! KFF6637A 
g 7 7 3 7 7 Rejection @ RX Band 1930 MHz to 1990 MHz 39.0 dB min. 
*For Tape and Reel Part No., change —1 to -2. Rejection @ TX Band 1850 MHz to 1910 MHz 56.0 dB min. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1033) 613 


CTS. arp-sm series SMT Crystals PS oe 


5.0 
Electrical Specifications: TY 
+ Calibration Tolerance: +0.005 ppm @ 25°C. + Operating Temperature Range: 0°C to 70°C + Shunt Capacitance: 7 pF, Max. 
+ Temperature Tolerance: +100 ppm + Drive Level: 100 Microwatts, typ. + Aging: <10 ppm/Yr. [ano heal itt 
13.0 
Freq. Load | Digi-Key Price Each cTS Freq. Load | Digi-Key Price Each cTs << 
(MHz) Cap. | Part No. 1 10 50 100 Part No. (MHz) Cap. | Part No. if 10 50 100 Part No. 5.0 
3.579545 | 18pf | CTX600-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATP036SM 11.05920 20pf | CTX610-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATP111SM 
3.686400 | 20pf | CTX601-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATP037SM 12.00000 | Series | CTX611-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATP120SM 
4.000000 | 20pf | CTX602-ND 2.89 2.51 217 1.51 ATPO040SM 12.28800 20pf | CTX612-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATP122SM 
4.915200 | 20pf | CTX603-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATP042SM 14.31818 | Series | CTX613-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATP143SM 
5.068800 | 20pf | CTX604-ND 2.89 2.51 2:47 1.51 ATPO5S0SM 15.36000 20pf_ | CTX614-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATP153SM 
6.000000 | 20pf | CTX605-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATPO60SM 16.00000 | Series | CTX615-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATP160SM 
8.000000 | 20pf | CTX606-ND 2.89 2.51 217 1.51 ATPO8ASM 16.00000 20pf | CTX616-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATP16ASM 
9.830400 | 20pf | CTX607-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATPO98SM 20.00000 | Series | CTX617-ND 3.15 2.73 2.36 1.64 ATP200SM 
10.000000 | Series | CTX608-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATP100SM 20.48000 20pf | CTX618-ND 3.15 2.73 2.48 1.72 ATP204SM 
10.000000 | 20pf | CTX609-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATP10ASM 24.57600 | Series | CTX619-ND 3.15 2.73 2.48 1.72 ATP245SM 


ATS and 


5 ATS-SM Series 
ATS-SM Series Crystals ome 12.3 
gi : 3.8 7 \ett4 ier stal 
Metal Can per sea 
Electrical Specifications: 28 _yv _ iw 
+ Frequency Tolerance: +50ppm + Operating Temperature Range: 5 1 cy 5.0 4.3 3.7 Insulation 
+ Shunt Capacitance: 7.0 pF, Max. 0°C to 70°C r ry 4 . 7 Base 
+ Drive Level: 100 Microwatts * Operating Mode: Fundamental 
Freq. Load | Digi-Key Price Each cTs Cut Tape Tape & Reel 
(MHz) Cap. | Part No. 110 ~—50 100] PartNo. Freq. Load | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing cTs 
ATS Series (MHz) Cap. | Part No. 1 10 50 100 Part No. 1,000 Part No. 
3.579545] 18pf | CTX400-ND 1.31 1.14 1.03 .72] ATS036 ATS-SM Series — Surface Mount 
pees 20pt COCRNGM Tl (34. deo 23| atsean 3.579545 | 18pf | CTX500-ND 150. 130 1.13 79 | CTXS00TR-ND 540.00 ATSO36SM-T 
4.915200| 20pf | CTX403-ND 1.31 1.14 103 72] ATS042 3.686400 | 20pf | CTX501-ND 150 130 1.43 79 CTX501TR-ND 540.00 ATS037SM-T 
5.068800| 20pi | CTX404-ND 1.31 1.14 1.03 .72| ATSO50 4.000000 | 20pf | CTX502-ND 1.50 130 1.13 79 CTX502TR-ND 540.00 ATSO40SM-T 
6.000000] 20pf | CTX405.ND 1.31 1.14 1.03.72] ATSO6O 4.915200 | 20pf | CTX503-ND 1.50 130 1.13 79 CTX503TR-ND 540.00 ATS042SM-T 
8.000000] 20pf | CTX406-ND 1.31 1.14 1.03 .72| ATSO8A 5.068800 | __20pf_| CTX504-ND 150 130 1.13 79 CTX504TR-ND 540.00 ATSO50SM-T 
9.830400] 20pf | CTX407-ND 1.31 1.14 1.03 .72| ATS098 6.000000] 20pf | CTX505-ND 150 130 1.13 79 CTX505TR-ND 540.00 ATSO60SM-T 
10.000000] Series | CTX408-ND 1.31 1.14 1.03 .72] ATS100 8.000000 | 20pf | CTX506-ND 150 130 1.13 79 CTX506TR-ND 540.00 ATSO8ASM-T 
11.059200] 20pf_| CTX409-ND_ 1.31 1.14 1.03 .72| ATS111 9.830400 | 20pf | CTX507-ND 1.50 1.30 1.13 79 CTX507TR-ND 540.00 ATSO98SM-T 
12.000000] Series | CTX410-ND 1.31 1.14 1.03 .72] ATS120 10.000000 | Series | CTX508-ND 1.50 130 1.13 79 CTX508TR-ND 540.00 ATS100SM-T 
12.288000) 20pf | CTX411-ND 1.31 1.14 1.03.72) ATS122 11.059200 | __20pf_| CTX509-ND 1.50 1.30 1.413 79 CTX509TR-ND 540.00 ATS111SM-T 
14-318180) Series Pee co; ya 108 72) Atetss 12.000000 | Series | CTX510-ND 150 130 1.13 79 CTX510TR-ND 540.00 ATS120SM-T 
-360000) 20pt (RCI aveg 131 1.14 1.03 472) ATSISA 12288000 | 20pf | CTX511-ND 150 130 113 79 | CTX511TR-ND 540.00 ATS122SM-T 
16.000000| Series | CTX414-ND 1.31 1.14 1.03 .72| ATS160 : Pi ; ; : : ! 
76.0000001 Zonf JUCTXHIS:NDG 131-114-103 721 ATSI6A 14.318180 | Series | CTX512-ND 150 130 1.13 79 CTX512TR-ND 540.00 ATS143SM-T 
; p : : cna: 2 15.360000 | 20pf | CTX513-ND 150 130 1.43 79 CTX513TR-ND 540.00 ATS15ASM-T 
20.000000] Series | CTX416-ND 1.31 1.14 1.03 .72| ATS200 PI 
20480000] 20pf | CTX417-ND 1.69 147 1.33 .92| ATS204 16.000000 | Series | CTX514-ND 1.50 130 1.13 79 CTX514TR-ND 540.00 ATS160SM-T 
24.576000| Series | CTX418-ND 1.69 1.47 1.33 .92| ATS245 20.000000 ] Series | CTX515-ND 150 130 1.13 79 CTX515TR-ND 540.00 ATS200SM-T 
25.000000| Series | CTX419-ND 1.69 1.47 1.33 .92| ATS250 20.480000 | 20pf | CTX516-ND 188 163 1.43 1.00 CTX516TR-ND 680.00 ATS204SM-T 
Base Insulator HC49INS-ND — _.09 — .08| 700-9001 24.576000 | Series | CTX517-ND 188 163 1.43 1.00 CTX517TR-ND 680.00 ATS245SM-T 
e 
Microprocessor HC-49/U Case 
Crystals Gase Syle HO-49 
+ Frequency Tolerance +.005% (50PPM) @ 25°C phot = = _F 
+ +.005% (50PPM) 0°C to +70°C Solder Welded : ! | 
+ Fully Hermetic Package Case HC-18. | 
+ Low Start-Up Resistance 
Max. 
Freq. Load | Series | Digi-Key Price Each cTs 
(MHz) Case Capacit.| Resist. | Part No. 1 10 100 | Microprocessor Part No. 
1.843200] HC-49/U | 13pF | 540 |CTX067-ND 3.22 269 1.97 | — MP018S 
2.000000 | HC-49/U_| 20pF_| 300 |CTX068-ND 3.22 2.69 1.97 | — MP020S, 
2.457600 | HC-49/U_ | 32pF | 300 [CTX069-ND 2.08 1.74 1.27 | — MP024S 
3.579545 | HC-49/U | 18pF | 150 |CTX049-ND 94 79 .57 | MMS5369 (Color burst); IM6102; PPS-8; MC6801, 6803, MC6802, 6809; CDP1802, 1802C, 1804, 1804C MP036S 
3.686400 | HC-49/U | 20pF | 150 |CTXO71-ND _.94 79 57 |— MP037 
4.000000] HC-49/U | 20pF | 75 |CTX006-ND 94 79 .57 | MCS-40, 4004, 4040, 4201; MC-6802, 6808, 6809; MK-3870, 3872, 3883, 3876; IM 6102; CDP1802, 1802C, 1804, 1804C | MP040 
4.000000 | HC-49/U | Series | 75 |CTXO80-ND  .94 79 .57 | Pace; MC6875; Z80, Z80A; TMS9940, MPO4A 
4.194304 | HC-49/U_| 12pF | 75 |CTX007-ND _.94 79 57 | ICM7038, 7213, 7049; CDP1802, 1802C, 1804, 1804C MP041 
4.915200] HC-49/U | 20pF | 75 |CTXO50-ND 94 79 57 | CDP1802, 1802C, 1804, 1804C MP042 
5.000000] HC-49/U | 20pF | 50 |CTX051-ND 94 79 .57 | General Purpose; CDP 1802, 1802C, 1804, 1804C MPO5A 
5.000000] HC-49/U | Series | 50 |CTX081-ND 94 79 .57 | CDP1802, 1803, 1802C, 1804, 1804C; TMS 9985, 9940; IM6100A MPO05B 
5.068800] HC-49/U | Series | 50 |CTX052-ND 94 79 .57 | COM5016, 5016T Dual Brg. MPO050 
6.000000 | HC-49/U | 20pF | 50 |CTX026-ND  .94 79 .57 | MCS-48, 8035, 8041, 8048, 8741, 8748; IM8048, IM8748; CDP1802, 1802C, 1804, 1804C, MC68A09 MP060 
6.144000 HC-49/U | 20pF | 50 |CTX054-ND 94 79 .57 | MCS-85, 8086; CDP 1802, 1802C, 1804, 1804C MP061 
7.372800 | HC-49/U | Series | 45 |CTX074-ND 94 79 57 |— MP073 
8.000000] HC-49/U | Series | 45 |CTX056-ND 94 79 .57 | 8 x 300; MC6875, 68000; Z8000; AMZ8000 MP080 
8.000000] HC-49/U | 20pF | 45 |CTX082-ND 94 79 .57 | IM6100A; CDP 1807; Z8; 9940-B; MC68B09 MPO80A 
9.830400 | HC-49/U | 20pF | 45 |CTX084-ND _.94 79 .57 | General Purpose MPO098. 
10.000000] HC-49/U | Series | 35 |CTX057-ND 94 79 .57 | General Purpose MP100 
10.000000] HC-49/U | 30pF | 35 |CTX083-ND 94 79 .57 | MCS-85, 8085A-2; 9940-10 MP101 
10.738635| HC-49/U | 32pF | 35 |CTX085-ND 94 79 57 | TI9918A MP107 
11.000000] HC-49/U | 18pF | 35 |CTX086-ND 94 79 .57 | MCS-48, 8039, 8049 MP110 
11.059200 | _HC-49/U | Series | 35 |CTX078-ND 94 79 57 |— MP111 
12.000000] HC-49/U | Series | 35 |CTX058-ND 94 79 .57 | MCS-86, 8086/8284; 8202 Ram Controller; 9940-12 MP120 
12.288000| HC-49/U | 32pF | 35 |CTX087-ND 94 79 .57 | General Purpose MP122 
14.318180| HC-49/U | Series | 35 |CTX088-ND 94 79 .57 | General Purpose MP143 
14.745600 | _HC-49/U_| Series | 35 | CTX089-ND__.94 79 .57 | General Purpose MP147 
15.000000] HC-49/U | Series | 35 |CTX059-ND 94 79 .57 | MCS-86, 8086/8284; 8202 Ram Controller MP150 
16.000000| HC-49/U | Series | 35 |CTX077-ND 94 79 .57 | General Purpose MP160 
18.432000| HC-49/U | Series | 35 |CTXO61-ND 94 79 .57 | MCS-80, 8080A/8224 MP184 
19.660800| HC-49/U | Series | 35 | CTX090-ND__.94 79 .57 | General Purpose MP196 
20.000000| HC-49/U | Series | 35 |CTX062-ND 94 79 .57 | MCS-80, 8080A/8224 MP200 
22.118400| HC-49/U | Series | 35 |CTX063-ND 1.51 1.26 .92 | MCS-80, 8080A/8224 MP221 
24.000000| HC-49/U | Series | 35 |CTXO91-ND 1.51 1.26 .92 | MCS-86, 8086, 8284 MP240 
24.576000| HC-49/U | Series | 35 |CTX092-ND 1.51 1.26 .92 | General Purpose MP245 
25.000000| HC-49/U | Series | 35 |[CTXO93-ND 1.51 1.26 .92 | 8202 Ram Controller MP250 
Base Insulators HC49INS-ND  — .09 .08 | — 700-9001 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CTS. CB3 and CB3LV Series Surface Mount Clock Oscillator 


FEATURES: 
+ Standard miniature surface mount footprint + PCMCIA Type II and Ill compatible - CMOS/TTL_ | CB3 and CB3LV Series Denotes 


compatible + 16mm Tape and Reel + Ceramic construction for long-term reliability + Seam welded 7 
and Shielded with Kkever covet 8 _ 75 pad él =k _. Side View 
SPECIFICATIONS: 4 ; Pad | Function 
+» Frequency Stability: +50ppm +» Supply Voltage: CB3: 4.5V Min., 5.5V Max.; CB3LV: 3.0V Min., l 
3.6V Max. » Supply Current: 1.5440MHz to 20.00MHz: CB3 (25mA), CB3LV (12mA); >20.00MHz: . . Output Enable 
CB3 (50mA), CB3LV (40mA) + Operating Temperature: 0°C to +70°C + Rise and Fall Time: L ~ =l1.8 Cover/CKT GND 
1.5440MHz to 20.00MHz: 10ns; >20.00MHz to <50MHz: 8ns; >50.00MHz to 80.00MHz: 5ns + Out- fk 5.1 + Pad ia out Output 
put Load: 1.5440MHz to 50.00MHz: S0pf; 50.10MHz to 80.00MHz: 30pf + Enable Input Voltage: Top View Bottom View ys Vec 
2V Min. + Disable Input Voltage: 0.8V Max. 
Cut Tape Tape & Reel Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | CTS Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | CTS 
(MHz) Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 1,000 Part No. (MHz) Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 1,000 Part No. 
CB3 SMD Clock Oscillator — 5V CB3LV SMD Clock Oscillator — 3.3V 
1.54400 | CTX290CT-ND 5.08 4.69 269 1.87 | CTX290TR-ND 1422.47 | CB3-3C-1.5440-T 1.54400 | CTX290LVCT-ND 5.08 4.69 269 1.87 | CTX290LVTR-ND 1422.47 | CB3LV-3C-1.5440-T 
1.84320 | CTX291CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX291TR-ND 1422.47 | CB3-3C-1.8432-T 1.84320 | CTX291LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX291LVTR-ND 1422.47 | CBSLV-3C-1.8432-T 
3.68640 | CTX260CT-ND 3.75 3.46 1.99 1.38 | CTX260TR-ND 1050.23 | CB3-3C-3.6864-T 3.68640 | CTX260LVCT-ND 3.75 3.46 1.99 1.38 | CTX260LVTR-ND 1050.23 | CBSLV-3C-3.6864-T 
4.00000 | CTX261CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX261TR-ND 1422.47 | CB3-3C-4.0000-T 4.00000 | CTX261LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX261LVTR-ND 1422.47 | CB3LV-3C-4.0000-T 
6.17600 | CTX262CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX262TR-ND 1422.47 | CB3-3C-6.1760-T 6.17600 | CTX262LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX262LVTR-ND 1422.47 | CBSLV-3C-6.1760-T 
7.37280 | CTX263CT-ND 5.08 4.69 269 1.87 | CTX263TR-ND 1422.47 | CB3-3C-7.3728-T 7.37280 | CTX263LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX263LVTR-ND 1422.47 | CBSLV-3C-7.3728-T 
8.00000 | CTX264CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CIX264TR-ND 1422.47 | CB3-3C-8.0000-T 8.00000 | CTX264LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX264LVTR-ND 1422.47 | CB3LV-3C-8.0000-T 
10.00000 | CTX265CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX265TR-ND 1422.47 | CB3-3C-10.0000-T 10.00000 | CTX265LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX265LVTR-ND 1422.47 | CB3LV-3C-10.0000-T 
12.00000 | CTX292CT-ND 5.08 4.69 269 1.87 | CTX292TR-ND 1422.47 | CB3-3C-12.0000-T 12.00000 | CTX292LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX292LVTR-ND 1422.47 | CBSLV-3C-12.0000-T 
12.28800 | CTX266CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX266TR-ND 1422.47 | CB3-3C-12.2880-T 12.28800 | CTX266LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX266LVTR-ND 1422.47 | CBSLV-3C-12.2880-T 
12.35200 | CTX267CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX267TR-ND 1422.47 | CB3-3C-12.3520-T 12.35200 | CTX267LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX267LVTR-ND 1422.47 | CBSLV-3C0-12.3520-T 
14.31818 | CTX268CT-ND 5.08 4.69 269 1.87 | CTX268TR-ND 1422.47 | CB3-3C-14.31818-T 14.31818 | CTX268LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX268LVTR-ND 1422.47 | CB3LV-3C-14.31818-T 
15.36000 | CTX269CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX269TR-ND 1422.47 | CB3-3C-15.3600-T 15.36000 | CTX269LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX269LVTR-ND 1422.47 | CBSLV-3C-15.3600-T 
16.00000 | CTX270CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX270TR-ND 1422.47 | CB3-3C-16.0000-T 16.00000 | CTX270LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX270LVTR-ND 1422.47 | CB3LV-3C-16.0000-T 
16.38400 | CTX271CT-ND 5.08 4.69 269 1.87 | CTX271TR-ND 1422.47 | CB3-3C-16.3840-T 16.38400 | CTX271LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX271LVTR-ND 1422.47 | CBSLV-3C-16.3840-T 
18.43200 | CTX293CT-ND 5.08 4.69 269 1.87 | CTX293TR-ND 1422.47 | CB3-3C-18.4320-T 18.43200 | CTX298LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX293LVTR-ND 1422.47 | CBSLV-3C-18.4320-T 
19.44000 | CTX272CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX272TR-ND 1422.47 | CB3-3C-19.4400-T 19.44000 | CTX272LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX272LVTR-ND 1422.47 | CBSLV-3C-19.4400-T 
20.00000 | CTX273CT-ND 3.75 3.46 1.99 1.38 | CTX273TR-ND 1050.23 | CB3-3C-20.0000-T 20.00000 | CTX273LVCT-ND 3.75 346 1.99 1.38 | CTX273LVTR-ND 1050.23 | CB3LV-3C-20.0000-T 
20.48000 | CTX274CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CIX274TR-ND 1422.47 | CB3-3C-20.4800-T 20.48000 | CTX274LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX274LVTR-ND 1422.47 | CB3LV-3C-20.4800-T 
24.00000 | CTX294CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX294TR-ND 1422.47 | CB3-3C-24.0000-T 24.00000 | CTX294LVCT-ND 5.08 4.69 269 1.87 | CTX294LVTR-ND 1422.47 | CBSLV-3C-24.0000-T 
24.70400 | CTX275CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CIX275TR-ND 1422.47 | CB3-3C-24.7040-T 24.70400 | CTX275LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX275LVTR-ND 1422.47 | CBSLV-3C-24.7040-T 
25.00000 | CTX276CT-ND 3.75 3.46 1.99 1.38 | CTX276TR-ND 1050.23 | CB3-3C-25.0000-T 25.00000 | CTX276LVCT-ND 3.75 3.46 1.99 1.38 | CTX276LVTR-ND 1050.23 | CB3LV-3C-25.0000-T 
29.49120 | CTX295CT-ND 5.08 4.69 269 1.87 | CTX295TR-ND 1422.47 | CB3-3C-29.4912-T 29.49120 | CTX295LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX295LVTR-ND 1422.47 | CBSLV-3C-29.4912-T 
30.00000 | CTX296CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX296TR-ND 1422.47 | CB3-3C-30.0000-T 30.00000 | CTX296LVCT-ND 5.08 4.69 269 1.87 | CTX296LVTR-ND 1422.47 | CB3LV-3C-30.0000-T 
32.00000 | CTX277CT-ND 3.75 3.46 1.99 1.38 | CTX277TR-ND 1050.23 | CB3-3C-32.0000-T 32.00000 | CTX277LVCT-ND 3.75 3.46 1.99 1.38 | CTX277LVTR-ND 1050.23 | CBSLV-3C-32.0000-T 
32.76800 | CTX278CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX278TR-ND 1422.47 | CB3-3C-32.7680-T 32.76800 | CTX278LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX278LVTR-ND 1422.47 | CBSLV-3C-32.7680-T 
33.33300 | CTX279CT-ND 3.75 3.46 1.99 1.38 | CTX279TR-ND 1050.23 | CB3-3C-33.3330-T 33.33300 | CTX279LVCT-ND 3.75 346 1.99 1.38 | CTX279LVTR-ND 1050.23 | CB3LV-3C-33.3330-T 
40.00000 | CTX280CT-ND 3.75 3.46 1.99 1.38 | CTX280TR-ND 1050.23 | CB3-3C-40.0000-T 40.00000 | CTX280LVCT-ND 3.75 3.46 1.99 1.38 | CTX280LVTR-ND 1050.23 | CBSLV-3C-40.0000-T 
44.73600 | CTX281CT-ND 5.37 4.95 2.84 1.98 | CTX281TR-ND 1502.23 | CB3-3C-44.7360-T 44.73600 | CTX281LVCT-ND 5.37 4.95 2.84 1.98 | CTX281LVTR-ND 1502.23 | CBSLV-3C-44.7360-T 
45.00000 | CTX297CT-ND 5.37 4.95 2.84 1.98 | CTX297TR-ND 1502.23 | CB3-3C-45.0000-T 45.00000 | CTX297LVCT-ND 5.37 4.95 2.84 1.98 | CTX297LVTR-ND 1502.23 | CBSLV-3C-45.0000-T 
49.15200 | CTX282CT-ND 5.37 4.95 2.84 1.98 | CTX282TR-ND 1502.23 | CB3-3C-49.1520-T 49.15200 | CTX282LVCT-ND 5.37 4.95 2.84 1.98 | CTX282LVTR-ND 1502.23 | CBSLV-3C-49.1520-T 
50.00000 | CTX283CT-ND 3.75 3.46 1.99 1.38 | CTX283TR-ND 1050.23 | CB3-3C-50.0000-T 50.00000 | CTX283LVCT-ND 3.75 3.46 1.99 1.38 | CTX283LVTR-ND 1050.23 | CB3LV-3C-50.0000-T 
51.84000 | CTX284CT-ND 5.70 5.25 3.02 2.10 | CIX284TR-ND 1595.29 | CB3-3C-51.8400-T 51.84000 | CTX284LVCT-ND 5.70 5.25 3.02 2.10 | CTX284LVTR-ND 1595.29 | CBSLV-3C-51.8400-T 
60.00000 | CTX285CT-ND 5.70 5.25 2.95 2.05 | CTX285TR-ND 1595.29 | OB3-3C-60.0000-T 60.00000 | CTX285LVCT-ND 5.70 5.25 3.02 2.10 | CTX285LVTR-ND 1595.29 | CB3LV-3C-60.0000-T 
64.00000 | CTX286CT-ND 5.70 5.25 2.95 2.05 | CIX286TR-ND 1595.29 | CB3-3C-64.0000-T 64.00000 | CTX286LVCT-ND 5.70 5.25 3.02 2.10 | CTX286LVTR-ND 1595.29 | CBSLV-3C-64.0000-T 
66.66660 | CTX287CT-ND 5.70 5.25 2.95 2.05 | CTX287TR-ND 1595.29 | OB3-3C-66.6666-T 66.66660 | CTX287LVCT-ND 5.70 5.25 3.02 2.10 | CTX287LVTR-ND 1595.29 | CBSLV-3C-66.6666-T 
72.00000 | CTX288CT-ND 5.70 5.25 3.06 2.13 | CIX288TR-ND 1595.29 | CB3-3C-72.0000-T 72.00000 | CTX288LVCT-ND 5.70 5.25 3.02 2.10 | CTX288LVTR-ND 1595.29 | CB3LV-3C-72.0000-T 
80.00000 | CTX289CT-ND 5.70 5.25 3.06 2.13 | CTX289TR-ND 1595.29 | OB3-3C-80.0000-T 80.00000 | CTX289LVCT-ND 5.70 5.25 3.02 2.10 | CTX289LVTR-ND 1595.29 | CB3LV-3C-80.0000-T 


SPECIFICATIONS: 357L Series 
+ Frequency Stability: +25ppm 
* Supply Voltage: 2.97V Min., 3.3V Typical, Enable Truth Table 
3.63V Max. Pin? Pind 
+ Supply Current: 50mA mn my 
* Operating Temperature: -40°C to +85°C i O t 
+ Output Voltage Level: Logic “1” Level: VOH utpu 
0.9 Min. 0.1 Max., Logic “O” Level: VOL AOE High Imp. ; Side View 
+ Output Transition Rise and Fall Time: TR Open Output —— Pad #1 5.08 _] 
5.0nS; TF 5.0 nS 7 < i" iz 
+ Start up Time: 40.0 mS Top View Bottom View Pad Layout 
+ Output Duty Cycle (@ 50% Level): SYM - 
45% Min., 55% Max. 357L Series 
thie iset arabada ek anh; Pin Functional Description 2 es poutine nae Te nee aS 
<1p: eq. igi-Key ri igi-Key ricing 
* Control Voltage: 0.3V Min., 1.65V Typical, i eed oar (MHz) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 1,000 Part No. 
.OV Max. ede 
. ABsolie Pulling Range: 50+PPM 3 Circuit and Package Ground 4.096 CTX626CT-ND 10.20 816 680 | CTIX626TR-ND 3944.00 | 357LBI-4IM0960 
+ Linearity: 10% aad ac 4 RF Output 19.440 CTX627CT-ND 10.20 816 680 | CTX627TR-ND 3944.00 | 357LBI-19M4400 
+ Input Impedance: 50K Ohms 5 Not Connected Internally 35.3280 | CTX628CT-ND 10.20 816 680 | CTX628TR-ND 3944.00 | 357LBI-35M3280 
+ Modulation Roll-off (@ -3dB): 10KHz 6 Supply Voltage 44.7360 | CTX629CT-ND 10.58 846 7.05 | CTIX629TR-ND 4089.00 | 357LBI-44IM7360 


350A Series PECL VCXO 


FEATURES: 


+ Differential PECL outputs * +3.3Vdc Operation +» Sealed AT SOR oetles 350A Series lb5a 
strip crystal + Output enable function + Excellent solder reflow Enable Truth Table 6 5 4 ‘ =| [= t 
performance Pin 2 Pins 4 and 5 eew 
SPECIFICATIONS: GND Disabled Too Vi Bottom View 
+ Frequency Stability: +15ppm (0° to 70°C) Veo Enabled op View ' : 
+ Supply Current: 55mA@ Vcc=3.3Vde Open Enabled Side View 
+ Power Supply: 3.30Vdc +5% 
+ Absolute Pull Range (350A Series Only): +85ppm min. A Pad Layout 
+ Control Voltage (350A Series Only): 0.15-3.15V 350A Series 
WAVEFORM PARAMETERS: Pad Funetion a Cut Tape Tape & Reel 
+ Symmetry: @50% level, 45% Min., 50% Typical, 55% Max. 2 En bie/Diabl tage Freq. gi Price Each gi Pricing cTs 
+ Amplitude: 509 load, Vcc-1.62V Min., Vec-1.025V Max. es enisenie (MHz) | Part No. 1 10 50 Part No. 100 Part No. 
+ Rise/Fall Times: 350pSec. Typical, 500pSec. Max. @ 20% 3 GND a : : 
to 80% 4 Output 622.08 CTX623CT-ND 105.00 89.25 75.25 CTX623TR-ND 6800.00 | 350ALAA-622.080 
+ Load: 502 Typical @ Output to Vec-2.0V or Equivalent 5 Complementary Output 644.531 CTX624CT-ND 105.00 89.25 75.25 CTX624TR-ND 6800.00 | 350ALAA-644.531 
+ Phase Jitter: <3.3pSec. RMS 12KHz-20MHz 6 Vec, Supply Voltage 666.514 CTX625CT-ND 105.00 89.25 75.25 CTX625TR-ND 6800.00 | 350ALAA-666.514 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 615 


GTS. MX045 Clock Oscillators 


Tri-State Output Wave Form Conditions Parameter Symbol | Condition | Minimum | Typical | Maximum | Units 
Tri-State Logic uses the two standard logic levels of Supply Voltage Vcc = 45 5.0 5.5 Vv 
state that is not a logic level but an open cireut | ev fen, | aad TV See = |S = Wee 
10% Vdd = - = 
condition that effectively disconnects the output from =| = o | Supply Current 2120 pete ue a _ 
your circuit with a high impedance (floating) state. et tocar a >25->50MHz = 30 40 ms 
Thereby enabling the use of numerous oscillators on Output Load 10 TTL 
the same bus line. Also, by using the enable pin to 14 Test Test Saisureunant IOH VOH = 3.9V aia = 16 mA 
control the output, the crystal is still running even when , foscl ¢ ti. pl IOH VOH = 0.4V = = 16 mA 
the output is disabled (stand-by mode), thus elim- 4 715 pF 
inating any start-up time for the oscillator. ¥ Pe Symmetry Duty 1.0->50MHz 45 = 55 % 
CTS HCMOS/TTL products utilize an Application Diode: IN4148 >50->70MHz 40 = 60 % 
Specific Integrated Circuit (ASIC) design strategy. TTL ‘ Tr/Tf 1.0->25MHz a 5 8 ns 
Employing a single design family supporting both Rise & Fall Time TrTt | >25->70MHz = 3 5 ns 
HCMOS/TTL applications helps in reducing costs and lead times. Utilizing ASIC technology reduces the number of Vin 20 V 
components inside the XO (crystal oscillator), thus increasing reliability and further reducing cost. Features + C-MOS/TTL Enable Input V a2 7 2 im 
compatible + Drives up to 10 standard TTL loads + 100 PPM tolerance = Tri-State output + Fully hermetic resistance VIL = = _ 0.8 = 
weld package Enable Input Load Cin _ = _ 10 F 
Pp! p 
Standard Output Tri-state Leakage Iz VIL = 0.8V = = 0.05 mA 
+ Frequency Tolerance: +100 PPM 0°C to 70°C » C-MOS compatible + Fully hermetic resistance weld package + 8/14-pin iter _ peakreak — iy 50 RS: 
compatible + Drives up to 10 standard TTL Loads = Input Voltage: +5 V DC + .5V Temperature 0-70°C 


Half Size Denotes Pin 1 Full Size : 
-300 Denotes Pin 1 é 
Pin #1 O/E (Tri-State) ; ‘ai Pin #1 eran 
lanaar 
Pin #4 Pa Sl aes : MX045 Pin #7 Ground 
Pin #5 Output é : 14 8 Pin #8 = =Output 
Pin #8 +5 VDC z ‘ Dot Denotes 62) [60 (1524)-1 Pingel tO 
i Pin 1 Location Bottom View 
Frequency Price Each cTs Frequency] Digi-Key Price Each cTS 
(MHz) 1 10 100 250 500 Part No. (MHz) Part No. 1 10 100 250 500 Part No. 
Half Size Clock Oscillator with Tri-State Output Full Size Clock Oscillator with Tri-State Output 
1.00000 | CTX180-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-1.000 1.00000 | CTX139-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-1.000 
1.84320 | CTX181-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-1.8432 1.84320 | CTX140-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-1.8432 
2.00000 | CTX182-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-2.000 2.00000 | CTX141-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-2.000 
2.45760 | CTX183-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-2.4576 2.45760 | CTX142-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-2.4576 
3.68640 | CTX184-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-3.6864 3.68640 | CTX143-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-3.6864 
4.00000 | CTX185-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-4.000 4.00000 | CTX144-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-4.000 
4.91520 | CTX186-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-4.9152 4.91520 | CTX145-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-4.9152 
5.00000 | CTX187-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-5.000 5.00000 | CTX146-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-5.000 
5.06880 | CTX188-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-5.0688 5.06880 | CTX147-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-5.0688 
6.00000 | CTX189-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-6.000 6.00000 | CTX148-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-6.000 
6.14400 | CTX190-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-6.144 6.14400 | CTX200-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-6.144 
7.37280 | CTX191-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-7.3728 7.37280 | CTX201-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-7.3728 
8.00000 | CTX192-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-8.000 8.00000 | CTX202-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-8.000 
10.00000 | CTX193-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-10.000 10.00000 | CTX203-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-10.000 
12.00000 | CTX194-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-12.000 12.00000 | CTX204-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-12.000 
14.31818 | CTX195-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-14.31818 14.31818 | CTX205-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-14.31818 
16.00000 | CTX196-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-16.000 16.00000 | CTX206-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-16.000 
18.43200 | CTX197-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-18.432 18.43200 | CTX207-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-18.432 
19.66080 | CTX198-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-19.6608 19.66080 | CTX208-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-19.6608 
20.00000 | CTX199-ND. 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-20.000 20.00000 | CTX209-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-20.000 
24.00000 | CTX250-ND. 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-24.000 24.00000 | CTX210-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-24.000 
25.00000 | CTX251-ND. 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-25.000 25.00000 | CTX211-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-25.000 
25.17500 | CTX252-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-25.175 25.17500 | CTX212-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-25.175 
28.32200 | CTX253-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-28.322 28.32200 | CTX213-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-28.322 
32.00000 | CTX254-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-32.000 32.00000 | CTX214-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-32.000 
40.00000 | CTX255-ND. 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-40.000 40.00000 | CTX215-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-40.000 
50.00000 | CTX256-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-50.000 50.00000 | CTX216-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-50.000 
64.00000 | CTX257-ND. 3.64 3.22 2.45 2.17 1.86 MXO45HST-64.000 64.00000 | CTX217-ND 3.64 3.22 2.87 2.45 217. MXO45T-64.000 
66.66660 | CTX258-ND 3.64 3.22 2.45 2.17 1.86 MXO45HST-66.6666 66.66660 | CTX218-ND 3.64 3.22 2.87 2.45 217 MXO45T-66.6666 
80.00000 | CTX259-ND 5.85 5.18 3.94 3.49 2.99 MXO45HST-80.000 80.00000 | CTX219-ND 5.85 5.18 4.61 3.94 3.49 MXO45T-80.000 
Half Size Clock Oscillator with Standard Output Full Size Clock Oscillator with Standard Output 
1.00000 | CTX150-ND 2.78 2.47 1:87 1.66 1.42 MXO45HS-1.0000 1.00000 | CTX101-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX0O45-1.0000 
1.84320 | CTX151-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-1.8432 1.84320 | CTX103-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-1.8432 
2.00000 | CTX152-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-2.0000 2.00000 | CTX104-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-2.0000 
2.45760 | CTX153-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-2.4576 2.45760 | CTX105-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-2.4576 
3.68640 | CTX154-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-3.6864 3.68640 | CTX106-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-3.6864 
4.00000 | CTX155-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-4.0000 4.00000 | CTX107-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-4.0000 
4.91520 | CTX156-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-4.9152 4.91520 | CTX108-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-4.9152 
5.00000 | CTX157-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-5.0000 5.00000 | CTX109-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-5.0000 
5.06880 | CTX158-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-5.0688 5.06880 | CTX110-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-5.0688. 
6.00000 | CTX159-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-6.0000 6.00000 | CTX111-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-6.0000 
6.14400 | CTX160-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-6.1440 6.14400 | CTX122-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-6.1440 
7.37280 | CTX161-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-7.3728 7.37280 | CTX123-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-7.3728 
8.00000 | CTX162-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-8.0000 8.00000 | CTX112-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-8.0000 
10.00000 | CTX163-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-10.0000 10.00000 | CTX114-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX0O45-10.0000 
12.00000 | CTX164-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-12.0000 12.00000 | CTX131-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-12.0000 
14.31818 | CTX165-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-14.31818 14.31818 | CTX115-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-14.31818 
16.00000 | CTX166-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-16.0000 16.00000 | CTX116-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-16.0000 
18.43200 | CTX167-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-18.4320 18.43200 | CTX118-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-18.4320 
19.66080 | CTX168-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-19.6608 19.66080 | CTX124-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-19.6608 
20.00000 | CTX169-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-20.0000 20.00000 | CTX119-ND. 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-20.0000 
24.00000 | CTX170-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-24.0000 24.00000 | CTX125-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-24.0000 
25.00000 | CTX171-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-25.0000 25.00000 | CTX126-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-25.0000 
25.17500 | CTX172-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-25.1750 25.17500 | CTX127-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-25.1750 
28.32200 | CTX173-ND. 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-28.3220 28.32200 | CTX128-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-28.3220 
32.00000 | CTX174-ND. 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MX0O45HS-32.0000 32.00000 | CTX129-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-32.0000 
40.00000 | CTX175-ND. 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MX0O45HS-40.0000 40.00000 | CTX120-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-40.0000 
50.00000 | CTX176-ND. 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-50.0000 50.00000 | CTX121-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-50.0000 
64.00000 | CTX177-ND. 3.64 3.22 2.45 2.17 1.86 MXO45HS-64.0000 64.00000 | CTX130-ND 3.64 3.22 2.87 2.45 2.18 MX045-64.0000 
66.66660 | CTX178-ND 3.64 3.22 2.45 2.17 1.86 MXO45HS-66.6666 66.66660 | CTX137-ND 3.64 3.22 2.87 2.45 2.18 MX045-66.6666 
80.00000 | CTX179-ND 5.85 5.18 3.94 3.49 2.99 MXO45HS-80.0000 80.00000 | CTX138-ND 5.85 5.18 4.61 3.94 3.49 MX045-80.0000 


A462-ND Aries Full-Size Socket for a 4-Pin Oscillator 
A463-ND Aries Half-Size Socket for a 4-Pin Oscillator. 


$.60/1; $12.50/25; + $40.48/100 
$.60/1; $12.50/25; + $40.48/100 


More Product Available Online: www.digikey.com 
616 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


CON N OR Su rface M ou nt GC rysta | Ss a n d Frequency | Load | Digi-Key Price Each Connor-Winfield 
Fig.) (MHz) Cap. | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
WINFIELD Osci | lato rs SMT Quartz Crystals 
10.000 16pf | Cw401-ND 4.73 3.94 315 254 | XL-1C-10.0000 
12.000 16pf | Cw402-ND 4.73 3.94 315 254 | XL-41C-12.0000 
16.000 16pf | Cw403-ND 4.73 3.94 315 254 | XL-1C-16.0000 
Fig. 1 Fig. 2 1. 18.432 16pf | Cw404-ND 4.73 3.94 315 254 | XL-1C-18.4320 
XL-1C Series 17BN, XM-1 Series 1 | 20.000 16pf | CW405-ND 4.73 3.94 315 254 | XL-1C-20.0000 
29.4912 16pf | Cw407-ND 5.54 462 3.69 298 | XL-1C-29.4912 
40.000 Series | CW408-ND 513 428 3.42 276 | XL-1C-40.0000 
44.2368 Series | CW409-ND 513 428 3.42 276 | XL-1C-44.2368 
eg S 50.000 Series | CW410-ND 513 428 3.42 276 | XL-1C-50.0000 
55 
2 2 10.000 16pf | Cw421-ND 7.83 6.53 5.22 4.21 | XM-1-10.0000 
2 2 12.000 16pf | Cw422-ND 7.83 6.53 5.22 4.21 | XM-1-12.0000 
c 16.000 16pf | Cw423-ND 7.83 653 5.22 4.21 | XM-1-16.0000 
18.432 16pf | Cw424-ND 7.83 6.53 5.22 4.21 | XM-1-18.4320 
2 | 20.000 16pf | CW425-ND 7.83 6.53 5.22 4.21 | XM-1-20.0000 
29.4912 Series | CW427-ND 932 7.77 621 5.01 | XM-1-29.4912 
Specifications: Specifications: 40.000 Series | CW428-ND 8.51 7.09 5.67 4.57 | XM-1-40.0000 
+ Frequency Tolerance: +50ppm (@ 25°C) . Func poletonces ee (@ 25°C) 44.2368 Series | CW429-ND 8.51 7.09 5.67 4.57 | XM-1-44.2368 
. ility: + + Temperature Stability: +: m 4 
. Petia chang pears res°C . Operating Tamipsfaturd: AOC to +65°C. 50.000 Series | CW430-ND 8.51 7.09 5.67 4.57 XM-1-50.0000 
+ Drive Level: .1mW Typical + Drive Level: .1mW Typical SMT Oscillator 
Fig. 3 Fig. 4 4.9152 — — | CW301-ND 11.61 968 7.74 6.24 | HSM93-4.9152 
: ; 8.000 — — | CWw302-ND 11.61 968 7.74 6.24 | HSM93-8.0000 
aay anny? : Tee eee 10.000 — — | cW303-ND 11.61 968 7.74 6.24 |HSM93-10.0000 
16.000 — | CW304-ND 11.61 9.68 7.74 6.24 | HSM93-16.0000 
20.000 — — | CW305-ND 11.61 9.68 7.74 6.24 | HSM93-20.0000 
755.08 +} 25.000 — | CW306-ND 11.61 9.68 7.74 6.24 | HSM93-25.0000 
4 3 eed 5 3 | 99.4912 — | cW341-ND 1215 10.13 810 6.53 | HSM92-29.4912 
=a ; . ; 32.000 — | cWws07-ND 11.61 968 7.74 6.24 | HSM93-32.0000 
4] [2 feral copes : dahr] 40.000 — | cws08-ND 11.61 968 7.74 6.24  |HSM93-40.0000 
1.98 | /1.78 GND os - : - 44.2368 — | cws42-nD 1215 10.13 810 6.53 | HSM92-44.2368 
Suggested Pad Layout Output pee Connection 50.000 — | cwso9-ND 11.61 968 7.74 6.24  |HSM93-50.0000 
VDD Suggested Pad Layout _ i , 
GND 60.000 CW310-ND 13.23 11.03 882 7.11 | HSM93-60.0000 
Specifications: wae 8.000 — | CW320-ND 10.80 9.00 7.20 5.80 HSM536-8.0000 
+ Frequency Stability: HSM92: +50ppm; HSM93: 10.000 — | cws21-ND 10.80 9.00 7.20 5.80 | HSM536-10.0000 
; lee Range: 0°C to +70°C. Specifications: 18.432 — | CwW322-ND 10.80 9.00 7.20 5.80 | HSM536-18.4320 
+ Waveform: HCMOS Squarewave, Tri-State + Frequency Stability: +100ppm. 20.000 = Cws23-ND 10.80 9.00 7.20 5.80 HSM536-20.0000 
+ Output: Voh: 4.5V Min., Vol: 0.5V Max. + Temperature Range: 0°C to +70°C. 25.000 = CW324-ND 10.80 9.00 7.20 5.80 HSM536-25.0000 
* Current: loh: 16mA; lol: 16mA. + Waveform: HCMOS Squarewave. 4 32.000 = CW325-ND 10.80 9.00 7.20 5.80 HSM536-32.0000 
+ Rise/Fall Time: 7ns Max. + Output: 14. in. 20. ‘A 
= buty Gyele! 46/65 Fra, iting Meh 40.000 — | cws26-ND 10.80 9.00 7.20 5.80 | HSMS536-40.0000 
+ Start Up Time: 10mS Max. + Duty Cycle: 50/50% #10%. 50.000 — | cWs327-ND 10.80 9.00 7.20 5.80 | HSM536-50.0000 
+ Supply Voltage: +5VDC +10%. + Start Up Time: 10mS Max. 60.000 — | cWws328-ND 11.07 9.23 7.38 5.95 | HSM536-60.0000 
+ Enable/Disable Time: 100ns Max. + Supply Voltage: +5VDC +10%. 64.000 = CW329-ND 11.07 9.23 7.38 5.95 HSM536-64.0000 
“Output Road: 50ph 2 OutpubLoad: 50pr 66.6666 — | cws30-ND 11.07 923 7.38 5.95 | HSMS536-66.6666 


iE S i . +| 7.62 |* 
12.8 
E@Swe Dual Output Oscillator - ECS-300C Series sere Eris few 
Electrical Characteristics: + Output Symmetry: 40% to 60% 7.0 
+ Frequency Stability: 0.01% + Rise Time/Fall Time: 15nS oath 12.54 | H+ 6 
+ Operating Temperature Range: Ta = -10°C to+70°C__- Start-up Time: .2mS a O1.6 . 
+ Storage Temperature Range: Ta = -55°C to +125°C vop c B A aa E 0-15°-+]}< 
+ Supply Voltage: 5V +0.5V; 3-5V +5V 
* Current Consumption: 20mA max. SLE LS 7 Frequency Digi-Key Price Each Ecs 
* Input Current: 35mA max. (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
+ Output Load: 15pF 
+ Output Level: Voh: 4.5V min. Vol: 0.5V max. 12.000 XC301-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ECS-300C-120 
12.288 XC302-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ECS-300C-122.8 
SETTING OF DIVIDING OUTPUT 172] 3)14 12.800 XC303-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ECS-300C-128 
Input Output FD ST GND 14.31818 XC304-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ECS-300C-143 
Select F (Original D (Divided . 7 14.7456 XC305-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ECS-300C-147.4 
c B A ST Frequency) Waveform) Pin| Connection 
X X X L L L flours 15.9744 XC306-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ECS-300C-159.7 
L L L H To clock fo 1/2 clock 7 ning Ratio 16.000 XC307-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ECS-300C-160 
L L H H fo clock fo 1/2? clock 3 | Standby 16.3840 XC308-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ECS-300C-163.8 
L H L H fo clock fo 1/2° clock 4 | GND 17.734476 XC309-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ECS-300C-177.3 
L H H H fo clock fo 1/2" clock ‘ 18.432 XC310-ND 5.35 446 357 288 ECS-300C-184 
H L L H fo clock fo 1/2° clock 5 | A (Programming) 
H L Hi H fovcloek fo 1/2" clock 6 | B (Programming) 19.6608 XC311-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ECS-300C-196.6 
H H L H foclock fo 1/27 clock 7 | C (Programming) 20.000 XC312-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ECS-300C-200 
H H H H fo clock fo 1/2° clock 8 | Vpp (5V) 24.000 XC313-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ECS-300C-240 


BIECS nc. SMD Clock Oscillator - 32.768 KHZ ECS-327SMO Series 


Electrical Characteristics: + Input Current: 15yA max. (with 15pF load) 
+ Frequency Stability: * Symmetry: 40% to 60% (at 1/2 Vcc Level and 
-10°C ~ +60°C: -60ppm min., +30ppm max.; +25°C) 
-40°C ~ +85°C: -140ppm min., +30ppm max. + Rise and Fall Time: 200ns 7 " 5 i Connection 
+ Operating Temperature Range: -40°C ~ +85°C + “0” Level: Vcc x 0.1V max. - NG 
+ Storage Temperature Range: -40°C ~ +85°C * “4” Level: Vcc x 0.9V min. GND 
+ Input Voltage (Vcc): +3.3V DC typ. + Load: 15pF CMOS Output 
Cut Tape Tape & Reel { ; t Vee 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 
(KHz) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. Package Thickness: 2.0mm 
32.768 XC777CT-ND 6.74 5.52 4.90 XC777TR-ND 3430.00 ECS-327SMO 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 617 


1 1 Frequenc’ Digi-Ke Price Each EcS 
MHECS inc. Half Size Clock Oscillators | ee ae eee 
; _ 4.000 XC259-ND 263. 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-040 
Electrical Characteristics: 4.9152 XC260-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-049 
+ Frequency Stability: +50ppm max. 6.000 XC261-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-060 
* Supply Voltage: 4.5V min., 5.5V max. 6.144 XC262-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-061 
+ Input Current: 7.3728 XC263-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-073 
4.000 ~ 25.000MHz: 25mA 8.000 XC264-ND 263. 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-080 
25.000+ ~ 50.000MHz: 46mA 9.216 XC265-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-092.1 
50.000+ ~ 80.000MHz: 77mA 9.8304 XC266-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-098 
+ Output Symmetry @2.5V: 10.000 XC267-ND 263 237 1.89 1.68 ECS-2200B-100 
4.000 ~ 80.000MHz: 45% min., 55% max. 11.0592 XC268-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-110 
* Operating Temp.: -10°C to +70°C F Connection 12.000 XC269-ND 263. 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-120 
* Storage Temp.: -55°C to +125°C ti32 Enable/Disable 14.31818 XC270-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-143 
* Rise Time (0.5V to 4.5V): 5nS 11.8 16.000 XC271-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-160 
+ Fall Time (4.5V to 0.5V): 5nS | GND (Case) 18.432 XC272-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-184 
* Output Voltage (4.000 ~ 80.000MHz): Output 19.6608 XC273-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-196 
IOL = 16mA: 0.5V max. ‘\ Denotes Pin 1 +5 VDC 20.000 XC274-ND 263. 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-200 
IOH = -16mA: 4.5V min. 24.000 XC275-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-240 
* Output Current (4.000 ~ 80.000MHz): Enable / Disable Function 25.000 XC276-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-250 
VOL = 0.5V: 16mA max. 7 ; 28.322 XC277-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-283 
VOH = 4.5V: -16mA max. pal 0 erie. (Fins) 32.000 XC278-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-320 
* Output Load: +" Level Viq > 2.2V ACTIVE 40.000 XC279-ND 263. 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-400 
TTL: 10 TTL max. ‘0 Level Vi, < 0.8V High Z 48.000 XC280-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-480 
HCMOS: 50pf - - - 50.000 XC281-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-500 
* Start up Time: 4.000-80.000MHz: 10mS at An internal pullup resistor from Pin 1 to Pin 8 allows 66.666 XC282-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-666 
+ Output Enable/Disable Time: 100nS active output if Pin 1 is left open 80.000 XC283-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-800 


Full Size TTL Clock Oscillators 


Electrical Characteristics: 
+ Frequency Stability: +100ppm max. 
+ Supply Voltage: 4.5V min., 5.5V max. 
+ Input Current: 
1.000 ~ 8.000MHz: 15mA 
8.000+ ~ 24.000MHz: 30mA 
24.000+ ~ 66.666MHz: 70 mA 
+ Output Symmetry @ 1.4V: 
1.000 ~ 8.000MHz: 45% min., 55% max. 
8.000+ ~66.666MHz: 40% min., 60% max. 
+ Operating Temp.: 0°C to +70°C 
+ Storage Temp.: -55°C to +125C 
+ Rise Time: 
1.000 ~ 25.000MHz @ 0.4V to 2.4V: 10nS 
25.000+ ~ 66.666MHz @ 0.5V to 2.4V: 5nS 
+ Fall Time: 
1.000 ~ 25.000MHz @ 0.4V to 2.4V: 10nS 
25.000+ ~ 66.666MHz @ 0.5 to 2.4V: 5nS 
+ Output Voltage (IOL = 20mA): 
1.000 ~ 25.000MHz: 0.4V max. 
25.000+ ~ 66.666MHz: 0.5V max. 
+ Output Voltage (IOH = 1mA): 2.4V min. 
+ Output Current: 


Half Size TTL Clock Oscillators 


Electrical Characteristics: 


Frequency Stability: 
+100ppm max. 
Supply Voltage: 
4.5V min., 5.5V max. 
Input Current: 
1.000 ~ 25.000MHz: 25mA 
25.000+ ~ 50.000MHz: 46mA 
50.000+ ~ 66.666MHz: 77mA 
Output Symmetry @ 2.5V: 
1.000 ~ 66.666MHz: 
45% min., 55% max. 
Operating Temp.: 
0°C to +70°C 
Storage Temp.: 
-55°C to +125C 
Rise Time (0.5V to 4.5V): 5nS 
Fall Time (4.5V to 0.5V): 5nS 
+ Output Voltage 
IOL = 16mA: 0.5V max. 


R, = 4000 

D: Switching Diode 
1N4148 

C= 15pF Max. 


§.¥DC— ___________"}" Level 


Connection 


VOL = 0.5V: 16mA max. IOH = -16mA: 4.5V min. aif Tp tt Tk Te = any, Vor NC 
VOH = 2.4V: -4mA max. + Output Current: yf (TTL fF (CMDs) |) (CMOS) |, GND 
+ Output Load: TTL: 10 TTL max. Connection VOL = 0.5V: 16mA max. i 
* Start up Time: NG VOH = 4.5V: -16mA max. 20% Vog Sutput 
1000s 2 S00MEE: Sons Gnd/Case Gnd + Output Load: SU "0" Level 
3.500+~4.000MHz: 35mS 7 pains Sn 
4.000+~6.000MHz: 30mS utput : max. : 
6.000+~20.000MHz: 20mS +5V de HCMOS: SOpf 
20.000+~66.666MHz: 15mS + Start up Time: 10mS 
Frequency Digi-Key Price Each ECS Frequency Digi-Key Price Each ECS 
(MHz) Part No. il 10 100 500 Part No. (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
1.000 X101-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-010 1.000 XC229-ND 2413 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-010 
1.2288 X102-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-012.2 1.2288 XC230-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-012.2 
1.8432 X103-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-018 1/8432 XC231-ND 213 192 1153 136 ECS-2100A-018 
2.000 X104-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-020 2000 XC232-ND 213 192 153 136 ECS-2100A-020 
2.4576 X105-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-024 24576 XC233-ND 213 1192 153 1136 ECS-2100A-024 
aoe ane jee: fee < Ges gee. | GeGe- teenie 3.6864 XC234-ND 213. 192 153 1.36 | ECS-2100A-036 
7000 SOvIND 4/8 4168 {a6 150 ECS-100A.040 3.579545 XC235-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-035 
4.9152 X108-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-049 4.000 ees) 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-040 
5.000 X409-ND 188 169 138 120 ECS-100A-050 4.9152 XC236-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-049 
5.0688 X110-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-051 5.000 AGZI END 218 ive pee 136 eGo 2100050 
6.000 X111-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-060 5.0688 XC238-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-051 
6.144 X122-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-061 6.000 XC239-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-060 
7.3728 X123-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-073 6.144 XC240-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-061 
8.000 X112-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-080 7.3728 X208-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-073.2 
9.216 X113-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-092.1 8.000 X209-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-080 
9.8304 X124-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-098.3 9.216 XC241-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-092.1 
10.000 X114-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-100 9.8304 XC242-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-098.3 
11.0592 X125-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-110.5 40.000 XC243-ND 213 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-100 
12.000 X126-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-120 11.0592 XC244-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-110.5 
14.31818 X115-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-143 12.000 XC245-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-120 
14.7456 X127-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-147.4 1431818 XC246-ND 213 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A143 
16.000 AVIG-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-160 14.7456 XC247-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-147.4 
16.257 X128-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-162.5 16.000 X216-ND ia 192 153 136 ECS-2100A-160 
18.000 X117-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-180 : . : : : 

16.257 XC248-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-162.5 
oe Onn i Hs : i : 2 i oe =a ee e ‘ 18.000 XC249-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-180 
20.000 X119-ND 188 1.69 1.35.) 1.20 | ECS-100A-200 18.432 ACAseHK) 213 1.9200 1.53 1.36 | ECS-2100A-184 
24.000 X129-ND 1/38 169 1135 120 ECS-100A-240 19.6608 XC251-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-196.6 
25.000 XC315-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-250 20.000 EIEN) 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-200 

24.000 X221-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-240 
26.322 XistND 8869138 120'|~«ECS-TOOA280.2 25.000 xc252ND 2131.92 _—1.53__1.38_|_ECS-2100A.250 
30.000 XC316-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-300 25.175 X222-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-251.7 
32.000 X132-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-320 28.322 X223-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-283.2 
32.514 X133-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-325.1 30.000 XC253-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-300 
35.000 X134-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-350 32.000 XC254-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-320 
40.000 X120-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-400 32.514 X224-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-325.1 
48.000 X135-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-480 35.000 XC255-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-350 
50.000 X121-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-500 40.000 X225-ND 213 192 153 136 ECS-2100A-400 
e000) 2CRTSEAD Pee. 62 Ja2 Mees BOS ub eae 48.000 XC256-ND 213 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-480 
66.666 XC228-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-666 50.000 X226-ND 213 1192 153 1136 ECS-2100A-500 

A462-ND _ Aries Full-Size Socket for a 4-Pin Oscillator... $.60/1; $12.50/25; $40.48/100 64.000 XC257-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-640 
A463-ND _— Aries Half-Size Socket for a 4-Pin Oscillator ... $.60/1; $12.50/25; $40.48/100 66.666 XC258-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-666 


More Product Available Online: www.digikey.com 


618 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


ECS inc. Surface Mount Oscillators 


Electrical Specifications: 


ECS-3953C ECS-3951C ECS-3953M ECS-3951M 
Frequency Stabili 
@25°C and over ‘perating Temp. £100ppm £100ppm +50ppm +50ppm 
Supply Voltage - Min. to Max. 3.0V to 3.6V 4.5V to 5.5V 3.0V to 3.6V 4.5V to 5.5V 
20.00-32.00MHz - 8mA max. ia eee eae 1.8432-32.00MHz - 15mA max. 4349893 00K soma tax 
Input Current 32.00-50.00MHz - 12mA max. 40.00-65.00MHz - 30mA max 40.00-66.6666MHz - 25mA max. 40.00-66.666MHz - 55mA max. 
66.666-80.00MHz - 30mA max. 66.666MHz - 50mA max. _ 80.00MHz - 30mA max. 7 ° . 
Output Symmetry @ 1/2 Vcc Level 40% min., 60% max. 40% min., 60% max. 40% min., 60% max. 40% min., 60% max. 
Operating Temperature O°C to +70°C 0°C to +70°C -10°C to +70°C -10°C to +70°C 
Storage Temperature -55°C to +125°C -55°C to +125°C -55°C to +125°C -55°C to +125°C 
Rise and Fall Time 15nS 10nS 5nS SE ee ie Bos 
Output Current (IOL) VOL=0.5V/0.33V 4mA 4mA 4mA 4mA 
Output Current (IOH) VOL=4.5V/2.97V -4mA -4mA -4mA -4mA 
Output Load HCMOS 15pF 30pF 15pF 30pF 
Enable/Disable Time 100nS 100nS 100nS 100nS 
ECS-3953M-BN Cut Tape Tape & Reel 
m7 Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 
mieb nsote cs geait +50ppm (MHz) | Part No. 1 10100500 | PartNo. 1,000 _| Part No. 
and over Operating Temp. rf 7 
= ECS-3953C Series Oscillators 
Supply Voltage - Min. to Max. eS OVA SBV. 20.000 XC721CT-ND 525 473 394 3.15 | XC721TR-ND 2625.00 | ECS-3953C-200-TR 
1.8-36.0MHz - 15mA max. 24.000 XC722CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 | XC722TR-ND 2625.00 ECS-3953C-240-TR 
inst Curent 36.1-70.0MHz - 25mA max. 25.000 XC723CT-ND 525 473 394 3.15 | XC723TR-ND 2625.00 | ECS-3953C-250-TR 
Lec hal 70.1-100.0MHz - 30mA max. 32.000 XC724CT-ND 5.25 473 394 3.15 | XC724TR-ND 2625.00 | ECS-3953C-320-TR 
100.1-125.0MHz - 35mA max. 40.000 XC725CT-ND 5.25 4.73 3.94 —3.15_|_XC725TR-ND 2625.00 | ECS-3953C-400-TR 
oe mai 608 50.000 XC726CT-ND 525 473 394 3.15 | XC726TR-ND 2625.00 | ECS-3953C-500-TR 
Output Symmetry @ 1/2 Vee Level ebveinins SOemae 66.666 XC727CT-ND 525 473 394 315 | XC727TR-ND 2625.00 | ECS-3953C-666-TR 
Operating Temperature -40°C to +85°C 80.000 XC728CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 _| XC728TR-ND 2625.00 | ECS-3953C-800-TR 
Storage Temperature -55°C to -125°C ECS-3953M Series Oscillators 
: : 1.8-70.0MHz - 5nS 1.8432 XC284CT-ND 525 473 394 3.15 | XC284TR-ND 2625.00 | ECS-3953M-018-B-TR 
Rise and Fall Time 70.1-125.0MHz - 5nS 3.6864 XC285CT-ND 5.25 4.73 394 3.15 | XC285TR-ND 2625.00 | ECS-3953M-036-B-TR 
4.000 XC286CT-ND 525 473 394 3.15 | XC286TR-ND 2625.00 | ECS-3953M-040-B-TR 
Output Currenti(lOly VOU-0.5V0s3v ami 8.000 XC287CT-ND 5.25 473 394 3.15 | XC287TR-ND 2625.00 | ECS-3953M-080- 
Output Current (IOH) VOL=4.5V/2.97V -4mA 10.000 XC288CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 | XC288TR-ND 2625.00 | ECS-3953M-100- 
Output Load HCMOS 15pF 12.000 XC289CT-ND 525 473 394 3.15 | XC289TR-ND 2625.00 | ECS-3953M-120- 
Enable/Disable Time 700nS 16.000 XC290CT-ND 5.25 4.73 3.94 -3.15_| XC290TR-ND 2625.00 | ECS-3953M-160- 
20.000 XC790CT-ND 5.25 473 394 3.15 | XC790TR-ND 2625.00 | ECS-3953M-200- 
24.000 XC791CT-ND 525 473 394 3.15 | XC791TR-ND 2625.00 | ECS-3953M-240- 
ECS-3951M-BN 25.000 XC792CT-ND 525 473 394 3.15 | XC792TR-ND 2625.00 | ECS-3953M-250- 
Frequency Stability 32.000 XC793CT-ND 525 473 394 3.15 | XC793TR-ND 2625.00 | ECS-3953M-320- 
oi Cand ovat Operating Ta. Se! 50.000 | XC79SCTND 525 473 394 315 | XGTSSTRIND 262800 | ECS.3959M.500. 
Supply Voltage - Min. to Max. PAN AO SBN, 66.666 XC796CT-ND 5.25 473 394 3.15 | XC796TR-ND 2625.00 | ECS-3953M-666- 
1.8-36.0MHz - 20mA max. 80.000 XC797CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 | XC797TR-ND 2625.00 ECS-3953M-800-B-TR 
Input Current 36.1-70.0MHz - 55mA max. ECS-3953M Extended Temperature Range Oscillators 
70.1-100.0MHz - 60mA max. 1.8432 XC329CT-ND 5.55 5.00 417 3.33 | XC329TR-ND 2775.00 | ECS-3953M-018-BN-TR 
100.1-125.0MHz - 65mA max. 3.579545 | XC330CT-ND 5.55 5.00 417 3.33 | XC330TR-ND 2775.00 | ECS-3953M-035-BN-TR 
Output Symmetry @ 12 Vee Level 40% min. 60% max i000, | xeS32CTND S58 S00 41783 | XGa2TRND 277600 | EGS-G9saM-040-BN-TR 
Operating Temperature BOSC IO BOG 8.000 XC333CT-ND 555 5.00 417 3.33 | XC333TR-ND 2775.00 | ECS-3953M-080-BN-TR 
Storage Temperature “55°C to -125°C 10.000 XC334CT-ND —5.55 5.00 417 3.33 | XC334TR-ND 2775.00 | ECS-3953M-100-BN-TR 
: : 1.8-70.0MHz - 15nS 12.000 XC335CT-ND 555 5.00 417 3.33 | XC335TR-ND 2775.00 | ECS-3953M-120-BN-TR 
Flse ane Pall Tine 70.1-125.0MHz - 5nS 16.000 XC336CT-ND 5.55 5.00 417 333 | XC336TR-ND 2775.00 | ECS-3953M-160-BN-TR 
20.000 XC337CT-ND 555 5.00 417 3.33 | XC337TR-ND 2775.00 | ECS-3953M-200-BN-TR 
Output. Current (102) VOR=bSVOesV ema 24.000 XC338CT-ND 5.55 5.00 417 3.33 | XC338TR-ND 2775.00 | ECS-3953M-240-BN-TR 
Output Current (IOH) VOL=4.5V/2.97V -4mA 25.000 XC339CT-ND 5.55 5.00 417 3.33 | XC339TR-ND 2775.00 | ECS-3953M-250-BN-TR 
Output Load HCMOS 30pF 32.000 XC340CT-ND 555 5.00 417 3.33 | XC340TR-ND 2775.00 | ECS-3953M-320-BN-TR 
Enable/Disable Time 700nS 40.000 XC341CT-ND 555 5.00 417 3.33 | XC341TR-ND 2775.00 | ECS-3953M-400-BN-TR 
50.000 XC342CT-ND 555 5.00 417 3.33 | XC342TR-ND 2775.00 | ECS-3953M-500-BN-TR 
66.666 XC343CT-ND 555 5.00 417 3.33 | XC343TR-ND 2775.00 | ECS-3953M-666-BN-TR 
NOTE: 80.000 XC344CT-ND 555 5.00 417 3.33 | XC344TR-ND 2775.00 | ECS-3953M-800-BN-TR 
Frequency Stability for ECS-3953C, ECS-3953M, ECS-3951C, and ECS-3951M__|100.000 XC345CT-ND 555 5.00 417 3.33 | XC345TR-ND 2775.00 | ECS-3953M-1000-BN-TR 
Series inclusive of 25°C tolerance, operating temperature range, input voltage _|125.000 XC346CT-ND 5.55 ___5.00__4.17_3.33_|_XC346TR-ND 2775.00 | ECS-3953M-1250-BN-TR 
change, load change, aging, shock, and vibration. ECS-3951M Series Oscillators 
1.8432 XC780CT-ND 525 473 394 3.15 | XC780TR-ND 2625.00 | ECS-3951M-018-B-TR 
NOTE: 3.6864 XC781CT-ND 525 473 394 3.15 | XC781TR-ND 2625.00 | ECS-3951M-036-B-TR 
For the Enable/Disable Function in the ECS-3953C, ECS-3953M, ECS-3951C, | }20°° ROSOONEM ccs as oe cae (eee Seonion: || Eee seciMico-8-78 
and ECS-3951M Series, an internal pullup resistor from Pin 1 to Pin 4 allows | 99 990 XC784CT-ND 5.25 473 394 3.5 | XC784TR-ND 2625.00 | ECS-3951M-200-B-TR 
active output if Pin 1 is left open. A 0.01uF bypass capacitor should be placed | 33.000 XC785CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 | XC785TR-ND 2625.00 | ECS-3951M-330-B-TR 
between Vpp (Pin 4) and GND (Pin 2) to minimize power supply line noise. 40.000 XC786CT-ND 5.25 473 394 3.15 | XC786TR-ND 2625.00 | ECS-3951M-400-B-TR 
50.000 XC787CT-ND 5.25 473 394 3.15 | XC787TR-ND 2625.00 | ECS-3951M-500-B-TR 
65.000 XC788CT-ND 5.25 473 394 3.15 | XC788TR-ND 2625.00 | ECS-3951M-650-B-TR 
66.666 XC789CT-ND 5.25 4.73 -3.94 3.15 | XC789TR-ND 2625.00 | ECS-3951M-666-B-TR 
ECS-3951C Series Oscillators 
1.8432 XC653CT-ND 525 473 394 3.15 | XC653TR-ND 2625.00 | ECS-3951C-018-TR 
3.6864 XC654CT-ND 5.25 473 394 3.15 | XC654TR-ND 2625.00 | ECS-3951C-036-TR 
12.000 XC655CT-ND 5.25 473 394 3.15 | XC655TR-ND 2625.00 | ECS-3951C-120-TR 
16.000 XC656CT-ND 5.25 473 394 3.15 | XC656TR-ND 2625.00 | ECS-3951C-160-TR 
20.000 XC657CT-ND 5.25 4.73 3.94 _3.15_| XC657TR-ND 2625.00 | ECS-3951C-200-TR 
1+ 5.08—+l 33.000 XC658CT-ND 525 473 394 3.15 | XC658TR-ND 2625.00 | ECS-3951C-330-TR 
40.000 XC659CT-ND 525 473 394 3.15 | XC659TR-ND 2625.00 | ECS-3951C-400-TR 
Pad Layout 50.000 XC660CT-ND 5.25 473 394 3.15 | XC660TR-ND 2625.00 | ECS-3951C-500-TR 
65.000 XC66I1CT-ND 525 473 394 3.15 | XC661TR-ND 2625.00 | ECS-3951C-650-TR 
66.666 XC662CT-ND 5.25 4.73 -3.94 3.15 | XC662TR-ND 2625.00 | ECS-3951C-666-TR1 
ECS-3951M Extended Temperature Range Oscillators 
1.8432 XC291CT-ND 555 5.00 417 3.3 | XC291TR-ND 2775.00 | ECS-3951M-018-BN-TR 
3.579545 | XC292CT-ND 5.55 5.00 417 3.33 | XC292TR-ND 2775.00 | ECS-3951M-035-BN-TR 
3.6864 XC293CT-ND 555 5.00 417 3.33 | XC293TR-ND 2775.00 | ECS-3951M-036-BN-TR 
4.000 XC294CT-ND 555 5.00 417 3.33 | XC294TR-ND 2775.00 | ECS-3951M-040-BN-TR 
8.000 XC295CT-ND 555 5.00 417 3.33 | XC295TR-ND 2775.00 | ECS-3951M-080-BN-TR 
1 5.08>| 2:6 10.000 XC296CT-ND 555 5.00 417 3.33 | XC296TR-ND 2775.00 | ECS-3951M-100-BN-TR 
12.000 XC297CT-ND 555 5.00 417 3.33 | XC297TR-ND 2775.00 | ECS-3951M-120-BN-TR 
Bottom View 16.000 XC298CT-ND 555 5.00 417 3.33 | XC298TR-ND 2775.00 | ECS-3951M-160-BN-TR 
20.000 XC299CT-ND 555 5.00 417 3.33 | XC299TR-ND 2775.00 | ECS-3951M-200-BN-TR 
24.000 XC300CT-ND 555 5.00 417 3.33 | XC300TR-ND 2775.00 | ECS-3951M-240-BN-TR 
1.6 40.15 25.000 XC321CT-ND 555 5.00 417 3.33 | XC321TR-ND 2775.00 | ECS-3951M-250-BN-TR 
in| Connection 32.000 XC322CT-ND 555 5.00 417 3.33 | XC322TR-ND 2775.00 | ECS-3951M-320-BN-TR 
fa nl Enable/Diseble 40.000 XC323CT-ND 555 5.00 417 3.33 | XC323TR-ND 2775.00 | ECS-3951M-400-BN-TR 
GD 50.000 XC324CT-ND 555 5.00 417 3.33 | XC324TR-ND 2775.00 | ECS-3951M-500-BN-TR 
Side View Dit 66.666 XC325CT-ND 555 5.00 417 3.33 | XC325TR-ND 2775.00 | ECS-3951M-666-BN-TR 
p 80.000 XC326CT-ND 555 5.00 417 3.33 | XC326TR-ND 2775.00 | ECS-3951M-800-BN-TR 
voc 100.000 XC327CT-ND 555 5.00 417 3.33 | XC327TR-ND 2775.00 | ECS-3951M-1000-BN-TR 
(Continued) 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 


+ Frequency Stability: +100ppm over operating temp. range 

+ Supply Voltage: 4.5V min., 5.5V max. 

+ Input Current: 1.00 ~ 32.00MHz: 27mA; 32.00+ ~ 50.00MHz: 45mA; 
50.00+ ~ 66.666MHz: 60mA 

+ Output Symmetry @ 2.5V: 1.00 ~ 50.00MHz: 45% min., 55% max.; 50.00+ 
~ 66.666MHz: 40% min., 60% max. 

+ Operating Temperature: -10°C to +70°C 

+ Storage Temp.: -55°C to +125°C 

+ Rise Time (0.5V to 4.5V): 7nS 

+ Fall Time (4.5V to 0.5V): 7nS 

+ Output Voltage: IOL = 16mA: 0.5V max.; IOH = -16mA: 4.5V min. 

+ Output Current: VOL = 0.5V: 16mA max.; VOH = 4.5V: -16mA max. 

+ Output Load: TTL: 10 TTL max.; HCMOS: SOpF max. 

+ Start-up Time: 10mS max. 

+ Enable/Disable Time: 100nS max. 
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Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 
(MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
ECS-8FM Series Oscillators 
1.000 XC703CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC703TR-ND 1503.00 ECS-8FM-010-TR 
1.8432 XC704CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC704TR-ND 1503.00 ECS-8FM-018-TR 
2.000 XC705CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC705TR-ND 1503.00 ECS-8FM-020-TR 
2.4576 XC706CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC706TR-ND 1503.00 ECS-8FM-024-TR 
3.579545 | XC707CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC707TR-ND 1503.00 ECS-8FM-035-TR 
3.6864 XC708CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC708TR-ND 1503.00 ECS-8FM-036-TR 
4.000 XC635CT-ND 3.30 237 2.48 1.98 XC635TR-ND 1503.00 ECS-8FM-040-TR 
4.9152 XC636CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC636TR-ND 1503.00 ECS-8FM-049-TR 
6.000 XC637CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC637TR-ND 1503.00 ECS-8FM-060-TR 
7.3728 XC709CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC709TR-ND 1503.00 ECS-8FM-073-TR 
8.000 XC638CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC638TR-ND 1503.00 ECS-8FM-080-TR 
9.8304 XC710CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC710TR-ND 1503.00 ECS-8FM-098.3-TR 
10.000 XC639CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC639TR-ND 1503.00 ECS-8FM-100-TR 
11.0592 XC711CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC711TR-ND 1503.00 ECS-8FM-100.5-TR 
12.000 XC640CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC640TR-ND 1503.00 ECS-8FM-120-TR 
12.288 XC712CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC712TR-ND 1503.00 ECS-8FM-122.8-TR 
14.31818 XC641CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC641TR-ND 1503.00 ECS-8FM-143-TR 
16.000 XC642CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC642TR-ND 1503.00 ECS-8FM-160-TR 
18.432 XC643CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC643TR-ND 1503.00 ECS-8FM-184-TR 
19.6608 XC713CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC713TR-ND 1503.00 ECS-8FM-196.6-TR 
20.000 XC644CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 | XC644TR-ND 1503.00 | ECS-8FM-200-TR 
24.000 XC645CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC645TR-ND 1503.00 ECS-8FM-240-TR 
25.000 XC714CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC714TR-ND 1503.00 ECS-8FM-250-TR 
25.175 XC646CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC646TR-ND 1503.00 ECS-8FM-251.7-TR 
28.322 XC647CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC647TR-ND 1503.00 ECS-8FM-283.2-TR 
32.000 XC648CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC648TR-ND 1503.00 ECS-8FM-320-TR 
32.514 XC649CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC649TR-ND 1503.00 ECS-8FM-325.1-TR 
40.000 XC650CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC650TR-ND 1503.00 ECS-8FM-400-TR 
48.000 XC651CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC651TR-ND 1503.00 ECS-8FM-480-TR 
50.000 XC652CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC652TR-ND 1503.00 ECS-8FM-500-TR 
66.666 XC715CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC715TR-ND 1503.00 ECS-8FM-666-TR 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 


+ Freq. Stability (@ -30°C to +75°C): + 2.5ppm max. 
* Supply Voltage: +2.85 V min., +3.15 V max. 

+ Storage Temperature: -40°C to +85°C 

* Output Voltage: 0.8 Vp-p min. 

+ Output Load: 10kQ +10%//10pF +10% 

+ Control Voltage: +1.5V typ. 


1 | Vcontrol 3 Output Cut Tape Tape & Reel 
GND 4 Vec Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 
(MHz) Part No. 1 10-100 ~—«500_| PartNo. 500 1,000 | Part No. 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: VC-TXO-39SM Oscillators 
if 7 ne: 10.000 X493CT-ND 15.13 12.38 11.00 — | X493TR-ND 4950.00 7700.00 [VC-TXO-39SM-100 
* Freq. Stability (@ -30°C to +75°C): + 2.5ppm max. 12.800 X489CT-ND 15.13 12.38 11.00 — | X489TR-ND 4950.00 7700.00 | VC-TXO-39SM-128 
+ Supply Voltage: +2.85 V min., 3.15 V max. 13.000 X490CT-ND 15.13 12.38 11.00 — | X490TR-ND 4950.00 7700.00 | VC-TXO-39SM-130 
+ Storage Temperature: -40°C to +85°C 16.800 X491CT-ND 15.13 12.38 11.00 — | X491TR-ND 4950.00 7700.00 | VC-TXO-39SM-168 
+ Output Voltage: 0.8 Vp-p min. 19.440 X492CT-ND 15.13 12.38 11.00 — _| X492TR-ND 4950.00 _7700.00 | VC-TXO-39SM-194.4 
* Output Load: 10k® +10%//10pF +10% VC-TXO-35SM Oscillators 
- Control Voltage: +1.5V typ 12.800 XC348CT-ND 14.85 1337 11.14 8.91 | XC348TR-ND = 7425.00 | VC-TXO-35SM-128-B 
lil : 16.800 XC349CT-ND 14.85 13.37 11.14 8.91 | XC349TR-ND = 7425.00 | VC-TXO-35SM-168-B 
19.44 XC350CT-ND 14.85 13.37 11.14 8.91 | XC350TR-ND = 7425.00 | VC-TXO-35SM-194-B 
SMT Low Profile Quartz Crystals Cut Tape Tar 
Freq. Load | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | ECS 
ECX-3S (MHz) Cap. | Part No. 1 10 100 | PartNo. 1,000 | Part No. 
The ECK-3S Series has a special high temperature seal 6.5536 | 12pF | XC496CT-ND 2.03 1.69 1.35 | XC496TR-ND 1125.00 | ECS-65-12-7S 
Which is able to withstand SMD soldering techniques. 7.3728 | 20pF | XC536CT-ND 2.03 1.69 1.35 | XC536TR-ND 1012.50 | ECS-73-20-7S 
Housing for this crystal is made from the same rugged 7.3728 Series | XC510CT-ND- 2.03 1.69 1.35 | XC510TR-ND 1012.50 | ECS-73-S-7S 
thermoplastic that is standard for integrated circuits. 8.000 Series | XC511CT-ND- 2.03 1.69 1.35 | XC511TR-ND 1012.50 | ECS-80-S-7S 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: + Frequency 8.000 16pF_| XC495CT-ND 2.03 1.69 1.35 | XC495TR-ND 1125.00 | ECS-80-16-7S 
Tolerance: +30 ppm @ +25°C and +50ppm over 9.8304 | Series | XC512CT-ND- 2.03 1.69 1.35 ]XC512TR-ND 1012.50 | ECS-98.3-S-7S 
Operating temp. range * Shunt Capacitance: 7.0pF 9.8304 | 20pF | XC513CT-ND- 2.03 1.69 1.35 | XC513TR-ND 1012.50 | ECS-98.3-20-7S 
+ Drive Level: 0.1mW + Operating Temperature: 10.000 Series | XC514CT-ND- 2.03 1.69 1.35 | XC514TR-ND 1012.50 | ECS-100-S-7S 
OMGGs oH CRREGR a 11.0592 | Series | XC515CT-ND- 2.03 1.69 1.35 |XC515TR-ND 1012.50 | ECS-110.5-S-7S 
ode lof Operation: Funcemen 11.0592 | 20pF | XC516CT-ND- 2.03 1.69 1.35 | XC516TR-ND 1012.50 | ECS-110.5-20-7S 
5 12.000 18pF | XC548CT-ND 2.03 1.69 1.35 | XC548TR-ND 1012.50 | ECS-120-18-7S 
ed ut Tape — hon 12.000 Series | XC517CT-ND+ 2.03 1.69 1.35 | XC517TR-ND 1012.50 | ECS-120-S-7S 
Freq. Load | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | ECS 12.000 32pF | XC494CT-ND 2.03 1.69 1.35 | XC494TR-ND 1125.00 | ECS-120-32-7S 
(MHz) | Cap. | Part No. ies OOO ABartNo: E_OOORS ERErENG: 12.288 Series | XC518CT-ND+ 2.03 1.69 1.35 | XC518TR-ND 1012.50 | ECS-122.8-S-7S 
3.579545 | 17pF | XCS501CT-ND- 2.03 1.69 1.35 | XC501TR-ND 1012.50 | ECS-35-17-7S 12.288 20pF | XC493CT-ND 2.03 1.69 1.35 | XC493TR-ND 1125.00 | ECS-122.8-20-7S 
3.579545 | Series | XC529CT-ND 2.03 1.69 1.35 | XC529TR-ND 1012.50 | ECS-35-S-7S 14.31818 | Series | XC519CT-ND+ 2.03 1.69 1.35 |XC519TR-ND 1012.50 | ECS-143-S-7S 
3.6864 | Series |XC502CT-ND- 2.03 1.69 1.35 | XC502TR-ND 1012.50 | ECS-36-8-7S 14.31818 | 20pF | XC492CT-ND 2.03 1.69 1.35 | XC492TR-ND 1125.00 | ECS-143-20-7S 
8.6864 | 20pF | XCEOSCTND» 209 1.69 1.85 | XOSOSTRND 1012.60 | ECS-9620.78 | |r eS | xcaSICEND 203 1.69 1.35 |XCASITRND ‘12500 | EcS1474.2075 
: ENDS wre p! - A a : - A -147.4-20- 
4.000 Series | XC504CT-ND- 2.03 1.69 1.35 | XC504TR-ND 1012.50 | ECS-40-S-7S ieo00 D0pF |XCSS0CT-ND 2.03 169 1.35 |XCSS0TRND 1012.60 | ECS-160.20-7 
4.000 20pF |XCSOSCTENDS 2.03 1.69 1.95 PXCSOSTREND]) 1012.50 | ECS-40-20-75 16.000 | Series | XC521CT-ND- 2.03 1.69 1.35 |XC521TR-ND 1012.50 | ECS-160-S-7S 
4.096 16pF | XCSOOCT-ND 2.03 1.69 1.35 | XCSOOTR-ND 1125.00 / ECS-41-16-7S 18.432 Series | XC522CT-ND- 2.03 1.69 1.35 | XC522TR-ND 1012.50 | ECS-184-S-7S 
4.194304 | 12pF | XC530CT-ND 2.03 1.69 1.35 | XC530TR-ND 1012.50 | ECS-42-12-7S 19.6608 | Series | XC523CT-ND- 2.03 1.69 1.35 | XC523TR-ND 1012.50 | ECS-196.6-S-7S 
4.433618 | 20pF | XCS506CT-ND- 2.03 1.69 1.35 | XC506TR-ND 1012.50 | ECS-44-20-7S 19.6608 | 20pF | XC490CT-ND 2.03 1.69 1.35 | XC490TR-ND 1125.00 | ECS-196.6-20-7S 
4.9152 |Series |XC507CT-ND- 2.03 1.69 1.35 | XC507TR-ND 1012.50 | ECS-49-8-7S 20.000 Series | XC524CT-ND- 2.03 1.69 1.35 | XC524TR-ND 1012.50 | ECS-200-S-7S 
4.9152 | 20pF | XC508CT-ND- 2.03 1.69 1.35 | XC508TR-ND 1012.50 | ECS-49-20-7S eoeey. | RoE eee 50a ie iae peat ae Se 
zs : spore i p -ND* 2! ; : 4 ; -200-20- 
ewan 20pF cee 203 (1.69 (1.35 Peres 1125.00 | ECS 50-20-78 23.592 Series | XC559CT-ND 2.03 1.69 1.35 | XC559TR-ND 1012.50 | ECS-235.92-S-7S 
8.000 S2pF cea 209 (1.69 1.35 eer oleae 1125.00 | ECS-60-52-78 24.000 | Series | XC526CT-ND+ 2.03 1.69 1.35 | XC526TR-ND 1012.50 | ECS-240-S-7S 
6.000 Series | XC497CT-ND 2.03 1.69 1.35 | XC497TR-ND 1125.00 | ECS-60-S-7S 24.000 20pF | XC527CT-ND- 2.03 1.69 1.35 | XC527TR-ND 1012.50 | ECS-240-20-7S 
6.144 32pF | XC5O9CT-ND+ 2.03 1.69 1.35 | XC5O9TR-ND 1012.50 | ECS-61-32-7S 24.000 16pF | XC528CT-ND 2.03 1.69 1.35 | XC528TR-ND 1012.50 | ECS-240-16-7S 


+ XC-KIT-ND Digi-Key® SMT Low Profile Quartz Crystal Kit 3 each of values denoted (81 total pieces). Notebook style storage case and bin storage guide included 


620 (1033) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


fieaniimiaednedsnthsnageeareiimdassamclncncctacss $169.00 


. Cut Tape T&R 
WECS we. SMT Low Profile Quartz Crystals Freq. | Load | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | ECS 
(MHz) Cap. | Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 | Part No. 
CSM-4A 8.000 16pF | XC754CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC754TR-ND 675.00 | ECS-80-16-28A 
9.8304 20pF | XC778CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC778TR-ND 675.00 | ECS-98.3-20-28A 
(Top View) 10.000 Series | XC755CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC755TR-ND 675.00 | ECS-100-S-28A 
4o— 3 10.000 20pF | XC756CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC756TR-ND 675.00 | ECS-100-20-28A 
a 11.0592 Series | XC757CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC757TR-ND 675.00 | ECS-110.5-S-28A 
1oJ 11.0592 20pF | XC758CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC758TR-ND 675.00 | ECS-110.5-20-28A 
12.000 Series | XC760CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC760TR-ND 675.00 | ECS-120-S-28A 
12.000 18pF | XC759CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC759TR-ND 675.00 | ECS-120-18-28A 
12.000 32pF | XC761CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC761TR-ND 675.00 | ECS-120-32-28A 
12.288 20pF | XC762CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC762TR-ND 675.00 | ECS-122.8-20-28A 
14.31818 | Series | XC764CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC764TR-ND 675.00 | ECS-143-S-28A 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: + Frequency Tolerance: +30ppm @ +25°C and +50ppm over 
operating temperature range + Shunt Capacitance: 7.0pF + Drive Level: 0.5mW + Operating Temperature: 14.31818 20pF | XC763CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC763TR-ND 675.00 | ECS-143-20-28A 
-10°C to +70°C + Storage Temperature: -30°C to +85°C + Mode of Operation: Fundamental. The CSM-4A__| 14.7456 Series | XC765CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC765TR-ND 675.00 | ECS-147.4-S-28A 
is also pin-out compatible with the Epson MA-506. 14.7456 20pF | XC766CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC766TR-ND 675.00 | ECS-147.4-20-28A 
16.000 Series | XC768CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC768TR-ND 675.00 | ECS-160-S-28A 
cualiebe Ue! 16.000 20pF | XC767CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC767TR-ND 675.00 | ECS-160-20-28A 
Freq. Load | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | ECS 
(MHz) Cap. | Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 | Part No. 18.432 Series | XC769CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC769TR-ND 675.00 | ECS-184-S-28A 
3.579545 | 17pF | XC747CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC747TR-ND 675.00 | ECS-35-17-28A dase 2OpF COC TANS 1.95 1.24 1.02 PACCUR Neg 675.00 | ECS-184-20-28A 
3.6864 20pF | XC748CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC748TR-ND 675.00 | ECS-36-20-28A 20.000 Series | XC771CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC771TR-ND 675.00 | ECS-200-S-28A 
4,000 20pF | XC749CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC749TR-ND 675.00 | ECS-40-20-28A 20.000 20pF | XC772CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC772TR-ND 675.00 | ECS-200-20-28A 
4.9152 20pF | XC751CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC751TR-ND 675.00 | ECS-49-20-28A 24.000 Series | XC773CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC773TR-ND 675.00 | ECS-240-S-28A 
5.000 20pF | XC750CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC750TR-ND 675.00 | ECS-50-20-28A 24.000 20pF | XC774CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC774TR-ND 675.00 | ECS-240-20-28A 
6.000 32pF | XC752CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC752TR-ND 675.00 | ECS-60-32-28A 24.576 20pF | XC775CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC775TR-ND 675.00 | ECS-245.7-20-28A 
7.3728 20pF | XC753CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC753TR-ND 675.00 | ECS-73-20-28A 25.000 20pF | XC776CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC776TR-ND 675.00 | ECS-250-20-28A-F 
CSM-7 Case — HC-49USMD 
Cut Tape T&R 
Freq. Load | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | ECS 
110.34; 4.3 (MHz) Cap. | Part No. 1 10 100 | PartNo. 1,000 Part No. 
751 12.288 Series | X0689CT-ND 73.61.49 | XO689TR-ND 405.00 | ECS-122.8-S-5P 
12.288 20pF_| XO690CT-ND. 73.61 49 | XO690TR-ND 405.00 | ECS-122.8-20-5P. 
14.31818 | Series | XC576CT-ND 73.61.49 | XC676TR-ND 364.50 | ECS-143-S-5P 
14.31818 20pF | XC718CT-ND 73 61 49 _| XC718TR-ND 364.50 | ECS-143-20-5P 
14.7456 Series | X0691CT-ND 73° 61.49 | XO691TR-ND 405.00 | ECS-147.4-S-5P 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 14.7456 20pF | X0692CT-ND 73 61.49 | XO692TR-ND 405.00 | ECS-147.4-20-5P. 
+ Frequency Tolerance: +30ppm @ +25°C and +50ppm over operating temperature range + Frequency 16.000 Series_|/XOS93CIEND 76) 40 CSTE AOS 00: [ESI S0:S-5F 
Stability (Extended Temp. Version): +100ppm, -40°C to +85°C +» Shunt Capacitance: 7.0pF + Drive Level: 16.000 Series | XC577CT-ND 73 61 49 | X0577TR-ND 364.50 | ECS-160-S-5P 
0.5mW + Operating Temperature: -10°C to +70°C (Extended Temperature Version: -40°C to +85°C) 16.000 20pF | X0694CT-ND 73 61 49 | X0694TR-ND 405.00 | ECS-160-20-5P 
+ Storage Temperature: -30°C to +85°C (Extended Temp. Version: -55°C to +125°C) + Aging 16.000312 | 18pF | XO895CT-ND 73.61.49 _| XO695TR-ND 405.00 | ECS-160.003-18-5P 
Characteristics (first year): +5.0ppm @ 25°C + Mode of Operation: Fundamental 16.257 20pF | XOS96CT-ND 73.61 49 | XO696TR-ND 405.00 | EOS-162.5-20-5P 
16.257 Series _| X0697CT-ND 73.61.49 | XO697TR-ND 405.00 | ECS-162.5-S-5P 
Cut Tape T&R 18.000 Series | XO698CT-ND 73 61  .49 | XO698TR-ND 405.00 | ECS-180-S-5P 
Freq. | Load | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | ECS 18.432 Series | XC578CT-ND 73 61  .49 | XC578TR-ND 364.50 | ECS-184-S-5P 
(MHz) __| Cap. | PartNo. 110 100 | Part No. 1,000 __| Part No. 18.432 18pF | XO699CT-ND 73.61 .49 | XO699TR-ND. 405.00 | ECS-184-18-5P 
CSM-7 Case 18.432 20pF | XC700CT-ND 73.61.49 | XC700TR-ND 405.00 | ECS-184-20-5P 
3.579545 | 17pF | XCS60CT-ND 73.61.49 | XC660TR-ND 364.50 | ECS-35-17-5P 19.6608 Series _| XC579CT-ND 73.61.49 _| XC679TR-ND 364.50 | ECS-196.6-S-5P 
3.579545 | Series | XO663CT-ND 73.61.49 | XO663TR-ND 405.00 | ECS-35-S-5P. 19.6608 20pF | XC701CT-ND 73.61.49 _| XC701TR-ND 405.00 | ECS-196.6-20-5P. 
3.6864 Series | XC561CT-ND 73° 61.49 | XC561TR-ND 364.50 | ECS-36-S-5P. 20.000 Series | XC580CT-ND 73 61.49 | XC680TR-ND 364.50 | ECS-200-S-5P 
3.6864 20pF | XC562CT-ND 73 61 +49 | XC562TR-ND 364.50 | ECS-36-20-5P 20.000 16pF | XC719CT-ND 73 61-49 _| XC719TR-ND 364.50 | ECS-200-16-5P 
4.000 Series | _XC563CT-ND 73.61 49 | XC663TR-ND 364.50 | ECS-40-S-5P. 20.000 20pF | XC581CT-ND 73.61.49 | X0681TR-ND 364.50 | ECS-200-20-5P 
4.000 20pF | XC564CT-ND 73.61 49 | XCS64TR-ND 364.50 | ECS-40-20-5P 20.480 20pF_| XC743CT-ND 73.61 _.49 | XC743TR.ND 364.50 | ECS-204.8-20-5P 
4.082 20pF | XO664CT-ND 73 61 .49 | XC664TR-ND 405.00 | ECS-40.3-20-5P 24.000 20pF | XC582CT-ND 73.61.49 | X0582TR-ND 364.50 | ECS-240-20-5P 
4.032 Series | XO665CT-ND 73. 61 .49 | XC665TR-ND 405.00 | ECS-40.3-S-5P 24.000 16pF | XC583CT-ND 73.61.49 | XC683TR-ND 364.50 | ECS-240-16-5P 
4.096 20pF | XO866CT-ND 73.61 .49 | XO666TR-ND 405.00 | ECS-41-20-5P 24.00014 | 18pF | XC702CT-ND 73 61 .49 | XC702TR-ND 405.00 | ECS-240.001-18-5P 
4.194304 | 12pF | XO867CT-ND 73.61.49 | X0667TR-ND 405.00 | ECS-42-12-5P 24.576 20pF | XC744CT-ND 73.61.49 | XC744TR-ND 364.50 | ECS-245.7-20-5P 
4.194304 | 16pF | XO868CT-ND 73 61 49] XO868TRND 405.00 | ECS-42-16-5P 25.000 Tent Begeee 81 40 Cem 2000 | EOS 250-18 SPF 
4.433618 | 20pF | XCB69CT-ND 73.61 .49 | XO869TR-ND 405.00 | ECS-44-20-5P 48.000 20pF XCR4ICT:NDY, 736149 EXCOAITEENDDIES 364.50 | BOS-480-20-5P- TR 
49152 | Series | XCBSCEND 73.61 .49)| XCHESTRND 964.50 | EOS-49-S-5P 
4.9152 20pF | XCS66CT-ND 73 61.49 | XC566TR-ND 364.50 | ECS-49-20-5P 3.579545 | 17pF | XC730CT-ND 1.05 .88 .71 | XC730TR-ND 526.50 | ECS-35-17-5PDN. 
5.000 Series | XO670CT-ND 73.61.49 | XO670TR-ND 405.00 | ECS-50-S-5P. 3.6864 20pF | XC731CT-ND 1.05 88 .71 | XC731TR-ND 526.50 | ECS-36-20-5PDN 
5.000 20pF | X0671CT-ND 73.61.49 | XO671TR-ND 405.00 | ECS-50-20-5P 4.000 20pF | XC732CT-ND 1.05 88.71 | XC732TR:ND 526.50 | ECS-40-20-5PDN 
5.0688 | Series | X0872CT-ND 73.61.49 | X0672TR-ND 405.00 | ECS-51-S-5P 6.000 32pF | XC733CT-ND 1.05 88.71 | XC733TR-ND 526.50 | ECS-60-32-5PDN 
5.0688 | 20pF | XC873CT-ND 73. 61 49 | X0873TRND 405.00 | ECS-51-20-5P 7.3728 | 20pF_| XC734CT-ND. 1.05.88 _.71_| XC734TR-ND 526.50 | ECS-73-20-SPDN 
5.185 Series | X0674CT-ND 73 61.49 | XO674TR-ND 405.00 | ECS-52-S-5P. 8.000 18pF | XC735CT-ND 1.05 .88 .71 | XC735TR-ND 526.50 | ECS-80-18-5PDN. 
5.185 32pF | X0675CT-ND 73.61.49 | XO675TR-ND 405.00 | ECS-52-32-5P 12.000 20pF | XC736CT-ND 1.05 .88 .71 | XC736TR-ND 526.50 | ECS-120-20-5PDN 
5.9904 | Series | XO876CT-ND 73 61 49 | XCs76TR.ND 405.00 | ECS-59-S 5P 1431818 | 20pF | XC737CT-ND 1.05 .88 71 | XC737TR-ND 526.50 | ECS-143-20-SPDN 
5.9904 | 20pF | XO877CT-ND 73 61.49 | X0677TR-ND 405.00 | ECS-59-20-5P 16.000 20pF | XC738CT-ND 1.05 88.71 | XC738TR'ND 526.50 | ECS-160-20-SPDN 
6.000 Series | XO878CT-ND 73 61 .49 | XO878TR-ND 405.00 | ECS-60-S-5P 18.4320 | _20pF_| XC739CT-ND 1.05.88 _.71_| XC739TR-ND. 526.50_| ECS-184-20-5PDN 
6.000 32pF | X0679CT-ND 73 61 .49| XC679TR-ND 405.00 | ECS-60-32-5P 19.6608 20pF | XC740CT-ND 1.05 88 .71 | XC740TR-ND 526.50 | ECS-196-20-5PDN 
6.144 32pF | XO567CT-ND 73.61. .49 | XC567TR-ND 364.50 | ECS-61-32-5P 20.000 20pF | XC741CT-ND 1.05 .88 .71 | XC741TR-ND 526.50 | ECS-200-20-5PDN 
7.3728 | Series | _XO568CT-ND 73.61 49 | XC568TR-ND 364.50 | EOS-73-S-5P 24.000 20pF_| XC742CT-ND 1.05.88 _.71_| XC742TR-ND 526.50 | EOS-240-20-5PDN 
raves | ape | xowocrND 73st 49) XOROTEND —_sosan | eosozDsP 
8.000 Series | XC569CT-ND 73.61 .49 | XC669TR-ND 364.50 | ECS-80-S-5P. 7.1505 12pF | XC871CT-ND* t+ 1.95 1.76 1.47 | XC871TR-ND* tt 975.00 | ECS-071.505-CD-0370 
8.000 18pF | X0681CT-ND 73.61.49 | X0681TR-ND 405.00 | ECS-80-18-5P 9.8438 12pF | XC872CT-ND* tt 1.95 1.76 1.47 | XC872TR-ND* tt 975.00 | ECS-098.438-CD-0371 
8.000 32pF | XO682CT-ND 73.61.49 | X0682TR-ND 405.00 | ECS-80-32-5P 13.0625 12pF | XC873CT-ND* tt 1.95 1.76 1.47 | XC873TR-ND* ft 975.00 | BCS-130.625-CD-0373 
9.216 Series | XO683CT-ND 73.61 .49 | XC683TR-ND 405.00 | ECS-92.1-S-5P 13.56 12pF | XC874CT-ND* tt 1.95 1.76 1.47 | XCB74TR-ND* tt 975.00 | ECS-135.600-CD-0374 
9.216 20pF | XO884CT-ND 73 61 .49 | X0684TR-ND 405.00 | ECS-92.1-20-5P 20.3563 | 12pF | XCB75CT-NDtt 1.95 1.76 1.47 | XCB75TRNDtt 975.00 | ECS-203.563-0D-0375 
9.8304 Series | XC570CT-ND 73.61.49 | XC570TR-ND 364.50 | EOS-98.3-S-5P 22.6278 12pF | XC876CT-NDtt 1.95 1.76 1.47 | XC876TR/ 975.00 | ECS-226.278-CD-0376 
9.8304 20pF | XCS571CT-ND 73.61.49 | XC671TR-ND 364.50 | ECS-98.3-20-5P 23.2643 12pF |) XC877CT-NDtt 1.95 1.76 1.47 | XC877TR-NDtt 975.00 | ECS-232.643-CD-0377 
10.000 Series | XC572CT-ND 73.61 ~.49 | XC672TR-ND 364.50 | ECS-100-S-5P 23.5122 12pF | XC878CT-NDtt 1.95 1.76 1.47 | XC878TR/| 975.00 | ECS-235.122-CD-0378 
70.000 18pF | XC7I6CT-ND 73. 61. 49 | XC7I6TRND 364.50 | ECS-100-18-5P 25.2235 | 12pF | XCB79CT-NDtt 1.95 1.76 1.47 | XCB79TRI 975.00 | ECS-252.235-CD-0379 
41.000 Series | XO885CT-ND 73 61.49 | XO88S5TR-ND 405.00 | ECS-110-S-5P 25.4563 | 12pF_| XCB80CT-NDIt 1.95 1.76 1.47 | XCBBOTR-ND{t _975.00 | ECS-254.563-0D-0380 
11.0592 | Series | XC573CT-ND 73 61 .49 | XC573TR-ND 364.50 | ECS-110.5-S-5P 26.4513 42pF | XC881CT-NDtt 1.95 1.76 1.47 | XC881TR- 975.00 | ECS-264.513-CD-0381 
11.0592 20pF | X0574CT-ND 73. 61 49 | XC574TR-ND 364.50 | ECS-110.5-20-5P 26.5971 12pF | XC882CT-NDtf = =-:1.95 1.76 1.47 | XC882TR 975.00 | ECS-265.971-CD-0382 
11.0592 32pF | XO686CT-ND 73.61.49 | XC686TR-ND 405.00 | ECS-110.5-32-5P 27.1344 12pF | XC883CT-ND* tf 1.95 1.76 1.47 | XC883TR-ND* tf 975.00 | ECS-271.344-CD-0383 
12.000 | Series | XC575CT-ND 73.61 49 | XC575TR/ND 364.50 | E0S-120-S-5P 27.4688 | 12pF | XCBS4CT-NDtt 1.95 1.76 1.47 | XCB84TR: 975.00 | ECS-274.688-CD-0384 
42,000 18pF | XC717CT-ND 73 61 .49| XC717TR-ND 364.50 | ECS-120-18-5P 28.2594 12pF | XC885CT-NDtt 1.95 1.76 1.47 | XC885TR-! 975.00 | ECS-282.594-CD-0385 
42,000 32pF | XC887CT-ND 73  .61 .49 | X0687TR-ND 405.00 | ECS-120-32-5P 28.5938 12pF | XC886CT-NDtt 1.95 1.76 1.47 | XC886TR-NDtt 975.00 | ECS-285.938-CD-0386 
12.000393_| 18pF | XO888CT-ND 73 61.49 |OSSTRND) 405.00 | ECS-120.003-18-5P * Spur specification applies. +t +20ppm @+25°C and +30ppm over operating temperature range 0 3rd overtone 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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HECS wc. SMT Quartz Crystals 


INTERNATIONAL 


aa Cut Tape Tape & Reel m 
hs Frequenc' Load | ESR Digi-Ke' Price Each Digi-Ke' Pricin: ECS 
CSM-12 Crystals (MHz) : Cap. | (Q) Part Now 1 10-100 500 Part No. 1,000" Part No. 
118 : CSM-12 Series Crystals 
yet 15-1 : 3.579545 | 17pf | — XC584CT-ND 195 1.76 147 1.17 XC584TR-ND 975.00 | ECS-35-17-18-TR 
wnlea| 3 3.6864 | Series | 200 XC585CT-ND 195 1.76 147 147 XC585TR-ND 975.00 | ECS-36-S-18-TR 
3 i or 3.6864 20pf | — XC586CT-ND 195 1.76 147 147 XC586TR-ND 975.00 | ECS-36-20-18-TR 
Tp ROT 15 | 5.08 F : 4.000 20pf | — XC587CT-ND 195 1.76 147 1.47 XC587TR-ND 975.00 | ECS-40-20-18-TR 
4.000 Series | 200 XC588CT-ND 1.95 1.76 147 1.47 XC588TR-ND 975.00 _| ECS-40-S-18-TR 
1 4.9152 20pf | — XC589CT-ND 195 1.76 147 1.47 XC589TR-ND 975.00 | ECS-49-20-18-TR 
i9 1 4.9152 | Series | 150 XC590CT-ND 195 1.76 147 147 XC590TR-ND 975.00 | ECS-49-S-18-TR 
2.4-| ! 6.144 32pf | — XC591CT-ND 195 1.76 147 147 XC591TR-ND 975.00 | ECS-61-32-18-TR 
7.3728 | Series | 100 XC592CT-ND 195 1.76 147 147 XC592TR-ND 975.00 | ECS-73-S-18-TR 
| 8.000 Series | 100 XC593CT-ND 195 1.76 147 1.47 XC593TR-ND 975.00 _| ECS-80-S-18-TR 
-—5.08—] 9.8304 | Series | 100 XC594CT-ND 195 1.76 «147 ~=«+1.17 XC594TR-ND 975.00 | ECS-98.3-S-18-TR 
Pad Layout - Bottom View 9.8304 20pf | — XC595CT-ND 195 1.76 147 147 XC595TR-ND 975.00 | ECS-98.3-20-18-TR 
10.000 Series | 80 XC596CT-ND 195 1.76 147 147 XC596TR-ND 975.00 | ECS-100-S-18-TR 
11.0592 | Series | 80 XC597CT-ND 195 1.76 147 147 XC597TR-ND 975.00 | ECS-110.5-S-18-TR 
11.0592 20pf_ | — XC598CT-ND 1.95 1.76 147 1.47 XC598TR-ND 975.00 | ECS-110.5-20-18-TR 
Internal 12.000 Series | 80 XC599CT-ND 195 1.76 147 1.17 XC599TR-ND 975.00 | ECS-120-S-18-TR 
Connections 14.31818 | Series | 50 XC600CT-ND 195 1.76 147 147 XC600TR-ND 975.00 | ECS-143-S-18-TR 
: 14.31818 | 20pF | — XC937CT-ND 195 1.76 147 147 XC937TR-ND 975.00 | ECS-143-20-18-TR 
 Praauaney Solstines: <0 @ +25°C and +50ppm 16.000 Series | 50 XC601CT-ND 1.95 1.76 147 1.47 XC601TR-ND 975.00 | ECS-160-S-18-TR 
over operating temperature range + Shunt Capacitance: 18.432 Series | 50 XC602CT-ND 195 1.76 147 147 XC602TR-ND 975.00 | ECS-184-S-18-TR 
7.0pF * Drive Level: 100mW + Operating Temp.: -10°C 19.6608 _| Series | 50 XC603CT-ND 195 1.76 147 (147 XC603TR-ND 975.00 _| ECS-196.6-S-18-TR 
to +70°C + Storage Temp.: -40°C to +85°C + Aging 20.000 Series | 50 XC604CT-ND 195 1.76 147 1.47 XC604TR-ND 975.00 | ECS-200-S-18-TR 
Characteristics (first year): +5.0ppm @25°C + Mode of 20.000 20pf | — XC605CT-ND 195 1.76 147 147 XC605TR-ND 975.00 | ECS-200-20-18-TR 
Operation: Fundamental 24.000 20pf | — XC606CT-ND 195 1.76 147 1.47 XC606TR-ND 975.00 | ECS-240-20-18-TR 
24.000 1epf_ | — XC607CT-ND 1.95 1.76 147 1.17 XC607TR-ND 975.00 _| ECS-240-16-18-TR 
CSM-8 Crystals CSM-8 Series Crystals 
9.8304 | Series | 60 XC608CT-ND 330 297 248 1.98 XC608TR-ND 1650.00 | ECS-98.3-S-20A-TR 
9.8304 20pf | — XC609CT-ND 3.30 297 248 1.98 XC609TR-ND 1650.00 | ECS-98.3-20-20A-TR 
10.000 Series | 60 XC610CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 XC610TR-ND 1650.00 | ECS-100-S-20A-TR 
11.0592 | Series | 60 XC611CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 XC611TR-ND 1650.00 | ECS-110.5-S-20A-TR 
11.0592 20pf_ | — XC612CT-ND 3.30 297 248 1.98 XC612TR-ND 1650.00 | ECS-110.5-20-20A-TR 
12.000 Series | 60 XC613CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 XC613TR-ND 1650.00 | ECS-120-S-20A-TR 
Top View ; 14.31818 | Series | 60 XC614CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 XC614TR-ND 1650.00 | ECS-143-S-20A-TR 
Bottom View 14.31818 | 20pF | — XC938CT-ND 3.30 297 248 1.98 XC938TR-ND 1650.00 | ECS-143-20-20A-TR 
14.7456 | Series | 60 XC615CT-ND 330 297 248 1.98 XC615TR-ND 1650.00 | ECS-147.4-S-20A-TR 
16.000 Series | 40 XC616CT-ND 3.30 297 248 1.98 XC616TR-ND 1650.00 | ECS-160-S-20A-TR 
117 122 bate 22 fay 16.000 20pF | — XC939CT-ND 3.30 297 248 1.98 XC939TR-ND 1650.00 | ECS-160-20-20A-TR 
= [ o-L] 24 18.432 Series | 40 XC617CT-ND 3.30 297 248 1.98 XC617TR-ND 1650.00 | ECS-184-S-20A-TR 
Side View + 19.6608 | Series | 40 XC618CT-ND 3.30 297 248 1.98 XC618TR-ND 1650.00 | ECS-196.6-S-20A-TR 
Pad Layout 20.000 Series | 40 XC619CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 XC619TR-ND 1650.00 | ECS-200-S-20A-TR 
20.000 20pf | — XC620CT-ND 3.30 297 248 1.98 XC620TR-ND 1650.00 | ECS-200-20-20A-TR 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 24.000 Series | 40 XC621CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 XC621TR-ND 1650.00 | ECS-240-S-20A-TR 
+ Frequency Tolerance: +30ppm @ +25°C and +50ppm 24.000 20pf | — XC622CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 XC622TR-ND 1650.00 | ECS-240-20-20A-TR 
over operating temp. range » Shunt Capacitance: 24.00014 | Series | 40 XC623CT-ND 3.30 297 248 1.98 XC623TR-ND 1650.00 | ECS-240.0014-S-20A-TR 
1 oC + Storage Tent? are aso : Agig 30.000 Series | 40 XC624CT-ND* 3.30 297 248 1.98 XC624TR-ND* 1650.00 | ECS-300-S-20A-TR 
Characteristics (first year): +5.0pom @25°C 30.000 Series | 40 XC630CT-ND 3.30. 2.97 248 1.98 XC630TR-ND 1650.00 _| ECS-300-S-20A-F-TR 
32.000 Series | 40 XC625CT-ND* 3.30 2.97 248 1.98 XC625TR-ND* 1650.00 | ECS-320-S-20A-TR 
32.000 Series | 40 XC631CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 XC631TR-ND 1650.00 | ECS-320-S-20A-F-TR 
ECX-19A Crystals 33.000 | Series | 40 XC626CT-ND* 330 297 248 1.98 XC626TR-ND* 1650.00 | ECS-330-S-20A-TR 
35.2512 | Series | 40 XC632CT-ND 3.30 297 248 1.98 XC632TR-ND 1650.00 | ECS-352.512-S-20A-F-TR 
36.000 Series | 40 XC627CT-ND* 3.30 2.97 248 1.98 XC627TR-ND* 1650.00 | ECS-360-S-20A-TR 
36.000 Series | 40 XC633CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 XC633TR-ND 1650.00 | ECS-360-S-20A-F-TR 
40.000 Series | 40 XC628CT-ND* 3.30 2.97 248 1.98 XC628TR-ND* 1650.00 | ECS-400-S-20A-TR 
40.000 Series | 40 XC634CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 XC634TR-ND 1650.00 | ECS-400-S-20A-F-TR 
40.320 Series | 40 XC629CT-ND* 3.30 2.97 248 1.98 XC629TR-ND* 1650.00 | ECS-403.2-S-20A-TR 
48.000 20pF_| — XC940CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 XC940TR-ND 1650.00 _| ECS-480-20-20A-F-TR 
ECX-19A Series Crystals 
3.579545 | 17pF | — XC850CT-ND 3.30 297 248 1.98 XC850TR-ND 1650.00 | ECS-35-17-19A 
3.6864 20pF | — XC851CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 XC851TR-ND 1650.00 | ECS-36-20-19A 
4.000 20pF | — XC852CT-ND 3.30 297 248 1.98 XC852TR-ND 1650.00 | ECS-40-20-19A 
4.9152 20pF | — XC853CT-ND 3.30 297 248 1.98 XC853TR-ND 1650.00 | ECS-49-20-19A 
i 6.144 32pF | — XC854CT-ND 3.30 297 248 1.98 XC854TR-ND 1650.00 | ECS-61-32-19A 
(TOP VIEW) 7.3728 20pF | — XC855CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 XC855TR-ND 1650.00 | ECS-73-20-19A 
8.000 20pF | — XC856CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 XC856TR-ND 1650.00 | ECS-80-20-19A 
9.8304 20pF | — XC857CT-ND 3.30 297 248 1.98 XC857TR-ND 1650.00 | ECS-98.3-20-19A 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 10.000 Series | — XC858CT-ND 330 297 248 1.98 XC858TR-ND 1650.00 | ECS-100-S-19A 
+ Frequency Tolerance: +30ppm @ +25°C and +50ppm 11.0592 | 20pF | — XC859CT-ND 3.30 297 248 1.98 XC859TR-ND 1650.00 | ECS-110.5-20-19A 
piked BS alee pete nate ceaait abe 12.000 Series | — XC860CT-ND 330 297 248 1.98 XC860TR-ND 1650.00 | ECS-120-S-19A 
ie jes « Storage Temp.: -30°C to nae Aging 12.000 20pF | — XC861CT-ND 330 297 248 1.98 XC861TR-ND 1650.00 | ECS-120-20-19A 
Characteristics (First year): +5.0ppm @25°C 14.31818 | Series | — XC862CT-ND 3.30 297 248 1.98 XC862TR-ND 1650.00 | ECS-143-S-19A 
14.31818 | 20pF | — XC863CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 XC863TR-ND 1650.00 | ECS-143-20-19A 
16.000 Series | — XC864CT-ND 3.30 297 248 1.98 XC864TR-ND 1650.00 | ECS-160-S-19A 
18.432 Series | — XC865CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 XC865TR-ND 1650.00 | ECS-184-S-19A 
19.6608 | Series | — XC866CT-ND 3.30 297 248 1.98 XC866TR-ND 1650.00 | ECS-196.6-S-19A 
20.000 Series | — XC867CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 XC867TR-ND 1650.00 | ECS-200-S-19A 
20.000 20pF | — XC868CT-ND 3.30 297 248 1.98 XC868TR-ND 1650.00 | ECS-200-20-19A 
24.000 20pF | — XC869CT-ND 3.30 297 248 1.98 XC869TR-ND 1650.00 | ECS-240-20-19A 
24.000 Series | — XC870CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 XC870TR-ND 1650.00 | ECS-240-S-19A 
ECX-64A Extended Temperature Range 
14.31818 | 20pF | 80 XC979CT-ND 294 265 221 1.77 XC979TR-ND 1470.00 | ECS-143-20-23A-EN-TR 
14.31818 | Series | 80 XC980CT-ND 2.94 265 221 1.77 XC980TR-ND 1470.00 | ECS-143-S-23A-EN-TR 
14.7456 20pF | 80 XC981CT-ND 294 265 221 1.77 XC981TR-ND 1470.00 | ECS-147-20-23A-EN-TR 
16.000 20pF | 60 XC982CT-ND 2.94 265 221 1.77 XC982TR-ND 1470.00 | ECS-160-20-23A-EN-TR 
7.9261. 16.000 Series | 60 XC983CT-ND 294 265 2.21 177 XC983TR-ND 1470.00 | ECS-160-S-23A-EN-TR 
ms 18.432 20pF | 60 XC984CT-ND 2.94 265 221 1.77 XC984TR-ND 1470.00 | ECS-184-20-23A-EN-TR 
18.432 Series | 60 XC985CT-ND 294 265 2.21 177 XC985TR-ND 1470.00 | ECS-184-S-23A-EN-TR 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 19.6608 20pF | 60 XC986CT-ND 2.94 265 221 1.77 XC986TR-ND 1470.00 | ECS-196-20-23A-EN-TR 
ae doa Aeneas os @ grant Cana Sana 19.6608 | Series | 60 XC987CT-ND 294 265 221 1.77 XC987TR-ND 1470.00 | ECS-196-S-23A-EN-TR 
7.OpF Drive Level: 100, » Operating Temp.: -40°C 20.000 20pF | 40 XC988CT-ND 294 265 221 1.77 XC988TR-ND 1470.00 | ECS-200-20-23A-EN-TR 
to +85°C + Storage Temp.: -40°C to +85°C + Aging 20.000 Series | 40 XC989CT-ND 294 265 221 1.77 XC989TR-ND 1470.00 | ECS-200-S-23A-EN-TR 
Characterics +85°C (per year) + 5.0ppm @ 25°C + 3°C 24.000 20pF | 40 XC990CT-ND 2.94 265 221 1.77 XC990TR-ND 1470.00 | ECS-240-20-23A-EN-TR 
per year 24.000 Series | 40 XC991CT-ND 2.94 2.65 2.21 177 XC991TR-ND 1470.00 _| ECS-240-S-23A-EN-TR 


* 3rd Overtone 


More Product Available Online: www.digikey.com 
622 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Frequency Load Digi-Key Price Each ECS 
rh ECS inc. Quartz C rysta Is (MHz) Cap. Part No. 1 10 100 500 _| PartNo. 
7.3728 20pF X019-ND 40 36 32 29° | ECS-73-20-1 
7.680 20pF X020-ND 40 36 32 29° | ECS-76.8-20-1 
8.000 Series X056-ND 40 36 82 29 | ECS-80-S-1 
8.000 18pF X100-ND 40 36 32 29 | ECS80-18-1 
8.000 20pF X021-ND 40 36 32 29 | ECS-80-20-1 
8.000 32pF X137-ND 40 36 82 29 | ECS-80-32-1 
9.216 Series X075-ND 40 36 82 29 | EOS-92.1-S1 
9256B-ND ECS Crystal/Oscillator Databook ............0.ceccccceeceeeeeeeeeeeeeeeteneeeeeeeeeeeeees $2.95 9.216 20pF X138-ND 40 36 32 29 | ECS-92.1-20-1 
9.8304 20pF X087-ND 40 36 32 29° | ECS-98.3-20-1 
Electrical Characteristics: + Frequency Tolerance: +30ppm @ +25°C and +50ppm over operating 9.8304 Series X023-ND 40 36 32 29 FCS-98.3-S-1 
temperature range * Shunt Capacitance: 7.0pF + Drive Level: 1.0mW + Operating Temp.: -10°C to +70°C 2 
* Storage Temperature: -40°C to +85°C +» Aging Characteristics (first year): +5.0ppm @ +25°C 10.000 Series ESTAR) 40 36 32 2 FOS-100-S-1 
ass : ; Be cede 10.738635 Series X024-ND 40 36 32 29 | ECS-107.3-S1 
Series resonance appears resistive in the circuit and impedance at fs is at its minimum value. Unless load 
capacitance is specified, all crystals are manufactured at series resonance. When a crystal is operating at 11.000 Series X088-ND 40 36 82 29 FCS-110-S-1 
parallel resonance (fL) it will look inductive in a circuit. Crystal frequency varies depending on the value of 11.046 Series X025-ND 40 36 32 29 ECS-110.4-S-1 
load capacitance. The load capacitance is the dynamic capacitance of the total circuit as measured or 11.0592 Series X078-ND 40 36 32 29 ECS-110.5-S-1 
computed across the crystal terminals. Always specify the load capacitance if the crystal will be operated in 11.0592 20pF X089-ND 40 36 32 29 ECS-110.5-20-1 
the parallel mode. 11.0592 32pF X139-ND 40 366.3229] ECS-110.5-32-1 
Frequency load Digi-Key Price Each ECS 11.228 Series X028-ND 40 36 32 29 | BOS112.2-S1 
(MHz) Cap. Part No. 1 10 100 500 _| Part No. 11.52 Series X140-ND 40 36 32 29 | ECS115.2-S4 
HC-49/UA 11.98135 Series X029-ND 40 36 32 29 | ECS119.8-S1 
1.000 13pF X066B-ND* 17.88 1485 809 7.54 ECS-10-13-1H 12.000 Series X058-ND 40 36 32 29 ECS-120-S-1 
1.8432 13pF X067-ND 1.95 162 129 1.00 | &S18-13-1 12.000 32pF X030-ND 40 36 32 29° | ECS-120-32-1 
1.8432 Series x002-ND 1.95 162 129 1.00 | S18-S1 12.000393 18pF X147-ND 40 36 32 29 | ECS-120.003-18-1 
2.000 20pF X068-ND 1.95 162 129 1.00 | ECS20-20-1 12.096 Series X031-ND 40 36 82 29 | EOS-121-S1 
2.000 Series X004-ND 1.95 162 129 1.00 | ECS20-S1 12.288 Series X090-ND 40 36 82 29 | ECS122.8-S4 
2.048 12pF X098-ND 1.95 162 129 1.00 | &CS20.48-12-1 12.288 20pF X141-ND 40 36 32 29 | ECS122.8-20-1 
2.4576 32pF X069-ND 1.63 135 1.08 83 | ECS-24-324 13.5168 Series X032-ND 40 36 82 29 | EOS135-S-1 
2.500 Series X070-ND 1.63 135 1.08 83 | ECS-25-S1 14.31818 Series X091-ND 40 36 32 29° | ECS143-S1 
3.000 Series X009-ND 1.63 135 1.08 83 | ECS30-S1 14.690 Series X033-ND 40 36 82 29 «| EOS146-S1 
3.2768 17pF X022-ND 65 5A 43 34 | ECS3217-1 14.7456 Series X092-ND 40 36 32 29 | ECS-147.4S4 
3.579545 17pF X049-ND 40 36 32 29 | ECS3517-1 14.7456 20pF X142-ND 40 36 32 29 | ECS-147.4-20-1 
3.579545 Series X011-ND 40 36 32 29 | ECS35-S4 15.000 Series X059-ND 40 36 82 29 | EOS-150-S-1 
3.6864 18pF X071-ND 40 36 82 29 | ECS-36-18-1 16.000 Series X077-ND 40 36 82 29 | EOS-160-S1 
3.6864 Series X080-ND 40 36 82 29 | ECS-36-S-1 16.000 20pF X143-ND 40 36 32 29 | ECS-160-20-1 
3.932160 17pF X013-ND 40 36 82 29 | ECS-39-17-1 16.000312 18pF X148-ND 40 36 32 29 | ECS-160.003-18-1 
4.000 20pF X006-ND 40 -36 32 29 ECS-40-20-1 18.000 Series X060-ND 40 36 32 29 ECS-180-S-1 
4.000 Series X081-ND 40 36 32 29 ECS-40-S-1 18.000 20pF X144-ND 40 36 32 29 ECS-180-20-1 
4.032 20pF X072-ND 40 -36 32 29 ECS-40.3-20-1 18.432 Series X061-ND 40 36 32 29 ECS-184-S-1 
4.032 Series X015-ND 40 36 32 29 ECS-40.3-S-1 18.432 18pF X145-ND 40 36 32 29 ECS-184-18-1 
4.096 20pF X082-ND 40 36 32 29 | ECS-41-20-1 18.432 20pF X146-ND 40 36 82 29 | ECS-184-20-1 
4.194304 12pF X007-ND 40 36 32 290 | EOS 42-12-1 19.6608 Series X094-ND 40 36 82 29 | ECS-196.6-S-1 
4.433618 20pF X083-ND 40 36 32 29° | ECS-44-20-1 19.6608 20pF X035-ND 40 36 82 29 | EOS-196.6-20-1 
4.9152 Series X050-ND 40 36 32 29 | ECS49S1 20.000 Series X062-ND 40 36 82 29 | EOS-200-S-1 
4.9152 20pF X084-ND 40 3600 32029 |: ECS-49-20-1 20.000 20pF X036-ND 40 36 6.32, .29—| ECS-200-20-1 
5.000 Series AveAND ay 6 32 | ES 0S 1 22.1184 Series X063-ND 40 36 32.29 | OS 201-S1 
5.000 20pF X051-ND 40 3600 32029] ECS50-20-1 24.000 20pF X037-ND 40 360.32) |:ECS-240-20-1 
5.0608 Saties oe 40 ae ae tee | Bore 24.000 Series X095-ND 40 36 820029 | EOS. 240-S-1F 
obs ater MAND ey 5 ee eed Dee 24,0014 18pF X149-ND 40 36 32.29 | ECS-240,001-18-1 
2185 Seles ee 0 es Oe Ect 35.2512 180F X151-Not 50 45 36 © .32—s| EOS. 352.5-18-4 
5.185 S2pF 20IG A0 6 2 20 | eS be824 38.000530 18pF X150-Not 50 45 36 —.32_— | ECS-380,005-18-1 
shetes Series ASEAN D Ey ee, ee eee | eee 40.32 18pF X152-NDt 50 4 36 32 | CS-4032184 
5.9904 20pF X017-ND 40 36 32 29° | ECS-59.9-20-1 48.000 Series X065-NOt ‘40 6 32 29 =| BOS-480-S-4 
on a ue os _ er = cael 48,000 20pF x0943-NDt 50 45 36 © .32_—| &CS-480-20-1 
ais a. oan | . es a eae 49.860 20pF x038-NDt 40 36 32 29 FOS-498.6-20-1 
: 20 : : : : : sae Base Insulator = HC49INS-ND = 09 ~=—.08 .06 | 700-9001 
6.5536 12pF X018-ND 40 36 32 29 | ECS-65-12-1 
zee seclle LIND 0 OO 82 20 SES) * 1.0 Frequency (#X066B-ND): 100ppm @+25°C; +100ppm from 0°C to +60°C. t8rd Overtone 
SMT Low Profile Quartz Crystals : ie Calica ice ae 
i req. oai igi-Key rice Eacl igi-Key ricing 
ECX-64 1.1mm (MHz) | Cap. | PartNo. 110 100 | Part No. 1,000 _| Part No. 
ECX-64B (23B) ECX-64A (23A) 18.432 | Series) XCBISCT-ND 3.75 338 2.82) XCBI5TR-ND 1875.00 | ECS-184-S-23B-TR 
19.6608 | 20pF) XCB16CT-ND 3.75 338 2.82) XCBI6TRND 1875.00 | ECS-196-20-23B-TR 
19.6608 | Series) XCB17CT-ND 3.75 3.38 2.82) XC817TR-ND 1875.00 | ECS-196-S-23B-TR 
20.000 20pF | XC818CT-ND 3.75 338 282] XC818TRND 1875.00 | ECS-200-20-23B-TR 
20.000 | Series} XCB19CT-ND 375 3.38 2.82] XCB19TR-ND 1875.00 | ECS-200-S-23B-TR 
24.000 | Series} XC820CT-ND 375 3.38 2.82] XC820TR-ND 1875.00 | ECS-240-S-23B-TR 
ECX-64A 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 14.31818 | 20pF | XC821CT-ND 3.30 297 248] XC821ITRND — 1650.00 _ | ECS-143-20-234.TR 
+ Freq. Tolerance: +30ppm @ +25°C and +50ppm over operating temp. range + Shunt Capacitance: 7.0pF . 
+ Drive Level: 0.1mW + Operating Temp.: -10°C to +70°C + Storage Temp.: -40°C to +85°C + Aging 14.31818 | Series | X0822CT-ND 3.30 2.97 2.48 | X0822TR-ND 1650.00 ECS-143-S-23A-TR 
Characteristics (first year): +2.0 ppm @ 25°C + Max. ESR: 402 + Mode of Operation: Fundamental 14.7456 20pF | X0823CT-ND 330 297 2.48) XCe23TR-ND 1650.00 | ECS-147-20-23A-TR 
Cut Tape T&R 16.000 20pF | XC824CT-ND 3.30 297 248] XC824TR-ND 1650.00 | ECS-160-20-23A-TR 
Leh || eee) | ey JME Ete 2H) Galetigy |e 16.000 | Series} XCB25CT-ND 3.30 297 248] XCB25TRND 1650.00 | ECS-160-S-23A-TR 
(MHz) | Cap. | PartNo. 1 10 100 | PartNo. 1,000 _| Part No. 
ECX-64B 18.432 20pF | XC826CT-ND 3.30 297 248] XC826TRND 1650.00 | ECS-184-20-23A-TR 
14.31818 | 20pF | XC809CT-ND 375 3.38 2.82] XCB09TRND 1875.00 | E0S-143-20-23B-TR 18.432 Series | X0827CT-ND 3.30 2.97 2.48 | X0827TR-ND 1650.00 | ECS-184-S-23A-TR 
14.31818 | Series} XC810CT-ND 375 3.38 282 | XCBI0TRND 1875.00 | E0S-143-S-23B-TR 19.6608 | 20pF ) XCB28CT-ND 3.30 297 2.48 | XC828TR-ND 1650.00 | ECS-196-20-23A-TR 
14.7456 | 20pF | XCB11CT-ND 3.75 3.38 2.82] XCBIITRND —1875.00_| E0S-147-20-23B-TR 19.6608 | Series} XO829CT-ND = 3.30. 2.97 2.48 | XC829TR-ND 1650.00 | ECS-196-S-23A-TR 
16.000 20pF | XC812CT-ND 3.75 3.38 2.82) XCB12ZTRND 1875.00 _| ECS-160-20-23B-TR 20.000 20pF | XC830CT-ND 3.30 2.97 2.48) XCB30TR-ND =— 1650.00 | ECS-200-20-23A-TR 
16.000 | Series} XC813CT-ND 3.75 338 282) XCBI3TRND 1875.00 | ECS-160-S-23B-TR 20.000 | Series} XCB31CT-ND 3.30 297 2.48 XC831TR-ND 1650.00 | ECS-200-S-23A-TR 
18.432 20pF | XC814CT-ND 3.75 3.38 —2.82_ | XCBI4TR-ND. 1875.00 __| ECS-184-20-23B-TR 24.000 Series | X0832CT-ND 3.30297 2.48 | X0832TR-ND 1650.00 | ECS-240-S-23A-TR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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HECS mc. Quartz Crystals rey” | cop | pomne 110 10050 | Partna, 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: - Frequency Tolerance: +30ppm @ +25°C and +50ppm over 11.98135 Series X427-ND 58 52 42 .37_ | ECS-119.8-S-4 
CEE eee eee Cnet. Oreatinn Tea ee ero ceed [1200 | aor | XemND 58 52a? | ECS 120.204 
Temperature Version: -40°C to +85°C) +» Storage Temp.: -40°C to +85°C (Extended Temperature Version: 12.000 32pF X172-ND 58 52 42 .37 | ECS-120-32-4 
-55°C to +125°C) + Aging Characteristics (first year): +5.0ppm @ +25°C + Mode of Operation: fe 
Fundamental except where noted with * to indicate 3rd overtone 12.000 Series X428-ND 58 52 42 -37 | ECS-120-S-4 
NouaUe eas 12.000393 18pF X173-ND 58 52 42 .37_ | ECS-120.003-18-4 
12.096 Series X429-ND 58 52 42 .37_ | ECS-121-S-4 
12.288 20pF X228-ND 58 52 42 .37. | ECS-122.8-20-4 
12.288 Series X174-ND 58 52 42 .37_ | ECS-122.8-S-4 
12.960 18pF X097-ND 75 63 50 .39 | ECS-129.6-18-4 
14.31818 Series X430-ND 58 52 42 .37 | ECS-143-S-4 
14.31818 20pF X444-ND 58 52 42 .37_ | ECS-143-20-4 
apres oe aanney , as Sat an ae on 14.7456 Series X431-ND 58 52 42 37 | ECS-147.4-S-4 
HC4O/US 14.7456 20pF X175-ND 58 52 42 .37_| ECS-147.4-20-4 
3.579545 | 17pF X079-ND 58 52 42 37 | ECS-35-17-4 #92000 series AaSe ND 28 22 ae est | EGS: 1a0-S4 
3.579545 | Series X153-ND 58 52 42 37 | ECS-35-S-4 von APF (ape iee af oe om: ge |e 
3/6864 18pF XA02.ND a cS BE 7 | Ecsae4a4 16.000 Series X433-ND 58 52 42 .37_ | ECS-160-S-4 
3.6864 Series X403-ND 58 52 42 37 | ECS-36-S-4 16,000 2OpF Rue a oe ae Sf CS-160 204 
4606 eis Sen 5 ip Pe 37 | Ecs40-8-4 16.000312 18pF X177-ND 58 52 42 .37_ | ECS-160.003-18-4 
4000 20pF X405.ND -_ 52 ‘Ae 37 | e0s4020-4 16.257 20pF X039-ND 75 63 50 .39 | ECS-162.5-20-4 
4.092 20pF X154-ND ep _ 2 37 | ECS-40.3-20-4 16.257 Series X434-ND 58 52 42 .37_ | ECS-162.5-S-4 
4.032 Series X155-ND 58 52 42 37 | ECS-40.3-S-4 18.000 Series ESN) 58 52 a2 37 | ECS-180-8-4 
4.096 20pF X156-ND 58 52 42 37. | ECS-41-20-4 18.000 20pF X178-ND 58 52 42 .37_ | ECS-180-20-4 
4.194304 | 12pF X406-ND 5852.2 37_ | ECS-42-12-4 16.482 Series [MESENY 28) ee oJ ee PN oe noes 
4.194304 | 16pF X157-ND 58 522 37 | ECS-42-16-4 16.492 18pF EAD ae ape Ae St EOS 1ee let 
4.433618 | 20pF X407-ND 58 52 42 37 | ECS-44-20-4 eee 20pF EEN 358 goe “e Sf | ECS184-204 
4.9152 Series X408-ND 58 52 42 37 | ECS-49-S-4 19.6608 Series X437-ND 58 52 42 .37 | ECS-196.6-S-4 
4.9152 20pF x409-ND 58 52 42 37 | ECS-49-20-4 19.6608 20pF X181-ND 58 52 42 .37 | ECS-196.6-20-4 
5.000 20pF X410-ND 58 52 42 37 | ECS-50-20-4 20.000 Series X438-ND 58 52 42 .37 | ECS-200-S-4 
5.000 Series X158-ND 58 52 42 .37_ | ECS-50-S-4 20.000 20pF X439-ND 58 52 42 37 | ECS-200-20-4 
5.0688 20pF X411-ND 58 52 42 .87. | ECS-51-20-4 21.47727 Series X044-ND 75 63 50 -39 | ECS-214.7-S-4 
5.0688 Series X159-ND 58 52 42 .387 | ECS-51-S-4 22.1184 Series X182-ND 58 52 42 .387 | ECS-221-S-4 
5.185 32pF X064-ND 75 63 50 .39 | ECS-52-32-4 24.000 Series X440-ND 58 52 42 .387 | ECS-240-S-4 
5.185 Series X160-ND 58 52 42 .37_| ECS-52-S-4 24.000 16pF X441-ND 58 52 42 .37 | ECS-240-16-4 
5.9904 Series X161-ND 58 52 42 .37 | ECS-59-S-4 24.000 20pF X442-ND 58 52 42 37 | ECS-240-20-4 
5.9904 20pF X162-ND 58 52 42 .37 | ECS-59.9-20-4 24.00014 18pF X183-ND 58 52 42 .37_ | ECS-240.001-18-4 
6.000 Series X412-ND 58 52 A2 .37 | ECS-60-S-4 20.480 20pF X229-ND 58 52 42 .37 | ECS-204.8-20-4 
6.000 32pF X413-ND 58 52 42 .37_ | ECS-60-32-4 24.576 20pF X230-ND 58 52 42 .37 | ECS-245.7-20-4 
6.144 32pF X414-ND 58 52 42 .37_| ECS-61-32-4 25.000 18pF X231-ND 58 52 42 .37_ | ECS-250-18-4F 
6.500 20pF X415-ND 58 52 42 .37_ | ECS-65-20-4 48.000 20pF XC942-ND* 58 52 42 .37 | ECS-480-20-4 
7.3728 Series X416-ND 58 52 42 37 | ECS-73-S-4 3.579545 17pF X184-ND 80 Re 58 .52. | ECS-35-17-4DN 
7.68 20pF X163-ND 58 52 42 -37 | ECS-76.8-20-4 3.6864 20pF X185-ND 80 72 58 52 | ECS-36-20-4DN 
8.000 18pF X164-ND 58 52 42 37 | ECS-80-18-4 4.000 20pF X186-ND 80 72 58 52 | ECS-40-20-4DN 
8.000 20pF X165-ND 58 52 42 .37 | ECS-80-20-4 6.000 32pF X187-ND 80 72 58 52 | ECS-60-32-4DN 
8.000 32pF X166-ND 58 52 42 387 | ECS-80-32-4 7.3728 20pF X188-ND 80 72 58 52. | ECS-73-20-4DN 
8.000 Series X417-ND 58 52 42 37 | ECS-80-S-4 8.000 18pF X189-ND 80 72 58 52 | ECS-80-18-4DN 
8.500 Series X418-ND 58 52 A2 37 | ECS-85-S-4 12.000 20pF X190-ND 80 72 58 52 | ECS-120-20-4DN 
9.000 Series X419-ND 58 52 A2 37_| ECS-90-S-4 14.31818 20pF X191-ND 80 72 58 52 | ECS-143-20-4DN 
9.216 Series X167-ND 58 52 42 37 | ECS-92.1-S-4 16.000 20pF X192-ND .80 72 58 52 | ECS-160-20-4DN 
9.216 20pF X168-ND 58 52 42 37 | ECS-92.1-20-4 18.4320 20pF X193-ND .80 72 58 52 | ECS-184-20-4DN 
9:45 Series 2D) 8 oe _ 37 | ECS-05.4-5-4 19.6608 20pF X194-ND 80 72 58 52 | ECS-196-20-4DN 
8304 20eF SANE a oh ECS 983:20-4 20.000 20pF X195-ND 80 72 58 52. | ECS-200-20-4DN 
9.8304 Series X421-ND 58 52 42 .37_| ECS-98.3-S-4 24.000 20pF X196-ND 80 22 58 52 | ECS-240-20-4DN 
10.000 Series X422-ND 58 52 42 .37 | ECS-100-S-4 HC-33 
10:00 {8p END 8 22 oe “87. )|ECS 100184 2.4576 Series X043-ND 6.34 5.27 4.20 3.24 | ECS-24-S-2 
ee a one = = ye pe a. rahe 2.94912 | 32pF X014-ND 137° 1149 70 | ECS-29.4-32-2P 
3 eres eS “ - af “ ‘as -S~ 
11.0592 Series X425-ND 58 52 42 37 | ECS-110.5-S-4 nee 
11.0592 20pF X426-ND 58 52 42 .37_ | ECS-110.5-20-4 eis 2p NOOR ND 126 1.08 ‘BE 20h, PEGS eA Seer 
11.0592 32pF X170-ND 58 52 42 .37. | ECS-110.5-32-4 S100 S2pk AOE ND as Les see 268 ECS S822 
11.520 Series X171-ND 58 52 42 37 | ECS-115.2-S-4 Base Insulator NeREINERND) = a 08 06; | 700-9001 


SMT Ultra-Low Profile Quartz Crystals 


ELECTRICAL CHARACTERISTICS: + Mode: Fundamental + Drive Level: 10 pW + Frequency Tolerance: 
+50 ppm@25°C and over operating temp. range + Frequency Stability: +50 ppm + Operating Temp. 
Range: -10°C to +70°C 


35|[ 


1.5 3.0 1.5 


Cut Tape 
Frequency Load Digi-Key Price Each ECS 
(MHz) Cap. Part No. 1 10 100 Part No. 
15.000 Series XC801CT-ND 3.91 3.56 3.16 ECS-150-S-15 
18.000 Series XC804CT-ND 3.91 3.56 3.16 ECS-180-S-15 
24.000 Series XC808CT-ND 3.91 3.56 3.16 ECS-240-S-15 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Quartz Crystals — 32.768KHz and 1.000MHz 
ECX-306 Series — SMT 


Specifications: 

+ Frequency: 32.768KHz + Frequency Tolerance @ 25°C: +20ppm + Equivalent Series Resistance: 50KQ 
max. * Shunt Capacitance: 1.3pF typ. + Drive Level: 1p.W max. + Calibration Tolerance: +20 ppm @ 25°C 
+ Temperature Coefficient: -0.040 ppm/°C* max. + Operating Temperature Range: -40°C to +85°C Max. 


BIECS inc 


INTERNATIONAL 


Parabolic Temperature Curve 


T(°C) -20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 


To determine frequency stability, use parabolic 
curvature. For example: What is the stability at 45°C? 
(1) Change in T (°C) = 45 - 25 = 20°C 


(2) Change in frequency 
= 0.04 PPM x (AT)? 
= 0.04 PPM x (20)2 
=-16.0 PPM 


Cylinder Type 


Atif (PPM) 


+ Storage Temperature Range: -55°C to +125°C_ + Q Factor: 50,000 min. + Turnover Temperature: +25°C 
(£5°C) + Insulation Resistance: 500MQ min./DC 100V + Motional Capacitance: 0.003pF typ. + Aging (first 


year): +3 ppm max. @ +25°C 


5.5 | 2.5 
nt 


0.5 +1 


ECX-3TA Series — SMT 


Specifications: 


“14 

X801-ND X802-ND X803-ND : 
Frequency 32.768KHz 32.768KHz 32.768KHz Sue view Top View Front View 
Frequency Tolerance @ 25°C +20ppm +20ppm +20ppm 
Load Capacitance 12.5pf 12.5pf 8.0pf 
Equivalent Series Resistance 35K Ohm 35K Ohm 40K Ohm Load Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Shunt Capacitance 1.6pF Typ. 1.35pF Typ. 1.00pF Typ. Cap. Peril e. u up 100 EDEL size Blcing 
Operating Temperature Range -10°C to +60°C -10°C to +60°C -10°C to +60°C 6pF KCTASCIEND 1.08 90 72 XC746TR-ND 3,000 560.00/M 
Storage Temperature Range -40°C to +85°C -40°C to +85°C -40°C to +85°C basal ACHECEN moe ai we AGSSSTEEND 009. || 80:00 


+ Frequency: 32.768KHz + Freq. Tolerance @ 25°C: +20ppm + Equivalent Series Resistance: 50KQ max. 
+ Shunt Capacitance: 2.0pF typ. * Operating Temperature Range: -40°C to +85°C + Storage Temp. Range: 


-55°C to +125°C 


lh 3.88 hy 
1.3 
0.4 i 
I+ 5.08 +10.2 

Drive Digi-Key Price Each ECS 

Level Part No. 1 10 100 500 Part No. Cut Tape Tape & Reel 

tw X801-ND 30 27 22 20 ECS-3X8 Load Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 

1yWw X802-ND 30 27 22 20 ECS-.327-12.5-13 Ces || Vaiiilves u Wy ie) || bea 000 

1yW X803-ND 263 237 1.89 1.68 ECS-.327-8-14 12.5pF | X488CT-ND 162 1.35 1.08 X488TR-ND 840.00/M 

ECS-31 Series Specifications: + Frequency Tolerance: +30ppm 
@+25°C Temp. Coefficient: -0.034 ppm/°C + Operating 

Freq. Load Digi-Key Price Each EcsS Temp. Range: -10°C to +60°C + Storage Temperature. 

(KHz) Cap. (pF) Part No. 1 10 100 500 Part No. Range: -40°C to +85°C_ + Equivalent Series Resistance: 

30KQ to 50KQ Max. + Shunt Capaccitance: 0.8 to 1.7pF 

32.000 XC972-ND 83 75 60 53 ECS-.320-12.5-13 typ. * Drive Level: 1pW max. « Insulation Resistance: 

40.000 XC973-ND 83 75 60 53 ECS-.400-12.5-13 500M min./DC 100V + 15V + Aging (first year): +5 ppm 

60.000 125 XC974-ND 83 75 60 53 ECS-.600-12.5-13 max. @25°C £3°C 

65.536 XC975-ND 83 75 60 53 ECS-.655-12.5-13 

75.000 XC976-ND 83 75 60 53 ECS-.750-12.5-13 
100.00 XC977-ND 83 75 60 53 ECS-1.00-12.5-13 
125.00 125 XC999-ND 83 75 60 53 ECS-1.25-12.5-13 
153.60 XC978-ND 83 75 60 53 ECS-1.536-12.5-13 

ECS-3X10 and ECS-3X9 
Freq. Load Digi-Key Price Each EcS 
(MHz) Cap. (pF) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
ECS-3X10 

3.579545 XC944-ND 73 66 53 AT ECS-35-18-10 

3.6864 XC945-ND 73 66 53 AT ECS-36-18-10 

4.0000 18 XC946-ND 73 66 53 AT ECS-40-18-10 

4.9152 XC947-ND 73 66 53 AT ECS-49-18-10 

6.0000 XC948-ND 73 66 53 AT ECS-60-18-10 

7.37281 18 XC949-ND 73 66 53 47 ECS-73-18-10 

8.0000 XC950-ND 73 66 53 AT ECS-80-18-10 3X10 

ECS-3X9 

8.192 XC951-ND 73 66 53 AT ECS-81.92-18-9 aren? 

9.8304 XC952-ND 3 66 53 ‘47 ECS-98.3-18-9 Specifications: + Frequency Tolerance: +50ppm 
10.000 18 XC953-ND 73 66 53 47 ECS-100-18-9 @+26°C and aver operating temperature range + Op- 
11.0592 XC954-ND 73 66 53 47 ECS-110.5-18-9 erating Temp. Range: =10/05t.460'C = Storage Temp: 
42.000 XC955-ND 73 66 53 AT ECS-120-18-9 Range: -40°C to +85°C_ + Equivalent Series Resistance: 
14.31818 XC956-ND 73 66 53 AT ECS-143-18-9 (See Chart) + Shunt Capacitance: 5.0 max. pF » Drive 
14.7456 XC957-ND 73 66 53 AT ECS-147.4-18-9 Level: 50HW-100uW » Insulation Resistance: 500MQ 
16.000 18 XC958-ND 73 66 53 47 ECS-160-18-9 min./DG 100V + 15V + Aging (first year): £5 ppm max. @ 
18.432 XC959-ND 73 66 53 47 ECS-184-18-9 25°C 23°C 
19.6608 XC960-ND 73 66 53 AT ECS-196.6-18-9 
20.000 XC961-ND 73 66 53 47 ECS-200-18-9 Freq. MHz | Equivalent Series Res. uae 
24.000 XC962-ND 73 66 53 AT ECS-240-18-9 35-4 2000 Max. 

24.576 18 XC963-ND 73 66 53 AT ECS-245.7-18-9 a 1500 Max 

25.000 XC964-ND 73 66 53 AT ECS-250-18-9 ae ipoaiMex. Fundamental 
27.000 XC965-ND 73 66 53 AT ECS-270-18-9 7 aX 

32.000 XC966-ND .73 66 53 7 ECS-320-18-9-F 10-30 502 Max. 

32.768 XC967-ND 73 66 53 7 ECS-327-18-9-F 

40.000 18 XC968-ND 73 66 53 AT ECS-400-18-10-30T cand 100 Ma 3rd O/T 
50.000 XC969-ND 73 66 53 AT ECS-500-18-9-30T 36-70 802. Max. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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ECS INC. Monolithic Crystal Filters - “10.7MHz” Monolithic Crystal Filters - “21.4MHz” 


pins peinge ioe: 12.5KHz Channel Spacing: + Operating Temp. Range: -20°C to +70°C + Pass Bandwidth: 3dB 
12.5KHz Channel Spacing: + Operating Temp. Range: -20°C to +70°C + Pass Bandwidth: 3dB +3.75KHz min. * Stop Bandwidth: 18dB +12.5KHz for Model 21K-7.5A; 35dB +12.5KHz for Model 21K7.5B 
+3.75KHz min. * Stop Bandwidth: 20dB +18KHz for Model 10.7-7.5A; 40dB +14KHz for Model 10.7-7.5B 25KHz Channel Spacing: * Operating Temperature Range: -20°C to +70°C + Pass Bandwidth: 3dB 
25KHz Channel Spacing: + Operating Temp. Range: -20°C to +70°C + Pass Bandwidth: 3dB +7.5KHz +7.5KHz min. + Stop Bandwidth: 18dB +25KHz for Model 21K15A; 40dB +25KHz for Model 21K15B 
min. + Stop Bandwidth: 18dB +25KHz for Model 10.7-15A; 40dB +25KHz for Model 10.7-15B 50KHz Channel Spacing: + Operating Temperature Range: -20°C to +70°C + Pass Bandwidth: 3dB 
50KHz Channel Spacing: + Operating Temperature Range: -20°C to +70°C + Pass Bandwidth: 3dB +15KHz min. + Stop Bandwidth: 15dB +45KHz for Model 21K30A; 40dB +50KHz for Model 21K30B 
+15KHz min. » Stop Bandwidth: 15dB +50KHz for Model 10.7-30A; 30dB +40KHz for Model 10.7-30B 


Dot Mark 25) Dot Mark 
m3 2t K Zt a a 7.3 || Zt 2t 


= 7 
11.2 “TEMOF] [MoE] Bo se 
t A : + 
a +: 
' ISGECi =C 
To = c} i me Py 
lesa La a win +ll+9.35 ast Pe ee 
114 GND” GND” 3.751. 8.0 GND7 GND 
2-Pole MCF Test Circuit Zt: Terminating Impedance = 4-Pole MCF Test Circuit Zt: Terminating Impedance 2-Pole MCF Test Circuit Zt: Terminating Impedance —_4-Pole MCF Test Circuit Zt: Terminating Impedance 
Term. Term. 
No. of | Ripple | Insert. | Impedance | Digi-Key Price Each ECS No. of | Ripple | Insert. | Impedance | Digi-Key Price Each ECS 
Pole | (Max.) | Loss OHMS//pf Part No. 1 10 100 500 Part No. Pole | (Max.) | Loss OHMS//pt Part No. 1 10 100 500 Part No. 
12.5KHz Channel Spacing 12.5KHz Channel Spacing 
2 0.5dB | 1.5dB 1.8K//5 X701-ND 5.20 432 344 266 ECS-10.7-7.5A 2 0.5dB | 2.0dB 1.5K//6 X707-ND 439 365 291 2.25 | EOS-21K7.5A 
4 1dB_ | 2.5dB 1.8K//4 X702-NDt 1203 999 7.96 6.15 ECS-10.7-7.5B 4 1dB 2.5dB 850//5 X708-NDt 10.24 8.51 6.78 5.23 | ECS21K7.5B 
25KHz Channel Spacing 25KHz Channel Spacing 
2 0.5dB | 2.0dB 3K/2 X703-ND 3.09 257 205 1.58 ECS-10.7-15A 2 0.5dB | 1.5dB 1.5K//3 X709-ND 439 365 2.91 2.25 | ECS21K15A 
4 1dB 2.5dB 3Kk/2 X704-NDt 634 527 420 3.24 ECS-10.7-15B 4 1dB 2dB 1.5K//2 X710-NDt 10.24 8.51 6.78 5.23 | ECS21K15B 
50KHz Channel Spacing 50KHz Channel Spacing 
2 0.5dB | 1.5dB 5K//0 X705-ND 423 3.51 280 2.16 ECS-10.7-30A 2 0.5dB | 1.5dB 1.5K//1 X711-ND. 439 365 2.91 2.25 | ECS21K30A 
4 1dB_ | 2.5dB 5.5K//-1 X706-NDt 878 7.29 5.81 4.49 ECS-10.7-30B 4 1dB 20B 1.8K/0.5 X712-NDt 10.24 8.51 6.78 523 | ECS21kK30B 
+ Package is HC-49/U x 2 t Package is UM-1 x 2 


Saw Filters 


Fig. 1 
2.08 =| --)1.27 
12, Cog) 
Spe 


45MHz 


+ Ripple: 1dB max. 

+ Insertion Loss: 3dB 
+ Ripple: 1dB max. Operating Temp. : 
+ Insertion Loss: 2.5dB pointe als WOU 
+ Operating Temperature: -30°C to +85°C + Fo: 45.0MHz 
+ Fo: 21.4MHz + Pass Bandwidth: 3dB +15KHz min. 
+ Pass Bandwidth: 3dB +7.5KHz min. + Stop Bandwidth: 15dB +60KHz 
* Stop Bandwidth: 10dB +25KHz 


Term. Cut Tape T&R 
No. of |Impedance | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |ECS 
3.0 Pole | OHMS//pf | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 Part No. 
__ ie 1500//2.5 | X713CT-ND 7.31 6.08 4.84 |X713TR-ND 3375.00 |96SMF21A15-TR 


2 1100//0 X714CT-ND 10.56 8.78 6.99 |X714TR-ND _ 4875.00 _|96SMF45A30-TR 


Pad Connections 
Input 5] Output Pad Connections 
Ground | 6] Ground Ground | 4] Ground Input 

Ground | 7| Coupling Signal | 5| Signal Output 
Ground | 8| Ground Ground } 6 | Ground Ground 


ECS-SDR1 


One Port 2 j Pad Connections 
Saw . . No Conn. | 5] No Conn. 
»0. Input 6 Output 
Center |Inser. Pass Band T&R 4 | =s No Corin: 7|No Conn. 
Freq. |Loss |Min. Max. | Digi-Key Price Each Pricing ECS Resonators i Ground 8| Ground 
Fig.| MHz | dB /MHz Typ. MHz | Part No. 1 10 100 1,000# Part No. - 
1 |400.00;} 6 )— | +83Khz | — |XCQ94CT-ND 3.57 3.22 268) 1785.00 |ECS-DSF400.0A-51 Cut Tape T&R 
2 | 947.5 | 3.3 | 25 — — |XO995CT-ND 357 3.22 2.68] 1785.00 |ECS-DSF047.5B-21 Freq. Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | ECS 
3 | 479.5 | 23 |25.7 | 26.7 Mhz | 27.7 | XC992-ND* 2.25 2.03 1.62 = Ecs-D479.5B (MHz) Part No. i 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
3 | 480.0! 21 |16.6]17.6Mhz| 18.6 |xCo93-ND* 225 203 162/ —  |EcSD4s0A 315.0 | XC996CT-ND 357 3.22 268 | XCQ96TRND 1785.00 | ECS-SDR1-3150 
418.0 | XO997CT-ND 3.57 3.22 2.68 XC997TR-ND 1785.00 | ECS-SDR1-4180 
433.92 _ | XO998CT-ND 3.57 3.22 2.68 X0998TR-ND 1785.00 __| ECS-SDR1-4339 


* Bulk Packaging + For Tape and Reel part number change CT-ND to TR-ND 


Ceramic Resonators Fig. 1 pots qsr | Fig? pe 1 yer | [ros 
ZTT and SR1-B Series: ZTA, ZTB and SR1-A Series: ia ; Terminations 
+ Frequency Accuracy: +0.5% + Stability in +» Frequency Accuracy: +0.5% * Stability in | Dim.in()is for 8 , 
Temperature: -20°C to +80°C, +0.3% +» Aging Temperature: -20°C to +80°C, +0.3% + Aging Freg. Range 0.6 4 5 
for Ten Years: +0.3% + Built-in Capacitance: for Ten Years: +0.5% * Operating Tem- 3.58-4.19 25-1 | Los 
30pf +20% perature: -20°C to +80°C . ; 
Digi-Key Price Each ECS i = 104 Fig. 5A. terminations 
Fig. Series Frequency Part No. 1 10 (100 | PartNo. Fig. 3 L, Ko 
3.58MHz. X901-ND 54 45 36 | ZIT-3.58MG 
4,00MHz X902-ND 54 45 36 | ZIT-4.00MG 
4.19MHz X903-ND 54 45 36 | ZIT-4.19MG 
ZT 6.00MHz X904-ND 54 45  .36 | ZTT-6.00MT 
1 : 8.00MHz X905-ND 54 45.36 | ZTT-8.00MT = 
with Caps] 49.00MHz | Xx906-ND 54.45 36 | ZTT-10.00MT Frequency Dimensions 
12.00MHz X907-ND 54 45 = 36 | ZIT-12.00MT Range T H P myninations 
16.00MHz X908-ND 54 45.36 | ZTT-16.00MX 200 3.8 |14.7/ 10.0 
20.00MHz X909-ND 54 45.36 | ZTT-20.00MX 400 x 36 193] 50 
ZIA 3.58MHz X910-ND 49 41.33 | ZTA3.58MG 455-640 fl 3.5 | 9.0 | 5.0 
2 without 4,00MHz X911-ND 49 41.33 | ZTA-4.00MG 800-1000 . 28 | 60} 25 
Caps 4.19MHz X912-ND 49 41.33 | ZTA-4.19MG 
6.00MHz X913-ND wc) 41.33 | ZTA-6.00MT 
8.00MHz X914-ND 49 41.33 | ZTA8.00MT Internal Cut Tape T&R 
7 ZIA 10.00MHz | X915-ND 49 41 33 | ZTA-10.00MT Cap. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 
without 12.00MHz X916-ND 49° 41 33 | ZTA12.00MT Fig. Series Freg. | C1 & C2 | Part No. 1 10 100 | Part No. 2,500 Part No. 
Caps 16.00MHz | 917-ND AQ 41.33] ZTA-16.00MX011 3.58 — | X932CT-ND 70-60-47 | X932TR-ND 280.00/M ECS-SR1-3.58-A 
20.00MHz X918-ND 49 A133 | ZTA-20.00MX011 4.000 = X933CT-ND 70 .60  .47 | X933TR-ND 280.00/M ECS-SR1-4.00-A 
200KHz X919-ND 84 70.56 | ZTB200D 5A | ECS-SR1-A | 4.19 _ X934CT-ND 70 .60  .47 | X934TR-ND 280.00/M ECS-SR1-4.19-A. 
400KHz X920-ND 68 57 = .45 | ZTB400P 6.000 — X935CT-ND 70 .60  .47 | X935TR-ND 280.00/M ECS-SR1-6.00-A. 
ZB 455KHz X921-ND 68 57  .45 | ZTB455E 8.000 — X936CT-ND 70.60 __.47 | X936TR-ND 280.00/M ECS-SR1-8.00-A. 
4 without S500KHz X922-ND 68 57 .45 | ZTBS00E 3.58 30 pF | X927CT-ND 77 66 ~~ 52 | X927TR-ND 308.00/M ECS-SR1-3.58-B 
Caps 540KHz X923-ND 68 57.45 | ZTBS40P 4.000 30 pF | X928CT-ND 77 66  .52 | X928TR-ND 308.00/M ECS-SR1-4.00-B 
640KHz X924-ND 68 57 = .45 | ZTB640P 5B | ECS-SR1-B | 4.19 30 pF | X929CT-ND 77 66 52 | X929TR-ND 308.00/M ECS-SR1-4.19-B 
800KHz X925-ND 68 57 .45 | ZTB800J 6.000 30 pF | X930CT-ND 77 66 ~ .52 | X930TR-ND 308.00/M ECS-SR1-6.00-B 
1000KHz X926-ND 68 57.45 | ZTB1I000J 8.000 30 pF | X931CT-ND 77.66 52 | X931TR-ND 308.00/M EOS-SR1-8.00-B 


More Product Available Online: www.digikey.com 
626 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. Ceramic Resonators 


Panasonic. saw Resonators 


Capable of fundamental wave oscillation, and it is 


EFO-MN EFO-MC — Built-In Capacitors Type: + Includes two capacitors, constructing Colpitts ‘i ; implificati q ‘i 
oscillation circuits. High accuracy and stable characteristics will be realized with the particularly sulted {or simplification, “ reduction end 
Oscillation selected ‘tor ased, small in size due to the new design of construction Stabilization of the circuit, compared with conventional LC 
Frequency, SOS EROS See GE 1OUe ane Ps oscillation and quartz crystal oscillation. 
oe 85 Oscillation Circuit Oscillation aN Features: + Capable of fundamental oscillation + Superior 
> a Frequency 5. temperature characteristics + Suited for simplification, size 433 
= Date reduction and stabilization of the circuit Recommended EFO-H315MS16A 3-0.45 
5 eee Applications: + Oscillation circuit for remote control 100pF 1. Input/Output 
4.0 (garage door opener, security system) + Various kinds of 2. Output/Input 
KR local oscillation circuit Characteristics: + Qperating Temp- z 3. Ground 
3.5 Frequene? erature: -20°C to +80°C * Maximum Frequency Drift: -150 15kQ" — 4pFs 6200 2 
be Counter” to 50 ppm/°C (-20°C to +80°C) 1 Port Type: + Resonant AL 
a Resistance (); 30 max.» Cap. (pF); 2.0 £ 0.5. 2 Port Example Circuit for Reference Onl 
Type: + Insertion Loss (dB); 15 max. + Loaded Q, 7000 "12ka when used with 2863354 
min. (5,000 min. for 418.00 and 433.92 frequency). » Cap. 
Osc. Digi-Key Pricing Panasonic (pF); 1.3+0.3 + Phase Shift; 180° 
Freq. Part No. u 10 100 1,000 5,000 Part No. 

Ceramic Resonators Resonant = _ x 
3.00MHz |  PX300MN-ND 1.04 891 69.80 424.00  396.00/M | EFO-MNB004A4 Hat ane a Ei Rees | palclng aoe letornaoe 
3.58MHz. PX358MN-ND 78 672 52.66 320.00 299.00/M | EFO-MN3584A4 ype ~ : 
4,.00MHz PX400MN-ND 77 662 51.89 315.00 294.00/M | EFO-MN4004A4 1 224.50 +0.25 — PX224S1-ND 6.87 58.86 461.07 EFO-H224MS12 
5.00MHz. PXS00MN-ND 78 672 5266 320.00 299.00/M | EFO-MN5004A4 418.00 +0.25 = PX418S1-ND 6.87 58.86 461.07 EFO-H418MS12 
6.00MHz PX600MN-ND 86 7.34 57.46 349.00 326.00/M | EFO-MN6004A4 
8.00MHz | PX800MN-ND 87 7.47 58.52 356.00 —332.00/M | EFO-MN8004A4 2 _ 224.50 +0.25 Px224S2-ND 6.87 58.86 461.07 | EFO-H224MS03 
10.00MHz | PX1000MN-ND 1.14 9.81 76.85 467.00 436.00/M | EFO-MN1005B4 = 418.00 +0.25 PX418S2-ND 6.87 58.86 461.07 EFO-H418MS03 
12.00MHz | PX1200MN-ND 1.14 9.81 76.85 467.00 436.00/M | EFO-MN1205B4 

Ceramic Resonators With Built-In Capacitor 
2.00MHz. PX200MC-ND 1.03 879 68.86 419.00 391.00/M | EFO-MC2004A4 
3.00MHz PX300MC-ND 1.04 8.91 69.80 424.00 396.00/M | EFO-MC3004A4 Rc Lu K . 
3.58MHz | PX358MC-ND 77 662 51.89 315.00 —_294.00/M | EFO-MC3584M4 RS | Ceramic Resonators 
4,00MHz PX400MC-ND 63 537 42.09 256.00 239.00/M | EFO-MC4004A4 
5.00MHz PX500MC-ND 77 662 51.89 315.00 294.00/M | EFO-MO5004A4 TOKO ceramic resonators utilize the piezoelectric principle converting a mechanical force (stress) into an electrical signal or 
6.00MHz PX600MC-ND 90 7.72 60.47 368.00 343.00/M | EFO-MO6004A4 converting an electrical signal into a mechanical force. The ceramic resonator is a thin section of piezoelectric ceramic material, 
8.00MHz PX800MC-ND 86 7.34 = 57.46 349.00 326.00/M | EFO-MC8004A4 such as quartz, whose sides are metallized into a corresponding pair of electrodes and upon the application of current produce a 
10.00MHz | PX1000MC-ND 1.14 9.81 76.85 467.00 436.00/M | EFO-MC1005B4 lengthwise vibration. 
12.00MHz | PX1200MC-ND 1.14 9.81 76.85 467.00 436.00/M | EFO-MC1205B4 


Surface Mount Ceramic Resonators: 
Features: + Constructed with ceramic package + High reliability against soldering heat and mechanical stress 

+ Moisture-proof sealing + Stable against solvent cleaning + Designed for reflow soldering + Fat-bottom plate {0,2 Max. 
for better mountings 

Applications: + Glock generator for various microprocessers + Carrier between telecommunication equipment 
(telephone to telephone, personal computer to printer, etc.) 


0.6 


F 


Type EFO-P Surface Mount Type EFO-S Surface Mount 
n 
Terminations Terminations ge 
\ \ 
1 \2 \3 8 
fh N = : Ceramic © 
Element x ir 4? 
C1,C2: External a js oh 13.5 Max 
— = Capacitors 
1 = 3 
|_so_ 
External Osc. Capacitor Digi-Key Pricing Toko 
+——7.8—_» Freq. C1(pF)C2 Part No. 1 10 100 Part No. 
CRL Type 
Type EFO-BM Surtace Type EFO-JM Surface Type EFJ-C 220KHz 43% 300 300 K9920-ND 3.55 28.44 177.50 CRL220 
Mount Mount Surface Mount 262KHz +3% 300 300 TK9921-ND. 3.55 28.44 177.50 _| CRL262 
+5V Vv CRK Type 
———_— + a “1 — a 400KHz +1% 560 200 TK9940-ND 1.88 15.20 94.00 BP11DCRK400 
1413 11 9 1443719] | 455KHz +1% 560 200 TK9942-ND 1.88 15.20 94.00 BP11DCRK455, 
1Paghys 7 Dy 480KHz +1% 560 200 TK9943-ND 1.88 15.20 94.00 BP11DCRK480 
ib3sh5 7 500KHz +1% 560 200 K9944-ND 1.88 15.20 94.00 BP11DORK500 


2 Frequency 
-=}-- - Counter 


0.5 


' Frequency 
~ + Coun! 


" Frequency 


Center Frequency: 455 6 2kHz; Insertion Loss: 6dB; 
~~ + Counter 


Attn. within 100KHz: 30dB. 


AM Ceramic Filters "455KHz" 


0.54} 0.5 Sel. v0 
6-R .20 t I i Fo+-9KHz| Imp. | Digi-Key Pricing Toko 
a] 3-80 108 | ojksp+lt.0 850 3.3045 (dB) _| (Ohms) | Part No. 110 100 | PartNo. 
Il 12. 1.60 2.50 Be Sa CFM2 Type 
a 
, 18 1K:1.5K | TK2330-ND 2.65 23.21 165.75 | AHCRM2-455AL 
Osc. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel_| Panasonic 16 1.5K:2K | TK2331-ND 2.65 23.21 165.75 | AHCAVI2-455BL 
Freq. | Part No. il 10 100 500 | Part No. Size | Pricing | Part No. 12 2K2K | 1K2332-ND 2.65 23.21 165.75 | AHCAV2-4550L 
Type P Surface Mount-General Purpose Lo-Profile 9 2K2K | 1K2333-ND 2.89 25.27 180.50 | AHCRV2-455DL 
3.58MHz| PX358PCI-ND 1.58 13.50 105.75 472.50] PX358PTR-ND|2,500] 436.29/M] EFO-P3584E5 ; : ; : : 
4,00MHz| PX400PCT-ND 1.58 13.50 105.75 472.50 | PX400PTR-ND|2,500| 534.29/M| EFO-P4004E5 i 2.5K2 Sheena 2.89 25.27 180.50 | ANCM2-455E. 
4.19MHz| PX419PCT-ND 1.58 13.50 105.75 472.50 | PX419PTR-ND|2,500| 642.86/M| EFO-P4194E5 
5.00MHz| PXS00PCT-ND 1.61 13.77 107.87 481.95| PX500PTR-ND] 2,500) 655.72/M| EFO-P5004E5 
6.00MHz| PX600PCT-ND 1.61 13.77 107.87 481.95| PX600PTR-ND] 2,500) 655.72/M| EFO-P6004E5 
8.00MHz| PX800PCT-ND 1.61 13.77 107.87 481.95| PX800PTR-ND] 2,500) 545.43/M| EFO-P8004E5 
Type S Surface Mount With Built-In Capacitor Lo-Profile Test Circuit 
3.58MHz| PX358SCT-ND 1.61 13.77 107.87 481.95) PX358STR-ND|2,500| 545.43/M| EFO-S3584E5 i= 
4,00MHz| PX400SCT-ND 1.61 13.77 107.87 481.95 | PX400STR-ND|2,500| 395.15/M| EFO-S4004E5 ( Rt 
4.19MHz| PX419SCT-ND 1.61 13.77 107.87 481.95 | PX419STR-ND|2,500| 655.72/M| EFO-S4194E5 
5.00MHz| PXS00SCT-ND 1.64 14.04 109.98 491.40 | PX500STR-ND] 2,500) 668.58/M | EFO-S5004E5 
6.00MHz| PX600SCT-ND 1.64 14.04 109.98 491.40| PX600STR-ND] 2,500) 668.58/M | EFO-S6004E5 
8.00MHz| PXB00SCT-ND 1.64 14.04 109.98 491.40| PX800STR-ND] 2,500) 433.15/M| EFO-S8004E5 
Type BM Surface Mount With Built-In Capacitor Impedance 3300 
16.00MHz| PX160BCT-ND 64 5.50 43.10 19259] PX160BTR-ND|1,000| 262.00] EFO-BM1605E5 
16.93MHz| PX169BCT-ND .64 5.50 43.10 192.59] PX169BTR-ND/1,000| 262.00] EFO-BM169565} = i Sai 
20.00MHz| PX200BCT-ND .72 6.19 48.46 216.51] PX200BTR-ND]1,000) 295.00] ERO-BM2005E5 S oles es ae 
= L @3dB Loss Response Digi-Key Pricing Toko 
Type J M Surface Mount With Built-In Capacitor (KHz) | (Max.) | (9-12MHz) | PartNo. 1 10 100 Part No. 
32.00MHz| PX320JCT-ND .72 6.19 48.46 216.51|PX320JTR-ND|1,000] 295.00] EFO-JM3205E5 CFSK Type 
33.86MHz| PX338CT-ND .72 6.19 48.46 216.51| PX338JTR-ND| 1,000] 295.00] EFO-JM3385E5 280 a8 3003 TK2304-ND 1.85 14.80 92.00 SKIO7MIN-AD-10 
40.00MHz| PX400JCT-ND 64 5.50 43.10 192.59] PX400JTR-ND| 1,000] 261.00] EFO-JM4005E5 230 6B 3508 7K2306-ND 148 12.00 74.00 SKIO7M2N-AO-20 
Type C Surface Mount With Built-In Capacitor 180 7dB 40dB TK2307-ND 1.37 11.20 69.00 SK107M3N-AO-20 
20.00MHz| PX2000CT-ND 64 5.50 43.10 192.59| PX200CTR-ND]3,000) 262.00/M | EFJ-C2005E5B 150 10dB 40dB 7K2308-ND 212 17.20 106.00 SK107M4N-AO-20 
30.00MHz| PX3000CT-ND 64 5.50 43.10 192.59| PX300CTR-ND]3,000) 262.00/M| EFJ-C3005E5B 330 6dB 30dB 7K2310-ND 3.12 25.20 156.00 SK107MON-AO-10 
40.00MHz| PX4000CT-ND 64 5.50 43.10 192.59| PX400CTR-ND| 3,000) 261.00/M | EFJ-C4005E5B 380 5dB 30dB 7K2311-ND 3.12 25.20 156.00 SK107MAN-AO-10 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 627 


®sumida 


Series CDEP134 


Power Inductors 
Series CDRH6D28 


Surface Mount 


3.0 pH to 6.0 pH 


s 
7.3 pH to 100 pH 
s 
D.C.R.(Q) Cut Tape T&R* 
(MAX. Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance | at 20°C) (A) | Part No. 1 10 100 | 500 | PartNo. 
0.4uH .0019 32.0 | 308-1000-1-ND 4.72 4.29 3.20 | 1197.00 | CDEP134-0R4NC non are 
0.9,H .0025 21.6 | 308-1001-1-ND 4.72 4.29 3.20 | 1197.00 | CDEP134-0ROMC eats ees 
0.3uH 0019 24.4 | 308-1002-1-ND 4.72 4.29 3.20 | 1197.00 | CDEP134-OR3NC-H (2) oe Cut Tape Bee! F 
0.66uH .0025 29.0 | 308-1003-1-ND 4.72 4.29 3.20 | 1197.00 | CDEP134-OR6NC-H (MAX. | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
1.2uH .0037 21.0 | 308-1004-1-ND 4.72 4.29 3.20 | 1197.00 | CDEP134-1R2MC-H Inductance | at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 | 1,500 | PartNo. 
1.6uH .0037 16.0 | 308-1005-1-ND 472 4.29 3.20 | 1197.00 | CDEP134-1R6MC 3.0uH 0.024 3.00 | 308-1218-1-ND 1.10 1.00  .75 | 558.00/M | CDRH6D28-3RONC 
2.5uH .0066 128 | 308-1006-1-ND 472 4.29 3.20 | 1197.00 | CDEP134-2R5MC 3.9UH 0.027 2.60 | 308-1219-1-ND 1.10 1.00  .75 | 558.00/M | CDRH6D28-3R9NC 
3.6uH .0108 10.9 308-1007-1-ND. 472 429 3.20 | 1197.00 | CDEP134-3R6MC 5.0uH 0.031 2.40 308-1220-1-ND 1.10 1.00 .75 | 558.00/M | CDRH6D28-5RONC. 
4.8uH 0120 9.3 | 308-1008-1-ND 4.72 4.29 3.20 | 1197.00 | CDEP134-4R8MC 6.0uH 0.035 2.25 | 308-1221-1-ND 1.10 1.00 75 | 558.00/M | CDRH6D28-6RONC 
6.4uH 0163 8.0 | 308-1009-1-ND 4.72 4.29 3.20 | 1197.00 | CDEP134-6R4MC 7.3pH 0.054 210 | 308-1222-1-ND 1.10 1.00  .75 | 558.00/M | CDRH6D28-7R3NC 
8.0uH 0184 72 | 308-1010-1-ND 4.72 4.29 3.20 | 1197.00 | CDEP134-8ROMC : 7 r 
1.8uH .0066 17.6 | 308-1011-1-ND 472 429 3.20 | 1197.00 | CDEP134-1R8MC-H shod nae a oe oat iB ca ie 2 an panies ce 
2.7H .0108 14.7 | 308-1012-1-ND 472 429 3.20 | 1197.00 | CDEP134-2R7MC-H WH ; : Z ‘ : : : : : 
3.6uH .0120 125 | 308-1013-1-ND 4.72 4.29 3.20 | 1197.00 | CDEP134-3R6MC-H 12uH 0.070 1.55 | 308-1225-1-ND = 1.10 1.00.75 | 558.00/M | ODRH6D28-120NC 
4.8uH 0163 11.0 | 308-10141-ND 4.72 4.29 3.20 | 1197.00 | CDEP134-4R8MC-H 15H 0.084 1.40 | 308-1226-1-ND = 1.10 1.00.75 | 558.00/M | ODRH6D28-150NC 
6.0uH 0184 96 308-1015-1-ND 4.72 4.29 3.20 | 1197.00 | CDEP134-6ROMC-H 18uH 0.095 1.32 308-1227-1-ND 1.10 1.00.75 | 558.00/M | CDRH6D28-180NC 
*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 22H 0.128 1.20 | 308-1228-1-ND 1.10 1.00 .75 | 558.00/M | CORH6D28-220NC 
27H 0.142 1.05 | 308-1229-1-ND 1.10 1.00 .75 | 558.00/M | CORH6D28-270NC 
33H 0.165 0.97 | 308-1230-1-ND 1.10 1.00 75 | 558.00/M | CDRH6D28-330NC 
39H 0.210 0.86 | 308-1231-1-ND 1.10 1.00 .75 | 558.00/M | CDRH6D28-390NC 
47H 0.238 0.80 | 308-1232-1-ND 1.10 1.00  .75 | 558.00/M | CDRH6D28-470NC 
5.0 | 1.3 HH to 7.5 pH 10 pH to 47 pH 56pH 0.277 0.73 | 308-1233-1-ND 1.10 1.00 75 | 558.00/M | CDRH6D28-560NC 
IN | 68uH 0.304 0.65 | 308-1234-1-ND 1.10 1.00  .75 | 558.00/M | CDRH6D28-680NC 
t 82H 0.390 0.60 | 308-1235-1-ND 1.10 1.00  .75 | 558.00/M | CDRH6D28-820NC 
ae hill oo 100pH 0.535 0.54 | 308-1236-1-ND 1.10 1.00.75 | 558.00/M | CORH6D28-101NC 
TY | *For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
56 pH to 1 mH 
DOR (a) ene TER Series CDRH127 
(MAX. Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance | _at 20°C) (A) | Part No. 1 10 100 | 500 | PartNo. 
1.3uH 0.012 8.00 | 308-1040-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CORH125-1R3NC 
24H 0.014 7.00 | 308-1041-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDORH125-2R1NC 
3.1pH 0.014 6.00 | 308-1042-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CORH125-3R1NC 
4.4uH 0.020 5.00 | 308-1043-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDORH125-4R4NC 
5.8uH 0.021 4.40 | 308-1044-1-ND 2.13 1.94 1.44 | 540.00 | CORH125-SR8NC 
7.5pH 0.024 4.20 | 308-1045-1-ND 2.13 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-7R5NC 68 pHto150 pH 180 pH to 1 mH 
10uH 0.025 4.00 | 308-1046-1-ND 2.13 1.94 1.44 | 540.00 | CORH125-100MC 
12H 0.027 3.50 | 308-1047-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CORH125-120MC 
15uH 0.030 3.30 | 308-1048-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CORH125-150MC 
18H 0.034 3.00 | 308-1049-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-180MC 
22\H 0.036 2.80 | 308-1050-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-220MC 
27pH 0.051 2.30 | 308-1051-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CORH125-270MC 
33H 0.057 2.10 | 308-1052-1-ND 2.13 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-330MC D.C.R. Tape & 
39H 0.068 2.00 | 308-1053-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CORH125-390MC (Q) Cut Tape Reel* 
47H 0.075 1.80 | 308-1054-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-470MC (MAX. Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
56uH 0.11 1.70 | 308-1055-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | ODRH125-560MC Inductance | _at 20°C) (A) | Part No. 1 10 100 500 Part No. 
68uH 0.12 1.50 | 308-1056-1-ND = 2.13 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-680MC 1.2uH .0070 9.80 | 308-1071-1-ND 3.05 278 207 | 774.00 | QDRH127-1R2NC 
82uH 0.14 1.40 | 308-1057-1-ND = 2.13 1.94 1.44 | 540.00 ) ODRH125-820MC 2.4uH 0115 8.00 | 308-1072-1-ND 3.05 2.78 207 | 774.00 | CDRH127-2R4NC 
100UH 0.16 1.90 [EB0SIOSESIENDI) 213° 1.94 1.44 | 540.00 | QORHI25-101MC 3.5yH 0135 7.50 | 308-1073-1-ND 3.05 278 207 | 774.00 | CDRH127-3R5NC 
120,1H 0.17 1.10 | 308-1059-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-121MC 47uH ‘O158 680 | 308-1074-1-ND 305 278 207 | 774.00 | CDRHI27-4R7NC 
150uH 0.23 1.00 | 308-1060-1-ND = 2.13 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-151MC 6.1,H .0176 6.60 | 308-1075-1-ND 3.05 278 207 | 774.00 | QDRH127-6RINC 
ea oe ies oe ae a ot i = ta shred batt ieee Re 7.6uH .0200 5.90 | 308-1076-1-ND 3.05 278 207 | 774.00 | QCDRH127-7R6NC 
270i 0.46 075 | 308-1063-1-ND 213 194 144 | 540.00 | CDRHI25-271MC 10uH 0216 5.40 | 308-1077-1-ND 3.05 278 207 | 774.00 | QDRH127-100MC 
330uH O51 oes | 308-1064-1-ND 243 194 144 | 540.00 | CDRH125-331MC 12uH 0243 4.90 | 308-1078-1-ND 3.05 278 207 | 774.00 | CDRH127-120MC 
- - - - - - 15,H .0270 4.50 | 308-1079-1-ND 3.05 278 207 | 774.00 | CDRH127-150MC 
390uH 0.69 0.65 /ES0B10ESNDH) 213 1.94 1.44 | 540.00 | CORHI25-391MC 18H 0392 3.90 | 308-1080-1-ND 3.05 278 207 | 774.00 | CDRH127-180MC 
470pH 0.7 0.58 | 308-1066-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CORH125-471MC 
560,H 0.86 0.54 | 308-1067-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-561MC 22uH 0432 3.60 | 308-1081-1-ND = 3.05 2.78 2.07 | 774.00 | CDRH127-220MC 
680uH 4.20 0.48 | 308-1068-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-681MC 27H 0459 3.40 | 308-1082-1-ND 3.05 278 207 | 774.00 CDRH127-270MC 
820uH 1.34 0.43 308-1069-1-ND 213 194 1.44 | 540.00 (CDRH125-821MC 33H .0648 3.00 308-1083-1-ND 3.05 2.78 2.07 | 774.00 ODRH127-330MC. 
1.0mH 1.53 0.40 | 308-1070-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-102MC 39,1H 0729 2.75 | 308-1084-1-ND 3.05 278 207 | 774.00 | QDRH127-390MC 
47H 0.10 2.50 | 308-1085-1-ND 3.05 278 207 | 774.00 | CDRH127-470MC 
56uH 0.11 235 | 308-1086-1-ND 3.05 278 207 | 774.00 | CDRH127-560MC 
68yH 0.14 210 | 308-1087-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 | CDRH127-680MC 
82H 0.16 1.95 | 308-1088-1-ND 3.05 278 207 | 774.00 | CDRH127-820MC 
100,H 0.22 1.70 | 308-1089-1-ND 3.05 278 207 | 774.00 | CDRH127-101MC 
ese 120uH 0.25 1.60 | 308-1090-1-ND 3.05 278 207 | 774.00 | CDRH127-121MC 
4 Typ. 
150yH 0.28 1.42 | 308-1091-1-ND 3.05 278 207 | 774.00 | CDRH127-151MC 
180uH 0.35 1.30 | 308-1092-1-ND 3.05 278 207 | 774.00 | CDRH127-181MC 
ow ee 220,1H 0.39 1.16 | 308-1093-1-ND 3.05 278 207 | 774.00 | CDRH127-221MC 
ae 270pH 0.56 1.06 | 308-1094-1-ND 3.05 278 207 | 774.00 | CDRH127-271MC 
330pH 0.64 0.95 | 308-1095-1-ND 3.05 2.78 207 | 774.00 | CDRH127-331MC 
D.C.R.(2) Cut Tape T&R* 390pH 0.70 0.88 | 308-1096-1-ND 3.05 278 207 | 774.00 | CDRH127-391MC 
(MAX. Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 470pH 0.98 0.79 | 308-1097-1-ND 3.05 278 207 | 774.00 | QDRH127-471MC 
Inductance | at 20°C) (A) Part No. i 10 100 500 Part No. 560uH 1.07 0.73 | 308-1098-1-ND 3.05 278 207 | 774.00 | CDRH127-561MC 
22uH 007 2.20 | 3081020-1-ND 259 236 1.76 | 657.00 | CDRI25220MC 680,H 1.46 0.67 | 308-1099-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 | CDRH127-681MC 
100,H 0.25 1.05 | 308-10281-ND 259 2.36 1.76 | 657.00 | CDR125-101MC 820uH 1.64 0.60 | S06-1100-1-ND 3.05 278 207 | 774.00 | CDRHI27-821MC 
330uH 0.80 057 | 30810341-ND 259 236 1.76 | 657.00 | CDR125-331MC 1.0mH 1.82 0.55 | 308-1101-1-ND 3.05 278 207 | 774.00 | CDRH127-102MC 


628 (1033) 


*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(Continued) 


° 
®sumida Surface Mount Power Inductors (cont) 
Series CDH53 


D.C.R. Tape & 
(Q) Cut Tape Reel* 
(MAX. Current | Digi-Key Price Each Pricing Sumida 
Inductance at 20°C) (A) Part No. i 10 100 1,500 Part No. 
10H 0.16 1.23 308-1201-1-ND. 1.03 94 -70 | 522.00/M | CDHS53-100LC 
100uH 1.57 0.37 308-1213-1-ND 1.03 94 -70 | 522.00/M | CDHS53-101JC 


*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CR75 


1.0 pH to 8.2 pH 


Lic 


10 pH to 470 pH 


POWMO 


D.C.R. Tape & 
(Q) Cut Tape Reel* 
(MAX. Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance | at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
10yH 0.07 2.3 308-1237-1-ND 1.46 1.33 99 738.00 | OR75-100KC 
33H 0.13 1.2 308-1243-1-ND 1.46 1.33 99 738.00 | OR75-330KC 
47H 0.18 1.1 308-1245-1-ND. 1.46 1.33 99 738.00 | OR75-470KC 
56H 0.24 0.94 308-1246-1-ND. 1.46 1.33 99 738.00 | CR75-560KC 
220UH 0.96 0.49 308-1253-1-ND. 1.46 1.33 99 738.00 | CR75-221KC 


*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CEP125 


Series CDRH74 


D.C.R.(Q) Cut Tape T&R* 
(MAX. Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
10H 0.049 1.84 308-1173-1-ND. 149 136 1.01 756.00 | CDRH74-100MC. 
12uH 0.058 vA 308-1174-1-ND. 149 136 1.01 756.00 | ODRH/74-120MC 
15uH 0.081 1.47 308-1175-1-ND. 149 136 1.01 756.00 | CDRH74-150MC 
18uH 0.091 1.31 308-1176-1-ND 149 1.36 1.01 756.00 | CDRH/74-180MC 
22H 0.14 1.23 308-1177-1-ND 149 136 = 1.01 756.00 | CDRH/4-220MC 
27UH 0.15 1.12 308-1178-1-ND 149 136 1.01 756.00 | ODRH74-270MC 
33yH 0.17 0.96 308-1179-1-ND 149° 136 1.01 756.00 | CDRH74-330MC. 
39uH 0.23 0.91 308-1180-1-ND 149° 136 1.01 756.00 | CDRH74-390MC, 
47uH 0.26 0.88 308-1181-1-ND 149° 136 1.01 756.00 | CDRH74-470MC. 
56H 0.35 0.75 308-1182-1-ND 149 1.36 = 1.01 756.00 | ODRH74-560MC 
68uH 0.38 0.69 308-1183-1-ND 149 1.36 1.01 756.00 | CDRH/74-680MC 
82uH 0.43 0.61 308-1184-1-ND 149 136 1.01 756.00 | CDRH74-820MC. 
100uH 0.61 0.60 308-1185-1-ND 149 136 1.01 756.00 | QDRH74-101MC 
120uH 0.66 0.52 308-1186-1-ND 149° 136 1.01 756.00 | CDRH74-121MC. 
150yH 0.88 0.46 308-1187-1-ND 149 1.36 1.01 756.00 | QDRH74-151MC 
180uH 0.98 0.42 308-1188-1-ND 149° 136 1.01 756.00 | CDRH74-181MC. 
220uH 1.17 0.36 308-1189-1-ND 149 136 1.01 756.00 | ODRH/74-221MC 
270HH 1.64 0.34 308-1190-1-ND 149° 136 1.01 756.00 | CDRH/74-271MC. 
330uH 1.86 0.32 308-1191-1-ND 149° 136 1.01 756.00 | QDRH/4-331MC 
390HH 2.85 0.29 308-1192-1-ND 149 1.36 1.01 756.00 | CDRH74-391MC 
470uH 3.01 0.26 308-1193-1-ND 149 136 1.01 756.00 | ODRH/74-471MC 
560uH 3.62 0.23 308-1194-1-ND 149° 136 1.01 756.00 | CDRH74-561MC. 
680yH 4.63 0.22 308-1195-1-ND 149° 136 1.01 756.00 | QDRH/74-681MC 
820uH 5.20 0.20 308-1196-1-ND 149° 136 1.01 756.00 | CDRH74-821MC 
1.0mH 6.00 0.18 308-1197-1-ND 149 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-102MC 


*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDRH62B 


D.C.R.(Q) Cut Tape T&R 
(MAX. Current | Digi-Key Price Each Pricing Sumida 
Inductance | at 20°C) (A) _ | Part No. 1 10 100] 2,000 | PartNo. 
2.9pH 0.068 1.94 |308-1148-1-ND 96 88 65 | 486.00/M | CDRH62B-2R9NC 
DCR. Tape & 4.0uH 0.080 1.63 |308-1149-1-ND 96 88 65 | 486.00/M | CDRH62B-4RONC 
(0) | Saturation Cut Tape Reel* 5.5 pH 0.096 1.40 |308-1150-1-ND 96 88 65 | 486.00/M | CDRH62B-SR5NC 
(MAX. Current | Digi-Key Price Each Pricing |Sumida 6.3uH 0.10 1.30 | 308-1151-1-ND .96 .88 .65 | 486.00/M | CDRH62B-6R3NC 
Inductance | at20°c) | (A) | Part No. 1 10 100 | 500. |Part No. 7.4pH 0.11 1.22 |308-1152-1-ND 96 88 65 | 486.00/M | CDRH62B-7RINC 
0.68yH .0015 20.4 308-1110-1-ND 4.08 3.71 2.76 | 1035.00 | CEP125-OR6NC-D 8.0UH 0.12 1.15 | 308-1153-1-ND 96 = 88.65 | 486.00/M | CDRH62B-8RONC 
1.5uH .0022 14.0 | 308-1111-1-ND 408 3.71 2.76 | 1035.00 | CEP125-1R5MC-D 10H 0.15 1.10 | 308-1154-1-ND 96 =.88 65 | 486.00/M | CDRH62B-100MC 
o47H | 0015 | 288 | 308-11121-ND 408 371 276 | 1035.00 | CEP125-OR4NC-HD beat ee bead Salat = a a ea pee aoe 
1.0uH 0022 | 200 | 308-1113-1-ND 4.08 ~—3.71__2.76 | 1035.00 | CEP125-1ROMC-HD i ; : a 6 8 ; 
18uH 0.27 0.80 | 308-1157-1-ND 96 .88 .65 | 486.00/M | CDRH62B-180MC 
1.0QuH | .0025 | 200 | 308-1268-1-ND 408 3.71 276 | 1035.00 | CEP125-1ROMCH 
22) 0.34 0.74 [308-1158-1-ND 96 .88 .65 | 486.00/M | CDRH62B-220MC 
o.35yH | 0015 | 350 | 308-11141-ND | 408 371 276 | 1035.00 | CEP125-0R3NC-UD OTH 038 oes ScHENEStING os ea 6s | aesoqm | conHe2n270MC 
0.8uH 0022 | 257 | 308-1115-1-ND 4.08 ~—3.71_- 2.76 | 1035.00 | CEP125-0R8NC-UD 33) 046 oso leHereout@l os ea es | ascoum | coRHEoBs20MC 
* f i 39uH 0.49 0.54 |308-1161-1-ND 96 88 .65 | 486.00/M | CDRH62B-390MC 
Por Tepe & Heel part numbel; change d:NDito eNO: 47H 0.69 0.50 |308-1162-1-ND .96 88 65 | 486.00/M | CDRH62B-470MC 
56H 0.78 0.46 |308-1163-1-ND 96 .88 .65 | 486.00/M | CDRH62B-560MC 
H 68H 1.07 0.42 |308-1164-1-ND 96 88 .65 | 486.00/M | CDRH62B-680MC 
Series CR43 82\H 1.21 0.38 | 308-1165-1-ND 96 88 .65 | 486.00/M | CDRH62B-820MC 
100uH 1.39 0.34 |308-1166-1-ND 96 88 .65 | 486.00/M | CDRH62B-101MC 
120uH 1.90 0.31 | 308-1167-1-ND 96 88 .65 | 486.00/M | CDRH62B-121MC 
150yH 2.18 0.28 |308-1168-1-ND 96 88 .65 | 486.00/M | CDRH62B-151MC 
180uH 277 0.26 | 308-1169-1-ND 96 88 .65 | 486.00/M | CDRH62B-181MC 
220) 3.12 0.23 |308-1170-1-ND 96 88 .65 | 486.00/M | CDRH62B-221MC 
270\H 4.38 0.22 |308-1171-1-ND 96 .88 .65 | 486.00/M | CDRH62B-271MC 
330) 4.94 0.19 |308-1172-1-ND 96 88 65 | 486.00/M | CDRH62B-331MC 
DCR Tape & *For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
(Q) Cut Tape Reel* 
(MAX. Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida ri D R 1 
Inductance | at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 1,500 Part No. Se es Cc 05 
1.0uH | .0487 256 |308-11161-ND 124 113 84 | 455,00/M | OR43-1ROMC 
1.4uH 0562 252 |308-1117-1-ND 1.24 113 84 | 455.00/M | oR43-1R4MC 
1.8uH | 0637 1.95 | 306-1118-1-ND 124 113 84 | 455.00/M | CR43-1R8MC 
22uH | 0712 175 | 306-11191-ND 124 113 84 | 455.00/M | CR43-2R2MC 
27H | 0787 158 | 308-1120-1-ND 124 113 84 | 455.00/M | CR43-2R7MC 
3.3uH | 0862 1.44 | 308-1121-1-ND 1.24 1.13.84 _| 455.00/M | CR43-3R3MC DCR(2) Cut Tape Tar 
3.9uH 0937 133 | 308-11221-ND 124 «1.13 84 | 455.00/M | CR43-3R9MC (maxX. | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
47H 4087 145 | 308-1123-1-ND 124 «1.13.84 | 455.00/M | CR43-4R7MC Inductance | at20°c) | (A) | PartNo. 1 10 100 | 500 | PartNo. 
5.6uH 1257 0.99 USAR NOS 1.24 1.13.84 | 455.00/M | CR4S-SREMC 22UH 0.09 1.71 | 308-1131-1-ND 1.56 1.42 1.06 | 396.00 | COR105-220MC 
68H |) 1312 09 ee 2411S 84 | 456.00 | GAS-GREMC 27H on 1.54 | 308-1192-1-ND 1.56 142 1.06 | 396.00 | CDRI05-270MC 
8.2uH 1462 0.84 ESOGSI2GNDR 1.24 1.19.84 | 455.00/M | CRHS-SRRMC 100pH 0.35 0.80 | 308-1139-1-ND 1.56 1.42 1.06 | 396.00 | CDRI05-101MC 


*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1033) 629 


EYCO | ctectrorics cerev inductors 
Unshielded Drum Core — DH Series 


Induc- RDC Cut Tape 
tance IsaT Max. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel CoEv 
HH) | Tol. A®) ae) [L Ww H Part No. 1 10 100 Part No. Size | Pricing Part No. 
DH8950 Series 
1.2 5.3 | 0.017 436-1001-1-ND 1.37 1.23 1.03 | 436-1001-2-ND | 1,000 410.00 | DH8950-1R2M 
Features: « High energy storage and 47 00% | 26 | 0.054 | gig 6.40 5.00 | 436-1003-1-ND 1.37 1.23 1.03 | 436-1003-2-ND | 1,000 410.00 | DH8950-4R7M 
a +20% j i ‘ 
low resistance « Ideal for DC-DC 10 1.9 | 0.111 436-1000-1-ND 1.37 1.23 1.03 | 436-1000-2-ND | 1,000 410.00 | DH8950-100M 
step-up or step-down conversion 47 0.87 | 0.470 436-1002-1-ND 1.37 1.23 1.03 | 436-1002-2-ND | 1,000 410.00 | DH8950-470M 
+ Robust temperature deflection to - 
prevent damage during solder reflow DH1364 Series 
Specification: + Operating Temp- 1.0 11.0 | 0.006 436-1006-1-ND 1.51 1.36 1.14 | 436-1006-2-ND | 750 339.75 | DH1364-1ROM 
ican a eae = . | 4 5.4 | 0.018 436-1008-1-ND 1.51 1.36 1.14 _| 436-1008-2-ND | 750 | 339.75 | DH1364-4R7M 
ote : Nominal Inductance lest- 
ed at 100kHz, 100mVrms at 20°C. 10 +20% | 3.30 | 0.040 | 13.26 9.96 6.35 | 436-1004-1-ND 1.51 1.36 1.14 | 436-1004-2-ND | 750 339.75 | DH1364-100M 
DH8950 series is tested at 100kHz, 47 1.40 | 0.280 436-1007-1-ND 1.51 1.36 1.14 | 436-1007-2-ND | 750 339.75 | DH1364-470M 
250mVrms at +20°C 100 0.95 | 0.400 436-1005-1-ND 1.51 1.36 1.14 | 436-1005-2-ND | 750 339.75 | DH1364-101M 
Note (B): DC current applied to 5 
produce a typical 30% drop from DH2280 Series 
imeastiledinomnalinuctance: 47 | oq | 13-0 | 0.0140 | 5555 46.06 8,09 | 436-1010-1-ND 1.77 159 1.33 | 436-1010-2ND | 250 132.50 | DH2280-4R7M 
Note (C): DC resistance is maximum 10 10.0 | 0.0260 436-1009-1-ND 1.77 1.59 1.33 | 436-1009-2-ND | 250 132.50 | DH2280-100M 


at 20°C. 


Unshielded Drum Core — DN Series 


Induc- DCR Cut Tape 
tance Isat Max. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel CoEv 
uH@) | Tol. A® aA) (t Ww H Part No. 1 10 100 Part No. Size | Pricing Part No. 
DN4835 Series 
1.0 +20% | 3.80 | 0.033 436-1012-1-ND 1.25 1.13 94 | 436-1012-2-ND ] 2,000 | 374.00/M |] DN4835-1ROM 
47 420% | 1.70 | 0.094 | 4 a5 430 3.50 | 436-1014-1-ND 1.25 1.13 .94 | 436-1014-2-ND | 2,000 | 374.00/M_ | DN4835-4R7M 
10 #20% | 1.15 | 0.182 j : : 436-1011-1-ND 1.25 1.13 .94 | 436-1011-2-ND | 2,000 | 374.00/M_ | DN4835-100K 
Features: 47 +10% | 0.54 | 0.844 436-1013-1-ND 1.25 1.13 .94 | 436-1013-2-ND | 2,000 | 374.00/M__| DN4835-470K 
+ High energy storage and low resis- DN6149 Series 
tance 10 #20% | 1.44 | 0.10 436-1015-1-ND 1.25 1.13 .94 | 436-1015-2-ND ] 1,000 374.00 | DN6149-100M 
+ Smaller real estate than other com- 47 +10% | 0.72 | 0.37 | 6.10 5.50 4.90 | 436-1017-1-ND 1.25 1.13 .94 | 436-1017-2-ND | 1,000 374.00 | DN6149-470K 
mon indlictors 100 | +10% | 0.52 | 0.70 436-1016-1-ND 1.25 1.13 .94 | 436-1016-2-ND | 1,000 374.00 | DN6149-101K 
* Robust temperature deflection to DN8140 Series 
prevent damage during soldering 10 #20% | 1.44 | 0.08 436-1018-1-ND 1.31 1.18 99 | 436-1018-2-ND ] 1,000 393.00 ] DN8140-100M 
+ Highly resistive core for EMI sup- 47 #20% | 0.68 | 0.25 | 8.10 7.30. 4.00 | 436-1020-1-ND 1.31 1.18 .99 | 436-1020-2-ND | 1,000 393.00 | DN8140-470M 
pression applications 100 | +10% | 0.51 0.48 436-1019-1-ND 1.31 1.18 .99 | 436-1019-2-ND | 1,000 393.00 | DN8140-101K 
Specification: DN8155 Series 
* Operating Temperature Rating: -40°C 10 +10% | 2.30 0.07 8.10 7.30 5.50 | 436-1021-1-ND 1.31 1.18 99 436-1021-2-ND | 1,000 393.00 | DN8155-100K 
to +85°C 47 +10% | 1.10 | 0.18 : ; j 436-1022-1-ND 1.31 1.18 .99 | 436-1022-2-ND | 1,000 393.00 | DN8155-470K 
Note (A): Nominal Inductance Test- DN1047 Series 
ed at 7.96MHz(1.0-8.2uH), 2.52MHz 10 #20% | 2.38 | 0.05 436-1023-1-ND 1.49 1.35 1.12 | 436-1023-2-ND |] 1,000 447.00 | DN1047-100M 
(10-82uH), 1kHz(100-1000pH), 1Vrms 47 220% | 1.10 | 0.17 | 1g99 939 4.70 | 436-1025-1-ND 1.49 1.35 1.12 | 436-1025-2-ND | 1,000 447.00 | DN1047-470M 
at 20°C 100 | +10% | 0.74 | 0.34 ‘ . : 436-1024-1-ND 1.49 1.35 1.12 | 436-1024-2-ND | 1,000 447.00 | DN1047-101K 
Note (B): DC current applied to 470 | +10% | 0.35 | 1.53 436-1026-1-ND 149 1.35 1.12 | 436-1026-2-ND | 1,000 447.00 _| DN1047-471K 
produce a typical 10% drop in induc- DN1058 Series 
tance or a temperature increase of 10 +20% | 2.60 0.06 436-1027-1-ND 1.49 1.35 1.12 436-1027-2-ND 800 357.60 | DN1058-100M 
40°C whichever is lower 47 410% | 1.28 | 017 | 1549 949 5.80 | 436-1029-1-ND 1.49 1.35 1.12 | 436-1029-2-ND | 800 357.60 | DN1058-470K 
Note (C): DC Resistance is maxi- 100 | +10% | 0.97 | 0.35 ; : : 436-1028-1-ND 1.49 1.35 1.12 | 436-1028-2-ND | 800 357.60 | DN1058-101K 
mum at 20°C 470 | #10% | 042 | 1.48 436-1030-1-ND 1.49 1.35 1.12 | 436-1030-2-ND | 800 357.60 | DN1058-471K 
Unshielded Drum Core — DU Series 
Induc- DCR Cut Tape 
tance Isat Max. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel CoEv 
pH | Tol. A®) a) L Ww H Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
DU6629 Series 
1.0 2.90 ] 0.050 436-1089-1-ND 1.36 1.22 1.02 | 436-1089-2-ND | 2,500 | 407.00/M | DU6629-1ROM 
47 1.50 | 0.090 436-1092-1-ND 1.36 1.22 1.02 | 436-1092-2-ND | 2,500 | 407.00/M | DU6629-4R7M 
10 1.10 | 0.160 436-1086-1-ND 1.36 1.22 1.02 | 436-1086-2-ND | 2,500 | 407.00/M | DU6629-100M 
47 +20% | 0.50 | 0.640 | 6.60 4.50 2.92 | 436-1090-1-ND 1.36 1.22 1.02 | 436-1090-2-ND | 2,500 | 407.00/M | DU6629-470M 
100 0.31 | 1.270 436-1087-1-ND 1.36 1.22 1.02 | 436-1087-2-ND | 2,500 | 407.00/M | DU6629-101M 
470 0.16 | 6.600 436-1091-1-ND 1.36 1.22 1.02 | 436-1091-2-ND | 2,500 | 407.00/M | DU6629-471M 
1,000 0.10 | 13.800 436-1088-1-ND 1.36 1.22 1.02 | 436-1088-2-ND | 2,500 | 407.00/M | DU6629-102M 
DU1330 Series 
Features: 10 2.40 | 0.110 436-1093-1-ND 1.53 1.38 1.15 | 436-1093-2-ND | 1,000 458.00 | DU1330-100M 
‘ : 47 1.00 | 0.390 436-1096-1-ND 1.53 1.38 1.15 | 436-1096-2-ND | 1,000 458.00 | DU1330-470M 
+ Drop in replacements for industry 100 | +20% |] 0.70 | 0.840 | 12.95 9.40 3.30 | 436-1094-1-ND 1.53 1.38 1.15 | 436-1094-2-ND | 1,000 458.00 | DU1330-101M 
prevalent competitor series 470 0.30 | 4.000 436-1097-1-ND 1.53 1.38 1.15 | 436-1097-2-ND | 1,000 458.00 | DU1330-471M 
«High energy storage and low re- [1.000 0.10 | 8.400 436-1095-1-ND 1.53 1.38 1.15 | 436-1095-2-ND | 1,000 458.00 | DU1330-102M 
sistance DU1352 Series 
1.0 9.00 | 0.0092 436-1101-1-ND 151 1.36 1.14 | 436-1101-2-ND | 700 317.10 | DU1352-1ROM 
* Ideal for DC-DG buck or boost con- 47 5.40 | 0.0184 436-1104-1-ND 1.51 1.36 1.14 | 436-1104-2-ND | 700 317.10 | DU1352-4R7M 
version 10 3.80 | 0.0380 436-1098-1-ND 1.51 1.36 1.14 | 436-1098-2-ND | 700 317.10 | DU1352-100M 
“Robust temperature deflection to | 17 | 20%) 150 | 02800; | agetose ND si 36114 | a36-t0992ND | 700 | sito | DUiss2-101M 
prevent damage during solder re- | 479 0.50 | 1.2700 436-1103-1-ND 1.51 136 1.14 | 436-1103-2-ND | 700 317.10 | DU1352-471M 
flow 1,000 0.30 | 3.0000 436-1100-1-ND 1.51 1.36 1.14 | 436-1100-2-ND | 700 317.10 | DU1352-102M 
Specification: DU1311 Series 
: eee 10 8.00 | 0.040 436-1105-1-ND 51 1.36 1.14 | 436-1105-2-ND | 250 113.25 | DU1311-100M 
* Operating Temperature Rating: -40°C 47 3.80 | 0.110 436-1108-1-ND 1.51 136 1.14 | 436-1108-2-ND | 250 113.25 | DU1311-470M 
to +85°C 100 | +20% | 250 | 0.220 | 1295 940 11.43] 436-1106-1-ND 1.51 1.36 1.14 | 436-1106-2-ND | 250 113.25 | DU1311-101M 
: 470 1.00 | 0.950 436-1109-1-ND 1.51 1.36 1.14 | 436-1109-2-ND | 250 113.25 | DU1311-471M 
Note (A): Nominal Inductance Test- 1,000 0.80 | 2.000 436-1107-1-ND 1.51 1.36 1.14 | 436-1107-2-ND 250 113.25 | DU1311-102M 
ed at 100kHz, 100mVrms at 20°C DU1971 Series 
Note (B): DC current applied to 1.0 20.00 | 0.009 436-1113-1-ND 177 1.59 1.33 | 436-1113-2-ND | 250 132.50 | DU1971-1ROM 
proses > bio to ateh || 450 | 0.086 4o1141ND 177 189133 | 43611142ND | 250 | 19250 | DUIgrt-47oM 
inductance too | 420%) 300 | o190 | 1854 (15.24 7-40) age atdi4-ND = 1.77. 1591.33 | 436-1111-2ND | 250 132.50 | DU1971-101M 
Note (C): DC resistance is maximum 470 1.40 | 0.850 436-1115-1-ND 1.77 1.59 1.33 | 436-1115-2-ND | 250 132.50 | DU1971-471M 
at 20°C 1,000 1.00 | 1.800 436-1112-1-ND 1.77 1.59 1.33 | 436-1112-2-ND | 250 132.50 | DU1971-102M 
(Continued) 
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Inductors (cont) 


Shielded Drum Core — DS Series 


Induc- DCR Cut Tape 
tance Isat Max. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel CoEv 
HH) | Tol. A®) a) [L, w H Part No. 1 10 100 Part No. Size | Pricing Part No. 
DS6630 Series 
1.0 3.00 | 0.040 436-1064-1-ND 148 1.33 1.11 | 436-1064-2-ND | 2,500 | 443.00/M | DS6630-1ROM 
47 1.40 | 0.060 436-1068-1-ND 148 1.33 141 | 436-1068-2-ND | 2,500 | 443.00/M | DS6630-4R7M 
10 1.0 | 0.075 436-1060-1-ND 148 1.33 1.11 | 436-1060-2-ND | 2,500 | 443.00/M | DS6630-100M 
47 0.50 | 0.230 436-1065-1-ND 148 1.33 1.411 | 436-1065-2-ND | 2,500 | 443.00/M | DS6630-470M 
100 | +20% | 0.30 | 0.480 | 660 4.50 292 | 436-1061-1-ND 1.48 1.33 1.11 | 436-1061-2-ND | 2,500 | 443.00/m | DS6630-101M 
470 0.19 | 1.800 436-1066-1-ND 148 1.33 1.11 | 436-1066-2-ND | 2,500 | 443.00/M | DS6630-471M 
1,000 0.15 | 3.400 436-1062-1-ND 148 1.33 1.411 | 436-1062-2-ND | 2,500 | 443.00/M | DS6630-102M 
4,700 0.06 | 25.20 436-1067-1-ND 148 1.33 1.11 | 436-1067-2-ND | 2,500 | 443.00/M | DS6630-472M 
Features: 10,000 0.02 | 39.60 436-1063-1-ND 148 1.33 1.11 | 436-1063-2-ND | 2,500 | 443.00/M | DS6630-103M 
* Drop-in replacements for industry DS1137 Series 
prevalent compeuior senss: 10 a, | 1-20 | 0.165 436-1069-1-ND 184 1.66 1.38 | 436-1069-2-ND | 1,000 551.00 | DS1137-100M 
*Ideal for DC-DC buck or boost | 47 #20% | 55 | osgo | '°7? 820 3:70 | ace to7o1-ND 1.84 1.66 1.38 | 436-1070-2-ND | 1,000 551.00 | DS1137-470M 
conversion 
Hl : DS1145 Series 
* High energy storage and low resis- 
tance 10 1.50 | 0.100 436-1071-1-ND 184 1.66 1.38 | 436-1071-2-ND | 1,000 551.00 | DS1145-100M 
«Robust temperature deflection to | 47 | 220% | 0.75 | 0.425 | 10.70 820 4.50 | 436-1073-1-ND 1.84 «1.66 1.38 | 436-1073-2ND_| 1,000 551.00 | DS1145-470M 
prevent damage during solder re- |_100 0.50 | 1.050 436-1072-1-ND 184 1.66 1.38 _| 436-1072-2-ND | 1,000 551.00 | DS1145-101M 
flow DS1351 Series 
Specification: 1.0 5.80 | 0.021 436-1075-1-ND 150 1.35 143 | 436-1075-2-ND | 750 337.50 | DS1351-1ROM 
- Operating Temperature Rating: -40°¢ | 47 | +20% | 289 | 054 | io95 4040 5.10 | 4861077-4-ND 1.50 1851.13 | 496-1077-2ND | 750 337.50 | DS1351-4R7M 
ase 10 2.40 | 0.101 436-1074-1-ND 150 1.35 143 | 436-1074-2-ND | 750 337.50 | DS1351-100M 
47 1.00 | 0.472 436-1076-1-ND 150 1.35 143 | 436-1076-2-ND | 750 337.50 | DS1351-470M 
Note (A): Nominal Inductance Tested DS1976 Series 
at 100kHz, 100mVrms at 20°C 
; 10 7.00 | 0.040 436-1078-1-ND 187 1.68 1.40 | 436-1078-2-ND | 250 140.00 | DS1976-100M 
Note,(B): De current! applied. (0 pro: | 47 4.00 | 0.097 436-1081-1-ND 1.87 1.68 1.40 | 436-1081-2ND | 250 | 140.00 | DS1976-470M 
noe a typical 10% drop in induc- | 499 | 420% | 2.40 | 0.207 | 18.54 15.25 7.62 | 436-1079-1-ND 187 168 1.40 | 436-1079-2ND | 250 140.00 | DS1976-101M 
; 470 1.40 | 1.080 436-1082-1-ND 187 1.68 1.40 | 436-1082-2-ND | 250 140.00 | DS1976-471M 
wd DG resistance ismaxmum | 4-900 0.80 | 2.010 436-1080-1-ND 1.87 1.68 ~—'1.40_‘| 436-1080-2-ND | 250 140.00 | DS1976-102M 


Shielded Drum Core — DT Series 


Features: + High energy storage and low resistance + Ideal for DC-DC buck or boost 
conversion » Low temperature rise over inductance range 
Specification: - Operating Temperature Rating: -40°C to +85°C 


Note (A): Nominal Inductance Tested at 100kHz, 100mVrms at 20°C. 
Note (B): Average maximum allowable current. Spikes as high as 2X the current rating. 
Note (C): DC resistance is maximum at 20°C 


Induc- DCR Cut Tape 
tance Isat Max. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel CoEv 
pH) | Tol. A@®) a iL w H Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
DT0703 Series 
1.0 | soa, | 2:00 | 0.045 | 669 459 2.92 | 436-1083-1-ND 2.08 1.88 1.56 | 436-1083-2-ND | 2,500 | 624.00/M | DT0703-1ROM 
47 ee" | 0.34 | 0.420 : ; ; 436-1084-1-ND 2.08 1.88 1.56 | 436-1084-2-ND | 2,500 | 624.00/M | DT0703-470M 
DT1351 Series 
10 +20% | 2.00 | 0.055 | 1295 10.10 5.10 | 436-1085-1-ND 2.39 2.16 1.80 | 436-1085-2-ND 700 501.90 | DT1351-100M 
DCR Cut Tape 
Isat Max. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel CoEv 
Tol. A®) a) (L w H Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
DQ6530 Series 
1.630 | 0.080 436-1034-1-ND 1.35 1.22 1.02 | 436-1034-2-ND | 1,500 | 405.00/M | DQ6530-4R7M 
29% | 110 | 015 | 669 6.90 3.00 | 436-1031-1-ND 1.35 1.22 1.02 | 436-1031-2-ND | 1,500 | 405.00/M | DQ6530-100M 
ev’ | 9.50 | 0.69 i E : 436-1033-1-ND 1.35 1.22 1.02 | 436-1033-2-ND | 1,500 | 405.00/M | DQ6530-470M 
0.34 | 1.39 436-1032-1-ND 1.35 1.22 1.02 | 436-1032-2-ND | 1,500 | 405.00/M | _DQ6530-101M 
DQ6545 Series 
1.35 | 0.12 436-1035-1-ND 1.39 1.25 1.04 | 436-1035-2-ND | 1,000 416.00 | DQ6545-100M 
0.62 | 0.52 436-1038-1-ND 1.39 1.25 1.04 | 436-1038-2-ND | 1,000 416.00 | DQ6545-470M 
+20% | 0.42 | 1.03 | 6.50 6.90 5.00 | 436-1036-1-ND 1.39 1.25 1.04 | 436-1036-2-ND | 1,000 416.00 | DQ6545-101M 
reawiee: 470 0.20 | 3.93 436-1039-1-ND 1.39 1.25 1.04 | 436-1039-2-ND | 1,000 416.00 | DQ6545-471M 
eoTuress 1,000 0.14 | 9.26 436-1037-1-ND 1.39 1.25 1.04 | 436-1037-2-ND | 1,000 416.00 | DQ6545-102M 
* High energy storage and low resis- DQ7534 Series 
tance 
- Small i aeiaie aan eth 10 1.68 | 0.072 436-1040-1-ND 1.34 1.21 1.01 | 436-1040-2-ND | 1,500 | 401.00/M | DQ7534-100M 
maber ha SSHAEe AN QO 47 +20% | 0.76 | 0.360 | 7.50 7.50 3.40 | 436-1042-1-ND 1.34 1.21 1.01 | 436-1042-2-ND | 1,500 | 401.00/M | DQ7534-470M 
common inductors 100 0.50 | 0.790 436-1041-1-ND 1.34 1.21 1.01 | 436-1041-2ND | 1,500 | 401.00/M | DQ7534-101M 
* Robust temperature deflection to DQ7545 Series 
revent damage during solder 
ee ° 2 10 1.84 | 0.049 436-1043-1-ND 1.37 1.23 1.03 | 436-1043-2-ND | 1,000 410.00 | DQ7545-100M 
: 47 0.88 | 0.260 436-1046-1-ND 1.37 1.23 1.03 | 436-1046-2-ND | 1,000 410.00 | _DQ7545-470M 
* Highly resistive core for EMI sup- | 499 | +20% | 0.60 | 0.610 | 7.50 7.50 4.50 | 436-1044-1-ND 1.37 1.23 1.03 | 436-1044-2-ND | 1,000 410.00 | DQ7545-101M 
pression applications 470 0.26 | 3.010 436-1047-1-ND 1.37 1.23 1.03 | 436-1047-2-ND | 1,000 410.00 | _DQ7545-471M 
ee 1,000 0.18 | 6.000 436-1045-1-ND 1.37 1.23 1.03 | 436-1045-2-ND_| 1,000 410.00 | _DQ7545-102M 
Specification: DQ1260 Series 
* Operating Temperature Rating: -40°C 
a aete. m 7 10 4.00 | 0.025 436-1048-1-ND 1.63 1.47 1.22 | 436-1048-2-ND 650 317.20 | DQ1260-100M 
47 1.80 | 0.075 436-1051-1-ND 1.63 1.47 1.22 | 436-1051-2-ND 650 317.20 | DQ1260-470M 
Note (A): 100 | +20% | 1.30 | 0.160 | 1280 1280 6.00 | 436-1049-1-ND 1.63 1.47 1.22 | 436-1049-2-ND 650 317.20 | DQ1260-101M 
Nominal Inductance Tested at 1kHz, | 470 0.58 | 0.770 436-1052-1-ND 1.63 1.47 1.22 | 436-1052-2-ND 650 317.20 | DQ1260-471M 
1Vrms at 20°C 1,000 0.40 | 1.530 436-1050-1-ND 1.63 1.47 1.22 | 436-1050-2-ND 650 317.20 | DQ1260-102M 
Note (B): DQ1280 Series 
Ree applied to produce a | 47 13.50 | 0.016 436-1059-1-ND 1.63 1.47 1.22 | 436-1059-2-ND 400 195.20 | DQ1280-4R7M 
typical 30% drop from the measured 10 5.40 | 0.022 436-1053-1-ND 1.63 1.47 1.22 | 436-1053-2-ND 400 195.20 | _DQ1280-100M 
nominal inductance 47 +20% | 2.50 | 0.100 | 1280 12.80 8.00 | 436-1057-1-ND 1.63 1.47 1.22 | 436-1057-2-ND 400 195.20 | _DQ1280-470M 
100 1.70 | 0.220 436-1054-1-ND 1.63 1.47 1.22 | 436-1054-2-ND 400 195.20 | _DQ1280-101M 
Note (C): 470 0.79 | 0.980 436-1058-1-ND 1.63 1.47 1.22 | 436-1058-2-ND 400 195.20 | DQ1280-471M 
DC resistance ts maximniimn: at 20°C 1,000 0.55 | 1.820 436-1055-1-ND 1.63 1.47 1.22 | 436-1055-2-ND 400 195.20 | _DQ1280-102M 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 631 


Panasonic. 


Surface Mount Inductors 


Non Wound and Wire Wound type chip inductors for automatic and high-density mounting. 
Features: + High Q + Good for mounting » Wide availability range (1.0 nH to 1000 pH) + Stable L -value 


in any mounting direction (non winding type) 


Recommended Applications: + Portable telephones, Wireless Communication equipment (W-LAN, 
BT), PDA, Camcorder, DSC, Various module, HIC, TV, VTR, PC peripherals 


Size Non Wound Type Wire Wound Type 
0201 0402 0603 0402 0603 0805 1008 1210 1812 
Classification (0603) | (1005) | (1608) | (1005) | (1608) | (2012) | (2520) | (3225) | (4532) 
Non Magnetic Core ELJRG | ELJRF | ELJRE | ELUNK | ELJNJ | ELUND | ELJNC | ELUNA = 
Regular _ a — = ELJFJ | ELUFD | ELJFC | ELJFA | ELJFB 
Shield _ = aa = — — ELJSC | ELJSA = 
High Power — ELJPF | ELJPE = = = ELJPC | ELJPA | ELUPB 
Low DC Resistance = a _ — = _ _— ELJEA = 


Fig. 2 - 0402 (1005) 
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RG Type (Non-winding design): + High Q 
+ Stable L + Non Polarity 


+ Non Polarity 


Resist 


Chip Coating 
it af 70 
LJ 9 
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eI .8 to 1.0 
pe ig 2010 ° 


RE Type (Non-winding design): * Small size + High self-resonant frequency + Tight tolerance 
PE Type (Non-winding design): + Small size +» High self-resonant frequency 


Fig. 4 - 0603 (1608) 


Fig. 6 - 0805 (2012) 


0.9 to 
3 


mr 


+ 1.0 to1.2 


L124 


~ 30 to | 


Fig. 3 - 0402 (1 
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PF Type + High power type =* Stable for power line as choke coil 


-+—_. 


1.0 


RF Type (Non-winding design): * High Q * High self-resonant frequency 


05 7 


NK Type + Wire wound type » High self-resonant frequency + High Q 


Fig. 5 - 0603 (1608) 
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FJ Type: + Wire wound type * High Q NJ Type: + Wire wound type » High self-resonant frequency 


Fig. 7 - 1008 (2520) 
Code of value 


js 


See 


fi2 
af 


L925 


-— 20 NC Type: + Low inductance, tight tolerance and small size + Suitable for high-frequency circuits + Core- 
less type + Lis stable with respect to temperature and humidity FC/SC Type: + Smallest of the coil type 
inductors + Suitable for a variety of small processing circuits * SC Type is equipped with a magnetic 


shield function PC Type: » High rated DC current + Low DC resistance + Suitable for power circuits 


38 
ND Type: + High Q = High self-resonant frequency FD Type: * High Q + Standard version of ND Type 


Fig. 8 - 1210 (3225) Fig. 9 - 1812 (4532) 


1.6-2.0 
Code of Value al 


[SJ 


32h 0.6+! 40-46" 


FA Type: + Chip inductor for general use + Compact size with a wide inductance range NA Type: 
* Coreless Type +L is stable with respect to temperature and humidity suitable for high-frequency 
circuits SA Type: + Use of ferrite resin giving it an additional function of magnetic shield + Compact size 
with high inductance PA Type: + High power + High rated DC current * Suitable for power line as choke 
coil EA Type: + Low DC resistance 


25 


Code 


of Value 


L-3.0+] Los 


FB Type: + Chip inductor for general use + High inductance 


QTyp @ L,QTest | S.R.F. Min RDC Max | IDC Max | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key T/R Pricing | Panasonic 
Inductance | Tolerance QMin 800 MHz freq (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 15,000 | Part No. 
Fig. 1, 0201 (0603) — Type RG 
1.0nH +0.3nH 4 = 100 20000 0.12 550 PCD1576CT-ND 26 22 A7 PCD1576TR-ND 91.00/M | ELJ-RG1NODF 
1.2nH +0.3nH 4 = 100 20000 0.15 550 PCD1577CT-ND 26 22 AF PCD1577TR-ND 91.00/M | ELJ-RG1N2DF 
1.5nH +0.3nH 4 _ 100 20000 0.18 550 PCD1578CT-ND 26 22 A7 PCD1578TR-ND 91.00/M | ELJ-RG1NSDF 
1.8nH +0.3nH 4 = 100 20000 0.22 420 PCD1579CT-ND 26 22 A7 PCD1579TR-ND 91.00/M | ELJ-RG1N8DF 
2.2nH +0.3nH 4 — 100 13000 0.26 420 PCD1580CT-ND -26 22 A7 PCD1580TR-ND 91.00/M_ | ELJ-RG2N2DF 
2.7nH +0.3nH 4 _ 100 13000 0.32 420 PCD1581CT-ND 26 22 A7 PCD1581TR-ND 91.00/M | ELJ-RG2N7DF 
3.3nH +0.3nH 4 = 100 10000 0.38 300 PCD1582CT-ND 26 22 A7 PCD1582TR-ND 91.00/M | ELJ-RG3N3DF 
3.9nH +0.3nH 4 _ 100 9600 0.48 300 PCD1583CT-ND 26 22 AL PCD1583TR-ND 91.00/M | ELJ-RG3N9DF 
4.7nH +0.3nH 4 _ 100 8800 0.56 300 PCD1584CT-ND 26 22 A7 PCD1584TR-ND 91.00/M | ELJ-RG4N7DF 
5.6nH +0.3nH 4 = 100 8300 0.70 230 PCD1585CT-ND 26 22 A7 PCD1585TR-ND 91.00/M_| ELJ-RGSN6DF 
6.8nH 5% 4 _ 100 7400 0.82 230 PCD1586CT-ND 26 22 AL PCD1586TR-ND 91.00/M | ELJ-RG6N8JF 
8.2nH 5% 4 — 100 7000 1.00 230 PCD1587CT-ND 26 22 A7 PCD1587TR-ND 91.00/M | ELJ-RG8N2JF 
10nH 5% 4 = 100 6600 1.30 230 PCD1588CT-ND 26 22 A7 PCD1588TR-ND 91.00/M | ELJ-RG10NJF 
12nH 5% 3 _ 100 6100 1.60 190 PCD1589CT-ND 26 22 AF PCD1589TR-ND 91.00/M | ELJ-RG12NJF 
15nH 5% 3 _ 100 5600 2.20 150 PCD1590CT-ND 26 22 A7 PCD1590TR-ND 91.00/M | ELJ-RG15NJF 
18nH 5% 3 = 100 5400 2.80 130 PCD1591CT-ND 26 22 A7 PCD1591TR-ND 91.00/M | ELJ-RG18NJF 
22nH 5% 3 = 100 4600 3.50 120 PCD1592CT-ND 26 22 AZ PCD1592TR-ND 91.00/M | ELJ-RG22NJF 
27nH 5% 3 = 100 4700 4.00 110 PCD1593CT-ND 26 22 A7 PCD1593TR-ND 91.00/M_| ELJ-RG27NJF 
QTyp @ L,QTest | S.R.F. Min RDC Max | IDC Max | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key TIR Pricing | Panasonic 
Inductance | Tolerance QMin 800 MHz freq (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. a 10 100 Part No. 10,000 | Part No. 
Fig. 2, 0402 (1005) — Type RF 
1.0nH +0.3nH 8 21 100 6000 0.05 400 PCD1264CT-NDt 29 25 9 PCD1264TR-ND 40.00/M | ELJ-RF1NODF 
1.2nH +0.3nH 8 21 100 6000 0.06 400 PCD1265CT-NDt 29 25 19 PCD1265TR-ND 40.00/M | ELJ-RF1N2DF 
1.5nH +0.3nH 8 21 100 6000 0.07 400 PCD1266CT-NDt 29 25 19 PCD1266TR-ND 40.00/M | ELJ-RF1NSDF 
1.8nH +0.3nH 8 21 100 6000 0.08 400 PCD1267CT-NDt 29 25 9 PCD1267TR-ND 40.00/M | ELJ-RF1N8DF 
2.2nH +0.3nH 8 21 100 6000 0.09 400 PCD1268CT-NDt 29 25 19 PCD1268TR-ND 40.00/M_ | ELJ-RF2N2DF 
2.7nH +0.3nH 8 21 100 5500 0.10 400 PCD1269CT-NDt 29 25 19 PCD1269TR-ND 40.00/M | ELJ-RF2N7DF 
3.3nH +0.3nH 7 21 100 5500 0.12 400 PCD1270CT-NDt 29 25 9 PCD1270TR-ND 40.00/M | ELJ-RF3N3DF 
3.9nH +0.3nH 7 20 100 5200 0.15 360 PCD1271CT-NDt 29 25 19 PCD1271TR-ND 40.00/M | ELJ-RF3N9DF 
4.7nH +0.3nH c 20 100 4800 0.17 360 PCD1272CT-NDt 29 25 9 PCD1272TR-ND 40.00/M | ELJ-RF4N7DF 
5.6nH +0.3nH 7 20 100 4600 0.19 340 PCD1273CT-NDt 29 25 9 PCD1273TR-ND 40.00/M_| ELJ-RFSN6DF 
6.8nH 5% 7 19 100 4000 0.30 320 PCD1274CT-NDt 29 25 19: PCD1274TR-ND 40.00/M | ELJ-RF6N8JF 
8.2nH 5% A 19 100 3500 0.35 320 PCD1275CT-NDt 29 25 A9 PCD1275TR-ND 40.00/M | ELJ-RF8N2JF 
10.0nH 5% 7 19 100 2800 0.41 320 PCD1276CT-NDt 29 25 9 PCD1276TR-ND 40.00/M | ELJ-RF10NJF 
12.0nH 5% 7 19 100 2800 0.45 320 PCD1277CT-NDt 29 a2! AS: PCD1277TR-ND 40.00/M | ELJ-RF12NJF 
15.0nH 5% fa 19 100 2500 0.60 240 PCD1278CT-NDt 29 25 9 PCD1278TR-ND 40.00/M_ | ELJ-RF1S5NJF 
18.0nH 5% 7 19 100 2200 0.70 240 | PCD1279CT-NDt 29.25 © =.19 ~~: | PCD1279TR-ND 40.00/M_ | ELJ-RF18NJF 
22.0nH 5% 7 19 100 2000 0.80 200 PCD1280CT-NDt 29 25 19 PCD1280TR-ND 40.00/M | ELJ-RF22NJF 
27.0nH 5% i 19 100 1800 1.20 200 PCD1281CT-NDt 29 25 9 PCD1281TR-ND 40.00/M | ELJ-RF27NJF 
33.0nH 5% 7 18 100 1800 1.40 170 PCD1282CT-NDt 29 25 9 PCD1282TR-ND 40.00/M | ELJ-RF33NJF 
39.0nH 5% K 18 100 1800 1.70 150 PCD1283CT-NDt 29 25 19 PCD1283TR-ND 40.00/M_| ELJ-RF39NJF 


(Continued) 
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Panasonic. Surface Mount Inductors (cont) 


QTyp @ L,QTest | S.R.F. Min RDC Max | IDC Max | D y Cut Tape Price Each | Digi-Key T/R Pricing] Panasonic 
Inductance | Tolerance QMin 800 MHz freq (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 10,000 | Part No. 
Fig. 2, 0402 (1005) — Type RF 
47.0nH 5% 7 _ 100 1800 2.10 140 PCD1326CT-ND 29 25 19 PCD1326TR-ND 40.00/M | ELJ-RF47NJF 
56.0nH 5% ve _ 100 1500 2.50 130 PCD1327CT-ND 72 60 AT PCD1327TR-ND 40.00/M | ELJ-RFS6NJF 
68.0nH 5% 7 _ 100 1500 4.00 120 PCD1328CT-ND 72 60 A7 PCD1328TR-ND 40.00/M | ELJ-RF68NJF 
82.0nH 5% 7 = 100 1400 4.50 110 PCD1329CT-ND 72 60 AT PCD1329TR-ND 40.00/M | ELJ-RF82NJF 
100.0nH 5% é = 100 1200 5.50 90 PCD1330CT-ND 72 60 AT PCD1330TR-ND 40.00/M | ELJ-RFR10JF 
+ PCD3-KIT-ND Digi-Key’ RF Surface Mount Inductors Kit 10 Each of Values Denoted (200 Total Pieces) ........... 0... ccc ccc ce eee e eee e cece e eee eee e seat e eens nsec este eee eset esse esse eeteeeseseeseeeseeeeereeeneenenes $69.95 
Fig. 2, 0402 (1005) — Type PF 
2.2nH +0.3nH 7 _ 100 5300 0.04 1900 PCD1539CT-ND 83 69 54 PCD1539TR-ND 124.50/M | ELJ-PF2N2DF 
2.7nH +0.3nH 7 _ 100 5300 0.05 1800 PCD1540CT-ND 83 69 54 PCD1540TR-ND 124.50/M | ELJ-PF2N7DF 
3.3nH +0.3nH 7 _ 100 5000 0.07 1500 PCD1541CT-ND 83 69 54 PCD1541TR-ND 124.50/M | ELJ-PF3N3DF 
3.9nH +0.3nH 7 _ 100 4800 0.08 1400 PCD1542CT-ND 83 69 54 PCD1542TR-ND 124.50/M | ELJ-PF3N9DF 
4.7nH +0.3nH 7: = 100 4600 0.10 1300 PCD1543CT-ND 83 69 54 PCD1543TR-ND 124.50/M | ELJ-PF4N7DF 
5.6nH +0.3nH 7 i— 100 4200 0.12 1200 PCD1544CT-ND 83 69 54 PCD1544TR-ND 124.50/M | ELJ-PFSN6DF 
6.8nH 5% 7 = 100 4000 0.16 1100 PCD1545CT-ND 83 69 54 PCD1545TR-ND 124.50/M | ELJ-PF6N8JF 
8.2nH 5% 7 = 100 3700 0.21 900 PCD1546CT-ND 83 69 54 PCD1546TR-ND 124.50/M | ELJ-PF8N2JF 
10.0nH 5% 7 = 100 3200 0.26 750 PCD1547CT-ND 83 69 54 PCD1547TR-ND 124.50/M | ELJ-PF10NJF 
Fig. 3, 0402 (1005) — Type NK (3% Tolerance) 
6.8nH + 3% 26 _ 250 6500 0.09 750 PCD1622CT-ND 62 52 AL PCD1622TR-ND 219.00/M | ELJ-NK6N8AF 
8.2nH + 3% 26 _ 250 6500 0.12 680 PCD1623CT-ND 62 52 AL PCD1623TR-ND 219.00/M | ELJ-NK8N2AF 
10nH +3% 26 _ 250 5500 0.14 640 PCD1624CT-ND 62 52 AL PCD1624TR-ND 219.00/M | ELJ-NK10NAF 
12nH +3% 30 = 250 5500 0.14 640 PCD1625CT-ND 62 52 AL PCD1625TR-ND 219.00/M | ELJ-NK12NAF 
15nH +3% 30 = 250 5200 0.16 560 PCD1626CT-ND 62 52 AL PCD1626TR-ND 219.00/M | ELJ-NK1SNAF 
18nH + 3% 27 = 250 4800 0.27 430 PCD1627CT-ND 62 52 AL PCD1627TR-ND 219.00/M | ELJ-NK18NAF 
22nH +3% 27 = 250 4100 0.30 410 PCD1628CT-ND 62 52 AL PCD1628TR-ND 219.00/M | ELJ-NK22NAF 
27nH + 3% 27 = 250 4000 0.47 350 PCD1629CT-ND 62 52 AL PCD1629TR-ND 219.00/M | ELJ-NK27NAF 
33nH +3% 27 _ 250 3500 0.53 310 PCD1630CT-ND 62 52 AL PCD1630TR-ND 219.00/M | ELJ-NK33NAF 
39nH +3% 27 = 250 3200 0.70 270 PCD1631CT-ND 62 52 Al PCD1631TR-ND 219.00/M | ELJ-NK39NAF 
47nH +3% 25 = 200 3000 1.05 220 PCD1632CT-ND 62 52 AL PCD1632TR-ND 219.00/M | ELJ-NK47NAF 
56nH + 3% 25 — 200 2800 1.10 210 PCD1633CT-ND 62 52 Al PCD1633TR-ND 219.00/M | ELJ-NKS6NAF 
Fig. 3, 0402 (1005) — Type NK (5% Tolerance) 
6.8nH +5% 26 = 250 6500 0.09 750 PCD1610CT-ND 50 AL 33 PCD1610TR-ND 175.00/M | ELJ-NK6N8JF 
8.2nH +5% 26 = 250 6500 0.12 680 PCD1611CT-ND 50 AL 33 PCD1611TR-ND 175.00/M | ELJ-NK8N2JF 
10nH +5% 26 = 250 5500 0.14 640 PCD1612CT-ND 50 AL 33 PCD1612TR-ND 175.00/M | ELJ-NK10NJF 
12nH +5% 30 _ 250 5500 0.14 640 PCD1613CT-ND 50 AL 33 PCD1613TR-ND 175.00/M | ELJ-NK12NJF 
15nH +5% 30 _ 250 5200 0.16 560 PCD1614CT-ND -50 AL 33 PCD1614TR-ND 175.00/M_| ELJ-NK15NJF 
18nH +5% 27 = 250 4800 0.27 430 PCD1615CT-ND 50 A 33 PCD1615TR-ND 175.00/M | ELJ-NK18NJF 
22nH +5% 27 _ 250 4100 0.30 410 PCD1616CT-ND 50 A 33 PCD1616TR-ND 175.00/M | ELJ-NK22NJF 
27nH +5% 27 _ 250 4000 0.47 350 PCD1617CT-ND -50 AL 33 PCD1617TR-ND 175.00/M | ELJ-NK27NJF 
33nH +5% 27 = 250 3500 0.53 310 PCD1618CT-ND 50 AL 33 PCD1618TR-ND 175.00/M | ELJ-NK33NJF 
39nH + 5% 27 = 250 3200 0.70 270 PCD1619CT-ND -50 AL 33 PCD1619TR-ND 175.00/M | ELJ-NK39NJF 
47nH +5% 25 = 200 3000 1.05 220 PCD1620CT-ND 50 AL 33 PCD1620TR-ND 175.00/M | ELJ-NK47NJF 
56nH + 5% 25 = 200 2800 1.10 210 PCD1621CT-ND -50 AL 33. PCD1621TR-ND 175.00/M | ELJ-NKS6NJF 
QTyp @ L,Q Test S.R.F. Min RDC Max | IDC Max | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key T/R Pricing| Panasonic 
Inductance | Tolerance QMin 800 MHz freq (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. if 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
Fig. 4, 0603 (1608) — Type RE (2% Tolerance) 
1.5nH +0.2nH 8 47 100 6000 0.07 500 PCD1284CT-ND 1.03 86 67 PCD1284TR-ND §2.50/M | ELJ-RE1N5ZF2 
1.8nH +0.2nH 8 45 100 6000 0.08 500 PCD1285CT-ND 1.03 86 67 PCD1285TR-ND 52.50/M | ELJ-RE1N8ZF2 
2.2nH +0.2nH 8 35 100 6000 0.09 500 PCD1286CT-ND 1.03 86 67 PCD1286TR-ND 52.50/M | ELJ-RE2N2ZF2 
2.7nH +0.2nH 8 35 100 6000 0.10 500 PCD1287CT-ND 1.03 86 67 PCD1287TR-ND 52.50/M | ELJ-RE2N7ZF2 
3.3nH +0.2nH 9 35 100 5500 0.12 500 PCD1288CT-ND 1.03 86 67 PCD1288TR-ND 52.50/M | ELJ-RE3N3ZF2 
3.9nH +0.2nH 9 36 100 5500 0.15 450 PCD1289CT-ND 1.03 86 67 PCD1289TR-ND 52.50/M | ELJ-RESN9ZF2 
4.7nH +0.2nH 9 36 100 4800 0.17 450 PCD1290CT-ND 1.03 86 67 PCD1290TR-ND §2.50/M | ELJ-RE4N7ZF2 
5.6nH +0.2nH 9 36 100 4600 0.18 430 PCD1291CT-ND 1.03 86 67 PCD1291TR-ND 52.50/M | ELJ-RESN6ZF2 
6.8nH +0.2nH 9 36 100 3550 0.20 430 PCD1292CT-ND 1.03 86 67 PCD1292TR-ND 52.50/M | ELJ-RE6N8ZF2 
8.2nH +0.2nH 9 36 100 3500 0.28 400 PCD1293CT-ND 1.03 86 67 PCD1293TR-ND 52.50/M_ | ELJ-RE8N2ZF2 
10nH 2% 10 37 100 2800 0.32 400 PCD1294CT-ND 1.03 86 67 PCD1294TR-ND §2.50/M | ELJ-RE10NGF2 
12nH 2% 10 37 100 2800 0.35 400 PCD1295CT-ND 1.03 86 67 PCD1295TR-ND 52.50/M | ELJ-RE12NGF2 
15nH 2% 10 38 100 2500 0.41 350 PCD1296CT-ND 1.03 86 67 PCD1296TR-ND 52.50/M | ELJ-RE1SNGF2 
18nH 2% 10 39 100 2300 0.45 350 PCD1297CT-ND 1.03 86 67 PCD1297TR-ND 52.50/M | ELJ-RE18NGF2 
22nH 2% 10 40 100 2000 0.50 300 PCD1298CT-ND 1.03 86 67 PCD1298TR-ND 52.50/M | ELJ-RE22NGF2 
27nH 2% 10 41 100 2000 0.55 300 PCD1299CT-ND 1.03 86 67 PCD1299TR-ND 52.50/M | ELJ-RE27NGF2 
33nH 2% 10 40 100 1800 0.60 300 PCD1300CT-ND 1.03 86 67 PCD1300TR-ND §2.50/M | ELJ-RE33NGF2 
39nH 2% 1 39 100 1800 0.80 300 PCD1301CT-ND 1.03 86 67 PCD1301TR-ND §2.50/M | ELJ-RE39NGF2 
47nH 2% 1 38 100 1800 0.95 250 PCD1302CT-ND 1.03 86 67 PCD1302TR-ND 52.50/M | ELJ-RE47NGF2 
56nH 2% 12 35 100 1800 1.2 250 PCD1303CT-ND 1.03 86 67 PCD1303TR-ND 52.50/M_ | ELJ-RES6NGF3 
68nH 2% 12 35 100 1500 1.3 250 PCD1304CT-ND 1.03 86 67 PCD1304TR-ND 52.50/M | ELJ-RE68NGF3 
82nH 2% 12 33 100 1500 1.5 250 PCD1305CT-ND 1.03 86 67 PCD1305TR-ND 52.50/M | ELJ-RE82NGF3 
100nH 2% 12 30 100 1300 1.8 200 PCD1306CT-ND 1.03 86 67 PCD1306TR-ND 52.50/M_ | ELJ-RER10GF3 
PCD4-KIT-ND Digi-Key® RE (2% Tol.) Surface Mount Inductors Kit 10 Each of all 23 Values (230 Total)......... 0.0.05 cece ccc eeeeeeneee ene e eee Eten bebe Geet eee b eae eee eeeebs nett eeeeeeeeee $79.95 
Fig. 4, 0603 (1608) — Type RE (5% Tolerance) 
1.5nH +0.3nH 8 47 100 6000 0.07 500 PCD1196CT-ND¢ 28 23 19 PCD1196TR-ND 40.00/M | ELJ-RE1NS5DF2 
1.8nH +0.3nH 8 45 100 6000 0.08 500 PCD1197CT-ND¢ 28 23 19 PCD1197TR-ND 40.00/M | ELJ-RE1N8DF2 
2.2nH +0.3nH 8 35 100 6000 0.09 500 PCD1143CT-ND¢ 28 23 19 PCD1143TR-ND 40.00/M | ELJ-RE2N2DF2 
2.7nH +0.3nH 8 35 100 6000 0.10 500 PCD1144CT-ND¢ 28 23 9 PCD1144TR-ND 40.00/M | ELJ-RE2N7DF2 
3.3nH +0.3nH 9 35 100 5500 0.12 500 PCD1145CT-NDt 28 23 9 PCD1145TR-ND 40.00/M_ | ELJ-RE3N3DF2 
3.9nH 5% 9 36 100 5500 0.15 450 PCD1146CT-ND¢ 28 23 19 PCD1146TR-ND 40.00/M | ELJ-RESNQJF2 
4.7nH 5% 9 36 100 4800 0.17 450 PCD1147CT-ND¢ 28 23, A9 PCD1147TR-ND 40.00/M | ELJ-RE4N7JF2 
5.6nH 5% 9 36 100 4600 0.18 430 PCD1148CT-ND¢ 28 23 9 PCD1148TR-ND 40.00/M | ELJ-RESN6JF2 
6.8nH 5% 9 36 100 3550 0.20 430 PCD1149CT-ND¢ 28 23 9 PCD1149TR-ND 40.00/M | ELJ-RE6N8JF2 
8.2nH 5% 9 36 100 3500 0.28 400 PCD1150CT-ND¢ 28 23 19 PCD1150TR-ND 40.00/M_ | ELJ-RE8N2JF2 
10nH 5% 10 37 100 2800 0.32 400 PCD1151CT-ND¢ 28 23 9 PCD1151TR-ND 40.00/M | ELJ-RE10NJF2 
12nH 5% 10 37 100 2800 0.35 400 PCD1152CT-ND¢ 28 23 9 PCD1152TR-ND 40.00/M | ELJ-RE12NJF2 
15nH 5% 10 38 100 2500 0.41 350 PCD1153CT-ND¢ 28 23 19 PCD1153TR-ND 40.00/M | ELJ-RE15NJF2 
18nH 5% 10 39 100 2300 0.45 350 PCD1154CT-ND¢ 28 23 19 PCD1154TR-ND 40.00/M | ELJ-RE18NJF2 
22nH 5% 10 40 100 2000 0.50 300 PCD1155CT-ND¢ 28 23 9 PCD1155TR-ND 40.00/M | ELJ-RE22NJF2 
27nH 5% 10 41 100 2000 0.55 300 PCD1156CT-ND¢ 28 23, 19 PCD1156TR-ND 40.00/M | ELJ-RE27NJF2 
33nH 5% 10 40 100 1800 0.60 300 PCD1157CT-ND¢ 28 23 9 PCD1157TR-ND 40.00/M | ELJ-RES3NJF2 
39nH 5% 11 39 100 1800 0.80 300 PCD1158CT-ND¢ 28 23, 9 PCD1158TR-ND 40.00/M | ELJ-RESONJF2 
47nH 5% 11 38 100 1800 0.95 250 PCD1159CT-ND¢ 28 23, 19 PCD1159TR-ND 40.00/M | ELJ-RE47NJF2 
56nH 5% 12 35 100 1800 1.20 250 PCD1198CT-ND¢ 28 23 19 PCD1198TR-ND 40.00/M_ | ELJ-RES6NJF3 
68nH 5% 12 35 100 1500 1.30 250 PCD1199CT-ND¢ 28 23 19 PCD1199TR-ND 40.00/M | ELJ-RE68NJF3 
82nH 5% 12 33 100 1500 1.50 250 PCD1200CT-ND¢ 28 23 219: PCD1200TR-ND 40.00/M | ELJ-RE82NJF3 
100nH 5% 12 30 100 1300 1.80 200 PCD1201CT-ND¢ 28 23 meh PCD1201TR-ND 40.00/M | ELJ-RER10JF3 
120nH 5% 5 25 25.2 1200 3.00 130 PCD1322CT-ND 1.25 1.03 81 PCD1322TR-ND 40.00/M | ELJ-RER12JF3 
150nH 5% 5 22 25.2 1100 4.50 100 PCD1323CT-ND 1.25 1.03 81 PCD1323TR-ND 40.00/M | ELJ-RER15JF3 
180nH 5% 4 20 25.2 1000 6.50 80 PCD1324CT-ND 1.25 1.03 81 PCD1324TR-ND 40.00/M | ELJ-RER18JF3 
220nH 5% 4 = 25.2 900 7.50 70 PCD1325CT-ND 1.25 1.03 81 PCD1325TR-ND 40.00/M | ELJ-RER22JF3 
+PCD1-KIT-ND Digi-Key® RE (5% Tol.) Surface Mount Inductors Kit 10 Each of Denoted Values (230 Total Pieces)......... 0.0... cece cece cece cece cece ee eee eee eeeceseceseeeseeeeereteteseeeeesneneeeeerers $69.95 
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Panasonic. Surface Mount Inductors (cont) 


QTyp @ L,Q Test S.R.F. Min RDC Max | IDC Max | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key TI/R Pricing | Panasonic 
Inductance | Tolerance QMin 800 MHz freq (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
Fig. 4 0603 (1608) — Type PE 
2.2nH 10% 8 = 100 6000 0.030 21 PCD1404CT-ND 69 58 45 PCD1404TR-ND 125.00/M | ELJ-PE2N2KF 
2.7nH 10% 8 _ 100 5500 0.030 2.1 PCD1405CT-ND 69 58 45 PCD1405TR-ND 125.00/M | ELJ-PE2N7KF 
3.3nH 10% 8 — 100 5500 0.040 21 PCD1406CT-ND 69 58 45 PCD1406TR-ND 125.00/M | ELJ-PE3N3KF 
3.9nH 10% 9 _ 100 5200 0.040 2:1 PCD1407CT-ND 69 58 45 PCD1407TR-ND 125.00/M | ELJ-PE3N9KF 
4.7nH 10% 9 = 100 4800 0.050 24 PCD1408CT-ND 69 58 45 PCD1408TR-ND 125.00/M_| ELJ-PE4N7KF 
5.6nH 10% 9 _ 100 4600 0.055 2s PCD1409CT-ND 69 58 45 PCD1409TR-ND 125.00/M | ELJ-PESN6KF 
6.8nH 10% 9 — 100 4000 0.055 1:9: PCD1410CT-ND 69 58 45 PCD1410TR-ND 125.00/M | ELJ-PE6N8KF 
8.2nH 10% 9 = 100 3500 0.060 17 PCD1411CT-ND 69 58 45 PCD1411TR-ND 125.00/M | ELJ-PE8N2KF 
10nH 10% 9 = 100 2800 0.065 1.4 PCD1412CT-ND 69 58 45 PCD1412TR-ND 125.00/M | ELJ-PE10NKF 
12nH 10% 9 _ 100 2500 0.080 1.3 PCD1413CT-ND 69 58 45 PCD1413TR-ND 125.00/M | ELJ-PE12NKF 
15nH 10% 9 _ 100 2200 0.100 0.9 PCD1414CT-ND 69 58 45 PCD1414TR-ND 125.00/M | ELJ-PE1SNKF 
18nH 10% 9 = 100 2000 0.120 0.8 PCD1415CT-ND 69 58 45 PCD1415TR-ND 125.00/M | ELJ-PE18NKF 
22nH 10% 9 _ 100 1800 0.150 0.7 PCD1416CT-ND 69 58 45 PCD1416TR-ND 125.00/M | ELJ-PE22NKF 
Fig. 4, 0603 (1608) — Type NJ 
6.8nH +0.5nH 35 _ 250 6000 0.08 700 PCD1503CT-ND 73 60 48 PCD1503TR-ND 176.63/M | ELJ-NJ6N8EF2 
8.2nH +0.5nH 35 = 250 6000 0.10 630 PCD1504CT-ND 73 60 48 PCD1504TR-ND 176.63/M | ELJ-NJ8N2EF2 
10nH 5% 35 = 250 6000 0.10 630 PCD1505CT-ND 73 60 48 PCD1505TR-ND 176.63/M | ELJ-NJ10NJF2 
12nH 5% 35 _ 250 6000 0.13 550 PCD1506CT-ND 73 60 48 PCD1506TR-ND 176.63/M | ELJ-NJ12NJF2 
15nH 5% 40 = 250 5000 0.13 550 PCD1507CT-ND 73 60 48 PCD1507TR-ND 176.63/M_ | ELJ-NJ1S5NJF2 
18nH 5% 40 — 250 5000 0.15 510 PCD1508CT-ND 73 60 48 PCD1508TR-ND 176.63/M | ELJ-NJ18NJF2 
22nH 5% 40 _ 250 4600 0.17 480 PCD1509CT-ND 73 60 48 PCD1509TR-ND 176.63/M | ELJ-NJ22NJF2 
27nH 5% 40 _ 250 3800 0.20 440 PCD1510CT-ND 73 60 48 PCD1510TR-ND 176.63/M | ELJ-NJ27NJF2 
33nH 5% 40 = 250 3500 0.23 420 PCD1511CT-ND 73 60 48 PCD1511TR-ND 176.63/M | ELJ-NJ33NJF2 
39nH 5% 40 = 250 3200 0.25 400 PCD1512CT-ND 73 60 48 PCD1512TR-ND 176.63/M_| ELJ-NJS39NJF2 
47nH 5% 38 _ 200 3000 0.28 380 PCD1513CT-ND 73 60 48 PCD1513TR-ND 176.63/M | ELJ-NJ47NJF2 
56nH 5% 38 = 200 2700 0.30 360 PCD1514CT-ND 73 60 48 PCD1514TR-ND 176.63/M | ELJ-NJS6NJF2 
68nH 5% 38 — 200 2300 0.35 340 PCD1515CT-ND 73 60 48 PCD1515TR-ND 176.63/M | ELJ-NJ68NJF2 
82nH 5% 34 _ 150 2200 0.48 290 PCD1516CT-ND 73 60 48 PCD1516TR-ND 176.63/M | ELJ-NJ82NJF2 
100nH 5% 34 = 150 2000 0.62 250 PCD1517CT-ND 73 60 48 PCD1517TR-ND 176.63/M_ | ELJ-NJR10JF2 
120nH 5% 32 = 150 1700 0.90 210 PCD1518CT-ND 73 60 48 PCD1518TR-ND 176.63/M | ELJ-NJR12JF2 
150nH 5% 32 — 150 1400 1.30 160 PCD1519CT-ND 73 60 48 PCD1519TR-ND 176.63/M | ELJ-NJR15JF2 
180nH 5% 25 _ 100 1300 2.00 140 PCD1520CT-ND 73 60 48 PCD1520TR-ND 176.63/M | ELJ-NJR18JF2 
220nH 5% 25 = 100 1200 2.20 120 PCD1521CT-ND 73 60 48 PCD1521TR-ND 176.63/M | ELJ-NJR22JF2 
Fig. 5, 1608 (0603) — Type FJ 
100nH 5% 40 = 150 1600 0.30 400 PCD1594CT-ND 60 49 39 PCD1594TR-ND 177.00/M | ELJ-FJR10JF2 
120nH 5% 40 = 150 1500 0.37 360 PCD1595CT-ND 60 49 39 PCD1595TR-ND 177.00/M | ELJ-FJR12JF2 
150nH 5% 40 _ 150 1350 0.60 280 PCD1596CT-ND 60 49 39 PCD1596TR-ND 177.00/M | ELJ-FUR15JF2 
180nH 5% 35 = 100 1250 0.68 270 PCD1597CT-ND 60 49 39 PCD1597TR-ND 177.00/M | ELJ-FJR18JF2 
220nH 5% 35 = 100 1150 1.06 210 PCD1598CT-ND 60 49 39 PCD1598TR-ND 177.00/M | ELJ-FJR22JF2 
270nH 5% 35 = 100 1150 1.40 180 PCD1599CT-ND 60 AO 39 PCD1599TR-ND 177.00/M | ELJ-FUR27JF2 
330nH 5% 35 _ 100 1100 1.66 160 PCD1600CT-ND 60 49 39 PCD1600TR-ND 177.00/M | ELJ-FUR33JF2 
390nH 5% 35 => 100 900 2.25 140 PCD1601CT-ND 60 49 39 PCD1601TR-ND 177.00/M | ELJ-FUR39JF2 
100nH 2% 40 = 150 1600 0.30 400 PCD1602CT-ND 70 58 46 PCD1602TR-ND 246.00/M | ELJ-FJR10GF2 
120nH 2% 40 = 150 1500 0.37 360 PCD1603CT-ND 70 58 46 PCD1603TR-ND 246.00/M | ELJ-FJR12GF2 
150nH 2% 40 _ 150 1350 0.60 280 PCD1604CT-ND 70 58 46 PCD1604TR-ND 246.00/M | ELJ-FJR15GF2 
180nH 2% 35 = 100 1250 0.68 270 PCD1605CT-ND 70 58 46 PCD1605TR-ND 246.00/M | ELJ-FUR18GF2 
220nH 2% 35 = 100 1150 1.06 210 PCD1606CT-ND 70 58 46 PCD1606TR-ND 246.00/M | ELJ-FJR22GF2 
270nH 2% 35 _ 100 1150 1.40 180 PCD1607CT-ND 70 58 46 PCD1607TR-ND 246.00/M | ELJ-FUR27GF2 
330nH 2% 35 = 100 1100 1.66 160 PCD1608CT-ND 70 58 46 PCD1608TR-ND 246.00/M | ELJ-FJR33GF2 
390nH 2% 35 = 100 900 2.25 140 PCD1609CT-ND 70 58 46 PCD1609TR-ND 246.00/M | ELJ-FJR39GF2 
Fig. 6, 0805 (2012) — Type FD 
0.82uH 10% 8 _ 25.2 370 1.36 190 PCD1186CT-ND 1.76 146 1.15 PCD1186TR-ND 548.00/M | ELJ-FDR82KF 
1.0uH 10% 15 = 7.96 300 1.56 160 PCD1187CT-ND 1.76 146 1.15 PCD1187TR-ND 548.00/M | ELJ-FD1ROKF 
1.2uH 10% 15 = 7.96 200 1.60 155 PCD1188CT-ND 1.76 146 1.15 PCD1188TR-ND 548.00/M | ELJ-FD1R2KF 
1.5yH 10% 15 _ 7.96 100 1.85 150 PCD1189CT-ND 1.76 146 1.15 PCD1189TR-ND 548.00/M | ELJ-FD1R5KF 
1.8yH 10% 15 = 7.96 80 1.95 145 PCD1190CT-ND 1.76 1.46 1.15 PCD1190TR-ND 548.00/M_ | ELJ-FD1R8KF 
2.2UH 10% 15 = 7.96 70 2.27 145 PCD1191CT-ND 1.76 146 1.15 PCD1191TR-ND 548.00/M | ELJ-FD2R2KF 
2.7UH 10% 15 = 7.96 60 2.53 140 PCD1192CT-ND 1.76 146 1.15 PCD1192TR-ND 548.00/M | ELJ-FD2R7KF 
3.3H 10% 15 — 7.96 50 2.84 140 PCD1193CT-ND 1.76 146 1.15 PCD1193TR-ND 548.00/M | ELJ-FD3R3KF 
3.9uH 10% 15 _ 7.96 40 2.92 130 PCD1194CT-ND 1.76 146 1.15 PCD1194TR-ND 548.00/M | ELJ-FD3R9KF 
4.7H 10% 15 7 7.96 30 3.38 130 PCD1195CT-ND 1.76 146 1.15 PCD1195TR-ND 548.00/M | ELJ-FD4R7KF 
Fig. 6, 0805 (2012) — Type ND 
10nH 10% 10 48 100 3300 0.14 540 PCD1160CT-ND 83 69 54 PCD1160TR-ND 125.00/M | ELJ-ND10NKF 
12nH 10% 10 53 100 3300 0.18 535 PCD1161CT-ND 83 69 54 PCD1161TR-ND 125.00/M | ELJ-ND12NKF 
12nH 5% 10 53 100 3300 0.18 535 PCD1185CT-ND 93 77 61 PCD1185TR-ND 125.00/M | ELJ-ND12NJF 
15nH 10% 12 55 100 3000 0.18 520 PCD1162CT-ND 83 69 54 PCD1162TR-ND 125.00/M | ELJ-ND1SNKF 
18nH 10% 12 55 100 3000 0.22 480 PCD1163CT-ND 83 69 54 PCD1163TR-ND 125.00/M_ | ELJ-ND18NKF 
22nH 10% 15 55 100 2600 0.22 465 PCD1164CT-ND 83 69 54 PCD1164TR-ND 125.00/M | ELJ-ND22NKF 
27nH 10% 15 57 100 2500 0.26 455 PCD1165CT-ND 83 69 54 PCD1165TR-ND 125.00/M | ELJ-ND27NKF 
33nH 10% 15 58 100 2050 0.30 395 PCD1166CT-ND 83 69 54 PCD1166TR-ND 125.00/M | ELJ-ND33NKF 
39nH 5% 15 55 100 2000 0.31 390 PCD1167CT-ND 93 77 61 PCD1167TR-ND 125.00/M | ELJ-ND39NJF 
47nH 5% 15 50 100 1650 0.35 385 PCD1168CT-ND 93 77 61 PCD1168TR-ND 125.00/M_ | ELJ-ND47NJF 
56nH 5% 15 45 100 1550 0.39 360 PCD1169CT-ND 93 77 61 PCD1169TR-ND 125.00/M | ELJ-ND56NJF 
68nH 5% 15 44 100 1450 0.44 340 PCD1170CT-ND 93 77 61 PCD1170TR-ND 125.00/M | ELJ-ND68NJF 
82nH 5% 15 40 100 1100 0.48 330 PCD1171CT-ND 93 77 61 PCD1171TR-ND 125.00/M | ELJ-ND82NJF 
100nH 5% 8 35 25.2 800 0.66 285 PCD1172CT-ND 93 77 61 PCD1172TR-ND 125.00/M | ELJ-NDR10JF 
120nH 5% 8 = 25.2 600 0.76 275 PCD1173CT-ND 93 77 61 PCD1173TR-ND 125.00/M_| ELJ-NDR12JF 
150nH 5% 10 — 25.2 600 1.13 230 PCD1174CT-ND 93 77 61 PCD1174TR-ND 125.00/M | ELJ-NDR15JF 
180nH 5% 10 _ 25.2 600 1.24 195 PCD1175CT-ND 93 77 61 PCD1175TR-ND 125.00/M | ELJ-NDR18JF 
220nH 5% 10 = 25.2 500 1.41 170 PCD1176CT-ND 93 77 61 PCD1176TR-ND 125.00/M | ELJ-NDR22JF 
270nH 5% 10 — 25.2 300 1.50 165 PCD1177CT-ND 93 ft 61 PCD1177TR-ND 125.00/M | ELJ-NDR27JF 
330nH 5% 10 = 25.2 200 1.66 160 PCD1178CT-ND 93 17 61 PCD1178TR-ND 125.00/M_ | ELJ-NDR33JF 
390nH 5% 10 = 25.2 150 1.82 150 PCD1179CT-ND 93 77 61 PCD1179TR-ND 125.00/M | ELJ-NDR39JF 
470nH 5% 10 = 25.2 150 1.97 145 PCD1180CT-ND 93 Lt 61 PCD1180TR-ND 125.00/M | ELJ-NDR47JF 
560nH 5% 10 _ 25.2 100 2.07 140 PCD1181CT-ND 93 77 61 PCD1181TR-ND 125.00/M | ELJ-NDRS6JF 
680nH 5% 10 = 25.2 100 2.32 130 PCD1182CT-ND 93 77 61 PCD1182TR-ND 125.00/M | ELJ-NDR68JF 
820nH 5% 10 = 25.2 80 2.60 125 PCD1183CT-ND 93 77 61 PCD1183TR-ND 125.00/M | ELJ-NDR82JF 
1000nH 5% 8 = 7.96 80 2.98 120 PCD1184CT-ND 93 17 61 PCD1184TR-ND 125.00/M_ | ELJ-ND1ROJF 
PCD2-KIT-ND Digi-Key ND Surface Mount Inductors Kit 10 Each of 25 Values (PCD1185CT-ND Not Included) (250 Total Pieces) 2.0.0.0... 0... ce cece cee eee eee e eee eben e eect eter ee ee eeeeeee eer eeereeeeees $99.95 
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Panasonic. Surface Mount Inductors (cont, 


QTyp @ L,QTest | S.R.F. Min RDC Max | IDC Max | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key T/R Pricing] Panasonic 
Inductance | Tolerance QMin 800 MHz freq (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1} 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
Fig. 7, 1008 (2520) — Type NC 
10nH 10% 10 _ 100 2500 0.32 280 PCD1037CT-ND 1.01 83 66 PCD1037TR-ND 99.00/M | ELJ-NC1ONKF 
12nH 10% 10 = 100 2200 0.34 270 PCD1038CT-ND 1.01 83 66 PCD1038TR-ND 99.00/M | ELJ-NC12NKF 
15nH 10% 10 = 100 1800 0.38 255 PCD1039CT-ND 1.01 83 66 PCD1039TR-ND. 99.00/M ) ELJ-NC15NKF 
18nH 10% 10 = 100 1550 0.40 250 PCD1040CT-ND 1.01 83 66 PCD1040TR-ND 99.00/M | ELJ-NC18NKF 
22nH 10% 15 = 100 1350 0.43 240 PCD1041CT-ND 1.01 83 66 PCD1041TR-ND 99.00/M | ELJ-NC22NKF 
27nH 10% 15 = 100 1150 0.47 230 PCD1042CT-ND 1.01 83 66 PCD1042TR-ND 99.00/M | ELJ-NC27NKF 
33nH 10% 15 — 100 1000 0.51 220 PCD1043CT-ND 1.01 83 66 PCD1043TR-ND 99.00/M | ELJ-NC33NKF 
39nH 10% 15 = 100 890 0.55 215 PCD1044CT-ND 1.01 83 66 PCD1044TR-ND 99.00/M | ELJU-NC39NKF 
47nH 10% 15 _ 100 770 0.59 205 PCD1045CT-ND 1.01 83 66 PCD1045TR-ND 99.00/M | ELJ-NC47NKF 
56nH 10% 15 = 100 670 0.63 200 PCD1046CT-ND 1.01 83 66 PCD1046TR-ND 99.00/M | ELJ-NCS56NKF 
68nH 10% 15 = 100 590 0.68 190 PCD1047CT-ND 1.01 83 66 PCD1047TR-ND 99.00/M | ELJ-NC68NKF 
82nH 10% 15 = 100 520 0.73 185 PCD1048CT-ND 1.01 83 66 PCD1048TR-ND 99.00/M | ELJ-NC82NKF 
100nH 10% 10 = 25.2 460 0.80 175 PCD1049CT-ND 1.01 83 66 PCD1049TR-ND 99.00/M | ELJ-NCR10KF 
120nH 10% 10 = 25.2 400 0.87 170 PCD1050CT-ND 1.01 83 66 PCD1050TR-ND 99.00/M | ELJ-NCR12KF 
150nH 10% 10 = 25.2 340 0.98 160 PCD1051CT-ND 1.01 83 66 PCD1051TR-ND 99.00/M | ELJ-NCR15KF 
180nH 10% 10 = 25.2 300 1.05 155 PCD1052CT-ND 1.01 83 66 PCD1052TR-ND 99.00/M | ELJ-NCR18KF 
33nH 5% 15 _ 100 1000 0.51 220 PCD1202CT-ND 1.13 93 73 PCD1202TR-ND 99.00/M | ELJ-NC33NJF 
39nH 5% 15 = 100 890 0.55 215 PCD1203CT-ND 1.13 93 73 PCD1203TR-ND 99.00/M | ELJ-NC39NJF 
47nH 5% 15 = 100 770 0.59 205 PCD1204CT-ND 1.13 93 73 PCD1204TR-ND 99.00/M | ELJ-NC47NJF 
56nH 5% 15 — 100 670 0.63 200 PCD1205CT-ND 1.13 93 73 PCD1205TR-ND 99.00/M | ELJ-NC56NJF 
68nH 5% 15 = 100 590 0.68 190 PCD1206CT-ND 1.13 93 73 PCD1206TR-ND 99.00/M | ELJ-NC68NJF 
82nH 5% 15 _ 100 520 0.73 185 PCD1207CT-ND 1.13 93 73 PCD1207TR-ND 99.00/M | ELJ-NC82NJF 
100nH 5% 10 = 25.2 460 0.80 175 PCD1208CT-ND 1.13 93 73 PCD1208TR-ND 99.00/M | ELJ-NCR10JF 
120nH 5% 10 —= 25.2 400 0.87 170 PCD1209CT-ND 1.13 93 73 PCD1209TR-ND 99.00/M | ELJ-NCR12JF 
150nH 5% 10 = 25.2 340 0.98 160 PCD1210CT-ND 1.13 93 73 PCD1210TR-ND 99.00/M | ELJ-NCR15JF 
180nH 5% 10 = 25.2 300 1.05 155 PCD1211CT-ND 1.13 93 73 PCD1211TR-ND 99.00/M | ELJ-NCR18JF 
220nH 5% 10 — 25.2 260 1.15 145 PCD1212CT-ND 1.13 93 73 PCD1212TR-ND 99.00/M | ELJ-NCR22JF 
270nH 5% 10 = 25.2 230 1.25 140 PCD1213CT-ND 1.13 93 73 PCD1213TR-ND 99.00/M | ELJ-NCR27JF 
330nH 5% 10 = 25.2 200 1.37 135 PCD1214CT-ND 1.13 93 73 PCD1214TR-ND 99.00/M | ELJ-NCR33JF 
390nH 5% 10 _ 25.2 180 1.47 130 PCD1215CT-ND 1.13 93 73 PCD1215TR-ND 99.00/M | ELJ-NCR39JF 
470nH 5% 10 = 25.2 160 1.58 125 PCD1216CT-ND 1.13 93 73 PCD1216TR-ND 99.00/M | ELJ-NCR47JF 
560nH 5% 10 —= 25.2 145 1.70 120 PCD1217CT-ND 1.13 93 73 PCD1217TR-ND 99.00/M | ELJ-NCRS6JF 
680nH 5% 10 = 25.2 130 1.85 110 PCD1218CT-ND 1.13 93 73 PCD1218TR-ND 99.00/M | ELJ-NCR68JF 
820nH 5% 10 _ 25.2 100 2.10 100 PCD1219CT-ND 1.13 93 73 PCD1219TR-ND 99.00/M | ELJ-NCR82JF 
Fig. 7, 1008 (2520) — Type FC 
0.22uH 20% 25 _ 25.2 230 0.7 190 PCD1053CT-ND 77 64 51 PCD1053TR-ND 99.00/M | ELJ-FCR22MF 
0.27pH 20% 25 = 25.2 210 0.75 180 PCD1054CT-ND 77 64 51 PCD1054TR-ND 99.00/M | ELJ-FCR27MF 
0.33yH 20% 25 _ 25.2 190 0.85 170 PCD1055CT-ND 77 64 50 PCD1055TR-ND. 99.00/M | ELJ-FCR33MF 
0.39yH 20% 25 = 25.2 175 0.95 160 PCD1056CT-ND 77 64 50 PCD1056TR-ND 99.00/M | ELJ-FCR39MF 
0.47pH 20% 25 = 25.2 160 1.0 155 PCD1057CT-ND 77 64 50 PCD1057TR-ND 99.00/M | ELJ-FCR47MF 
0.56uH 20% 25 = 25.2 150 11 150 PCD1058CT-ND 77 64 50 PCD1058TR-ND 99.00/M | ELJ-FCRS6MF 
0.68nH 20% 25 = 25.2 135 1.25 140 PCD1059CT-ND 77 64 50 PCD1059TR-ND 99.00/M | ELJ-FCR68MF 
0.82uH 20% 25 = 25.2 125 1.4 130 PCD1060CT-ND 77 64 50 PCD1060TR-ND 99.00/M | ELJ-FCR82MF 
1.0uH 10% 25 — 7.96 115 0.65 195 PCD1061CT-ND 77 64 50 PCD1061TR-ND 99.00/M | ELJ-FC1ROKF 
1.2uH 10% 25 — 7.96 100 0.75 180 PCD1062CT-ND 77 64 50 PCD1062TR-ND 99.00/M | ELJ-FC1R2KF 
1.5H 10% 25 = 7.96 90 0.85 170 PCD1063CT-ND 77 64 50 PCD1063TR-ND 99.00/M | ELJ-FC1R5KF 
1.8uH 10% 25 = 7.96 85 0.95 160 PCD1064CT-ND 77 64 50 PCD1064TR-ND 99.00/M | ELJ-FC1R8KF 
2.2uUH 10% 25 = 7.96 80 1.05 155 PCD1065CT-ND 77 64 50 PCD1065TR-ND 99.00/M | ELJ-FC2R2KF 
2.7uH 10% 25 = 7.96 75 1.2 145 PCD1066CT-ND 77 64 51 PCD1066TR-ND 99.00/M | ELJ-FC2R7KF 
3.30H 10% 25 = 7.96 65 1.3 135 PCD1067CT-ND 77 64 51 PCD1067TR-ND 99.00/M | ELJ-FC3R3KF 
3.9UH 10% 25 _ 7.96 60 1.4 130 PCD1068CT-ND 77 64 50 PCD1068TR-ND 99.00/M | ELJ-FC3R9KF 
4.7uH 10% 25 = 7.96 55 1.55 125 PCD1069CT-ND 77 64 50 PCD1069TR-ND 99.00/M | ELJ-FC4R7KF 
5.6uH 10% 25 = 7.96 50 1.75 120 PCD1070CT-ND 77 64 50 PCD1070TR-ND 99.00/M | ELJ-FCSR6KF 
6.8uH 10% 25 = 7.96 45 1.95 115 PCD1071CT-ND 77 64 50 PCD1071TR-ND 99.00/M | ELJ-FC6R8KF 
8.2uH 10% 25 _ 7.96 40 2.2 105 PCD1072CT-ND 77 64 50 PCD1072TR-ND 99.00/M | ELJ-FC8R2KF 
10yH 10% 25 = 2.52 32 3.5 80 PCD1073CT-ND 77 64 50 PCD1073TR-ND 99.00/M | ELJ-FC100KF 
12uH 10% 25 — 2.52 30 3.8 75 PCD1074CT-ND 77 64 50 PCD1074TR-ND 99.00/M | ELJ-FC120KF 
15yH 10% 25 = 2.52 28 44 70 PCD1075CT-ND 77 64 50 PCD1075TR-ND 99.00/M | ELJ-FC150KF 
18uH 10% 25 _ 2.52 25 5.0 65 PCD1076CT-ND 77 64 51 PCD1076TR-ND 99.00/M | ELJ-FC180KF 
22uH 10% 25 = 2.52 22 5.8 60 PCD1077CT-ND 77 64 50 PCD1077TR-ND 99.00/M | ELJ-FC220KF 
0.22uH 10% 25 oa 25.2 230 0.70 190 PCD1220CT-ND 69 57 45 PCD1220TR-ND 99.00/M | ELJ-FCR22KF 
0.27pH 10% 25 = 25.2 210 0.75 180 PCD1221CT-ND 86 71 56 PCD1221TR-ND 99.00/M | ELJ-FCR27KF 
0.33yH 10% 25 _ 25.2 190 0.85 170 PCD1222CT-ND 86 71 56 PCD1222TR-ND 99.00/M | ELJ-FCR33KF 
0.39yH 10% 25 = 25.2 175 0.95 160 PCD1223CT-ND 86 71 56 PCD1223TR-ND 99.00/M | ELJ-FCR39KF 
0.47pH 10% 25 = 25.2 160 1.00 155 PCD1224CT-ND 86 ah 56 PCD1224TR-ND 99.00/M | ELJ-FCR47KF 
0.56uH 10% 25 = 25.2 150 1.10 150 PCD1225CT-ND 86 71 56 PCD1225TR-ND 99.00/M | ELJ-FCR56KF 
0.68yH 10% 25 = 25.2 135 1.25 140 PCD1226CT-ND 86 71 56 PCD1226TR-ND 99.00/M | ELJ-FCR68KF 
0.82uH 10% 25 = 25.2 125 1.40 130 PCD1227CT-ND 86 71 56 PCD1227TR-ND 99.00/M | ELJ-FCR82KF 
1.0uH 5% 25 = 7.96 115 0.65 195 PCD1228CT-ND 86 FA 56 PCD1228TR-ND 99.00/M | ELJ-FC1ROJF 
1.2uH 5% 25 — 7.96 100 0.75 180 PCD1229CT-ND 86 7 56 PCD1229TR-ND 99.00/M | ELJ-FC1R2JF 
1.5yH 5% 25 = 7.96 90 0.85 170 PCD1230CT-ND 86 7A 56 PCD1230TR-ND 99.00/M | ELJ-FC1R5JF 
1.8uH 5% 25 _ 7.96 85 0.95 160 PCD1231CT-ND 86 71 56 PCD1231TR-ND 99.00/M | ELJ-FC1R8JF 
2.2uUH 5% 25 = 7.96 80 1.05 155 PCD1232CT-ND 86 71 56 PCD1232TR-ND 99.00/M | ELJ-FC2R2JF 
2.7uH 5% 25 = 7.96 75 1.20 145 PCD1233CT-ND 86 71 56 PCD1233TR-ND 99.00/M ) ELJ-FC2R7JF 
3.30H 5% 25 = 7.96 65 1.30 135 PCD1234CT-ND 86 7 56 PCD1234TR-ND 99.00/M | ELJ-FC3R3JF 
3.9H 5% 25 = 7.96 60 1.40 130 PCD1235CT-ND 86 71 56 PCD1235TR-ND. 99.00/M ) ELJ-FC3R9JF 
4.7uH 5% 25 = 7.96 55 1.55 125 PCD1236CT-ND 86 71 56 PCD1236TR-ND 99.00/M | ELJ-FC4R7JF 
5.6uH 5% 25 = 7.96 50 1.75 120 PCD1237CT-ND 86 71 56 PCD1237TR-ND 99.00/M ) ELJ-FCSR6JF 
6.8uH 5% 25 = 7.96 45 1.95 115 PCD1238CT-ND 86 oti 56 PCD1238TR-ND 99.00/M | ELJ-FC6R8JF 
8.2uUH 5% 25 om 7.96 40 2.2 105 PCD1239CT-ND 86 71 56 PCD1239TR-ND. 99.00/M_ | ELJ-FC8R2JF 
10yH 5% 25 = 2.52 32 3.5 80 PCD1240CT-ND 86 71 56 PCD1240TR-ND 99.00/M | ELJ-FC100JF 
12uH 5% 25 —= 2.52 30 3.8 75 PCD1241CT-ND 86 71 56 PCD1241TR-ND 99.00/M | ELJ-FC120JF 
15yH 5% 25 = 2.52 28 44 70 PCD1242CT-ND 86 71 56 PCD1242TR-ND 99.00/M | ELJ-FC150JF 
18uH 5% 25 _ 2.52 25 5.0 65 PCD1243CT-ND 86 71 56 PCD1243TR-ND 99.00/M | ELJ-FC180JF 
22uH 5% 25 = 2.52 22 5.8 60 PCD1244CT-ND 86 7 56 PCD1244TR-ND 99.00/M | ELJ-FC220JF 
27uH 5% 20 — 2.52 21 6.3 115 PCD1245CT-ND 86 71 56 PCD1245TR-ND 99.00/M | ELJ-FC270JF 
33uH 5% 20 — 2.52 20 7A 110 PCD1246CT-ND 86 71 56 PCD1246TR-ND 99.00/M | ELJ-FC330JF 
39H 5% 20 = 2.52 18 9.5 90 PCD1247CT-ND 86 71 56 PCD1247TR-ND 99.00/M | ELJ-FC390JF 
47uH 5% 20 _ 2.52 17 11.00 80 PCD1248CT-ND 86 7 56 PCD1248TR-ND 99.00/M | ELJ-FC470JF 
56uH 5% 20 = 2.52 16 121 75 PCD1249CT-ND 86 71 56 PCD1249TR-ND 99.00/M | ELJ-FCS60JF 
68uH 5% 20 = 2.52 15 16.6 70 PCD1250CT-ND 86 71 56 PCD1250TR-ND 99.00/M | ELJ-FC680JF 
82uH 5% 20 = 2.52 13 19.0 65 PCD1251CT-ND 86 71 56 PCD1251TR-ND 99.00/M | ELJ-FC820JF 
100yH 5% 15 _ 0.796 12 21.0 60 PCD1252CT-ND 86 71 56 PCD1252TR-ND. 99.00/M | ELJ-FC101JF 
1008 (2520) — Type SC 
27uH 10% 40 —= 2.52 20 18 PCD1078CT-ND 85 rail 56 PCD1078TR-ND 99.00/M | ELJ-SC270KF 
33uH 10% 40 = 2.52 18 14 PCD1079CT-ND 85 7 56 PCD1079TR-ND 99.00/M | ELJ-SC330KF 
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Panasonic. 


Surface Mount Inductors 


QTyp @ L,Q Test IDC Max | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key TI/R Pricing | Panasonic 
Inductance | Tolerance 800 MHz freq (MHz) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
. 7, 1008 (2520) — Type SC 
39uH 10% = 2.52 13 PCD1080CT-ND 85 71 56 PCD1080TR-ND. 99.00/M |) ELJ-SC390KF 
47uH 10% _ 2.52 12 PCD1081CT-ND 85 7 56 PCD1081TR-ND 99.00/M |) ELJ-SC470KF 
56uH 10% = 2.52 10 PCD1082CT-ND 85 7 56 PCD1082TR-ND 99.00/M | ELJ-SCS60KF 
68yH 10% _ 2.52 17 PCD1083CT-ND 85 71 56 PCD1083TR-ND 99.00/M |) ELJ-SC680KF 
82uH 10% = 2.52 14 PCD1084CT-ND 85 7 56 PCD1084TR-ND 99.00/M | ELJ-SC820KF 
100yH 10% = 0.796 10 PCD1085CT-ND 85 7 56 PCD1085TR-ND 99.00/M | ELJ-SC101KF 
ig. 7, 1008 (2520) — Type PC 
1.0uH 20% = 7.96 475 PCD1086CT-ND 86 72 56 PCD1086TR-ND 99.00/M | ELJ-PC1ROMF 
1.5yH 20% _ 7.96 435 PCD1087CT-ND 86 72 56 PCD1087TR-ND 99.00/M | ELJ-PC1R5MF 
2.2UH 20% = 7.96 390 PCD1088CT-ND 86 72 56 PCD1088TR-ND 99.00/M | ELJ-PC2R2MF 
3.3yH 20% = 7.96 340 PCD1089CT-ND 86 72 56 PCD1089TR-ND 99.00/M | ELJ-PC3R3MF 
4.7H 20% = 7.96 285 PCD1090CT-ND 86 72 56 PCD1090TR-ND 99.00/M_| ELJ-PC4R7MF 
6.8H 10% _ 7.96 275 PCD1091CT-ND 86 2 56 PCD1091TR-ND 99.00/M | ELJ-PC6R8KF 
10H 10% = 2.52 210 PCD1092CT-ND 86 72 56 PCD1092TR-ND 99.00/M | ELJ-PC100KF 
12uH 10% _ 2.52 195 PCD1093CT-ND 86 72 56 PCD1093TR-ND 99.00/M |) ELJ-PC120KF 
15yH 10% = 2.52 175 PCD1094CT-ND 86 72 56 PCD1094TR-ND 99.00/M | ELJ-PC150KF 
22uH 10% = 2.52 160 PCD1095CT-ND 86 #2 56 PCD1095TR-ND 99.00/M |) ELJ-PC220KF 
33yH 10% = 2.52 120 PCD1096CT-ND 86 72 56 PCD1096TR-ND. 99.00/M | ELJ-PC330KF 
ig. 8, 1210 (3225) — Type FA 
0.22uH 20% = 25.2 360 PCD1000CT-ND 62 52 41 PCD1000TR-ND 99.00/M | ELJ-FAR22MF2 
0.27pH 20% _ 25.2 345 PCD1001CT-ND 62 52 41 PCD1001TR-ND 99.00/M | ELJ-FAR27MF2 
0.33yH 20% _ 25.2 330 PCD1002CT-ND 62 52 41 PCD1002TR-ND 99.00/M | ELJ-FAR33MF2 
0.39yH 20% = 25.2 305 PCD1003CT-ND 62 52 41 PCD1003TR-ND 99.00/M | ELJ-FAR39MF2 
0.47pH 20% = 25.2 290 PCD1004CT-ND 62 52 41 PCD1004TR-ND 99.00/M_ | ELJ-FAR47MF2 
0.56uH 20% = 25.2 275 PCD1005CT-ND 62 52 41 PCD1005TR-ND 99.00/M | ELJ-FARS6MF2 
0.68yH 20% = 25.2 260 PCD1006CT-ND 62 52 41 PCD1006TR-ND 99.00/M | ELJ-FAR68MF2 
0.82uH 20% = 25.2 245 PCD1007CT-ND 62 52 41 PCD1007TR-ND 99.00/M | ELJ-FAR82MF2 
1.0uH 10% — 7.96 230 PCD1008CT-ND 62 52 41 PCD1008TR-ND 99.00/M | ELJ-FA1ROKF2 
1.2uH 10% _ 7.96 215 PCD1009CT-ND 62 52 41 PCD1009TR-ND 99.00/M_| ELJ-FA1R2KF2 
1.5yH 10% = 7.96 210 PCD1010CT-ND 62 52 41 PCD1010TR-ND 99.00/M | ELJ-FA1RSKF 
1.8yH 10% = 7.96 200 PCD1011CT-ND 62 52 41 PCD1011TR-ND 99.00/M | ELJ-FA1R8KF 
2.2UH 10% — 7.96 190 PCD1012CT-ND 62 52 41 PCD1012TR-ND 99.00/M | ELJ-FA2R2KF 
2.7UH 10% = 7.96 180 PCD1013CT-ND 62 52 41 PCD1013TR-ND 99.00/M | ELJ-FA2R7KF 
3.3yH 10% = 7.96 180 PCD1014CT-ND 62 52 41 PCD1014TR-ND 99.00/M_ | ELJ-FA3R3KF 
3.9yH 10% = 7.96 175 PCD1015CT-ND 62 52 41 PCD1015TR-ND 99.00/M | ELJ-FA3ROKF 
4.7H 10% = 7.96 165 PCD1016CT-ND 62 52 41 PCD1016TR-ND 99.00/M | ELJ-FA4R7KF 
5.6uH 10% = 7.96 160 PCD1261CT-ND 62 52 41 PCD1261TR-ND 99.00/M | ELJ-FASR6KF 
6.8H 10% = 7.96 150 PCD1262CT-ND 62 52 41 PCD1262TR-ND 99.00/M | ELJ-FA6R8KF 
8.2uUH 10% = 7.96 140 PCD1263CT-ND 62 52 41 PCD1263TR-ND 99.00/M_ | ELJ-FA8R2KF 
10H 10% — 2.52 140 PCD1020CT-ND 62 52 41 PCD1020TR-ND 99.00/M | ELJ-FA100KF 
12H 10% = 2.52 125 PCD1021CT-ND 62 52 41 PCD1021TR-ND 99.00/M | ELJ-FA120KF 
15uH 10% — 2.52 120 PCD1022CT-ND 62 52 41 PCD1022TR-ND 99.00/M | ELJ-FA150KF 
18yH 10% = 2.52 110 PCD1023CT-ND 62 52 41 PCD1023TR-ND 99.00/M | ELJ-FA180KF 
22uH 10% _ 2.52 105 PCD1024CT-ND 62 52 41 PCD1024TR-ND 99.00/M | ELJ-FA220KF 
27uH 10% = 2.52 90 PCD1025CT-ND 62 52 41 PCD1025TR-ND 99.00/M | ELJ-FA270KF 
33yH 10% = 2.52 85 PCD1026CT-ND 62 52 41 PCD1026TR-ND 99.00/M | ELJ-FA330KF 
39uH 10% = 2.52 80 PCD1027CT-ND 62 52 41 PCD1027TR-ND 99.00/M | ELJ-FA390KF 
47uH 10% _ 2.52 75 PCD1028CT-ND 62 52 41 PCD1028TR-ND 99.00/M | ELJ-FA470KF 
56uH 10% = 2.52 70 PCD1029CT-ND 62 52 41 PCD1029TR-ND 99.00/M_ | ELJ-FAS60KF 
68H 10% = 2.52 65 PCD1030CT-ND 62 52 41 PCD1030TR-ND 99.00/M | ELJ-FA680KF 
82uH 10% = 2.52 60 PCD1031CT-ND 62 52 41 PCD1031TR-ND 99.00/M | ELJ-FA820KF 
100yH 10% — 0.796 60 PCD1032CT-ND 62 52 41 PCD1032TR-ND 99.00/M | ELJ-FA101KF 
120uH 10% = 0.796 55 PCD1033CT-ND 62 52 41 PCD1033TR-ND 99.00/M | ELJ-FA121KF 
150yH 10% — 0.796 50 PCD1034CT-ND 62 52 41 PCD1034TR-ND 99.00/M_ | ELJ-FA151KF 
180yH 10% _ 0.796 50 PCD1035CT-ND 62 52 41 PCD1035TR-ND 99.00/M | ELJ-FA181KF 
220uH 10% = 0.796 45 PCD1036CT-ND 62 52 41 PCD1036TR-ND 99.00/M | ELJ-FA221KF 
8, 1210 (3225) — Type NA 
0.047uH 20% = 100 450 PCD1115CT-ND 70 58 46 PCD1115TR-ND 99.00/M_ | ELJ-NA47NMF 
0.056uH 20% = 100 420 PCD1116CT-ND 70 58 46 PCD1116TR-ND 99.00/M | ELJ-NAS6NMF 
0.068uH 20% = 100 400 PCD1117CT-ND 70 58 46 PCD1117TR-ND 99.00/M_ | ELJ-NA68NMF 
0.082uH 20% = 100 380 PCD1118CT-ND 70 58 46 PCD1118TR-ND 99.00/M | ELJ-NA82NMF 
0.10uH 20% — 100 360 PCD1119CT-ND 70 58 46 PCD1119TR-ND 99.00/M_| ELJ-NAR10MF 
0.12uH 20% = 25.2 240 PCD1120CT-ND 70 58 46 PCD1120TR-ND 99.00/M_ | ELJ-NAR12MF 
0.15yH 20% = 25.2 230 PCD1121CT-ND 70 58 46 PCD1121TR-ND 99.00/M | ELJ-NAR15MF 
0.18uH 20% _— 25.2 220 PCD1122CT-ND 70 58 46 PCD1122TR-ND 99.00/M | ELJ-NAR18MF 
0.22uH 10% — 1.0, 25.2 210 PCD1123CT-ND 70 58 46 PCD1123TR-ND 99.00/M | ELJ-NAR22KF 
0.27pH 10% — 1.0, 25.2 200 PCD1124CT-ND 70 58 46 PCD1124TR-ND 99.00/M_ | ELJ-NAR27KF 
0.33yH 10% — 1.0, 25.2 190 PCD1125CT-ND 70 58 46 PCD1125TR-ND 99.00/M | ELJ-NAR33KF 
0.39yH 10% — 1.0, 25.2 180 PCD1126CT-ND 70 58 46 PCD1126TR-ND 99.00/M | ELJ-NARS9KF 
0.47uH 10% = 1.0, 25.2 175 PCD1127CT-ND 70 58 46 PCD1127TR-ND 99.00/M | ELJ-NAR47KF 
0.56uH 10% _ 1.0, 25.2 170 PCD1128CT-ND 70 58 46 PCD1128TR-ND 99.00/M | ELJU-NARS6KF 
0.68uH 10% — 1.0, 25.2 155 PCD1129CT-ND 70 58 46 PCD1129TR-ND 99.00/M_ | ELJ-NAR68KF 
0.82uH 10% = 1.0, 25.2 145 PCD1130CT-ND 70 58 46 PCD1130TR-ND 99.00/M | ELJ-NAR82KF 
1.0uH 5% = 125 PCD1131CT-ND 70 58 46 PCD1131TR-ND 99.00/M | ELJ-NA1ROJF 
1.2uH 5% _ 120 PCD1132CT-ND 70 58 46 PCD1132TR-ND 99.00/M | ELJ-NA1R2JF 
1.5yH 5% — 115 PCD1133CT-ND 70 58 46 PCD1133TR-ND 99.00/M | ELJ-NA1RSJF 
1.8yH 5% — 110 PCD1134CT-ND 70 58 46 PCD1134TR-ND 99.00/M_ | ELJ-NA1R8JF 
2.2UH 5% _ 110 PCD1135CT-ND 70 58 46 PCD1135TR-ND 99.00/M |) ELJ-NA2R2JF 
2.7UH 5% = 105 PCD1136CT-ND 70 58 46 PCD1136TR-ND 99.00/M |) ELJ-NA2R7JF 
3.3yH 5% = 100 PCD1137CT-ND 70 58 46 PCD1137TR-ND 99.00/M |) ELJ-NA3R3JF 
3.9uH 5% = 95 PCD1138CT-ND 70 58 46 PCD1138TR-ND 99.00/M | ELJ-NASRQJF 
4.7H 5% _ 70 PCD1139CT-ND 70 58 46 PCD1139TR-ND 99.00/M_ | ELJ-NA4R7JF 
5.6H 5% = 65 PCD1140CT-ND 70 58 46 PCD1140TR-ND 99.00/M | ELJ-NASR6JF 
6.8H 5% = 60 PCD1141CT-ND 70 58 46 PCD1141TR-ND 99.00/M | ELJ-NA6R8JF 
8.2uUH 5% = Z 4 60 PCD1142CT-ND .70 58 46 PCD1142TR-ND 99.00/M | ELJ-NA8R2JF 
10uH 10% = 1.0, 5.0 18 PCD1097CT-ND 70 58 46 PCD1097TR-ND 99.00/M | ELJ-SA100KF 
12H 10% _— 1.0, 5.0 17 PCD1098CT-ND 70 58 46 PCD1098TR-ND 99.00/M | ELJ-SA120KF 
15yH 10% = 1.0, 5.0 15 PCD1099CT-ND 70 58 46 PCD1099TR-ND 99.00/M | ELJ-SA150KF 
18H 10% = 1.0, 5.0 13 PCD1100CT-ND 70 58 46 PCD1100TR-ND 99.00/M | ELJ-SA180KF 
22uH 10% _ 1.0, 5.0 12 PCD1101CT-ND 70 58 46 PCD1101TR-ND 99.00/M_ | ELJ-SA220KF 
27uH 10% — 1.0, 5.0 10 PCD1102CT-ND 70 58 46 PCD1102TR-ND 99.00/M | ELJ-SA270KF 
33yH 10% = 1.0, 5.0 10 PCD1103CT-ND 70 58 46 PCD1103TR-ND 99.00/M_ | ELJ-SA330KF 
39yH 10% _ 1.0, 5.0 9.0 PCD1104CT-ND 70 58 46 PCD1104TR-ND 99.00/M | ELJ-SA390KF 
47uH 10% _ 1.0, 5.0 8.0 PCD1105CT-ND 70 58 46 PCD1105TR-ND 99.00/M_ | ELJ-SA470KF 
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Panasonic. Surface Mount Inductors (cont) 


QTyp @ L,Q Test S.R.F.Min | RDC Max | IDC Max | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key T/R Pricing | Panasonic 
Inductance | Tolerance QMin 800 MHz freq (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 | Part No. 

Fig. 8, 1210 (3225) — Type SA 
56yuH 10% 40 = 1.0, 5.0 13 45 7.0 PCD1106CT-ND .70 58 46 PCD1106TR-ND 99.00/M | ELJ-SAS60KF 
68uH 10% 40 = 1.0, 1.5 12 5.0 6.0 PCD1107CT-ND .70 58 46 PCD1107TR-ND 99.00/M | ELJ-SA680KF 
82uH 10% 40 = 1.0, 1.5 at 6.0 6.0 PCD1108CT-ND .70 58 46 PCD1108TR-ND 99.00/M | ELJ-SA820KF 
100pH 10% 40 _ 1.0, 1.5 10 7.0 5.0 PCD1109CT-ND 70 58 46 PCD1109TR-ND 99.00/M | ELJ-SA101KF 
120p1H 10% 40 = 1.0, 1.5 9.0 8.0 5.0 PCD1110CT-ND 70 58 46 PCD1110TR-ND 99.00/M_ | ELJ-SA121KF 
150yH 10% 40 = 0.1, 1.5 5.0 9.0 5.0 PCD1111CT-ND 70 58 46 PCD1111TR-ND 99.00/M | ELJ-SA151KF 
180pH 10% 40 = 0.1, 1.5 5.0 11.0 5.0 PCD1112CT-ND 70 58 46 PCD1112TR-ND 99.00/M | ELJ-SA181KF 
220uH 10% 40 = 0.1, 1.5 4.0 12.0 5.0 PCD1113CT-ND 70 58 46 PCD1113TR-ND 99.00/M_ | ELJ-SA221KF 
270uH 10% 40 = 0.1, 1.5 4.0 14.0 5.0 PCD1114CT-ND 70 58 46 PCD1114TR-ND 99.00/M_ | ELJ-SA271KF 

Fig. 8, 1210 (3225) — Type EA 
1.0uH 20% 7 _ 7.96 100 0.09 500 PCD1417CT-ND 59 49 38 PCD1417TR-ND 125.00/M | ELJ-EA1ROMF 
1.5yH 20% 7 _ 7.96 80 0.10 390 PCD1418CT-ND 59 49 38 PCD1418TR-ND 125.00/M | ELJ-EA1R5MF 
2.2UH 20% va _ 7.96 65 0.13 350 PCD1419CT-ND 59 49 38 PCD1419TR-ND 125.00/M | ELJ-EA2R2MF 
3.3yH 20% 7 _ 7.96 50 0.16 270 PCD1420CT-ND 59 49 38 PCD1420TR-ND 125.00/M | ELJ-EA3R3MF 
4.7H 20% 7 _ 7.96 46 0.18 240 PCD1421CT-ND 59 49 38 PCD1421TR-ND 125.00/M_| ELJ-EA4R7MF 
6.8uH 20% 7 = 7.96 36 0.25 200 PCD1422CT-ND 59 AQ 38 PCD1422TR-ND 125.00/M | ELJ-EA6R8MF 
10pH 10% 10 = 2.52 29 0.34 160 PCD1423CT-ND 59 AQ 38 PCD1423TR-ND 125.00/M | ELJ-EA100KF 
15pH 10% 10 = 2.52 25 0.42 145 PCD1424CT-ND 59 49 38 PCD1424TR-ND 125.00/M | ELJ-EA150KF 
22uH 10% 10 = 2.52 18 0.65 115 PCD1425CT-ND 59 49 38 PCD1425TR-ND 125.00/M | ELJ-EA220KF 
33yH 10% 10 = 2.52 16 0.91 95 PCD1426CT-ND 59 49 38 PCD1426TR-ND 125.00/M_ | ELJ-EA330KF 
47uH 10% 10 = 2.52 13 1.30 80 PCD1427CT-ND 59 49 38 PCD1427TR-ND 125.00/M | ELJ-EA470KF 
68uH 10% 10 = 2.52 10 1.95 60 PCD1428CT-ND 59 49 38 PCD1428TR-ND 125.00/M | ELJ-EA680KF 
100pH 10% 20 _ 0.796 8.0 3.12 50 PCD1429CT-ND 59 49 38 PCD1429TR-ND 125.00/M | ELJ-EA101KF 
150yH 10% 20 _ 0.796 7.0 4.03 45 PCD1430CT-ND 59 49 38 PCD1430TR-ND 125.00/M | ELJ-EA151KF 
220uH 10% 20 _ 0.796 5.0 715 35 PCD1431CT-ND 59 49 38 PCD1431TR-ND 125.00/M | ELJ-EA221KF 
330uH 10% 20 _ 0.796 4.0 9.23 30 PCD1432CT-ND 59 49 38 PCD1432TR-ND 125.00/M | ELJ-EA331KF 

Fig. 8, 1210 (3225) — Type PA 
1.0uH 20% 7 =, 7.96 150 0.15 600 PCD1478CT-ND 67 5 44 PCD1478TR-ND 99.00/M | ELJ-PA1ROMF 
1.5yH 20% 7 = 7.96 110 0.18 550 PCD1479CT-ND 67 55 44 PCD1479TR-ND 99.00/M | ELJ-PA1RSMF 
2.2UH 20% 7 =. 7.96 80 0.23 500 PCD1480CT-ND 67 5 44 PCD1480TR-ND 99.00/M | ELJ-PA2R2MF 
3.3yH 20% 7 = 7.96 58 0.28 400 PCD1481CT-ND 67 5 44 PCD1481TR-ND 99.00/M | ELJ-PASR3MF 
4.7H 20% 7 = 7.96 46 0.34 350 PCD1482CT-ND 67 55 44 PCD1482TR-ND 99.00/M_ | ELJ-PA4R7MF 
6.8uH 20% 7 _ 7.96 38 0.42 300 PCD1483CT-ND 67 55 44 PCD1483TR-ND 99.00/M | ELJU-PA6R8MF 
10yH 10% 15 _ 2.52 23 0.50 240 PCD1484CT-ND 67 55 44 PCD1484TR-ND 99.00/M | ELJ-PA100KF 
12uH 10% 15 _ 2.52 21 0.60 230 PCD1485CT-ND 67 55 44 PCD1485TR-ND 99.00/M | ELJ-PA120KF 
15yH 10% 15 _ 2.52 18 0.74 220 PCD1486CT-ND 67 55 44 PCD1486TR-ND 99.00/M | ELJ-PA150KF 
18yH 10% 15 _ 2.52 17 0.90 205 PCD1487CT-ND 67 55 44 PCD1487TR-ND 99.00/M_ | ELJ-PA180KF 
22uH 10% 15 _ 2.52 15 1.15 185 PCD1488CT-ND 67 55 44 PCD1488TR-ND 99.00/M | ELJ-PA220KF 
27uH 10% 15 _ 2.52 13 1.45 165 PCD1489CT-ND 67 55 44 PCD1489TR-ND 99.00/M | ELJ-PA270KF 
33uH 10% 15 = 2.52 12 1.65 155 PCD1490CT-ND 67 55 44 PCD1490TR-ND 99.00/M_ | ELJ-PA330KF 
39H 10% 15 = 2.52 1 1.90 145 PCD1491CT-ND 67 5 44 PCD1491TR-ND 99.00/M | ELJ-PA390KF 
47H 10% 15 = 2.52 9.5 2.25 135 PCD1492CT-ND 67 6 44 PCD1492TR-ND 99.00/M_ | ELJ-PA470KF 
56yuH 10% 15 = 2.52 8.5 3.30 110 PCD1493CT-ND 67 55 44 PCD1493TR-ND 99.00/M | ELJ-PAS60KF 
68uH 10% 15 = 2.52 LS 3.70 105 PCD1494CT-ND 67 55 44 PCD1494TR-ND 99.00/M_ | ELJ-PA680KF 
82uH 10% 15 = 2.52 7.0 4.20 100 PCD1495CT-ND 67 55 44 PCD1495TR-ND 99.00/M | ELJ-PA820KF 
100pH 10% 20 _ 0.796 6.5 5.00 90 PCD1496CT-ND 67 55 44 PCD1496TR-ND 99.00/M | ELJ-PA101KF 
120p1H 10% 20 _ 0.796 6.0 7.00 75 PCD1497CT-ND 67 55 44 PCD1497TR-ND 99.00/M_| ELJ-PA121KF 
150yH 10% 20 _ 0.796 5.5 8.00 70 PCD1498CT-ND 67 55 44 PCD1498TR-ND 99.00/M | ELJ-PA151KF 
180yH 10% 20 _ 0.796 5.0 9.50 65 PCD1499CT-ND 67 55 44 PCD1499TR-ND 99.00/M | ELJ-PA181KF 
220uH 10% 20 _ 0.796 4.0 11.0 60 PCD1500CT-ND 67 55 44 PCD1500TR-ND 99.00/M | ELJ-PA221KF 
270UH 10% 20 _ 0.796 3.5 14.5 55 PCD1501CT-ND 67 55 44 PCD1501TR-ND 99.00/M | ELJ-PA271KF 
330UH 10% 20 _ 0.796 3.0 16.0 50 PCD1502CT-ND 67 55 44 PCD1502TR-ND 99.00/M | ELJ-PA331KF 

QTyp @ L,QTest | S.R.F. Min RDC Max | IDC Max | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key T/R Pricing | Panasonic 
Inductance | Tolerance QMin 800 MHz freq (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. ul 10 100 Part No. 500 Part No. 

.22uH 20% 30 _ 25.2 230 0.30 700 PCD1433CT-ND 88 73 49 PCD1433TR-ND 80.50 | ELJ-FBR22MF 
.27pH 20% 30 = 25.2 200 0.32 650 PCD1434CT-ND 88 73 49 PCD1434TR-ND 80.50 | ELJ-FBR27MF 
-33yH 20% 30 = 25.2 180 0.35 630 PCD1435CT-ND 88 73 49 PCD1435TR-ND 80.50 | ELJ-FBR33MF 
39H 20% 30 _ 25.2 155 0.37 620 PCD1436CT-ND 88 73 A9 PCD1436TR-ND 80.50 | ELJ-FBR39MF 
A7UH 20% 30 = 25.2 135 0.40 580 PCD1437CT-ND 88 73 49 PCD1437TR-ND 80.50 | ELJ-FBR47MF 
.56uH 20% 30 _ 25.2 120 0.42 560 PCD1438CT-ND 88 73 49 PCD1438TR-ND 80.50 | ELJ-FBRS6MF 
«68H 20% 30 = 25.2 105 0.48 530 PCD1439CT-ND 88 73 49 PCD1439TR-ND 80.50 | ELJ-FBR68MF 
82H 20% 30 = 25.2 90 0.50 500 PCD1440CT-ND 88 73 49 PCD1440TR-ND 80.50 | ELJ-FBR82MF 
1.0uH 10% 30 _ 25.2 80 0.52 470 PCD1441CT-ND 92 76 5A PCD1441TR-ND 80.50 | ELJ-FB1ROKF 
1.2uH 10% 30 = 25.2 70 0.55 460 PCD1442CT-ND 92 76 51 PCD1442TR-ND 80.50 | ELJ-FB1R2KF 
1.5yH 10% 30 = 25.2 60 0.61 430 PCD1443CT-ND 92 76 51 PCD1443TR-ND 80.50 | ELJ-FB1R5KF 
1.8yH 10% 30 _ 25.2 50 0.61 410 PCD1444CT-ND 92 76 5A PCD1444TR-ND 80.50 | ELJ-FB1R8KF 
2.2UH 10% 30 _ 7.96 45 0.61 410 PCD1445CT-ND 92 76 5A PCD1445TR-ND 80.50 | ELJ-FB2R2KF 
2.7UH 10% 50 = 7.96 43 0.61 400 PCD1446CT-ND 92 76 51 PCD1446TR-ND 80.50 | ELJ-FB2R7KF 
3.3yH 10% 50 = 7.96 39 0.66 380 PCD1447CT-ND 92 76 ul PCD1447TR-ND 80.50 | ELJ-FB3R3KF 
3.90H 10% 50 _ 7.96 36 0.74 360 PCD1448CT-ND 92 76 5A PCD1448TR-ND 80.50 | ELJ-FB3R9KF 
4.7UH 10% 50 = 5.0 33 0.81 350 PCD1449CT-ND 92 76 51 PCD1449TR-ND 80.50 | ELJ-FB4R7KF 
5.6uH 10% 50 _ 5.0 30 0.88 330 PCD1450CT-ND 92 76 5A PCD1450TR-ND 80.50 | ELJ-FBSR6KF 
6.8uH 10% 50 _ 5.0 26 1.0 310 PCD1451CT-ND 92 76 51 PCD1451TR-ND 80.50 | ELJ-FB6R8KF 
8.2uUH 10% 50 = 5.0 24 1.6 250 PCD1452CT-ND 92 76 51 PCD1452TR-ND 80.50 | ELJ-FB8R2KF 
10yH 5% 50 = 5.0 22 1.8 235 PCD1453CT-ND 95 79 53 PCD1453TR-ND 80.50 | ELJ-FB100JF 
12uH 5% 50 _ 5.0 20 1.9 225 PCD1454CT-ND 95 79 53 PCD1454TR-ND 80.50 | ELJ-FB120JF 
15pH 5% 50 = 5.0 18 21 215 PCD1455CT-ND 95 79 53 PCD1455TR-ND 80.50 | ELJ-FB150JF 
18yH 5% 50 = 5.0 16 2.3 205 PCD1456CT-ND 95 79 53 PCD1456TR-ND 80.50 | ELJ-FB180JF 
22uH 5% 50 _ 2.52 15 2.6 195 PCD1457CT-ND 95 79 53 PCD1457TR-ND 80.50 | ELJ-FB220JF 
27uH 5% 50 = 2.52 13 2.9 185 PCD1458CT-ND 95 Beh 53 PCD1458TR-ND 80.50 | ELJ-FB270JF 
33yH 5% 50 = 2.52 12 3.1 175 PCD1459CT-ND 95 79 53 PCD1459TR-ND 80.50 | ELJ-FB330JF 
39H 5% 50 _ 2.52 10 3.6 165 PCD1460CT-ND 95 79 53 PCD1460TR-ND 80.50 | ELJ-FB390JF 
47UH 5% 50 _ 2.52 9.7 4.2 130 PCD1461CT-ND 95 79 53 PCD1461TR-ND 80.50 | ELJ-FB470JF 
56yuH 5% 40 = 2.52 9.0 47 125 PCD1462CT-ND 95 79 53 PCD1462TR-ND 80.50 | ELJ-FB560JF 
68uH 5% 40 _ 2.52 8.2 5.3 115 PCD1463CT-ND 95 79 53 PCD1463TR-ND 80.50 | ELJ-FB680JF 
82uH 5% 40 _ 2.52 75 5.9 110 PCD1464CT-ND 95 79 53 PCD1464TR-ND 80.50 | ELJ-FB820JF 
100pH 5% 40 = 2.52 6.7 8.8 105 PCD1465CT-ND 95 79 53 PCD1465TR-ND 80.50 | ELJ-FB101JF 
120yH 5% 40 = 1.5 61 10 100 PCD1466CT-ND 95 79 53 PCD1466TR-ND 80.50 | ELJ-FB121JF 
150yH 5% 40 _ 1.5 5.5 11 95 PCD1467CT-ND 95 79 53 PCD1467TR-ND 80.50 | ELJ-FB151JF 
180yH 5% 40 = 1.5 5.1 13 85 PCD1468CT-ND 95 79 53 PCD1468TR-ND 80.50 | ELJ-FB181JF 
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Panasonic. Surface Mount Inductors (cont) 


QTyp @ L,Q Test S.R.F. Min RDC Max | IDC Max | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key T/R Pricing | Panasonic 
Inductance | Tolerance QMin 800 MHz freq (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. ul 10 100 Part No. 500 Part No. 
Fig. 9, 1812 (4532) — Type FB 
220uH 5% 40 _ 0.796 45 13 85 PCD1469CT-ND 95 79 53 PCD1469TR-ND 80.50 | ELJ-FB221JF 
270HH 5% 40 _ 0.796 41 14 80 PCD1470CT-ND 95 79 53 PCD1470TR-ND 80.50 | ELJ-FB271JF 
330yH 5% 40 — 0.796 3.7 16 15: PCD1471CT-ND 95 79 53 PCD1471TR-ND 80.50 | ELJ-FB331JF 
390HH 5% 40 = 0.796 3.3 19 70 PCD1472CT-ND 95 79 53 PCD1472TR-ND 80.50 | ELJ-FB391JF 
470UH 5% 30 = 0.796 3.3 31 55 PCD1473CT-ND 95 79 53 PCD1473TR-ND 80.50 | ELJ-FB471JF 
560uH 5% 30 = 0.796 27 35 50 PCD1474CT-ND 95 79 53 PCD1474TR-ND 80.50 | ELJ-FB561JF 
680yH 5% 30 _ 0.796 25 39 50 PCD1475CT-ND 95 79 53 PCD1475TR-ND 80.50 | ELJ-FB681JF 
820yH 5% 30 — 0.796 24 45 45 PCD1476CT-ND 95 79 53 PCD1476TR-ND 80.50 | ELJ-FB821JF 
1000yH 5% 30 _ 0.796 21 53 40 PCD1477CT-ND 95 79 53 PCD1477TR-ND 80.50 | ELJ-FB102JF 
Fig. 9, 1812 (4532) — Type PB 
10yH 10% 10 = 2.52 19 0.65 360 PCD1522CT-ND 1.25 1.03 69 PCD1522TR-ND 100.00 | ELJ-PB100KF 
12uH 10% 10 = 2.52 17 0.70 340 PCD1523CT-ND 1.25 1.03 69 PCD1523TR-ND 100.00 | ELJ-PB120KF 
15yH 10% 10 = 2.52 15 0.80 320 PCD1524CT-ND 1.25 1.03 69 PCD1524TR-ND 100.00 | ELJ-PB150KF 
18yH 10% 10 _ 2.52 14 0.90 310 PCD1525CT-ND 1.25 1.03 69 PCD1525TR-ND 100.00 | ELJ-PB180KF 
22uH 10% 10 = 2.52 13 1.00 300 PCD1526CT-ND 1.25 1.03 69 PCD1526TR-ND 100.00 | ELJ-PB220KF 
27uH 10% 10 _ 2.52 1 1.20 270 PCD1527CT-ND 1.25 1.03 69 PCD1527TR-ND 100.00 | ELJ-PB270KF 
33yH 10% 10 = 2.52 10 1.40 250 PCD1528CT-ND 1.25 1.03 69 PCD1528TR-ND 100.00 | ELJ-PB330KF 
39yH 10% 10 = 2.52 9.5 1.60 230 PCD1529CT-ND 1.25 1.03 69 PCD1529TR-ND 100.00 | ELJ-PB390KF 
47uH 10% 10 _ 2.52 8.5 1.90 210 PCD1530CT-ND 1.25 1.03 69 PCD1530TR-ND 100.00 | ELJ-PB470KF 
56yH 10% 10 = 2.52 8 2.20 190 PCD1531CT-ND 1.25 1.03 69 PCD1531TR-ND 100.00 | ELJ-PB560KF 
68H 10% 10 _ 2.52 f 2.60 170 PCD1532CT-ND 1.25 1.03 69 PCD1532TR-ND 100.00 | ELJ-PB680KF 
82uH 10% 10 _ 2.52 6.5 3.50 160 PCD1533CT-ND 1.25 1.03 69 PCD1533TR-ND 100.00 | ELJ-PB820KF 
100pH 10% 20 = 0.796 6 4.00 150 PCD1534CT-ND 1.11 91 61 PCD1534TR-ND 100.00 | ELJ-PB101KF 
120uH 10% 20 = 0.796 5.5 4.50 130 PCD1535CT-ND 1.11 91 61 PCD1535TR-ND 100.00 | ELJ-PB121KF 
150yH 10% 20 _ 0.796 5 6.50 120 PCD1536CT-ND 1.14 91 61 PCD1536TR-ND 100.00 | ELJ-PB151KF 
180yH 10% 20 = 0.796 45 7.50 110 PCD1537CT-ND 1.14 91 61 PCD1537TR-ND 100.00 | ELJ-PB181KF 
220uH 10% 20 — 0.796 4 9.00 90 PCD1538CT-ND 1.14 91 61 PCD1538TR-ND 100.00 | ELJ-PB221KF 
THIN FILM TECHNOLOGY 
. . 
SSI! sUSUMU CO., LTD Thin Film Inductors 
Features: Dimension 
+ Excellent inductance tolerances + Thin package profiles Series L WwW P ih 
gee aie inten UTR ee Uo he neLosos |os000s | oao=00s | oo? soas | a8 «008 
inductors contribute to lead-free composition of electronic HPL1005 1.00 + 0.10 0.50 + 0.10 0.15 + 0.10 0.40 + 0.10 
products TFLO816 1.60+0.10 | 0.80+0.10 | 0.30+0.20 | 0.45+0.10 
Inductance Test S.R.F. Min DCR (Q) Rated Current Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Susumu 
(nH) Tolerance | QMin | Freq (MHz) (GHz) Max. (mA) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
HPLO603 Series 0201 Package LEAD-FREE 
1.0 300 10 0.24 510 408-1015-1-ND. .30 25 20 408-1015-2-ND 10,000 105.00/M HPLO603-1NO. 
1.2 300 10 0.30 460 408-1016-1-ND. .30 25 .20 408-1016-2-ND. 10,000 105.00/M HPLO603-1N2 
1.5 300 10 0.26 490 408-1017-1-ND. .30 25 20 408-1017-2-ND 10,000 105.00/M HPLO603-1N5 
18 300 10 0.36 420 408-1018-1-ND. .30 25 .20 408-1018-2-ND. 10,000 105.00/M HPLO603-1N8 
22 300 10 0.50 350 408-1019-1-ND. 30 25 20 408-1019-2-ND. 10,000 105.00/M HPLO603-2N2 
27 300 10 0.54 340 408-1020-1-ND. .30 25 20 408-1020-2-ND 10,000 105.00/M HPLO603-2N7 
3.3 300 7 0.66 310 408-1021-1-ND. .30 25 .20 408-1021-2-ND 10,000 105.00/M HPLO603-3N3, 
3.9 300 7 0.80 280 408-1022-1-ND .30 25 .20 408-1022-2-ND 10,000 105.00/M HPLO603-3N9 
47 300 7 1.00 250 408-1023-1-ND. .30 25 20 408-1023-2-ND 10,000 105.00/M HPLO603-4N7 
5.6 300 6 1.60 200 408-1024-1-ND. .30 25 .20 408-1024-2-ND 10,000 105.00/M HPLO603-5N6 
HPL1005 Series 0402 Package LEAD-FREE 
1.0 300 7 0.03 1800 408-1000-1-ND. 13 W 09 408-1000-2-ND 10,000 45.00/M HPL1005-1NO 
1.2 300 7 0.08 1400 408-1001-1-ND. 13 WW 09 408-1001-2-ND 10,000 45.00/M HPL1005-1N2 
1.5 300 7 0.10 1200 408-1002-1-ND. 13 WW 09 408-1002-2-ND 10,000 45.00/M HPL1005-1N5 
1.8 300 7 0.14 1000 408-1003-1-ND. 13 AW 09 408-1003-2-ND 10,000 45.00/M HPL1005-1N8 
22 300 7 0.15 900 408-1004-1-ND. 13 WW 09 408-1004-2-ND. 10,000 45.00/M HPL1005-2N2 
27 300 ¢ 0.23 750 408-1005-1-ND. 13 AW 09 408-1005-2-ND 10,000 45.00/M HPL1005-2N7 
3.3 300 7 0.25 700 408-1006-1-ND 13 AW 09 408-1006-2-ND 10,000 45.00/M HPL1005-3N3, 
3.9 300 7 0.30 620 408-1007-1-ND. 13 WW .09 408-1007-2-ND 10,000 45.00/M HPL1005-3N9 
47 300 6 0.50 500 408-1008-1-ND. 13 AW 09 408-1008-2-ND 10,000 45.00/M HPL1005-4N7 
5.6 300 5.5 0.70 450 408-1009-1-ND. 13 AW 09 408-1009-2-ND_ 10,000 45.00/M HPL1005-5N6_ 
6.8 300 45 0.80 430 408-1010-1-ND. 13 WW 09 408-1010-2-ND 10,000 45.00/M HPL1005-6N8, 
8.2 300 4 1.10 340 408-1011-1-ND. 13 WW 09 408-1011-2-ND. 10,000 45.00/M HPL1005-8N2 
10 300 3.5 1.40 300 408-1012-1-ND. .13 WW 09 408-1012-2-ND 10,000 45.00/M HPL1005-10N 
12 300 3.5 1.65 270 408-1013-1-ND. 13 WW 09 408-1013-2-ND 10,000 45.00/M HPL1005-12N 
15 300 3.5 2.25 240 408-1014-1-ND. 13 WW 09 408-1014-2-ND 10,000 45.00/M HPL1005-15N 
TFLO816 Series 0603 Package 
1.0 300 6 0.10 1000 408-1025-1-ND. A7 14 AW 408-1025-2-ND. 5,000 60.00/M TFLO816-1NO 
1.2 300 6 0.10 1000 408-1026-1-ND. A7 14 AW 408-1026-2-ND 5,000 60.00/M TFLO816-1N2 
1.5 300 6 0.10 1000 408-1027-1-ND. Pig 14 alt 408-1027-2-ND 5,000 60.00/M TFLO816-1N5 
18 300 6 0.15 800 408-1028-1-ND A7 14 all 408-1028-2-ND 5,000 60.00/M TFLO816-1N8 
22 300 6 0.15 800 408-1029-1-ND. AZ 14 WW 408-1029-2-ND 5,000 60.00/M TFLO816-2N2 
27 300 6 0.15 800 408-1030-1-ND. A? 14 ait 408-1030-2-ND 5,000 60.00/M TFLO816-2N7 
3.3 300 6 0.20 700 408-1031-1-ND. A7 14 all 408-1031-2-ND 5,000 60.00/M TFLO816-3N3 
3.9 300 6 0.20 700 408-1032-1-ND A7 14 Pil 408-1032-2-ND 5,000 60.00/M TFLO816-3N9 
47 300 5 0.25 600 408-1033-1-ND. Bg 14 att 408-1033-2-ND 5,000 60.00/M TFLO816-4N7 
5.6 300 5 0.50 400 408-1034-1-ND. AZ 14 mL 408-1034-2-ND 5,000 60.00/M TFLO816-5N6 
68 300 5 0.50 400 408-1035-1-ND. A7 14 Ful 408-1035-2-ND 5,000 60.00/M TFLO816-6N8 
8.2 300 4 0.50 400 408-1036-1-ND. ar 14 at 408-1036-2-ND 5,000 60.00/M TFLO816-8N2 
10 300 4 1.0 300 408-1037-1-ND. mal 14 AW 408-1037-2-ND 5,000 60.00/M TFLO816-10N 
12 300 3 1.0 300 408-1038-1-ND. A7 14 WW 408-1038-2-ND 5,000 60.00/M TFLO816-12N 
15 300 3 1.0 300 408-1039-1-ND_ Bure 14 Auli! 408-1039-2-ND. 5,000 60.00/M TFL0816-15N 
18 300 2 1.5 250 408-1040-1-ND. A7 14 til 408-1040-2-ND 5,000 60.00/M TFLO816-18N. 
22 300 2 1.5 250 408-1041-1-ND. A7 14 AW 408-1041-2-ND. 5,000 60.00/M TFLO816-22N 
27 300 2 2.0 200 408-1042-1-ND. Flr 14 alt 408-1042-2-ND 5,000 60.00/M TFL0816-27N 
33 200 1.5 2.0 200 408-1043-1-ND. A7 14 W 408-1043-2-ND 5,000 60.00/M TFLO816-33N 
39 200 1.5 3.0 180 408-1044-1-ND AZ 14 All 408-1044-2-ND. 5,000 60.00/M TFL0816-39N 
47 200 15 3.0 180 408-1045-1-ND. Flee 14 alt 408-1045-2-ND. 5,000 60.00/M TFLO816-47N 
56 200 1 4.0 150 408-1046-1-ND. AF 14 tT 408-1046-2-ND 5,000 60.00/M TFLO816-56N. 
68 200 1 45 140 408-1047-1-ND. A7 14 ail 408-1047-2-ND 5,000 60.00/M TFLO816-68N. 
82 200 1 6.0 120 408-1048-1-ND. A7 14 AW 408-1048-2-ND 5,000 60.00/M TFLO816-82N 
100 200 1 8.5 100 408-1049-1-ND. lif 14 abl 408-1049-2-ND 5,000 60.00/M TFLO816-R10 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic. Voltage Step-Up Coil 


High inductance Voltage Step-up coil chip series for piezo-electric buzzer and DC- Recommended Applications: + Watches, Toys, Camera, Electronic thermo- 


DC circuit of EL meters, Pagers, PHS, Portable telephones 
Features: + Small and thin + High inductance Operating Temperature: -20°C to +85°C (-20°C to +105°C for the SKT Type). 
Induct- Rated DCR Cut Tape 
ance Tolerance Current Ohm | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. (uH) (%) mA +15% | Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
3KN Type 
560 = 45 15 | PCD1397CT-ND 214 1.77. 1.39] PCD1397TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN128B 
1.0 - 30 35 | PCD1398CT-ND 214 1.77 1.39 _| PCD1398TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN104B 
1.0 - 40 23. | PCD1399CT-ND 214 1.77. 1.39 | PCD1399TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN121B 
1 1.0 - 30 25 | PCD1400CT-ND 214 1.77. 1.39 | PCD1400TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN123B 
2.0 - 20 44 | PCD1401CT-ND 214 1.77. 1.39 | PCD1401TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN131B 
25 _ 20 64 | PCD1402CT-ND 214 1.77. 1.39 _| PCD1402TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN118B 
4.0 - 15 85 | PCD1403CT-ND 214 1.77. 1.39 | PCD1403TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN124B 
5KN Type 
220.0 +10 100 2.4 | PCD1550CT-ND 258 213 1.68 | PCD1550TR-ND 4,000 | 788.00/M | ELT-5KN127C 
560.0 +10 60 6.0 | PCD1551CT-ND 258 213 1.68 | PCD1551TR-ND 4,000 | 788.00/M | ELT-5KN118C 
2 390 +10 120 2.8 | PCD1552CT-ND 258 213 1.68 | PCD1552TR-ND 4,000 | 788.00/M | ELT-5KN131C 
1000 +10 55 11.5 | PCD1553CT-ND 258 213 1.68 | PCD1553TR-ND 4,000 | 788.00/M | ELT-5KN134C 
1500 +10 40 20.0 | PCD1554CT-ND 258 213 1.68 | PCD1554TR-ND 4,000 | 788.00/M | ELT-5KN135C 
2700 +10 35 33.0 | PCD1555CT-ND 258 213 1.68 | PCD1555TR-ND 4,000 | 788.00/M | ELT-5KN120C 
5KT Type 
3.3 +20 1000 0.17 | PCD1556CT-ND 2.83 2.33 1.83 | PCD1556TR-ND 5.000 | 863.00/M | ELT-5KT3R3M 
47 +20 950 0.20 | PCD1557CT-ND 283 2.33 1.83 | PCD1557TR-ND 5,000 | 863.00/M | ELT-SKT4R7M 
68 +20 760 0.30 | PCD1558CT-ND 283 2.33 1.83 | PCD1558TR-ND 5.000 | 863.00/M | ELT-SKT6R8M 
10.0 +20 680 0.36 | PCD1559CT-ND 283 2.33 1.83 | PCD1559TR-ND 5,000 | 863.00/M | ELT-SKT100M 
3 15.0 215 510 0.58 | PCD1560CT-ND 2.83 2.33 1.83 | PCD1560TR-ND 5,000 | 863.00/M | ELT-SKT150L 
22.0 415 420 0.90 | PCD1561CT-ND 283 2.33 1.83 | PCD1561TR-ND 5.000 | 863.00/M | ELT-5KT220L 
33.0 215 360 1.20 | PCD1562CT-ND 283 2.33 1.83 | PCD1562TR-ND 5,000 | 863.00/M | ELT-5KT330L 
47.0 415 300 1.70 | PCD1563CT-ND 283 2.33 1.83 | PCD1563TR-ND 5,000 | 863.00/M | ELT-SKT470L 
68.0 215 260 2.60 | PCD1564CT-ND 283 2.33 1.83 | PCD1564TR-ND 5,000 | 863.00/M | ELT-SKT680L 
100.0 #15 190 4.30 | PCD1565CT-ND 2.83 2.33 1.83 | PCD1565TR-ND 5,000 | 863.00/M | ELT-SKT101L 
SM D Power Inductance DCR Rated Cut Tape Tape & Reel 
_ at 100kHz at 20°C Current* Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Choke Coi | Ss Tol. +20% Tol. +20% (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
ELL6RH Series 
ELL6RH and ELL6SH Types 1.0uH 0.0192 3000 PCD1337CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1337TR-ND 432.00 ELL-6RH1ROM 
1.5uH 0.024 2400 PCD1338CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1338TR-ND 432.00 ELL-6RH1R5M 
2.7uH 0.0392 1800 PCD1339CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1339TR-ND 432.00 ELL-6RH2R7M 
3.3pH 0.044Q 1600 PCD1340CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1340TR-ND 432.00 ELL-6RH3R3M 
5.1pH 0.0562 1550 PCD1341CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1341TR-ND 432.00 ELL-6RH5R1M 
: : 6.2uH 0.062 1400 PCD1342CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1342TR-ND 432.00 ELL-6RH6R2M 
Marking —— ‘ 7.5yH 0.0802 1250 PCD1343CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1343TR-ND 432.00 ELL-6RH7R5M 
Date Code —| 8.2uH 0.0872 1200 PCD1344CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1344TR-ND 432.00 ELL-6RH8R2M 
10H 0.0952 1100 PCD1345CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1345TR-ND 432.00 ELL-6RH100M 
12uH 0.130 1000 PCD1346CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1346TR-ND 432.00 ELL-6RH120M 
15yH 0.152 850 PCD1347CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1347TR-ND 432.00 ELL-6RH150M 
18uH 0.172 800 PCD1348CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1348TR-ND 432.00 ELL-6RH180M 
22H 0.220 700 PCD1349CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1349TR-ND 432.00 ELL-6RH220M 
27H 0.262 650 PCD1350CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1350TR-ND 432.00 ELL-6RH270M 
33H 0.38Q 600 PCD1351CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1351TR-ND 432.00 ELL-6RH330M 
7 39yH 0.410 550 PCD1352CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1352TR-ND 432.00 ELL-6RH390M 
ir . 47H 0.48 500 PCD1353CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1353TR-ND 432.00 ELL-6RH470M 
1 56uH 0.54 450 PCD1354CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1354TR-ND 432.00 ELL-6RH560M 
68H 0.772 400 PCD1355CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1355TR-ND 432.00 ELL-6RH680M 
82uH 0.872 350 PCD1356CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1356TR-ND 432.00 ELL-6RH820M 
(TOP VIEW) 00H 1.000 300 PCD1357CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1357TR-ND 432.00 ELL-6RH101M 
120uH 1.50 280 PCD1358CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1358TR-ND 432.00 ELL-6RH121M 
150yH 1.802 250 PCD1359CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1359TR-ND 432.00 ELL-6RH151M 
180uH 2.002 230 PCD1360CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1360TR-ND 432.00 ELL-6RH181M 
220pH 2.302 200 PCD1361CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1361TR-ND 432.00 ELL-6RH221M 
Type Height ELL6SH Series 
ELL6RH | 2.5+0.3mm 1.0uH 0.0192 3400 PCD1362CT-ND 1.24 1.02 81 PCD1362TR-ND 432.00 ELL-6SH1ROM 
ELL6SH | 3.04£0.3mm 1.5yH 0.0242 3200 PCD1363CT-ND 1.24 1.02 81 PCD1363TR-ND 432.00 ELL-6SH1R5M 
2.7UH 0.0319 2400 PCD1364CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1364TR-ND 432.00 ELL-6SH2R7M 
3.3uH 0.0342 2200 PCD1365CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1365TR-ND 432.00 ELL-6SH3R3M 
4.7uH 0.0420 2000 PCD1366CT-ND. 1.24 1.02 81__| PCD1366TR-ND 432.00 ELL-6SH4R7M 
5.6uH 0.0490 1800 PCD1367CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1367TR-ND 432.00 ELL-6SH5R6M 
. . . 6.8yH 0.052Q 1500 PCD1368CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1368TR-ND 432.00 ELL-6SH6R8M 
Magnetic Shielded Series 8.2uH 0.0612 1400 PCD1369CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1369TR-ND 432.00 ELL-6SH8R2M 
Features: 10yH 0.0652 1300 PCD1370CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1370TR-ND 432.00 ELL-6SH100M 
i 12H 0.0719 1200 PCD1371CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1371TR-ND 432.00 ELL-6SH120M 
mae ABEPORH = 2ommineignt: ELrestts-0mm 15H 0.0962 1100 PCD1372CT-ND 1.24 1.02 ‘81 | PCD1372TR-ND 432.00 | ELL-6SH150M 
< Higher reliability invinountind!by separated uasrtemminel 18yH 0.130 1000 PCD1373CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1373TR-ND 432.00 ELL-6SH180M 
: : 22uH 0.140 900 PCD1374CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1374TR-ND 432.00 ELL-6SH220M 
and.iniernal connection 27H 0.162 800 PCD1375CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1375TR-ND 432.00 ELL-6SH270M 
* High current 33H 0.180 700 PCD1376CT-ND 1.24 1.02 81 PCD1376TR-ND 432.00 ELL-6SH330M 
Recommended Applications: 39uH 0.240 650 PCD1377CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1377TR-ND 432.00 ELL-6SH390M 
* Video, audio, mobile communications, electric battery 47H 0.272 600 PCD1378CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1378TR-ND 432.00 ELL-6SH470M 
driving equipment 56uH 0.290 550 PCD1379CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1379TR-ND 432.00 ELL-6SH560M 
« Choke coils for chopper circuit, and decoupling choke in 68uH 0.520 500 PCD1380CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1380TR-ND 432.00 ELL-6SH680M 
DC/DC convertor circuit 82uH 0.602 450 PCD1381CT-ND 1.24 1.02 81__| PCD1381TR-ND 432.00 ELL-6SH820M 
100yH 0.682 400 PCD1382CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1382TR-ND 432.00 ELL-6SH101M 
Cautions for Use: 120uH 0.752 370 PCD1383CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1383TR-ND 432.00 ELL-6SH121M 
+ DC/DC convertor — Chopper type: 1W maximum 150yH 0.862 350 PCD1384CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1384TR-ND 432.00 ELL-6SH151M 
* Operating Temperature: 105°C maximum (including 180uH 1.302 300 PCD1385CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1385TR-ND 432.00 ELL-6SH181M 
self-temperature rise) 220uH 1.402 280 PCD1386CT-ND 1.24 1.02 .81__| PCD1386TR-ND 432.00 ELL-6SH221M 
270yH 2.400 260 PCD1387CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1387TR-ND 432.00 ELL-6SH271M 
* Rated Current: 330yH 2.702 240 PCD1388CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1388TR-ND 432.00 ELL-6SH331M 
This indicates the value of current when the inductance is 390pH 2.802 210 PCD1389CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1389TR-ND 432.00 ELL-6SH391M 
80% more than nominal value and temperature rising 470yH 3.200 200 PCD1390CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1390TR-ND 432.00 ELL-6SH471M 
At=45°C lower at D.C. superposition (at 20°C). 560uH 3.702 180 PCD1391CT-ND 1.24 1.02 81 | PCD1391TR-ND 432.00 ELL-6SH561M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 639 


Panasonic. 217 sp Power Choke Coils 


ELL6GM Type Inductance DCR (@20°C) | *Rated Cut Tape Tape & Reel 
Nominal Nominal Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) | TOL. | (Ohm) | TOL. | (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
1.2 430% | 0.023 | +20%| 2300 PCD1673CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1673TR-ND 555.00 ELL-6GM1R2N 
1.8 430% | 0.028 | +20%| 1900 PCD1674CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1674TR-ND 555.00 ELL-6GM1R8N 
2.2 430% | 0.035 | +20%| 1800 PCD1675CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1675TR-ND 555.00 ELL-6GM2R2N 
27 430% | 0.041 | +20%| 1700 PCD1676CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1676TR-ND 555.00 ELL-6GM2R7N 
3.6 430% | 0.057 | +20%| 1500 PCD1677CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1677TR-ND 555.00 ELL-6GM3R6N 
47 430% | 0.078 | +20%| 1250 PCD1678CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1678TR-ND 555.00 ELL-6GM4R7N 
5.6 430% | 0.086 | +20%| 1200 PCD1679CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1679TR-ND 555.00 ELL-6GM5R6N 
6.8 430% | 0.096 | +20%| 1100 PCD1680CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1680TR-ND 555.00 ELL-6GM6R8N 
75 430% | 0.11 | +20%| 1050 PCD1681CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1681TR-ND 555.00 ELL-6GM7R5N 
10 420% | 0.15 | +20%| 930 PCD1682CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1682TR-ND 555.00 ELL-6GM100M 
12 420% | 0.17 | +20%| 830 PCD1683CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1683TR-ND 555.00 ELL-6GM120M 
15 420% | 0.19 | +20%| 740 PCD1684CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1684TR-ND 555.00 ELL-6GM150M 
18 +20% | 0.26 |+20%] 710 PCD1685CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1685TR-ND 555.00 ELL-6GM180M 
Features: 22 420% | 0.32 | +20%| 620 PCD1686CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1686TR-ND 555.00 ELL-6GM220M 
+ Magnetic shielded structure + Low DC resistance and 27 +20% | 0.35 | +20%| 560 PCD1687CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1687TR-ND 555.00 ELL-6GM270M 
high current + Structure for withstanding fall shock 
Available on tape and reel for automatic insertion 33 420% | 0.49 | 420%] 500 PCD1688CT-ND 1.57 1.30 1.02 | PCD1688TR-ND 555.00 ELL-6GM330M 
Recommended Applications: ; 39 | +20%| 055 |+20%| 460 | PCDIes9CT-ND 157 1.30 1.02 | PCD1689TR-ND 555.00 | ELL-6GM390M 
*DC/DC converter + Chopper circuit, decoupling choke ‘ 6 
Note: ’*Rated Current: This indicates the-valuevof 47 420% | 0.62 | +20%| 420 PCD1690CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1690TR-ND 555.00 ELL-6GM470M 
current when the inductance is 70% more than nominal 56 +20% 0.70 +20% 380 PCD1691CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1691TR-ND 555.00 ELL-6GM560M 
value and temperature rising A t=45°C lower at D.C. 68 | 420% | 082 |+20%| 350 PCD1692CT-ND 1.57. 1.30 += 1.02 | PCD1692TR-ND 555.00 | ELL-6GM680M 
superposition. (at 20°C) 
ELL6PM Type Inductance DCR (@20°C) | *Rated Cut Tape Tape & Reel 
Nominal Nominal Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) | TOL. | (Ohm) | TOL. | (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
1.0 | #30%] 0.016 | +20%]| 2700 PCD1693CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1693TR-ND 585.00 ELL-6PM1RON 
1.5 | #30%] 0.020 | +20%]| 2450 PCD1694CT-ND 1.66 137 1.08 PCD1694TR-ND 585.00 ELL-6PM1R5N 
2.0 | +30%| 0.024 | +20%] 2200 PCD1695CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1695TR-ND 585.00 ELL-6PM2RON 
2.7 | +30%| 0.029 | +20%] 2000 PCD1696CT-ND 1.66 137 1.08 PCD1696TR-ND 585.00 ELL-6PM2R7N 
3.3 | +30%] 0.085 | +20%| 1850 PCD1697CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1697TR-ND 585.00 ELL-6PM3R3N 
3.9 | 430%] 0.040 | +20%] 1800 PCD1698CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1698TR-ND 585.00 ELL-6PM3RON 
4.7 | +30%| 0.047 | +20%] 1680 PCD1699CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1699TR-ND 585.00 ELL-6PM4R7N 
5.6 | +30%| 0.052 | +20%] 1500 PCD1700CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1700TR-ND 585.00 ELL-6PM5R6N 
6.8 | +30%| 0.057 | +20%] 1350 PCD1701CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1701TR-ND 585.00 ELL-6PM6R8N 
7.5 | +30%| 0.070 | +20%] 1300 PCD1702CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1702TR-ND 585.00 ELL-6PM7R5N 
9.4 +30% | 0.077 | +20%| 1200 PCD1703CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1703TR-ND 585.00 ELL-6PM9R1N 
10 +20% | 0.085 | +20%]| 1000 PCD1704CT-ND 1.66 137 1.08 PCD1704TR-ND 585.00 ELL-6PM100M 
12 +20%| 0.11 | +20%| 950 PCD1705CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1705TR-ND 585.00 ELL-6PM120M 
15 +20%| 0.13 | +20%| 950 PCD1706CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1706TR-ND 585.00 ELL-6PM150M 
18 +20%| 0.14 | +20%| 820 PCD1707CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1707TR-ND 585.00 ELL-6PM180M 
22 +20% | 0.20 | +20%| 700 PCD1708CT-ND 1.66 137 1.08 PCD1708TR-ND 585.00 ELL-6PM220M 
Features: : 27 420% | 0.22 | +20%| 620 PCD1709CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1709TR-ND 585.00 ELL-6PM270M 
sna lige eivent + Stature for withstanciny fall shock 33 | 420%] 0.29 | +#20%| 550 | PCDI710CT-ND 1.66 1.37 1.08 | PCD1710TR-ND 585.00 | ELL-6PM330M 
; Available on tape and reel for automatic insertion 39 +20%| 0.31 | +20%| 520 PCD1711CT-ND 1.66 137 1.08 PCD1711TR-ND 585.00 ELL-6PM390M 
o o 
Recommended Applications: 47 +20%| 0.36 | +20%| 440 PCD1712CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1712TR-ND 585.00 ELL-6PM470M 
+ DC/DC converter + Chopper circuit, decoupling choke 56 420% | 0.50 | 420%) 420 PCD1713CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1713TR-ND 585.00 ELL-6PM560M 
Note: *Rated Current: This indicates the value of 68 +20%| 0.60 | +20%]| 400 PCD1714CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1714TR-ND 585.00 ELL-6PM680M 
onal ee andl teenie faire Ore ree eae 82 +20% | 0.68 | +20%| 360 PCD1715CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1715TR-ND 585.00 ELL-6PM820M 
at D.C. superposition. (at 20°C) 100 | 20%] 0.97 |+20%|] 320 PCD1716CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1716TR-ND 585.00 ELL-6PM101M 
ELL6PV Type Inductance | DCR(@20°C) | *Rated Cut Tape Tape & Reel 
Nominal Nominal Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) | TOL. | (Ohm) | TOL.| (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
1.0 +30% | 0.016 | +20%] 3000 PCD1717CT-ND 1.38 1.14 90 PCD1717TR-ND 488.00 ELL-6PV1RON 
15 +30% | 0.019 | +20%] 2600 PCD1718CT-ND 1.38 1.14 90 PCD1718TR-ND 488.00 ELL-6PV1R5N 
18 +30% | 0.024 | +20%) 2500 PCD1719CT-ND 1.38 1.14 90 PCD1719TR-ND 488.00 ELL-6PV1R8N 
24 +30% | 0.027 | +20%) 2150 PCD1720CT-ND 1.38 1.14 90 PCD1720TR-ND 488.00 ELL-6PV2R4N 
3.3 +30% | 0.032 | +20%) 1900 PCD1721CT-ND 1.38 1.14 .90 PCD1721TR-ND 488.00 ELL-6PV3R3N 
3.9 +30% | 0.038 | +20%) 1800 PCD1722CT-ND 1.38 1.14 .90 PCD1722TR-ND 488.00 ELL-6PV3RON 
47 +30% | 0.044 | +20%) 1700 PCD1723CT-ND 1.38 1.14 .90 PCD1723TR-ND 488.00 ELL-6PV4R7N 
5.6 +30% | 0.049 | +20%) 1450 PCD1724CT-ND 1.38 1.14 90 PCD1724TR-ND 488.00 ELL-6PV5R6N 
6.8 +30% | 0.055 | +20%) 1250 PCD1725CT-ND 1.38 1.14 90 PCD1725TR-ND 488.00 ELL-6PV6R8N 
8.2 +30% | 0.070 | +20%] 1150 PCD1726CT-ND 1.38 1.44 90 PCD1726TR-ND 488.00 ELL-6PV8R2N 
94 +30% | 0.076 | +20%) 1100 PCD1727CT-ND 1.38 1.44 90 PCD1727TR-ND 488.00 ELL-6PV9RIN 
10 +20% | 0.085 | +20%) 1000 PCD1728CT-ND 1.38 1.14 90 PCD1728TR-ND 488.00 ELL-6PV100M 
12 +20% | 0.090 | +20%] 980 PCD1729CT-ND 1.38 1.14 90 PCD1729TR-ND 488.00 ELL-6PV120M 
oe (sight deem sreapaienst 15 #20% | 0.12 |+20%] 880 PCD1730CT-ND 1.38 1.14 .90 PCD1730TR-ND 488.00 ELL-6PV150M 
+ Thin type (height, 1.8mm) + Capable of corre- 1 i it 
sponding high current + Low DC resistance 18 420% | 0.14 | +20%] 840 PCD1731CT-ND 1.38 1.14 90 PCD1731TR-ND 488.00 ELL-6PV180M 
Recommended Application: 22 420% | 0.20 | +20%| 700 PCD1732CT-ND 1.38 1.14 .90 PCD1732TR-ND 488.00 ELL-6PV220M 
ation dens Shupmient pea eae ee 27 +20% | 0.22 | +20%| 670 PCD1733CT-ND 138 9 1.44 90 PCD1733TR-ND 488.00 ELL-6PV270M 
circuit decoupling choke in DC/DC convertor circuit 33 420% | 0.28 |+20%] 600 PCD1734CT-ND 1.38 1.14 .90 PCD1734TR-ND 488.00 ELL-6PV330M 
Cautions for Use: 39 #20% | 0.33 |+20%] 550 PCD1735CT-ND 1.38 1.14 .90 PCD1735TR-ND 488.00 ELL-6PV390M 
+ Converter electric power of DC/DC converter + Chop- 47 +20% | 0.37 |+20%] 500 PCD1736CT-ND 1.38 1.14 90 PCD1736TR-ND 488.00 ELL-6PV470M 
er type: 1W max. * Operating temperature: 105°C 
max. (including sell-temperature rise) P 56 +20% | 0.41 | 420%] 450 PCD1737CT-ND 1.38 1.14 .90 PCD1737TR-ND 488.00 ELL-6PV560M 
Note: *Rated Current: This indicates the value of 68 420% | 0.57 |+20%] 420 PCD1738CT-ND 1.38 1.14 .90 PCD1738TR-ND 488.00 ELL-6PV680M 
euiagt whats Ane ieduetenee i 70% more han 82 +20% | 0.65 | +20%] 380 PCD1739CT-ND 1.38 1.14 90 PCD1739TR-ND 488.00 ELL-6PV820M 
nominal value an lemperature rising =45° lower 
at D.C. superposition. (at 20°C) 100 | +20%| 0.75 |+20%| 340 PCD1740CT-ND 1.38 1.14 .90 PCD1740TR-ND 488.00 ELL-6PV101M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic. 


ELL3GM Type 


ELL4LM Type 


IN=W! SMD Power Choke Coils 


Features: + Magnetic shielded structure + Low DC resistance, high current + Structure for withstanding fall shock + Available on tape and reel for automatic 
insertion + *Rated Current: This indicates the value of current when the inductance is 70% more than nominal value and temperature rising A t=45°C lower at 
D.C. superposition. (at 20°C) 

Recommended Applications: - DC/DC Converter Circuit for computer peripheral, Hand phone + Choke coils for chopper circuit decoupling choke in DC/DC 
Converter Circuit 


Inductance DCR (@20°C) *Rated Cut Tape Tape & Reel 
Nominal Nominal Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) TOL. | (Ohm) | TOL. | (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 

1.0 +30%| 0.038 | +20% 1800 PCD1641CT-ND 1.26 1.04 82 POD1641TR-ND 443.00/M BL-3GV1 RON 
1.3 +30%| 0.058 | +20% 1500 PCD1642CT-ND 1.26 1.04 82 POD1642TR-ND 443.00/M BL-3GVi1R3N 
22 +30% 0.10 420% 1100 PCD1643CT-ND 1.26 1.04 82 POD1643TR-ND 443.00/M BL-3GVi2R2N 
27 430% 0.11 420% 1000 PCD1644CT-ND 1.26 1.04 82 POD1644TR-ND 443.00/M BL-3GVi2R7N 
3.3 430% 0.13 420% 980 POD1645CT-ND 1.26 1.04 82 PCD1645TR-ND 443.00/M BLL-3GVi3R3N 
3.9 +30% 0.14 420% 940 PCD1646CT-ND 1.26 1.04 82 POD1646TR-ND 443.00/M BL-3GV3RON 
4.3 430% 0.22 420% 720 POD1647CT-ND 1.26 1.04 82 PCD1647TR-ND 443.00/M BLL-3GVi4R3N 
5.1 +30% 0.24 420% 690 PCD1648CT-ND 1.26 1.04 82 PCD1648TR-ND 443.00/M BL-3GVSRIN 
5.6 430% 0.26 420% 670 PCD1649CT-ND 1.26 1.04 82 PCD1649TR-ND 443.00/M ELL-3GVISR6N 
6.8 +30% 0.28 4#20% 650 POD1650CT-ND 1.26 1.04 82 PCD1650TR-ND 443.00/M ELL-3GVI6R8N 
8.2 430%] 0.31 |+20% | 620 PCD1651CT-ND 1.26 1.04 82 PCD1651TR-ND 443.00/M FLL-3GVI8R2N 
10 420% 0.35 420% 550 POD1652CT-ND 1.26 1.04 82 PCD1652TR-ND 443.00/M BL-3GVi100M 
12 420% 0.40 420% 530 POD1653CT-ND 1.26 1.04 82 PCD1653TR-ND 443.00/M BL-3GV120M 
15 420% 0.56 420% 440 PCD1654CT-ND 1.26 1.04 82 POD1654TR-ND 443.00/M BL-3GV150M 
18 420% 0.64 420% 420 POD1655CT-ND 1.26 1.04 82 PCD1655TR-ND 443.00/M BL-3GV180M 
22 420% 0.77 420% 360 POD1656CT-ND 1.26 1.04 82 PCD1656TR-ND 443.00/M BL-3GV220M 
27 420% 1.05 420% 330 POD1657CT-ND 1.26 1.04 82 POD1657TR-ND 443.00/M BL-3GV270M 
33 420% 1.20 420% 310 PCD1658CT-ND 1.26 1.04 82 POD1658TR-ND 443.00/M BLL-3GVi330M 


Features: * Magnetic shielded structure + Low DC resistance, high current * Structure for withstanding fall shock * Available on tape and reel for automatic 
insertion * *Rated Current: This indicates the value of current when the inductance is 70% more than nominal value and temperature rising A t=45°C lower at 
D.C. superposition. (at 20°C) 

Recommended Applications: - DC/DC Converter Circuit for Computer peripheral, hand phone + Choke coils for chopper circuit decoupling choke in DC/DC 
Converter Circuit 


Inductance DCR (@20°C) *Rated Cut Tape Tape & Reel 
Nominal Nominal Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) | TOL. | (Ohm) | TOL. | (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
1.0 430%] 0.026 | +20% | 2000 PCD1659CT-ND 1.40 1.16 1 POD1659TR-ND 495.00/M FLL-4LM1RON 
1.5 430% 0.031 | +20% | 1600 PCD1660CT-ND 1.40 1.16 1 PCD1660TR-ND 495.00/M ELL-4LM1R5N 
2.0 430%] 0.043 420% | 1350 PCD1661CT-ND 140 1.16 1 POD1661TR-ND 495.00/M FLL-4LM2RON 
27 430%| 0.056 | +20% | 1250 PCD1662CT-ND 1.40 1.16 1 PCD1662TR-ND 495.00/M FLL-4LM2R7N 
33 #30%| 0.062 | +20% | 1100 PCD1663CT-ND 1.40 1.16 1 POD1663TR-ND 495.00/M ELL-4LM3R3N 
47 #30%| 0.090 [220% | 900 POD1664CT-ND 140 (1.16 1 POD1664TR-ND 495.00/M FLL-4LM4R7N 
6.2 430%| 0.14 | 420% | 800 PCD1665CT-ND 1.40 1.16 1 POD1665TR-ND 495.00/M FLL-4LM6RON 
75 430%| 0.15 | 420% | 720 PCD1666CT-ND 140 1.16 1 POD1666TR-ND 495.00/M FLL-4LM7R5N 
10 430%} 0.18 | 420% | 690 PCD1667CT-ND 140 1.16 1 PCD1667TR-ND 495.00/M FLL-4LM100M 
12 430%| 0.20 | 420% | 530 POD1668CT-ND 140 1.16 1 POD1668TR-ND 495.00/M FLL-4LM120M 
15 +30%| 0.30 [220% | 500 POD1669CT-ND 140. 1.16 1 POD1669TR-ND 495.00/M FLL-4LM150M 
18 430%} 0.32 | 420% | 460 PCD1670CT-ND 1.40 1.16 1 PCD1670TR-ND 495.00/M FLL-4LM180M 
22 430%} 0.38 | 420% | 430 POD1671CT-ND 140 1.16 1 POD1671TR-ND 495.00/M FLL-4LIM220M 
27 +30%| 0.42 | 420% | 370 PCD1672CT-ND 1.40 1.16 1 POD1672TR-ND 495.00/M FLL-4LIM270M 
ELLATV Type Inductance (100kHz)| DCR(@20°C) | *Rated Cut Tape Tape & Reel 
Nominal Nominal Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) | TOL. | (Ohm) | TOL. | (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 500 Part No. 
15 430%; 53 [420% | 6700 POD1741CT-ND 234 #193 152 POD1741TR-ND 412.50 ELL-ATVIRSN 
2.2 430%| 63 | 420% | 6200 PCD1742CT-ND 234 193 152 POD1742TR-ND 412.50 FLL-ATV2RON 
33 #30%| 88 | 420% | 5350 PCD1743CT-ND 234 193 152 POD1743TR-ND 412.50 ELL-ATV3R3N 
43 430%| 10 | 420% | 5000 PCD1744CT-ND 234 193 152 POD1744TR-ND 412.50 ELL-ATV4R3N 
5A #30%| 14 | 420% | 4350 PCD1745CT-ND 234 193 1.52 POD1745TR-ND 412.50 ELL-ATVSRIN 
68 430%; 16 [420% | 4000 POD1746CT-ND 234 +193 152 POD1746TR-ND 412.50 FLL-ATV6R8N 
8.2 430%| 18 | 420% | 3700 PCD1747CT-ND 234 193 152 POD1747TR-ND 412.50 ELL-ATV8RON 
10 420%| 23 | 420% | 3300 PCD1748CT-ND 234 193 152 POD1748TR-ND 412.50 FLL-ATV100M 
12 420%| 25 | 420% | 2900 PCD1749CT-ND 234 193 152 POD1749TR-ND 412.50 FLL-ATV120M 
15 +20%| 32 +20% | 2800 POD1750CT-ND 234 193 1.52 POD17507TR-ND 412.50 ELL-ATV150M 
18 220%| 38 | 420% | 2500 PCD1751CT-ND 234 4193 152 POD1751TR-ND 412.50 FLL-ATV180M 
22 420%| 45 | 420% | 2200 PCD1752CT-ND 234 193 152 POD1752TR-ND 412.50 FLL-ATV220M 
27 420%| 56 [420% | 2000 PCD1753CT-ND 234 193 152 POD1753TR-ND 412.50 FLL-ATV270M 
33 420%| 62 | 420% | 1800 PCD1754CT-ND 234 193 152 POD1754TR-ND 412.50 FLL-ATV330M 
39 420%| 74 | 420% | 1600 PCD1755CT-ND 234 193 1.52 POD1755TR-ND 412.50 ELL-ATV390M 
47 +20%| 94 [420% | 1550 PCD1756CT-ND 234 «193 «1.52 POD1756TR-ND 412.50 FLL-ATV470M 
56 420%| 100 | 420% | 1350 PCD1757CT-ND 234 193 152 POD1757TR-ND 412.50 FLL-ATV560M 
68 420%| 130 | 420% | 1200 PCD1758CT-ND 234 193 152 POD1758TR-ND 412.50 FLL-ATV680M 
82 420%| 150 | 420% | 1100 PCD1759CT-ND 234 «193 152 POD1759TR-ND 412.50 ELL-ATV820M 
400 | +20%| 180 | +20% | 1000 PCD1760CT-ND 234-193 1.52 POD1760TR-ND 412.50 ELL-ATVI01M 
Features: 20 | +20%| 210 [320%] 940 POD1761CT-ND 234 «1931.52 POD1761TR-ND 412.50 BLL-ATVi2iM 
+ Magnetic shielded structure + Low DG resistance and 150 | +20%| 300 |420% ) 850 POD1762CT-ND 234 193 152 POD1762TR-ND 412.50 ELL-ATV15iM 
‘na ‘hi = haa 180 | +20%| 350 |420%) 770 PCD1763CT-ND 234 193 152 POD1763TR-ND 412.50 ELL-ATVi8iM 
cnet or Ra aera ee alae cee he 220 | 420%} 400 |320%]| 700 POD1764CT-ND 234 193 152 | PCDI764TR-ND 41250 | ELL-ATV221M 
Tadiceies: thla(valigict ctront when the iaductance ic 70% 270 | +20%| 500 |+20% | 630 PCD1765CT-ND 234-193 1.52 POD1765TR-ND 412.50 ELL-ATV271M 
A 
more than nominal value and temperature rising A t=45°C 330 | +20%/ 600 |220% | 550 PCD1766CT-ND 234 «193 «152 POD1766TR-ND 412.50 FLL-ATV331M 
lower at D.C. superposition. (at 20°C) 390 | +20%| 750 | 220% | 520 PCD1767CT-ND 234 193 152 POD1767TR-ND 412.50 FLL-ATV391M 
Hesupelp ; 470 | +20%| 950 |320% | 480 PCD1768CT-ND 234 193 152 POD1768TR-ND 412.50 FLL-ATV47iM 
Recommended Applications: 560 | 420%] 1100 |+20% |) 440 PCD1769CT-ND 234 193 152 POD1769TR-ND 412.50 FLL-ATV561M 
* DC/DC converter circuit for computer peripheral, LCD + Choke 680 | +20%| 1250 | 420% | 400 PCD1770CT-ND 234 193 1.52 POD1770TR-ND 412.50 ELL-ATV681M 
coils for chopper circuit decoupling choked in DC/DC 20 | +20%| 1700 |220% | 360 POD1771CT-ND 234 193 152 POD1771TR-ND 412.50 FLL-ATVa21M 
Converter Circuit 1000 | +20%| 2000 [420% | 330 POD1772CT-ND 234-193 152 POD1772TR-ND 412.50 ELL-ATV821M 
Features: 


ETQP4L Type 


+ Small size, Space saving (11.5 x 10 x 4 mm) »* Capable of corresponding high current (15A to 21A) + Low loss (DCR :0.7 to 1.6mQ) + Capable of 
corresponding high frequency (to 1MHZ) * Surface mount and lead-free type 

Recommended Applications: 

+ DC/DC converter for driving CPU at high speed such as srever and router + Electric power supply for CPU peripherals of Note PC and Desktop PC 


Inductance (at 20°C) (Tol. = +20%) _| DC Resist. Tape & 
ui IDE (at 20°C) Cut Tape Reel 
Meas. Meas. DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(HH) Current (wH) | Current |(mQ) Max.| Part No. 1 10 100 Part No. 500 Part No 
-056+20% 15A. 0.53 21A 1.7 PCD1638CT-ND 3.68 3.15 2.10 PCD1638TR-ND 708.75 ETQ P4LR56WFC 
-036+20% 17A 0.34 24A 11 PCD1637CT-ND 3.68 3.15 2.10 PCD1637TR-ND 708.75 ETQ P4LR36WFC 
.019420% | 21A 0.176 | 30A 0.7 PCD1636CT-ND 3.68 3.15 2.10 PCD1636TR-ND 708.75 ETQ-P4LR19WFC 


* Reference Only 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(t033) 641 


Panasonic. SMD Power Choke Coils 


PCC-N6 Type — Thin, Compact and High Power 


High now: type + Thin type Inductance Saturation Current] Heat Rating Dc 
(6.7mm height) + Low leakage flux bee ae At 25°C | At 100°C pee eae cites are 6 
TBOIDG coowarter pr divine, PCat (100 KHz) | (100 KHz) Isat I sat 10 (A) DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
high speed + Thin type on-board Series | Lo (uH) Ly (wH) (A) min. | (A) min. Ref. Only (mQ) max. Part No. dl 10 100 Part No. 500 Part No. 
power supply module for exchanger 2.3430% |  1.2430% 143 117 142 2.24 PODIZ07CT-ND 5.78 495 330 | PODIS07IRND 1113.75 | ETQPGFIR2HFA 
(10~40W) 3.5430% | 2.0430% 10.7 87 125 3.30 PODIZ08CT-ND 5.78 4.95 3.30 | PCD1308TR-ND 1113.75 | ETQ.P6F2ROHFA 
ae 4.8425% | 3.2425% 86 7A 10.8 4.92 PODIZ09CT-ND «5.78 4.95 3.30 | PCDI309TR-ND 1113.75 | ETQ-P6F3R2HFA 
— HL | 6.6125% | 4.625% 73 6.0 93 6.48 PCDI310CT-ND 5.78 4.95 3.30 | PODISI0TR-ND 1113.75 | ETQ-P6RARGHFA 
ao 8.3425% | 6.4425% 62 52 79 8.64 PCDI311CT-ND 5.78 4.95 3.30 | PODI311TR-ND 1113.75 | ETQP6FERAHFA 
wa 10.4425% | 8.2425% 56 47 72 10.9 PCDI312CI-ND 5.78 495 3.30 | PCDI312TR-ND 1113.75 | ETQ-P6FBR2HFA 
Faking 12.5425% | 10.2+25% 47 4.0 65 13.3 PODI313CT-ND 5.78 4.95 3.30 | PODI313TR-ND 1113.75 | ETQP6FIO2HFA 
f Top View 1.9430% |  1.0430% 19.4 15.4 142 2.24 PCDI314CI-ND 5.78 495 3.30 | PCDI314TR-ND 1113.75 | ETQP6FIROSFA 
57 gp | 28#80% | 1.6430% 14.9 12.2 12.5 3.30 PODI315CT-ND 5.78 4.95 3.30 | PODI3ISTR-ND 1113.75 | ETQP6FIR6SFA 
7 2, - 104 4 3.6430% | 2.5430% 11.3 9.3 10.8 4.92 PODISI6CT-ND 5.78 4.95 3.30 | PCD1316TR-ND 1113.75 | ETQP6F2R5SFA 
Bs = ' 4.9+30% | 3.5430% 9.5 8.0 93 6.48 PODI392CT-ND_ 5,784.95 3.30 | PCD1392TR-ND 1113.75 | ETQP6FRRSSFA 
8.050 8.2 1.8+30% | 0.8+30% 25.2 20.0 142 2.24 PODIS17CT-ND 5.78 495 330 | POCDI317TR-ND 1113.75 | ETQP6FORBLFA 
i= Na 2.5430% |  1.3430% 18.6 158 125 3.30 PODISI8CT-ND 5.78 4.95 3.30 | PCD1318TR-ND 1113.75 | ETQP6FIRSLFA 
iat Hy» | 1B | 3t430% | 2.0190% 15.4 124 10.8 4.92 PODISI9CT-ND 5.78 4.95 3.30 | PCD1319TR-ND 1113.75 | ETQP6F2ROLFA 
Pt 06 21” 4.1430% | 2.9430% 12.0 10.0 93 6.48 PODI320CT-ND «5.78 4.95 3.30 | PCD1320TR-ND 1113.75 | ETQP6F2ROLFA 
*Polarity Bottom View 5.0420% | 4.1420% 10.8 87 79 8.64 PODIS21CT-ND 5.78 4.95 3.30 | PCD1321TR-ND 1113.75 | ETQPGFARILFA 


N6B Type — High Rated Current, Low Profile and Low Loss 


Applications: no ape 7 ii Inductance (at 20°C) (Tol. = 20%) DC Resistance Tape & 
“Thin type on-board power supply for switchboards B 2 ers ants ae 
Meas. Meas. DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
(yH) Current (pH) Current (mQ) Max. | Part No. 1 10 100 | Part No. 500 | Part No 

[72125 | Marking 76.0 0.58 at 198 0.54 at 27A 1.44 | PCD1393CT-ND 3.35 2.88 1.92 | PCD1393TR-ND 646.65 | ETO. P6FOR6BFA 

i Oo 1.06 at 16A 0.99 at 22A 2.24 PCD1394CT-ND 3.35 2.88 1.92 | PCD1394TR-ND 646.65 | ETQ:P6FIR1BFA 

125 eo 171 at 14A 1.50 at 20A 3.30 PCD1395CT-ND 3.35 2.88 1.92 | PCD1395TR-ND 646.65 | ETQP6FIR8BFA 

| los 1 13 2.45 at 12A 217 at 17A 4.92 | POD1396CT-ND 3.35 2.88 1.92 | PCD1396TR-ND 646.65 | ETO. P6F2RSBFA 

>| -emin. 3.32 at 10A 2.96 at 144 6.48 PCD1639CT-ND NEW! 3.35 2.88 1.92 | PCD1639TR-ND NEW! 646.65| ETQ-P6F3R4BFA 


PCC-NX1/NX2 Type — Small and Ultra Thin, High Current and Low Loss 


NEW! ETQ-P1H ETQ-P2H ETQ-P3H Features: + High Power: 1 sat(<29A) » High Inductance: 0.7-2.5 uH + Low 3.9mm, ETQ-P2H: 4.9mm 
Resistance: 1.3-5.0mQ + Small Mount Area: 13.0-12.8 * Height: ETQ-P3H: Applications: - PC High speed of CPU: Notebook PC 


Inductance (at 20°C) (Tol. = +20%) | DC Resist. Tape & 
ui Lat (at 20°C) Cut Tape Reel 
Meas. Meas. DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
Series (HH) Current | (wH) | Current |(mQ) Max. | Part No. 1 10 100 | Part No. 500 Part No 
te+| 6.0 (ETQ-P1H Series) ETapin | 0:90#25% | 26A | 0.45 | 36A 0.90 | PODI634CT-ND NEW! 4.34 3.72 2.48 | PODI634TR-ND NEW! 837.00 | ETQP1HOR6BFA 
eo eee a) 1.00:20% | 194 | 080 | 27A 1.56 | PODIG35CT-ND NEW! 4.34 3.72 2.48 | POD1635TR-ND NEW! 837.00 | ETQP1H1ROBFA 
K | eries) 
0.33420% 23A 0.30 32A 0.89 POD1566CT-ND 3.96 3.40 2.27 | PCD1S66TR-ND 764.10 | ETQP2HOR3BFK 
0.69420% 21A 0.59 29A 1.30 PCD1567CT-ND 3.96 3.40 2.27 | POD1567TR-ND 764.10 | ETQP2HOR7BFA 
NC ETQP2H 1.22+20% 16A 1.04 22A 2.27 PCD1568CT-ND 3.96 3.40 2.27 | POD1568TR-ND 764.10 | ETQP2H1R2BFA 
1.83420% 14A 1.49 20A 3.48 POD1569CT-ND 3.96 3.40 2.27 | PCD1569TR-ND 764.10 | ETQ:P2H1R8BFA 
2.61420% 12A 2.12 17A 4.98 PCD1570CT-ND 3.96 3.40 2.27 | POD1570TR-ND 764.10 | ETQ:P2H2R6BFA 
Polarity 0.36420% 23A 0.32 32A 1.04 PCD1640CT-ND NEW! 3.96 3.40 2.27 | POD1571TR-ND NEW! 764.10 | ETQP3HOR4BFA 
ETQ-P3H 0.80425% 16A 0.71 22A 2.59 POD1571CT-ND 3.96 3.40 2.27 | POD1571TR-ND 764.10 | ETQ:P3HOR8BFA 
1.43#25% 12A 1.25 17A 4.52 POD1572CT-ND 3.96 3.40 2.27 | POD1572TR-ND 764.10 | ETQ-P3H1R4BFA 
o NC 7 = * Reference only 
- a j i Features: + High inductance * High current. 
PCC S1 Type High Inductance and High Current Recommended Applications: - DC/DC converter * Computer network + Telcom base station 
Inductance Saturation Current_| Heat Rating pc 
Initial At Flat Point 2 3 Current Resistance Tape & 
at 25°C at 25°C GBEENG || SS AT=40K(°C) At 20°C Cut Tape Reel 
+. (100 KHz) | (100 KHz) I sat I sat lo (A) DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
9.0 | Series Lo (yH) Li (yH) (A) min. | (A) min. Ref. Only (mQ) max. | Part No. 1 10 100 Part No. 250 Part No. 
2.9430% 1.2430% 21.4 18.0 22.6 1.00 PCD1331CT-ND 10.70 7.14 5.93 | PCD1331TR-ND 1181.25 | ETQPAFIR2HFA 
P2 4.6430% 2.7430% 15.5 12.5 17.5 1.56 POD1332CT-ND 10.70 7.14 5.93 | PCD1332TR-ND 1181.25 | ETQPAF2R7HFA 
HL 6.8430% 4.8430% 10.6 9.0 14.4 2.29 PCD1333CT-ND 10.70 7.14 5.93 | PCD1333TR-ND 1181.25 | ETQPAF4R8HFA 
9.7+30% 7.2430% 8.6 7.3 12.0 3.31 PCD1334CT-ND 10.70 7.14 5.93 | PCD1334TR-ND 1181.25 | ETQPAF7R2HFA 
P1 of 1.9430% 0.7430% 50.4 42.3 22.6 1.00 POD1335CT-ND 10.70 7.14 5.93 | PCD1335TR-ND 1181.25 | ETQPAFOR7EFA 
«Polarity EX 2.94+30% 1.3430% 36.7 30.0 17.5 1.56 POD1336CT-ND 10.70 7.14 5.93 | PCD1336TR-ND 1181.25 | ETQPAFIR3EFA 


Panasonic. Current Transformers = 


3.5max 

Transformer for over current detection of switching Connection Diagram oe = = 2 
power supply. (Pri.) (Sec.) 3 4 — 
Features: 2 oO FIN FING 4 45h 7 
+ Small and | fil J max. 4° 
ia acs emerone 1Turn 150 Turn } Y | 4 
* Capable of automatic mounting ST. ST. J 95+] + 

1 - - : 
Recommended Applications: : ‘ 7 | 2 3 1.45 eo 
* On-board power supply 2 3 
+ Power module inductance DCR (@20°C) Turns Cut Tape Tape & Reel 
Performance Characteristics: Term 3~4 | Term1~2 | Term 3~4 Ratio Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
* Operating Temperature: -40°C to +115°C 450% +Max. 420% 45% Part No. 1 10 100 Part No. 500 Part No. 
* Frequency Range: f = 200 kHz to 600 kHz, Duty = 30% to [ p6mi | ooose | 172 | 0.0064 | PODIS48CT-ND 485 323 269 ‘| PODIS48TR-ND 783.00 | ETJ-O4K1AZ 

lo 

+ Dielectric Withstanding Voltage: P:S - AC 500 V[rms], 1 min. 1.18mH 0.0032 11.30 0.0096 | PCD1549CT-ND 4.85 3.23 2.69 PCD1549TR-ND 783.00 ETJ-04K2AZ 


More Product Available Online: www.digikey.com 
642 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Max. 
API Delevan ra | cen wl 
Induct. | Q | Freq.| Rating | Digi-Key Price Each Delevan 
Cc ils and Ind t rs #o D (uH) | Min.|(MHz)/ (mA) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Oo ucto We Series 1641 
2 Iron Core Iron Sleeve (LT10K) 
Series 1025 10 | 44] 250] 1090 [DNAT102ND 1.83 1.14 76 | 1641-102K 
. 1.2 | 44) 79] 900 |DN41122ND 1.33 1.14 76 | 1641-122K 
Molded Unshielded JO Lk 15 | 44) 79] 835 |DN41152ND 1.33 1.14 76 | 1641-152K 
RF Coils , “a 18 | 44) 79] 775 |DN41182-ND 1.33 1.14 76 | 1641-182K 
22 | 44] 79] 665 |DN41222-ND 1.83 1.14 76 | 1641-222K 
caiala eps oA 33 | a | 79| 400 [ONsg@ND 139 144 76 | tostauak 
- = - D ANG fet (TING) Fength 39 | 44] 79] 455 |DN41392-ND 1.33 1.14 76 | 1641-392K 
250" (6.35mm) | .095" (2.41mm) | .020"(.51mm) | 1.5” (38.10mm) 47 | 44/79] 390 |pni472ND 133 114 76 | 1641-470K 
56 | 44] 79| 340 |DN41562-ND 1.33 1.14 76 | 1641-562K 
ote 68 | 50] 79] 285 |DN41682-ND 1.33 1.14 76 | 1641-682K 
Test Current) ; a 82 | 50] 7.9] 250 |DN41822-ND 1.33 114 76 | 1641-822K 
Induct. | Q | Freq. | Rating | Digi-Key Price Each Delevan 10.0 | 50| 79 228 |DN41103-ND 1.33 1.14 76 | 1641-103K 
(uH) | Min.} (MHz) | (mA) | Part No. 1 10 100 | Part No. 120 | 55| 25] 205 |DN41123-ND 1.33 114 .76 | 1641-123K 
Series 1025 Phenolic Core (LT4K) Series 1641 
10 | 40 | 25.0} 1380 | DN2594-ND 63-5436: | 1025-94K Ferrite Core Ferrite Sleeve (LT10K) 
12 | 40 | 25.0} 1300 | DN2596-ND 63.54 36._:| 1025-96K 15.0 | 45] 25] 325 |DN41153ND 1.33 114  .76 | 1641-153K 
33 | 30 | 25.0] 830 | DN2508-ND 63 .54 .36 | 1025-08K 18.0 | 45] 25] 305 |DN41183ND 1.33 114  .76 | 1641-183K 
39 30 | 25.0] 710 | DN2510-ND 63 54 .36 |1025-10K 22.0 | 45} 25 295 | DN41223-ND 1.33 1.14 .76 | 1641-223K 
47130 | 250) 660 | DNBSIZND 63-54-36 |1025-10K 27.0 | 45) 25] 265 |DN41273-ND 1.33 1.14 76 | 1641-273K 
56 | 30 | 250! 550 | pNesI4ND 63 84 36 | 1005-14K 33.0 | 45) 25} 248 |DN41333-ND 1.33 1.14.76 | 1641-333K 
3 | 28| 250) 500 | DNBSI6-ND 63 54.36 | 1025-16K 39.0 | 50) 25] 209 |DN41393-ND 1.33 1.14 76 | 1641-393K 
2 | 28/250] 420 | DNOSIBND .63—«54—«36-:(|1025-18K 47.0 | 50) 25} 200 |DN41473-ND 1.33 1.14.76 | 1641-473K 
+0 | 25|250| 390 | DNES520-ND 63-54 36 | 1025-20K 56.0 | 50) 25] 194 |DN41563-ND 1.33 1.14 76 | 1641-563K 
68.0 | 50) 25] 176 |DN41683-ND 1.33 1.14 .76 | 1641-683K 
Series 1025 Iron Core (LT10K) 82.0 | 50] 25} 186 |DN41823-ND 1.33 1.14.76 | 1641-823K 
1.2 | 25} 7.9 | 620 | DN2522-ND 77 .66 .44 |1025-22K 100.0 | 50| 25) 164 |DN41104-ND 1.33 1.14 76 | 1641-104 
1.5 | 28] 7.9 | 560 | DN2524-ND 77 .66 .44 |1025-24K 120.0 | 55] 79) 153 |DN41124-ND 1.33 1.14 76 | 1641-124 
1.8 | 30] 7.9 | 480 | DN2526-ND 77 .66 .44 |1025-26K 150.0 | 55] .79) 143 |DN41154-ND 1.33 1.14 76 | 1641-154 
22 | 30] 79 415 | DN2528-ND 77 66 .44 |1025-28K 180.0 | 55 | .79 138 |DN41184-ND 1.33 1.14 .76 | 1641-184K 
27 |37| 79 | 355 | DNBS3O-ND 77 66.44 (|1025-30K 220.0 | 55 | 79} 130 |DN41224-ND 1.33 114 .76 | 1641-224K 
33 | 45] 79 | 285 | DN2532ND 77 66 44 |1025-32K 270.0 | 55 | 79] 120 |DN41274-ND 1.33 114 76 | 1641-274K 
3.9 | 451 7.9 | 263 | DN2534-ND 77 66 .44 11025-34K 330.0 | 55 | .79 115 | DN41334-ND 1.33 1.14 = .76 | 1641-334K 
47 |45| 79) 239 | DNes86ND 77 66 44. :(|1025-36K 390.0 | 60] 79} 107 |DN41394-ND 1.33 114  .76 | 1641-304K 
56 |50| 79 | 195 | D\esaBND 77—««66.S44.:«(1025-38K 470.0 | 60 | 79} 94 |DN41474-ND 1.40 1.20  .80 | 1641-474K 
6s |50/ 79) 195 | DNeS40ND 77 65 44 |1005-40K 560.0 | 60| .79| 90 |DN41564-ND 1.40 1.20.80 | 1641-564K 
a2 1551791 160 |DNOM2ND 77 66 44 11005-42K 680.0 | 60] 79} 84 |DN41684-ND 1.40 1.20  .80 | 1641-684K 
joo | 55| 79 | 144 | pNesaennD 77. 66 44 | 1005-4aK 820.0 | 60] 79} 80 |DN41824-ND 1.40 1.20  .80 | 1641-824K 
20 | 45| 25) 160 |BREGNDN 77 66 44 (t02540x 1000.0] 60 | .79} 70 |DN41105-ND 1.40 1.20 80 | 1641-105K 
15.0 | 45) 25 | 157 | DN2548ND 77 66 .44 | 1025-48K 
18.0 | 50| 25 | 149 | DN2550-ND —_—.77_—=66_—=44.—“*|1025-50K Series 2474 
220 | 50] 25 | 144 | DNE552-ND 77 .66 .44 |1025-52K 
270 | 50| 25 | 140 | DNE554ND 77-6644 | 1025-54K Power Inductors 
Series 1025 Ferrite (LT10K) Mechanical Configuration: Units are axial leaded for printed circuit 
33.0 | 45 | 25 130 | DN2556-ND 84 72 48 11025-56K mounting, encapsulated in an epoxy molded case. High resistivity ferrite 
39.0 | 45] 25 125 | DN2558-ND 84 72 48 11025-58K core, allows for high inductance with low DC resistance. Operating 
470 | 45 | 25 410 | DN2560-ND 84 72 48 |1025-60K Temperature: -55°C to +125°C. Current Rating: 40°C Rise over 85°C 
560 | 45 | 25 100 | DN2562-ND 84. «72 ~©.48 :|1025-62K Ambient. Power Dissipation at 85°C: .50 Watts. Inductance: 
630 | 50| 25 92 | DN2564-ND 84. 72 «48. :|1025-64K Measured at 1 V with no DC current. 
820 | 50] 25 | 88 | DN2566-ND 98 .84 56 |1025-66K —— - 
100.0} 50| 25 | 84 | DNB568ND 98 84 56 |1025-68K pimensions Peat Size Lead 
120.0 | 30} 79 | 66 | DNe570-ND 98 84 56 |1025-70K L 7 AWG #20 (TWC) Length 
150.0 | 30] .79 | 61 | DN2572-ND 98 84 56 |1025-72K -740" (18.80mm) | .240" (6.10mm) | .032" (.81mm) _| 1.44” (36.58mm) 
180.0 | 30 | .79 | 57 | DN2574-ND 98-8456 |1025-74K 
220.0] 30] 79 | 52 | DN2576-ND 98 84 56 |1025-76K Max. | Max. 
270.0 | 30| .79) 47 | DN2578-ND 1.05 90 .60 |1025-78K DC | Current API 
330.0 | 30 | .79 45 DN2580-ND 4.05 .90 .60 |1025-80K Induct. | Resist. | Rating | Digi-Key Price Each Delevan 
390.0 | 30} 79 | 40 | DNese2-ND 1.05 90.60 |1025-82k Ca) ra) ears) Ileal al Oa OO Eat Ns: 
470.0 | 30| 79 | 36 | DN2584ND 1.05 90 60 |1025-84K Series 2474 Ferrite Core 
560.0 | 30] 79] 35 | DN2586-ND 1.05 90 60 |1025-86K 1.0 | 0.009 | 627 ]DN7401-ND 233 200 1.34 | 2474-01L 
680.0 | 30] 79) 30 | DN2588ND 1.05 90 60 |1025-88K 1.2 | 0.010 | 595 )DN7402-ND 233 200 1.34 | 2474-02L 
820.0 | 30] 79 | 29 | DN2590-ND 1.16 .99 66 |1025-90K 1.5 | 0.011 | 5.67 )DN7403-ND 233 200 1.34 | 2474-03L 
1000.0 30| 79 | 28 | DN2592ND 1.16 .99 66 |1025-92K 1.8 | 0.012 | 5.43 )DN7404-ND 2.33 2.00 1.34 | 2474-04L 
22 | 0.013 | 5.22 |DN7405-ND 233 200 1.34 | 2474-05L 
‘ 27 | 0.014 | 5.03 |DN7406-ND 233 200 1.34 | 2474-06L 
Series 1641 33 | 0.016 | 4.70 |DN7407-ND 233 200 1.34 | 2474-07L 
. . 39 | 0.017] 4.56 | DN7408-ND 233 200 1.34 | 2474-08L 
Molded Shielded RF Coils 47 | 0.022 | 4.01 |DN7409-ND 233 200 1.34 | 2474-09L 
aioe 56 | 0.024) 3.84 |DN7410-ND 233 200 1.34 | 2474-10L 
ee aweaon trie) taath 68 | 0.026 | 369 [DNMAIT-ND 233 200 1.34 [2474-11L 
82 | 0.028) 3.55 |DN7412ND 233 200 1.34 | 2474-12L 
410" (10.41mm) | .162" (4.11mm) | .025" (.64mm) _| 1.44" (36.58mm) 10.0 | 0.033 | 3.27 |DN7413-ND 276 237 1.58 | 2474-13L 
120 | 0.037 | 309 |DN7414-ND 2.76 237 1.58 | 2474-14L 
Max. 15.0 | 0.040 | 297 |DN7415-ND 2.76 237 1.58 | 2474-15L 
est) ,eurrena an ; in 180 | 0.044 | 284 |DN741GND 276 237 1.58 | 2474-16L 
ran a rans Rana leaned Arr esiGha | bert 22.0 | 0.050 | 266 |DN7417-ND 276 237 1.58 | 2474-171 
‘Series 1641 27.0 | 0.070 | 225 |DN7418-ND 276 237 1.58 | 2474-18L 
Phenolic Core Iron Sleeve (LT10K) 33.0 | 0.075 | 217 |DN7419-ND 276 237 1.58 | 2474-19L 
39.0 | 0.084 | 205 |DN7420-ND 276 237 1.58 | 2474-20L 
10 | 50] 25.0] 1830 |DN41101-ND 1.16 .99 66 | 1641-101K 
42 51 | 25.0! 1570 | DN41121-ND 1416 99 66 | 1641-121K 47.0 | 0.104 1.84 | DN7421-ND 2.76 2.37 1.58 | 2474-21L 
15 51 | 25.0 1500 | DN41151-ND. 116 .99 66 | 1641-151K 56.0 0.130 1.65 DN7422-ND 2.76 2.37 1.58 | 2474-22L 
18 | 50 | 25.0] 1330 |DN41181-ND 1.16 .99 66 | 1641-181K 68.0 | 0.145 | 1.56 |DN7423-ND 276 237 1.58 | 2474-23L 
22 | 49 | 250| 1120 |DN41221-ND 1.16 99 66 | 1641-221K 82.0 | 0.152 | 1.53 |DN7424-ND 276 237 1.58 | 2474-24. 
27 | 47] 250] 870 |DN41271-ND 1.16 .99 66 | 1641-271K 100.0) 0.208 | 1.30 |DN7425-ND 2.94 252 1.68 | 2474-25L 
33) 46/250) 800 [ee «(16 2866 | 1641-S31K 720.0 | 0283 | 1.12 |DN7426ND 294 252 1.68 | 2474-26L 
39 | 44] 250] 680 |DN41391-ND 1.16 .99 66 | 1641-391K ts00| 0290 | 104 (MEAN 204 25> 169 |oa7aon 
47 | 44] 250] 580 |DN41471-ND 1.16 .99 66 | 1641-471K i) Pe ‘ : ; : 
‘56 | 43. | 250/ 505 |DN4I561-ND 116 99 66 | 1641-S61K 180.0 | 0.362 | 0.99 | DN7428ND 294 252 1.68 | 2474-28L 
ea. | 42 | 25.0| 430 |DN41681-ND 116 99 66 | 1641-681K 220.0 | 0.505 | 0.84 |DN7429-ND 294 252 1.68 | 2474-29L 
‘82 | 40 | 250| 375 |DN41821-ND 1.16 .99 66 | 1641-821K 270.0 | 0.557 | 0.80 |DN7430-ND 294 252 1.68 | 2474-30L 


Max. Max. 
DC | Current API 
Induct. | Resist. | Rating | Digi-Key Price Each Delevan 
(WH) | (Ohms) | (Amps) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
330.0 | 0.650 | 0.74 | DN7431-ND 294 252 1.68 | 2474-31L 
390.0 | 0.770 | 0.68 | DN7432-ND 294 252 1.68 | 2474-32L 
470.0 | 1.03 0.59 | DN7433-ND 294 252 1.68 | 2474-33L 
560.0 | 1.14 0.56 | DN7434-ND 2.94 252 1.68 | 2474-34L 
680.0 | 1.50 0.49 | DN7435-ND 2.94 252 1.68 | 2474-35. 
820.0 | 1.98 0.42 | DN7436-ND 294 252 1.68 | 2474-36L 
1000.0 | 2.30 0.39 | DN7437-ND 312 268 1.79 | 2474-37L 
1200.0 | 2.55 0.37 | DN7438-ND 312 268 1.79 | 2474-38L 
1500.0 | 3.00 0.34 | DN7439-ND 3.12 268 1.79 | 2474-39L 
1800.0} 4.00 0.30 | DN7440-ND 3.12 268 1.79 | 2474-40L 
2200.0] 4.40 0.28 | DN7441-ND 3.12 268 1.79 | 2474-41L 
2700.0 | 5.80 0.25 | DN7442-ND 3.12 268 1.79 | 2474-42. 
3300.0] 6.56 0.23 | DN7443-ND 312 268 1.79 | 2474-43L 
3900.0] 8.63 0.20 | DN7444-ND 3.12 268 1.79 | 2474-44L 
4700.0] 10.1 0.19 | DN7445-ND 3.12 268 1.79 | 2474-45. 
5600.0] 11.2 0.18 | DN7446-ND 312 268 1.79 | 2474-46L 
6800.0] 15.0 0.15 | DN7447-ND 3.12 268 1.79 | 2474-47L 
8200.0] 20.8 0.13 | DN7448-ND 312 268 1.79 | 2474-48L 
10000.0} 23.4 0.12 | DN7449-ND 3.34 287 1.91 | 2474-49L 
12000.0| 26.0 0.12 | DN7450-ND 3.34 287 1.91 | 2474-50L 
15000.0} 36.0 0.10 | DN7451-ND 3.34 287 1.91 | 2474-51L 
18000.0} 40.0 0.09 | DN7452-ND 3.34 287 1.91 | 2474-52L 
Series 4590 ora 
High Current 011.55 
Filter Inductors 22.86 
Mechanical Configuration: 
Ferrite Bobbin protected with a flame |.813 
retardant polyolefin sleeve. AWG #20 TCW 
Nom. | Max. | Max. 
Induct.| DC | Current API 
410% | Resist. | Rating | Digi-Key Price Each Delevan 
(uH) | (Ohms) | (Amps) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
3.9 0.007 | 9.75 )DN4495-ND 1.82 1.57 1.05 | 4590-392K 
47 0.008 | 9.11 /DN4496-ND 1.82 1.57 1.05 | 4590-472K 
5.6 0.011 | 7.77 |DN4497-ND 1.82 1.57 1.05 | 4590-562K 
68 0.011 | 7.60 )DN4498-ND 1.82 1.57 1.05 | 4590-682K 
8.2 0.013 | 7.15 |DN4499-ND 1.82 1.57 1.05 | 4590-822K 
10.0 | 0.016 | 644 |DN4500-ND 208 1.79 1.19 | 4590-103K 
12.0 | 0.018 | 6.07 |DN4501-ND 208 1.79 1.19 | 4590-123K 
15.0 | 0.020} 5.76 |DN4502-ND 208 1.79 1.19 | 4590-153K 
18.0 | 0.020 | 549 |DN4503-ND 2.08 1.79 1.19 | 4590-183K 
22.0 | 0.024 | 5.26 |DN4504ND 208 1.79 1.19 | 4590-223K 
27.0 | 0.025 | 5.15 |DN4505-ND 208 1.79 1.19 | 4590-273K 
33.0 | 0.028 | 4.87 |DN4506-ND 208 1.79 1.19 | 4590-333K 
39.0 | 0.028 | 4.87 |DN4507-ND 208 1.79 1.19 | 4590-393K 
47.0 | 0.034 | 4.45 |DN4508-ND 208 1.79 1.19 | 4590-473K 
56.0 | 0.043 | 3.93 |DN4509-ND 208 1.79 1.19 | 4590-563K 
68.0 | 0.059 | 3.35 |DN4510-ND 208 1.79 1.19 | 4590-683K 
82.0 | 0.066 | 3.17 |DN4511-ND 208 1.79 1.19 | 4590-823K 
100 0.084 | 2.81 )DN4512ND 208 1.79 1.19 | 4590-104K 
120 0.113 | 2.43 )DN4513-ND 208 1.79 1.19 | 4590-124K 
150 0.129 | 2.27 |DN4514-ND 208 1.79 1.19 | 4590-154K 
180 0.150 | 2.10 )DN4515-ND 208 1.79 1.19 | 4590-184K 
220 0.162 | 2.02 )DN4516-ND 208 1.79 1.19 | 4590-224K 
270 0.226 | 1.71 |DN4517-ND) 2.08 1.79 1.19 | 4590-274K 
330 0.257 | 1.61 )DN4518-ND 208 1.79 1.19 | 4590-334K 
390 0.288 | 1.52 |DN4519-ND 208 1.79 1.19 | 4590-394K 
470 0.393 | 1.30 )DN4520-ND 208 1.79 1.19 | 4590-474K 
560 0.504 | 1.15 /DN4521-ND 208 1.79 1.19 | 4590-564K 
680 0.570 | 1.08 )DN4522-ND 208 1.79 1.19 | 4590-684K 
820 0.643 | 1.01 )DN4523-ND 208 1.79 1.19 | 4590-824K 
1000 | 0.844 | 0.89 |DN4524-ND 208 1.79 1.19 | 4590-105K 
1200 | 0.977 | 0.82 |DN4525-ND 1.97 1.70 1.13 | 4590-125K 
1500 1.18 0.75 |DN4526-ND 1.97 1.70 1.13 | 4590-155K 
1800 1.50 0.66 |DN4527-ND 1.97 1.70 1.13 | 4590-185K 
2200 1.76 0.61 |DN4528-ND 1.97 1.70 1.13 | 4590-225K 
2700 2.13 0.56 |DN4529-ND 1.97 1.70 1.13 | 4590-275K 
3300 2.53 0.51 |DN4530-ND 1.97 1.70 1.13 | 4590-335K 
3900 2.84 0.48 |DN4531-ND 1.97 1.70 1.13 | 4590-395K 
4700 3.79 0.41 |DN4532-ND 1.82 1.57 1.05 | 4590-475K 
5600 4.24 0.39 |DN4533-ND 1.82 1.57 1.05 | 4590-565K 
6800 5.75 0.34 |DN4534-ND 1.82 1.57 1.05 | 4590-685K 
8200 6.44 0.32 |DN4535-ND 1.82 1.57 1.05 | 4590-825K 
10000 | 7.30 0.30 |DN4536-ND 1.82 1.57 1.05 | 4590-106K 
12000 | 9.34 0.26 |DN4537-ND 1.82 1.57 1.05 | 4590-126K 
15000 | 10.7 0.25 |DN4538-ND 1.82 1.57 1.05 | 4590-156K 
18000 | 14.8 0.21 |DN4539-ND 1.82 1.57 1.05 | 4590-186K 
22000 | 18.0 0.19 |DN4540-ND 1.82 1.57 1.05 | 4590-226K 
27000 | 22.7 0.17 |DN4541-ND 1.82 1.57 1.05 = | 4590-276K 
33000 | 25.7 0.16 |DN4542-ND 1.99 1.71 1.14 | 4590-336K 
39000 | 29.7 0.15 |DN4543-ND 1.99 1.71 1.14 | 4590-396K 
47000 | 33.7 0.14 |DN4544-ND 1.99 1.71. 1.14 | 4590-476K 
56000 | 38.0 0.13 |DN4545-ND 1.99 1.71 1.14 | 4590-566K 
68000 | 528 0.11 |DN4546-ND 1.99 1.71. 1.14 | 4590-686K 
82000 | 67.3 0.10 |DN4547-ND 1.99 1.71. 1.14 | 4590-826K 
100000} 76.0 0.09 |DN4548-ND 1.99 1.71 1.14 | 4590-107K 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(1033) 643 


Test Current Cut Tape T&R API 
evan Induct.| Freg.| Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Delevan 
(uH)_| (MHz) | Min.|Max.(mA)| Part No. 110 100 [Part No. 500 [Part No. 

. 91 | 25 | 40; 685 |DNIOISC-ND 1.72 147 .98 |DNIO1STRND 392.00 |S1008-911K 
Series 1008 @ > 1.0 | 79 | 30} 670 |DNIO16CT-ND 1.72 147 .98 |DNI016TRND 392.00 |S1008-102K 
Unshielded a : 12 | 79 | 30} 625 |DNIOI7CT-ND 1.72 147 .98 |DNI017TRND 392.00 |S1008-122K 

a ee OG Heee ered | | bodes 
Surface Mount Inductors (02670) Ke DN A 22 | 79 | 30] 375 |DNIO20C-ND 1.72 1.47 98 |[DNI020TRND 392.00 |S1008-222K 
Operating Temperature Range: -67°F to +257°F (-55°C to +125°C) e a 27 | 7.9] 30] 365 |DNIO2ICT-ND 1.72 1.47 98 |DNi02ITRND 392.00 |S1008-272K 
33 | 7.9 | 30] 355 | DNI022CT-ND 1.72 1.47 .98 |DN1022TRND 392.00 |S1008-332K 
Dimensions — Inch (mm) 39 | 7.9 | 30} 335 | DNI023CT-ND 1.72 1.47 .98 |DN1023TRND 392.00 |S1008-392K 
A B c D E 47 | 79 | 30] 305 | DNIO24CT-ND —1.72_(1.47__.98 _|DN1024TRND _ 392.00 |S1008-472K 
-100 (2.54) .080 (2.03) .080 (2.03) .055 (1.40) .046 (1.17) 5.6 7.9 | 30 295 DN1025CT-ND 1.72 147 .98 |DNI025TRND 392.00 |S1008-562K 
68 | 7.9 | 30] 250 |DNIO26CT-ND 1.72 1.47 98 |DNi026TR-ND 392.00 |S1008-682K 
= aa ane a 82 | 7.9 | 30] 240 |DNiO27CT-ND 1.72 1.47 98 |DNi027TR-ND 392.00 |S1008-822K 
fe " a 10.0 | 79 | 30) 230 |DNI028CT-ND 1.72 1.47 .98 |DN1028TR-ND 392.00 /S1008-103K 
Induct.) Freq. | Q | Ratins Digi-Ke' Price Each Digi-Ke' Pricing | Delevan 
(ul) (wie) Mire Max. (mA) Bai nce a st part ie bao Pain 120 | 25 | 30| 220 |DNIO20CT-ND 1.72 (1.47.98 |DN1029TRND _392.00 |S1008-123K 
- - 15.0 | 25 | 30] 210 |DNI030CT-ND 1.72 1.47 .98 |DN1030TRND 392.00 /S1008-153K 
Series 1008 Phenolic Core — K Tolerance, +10% 180 | 25 | 30] 200 |DNOSICr-ND 1.72 1.47 98 |DN1031TRND 392.00 |S1008-183K 
.010 | 50.0 | 40 1562 DNO8100CT-ND 1.61 1.38 .92 | DNO8100TR-ND 368.00 |1008-100K 220 | 25 | 30 170 DN1032CT-ND 1.72 147  .98 |DNI032TR-ND 392.00 |S1008-223K 
012 | 50.0 | 40 1450 | DNO8120CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNO8120TR-ND 368.00 |1008-120K 27.0 | 25 | 30 460 DN1033CT-ND 1.72 147 .98 |DN1I033TRND 392.00 |S1008-273K 
.015 | 50.0 | 40] 1381 | DNOS1S50CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNOS150TR-ND 368.00 |1008-150K 33.0 | 25 | 30| 125 |DNIO34C-ND 1.72 147 98 |DN1034TRND 392.00 |S1008-333K 
.018 | 50.0 | 40] 1320 | DNO8180CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNO8180TR-ND 368.00 |1008-180K azo | 25 |30| +110 |DNio3écLND 172 147 98 |DNiO36TRND 392.00 |S1008-473K 
.022 | 50.0 | 35] 1235 | DNO8220CT-ND 1.61 1.38.92 | DNO8220TR-ND _ 368.00 |1008-220K 
: x $1008KIT-ND (API Delevan Part No. S1008KIT) 
tes _ - ie EN +e; i oa eis Son Nee sable Series $1008 Inductor Kit. 5 each of 36 values (0.11H to 47.0uH), 180 total pieces.................. $95.95 
.039 | 50.0 | 30] 1053 | DNO8390CT-ND 1.61 1.38 .92 | DNO8390TR-ND 368.00 |1008-390K 
.047 | 50.0 | 30] 1108 | DNO8470CT-ND 1.61 1.38 .92 | DNO8470TR-ND 368.00 |1008-470K i 
.056 | 50.0 | 25] 847 | DNO8S60CT-ND _1.61__(1.38 92 | DNOS560TR-ND _ 368.00 |1008-560K Series 1210 O an 
068 | 50.0 | 25] 823 | DNOS680CTND 1.61 1.38 .92 |DNO8680TRND 368.00 ji008.680K| | Unshielded ue ~> 
.082 | 50.0 | 25] 801 | DNO8820CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNO8820TR-ND 368.00 |1008-820K _j4b S 3 
100 | 25.0 | 15| 728 | DNostOICT-ND 1.61 1.38 92 | DNos101TR-ND _ 368.00 |to08-101K| | Surface Mount Inductors 016 (0.41) S| 
Series 1008 Ferrite Core — K Tolerance, +10% Operating Temperature Range: K <a ‘! 
12 | 25.0] 40] 1225 |DNOS121CT-ND 1.61 1.38 92 |DNOS121TRND 368.00 /1008-121K : dit sates vas B 
15 | 25.0| 40| 1168 | DNOBISICT-ND 14.61 1.38 92 |DNO81S1TRND 368.00 |1008-151K | | “67°F to +257°F (-55°C to +125°C) ye 
18 | 25.0] 40] 1119 | DNOS181CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNOS181TR-ND 368.00 |1008-181K Min to Max Dimensions—Inch (mm) 
.22 | 25.0] 40] 1055 | DNO8221CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNO8221TR-ND 368.00 |1008-221K A B C (over terminals) D E 
27 | 25.0 | 40] 1000 | DNO8271CT-ND 1.61 1.38.92 | DNO8271TR-ND _ 368.00 |1008-271K Fie=A38 385 — 105 087.101 oH —06i “05d 
33 | 25.0] 40] 954 | DNO8331CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNO8331TR-ND 368.00 |1008-331K (3.00 — 3.51) (2.16 - 2.67) (2.06 - 2.57) (1.04 - 1.55) (1.37) 
39 | 25.0] 40] 913 | DNO8391CT-ND 1.61 1.38 92 = — 1008-391 
47 | 25.0] 40] 846 | DNO8471CT-ND 1.61 1.38 92 | DNO8471TR-ND 368.00 |1008-471K 7 ana ens ar 
56 | 25.0] 40] 808 | DNO8S61CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNO8681TR-ND 368.00 |1008-561K nictrss Ure all cates. lms re ee pies Pricieal Bek 
68 | 25.0| 40] 760 | DNOS681CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNO8681TR-ND 368.00 |1008-681K Mites Miscgb || fe elie) aS) aoe na eey Heng) | mecovel 
62 | 250] 40| 708 | DNose2icT-ND 1.61 1.38 92 | DNO8821TR-ND _368.00 |1008-821K CDE C2) RAs | Mex (ma) |RartiNos eS eS ee S00 |RartiNo: 
Series 1008 Ferrite Core — J Tolerance, +5% Series 1210 Phenolic Core, +10% 
1.0 | 79 | 30] 685 | DNO8102JC-ND 1.61 1.38 .92 |DNOS8102JTR-ND 368.00 ]1008-102J O10 | 500) 30) 966 [Ie 88 2 AS ECT 192.00 | 1210-100K 
12 | 79 | 30] 591 | DNoBI2Z2JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNOB122JTRND 440.00 |1008-122) O12 | 50.0) 30) 9st I 4 re 48 NIST 192.00 | 1210-120K 
15 | 79 | 30] 548 | DNOBIS2/CT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8152JTRND 440.00 |1008-152J O15 | 50.0) 30) 871 INI 4 2 8 TENT 192.00 | 1210-150K 
18 | 79 | 30] 457 | DNOB182JCT-ND 1.93 1.65 1.10 |DNO8182JTR-ND 440.00 |1008-182J O18 | 50.0) 30) set PAC fe AB EC «192.00 | 1210-160K 
22 | 79 | 30| 433 | DNOS222/CT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8222JTR-ND 440.00 |1008-222) G22 | 50.0 | 30 | 779 |DNIGZ20GENDN 84.72.48 (EIGE2OTEEN 192.00 | 1210-220K 
27 | 79 | 30] 413 | DNO8272JCT-ND 1.93 1.65 1.10 |DNO8272JTRND 440.00 |1008-272J 027 | 500) 30) 743 ee 8 72 AB eg = 192.00 | 1210-270K 
33 | 79 | 30] 398 | DNO8332/CT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8332JTR-ND 440.00 |1008-332J 033 | 50.0) 30] 711  |DNIOSSOCEND)| «84 = 72.48. |DNIIOSSOTEEND) 192.00 | 1210-330K 
39 | 7.9 | 30] 354 | DNOB392JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8392JTRND 440.00 |1008-392J 039 | 50.0 | 30) 670 |DNIOSOCTND] 84 72 48 DNIOSSO TRENDY 192.00 | 1210-390K 
47 | 79 | 30] 334 | DNOB472JC-ND 193 165 1.10 | DNOB472JTRND 440.00 |1008-472J .047 | 50.0] 30) 636 |DNI0470CT-ND 84 72 48 |DN10470TRND 192.00 | 1210-470 
56 | 7.9 | 30] 312 | DNO8562JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8562JTR-ND 440.00 |1008-562J -056 | 50.0 | 30| 606 |DNIO560CT-ND_ 847248 |DNIOSGOTR'ND 192.00 | 1210-560K 
68 | 7.9 | 30] 274 | DNO8682JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8682JTR-ND 440.00 |1008-682J .068 | 50.0 | 30) 580 /DNI0680CT-ND .74 63 42 |DNI0680TR-ND 168.00 | 1210-680K 
8.2 7.9 | 30 264 DNO8822JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8822JTR-ND 440.00 |1008-822J 082 | 50.0 | 30 551 DN10820CT-ND 84 72 48 |DN10820TR-ND 192.00 | 1210-820K 
10.0 | 7.9 | 30] 245 | DNO8103CT-ND 1.93 1.65 1.10 |DNO8103JTRND 440.00 |1008-103J Series 1210 Iron Core, +10% 
15.0 | 25 | 30] 194 | DNOB153CT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8153JTRND 440.00 |1008-153J 10 | 250] 30] 1018 [DNIO10ICT-ND 95 81 54 |DNIOIOITRND 216.00 | 1210-101K 
18.0 | 25 | 30| 173 | DNO8i8ICT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8183JTRND 440.00 |1008-183J 12 | 25.0] 30) 971 |DNI012ICT-ND 95 81 54 |DNI0121TRND 216.00 | 1210-121K 
220 | 25 | 30] 158 | DNO8223/CT-ND 1.93 1.65 1.10 |DN08223JTR-ND 440.00 |1008-223) 15 | 250) 30} 910 |DNIO1ISICT-ND 95 81 .54 |DNIOI51TR-ND 216.00 | 1210-151K 
27.0 | 25 | 30] 146 | DNO8273JCT-ND 1.93 1.65 1.10 |DNO8273JTR-ND 440.00 |1008-273J 18 | 250) 30} 860 |DNIO181CT-ND 95 81 54 |DNIO18ITR-ND 216.00 | 1210-181K 
33.0 | 25 | 30] 135 | DNO8333JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8333JTR-ND 440.00 |1008-333J 22 | 250| 30| 805 |DNI0221CT-ND 95 81 _—.54_|DNIO221TRND _216.00 | 1210-221K 
39.0 | 25 | 30) 125 | DNO8393JCT-ND = 1.93 1.65 1.10 | DNO8393JTR'ND 440.00 /1008-393J .27 | 250| 30] 759 |DNI0271CT-ND 95 81 54 |DN10271TRND 216.00 | 1210-271K 
470 | 25 | 30] 120 | DNO8473JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8473JTR-ND 440.00 |1008-473J 33 | 25.0| 30| 720 |DNIO33IC-ND 95 81 54 |DNIO3317RND 216.00 | 1210-331K 
4008KIT-ND (API Delevan Part No. 1008KIT) 39 | 250) 30} 679 |DNI0391CT-ND 95 81 54 |DNIO391TR-ND 216.00 | 1210-391K 
Series 1008 Inductor Kit. 5 each of 54 values (0.0018,H to 47.0UH), 270 total pieces............... $95.95 A7 | 250) 30) 644 [DNIDEMICEND =8.95 = Bt 54 [ONTOS TITEND 216.00 | 1210-471k 
56 | 250/30] 614 |DNIO56ICT-ND 95 —81_—=.54_|DNIO561TR-ND 216.00 | 1210-561K 
68 | 250] 30| 588 |DNI0681CT-ND 95 81 54 |DNIO681TRND 216.00 | 1210-681K 

i 82 | 250/30] 556 |DN10821CT-ND 95 81.54 |DNI0821TR-ND 216.00 | 1210-821K 
Series $1008 ~~ Series 1210 Ferrite Core, +5% 

Shielded ) a ! 70 [79] 30] 515 |DNIOIOQICFND 98 84 56 [DNIOIO2JTRND 224.00 | 1210-102 
all c 12 | 79 | 30} 497 |DN10122JCT-ND 98 84 56 |DN10122JTR-ND 224.00 | 1210-122) 

Surface Mount ™ *.010-.030 wR Sh 15 | 79 | 30] 467 |DN10152JCT-ND 98 84 56 |DNIO1S2JTRND 224.00 | 1210-152) 
(0.26-0.76) NO DSN A 18 | 79 | 30] 454 |DN10182JCT-ND 98 84 56 |DNIO182JTRND 224.00 | 1210-182) 

Inductors Be 22 | 79 | 30| 431  |DN10222/CT-ND 98 _84_.56_|DN10222JTRND 224.00 |1210-222J 
— 27 | 79 | 30] 411 |DN10272JCT-ND 98 84 56 [DN10272JTR-ND 224.00 | 1210-272 

7 5 Dimensions ~ Inch (mm) 5 Z 33 | 79 | 30) 393 |DN10332JCT-ND .98 84 56 |DN10332JTR-ND 224.00 |1210-332J 

39 | 79 | 30} 378 |DNI0392JCT-ND .98 84 56 |DN10392JTR-ND 224.00 | 1210-392J 

-100 (2.54) -080 (2.03) -080 (2.03) -055 (1.40) 046 (1.17) 47 | 79 | 30] 9352 |DN10472JCT-ND 98 84 56 |DN10472JTRND 224.00 | 1210-472J 
56 | 7.9 | 30| 341  |DNI0562JCT-ND 98 _.84_—56_[DN10562JTR-ND 224.00 | 1210-562J 

Test Current Cut Tape T&R | API 68 | 79 | 30] 321 |DNI0682JCT-ND 98 84 56 |DNI0682JTRND 224.00 | 1210-682) 
Induct.) Freq. | Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 82 | 79 | 30] 305 |DNI0822JCT-ND 98 84 56 |DN10822JTRND 224.00 | 1210-822) 
(HH) _| (MHz) | Min. |Max.(mA) | Part No. 110 100 | Part No. 500__| Part No. 10.0 | 7.9 | 30| 297 |DNI0103JCT-ND 1.02 87 58 |DNIO103JTRND 282.00 | 1210-103J 

Series $1008 Ferrite Core, +10% 120 | 25 | 30) 272 |DNIO123JCT-ND 1.02 87 58 |DNI0123JTR-ND 232.00 | 1210-123J 
10 | 25 | 40] 1120 | DNIO01CT-ND = 1.72 1.47.98 |DNIOO1TRND —_ 392.00 |$1008-101K) 150 | 25 |'30| 257 (BNIDISCEN 1.02 87 __—58 DIDIER 282.00 | 1210-150 
15 | 25 | 40} 1015 | DN1003CT-ND 1.72 147 98 |DN1003TRND 392.00 |S1008-151K' 18.0 | 25 | 30) 237 /DNI0183JCT-ND 1.02 87 58 |DNIO183JTRND 232.00 | 1210-183) 
48 | 25 | 40] 970 | DNIO04CT-ND 1.72 1.47.98 |DN1004TR-ND 392.00 |S1008-181K| 220) 25 90) 24 eee 102 BF 8 ei 282.00 1210-223) 
‘> | 95 | 40! 930 IiDNIOOSCTND 172 147 98 |DNHOOSTRND 392.00 |stooe-221K 27.0 | 25 | 30} 193 |DN10273JCT-ND 1.02 87 58 |DN10273JTR-ND 232.00 | 1210-273) 
27 | 25 |-40| 900 FERTERER 172 147 cn IERNMEEMNGIE 300.00 |sio0e-271K 33.0 | 25 | 30} 182 |DN10333JCT-ND 1.02 87 .58 |DNI0333JTR-ND 232.00 | 1210-333) 
: : : : : 39.0 | 25 | 30| 170 |DN10393/CT-ND 1.02 87 _.58 |DNI0393JTR-ND 232.00 | 1210-393) 
33) 25 | 40) 565 Cee «(2 147 98 ae 222-00 | S1008-331k 470 | 25 | 30| 163 |DNI0473JCT-ND 1.02 87 58 |DN10473JTR-ND 282.00 | 1210-473 
39 | 25 | 40) 840 | DN1008CT-ND 1.72 1.47.98 |DNI008TR-ND — 392.00 /S1008-391K 56.0 | 25 | 30] 152 |DNIO563JCT-ND 1.02 87 58 |DNIOS6NTRND 232.00 | 1210-563J 
AT 25 | 40 815 DN1009CT-ND 1.72 1.47 .98 |DNI009TR-ND 392.00 | S1008-471K 68.0 | 25 | 30 144 DN10683JCT-ND 1.02 87 58 |DN10683JTR-ND 232.00 | 1210-683J 
56 | 25 | 40; 790 |DNIO10CT-ND 1.72 147 .98 |DNIO10TRND 392.00 |S1008-561k' 820 | 25 | 30} 136 |DN10823/CT-ND 1.02 87 .58 |DN10823JTR-ND 232.00 | 1210-823) 
62 | 25 | 40; 770 | DNIO1ICT-ND 1.72 147 98 |DNIO11TRND _ 392.00 |S1008-621K' 100.0| 25 | 30] 120 |DNIO104JCT-ND 1.02 87 58 |DNIO104JTR-ND 232.00 | 1210-104J 
68 | 25 | 40; 750 |DNIO12CT-ND 1.72 147 .98 |DNI012TRND 392.00 |S1008-681K' 4210KIT-ND (API Delevan Part No. 1210KIT) 
7 | 25 | 40) 735 | DN1013CT-ND 1.72 1.47.98 |DNIO13TRND — 392.00 /S1008-751K Series 1210 Inductor Kit. 5 each of 58 values (0.00181H to 100.0u1H), 290 total pieces............... $95.95 
82 | 25 | 40] 715 | DNIO14CT-ND 1.72 147 98 |DNIO14TRND _ 392.00 |S1008-821K' (Continued) 


644 (1033) 
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API Delevan Inductors (com) Test [| Gurrent Gut Tape Tam [API 


Induct.| Freq. | Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Delevan 
Series $1210 (uH) | (MHz) | Min. |Max.(mA) | Part No. 110 100 | PartNo. 500 _|Part No. 
: ee 22 | 79 | 50] 535 |DN12220C-ND 77 66 44 | DN12222JTR.ND 176.00 | 1812-222) 
Shielded ‘e 4K 27 | 79 | 50| 517 |DN12272CT-ND 77 66 44 | DN12272JTR'ND 176.00 |1812-272J 
ll S 33 | 79 | 50) 501 | DN12332JCT-ND 77 66 44. | DN12332JTR-ND 176.00 | 1812-332J 
Surface Mount ol Nearest) wa Sh 39 | 79 | 50| 472 |DN12392JC-ND 77 66 44 | DN12392JTR-ND 176.00 |1812-392) 
Inductors , . se ae 47 | 79 | 50| 448 | DNI2472JCT-ND.77_—«66_—44_ | DN12472JTR-ND 176.00 | 1812-472J 
56 | 79 | 50| 427 |DNI256QJCT-ND 77 .66 44 | DNI2562JTRND 176.00 |1812-562) 
iin to Max Dimensions-inch (mm) 68 | 79 | 50} 409 |DNI2682J/CT-ND 77 .66 44 | DNI2682JTR-ND 176.00 |1812-682J 
k B C (over terminals) D E 82 | 79 | 50| 375 |DNI2822JCT-ND 77 .66 44 | DN12822JTRND 176.00 |1812-822) 
718 — 138 085 — 105 “081 —.101 Oi = 061 954 10.0] 79 | 50] 354 |DNI2103/CT-ND 77. 66.44 | DN12103JTR-ND 176.00 |1812-103) 
(3.00-3.51) (2.16-2.67) (2.06-2.57) (1.04-1.55) (1.37) 12.0 | 25 | 50 317 DN12123JCT-ND 77 66.44 | DN1I2123JTR-ND 176.00 | 1812-123 
150] 25 | 50] 283 |DNI2Z153/CT-ND 77 .66 44 | DNI2153/TRND 176.00 |1812-153) 
Teal Garant Cut Tape TER API 18.0] 25 | 50] 268 |DNI2183/CT-ND 77 .66 44 | DN12183JTR-ND 176.00 |1812-183) 
Induct.| Freq.] @| Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 220) 25) 50) 250 [oe 7 CG Ak ges 176.00: 1812-228) 
(uH) | (MHz)| Min.| Max. (mA) | Part No. 110 100 | Part No. 500 _| Part No. ets Bs 2 a Beda gs pe - rele ae Peete 
Series $1210 Iron Core, +10% - = S33JCT- i z z : x 
to | 25 | 40] 1175 |DNI050CT-ND 1.09 93 62 |DNIOS0TRND 248.00 |S1210-101K $0.0) 25) 50) 211 ey 7 OG Ak I 176.00 | 1812-30) 
12 | 25 | 40) 1104 |DNIOS51CT-ND 1.09 .93 62 | DNIOS1TR-ND 248.00 |S1210-121K 470) 25) 50) 200 [RNIZRM 77 66 44 NIECE) 176.00 | 1812-473) 
15 | 25 | 40) 1017 |DNI052CT-ND 1.09 .93 62 | DNI0S2TR-ND 248.00 |S1210-151K as = = te Parana es a ° oy pected ieee ae 
18 | 25 | 40) 971 |DNIO53CT-ND 1.09 .938-—«62._ | DNI053TR-ND 248.00 |S1210-181K sal es y : oe : : 
‘o> | 25 | 40] sto |pNtos4crND 109 93 62 |DN10S4TR-ND 248,00 |s1210.221K 820 | 25 | 50| 169 | DNI2823/CT-ND 77 _.66_.44_| DN12823JTR-ND_ 176.00 | 1812-823J 
27 | 25 | 40] 860 |DNIOSSCT-ND 1.09 93 62 | DNI0S5TR-ND 248.00 |S1210-271K 100.0) 25) 50) 158 ea eG Ak Ny 176.00 |1812-104) 
93 | 25 | 40] 931 |pNtosecr-ND 1.09 93 62 |DNI0S6TRND 24800 |st210.331K 120.0] 0.79] 40) 158 |DNI2124/CT-ND 77 66 44. | DNI2124JTR-ND 176.00 |1812-124J 
39 | 25 | 40| 720 |DNIO57CT-ND 1.09 93 62 | DN1057TR-ND 248.00 |S1210-391K 150.0) 0.79) 40) 149 Doge OC Ak aes 176.00 |1812 154) 
“7 | 25 | 40| 679 |DNI0S8CND 109 93 62 | DNIOS8TRND 248.00 |S1210-471K 180.0] 0.79] 40) 145 |DNI2184JCT-ND 77 66 44 | DNI2184JTR-ND 176.00 |1812-184 
56 | 25 | 40! 644 |DNIOS9CLND 1.09 93 62 | DNIOS9TR-ND 248,00 |st210-5e1K 220.0| 0.79 | 40| 142 | DN12224JCT-ND 1.16 99 _.66_| DN12224JTR-ND 264.00 | 1812-224) 
3 | 25 | 401 614 |DNI060CLND 1.09. 93.62 | DNIO60TR.ND 248,00 Ist210-681K 270.0] 0.79] 40] 129 |DN12274JCT-ND 116 99 66 | DN12274JTRND 264.00 | 1812-274) 
‘32 | 25 | 40! 588 |DNIOSICLND 1.09 93 62 | DNTO61TR-ND 248,00 |st210-821K 330.0] 0.79} 40) 120 | DN12334JCT-ND 1.16 99 66 | DN12334JTR-ND 264.00 | 1812-334J 
Series $1210 Ferrite Core, 210% 390.0] 0.79} 40) 100 | DN12394JCT-ND 1.16 99 .66 | DN12304JTR-ND 264.00 | 1812-394J 
; 

470.0] 0.79| 40) 88 | DN12474JCT-ND 1.16 99 66 | DN12474JTR-ND 264.00 | 1812-474) 
be ie rs as Retest pee be 2 ee ae See cee 560.0| 0.79 | 30| 82 | DNI2564JCT-ND 1.16 99 _.66_| DN12564JTR-ND 264.00 | 1812-564J 
15 | 79 | 40| 603 |DNIOs4CRND 1.02 8758 | DNI064TRND 232.00 |S1210-152k 680.0) 0.79 | 30) 82 [DNIZCOEEND) 1.16 99 65 IDNIZCCSIIENDY 264.00 | 1812-684) 
tg | 79 | 40| 564 |DNIOsSCrND 102 a7 58 |DNIO6S5TRND 232.00 |Si210-18K 820.0] 0.79| 30) 67 | DN12824JCT-ND 1.16 99 66 | DN12824JTR-ND 264.00 | 1812-824J 
22 | 791 40| 533 |DNtoseCND 102 67 58 |DNIO66TRND 232.00 | st210-220K 1000.0] 0.79] 30} 55 | DNI2105JCT-ND 1.16 99.66 | DNI2105JTR-ND 264.00 | 1812-105J 
27 | 79] 40] 526 |DNIO67CT-ND 1.02.87 58 | DNIO67TRND 232.00 |S1210-272K 
33 | 79] 40} 509 | DNt068CT-ND 1.02.87. 58 | DNIO68TR-ND 232.00 |S1210-332k e F 

~—1 
39 | 79| 40| 500 |DNto6gcT-ND 102 87 58 |DNTOG9TRND 23200 |sizi0-0x| | Series S1812 Shielded O 
47 | 79 | 40] 455 |DNI070CT-ND 1.02.87 ~—«.58 | DNI070TR-ND 232.00 |S1210-472K 
56 | 7.9 | 40| 399 |DNIO7ICT-ND 1.02__.87_—58_ | DNIO7ITR-ND 292.00 |S1210-562K Surface Mount Inductors I" 535037) 
68 | 79] 40] 372 |DN1072CF-ND 1.02 87 58 |DNIO72TRND 232.00 ]$1210-682K Min to Max Dimensions - Inch (mm) 
82 | 79] 40} 349 |DN1073CT-ND 1.02 87 58 | DNI073TRND 232.00 |$1210-822k A B C (over terminals) D E 
10.0 | 25] 40; 330 |DNIO74CT-ND 1.02 87 58 |DN1074TRND 232.00 |S1210-103K 166-.190 118 — 134 118—.134 054-078 066 
12.0] 25 | 40} 314 | DN1075CT-ND 1.02 .87  .58 | DNIO75TR-ND 232.00 |S1210-123K (4.22- 4.83) (3.00 -3.40) (3.00 -3.40) (1.37 -1.98) (1.68) 
15.0 | 25 | 40| 288 |DNIO76CT-ND 1.02 87 _.58 | DNIO76TRND _ 232.00 |S1210-153K 
Test Current Cut Tape T&R 
220 | 25] 40] 262 |DNIO78CI-ND 1.02 87 58 | DNIO78TRND 232.00 |S1210-223K 
7 . Induct. | Freq. | Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Delevan 

27.0 | 25 | 40| 228 |DNIO79CT-ND 1.02 .87 58 | DNIO79TR-ND 232.00 |S1210-273K (ul) | (Nez) | Min. [Max (mA) | Part No. a tay aay (Ree bee lena 
330 | 25 | 40] 215 |DNIO80CT-ND 1.02 87 58 | DNI080TRND 232.00 |S1210-333K Saree sei iron Cere7220%7 
39.0 | 25 | 40] 204 |DNIO81CT-ND 1.02 87 58 | DN1081TRND 232.00 |S1210-393K 7s 1m) an ERs ae ye vi TOOTWN ceaoo Isaac 
470 | 25 | 40| 194 [BRIDESCENY 1.02 67 58 DNIBESTEENE) 282.00 |S1210-479K 12 | 25 | 50] 1412 |DNI101CT-ND 1.26 1.08 72 |DNI101TRND 288.00 |St812-121M 
56.0 | 25 | 40 181 DN1083CT-ND 1.02 87 58 | DNI083TR-ND 232.00 |S1210-563K 15 25 | 50 1347. | DN1102CT-ND 1.26 1.08 .72 |DN1102TRND 288.00 |S1812-151M 
68.0 | 25 | 40] 172 |DNI084CT-ND 1.02 87 58 | DN1084TR:ND 232.00 /S1210-683K 18 | 25 | 50| 1290 |DNI10SCT-ND 1.26 1.08 .72 |DNI103TR-ND 288.00 |S1812-181M 
820 | 25 | 40] 156 |DNIO85CT-ND 1.02 .87 58 | DNI085TRND 232.00 |S1210-823K 47 | 25 | 40| 802 | DNI108CT-ND 1.26 1.08 _.72_|DN1108TR-ND _288.00 [S1812-471M 
100.0] 25 | 40| 144 | DNtO86CT-ND —_1.02__—.87_—«58_| DNIO86TR-ND 232.00 |S1210-104K 56 | 25 | 40| 735 |DNIT09CT-ND 1.26 1.08 .72 |DNI109TRND 288.00 |S1812-561M 

82 | 25 | 40| 614 | DNIT11CT-ND 1.26 1.08 72 |DN1111TR-ND _288.00 [S1812-821M 


$1210KIT-ND (API Delevan Part No. S1210KIT) 
Series $1210 Inductor Kit. 5 each of 37 values (0.10H to 100.0y1H), 185 total pieces ............... $95.95 


Series 1812 
Unshielded 


Series $1812 Ferrite Core, +10% 
1.0 7.9 | 40 755 DN1112CT-ND 1.30 1.11 .74 |DNI112TRND 296.00 /S1812-102K 
1.2 7.9 | 40 725 DN1113CT-ND 1.30 1.11 .74 |DNI113TRND 296.00 /S1812-122K 
1.5 7.9 | 40 706 DN1114CT-ND 1.30 1.11 .74 |DNI114TRND 296.00 /S1812-152K 
1.8 7.9 | 40 681 DN1115CT-ND 1.30 1.11 .74 |DNIT15TRND 296.00 /S1812-182K 
22 7.9 | 40 658 DN1116CT-ND 1.30 1.11.74 |DNITIGTRND — 296.00 |S1812-222K 
638 DN1117CT-ND 1.30 1.11  .74 |DNI117TRND = 296.00 /S1812-272K 


169 DN1136CT-ND 1.30 1.11  .74 |DNI136TRND 296.00 |S1812-104K 


163 DN1137CT-ND 1.30 1.11 .74 |DN1137TR-ND 296,00 /S1812-124K 
158 DN1138CT-ND 1.30 1.11 .74 |DN1I138TRND 296.00 /S1812-154K 


22 | 25.0 | 30 708 DN12221CT-ND 70 
27 | 25.0] 30 668 DN12271CT-ND 70 
33 | 25.0] 30 604 DN12331CT-ND -70 


40 | DNI2221ITRND 160.00 | 1812-221K 
40 |DN12271TR-ND 160.00 | 1812-271K 
40 |DN12331TR-ND 160.00 | 1812-331K 


40 
i 

4 33 | 79 | 40| 534 |DNI118CI-ND 1.30 1.11 74 |DNI118TRND 296.00 |Si1812-332K 
Surface Mount Inductors F015 (0.38 ) 39 | 79 | 40| 487 |DNIT19C-ND 1.30 1.11 .74 |DNIT19TRND 296.00 |S1812-392K 
; <a Eee ‘ 47 | 79 | 40} 471 |DN1120CT-ND 1.30 1.11 74 |DNI120TRND 296.00 |S1812-472K 
Operating. Temperature Range: SF to +257°F 53° to. +125°C) 56 | 79 | 40| 447 | DNIT2IC-ND 1.30 1.11.74 |DNI121TRND 296.00 |S1812-562K 
Min to Max Dimensions—Inch (mm) es | 79 | 40| 408 |DNI122Cr-ND 1.30 1.11 74 |DNI122TRND 296.00 |Si812-682K 
ry 5 G (ever terinifals) D = 82 | 79 | 40} 372 |DN1123CT-ND 1.30 1.11 74 |DN1123TRND 296.00 |Si1812-820K 
qe6=100 EEE! qae= Aad nae 078 tes 100 | 25 | 50] 333 |DNit24cT-ND 130 1.11 74 |DNI124TRND 296.00 |S1812-103K 
(4.22- 4.83) (3.00-3.40) (3.00 — 3.40) (1.37-1.98) (1.68) 120 | 25 | 50} 315 | DN1125CT-ND 1.30 1.41 .74 |DN1125TR-ND 296.00 |S1812-123K 
150 | 25 | 50| 301 |DNI126CT-ND 1.30 1.11 74 |DNI126TRND _ 296.00 |S1812-153K 
aH anren Out Tape Tape & Reet] API 780 | 25 | 50| 288 |DNI127C-ND 1.30 1.11 74 |DNI127TRND 296.00 [S1812-183K 
A ha : Pe bs 220 | 25 | 50) 277 | DNI128C-ND 130 111 74 |DN1128TRND 296.00 |S1812-223K 
preety eae eee Price Each poahey Pricing > || Delevan 27.0 | 25 | 50| 267 | DN1129CT-ND 1.30 1.11 .74 |DN1129TRND 296.00 |S1812-273K 
(HE) Me | Ml | Mave (one) | PartNo TSO 1005 [RartiNo: S00 | RartiNo: 33.0 | 25 | 50| 258 |DNI130C-ND 1.30 1.11.74 |DNI1Z0TR-ND 296.00 |S1812-333K 
Series 1812 Iron Core, 10% 39.0 | 25 | 50| 250 | DNI131CT-ND 1.30 1.11 74 |DN1131TRND _ 296.00 |S1812-393K 
10 | 250) 30) 816 Pei = «70 40 | BRITO 160.00 | 1812-101K 470 | 25 | 50]; 242 |DNI132CT-ND 1.30 141 74 |DN1132TRND 296.00 |S1812-473K 
12 | 25.0) 30) 818 | DN12121CT-ND 70 40 |DNI2121TR-ND = 160.00 | 1812-121K 56.0 | 25 | 50) 235 | DN1133CT-ND 1.30 1.11  .74 |DN1133TRND 296.00 |S1812-563K 
15 | 250| 30] 818 | DN12151CT-ND 70 40 |DNI21S1TRND — 160.00 | 1812-151K 680 | 25 | 50) 215 |DNI134C-ND 130 1.11 74 |DN1134TRND 296.00 |S1812-683K 
18 | 250| 30] 757 | DNt2181CT-ND 70 40 |DNI2181TRND 160.00 | 1812-181K 820 | 25 | 50) 196 |DNI135C-ND 130 111 74 |DN1135TRND 296.00 |S1812-823K 

40 

40 

40 

40 

40 

40 


BZ/BZ888 88888 


39 | 250/30) 535 | DNt2391Cr-ND 70 “40 | DNI2391TRND 160.00 | 1812-391K 180.0] .79 153 | DN1139CT-ND 1.30 111 .74 |DN1139TR-ND 296.00 /S1812-184K 

220.0 | .79 149 | DN1140CT-ND 1.54 1.32 88 |DNI140TR-ND 352.00 /S1812-224K 

47 | 250| 30) 501 | DN12471CT-ND 70 40 |DN12471TR-ND 160.00 | 1812-471K 270.0 | 79 tas | DNIT41CT.ND 154 132 88 |DNTI4ITRND 35200 |State-27aK 

56 | 25.0 | 30 | 400 _[BNI2sereE Buu 40 _[DNIeSeUTE a 160.00 | 1812 561K 330.0] .79 | 40| 129 | DN1142CT-ND 1.54 1.32 88 |DNI142TR-ND 352.00 [S1812-334K 

68 | 25.0) 30) 379 [DNSICENDy «70 40 [BMSe ENR 160.00 | 1812-681 390.0| .79 | 40] 105 | DNI143CT-ND 1.54 1.32 88 |DNI143TRND 352.00 |S1812-394K 

82 | 25.0} 30] 354 | DN12821CT-ND 70 40_|DNI2821TR-ND 160.00 | 1812-821K 470.0 | 79 | 40 1 DN1144CT-ND 1.54 1.32 .88 |DNI144TRND 352.00 |S1812-474K 

Series 1812 Ferrite Core — J Tolerance, +5% 560.0 | .79 | 40 84 | DN1145CT-ND 1.54 1.32  .88 |DNI145TRND 352.00 |S1812-564K 

10 ] 7.9 | 50] 634 |DNI2102JCT-ND 77 66 44 |DNI2102JTRND 176.00 | 1812-102J 680.0 | .79 | 40| 79 | DN1146CT-ND 1.54 1.32.88 |DNI146TR-ND _ 352.00 [S1812-684K 

te ae a oo ReIaIeeNG a = a Ree NG 133 ioe ace 820.0] .79 | 40] 71 |DNI47C-ND = 1.54 1.32 88 |DNI147TRND 352.00 /S1812-824K 

18 | 79 | 50| 556 | DN12182JCT-ND 77 66 44 |DN12182JTR-ND 176.00 | 1812-182 1000.0] 25 | 40 | 60 [ENIIESCTNEA 1.54 1.52 88 [ERISSTENEE 352.00 |S1812- 105K. 
$1812KIT-ND (API Delevan Part No. S1812KIT) 

1812KIT-ND (API Delevan Part No. 1812KIT) Series $1812 Inductor Kit. 5 each of 49 values (0.10UH to 1000.0p1H), 245 total pieces.............. $95.95 

Series 1812 Inductor Kit. 5 each of 61 values (0.010uUH to 1000.0p1H), 305 total pieces .............. $95.95 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 645 


API Delevan |nductors (cont) 


Series P1812 
Surface Mount 


Power Inductors 


| F-| 


Ef 


| 


I-D 


iw 
ie 


Series 4922 
High Current 
Surface Mount 
Power Inductors 


|_| 


>| © 050 (1.27) 


Min to Max Dimensions—Inch (mm) Mechanical Configuration: Units are encapsulated in a Surface Mount package, using an epoxy molded case. Leads are 
A B Cc D pre-tinned. A high resistivity ferrite core allows for high inductance with low DC resistance. Standard tolerance +15%. 
-166-.190 (4.22-4.83) -118-.134 (3.00-3.40) -118-.134 (3.00-3.40) .015 min. (.38 min.) Operating Temp.: -55°C to +125°C. Current Rating: 40°C rise over 85°C ambient. Power Dissipation at 85°C: .55 Watts. 
E G Inductance: Measured at 1V with no DC current 
.054-.078 (1.37-1.98) .118 Ref. only (3.00) .066 Ref. only (1.68) 
Min to Max Dimensions-Inch (mm) 
ines A B C (Over Terminals) D E (Min.) 
induct. | DC ieee -500 (12.70) .240 (6.10) 220 (5.59) .065 (1.66) 100 (2.54) 
(uH) | Resist. |Current | Current Cut Tape T&R 
+10% | Max. | Rating | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | API Delevan Max. | Rated | Incre- Tai 
pe & 
@ 1KHz |(Ohms) | (mA) _|(mADC) | Part No. 1 10 100 | Part No. 500 | Part No. inal ebG" | (current | ymerval Cut Tape Reel’ | API 
1.0 | 0.113 | 1050 | 2400 | DNS300CT-ND 86 .75 50 | DNS300TR-ND 197.60 | P1812-102K 1khz | Resist.| (Max. |Current] Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 
1.2 | 0.199 | 1000 | 2158 | DNS301CT-ND 86 .75  .50 | DN301TR-ND 197.60 | P1812-122K 
15 | 0.222 | 950 | 1980 | DN3302CT-ND .86 .75  .50 | DNS302TR-ND 197.60 | P1812-152K (uH) | (Ohms)/ Amps) | (Amps)| Part No. 1 10 100 | PartNo. 800 | Part No. 
1.8 | 0.240 | 900 | 1828 | DNS303CT-ND 86 .75  .50 | DN3303TR-ND 197.60 | P1812-182K Series 4922 Ferrite Core, +15% 
22 | 0.268 | 850 | 1697 | DN3304CT-ND 86 —.75_—.50 | DN3304TRND 197.60 | P1812-222K 
2710288 18001 151g TDNEGOSCENDI Bs 75 bo TDNBSOSTRNDI 197.60 1 Piaiz-27ox 0.22 | 0.0080} 7.00 | 7.00 | DN2193CT-ND 224 1.92 1.28] DN2193TRND — 819.20 | 4922-221L 
3.3 | 0.323 | 750 1397 | DNS306CT-ND 86 .75 50 | DN8306TR-ND 197.60 | P1812-332K 0.27 | 0.0085} 6.75 | 6.75 | DN2194CT-ND 224 1.92 1.28 | DN2194TR-ND 819.20 | 4922-271L 
3.9 | 0.347 | 700 | 1250 | DNS307CT-ND 86 .75 —.50 | DN3307TR-ND 197.60 | P1812-392K 0.33 | 0.0090} 6.50 | 650 |DN2195CT-ND 224 1.92 1.28] DN2195TRND — 819.20 | 4922-331L 
4.7 | 0.401 | 650 | 1131 | DN3308CT-ND 86 75 .50 | DN3308TRND 197.60 | P1812-472K 
56 | 0437 | 650 | 1060 |DNGgOOCTND| (86 75 80 | DNGSO9TRND 19760 | Pletz-seax 0.39 | 0.0095} 6.25 | 625 |DN2196CT-ND 224 1.92 1.28] DN2I96TRND — 819.20 | 4922-391L 
68 | 0.472 | 600 990 | DN3310CT-ND 86 “75.50 | DN@310TR-ND 197.60 | P1812-682K 0.47 | 0.0100} 6.00 | 6.00 | DN2197CT-ND 224 1.92 1.28 | DN2197TR-ND 819.20 | 4922-471L 
8.2 | 0.548 | 600 | 871 | DN3311CT-ND 86 75 .50 | DN3311TRND 197.60 | P1812-822K 
10 |oeoe | 550 | 772 NBREBGRND] ‘o¢ co 53 WEREOTBINE! 21000 | Pisia-103K 0.56 | 0.0105} 5.80 | 580 |DN2198CT-ND 224 1.92 1.28] DN2198TRND — 819.20 | 4922-561L 
12 |0.670 | 550 | 752 | DN3313CT-ND 93 80 53 | DNGS13TRND 212.00 | P1812-123K 0.68 | 0.0110} 5.70 | 5.70 |DNE199CT-ND 224 1.92 1.28] DN2199TRND — 819.20 | 4922-681L 
15 | 0.780 | 450 | 693 | DNS314CT-ND 93 _—.80_.53 | DNS314TR-ND_212.00 | P1812-153K 0.82 | 0.0120} 5.60 | 5.60 |DN2200CT-ND 224 1.92 1.28] DN2200TRND — 819.20 | 4922-821L 
18 | 0.875 | 400 | 614 | DNS3I5CI-ND 93 80 53 | DNS3ISTRND 212.00 | P1812-183K 2 : 
2 |1200| 370 | sis WORESECENA so 00 5 NERESIETRINGN 100 | PtaizooaK 1.0 | 0.013} 550 | 5.50 |DN2201CT-ND 224 1.92 1.28| DN2201TRND — 819.20 | 4922-01L 
27 |1404 |} 330 | 465 | DNS317CT-ND 93 80 .53 | DNG317TRND 21200 | P1812-273K 1.2 | 0.018] 4.69 | 4.69 |DN2202CT-ND 224 1.92 1.28 | DN2202TRND — 819.20 | 4922-02L 
33 | 1.578 | 300 | 425 | DNS318CT-ND .93 80 .53 | DNG318TR-ND 212.00 | P1812-333K y 
20 |1e8| 200 | 376 HORESSGENE) 99 00 5a WERESTGTEINEN 1000 | PiaizacaK 15 | 0.020} 4.45 | 4.45 | DN2203CT-ND 2.24 1.92 1.28 | DN2203TRND — 819.20 | 4922-03L 
47 | 2.064 | 260 | 366 | DN3320CT-ND 93.80.53 | DNG320TR-ND 212.00 | P1812-473K 18 | 0.021] 4.34 | 4.34 |DN2204CT-ND 2.24 1.92 1.28 | DN2204TRND — 819.20 | 4922-04L 
56 | 2.268 | 240 | 336 | DNG321CT-ND 93 80.53 | DNS321TR-ND 212.00 | P1812-563K 22 | 0.029} 3.70 | 370 | DN2205CT-ND 2.24 1.92 1.28] DN2205TRND = 819.20 ‘| 4922-05L 
68 | 3.408 | 220 | 297 | DNG322CT-ND 93 80.53 | DN3322TR-ND 212.00 | P1812-683K 4 : 
32 |36 | 200 | os7 NORBSSCrNo! 93 60 es [BREST AD] 21200 | Pisinanak 27 | 0.034] 3.41 | 3.41 |DN2206CT-ND 2.24 1.92 1.28] DN2206TRND 819.20 _| 4922-06L 
100 | 4320 | 180 | 238 | DNG324CT-ND 93 80 _.53 | DN3324TRND 212.00 | P1812-104K 3.3 | 0.038} 3.23 | 323 | DN2207CT-ND 2.24 192 1.28] DN2207TRND 819.20 | 4922-07L 
120 | 6.000 | 160 | 208 | DN3325CT-ND 93 80 53 | DNG325TRND 212.00 | P1812-124K 7 ' 7 
iso |e432 | 140 | 163 WERESSRGtAM) 93 80. 53 NBRERCETEINGN 1000 | Piaioteac 3.9 | 0.042} 3.07 | 3.07 | DN2208CT-ND 2.24 1.92 1.28] DN2208TR-ND —_819.20_| 4922-08L 
480 | 8400) 120 | 158 | DNB327CT-ND 93 80 53 | DN3327TRND. 21200 | P1812-184K 4.7 | 0.047} 290 | 290 | DN2209CT-ND 2.24 1.92 1.28] DN2209TR-ND 819.20 | 4922-09L 
220 | 9.680 | 120 | 143 | DNG328CT-ND 93 80.53 | DN3328TR-ND 212.00 | P1812-224K 5.6 | 0.051} 279 | 279 |DNe210CT-ND 238 2.04 1.36 | DN2210TRND — 870.40 ‘| 4922-10L 
a0 [16210 90 | 118 [DNSSGOCEND e390 5a | DNGROTRAND 21200 | Pist2-coak 68 | 0058] 261 | 261 |DNE2TICTND 238 204 1.36 | DNB2I1TRND — 870.40 | 4922-11 
: : : : : 8.2 | 0.063} 251 | 251 |DNe212CT-ND 238 2.04 1.36 | DN2212TRND = 870.40‘ | 4922-12L 
= 10.0 | 0.071) 236 | 2.36 | DN2213CT-ND 238 2.04 1.36] DN2213TRND = 870.40 _| 4922-13L 
Series P1 330 12.0 | 0.079) 224 | 2.24 | DN2214CT-ND 238 204 1.36 | DN2214TR-ND 870.40 | 4922-14 
15.0 | 0.089) 211 | 211 |DN2215CT-ND 238 2.04 1.36] DN2215TRND = 870.40 _| 4922-15L 
Surface Mount A E 
| ie > 18.0 | 0.119) 1.82 | 1.82 | DN2216CT-ND 238 2.04 1.36] DN2216TRND = 870.40 _| 4922-16L 
Power Inductors J Eee E | 22.0 | 0.152) 1.61 | 1.61 |DN2217CT-ND 256 219 1.46 | DN2217TR-ND 934.40 | 4922-17L 
27.0 | 0.179} 1.48 | 1.48 | DN2218CT-ND 256 219 1.46| DN2218TRND 934.40 | 4922-18L 
Min to Max Dimensions-Inch (mm) 33.0 | 0.222] 1.33 | 1.33 |DN2219CT-ND 256 219 1.46| DN2219TRND 934.40 | 4922-19L 
A B Cc D 39.0 | 0.315] 1.42 | 112 |DN2220CT-ND 256 219 1.46 | DN2220TRND = 934.40 | 4922-20L 
0.300-0.325 (7.62-8.26) | 0.105-0.125 (2.67-3.18) | 0.125-0.145 (3.18-3.68) [0.020 Min.(0.506 Min.) 47.0 | 0.362] 1.04 | 1.04 | DN2221CT-ND 256 219 1.46 | DN2221TRND = 934.40 | 4922-21L 
E F G 56.0 | 0.397] 1.00 | 1.00 | DN2222CT-ND 256 219 1.46 | DN2222TRND = 934.40 | 4922-221 
0.040-0.060 (1.02-1.52) 0.190 (Ref. only) (4.83 Ref. only) 0.070 (Ref. only)(1.78 Ref. only) 
68.0 | 0.418 | 0.97 | 0.97 | DN2223CT-ND 256 219 1.46 | DN2223TRND = 934.40 | 4922-23L 
ines 82.0 | 0.604] 0.81 | 0.81 | DN2224CT-ND 273 234 1.56 | DN2224TRND 998.40 | 4922-24L 
Induct.) DC mental 100 | 0.672) 0.76 | 0.76 | DN2225CT-ND 2.73 234 1.56| DN2225TRND 998.40 ‘| 4922-25L 
(uH) | Resist. | Current) Current Cut Tape T&R 120 | 0.735} 0.73 | 0.73 | DN2226CT-ND 273 2.34 1.56 | DN2226TR-ND 40 | 4922-26L 
+10% | Max. | Rating| Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | API Delevan . : 8 GT: IS 2! S oes 
@ 1KHz| (Ohms) | (mA) | (ADC) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 500. | Part No. 150 | 0.998) 0.63 | 0.63 | DN2227CT-ND 2.73 234 1.56| DN2227TRND = 998.40 _| 4922-27L 
1 | 0.035 | 2780 | 1526 | DN3260CT-ND 1.56 1.34 .90 | DN3260TR-ND 356.80 | P1330-102K 180 | 1.37 | 0.53 | 0.53 | DN2228CT-ND 273 234 1.56| DN2228TRND 998.40 | 4922-28L 
1.2 | 0.041 | 2690 | 1400 | DNS261CT-ND 1.56 1.34 .90 | DNS261TRND 356.80 | P1330-122K DNe229 
1.5 | 0.043 | 2030 | 1291 | DN3262CT-ND 1.56 1.34 .90 | DN3262TR-ND 356.80 | P1330-152K 220 || ESE) 2050), 080 ey 27S 2S 150 aie §— 908-40 4022-20. 
1.8 | 0.048 | 1950 1180 | DN3263CT-ND 1.56 1.34 .90 | DN3263TR-ND 356.80 | P1330-182K 270 1.77 0.47 | 0.47 | DN2230CT-ND 2.73 2.34 1.56 | DN2230TR-ND 998.40 | 4922-30L 
22 | 0.075 | 1690 | 1104 | DN3264CT-ND 1.56 1.34.90 | DNS264TR-ND 356.80 | P1330-222K 330 | 251 | 0.39 | 0.39 | DN2231CT-ND 2.73 234 1.56] DN2231TR-ND 998.40 | 4922-31L 
27 | 0.080 | 1550 | 936 | DNS265CT-ND 1.56 1.34 .90 | DNG265TRND 356.80 | P1330-272K " 3 
33 | oto | 1460 | 940 (RORESESCEND] ise 1294 90 [DREDRBTRIND) a5ee0 | Pia30-a90K 390 | 273 | 0.38 | 0.38 | DN2232CT-ND 2.73 2.34 1.56 | DN2232TR-ND —-998.40_| 4922-32L 
3.9 | 0.118 | 1390 | 732 | DN3267CT-ND 1.56 1.34 .90 | DN3267TR-ND 356.80 | P1330-392K 470 | 3.25 | 0.35 | 0.35 | DN2233CT-ND 2.73 234 1.56 | DN2233TRND  -998.40_| 4922-33L 
4.7 | 0.125 | 1330 | 720 | DNS268CT-ND 1.56 1.34 .90 | DNG268TR-ND 356.80 | P1330-472K 
se |oi45 | 1110 | ei2 \DNeSBOCTND) 156 124 90 |DRGS60TRND! sse80|Ptas0 sac 560 | 3.75 | 0.33 | 0.33 |DN2234CT-ND 280 240 1.60 | DN2234TRND 1024.00 | 4922-34L 
68 | 0.165 | 1080 | 600 | DN3270CT-ND 1.56 1.34.90 | DN3270TR-ND 356.80 | P1330-682K 680 | 4.31 | 0.30 | 0.30 | DN2235CT-ND 280 240 1.60 | DN2235TRND 1024.00 | 4922-35L 
8.2 | 0.180 | 1020) 600 | DNS271CT-ND 1.56 1.34 .90 | DNS271TR-ND 356.80 | P1330-822K 820 | 6.04 | 0.26 | 0.26 | DN2236CT-ND 280 240 1.60 | DN2236TRND 1024.00 | 4922-36L 
10 | 0216 | 946 | 564 | DN3272CT-ND 1.56 1.34 .90 | DN3272TRND 356.80 | P1330-103K 4 ‘ : 
2 |o2s | ot | sie WORESSCEND 156 134 90 (ERG@eTBND! asee0 | Pisso-120K 1000 | 6.90 | 0.24 | 0.24 | DN2237CT-ND 2.80 240 1.60 | DN2237TRND 1024.00 | 4922-37L 
15 | 0.288 | 858 | 432 | DNG274CT-ND 1.56 1.34.90 | DNS274TR-ND _ 356.80 | P1330-153K 1200 | 10.00} 0.20 | 0.20 | DN2238CT-ND 2.80 240 1.60 | DN2238TR-ND 1024.00 | 4922-38L 
18 | 0.328 | 817 | 420 | DNG275CT-ND 1.56 1.34 .90 | DNS275TR-ND 356.80 | P1330-183K 7 ' 
2 | ose | ca | oes MERCER 1c6 124 90 FERESETRING seo | Ptazo-22ak 1500 | 12.50 | 0.178 | 0.178 | DN2239CT-ND 2.80 240 1.60 | DN2239TR-ND 1024.00 | 4922-39L 
27 |0425 | 657 | 324 | DNB277CT-ND 1.56 134 90 | DN3277TRND 356.80 | P1330-273K 1800 | 16.00 | 0.157 | 0.157 | DN2333CT-ND 2.80 240 1.60 | DN2333TRND 1024.00 | 4922-40L 
33 | 0.538 | 568 | 270 | DNS278CT-ND 1.56 1.34 .90 | DNG278TR-ND 356.80 | P1330-333K 2200 | 20.00 | 0.141 | 0.141 | DN2334CT-ND 280 240 1.60 | DN2334TRND 1024.00 | 4922-41L 
39 | 0.600 | 488 | 270 | DN3279CT-ND 1.56 1.34.90 _ | DN279TR'ND 356.80 | P1330-393K 7 7 .. 
a7 OTS dGT CEES REE LES 13490 BREST SBE GO | PTSSO-aTEC 2700 | 23.00 | 0.131 | 0.131 | DN@335CT-ND 280 240 1.60 | DN2335TRND 1024.00 | 4922-42L 
56 | 0.900 | 442 | 216 | DNS281CT-ND 1.56 1.34 .90 | DNS281TR-ND 356.80 | P1330-563K 3300 | 25.00 | 0.126 | 0.126 | DN2336CT-ND 280 240 1.60 | DN2336TRND 1024.00 | 4922-43L 
6B | 1.020 | 384 | 174 PONEECEN, 1.56 1.34 290 PONE) 956.80 | P1390-€83K 3900 | 33.00] 0.110 | 0.110 | DN2337CT-ND 280 240 1.60) DN2337TRND 1024.00. | 4922-44L 
82 | 1.380 | 362 | 150 | DNS283CT-ND 1.56 1.34 .90 | DNS283TRND 356.80 | P1330-823K 
400 | 1.680 | 347 | 132 | DNg284CT.ND 1.83 157 1.05 | DNG284TRND 418.40 | P1330-104K 4700 | 37.00 | 0.103 | 0.103 | DN2338CT-ND 280 240 1.60 | DN2338TRND 1024.00 | 4922-45L 
120 | 1.800 | 327 | 111 | DN3285CT-ND 1.83 157 1.05|DNG285TRND 418.40 | P1330-124K 5600 | 40.00 | 0.100 | 0.100} DN2339CT-ND 280 240 1.60] DN2339TRND 1024.00 _| 4922-46L 
150 | 2.040 | 272 | 106 | DN3286CT-ND 1.83 1.57 1.05| DNS286TR-ND 418.40 | P1330-154K e800 | 62.00] 0.080 | 0.080 | DNB340CT-ND 294 252 1.68) DNB340TRND 1075.20. | 4922-47L 
180 | 2.400 | 261 89 | DN3287CT-ND 1.83 1.57 1.05 | DN3287TR-ND 418.40 | P1330-184K 
220 | 2.648 | 223 72 | DNS288CT-ND 1.83 1.57 1.05 | DNS288TR-ND 418.40 | P1330-224K 8200 | 66.00 | 0.077 | 0.077 | DN@341CT-ND 294 252 1.68| DN2341TRND 1075.20 | 4922-48L 
270 | 4220 | 191 | 60 TEQNECBSIENE) 1,831.57 1.05 HSSZES TIN) 418.40 | P1S30-274K. 10000 | 74.00 | 0.071 | 0.071 | DN2342CT-ND 2.94 252 1.68 | DN2342TRND = 1075.20 | 4922-491 
330 | 4.800 | 179 57 | DNS290CT-ND 1.83 1.57 1.05 | DNS290TRND 418.40 | P1330-334K 
390 | 5640 | 171 48 | DNB291CT-ND 183 157  1.05|DN3201TRND 418.40 | P1330-304K 12000 | 93.00 | 0.065 | 0.065 ) DN2343CT-ND 2.94 252 1.68 | DN2343TRND 1075.20 | 4922-50L 
470 | 6.000 | 161 41 | DNB292CT-ND 1.83 1.57 1.05 | DN3292TR-ND 418.40 | P1330-474K 15000 | 105.00] 0.061 | 0.061 ) DN2344CT-ND 2.94 252 1.68] DN2344TRND 1075.20 | 4922-51L 
ses ts bse = pain ie bp ie aes alae gre 18000 | 143.00] 0.052 | 0.052 | DN2345CT-ND 3.29 2.82 1.88 | DN2345TRND 1203.20 | 4922-52L 
820 | 9.960 | 113 | 26 | DNG295CI-ND 1.83 1.57 1.05 | DN3295TR-ND 418.40] P1330-824K 22000 | 160.00) 0.050 | 0.050 BRESISCENES 9.20 262) 1.60 DET 1208.20 | deze-sol 
1000 | 11.160 | 105 22 | DNS296CT-ND 1.83 1.57 _1.05 | DN3296TR'ND__418.40 | P1330-105K (Continued) 
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API Delevan Inductors (cont) Induct. |Max DC | Current Cut Tape TaR | API 
@1kHz | Resist. | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 
Series 5022 24 (6.10), F aah (uH)£15% | (Ohms) | Max.(A) | Part No. 1 10 100 | Part No. 480 | Part No. 
B 2700.0 5.80 0.25 | DN8242CT-ND 3.75 3.21 2.14 | DN3242TR-ND 821.76 | 8532-42LTR 
S u rface M Oo u nt 80 7 075," > 3300.0 6.56 0.23 | DN8243CT-ND 3.75 3.21 2.14 | DN3243TR-ND 821.76 | 8532-43LTR 
at ke : -505 (12.82) 
| nd u cto rs (1.27) min. (1.90) %~ Se ( ) 3900.0 8.63 0.20 | DN3244CT-ND 3.75 3.21 2.14 | DN3244TR-ND 821.76 | 8532-44LTR 
4700.0 10.1 0.19) DN8245CT-ND 3.75 3.21 2.14 | DN3245TR-ND 821.76 | 8532-45LTR 
Mechanical Configuration: Units are encapsulated in a surface mount package, using an epoxy molded case. Operating 5600.0 11.2 0.18 | DNS246CT-ND 3.75 3.21 214 |DNG246TR-ND 821.76 | 8532-46LTR 
Temperature: -55°C to +125°C. Current Rating at 90°C Ambient: 35°C rise. Maximum Power Dissipation at 90°C: 0.405 
Watts. Weight Max.: 1.5 grams 6800.0 15.0 0.15 ) DN8247CT-ND 3.75 3.21 2.14 | DN3247TR-ND 821.76 | 8532-47LTR 
8200.0 20.8 0.13) DN8248CT-ND 3.75 3.21 2.14 | DN3248TR-ND 821.76 | 8532-48LTR 
DC | Curr. Tape & 1000.0 | 234 | 0.12 | DNS249CT-ND 3.75 3.21 214 |DN3249TR-ND 821.76 | 8532-49LTR 
Ind. Test | Resist. | Rating Cut Tape Reel | API 7 if 
(HH) | Q | Freq. | Max. | Max. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 12000.0 | 26.0 0.12 | DN8250CT-ND 3.75 3.21 2.14 | DN3250TR-ND 821.76 | 8532-50LTR 
5% |Min.| (MHz) | (Ohms) | (mA) | Part No. 14 10 100 | PartNo. 800 | Part No. 15000.0 | 36.0 0.10 | DN3251CT-ND 3.75 3.21 2.14 | DN3251TR-ND 821.76 | 8532-51LTR 
Series 5022 Phenolic Core 18000.0 | 40.0 0.09 | DN3252CT-ND 3.75 3.21 2.14 | DN3252TR-ND 821.76 | 8532-52LTR 


0.20 | 50 | 25.0 | 0.047 | 2790 | DN2243CT-ND 2.73 2.34 1.56 | DN2243TR-ND 998.40 |5022-201J 
0.56} 50 | 25.0 | 0.135 | 1645 | DN2254CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2254TR-ND 768.00 |5022-561J 
0.62 | 50 | 25.0 | 0.140 | 1615 | DN2255CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2255TR-ND 768.00 /5022-621J 


Series SPD62 i 


I 
1.00 | 50 | 25.0 | 0.290 | 1125 | DN2260CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2260TR-ND 768.00 |5022-102J Shielded Surface eG 46 30 
2.00] 33 | 7.9 | 0.800 | 675 | DNe267CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2267TR-ND 768.00 |5022-202J | | i 
390] 33 | 79 | 2300 | 395 | DNe274CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2274TR-ND 768.00 |5022-392J Mount Inductors | ie oe 38° 


Series 5022 Iron Core 


13.0 | 65 2.5 | 1.200 | 520 | DN2287CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2287TR-ND 844.80 |5022-133J 
100.0) 50 25 | 4.500 | 275 | DN2308CT-ND 2.49 2.13 1.42 | DN2308TR-ND 908.80 |5022-104J 


This low cost power choke is suitable for PDA, palmtop and other power management applications requiring 
small size, high current capacity, and a shielded winding to reduce EMI/RFI. The flat top construction lends 
itself to auto-insertion. Operating Temperature Range: -55°C to +125°C 


DC Curr. Tape & 
i Ind. | Test | Resist. | Rating Cut Tape Reel API 
Series 8532 (HH) | Freq. | Max. Max. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 
Surface Mount Power + 20% | (KHz) | (Ohms) | (Amps) | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,500 | Part No. 


1.2 | 100 | 0.040 | 3.50 |DN7SO0CT-ND 1.51 1.29 
24 | 100 | 0.045 | 280 |DN7SO1CT-ND 1.51 1.29 
3.5 | 100 | 0.060 | 250 |DN7502CT-ND 1.51 1.29 
4.7 | 100 | 0.070 | 2.00 |DN7S503CT-ND 1.51 1.29 
6.8 | 100 | 0.080 | 1.80 |DN7504CT-ND 1.51 1.29 


10 | 100 | 0.12 1.40 |DN7505CT-ND 1.51 1.29 
12 | 100 | 0.13 1.30 |DN7506CT-ND 1.51 1.29 


DN7S00TR-ND —602.00/M) SPD62-122M 
DN7501TR-ND —_602.00/M) SPD62-242M 
DN7502TR-ND —602.00/M) SPD62-352M 
DN7503TR-ND —_602.00/M) SPD62-472M 
DN7504TR-ND —-602.00/M) SPD62-682M 


Inductors +1950 (127) Pre 


Mechanical Configuration: Units are encapsulated in a surface mount package, La 

using an epoxy molded case. High resistivity ferrite core, allows for high “| Ds"SN 
inductance with low DC resistance. Operating Temperature: -55°C to +125°C 5 Soe Ne 
Current Rating: 40°C rise over 85°C ambient Power Dissipation at 85°C: .50 

Watts Inductance: Measured at 1 V with no DC current 


DN7S05TR-ND —602.00/M) SPD62-103M 
DN7S06TR-ND —602.00/M) SPD62-123M 


Min to Max Dimensions-Inch (mm) 


A B C (over terminals) D E 
840 — .860 310 to .330 -266 to .286 070 to .110 “20 (Ref. Only) 15 | 1.0 | 0.15 | 1.20 |DN7507CT-ND 1.51 1.29 DN7507TR-ND —_602.00/M| SPD62-153M 
erssSeues) (7-87'='6:98) AG:70.7-26) (NB 279) 5.08 (Ref. Only) 18 | 1.0 | 0.19 | 110 |DN7508CT-ND 1.51 1.29 DN7508TR-ND — 602.00/M| SPD62-183M 
22 | 1.0 | 0.20 | 1.00 |DN7509CT-ND 1.51 1.29 DN7509TR-ND —602.00/M| SPD62-223M 
Induct. | Max DC} Current Cut Tape T&R | API o BOC 2 oF 
@1 kHz | Resist. | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 27 | 1.0 | 0.25 | 0.94 |DN7510CT-ND 1.51 1.29 DN7510TR-ND —602.00/M/ SPD62-273M 
(uH)#15% | (Ohms) | Max.(A) | Part No. 1 10 100 | Part No. 480 | Part No. 


33 1.0 0.28 0.82 |DN7511CT-ND 1.51 1.29 
39 1.0 0.40 0.78 |DN7512CT-ND 1.51 1.29 
47 1.0 0.44 | 0.70 |DN7513CT-ND 1.51 1.29 
56 1.0 0.51 0.68 |DN7514CT-ND 1.51 1.29 


68 1.0 0.64 | 0.56 |DN7S1SCI-ND 1.51 1.29 
82 1.0 0.71 0.50 |DN7S16CT-ND 1.51 1.29 
100 | 1.0 0.81 0.41 |DN7517CT-ND 1.51 1.29 
120 | 1.0 0.95 0.39 |DN7518CT-ND 1.51 1.29 
150 | 1.0 1.07 | 0.37 |DN7519CT-ND 1.51 1.29 


180 | 1.0 1.67 | 0.385 |DN7520CT-ND 1.51 1.29 
220 | 1.0 1.89 0.32 |DN7521CT-ND 1.51 1.29 
270 | 1.0 2.77 | 0.29 |DN7522CT-ND 1.51 1.29 
330 | 1.0 3.30 0.22 |DN7/523CT-ND 1.51 1.29 


DN7511TR-ND —602.00/M) SPD62-333M 
DN7512TR-ND —_602.00/M) SPD62-393M 
DN7513TR-ND —_602.00/M) SPD62-473M 
DN7514TR-ND —602.00/M) SPD62-563M 


Series 8532 Ferrite Core, +15% 


1.0 0.009 6.27. | DNS201CT-ND) =. 33.01. 2.58 ~—1.72_ | DN3201TR-ND 660.48 | 8532-01LTR 
1.2 0.010 5.95 | DNS202CT-ND 3.01 258 1.72 | DN3202TR-ND 660.48 | 8532-02LTR 
1.5 0.011 5.67 | DNS203CT-ND) 3.01. 2.58 ~— 1.72 | DN3203TR-ND 660.48 | 8532-03LTR 
1.8 0.012 5.43 | DNS204CT-ND 3.01. 2.58 ~—1.72_ | DN3204TR-ND 660.48 | 8532-04LTR 
2.2 0.013 5.22 | DNS205CT-ND) =3.01. 2.58 ~—-1.72_ | DN3205TR-ND 660.48 | 8532-05LTR 


27 0.014 5.03 |) DNS206CT-ND 3.01 258 1.72 | DN3206TR-ND 660.48 | 8532-06LTR 
3.3 0.016 4.70 |) DNS207CT-ND) 3.01 258 1.72 | DN3207TR-ND 660.48 | 8532-07LTR 
3.9 0.017 4.56 |) DNS208CT-ND 3.01 258 1.72 | DN3208TR-ND 660.48 | 8532-08LTR 
47 0.022 4.01 |) DNG209CT-ND) 3.01. 2.58 ~—1.72_ | DN3209TR-ND 660.48 | 8532-09LTR 
5.6 0.024 3.84 | DNB210CT-ND) 3.01. 2.58 ~— 1.72 _ | DN3210TR-ND 660.48 | 8532-10LTR 


68 0.026 3.69 |) DNS211CT-ND) 3.01 258 = 1.72 | DN3211TR-ND 660.48 | 8532-11LTR 
8.2 0.028 3.55 |) DNB212CT-ND) 3.01 258 1.72 | DN3212TR-ND 660.48 | 8532-12LTR 
10.0 0.033 3.27 | DNB213CT-ND =. 3.36) = _2.88 ~—-1.92_ | DN3213TR-ND 737.28 | 8532-13LTR 
12.0 0.037 3.09 |) DNS214CT-ND 336 288 1.92 | DN3214TR-ND 737.28 | 8532-14LTR 
15.0 0.040 2.97 | DNS215CT-ND «3.36 =.2.88 ~—1.92_ | DN3215TR-ND 737.28 | 8532-15LTR 


18.0 0.044 2.84 |) DNS216CT-ND 336 2.88 1.92 | DN3216TR-ND 737.28 | 8532-16LTR 
22.0 0.050 2.66 |) DNS3217CT-ND) 336 288 1.92 | DN3217TR-ND 737.28 | 8532-17LTR 
27.0 0.070 2.25 | DNS218CT-ND 3.36 288 1.92 | DN3218TR-ND 737.28 | 8532-18LTR 
33.0 0.075 2.17 | DNB219CT-ND) 336 2.88 1.92 | DN3219TR-ND 737.28 | 8532-19LTR 
39.0 0.084 2.05 |) DNS220CT-ND 336 2.88 1.92 | DN3220TR-ND 737.28 | 8532-20LTR 


47.0 0.104 1.84 | DN3221CT-ND) 3.36 288 1.92 | DN8221TR-ND 737.28 | 8532-21LTR 
56.0 0.130 1.65 | DN3222CT-ND 3.36 288 1.92 | DN3222TR-ND 737.28 | 8532-22LTR 
68.0 0.145 1.56 | DN3223CT-ND 3.36 288 1.92 | DN3223TR-ND 737.28 | 8532-23LTR 
82.0 0.152 1.53 | DN3224CT-ND 3.36 «=2.88 = 1.92_ | DN3224TR-ND 737.28 | 8532-24LTR 
100.0 0.208 1.30 | DN3225CT-ND 3.54 3.03 2.02 | DN8225TR-ND 775.68 | 8532-25LTR 


DN7S15TR-ND —_602.00/M) SPD62-683M 
DN7S16TR-ND —602.00/M) SPD62-823M 
DN7517TR-ND —_602.00/M) SPD62-104M 
DN7518TR-ND —602.00/M) SPD62-124M 
DN7519TR-ND —_602.00/M) SPD62-154M 


DN7520TR-ND —602.00/M) SPD62-184M 
DN7521TR-ND —602.00/M) SPD62-224M 
DN7522TR-ND —_602.00/M) SPD62-274M 
DN7523TR-ND —_602.00/M) SPD62-334M 


BRFSS SSSRSSISSSSRSSSSRISRRBB 


Series CM9900 PC Mount 
Common Mode Chokes 


+ Operating Temperature Range: -55°C to +125°C 
+ Current Rating at 80°C Ambient: 40°C rise 
+ Mechanical Configuration: Tape wrapped winding sections; varnish impregnated assembly 


NOTES: 

(1) Inductance in table is for either L1 or L2 

(2) Leakage inductance tested at L1 with L2 shorted or at L2 with L1 shorted 
(3) Windings balanced within 1% 


120.0 | 0.283 | 1.12 | DNB226CT-ND 354 3.03 2.02 |DN3226TR-ND 775.68 | 8532-26LTR B oe eee 

150.0 | 0.330 | 1.04 | DN3227CT-ND 354 3.03 2.02 |DN3227TR-ND 775.68 | 8532-27LTR 1-21.34 [4 

180.0 | 0.362 | 0.99 | DNB228CT-ND 354 3.03 2.02 |DN3228TR-ND 775.68 | 8532-28LTR uy le | 17.0 

220.0 | 0.505 | 0.84 | DN3229CT-ND 3.54 3.03 2.02 |DN3229TRND —775.68 | 8532-29LTR 3 6 vo Lt a iv oh 

270.0 | 0.557 | 0.80 | DN3230CT-ND 354 3.03 202 |DNS230TRND 775.68 | 8532-30LTR fd ere | ab AEC 

390.0 | 0.770 | 0.68 | DN3232CT-ND 354 3.03 202 |DNS232TRND 775.68 | 8532-32LTR - ma oe ae [ =] 

470.0 | 1.03 | 0.59 | DN3233CT-ND 354 3.03 202 |DNS233TRND 775.68 | 8532-33LTR : 13.4 

560.0 | 1.14 | 0.56 | DN3234CT-ND 354 3.03 202 |DNS234TRND 775.68 | 8532-34LTR mace 

680.0 | 1.50 | 0.49 | DN3235CT-ND 354 3.03 202 |DNS235TRND 775.68 | 8532-35LTR pis Current API 

820.0 | 198 | 0.42 | DN3236CT-ND 354 3.03 202 |DNS236TRND 775.68 | 8532-36LTR (nH) Rating Max. | Digi-Key Price Each Delevan 

1000.0 | 2.30 | 039 | DN3237CI-ND 3.75 321 214 |DN3237TRND 821.76 | 8532-37LTR L1 or L2 (Amps) Part No. 1 10 100 Part No. 

1200.0 | 255 | 0.37 | DNS238CT-ND 3.75 3.21 214 |DNG238TR-ND 821.76 | 8532-38LTR 150 2.8 DN4606-ND 3.61 3.09 2.06 CM9900-154 

1500.0 | 3.00 | 0.34 | DNS239CT-ND 3.75 3.21 214 |DN3239TR-ND 821.76 | 8532-39LTR 820 1 DN4614-ND 3.61 3.09 2.06 CM9900-824 

1800.0 | 4.00 | 0.30 | DNS240CT-ND 3.75 3.21 214 |DNS240TRND 821.76 | 8532-40LTR 2200 55 DN4619-ND 3.61 3.09 2.06 CM9900-225 

2200.0 | 4.40 | 0.28 | DNG241CT-ND 375 3.21 214 |DN3241TRND 821.76 | 8532-41LTR . 
(Continued) 
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API Delevan Inductors (cont) Nom. | Max. |Max. Rated| Dimension API 
= - Induct.| DCR Current Inch (mm) | Digi-Key Price Each Delevan 
Series DC 630 Hig h Cu rrent (uH) |(Ohms)| (A DC) A Part No. 1 10 50 | PartNo. 
. Series DC780, +10% 
Power Line Chokes 
10.0 | 0.009 11.4 |.620 (15.748) | DN2412-ND 6.05 5.50 5.28 | DC780-103K 
aaa _ 12.0 | 0.009 11.4 — |.620 (15.748) | DN2413-ND 6.05 5.50 «5.28 | DC780-123K 
ysical Parameters = Inch (mm) 15.0 | 0.013 9.0  |.625 (15.875) | DN2414-ND 6.05 =—«5.50_—«45.28_ | DC780-153K 
A B c D E 18.0 | 0.018 7.2 |.630 (16.002) | DN2415-ND 6.05 5.50 5.28 | DC780-183K 
0.630+0.030 49 0.750 0.180+0.020 | Clearance Hole 22.0 | 0.019 7.2 |.630 (16.002) | DN2416-ND 6.05 5.50 5.28 | DC780-223K 
(16.00+7.62) | (12.45) Max. | (19.05) Min. | (4.5745.08) | for 4/40 Screw 
27.0 | 0.026 5.5 |.546 (13.868) | DN2417-ND 6.05 5.50 5.28 | DC780-273K 
33.0 | 0.029 5.5 —‘|.546 (13.868) | DN2418-ND 6.05 5.50 5.28 | DC780-333K 
Nom. | Max. | Max. Rated Lead me ¢ 39.0 | 0.030 5.5 —|.594 (15.087) | DN2419-ND 6.05 5.50 5.28 _ | DC780-393K 
Pouce oe sure paneer eaaey ; face are ee So cener 47.0 | 0.035 5.5 |.625 (15.875) | DN2420-ND 6.05 5.50 5.28 | DC780-473K 
(oe tenis) DS) natin) Sahoo pleted 56.0 | 0.039 5.5 — |.625 (15.875) | DN2421-ND 6.05 5.50 5.28 | DC780-563K 
1.0 | 0.00: 14.00 .051 (1.30) | DN3400-ND 12 4.65 4.47 | DC630-102M 
deel se 50 nt a A : noe ges aay see 1k 68.0 | 0.053 4.8 — |.656 (16.662) | DN2422-ND 6.05 5.50 5.28 | DC780-683K 
alle 9. 2051 (1.90) B BBS. R88 gt eeno=109 82.0 | 0.060 | 48 |.656(16.662)| DN2423-ND 6.05 5.50 5.28 | DC780-823K 
100 | 0.095 3.21 029 (.74) | DNS422:ND/ 5.89 5.35 5.14 | DC630-104K 100 | 0.080 4.0  |.593.(15.062)| DN2424-ND 6.05 5.50 5.28 | DC780-104K 
fe): 9:10) 051 (1.90) BONE «689 «(5.95 5.14 | DC630-128K 120 | 0.090 4.0 |.593 (15.062) ] DN2425-ND 6.05 5.50 5.28 | DC780-124K 
120 | 0.100 3.12 029 (.74) DN3423-ND 5.89 5.35 5.14 | DC630-124K 150 | 0.098 4.0 .598 (15.062) | DN2426-ND 6.05 550 5.28 | DC780-154K 
1.5 | 0.004 13.50 -051 (1.30) | DN3401-ND = 5.12 4.65 4.47 | DC630-152M 180 | 0.110 4.0 — |.593 (15.062) | DN2427-ND 7.70 = 7.00 _~—-6.72_ | DC780-184K 
15.0 | 0.015 8.09 .045 (1.14) | DN3412-ND 5.89 5.35 5.14 | DC630-153K 220 | 0.150 2.8 |.593 (15.062) | DN2428-ND 7.70 7.00 6.72 | DC780-224K 
150 | 0.111 2.97 .029(.74) | DN3424-ND 7.70 7.00 6.72 | DC630-154K 270 | 0.213 2.0  |.562 (14.274) | DN2429-ND 7.70 7.00 6.72 | DC780-274K 
18.0 | 0.020 7.00 .040 (1.02) | DN3413-ND 5.89 5.35 5.14 | DC630-183K 330 | 0.305 1.6 |.590 (14.986) | DN2430-ND 7.70 7.00 6.72 | DC780-334K 
180 | 0.125 2.80 .029 (.74) DN3425-ND 7.70 7.00 6.72 | DC630-184K 390 | 0.320 1.6 -590 (14.986) | DN2431-ND 7.70 7.00 6.72 | DC780-394K 
2.2 | 0.005 12.80 .051 (1.30) | DN3402-ND 5.12 4.65 4.47 | DC630-222M 470 | 0.355 1.6 -590 (14.986) | DN2432-ND 770 7.00 6.72 | DC780-474K 
22.0 | 0.025 6.26 .040 (1.02) | DN3414-ND 5.89 5.35 5.14 | DC630-223K 560 | 0.388 1.6 -590 (14.986) | DN2433-ND 7.70 7.00 6.72 | DC780-564K 
220 | 0.168 2.42 025 (.64) | DN3426-ND 7.70 7.00 6.72 | Dc630-224K 680 | 0.430 1.6 |.590 (14.986) | DN2434-ND 7.70 7.00 6.72 | DC780-684K 
27 | 0.005 12.80 .051 (1.30) | DN3403-ND 5.12 4.65 4.47 | DC630-272M bie cats a om Sees Be aes lade ls pie ele 
27.0 | 0.030 5.72 .036(.91) | DN3415-ND 5.89 5.35 5.14 | DC630-273K : : i ee oe : : e wits 
mo [oas| am | macs [ware 77 ron a7 [ocean | | | van | vase | oe [emcee [omar 77 ram ore | pom a 
3 '|/| 0008 || 12:80 051 (1.80) eee O12 485 4.47 | DC630-352M 1800 | 1.390 0.8 — |.590 (14.986) | DN2439-ND 7.70 += 7.00~—«&.72 | DC780-185K 
33.0 | 0.040 4.95 082 (81) | DNSHIG-ND)) 5.89 5.35 5.14 | DC630-333K 2200 | 1.540 0.8 — |.590 (14.986) | DN2440-ND 7.70 7.00 6.72 | DC780-225K 
330 | 0.315 1.72 .020(.51) | DN3428-ND 7.70 7.00 6.72 | DC630-334K 
3.9 | 0.006 12.30 .051 (1.30) | DN3405-ND 5.12 4.65 4.47 | DC630-392M 
39.0 | 0.050 4.43 .029(.74) | DN3417-ND 5.89 5.35 5.14 | DC630-393K Series 4426 
390 | 0.342 1.66 .020(.51) | DN3429-ND 7.70 7.00 6.72 | DC630-394K . 
4.7 | 0.007 11.70 .051 (1.30) | DN3406-ND 5.12 4.65 4.47 | DC630-472M Surface Mount Air Core Inductors 
47.0 0.062 3.98 .029 (.74) DN3418-ND 5.89 5.35 5.14 | DC630-473K High Q, wire wound air cores over a wide frequency range. Flat cap top is suitable for automatic placement. 
470 | 0.377 1.58 .020(.51) | DN3430-ND 7.70 7.00 6.72 | DC630-474K 
Top 
5.6 | 0.007 11.70 .051 (1.30) | DN3407-ND 5.12 4.65 4.47 | DC630-562M I A 
56.0 | 0.069 3.77 .029(.74) | DN3419-ND 5.89 5.35 5.14 | DC630-563K End 
560 | 0.408 1.52 .020(.51) | DN3431-ND 7.70 7.00 6.72 | DC630-564K -—H— { 
6.8 | 0.008 10.50 .051 (1.30) | DN3408-ND 5.12 4.65 4.47 | DC630-682M i | J a Strip iength AE 
68.0 | 0.077 3.57 .029(.74) | DN3420-ND 5.89 5.35 5.14 | DC630-683K HOF Max: 90°, Min: 0° 
680 | 0.468 1.42 .020(.51) | DN3432-ND 7.70 7.00 6.72 | DC630-684K 4 
8.2 | 0.009 10.00 .051 (1.30) | DN3409-ND 5.12 4.65 4.47 | DC630-822M Bottom 
82.0 | 0.083 3.44 .029(.74) | DN3421-ND 5.89 5.35 5.14 | DC630-823K —-G—+| Side Encapsulant 
Typical Pad Layout 7 
B 
7 4 
Series DC780 Lp 
High Current Power Line Chokes 
Size A Size B 
Mechanical Configuration: Ferrite Bobbin protected with a flame retardant polyolefin sleeve. Center hole (inch) (mm) (inch) (mm) 
allows for mechanical mounting. Insulated bobbins. Operating Temperature: -55°C to +125°C, -55°C to 
+80°C @ full rated current. AMax 120 a0 120 aug 
B Max 125 3.18 125 3.18 
C Max 145 3.68 270 6.86 
ft _ 7-79 (20.06) D -115+.010 2.92+.25 .230+.010 5.84+.25 
1 E .05+.015 1274.38 .05+.015 1.27+.38 
823 F 16 44 285 7.23 
(20.80) 165 19 : . 
| G 110 2.79 110 2.79 
+ 2 4 130 3.30 130 3.30 
750 (19.05) Hole-4/40 screw 
Ty min. I .050 1.27 .050 1.27 
J 065 1.65 185 4.69 
- - Cut Tape API 
Noms Moxa | Max: Rated Dimensions ims : API Size | Induct. Q | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel __| Delevan 
Induct.| DCR | Current | Inch(mm) | Digi-Key Price Each Delevan Code} (nH) |Turns| Min. | Part No. 1 10 100 | Part No. Size | Pricing | Part No. 
(uH) | (Ohms)| (A DC) A Part No. 1 10 50 | Part No. SariaeaAoe AlnGors Indlictors 
Series DC780, +15% 
25+10%| 1 | 145 | DN4001CT-ND 60 51 34 | DN4001TR-ND| 650 | 218.40 | 4426-1 
1.0 | 0.003 11.4 |.620 (15.748) | DN2400-ND 5.17 4.70 4.52 | DC780-102L 5.0110%| 2 | 140 | DNAOG2GEND) 60 51 34 |DMMOGeTRIND| eso | 21840 | aane-0 
be se ie i eee Ene aie pene casas A | 8.085% | 3 | 140 | DN4003CT-ND 60 51 34 | DNA003TRND| 650 | 218.40 | 4426-3 
1.8 | 0.003 11.4 |.620 (15.748) | DN2403-ND 5.17. 4.70 = 4.52 | DC780-182L oe 4 | 187 ee 80 St | OO | 216.40 | 4426-4 
22 | 0.004 11.4 |.620(15.748)| DN2404-ND 517 4.70 ~—4.52_ | DC780-222L 18.525%) 5 | 192 |IDNAQUSCTEND) 60 51-34 |ADNMOOSTREND)) 650 | 218.40 | 4426-5 
27 | 0.005 11.4 |.620 (15.748) | DN2405-ND 5.17. 4.70 = 4.52 | DC780-272L 17.545%) 6 | 100 | DNAQO6CT-ND 60 51 34 | DN4OO6TR-ND| 400 134.40 | 4426-6 
3.3 0.005 11.4 |.620 (15.748) | DN2406-ND 517 4.70 4.52 | DC780-332L 22.045%| 7 | 102 | DN4007CT-ND .60) .51 34 | DN4007TR-ND| 400 134.40 | 4426-7 
3.9 0.005 11.4 -620 (15.748) | DN2407-ND 5.17 4.70 4.52 | DC780-392L B |28.045%| 8 | 105 | DN4008CT-ND 60 .51 34 | DN4008TR-ND| 400 134.40 | 4426-8 
4.7. | 0.005 11.4 |.620 (15.748) | DN2408-ND 5.17. 4.70 = 4.52 | DC780-472L 35.545%| 9 | 112 | DN4009CT-ND .60 51 34 | DN4009TR-ND| 400 134.40 | 4426-9 
5.6 | 0.006 11.4 |.620 (15.748) | DN2409-ND 5.17 4.70 = 4.52 | DC780-562L 43.05%] 10 | 106 | DN4010CT-ND 60 51 34 | DN4010TR-ND| 400 134.40 | 4426-10 
6.8 | 0.007 11.4 |.620 (15.748) | DN2410-ND 5.17. 4.70 = 4.52 | DC780-682L 4426KIT-ND (API Delevan Part No. 4426KIT) 
8.2 0.007 11.4 .620 (15.748) | DN2411-ND 5.17 4.70 4.52 | DC780-822L Series 4426 Inductor Kit. 5 each of 10 values (2.5nH to 43nH), 50 total pieces...................6.05 $25.50 
(Continued) 
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API Delevan Inductors (cont) Series SMB 2.5 460 (11.68) 


. H k— Max. | 
Series 5526 Air Core Inductors Surface Mount | 
High Q, wire wound air cores. Designed to operate over a wide frequency range. Sh ield Beads 
be — 
Physical Parameters 178 (4.52) 
Size A 
(mm) 
A Max 6.35 | > .265 (6.73) 
B Max 5.97 __] 1 B << — 
C Max 10.55 HITE aA ‘i oa 075 
D 7.98+0.051 a 7 1.91 
E 1.2740.39 a a ia ae 1056 test [19098] ("2") 
G Dae G | 7 (1.42) (4.70), (4-82) (2.41) | 
H 470 p= +!.075 (1.91) + 08 (2.29) 
| 2.40 Min. 
J 5.95 Operating Temperature Range: —40°C to +125°C 
Induct. Tape & Reel] API Minimum Impedance (Ohms). Idc DCR 
(nH) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 
+5% |Turns | Q Min. | Part No. 110 100 | PartNo. 800 _| Part No. caer idles ‘A a Ga br Ga awe raat 
90 | 9 95 |DN4011CT-ND 1.48 1.27  .85 |DN4011TR-ND 541.44 | 5526-1 Hoe ae a = a z | (Amps) _ (Ohms) 
111 10 87 |DN4012CT-ND 1.48 1.27 .85 |DN4012TR-ND 541.44 | 5526-2 SMB2.5-1 21/2 210 385 400 375 9.5 0.005 
130 1 87 |DN4013CT-ND 1.48 1.27 .85 |DN4013TR-ND 541.44 | 5526-3 
169 12 95 |DN4014CT-ND 1.48 1.27 .85 |DN4014TR-ND 541.44 | 5526-4 SMB2.5-2 2 ve NA 490 635 650 95 0.005 
206 13 95 |DN4015CT-ND 1.48 1.27.85 |DN4015TR-ND 541.44 | 5526-5 
222 14 92 |DN4016CT-ND 1.48 1.27 .85 |DN4016TRND 541.44 | 5526-6 
246 | 15 | 95 |DN4017CT-ND 1.48 1.27 85 |DN4017TR-ND 541.44 | 5526-7 he cuitane a Velo Calne. 
307 | 16 | 95 |DN4018CT-ND 148 1.27 .85 |DN4018TR-ND 541.44 | 5526-8 Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing API Delevan 
380 17 95 |DN4019CT-ND 1.48 1.27  .85 |DN4019TR-ND 541.44 | 5526-9 Part No. 10 50100 __| Part No. 700 Part No. 
isi] 19] 3 DNADSICTIND 1.48 1.07 85 JDNAGDITRND —sat-aa[ssoe-tr | | |DNAZOCTND 77 __¢6__44 _[DNA700TRND_246.40_| sMB2.5- 
538 | 20 | 87 |DN4022CT-ND 1.48 1.27.85 |DN4022TR-ND _541.44_| 5526-12 DN4701CT-ND 7786 _-44_| DN4701TR-ND 246.40 SMB2.5-2 
Series Excellent electromagnetic shielding performance for —| 060 
commercial and industrial applications 
PTH F-SM and PTKM-SM * Cost-effective surface mount design fy 
Su rface Mou nt + For Higher saturation levels use Series PTHF-SM 
A + Current rating from 0.92 to 7.36 amps als 
Toroidal Power Chokes + Inductance values from 10H to 330) i—e—I 
Inductance ' 1 
(uH) 410% | DC Resistance | Current Dimensions - mm Digi-Key Price Each API Delevan 
@1KHz | Maximum (OHMS) | Rating A Max. B Max. C Max. D Nom. E Nom. Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Series PTHF-SM High Saturation Core 
100 0.30 0.92 8.636 8.636 7.62 7.62 7.62 DN3369-ND 11.06 9.48 7.90 6.32 PTHF100-180SM 
100 0.15 1.50 11.18 11.18 10.16 10.16 10.16 DN3361-ND 10.47 8.97 7.48 5.98 PTHF100-30SM 
100 0.16 1.60 14.48 14.22 10.16 12.70 12.70 DN3353-ND 12.60 10.80 9.00 7.20 PTHF100-40SM 
100 0.06 3.14 17.78 17.02 10.16 15.24 15.24 DN3344-ND 11.31 9.69 8.08 6.46 PTHF100-50SM 
10 0.10 1.60 8.636 8.636 7.62 7.62 7.62 DN3365-ND 11.06 9.48 7.90 6.32 PTHF10-180SM 
10 0.05 2.56 11.18 11.18 10.16 10.16 10.16 DN3357-ND 10.47 8.97 7.48 5.98 PTHF10-30SM 
10 0.02 4.84 14.48 14.22 10.16 12.70 12.70 DN3349-ND 12.60 10.80 9.00 7.20 PTHF10-40SM 
10 0.01 7.36 17.78 17.02 10.16 15.24 15.24 DN3340-ND 11.31 9.69 8.08 6.46 PTHF10-50SM 
150 0.19 1.33 11.18 11.18 10.16 10.16 10.16 DN3362-ND 10.47 8.97 7.48 5.98 PTHF150-30SM 
150 0.19 1.45 14.48 14.22 10.16 12.70 12.70 DN3354-ND 12.60 10.80 9.00 7.20 PTHF150-40SM 
150 0.10 2.33 17.78 17.02 10.16 15.24 15.24 DN3345-ND 11.31 9.69 8.08 6.46 PTHF150-50SM 
200 0.30 1.04 11.18 11.18 10.16 10.16 10.16 DN3363-ND 10.47 8.97 7.48 5.98 PTHF200-30SM 
200 0.32 112 14.48 14.22 10.16 12.70 12.70 DN3355-ND 12.60 10.80 9.00 7.20 PTHF200-40SM 
200 0.14 1.97 17.78 17.02 10.16 15.24 15.24 DN3346-ND 11.31 9.69 8.08 6.46 PTHF200-50SM 
250 0.36 0.96 11.18 11.18 10.16 10.16 10.16 DN3364-ND 10.47 8.97 7.48 5.98 PTHF250-30SM 
250 0.36 1.05 14.48 14.22 10.16 12.70 12.70 DN3356-ND 12.60 10.80 9.00 7.20 PTHF250-40SM 
250 0.16 1.84 17.78 17.02 10.16 15.24 15.24 DN3347-ND 11.31 9.69 8.08 6.46 PTHF250-50SM 
25 0.15 1.33 8.636 8.636 7.62 7.62 7.62 DN3366-ND 11.06 9.48 7.90 6.32 PTHF25-180SM 
25 0.07 2.16 11.18 11.18 10.16 10.16 10.16 DN3358-ND 10.47 8.97 7.48 5.98 PTHF25-30SM 
25 0.04 3.38 14.48 14.22 10.16 12.70 12.70 DN3350-ND 12.60 10.80 9.00 7.20 PTHF25-40SM 
25 0.02 5.20 17.78 17.02 10.16 15.24 15.24 DN3341-ND 11.31 9.69 8.08 6.46 PTHF25-50SM 
330 0.19 1.69 17.78 17.02 10.16 15.24 15.24 DN3348-ND 11.31 9.69 8.08 6.46 PTHF330-50SM 
50 0.21 112 8.636 8.636 7.62 7.62 7.62 DN3367-ND 11.06 9.48 7.90 6.32 PTHF50-180SM 
50 0.10 1.81 11.18 11.18 10.16 10.16 10.16 DN3359-ND 10.47 8.97 7.48 5.98 PTHF50-30SM 
50 0.11 1.90 14.48 14.22 10.16 12.70 12.70 DN3351-ND 12.60 10.80 9.00 7.20 PTHF50-40SM 
50 0.04 3.93 17.78 17.02 10.16 15.24 15.24 DN3342-ND 11.31 9.69 8.08 6.46 PTHF50-50SM 
75 0.26 0.99 8.636 8.636 7.62 7.62 7.62 DN3368-ND 11.03 9.45 7.88 6.30 PTHF75-180SM 
75 0.13 1.62 11.18 11.18 10.16 10.16 10.16 DN3360-ND 10.47 8.97 7.48 5.98 PTHF75-30SM 
75 0.14 1.69 14.48 14.22 10.16 12.70 12.70 DN3352-ND 12.60 10.80 9.00 7.20 PTHF75-40SM 
75 0.05 3.47 17.78 17.02 10.16 15.24 15.24 DN3343-ND 11.31 9.69 8.08 6.46 PTHF75-50SM 
Series PTKM-SM Ferrous Alloy Core 
100 0.30 0.92 8.636 8.636 7.62 7.62 7.62 DN3399-ND TAA 6.09 5.08 4.06 PTKM100-180SM 
100 0.15 1.50 11.18 11.18 10.16 10.16 10.16 DN3391-ND 5.92 5.07 4.23 3.38 PTKM100-30SM 
100 0.16 1.60 14.48 14.22 10.16 12.70 12.70 DN3383-ND 8.61 7.38 6.15 4.92 PTKM100-40SM 
100 0.06 3.14 17.78 17.02 10.16 15.24 15.24 DN3374-ND 8.26 7.08 5.90 4.72 PTKM100-50SM 
10 0.10 1.60 8.636 8.636 7.62 7.62 7.62 DN3395-ND 71 6.09 5.08 4.06 PTKM10-180SM 
T0 0.05 2.56 11.18 11.18 10.16 10.16 10.16 DN3387-ND 5.92 5.07 4.23 3.38 PTKM10-30SM 
10 0.02 4.84 14.48 14.22 10.16 12.70 12.70 DN3379-ND 8.61 7.38 6.15 4.92 PTKM10-40SM 
10 0.01 7.36 17.78 17.02 10.16 15.240 15.24 DN3370-ND 8.26 7.08 5.90 4.72 PTKM10-50SM 
150 0.19 1.33 11.18 11.18 10.16 10.16 10.16 DN3392-ND 5.92 5.07 4.23 3.38 PTKM150-30SM 
150 0.19 1.45 14.48 14.22 10.16 12.70 12.70 DN3384-ND 8.61 7.38 6.15 4.92 PTKM150-40SM 
150 0.10 2.33 17.78 17.02 10.16 15.24 15.24 DN3375-ND 8.26 7.08 5.90 472 PTKM150-50SM 
200 0.30 1.04 11.18 11.18 10.16 10.16 10.16 DN3393-ND 5.92 5.07 4.23 3.38 PTKM200-30SM 
200 0.32 1.12 14.48 14.22 10.16 12.70 12.70 DN3385-ND 8.61 7.38 6.15 4.92 PTKM200-40SM 
200 0.14 1.97 17.78 17.02 10.16 15.24 15.24 DN3376-ND 8.26 7.08 5.90 4.72 PTKM200-50SM 
250 0.36 0.96 11.18 11.18 10.16 10.16 10.16 DN3394-ND 5.92 5.07 4.23 3.38 PTKM250-30SM 
250 0.36 1.05 14.48 14.22 10.16 12.70 12.70 DN3386-ND 8.61 7.38 6.15 4.92 PTKM250-40SM 
250 0.16 1.84 17.78 17.02 10.16 15.24 15.24 DN3377-ND 8.26 7.08 5.90 4.72 PTKM250-50SM 
25 0.15 1.33 8.636 8.636 7.62 7.62 7.62 DN3396-ND 71 6.09 5.08 4.06 PTKM25-180SM 
25 0.07 2.16 11.18 11.18 10.16 10.16 10.16 DN3388-ND 5.92 5.07 4.23 3.38 PTKM25-30SM 
25 0.04 3.38 14.48 14.22 10.16 12.70 12.70 DN3380-ND 8.61 7.38 6.15, 4.92 PTKM25-40SM 
25 0.02 5.20 17.78 17.02 10.16 15.24 15.24 DN3371-ND 8.26 7.08 5.90 4.72 PTKM25-50SM 
330 0.19 1.69 17.78 17.02 10.16 15.24 15.24 DN3378-ND 8.26 7.08 5.90 4.72 PTKM330-50SM 
50 0.21 112 8.636 8.636 7.62 7.62 7.62 DN3397-ND 711 6.09 5.08 4.06 PTKM50-180SM 
50 0.10 1.81 11.18 11.18 10.16 10.16 10.16 DN3389-ND 5.92 5.07 4.23 3.38 PTKM50-30SM 
50 0.11 1.90 14.48 14.22 10.16 12.70 12.70 DN3381-ND 8.61 7.38 6.15 4.92 PTKM50-40SM 
50 0.04 3.93 17.78 17.02 10.16 15.24 15.24 DN3372-ND 8.26 7.08 5.90 472 PTKM50-50SM 
75 0.26 0.99 8.636 8.636 7.62 7.62 7.62 DN3398-ND 711 6.09 5.08 4.06 PTKM75-180SM 
75 0.13 1.62 11.18 11.18 10.16 10.16 10.16 DN3390-ND 5.92 5.07 4.23 3.38 PTKM75-30SM 
75 0.14 1.69 14.48 14.22 10.16 12.70 12.70 DN3382-ND 8.61 7.38 6.15 4.92 PTKM75-40SM 
75 0.05 3.47 17.78 17.02 10.16 15.24 15.24 DN3373-ND 8.26 7.08 5.90 4.72 PTKM75-50SM 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 649 


ATDK_ Inductors 


NL and NLC Series 


NL Series: 

These revolutionary, high reliability leadless (wound chip) inductors have been developed in response to the 
trend toward higher density mounting of parts in electronic circuits. Since metal terminals are used as the 
electrodes and the body is molded of heat resistant resin, these inductors offer many superior features. 
Operating temperature: -20° to 85°C (-4° to +185°F) 


NLC Series: 

Designed to be used on power lines and support rated current in the range from 60 to 1800mA. NLC Series 
has only half as much DC resistance and twice as much DC current. 

Operating temperature: 

-20° to 85°C (-4° to +185°F) 


Fig. 1 NL2520 & NLC2520 (EIA1008) Fig. 2 NL3225 & NLC3225 (EIA1210) Fig. 3 NL4532 & NLC4532 (EIA1812) 


2.5 


Induct-| Test pc Rated Cut Tape T&RS Induct-| Test DC Rated Cut Tape T&RS 
ance Freq. Res. Current | Digi-Key Price Each Pricing TDK ance Freq. Res. Current | Digi-Key Price Each Pricing | TDK 
(yH) (MHz) | () max. (mA) max. | Part No. 1 10 100) 2,000 Part No. (pH) (MHz) | () max. |(mA) max. | Part No. 1 10 100 500 Part No. 
Fig. 1 NL2520 Series + 5% Inductance Tolerance Fig. 3 NL4532 + 5% Inductance Tolerance 
or | 100 | 0.26 530 | 445-1072-1-ND 42 39.33 | 117.00/M | NL252018T-010J 330 | 0796 | 14 85 | 445-1126-1-ND 55 45 «30 87.50 | NL459232T-331J 
015 | 100 | 029 480 | 445-1073-1-ND 42 39.33 | 117.00/M | NL252018T-015J 470 | 0796 | 26 62 | 445-1127-1-ND 55 45 30 87.50 | NL453232T-471J 
022 | 100 | 037 420 | 445-1074-1-ND 42 39.33 | 117.00/M | NL252018T-022J 680 | 0796 | 30 50 | 445-1128-1-ND 55 45 30 87.50 | NL453232T-681J 
033 | 100 | 042 400 | 445-1075-1-ND 42 39 33 | 117.00/M | NL252018T-033J 1000 | 0.252 | 40 30 | 445-1129-1-ND 55 45 30 87.50 | NL453232T-102J 
047 | 100 | 05 360 | 445-1076-1-ND 42 39 117.00/M | NL252018T-047J Ine || Wer || Ine Rated Cut Tape T&RS 
ance Freq. Res. Current | Digi-Key Price Each Pricing | TDK 
068 | 100 | 065 320 | 445-1077-1-ND 42.39 33 | 117.00/M | NL252018T-068J (pH) | (MHz) |(Q) max. | (mA) max. | Part No. 1 10 100] 2,000 | Part No. 
01 | 100 0.8 280 | 445-1078-1-ND 42.39 33 | 117.00/M | NL252018T-RI0J Fig. 1 NLC2520 + 20% Inductance Tolerance 
015 25.2 0.35 500 445-1079-1-ND 42 39 33 | 117.00/M | NL252018T-RI5J 1 7.96 0.34 475 445-1130-1-ND 41° 38 32 | 113.40/M | NLC252018T-1ROM 
022 | 252 | 05 430 | 445-1080-1-ND 42 39.33 | 117.00/M | NL252018T-Re2J 15 | 796 | 0.42 435 | 445-1131-1-ND 41.38.32 | 113.40/M | NLC252018T-1R5M 
033 | 252 | 06 400 | 445-1081-1-ND 42 39 33 | 117.00/M | NL252018T-R33J 22 | 796 | 05 390 | 445-1132-1-ND 41.38.32 | 113.40/M | NLC252018T-2ReM 
047 | 252 | 068 350 | 445-1082-1-ND 42 39 33 | 117.00 | NL2S2018T-RATJ 33 | 796 | 0.65 340 | 445-1133-1-ND 41.38.32 | 113.40/M | NLC252018T-3R3M 
oss | 252 | 085 300 | 445-1083-1-ND 42 39 33 | 117.00/m | NL250018T- REA 47 | 796 | 08 285 | 445-1134-1-ND 41.38.32 | 113.40/M | NLC252018T-4R7M 
1 796 | 14 245 | 445-1084-1-ND 42 39 33 | 117.00/M | NL252018T-1ROJ 68 | 7.96 1 275 | 445-1135-1-ND 41.38.32 | 113.40/M | NLC252018T-6REM 
15 | 796 | 13 220 | 445-1085-1-ND 42 39 33 | 117.00/M | NL252018T-1R5U jo | 252 | 169 210 | 445-1136-1-NDF = .41.— 38.32. | 113.40/M | NLC252018T-100K 
22 7.96 1.55 200 445-1086-1-ND 42 39.33 | 117.00/M | NL252018T-2R2J 15 2.52 2.2 175 445-1137-1-ND¢ AL 38 32 | 113.40/M | NLC252018T-150K 
33 | 79 | 19 185 | 445-1087-1-ND 42-—Ss.39—«33 | 117.00/M | NL252018T-3R3J 2 | 252 |) 28 160 face oe AR BBP 82) | MS AOIM | BE Cepen eT PAK 
47 | 796 | 23 175 | 445-1088-1-ND 42 39 33 | 117.00/M | NL252018T-4R7J S85) 292.4) 02 120 poe eds Sad Al 388 = ds SOM). NEGER2O1S 92K 
i 9 
es | 796 | 27 165 | 445-1089-1-ND 42 39 33 | 117.00/M | NL252018T-6RJ PDP ME C3222 210) ad uc tance: Tolerance: 
10 | 252 3.5 155 | 445-1090-1-ND 42 39 33 | 117.00/M | NL252018T-100J | 20) || OU 850 eee Bae Dg ders | oeccvial rmaracnteelas tal 
15 | 252 | 44 140 | 445-1091-1-ND 42 39.33 | 117.00/M | NL252018T-150J Mee: |i Weee||| ae 70 eee ee A Nee ee rece 
22 | 796 | 013 600 | 445-1142-1-ND* 36 ~=—.34—-.29 | 100.98/M | NLO322522T-2R2M 
22 | 252 | 55 125 | 445-1092-1-ND 42 39 33 | 117.00/M | NL252018T-220J 38: (S86. ||“046 500 | RCEEEINS «= 553409 | 100.90 | NICwecooT SRAM 
33 | 252 | 74 110 | 445-1093-1-ND 42 39.33 | 117.00/M | NL252018T-330J a7 | 796 | 02 430. (| 445-1144-1-ND* 36-3429 | 100.9@/m | NUCa22500T-4a7M 
47 | 252 ] 114 80 | 445-1094-1-ND 42 39 33 | 117.00/M | NL252018T-470J 
68 | 796 | 027 360 | 445-1145-1-ND* 36 ~—-34.—.29 | 100.98/M | NLC322522T-6RBM 
68 | 252 | 166 70 ‘| 445-1095-1-ND 42 39.33 | 117.00/M | NL252018T-680J 
seo | “gee (oot «oes i so. aa '| da7Gond (NosebIeT TOL 10 | 252 | 036 300 | 445-1146-1-ND 36 34.29 | 100.98/M | NLC322522T-100K 
d = : = : - 15 | 252 | 056 250 | 445-1147-1-ND 36 34 29 | 100.98/M | NLC322522T-150K 
i 9 
PAGE Toa eine tance Tolerance 22 | 252 | 077 | 210 | 445-11481-ND 36-3429 | 100.98/M | NLC322522T-220K 
OF | 100°) 018 | 450 a 8 SSO TORI | Nigo2s2eT-0104 33 | 252 ] 14 170 | 445-1149-1-ND 36.34.29 | 100.98/M | NLC322522T-330K 
015 | 100 | 0.16 450 | 445-1098-1-ND 38 ©3530 | 104.94/M | NL322522T-015J aie lkoeerll Gea ca RSIS maf: 5841 dopeanil Neeser ar 
022 | 100 02 450 | 445-1099-1-ND 38 35-30 | 104.94/M | NL322522T-022) ° . peeks ee pean fd eS ° 
68 | 252 | 28 120 | 445-1151-1-ND 36 34 29 | 100.98/M | NLC322522T-680K 
033 | 100 | 0.24 450 | 445-1100-1-ND 38 ©3530 | 104.94/M | NL322522T-033J 
100 | 0.796 | 37 100 | 445-1152-1-ND 36 34 29 | 100.98/M | NLC322522T-101K 
047 | 100 03 450 | 445-1101-1-ND 38 35.30 | 104.94/M | NL322522T-047) 
150 | 0.796 | 64 85 | 445-1153-1-ND 36 34.29 | 100.98/M | NLC322522T-151K 
068 | 100 | 0.36 450 | 445-1102-1-ND 38 35.30 | 104.94/M | NL322522T-068J 220 | 0796 | 84 70 | 445-1154-1-ND 36 3429 | 100.98/M | NLC322522T-201K 
o1 | 100 | 0.44 4103-1-ND . 35 30 | 104.94/M | NL322522T-R1 
“o ee —) ee ia a 330 | 0796 | 123 60 | 445-1155-1-ND 36 34 29 | 100.98/M | NLC322522T-331K 
OAS: zee. | 10 40 eee Bee BD: 80 | MOSM Ni Seesee AIS! 470 | 0796 | 22 45 | 445-1156-1-ND 36 34.29 | 100.98/M | NLC322522T-471K 
022 | 22 | 032 | 0 208: 385) 3390.) LOD SHIM, |/NiSezoee Treas 680 | 0.796 | 28 35 | 445-1157-1-ND 36.34.29 | 100.98/M | NLC322599T-681K 
033 | 252 | 04 450 | 445-1106-1-ND 38 35.30 | 104.94/M | NL322522T-R33J indice ream ane Rated Cut Tape TaRS 
047 | 252 | 05 450 | 445-1107-1-ND 38 35.30 | 104.94/M | NL322522T-RA7J ance | Freq. | Res. | Current | Digi-Key Price Each Pricing) TDK 
oes | 252 | 06 450 | 445-1108-1-ND 38 ©3530 | 104.94/M | NL322522T-R6B. Ua) Al) (68) sce ea nl OCI a ~ ” evo [tears 
1 | 796 | 07 400 38 ©3530 | 104.94/M | NL322520T-1ROJ 19 Se rae prea Omer are 
ie || see: | eee a70 vag si, 146) | 404 SANE | Nisbanoo eRe 1 796 | O11 1050] 445-1158-1-ND 55) 45 (30 87.50 ] NLC453232T-1ROK 
15 | 7.96 | 0.15 950 ‘| 445-1159-1-ND 55 45 30 87.50 | NLC453232T-1R5K 
22 | 7.96 1 320 | 445-1111-1-ND 38 35 30 | 104.94/M | NL322522T-2R2J 
22 | 796 | 018 850 | 445-1160-1-ND 55 45 30 87.50 | NLC453232T-2R2K 
33 | 7.96 1.2 260 | 445-1112-1-ND 38 35 30 | 104.94/M | NL322522T-3R3J 33 | 7.96 | 0.22 750 | 445-1161-1-ND 55 45 30 87.50 | NLC453232T-3R3K 
47 | 7.96 15 220 | 445-1113-1-ND 38.35.30 | 104.94/M | NL322522T-4R7J 47 | 7.96 | 027 650 | 445-1162-1-ND 55 45 30 87.50 | NLC453232T-4R7K 
G8) 780)| 18 100 a SB) 85 280.) 10S NSeesee ore 68 | 796 | 035 600 | 445-1163-1-ND 55 45 30 87.50 | NLC453232T-6REK 
jo | 252 | 24 150 | 445-1115-1-ND 38 35.30 | 104.94/M | NL322522T-100J 4G: emp: |||.c08 550 | aae11644:ND ee cae 30 8750 | NLC#53239T-100K 
15 | 252 | 28 130 | 445-1116-1-ND 38 35.30 | 104.94/M | NL322522T-150J te | pe | 07 450 | 445-1165-1-ND 65 45 «30 8750 | NLO45323°7T- 150K 
22 | 252 | 37 110 | 445-1117-1-ND 38 35.30 | 104.94/M | NL322522T-220) 22 | 252 | 09 370 ‘| 445-1166-1-ND 55 45 30 87.50 | NLC453232T-220K 
33 2.52 5.6 70 445-1118-1-ND 38 35.30 | 104.94/M | NL322522T-330J 33 2.52 14 300 445-1167-1-ND 55 45 30 87.50 | NLC453232T-330K 
47 2.52 7 60 445-1119-1-ND 38.35.30 | 104.94/M | NL322522T-470J5 47 2.52 19 260 445-1168-1-ND 55 45 30 87.50 | NLC453232T-470K 
68 | 252 9 50 | 445-1120-1-ND 38 35.30 | 104.94/M | NL322522T-680J 68 | 252 | 26 220 ‘| 445-1169-1-ND 55 45 30 87.50 | NLC453232T-680K 
100 | 0796 | 10 40 | 445-1121-1-ND 38 35.30 | 104.94/M | NL322522T-101J 100 | 0.796 | 4 180 | 445-1170-1-ND 55 45 30 87.50 | NLC453232T-101K 
150 | 0798 | 15 65 | 445-1122-1-ND 3835-30 | 104.94 | NL322520T- 1514 150 | 0.796 | 65 140 | 445-1171-1-ND 55 45 30 87.50 | NLC453232T-151K 
220 | 0.796 | 21 50 | 445-1123-1-ND 38 35.30 | 104.94/m | NL322522T-2215 220 | 0.796 | 9 10 ee 55 45 30) (87.50 | NLC#69232T-221K 
330 | 0.796 | 34 40 | 445-1124-1-ND 38 ©3530 | 104.94/M | NL322520T-331J Sm aa SUID 2BR ABS 290 |S B7501 | NEC IROeRE TSK 
Mls |: 20.000 | 80) SNS 3835-30 | 104.94/M | NLS22622T471J | § For Tape and Reel Part Number changethe-t-NDto-2-ND + Inductance Tolerance +10%  * Inductance Tolerance +20% 


650 (1033) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


4STDK. Inductors {ST DK. 


MLF Series - Magnetic Shielded Inductor SLF Series - Magnetic Shielded, High Current Type 
TDK’s MLF multilayer chip inductor combines high performance with the most compact design available . . , eee 

today. MLF inductor's multilayer technology utilizes ferrite paste and electric conductor paste layered in a SLF series large current leadless inductors have been developed for surface mount design of power circuits. 
monolithic structure. Sintering of ferrite and electric conductors forms a perfect closed magnetic circuit and a TDK’s high performance ferrite core material and low-profile design, ensure superior characteristics and 
magnetic shield. Magnetic shielding is ideally suited for high density circuit application in disk drives, high reliability. Features: + Low-profile SMD type + Magnetic shielded type suitable for high density 
personal computers, measuring equipment, and telephone equipment. Operating temperature range is mounting. * Provided with embossed carrier tape packaging for automatic mounting machines + Only reflow 
-25°C to +85°C soldering is applicable Characteristics: Sizes SLF6028, SLF7032, and SLF7045: Operating temperature is 


-20°C to + 85°C; Size SLF10145: Operating temperature is -20°C to + 90°C 


Fig. 1 MLF1608 (EIA0603) Fig. 2 MLF2012 (EIA0805) 


Fig. 2 SLF7032 


+ 0.5 


t See part numbers listed below 
thickness is 1.25mm 


Induct- | Test Dc Rated Cut Tape T&RS Fig. 3 SLF7045 Fig. 4 SLF10145 

ance | Freq. Res. Current | Digi-Key Price Each Pricing | TDK . 

(wH) | (MHz) | (@) max. | (mA) max. | Part No. 1 10 100} 4,000 | Part No. +45. i Oils 

Fig. 1 MLF1608 + 10% Inductance Tolerance 5 2.0 7 ie 

0.047 | 50 0.3 50  |445-1000-1-ND* .44 41 .34 | 119.00/M|MLF1608D47NM iia 

0.068 | 50 0.3 50 |445-1001-1-ND* .44 .41 34 | 119.00/M|MLF1608D68NM 

0.082 | 50 0.3 50  |445-1002-1-ND* .44 41.34 | 119.00/M/MLF1608D82NM 4.9 

0.1 25 0.5 50  |445-1003-1-ND 44.41.34 | 119.00/M|MLF1608DR10K 

0.12 | 25 0.5 50 _|445-1004-1-ND_.44_—.41_—.34_| 119.00/M|MLF1608DR12K 

0.15 | 25 0.6 50 |445-1005-1-ND 44 41.34 | 119.00/M|MLF1608DR15K 

0.18 | 25 0.6 50 |445-1006-1-ND 44.41.34 | 119.00/M|MLF1608DR18K in Te) GHEE air 

0.22 | 25 0.8 50 |445-1007-1-ND 44 41.34 | 119.00/M/MLF1608DR22K ice Tests Reel Gaevent Tape TARS 

0.27 | 25 0.8 50 | 445-1008-1-ND 44.41.34 | 119.00/M|MLF1608DR27K ance |Freq.|Nom-| (A) | Digi-Key Price Each Pricing | TDK 

0.33 25 0.85 35 445-1009-1-ND 44.41.34 | 119.00/M |MLF1608DR33K (wH) |(MHz)| inal max. Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 

0.39 | 25 1 35  |445-1010-1-ND 44.41.34 | 119.00/M/MLF1608DR39K Fig. 1 SLF6028 + 20% Inductance Tolerance 

aes = i = SaaS TING ah a + ery MEniebesbede 4.7 | 1 |.0284] 1.6 | 445-11741-ND 2.00 1.65 1.30] 822.50 |SLF6028T-4R7M1R6 
oes | 25 17 35 |445-1013-1-ND 44 41 34 | 119.00/M/MLE1608DR68K 6.8 | 1 |.0354) 15 | 445-1175-1-ND 2.00 1.65 1.30] 822.50 |SLF6028T-6R8M1R5 
12 | 10 08 25 1445-1014-1-ND 44 41 34 | 119.00/M|MLF1608A1R2K io | 1 |.0532} 1.3 | 445-1176-1-ND 2.00 1.65 1.30] 822.50 |SLF6028T-100M1R3 
15 | 10 08 25. |44540154-ND 44.41.34 1119.00/M [MLF1608A1R5K 15 | 1 |.0745} 1.0 | 445-1177-1-ND 2.00 1.65 1.30] 822.50 | SLF6028T-150M1RO 
143 | 10 | 095 05 «= |445-4016-1-ND 44 41 34 | 119.00/M|MLF1608A1R8K 22 | 1 |.104) 0.77 | 445-1178-1-ND 2.00 1.65 1.30 | 822.50 | SLF6028T-220MR77 
22 | 10 | 115 15 |445-1017-1-ND 44 41.34 | 119.00/M|MLF1608A2R2K 33 | 1 |.148] 0.69 | 445-1179-1-ND 2.00 1.65 1.30] 822.50 |SLF6028T-330MR69 
27 | 10 | 1.35 15 |445-1018-1-ND 44 41.34 | 119.00/M|MLF1608A2R7K 47 | 1 | .21 | 059 | 445-1180-1-ND 2.00 1.65 1.30] 822.50 | SLF6028T-470MR59 
3.3 10 1.55 15 445-1019-1-ND 44.41.34 | 119.00/M | MLF1608A3R3K 68 1 | .29 0.5 445-1181-1-ND 2.00 1.65 1.30] 822.50 | SLF6028T-680MR50 
3.9 | 10 17 15 |445-1020-1-ND 44 41.34 | 119.00/M|MLF1608A3R9K joo | 1 | 43 | 0.42 | 445-1182-1-ND 2.00 1.65 1.30 | 822.50 | SLF6028T-101MR42 
47 | 10 24 15 |445-1021-1-ND 44 41.34 | 119.00/M|MLF1608A4R7K Fig. 2. SLF7032 + 20% Inductance Tolerance 

= ; ae 2 Fe oan a = repay MEcieoseeaae 3.3 | 1 |.023] 1.9 | 445-1183-1-ND 83 69 .54| 342.65 | SLF7032T-3R3M1R9-2 
82 4 24 5 445-1024-1-ND 44 41 34 | 119.00/M|MLF1608E8R2K 4.7 | 1 |.036] 1.7 | 445-1184-1-ND 83 69 .54| 342.65 | SLF7032T-4R7M1R7-2 
10 A 1.85 3 445-10254-ND 44.4134 | 119.00/M |MLF1608E100K 6.8 | 1 |.041] 1.6 | 445-1185-1-ND 83 69 54] 342.65 | SLF7032T-6R8M1R6-2 
42 2 of 3 445-1026-1-ND 44 41 34 | 119.00/M|MLF1608E120K 10 | 1 |.053) 1.4 | 445-1186-1-ND 83 69 54] 342.65 | SLF7032T-100M1R4-2 
15 1 17 1 445-1027-1-ND 44 41 34 | 119.00/M|MLF1608C150K 15 | 1 |.075| 4.4 | 445-1187-1-ND 83 69 .54| 342.65 | SLF7032T-150M1R1-2 
18 1 1.85 1 445-1028-1-ND 44 41.34 | 119.00/M|MLF1608C180K 22 | 1 | 11] 0.96 | 445-1188-1-ND 83 69 54] 342.65 | SLF7032T-220MR96-2 
22 1 24 1 445-1029-1-ND_ 44.41.34 | 119.00/M|MLF1608C220K 33 | 1 | 16] 0.75 | 445-1189-1-ND 83 69 .54| 342.65 | SLF7032T-330MR75-2 
27 1 2.75 1 445-1030-1-ND 44 41.34 | 119.00/M|MLF1608C270K 47 | 1 | 24] 0.67 | 445-1190-1-ND 83 69 54] 342.65 | SLF7032T-470MR67-2 
33 1 2.95 1 445-1031-1-ND 44.41 _—_.34 | 119.00/M|MLF1608C330K 68 | 1 | .31 | 0.59 | 445-1191-1-ND 83 69 .54| 342.65 | SLF7032T-680MR59-2 

Fig. 2 MLF2012 + 10% Inductance Tolerance 100 | 1 | 45 | 0.45 | 445-1192-1-ND 83.69 54 | 342.65 | SLF7032T-101MR45-2 

0.047 | 50 0.2 300 | 445-1032-1-ND* .44 41 .34 | 119.00/M|MLF2012D47NM 150 | 1 | 65 | 0.37 | 445-1193-1-ND 83 69 54 | 342.65 | SLF7032T-151MR37-2 
0.068 | 50 0.2 300 |445-1033-1-ND* .44 41.34 | 119.00/M|MLF2012D68NM 220 | 1 |1.05] 0.29 | 445-1194-1-ND 83 69 .54| 342.65 | SLF7032T-221MR29-2 
0.082 | 50 0.2 300 | 445-1034-1-ND* 44 41.34 | 119.00/M/MLF2012D82NM 330 | 1 | 1.67] 0.22 | 445-1195-1-ND 83 69 .54| 342.65 | SLF7032T-331MR22-2 
0.1 25 0.3 250 |445-1035-1-ND 44 41.34 | 119.00/M|MLF2012DR10K 470 | 1 |2.05] 0.2 | 445-1196-1-ND 83 69 .54| 342.65 | SLF7032T-471MR20-2 
0.12 25 0.3 250 |445-1036-1-ND_ 4441.34 | 119.00/M | MLF2012DR12K 680 1 |345} 0.16 | 445-1197-1-ND 83 69 54] 342.65 |SLF7032T-681MR16-2 
0.15 | 25 0.4 250 |445-1037-1-ND 44 41.34 | 119.00/M/MLF2012DR15K tooo | 1 | 4.78| 0.13 | 445-1198-1-ND 83.69.54 | 342.65 _| SLF7032T-102MR13-2 
0.18 | 25 0.4 250 |445-1038-1-ND 44 41.34 | 119.00/M|MLF2012DR18K Fig. 3 SLF7045 + 20% Inductance Tolerance 

0.22 | 25 0.5 250 |445-1039-1-ND 44 41.34 | 119.00/M|MLF2012DR22K 

0.27 | 25 | 05 250 |445-1040-1-ND 44 41.34 | 119.00/M|MLF2012DR27K $3) 1 | .02) 25 (BecgieDe 94 477 61) 385.00 | SLF/045T-SASM2R5 
0.33 | 25 | 055 250 |445-1041-1-ND_.44 41.34 | 119.00/M [MLF2012DR33K 47) 1 |.08) 2 (Reece 94 77 61) 385.00 | SLF/045T-4R7M2R0 
0.39 | 25 | 0.65 200 | 445-1042-1-ND 44 41.34 | 119.00/M|MLF2012DR39K 68 ) 1 |.099) 1.7 euENDe 894 77 61) 385.00 | SLF7045T-6REMIR7 
0.47 | 25 | 0.65 200 |445-1043-1-NDt .44 41.34 |122.40/Mt/MLF2012DR47K 10 | 1 /.096) 1.3 [RSCOzENDy §=94 477 61) 385.00 | SLF7045T-100M1R3 
0.56) 25 | 0.75 150 |445-1044-1-NDt 44.41.34 |122.40/M4|MLF2012DR56K 15 | 1 |.052/ 1-1 | 445-1203-1-ND 94.77 61 | 385.00 _| SLF7045T-150M1R1 
0.68 | 25 08 150 |445-1045-1-NDt 44 41.34 |122.40/M+|MLF2012DR68K 22 | 1 |.061] 09 | 445-1204-1-ND 94.77 61 | 385.00 | SLF7045T-220MR90 
0.82 | 25 1 150__|445-1046-1-NDt 44 .41_—.34_[122.40/M4|MLF2012DR82K 33 | 1 |.096] 0.82 | 445-1205-1-ND 94 77 61 385.00 | SLF7045T-330MR82 
1 10 0.4 50 |445-1047-1-ND 44 41.34 | 119.00/M/MLF2012A1ROK 47 | 1 |.125] 0.75 | 445-1206-1-ND 94.77 .61| 385.00 | SLF7045T-470MR75 
1.2 10 0.5 50 445-1048-1-ND 44.41.34 | 119.00/M | MLF2012A1R2K 68 1 |.175| 06 445-1207-1-ND 94.77 .61 | 385.00 | SLF7045T-680MR60 
1.5 10 0.5 50 445-1049-1-ND 4441.34 | 119.00/M | MLF2012A1R5K 100 | 1 | .25 | 0.5 | 445-1208-1-ND 94 77 61 385.00 | SLF7045T-101MR50 
os ‘ bee a TaRARE RNG a 4 = ee Nipseioapeon 150 | 1 | 34] 04 | 445-1209-1-ND 94 .77 .61| 385.00 |SLF7045T-151MR40 
; : : —— : 220 | 1 | 52] 0.33 | 445-1210-1-ND 94.77 61] 385.00 | SLF7045T-221MR33 
ee Ilene |) eee 30 peeeeees 44 AT 84 1122.40/Miy MLF2012A2R7K 330 | 1 |.74| 025 | 445-1211-1-ND 94 .77. 61) 385.00 | SLF7045T-331MR25 
a2 | 40 0.8 30 |445-1053-1-NDt 44.41.34 | 119.00/M4/MLF2012A3R3K 470 | 1 |4.05| 022 |eRenerelies ga 37: et || cae Go| slvoaeT-eiMnee 
3.9 | 10 0.9 30 |445-1054-1-NDt 44.41.34 | 122.40/M4}MLF2012A3R9K : : : : : : 

47 | 410 1 30 |445-1055-1-NDt 44 41. 34 | 119.00/M |MLF2012A4R7K 680 | 1 /1.48] 0.2 | 445-1213-1-ND 94 .77 61 385.00 | SLF7045T-681MR20 
56 4 09 15 |445-1056-1-ND+ 44.41.34 | 119.00/M|MLF2012E5R6K tooo | 1 [228] 0.14 | 445-1214-1-ND 94.77.61 | 385.00 | SLF7045T-102MR14 
68 | 4 1 15 [445-1057-1-NDt 44 41.34 | 119.00/M|MLF2012E6R8K lgnt SERIOLIS = 207e Inductance olerance 

8.2 4 14 15 |445-1058-1-NDt 44.41.34 | 119.00/M|MLF2012E8R2K io | 1 |.0364| 3 445-1215-1-ND 1.65 1.35 .90| 498.00 |SLF10145T-100M2R5 
10 2 1.15 15 445-1059-1-NDt .44 41.34 | 122.40/M} MLF2012E100K 15 1 |.0472) 2.4 | 445-1216-1-ND 1.65 1.35 .90| 498.00 | SLF10145T-150M2R2 
12 2 1.25 15 445-1060-1-NDt 44 41.34 | 119.00/M | MLF2012E120K 22 1 |.0591) 21 | 445-1217-1-ND 1.65 1.35 .90] 498.00 |SLF10145T-220M1R9 
15 u 0.8 5 (SS5sIOSIEIEND TA 44 41.94 |122,40/MH MLF2012C150K 33 | 1 |.0815} 16 | 445-1218-1-ND 1.65 1.35 .90| 498.00 |SLF10145T-330M1R6 
18 1 0.9 5 445-1062-1-NDt 44 41.34 | 119.00/M )MLF2012C 180K 47 |} 1] 4 1.4 | 445-1219-1-ND 1.65 1.35 .90| 498.00 | SLF10145T-470M1R4 
= } ae : he ane oy oe = Se oan, Aribeanements 68 | 1 | 14] 12 | 445-1220-1-ND 1.65 1.35 .90| 498.00 |SLF10145T-680M1R2 
ga. | spa: |) aos 5 445-1065-1-NDt 44 41.34 |122.40/M#|MLF2012Ca30K joo | 1 | 2 1 445-1221-1-ND 1.65 1.35 .90| 498.00 |SLF10145T-101M1RO 
39 2 29 4 445-1066-1-ND+ 44 41 34 |122.40/M4| MLF2012K390K 150 | 1 | 35] 0.79 | 445-1222-1-ND 1.65 1.35 .90| 498.00 |SLF10145T-151MR79 
a7 2 3 4 4451067-1-NDt 444134 |122.40/Md] MLE2012K470K 220 | 1 | .47 | 0.65 | 445-1223-1-ND 1.65 1.35 .90| 498.00 |SLF10145T-221MR65 
56 2 34 4 445-1068-1-ND+ 44 41 34 | 119.00/M|MLF2012K560K 330 | 1 | .68| 0.54 | 445-1224-1-ND 1.65 1.35 .90| 498.00 |SLF10145T-331MR54 
68 1 2.9 2 445-1069-1-NDt .44 41.34 | 119.00/M|MLF2012C680K 470 | 1 [1.03] 0.47 | 445-1225-1-ND 1.65 1.35 .90| 498.00 |SLF10145T-471MR47 
82 1 3 2 445-1070-1-NDt .44 41.34 |122.40/Mt]/MLF2012C820K 680 | 1 | 1.6] 0.38 | 445-1226-1-ND 1.65 1.35 .90| 498.00 |SLF10145T-681MR38 
100 1 3.1 2 445-1071-1-NDt 44.41.34 |122.40/M¢/MLF2012C101K i000 | 1 | 28) 0.32 | 445-1227-1-ND 1.65 1.35 .90| 498.00 |SLF10145T-102MR29 

§ For Tape and Reel Part Number change the-1-ND to -2-ND * Inductance Tolerance +20% + Thickness is 1.25mm 1600. | “1 | -S4 |: 0.22" BRE 165" 1.55 90')' 498,00" | SERIO TST 1S2M Ree 

+ Tape and Reel quantity 2000 § For Tape and Reel Part Number change the -1-ND to -2-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 651 


TALEMA inductors for National Simple Switchers™ a a as lt ae 


ELECTRONIC, LLC 


Features: 50KHz Inductors are compatible with = = - 

+ High energy storage with minimum sat- National's LM2574, LM2475, and LM2576 Size Dimensions - Inches +0.010 (mm +£0.25) 

uration Series of Regulators. S50KHz Inductance will Code A B ¢ D 

+ High stability from no load to full load be typical for the Inc and ETop values 151) 9.339 (8.6) | 0.339(66) | 0.185 (4.7) | 0.268 (6.8) 

* Operating Temp. Range: -40°C to 125°C 150 KHz Inductors are compatible with S2_| 0.394 (10.0) | 0.394(10.0) | 0.256 (6.5) | 0.339 (8.6) 

+ Bectrical specifications at 25°C ambient —_ National Simple Switcher™ part numbers | $3 |0.503(12.8) | 0.503 (12.8) | 0.276 (7.0) | 0.449 (11.4) 

+Inductance is measured at 20KHz, LM259X-L1 through LM259X-L44 and 

dine ean 9 S4 | 0.591 (15.0) | 0.591 (15.0) | 0.315(8.0) | 0.508 (12.9) 

$5 | 0.669 (17.0) | 0.701 (17.8) | 0.390 (9.91) | 0.591 (15.0) 

- Dimensions - Inches £0.01 (mm 20.25) Z $6 [0.925 (23.5) | 0.925 (23.5) | 0.496 (12.6) | 0.827 (21.0) 598 

i = 

Code A B c Coil 0.D. + Ti | 0.939 (8.6) | 0.339(8.6) | 0.185 (4.7) | 0.250 (6.35) (15.2) 

ci 0.580 (14.73) 0.340 (8.64) 0.220 (5.58) 0.110 (2.8) 0.394 (10.0) | 0.394 (10.0) | 0.256 (6.5) | 0.300 (7.62) ; 

a OBE (oath oe ey 1288 (Fe) Obie T3 | 0.503 (12.8) | 0.503(12.8) | 0.276 (7.0) | 0.375 (9.52) F Series — Encapsulated 

. : . F . . . : Flat Mount 

a 0.949 (24:1) 01598 (15.2) 0.449 (11.4) 0110 (28) T4 |0.591 (15.0) | 0.591 (15.0) | 0.315(8.0) | 0.500 (12.70) 

o 1.252 (31.8) 0.701 (17.8) 0.500 (12.7) 0.130 (3.3) TS | 0.669(17.0) | 0.701 (17.8) | 0.390 (9.91) | 0.600 (15.24) 

50 KHz Inductors 

Ln Ipc ETop DCR Size 

(uH) Current | (V-ySec) (Ohms) Code Digi-Key Price Each Talema 

Typ. (A) Max. Max. (Dim.) Part No. ‘il 10 25 Part No. 

47 3.0 90 0.05 C2 TE2000-ND 84 75 66 SWC-3.0-47 

47 3 90 0.05 $5 TE2001-ND 71 63 56 SWS-3.0-47 

47 3.0 90 0.05 15 TE2002-ND 75 67 59 SWT-3.0-47 

68 3.0 90 0.02 C4 TE2003-ND 1.38 1.23 1.08 SWC-3.0-68 

100 3.0 90 0.04 C4 TE2004-ND 1.25 1.11 98 SWC-3.0-100 

150 2.0 90 0.10 C4 TE2005-ND 1.20 1.07 94 SWC-2.0-150 ; 

150 2.0 90 0.10 $5 TE2006-ND 1.09 97 85 SWS-2.0-150 S Series — Surface Mount 

150 3.0 200 0.10 C4 TE2024-ND 1.18 1.05 92 SWC-3.0-150 

220 14 90 0.38 $5 TE2007-ND 1.02 91 80 SWS-1.4-220 

220 1.4 90 0.38 15 TE2008-ND 1.09 97 85 SWT-1.4-220 

220 14 90 0.38 F2 TE2009-ND 111 99 87 SWF-1.4-220 

220 1.4 90 0.38 v2 TE2010-ND 1.20 1.07 94 SWV-1.4-220 

220 1.4 90 0.14 C3 TE2011-ND 1.05 93 82 SWC-1.4-220 

220 1.4 90 0.14 sé TE2012-ND 1.00 89 78 SWS6-1.4-220 

220 3.0 200 0.07 C5 TE2025-ND 1.67 1.48 1.30 SWC-3.0-220 

330 0.9 90 0.74 $5 TE2013-ND 1.07 95 84 SWS-0.90-330 

330 0.9 90 0.74 15 TE2014-ND 111 99 87 SWT-0.90-330 

330 0.9 90 0.74 F2 TE2015-ND 1.14 1.01 89 SWF-0.90-330 

330 0.9 90 0.74 v2 TE2016-ND 1.23 1.09 96 SWV-0.90-330 V Series — 

330 0.9 90 0.18 C3 TE2017-ND 111 99 87 SWC-0.90-330 Encapsulated 

330 0.9 90 0.18 S6 TE2018-ND 1.05 93 82 SWS6-0.90-330 Vertical Mount 

330 3.0 200 0.15 C5 TE2026-ND 1.64 1.46 1.28 SWC-3.0-330 

470 0.64 90 0.16 C4 TE2019-ND 1.41 1.25 1.10 SWC-0.64-470 

470 2.0 200 0.17 C5 TE2027-ND 1.69 1.50 1.32 SWC-2.0-470 

680. 0.85 90 1.25 $5 TE2020-ND 1.14 1.01 89 SWS-0.85-680 

680 0.85 90 1.25 T5 TE2021-ND 1.18 1.05 92 SWT-0.85-680 

680 0.85 90 1.25 F2 TE2022-ND 1.25 1.11 98 SWF-0.85-680 

680 0.85 90 1.25 v2 TE2023-ND 1.34 1.19 1.05 SWV-0.85-680 

680 1.3 200 0.20 C5 TE2028-ND 1.76 1.56 1.37 SWC-1.3-680 

1000 0.95 200 0.24 C5 TE2029-ND 1.89 1.68 1.47 SWC-0.95-1000 

1500 0.62 200 1.00 BS TE2030-ND 1.82 1.62 1.42 SWB-0.62-1500 

2200 0.42 200 1.80 B8 TE2031-ND 1.82 1.62 1.42 SWB-0.42-2200 

150 KHz Inductors 
Ln Ipc ETop DCR Simple Size Size 
(uH) Current | (V-ySec) (Ohms) Switcher™ Code Digi-Key Price Each Talema Code Digi-Key Price Each Talema 

+20% (A) Max. Max. Reference No.t (Dim.) Part No. 1 10 25 Part No. (Dim.) Part No. 1 10 25 Part No. 

Surface Mount Thru-Hole 

259 0.13 23.1 3.40 LM259X-L1 Si TE2032-ND 67 60 52 SWS-0.13-259 1 TE2077-ND 70.63 ~—~.55 | SWT-0.13-259 
178 0.16 16.5 2.80 LM259X-L2 S1 TE2033-ND 63 57 50 SWS-0.16-178 1 TE2078-ND 67 60 52 | SWT-0.16-178 
118 0.20 13.2 1.80 LM259X-L3 S1 TE2034-ND 60 54 7 SWS-0.20-118 1 TE2079-ND 63 57 50 _| SWT-0.20-118 
79 0.25 9.9 1.50 LM259X-L4 S1 TE2035-ND 56 51 44 SWS-0.25-79 1 TE2080-ND 63 57 50 | SWT-0.25-79 
55 0.30 6.6 1.00 LM259X-L5 S1 TE2036-ND 56 51 44 SWS-0.30-55 1 TE2081-ND 60.54 _.47_| SWT-0.30-55 
39 0.34 6.6 0.80 LM259X-L6 Si TE2037-ND 56 51 44 SWS-0.34-39 1 TE2082-ND 60 54 47 | SWT-0.34-39 
26 0.45 6.6 0.62 LM259X-L7 S1 TE2038-ND 53 48 42 SWS-0.45-26 1 TE2083-ND 56 51 44 | SWT-0.45-26 
374 0.20 75.9 2.70 LM259X-L8 S2 TE2039-ND 76 68 59 SWS-0.20-374 T2 TE2084-ND 79.71.62: | SWT-0.20-374 
256 0.25 33.0 2.20 LM259X-L9 s2 TE2040-ND 72 65 57 SWS-0.25-256 T2 TE2085-ND 76 68 59 | SWT-0.25-256 
176 0.30 26.4 1.40 LM259X-L10 s2 TE2041-ND 69 62 54 SWS-0.30-176 T2 TE2086-ND 72.65 _.57_| SWT-0.30-176 
118 0.38 19.8 1.20 LM259X-L11 $2 TE2042-ND 66 59 52 SWS-0.38-118 T2 TE2087-ND 69 62 ~«.54 | SWT-0.38-118 
78 0.46 16.5 0.80 LM259X-L12 s2 TE2043-ND 62 56 49 SWS-0.46-78 T2 TE2088-ND 69 62 54 | SWT-0.46-78 
55 0.56 13.2 0.50 LM259X-L13 s2 TE2044-ND 62 56 49 SWS-0.56-55 T2 TE2089-ND 66 59 52 | SWT-0.56-55 
39 0.68 9.9 0.30 LM259X-L14 s2 TE2045-ND 62 56 49 SWS-0.68-39 T2 TE2090-ND 66 59 52 | SWT-0.68-39 
26 0.84 6.6 0.20 LM259X-L15, s2 TE2046-ND 59 53 46 SWS-0.84-26 T2 TE2091-ND 62.56 _.49_| SWT-0.84-26 
17 1.02 6.6 0.10 LM259X-L16 $2 TE2047-ND 59 53 46 SWS-1.02-17 T2 TE2092-ND 66 59 ~——«.52_- | SWT-1.02-17 
375 0.36 75.9 1.30 LM259X-L17 $3 TE2048-ND 85 76 67 SWS-0.36-375 13 TE2093-ND 88  .79  .69 | SWT-0.36-375 
252 0.44 49.5 0.90 LM259X-L18 $3 TE2049-ND 78 70 61 SWS-0.44-252 13 TE2094-ND 85  .76 67 | SWT-0.44-252 
173 0.54 36.3 0.60 LM259X-L19 $3 TE2050-ND 78 70 61 SWS-0.54-173 13 TE2095-ND 82  .73 64 | SWT-0.54-173 
115 0.67 29.7 0.40 LM259X-L20 $3 TE2051-ND 75 67 59 SWS-0.67-115 13 TE2096-ND 78.70 _.61_| SWT-0.67-115 
78 0.82 23.1 0.30 LM259X-L21 $3 TE2052-ND 72 64 56 SWS-0.82-78 T3 TE2097-ND 75.67 ~~«.59 | SWT-0.82-78 
54 1.00 16.5 0.20 LM259X-L22 $3 TE2053-ND 72 64 56 SWS-1.00-54 13 TE2098-ND 75.67 ~~ -.59_| SWT-1.00-54 
38 1.20 13.2 0.10 LM259X-L23 $3 TE2054-ND 72 64 56 SWS-1.20-38 13 TE2099-ND 75.67 ~~ -«.59_ | SWT-1.20-38 
26 1.48 9.9 0.10 LM259X-L24 $3 TE2055-ND 68 61 54 SWS-1.48-26 13 TE2100-ND 72 64 56 | SWT-1.48-26 
18 1.81 9.9 0.06 LM259X-L25 $3 TE2056-ND 68 61 54 SWS-1.81-18 13 TE2101-ND 72.64 56 _| SWT-1.81-18 
377 0.68 75.9 1.00 LM259X-L26 S4 TE2057-ND 85 76 67 SWS-0.68-377 T4 TE2102-ND 92 82 72 | SWT-0.68-377 
248 0.83 72.6 0.60 LM259X-L27 S4 TE2058-ND 85 76 67 SWS-0.83-248 14 TE2103-ND 88  .79  .69 | SWT-0.83-248 
168 1.02 56.1 0.40 LM259X-L28 S4 TE2059-ND 82 73 64 SWS-1.02-168 v4 TE2104-ND 85  .76 67 | SWT-1.02-168 
112 1.26 42.9 0.30 LM259X-L29 S4 TE2060-ND 78 70 61 SWS-1.26-112 14 TE2105-ND 82  .73 64 | SWT-1.26-112 
77 1.54 33.0 0.20 LM259X-L30 S4 TE2061-ND 78 70 61 SWS-1.54-77 14 TE2106-ND 82.73 .64_| SWT-1.54-77 
53 1.87 26.4 0.13 LM259X-L31 S4 TE2062-ND a0 69 61 SWS-1.87-53 T4 TE2107-ND 84.7566 | SWT-1.87-53 
37 2.24 19.8 0.10 LM259X-L32 S4 TE2063-ND 75 67 59 SWS-2.24-37 14 TE2108-ND 78.70 61: | SWT-2.24-37 
24 2.74 16.5 0.07 LM259X-L33 S4 TE2064-ND 75 67 59 SWS-2.74-24 v4 TE2109-ND 78.70 ~—-.61_-| SWT-2.74-24 
17 3.00 13.2 0.05 LM259X-L34 S4 TE2065-ND 75 67 59 SWS-3.00-17 C1 TE2110-ND 78.70 -.61_| SWC-3.00-17 
250 1.50 72.6 0.23 LM259X-L35, sé TE2066-ND 1.80 1.60 1.40 SWS-1.50-250 c3 TE2111-ND 1.83 1.63 1.43 _| SWC-1.50-250 
168 1.81 75.9 0.18 LM259X-L36 sé TE2067-ND 1.73 154 1.35 SWS-1.81-168 C3 TE2112-ND 1.77 1.57 1.38 | SWC-1.81-168 
114 2.22 62.7 0.10 LM259X-L37 sé TE2068-ND 1.73 154 1.35 SWS-2.22-114 C3 TE2113-ND 1.77 1.57 1.38 | SWC-2.22-114 
7 2.70 52.8 0.09 LM259X-L38 sé TE2069-ND 169 151 1.32 SWS-2.70-77 c3 TE2114-ND 1.72 1.54 1.35 | SWC-2.70-77 
53 3.00 42.9 0.08 LM259X-L39 Sa) TE2070-ND 163 145 1.27 SWS-3.00-53 c3 TE2115-ND 1.67 1.48 1.30 | SWC-3.00-53 
38 3.00 29.7 0.05 LM259X-L40 sé TE2071-ND 163 145 1.27 SWS-3.00-38 C3 TE2116-ND 1.67 1.48 1.30 | SWC-3.00-38 
25 3.00 19.8 0.04 LM259X-L41 $5 TE2072-ND 1.04 92 81 SWS-3.00-25 C2 TE2117-ND 1.07.95 ~—«.84_: | SWC-3.00-25 
167 2.50 75.9 0.14 LM259X-L42 S6 TE2073-ND 2.23 1.99 1.74 SWS-2.50-167 C4 TE2118-ND 2.32 2.07 1.81 | SWC-2.50-167 
110 3.00 75.9 0.09 LM259X-L43 sé TE2074-ND 2.29 2.04 1.78 SWS-3.00-110 C4 TE2119-ND 2.38 2.12 1.85 | SWC-3.00-110 
77 3.00 59.4 0.08 LM259X-L44 sé TE2075-ND 1.72 154 1.35 SWS-3.00-77 C3 TE2120-ND 1.76 1.57 1.37 | SWC-3.00-77 
19 4.50 32.0¢ 0.02 LM258X-L sé TE2076-ND 1.71 152 1.33 SWS-4.50-19 C3 TE2121-ND 1.74 1.55 1.36 | SWC-4.5-19 

t To be used for reference only. + ETop for part number SWL-4.50-19 is based on a frequency of 100KHz. All other items are rated at 150KHz. Note: Simple Switcher™ is a trademark of National Semiconductor. 
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[x a TO KO Dim. SRF | IDC Cut Tape Tape 
SS | 9139B-ND Toko Coils & Filter Bool : A | Lo Q | MHz | mA | Digi-Key Price Each &Reel | Toko 


(mm)| (nH) | Tol. | (typ) | (typ) | (Max) | Part No. 10 100 500 Pricing _| Part No. 
S f M t l d t 0.80} 10.0} 45% 13 | 2850] 600 | TKS3711CT-ND 68 61 .30 840.00/4000 | LL1608-FH10NJ 
ur ace oun n uc ors 0.80} 12.0) 45% 15 | 2500} 600 | TKS3712CT-ND 68 61 .30 840.00/4000 | LL1608-FH12NJ 
0.80} 15.0} +5% 15 | 2150} 600 | TKS3713CT-ND 68 61 .30 840.00/4000 | LL1608-FH15NJ 
LL1005FH Type, LL1608FH Type, LL1608F Type, 0.80} 18.0] +5% | 16 | 2050] 600 | TKS3714CT-ND 68 61 .30 | 840.00/4000 | LL1608-FH18NJ 
LL2012F Type, PTL1608F Type, PTL2012F Type 0.80] 22.0] 45% | 17 | 1850] 600 | TKS3715CT-ND 68 61 .30 | 840.00/4000 | LL1608-FH22NU 
2 0.80} 27.0) 45% 17 | 1750} 600 | TKS3716CT-ND 68 61 .30 840.00/4000 | LL1608-FH27NJ 
ees jake Shuerensihtude. eeeoies ture Coetticient: «250pomieo, | 022| 939] *5% | 18 | 1500] 600 | TKS3717C-ND 68 61 30 | 840.00/4000 | LL. 1608-FHBINU 
— World's Smallest Chip Inductor. For reflow soldering » Temperature Coefficient: +250ppm/° a 1KS3 7 i 
max. * Temperature Range: -40°C - +100°C. Miniature size (1.0mm x 0.5mm). LL1608F & LL2012F — For hess a a He ee 2 het Ae a + ae apie: ipa bee 
Reflow Soldering * Temperature Coefficient: +250ppm/°C max. + Temperature Range: -40°C +100°C “ eal Beet Z - - : - a 
+ Features: Laminated ceramic allows high SRF. 0.80} 56.0} +5% 17 | 1100} 500 | TKS3720CT-ND 68 61 .30 840.00/4000 | LL1608-FH56NU 
The PTL1608 and PTL2012 Series is a photolithographically etched single layer ceramic chip inductor 0.80) 68.0] 15% 18 | 1000} 400 | TKS3721CT-ND 68 61.30 840.00/4000 | LL1608-FH68NJ 
providing high SRF, excellent Q, and superior temperature stability. Highly stable and specifically designed for | 0.80| 82.0} +5% | 18 | 900 | 300 | TKS3722CT-ND 68 61 .30 | 840.00/4000 | LL1608-FH82NJ 
critical tolerance inductor needs. Solves the tight tolerance needs of GaAs matching and VCO circuits. 0.80 | 100 15% 18 | 830 | 300 | TKS3723CT-ND 68 61 .30 840.00/4000 | LL1608-FHR10J 
Tolerance: C=+0.2nH, S=+0.3nH, T=3% PTL1608F 
0.50| 1.0)+0.2nH} 11 | 12500) 1000) TKS2900CT-ND .75 67 .33 | 1398.00/6000 | PTL1608-FiNOC 
LL1005FH Paphitis 608FH, LL2012F, PTL2012F 0.50| 1.2) +0.2nH} 10 | 11500) 900 | TKS2901CT-ND .75 .67  .33 | 1398.00/6000 | PTL1608-FiN2C 
Polarity 0.50} 1.5)+0.2nH} 9 | 10000) 800 | TKS2902CT-ND .75 .67  .33 | 1398.00/6000 | PTL1608-FiN5C 
0.50| 1.8)+0.2nH} 10 | 9250) 700 | TKS2903CT-ND .75 .67  .33 | 1398.00/6000 | PTL1608-FiN8C 
0.50} 2.2/+0.2nH} 9 | 8400) 650 | TKS2904CT-ND .75 67 .33 | 1398.00/6000 | PTL1608-F2N2C 
0.50} 2.7/+0.2nH} 10 | 7400) 600 | TKS2905CT-ND .75 .67  .33 | 1398.00/6000 | PTL1608-F2N7C 
0.50} 3.3)+0.2nH} 9 | 6600) 500 | TKS2906CT-ND .75 67 .33 | 1398.00/6000 | PTL1608-F3N3C 
“Internal Se 0.50} 3.9/+0.2nH} 9 | 5850) 500 | TKS2907CT-ND .75 .67  .33 | 1398.00/6000 | PTL1608-F3N9C 
Electrode | 42 Conductor S 0: SO: 0.50| 4.7)+0.2nH} 10 | 5200) 450 | TKS2908CT-ND .75 .67  .33 | 1398.00/6000 | PTL1608-F4N7C 
25 0.50} 5.6)/+0.2nH} 10 | 4700) 400 | TKS2909CT-ND .75 .67  .33 | 1398.00/6000 | PTL1608-F5N6C 
0.50} 68)+0.3nH} 9 | 4200) 350 | TKS2910CT-ND .75 67 .33 | 1260.00/6000 | PTL1608-F6N8S 
0402 Package 0603 Package 0805 Package 0.50} 82]203nH| 9 | 3750| 300 | TKS2911CT-ND .75 .67 33 | 1260.00/6000 | PTL1608-FBN2S 
0.50) 10 3% 9 | 3250} 250 | TKS2912CT-ND .90 .81 .40 | 1260.00/6000 | PTL1608-FIONT 
5 0.50) 12 3% 8 | 3100} 200 | TKS2913CT-ND 90 .81 .40 | 1260.00/6000 | PTL1608-F12NT 
pin eal? | lee uuape lek 0.50| 15 | 3% | 8 | 2650] 200 | TKS2914CT-ND 90.81 _.40_| 1260.00/6000 | PTL1608-FISNT 
A Lo Q | MHz | mA | Digi-Key Price Each & Reel Toko 
9 
(mm)| (nH) | Tol. | (typ) | (typ) |(Max)| Part No. 10 100 500 | Pricing _| Part No. 0.50] 18 | 3% | 8 | 2400| 180 | TKS2915CT-ND 90 81 _.40_| 1260.00/6000 | PTL1608-Fi8NT 
LL1005FH BE 2Oter 
6332 | 1790.00/10000] LLi005-FHinos| | 0.60) 1.8 ]+0.3nH 6000) 300 | TKS2360CT-ND 90 81 .40 | 1120.00/4000 | LL2012-FIN8S 


0.50| 1.0 | +0.3nH 
0.50| 1.2 | +0.3nH 
0.50| 1.5 | +0.3nH 
0.50| 1.8 | +0.3nH 
0.50} 2.2 | +0.3nH 
0.50| 2.7 | +0.3nH 
0.50} 3.3} +10% 
0.50} 3.9} +10% 
0.50} 4.7 | +10% 


>6000] 300 | TKS2580CT-ND 
>6000] 300 | TKS2581CT-ND 
>6000] 300 | TKS2582CT-ND 
>6000| 300 | TKS2583CT-ND 
>6000] 300 | TKS2584CT-ND 
300 | TKS2585CT-ND 
5000 | 300 | TKS2586CT-ND 
4700 | 300 | TKS2587CT-ND 
4300 | 300 | TKS2588CT-ND 
0.50] 5.6) +10% 4000 | 300 | TKS2589CT-ND 
0.50] 6.8) +10% 3650 | 300 | TKS2590CT-ND 
0.50} 82] 410% | 28 | 3200 | 300 | TKS2591CT-ND 
0.50} 10.0) +10% | 23 | 2800 | 300 | TKS2592CT-ND 
0.50| 12.0} +10% | 24 | 2700 | 300 | TKS2593CT-ND 
0.50} 15.0} +10% | 25 | 2200 | 300 | TKS2594CT-ND 
0.50} 18.0) +10% | 17 | 2000 | 300 | TKS2595CT-ND 
0.50} 22.0) +10% | 23 | 1800 | 300 | TKS2596CT-ND 
0.50} 27.0] +10% | 20 | 1600 | 300 | TKS2597CT-ND 

TK10-KIT-ND (SPK-LL1005F4-5%) 

LL1005-FH Chip Inductor Kit - 10 each of 25 values (250 parts), 1.0NH-100NH........... 0... .eeceeeee reece ee ee eee 


LL1608F 


0.80| 1.5}+0.3nH) 60 | >6000} 300 | TKS2353CT-ND 
0.80} 1.8/+0.3nH| 37 | >6000] 300 | TKS2354CT-ND 
0.80| 2.2/+0.3nH) 35 | >6000} 300 | TKS2355CT-ND 
0.80} 2.7/+0.3nH| 30 | >6000| 300 | TKS2356CT-ND 
0.80| 3.3] +10% | 30 | 5500 | 300 | TKS2357CT-ND 
0.80} 3.9} +10% | 31 | 5700 | 300 | TKS2340CT-ND 
0.80| 4.7] +10% | 31 | 4800 | 300 | TKS2341CT-ND 
0.80} 5.6] +10% | 27 | 4600 | 300 | TKS2342CT-ND 
0.80} 6.8) +10% | 27 | 3550 | 300 | TKS2343CT-ND 


6000} 300 | TKS2361CT-ND .90 81  .40 | 1120.00/4000 | LL2012-F2N2S 
300 | TKS2362CT-ND 90 .81 1120.00/4000 | LL2012-F2N7S 
6000} 300 | TKS2363CT-ND .75 67 932.00/4000 | LL2012-F3N3K 
5400] 300 | TKS2364CT-ND 75 67 932.00/4000 | LL2012-F3N9K 


4500] 300 | TKS2365CT-ND .75 67 932.00/4000 | LL2012-F4N7K 
4000} 300 | TKS2366CT-ND .75 67 932.00/4000 | LL2012-FSN6K 
3650} 300 | TKS2367CT-ND .75 67 932.00/4000 | LL2012-F6N8K 
3000} 300 | TKS2368CT-ND .75 67 932.00/4000 | LL2012-F8N2K 
2500} 300 | TKS2369CT-ND .75 67 932.00/4000 | LL2012-FiONK 


300 | TKS2370CT-ND .75 67 932.00/4000 | LL2012-Fi2NK 
2000} 300 | TKS2371CT-ND .75 67 932.00/4000 | LL2012-FISNK 
1750| 300 | TKS2372CT-ND 75 67 932.00/4000 | LL2012-Fi8NK 
1700| 300 | TKS2373CT-ND .75 67 932.00/4000 | LL2012-F22NK 
1350| 300 | TKS2375CT-ND .75 67 932.00/4000 | LL2012-F33NK 


56.28 | 1590.00/10000 | LL1005-FH18NK 0.85} 39.0 | +10% 1300| 300 | TKS2376CT-ND .75 67 932.00/4000 | LL2012-F39NK 
56.28 | 1590.00/10000 | LL1005-FH22NK 1.00) 47.0) +10% 1200| 300 | TKS2377CT-ND .75 67 699.00/3000 | LL2012-F47NK 
56.28 | 1590.00/10000 | LL1005-FH27NK 1.00} 56.0 | +10% | 36 | 1150] 300 | TKS2378CT-ND 75 67 699.00/3000 | LL2012-F56NK 
1.00} 68.0 | +10% | 35 | 1000) 300 | TKS2379CT-ND 75 .67 699.00/3000 | LL2012-F68NK 
$40.50 1.00} 82.0| +10% | 25 | 850] 300 | TKS2380CT-ND 75 67 699.00/3000 | LL2012-F82NK 


1.00]100.0/ +10% | 18 | 730 | 300 | TkS2386CT-ND 75 70 840.00/3000 | LL2012-FRIOK 
1.10|120.0| 10% | 19 | 650 | 250 | TKS2387CT-ND 75 70 840.00/3000 | LL2012-FRI2k 
1.10|150.0| 10% | 20 | 550 | 250 | TKS2388CTND 75 70 840.00/3000 | LL2012-FRI5K 

1.10|180.0| 10% | 20 | 500 | 250 | TkS2389CT-ND 75 70 840.00/3000 | LL2012-FRI8K 
5 > open iio 1.10/220.0| +10% | 20 | 450) 200 | TKS2390CT-ND 75 70 840.00/3000 | LL2012-FR22K 
s1 30 | 840.00/4000 | LLigos-ranax | | 1-10/270.0| 210%] 20 | 400) 200 | TKS2391CT-ND 75.70 840.00/3000 | LL2012-FR27K 

1.10|330.0| +10% | 20 | 380 | 150 | TkS2392CT-ND 75 70 840.00/3000 | LL2012-FR33K 
- . beradies cick 1.10|390.0| +10% | 20 | 330 | 150 | TKS2398CT-ND 75 70 840.00/3000 | LL2012-FR39K 
By a0 | eaoooraoon |uLteerenex | (21014700 10% | 19 | 300 | 100 | TkszeeacT-ND 75.70 840.00/3000 | LL2012-FRA7K 


61.30 | 840.00/4000 | LL1608-F6N8K PTL2012F 


.63 32 | 1790.00/10000] LL1005-FHIN2S | | 0-60/ 2.2 | #0.3nH 
63.32 | 1790.00/10000] LL1005-FHINSS | | 960] 2.7 |+0.3nH 
63.32 | 1790.00/10000| LL1005-FHiNBS | | 0-60) 3.3 #10% 
63.32 | 1790.00/10000] LL1005-FHeNes | [2.60] 3.9 | +10% 
63 
56 


BBRER 
Q 
g 
i=} 
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.82. | 1790.00/10000| LL1005-FH2N7S| | 0-60} 4.7 | +10% 

.28 | 1590.00/10000] LL1005-FH3N3K | | 9-60] 5.6] +10% 
.56 28 | 1590.00/10000) LL1005-FH3N9K| | 0.60) 6.8) +10% 
56.28. | 1590.00/10000) LL1005-FH4N7K| | 0.60) 8.2) +10% 
.56 28 | 1590.00/10000 | LL1005-FH5N6K | | 0-85 10.0 | +10% 
56.28 | 1590.00/10000) LL1005-FHEN8K | | 0.85} 12.0] +10% 
56.28 | 1590.00/10000) LL1005-FH8N2K | | 0.85} 15.0] +10% 
.56 28 | 1590.00/10000 | LL1005-FHI0NK | | 0.85} 18.0| +10% 
.56 28 | 1590.00/10000 | LL1005-FH12NK | | 0.85} 22.0 | +10% 
.56 28 | 1590.00/10000 | LL1005-FHI5NK | | 0.85} 33.0 | +10% 


B/BEssslsssss 
g 
o 


ZBZZSSSZz/S222z/ 222828 
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61.30 | 844.00/4000 | LL1608-FiN5S 
61.30 | 844.00/4000 | LL1608-FiN8S 


BBISSSSZSSSVSzSZZRZR/2R2R2B2B 


0.80] 82] +10% | 26 | 3500 | 300 | TKS2344CT-ND 61.30 | 840.00/4000 | LL1608-F8N2K 0.50] 1.0]+0.2nH]| 11 | 10000) 1300] TKS2950CT-ND 98 88 .43 | 1818.00/6000 | PTL2012-FINOC 
0.80] 10.0) +10% | 26 | 2750) 300 | TKS2345CT-ND 61.30 | 840.00/4000 | LL1608-FI0NK 0.50) 1.2)+0.2nH| 10 | 9000) 1100] TKS2951CT-ND 98 88 43 | 1818.00/6000 | PTL2012-FIN2C 
0.80) 12.0] +10% | 24 | 2750 | 300 | TKS2346CT-ND 61.30 | 840.00/4000 | LL1608-F12NK 0.50] 1.5)+0.2nH} 8 | 8500} 800 | TKS2952CT-ND 98 .88 43 | 1818.00/6000 | PTL2012-FINSC 
0.80) 15.0] +10% | 24 | 2300 | 300 | TKS2347CT-ND 61.30 | 840.00/4000 | LL1608-F15NK 0.50) 1.8 )+0.2nH} 9 | 8000} 800 | TKS2953CT-ND 98 88 43 | 1818.00/6000 | PTL2012-FINSC 
0.80} 18.0] +10% | 24 | 2300] 300 | TKS2348CT-ND 61 30 840.00/4000 | LL1608-F18NK 0.50| 2.2/+0.2nH} 10 | 7000| 750 | TKS2954CT-ND .98 .88 .43 | 1818.00/6000 | PTL2012-F2N2C 
0.80| 22.0] +10% | 25 | 2000 | 300 | TKS2349CT-ND 61.30 | 840.00/4000 | LL1608-F22NK 0.50} 2.7/+0.2nH|} 10 | 6000) 750 | TKS2955CT-ND .98 .88 .43 | 1818.00/6000 | PTL2012-F2N7C 
0.80) 27.0] +10% | 25 | 1750 | 300 | TKS2350CT-ND 61 .30 | 840.00/4000 | LL1608-F27NK 0.50] 33]+0.2nH| 10 | 5300) 650 | TKS2956CT-ND 98 88 .43 | 1818.00/6000 | PTL2012-F3N3C 
0.80] 33.0] +10% | 24 | 1500 | 300 ) TKS2351CT-ND 61 .30 | 840.00/4000 | LL1608-F33NK 0.50] 39]+0.2nH| 10 | 4800) 600 | TKS2957CT-ND 98 88 .43 | 1818.00/6000 | PTL2012-F3N9C 
0.80] 39.0] +10% | 20 | 1300] 300 ) TkS2352CT-ND 61 .30 | 840.00/4000 | LL1608-F39NK 0.50] 4.7]|+0.2nH| 10 | 4350) 550 | TKS2958CT-ND 98 88 .43 | 1818.00/6000 | PTL2012-F4N7C 
0.80] 47.0] +10% | 18 | 1200 | 300 ) TKS2381CT-ND .63 32 | 1004.00/4000 | LL1608-F47NK 0.50] 5.6|+0.2nH| 10 | 4000) 500 | TKS2959CT-ND 98 88 43 | 1818.00/6000 | PTL2012-F5N6C 
0.80] 56.0] +10% | 14 | 1100 | 300 | TKS2382CT-ND 63.32 _| 1004.00/4000 | LL1608-F56NK 0.50} 68]+#0.3nH} 10 | 3600) 450 | TKS2960CT-ND .90 .81 .40 | 1680.00/6000 | PTL2012-F6N8S 
0.80] 82.0] +10% | 18 | 900 | 300 | TKS2384CT-ND 63 32 | 1004.00/4000 | LL1608-F82NK 0.50] 82|+0.3nH| 10 | 3250) 400 | TKS2961CT-ND 90 81 40 | 1680.00/6000 | PTL2012-F8N2S 
0.80] 100.0] +10% | 3 | 830 | 300 | TKS2385CT-ND .63 32 | 1008.00/4000 | LL1608-FRIOK 0.50] 10 | 3% | 11 | 2850) 350 | TKS2962CT-ND 90 .81 .40 | 1680.00/6000 | PTL2012-FIONT 
LL1608FH 0.50] 12 | 3% | 12 | 2500) 350 | TKS2963CT-ND 90 .81 .40 | 1680.00/6000 | PTL2012-FI2NT 
0.50] 15 | 3% | 12 | 2250) 300 | TKS2964CT-ND 90 81 40 | 1680.00/6000 | PTL2012-FISNT 

0.80] 1.2]#0.3nH| 13 | >6000] 1000] TKS3700CT-ND 68 .61 30 | 840.00/4000 | LL1608-FHIN2S 
080; 15)+03nH! 13 | >6000| 1000] TkS3701CT-ND 68 61 .30 | 840.00/4000 | LLteos-FHinss| | 0-50] 18 | 3% | 12 | 2000) 300 | TKS265CT-ND 90 81 40 | 1680.00/6000 | PTL2012-FI8NT 
0.80| 1.8]+03nH| 12 | 36000] 1000] TKS3702CT-ND 68 .61 .30 | 840.00/4000 | LL1608-FHiNas] | 9-50) 22 | 3% | 12 | 1800) 250 | TKS2966CT-ND 90.81.40 | 1680.00/6000 | PTL2012-F22NT 
0.80] 2.2]#0.3nH) 12 | >6000| 1000] TKS3703CT-ND 68.61.30 | 840,00/4000 | LL1608-FH2N2S] | 950] 27 | 3% | 12 | 1650) 200 | TKS2967CT-ND 90.8140 | 1680.00/6000 | PTL2012-F27NT 
0.80] 27|+03nH| 12 | 36000] 1000| TKS3704CT-ND 68 .61 30 | 840.00/4000 | LL1608-RHAN7S) | 9-50) 33 | 3% | 11 | 1450) 200 | TKS2968CT-ND 90.81.40 | 1680.00/6000 | PTL2012-F33NT 
aol 33|+03nH 12 | s900 | 1000) TKSs70sCTND 686130 | 840.00/4000 Tuitece-eanps) [250| 39 | 3% | 11 | 1350] 180 | TKS2969CT-ND 90.8140 | 1680.00/6000_| PTL2012-FR0NT 
080| 3.9|+0.3nH| 13 | 5600 | 1000] TKS3706CT-ND 68 61 .30 | 840.00/4000 | LL1608-FHaNgs| | 0.50) 47 | 3% | 11 | 1180] 130 | TKS2970CT-ND 90 .81 40 | 1680.00/6000 | PTL2012-F47NT 
0.80} 4.7|+0.3nH| 12 | 4800 | 1000] TKS3707CT-ND 68 61 .30 | 840.00/4000 | LL1608-FH4N7S| | 0-50) 56 / 3% | 11 | 1070] 120 | TKS2971CT-ND .90 .81 40 _| 1680.00/6000 | PTL2012-F56NT 
0.80} 5.6|+0.3nH|} 12 | 4350 | 600 | TKS3708CT-ND 68 61 .30 | 840.00/4000 | LL1608-FHSN6S| | 0-50) 68 / 3% | 11 | 950 | 100 | TKS2972CT-ND 90 .81 40 _| 1680.00/6000 | PTL2012-F88NT 
0.80] 68] +5% | 12 | 3750 | 600 | TKS3709CT-ND 68 61 .30 | 840,00/4000 | LL1608-FHeNBJ | [9-50] 82 | 3% | 11 | 900 | 90 | TKS2973CT-ND 90.81.40 | 1680.00/6000 | PTL2012-F82NT 

0.80] 82] +5% | 13 | 3300] 600 | TKS3710CT-ND 68 .61 30 | 840.00/4000 | LL1608-FH8N2J 


* For Tape & Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 653 


Re a TO KO Rated Cut Tape Tape 
RS L Q DC | Digi-Key Price Each & Reel Toko 
Surface Mount Inductors Nom. Tol. Min. Freq. | Current | Part No. 1 10 100} Pricingx Part No. 
3.3pH | 45% | 25 | 7.96MHz | 190mA | TKS2626CT-ND 1.36 1.20 1.08] 520.00/2000} FSLU2520-3R3J 
FSLU Type, FSLM Type, 3DF Type and 5CA Type 3.9uH | 45% | 25 | 7.96MHz | 185mA | TKS2627CT-ND 1.36 1.20 1.08] 520.00/2000) FSLU2520-3R9J 
Features: 4.7pH | 45% | 25 | 7.96MHz | 180mA | TKS2628CT-ND 1.36 1.20 1.08] 520.00/2000} FSLU2520-4R7J 
FSLU — Conforms to EIA Standard 1008 footprint. + Typical max Q: 40-50. + Proprietary wire-wound structure S.GuH | 25% 20 | 796MM | 175mA | TKS2629C7ND) 1.96 1.20 1.08) 520.00/2000/ FaLUes20-5A6 
with welded terminations offers high reliability. * Operating Temperature Range: -40°C - +85°C. +» Superior | 6.8uH | 45% 20 | 7.96MHz | 165mA | TKS2630CT-ND 1.36 1.20 1.08] 520.00/2000| FSLU2520-6R8J 
solderability and high heat-resistance for flow and reflow soldering. 82H 5% oo | z96ure | tcoma [EH@BRIGEND! 1.36 120 1.08| s20.00/2000| FeLups20-aRoJ 
FSLM - Ferrite core wirewound inductor conforms to EIA Standard 1008 footprint. Proprietary welded “a 
termination offers superior reliability and high heat-resistance for flow and reflow soldering capability. OHH | 25% 20 | 2.52MHz | 155mA | TKS2632CT-ND 1.36 1.20 1.08) 520.00/2000) FSLU2520-100J 
Recommended for general signal conditioning, RF or IF filtering applications and as matching elements. 12uH 15% 20 | 2.52MHz | 150mA | TKS2633CT-ND 1.36 1.20 1.08) 520.00/2000| FSLU2520-120J 
45% | 20 | 2.52MHz | 145mA | TKS2634CT-ND 1.36 1.20 1.08| 520.00/2000) FSLU2520-150J 
15% | 20 | 2.52MHz | 135mA | TKS2635CT-ND 1.36 1.20 1.08] 520.00/2000] FSLU2520-180J 
45% | 20 | 2.52MHz | 125mA | TKS2636CT-ND 1.36 1.20 1.08| 520.00/2000) FSLU2520-220J 
FSLM 1008 Package 45% | 20 | 2.52MHz | 120mA | TKS2637CT-ND 1.36 1.20 1.08) 520.00/2000] FSLU2520-270J 
20 45% | 20 | 2.52MHz | 115mA | TKS2638CT-ND 1.36 1.20 1.08| 520.00/2000) FSLU2520-330J 
peel pane 45% | 20 | 2.52MHz | 90mA | TKS2639CT-ND 1.36 1.20 1.08| 520.00/2000) FSLU2520-390J 
- 45% | 20 | 2.52MHz | 80mA | TKS2640CT-ND 1.36 1.20 1.08| 520.00/2000) FSLU2520-470J 
| 45% | 20 | 2.52MHz | 75mA | TKS2641CT-ND 1.36 1.20 1.08| 520.00/2000) FSLU2520-560J 
45% | 20 | 2.52MHz | 70mA | TKS2642CT-ND 1.36 1.20 1.08| 520.00/2000) FSLU2520-680J 
Inductance 45% | 20 | 252MHz | 65mA | TKS2643CT-ND 1.28 1.00 86 _ FSLU2520-820J 
Marking 45% | 15 |0.796MHz| 60mA | TKS2644CT-ND 1.36 1.20 1.08| 520.00/2000) FSLU2520-101J 
45% | 15 |0.796MHz| 52mA | TKS2645CT-ND 1.36 1.20 1.08| 520.00/2000) FSLU2520-121J 
45% | 15 |0.796MHz| 50mA | TKS2646CT-ND 1.36 1.20 1.08| 520.00/2000) FSLU2520-151J 
45% | 15 |0.796MHz| 48mA | TKS2647CT-ND 1.36 1.20 1.08| 520.00/2000) FSLU2520-181J 
45% | 15 |0.796MHz| 45mA | TKS2648CT-ND 1.36 1.20 1.08| 520.00/2000) FSLU2520-221J 
FSLM Type 
45% | 30 | 25.2MHz | 570mA | TKSS600CT-ND 85 .75 67) 500.00/2000) FSLM2520-R10J 
45% | 30 | 25.2MHz | 550mA | TKSS601CT-ND 85 .75 67) 500.00/2000) FSLM2520-R12J 
45% | 30 | 25.2MHz | 500mA | TKS3602CT-ND 85 .75 67) 500.00/2000) FSLM2520-R15J 
45% | 30 | 25.2MHz | 460mA | TKS3603CT-ND 85 .75 67) 500.00/2000) FSLM2520-R18J 
45% | 30 | 25.2MHz | 430mA | TKSS604CT-ND 85 75 67) 500.00/2000) FSLM2520-R22J 
45% | 30 | 25.2MHz | 420mA | TKSS605CT-ND 85 .75 67) 500.00/2000) FSLM2520-R27J 
45% | 30 | 25.2MHz | 400mA | TKSS606CT-ND 85 .75 67) 500.00/2000) FSLM2520-R33J 
45% | 30 | 25.2MHz | 350mA | TKSS607CT-ND 85 75 67) 500.00/2000| FSLM2520-R47J 
45% | 30 | 25.2MHz | 330mA | TKS3608CT-ND 85 .75 67) 500.00/2000| FSLM2520-R56J 
45% | 30 | 25.2MHz | 320mA | TKSS609CT-ND 85 .75 67) 500.00/2000) FSLM2520-Ré8J 
45% | 30 | 25.2MHz | 290mA | TKS3610CT-ND 85 .75 67) 500.00/2000) FSLM2520-R82J 
45% | 30 | 7.96MHz | 250mA | TKSS611CT-ND 85 .75 67) 500.00/2000) FSLM2520-1ROJ 
45% | 30 | 7.96MHz | 240mA | TKS3612CT-ND 85 .75 67) 500.00/2000) FSLM2520-1R2J 
mad Cut Tape Tape 1.5uH | +#5% | 30 | 7.96MHz | 230mA | TKS3613CT-ND 85 .75 67) 500.00/2000) FSLM2520-1R5J 
i" Q pe | pigi-key Pies ane 19 1.8uH | 5% | 30 | 7.96MHz | 220mA | TKS3614CT-ND 85 .75 67) 500.00/2000) FSLM2520-1R8J 
Nom. | Tol. | Min. ] Freq. | Current | Part No. 1 10 100] Pricing | PartNo. 22uH ] 45% | 30 | 7.96MHz | 210mA | TKS3615CT-ND 85 .75 .67| 500.00/2000| FSLM2520-2R2J 
FSLU Type 27pH | 25% | 30 | 7.96MHz | 200mA | TKS3616CT-ND 85 .75 .67| 500.00/2000| FSLM2520-2R7J 
3.3pH | 45% | 30 | 7.96MHz | 190mA | TKS3617CT-ND .85 75 .67| 500.00/2000| FSLM2520-3R3J 
O10HH | 410% | 15 | 100MHz | 730mA | TKS2649CT-ND 1.36 1.20 1.08) 20.00/20) FSLU2520-10NK 3.9uH | 45% | 30 | 7.96MHz | 185mA | TKS3618CT-ND .85 .75 .67| 500,00/2000] FSLM2520-3R9J 
-012UH | 410%) 15 | 100MHz | 690mA | TKS2650CT-ND 1.36 1.20 1.08) 520.00/2000 | FSLU2520-12NK 47H | 45% | 30 | 7.96MHz | 180mA | TKS3619CT-ND .85 .75 .67| 500.00/2000} FSLM2520-4R7J 
.015pH | #10%| 15 | 100MHz| 660mA | TKS2651CT-ND 1.36 1.20 1.08) 520.00/2000| FSLU2520-15NK 
5.6uH | 25% | 30 | 7.96MHz | 170mA | TKS3620CT-ND 85 .75 .67| 500.00/2000| FSLM2520-5R6J 
.018H | #10%| 15 | 100MHz| 600mA | TKS2652CT-ND 1.36 1.20 1.08) 520.00/2000| FSLU2520-18NK 
6.8uH | 45% | 30 | 7.96MHz | 165mA | TKS3621CT-ND 85 .75 .67| 500.00/2000| FSLM2520-6R8J 
OPP | 0% | 18 | TOON | SS0mA RES 196) 120 1:08) S20.00/2000| FSLLAS20-2aNE 8.2uH | 45% | 30 | 7.96MHz | 160mA | TKS3622CT-ND 85 .75 .67) 500.00/2000] FSLM2520-8R2J 
.027uH | #10%| 15 | 100MHz| 520mA | TKS2654CT-ND 1.36 1.20 1.08) 520,00/2000| FSLU2520-27NK 10uH | +5% | 25 | 252MHz | 155mA | TKS3623CT-ND .85 .75 .67| 500.00/2000] FSLM2520-100J 
.033uH | +10% | 20 | 100MHz |) 480mA | TKS2655CT-ND 1.36 1.20 1.08] 520.00/2000| FSLU2520-33NK 12uH | 5% | 25 | 252MHz | 150mA | TKS3624CT-ND 85 .75 67) 500.00/2000) FSLM2520-120J 
BQH | 10% | 20° | TOM | 460m maine 2 120 1.08) 5200072000) Fel Leb20-SeNK 15uH | +5% | 25 | 2.52MHz | 140mA | TKS3625CT-ND 85 .75 67) 500.00/2000) FSLM2520-150J 
OEE | SO 20) TOM EO eres oo 20108) 20.00/20 fe ee ING 18uH | 5% | 25 | 2.52MHz | 130mA | TKS3626CT-ND 85 .75 67) 500.00/2000) FSLM2520-180J 
-O56uA | 210% | 20) | 100MPe | 420A (AS ny 198 1-20 1.08) 520,00/2000| FaLues20-SeNK 22uH | 25% | 25 | 2.52MHz | 125mA | TKS3627CT-ND 85 75 .67| 500.00/2000| FSLM2520-220J 
.068H | #10%| 20 | 100MHz| 400mA | TKS2659CT-ND 1.36 1.20 1.08) 520.00/2000| FSLU2520-68NK 27H | 25% | 25 | 252MHz | 115mA | TKS3628CT-ND 85 .75 .67| 500.00/2000| FSLM2520-270J 
.082H | #10%| 20 | 100MHz| 390mA | TKS2660CT-ND 1.36 1.20 1.08) 520.00/2000| FSLU2520-82NK 33pH | 25% | 25 | 252MHz | 110mA | TKS3629CT-ND 85 .75 .67| 500.00/2000| FSLM2520-330J 
O1pH | 410%] 30 | 25.2MHz| 540mA | TKS2661CT-ND 1.36 1.20 1.08} 520.00/2000) FSLU2520-R10K gon | 25% | 25 | 25emHe | e5ma | TKS3690CT:ND 85 75 .67| 500.00/2000| FSLM2520-390) 
12H | 410%] 30 | 25.2MHz} 500mA | TKS2662CT-ND 1.36 1.20 1.08] 520.00/2000) FSLU2520-R12K 47H | 25% | 25 | 250mHe | soma | TKS36SICT-ND 85 75 .67| 500.00/2000] FSLM2520.470) 
15H | 410%] 30 | 25.2MHz} 480mA | TKS2663CT-ND 1.36 1.20 1.08} 520.00/2000) FSLU2520-R15K seul | 45% | 25 | 25aMHe | 75mA | TKS3632CT-ND 85 75 67) 500.00/2000| FSLM2520-560J 
18H | 410%] 30 | 25.2MHz) 430mA | TKS2664CT-ND 1.36 1.20 1.08] 520.00/2000| FSLU2520-Ri8K 68H | 25% | 25 | 2.52MHz | 70mA | TKSS633CT-ND 85.75.67] 500.00/2000) FSLM2520-680J 
22H | 410% | 30 | 25.2MHz| 420mA | TKS2665CT-ND 1.36 1.20 1.08] 520.00/2000] FSLU2520-R22K 82H | 45% | 25 | 2.52MHz | 65mA | TKS3634CT-ND 85.75.67 | _500.00/2000) FSLM2520-820) 
-27HH | +10%| 30 | 25.2MHz| 410mA | TKS2666CT-ND 1.36 1.20 1.08) 520.00/2000| FSLU2520-R27K t0ouH | 25% | 15 [o.796eMHz| Goma | TKS3635CT:ND 85 75 .67| 500.00/2000) FSLM2520-1014 
“SHH | 510%) 90. | 25.2MHe| SB0mA /UTKSZOG7CFND) 1.96 1.20 1.08) 520.00/2000 | FSLU2520-R33K 120UH | 45% | 15 |0.796MHz| 55mA | TKS3636CT-ND 85.75.67) 500.00/2000| FSLM2520-121J 
‘39H | #10% | 30 | 25.2MHz| 360mA | TKS2668CT-ND 1.36 1.20 1.08} 520.00/2000| FSLU2520-R39K 150H | 25% | 15 |0.796MHz| SOmA | TKS3637CT-ND 85.75 .67| 500.00/2000) FSLM2520-151J 
ATH | 410% | 30 | 25.2MHz| 350mA | TKS2669CT-ND 1.36 1.20 1.08] 520.00/2000} FSLU2520-R47K 180HH | 45% | 15 |0.796MHz| 47mA | TKS3638CT-ND 85.75.67] 500.00/2000| FSLM2520-181J 
68H | 410%] 30 | 25.2MHz| 320mA | TKS2671CT-ND 1.36 1.20 1.08} 520.00/2000) FSLU2520-R68K 220uH | 45% | 15 | 0.796MHz| 44mA | TKS3639CT-ND 85.7567 | 500.00/2000) FSLM2520-221J 
82H | 410%] 30 | 25.2MHz| 290mA | TKS2672CT-ND 1.36 1.20 1.08] 520.00/2000) FSLU2520-R82K 3DF Type 
1.0HH | 45% | 25 | 7.96MHz|) 250mA | TKS2620CT-ND 1.36 1.20 1.08] 520.00/2000) FSLU2520-1R0J 
95uH | — | — | 100KHz | 21mA | TKS1200-ND 1.31 1.30 1.22 — 682AE-014=P3 
1.2uH | 45% | 25 | 7.96MHz| 235mA | TKS2621CT-ND 1.36 1.20 1.08| 520.00/2000) FSLU2520-1R2J 
1.5uH | +5% | 25 | 7.96MHz| 230mA | TKS2622CT-ND 1.36 1.20 1.08] 520.00/2000) FSLU2520-1R5J BCA TYPE 
1.8uH | 5% | 25 | 7.96MHz| 220mA | TKS2623CT:ND 1.36 1.20 1.08] 520.00/2000| FSLU2520-1R8J 12mH| — | 70 | 252KHz | 54mA | TKS2318CT-ND 4.46 3.54 2.59) 3400.00/2000] 395GN-0091IB-P3 
2.2uH | 45% | 25 | 7.96MHz| 210mA | TKS2624CT-ND 1.36 1.20 1.08] 520.00/2000) FSLU2520-2R2J TM0pH}  — 68 | 796 KHz | — | TKS2319CT-ND 4.46 3.54 2.59 3400.00/2000| 395KN-0369AQ-P3 
27pH | 25% | 25 | 7.96MHz| 200mA | TKS2625CT-ND 1.36 1.20 1.08] 520.00/2000| FSLU2520-2R7J 


* For Tape & Ree! Part No., change CT to TR. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


[ts TOKO 


9139B-ND Toko Coils & Filter Book 


Surface Mount Inductors 
43FS Type, 5CCD Type, 5CCE Type 


FEATURES: 


+ 43FS — For reflow soldering type. Small size. 


Tape & Ree! quantity is 500 pieces. 


Tape & Reel quantity is 750 pieces. 


[f 
Nom. 


Rated 
Dc 
Freq. 


Digi-Key 


Current | Part No. 


*Tape 
& Reel 
Pricing 


Toko 
Part No. 


270H + 5% 
330LH + 5% 
30H + 5% 
40H + 5% 
560LH + 5% 


796KHz 
796KHz 
796KHz 
796KHz 
796KHz 


55mA 
50mA 
50mA 
45mA 
45mA 


TKS1242CT-ND 
TKS1243CT-ND 
TKS1244CT-ND 
TKS1245CT-ND 
TKS1246CT-ND 


2.81 
2.81 
2.81 
2.81 
2.81 


575.00/500 
575.00/500 
575.00/500 
575.00/500 
575.00/500 


300HS-271J 
300HS-331J 
300HS-391J 
300HS-471J 
300SS-561J 


680LH + 5% 
820H + 5% 
4000H + 5% 


796KHz 
796KHz 
796KHz 


40mA 
50mA 


TKS1247CT-ND 
TKS1248CT-ND 
TKS1249CT-ND 


2.81 
2.81 
2.81 


575.00/500 
575.00/500 
575.00/500 


300SS-681J 
300SS-821J 
300SS-102J 


5CCD Type 


1.8uH + 3% 
22H + 3% 
27UH+3% 
3.3uH+3% 
3.9H+3% 


7.96MHz! 
7.96MHz! 
7.96MHz! 
7.96MHz! 
7.96MHz! 


TKS2245CT-ND 
TKS2246CT-ND 
TKS2247CT-ND 
TKS2248CT-ND 
TKS2249CT-ND 


3.32 
3.32 
3.32 
3.32 
3.32 


1168.00/1000 
1168.00/1000 
1168.00/1000 
1168.00/1000 
1168.00/1000 


614BN-9018Z 
614BN-9022Z 
614BN-90271B 
614BN-9033Z 
614BN-9039Z 


4.7uH+3% 
5.6UH+3% 
6.8uH+3% 
B.2UH+3% 
10.0uH + 3% 


7.96MHz! 
7.96MHz! 
7.96MHz! 
7.96MHz! 
2.52MHz| 


TKS2250CT-ND 
TKS2251CT-ND 
TKS2252CT-ND 
TKS2253CT-ND 
TKS2254CT-ND 


3.32 
3.32 
3.32 
3.32 
3.32 


1168.00/1000 
1168.00/1000 
1168.00/1000 
1168.00/1000 
1168.00/1000 


614BN-9047Z 
614BN-9056Z 
614BN-9068Z 
614BN-9082Z 
614BN-9100Z 


18.0uH + 3% 
22.0H + 3% 
39.0pH + 3% 
47.0uH + 3% 
68.0UH + 3% 


2.52MHz! 
2.52MHz! 
2.52MHz| 
2.52MHz| 
2.52MHz! 


TKS2257CT-ND 
TKS2258CT-ND 
TKS2261CT-ND 
TKS2262CT-ND 
TKS2264CT-ND 


3.32 
3.32 
3.32 
3.32 
3.32 


1168.00/1000 
1168.00/1000 
1168.00/1000 
1168.00/1000 
1168.00/1000 


614BN-9180Z 
614BN-9220Z 
614BN-9390Z 
614BN-9470Z 
614AN-9680Z 


TK9990-ND Ceramic Tuning Driver (65CCE) (Requires Holder TK9999-ND, below) ................. $41.66 
TK9994-ND Ceramic Tuning Driver (65CCD) (Requires Holder TK9999-ND, below) ................. $69.64 


TK9999-ND Ceramic Driver Holder .. 


82.0UH+3% 
400,H + 3% 
120,1H + 3% 
150,1H + 3% 
180,H + 3% 


2.52MHz| 
796KHz 
796KHz 
796KHz 
796KHz 


TKS2265CT-ND 
TKS2266CT-ND 
TKS2267CT-ND 
TKS2268CT-ND 
TKS2269CT-ND 


3.32 
3.32 
3.32 
3.32 
3.32 


1168.00/1000 
1168.00/1000 
1168.00/1000 
1168.00/1000 
1168.00/1000 


614AN-9820Z 
614AN-9101Z 
614AN-9121Z 
614AN-9151Z 
614AN-9181Z 


220UH + 3% 
270pH + 3% 
330pH + 3% 
90H + 3% 
560uH + 3% 


45 
45 


796KHz 
796KHz 
796KHz 
796KHz 
796KHz 


TKS2270CT-ND 
TKS2271CT-ND 
TKS2272CT-ND 
TKS2273CT-ND 
TKS2275CT-ND 


3.32 
3.32 
3.32 
3.32 
3.32 


1168.00/1000 
1168.00/1000 
1168.00/1000 
1168.00/1000 
1168.00/1000 


614AN-9221Z 
614AN-9271Z 
614AN-9331Z 
614AN-9391Z 
614AN-9561Z 


6B0pH + 3% 
820HH + 3% 
1000pH + 3% 
1200pH + 3% 
1300pH + 3% 


796KHz 
796KHz 
252KHz 
252KHz 
252KHz 


TKS2276CT-ND 
TKS2277CT-ND 
TKS2278CT-ND 
TKS2279CT-ND 
TKS2280CT-ND 


3.32 
3.32 
3.32 
3.34 
3.32 


25.68 


1168.00/1000 
1168.00/1000 
1168.00/1000 


1168.00/1000 


614AN-9681Z 
614AN-9821Z 
614AN-9102Z 
614AN-91227 
614AN-9132Z 


Nom. 


Min. 


Freq. 


Digi-Key 
Part No. 1 


Cut Tape 
Pricing 
10 


100 


Tape 
& Reel 
Pricing 


Toko 
Part No. 


5CCE Type 


68nH + 5% 
82nH + 5% 
100nH + 5% 
120nH + 5% 
150nH + 5% 


100MHz 
100MHz 
100MHz 
100MHz 
100MHz 


TKS2420CT-ND 
TKS2421CT-ND 
TKS2422CT-ND 
TKS2423CT-ND 
TKS2424CT-ND 


5.80 
5.80 
5.80 
5.80 
5.80 


46.40 
46.40 
46.40 
46.40 
46.40 


348.00 
348.00 
348.00 
348.00 
348.00 


2122.50/750 
2122.50/750 
2122.50/750 
2122.50/750 
2122.50/750 


A638AN-0150Z 
A638AN-0151Z 
A638AN-0152Z 
A638AN-0153Z 
A638AN-0154Z 


180nH + 5% 
220nH + 5% 
270nH + 5% 
330nH + 5% 
390nH + 5% 


100MHz 
100MHz 
100MHz 
100MHz 
100MHz 


TKS2425CT-ND 
TKS2426CT-ND 
TKS2427CT-ND 
TKS2428CT-ND 
TKS2429CT-ND 


5.80 
5.80 
5.80 
5.80 
5.80 


46.40 
46.40 
46.40 
46.40 
46.40 


348.00 
348.00 
348.00 
348.00 
348.00 


2122.50/750 
2122.50/750 
2122.50/750 
2122.50/750 
2122.50/750 


A638AN-0155Z 
A638AN-0156Z 
A638AN-0157Z 
A638AN-0158Z 
A638AN-0159Z 


470nH + 5% 
560nH + 5% 
680nH + 5% 
820nH + 5% 
1000nH + 5% 


100MHz 
100MHz 
30MHz 
30MHz 
3OMHz 


TKS2430CT-ND 
TKS2431CT-ND 
TKS2432CT-ND 
TKS2433CT-ND 
TKS2434CT-ND 


5.80 
5.80 
5.80 
5.80 
5.80 


46.40 
46.40 
46.40 
46.40 
46.40 


348.00 
348.00 
348.00 
348.00 
348.00 


2122.50/750 
2122.50/750 
2122.50/750 
2122.50/750 
2122.50/750 


A638AN-0160Z 
A638AN-0161Z 
A638AN-0162Z 
A638AN-0163Z 
A638AN-0164Z 


Rated Cut Tape *Tape 
[E Q Dc Digi-Key Pricing & Reel Toko 
Nom. Min.| Freq. | Current | Part No. 1 10 100 Pricing Part No. 
43FS Type 

-22UH+ 20% | 22 | 25.2MHz| 190mA | TKSI205CT-ND 1.50 11.52 86.40 _ 300NS-R22M 
-56UH + 20% | 19 | 25.2MHz|] 145mA | TKS1210CT-ND 2.81 21.60 162.00} 575.00/500 | 300NS-R56M 
68H + 20% | 18 | 25.2MHz) 140mA | TKS1211CT-ND 1.50 11.52 86.40 = 300NS-R68M 
-82UH+ 20% | 17 | 25.2MHz| 135mA | TKS1212CT-ND 1.50 11.52 86.40 = 300NS-R82M 
1.0uH+ 10% | 50 | 7.96MHz | 250mA | TKS1213CT-ND 2.81 21.60 162.00) 575.00/500 | 300LS-1ROK 
1.2uH+ 10% | 50 | 7.96MHz | 240mA | TKS1214CT-ND 2.81 21.60 162.00] 575.00/500 | 300LS-1R2K 
1.5uH+ 10% | 50 | 7.96MHz| 230mA | TKS1215CT-ND 2.81 21.60 162.00) 575.00/500 | 300LS-1R5K 
1.8uH+ 10% | 50 | 7.96MHz| 220mA | TKS1216CT-ND 2.81 21.60 162.00) 575.00/500 | 300LS-1R8K 
2.2UH+ 10% | 50 | 7.96MHz} 200mA | TKS1217CT-ND 2.81 21.60 162.00) 575.00/500 | 300LS-2R2K 
2.7UH+ 10% | 50 | 7.96MHz} 190mA | TKS1218CT-ND 2.81 21.60 162.00) 575.00/500 | 300LS-2R7K 
3.3uH+ 10% | 50 | 7.96MHz | 180mA | TKS1219CT-ND 2.81 21.60 162.00} 575.00/500 | 300LS-3R3K 
3.9UH+ 10% | 50 | 7.96MHz | 160mA | TKS1220CT-ND 2.81 21.60 162.00} 575.00/500 | 300LS-3R9K 
4.7UH+ 10% | 50 | 7.96MHz} 160mA | TKS1221CT-ND 2.81 21.60 162.00) 575.00/500 | 300LS-4R7K 
5.6uH + 10% | 50 | 7.96MHz) 150mA | TKS1222CT-ND 2.81 21.60 162.00} 575.00/500 | 300LS-SR6K 
6.8UH+ 10% | 50 | 7.96MHz | 150mA | TKS1223CT-ND 2.81 21.60 162.00] 575.00/500 | 300LS-6R8K 
8.2UH+ 10% | 50 | 7.96MHz | 150mA | TKS1224CT-ND 2.81 21.60 162.00} 575.00/500 | 300LS-8R2K 
10.0UH + 10%} 50 | 7.96MHz | 145mA | TKS1225CT-ND 2.81 21.60 162.00} 575.00/500 | 300LS-100K 
15.0UH + 10%] 50 | 2.52MHz | 130mA | TKS1227CT-ND 2.81 21.60 162.00} 575.00/500 | 300LS-150K 
18.0UH+ 10%] 50 | 2.52MHz | 125mA | TKS1228CT-ND 2.81 21.60 162.00} 575.00/500 | 300LS-180K 
22.0UH + 10%] 50 | 2.52MHz | 115mA | TKS1229CT-ND 2.81 21.60 162.00] 575.00/500 | 300LS-220K 
27.0UH+ 10%] 50 | 2.52MHz | 105mA | TKS1230CT-ND 2.81 21.60 162.00] 575.00/500 | 300LS-270K 
33.0UH + 10%| 50 | 2.52MHz|] 100mA | TKS1231CT-ND 2.81 21.60 162.00} 575.00/500 | 300LS-330K 
39.0UH + 10%] 50 | 2.52MHz} 95mA | TKS1232CT-ND 2.81 21.60 162.00] 575.00/500 | 300LS-390K 
47.0uH+10%| 50 | 2.52MHz} 85mA | TKS1233CT-ND 2.81 21.60 162.00] 575.00/500 | 300LS-470K 
56.0uH + 10%| 50 | 2.52MHz] 85mA | TKS1234CT-ND 2.81 21.60 162.00} 575.00/500 | 300LS-560K 
68.0uH + 10%] 50 | 2.52MHz} 75mA | TKS1235CT-ND 2.81 21.60 162.00] 575.00/500 | 300LS-680K 
82.0uH+10%| 50 | 2.52MHz] 75mA | TKS1236CT-ND 2.81 21.60 162.00} 575.00/500 | 300LS-820K 
100HH+5% | 50 | 2.52MHz| 70mA | TKS1237CT-ND 2.81 21.60 162.00] 575.00/500 | 300LS-101J 
120HH+5% | 50 | 796KHz | 70mA | TKS1238CT-ND 2.81 21.60 162.00) 575.00/500 | 300HS-121J 
150uH+5% | 50 | 796KHz | 65mA | TKS1239CT-ND 2.81 21.60 162.00) 575.00/500 | 300HS-151J 
180HH+5% | 50 | 796KHz | 60mA | TKS1240CT-ND 2.81 21.60 162.00) 575.00/500 | 300HS-181J 
220uUH+5% | 50 | 796KHz | 60mA | TKS1241CT-ND 2.81 21.60 162.00] 575.00/500 | 300HS-221J 


1200nH + 5% 
1500nH + 5% 
1800nH + 5% 


2200nH + 5% 


30MHz 
3OMHz 
30MHz 
30MHz 


TKS2435CT-ND 
TKS2436CT-ND 
TKS2437CT-ND 
TKS2438CT-ND 


5.80 
5.80 
5.80 
5.80 


46.40 
46.40 
46.40 
46.40 


348.00 
348.00 
348.00 
348.00 


2122.50/750 
2122.50/750 
2122.50/750 
2122.50/750 


A638AN-0165Z 
A638AN-0166Z 
A638AN-0167Z 
A638AN-0168Z 


* For Tape & Reel Part No., change CT to TR. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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eB : Induct. (E Rated Cut Tape Tape 
<n 9139B-ND Toko Coils & Filter Book E Tolerance Test DC Digi-Key Price Each & Reel Toko 
Nom. (%) Frequency | Current Part No. 1 10 100 Pricing Part No. 
= D73C Type, with Ferrite Shield 
Fixed Surface Mount Inductors 1.0uH 420 100KHz | 312A | TKS2501CT-ND 3.17 2.44 1.83 ]1110.00/1000] 636CY-1ROM 
4.5uH 420 100KHz | 285A | TKS2502CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000 | 636CY-1R5M 
32CS, 33CS, 36CS, D73C, D73F, D75C, D75F, D52FU, 22H | 420 | 100KHz | 266A | TKS2503CT-ND 3.17 2.44 1.83 /1110.00/1000| 636CY-2R2M 
3.3uH 420 100KHz | 226A | TKS2504CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000} 636CY-3R3M 
D62CB, D10F, D32FU, and D124C Types 4.7uH 420 | 100KHz | 1.964 | TKS2505CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000 | 636CY-4R7M 
Foanres: 6.8uH 420 100KHz 1.76A | TKS2506CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000 ] 636CY-6R8M 
etree ; 10H 420 | 100KHz | 1.34 | TKS2507CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000 | 636CY-100M 
32CS: + For dip-soldering type + Very small 12H 420 100KHz 1.23A | TKS2508CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000 | 636CY-120M 
33CS, 36CS: + High current + High Q for reflow soldering ted oe toaae tae Lae ao oa aa Pe eta aM 
Ke TKS2539CT- / 
D73F/C, D75F/C: + Miniature surface mount type + Low profile (3.2 or 4.8mm height) + Available in ue - - - - - 
magnetically shielded or unshielded versions + Operating Temperature: -40°C to +80°C + Step up/Step | 22HH #20 100KHz 0A | TKS2540CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000 | 636CY-220M 
down inductor for up to 4W DC/DC converter circuit + Current limiting inductor for DC/AC inverter circuit 27H +20 100KHz BIA TKS2541CT-ND 3.17 2.44 1.83 /1110.00/1000 | 636CY-270M 
- TKS2542CT- z 
D52FU: + Low profile (2.2mm typ. height) and 5mm square » Ideal for IC inverter EL lamp driver a os Pat sca eee 317 244 1.83 11110001000 | 636C¥ 330M 
nod : : J j vettet F uH i TKS2544CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000 | 636CY-470M 
applications » Magnetically shielded version + Available on tape and reel for auto-insertion + Suitable for 68H 420 400KHz 50A TKS2546CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000 | 636CyY-680M 
reflow soldering - - - - - 
; . ; : F 82uH +420 100KHz 46A | TKS2547CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000 | 636CY-820M 
D62CB (with Ferrite Shield): + Low profile (2.5mm max.) + Ideal for a variety of DC-DC converter 
inductor applications + Magnetically shielded 100yH 420 100KHz AIA | TKS2548CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000 | 636CY-101M 
D10F: + Low profile SMD type (5mm high) * Suitable for large current * Suitable for reflow soldering D73F Type, Unshielded 
D32FU: - Low profile (2.2mm max.) and 3.5mm square = Ideal for IC inverter EL lamp driver applications | 1.0yH +20 100KHz 2.88A | TKS2520CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000 | 636FY-1ROM 
+ Available on tape and reel for auto-insertion * Suitable for reflow soldering 1.5pH +20 100KHz 2.67A TKS2521CT-ND 2.27 1.75 1.32 |1110.00/1000) 636FY-1R5M 
ea 7 «Sui 2.2uH 420 100KHz | 240A | TKS2522CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000] 636FY-2R2M 
D124C: + Low profile (4.5mm max.) * Suitable for large currents 3.3H 420 400KHz 208A TKS2523CT-ND 317 244 1.83 |1110.00/1000| 636FY-3R3M 
: 420 100KHz 1.92A | TKS2524CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000 | 636FY-4R7M 
420 100KHz 1.41A |] TKS2526CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000| 636FY-100M 
420 100KHz 1.00A | TKS2529CT-ND 2.27 1.75 1.32 |1110.00/1000| 636FY-180M 
420 100KHz .93A | TKS2530CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000| 636FY-220M 
420 100KHz 59A | TKS2534CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000| 636FY-470M 
420 100KHz A9A | TKS2536CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000| 636FY-680M 
420 100KHz 4A | TKS2537CT-ND 2.27 1.75 1.32 = 636FY-820M 
420 100KHz 388A — | TKS2538CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000) 636FY-101M 
D75C Type, with Ferrite Shield 
+20 | 100KHz 0.5A | TKS2559CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000| 646CY-101M 
+20 | 100KHz | 0.47A_ | TKS2560CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000] 646CY-121M 
+20 | 100KHz 0.44 | TKS2561CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000] 646CY-151M 
+20 | 100KHz | 0.39A | TKS2562CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000) 646CY-181M 
+20 | 100KHz | 0.33A__| TKS2563CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000| 646CY-221M 
+20 | 100KHz | 0.31A_ | TKS2564CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000| 646CY-271M 
+20 | 100KHz | 0.27A_ | TKS2565CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000) 646CY-331M 
+20 | 100KHz | 0.25A_ | TKS2567CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000) 646CY-471M 
+20 | 100KHz | 0.22A | TKS2568CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000| 646CY-561M 
D75F Type, Unshielded 
+20 | 100KHz | O51A | TKS2550CT-ND 354 2.72 2.04 ]1240.00/1000 | G46FY-101M 
+10 | 100KHz | 042A | TKS2551CT-ND 2.27 1.75 1.32 = 646FY-121K 
+10 100KHz | 0.37A | TKS2552CT-ND 3.54 2.72 2.04 |1240.00/1000 | 646FY-151K 
+10 100KHz | 0.35A | TKS2553CT-ND 3.54 2.72 2.04 |1240.00/1000 | 646FY-181K 
+10 100KHz | 0.29A _| TKS2554CT-ND 3.54 2.72 2.04 |1240.00/1000 | 646FY-221K 
+10 100KHz | 0.28A | TKS2555CT-ND 3.54 2.72 2.04 |1240.00/1000| 646FY-271K 
+10 100KHz | 0.23A | TKS2556CT-ND 3.54 2.72 2.04 |1240.00/1000 | 646FY-331K 
+10 100KHz | 0.215A | TKS2557CT-ND 3.54 2.72 2.04 |1240.00/1000 | 646FY-391K 
+10 100KHz | 0.195A | TKS2558CT-ND 3.54 2.72 2.04 |1240.00/1000 | 646FY-471K 
L Dc Rated Cut Tape *Tape 
Tol. | SRFt/Resistancel DC | Digi-Key Price Each & Reel | Toko 
(%) | (MHz) (Q) Current | Part No. 1 10 100 Pricing Part No. 
D52FU Type 
420 | 5.17] 6.78 | 140mA | TKS3500CT-ND 1.88 1.41 1.30 |1602.00/2000) 875FU-471M 
420 | 483] 9.43 | 125mA | TKS3501CT-ND 1.88 1.41 1.30 |1602.00/2000) 875FU-561M 
420 | 427] 10.79 | 115mA | TKS3502CT-ND 1.88 1.41 1.30 |1602.00/2000) 875FU-681M 
420 | 3.94] 12.35 | 105mA | TKS3503CT-ND 1.88 1.41 1.30 |1602.00/2000| 875FU-821M 
420 | 3.61 | 16.32 | 95mA | TKS3504CT-ND 1.88 1.41 1.30 |1602.00/2000| 875FU-102M 
420 | 3.17] 18.64 | 88mA | TKS3505CT-ND 1.88 1.41 1.30 |1602.00/2000| 875FU-122M 
420 | 2.65] 2219 | 83mA | TKS3506CT-ND 1.88 1.41 1.30 |1602.00/2000| 875FU-152M 
420 | 251] 27.73 | 74mA | TKS3507CT-ND 1.88 1.41 1.30 |1602.00/2000) 875FU-182M 
420 | 238] 3213 | 64mA | TKS3508CT-ND 1.88 1.41 1.30 |1602.00/2000| 875FU-222M 
420 | 211] 37.61 | 61mA_ | TKS3509CT-ND 1.88 1.41 1.30 |1602.00/2000| 875FU-272M 
420 | 1.97] 51.89 | 50mA | TKS3510CT-ND 1.88 1.41 1.30 |1602.00/2000| 875FU-332M 
420 | 1.81] 58.84 | 50mA | TKS3511CT-ND 1.88 1.41 1.30 |1602.00/2000| 875FU-302M 
Tes IL Rated Cut Tape Tape 4700uH | +20 | 1.63] 80.21 | 42mA | TKS3512CT-ND 1.88 1.41 1.30 |1602.00/2000| 875FU-472M 
L | to. | @ | ‘Tost DC | Digi-Key Price Each &Reel | Toko 5600uH) +20 | 1.46] 92.12 | 40mA | TKS3513CT-ND 1.88 1.41 1.30 1602.00/2000| 875FU-562M 
Nom. | (%) | Min.| Freq. | Current | Part No. 1 10 100] Pricing | PartNo. 6800yH| +20 | 1.33] 106.41 | 37mA | TKSS514CT-ND 1.88 1.41 1.30 |1602.00/2000| 875FU-682M 
32CS Type 
vi Induct. L Dc Max. Cut Tape *Tape 
27nH +20 22 | 100MHz | 410mA | TKSIO06CT-ND 1.50 1.16 .87 | 786.00/1500) 380NB-27NM L Tol. | Resistance pc Digi-Key Price Each & Reel Toko 
56nH | +20 | 25 | 100MHz | 340mA | TKSIO10CT-ND 1.50 1.16 .87/| 786.00/1500) 380NB-56NM (nH) | (%) | (mQ) | Current | Part No. 110 100 | Pricing Part No. 
68nH | +20 | 26 | 100MHz | 320mA | TKSIO11CT-ND 1.50 1.16 .87/| 786.00/1500) 380NB-68NM D62CB Type 
15uH_ | +20 | 17 | 25.2MHz | 230mA | TKSI015CT-ND 1.50 1.16.87 = 380NB-R15M TET a aaa GT] aae ba ise iamovion) AOrimM 
1.0pH | 210 | 30 | 7.96MHz | 235mA | TKSIO25CT-ND 1.50 1.16.87 | 786.00/1500/ 380LB-1ROK 15 | #20] 14 2.83A | TKSSS11CT-ND 3.22 248 1.86 | 1692.00/1500) AQ20CY-1RSM 
1.2uH | +10 ) 30 | 7.96MHz | 225mA | TKSI026CT-ND 1.50 1.16 87 = 380LB-1R2K 20 | #20 17 244A | TKSS512CT-ND 3.22 2.48 1.86 | 1692.00/1500} A920CY-2ROM 
47uH | +10 | 30 | 7.96MHz | 160mA | TKS1033CT-ND 1.50 1.16 .87| 786.00/1500) 380LB-4R7K 33 | 420 24 1.89A | TKS5513CT-ND 3.22 2.48 1.86 | 1692.00/1500] A920CY-3R3M 
47uH_| +5 | 30 | 252MHz | 51.7mA | TKSIO45CT-ND 1.50 1.16 _.87 | 786.00/1500| 380KB-470J 43 | 420 31 1.65A | TKS5514CT-ND 3.22 2.48 1.86 | 1692.00/1500] A920CY-4R3M 
OOH | 25 | 18 | .796MHz | 37.3MA | TKSIO49CT-ND 1.50 1.16.87 | 786.00/1500) 380HB-101J 62 | 420 43 1.37A | TKSSS15CT-ND 3.22 2.48 1.86 | 1692.00/1500) A920CY-6R2M 
220uH | +5 | 18 | .796MHz | 30.0mA | TKSIO53CT-ND 1.50 1.16 .87 | 786.00/1500| 380HB-221J 10.0 | +20 64 1.07A | TKS5516CT-ND 3.22 248 1.86 | 1692.00/1500] A920CY-100M 
120 | 420 75 0.97A | TKSS517CT-ND 3.22 2.48 1.86 | 1692.00/1500) Ag20CY-120M 
33CS Type 15.0 | +420 87 0.87A | TKSS518CT-ND 3.22 248 1.86 | 1692.00/1500) A920CY-150M 
6.8nH | #10 | 70 | 150MHz | 1000mA | TKS2673CT-ND 1.01 78 .59 | 710.00/2000) Ye5SLY-01K 180 | 220 | 110 O.70A |TTKSSSI9CEND) 3.22 2.48 1.86 | 1692.00/1500) Ag20CY-180M 
15.3nH | +10 | 75 | 150MHz | 1000mA | TKS2675CT-ND 2.18 1.68 1.26 |1520.00/2000/ Y655LY-03K 22.0 | 420 130 0.71 | TKSS520CT-ND 3.22 2.48 1.86 | 1692.00/1500] Ag20CY-220M 
36ST 27.0 | +20 170 0.644 | TKSS521CT-ND 3.22 2.48 1.86 | 1692.00/1500) A920CY-270M 
ype 33.0 | +20 195 0.58A | TKS5522CT-ND 3.22 2.48 1.86 | 1692.00/1500) Ag20CY-330M 
22nH_ | +O | 85 | 150MHz | 1000mA | TKS2677CT-ND 2.13 1.64 1.23 |1500.00/2000] 656LZ-05K 39.0 | +20 245 0.53A | TKSS55S23CI-ND = 3.22 2.48 1.86 | 1692.00/1500| A920CY-390M 
27.5nH | #10 | 85 | 150MHz | 1000mA | TKS2678CT-ND 2.13 1.64 1.23 |1500.00/2000) 656LZ-06K 47.0 | 220 | 200 | 040A |RIESSSESCENEE 3.22 248 1.96 | 1692,00/1500| AgZ0CY-470M 
33.1nH | +10 | 85 | 150MHz | 1000mA | TKS2679CT-ND 1.01 .78 59 = 656LZ-07K 56.0 | +20 345 0.444 | TKSSS25CT-ND 3.22 2.48 1.86 | 1692.00/1500] A920CY-560M 
41.1nH] +10 | 85 | 150MHz | 1000mA | TKS2680CT-ND 2.13 1.64 1.23 |1500.00/2000] 656LZ-08K 68.0 |) +20 400 0.40A | TKSS5S26CT-ND = 3.22 2.48 1.86 | 1692.00/1500) A920CY-680M 
49.8nH | +10 | 85 | 150MHz | 1000mA | TKS2681CT-ND 2.13 1.64 1.23 |1500.00/2000| 656LZ-09K 820 | 420 | 465 _| O.96A |BIKSSS270GROS 9.22 248 1-86 | 1692.00/1500| Ag20Cy-820M 
TK18-KIT-ND (SPK-D62CB-1999) 
TKI1-KIT-ND (SPK-3336CS-1993) D620B Series Fixed Inductor Kit - 3 each of 18 values (54 parts), 1.0H - 82.0UH .........ssecceeeeseeseeeeeseeees $58.80 
33/36CS Air Coil Kit - 10 each of 9 values (90 parts), 6.8NH- 49.80H.........ccceeeeeceseeescecesteeeseteeseees $49.00_| + For Tape & Reel part number, change CT-ND to TR-ND.  ¢ Salf Resonance Frequency (MHz) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Oa) . [E, Test Qa Rated DC | Digi-Ke Price Each Toko 
[tm TO KO Fixed Surface Mount Inductors (cont) Nom. | Freq. Min | Current | Part Now 110 100 500_‘| PartNo. 
3.6uH | 7.96MHz 30 30mA | 1K4213-ND 195. 145 1.31 98 | 144LY-3R6K 
Induct.| L Dc Max. | Cut Tape xTape 3.9uH | 7.96MHz 30 30mA_ | 1K4214-ND 1.95 145 1.31 98 144LY-3R9K 
Fy (pols |e testags |esistance DC | Digi-Key Price Each & Reel | Toko 5.1uH | 7.96MHz 30 30mA_ | 1K4217-ND 56 «5045 42 144LY-5R1K 
(WH) | (%) | Freq. (Q) Current} Part No. 1 10 100 Pricing _ | Part No. 8.2uH | 7.96MHz 30 30mA 1K4222-ND 195 145 1.31 98 144LY-8R2K 
D10F Type 10H | 7.96MHz 30 30mA_|_7K4224-ND 195 145 1.31 98 | 144LY-100J 
10 | +20] 100KHz | 0.047 | 260A] TKSS460CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | A814AY-100M 15H | 2.52MHz 30 30mA | TK4228-ND 1.95 1.45 1.31 98 144LY-150J 
12 | +20] 100KHz | 0.050 | 2.484 | TKSS461CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | A814AY-120M 20H | 2.52MHz 30 30mA_ | 1K4231-ND 195 145 1.31 98 | 144LY-200J 
15 | +20 | 100KHz | 0.058 | 2.27A| TKS5462CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | A814AY-150M 33uH | 2.52MHz 30 30mA | 1K4236-ND 195 145 1.31 98 | 144LY-330J 
18 | 420] 100KHz | 0.067 | 215A] TKSS463CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | A814AY-180M 47H | 2.52MHz 30 30mA | 1K4251-ND 195 145 1.31 98 | 144HY-470J 
22 | +20 | 100KHz | 0.075 _| 2.00A| TKS5464CT-ND 4.78 3.68 _ 2.76 |1050.00/500 | A814AY-220M SiH | 2.52MHz 30 30mA_|_7K4252-ND 56 5045 42 | 144HY-510J 
27 | +20] 100KHz | 0.087 | 1.844] TKS5465CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | A814AY-270M @QuH | 252MrZ 30 30mA | 1K4254-ND 56 50 45 42 | 144HY-620J 
33 =| +20 | 100KHz 0.095 1.72A | TKS5466CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | A814AY-330M 100yH | 2.52MHz 30 30mA TK4259-ND 1.95 145 1.31 98 144HY-101J 
39 | +20 | 100KHz 0.12 1.58A | TKS5467CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | A814AY-390M 330uH 796KHz 30 30mA 7K4271-ND 1.95 145 1.31 98 144HY-331J 
47 | #10 | 100KHz | 0.15 | 1.44 | TKSS468CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | ABI4AY-470K | | 3¢0uH | 796KHE 30 30mA | 1K4272-ND 560 5045 “42 | 144HY-361J 
56_| +10 | 100KHz | 0.18 _| 1.28A | TKS5469CT-ND___4.78_3.68_2.76 |1050.00/500 | AB14AY-560K | | 39914 | 796KHz 30 30mA | 1K4273-ND 560505 “go | 144Hy-391J 
68 | #10] 100KHz | 0.20 | 1.20A] TKS5470CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | AB14AY-680K | | aso. | 796KHZ 30 30mA | 7K4274-ND 195. 145.131 98 | 144HY-431J 
82 | #10 | 100KHz | 0.23 | 1.09A| TKSS471CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | AB14AY-820K | | azo | 796KHz 30 30mA | 7K4275-ND 495 145 «131 98 | 144Hy-a71J 
100 | #10 | 100KH2 | 0.27 | 1.05} TKS5472CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | ABI4AY-101K | | Siquit | 7oeKHe 30 30ma__| 1K4276-ND 4951450131 ‘og. 144-511) 
120 | #10 | 100KHe | 0.33 | 0.92) TKS5473CT-ND 4.78 3.68 2.76 /1050.00/500 | ABIAAY-121K | | tongs | 96kHe 30 30mA_ | 1K4283-ND 195 148 «131 on | t44Hv-102) 
150 | +10 | 100KHz | 0.40 _| 0.80A | TKSS5474CT-ND 4.78 3.68 _2.76 |1050.00/500 | A814AY-151K : : : : 
180 | +10 | 100KHz | 053 | 073A] TKSS475CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | A814AY-181K 8RB Type 
220 | +10 | 100KHz | 0.60 | 0.69A| TKSS476CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | A814AY-221K 10mH | 796KHz 80 200mA_ | 1K4300-ND 204 167 83 70 | 187LY-101d 
270 | +10 | 100KHz | 0.84 | 0.60A| TKS5477CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | A814AY-271K 12mH_ | 796KHz 80 200mA | 1K4301-ND 204 167 83 70 | 187LY-121d 
330 | +10 | 100KHz 1.00 0.53A | TKS5478CT-ND 478 3.68 2.76 |1050.00/500 | A814AY-331K 15mH 796KHz 80 200mA_ | 1K4302-ND 204 1.67 83 70 187LY-151J 
390_| +10 | 100KHz 1.09 0.49A |_TKS5479CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | A814AY-391K 18mH 796KHz 80 200mA_ | 1K4303-ND 204 1.67 83 70 187LY-181J 
470 | +10 | 100KHz | 1.25 | 0.46A | TKS5480CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | A814AY-471K 22mH_ | 796KHz 80 200mA_|_1K4304-ND 76 68 _—61 56 | 187LY-221d 
660 | 210 | toot | 190 | 038A) THS5482CrND 478 368 2.76 |rosoooson |Asraav-enrk | | ‘22H | 736 | 8 | 200mA | THAGOEND 204 167 8 70 | 1OMLY-27HN 
820 | +10 | 100KHz | 2.44 | 0.344 | TKS5483CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | A814AY-821K Sam || een o 200mA. Be a ae 2) ease 
1000 | +10 | 100KHz | _2.80 | 0.31A| TKS5484CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | A814AY-102K pesllal aed oo 200A aa te ee 0; | ere eel 
= d : : : : : 47mH | 796KHz 80 200mA | 1K4308-ND 204 167 83 70 | 187LY-471J 
1200 | #10] 100KHz | 3.67 | 0.27A| TKS5485CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | AB14AY-122K 56mH | 796KHz 80 200mA_ | TK4309-ND 204 «167°~—B3 30 | t87Ly-561J 
1500 | +10 | 100KHz | 4.37 | 0.25A) TKS5486CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | A814AY-152K SORHel” TSE 0 D0omA TESTOR a ag ERE 
82mH | 796KHz 80 200mA | TK4311-ND 204 167 83 70 | 187LY-821d 
Induct. | pc Max. Cut Tape «Tape 1.0mH | 252KHz 80 150mA_ | TK4312-ND 2.04 167 83 70 | 187LY-102J 
[L Tol. | Resistance Dc Digi-Key Price Each & Reel Toko 1.2mH 252KHz 90 150mA_ | 1K4313-ND 2.04 1.67 83 70 187LY-122J 
(mH) | (%) (Q) Current | Part No. 1 10 100 Pricing Part No. 1.5mH | 252KHz 90 150mA_| TK4314-ND 2.04 1.67 83 70 | 187LY-152J 
D32FU Type 22mH | 252KHz 90 100mA | TK4316-ND 204° 167 83 70 | 187LY-222J 
0.33 | +20 97 109mA | TKSS530CT-ND 2.13 1.64 1.23 |1320.00/2000| 887AU-331M aye ae = iene ean On tee - o aol 
0.39 | +20 12 98mA | TKS5531CT-ND 2.13 1.64 1.23 |1320.00/2000| 887FU391M ni ap i : : i : i 
047 | +20] 14 gomA | TKSS532CT-ND 213 1.64 1.23 |1320.00/2000| 887FU-471M Sami | 252 | 9 | fomA eee OF B70 1 rLY-a92N 
4.7mH_ | 252KHz 90 5omA_|_1K4320-ND 2.04 1.67 83 70 | 187LY-472J 
0.56 | +20 18 81mA | TKS5533CT-ND 2.13 1.64 1.23 |1320.00/2000| 887FU-561M 
0.68 | +20 20 74mA | TKSS534CT-ND 2.13 1.64 1.23 [1320.00/2000] 887AU-681M 5.6mH | 252KHz 90 50mA | TK4321-ND 204 1.67 83 70 187LY-562J 
082 | +20] 30 7imA | TKSS535CI-ND 2.13 1.64 1.23 |1320.00/2000| 887FU-821M oor | ae | | ome (eee oa ie OU eae 
1.0 | 320] 34 | 66mA| TKSSS36CT-ND 2.13 1.64 1.23 | 1320,00/2000| 887FU-102M amit | 25ekre | 80 | Som eee Ok er 8D ter ee 
10mH | 79.6KHz | 100 4omA | 1K4324-ND 2.04 167 83 .70 | 187LY-103J 
12 | +420 35 57mA | TKS5537CT-ND 2.13 1.64 1.23 |1320.00/2000| 887FU-122M 
15 | #20| 56 | 52mA | TKSSS3ECT-ND 213 1.64 1.23 |1320,00/2000] 887FU-152M Jami | 7aekrz | 100 | 40mA [BISS2NOES 204 167 83 70} 1871125) 
1.8 | +420 59 46mA | TKS5539CT-ND 2.13 1.64 1.23 | 1320.00/2000) _887FU-182M 15mH | 79.6KHz 100 40mA | TK4326-ND 204 167 83 70 187LY-153J 
22 | 220] 67 | 43mA | TKSSS40CT-ND 2.13 1.64 1.23 |1320.00/2000| @87FU-222M | eee | in | coe eee ca ie BF eo 
25 | +20 81 42mA | TKS5541CT-ND 2.13 1.64 1.23 |1320.00/2000| 887FU-252M : : : ; : 
27 | +20 93 38mA | TKS5542CT-ND 2.13 1.64 1.23 |1320.00/2000| 887FU-272M S3mH_ | 796K | 100 | S0mA__iieodsNo) 204, RGA 283. = 20) | ISMN S33 
3.3 | +20 113 36mA | TKS5543CT-ND 2.13 1.64 1.23 |1320.00/2000| 887FU-332M 8RBS Type Low Profile 
TK19-KIT-ND (SPK-D32FU-1999) 10mH | 796kHz 60 200mA | TK4333-ND 241 171 98 82 | 262LY-101K 
D82FU Series Fixed Inductor Kit - 3 each of 14 values (42 parts), 0.33MH - 3.3MH.............02.scceee eee eee eee $52.27 47mH 796kHz 60 100mA TK4388-ND 241 171 98 82 262LY-471K 
1.0mH | 252kHz 80 50mA_ | 1K4392-ND 241 171 98 82 | 262LY-102K 
ella be nae Cut Tape Tape 1.5mH | 252kHz 80 50mA | 1K4394-ND 241 171 98 82 | 262LY-152K 
L_ | Tol. | Test |Resistance| DC | Digi-Key Price Each & Reel | Toko 2amH | 25eKte | 80 | _S0mA_BIRSSCES241 171 88 ee 22K 
(ul) | (%) | Freq. (0) {current} Part No. 1 10 100 | Pricing | Part No 4.7mH | 252kHz 80 40mA | 1K4340-ND 241 171 98 82 | 262LY-472K 
8.2mH | 252kHz 80 30mA | 1K4337-ND 241 171 98 82 | 262LY-822K 
D124C Type 10.0mH | 79.6kHz | 60 20mA | 1K4336-ND 241 1.71 98 82 | 262LY-103K 
3.3 | 420 ] 100KHz |13.5(9.70)] 6.24 | TKS5490CT-ND 6.24 4.80 3.60 |1305.00/500 | 892NAS-3R3M] | 15.0mH | 79.6kHz 60 20mA | 1K4334-ND 241 171 98 82 | 262LY-153K 
4.7 | +20 | 100KHz |15.5(11.8)| 5.6A | TKS5491CT-ND 6.24 4.80 3.60 /1305.00/500 | 892NAS-4R7M @RHB Type 
6.2 | +20 | 100KHz | 17.0(13.5)| 5.1A | TKS5492CT-ND 6.24 4.80 3.60 /1305.00/500 | 892NAS-6R2M yP 
8.2 | +20 | 100KHz | 19.0(15.3)| 4.4A | TKS5493CT-ND 6.24 4.80 3.60 |1305.00/500 | 892NAS-8R2M 1.0uH | 7.96MHz 20 10A TK4430-ND 251 2.04 1.02 85 622LY-1ROM 
10.0 | +20 | 100KHz | 22.5(18.0)| 4.2A | TKS5494CT-ND 6.24 4.80 3.60 _|1305.00/500 | 892NAS-100M 1.5uH | 7.96MHz 20 8.54 | 1K4431-ND 251 204 1.02 85 | 622LY-1R5M 
15.0 | +20 | 100KHz |35.5(29.6)| 3.24 | TKS5495CT-ND 5.23 4.50 3.50 |1305.00/500 | 892NAS-150M aaah et ba o aan Tear ae et pe Pa omiiay 
18.0 | +20 | 100KHz | 42.0 (34.4)| 3.0A | TKS5496CT-ND 6.24 4.80 3.60 /1305.00/500 | 892NAS-180M SHH " ‘ ’ : : 
4.7uH_|_7.96MHz 20 4.3A | 1K4434-ND 251 204 1.02 85 _| 622LY-4R7M 
22.0 | +20 | 100KHz | 45.0(37.4)) 2.5A | TKS5497CT-ND 6.24 4.80 3.60 |1305.00/500 | 892NBS-220M 
33.0 | +20 | 100KHz |56.0(45.7)| 1.9A | TKS5498CT-ND 6.24 4.80 3.60 |1305.00/500 | 892NCS-330M 6.8uH | 7.96MHz 20 3.7A | TK4435-ND 251 2.04 1.02 85 622LY-6R8M 
47.0 | +20 | 100KHz |94.5(77.7)| 1.7A | TKS5499CT-ND 6.24 4.80 3.60 |1305.00/500 | 892NBS-470M 10H | 2.52MHz 50 3.0A TK4436-ND 251 2.04 1.02 85 622LY-100K 
12uH | 2.52MHz 50 26A | 7K4437-ND 251 204 1.02 .85 | 622LY-120K 
68.0 | +20 | 100KHz | 170(133) | 1.4 | TKSSSO0CT-ND 6.24 4.80 3.60 |1305.00/500 | 892NBF-680M 15uH | 252MHz 50 23a | 7K4438-ND 251 204 102 ‘95 | @22LY-150K 
82.0 | +20 | 100KHz | 190(148) | 1.3A | TKSS501CT-ND 6.24 4.80 3.60 |1305.00/500 | 892NCF.820M 18uH | 2.52MHz 40 220 | 7K4d39-ND 251 204 102 'g5 | G22LY-180K 
100.0] +20 | 100KHz | 210(167) | 1.1A | TKS5502CT-ND 6.24 4.80 3.60 |1305.00/500 | 892NCF-101M SiH) 2 5OMHe m7 ODA RIN See ee BE ee 
TK17-KIT-ND (SPK-D124C-1999) 27H | 2.52MHz 40 1.7A 1K4441-ND 251 2.04 1.02 85 622LY-270K 
D124C Series Fixed Inductor Kit - 3 each of 13 values (39 parts), 3.3UH - 100.0UH...........- eee eeee cece eee eee $66.97 33y1H 2.52MHz 30 1.6A 7K4442-ND 251 204 1.02 85 622LY-330K 
+ For Tape & Real part number, change CT-NDto TR-ND. + Self Resonance Frequency (MHz) 39H | 2.52MHz 30 1.54 | 1K4443-ND 251 204 1.02 85 | 622LY-390K 
A Soat7 | 252M 30 1.44 | TK4444-ND 251 204 1.02 85 | 622LY-470K 
[ evn T oO KO a 56uH | 2.52MHz 30 1.34 | 1K4445-ND 251 204 1.02 ‘85 | 622LY-560K 
68uH | 2.52MHz 30 1.24 | 1K4446-ND 251 204 1.02 .85 | 622LY-680K 
RS Fixed Inductors 82uH | 2.52MHz 30 1.4A | 1K4447-ND 251 204 1.02 .85 | 622LY-820K 
100yH | 0.796MHz | 20 0.91A | TK4448-ND 251 204 1.02 85 | 622LY-101K 
5 7 0.796MHz | 20 0.84A | 7K4449-ND 251 204 1.02 85 | 622LY-121K 
C i SRBS Low a tc} P28 0.796MHz | 20 0.75A | TK4450-ND 251 204 1.02 ‘85 | 622LY-151K 
: iy 0.796MHz | 20 0.69A | TK4451-ND 251 204 1.02 85 | 622LY-181K 
[HES 0.796MHz | 20 0.644 | TK4452-ND 251 204 1.02 85 | 622LY-221K 
0.796MHz | 20 0.57A_ | TK4453-ND 251 204 1.02 85 | 622LY-271K 
0.796MHz | 20 0.54A__| TK4454-ND 251 204 1.02 85 _| 622LY-331K 
oe 0.796MHz | 20 0.48A | TK4455-ND 251 204 1.02 85 | 622LY-391K 
wake” | 0.796MHz | 20 0.46A_ | TK4456-ND 251 204 1.02 85 | 622LY-471K 
tne es 0.796MHz | 20 0.41A_ | 7K4457-ND 251 204 1.02 85 | 622LY-561K 
at ng 0.796MHz | 20 0.38A | TK4458-ND 251 204 1.02 85 | 622LY-681K 
0.796MHz | 20 035A | TK4459-ND 251 204 1.02 85 | 622LY-821K 
0.252MHz | 50 0.29A | TK4460-ND 251 204 1.02 85 | 622LY-102K 
10RHB2 
18108 Test Rated DC | Digi-Key Price Each Toko 
Dotor | Freq. SRF Current Part No. i 10 100 500 Part No. 
indicates \. Winding 8RHB2 Type 
veda) «ee aia tkHe | 150MHz | 371A | 1K4d61-ND 251 222 1.02 85 | 822MY-1ROM 
‘ 1kHz | 130MHz | 3.32 | 7K4462-ND 251 222 1.02 85 | 822MY-1R5M 
L Test Qa Rated DC | Digi-Key Price Each Toko 2.2uH 1kHz | 100MHz | 3.154 | TK4463-ND 251 222 1.02 85 | 822MY-2R2M 
Nom. Freq. Min. Current__| Part No. 1 10 100 500 Part No. 3.3HH kHz 79MHz | 266A | TK4464-ND 251 2.22 1.02 85 822MY-3R3M 
7BA Type 4.7uH ikHz | 51MHz | 227A | TK4465-ND 251 222 1.02 85 | 822MY-4R7M 
14pH | 7.96MHz 30 30mA | 1K4201-ND 56 50 AB 42 144LY-1RIK 6.8uH kHz 29MHz | 210A | TK4466-ND 251 222 1.02 ‘85 | 822MY-6R8M 
13uH | 796MHz 30 30ma__| 1K4203-ND 56 «OOO “42 | 144LY-1R3K 10,1H 1kHz 14MHz | 196A | 1K4467-ND 251 222 1.02 .85 | 822MY-100K 
1.6uH | 7.96MHz 30 30mA_ | TK4205-ND 56 65045 42 144LY-1R6K 12uH kHz 13MHz | 1.82A | TK4468-ND 251 222 1.02 85 822MY-120K 
3.0uUH | 7.96MHz 30 30mA_ | TK4211-ND 1.95 145 1.31 98 144LY-3ROK 15pH kHz 12MHz 1.75A__| TK4469-ND 251 2.22 1.02 85 822MY-150K 
3.3H__| 7.96MHz 30 30mA_| 1K4212-ND 195 145 1.31 .98 _| 144LY-3R3K (Continued) 
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OL! TO KO . Turns/ L Digi-Ke' Price Each Toko 
Re Fixed Inductors (cont) Color Nom. | Freq. | @ Part No. 1 10 100 500 | PartNo. 
[E Test Rated DC] Digi-Key Price Each Toko MC120 with Case 
Nom. Freq. SRF | Current | Part No. 1 10100 ~~ 500_—'|_ PartNo. 11/2BRW | .0393uH | 100MHz| 80 | TK2701-ND 5.44 476 207 1.55 | ES26HNA-100294 
18H kHz =| 11MHz | 1.544 | 1K4470-ND 251 222 1.02 ‘85 | 822MY-180K 21/2RED | .065uH | 100MHz} 90 | 1K2702-ND 544 4.76 207 1.55 | ES26HNA-100295 
22H tke | 9.2Mrz ) 120A EN 251 222 1,02 85 | 822MY-220K 31/20RG | .0994)H | 100MHz| 100] 1K2703-ND 5.44 476 207 1.55 | BB26HNA-100296 
G7 | ike | B.SMH2 | 122A. eae oli Bee. Oe, BO, | ybecM e70k 41/2YEL | 141uH | 100MHz| 100] TK2704-ND 5.44 4.76 207 1.55 | EB26HNA-100297 
ul 
Soh tre | 28M) on go ee Ae S| ee 51/2GRN | .169uH | 50MHz| 80 | TK2705-ND 544 4.76 207 1.55 | E526HNA-100298 
39H kHz | 6.9MHz | 114A | 1K4474-ND 251 222 1.02 85 | 822MY-390K Hu! H : : : 
47H kHz | 6.5MHz | 0.79A | 1K4475-ND 251 222 1.02 ‘85 | 822MY-470K 61/2BLU | .211pH | SOMHz| 80 | TK2706-ND 544 476 207 1.55 | E526HNA-100299 
56uH kHz | 5.4MHz | 0.76A | 1K4476-ND 251 222 1.02 .85 | 822MY-560K 71/2VIO | .241uH | 50MHz | 80 | TK2707-ND 544 4.76 207 1.55 | E526HNA-100300 
68H kHz | 4.9MHz | 0.70A | TK4477-ND 251 222 1.02 85 822MY-680K 81/2GRY | .29uH | 50MHz| 80 | TK2708-ND 5.44 4.76 2.07 1.55 | ES26HNA-100301 
82uH kHz | 4.1MHz | 0.67A | TK4478-ND 251 222 1.02 85 822MY-820K 91/2WHT | .3384H | 50MHz| 80 | TK2709-ND 544 4.76 2.07 1.55 | ES26HNA-100079 
TOQuH | tke" | S7Mfe | OSA EI 251 222 102] BRAMMIOIK 11/2BRW | .0367H | 100MHz| 80 | TK2710-ND 544 476 207 1.55 | EB26HNA-100310 
120uH kHz | 34MHz | 056A | 1K4480-ND 251 222 1.02 85 | 822MY-121K 
150.H tkHz | 32Me2 | 0424 | 7K4481-ND 251 229 102 35 | S22MY-151K 21/2 RED | .0583nH | 100MHz| 90 | TK2711-ND 5.44 4.76 2.07 ‘1.55 | ES26HNA-100311 
180uH 4kHz 2.8MHz 0.40A TK4482-ND 251 222 1.02 85 822MY-181K 31/2ORG | .0845uH | 100MHz} 100} TK2712-ND 5.44 4.76 2.07 1.55 | ES26HNA-100312 
2201H kHz | 2.7MHz | 0.38A | 1K4483-ND 251 222 1.02 85 | 822MY-221K 41/2YEL | .1084H ] 100MHz| 110] TK2713-ND 5.44 476 2.07 1.55 | ES26HNA-100313 
270u1H ikHz | 2.4MHz | 0.35A_| 7K4484-ND 251 222 1.02 85 | 822MY-271K 51/2GRN | .137uH | 100MHz| 110] TK2714-ND 5.44 4.76 =. 2.07_—*1.55 | ES26HNA-100314 
330; kHz | 2.3MHz | 0.33A | 1K4485-ND 251 222 1.02 ‘85 | 822MY-331K i 
soul tkHz | 21MHz | 028A | TK4486ND 251 222 1.02 85 | 822MY-391K AC 20 wikhour Case 
470pH 41kHz 1.9MHz 0.25A K4487-ND 251 222 1.02 85 822MY-471K 11/2 BRW | .0461uH | 100MHz} 120) 1K2715-ND 5.44 4.76 2.07 1.55 | ES26HN-100302 
5601H kHz | 1.8MHz | 0.23A | 1K4488-ND 251 222 1.02 85 | 822MY-561K 21/2 RED | .0845uH | 100MHz| 130] TK2716-ND 5.44 4.76 207 1.55 | E526HN-100303 
6801H kHz | 1.6MHz | 0.21A_| 7K4489-ND 251 222 1.02 85 | 822MY-681K 31/20RG | .13uH | 100MHz| 130] TK2717-ND 5.44 4.76 2.07 1.55 | ES26HN-100304 
820uH kHz | 1.5MHz | 0.18A | 1K4490-ND 251 222 1.02 ‘85 | 822MY-821K 41/2YEL | .195yH | 100MHz| 140] 1K2718-ND 5.44 4.76 2.07 _—‘1.55 | ES26HN-100305 
1000uH | kHz | 1.3MHz | 0.16A | 1K4491-ND 251 222 1.02 85 | 822MY-102K 51/2GRN | .241uH | 50MHz | 100] TK2719-ND 5.44 4.76 207 1.55 | E526HN-100306 
10RHB2 Type 61/2BLU | .317uH | SOMHz| 100| TK2720-ND 544 476 207 1.55 | ES26HN-100307 
10pH TkHz | 44.0MHz| 2.208 | TK5152-ND 557 4.77 2.25 1.89 | B24MY-100K 71/2VIO | .358uH | 50MHz | 100) TK2721-ND 544 4.76 207 1.55 | ES26HN-100308 
Ta | Thiz | 38.0MHe | 200A Ieee pot aid vieeo S160" | BeaMy-120K 81/2cRY | .44iuH | 50MHz| 100| 1K2722-ND 544 476 207 1.55 | EB26HN-100309 
15H kHz | 25.0MHz} 1.93A | 1K5154-ND 557 477 2.25 1.89 | 824MY-150K H 
18H tkHe | 160MFe| 177A. | TKS155-ND 357 477 225 189 | B24MY-180K 91/2WHT | .534uH | 50MHz| 100| 1K2723ND 544 476 2.07 1.55 | ES26HN-100109 
22H tkHz | 12.0MHz| 1724 | 7K5156-ND 557 477 225 189 | 824MY-220K 11/2 BRW | .0437uH | 100MHz| 100] 1K2724-ND 5.44 4.76 2.07 1.55 | ES26HN-100315 
27H TkHz [| 830MHz| 156A | 1K5157-ND 557 477 225 1.89 | 824MY-270K 21/2 RED | .0745uH | 100MHz| 150| 1K2725-ND 544 476 2.07 1.55 | ES26HN-100316 
33H kHz | 5.90MHz| 149A | TK5158-ND 5.57 477 225 1.89 824MY-330K 31/2ORG | .118uH | 100MHz| 170| 1K2726-ND 5.44 4.76 2.07 1.55 | E526HN-100317 
39u1H kHz | 4.90MHz| 140A | TK5159-ND 5.57 477 225 = 1.89 824MY-390K 41/2YEL | .154uH | 100MHz| 180| 1K2727-ND 5.44 4.76 2.07 1.55 | EB26HN-100318 
47H kHz | 4.10MHz} 1.29 | TK5160-ND 5.57 477 225 1.89 824MY-470K 51/2GRN | .211pH | 100MHz| 190} 1K2728-ND 544 4.76 2.07 1.55 | ES26HN-100319 
56uH 1kHz | 4.00MHz| 1.25A_| 1K5161-ND 557 477 225 1.89 _| 824MY-560K - 
68H tkHz | 3.90MHz| 1.244 | TK5162-ND 557 477 225 1.89 | 824MY-680K MC122 with Case 
82uH kHz | 3.60MHz| 1.04A | TK5163-ND 5.57 477 225 1.89 824MY-820K 11/2 WHT | .0323yH | 100MHz| 80 | TK2801-ND 296 259 113  .85 | E28SNAS-100072 
2H bits SOE faa Deine pe ae 22 1g SOM BK 21/2 RED | .0523yH | 100MHz} 80 | TK2802-ND 296 259 113  .85 | E28SNAS-100073 
; i j : ; ‘ : 31/20RG | .0784H | 100MHz| 90 | TK2803-ND 296 259 1.13  .85| ES28SNAS-100074 
te ee ore oh ee 22 aa 22 = aa 41/2YEL | .108uH | 100MHz| 90 | TK2804-ND 296 259 1.13 85 | ES28SNAS-100075 
20H tee | toomee| oscars Dey sage aoe: “aes (heouvorik 51/2GRN | .149uH | 100MHz| 90 | TK2805-ND 296 259 1.13  .85 | E528SNAS-100076 
270pH kHz | 1.60MHz| 0.60A | TK5169-ND 557 477 225 189 | 824MY-271K 31/20RG | .0784H | 57MHz| 70] TK2806-ND 2.96 259 1.13 85 | E528DNAS-100077 
330, kHz | 1.50MHz| 0.56A | 1K5170-ND 557 477 225 189 | 824MY-331K 41/2YEL | .1034H | 57MHz| 70] TK2807-ND 2.96 259 1.13  .85 | E528DNAS-100078 
390yH kHz | 1.40MHz|__0.52A_|_TK5171-ND 5.57 477 225 1.89 824MY-391K 51/2GRN | .132uH | 57MHz| 70 | TK2808-ND 296 259 113  .85 | E28DNAS-100079 
470uH kHz | 1.30MHz| 048A | 1K5172-ND 557 477 225 189 | 824MY-471K 61/2BLU | .159uH | 57MHz| 70| TK2809ND 296 259 113  .85 | E528DNAS-100080 
a ae avis Lov yet a oot ne oe 13 eck 71/2VIO | .203yH | 57MHz| 70 | TK2810-ND 296 259 113 — .85 | E28DNAS-100081 
ct tktz | (ooMHz| o4oa | 7K5175-ND 557 477 225 189 | B24My-821k 81/2WHT | .226uH | 45MHz| 60 | TK2811-ND 296 259 113 .85 | E528DNAS-100082 
1000uH | tkHz | 087MHz| 031A | 1K5176-ND 557 477 225 189 | 824MY-102K 91/2RED | .25uH | 45MHz| 60 | TK2812ND 296 259 113  .85 | E528DNAS-100083 
1200uH | kHz | 0.83MHz| 0.28 | TK5177-ND 557 477225 1.89 | B24MY-122K 101/2ORG| .291yH | 45MHz| 60 | TK2813ND 296 259 113  .85 | ES28DNAS-100084 
1500uH | kHz | 0.77MHz| 0.27A_ | 1K5178-ND 557 477 225 1.89 | 824MY-152K MC122 without Case 
Bt bits coe neni ue Kees peu ae 22 199 Sooo 11/2WHT | .0352uH ] 100MHz| 90] TK2814-ND 296 259 1.13 85 | E528SN-100059 
2700uH | ikHz | O.61MHz| 0.194 | TKS181-ND 557 477 225 189 | S24MY-272K 21/2RED | .0604uH | 100MHz| 110] TK2815-ND 296 259 1.13 85 E528SN-100060 
3300uH | 1kHz | O.52MHz} 018A | TK5182ND 557 4.77225 1.89 | B24MY-332K 31/20RG | .0957uH ] 100MHz| 120] TK2816-ND 2.96 259 1.13 85 | E28SN-100061 
3900uH 4kHz 0.48MHz| 0.16A K5183-ND 557 477 225 1.89 824MY-392K 41/2 YEL 137UH | 100MHz} 120] 1K2817-ND 2.96 2.59 1.13 85 | E528SN-100062 
iL Test Q Rated DC | Digi-Key Price Each Toko 51/2GRN | .195uH | 100MHz| 110] TK2818-ND 296 259 1.13  .85 | E528SN-100063 
Nom. Freq. Min. | Current_| Part No. 1 10100 500 Part No. 31/2 ORG | .0918uH | 57MHz | 100] 1K2819-ND 296 259 1.13  .85 | B28SN-100064 
10RB Type 41/2YEL | .130HH | 57MHz| 100] 7K2820-ND 2.96 259 1.13 85 | E528SN-100065 
T.0mH | 50KHz 70 90mA | 1K4400-ND 375 306 152 128 | 181LY-102J 51/2GRN | .177uH | 57MHz | 100] TK2821-ND 296 259 1.13  .85 | E528SN-100066 
2.2mH | 50KHz 70 60mA | TK4404-ND 3.75 3.06 152 1.28 181LY-222J 61/2BLU | .214yH | 57MHz| 100] 1K2822-ND 296 259 1.13 .85 | E28SN-100067 
3.3mH | — SOKHz 100 S0mA | TK4406-ND 375 3.06 152 1.28 | 181LY-332J 71/2VIO | .289uH | 57MHz} 90 | TK2823-ND 296 259 113  .85 | E28SN-100068 
4.7mH | 50KHz 100 40mA | 1K4408-ND 3.75 3.06 152 128 | 181LY-472J 
56mH | 50KHz 100 4omA | 1K4409-ND 375 3.06 152 128 | 181LY-562J 91/2RED | .379uH | 45MHz| 80 | TK2825-ND 296 259 113 85 | E528SN-100070 
68mH | 50KHz 700 35mA | 1K4410-ND 375306152 128 | 181LY-682J 101/2ORG| .447uH | 45MHz| 70 | 1K2826-ND 296 259 113 85 | E528SN-100071 
8.2mH | 50KHz 100 30mA | 1K4411-ND 375 3.06 152 1.28 | 181LY-822J MC134 with Case 
Daa ae os pln Leis oe 30 5 i 18 rye 101/2BLK | .260uH | 50MHz| 50 | TK3001-ND 448 392 1.72 1.29) ES40SNA-10005 
2omH | S0KHz 100 21mA | 1K4416-ND 375 3.06 152 128 | 181LY-223J 111/2BRW| .294uH | 50MHz| 50 | TK3002-ND 448 392 1.72 1.29 | ES40SNA-11003 
33mH | S0KHE 100 7amA | 1K4418-ND 375 306 152 1.28 | 181LY-333J 121/2RED| .317uH | 50MHz| 60 TK3003-ND 448 392 1.72 1.29 | EB40SNA-12003 
39mH 50KHz 100 15mA 7K4420-ND 3.75 3.06 1.52 1.28 181LY-393J 13 1/2ORG| .350uH | SOMHz 60 | 1K3004-ND 4.48 3.92 1.72 1.29 | E40SNA-13003 
47mH | 5OKHz 100 13mA_ | 7K4421-ND 3.75 3.06 152 128 | 181LY-473J 141/2YEL| .383uH | 50MHz| 55 | TK3005-ND 448 392 1.72 1.29) EB40SNA-14002 
100mH | 50KHz 100 9mA | TK4425-ND 3.75 3.06 152 1.28 | 181LY-104J 151/2GRN| .422uH | 50MHz| 80 | TK3006-ND 448 392 1.72 1.29 | EB40SNA-15002 
120mH | _50KHz 100 8mA | 1K4426-ND 3.75 3.06 152 128 | 181LY-124) MC134 without Case 
101/2BLK| .398uH | 50MHz| 80 | TK3007-ND 448 392 1.72 1.29 | ES40SN-10004 
11 1/2BRW] .451uH | 50MHz| 80 | TK3008-ND 448 392 1.72 1.29 | EB40SN-11002 
121/2RED| .483uH | 50MHz| 80 | TK3009-ND 448 392 1.72 1.29 | ES40SN-12002 
Re | | TO KO M re) | d ed Cc re) i Is 131/20RG| .545uH | 50MHz| 80 | TK3010-ND 448 392 1.72 1.29 | E540SN-13002 
An 141/2YEL| .603uH | 50MHz| 80 | TK3011-ND 448 392 1.72 1.29] E540SN-14001 
151/2GRN| .685uH | 50MHz| 80 | TK3012ND 448 3.92 1.72 1.29 | EB40SN-15001 
9139B-ND Toke 'Coils:& Filler BOOK csc cscs scicedsarceresaaienienseaineanoieetnciecdannee enaneeeded $9.95 
Cut Tape T&R 
Turns/ E Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Toko 
Color | Nom. | Freq. | Q. |Part No. 1 10 100 | Part No. 1,500 | Part No. 
MC152 Ferrite Core — Surface Mount 
11/2 WHT] .0321H] 100MHz| 90 | TKS2700CT-ND 3.95 34.80 310.00] TKS2700TR-ND 2370.00 | E558QN-100020 
3 1/2 ORG] .068,H] 100MHz| 110] TKS2702CT-ND 3.95 34.80 310.00 TKS2702TR-ND 2370.00 | E558QN-100022 
4 1/2 YEL | .090,H] 100MHez| 115) TKS2703CT-ND 3.95 34.80 310.00|TKS2703TR-ND 2370.00 | ES58CN-100023 
5 1/2 WHT].112uH] 100MHz/ 120] TKS2704CT-ND 3.95 34.80 310.00 | TKS2704TR-ND 2370.00 | ES580N-100024 
6 1/2 BLU ].142uH| 100MHz/ 120] TKS2705CT-ND 3.95 34.80 310.00 | TKS2705TR-ND 2370.00 | ES58QN-100025 
MC152 Air Core — Surface Mount 
11/2 WHT| .029,H] 100MHz| 85 )TKS2706CT-ND 1.48 13.04 98.78 — — — | EB58H\-100096 
2.1/2 VIO |.046yH| 100MHz| 100) TKS2707CT-ND 1.48 13.04 98.78] TKS2707TR-ND 2370.00 | ES58HN-100097 
TK9001-ND Plastic Tuning Tool (MC120).............cccceeesecenteeneeeeetne ee enseneen sce eneenees $1.01 41/2 YEL | .073yH| 100MHz| 105) TKS2709CT-ND 1.48 13.04 98.78|TKS2709TR-ND 2870.00 | ES58HN-100099 
TK9003-ND Plastic Tuning Tool (MC122, MC134) .........-.ccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeetentetees $.35 5 1/2 WHT .091yH| 100MHz| 120/TKS2710CT-ND 1.48 13.04 98.78 = — — | B558HN-100100 
TK9992-ND Ceramic Tuning Driver (MC122, MC134) 6 1/2 BLU|.114,H] 100MHz| 120 TKS2711CT-ND 1.48 13.04 98.78 - —__| E558HN-100101 
(Requires Holder TK9999-ND, below) MC152 Brass Core — Surface Mount 
TRS 5:ND. -Ceramie Tuning Driver (MG#S2) (Hequires Holder TK9999-ND. below). 21/2 10 | .038uH] 100MHz) 63 |TKS2713CT-ND 2.28 20.08 152.11|TKS2713TR-ND 2370.00 | ESS8AN-100041 
TIRgeSe-ND. ‘Cotamic Tuning: Dever 31/2. ORG] .048,H) 100MHe| 56 | TKS2714CT-ND 3.95 34.80 310.00] TKS2714TR.ND 2370.00 | ESS8AN-100042 
(MC120) (Requires Holder TK9999-ND, below) ............ 0.0... cee ee eee eee eee eee $31.39 5 1/2 WHT|.072uH| 100MHz| 50 |TKS2716CT-ND 2.28 20.08 152.11 oa =a E558AN-100044 
TKSSS89-ND 9 Coraimic Driver HOM ici cites eneeadeasciseaeeissagisgaransnnd nes nabaren asin eawaayad $4.16 6 1/2 BLU .084yH| 100MHz| 50 | TKS2717CT-ND 2.28 20.08 152.11 = = E558AN-100045 
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eB Dia} oL Digi-Key Pricing Toko 
~AS Coils gram} Nom. Freq. Q | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
0.68pH | 50.0MHz | 50 | TK3106-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1038Z 
- 1.0H | 7.96MHz | 40 | TK3107-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292CNS-T1040Z 
9139B-ND Toko: Coilsiand Filter BOOK avis sesso sieve cuensteninsilawiuisdi eile aka islas sawasernnenine $9.95 1.5uH | 7.96MHz | 40 | TK3108-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292CNS-T1042Z 
2.2uH | 7.96MHz | 40 | TK3109-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 2920NS-T1044z 
3.3uH | 7.96MHz | 40 | TK3110-ND 5.61 48.30 -~—- 383.00 _1140.00 | 2920NS-T1046z 
5P, 5PC, 5PH 47)H| 7.96MHz | 40 | TK3111-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 2920NS-T1048z 
68H | 7.96MHz | 40 | TK3112-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292CNS-T1050Z 
10.0uH | 2.52MHz | 35 | 1K3113-ND 5.61. 50.40 = 383.00 1140.00 | F2920NS-T1052Z 
15.0uH | 2.52MHz | 35 | 1K3114-ND 5.61. 50.40 383.00 1140.00 | F2920NS-T1054Z 
66H | 4.0MHz | 85 | TK3115-ND 2.10 1890 168.00 __777.00 | MF2920NS-T1082Z 
0.12yH | 50.0MHz | 35 | TK3116-ND 5.61 48.30 © 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1029Z 
0.18uH | 50.0MHz | 35 | TK3117-ND 5.61 48.30 © 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1031Z 
0.27pH | 50.0MHz | 50 | TK3118-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1033Z 
0.39pH | 50.0MHz | 50 | TK3119-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1035Z 
C | 0.56yH | 50.0MHz | 50 | 1K3120-ND 5.61 48.30 -~—- 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1037Z 
0.824H | 50.0MHz | 50 | TK3121-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1039Z 
1.2uH | 7.96MHz | 40 | TK3122-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292CNS-T1041Z 
1.8H | 7.96MHz | 40 | TK3123-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292CNS-T1043Z 
2.7uH | 7.96MHz | 40 | TK3124-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 2920NS-T1045Z 
Diagrams 3.9uH | 7.96MHz | 40 | TK3125-ND 5.61 48.30 383.00 _ 1140.00 | 2920NS-T1047Z 
5.6uH | 7.96MHz | 40 | TK3126-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 2920NS-T1049Z 
8.2uH | 7.96MHz | 40 | TK3127-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292CNS-T1051Z 
A 12.0uH | 2.52MHz | 35 | 1K3128-ND 5.61 50.40 383.00 1140.00 | F2920NS-T1053Z 
S 22.0pH | 2.52MHz | 35 | TK3130-ND 5.61 50.40 383.00 1140.00 | F292CNS-T1056Z 
2% 33.0pH | 2.52MHz | 35 | TK3132-ND 5.61 50.40 383.00 1140.00 | F292CNS-T1058Z 
47.0pH | 2.52MHz | 35 | TK3134-ND 5.61 50.40 + 383.00 1140.00 | Fe92CNS-T1060Z 
Ro 56.0pH | 2.52MHz | 35 | TK3135-ND 2.10 18.90 168.00 777.00 | F292CNS-T1061Z 
68.0pH | 2.52MHz | 35 | TK3136-ND 2.10 18.90 168.00 777.00 | F292CNS-T1062Z 
82.0pH | 2.52MHz | 35 | TK3137-ND 2.10 18.90 168.00 _777.00 | F292CNS-T1063Z 
7KMM High Frequency Type 
0.084H | 80.0MHz | 50 ]TK3138-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292SNS-T1365Z 
TK9001-ND Plastic Tuning Tool (10NSF) A 0.10uH | 80.0MHz | 50 | TK3139-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292SNS-T1366Z 
TK9002-ND Plastic Tuning Tool (7P, 7PA, 7PH, 10EZ, 10EZC, 10EZH, 10EZHC, 10PA)... .$1.18 0.15pH | 80.0MHz | 60 | TK3140-ND = 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292SNS-11367Z 
TK9003-ND Plastic Tuning Tool (7KMM, 10K, 10KC, 12VXA) 0.22uH | 80.0MHz | 60 | TK3141-ND 5.61. 48.30» 383.00 1140.00 | 292SNS-T1368Z 
—— - 0.33pH | 80.0MHz | 60 | TK3142-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292SNS-T1369Z 
ee clei Prachi arcrh asia ied taal below): 0.47uH | 50.0MHz | 60 |1K3143-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292SNS-T1370Z 
‘ eramic Tuning Driver ( le ) C | 0.68uH | 50.0MHz | 60 | TK3144-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292SNS-T1371Z 
Requires Holder TK9999-ND, below) .............cccccccesceeeeseeeeseeesseetseenses 1.00uH | 7.96MHz | 40 | TK3145-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNS-T1372z 
TK9998-ND Ceramic Tuning Driver (5P, 5PC, SPH) (Requires Holder TK9999-ND, below) .. 1.50uH | 7.96MHz | 40 | TK3146-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNS-T1373Z 
TK9999-ND Ceramic Driver Holder .. 2.20uH | 7.96MHz | 40 | TK3147-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNS-T1374Z 
3.30pH | 7.96MHz | 40 | TK3148-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNS-T1375Z 
Die] OL Digi-Key Pricing Toko 4.70pH | 7.96MHz | 40 | TK3149-ND 5.61 48.30 © 383.00 1140.00 | 292KNS-T1376Z 
gram) Nom. Freq. Q | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 10.0uH | 7.96MHz | 40 | TK3152-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNS-T1378Z 
5K Type 7P Type 
08H | 75.0MHz | 45 | TKS5001-ND* 4.85 41.23 325.80 974.50 | 294SN-T1008Z 100pH | 796KHz | 80 | TK2417-ND = 4.20 37.80 287.00 850.00 | A7BRS-T1040Z 
10H | 75.0MHz | 45 | TK5002-ND* 4.85 41.23 325.80 974.50 | 294SN-T1009Z 120uH | 796KHz | 80 | TK2418-ND 4.20 37.80 287.00 —_ 850.00 | A7BRS-T1041Z 
15H | 75.0MHz | 45 | TK5003-ND* 4.85 41.23 325.80 974.50 | 294SN-T1010Z C | 180H| 796KHz | 80 | TK2420-ND 4.20 37.80 287.00 _— 850.00 | A7BRS-T1043Z 
c¢ | -22HH|) 45.0MHz | 45 | TKS004-ND* 4.85 41.23 325.80 974.50 | 294SN-T1011Z 220uH | 796KHz | 80 | 7K2421-ND 4.20 37.80 287.00 -~—-850.00 | A7BRS-T104 
SSH | 45.0MHz | 45 | TKS005-ND* 4.85 41.23 325.80 _—-974.50 | 294SN-T1012Z 270pH | 796KHz | 80 | TK2422-ND 4.20 37.80 287.00 _ 850.00 | A7BRS-T1045Z 
a i Teo = Se ie ate Soa po olay C | 330nH| 796KHz | 80 | 1K2423-ND 4.20 37.80 287.00 850.00 | A7BRS-T1046Z 
: : LENO ‘ : ‘ 50 | 294SN- B | 679uH| 455KHz | 70 | TK2501-ND 4.20 37.80 287.00 —850.00 | A7LC-T1153N 
1.00H | 30.0MHz | 45 | TK5008-ND* 4.85 41.23 325.80 974.50 | 294SN-T1015Z b | esouH| asskee | 70 | TKe502ND 420 3780 28700 850.00 | ALC TiOO1Z 
33uH | 2.52MHz | 40 | 1K5110-ND* oe 350.00 1040.00 | SPNR-T1005Z ue 
sou} 25aMee | 40 | TKS111-ND* 514 4428 380.00 1040.00 | SPNR-T1006Z 1.0mH ] 252KHz | 60 | TK3201-ND 4.74 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1094Z 
47uH| 252MHe | 40 |7K5112.ND© «5.144428 35000 1040.00 | SPNR-T1007Z 1.2mH | 252KHz | 60 | TK3202-ND 4.74 40.83 323.00: 960.00 | 126ANS-T1095Z 
68uH| 252MH2 | 40 | TK5114-NDF 5.14. 44.28 350.00 1040.00 | SPNR-T1009Z 1.5mH | 252KHz | 60 | TK3203-ND 4.74 40.83 323.00: 960.00 | 126ANS-T1096Z 
82uH | 2.52MHz | 40 | TK5115-ND« 5.14 44.28 350.00 1040.00] 5PNR-11010Z 1.8mH | 252KHz | 60 | TK3204-ND 4.74 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1097Z 
100uH| 796MHe | 40 | TKGTIE-ND*® 5.14 44.28 350.00 1040.00 | SPNRTiO11Z 2.2mH | 252KHz | 60 | TK3205-ND 4.74 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1098Z 
C | 120uH| .796MHz ) 40 | TKS117-ND* 5.14 44.28 350.00 1040.00 | S5PNR-T1012Z 2.7mH | 252KHz | 60 | TK3206-ND 4.74 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1099Z 
150uH | .796MHz | 40 | TK5118-ND* 5.14 44.28 350.00 1040.00 | 5PNR-T1013Z 3.3mH | 252KHz | 60 | TK3207-ND 4.74 40.83 323.00: 960.00 | 126ANS-T1100Z 
270uH | .796MHz | 40 | TK5121-ND* 5.14 44.28 + 350.00 1040.00 | SPNR-T1016Z 4.7mH | 252KHz | 60 | TK3209-ND 4.74 40.83 323.00: 960.00 | 126ANS-T1102Z 
390UH | .796MHz | 40 | TK5123-ND* 5.14 44.28 350.00 _ 1040.00 | SPNR-T1018Z C | 5.6mH | 252KHz | 60 | TK3210-ND 4.74. 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1103Z 
470uH | .796MHz | 40 | TK5124-ND* 5.14 44.28 350.00 1040.00 | SPNR-T1019Z 6.8mH | 252KHz | 60 | TK3211-ND 4.74 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1104Z 
SGOWH) .706MHe | 40 PIRSIeS eam 214 44.28, 950.00 1040.00 | SPNR 710202 8.2mH | 252KHz | 60 | TK3212-ND 4.74 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1105Z 
S80uH | -796MHe | 40 (MIKSICRNDME 5.14 44.28 950.00 1040.00 | SPNAT1021Z 10.0mH | 79.6KHz | 60 | 1K3213-ND 4.74 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1106Z 
5PC Type 12.0mH | 79.6KHz | 60 | TK3214-ND 4.74 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1107Z 
p | 680WH] 455KHz | 50 | THS128ND 5.14 44.28 287.00 855.00 | SPLC-1521Z 15.0mH | 79.6KHz | 60 | TK3215-ND 4.74 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1108Z 
680pH | 455KHz | 85 | TK5129-ND 5.14 44.28 287.00 _ 855.00 | SPLC-1055Z 18.0mH | 79.6KHz | 60 | TK3216-ND 4.74 40.83 323.00 —_-960.00 | 126ANS-T1109Z 
5PH Type 22.0mH | 79.6KHz | 60 | TK3217-ND 4.74. 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1110Z 
1.0H | 7.96MHz | 55 | TK5130-ND*¥ 4.21 36.23 287.00 855,00 | 332PN-T1012Z SmH | 252KHz | 70 | TKS218-ND 4.74 40.83 323.00 960.00 | 126LNS-62852 
1.2uH | 7.96MHz | 55 | TK5131-ND* 4.21 36.23 »-287.00 855.00 | 332PN-T1013Z 7PH Type 
a ee = Lae ot oe pee ee on Seen noice 4.7uH | 7.96MHz | 80 | TK2401-ND 4.31 37.38 = 294.00 -—875.00 | A119ANS-T1029Z 
2.2uH | 7.96MHz | 55 | TK5134-NDt 4.21 36.23 287.00 _ 855.00 | 332PN-T1016Z yr tebe . Eos se seas ope ee oe ne 
27uH | 7.96MHz | 55 | TK5135-ND* 4.21 36.23 287.00 855.00 | 332PN-T1017Z SH | fs : ; ; ; : nS 
8.2uH | 7.96MHz | 80 | TK2404-ND 4.31 37.38 294.00 -— 875.00 | A119ANS-T1032Z 
33H | 7.96MHz | 55 | TK5136-ND* 4.21 36.23 © 287.00 855.00 | 332PN-T1018Z soouH| 250mee | 80 | Te405ND 431-3738 29400 875.00 | A19ANS-T1033z 
3.9UH | 7.96MHz | 55 | TK5137-ND* 4.21 36.23 287.00 855.00 | 332PN-T1019Z : : : : : z 
C | 4.7H| 7.96MHz | 55 | TK5138-ND* 4.21 36.23 287.00 —_ 855.00 | 332PN-T1020Z 12.0uH | 2.52MHz | 80 | TK2406-ND 4.31 37.38 = 294.00 875.00] AT19ANS-T1034Z 
5.6uH | 7.96MHz | 55 | TK5130-ND* 4.21 36.23 287.00 _ 855.00 | 332PN-T1021Z 15.0uH | 2.52MHz | 80 | TK2407-ND 4.31 37.38 »—294.00 875.00 | AT19ANS-T1035Z 
6.8uH | 7.96MHz | 55 | TK5140-ND* 4.21 36.23 287.00 855.00 | 332PN-T1022Z C | 18.0uH | 2.52MHz | 80 | TK2408-ND 4.31 37.38 294.00 875.00 | A119ANS-T1036Z 
82uH | 7.96MHz | 55 | TK5141-NDF 4.21 36.23 287.00 _ 855.00 | 332PN-T1023Z 22.0uH | 2.52MHz | 80 | TK2409-ND 4.31.--37.38 294.00 875.00 | A119ANS-T1037Z 
10.0uH | 252MHz | 55 | TK5142-ND* 4.21 36.23 © 287.00 855.00 | 332PN-T1024Z 27.0pH | 2.52MHz | 80 | TK2410-ND _4.31_—_37.38 294.00 _875.00 | A119ANS-T1038Z 
T2OWH) 252Mre | So Beam 62! 96.23) 287.00 855.00 | SU2PN T10252 33.0uH | 2.52MHz | 80 | TK2411-ND 4.31 37.38 294.00 875.00 | AT19ANS-T1039Z 
15.0uH | 2.52MHe | 55 RIBSIAENOAE 421 36.23 287.00 _ 856.00 | S32PNTI0262 39.0uH | 2.52MHz | 80 | TKe412-ND 4.31 37.38 294.00 _—875.00 | AT19ANS-T1040Z 
18.0NH | 2.52MHz | 55 | TK5145-ND* 4.21 36.23 287.00 — 855.00 | 332PN-T1027Z 47.0uH | 2.52MHz | 80 | TK2413-ND 431 37.38 294.00 875.00 | A119ANS-T1041Z 
22.0pH | 2.52MHz | 55 | TKS146-ND* 4.21 36.23 287.00 _ 855.00 | 332PN-T10282 56.0HH | 2.52MHz | 80 | TK2414-ND 4.31. 37.38 294.00 875.00 | A119ANS-T1042Z 
*TK4-KIT-ND 5mm Standard Coil Kit (2 each of values denoted aDOVE).........scscecsceeteeeesetetees $63.00 68.0pH | 2.52MHz | 80 | TK2415-ND —4.31._—-37.38 294.00 875.00 | A119ANS-T1043Z 
7KMM Type C | 82.0uH] 2.52MHz | 80 | TK2416-ND 4.31 37.38 += 294.00 875.00] ATI9ANS-T1044Z 
O.1pH | 50.0MHz | 35 | TK3101-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1028Z C | 10.7HH | 2.52MHz | 95 | TK2427-ND 4.31 37.38 294.00 875.00 | A119ANS-17152Z 
0.15uH | 50.0MHz | 35 | TK3102-ND 5.61 4830 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1030Z — | 10.7HH | 2.52MHz | 90 | TK2428-ND 1.63 14.63 130.00 = 601.25 | A119ANS-17153Y 
C | 0.22uH| 50.0MHz | 50 | TK3103-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1032Z C | 11.8uH | 2.52MHz | 114 | 1K2429-ND 1.63 14.63 130.00 601.25 | A119AN-T1018Z 
0.33pH | 50.0MHz | 50 | TK3104-ND 5.61 48.30 © 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1034z — | 10.9yH | 4.4MHz | 80 | TK2430-ND 1.63 14.63 130.00 601.25 | 119LNS-A3753GO 
0.47pH | 50.0MHz | 50 | TK3105-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1036Z A | 12.5uH | 4.4MHz | 90 | TK2431-ND 4.31. 37.38 294.00 875.00 | 119LNS-A4451DY 
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evi . Dia] ob Digi-Ke' Pricin Toko 
RG TO KO Coils gram| Nom. Freq. Qa Se i 10 - 500 | Part No. 
10yH | 2.52MHz | 60 | TK1207-ND 3.55 30.48 242.00 720.00 | 154ANS-T1009Z 
9139B-ND Toko Coils & Filter Book ... $9.95 12uH | 2.52MHz | 60 | TK1208-ND 3.55 30.48 242.00 720.00 | 154ANS-T1010Z 
D | 18.0uH | 2.52MHz | 60 | TK1210-ND 3.55 30.48 242.00 720.00 | 154ANS-T1012Z 
i0E%, 10E9e-AOEH DERG ipienioke 22.0uH | 2.52MHz | 60 | TK1211-ND 3.55 30.48 242.00 720.00 | 154ANS-T1013Z 
27.0uH | 2.52MHz | 60 | TK1212-ND 3.55 30.48 242.00 720.00 | 154ANS-T1014Z 
33.0uH | 2.52MHz | 60 | TK1213-ND 3.55 30.48 242.00 720.00 | 154ANS-T1015Z 
39.0uH | 2.52MHz | 60 | TK1214-ND 3.55 30.48 242.00 720.00 | 154ANS-T1016Z 
D | 47.0uH | 2.52MHz | 60 | TK1215-ND 3.55 30.48 242.00 720.00 | 154ANS-T1017Z 
56.0pH | 2.52MHz | 60 | TK1216-ND 3.55 30.48 242.00 720.00 | 154ANS-T1018Z 
68.0pH | 2.52MHz | 60 | TK1217-ND 3.55 30.48 242.00 —_720.00 | 154ANS-T1019Z 
D | 82.0uH | 252MHz | 60 | TK1218-ND 3.46 29.90 236.00 700.00 | 154ANS-T1020Z 
10EZHC Type 
8.2uH | 10.7MHz |110 | TK1237-ND 3.55 30.48 242.00 720.00 | 154AC-470072NO 
C | 27.0uH | 10.7MHz |110 | TK1238-ND 3.55 30.48 242.00 720.00 | 154AC-7A5681EK 
68.0uH | 10.7MHz | 60 | TK1240-ND 3.55 30.48 242.00 __720.00 | 154PC-470033NO 
10K Type 
D | 0.08uH) 75MHz | 50 | TK1401-ND 412 37.20 281.00 835.00 | BIKENS-T1043Z 
D | 0.10uH] 75MHz | 60 | TK1402-ND 412 37.20 281.00 835.00 | BIKENS-T1044Z 
A | 0.12uH] 72MHz | 80 | TK1403-ND 412 37.20 281.00 835.00 | BKEN-K4857DZ 
D | 0.15uH] 75MHz | 60 | TK1404-ND 412 37.20 281.00 835.00 | BIKENS-T1045Z 
D | 0.22uH | 75MHz | 60 | TK1405-ND 412 37.20 281.00 _ 835.00 | BIKENS-T1046Z 
D | 0.33uH | 45MHz | 60 | TK1406-ND 412 37.20 281.00 —_ 835.00 | BIKXNS-T1047Z 
A | 0.41uH) 49MHz | 75 | 1K1407-ND 412 37.20 281.00 835.00 | KEN-K4028DZ 
D | 047uH) 45MHz | 70 | TK1408-ND 412 37.20 281.00 835.00 | BIKXNS-T1048Z 
D | 0.68uH] 45MHz | 70 | TK1409-ND 412 37.20 281.00 835.00 | BIKXNS-T1049Z 
A | 0.79uH| 27MHz | 55 | TK1410-ND 412 37.20 281.00 _ 835.00 | KXNA-K4434DZ 
1.0uH | 25.2MHz | 80 | TK1411-ND 412 37.20 281.00 835.00 | BIKXNS-T1050Z 
1.5uH | 7.96MHz | 60 | TK1412-ND 412 37.20 281.00 —_ 835.00 | BTKANS-9449HM 
D | 22uH]| 7.96MHz | 60 | TK1413-ND 412 37.20 281.00 —_ 835.00 | BIKANS-9447HM 
3.3uH | 7.96MHz | 70 | TK1414-ND 412 37.20 281.00 835.00 | BTKANS-9445HM 
4.7uH | 7.96MHz | 70 | TK1415-ND 412 37.20 281.00 _ 835.00 | BTKANS-9443HM 
D | 68uH| 7.96MHz | 70 | TK1416-ND 412 37.20 281.00 835.00 | BTKANS-9441HM 
D | 10uH]| 7.96MHz | 70 | TK1417-ND 412 37.20 281.00 835.00 | BTKANS-9439HM 
TK9001-ND Plastic Tuning Tool (10NSF) ......... 02-20. ee cence cece eect ete teen eect eee nee eee F | 0.16yH| 27MHz | 65 | TK1418-ND 1.55 1395 124.00 573.50 | KXN-K4636BUF 
TK9002-ND Plastic Tuning Tool (7P, 7PA, 7PH, 10EZ, 10EZC, 10EZH, 10EZHC, 10PA)... G | 034pH) 4omez | 95 | TK1419-ND 412 37.20 281.00 835.00 | BKEN-K4635BJE 
TK9003-ND Plastic Tuning Tool (7KMM, 10K, 10KC, 12VXA) .... H | t.0uH| 7.9emee | 60 | 1K1420-ND 412 3720 281.00 835.00 | BKAN-KS552Axx 
TK9990-ND Ceramic Tuning Driver (5K) (Requires Holder TK9999-ND, below) ................... $41.66 H 66H | 2.52MHz | 60 | TK1421-ND 412 37.20 281.00 835.00 | BKANS-K4087HUx 
TK9991-ND Ceramic Tuning Driver (7KMM, 10K, 10KC, 12VXA) —| 22uH | 7.96MHz | 54 | 1K1422-ND 412 37.20 281.00 _ 835.00 | TKANAS-T1390ADP 
Requires Holder TK9999-ND, below) ...............0. ccc cece cece cece cece eee ee eeees $23.71 10KC Type 
TK9998-ND Ceramic Tuning Driver (5P, 5PC, SPH) (Requires Holder TK9999-ND, below) ........... $54.46 E 2.7uH | 10.7MHz |100 | TK1501-ND 412 37.20 281.00 835.00 | KACS-K586HM 
TK9999-ND Ceramic Driver Holder .......... 0.0... e cece cece cence eee eee eee eee ences eee ea ee ee $4.16 10PA Type 
1.35mH | 200KHz | 70 | TK1701-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | CAN-1A901HM 
Dia] Digi-Key Pricing Toko 15.8mH | 40KHz | 58 | TK1702-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | CLN-2A900HM 
gram} Nom Freq. | Q | PartNo. 1 10 100 500 | Part No. D | 1.0mH]| 252KHz | 80 | TK1703-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | C.NS-T1018Z 
10EZ Type 1.2mH | 252KHz | 80 | TK1704-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | C_NS-T1019Z 
B | cam) aoc | os Eee ee ee ae 1.5mH | 252KHz | 80 | TK1705-ND 3.75 33.60 255.00 __760.00 | CLNS-T1020Z 
| somal oo | os (eee 448 ions 56.00". 700.00'| RANCIOABIGS 1.8mH | 252KHz | 80 | TK1706-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | CLNS-T1021Z 
2.2mH | 252KHz | 80 | TK1707-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | CLNS-T1022Z 
D ) TOQWH | 726K 1100 Ee See ey re ee D | 27mH]| 252KHz | 80 | TK1708-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | CL_NS-T1023Z 
D | 120HH) 726KHe | 100 Hae oO 3120 236.00 700.00) RWHS-T10162 3.3mH | 252KHz | 80 | TKI709-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | CLNS-T1024Z 
D | 150uH| 76K [100 (RIESE 346 91-20 286.00 700.00 | RWRS-T10172 3.9mH | 252KHz | 80 | TKI710-ND 3.75 33.60 255.00 _ 760.00 | CLNS-T1025Z 
180uH | 796KH2z | 100 | TK1222-ND 3.46 31.20 236.00 700.00 | RWRS-T1018Z 4.7mH | 252KHz | 80 | TK1711-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | CLNS-T1026Z 
220uH | 796KHz | 100 | TK1223-ND 3.46 31.20 236.00 700.00 | RWRS-T1019Z 5.6mH | 252KHz | 80 | TK1712-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | CLNS-T1027Z 
D | 270uH| 796KHz | 100 | TK1224-ND 3.46 31.20 236.00 700.00 | RWRS-T1020Z D | 6.8mH| 252KHz | 80 | TK1713-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | CLNS-T1028Z 
470uH | 796KHz | 100 | 7K1227-ND 3.46 31.20 236.00 700.00) RWRS-T1023Z 8.2mH | 252KHz | 80 | TK1714-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | O.NS-T1029Z 
s60uH | 796KHe | 100 | 7K1228-ND 346 31.20 236.00 700.00 | RWRS-T1024z 10.0mH | 79.6KHz | 70 | TK1715-ND 3.75 33.60 255.00 _760.00 | CLNS-T1030Z 
eeouH| zeete | 100 | 1K1229-ND 346 31.20 236.00 700.00 | RWRS-T1025z 12.0mH | 79.6KHz | 70 | TK1716-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | CLNS-T1031Z 
p | 820HH | 796KHz | 100 | TK1230-ND 3.46 31.20 236.00 700.00 | RWRS-T1026Z 150mH) 7e6kte | 70 a BOS ee NE NS ee 
D | 18.0mH | 79.6KHz | 70 | TK1718-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | CLNS-T1033Z 
1000pH | 252KHz | 50 | TK1231-ND 3.46 31.20 236.00 700.00 | RUNS-T1027Z o2.om| 76K | 70 [ramen 475. ~-a6ep'- 38600. “7a0.00 LNG TIOGAE 
1200uUH | 2sekte | 50 RISES ne SAG STO: “280,005 700,00; | BUNS Ti 02Re: 27.0mH | 79.6KHz | 70 | TK1720-ND 3.75 33.60 255.00 _760.00 | CLNS-T1035Z 
10EZC Type 33.0mH | 79.6KHz | 70 | TK1721-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | C.NS-T1036Z 
64mH | 455KHz | 110 | TK1301-ND 3.46 31.20 236.00 700.00 | RMC-202313NO 39.0mH | 79.6KHz | 70 | TK1722-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | CLNS-T1037Z 
E | .64mH | 455KHz | 110 | TK1302-ND 3.46 31.20 236.00 700.00 | RMC-2A8597HM D | 47.0mH | 79.6KHz | 70 | TK1723-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | CLNS-T1038Z 
E .64mH | 455KHz | 110 | TK1303-ND 3.46 31.20 236.00 700.00 | RMC-2A7287HM 56.0mH | 79.6KHz | 70 | TK1724-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | OLNS-T1039Z 
| sami] asskee | 110 | TK1304-ND 346 31.20 236.00 700.00 | RMC-492503NO 800pH | 55KHz | 50 | TK1725-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | AN-T1069Z 
e4mH| 455KHz |110 | TK1306-ND 1.30 11.70 104.00 481.00 | RMC-502503NO 12VXA Type 
10EZH Type | | 49.4pH | 125KHz | 25 | TK1901-ND 4.70 40.02 316.30 945.50 | 707VX-A042YUK 
| | 401pH | 50KHz | 25 | TK1902-ND 4.70 40.02 316.30 945.50 | 707VX-A043YUK 
4.7uH | 7.96MHz | 100 | TK1203-ND 3.55 30.48 242.00 720.00 | 154ANS-T1005Z B | 217M] 100K | 20 | TK1903-ND 470 40.02 316.30 945,50 | 707vXTIoOo2N 
D | 5.6uH | 7.96MHz /100 | TK1204-ND 3.55 30.48 «242.00 720.00 | 154ANS-T1006Z A | 1.0mH| 252KHz | 25 | TK2001-ND 4.70 40.02 316.30 945.50 | 707VX-A062AO 
6.8H | 7.96MHz | 100 | TK1205-ND 3.55 30.48 242.00 720.00 | 154ANS-T1007Z J | .419mH | 20KHz | 30 | TK2002-ND 4.70 40.02 316.30 945.50 | 707VX-ADS5YSU 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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MAGNETIC § 


JW Miller PM1812 Series PM1210 Series 
r 45 “| z [ 3.2 + 


Surface Mount Chip Inductors 
PM1812 Series and PM1210 Series 


Test SRF DCR Cut Tape 
L (wH) Freq. (MHz) (Q) Ide Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel J.W. Miller 
+10% Q Min. (MHz) Min. Max. (mA) Part No. 1 10 100 Part No. Size Price Part No. 
PM1812 Series 10% 
0.10 28.00 25.20 300.00 0.18 800.00 M6032CT-ND 70 63 53 M6032TR-ND 500 105.00 PM1812-R10K 
0.12 30.00 25.20 280.00 0.20 770.00 M6033CT-ND 70 63 53 M6033TR-ND 500 105.00 PM1812-R12K 
0.15 30.00 25.20 250.00 0.22 730.00 M6034CT-ND 70 63 53 M6034TR-ND 500 105.00 PM1812-R15K 
0.18 30.00 25.20 220.00 0.24 700.00 M6035CT-ND 70 63 53 M6035TR-ND 500 105.00 PM1812-R18K 
0.22 30.00 25.20 200.00 0.25 665.00 M6036CT-ND 70 63 53 M6036TR-ND 500 105.00 PM1812-R22K 
0.27 30.00 25.20 180.00 0.26 635.00 M6037CT-ND 70 63 53 M6037TR-ND 500 105.00 PM1812-R27K 
0.33 30.00 25.20 165.00 0.28 605.00 M6038CT-ND 70 63 53 M6038TR-ND 500 105.00 PM1812-R33K 
0.39 30.00 25.20 150.00 0.30 575.00 M6039CT-ND 70 63 53 M6039TR-ND 500 105.00 PM1812-R39K 
0.47 30.00 25.20 145.00 0.32 545.00 M6040CT-ND .70 63 53 M6040TR-ND 500 105.00 PM1812-R47K 
0.56 30.00 25.20 140.00 0.36 520.00 M6041CT-ND 70 63 53 M6041TR-ND 500 140.00 PM1812-R56K 
0.68 30.00 25.20 135.00 0.40 500.00 M6042CT-ND 70 63 53 M6042TR-ND 500 105.00 PM1812-R68K 
0.82 30.00 25.20 130.00 0.45 475.00 M6043CT-ND 70 63 53 M6043TR-ND 500 105.00 PM1812-R82K 
PM1812 Series 5% 
1.00 50.00 7.96 100.00 0.50 450.00 M6044CT-ND 70 63 53 M6044TR-ND 500 105.00 PM1812-1ROJ 
1.20 50.00 7.96 80.00 0.55 430.00 M6045CT-ND 70 63 53 M6045TR-ND 500 105.00 PM1812-1R2J 
1.50 50.00 7.96 70.00 0.60 410.00 M6046CT-ND 70 63 53 M6046TR-ND 500 105.00 PM1812-1R5J 
1.80 50.00 7.96 60.00 0.65 390.00 M6047CT-ND 70 63 53 M6047TR-ND 500 105.00 PM1812-1R8J 
2.20 50.00 7.96 55.00 0.70 380.00 M6048CT-ND 70 63 53 M6048TR-ND 500 105.00 PM1812-2R2J 
2.70 50.00 7.96 50.00 0.75 370.00 M6049CT-ND 70 63 53 M6049TR-ND 500 105.00 PM1812-2R7J 
3.30 50.00 7.96 45.00 0.80 355.00 M6050CT-ND 70 63 53 M6050TR-ND 500 105.00 PM1812-3R3J 
3.90 50.00 7.96 40.00 0.90 330.00 M6051CT-ND 70 63 53 M6051TR-ND 500 105.00 PM1812-3R9J 
4.70 50.00 7.96 35.00 1.00 315.00 M6052CT-ND 70 63 53 M6052TR-ND 500 105.00 PM1812-4R7J 
5.60 50.00 7.96 33.00 1.10 300.00 M6053CT-ND 70 63 53 M6053TR-ND 500 105.00 PM1812-5R6J 
6.80 50.00 7.96 27.00 1.20 285.00 M6054CT-ND 70 63 53 M6054TR-ND 500 105.00 PM1812-6R8J 
8.20 50.00 7.96 25.00 1.40 270.00 M6055CT-ND 70 63 53 M6055TR-ND 500 140.00 PM1812-8R2J 
10.00 50.00 2.52 20.00 1.60 250.00 M6056CT-ND 70 63 53 M6056TR-ND 500 105.00 PM1812-100J 
12.00 50.00 2.52 18.00 2.00 225.00 M6057CT-ND 70 63 53 M6057TR-ND 500 105.00 PM1812-120J 
15.00 50.00 2.52 17.00 2.50 200.00 M6058CT-ND 70 63 53 M6058TR-ND 500 105.00 PM1812-150J 
18.00 50.00 2.52 15.00 2.80 190.00 M6059CT-ND 70 63 53 M6059TR-ND 500 105.00 PM1812-180J 
22.00 50.00 2.52 13.00 3.20 180.00 M6060CT-ND 70 63 53 M6060TR-ND 500 105.00 PM1812-220J 
27.00 50.00 2.52 12.00 3.60 170.00 M6061CT-ND 70 63 53 M6061TR-ND 500 105.00 PM1812-270J 
33.00 50.00 2.52 11.00 4.00 160.00 M6062CT-ND 70 63 53 M6062TR-ND 500 105.00 PM1812-330J 
39.00 50.00 2.52 10.00 4.50 150.00 M6063CT-ND 70 63 53 M6063TR-ND 500 140.00 PM1812-390J 
47.00 50.00 2.52 10.00 5.00 140.00 M6064CT-ND 70 63 53 M6064TR-ND 500 105.00 PM1812-470J 
56.00 50.00 2.52 9.00 5.50 135.00 M6065CT-ND 70 63 53 M6065TR-ND 500 105.00 PM1812-560J 
68.00 50.00 2.52 9.00 6.00 130.00 M6066CT-ND 70 63 53 M6066TR-ND 500 105.00 PM1812-680J 
82.00 50.00 2.52 8.00 7.00 120.00 M6067CT-ND 70 63 53 M6067TR-ND 500 105.00 PM1812-820J 
100.00 40.00 0.796 7.00 8.00 110.00 M6068CT-ND 70 63 53 M6068TR-ND 500 105.00 PM1812-101J 
120.00 40.00 0.796 6.00 8.00 110.00 M6069CT-ND 70 63 53 M6069TR-ND 500 105.00 PM1812-121J 
150.00 40.00 0.796 5.00 9.00 105.00 M6070CT-ND 70 63 53 M6070TR-ND 500 105.00 PM1812-151J 
180.00 40.00 0.796 5.00 9.50 102.00 M6071CT-ND 70 63 53 M6071TR-ND 500 105.00 PM1812-181J 
220.00 40.00 0.796 4.00 10.00 100.00 M6072CT-ND 70 63 53 M6072TR-ND 500 105.00 PM1812-221J 
270.00 30.00 0.796 3.00 12.00 92.00 M6073CT-ND 70 63 53 M6073TR-ND 500 105.00 PM1812-271J 
330.00 30.00 0.796 3.00 14.00 85.00 M6074CT-ND 70 63 53 M6074TR-ND 500 105.00 PM1812-331J 
390.00 30.00 0.796 3.00 18.00 80.00 M6075CT-ND 70 63 53 M6075TR-ND 500 105.00 PM1812-391J 
470.00 30.00 0.796 3.00 26.00 62.00 M6076CT-ND 70 63 53 M6076TR-ND 500 105.00 PM1812-471J 
560.00 30.00 0.796 2.00 30.00 50.00 M6077CT-ND 70 63 53 M6077TR-ND 500 105.00 PM1812-561J 
680.00 30.00 0.796 2.00 30.00 50.00 M6078CT-ND 70 63 53 M6078TR-ND 500 105.00 PM1812-681J 
820.00 30.00 0.796 2.00 35.00 30.00 M6079CT-ND 70 63 53 M6079TR-ND 500 105.00 PM1812-821J 
1000.00 30.00 0.796 2.00 40.00 30.00 M6080CT-ND 70 63 53 M6080TR-ND 500 105.00 PM1812-102J 
PM1210 Series 10% 
0.01 15.00 100.00 2500.00 0.13 450.00 M6081CT-ND 67 61 51 M6081TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-RO10K 
0.01 17.00 100.00 2300.00 0.14 450.00 M6082CT-ND 67 61 51 M6082TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-RO12K 
0.02 19.00 100.00 2100.00 0.16 450.00 M6083CT-ND 67 61 51 M6083TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-RO15K 
0.02 21.00 100.00 1900.00 0.18 450.00 M6084CT-ND 67 61 51 M6084TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-RO18K 
0.02 23.00 100.00 1700.00 0.20 450.00 M6085CT-ND 67 61 51 M6085TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-R022K 
0.03 23.00 100.00 1500.00 0.22 450.00 M6086CT-ND 67 61 51 M6086TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-R027K 
PM1210 Series 5% 
0.03 25.00 100.00 1400.00 0.24 450.00 M6087CT-ND 67 61 51 M6087TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-RO33J 
0.04 25.00 100.00 1300.00 0.27 450.00 M6088CT-ND 67 61 51 M6088TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-RO39J 
0.05 26.00 100.00 1200.00 0.30 450.00 M6089CT-ND 67 61 51 M6089TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-R047J 
0.06 26.00 100.00 1100.00 0.33 450.00 M6090CT-ND 67 61 51 M6090TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-ROS56J 
0.07 27.00 100.00 1000.00 0.36 450.00 M6091CT-ND 67 61 51 M6091TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-RO68J 
0.08 27.00 100.00 900.00 0.40 450.00 M6092CT-ND 67 61 51 M6092TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-RO82J 
0.10 28.00 100.00 700.00 0.44 450.00 M6093CT-ND 67 61 51 M6093TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-R10J 
0.12 28.00 25.20 500.00 0.22 450.00 M6094CT-ND 67 61 51 M6094TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-R12J 
0.15 28.00 25.20 450.00 0.25 450.00 M6095CT-ND 67 61 51 M6095TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-R15J 
0.18 28.00 25.20 400.00 0.28 450.00 M6096CT-ND 67 61 51 M6096TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-R18J 
0.22 28.00 25.20 350.00 0.32 450.00 M6097CT-ND 67 61 51 M6097TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-R22J 
0.27 28.00 25.20 320.00 0.36 450.00 M6098CT-ND 67 61 51 M6098TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-R27J 
0.33 28.00 25.20 300.00 0.40 450.00 M6099CT-ND 67 61 51 M6099TR-ND 2,000 268.00/M | PM1210-R33J 
0.39 28.00 25.20 250.00 0.45 450.00 M6100CT-ND 67 61 51 M6100TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-R39J 
0.47 28.00 25.20 220.00 0.50 450.00 M6101CT-ND 67 61 51 M6101TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-R47J 
0.56 28.00 25.20 180.00 0.55 450.00 M6102CT-ND 67 61 51 M6102TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-R56J 
0.68 28.00 25.20 160.00 0.60 450.00 M6103CT-ND 67 61 51 M6103TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-R68J 
0.82 28.00 25.20 140.00 0.65 450.00 M6104CT-ND 67 61 51 M6104TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-R82J 
1.00 28.00 7.96 120.00 0.70 400.00 M6105CT-ND 67 61 51 M6105TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-1ROJ 
1.20 28.00 7.96 100.00 0.75 390.00 M6106CT-ND 67 61 51 M6106TR-ND 2,000 268.00/M | PM1210-1R2J 
1.50 28.00 7.96 85.00 0.85 370.00 M6107CT-ND 67 61 51 M6107TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-1R5J 
1.80 28.00 7.96 80.00 0.90 350.00 M6108CT-ND 67 61 51 M6108TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-1R8J 
2.20 30.00 7.96 75.00 1.00 320.00 M6109CT-ND 67 61 51 M6109TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-2R2J 
2.70 30.00 7.96 70.00 1.10 290.00 M6110CT-ND 67 61 51 M6110TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-2R7J 
3.30 30.00 7.96 60.00 1.20 260.00 M6111CT-ND 67 61 51 M6111TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-3R3J 
3.90 30.00 7.96 55.00 1.30 250.00 M6112CT-ND 67 61 51 M6112TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-3R9J 
4.70 30.00 7.96 50.00 1.70 220.00 M6113CT-ND 67 61 51 M6113TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-4R7J 
5.60 30.00 7.96 47.00 1.80 200.00 M6114CT-ND 67 61 51 M6114TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-5R6J 
6.80 30.00 7.96 43.00 2.00 180.00 M6115CT-ND 67 61 51 M6115TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-6R8J 
8.20 30.00 7.96 40.00 2.30 170.00 M6116CT-ND 67 61 51 M6116TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-8R2J 
10.00 30.00 2.52 36.00 2.50 150.00 M6117CT-ND 67 61 51 M6117TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-100J 
12.00 30.00 2.52 33.00 2.80 140.00 M6118CT-ND 67 61 51 M6118TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-120J 
15.00 30.00 2.52 30.00 3.20 130.00 M6119CT-ND 67 61 51 M6119TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-150J 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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JW Miller surtace Mount Chip Inductors (cont) 


MAGNETIC S 


Test SRF DCR Cut Tape 
L (uH) Freq. (MHz) (Q) de Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel J.W. Miller 
+10% Q Min. (MHz) Min. Max. (mA) Part No. 1 10 100 Part No. Size Price Part No. 
PM1210 Series 5% 

18.00 30.00 2.52 27.00 3.60 120.00 M6120CT-ND 67 61 51 M6120TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-180J 
22.00 30.00 2.52 25.00 4.00 110.00 M6121CT-ND 67 61 51 M6121TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-220J5 
27.00 30.00 2.52 20.00 5.00 80.00 M6122CT-ND 67 61 51 M6122TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-270J 
33.00 30.00 2.52 17.00 5.60 70.00 M6123CT-ND 67 61 51 M6123TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-330J 
39.00 30.00 2.52 16.00 6.40 65.00 M6124CT-ND 67 61 51 M6124TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-390J 
47.00 30.00 2.52 15.00 7.00 60.00 M6125CT-ND 67 61 51 M6125TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-470J 
56.00 30.00 2.52 13.00 8.00 55.00 M6126CT-ND 67 61 51 M6126TR-ND 2,000 268.00/M | PM1210-560J 
68.00 30.00 2.52 12.00 9.00 50.00 M6127CT-ND 67 61 51 M6127TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-680J 
82.00 30.00 2.52 11.00 10.00 45.00 M6128CT-ND 67 61 51 M6128TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-820J 
100.00 20.00 0.796 10.00 10.00 40.00 M6129CT-ND 67 61 51 M6129TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-101J 
120.00 20.00 0.796 10.00 11.00 70.00 M6130CT-ND 67 61 51 M6130TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-121J 
150.00 20.00 0.796 8.00 15.00 65.00 M6131CT-ND 67 61 51 M6131TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-151J 
180.00 20.00 0.796 7.00 17.00 60.00 M6132CT-ND 67 61 51 M6132TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-181J 
220.00 20.00 0.796 7.00 21.00 50.00 M6133CT-ND 67 61 51 M6133TR-ND 2,000 201.00/M | PM1210-221J 


Surface Mount High Power Inductors pm12639s, pm12645s, PM7232S Series 


ise 
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= os 
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Features: 


ce 


+ Ideal for very high current DC/DC converter 


output inductors 


| F —| 


Pad Layout 


+ Magnetically shielded for low radiation 


+ High saturation current 
+ Low DC resistance 

+ Low Profile 

+ Test frequency: 100KHz 


* Operating temperature: -40°C to 150°C 


L(uH)| DCR | Irated Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel JW Miller 

+20%| © Max. | (A) A B c D Ee lie Part No. 1 10 100 | Part No. Size Pricing Part No. 

0.67 | 0.0015 | 22 /126 12.6 3.9 5.0 6.5 13.0 | M1261CT-ND 3.48 3.17 2.36 | M1261TR-ND 800 1176.00 | PM12639S-R67M 
1.2 | 0.0029) 16 |126 126 3.9 5.0 65 13.0 | M1262CT-ND 3.48 3.17 2.36 | M1262TR-ND 800 1176.00 | PM12639S-1R2M 
1.2 | 0.0020} 20 |126 126 45 5.0 6.5 13.0 | M1263CT-ND 3.55 3.23 2.40 | M1263TR-ND 800 1200.00 | PM12645S-1R2M 
1.8 | 0.0035} 13 |126 126 45 5.0 65 13.0 | M1264CT-ND 3.55 3.23 2.40 | M1264TR-ND 800 1200.00 | PM12645S-1R8M 
2.7 | 0.0043 | 12 |12.6 12.6 4.5 5.0 6.5 13.0 | M1265CT-ND 3.55 3.23 2.40 | M1265TR-ND 800 1200.00 | PM12645S-2R7M 
0.10 | 0.0009 | 22 7.2 66 3.2 25 40 7.5 | M1266CT-ND 3.16 2.87 2.14 | M1266TR-ND 1,500 1335.00/M | PM7232S-R10M 
0.22 | 0.0014 | 17 7.2 66 3.2 25 40 7.5 | M1267CT-ND 3.16 2.87 2.14 | M1267TR-ND 1,500 1335.00/M | PM7232S-R22M 
0.47 | 0.0030 | 15 7.2 66 3.2 25 40 7.5 | M1268CT-ND 3.16 2.87 2.14 | M1268TR-ND 1,500 1335.00/M | PM7232S-R47M 
0.72 | 0.0080} 12.5 |7.2 66 3.2 25 4.0 7.5 | M1269CT-ND 3.16 2.87 2.14 | M1269TR-ND 1,500 1335.00/M | PM7232S-R72M 
1.0 | 0.0084 | 10 7.2 66 3.2 25 40 7.5 | M1270CT-ND 3.16 2.87 2.14 | M1270TR-ND 1,500 1335.00/M | PM7232S-1ROM 
1.5 | 0.0095 g 7.2 66 3.2 25 4.0 7.5 | M1271CT-ND 3.16 2.87 2.14 | M1271TR-ND 1,500 1335.00/M | PM7232S-1R5M 


Surface Mount High Current Toroid 
Inductors pm211o0 Series 


Surface Mount High Current Toroid 
Inductors pm2120 Series 


L (pH) L(uH) DCR | Dim. L (uH) L(pH) | DCR | Dim. 
+10% | I,dc £20% (Q) A Digi-Key Price Each J.W. Miller +10% | Ide | 220% (Q) A Digi-Key Price Each J.W. Miller 
@1KHz | (A) @ Rated! | Max. Max. Part No. 1 10 25 Part No. @ 1KHz (A) | @Rated! | Max. Max. Part No. 1 10 Part No. 
PM2110 Series 20% PM2120 Series 20% 
1.00* | 2270} 0.80 0.00 | 0.57 M6134-ND 627 5.85 5.54 | PM2110-1ROM 1.00* | 25.40] 0.90 0.00 | 0.82 M6171-ND 6.94 646 6.12 | PM2120-1ROM 
1.20 | 2030] 1.00 0.00 | 0.57 M6135-ND 627 5.85 5.54 | PM2110-1R2M 1.20* | 2540] 1.10 0.00 | 0.82 M6172-ND 6.94 646 6.12 | PM2120-1R2M 
150° | 20.30} 1.20 0.00 | 0.57 M6136-ND 627 5.85 5.54 | PM2110-1R5M 150° | 2200] 1.30 0.00 | 0.82 M6173-ND 6.94 646 6.12 | PM2120-1R5M 
1.80" | 1850] 1.40 0.00 | 0.57 M6137-ND 627 5.85 5.54 | PM2110-1R8M 1.80° | 2200] 1.50 0.00 | 0.82 M6174-ND 6.94 646 6.12 | PM2120-1R8M 
220° | 17.20 1.70 0.00 | 057 M6138-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-2R2M 2.20" | 19.70 1.80 0.00 0.82 M6175-ND 694 646 612 | PM2120-2R2M 
270° | 16.00} 2.00 0.00 | 0.57 M6139-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-2R7M 270° | 19.70] 2.20 0.00 | 0.82 M6176-ND 6.94 646 6.12 | PM2120-2R7M 
3.30* | 16.00 | 250 0.00 | 0.57 M6140-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-3R3M 3.30" | 18.00} 260 0.00 | 0.82 M6177-ND 694 646 6.12 | PM2120-3R3M 
3.90* | 15.10 2.80 0.00 0.57 M6141-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-3R9M 3.90" 18.00 3.10 0.00 0.82 M6178-ND 694 646 612 | PM2120-3R9M 
470° | 14.40 3.40 0.00 0.57 M6142-ND 627 5.85 = 5.54 | PM2110-4R7M 4.70" 16.60 3.70 0.01 0.82 M6179-ND 694 646 612 | PM2120-4R7M 
5.60* | 13.70 3.90 0.01 0.57 M6143-ND 627 5.85 5.54 | PM2110-5R6M 5.60* 15.60 4.20 0.01 0.82 M6180-ND 694 646 612 | PM2120-5R6M 
6.80" | 13.10] 4.60 0.01 | 0.57 M6144-ND 627 5.85 5.54 | PM2110-6R8M 680" | 14.70] 5.00 0.01 0.82 M6181-ND 6.94 646 6.12 | PM2120-6R8M 
8.20* | 1260] 5.50 0.01 | 057 M6145-ND. 627 5.85 5.54 | _PM2110-8R2M 8.20" | 14.70] 6.10 0.01 0.82 M6182-ND 694 646 6.12 | PM2120-8R2M 
PM2110 Series 10% PM2120 Series 10% 
10.00 | 11.70] 650 0.01 | 0.57 M6146-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-100K 10.00 | 1390] 7.20 0.01 0.82 M6183-ND 6.94 646 6.12 | PM2120-100K 
12.00 | 1130] 7.60 0.01 | 0.57 M6147-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-120K 12.00 | 1270} 830 0.01 0.82 M6184-ND 6.94 646 6.12 | PM2120-120K 
15.00 | 10.70) 9.20 0.01 | 0.57 M6148-ND 6.27. 5.85 5.54 | PM2110-150K 15.00 | 1220] 10.20 0.01 0.82 M6185-ND 6.94 646 6.12 | PM2120-150K 
18.00 | 10.20] 10.70 0.01 | 057 M6149-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-180K 18.00 | 1180] 12.00 0.01 0.82 M6186-ND 6.94 646 6.12 | PM2120-180K 
22.00 | 9.70 12.70 0.01 0.57 M6150-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-220K 22.00 | 11.00| 14.20 0.01 0.82 M6187-ND 6.94 646 6.12 | PM2120-220K 
27.00 | 8.20 16.00 0.01 | 0.54 M6151-ND 6.27. 5.85 5.54 | PM2110-270K 27.00 | 10.40] 16.90 0.01 0.82 M6188-ND 6.94 646 6.12 | PM2120-270K 
33.00 | 7.00 | 20.10 0.02 | 0.52 M6152-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-330K 33.00 | 10.10] 20.30 0.01 0.82 M6189-ND 6.94 646 6.12 | PM2120-330K 
39.00 | 680 | 23.20 0.02 | 0.62 M6153-ND. 6.27 5.85 5.54 | PM2110-390K 39.00 | 960 | 23.30 0.01 0.82 M6190-ND 6.94 646 6.12 | PM2120-390K 
47.00 | 650 | 27.20 0.02 | 0.62 M6154-ND 627 5.85 5.54 | PM2110-470K 47.00 | 820 | 29.20 0.02 | 079 M6191-ND 6.94 646 6.12 | PM2120-470K 
56.00 | 620 | 31.60 0.02 | 0.62 M6155-ND 627 5.85 5.54 | PM2110-560K 56.00 | 7.90 | 33.90 0.02 | 0.79 M6192-ND 6.94 6.46 6.12 | PM2120-560K 
68.00 | 590 | 37.10 0.03 | 0.62 M6156-ND. 6.27 5.85 5.54 | PM2110-680K 68.00 | 670 | 42.20 0.03 | 077 M6193-ND 6.94 646 6.12 | PM2120-680K 
82.00 | 560 | 43.40 0.03 | 0.62 M6157-ND 627 5.85 5.54 | PM2110-820K 82.00 | 640 | 49.50 0.03 | 0.87 M6194-ND 6.94 646 6.12 | PM2120-820K 
100.00 | 5.40 | 51.40 0.03 | 0.62 M6158-ND 627 5.85 5.54 | PM2110-101K 100.00 | 610 | 5870 0.04 | 0.87 M6195-ND 6.94 646 6.12 | PM2120-101K 
120.00 | 5.10 | 59.60 0.04 | 0.62 M6159-ND 627 5.85 5.54 | PM2110-121K 120.00 | 5.80] 68.10 0.04 | 0.87 M6196-ND 6.94 646 6.12 | PM2120-121K 
150.00 | 430 | 77.30 0.05 | 0.59 M6160-ND 627 5.85 5.54 | PM2110-151K 150.00 | 5.50 | 8250 0.04 | 0.87 M6197-ND 6.94 646 6.12 | PM2120-151K 
180.00 | 370 | 96.30 0.07 | 0.53 M6161-ND. 6.27 585 5.54 | PM2110-181K 180.00 | 5.30] 96.20 0.05 | 0.83 M6198-ND 6.94 646 6.12 | PM2120-181K 
220.00 | 3.50 | 113.80 0.07 | 0.60 M6162-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-221K 220.00 | 5.00] 11370 | 0.05 | 083 M6199-ND 6.94 646 6.12 | PM2120-221K 
270.00 | 340 | 134.90 0.08 | 0.60 M6163-ND. 627 5.85 5.54 | PM2110-271K 270.00 | 4.20 | 14450 | 0.07 | 0.80 M6200-ND 3.40 317 3.06 | PM2120-271K 
330.00 | 3.20 | 159.50 0.09 | 0.60 M6164-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-331K 330.00 | 3.60 | 18340 | 010] 078 M6201-ND 6.94 646 6.12 | PM2120-331K 
390.00 | 3.10 | 182.90 0.10 | 0.60 M6165-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-391K 390.00 | 350 | 21160 | 0.11 0.78 M6202-ND 6.94 646 6.12 | PM2120-391K 
470.00 | 260 | 230.40 0.13 | 0.57 M6166-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-471K 470.00 | 3.30 | 24710 | 012 | 0.85 M6203-ND 6.94 646 6.12 | PM2120-471K 
560.00 | 2.50 | 266.00 0.15 | 0.57 M6167-ND 6.27. 5.85 5.54 | PM2110-561K 560.00 | 3.20 | 28580 | 013 | 0.85 M6204-ND 6.94 646 6.12 | PM2120-561K 
680.00 | 210 | 337.10 0.20 | 0.54 M6168-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-681K 680.00 | 3.00 | 33630 | 014 | 0.85 M6205-ND 6.94 646 6.12 | PM2120-681K 
820.00 | 2.00 | 394.10 0.22 | 0.60 M6169-ND 627 5.85 5.54 | PM2110-821K 820.00 | 290 | 39250 | 016 | 0.85 M6206-ND 6.94 646 6.12 | PM2120-821K 
1000.00 | 1.90 | 463.70 0.24 | 0.60 M6170-ND 627 5.85 5.54 | PM2110-102K 1000.00 | 250 | 499.70 | 0.22 | 0.82 M6207-ND 6.94 646 6.12 | PM2120-102K 


* L (UH) #20% @1KHz 
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Surface Mount Chip Inductors 


PM0603 Series 


PM0805 Series 


1.78 


PM1008 Series 


2.79 


Features: + Ceramic Core, Wire Wound for Superior Reliability + High Self-Resonant Frequency + Hat Top Surface for 


Automated Pick and Place 
LTest} R,de | I,dce Cut Tape Tape & Reel 
L Q | Freq. | Max. | Max. | Digi-Key Price Each Pricing* J.W. Miller 
(nH) | Tol. |Min.| MHz | Ohms | mA | PartNo. 1 10 100 3,000 Part No. 
PM0603 Series 
22 | 10.3 
7 nH 18 | 250 | 0.08 | 700 | M1243CT-ND 64 58 48 190.50/M | PMO603-2N2 
39 | 103 
7 nH 22 250 | 0.08 | 700 | M1246CT-ND 64 58 48 190.50/M | PMO0603-3N9 
47 | 10:3 
= nH 20) 250 | 0.13 | 700 | M1248CT-ND 64 58 48 190.50/M | PMO0603-4N7 
6.8 | 45% | 28 | 250 | 0.11 700 | M1251CT-ND 64 58 48 190.50/M | PMO0603-6N8J 
8.2 | 45% | 30) 250 | 0.11 700 | M1254CT-ND 64 58 48 190.50/M | PMO0603-8N2J 
10 | 45% | 30} 250 | 0.15 | 700 | M1237CT-ND 64 58 48 190.50/M | PM0603-10NJ 
12 | 45% | 30} 250 | 0.13 | 700 | M1238CT-ND 64 58 48 190.50/M | PM0603-12NJ 
15 | 45% | 35 | 250 | 0.17 | 700 | M1239CT-ND 64 58 48 190.50/M | PMO0603-15NJ 
18 | 45% | 35 | 250 | 0.17 | 700 | M1240CT-ND 64 58 48 190.50/M | PMO0603-18NJ 
22 | +5% | 38| 250 | 0.19 | 700 | M1241CT-ND 64 58 48 190.50/M | PM0603-22NJ 
27 | 45% | 40 | 250 | 0.23 | 700 | M1242CT-ND 64 58 48 190.50/M | PMO0603-27NJ 
33 | 45% | 43] 250 | 0.23 | 600 | M1244CT-ND 64 58 48 190.50/M | PM0603-33NJ 
39 | 45% | 43) 250 | 0.25 | 600 | M1245CT-ND 64 58 48 190.50/M | PM0603-39NJ 
47 | +5% | 40 | 200 | 0.28 | 600 | M1247CT-ND 64 58 48 190.50/M | PMO0603-47NJ 
56 | +5% | 40) 200 |) 0.31 600 | M1249CT-ND 64 58 48 190.50/M | PMO0603-56NJ 
68 | +5% | 40 | 200 | 0.34 | 600 | M1250CT-ND 64 58 48 190.50/M | PM0603-68NJ 
72 | +5%| 35] 150 | 0.49 | 400 | M1252CT-ND 64 58 48 190.50/M | PMO0603-72NJ 
82 | 45% | 35] 150 | 0.54 | 400 | M1253CT-ND 64 58 48 190.50/M | PMO0603-82NJ 
100 | +5% | 35 | 150 | 0.58 | 400 | M1255CT-ND 64 58 48 190.50/M | PM0603-R10J 
120 | +5% | 35 150 | 0.65 | 300 | M1256CT-ND 64 58 48 190.50/M | PMO0603-R12J 
150 | +5% | 30} 150 | 0.92 | 280 | M1257CT-ND 64 58 48 190.50/M | PMO603-R15J 
180 | +5% | 30 | 100 | 1.25 | 240 | M1258CT-ND 64 58 48 190.50/M | PM0603-R18J 
220 | +5% | 30] 100 | 210 | 200 | M1259CT-ND 64 58 48 190.50/M | PMO0603-R22J 
270 | +5% | 30] 100 | 230 | 170 | M1260CT-ND 64 58 48 190.50/M | PMO0603-R27J 
LTest | R,de | I,dce Cut Tape Tape & Reel 
Tol.| Q | Freq. | Max. | Max.) Digi-Key Price Each Pricing* | J.W.Miller 
if % |Min.| MHz |Ohms| mA | PartNo. i 10 100 3,000 Part No. 
PM0805 Series 
2.2nH | 20 | 15 | 250 | 0.08 | 600 | M1150CT-ND 53 48 40 157.50/M | PM0805-2N2M 
3.3nH | 20 | 50 | 250 | 0.08 | 600 | M1151CT-ND 53, 48 40 157.50/M_ | PM0805-3N3M. 
6.8nH | 20 | 50 | 250 | 0.11 600 | M1152CT-ND 53 48 40 157.50/M | PM0805-6N8M 
8.2nH | 20] 50 | 250 | 0.12 | 600 | M1153CT-ND 53 48 40 157.50/M | PM0805-8N2M 
12nH | 20 | 50 | 250 | 0.15 | 600 | M1154CT-ND 53, 48 40 157.50/M | PM0805-12NM 
15nH | 20 | 50 | 250 | 0.17 | 600 | M1155CT-ND 53, 48 40 157.50/M | PM0805-15NM 
18nH | 20 | 50 | 250 | 0.20 | 600 | M1156CT-ND 53 48 40 157.50/M | PM0805-18NM 
22nH | 20] 55 | 250 | 0.22 | 500 | M1157CT-ND 53, 48 40 157.50/M | PM0805-22NM 
27nH | 20 | 55 | 250 | 0.25 | 500 | M1158CT-ND 53 48 40 157.50/M | PM0805-27NM 
33nH | 20] 60 | 250 | 0.27 | 500 | M1159CT-ND 53 48 40 157.50/M_ | PM0805-33NM 
39nH | 20 | 60 | 250 | 0.29 | 500 | M1160CT-ND 53 48 -40 | 157.50/M_ | PM0805-39NM 
47nH | 20 | 60 |) 200 | 0.31 500 | M1161CT-ND 53 48 -40 | 157.50/M_ | PM0805-47NM 
.O56UH | 10 | 60 | 200 | 0.34 | 500 | M1162CT-ND 53 48 -40 | 157.50/M | PM0805-56NK 
.068HH | 10 | 60 | 200 | 0.38 | 500 | M1163CT-ND 53 48 -40 | 157.50/M | PM0805-68NK 
082UH | 10 | 65 | 150 | 0.42 | 400 | M1164CT-ND 53 48 40 | 157.50/M_ | PM0805-82NK 


LTest | R,de | I,de Cut Tape Tape & Reel 
Tol.| Q | Freg. | Max. | Max.) Digi-Key Price Each Pricing* —_| J. W. Miller 
| % |Min.| MHz |Ohms| mA | Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 
10H | 10 | 65 | 150 | 0.46 | 400 | M1165CT-ND 53 48 40 | 157.50/M | PM0805-R10K 
12uH | 10 | 50 | 150 | 0.51 400 | M1166CT-ND 53 48 40 | 157.50/M | PM0805-R12K 
15uH | 10 | 50 | 100 | 0.56 | 400 | M1167CT-ND 53 48 40 | 157.50/M | PM0805-R15K 
18uH | 10 | 50 | 100 | 0.64 | 400 | M1168CT-ND 53 48 -40 | 157.50/M_ | PMO805-R18K 
22uH | 10 | 50 | 100 | 0.70 | 400 | M1169CT-ND 53 48 40 | 157.50/M | PM0805-R22K 
27uH | 10 | 40 | 100 141 280 | M1170CT-ND 53 48 40 | 157.50/M | PM0805-R27K 
33H | 10] 40 | 100 1.2 260 | M1171CT-ND 53 48 40 | 157.50/M | PM0805-R33K 
39H | 10] 40 | 100 1.5 200 | M1172CT-ND 53 48 -40 | 157.50/M | PMO805-R39K 
LTest| R,de | I,de Cut Tape Tape & Reel 
Tol. | Q | Freg. | Max. | Max. | Digi-Key Price Each Pricing* | J.W.Miller 
LE % |Min.| MHz |Ohms| mA | PartNo. 1 10 100 2,000 Part No. 
PM1008 Series 
10nH | 20 | 50 | 50 | 0.08 | 1000 | M1176CT-ND 68 61 51 202.50/M | PM1008-10NM 
12nH | 20 | 50 | 50 | 0.09 | 1000 | M1177CT-ND 68 61 51 202.50/M | PM1008-12NM 
15nH | 20 | 50 | 50 | 0.10 | 1000 | M1178CT-ND 68 61 51 202.50/M | PM1008-15NM 
18nH | 20 | 50 | 50 | 0.11 | 1000 | M1179CT-ND 68 61 51 202.50/M | PM1008-18NM 
22nH | 20 | 55 | 50 | 0.12 | 1000 | M1180CT-ND 68 61 51 202.50/M | PM1008-22NM 
27nH | 20 | 55) 50 | 0.13 | 1000 | M1181CT-ND 68 61 51 202.50/M | PM1008-27NM 
33nH | 20 | 60 | 50 | 0.14 | 1000 | M1182CT-ND 68 61 51 202.50/M | PM1008-33NM 
39nH | 20 | 60 | 50 | 0.15 | 1000 | M1183CT-ND 68 61 51 202.50/M | PM1008-39NM 
47nH | 20 | 65 | 50 | 0.16 | 1000 | M1184CT-ND 68 61 51 202.50/M | PM1008-47NM 
56nH | 10 | 65 | 50 | 0.18 | 1000 | M1185CT-ND 68 61 51 202.50/M |} PM1008-56NK 
68nH | 10 | 65 | 50 | 0.20 | 1000 | M1186CT-ND 68 61 51 202.50/M | PM1008-68NK 
82nH | 10 | 60 | 50 | 0.22 | 1000 | M1187CT-ND 68 61 51 202.50/M | PM1008-82NK 
-10UH | 10 | 60 | 25 | 0.56 | 650 | M1188CT-ND 68 61 51 202.50/M |} PM1008-R10K 
-12uH | 10 | 60 | 25 | 0.68 | 650 | M1189CT-ND 68 61 51 202.50/M_ | PM1008-R12K 
-15uH | 10 | 45 | 25 | 0.70 | 580 | M1190CT-ND 68 61 51 202.50/M | PM1008-R15K 
-18uUH | 10 | 45 | 25 | 0.77 | 620 | M1191CT-ND 68 61 51 202.50/M | PM1008-R18K 
-22uH | 10 | 45 | 25 | 0.84 | 500 | M1192CT-ND 68 61 51 202.50/M | PM1008-R22K 
.27UH | 10 | 45] 25 | 0.91 500 | M1193CT-ND 68 61 51 202.50/M | PM1008-R27K 
33H | 10 | 45 | 25 1.05 | 450 | M1194CT-ND 68 61 51 202.50/M | PM1008-R33K 
39H | 10 | 45 | 25 1.12 | 470 | M1195CT-ND 68 61 51 202.50/M | PM1008-R39K 
A7UH | 10 | 45 | 25 1.19 | 470 | M1196CT-ND 68 61 51 202.50/M |} PM1008-R47K 
-56UH | 10 | 45 | 25 1.33 | 400 | M1197CT-ND 68 61 51 202.50/M_ | PM1008-R56K 
68H | 10 | 45 | 25 1.47 | 400 | M1198CT-ND 68 61 51 202.50/M | PM1008-R68K 
82uH | 10 | 45 | 25 1.61 400 | M1199CT-ND 68 61 51 202.50/M_ | PM1008-R82K 
1.0uH | 10 | 35 | 25 1.75 | 370 | M1200CT-ND 68 61 51 202.50/M | PM1008-1ROK 
1.2UH | 10 | 35 | 7.9 | 2.00 | 340 | M1201CT-ND 68 «61 51 202.50/M |} PM1008-1R2K 
1.5uH | 10 | 28 | 7.9 | 2.30 | 330 | M1202CT-ND 68 «61 51 202.50/M | PM1008-1R5K 
1.8uH | 10 | 28 | 7.9 | 2.60 | 300 | M1203CT-ND 68 61 51 202.50/M |} PM1008-1R8K 
2.2UH | 10 | 28 | 7.9 | 280 | 290 | M1204CT-ND 68 61 51 202.50/M_ | PM1008-2R2K 
2.7UH | 10 | 22 | 7.9 | 3.20 | 290 | M1205CT-ND 68 61 51 202.50/M | PM1008-2R7K 
3.3uH | 10 | 22 | 7.9 | 3.40 | 290 | M1206CT-ND 68 61 51 202.50/M_ | PM1008-3R3K 
3.9uH | 10 | 20 | 7.9 | 3.60 | 260 | M1207CT-ND 68 61 51 202.50/M | PM1008-3R9K 
4.7uH | 10 | 20 |} 7.9 | 4.00 | 260 | M1208CT-ND 68 61 51 202.50/M |} PM1008-4R7K 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Surface Mount Power Inductors — 
PM3308 Series 


(E R, de Cut Tape Tape & Reel 

420% | Max. | |, sat. | I, rms Digi-Key Price Each Pricing* J.W. Miller 
(uH) | Ohms | Amp Amp Part No.* 1 10 100 1,000 Part No. 
10 0.11 24 2.0 M9719CT-ND. 2.90 2.61 2.18 870.00 PM3308-100M 
15 0.15 2.0 1.5 M9720CT-ND 2.90 2.61 2.18 870.00 PM3308-150M 
22 0.23 1.6 1.3 M9721CT-ND 2.90 2.61 2.18 870.00 PM3308-220M 
33 0.30 1.4 11 M9722CT-ND. 2.90 2.61 2.18 870.00 PM3308-330M 
47 0.39 1.0 0.8 M9723CT-ND 2.90 2.61 2.18 870.00 PM3308-470M 
68 0.66 0.9 0.7 M9724CT-ND 2.90 2.61 2.18 870.00 PM3308-680M 
100 0.84 0.7 0.6 M9725CT-ND. 2.90 2.61 2.18 870.00 PM3308-101M 
150 1.2 0.6 0.5 M9726CT-ND 2.90 2.61 2.18 870.00 PM3308-151M 
220 1.9 0.5 0.4 M9727CT-ND. 2.90 2.61 2.18 870.00 PM3308-221M 
330 27 0.4 0.3 M9728CT-ND 2.90 2.61 2.18 870.00 PM3308-331M 
470 4.0 0.3 0.2 M9729CT-ND 2.90 2.61 2.18 870.00 PM3308-471M 
680 5.3 0.2 01 M9730CT-ND 2.90 2.61 2.18 870.00 PM3308-681M 
1000 8.4 0.1 0.05 M9731CT-ND. 2.90 2.61 2.18 870.00 PM3308-102M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 +« Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


(1033) 663 


JW. Miller 


MAGNETIC S 


Surface Mount 
Power Inductors — 


PM105S 


PM3316 Series 
Terminal prea rs Ep TNS 
L | Rede Cut Tape Tape & Reel Dimensions 7 (iia - D EF 
420% | Max. | |, sat. | I, rms | Digi-Key Price Each Pricing* J.W. Miller ym! tJ 
|_(wH) | Ohms | Amp | Amp | PartNo. 1 10 100 500 Part No. (PM105S) 


1.0 | 0.009} 9.0 68 M9700CT-ND 3.00 2.70 2.25 450.00 PM3316-1ROM 
1.5 | 0.010} 80 64 M9701CT-ND. 3.00 2.70 2.25 450.00 PM3316-1R5M 


Dimensions (mm) 


22 | 0.012] 7.0 6.1 | M9702CT-ND 3.00 270 2.25 450.00 | PM3316-2R2M 7 

33 | 0015] 64 | 54 | M9703CI-ND 300 270 225) 450.00 | PM3316-3R3M peries 7 E c D Typ. ETyp. FTyp. 
47 | 0.018 | 54 4.8 _| M9704CT-ND 3.00. 2.70 2.25 450.00 _| PM3316-4R7M PM43 4.0+0.3 4540.3 3.2403 45 4.0 1.2 
68 | 0.027] 46 4.4 | M9705CT-ND 3.00 270 225 450.00 | PM3316-6R8M PM54 5.2403 5.8403 45+03 58 52 13 
10 | 0.038 | 38 3.9 Mane ND 3.00 270 2.25 450.00 | PM3316-100M PM105 9.0204 10.0204 54404 10.0 9.0 24 
15 | 0.046 | 3.0 3.1 | M9707CT-ND 3.00 270 225 450.00 | PM3316-150M 

22 | 0.085| 26 | 27 | M9708CT-ND 300 270 225) 450.00 | PM3316-220M Lalas 92404 mete poste ae ae ig 
33 | 010 | 20 2.1 | M9709CT-ND 3.00 270 2.25 450.00 | PM3316-330M 

47 | 014 | 16 1.8 | M9710CT-ND 3.00 270 225 450.00 | PM3316-470M Max. Cut Tape T&R 

68 0.20 14 15 M9711CT-ND 3.00 2.70 2.25 450.00 PM3316-680M L |Tol.| Test | DCR |Rated1| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | J.W.Miller 
100 | 028 | 12 1.3 | M9712CT-ND 3.00 270 225 450.00 | PM3316-101M (uH)| % | Freq |Ohms| Amps | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,500 _| Part No. 
150 | 040 | 1.0 1.0 | M9713CT-ND 3.00 270 225 450.00 | PM3316-151M PM43 Series 


220 0.61 0.8 0.8 M9714CT-ND. 3.00 2.70 2.25 450.00 PM3316-221M 
330 1.02 0.6 0.6 M9715CT-ND 3.00 2.70 2.25 450.00 PM3316-331M 
470 1.27 0.5 0.5 M9716CT-ND 3.00 2.70 2.25 450.00 PM3316-471M 
680 2.02 0.4 0.4 M9717CT-ND 3.00 2.70 2.25 450.00 PM3316-681M 
1000 | 3.00 0.3 0.3 M9718CT-ND 3.00 2.70 2.25 450.00 PM3316-102M 


10 | 20 | 2.5MHz] 0.182) 1.04 | M3100CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M3100TR-ND 489.00/M | PM43-100M 
12 | 20} 2.5MHz| 0.210) 0.97 |M3120CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M3120TR-ND 489.00/M | PM43-120M 
15 | 20 | 2.5MHz] 0.235) 0.85 | M3150CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M3150TR-ND 489.00/M | PM43-150M 
18 | 20 | 2.5MHz] 0.338) 0.74 |M3180CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M3180TR-ND 489.00/M | PM43-180M 
22 | 20) 2.5MHz/ 0.378} 0.68 | M3220CT-ND 1.63 1.47 1.23 )M3220TR-ND 489.00/M | PM43-220M 
27 | 20) 2.5MHz/ 0.522} 0.62 |M3327CT-ND 1.63 1.47 1.23 )M3327TR-ND 489.00/M | PM43-270M 
33 | 10]25MHz/0.540) 0.56 | M3330CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M3330TR-ND 489.00/M | PM43-330K 
39 | 10] 2.5MHz/ 0.587) 0.52 |M3390CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M3390TR-ND 489.00/M | PM43-390K 
47 | 10 | 2.5MHz! 0.844) 0.44 | M3470CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M3470TR-ND 489.00/M | PM43-470K 
56 | 10] 2.5MHz/ 0.937) 0.42 | M3560CT-ND 1.63 1.47 1.23 )M3560TR-ND 489.00/M | PM43-560K 
68 | 10|25MHz} 1.117) 0.37 | M3680CT-ND 1.63 1.47 1.23 | M3680TR-ND 489.00/M | PM43-680K 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Surface Mount Power Inductors — 


PM3340 Series 


10 | 20|2.5MHz| 0.10 | 1.44 |M4100CT-ND 1.00 .90  .75|M4100TR-ND 300.00/M | PM54-100M 
12 | 20|}2.5MHz] 0.12 | 1.40 |M4120CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M4120TR-ND 489.00/M | PM54-120M 
15 | 20|}2.5MHz] 0.14 | 1.30 |M4150CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M4150TR-ND 489.00/M | PM54-150M 
18 | 20|}2.5MHz] 0.15 | 1.23 |M4180CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M4180TR-ND 489.00/M | PM54-180M 
22 | 20)2.5MHz! 0.18} 1.11 |M4220CT-ND 1.63 1.47 1.23 )M4220TR-ND 489.00/M | PM54-220M 
27 | 20)2.5MHz! 0.20 | 0.97 |M4270CT-ND 1.63 1.47 1.23 )M4270TR-ND 489.00/M | PM54-270M 
33] 15]25MHz! 0.23 | 0.88 |M4330CT-ND 1.63 1.47 1.23 )M4330TR-ND 489.00/M | PM54-330L 
39) 15]25MHz! 0.32 | 0.80 |M4390CT-ND 1.63 1.47 1.23 )M4390TR-ND 489.00/M | PM54-390L 
47 | 15] 2.5MHz! 0.37 | 0.72 |M4470CT-ND 1.63 1.47 1.23 )M4470TR-ND 489.00/M | PM54-470L 


10 0.033 | 8.0 3.5 M9732CT-ND 3.40 3.06 2.55 229.50 PM3340-100M 


56 | 10|25MHz| 0.42 | 0.68 |M4560CT-ND 1.63 147 1.23 /M4560TR-ND 489.00/M | PM54-560K 
68 | 10|25MHz| 0.46 | 061 |M4680CT-ND 1.63 147 1.23 /M4680TR-ND 489.00/M | PM54-680K 
ae SES an 82 | 10/25MHz| 0.60 | 058 |M4820CT-ND 1.63 147 1.23 /M4820TR-ND 489.00/M | PM54-820K 
oa pes ae wou pes , 100] 10) 1kKHz |.0.70] 052 |M4101CT-ND 163 1.47 1.23|/M4101TR/ND 489.00/M | PM54-101K 
eins || Lore bee | Ut | eee) Bice eacy Galeliy? | atau ee 120] 10| 1KHz | 0.93] 048 |M4121CT-ND 1.63 1.47 1.23/M4121TR-ND 489.00/M | PM54-121K 
(i) Pemme | cae | sy ai u 0) it oe) | Letill 150} 10| 1KHz | 1.10} 040 |M41S1CT-ND 1.63 1.47 1.23/M4151TR-ND 489.00/M | PM54-151K 
1 
1 


180] 10) {KHz | 1.38) 0.38 |M4181CT-ND 1.63 147 1.23|M4181TR-ND 489.00/M | PM54-181K 
15 | 0.042 | 7.0 | 3.0 | M9733CT-ND 340 3.06 2.55 | 229.50 | PM3340-150M 220| 10] 1KHz | 1.57] 0.35 |M4221CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M4221TR-ND 489.00/M | PM54-221K 
22 | 0.054) 55 | 25 | M9734CT-ND 340 3.06 255 | 229.50 | PM3340-220M 

33 | 008 | 40 | 20 | mg735CT-ND 340 3.06 255 | 229.50 | PM3340-330M 

= a 38 16 _MO736CTND 340306 28 229.50____ PMSB40- 470M L |Tol.| Test Den Rated || Digi-Key price Exch Digi-Key pricing J.W.Miller 
68 | 0.17 | 30 | 1.2 | M9737CT-ND 340 3.06 255 | 229.50 | PM3340-680M (up| %'| Freq [Ohms] Amps | Past Nov A phaeigauaeicod eR pal ose 


100 0.22 25 1.2 M9738CT-ND 3.40 3.06 2.55 229.50 PM3340-101M 
150 0.34 20 0.9 M9739CT-ND 3.40 3.06 2.55 229.50 PM3340-151M 
220 0.44 1.6 0.7 M9740CT-ND 3.40 3.06 2.55 229.50 PM3340-221M 
330 0.7 1.2 0.6 M9741CT-ND 3.40 3.06 2.55 229.50 PM3340-331M 
470 0.95 1.0 0.3 M9742CT-ND 3.40 3.06 2.55 229.50 PM3340-471M 
680 1.2 1.0 0.2 M9743CT-ND 3.40 3.06 2.55 229.50 PM3340-681M 
1000 20 0.8 0.1 M9744CT-ND 3.40 3.06 2.55 229.50 PM3340-102M 


20 | 2.5MHz| 0.06 | 2.60 | M1001CT-ND 275 248 2.07 |M1001TRND 412.50 | PM105-100M 
20 | 2.5MHz| 0.07 | 245 |M1002CT-ND 2.75 248 2.07 |M1002TRND 412.50 | PM105-120M 
20 | 2.5MHz| 0.08 | 2.27 | M1008CT-ND 2.75 248 2.07 |M1003TRND 412.50 | PM105-150M 
18 | 20|2.5MHz| 0.09 | 215 |M1004CT-ND 2.75 248 2.07 |M1004TRND 412.50 | PM105-180M 
20 
20 
20 


2.5MHz| 0.10 | 1.95 | M1005CT-ND 2.75 248 2.07 }M1005TRND 412.50 | PM105-220M 
2.5MHz| 0.11 | 1.76 | M1006CT-ND 2.75 248 2.07 }M1006TRND 412.50 | PM105-270M 
2.5MHz| 0.12 | 1.50 | M1007CT-ND 2.75 248 2.07 }M1007TRND 412.50 | PM105-330M 
39 | 20)2.5MHz! 0.14) 1.37 |M1008CT-ND 2.75 248 2.07 |M1008TR-ND 412.50 | PM105-390M 
47 | 10] 2.5MHz} 0.17} 1.28 |M1009CT-ND 2.75 248 2.07 |M1009TR-ND 412.50 | PM105-470K 
56] 10)2.5MHz} 0.19} 1.17 |M1010CT-ND 2.75 248 2.07 |M1010TR-ND 412.50 | PM105-560K 
68 | 10) 2.5MHz} 0.22} 1.11 |M1011CT-ND 2.75 248 2.07 |M1011TR-ND 412.50 | PM105-680K 
82) 10)2.5MHz} 0.25} 1.00 |M1012CT-ND 2.75 248 2.07 |M1012TR-ND 412.50 | PM105-820K 
100) 10} 1kHz | 0.35) 0.97 | M1013CT-ND 2.75 248 2.07 |M1013TRND 412.50 | PM105-101K 
120) 10| 1kHz | 0.40] 0.89 | M1014CT-ND 2.75 248 2.07 |M1014TRND 412.50 | PM105-121K 
150) 10| 1kHz | 0.47] 0.78 | MI1015CT-ND 2.75 248 2.07 |M1015TR-ND 412.50 | PM105-151K 
180) 10| 1kHz | 0.63) 0.72 |M1016CT-ND 2.75 248 2.07 |M1016TRND 412.50 | PM105-181K 
220) 10) 1kHz | 0.73| 0.66 |M1017CT-ND 2.75 248 2.07 |M1017TR-ND 412.50 | PM105-221K 
270) 10) 1kHz | 0.97| 0.57 |M1018CT-ND 2.75 248 2.07 |M1018TR-ND 412.50 | PM105-271K 
330) 10) 1kHz | 1.15| 0.52 |M1019CT-ND 2.75 248 2.07 |M1019TR-ND 412.50 | PM105-331K 
390) 10) 1kHz | 1.30] 0.48 |M1020CT-ND 2.75 248 2.07 |M1020TR-ND 412.50 | PM105-391K 
470) 10) 1kHz | 1.48| 0.42 |M1021CT-ND 2.75 248 2.07 |M1021TR-ND 412.50 | PM105-471K 
560) 10) 1kHz | 1.90] 0.33 |M1022CT-ND 275 248 2.07 |M1022TR-ND 412.50 | PM105-561K 
680) 10) 1kHz | 2.25] 0.28 |M1023CT-ND 275 248 2.07 |M1023TR-ND 412.50 | PM105-681K 
820; 10] 1kHz | 255 | 0.24 |M1024CT-ND 2.75 248 2.07 |M1024TR-ND 412.50 | PM105-821K 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Surface Mount Power Inductors — 


PM5022 Series 


L R, de Cut Tape Tape & Reel PM105S (Shielded) Series 
20% | Max. |1, sat. | I, rms | Digi-Key Price Each Pricing* | J.W.Miller 10 | 20/25MHz] 0.06] 253 |Mi025CT-ND 440 3.96 330 /MI025TRND 660.00 | PM105S-100M 
(uH) | Ohms | Amp | Amp _| Part No. 1 10 100 250 Part No. 12 | 20/25MHz| 0.06 | 231 | M1026CT-ND 440 3.96 3.30 |M1026TR-ND 660.00 | PM105S-120M 
1.0 | 0.011 | 20 | 86 | M9745CT-ND 440 3.96 3.30 | 330.00 | PM5022-1ROM 15 | 20/25MHz| 0.07 | 2.06 |M1027CT-ND 4.40 3.96 3.30 |M1027TR-ND 660.00 | PM105S-150M 
22 | 0.014) 16 | 7.1 | M9747CT-ND 440 3.96 330 | 330.00 | PM5022-2ReM 18 | 20/2.5MHz| 0.08 | 1.89 | M1028CT-ND 440 3.96 3.30 |M1028TR-ND 660.00 | PM105S-180M 
33 | 0.016 | 14 | 62 | M9748CT-ND 440 396 3.30 | 330.00 | PM5022-3R3M 22 | 20/2.5MHz| 0.09] 1.71 |M1029CT-ND 4.40 3.96 3.30 |M1029TR-ND 660.00 | PM105S-220M 
56 | 0.022) 12 | 53 | M9746CT-ND 440 396 330 | 330.00 | PMs022-5R6M 27 | 20/2.5MHz| 0.11 | 1.54 | M1030CT-ND 4.40 3.96 3.30 |M1030TR-ND 660.00 | PM105S-270M 
10 0.032 10 43 M9751CT-ND 4.40 3.96 3.30 330.00 PM5022-100M 33 | 20)2.5MHz| 0.12} 1.39 |M1031CT-ND 4.40 3.96 3.30 |M1031TR-ND 660.00 | PM105S-330M 
15 10.036 | 8 4.0 | M9752CT-ND 4403.96 3.30 | 330.00 | PMs022-150M 39 | 20/2.5MHz| 0.16 | 1.28 |M1032CT-ND 4.40 3.96 3.30 |M1032TR-ND 660.00 | PM105S-390M 
o» |oo7| 7 35 | M9753CT-ND 440 396 330 | 330.00 | PMs022-220M 47 | 20|2.5MHz| 0.18| 1.17 |M1033CT-ND 4.40 3.96 3.30 |M1033TR-ND 660.00 | PM105S-470M 
33 | 006. | 55 | 30 | M9754CT-ND 440 396 330 | 33000 | PMs022-330M 56 | 20/2.5MHz| 0.19 1.07 | M1034CT-ND 4.40 3.96 3.30 |M1034TR-ND 660.00 ‘| PM105S-560M 
47 | 0087 | 45 | 26. | Me755cr-ND 440 396 330 | 330.00 | Plso22-470M 68 | 20/2.5MHz| 0.22| 0.97 | M1035CT-ND 4.40 3.96 3.30 |M1035TR-ND 660.00 | PM105S-680M 
6s | 013 | 35 | 23. | Mo756Cr-ND 440 396 330 | 330.00 | Plso22-680M 82 | 20/2.5MHz| 0.28 0.88 | M1036CT-ND 4.40 3.96 3.0 |M1036TR-ND 660.00 | PM105S-820M 
400-1019 1 3011.8] Me757Gr-ND 449 3963.30 | 330.00 | PM5022-101M 100] 20) ikHz | 0.35] 0.80 |M1037CT-ND 440 396 3.30 |M1037TR-ND 660.00 | PM105S-101M 

120] 20) ikHz | 0.38) 0.73 |M1038CT-ND 4.40 396 3.30|M1038TR-ND 660.00 | PM105S-121M 
150 | 0.25 | 26 | 1.5 | M9758CT-ND 440 396 3.30 | 330.00 | PMS022-151M 

150] 20) ikHz | 0.45] 0.65 |M1039CT-ND 4.40 3.96 3.30|M1039TR-ND 660.00 | PM105S-151M 
220 | 038 | 24 | 1.2 | M9759CT-ND 440 396 3.30 | 330.00 | PMS022-221M 

180] 20) ikHz | 0.62] 0.60 | M1040CT-ND 4.40 3.96 3.30 |M1040TR-ND 660.00 | PM105S-181M 
330 | 056 | 1.9 | 1.0 | M9760CT-ND 440 396 3.30 | 330.00 | PMS022-331M 

220] 20] 1kHz | 0.69] 0.54 | MI041CT-ND 440 3.96 3.30 |M1041TR-ND 660.00 | PM105S-221M 
470 | 085 | 1.4 | 0.82 | M9761CT-ND 440 396 3.30 | 330.00 _| PMS022-471M 

270] 20] 1kHz | 78 | 0.49 | M1042CT-ND 440 3.96 3.30|M1042TR-ND 660.00 | PM105S-271M 
680 | 1.2 | 12 | 0.72 | M9762CT-ND 440 396 330 | 330.00 | PMS022-681M 3 

330} 20] 1kHz | 1.03] 0.44 | M1043CT-ND 440 3.96 3.30 |M1043TR-ND 660.00 | PM105S-331M 
1000 | 18 | 1.0 | 0.56 _[IMB/eSCTEND) 440 3.96 3.30 | 330.00 _| PMs022-102M 390] 20] tkHz | 1.18] 0.41 | M1044CT-ND 440 3.96 3.30 |M1044TR-ND 660.00 | PM105S-391M 

20 


1kHz | 1.60 | 0.37 | M1045CT-ND 4.40 3.96 3.30 |M1045TR-ND 660.00 | PM105S-471M 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
664 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


e j 
Surface Mount Dual Parallel Series 
re T id Induct = tier ole ther oe thee ne tho, | bighKe Price Each J.W.Mill 
t fo jax. |,ac jax. < /o jax. |;ac jax. igi-Key rice Eacl .W. Miller 
ee oe i ee a orol nauctors uH | Amps} uH |Ohms} uH | Amps| pH | Ohms | PartNo. 1 10 25 _| PartNo. 
The PM3602 and PM3604 Series are versatile surface mount coils that can provide different PM3602 Series 
functions in a single package. A bifilar method is used in the winding of these coils. The user 5 | 241 3.8 | 0.023 20 | 1.20 15.2 | 0.092) M1209-ND 1.71 1.69 1.67 | PM3602-5-B 
can utilize these coils in four different ways, depending on the external connection chosen: 8 | 1.90 6.1 | 0.037 32 | 0.95 23.2 | 0.15 M1210-ND 1.71 1.69 1.67 | PM3602-8-B 
(1) Parallel Connection: Doubles the current capacity 10 | 1.83 74 | 0.040] 40 | 0.92] 296 ]016 | MI211-ND 1.71 1.69 1.67 | PM3602-10-B 
(2) Series Connection: 4 times the parallel inductance 15 | 1.45] 11.1 | 0.063] 60 | 073) 444 |025 | MI212ND 1.71 1.69 1.67 | PM3602-15-B 
(3) Dual Inductor: Creates two differential mode inductors 20 | 1.25 15.2 | 0.086 80_| 0.63 60.8 | 0.34 MiZ1S:NO) BA 1.69 1.67_| PM3602-20-B 
(4) 1:1 Ratio Transformer: For isolation and some flyback applications 25 | 1.17) 185 | 0.098] 100 | 0.69) 740 | 0.39 IAIN B) An 1.69 1.67 | PM3602-25-B 
33 | 098] 248 | 0.14 | 132 | 049) 992] 0.56 | M1215-ND 1.71 1.69 1.67 ‘| PM3602-33-B 
Features: ; ais = : ; 50 | 0.78] 375 | 0.22 | 200 | 0.38) 150.0 | 0.88 | M1216ND 1.71 1.69 1.67 | PM3602-50-B 
* Toroidal core design to minimize RFI radiation + Low loss core material +» Encapsulated in 68 | 072] 496 | 0.26 272 | 0.36 | 198.4 | 1.04 M1217-ND 171 4.69 1.67 | PM3602-68-B 
case for pick and place capability + Reflow soldering + Hi-pot 500V + Operating ambient 100 | 0.58! 740 ]040 | 400 | 0.29 | 2960 | 1.60 M1218-ND 246 242 2.40 | PM3602-100-BI 
temperature: -40°C to +85°C 150 | 047] 111.0 | 0.60 | 600 | 0.24] 444.0] 240 | M1219-ND 246 242 2.40 | PM3602-150-B 
Typical Applications: 200 | 0.40 | 150.0 | 0.84 | 800 | 020] 6000 | 336 | M1220-ND 246 242 240 | PM3602-200-B| 
+ Switching power supplies + Converters + Data communications + Processor/controller 250 | 0.33 | 192.5 | 1.19 | 1000 | 0.17 | 770.0 | 4.76 M1221-ND 2.46 2.42 2.40 | PM3602-250-B} 
circuits + Personal computers = Filters 300 | 0.32 | 2250 | 1.31 | 1200 | 0.16 | 900.0 | 5.24 | M1222ND 246 242 240 | PM3602-300-BI 
PM3604 Series 
5 | 3.30 38] 0019] 20] 165] 152 | 0.076] M1223ND 181 1.78 1.76 | PM3604-5-B 
8 | 3.00 58 | 0.024] 32 | 1.50] 23.2 | 0.096) M1224-ND 181 1.78 1.76 | PM3604-8-B 
10 | 270 73 | 0.028} 40 | 1.35] 29.2] 011 | M1225ND 181 178 1.76 | PM3604-10-B 
15 | 2.20] 11.0 | 0.041] 60 | 110] 440 | 016 | M1226-ND 181 1.78 1.76 | PM3604-15-B 
20 | 202| 142 | 0.049} 80 | 1.01 | 568 | 0.20 | M1227-ND 1.81 1.78 1.76 _| PM3604-20-B 
25 | 191] 17.0 | 0.054] 100 ] 096 | 680/022 | Mi228ND 181 178 1.76 | PM3604-25-B 
33 | 1.60] 231 | 0.078] 132 | 080] 924 |031 | M1220ND 181 178 1.76 | PM3604-33-B 
: 50 | 1.28] 355 | 0.12 | 200 | 0.64) 1420 | 0.48 | M1230-ND 1.81 1.78 1.76 _| PM3604-50-B 
Series or parallel con 68 | 119) 462 | 014 | 272 | o60 | 1848 |o56 | Mi231-ND 1.81 1.78 ‘1.76 _| PM3604-68-B 
joan < ff nie Dimensions (mm) 100 | 098| 680 | 0.21 | 400 | 0.49 | 2720 | 0.84 | M1232ND 245 242 2.40 | PM3604-100-B 
fe ard etennee Part # Bi c/;D/E 150 | 0.78 | 103.5 | 0.32 | 600 | 0.39] 414.0 | 1.28 | M1233-ND 245 242 2.40 | PM3604-150-B 
of the device. 1:1 Transformer/ P3602 8.99] 5.71] 2.54| 2.54 200 | 0.65} 140.0 | 0.47 | 800 | 033 | 560.0 | 1.88 | M1234ND 245 242 240 | PM3604-200-B 
Dual Differential Mode | pi3604 11.48] 6.73| 4.06] 2.54 250 | 0.60 | 1725 | 0.53 | 1000 | 0.30 | 690.0 | 212 | M1235-ND 245 242 240 | PM3604-250-BI 
300 | 0.52} 213.0 | 0.73 | 1200 | 0.26 | 8520 | 292 | M1236-ND 245 242 240 | PM3604-300-BI 
E Ide | Ryde Dimensions (mm) Lead JW. If I,de | Ryde Dimensions (mm) JW. 
(HH) | Max. | Max. A B C | @Nom. | Digi-Key Price Each =| Miller (HH) | Max. | Max. A B c D Ee Digi-Key Price Each | Miller 
+15% | Amps | Ohms | Max. Max. Min. | (mm) | Part No. 1 10 | Part No. +15% |Amps| Ohms} Max. Max. +.38 +.38 Max. | PartNo. 1 10 | Part No. 
5700 Series 6700 Series 
10 ] 11.00] .008 [ 22.23 11.10 4.75 | 1.63 |M5701-ND 863 8.05 [5701 10 |11.00] .008 [2223 10.77 15.24 635 25.40 ] M5732-ND 11.08 10.33 ]6701 
25 | 5.50 | 014 | 2223 11.10 475 | 1.02 | M5702-ND 863 8.05 |5702 25 | 550] .014 | 2223 1079 15.24 635 25.40 | M5733-ND 11.08 10.33 | 6702 
125 | 2.75 | 12 | 22.23 11.10 475 | .51 |M5703-ND 863 8.05 |5703 125 |275| 12 |2223 10.79 15.24 635 25.40 | M5734-ND 11.08 10.33 |6703 
to within 275 | 2.00 | 24 | 2223 1110 475) .41 | M5704-ND 863 8.05 |5704 275 | 2.00 | .24 | 22.23 1079 15.24 6.35 25.40 | M5735-ND 11.08 10.33 | 6704 
TST ohbody 450 | 1.50 | 49 | 2223 11.10 475 | 30 | MS705-ND_ 9.30 8.66 | 5705 450 | 1.50 | .49 | 22.23 1079 15.24 6.35 25.40 | M5736-ND 11.08 10.33 | 6705 
6701 - 6705 & 25 | 9.00 | 012 ) 28.58 14.27 7.92 | 1.63 | M5706-ND 9.30 8.66 /5706 25 | 9.00 | .012 | 28.58 15.24 20.32 10.16 31.75 | M5737-ND 12.00 11.18 | 6706 
6726 - 6731 75 | 5.00 | .04 | 28.58 14.27 7.92 | .91 | MS707-ND 9.30 8.66 | 5707 75 | 5.00] 04 | 28.58 15.24 20.32 10.16 31.75 | M5738-ND 12.00 11.18 | 6707 
400 | 2.25) 33 | 28.58 1427 7.92 | 46 | MS708-ND 9.30 8.66 / 5708 400 | 2.25] 33 | 28.58 15.24 2032 10.16 31.75 | M5739-ND 12.00 11.18 | 6708 
800 | 1.75 | .64 | 28.58 1427 7.92 | .38 | MS709-ND 9.30 8.66 / 5709 1000 | 1.50) 98 | 2858 15.24 20.32 1016 31.75 | M5741-ND 12.00 11.18 |6710 
1000 | 1.50 | 98 | 2858 1427 7.92 | 30 |MO7IGND 9.30 8.66 {5710 50 | 9.50 | .012 | 31.75 20.32 2286 15.24 34.93 | M5742-ND 13.14 1224 |6711 
50 | 9.50 ) .012 | 31.75 1588 9.52 | 1.63 | MS711-ND 10.61 9.89 /5711 150 | 4.75 | 046 | 31.75 20.32 2286 15.24 34.93 | M5743-ND 13.14 1224 |6712 
150 | 4.75 | .046 | 31.75 15.88 9.52 | .91 |MoM2ZND) 10.61 9.89 | 5712 700 | 2.25] 42 | 31.75 20.32 2286 15.24 34.93 | M5744-ND 13.14 1224 |6713 
700 | 225) 42 | 31.75 1588 952 | 46 ede, 1061 9.69 | 5713 1250 | 1.75 | 85 | 31.75 2032 2286 15.24 3493 | M5745-ND 13.14 12.24 |6714 
1250 | 1.75 | 85 | 31.75 1568 952 | 38 alge, 10.61 989 /5714 4600 | 1.50 | 127 | 31.75 2032 2286 1524 3493 | MS746ND 1314 1224 |6715 
1600 | 1.50 | 1.27 | 31.75 15.88 952 | .30 | MS5715-ND 10.61 9.89 |5715 : : ; : : : : : : 
125 | 7.75 | .032 | 46.02 22.86 30.48 17.78 49.53 | M5747-ND 15.53 14.47 | 6716 
= a pe ieee fone - yeaa a ae ae 500 | 4.00 | .15 | 46.02 2286 3048 17.78 4953 | M5748-ND 15.53 14.47 |6717 
1100 | 250) 33 | 46.02 19.05 1905 | .64 |MS718-ND 1594 14.85 |5718 1100) 250) 33 | 46.02 2286 9048 17.78 4053 Bisa 1853 14.47 | 6718 
2050! 175 | 92 | 4602 19.05 19.05 | 46 |MS7I9-ND 1594 1485 5719 2250 | 1.75 | 92 | 46.02 22.86 30.48 17.78 49.53 | M5750-ND 15.53 14.47 |6719 
4500 | 125 | 264 | 4602 1905 19.05 | (30 | MS720-ND 1594 1485 |5720 4500 | 1.25 | 2.64 | 46.02 22.86 30.48 17.78 49.53 | M5751-ND 18.28 17.03 | 6720 
250 | 8.00 | 041 | 53.98 2360 1508 | 157 INGOEND tese 17.31 [eri 250 | 8.00 | .041 | 53.98 27.94 3810 22.86 57.15 | M5752-ND 18.28 17.03 |6721 
900 | 3.75 | 175 | 5398 23.80 1588 | 81 |MS5722-ND 1858 1731 |5722 900 | 3.75 | .175 | 53.98 2794 3810 22.86 57.15 | M5753ND 21.13 19.69 | 6722 
jg00 | 250 | 55 | 5398 2380 1588 | 58 |MS723-ND 1858 1731 |5723 1800 | 250 | 55 | 5398 27.94 3810 2286 57.15 | M5754-ND 21.13 19.69 | 6723 
4oo0 | 175 | 1.16 | 53.98 2380 15.88) 46 |MS5724ND 19.91 1855 |5724 4000 | 1.75 | 1.16 | 53.98 27.94 3810 2286 57.15 | M5755-ND 21.13 19.69 |6724 
go00| 1.00 | 334 | 53.98 2380 1588 | .30 |M5725ND 19.91 1855 |5725 8000 | 1.00 | 3.34 | 53.98 27.94 3810 2286 57.15 | M5756-ND 21.13 19.69 | 6725 
25 | 250.040 | 1397. 559 381 | 51 |M5726ND 8.00 745 15726 25 | 2.50 | .040 | 13.97 10.79 15.24 6.35 25.40 | M5757-ND 12.11 11.28 | 6726 
35 250 | .035 | 17.78 813 3.81 .64 | M5727-ND 8.00 7.45 | 5727 35 | 2.50 | .035 | 17.78 10.79 15.24 635 25.40 | M5758-ND 12.11 11.28 | 6727 
50 | 250 | .060 | 1905 813 381] 51 |M5728-ND 800 7.45 |5728 50 | 2.50 | .060 ] 19.05 10.79 15.24 6.35 25.40 | M5759-ND 12.11 11.28 |6728 
400 | 2.50 | .o80 | 21.59 9.14 5.08 | .51 |M5729-ND 8.00 7.45 |5729 100 | 250] .080 | 21.59 1079 15.24 635 25.40 | M5760-ND 12.11 11.28 | 6729 
70 | 3.00 | .050 | 2159 914 508] .64 | M5730-ND 857 7.98 |5730 70 | 3.00 | .050 ) 21.59 10.79 15.24 6.35 25.40 | M5761-ND 12.11 11.28 |6730 
40 | 4.00 | .025 | 21.59 914 508 | 81 |MS5731-ND 800 7.45 |5731 40 | 4.00 | .025 | 21.59 1079 15.24 635 25.40 | M5762-ND 12.11 11.28 | 6731 
if i " i R,de Dimensions (mm) J.W. 
8101-8103 Series 8104-8121 Series Max. A B Cc D E | Digi-Key Price Each Miller 
Ohms | Max. 40.01 #0.015 40.015 Max. | PartNo. 1 10 Part No. 
B+ <_BS> 0.173 | 1930 1079 15.24 635 2286 | M9836-ND 6.07 5.66 | 8101 
0.09 | 1930 10.79 15.24 635 22.86 | M9837-ND 6.07 5.66 | 8102 
0.022 | 1930 1079 15.24 635 2286 | M9838-ND 6.07 5.66 | 8103 
0.17 | 3048 15.24 2032 1016 30.48 | M9839-ND 9.54 8.89 | 8104 
0.12 | 3048 15.24 20.32 1016 30.48 | M9840-ND 9.54 8.89 | 8105 
0.07 | 3048 15.24 2032 1016 30.48 | M9841-ND 9.54 889 | 8106 
0.022 | 30.48 15.24 20.32 10.16 30.48 | M9842-ND 9.54 8.89 | 8107 
BIT Ine 0.01 | 3048 15.24 2032 1016 30.48 | M9843-ND 9.54 8.89 | 8108 
Ss 2 |e 0.33 | 34.29 20.32 2286 15.24 36.83 | M9844-ND 14.33 13.35 | 8109 
I I 0.21 | 3429 20.32 2286 15.24 36.83 | M9845-ND 1433 13.35 | 8110 
be eee O11 | 3429 2032 2286 1524 36.83 | M9846-ND 1433 13.35 | 8117 
c 0.055 | 34.29 2032 2286 15.24 36.83 | M9847-ND 1433 1335 | 8112 
0.022 | 36.83 20.32 2286 15.24 38.10 | M9848-ND 1433 13.35 | 8113 
0.011 | 36.83 2032 2286 15.24 38.10 | M9849-ND 1433 1335 | 8114 
0.006 | 3810 2032 2286 15.24 3886 | M9850-ND 1433 13.35 | 8115 
045 | 3937 2032 2286 1524 41.91 | M9851-ND 19.07. 17.77 | 8116 
03 | 3937 2032 2286 15.24 41.91 | Mg9852-ND 19.07 17.77 | 8117 
0.032 | 41.91 2032 2286 15.24 41.91 | M9853-ND 19.07 17.77 | 8118 
0.012 | 4318 2286 30.48 17.78 41.91 | M9854-ND 19.07 17.77 | 8119 
0.008 | 43.18 2286 3048 17.78 41.91 | M9855-ND 19.07 17.77 | 8120 
0.007 | 43.18 2286 30.48 17.78 41.91 | M9856-ND 19.07 17.77 | 8121 
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L (wH) L (wH) R,de Dimensions (mm) JW. L (pH) L (wH) R,de Dimensions (mm) JW. 
+15% I, de 415% Max. A B Digi-Key Price Each Miller 415% I, de 415% Max. A B Digi-Key Price Each Miller 
@ 1KHz (A) | @I Rated Ohms Max. Min. Part No. 1 10 Part No. @ 1KHz (A) | @I Rated Ohms Max. Min. Part No. 1 10 Part No. 
2100 Series — Horizontal 2100 Series — Vertical 
10 10.8 6.3 0.006 19.56 1.35 M9764-ND 3.10 2.89 | 2101-H 10 10.8 6.3 0.006 8.64 1.35 M9857-ND 3.10 2.89 | 2101-V 
12 10.3 74 0.007 19.56 1.35 M9765-ND 3.10 2.89 | 2102-H 12 10.3 74 0.007 8.64 1.35 Mg9858-ND 3.10 2.89 | 2102-V 
15 Te 10.2 0.012 19.30 1.07 M9766-ND 3.10 2.89 | 2103-H 15 we: 10.2 0.012 8.38 1.07 Mg9859-ND 3.10 2.89 | 2103-V 
18 74 11.9 0.013 19.30 1.07 M9767-ND 3.10 2.89 | 2104-H 18 74 11.9 0.013 8.38 1.07 M9860-ND 3.10 2.89 | 2104-V 
22 7.0 14.2 0.015 19.30 1.07 M9768-ND 3.10 2.89 | 2105-H 22 7.0 14.2 0.015 8.38 1.07 M9861-ND 3.10 2.89 | 2105-V 
27 5.3 19.1 0.026 19.05 0.86 M9769-ND 3.10 2.89 | 2106-H 27 5.3 19.1 0.026 8.13 0.86 M9862-ND 3.10 2.89 | 2106-V 
33 5.0 22.8 0.029 19.05 0.86 M9770-ND 3.10 2.89 | 2107-H 33 5.0 22.8 0.029 8.13 0.86 M9863-ND 3.10 2.89 | 2107-V 
39 48 26.4 0.032 19.05 0.86 M9771-ND 3.10 2.89 | 2108-H 39 48 26.4 0.032 8.13 0.86 M9864-ND 3.10 2.89 | 2108-V 
47 3.6 34.7 0.055 19.05 0.69 M9772-ND 3.10 2.89 | 2109-H 47 3.6 34.7 0.055 7.87 0.69 Mg9865-ND 3.10 2.89 | 2109-V 
56 3.4 40.6 0.060 19.05 0.69 M9773-ND 3.10 2.89 | 2110-H 56 3.4 40.6 0.060 7.87 0.69 M9866-ND 3.10 2.89 | 2110-V 
68 3.3 48.3 0.067 19.05 0.69 M9774-ND 3.10 2.89 | 2111-H 68 3.3 48.3 0.067 7.87 0.69 M9867-ND 3.10 2.89 | 2111-V 
100 24 75.2 0.13 18.80 0.56 M9775-ND 3.10 2.89 | 2112-H 100 24 75.2 0.13 7.87 0.56 M9868-ND 3.10 2.89 | 2112-V 
120 22 88.5 0.15 18.80 0.56 M9776-ND 3.10 2.89 | 2113-H 120 2.2 88.5 0.15 7.87 0.56 M9869-ND 3.10 2.89 | 2113-V 
150 3.4 84.3 0.062 20.07 0.86 M9777-ND 3.10 2.89 | 2114-H 150 3.4 84.3 0.062 8.89 0.86 M9870-ND 3.10 2.89 | 2114-V 
180 26 113.1 0.11 19.56 0.69 M9778-ND 3.10 2.89 | 2115-H 180 26 113.1 0.11 8.64 0.69 M9871-ND 3.10 2.89 | 2115-V 
220 24 134.4 0.12 19.56 0.69 M9779-ND 3.10 2.89 | 2116-H 220 24 134.4 0.12 8.64 0.69 M9872-ND 3.10 2.89 | 2116-V 
270 1.8 181.6 0.21 19.30 0.56 M9780-ND 3.51 3.27 | 2117-H 270 18 181.6 0.21 8.38 0.56 M9873-ND 3.51 3.27 | 2117-V 
330 1.7 216.3 0.23 19.30 0.56 M9781-ND 3.51 3.27 | 2118H 330 1.7 216.3 0.23 8.38 0.56 M9874-ND 3.51 3.27 | 2118-V 
390 ue 250.1 0.25 19.30 0.56 M9782-ND 3.51 3.27 | 2119-H 390 1.7 250.1 0.25 8.38 0.56 M9875-ND 3.51 3.27 | 2119-V 
470 1.6 293.8 0.28 19.30 0.56 M9783-ND 3.51 3.27 | 2120-H 470 1.6 293.8 0.28 8.89 0.56 M9876-ND 3.51 3.27 | 2120-V 
560 1.5 341.5 0.30 20.07 0.56 M9784-ND 3.51 3.27 | 2121-H 560 1.5 341.5 0.30 8.89 0.56 M9877-ND 3.51 3.27 | 2121-V 
680 1.4 403.2 0.33 20.07 0.56 M9785-ND 3.51 3.27 | 2122-H 680 14 403.2 0.33 8.89 0.56 M9878-ND 3.51 3.27 | 2122-V 
820 1.4 472.8 0.37 20.07 0.56 M9786-ND 3.51 3.27 | 2123-H 820 1.4 472.8 0.37 8.89 0.56 M9879-ND 3.51 3.27 | 2123-V 
1000 1.3 559.2 0.40 20.57 0.56 M9787-ND 3.51 3.27 | 2124-H 1000 1.3 559.2 0.40 9.40 0.56 M9880-ND 3.51 3.27 | 2124-V 
2200 Series — Horizontal 2200 Series — Vertical 
10 12.5 6.7 0.007 22.35 1.35 M9788-ND 3.92 3.65 | 2201-H 10 12.5 67 0.007 11.68 1.35 M9881-ND 3.92 3.65 | 2201-V 
12 12.0 7.9 0.008 22.35 1.35 M9789-ND 3.92 3.65 | 2202-H 12 12.0 79 0.008 11.68 1.35 M9882-ND 3.92 3.65 | 2202-V 
15 11.3 9.6 0.008 22.35 1.35 Mg9790-ND 3.92 3.65 | 2203-H 15 11.3 9.6 0.008 11.68 1.35 M9883-ND 3.92 3.65 | 2203-V 
18 10.8 11.3 0.009 22.35 1.35 M9791-ND 3.92 3.65 | 2204-H 18 10.8 11.3 0.009 11.68 1.35 M9884-ND 3.92 3.65 | 2204-V 
22 10.3 13.4 0.010 22.35 1.35 M9792-ND 3.92 3.65 | 2205-H 22 10.3 13.4 0.010 11.68 1.35 M9885-ND 3.92 3.65 | 2205-V 
27 98 16.0 0.011 22.35 1.35 | M9793-ND 3.92 3.65 | 2206-H 27 98 16.0 0.011 11.68 1.35 | M9886-ND 3.92 3.65 | 2206-V 
33 74 21.6 0.020 22.10 1.07 Mg9794-ND 3.92 3.65 | 2207-H 33 74 21.6 0.020 11.43 1.07 M9887-ND 3.92 3.65 | 2207-V 
39 Tél 25.0 0.022 22.10 1.07 M9795-ND 3.92 3.65 | 2208-H 39 7A 25.0 0.022 11.43 1.07 M9888-ND 3.92 3.65 | 2208-V 
47 67 29.3 0.024 22.10 1.07 M9796-ND 3.92 3.65 | 2209-H 47 6.7 29.3 0.024 11.43 1.07 Mg9889-ND 3.92 3.65 | 2209-V 
56 6.4 34.1 0.026 22.10 1.07 Mg9797-ND 3.92 3.65 | 2210-H 56 6.4 34.1 0.026 11.43 1.07 Mg9890-ND 3.92 3.65 | 2210-V 
68 49 45.7 0.046 21.84 0.86 M9798-ND 3.92 3.65 | 2211-H 68 49 45.7 0.046 11.18 0.86 M9891-ND 3.92 3.65 | 2211-V 
100 44 64.0 0.056 21.84 0.86 Mg9799-ND 3.92 3.65 | 2212-H 100 44 64.0 0.056 11.18 0.86 Mg9892-ND 3.92 3.65 | 2212-V 
120 3.3 84.4 0.098 21.84 0.69 Mg9800-ND 3.92 3.65 | 2213-H 120 3.3 84.4 0.098 11.18 0.69 Mg9893-ND 3.92 3.65 | 2213-V 
150 34 102.7 0.11 21.84 0.69 Mg9801-ND 3.92 3.65 | 2214-H 150 3.1 102.7 0.11 11.18 0.69 Mg9894-ND 3.92 3.65 | 2214-V 
180 3.8 105.9 0.075 22.86 0.86 Mg9802-ND 3.92 3.65 | 2215-H 180 3.8 105.9 0.075 12.19 0.86 Mg9895-ND 3.92 3.65 | 2215-V 
220 3.6 125.6 0.083 22.86 0.86 Mg9803-ND 3.92 3.65 | 2216-H 220 3.6 125.6 0.083 12.19 0.86 Mg9896-ND 3.92 3.65 | 2216-V 
270 3.4 149.4 0.092 22.86 0.86 Mg9804-ND 4.32 4.03 | 2217-H 270 3.4 149.4 0.092 12.19 0.86 Mg9897-ND 4.32 4.03 | 2217-V 
330 3.3 176.8 0.10 22.86 0.86 Mg9805-ND- 4.32 4.03 | 2218-H 330 3.3 176.8 0.10 12.19 0.86 Mg9898-ND 4.32 4.03 | 2218-V 
390 25 235.3 0.18 22.35 0.69 Mg9806-ND 4.32 4.03 | 2219-H 390 25 235.3 0.18 11.68 0.69 Mg899-ND 4.32 4.03 | 2219-V 
470 23 275.9 0.19 22.35 0.69 Mg9807-ND 4.32 4.03 | 2220-H 470 23 275.9 0.19 11.68 0.69 Mg9900-ND 4.32 4.03 | 2220-V 
560 22 | 3201 0.21 22.35 0.69 | M9808-ND 432 4.03 | 2221-H 560 22 | 3204 0.21 11.68 0.69 | Mg9901-ND 432 4.03 | 2221-v 
680 24 377.2 0.23 23.11 0.69 | M9809-ND 4.32 4.03 | 2222-H 680 24 377.2 0.23 12.45 0.69 | Mg9902-ND 432 4.03 | 2222-v 
820 20 | 441.5 0.26 23.11 0.69 | M9810-ND 4.32 4.03 | 2223-H 820 20 | 4415 0.26 12.45 0.69 | Mg9903-ND 432 4.03 | 2223-v 
1000 19 521.3 0.28 23.11 0.69 | M9811-ND 4.32 4.03 | 2224-H 1000 19 521.3 0.28 12.45 0.69 | M9904-ND 432 4.03 | 2204-V 
2300 Series — Horizontal 2300 Series — Vertical 
10 20.0 67 0.005 29.97 1.68 | M9812-ND 473 441 | 2301-H 10 20.0 67 0.005 14.22 1.68 | M9905-ND 473 441 | 2301-V 
12 19.1 78 0.005 29.97 1.68 | M9813-ND 4.73 4.41 | 2302-H 12 19.1 78 0.005 14.22 1.68 | M9906-ND 4.73 4.41 | 2302-V 
15 18.0 95 0.006 29.97 1.68 | M9814-ND 4.73 4.41 | 2303-H 15 18.0 95 0.006 14.22 1.68 | M9907-ND 4.73 4.41 | 2303-V 
18 17.2 144 0.006 29.97 1.68 | M9815-ND 4.73 4.41 | 2304-H 18 172 114 0.006 14.22 1.68 | M9908-ND 473 4.41 | 2304-V 
22 16.4 13.2 0.007 | 29.97 1.68 | M9816-ND 4.73 4.41 | 2305-H 22 16.4 13.2 0.007 14.22 1.68 | M9909-ND 473 4.41 | 2305-V 
27 15.6 15.7 0.008 29.97 1.68 M9817-ND 4.73 4.41 | 2306-H 27 15.6 15.7 0.008 14.22 1.68 Mg9910-ND 4.73 4.41 | 2306-V 
33 11.7 21.3 0.013 28.96 1.35 Mg9818-ND 4.73 4.41 | 2307-H 33 11.7 21.3 0.013 13.46 1.35 Mg9911-ND 4.73 4.41 | 2307-V 
39 11.2 24.7 0.014 28.96 1.35 Mg9819-ND 4.73 4.41 | 2308-H 39 11.2 24.7 0.014 13.46 1.35 Mg9912-ND 4.73 4.41 | 2308-V 
47 10.7 29.0 0.016 28.96 1.35 M9820-ND 4.73 4.41 | 2309-H 47 10.7 29.0 0.016 13.46 1.35 Mg9913-ND 4.73 4.41 | 2309-V 
56 10.2 33.7 0.017 28.96 1.35 M9821-ND 4.73 4.41 | 2310-H 56 10.2 33.7 0.017 13.46 1.35 Mg9914-ND 4.73 4.41 | 2310-V 
68 77 45.2 0.030 28.70 1.07 | M9822-ND 473 441 | 2311-H 68 77 45.2 0.030 13.21 1.07 | M9915-ND 473 4.41 | 2311-V 
100 70 63.1 0.037 28.70 1.07 | M9823-ND 4.73 441 | 2312H 100 7.0 63.1 0.037 13.21 1.07 | M9916-ND 4.73 441 | 2312-V 
120 67 73.9 0.040 | 2870 1.07 | M9824-ND 4.73 4.41 | 2313-H 120 67 73.9 0.040 13.21 1.07 | M9917-ND 473 4.41 | 2313-V 
150 5.0 101.4 0.071 28.45 0.86 | M9825-ND 473 441 | 2314H 150 5.0 101.4 0.071 12.95 0.86 | M9918-ND 4.73 441 | 2314-V 
180 48 118.9 0.078 28.45 0.86 | M9826-ND 4.73 4.41 | 2315-H 180 48 118.9 0.078 12.95 0.86 | M9919-ND 4.73 4.41 | 2315-V 
220 5.8 123.8 0.054 29.72 1.07 M9827-ND 4.73 4.41 | 2316-H 220 5.8 123.8 0.054 14.22 1.07 Mg920-ND 4.73 4.41 | 2316-V 
270 5.5 147.2 0.060 29.72 1.07 M9828-ND 4.73 4.41 | 2317-H 270 5.5 147.2 0.060 14.22 1.07 Mg921-ND 4.73 4.41 | 2317-V 
330 5.2 174.1 0.067 29.72 1.07 M9829-ND 4.73 4.41 | 2318-H 330 5.2 174.1 0.067 14.22 1.07 Mg9922-ND 4.73 4.41 | 2318-V 
390 5.0 200.2 0.072 29.72 1.07 Mg9830-ND 4.73 4.41 | 2319-H 390 5.0 200.2 0.072 14.22 1.07 Mg9923-ND 4.73 4.41 | 2319-V 
470 3.8 271.4 0.13 29.46 0.86 M9831-ND 4.73 4.41 | 2320-H 470 3.8 271.4 0.13 13.72 0.86 Mg9924-ND 4.73 4.41 | 2320-V 
560 36 314.8 0.14 29.46 0.86 | M9832-ND 4.73 441 | 2321-H 560 3.6 314.8 0.14 13.72 0.86 | M9925-ND 473 441 | 2321-V 
680 34 370.7 0.15 29.46 0.86 | M9833-ND 4.73 4.41 | 2322-H 680 34 370.7 0.15 13.72 0.86 | M9926-ND 4.73 4.41 | 2322-V 
820 26 | 500.9 0.27 28.96 0.69 | M9834-ND 4.73 4.41 | 2323-H 820 26 | 500.9 0.27 13.46 0.69 | Mg9927-ND 473 4.41 | 2323-v 
1000 24 593.6 0.30 28.96 0.69 | M9835-ND 4.73 4.41 | 2324-H 1000 24 593.6 0.30 13.46 0.69 | M9928-ND 4.73 4.41 | 2324-V 


666 (1033) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


High Current RF Chokes 
1110, 1120, 1130 and 1140 Series 


1130 Series 1140 Series 
Gi 
Posi l Lead tinned ) Lead tinned : Lead tinned 
lo within to within to within to within 
1/8" of body 1/8" of body 1/8" of body 1/8" of body 
L (uH) DCR Dimension (In.) L (uH) DCR Dimension (In.) 
#20% (Oy de Cc D Digi-Key Price Each J.W. Miller #20% (Q) | Ide c D Digi-Key Price Each J.W. Miller 
@1KHz | Max. | (A) | Approx. | Nom. Part No. 1 10 25 Part No. @1KHz | Max. | (A) | Approx. | Nom. Part No. 1 10 25 Part No. 
RF Chokes 1110 Series 10% RF Chokes 1130 Series 10% 
10.00 | 0.01 | 9.00 | 0.55 0.05 M6220-ND 290 271 261 1110-100K 33.00 | 0.02 | 13.50] 0.79 0.06 M6301-ND 513 4.78 4.62 1130-330K 
15.00 | 0.02 ) 7.20 | 0.53 0.05 M6222-ND 290 271 261 1110-150K 39.00 | 0.02 | 1140] 0.79 0.06 M6302-ND 513 4.78 462 | 1130-390K 
a4 a a hes ne eoand a ot a tooo 82.00 | 0.03 | 9.00 | 0.79 | 0.05 M6306-ND 513 478 462 | 1130-820K 
‘ d : i . : . : 400.00 | 0.03 | 9.00] 079 | 0.05 M6307-ND 513 478 462 | 1130-101K 
an a. a mE ares ie aa au a nee 120.00 | 0.05 | 7.20 | 079 | 0.05 M6308-ND 513478 462 | 1190-121K 
106.00: |040. | <2.80/|| 20.504 |~/00e Ness ND Soo; saa Bea: || Atincioie 220.00 | 0.08 | 550 | 077 | 0.04 M6311-ND 513 478 462 | 1130-221K 
: : j i ; ‘ ; : : 470.00 | 0.19 | 4.00 | 077 | 0.04 M6315-ND 513 478 462 | 1130-471K 
120.00 | 0.13 | 200] 050 | 0.03 M6233-ND 290 271 261 | 1110-121K ; d i f 4 - ; ‘ 
150.00 | 018 | 160 | 050 | 003 M234-ND 290 271 261 | 1110-151K 560.00 | a.21 | 400] 077 | 003 M6316-ND 513 478 462 | 1130-561K 
200,00 | 024 | 160 | 050 | 0.03 M6236-ND 200 271 261 | 1110-221K 680.00 | 0.26 | 280] 077 | 0.03 M6317-ND 513 478 462 | 1130-681K 
330.00 | 0.34 | 1.30 | 0471 0.02 M6238-ND 290 271 261 | 1110-331K 1500.00 | 0.52 | 200 | 075 | 0.03 M6321-ND 513478 462 | 1130-152K 
390.00 | 046 | 1.00 | 047 | 0.02 M6239-ND 290 271 261 | 1110-391K 3300.00 | 1.27 | 1.30 | 075 | 002 M6325-ND 513 478 462 | 1130-332K 
560.00 | 0.70 | 080 | 047 | 0.02 M6241-ND 290 271 261 | 1110-561K 4700.00 | 1.86 | 1.00 | 075 | 0.02 M6327-ND 513 478 462 | 1130-472K 
RF Chokes 1120 Series 20% RF Chokes 1140 Series 10% 
1.00 | 0.00 | 1140) 0.63 | 0.07 ERAN) 3.33 3.10 3.00) 1120-1R0M 18.00 | 0.01 | 27.00] 1.15 ] 0.08 M6340-ND 1063 991 9.57 | 1140-180K 
B70 1100011 | 480") 0.68 ae Ch 7 ew : ae S300 = te aM 47.00 | 0.02 | 1440] 1.15 | 0.07 M6345-ND 10.63 9.91 957 | 1140-470K 
jokes eries fo 
68.00 | 0.02 | 1440] 1.15 | 0.06 M6347-ND 1063 991 9.57 | 1140-680K 
10.001 | OO || SAO | O.63' 1/0108: eee eee a= S00 || pie, Os 100.00 | 0.03 | 1440] 1.15 | 0.06 M6349-ND 10.63 9.91 957 | 1140-101K 
Ge | | oee | fee | Oe Retna oo sip» aop | 4apneeee 120.00 | 0.03 | 1440] 1.15 | 0.06 | _Mé6350-ND 10.63 991 9.57 | 1140-121K 
22.00. | 20106. || ao: | oe8.s,|h (ood eeseIND) 333 340’. 300. | taspeD 220.00 | 0.05 | 11.40] 1.15 | 0.05 M6353-ND 1063 991 957 | 1140-221K 
fo0100" |. 0.08... 400.1. 062 |. 0.04 M6266-ND 333 310 300 | 1120-101K 330.00 | 0.07 | 11.40] 1.15 | 0.05 M6355-ND 1063 991 9.57 | 1140-331K 
150.00 | 0.10 | 400 10.62 10.03 Mi6268-ND 33334103001 1120-151K 820.00 | 015 | 7.20] 1.15 | 0.04 M6360-ND 1063 991 9.57 | 1140-821K 
2000 | 015 | 280 | oe | 003 M6270-ND 333 310 300 | 1120-221K 1200.00 | 023 | 550 | 1.14 | 0.04 M6362-ND 1063 991 9.57 | 1140-122K 
270.00 | 021 | 200 | 060 | 0.03 M6271-ND 333. 310 300 | 1120-271K 1500.00 | 0.32 | 450 | 1.14 | 0.04 M6363-ND 10.63 991 _9.57_|_1140-152K 
470.00 | 036 | 160 | 0.60 | 0.03 M6274-ND 333 310 3.00 | 1120-471K 2200.00 | 0.49 | 400 | 1.10 | 0.03 M6365-ND 1063 991 957 | 1140-222K 
1000.00 | 0.82 | 1.00 | 060 | 0.02 M6278-ND 333 340 3.00 | 1120-102K 3900.00 | 0.85 | 280 | 1140 | 003 M6368-ND 1063 991 9.57 | 1140-392K 
RF Chokes 1130 Series 20% 4700.00 | 1.14 | 200 | 142 | 003 M6369-ND 1063 991 9.57 | 1140-472K 
1.20 | 000 ] 21.00] 080 | 0.08 M6284-ND 613 478 462 | 1130-1ROM 10,000.00) 2.76 | 1.30) 1.11 0.02 M6373-ND 1063 991 9.57 | 1140-103K 
2.20 | 0.00 | 21.00] 0.80 | 0.08 M6287-ND 513 478 462 | 1130-2R2M 15,000.00| 3.39 | 1.30 | 1140 | 002 M6375-ND 1063 991 _9.57_|_1140-153K 
Coiled RF Chokes Radial Lead High Current 
—— RF Chokes 
mane 9 
TDi 12.2 +45.0 
GolliDia. Parts finished 7 fr aad 
: with VWI aa 
E Test], dc] Coil IW. rated sleeving. A 
(HH) | Q |Freq.) Max. Dia. Digi-Key Price Each | Miller 
5% |Min.(MHz)|(mA)| In.(mm) |PartNo. 1 10 |PartNo. 
Iron Core 
1.0r | 41] 25 ]2041] .165(4.19) ]M7010-ND 1.03 96 | 70F106Al Beet oe Sue 
22tt | 43] 7.9 }1132| .16(4.06) |M72R2-ND 1.25 1.17 | 70F226AI GRANOM 1.93 1.00 | e000 1FOM 
33tt | 40/79 | 912] .15(3.81) |M73R3-ND 1.25 1.17 | 7OFB36AI Reeerem sc5 180.| e000-1FEM 
47tt | 43] 7.9] 661| .15(3.81) |M74R7-ND 1.25 1.17 | 70F476AI Reeren +55 180 | e002FeM 
6stt | 40| 7.9 | 566] .15(3.81) |M76R8-ND 1.25 1.17 | 70FS86AI RESINEE 15 180 60003RaM 
jott | 36] 7.9 | 277] .16(4.06) |M7100-ND 1.52 1.42 | 70FI05Al M6005-ND 1.93 1.80 | 6000-4R7M 
22 | 51/25 | 229} .165(4.19) |M7220-ND 1.52 1.42 | 70F225Al M6006-ND 1.93 1.80 | 6000-6R8M 
33 | 50/25] 208] .17(4.32) |M7330-ND 1.52 1.42 | 70FB35Al M6007-ND 1.93 1.80 | 6000-100K 
47 | 44/25] 188] .175(4.44) |M7470-ND 1.52 1.42 | 70FA75Al M6008-ND 1.93 1.80 | 6000-120K 
68 | 42/25] 169] .18(4.57) |M7680-ND 1.52 1.42 | 7OF685Al M6009-ND 1.93 1.80 | 6000-150K No. of |Min.| Freq. | Digi-Key Price Each | J.W.Miller 
400 | 25] 25) 139) 165(4.19) |M7101-ND 1.65 1.55 | 70F104AI M6010-ND__1.93 _ 1.80 | 6000-180K alg] eu) At (a2) | cts 4) _| tht, 
220 | 46] .79) 114] .17(4.32) |M7221-ND 1.65 1.55 | 70F224Al M6011-ND 1.93 1.80 | 6000-220K 1] 11/2 = i Neier ie ies ce 
330 | 41] .79 | 103] .175 (4.44) |M7331-ND 1.65 1.55 | 70F334Al M6012-ND 1.93 1.80 | 6000-270K “ : - 
470 | 35.79 | 95] .185(4.70) |M7471-ND 1.65 1.55 | 70F474Al M6013-ND 1.93 1.80 | 6000-330K 2) 202 if aaa gies ie we desteenie 
680 | 37|.79] 87] .2(6.08) |M7681-ND 1.74 1.63 | 70F684AI M6014-ND 1.93 1.80 | 6000-390K ois | 10 INERTEENS i 16 es 
M6015-ND 1.93 1.80 | 6000-470K 3 2x142 : : ; 
4000 | 30].79 | 79] .225(5.71) |M7102-ND 1.74 1.63 | 70FI03Al REGEN ca 1.00 | eno 560K 175] 10 | M2214-ND 1.25 1.17 | FB20021-4B 
2200 | 40] .25] 57| .24(6.10) |M7222-ND 1.80 1.68 | 70F223AI NEEM ics 4.00 | eooo-se0k 
$800 | 52) 25) 53) 25068) ee OO 188 | RH Me018-ND 1.93 1.80 | 6000-800K Molded Polypropylene 
4700 | 49] .25 | 48| .285 (7.24) |M7472-ND 1.95 1.82 | 70F473Al MERE 159 1.80 6000-101K RF Chokes 
6800 | 51|.25| 43] .31(7.87) |M7682-ND 1.95 1.82 | 70F83Al ees REI 19 1.80 | 6000-121K 
10,000} 41 | .25 38) .335(8.51) |M7103-ND 1.85 1.73 | 70FI02Al M6021-ND 1.93 1.80 | 6000-151K 5.84 
22,000) 50] .079} 41] .33(8.38) |M7223-ND 3.26 3.05 | 70F222AI 796 M6022-ND 1.93 1.80 | 6000-181K [9.65 +] =| 
Ferrite Core M6023-ND 1.93 1.80 | 6000-221K ol. 
796 M6024-ND 1.80 | 6000-271K _ [3.68 
33,000] 61] .079| 43) .353(8.97) |M7333-ND 4.51 4.22 | 70F332AF NECEEREM 153 1.80 | 6000331K 5 BA [4.78 
47,000| 57| .079| 38) .384(9.75) |M7473-ND 4.51 4.22 | 70F472AF 7.374 oS 
68,000| 57] .079| 34) .415 (10.54) |M7683-ND 4.51 4.22 | 70F682AF ie 10 eee pea [ene ; A 
d : uae : : 796 1.1 | M6027-ND 1.80 | 6000-471K 
100,000| 48| .079) 29] .446 (11.33) |M7104-ND 3.10 290 | 70FIO1AF 796 1.4 | M6028-ND 1.80 | 6000-561K Dim. 1, de 
220,000 51| .025] 39] .54(13.72) |M7224-ND 3.38 3.16 | 70F221AR 796 1.6 | M@029-ND 4.80 | 6000-681K L | A | @ | Max. | Digi-Key Price Each | J.W.Miller 
330,000] 54| .025] 34) .58 (14.73) |IM7334-ND 3.76 3.52 | 70RR31AK 796 1.8 | M6030-ND 1.80 | 6000-821K (Qa) iin Letts ta)) sesh Hi fetehes 
470,000) 55] .025| 30) .615 (15.62) |IM7474-ND 3.76 3.52 | 70F471AR 252 29 | M6031-ND 1.80 | 6000-102 Hollow Core 
‘done A eRisiaahen: eaoseicieranes 364 | 4.01 | 93 | 500 | M7507-ND 1.35 1.27 | 75F897MPC 
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Test |l, dc] Coil JW. i ini 
JW.Miller L | Q |Freq.]Max.| Dia. | Digi-Key Price Each | Miller Filter and Miniature 
(uH) |Min. (MHz) (mA)| In. (mm) | Part No. 1 10 | Part No. High Current Chokes 
MAGNETS 2,200 | 45 [25 | 50].162(4.11)|M9255-ND 398 3.73 | 9250-225 
2,700 | 45 |.25 | 40].162(4.11)|M9256-ND 398 3.73 | 9250-275 
Molded RF oe 3,300 | 45 |.25 | 40) .162(4.11) |M9257-ND 398 3.73 | 9250-335 5800 Series 
3,900 | 45 |.25 | 35].162(4.11)|M9258-ND 3.98 3.73 | 9250-395 +(_ Sb 
4,700 | 45 |.25 | 31 | .162(4.11) |M9259-ND 4,29 4.01 | 9250-475 40 AWG. Sed 
CU 5,600 | 44 [25 | 28) -162(4.11)|M9260-ND 429 4.07 | 9250-565 17.78 25.4 
9230 Series Dimensions: Form Length: 6.35mm; Form Diameter: 6,800 | 40 | .25 27 | .162 (4.11) |M9261-ND 4.29 4.01 | 9250-685 
2.41mm; Lead Length: 38.10mm; Leads: 24 AWG. Tolerance: +10%. 8,200 | 40 |.25 | 26} .162(4.11)|M9262-ND 4.29 4.01 | 9250-825 5900 Series 
9250 Series Dimensions: Form Length: 10.41mm; Form Diameter: 10,000 | 40 | .25 24 | 162 (4.11) |M9263-ND 4.29 4.01 | 9250-106 Sy [11.51 
4.11mm; Lead Length: 36.53mm; Leads: 22 AWG. Tolerance: +10%. 12,000 | 30 |.079| 23 | .162(4.11) |M9264-ND 4.76 4.45 | 9250-126 #20 AWG 
15,000 | 30 |.079| 22] .162(4.11)|/M9265-ND 3.99 3.73 | 9250-156 22.86 25.4 
ae teat hee eal Boys ae aM 48,000| 30 |.079) 21|.162(4.11)/M9266-ND 6.36 5.94) 9250-186 
req. jax. ia. igi-| rice iller A )-' 
(WH) |Min. (a) (mA)| In. (mm) Patt No. 1 10 | PartNo. on a On 1 ie ain Noe Be ae ed Inductance + 15% @ 1 KHz. Coils finished with sleeving VW1 Rated. 
Phenolic Core 33,000 | 27 |.079| 15] .162(4.11) |M9269-ND 8.39 7.84 | 9250-336 Leads No. 20 tinned copper 1” long min. Ambient Temp.: -55°C to 
0.1 ] 40 [25.0 ]1100 | .095 (2.41) /M9RI0-ND 1.15 1.07 | 9230-94 39,000] 27 |.079] 15] 162 (4.11) |M9270-ND 839 7.84 | 9250-396) | *125°C- 
0.15 | 38 |25.0 /1100 | .095 (2.41) /M9R15-ND 1.06 99] 9280-00 47,000 | 23 |.079] 13.162 (4.11) |M9271-ND 8.39 7.84 | 9250-476 
0.22 | 33 25.0] 985 | .095 (2.41) |M9R22-ND 1.06 .99 | 9230-04 56,000 | 23 |.079| 13] .162(4.11) |M9272-ND 10.68 9.98] 9250-566 alee Ae A F 
0.33 | 30 |25.0| 780 | .095(2.41) | M9R33-ND 1.06 99 9230-08 68,000 | 23 |.079) 12] .162(4.11)|Mg273-ND 10.69 9.98 | 9250-686 (UH) ae DER | Curren iat Key price at | ess nile 
0.39 | 30 |25.0 | 640 | .095(2.41) |MSR39-ND_ 1.06.99 | 9230-10 82,000| 21 |.079) 11 | 162 (4.11) |M9274-ND 11.10 10.36 | 9250-826) | |@2DC|2@+20°C) Amp | PartNo. LESH [Fart 
0.47 | 30 |25.0| 590|.095 (2.41) |MOR47-ND 1.06 99] 9230-12 100,000] 18 |.079| 11 |.162(4.11) |M9275-ND 13.74 12.83 | 9250-107 5800 Series 
0.68 | 28 |25.0) 450 | .095 (2.41) /M9R68-ND 1.06  .99| 9230-16 39] .o19 | 1.28 | Mseo1-ND 1.88 1.76 | 5800-3R9 
0.82 | 28 |25.0] 380 | .095 (2.41) /M9RB2-ND 1.06 99 9230-18 47| .022 | 1.28 | MS802ND 1.88 1.76 | 5800-4R7 
1.0 | 25 |25.0| 350 | .095 (2.41) |M9010-ND 1.06 _.99| 9230-20 56| .024 | 1.28 | MS803-ND 1.88 1.76 | 5800-5R6 
Tron Core Epoxy aoe 68| .026 | 1.28 | M5804-ND 1.88 1.76 | 5800-6R8 
22 [30 |79 | 550].095(241)|M92R2ND 1.44 1.35 | 9230-28 82| .028 | 1.28 | MSB05-ND 1.88 1.76 | 5800-8R2 
33 | 45 |7.9 | 380) .095(2.41)|MO3RB-ND 1.44 1.35 | 9230-32 Coated Inductors 10| 063 | 128 WMERESOSREM 188 176 | se00to0 
47 | 45 |7.9 | 320|.095(241)|M94R7-ND 1.44 1.35 | 9230-36 12| 037 | 128 WNGeoENEM 182 176 | 5800-120 
68 |50 |7.9 | 245) .095 (2.41) |M96R8-ND 1.62 1.52| 9230-40 
10.0 | 55 }7.9 | 180) .095(2.41)|M9100-ND 1.62 1.52] 9230-44 —<LL—_——_- . an het Heats i i ec 
220 | 50 |25 | 190 see eee 1.65 1.55 | 9230-52 rere ne >| 50 | 123 |MNEETONON ss 176 | 5800200 
33.0 | 45 [25 | 187] .095 (2.41) |M9330-ND 1.76 1.65 9230-56 o_o ora eaten ie 55mm) 27) 058 | 128 ee 188 176 | 8800-270 
47.0 | 45 |25 | 165|.095(2.41)/M9470-ND 1.76 1.65| 9230-60 ; . 33] 075 | 1.008 | MS812ND = 1.88 1.76 | 5800-330 
68.0 | 50 |25 | 195] .095(2.41)/M9680-ND 1.76 1.65| 9230-64 Form Diameter: .120” Leads: .022"0 39] 094) 0.804 | MS8ISND = 1.88 1.76 / 5800-390 
400.0 | 50 |25 | 125] .095(2.41)|M9101-ND 1.94 1.81 | 9230-68 (3.05mm) (56mm @) 47| 109 | 0.804 | MS814-ND = 1.88 1.76 | 5800-470 
220.0 | 30 |0.79| 73 |.095 (2.41) |M9221-ND 1.94 1.81 | 9230-76 56] 140 | 0.804 | MSSIS-ND) 1.88 1.76 | 5800-560 
330.0 | 30 [0.79] 62|-095(241)|Me331-ND 1.94 1.87 | 9230-80 Test |, de 68| 145 | 0.804 | MS816-ND 1.88 1.76 | 5800-680 
470.0 | 30 ]0.79| 50] .095 (2.41) |M9471-ND 1.94 1.81 | 9230-84 Freq. Max. | Digi-Key Price Each 82} 152 | 0.804 | MS5817-ND 1.88 1.76 | 5800-820 
680.0 | 30 [0.79] 42|.095 (2.41) |Mg681-ND 1.94 1.81 | 9230-88 Mize e Baro: i 19 400} .208 | 0.632 | M5818:ND 1.88 1.76 | 5800-101 
1000.0 | 30 |0.79] 38 | .095 (2.41) |M9102-ND 237 221 | 9230-92 Phenolic Core 120) .283 | 0.508 | MS5819-ND 1.88 1.76 | 5800-121 
Phenolic Core (Shielded) 25.0 1100 |MB001-ND 1.14 1.07 150} .340 | 0.508 | MS5820-ND 1.88 1.76 | 5800-151 
0.1 | 50 |25.0 /1790].162(4.11) |M9201-ND 276 259] 9250-101 25.0 1100 |M8002-ND 1.14 1.07 tao 362 | o50e | Msee-ND 168 176 | 5800-181 
0.12 | 51 | 25.0 ]1530 | .162 (4.11) |M9202-ND 2.76 2.59] 9250-121 25.0 1100 | M8003-ND 1.26 1.19 220) .430 0.508 M5822-ND 1.88 1.76 5800-221 
0.15 | 51 | 25.0 1470 | .162 (4.11) |M9203-ND 2.76 2.59] 9250-151 25.0 1010 |M8004-ND 1.26 1.19 270| 557 0.400 M5823-ND 188 176 5800-271 
0.18 | 50 |25.0 /1300 | .162 (4.11) |M9204-ND 276 259) 9250-181 250 935 |M800SND 126 1.19 330| 685 | 0400 | Mmss24-ND 188 1.76 | 5800-331 
<= = = i San a = = — 25.0 875 |M8006-ND 1.26 1.19 390| 72 | 0.400 | MS825-ND 1.88 1.76 | 5800-391 
033 | 46 |25.0| 780 Ae Mg207-ND 276 259 | 9250-331 50 7) eae 19 470} 1.15 | 0.315 | MS826-ND = 1.88 1.76 | 5800-471 
0.39 | 44 |25.0| 670 | .162 (4.11) |M9208-ND 2.76 2.59] 9250-391 250 660 eee 12 (1.19 560) 1.27 | 0.315 | MS5827-ND 1.88 1.76 | 5800-561 
0.47 | 44 |25.0| 565 | .162 (4.11) |M9209-ND 2.76 259] 9250-471 25.0 500 eee eo 119 680} 1.61 | 0.250 | MS828-ND 1.88 1.76 | 5800-681 
0.56 | 43 |25.0| 490| 162 (4.11) |M9210-ND 2.76 2.59 | 9250-561 250 495 MECC 1:26 1.19 820) 1.96 | 0.200 | MS5829-ND 1.88 1.76 | 5800-821 
0.68 | 42 [25.0 420 |.162 (4.11) |M9211-ND 276 259) 9250-681 25.0 450 |MB011-ND 1.26 1.19 4000} 230 | 0200 | MS830-ND 188 1.76 | 5800-102 
0.82 | 40 |25.0| 370 | .162(4.11)|M9212-ND 2.76 259] 9250-821 25.0 380 )M8012-ND 1.26 1.19 1200} 265 | 0.200 | MS5831-ND 188 1.76 | 5800-122 
Iron Core (Shielded) 25.0 350 |MB01ISND_ 1.26 1.19 1500] 345 | 0158) M5832ND 1.88 1.76 | 5800-152 
1.0 | 44 125.0 ]1070].162 (4.11) |M9213-ND 289 270] 9250-102 Iron Core 1800} 4.03 | 0.158 | Ms833-ND 1.88 1.76 | 5800-182 
1.2 |44|7.9 | 895|.162(4.11)|M9214-ND 289 270) 9250-122 79 825 |MB014ND 1.51. 1.42 2200! 448 | 0.158) M5834-ND 188 1.76 | 5800-222 
15 | 44 |7.9 | 815|.162(4.11)|M9215-ND 289 270) 9250-152 79 MB0I5-ND 151 1.42 2700! 590 | 0.125) MS835-ND 188 1.76 | 5800-272 
by : itis ae an eae ae ae pene 79 640 |MB016-ND 1.51 1.42 3300! 656 | 0.125] Mse36-ND 188 1.76 | 5800-332 
37 | 44 179 | 5351 169 (4.11) |MSIB-ND 289270 | 9050-272 79 550 |MB017-ND 1.51 = 1.42 3900! 863 | 0.100) MS837-ND 188 1.76 | 5800-392 
33 | 44 |79 | 480|.162(4.11)|mg2t9-ND 289 270| 9250-332 io eo 151 1.42 4700) 105 | 0.100 PASS 158 1-76 | 5800-472 
39 | 44 |79 | 450|.162(4.11) |m9222-ND 289 270] 9250-392 79 380 EOIN ot 1.42 9600) 139 | 0.082 ee 182 1:76 |) 800562 
47 | 44 )7.9 | 380.162 (4.11) /M9223-ND 289 270| 9250-472 79350 |M8020-ND_ 1.51 1.42 S600) 163 | 0082 TEM 188176 | 5600-682 
56 | 44 |7.9 | 335|.162(4.11) |M9224-ND 2.89 270 | 9250-562 79 320 |MB021-ND 1.51 1.42 200! 208 | 0.065) MSe41-ND 188 1.76 | 5800-822 
68 |50 |79 | 280|.162(4.11) |M9225-ND 289 270 | 9250-682 79 260 |MB022-ND 1.52 1.42 40000] 264 | 0.050) Mse42-ND 188 1.76 | 5800-103 
82 |50 |7.9 | 250) .162(4.11) |M9226-ND 289 270] 9250-822 79 245 |MB023-ND 152 1.42 12000] 29.9 | 0.050) M5643-ND 1.88 1.76 | 5800-123 
10.0 | 50 |7.9 | 220] .162 (4.11) |M9227-ND 2.89 2.70] 9250-103 79 210 |M8024-ND 1.52 1.42 15000) 425 | 0.039 ) MS5844-ND 1.88 1.76 5800-153 
12.0 | 55 |25 | 200|.162(4.11) |M9228-ND 2.89 2.70 | 9250-123 79 180 )M8025-ND 152 1.42 18000| 483 | 0.039 | MS845-ND 1.88 1.76 | 5800-183 
Ferrite an (Shielded) 25 210 |M8026-ND 152 1.42 5900 Series 
ace = ee 2 2 Se 28 ms MND 1 12 Ss] a [a | mone 20 S57 | some 
22.0 | 45 |25 | 290 pee ey M9231-ND 2.89 2.70 | 9250-223 ee ene S|) Se | a0 eee 882 357 | S0004H7 
27.0 | 45 |25 | 260 |.162(4.11) |Mg232-ND 3.48 3.25 | 9250-273 ae Eee 10) 0 | 40 Pepe S82 8.87 | 5900-100 
sao [45 (28 | 2a | 1eotati) MM 18 297 | somo-ass 25 185 |MB030-ND 1.52 1.42 22] 026 | 40 MS910-ND 382 357 | 5900-220 
39.0 [50 [25 | 205|.162(4.11) |M9234-ND 3.18 2.97 | 9250-303 Ferrite Core 98 | 282s | 0 REGIE 882 8.57 | 580080 
47.0 | 50 |25 | 195 | 162(4.11) |Mg235-ND 3.18 297 | 9250-473 25 187 [MB0B1I-ND 1.74 1.63 47| 035 | 40 M5914-ND 382 357 | 5900-470 
56.0 |50 [25 | 190 |.162(4.11) |M9236-ND 318 2.97 | 9250-563 25 180 |M8032-ND 1.74 1.68 56] 037 | 32 MS915-ND 3.82 357 | 5900-560 
68.0 | 50 |25 | 170 |.162 (4.11) |M9237-ND 3.18 297 | 9250-683 25 165 |MB033-ND 1.74 1.63 68| 047 | 25 MS916-ND 382 357 | 5900-680 
820 |50 |25 | 180 |.162(4.11) |M9238-ND 3.48 3.25 | 9250-823 25 145 |MB034-ND 1.74 = 1.63 82] 060 | 20 M5917-ND 3.82 357 | 5900-820 
400 |50 [25 | 160 |.162(4.11) |M9230-ND 3.48 3.25 | 9250-104 25 135 |MB035-ND 1.74 1.63 100} .090 | 16 M5918-ND 3.82 3.57 | 5900-101 
120 | 55 |.79 | 150 |.162 (4.11) |M9240-ND 3.48 3.25 | 9250-124 25 130 |M8036-ND = -1.74. 1.63 150| 129 16 M5920-ND 3.82 357 5900-151 
150 | 55 |.79 | 140.162 (4.11) /M9241-ND 3.48 3.25 | 9250-154 25 125 |M8037-ND 1.74 1.63 180] 150 | 16 M5921-ND 3.82 3.57 | 5900-181 
180/55 .79 | 135 ).162 (4.11) |M9242-ND 3.48 3.25 | 9250-184 79 97 |M8038-ND 1.74 1.63 220) 162 | 1.6 M5922-ND 3.82 357 | 5900-221 
220 | 55 |.79 | 125 |.162(4.11) |M9243-ND 3.48 3.25 | 9250-224 79 85 |M8039-ND 1.74 1.63 330] 212 | 16 M5924-ND 3.82 357 | 5900-331 
zoo | ss [70 | 10 | 1801411) [Maan 348 928 | oos0-a4 = 7 Ee 183 I ee 
390 | 60 |.79 | 105 sett M9246-ND 3.48 3.25 | 9250-304 a 7 eee 4 168 470) 380 | 12 MSO2e-ND)) 382 357 | 5900-471 
470 |60 |.79 | 92|.162(4.11) |M9247-ND 3.48 3.25 | 9250-474 Be eee 15 (1.74 560} 420] 1.0 | MS927-ND 3.82 3.57 | 5900-561 
560 | 60 |79 | 90|162 (4.11) |Me24e-ND 3.48 3.25 | 9050-564 79 Mg043-ND 1.85 1.74 680} 548 | 1.0 M5928-ND 3.82 357 | 5900-681 
680 | 60 1.79 | 80 |162 (4.11) |M9249-ND 3.48 3.25 | 9250-684 79 Mg044-ND 1.85 1.74 4000] 844 | 08 M5930-ND 382 357 | 5900-102 
820 |60 |.79 | 80|.162(4.11) |M9250-ND 3.48 3.25 | 9250-824 79 M8045-ND 1.86 1.74 2200! 200 | 05 M5934-ND 3.82 357 | 5900-222 
4,000 | 60 |.79 | 70 |.162(4.11) |M9251-ND 3.48 3.25 | 9250-105 79 M8046-ND 1.86. 1.74 3900] 275 | 04 M5937-ND 382 357 | 5900-392 
1,200 | 45 |.25 | 60 }.162(4.11) |M9252-ND 3.98 3.73 | 9250-125 79 Mg047-ND 1.86 1.74 4700| 319 | 04 M5938-ND 382 357 | 5900-472 
1,500 | 45 |.25 | 55 |.162(4.11) |M9253-ND 3.98 3.73 | 9250-155 79 M8048-ND 210 1.97 40000] 7.30 | 0.250 | Ms942-ND 588 549 | 5900-103 
1,800 | 45 |.25 | 50 }.162(4.11) |M9254-ND 3.98 3.73 | 9250-185 79 M8049-ND 210 1.97 100000} 89.7 | 0.065 | MS5954-ND 588 549 | 5900-104 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Fax: 218-681-3380 


668 (1033) Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


Ferrite 


20% Q |Freg. Max. | Digi-Key Price Each Miller T 
ev Vo 
MAGNETIC S HH Min. | MHz = mA /|Part No. al 10 Part No. Beads a O A 
A; 
. ‘ 22* | 50 |79 395 |M7817-ND 55 52 | 78F2ROK oss . ‘ : 
Hi h Qualit E OX Conformal The addition of a Ferrite Bead to a piece of wire causes the 
g y Pp y oC 50 7.9 355 Meo 5 52 | 76F2R7K impedance of the lead to increase and acts like a small RF choke at 
Coated Inductors 3.3t 50 | 7.9 270 |M7819-ND 55 52 | 78F3RQ high frequencies. It is possible to dissipate high frequency parasitic 
3.9 | 45 | 7.9 250 |M7820-ND 55 52 |) 78P3R9J signals and attenuate undesirable frequencies that travel on DC 
47t 45 |7.9 230 |M7821-ND- .55 52 | 78FAR7Jd circuits by the use of beads. 
56t | 45 1/79 185 |M7822-ND 55 52 | 78F5R6J a == = 7 
2.79 est | 40/79 175 |M7823ND 55 52 | 78FERJ ae ae re Sees eases 
[= 8.2 40 |7.9 155 |M7824-ND  .55 52 | 78FBR2J = = 
O51 m1 tot | 40 [25 130 |M7e25-ND 55 52._| 78FI00J 0-40 MHz | 1.32 69 216] M2301-ND .29 2.64 | FB73-085 
a tor | 45 |25 155 |m7e26-ND 55 52 ‘| 78FI20J 40-200 MHz] 3.30 1.19 5.74] M2302-ND .15 1.35 | FB43-226 
0-40 MHz | 3.30 1.19 5.74] M2303-ND .22 1.98 | FB73-226 
St | 0 25 10 eee SE | ZrO 40-200 MHz] 3.30 1.19 3.00] M2304-ND .08  .69 | FB43-110 
Operating Temperature: -20°C to +105°C 18t 50 |25 145 |M7828-ND 55 52 | 78Fi80J Z . ; Z 7 7 
Working Voltage: 250 VDC max. + | 50 25 140 (MESO 5 se | var 200+ MHz | 3.30 1.19 3.00| M2305-ND .15 1.35 | FB64-110 
Material: Coating-Epoxy Leads-Tinned Copper 27t 50 |25 135 |M7830-ND  .55 52 | 78270) 0-40 MHz | 3.30 1.19 3.00} M2306-ND 15 1.35 | FB73-110 
Core Material: Ferrite a3¢_| 50 [25 193 |M7e31-ND 55 52. | 78F330J 40-200MHz| 4.83 1.45 10.72] M2307-ND .22 1.98 | FB43-422 
0-40 MHz | 4.83 1.45 10.72] M2308-ND .22 1.98 | FB73-422 
Lt Test |, de JW. Sot) 0 25 185 eee Oe | er 40-200 MHz| 7.39 226 7.29] M2309-ND .22 1.98 | FB43-287 
20% | Q |Freq. Max. |Digi-Key Price Each | Miller 47p | 60 25 167 Mise NO 552 | BRIO 0-40 MHz | 7.39 226 7.29| M2310-ND .29 2.64 | FB73-287 
uH | Min. | MHz mA |Part No. 1 Home ipar Net 56t | 60 |25 150 |M7834-ND 55 52 | 78P560J 
10 | 40 |250 500 |M7801-ND .55 52 | 78FRIOM Sot | @ 25 17 ee (Ae | vere 
‘ : ; ; 60 |25 132 |M7836-ND 55 52 | 78FB20J 
2 | 40 | 25.0 500 |M7802-ND 55 52 | 78FRI2M ail Hash Choke 
15 | 40 | 25.0 500 |M7803-ND 55 52 | 78FRISM 100t | 60/25 125 IM7BSZND® 85 82 | 7eFIO1 
18 40 |25.0 450 |M7804-ND 55 52 | 78FRI8M 120 60 |0.79 100 |M7838-ND  .55 52 | 78F121d Dimensions: Form Length: 31.75mm; Lead Length: 31.75mm 
.22* | 40 | 250 1025 |M7805-ND 55 —.52_| 78FR22K 1S0t | 60 |0.79 90 |M7B32-NDI) 55 82 | 7eFISIJ 
sot | 60 |0.79 84 |M7840-ND 55 52 | 78FI81J R,de |1,dce| Coil JW. 
27" | 40 | 250 950 |M7806-ND 55 52 | 78FR27K 220+ | 60 10.79 76 |M7841-ND 55 52 | 7aRROtU L | Max. |Max. |Dia. Max.) Digi-Key Price Each | Miller 
.33* | 40 | 25.0 815 |M7807-ND 55 52 | 78FR33K (wH) | (©) | (A) | (mm) | Part No. 1 10 ‘| Part No. 
.39* | 40 | 250 700 |M7808-ND 55 52 | 78FRR9K 270¢ | 60 (0.79 70 (MANO 55 82 | eer Ferrite Core 
r 330t | 60 |0.79 65 |M7843-ND 55 52 | 78F331J 
47* | 40 | 25.0 650 |M7809-ND 55 52 | 78FRA7K 4] oe | 8] 968 [ERESORDN 250 p20 lec 
56¢ | 40 |25.0 545 |M78i0-ND 55 52 | 78FR5GK 300t | 60 |079 60 |M7844-ND 55 52 | 78F391J 
: : : i 40 | 082 | 3] 7.87 | MS240-ND 239 2.24 | 5240 
470t | 60 0.79 53 |M7845-ND 55 52 | 78RA71J 
.68* | 40 | 25.0 495 |M7811-ND 55 52 | 78FRE8K sot | 6 (079 51 [ERG cs so | varmeus 68 | 054 | 5 | 14.22 | M5248-ND 318 297 | 5248 
82* | 40 | 25.0 415 |M7812ND 55 52 | 78FRB2K : : : 100 | 216 | 2 | 9.65 | MS250-ND 318 297 | 5250 
1.0* | 40 | 25.0 385 |M7813-ND 55 52 | 78FIROK 6e0r | 60/079 45 ee 85 52 | 7erestd 125 | 08 |35 | 1270 | Ms252-ND 318 297 | 5252 
12* | 40 |7.9 590 |M7814-ND 55 52 ‘| 78FIROK 820t | 60 (0.79 43 |M7B4E-ND 55.82 | 7eRR2IN 250 | 17 | 25 | 11.18 | M5254ND 3.18 297 | 5254 
15* | 45 |79 535 /M7815-ND 55 52 | 78FIR5K 1ooot | 60 [0.79 41 MPGAENOM) 65 62 | 7eF102) 500 | 26 | 2| 1422 | M5256-ND 318 297 | 5256 
1.8* | 50 |/7.9 455 |M7816-ND 55 52 | 78FIR8K * Rated at L + 10% pH. + Rated at L + 5% nH. 1000 | .55 1 | 1270 | MS258-ND 3.27 3.06 | 5258 


[ts TOKO 


Balun Transformers 


Toko's high quality balun (balanced/unbalanced) transformers are 
precisely wound round a double ferrite core. Toko's baluns are 
ideally suited for designing double balanced mixers, directional 
couplers, signal splitters, signal distributors, and impedance 
matching circuits. 


Type B5F 
Surface Mount 


Operating Cut Tape Tape & Reel 
Frequency Insertion Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Toko 
Fig.| Winding Range Loss Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 Part No. 
Type B5F - Surface Mount 
1 n=1 |50MHz~400MHz 10dB max. TKS2514CT-ND 2.89 258 1.87 | TKS2514TR-ND 1610.00 |458DB-1012 T B7T 
1 n=4 | 6MHz~600MHz 2.5dB max. TKS2512CT-ND 5.00 342 2.33 |TKS2512TR-ND 1610.00 |458DB-1008 ype 
1 n=5 | SMHz~SOOMHz 2dB max. TKS2513CT-ND 5.00 342 2.33 | TKS2513TR-ND 1610.00 |458DB-1011 Leaded 
1 n=2 |400MHz~1.3GHz 4dB max. TKS2511CT-ND 289 258 1.87 = a 458DB-1005 
2 — | 20MHz~600MHz| IN to OUT-1,2 4.5dB max; OUT-1 to OUT-2 (ISOLATION) 10dBN min. | TKS2518CT-ND 5.00 3.42 2.33 | TKS2518TR-ND 1610.00 |458DS-1014 
3 | n=4 | 6MHz~600MHz IN to OUT-1 1.3dB max.; IN to OUT-2 11dB ~ 14dB TKS2519CT-ND 5.00 342 2.33 | TKS2519TR-ND 1610.00 |458PS-1015 
3 | n=6 | 6MHz~600MHz IN to QUT-1 0.8dB max; IN to OUT-2 15db ~ 17dB TKS2517CT-ND 5.00 342 2.33 | TKS2517TR-ND 1610.00 |458PS-1007 
Type B7T - Leaded 

1 n=5 | SMHz~500 MHz 2dB max. TK2513-ND 5.55 435 2.59 = = 456DB-1007 [ |. 
2 — | 20MHz~600MHz| IN to OUT-1,2 4.5dB max; OUT-1 to OUT-2 (ISOLATION) 10dBN min. | TK2518-ND 5.55 435 2.59 = = 456DS-1012 Aes - ee la 45 >| 
3 | n=6 | 6MHz~600MHz IN to QUT-1 0.8dB max; IN to OUT-2 15db ~ 17dB TK2516-ND 5.55 435 2.59 = — 456PS-1011 


{ST DK. 


HHM Series - Surface Mount 


Pin 
Configuration 
1 Unbalanced Port 
2 GND or DC Feed + RF GND 


NEW! RF Balun Transformers 


3 Balanced Port 
4 Balanced Port 
5 GND 


6 NC 


Feature: These products are intended for wireless LAN (local area network) applications. 


0.25 
t 


Bottom 
View 


T0.3kbel Fl lo. 


2 


Operating Impedance Insertion Difference Cut Tape Tape & Reel 
Freq. In/Out Loss-max. of Phase Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing TDK 
Fig. Application (Mhz) (ohms) (dB) (deg.) Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 

Bluetooth and IEEE802.1 1blg 2400~2500 50/50 1.2 180+ 10 445-1233-1-ND 2.05 1.54 1.03 445-1233-2-ND 635.19/M HHM1517 

Bluetooth and |EEE802.11blg 2400~2500 50/100 1.0 180 +10 445-1234-1-ND 2.05 1.54 1.03 445-1234-2-ND 635.19/M HHM1520 

1 Bluetooth and |EEE802.11blg 2400~2500 50/200 1.0 180 +10 445-1229-1-ND 2.05 1.54 1.03 445-1229-2-ND 635.19/M HHM1521 
Wideband-LAN 4900~5950 50/100 1.0 180 +10 445-1231-1-ND 2.05 1.54 1.03 445-1231-2-ND 635.19/M HHM1570B1 
Wideband-LAN 5150~5875 50/100 1.0 180+ 10 445-1230-1-ND 2.05 1.54 1.03 445-1230-2-ND 635.19/M HHM1562B 
2 Bluetooth and |EEE802.11blg 2400~2500 50/100 1.2 180 + 10 445-1232-1-ND. 2.05 1.54 1.03 445-1232-2-ND 635.19/M HHM1711D1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Panasonic. Hybrid Passive RF/Microwave Devices iia ats 


These components are especially suited for Mobile Phones (Handsets and Base Stations), Navigation Devices (GPS), Pagers, Fig. 2—- NEW! 
Mobile Computing (POs and PDAs), Mobile Data Terminals, Wireless Microphones, Cordless Phones as well as Wireless Local g- " 
Area Network (WLAN) applications. SPECIFICATIONS: Operating Temp.: -40°C to +85°C Soldering: 230°C for 5 seconds 
BALUN: Ultra small, thin, high precision, with ultra-fine geometry baluns to meet your single-ended to double-ended to 


electronic circuitry interface requirements. Application: Single/Double Ended Mixer, Differential Amp, Matching. DIRECTIONAL Addl] 2 In O-90;— gy 3 Gnd 
COUPLER: Miniaturized, high coupling efficiency, low-cost, with ultra-fine geometry directional couplers to meet your most Capacitor 3 Gnd o- ras ee 0 1 Gnd 
demanding coupling needs. Application: To control transmitted power. DIRECTIONAL COUPLER with LC FILTER: A directional 4Out190 6 Oute 


coupler having the above same features and benefits, but also incorporating a LC Filter. Application: To control transmitted 
power while suppressing spurious noise. POWER DIVIDER: Miniaturized, high efficiency/low-loss, with ultra-fine geometry, 
three port power divider to meet your circuitry power handling requirements. Application: To divide internal signals (ex. VOO). 


Fig. 3 : ss i Fig. 6 — NEW! 


8B Int O 3 Out2 5 Out1 1 In O49 
M1 o999,-0 5 Outt i 4Gnd 4 3 Gnd fi zendo i rea Gnd 
1 Gnd e—0—e 4 Out2 20 6 Gnd 3 Out 1004 Out 2 
L jutt 
4 Out2 


Fig. 7— NEW! Fig. 8— NEW! Fig. 9- NEW! Fig. 10 


D Out Gnd Add'l R Gnd Addl R 
6 5 4 5 4 4 Out (or In) — 3 In (or Out) 


1+—1.6 , 
Gnd Guta] Pin 
4 No. — 5: 
on seed D Out6Q +0 4 Rout 1 ing -0 8 out oe 
Pee zou " Int O-4LPFH © 3 Out 6DOUO +0 4 Addl R 1 Add'lresistor 2 Detect Out 
PIA ° Additional (502) (or Add'l Resistor) 


Resistor 
56 Ohm: (or detect) 


1 2. 3 
In| Gnd Out 


Fig. 11 — NEW! Fig. 12— NEW! ra Fig. 13 — NEW! 22 | Fig. 14 
Catt Nee bat—No | @ and 7 In te re 
8 Out O-L————+0 5 In K OO a Es + Out 
4ROutO0-===+0 spout 2D OutO———-01 R Out y 1 ROutO-+———-0 4 out ore ole ‘ 16 
1 Out -0 2 In 3InO4———+ 04 out 2 R InO—A/AA—O 3 Gnd Add'l cap. || 
LIN Gnd De 
obra are In 6 pin and In 7 pin ipl 


connected on PCB 


Fig. 15 ; Fig. 16— NEW! Fig. 17 — NEW! 8 Fig. 18 - NEW! 


5 Outt 7 Band 1 Out O——=—-0 1 Band 1 In 
Pe ROE 3 [AGT | i ———s be SB pastoral 1 a4 1S paiion 18 
I Resistor pacha 4 Capacitor om Capacitor 7 
1Gnd 4 Out2 Band 1 Gad Bend? 2Out2 e 20ut2  PoPF 
tn in Out 1 Out 2 
Operating Impedance Insertion | Difference 
Freq. In/Out Loss of Phase Size Digi-Key Price Each Tape & Reel Panasonic 
Fig. Description (Mhz) (ohms) (max.) (deg.) (mm) Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
5 Balun 130~500 50/200 3dB 180+15 3.2x 1.6 P10702-ND 1.89 1.58 1.26 = = EHF-FD1617 
1700~1900 50/50 -8dB 180410 3.2x 1.6 P12025CT-NDt NEW! 1.61 1.35 1.08 500 403.20 EHF-1BD1800 
2 Balun 1700~1900 50/100 .8dB 180410 3.2x 1.6 P12026CT-NDt NEW! 1.61 1.35 1.08 500 403.20 EHF-1BE1800 
880~960 50/200 .8dB 180+10 3.2x 1.6 P12027CT-NDt NEW! 1.61 1.35 1.08 500 403.20 EHF-1BG0920 
1700~1900 50/200 .8dB 180+10 3.2x 1.6 P12028CT-NDt NEW! 1.61 1.35 1.08 500 403.20 EHF-1BG1800 

3 Balun 700~1300 50/50 1dB 180415 3.2x 1.6 P10705CT-NDt 1.71 1.43 1.14 4,000 756.72/M | EHF-FD1618 

1200~2200 50/50 1dB 180+15 3.2x 1.6 P10708CT-NDt 1.71 1.43 1.14 4,000 756.72/M_| EHF-FD1619 
750~950 50/200 1dB 180+15 1.6x 1.6 P10703-ND 1.89 1.58 1.26 — = EHF-FD1622 
Balun 950~1250 50/200 1dB 180+15 1.6x1.6 P10706CT-NDt 1.89 1.58 1.26 4,000 837.16/M_| EHF-FD1620 
5 Balun 1700~1900 50/200 1dB 180+15 3.2x 1.6 P10711-ND 1.71 1.43 1.14 = = EHF-FD1626 
1700~1900 50/50 1.0dB 180+15 2.0 x 1.25 P12029CT-NDt NEW! 1.61 1.35 1.08 500 403.20 EHF-2BD1800 
1920~2170 50/50 1.0dB 180+15 2.0 x 1.25 P12030CT-NDt NEW! 1.61 1.35 1.08 500 403.20 EHF-2BD2060 
2400~2500 50/50 1.0dB 180+15 2.0 x 1.25 P12031CT-NDt NEW! 1.61 1.35 1.08 500 403.20 EHF-2BD2450 
880~960 50/100 1.0dB 180+15 2.0 x 1.25 P12032CT-NDt NEW! 1.61 1.35 1.08 500 403.20 EHF-2BE0920 
1700~1900 50/100 1.0dB 180415 2.0 x 1.25 P12033CT-NDt NEW! 1.61 1.35 1.08 500 403.20 EHF-2BE1800 
6 Balun 1920~2170 50/100 1.0dB 180+15 2.0 x 1.25 P12034CT-NDt NEW! 1.61 1.35 1.08 500 403.20 EHF-2BE2060 
2400~2500 50/100 1.0dB 180+15 2.0 x 1.25 P12035CT-NDt NEW! 1.61 1.35 1.08 500 403.20 EHF-2BE2450 
880~960 50/200 1.0dB 180+15 2.0 x 1.25 P12036CT-NDt NEW! 1.61 1.35 1.08 500 403.20 EHF-2BG0920 
1700~1900 50/200 1.0dB 180+15 2.0 x 1.25 P12037CT-NDt NEW! 1.61 1.35 1.08 500 403.20 EHF-2BG1800 
1920~2170 50/200 1.0dB 180+15 2.0 x 1.25 P12038CT-NDt NEW! 1.61 1.35 1.08 500 403.20 EHF-2BG2060 
2400-2500 50/200 1.0dB 180415 2.0 x 1.25 P12039CT-NDt NEW! 1.61 1.35 1.08 500 403.20 EHF-2BG2450 
3400-3400 50/100 1.0dB 180+20 2.0 x 1.25 P12041CT-NDt NEW! 1.61 1.35 1.08 500 403.20 EHF-FD1755T 
4 Balun 1700-2000 50/50 .8dB 180+10 1.6x1.6 P12040CT-NDt NEW! 1.61 1.35 1.08 500 403.20 EHF-FD1629 
t+ For Tape & Reel Part Number, change CT to TR. 
Operating | Coupling Insertion Volt. Standing 
Freq. Factor Loss Isolation Wave Ratio Size Digi-Key Price Each Tape & Reel* Panasonic 
Fig. Description (Mhz) (dB) (max.) (min.) (max.) (mm) Part No. il 10 100 Size Pricing Part No. 
9 Directional 850~950 14.541 .3dB 25dB 1.3 2.0 x 1.25 P12042CT-ND NEW! 1.38 1.15 92 500 344.40 EHF-2CM0900 
Coupler 1710~1785 14+1 .35dB 22dB 1.3 1.6x.8 P12043CT-ND NEW! 1.38 1.15 92 500 344.40 EHF-4CM1747 
Directional 800~1000 1742 .25dB 25dB 1.3 1.6x1.6 P10684CT-ND 1.62 1.35 1.08 4,000 717.99/M EHF-FD1540 
10 Coupler 1850~2000 14+2 .35dB 20dB 1.3 1.6x1.6 P10691CT-ND 1.62 1.35 1.08 4,000 717.99/M EHF-FD1541 
1 Directional 1710~1910 1741.5 .25dB 27dB 1.3 1.6 x .8 P12044CT-ND NEW! 1.38 1.15 92 500 344.40 EHF-4CQ1810 
Coupler 820~850 20+1 .25dB 30dB 1.3 1.6x.8 P12045CT-ND NE 1.38 1.15 92 500 344.40 EHF-4CT0835 
12 Directional 1850~1950 20+1 .3dB 26dB 1.3 1.6x 1.6 P12046CT-ND NE 1.38 1.15 92 500 344.40 EHF-FD1542 
Coupler 1850~1950 17+1 -3dB 23dB 1.3 1.6x1.6 P12047CT-ND NE 1.38 1.15 92 500 344.40 EHF-FD1548 
13 _| Direc. Coupler| _800~1000 14+2 -4dB 20dB 1.3 3.2x 1.6 P12048CT-ND NEW! 1.38 1.15 92 500 344.40 EHF-FD1556 
880~915 19+2 .35dB 24 1.5 2.0 x 1.25 
16 ‘5 Dual 1710-1785 14215 A508 7 15 20x 1.25 P12049CT-ND NEW! 1.38 1.15 92 500 344.40 EHF-FD1812D 
irectional ~ it x ‘ 0x 1.) 
4710~1785 1441 “45dB 18 15 20x 1.25 P12050CT-ND NEW! 1.38 1.15 92 500 344.40 EHF-FD1824 
*For Tape & Reel Part Number, change CT to TR. 
Operating Coupling | Insertion 2FO 3FO 
Freq. Factor Loss_ | Attenuation | Attenuation Size Digi-Key Price Each Tape & Reel* Panasonic 
Fig. | Description (Mhz) (dB) (max.) (min.) (min.) (mm) Part No. 1 10 100 Size Pricing | Part No. 
Dual Coupler 890~915 20+1 45d 22db 17dB 2.0 x 1.25 P12051CT-ND NEW! 1.61 1.35 1.08 500 403.20 | EHF-FD1728 
8 with Filter 1710-1785 20+1 45d 22dB 17dB 2.0 x 1.25 P12052CT-ND NEW! 1.61 1.35 1.08 500 403.20 | EHF-FD1729 
*For Tape & Reel Part Number, change CT to TR. 
Operating Insertion Volt. Standing 
Freq. Loss Isolation Wave Ratio Size Digi-Key Price Each Tape & Reel* Panasonic 
Fig. Description (Mhz) (max.) (min.) (max.) (mm) Part No. i 10 100 Size Pricing Part No. 

14 Power Divider 720~760 4.0dB 18dB 1.9 3.2 x 1.6 P10715-NDt 2.02 1.69 1.35 — = EHF-FD1502 
1000~1050 4.0dB 18dB 1.9 3.2 x 1.6 P10716-NDt 2.02 1.69 1.35 = = EHF-FD1508 
1546~1630 4.0dB 18dB 1.9 3.2x 1.6 P10717-NDt 1.93 1.61 1.29 = _— EHF-FD1503 

15 Power 1607~1685 4.0dB 18dB V7 3.2x 1.6 P10718-NDt 1.93 1.61 1.29 = = EHF-FD1506 

Divider 1880~1920 4.0dB 18dB 1.9 3.2x 1.6 P10720-NDt 1.93 1.61 1.29 = = EHF-FD1507 
2100~2200 4.0dB 18dB 1.7 3.2 x 1.6 P10721-NDt 1.93 1.61 1.29 = = EHF-FD1509 
lr Power Divider 1607~1685 4dB 18dB 2.1 1.6x1.6 P12053CT-ND- NEW! 1.38 1.15 92 500 344.40 EHF-FD1495 

18 Power Divider 945~979 4dB 18 24 1.6x 1.6 P12054CT-ND+ NEW! 1.38 415 92 500 344.40 EHF-FD1779 

+ Bulk Package +CutTape Package * For Tape & Reel Part Number, change CT to TR. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Diagrams — Bottom View 


|(MHz)/(MHz)| dB (MHz) dB (MHz) | dB/ dB |Part No. 110 | PartNo. Pricing _|Part No. 
Fig. 1 — 5CHW Type — Surface Mount Fig. 1 — 5CHW TYPE - Surface Mount 

; 420/10 450) 14(-50) | 0.5/3.0 |TKS5440CT-ND 19.90 159.20] TKS5440TR-ND 5970.00/750 | 492S-1051A 

al ee . ‘ 427/10 +50) 14(-50) | 0.5/3.0 |TKS5441CT-ND 19.90 159.20] TKS5441TR-ND 5970.00/750 | 492S-1053A 

! 435/10 450) 14(-50) | 0.5/3.5 |TKS5442CT-ND 19.90 159.20] TKS5442TR-ND 5970.00/750 | 492S-1055A 


20 ( ) 
20( 50) 
20 ( ) 
450/10 | 17(+50) 12(-50) | 0.5/3.5 | TKS5443CT-ND 19.90 159.20] TKS5443TR-ND 5970.00/750 | 492S-1057A 
16( 50) 
16( ) 
15 (45 0) 


456/10 +50) 12 (4 0.5/3.5 | TKS5444CT-ND 19.90 159.20] TKS5444TR-ND 5970.00/750 | 492S-1059A 

463.5 / 10 +50) 12(-50) | 0.5/3.5 | TKS5445CT-ND 19.90 159.20] TKS5445TR-ND 5970.00/750 | 492S-1061A 
470/10 10) 12 (5 0.5/3.5 | TKS5446CT-ND 19.90 159.20] TKS5446TR-ND _5970.00/750 | 492S-1063A 

Fig. 2 — 5CHT TYPE - Surface Mount 

395/10 | 33 (+50) a (50) | 0.5/4.5 | TKS5448CT-ND 27.25 218.00] TKS5448TR-ND 10218.75/750 | 493S-1066A 
420/10 | 30(+50) 30(-50) | 0.5/4.5 | TKS5449CT-ND 27.25 218.00) TKS5449TR-ND 10218.75/750 |493S-1067A 
425/10 | 30(+50) 30(-50) | 0.5/4.5 | TKS5450CT-ND 27.25 218.00) TKS5450TR-ND 10218.75/750 |493S-1068A 
430/10 | 30(+50) a (50) | 0.5/4.5 | TKS5451CT-ND 27.25 218.00] TKS5451TR-ND 10218.75/750 | 493S-1069A 
440/10 | 27(+50) 27 (-50) | 0.5/4.5 | TKS5452CT-ND 27.25 218.00) TKS5452TR-ND 10218.75/750 |493S-1071A 
452/10 | 27 (+50) a (50) | 0.5/4.5 | TKS5453CT-ND 27.25 218.00] TKS5453TR-ND 10218.75/750 | 493S-1073A 
460/10 | 27(+50) 27 (-50) | 0.5/4.5 | TKS5454CT-ND 27.25 218.00] TKS5454TR-ND 10218.75/750 |493S-1075A 

Fig. 3 — 5CHLW TYPE - Surface Mount 

836/23 | 14 (+100) 22 (-100)| 1.5/4.0 | TKS5432CT-ND 13.17 104.23 = = 477MS-1093A 
850/25 |17 (+100) 25 (-100)| 1.0/2.5 | TKS5433CT-ND 13.17 104.23 = = 477MS-1032A 
881/23 |12 (+100) 19 (—100)| 1.0/3.5 | TKS5435CT-ND 13.17 104.23 = _ 477MS-1094A 

902.5 / 25 |18 (+100) 24 (-100)| 1.0/2.5 | TKS5436CT-ND 20.90 167.20] TKS5436TR-ND 5800.00/1000) 477MS-1034A 
915/25 |18(+100) 25 (-100)| 1.0/2.5 | TKS5437CT-ND 20.90 167.20) TKS5437TR-ND 5800.00/1000| 477MS-1035A. 
933/25 |18 (+100) 25 (-100)| 1.0/2.5 | TKS5438CT-ND 20.90 167.20) TKS5438TR-ND 5800.00/1000| 477MS-1036A. 

947.5 /25 |18 (+100) 25 (-100)| 1.0/2.5 | TKS5439CT-ND 20.90 167.20] TKS5439TR-ND 5800.00/1000| 477MS-1037A 
Test / Bw Ripple/ 

Freq. / Min. Selectivity (Min.) Loss Digi-Key Pricing Toko 

Fig. 4 — 5HW Type (MHz) / (MHz) | dB (MHz) dB(MHz) | dB/dB | PartNo. 1 10 50 _| Part No. 
Fig. 4 — 5HW Type 
gee OF 82: 818.0, 365/6 20(-50) 25(+50) | 1.0/4.5 | TKS414-ND 26.05 208.40 989.90 | SHW-35045A-365 
e 475/8 18 (-50) 22 (+50) 1.0/4.5 TKS415-ND 26.05 208.40 989.90 | SHW-44545A-475 
530/10 16 (-50) 20 (+50) 1.0/4.5 TKS416-ND 26.05 208.40 989.90 | SHW-51035A-530 
700/16 23 (-100) 26 (+100) | 1.0/3.5 TK5418-ND 26.05 208.40 989.90 | SHW-68050A-700 
820/16 22 (-100) 24(+100) | 1.0/3.5 TK5S419-ND 26.05 208.40 989.90 | SHW-78045A-820 
914/18 19 (-100) 24(+100) | 1.0/3.5 TK5420-ND 26.05 208.40 989.90 | SHW-88560A-914 
1010/16 14 (-100) 18(+100) | 1.0/3.5 TKS421-ND 26.05 208.40 989.90 | SHW-100090A-1010 
1305 / 25 18 (-100) 20(+100) | 1.0/3.5 TK5423-ND 26.05 208.40 989.90 | SHW-125055F-1305 
) 


C 
425/7 20 (-50) 25 (+50) 1.0/4.5 | TK5424-ND 26.05 208.40 989.90 | SHW-39545A-425 


Fig. 5 — 5HT Type 


360/16 33 (+50) 25 (-50) 1.0/4.0 | TK5401-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-36020AS-360 
440/14 (+50) 25 (-50) 1.0/4.0 | TK5403-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-44020AS-440 
480/14 6 (+50) 22 (50) 1.0/4.0 | TK5404-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-48030AS-480 
515/16 25 (+50) 20 (-50) 1.0/4.0 | TKS5405-ND 23.70 189.60 900.60 | 5HT-51535AS-515 
590/12 34 (+50) 25 (-50) 1.0/4.0 | TKS5406-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-59065F-590 
655/12 30 (+50) 26 (-50) 1.0/4.0 | TK5407-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-65550F-655 
735/15 28 (+50) 24 (-50) 1.0/4.0 | TK5408-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-73565F-735 
830/15 26 (+50) 22 (-50) 1.0/4.0 | TK5409-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-83050F-830 
945/15 22 (+50) 18 (-50) 1.0/4.0 | TK5410-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-94535F-945 
1010/15 (+50) 14 (-50) 1.0/4.0 | TK5411-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-101045F-1010 
1090/15 (+50) 15 (-50) 1.0/4.0 | TK5412-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-109065F-1090 
1230/15 20 (+50) 16 (—50) 1.0/4.5 | TK5413-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-123080C-1230 


Fig. 6 — 7HW Type 
405/9 20 (-10) 15 (+10) 1.5/3.5 TK3301-ND 20.45 163.60 777.10 | 252MXPR-2535A 
435/ 10.5 a (8) 14 (+15) 1.5/3.0 TK3302-ND 20.45 163.60 777.10 | 252MXPR-2537A 
453/ 11.5 6 (-3) 13 (+7) 15/25 TK3303-ND 20.45 163.60 777.10 | 252MXPR-2767A 
462/12 ie 2) 11 (+8) 15/25 TK3304-ND 20.45 163.60 777.10 | 252MXPR-2689A 
10) 
10) 


480/12.5 11 (+10) 15/25 TK3305-ND 20.45 163.60 777.10 | 252MXPR-2765A 
550/7 20 (+15) 1.5/3.5 TK3307-ND 10.23 92.03 409.00 | 252HXPK-2736F 
600/ 8 S (5) 21 (+15) 1.5/3.5 TK3308-ND 20.45 163.60 777.10 | 252HXPK-2733F 
640/9 se (-25) 27 (+5) 1.5/3.5 TK3309-ND 10.23 92.03 409.00 | 252HXPK-2708F 
715/11 26 (-25) 24 (+10) 1.5/3.0 TK3310-ND 20.45 163.60 777.10 | 252HXPK-2702F 

830/ 13.5 20 (-35) 18 (+10) 1.5/3.0 TK3311-ND 20.45 163.60 = 777.10 | 252HXPK-2774F 
870/14 9 (-30) 16 (+15) 1.5/3.0 TK3312-ND 20.45 163.60 777.10 | 252HXPK-2770F 
910/15 8 (-25) 15 (+10) 1.5/3.0 TK3313-ND 20.45 163.60 777.10 | 252HXPK-2737F 

Fig. 7 — 7HT Type 
904/8 40 (60) 30 (+60) 1.0/5.0 TK3401-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1278B 
880/20 16 (40) 10 (+40) 2.0/3.0 TK3404-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1339D1 
835 / 23 33 (-75) 10 (+35) 0.5/3.0 TK3403-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1328D1 
510/35 10 (-50) 9 (+50) 1.0/1.5 TK3405-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302MXPR-1225G 

1015/20 20 (40) 16 (+40) 2.0/4.0 TK3406-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1271B 
813/17 23 (-50) 16 (+50) 0.5/3.0 TK3409-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1341D1 
456/4.5 29 (-20) 22 (+20) 0.5/5.0 TK3410-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1035D 
433 / 7.2 23 (-15) 17 (+15) 0.5/5.0 TK3411-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1354D1 

Fig. 8 — CBW Type 

220/ 2.0 (-15) 18 (+15) 0.5/3.0 TK3601-ND 32.25 258.00 1225.50 | 271MT-1166A 
138 / 2.2 (-15) 18 (+10) 10/25 TK3606-ND 32.25 258.00 1225.50 | 271MT-1134A 
167/ 2.4 19 (10) 17 (+10) 10/25 TK3605-ND 32.25 258.00 1225.50 | 271MT-1136A 
176/2.6 16 (-10) 15 (+10) 10/25 TK3604-ND 32.25 258.00 1225.50 | 271MT-1142A 
187/28 15 (—10) 14 (+10) 10/25 TK3603-ND 32.25 258.00 1225.50 | 271MT-1143A 
216/3.0 15 (10) 14 (+10) 1.0/3.0 TK3602-ND 32.25 258.00 1225.50 | 271MT-1145A 

Fig. 9 — CBT Type 

145/28 25 (-6) 25 (+6) 0.5/8.0 TK3506-ND 48.30 386.40 1835.40 | 272MT-1006A 
145/ 1.2 30 (-€6) 30 (+6) 0.5/8.0 TK3504-ND 48.30 386.40 1835.40 | 272MT-1008A 

170/ 1.5 25 (-6) 25 (+6) 0.5/8.0 TK3502-ND 48.30 386.40 1835.40 | 272MT-1013A 
170/ 1.0 25 (-5) 25 (+5) 0.5/8.0 TK3505-ND 48.30 386.40 1835.40 | 272MT-1007A 

)) 0) 


223/ 2.6 28 (10) 40 (+20) 0.5/6.0 | TK3501-ND 48.30 386.40 1835.40 | 272MT-1080A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 671 
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Delay Lines 4NS Rise Time 


Features: 


+ Temperature Coefficient: +200ppm/°C (typ.) 

+ Waveform Distortion: Less than +15% 

+ Peak Pulse Voltage: 50V 

+ Insulation Resistance: 100MQ min., at 50V DC 
+ Compact single-in-line 

+ High impedance, long delay time 

+ Output available from intermediate tap 


Depth: .27 


belle 9 54 


4.24 IN GND OUT 


“TOKO Dielectric Filters 


Applications: + Cellular - AVIPS/TDMA/CDMA * RF Data » Cordless Phone + ISM + Pager » SMR + GPS + Ardis Temperature Range: -25°C to +85°C 


Center Cut Tape Tape & Reel 
Freq. | Bandwidth iit Selectivity Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Toko 
MHz | (fo MHz) | (dBmax.) dB min. @ MHz Part No. 10 100 Part No. 500 1,000 | Part No. 
Type 4DFA (2 Pole SMD Type) 
902.5 H25 25 18(fo + 77.5) TKS2602CT-ND 24.06 161.60 971.00 | TKS2602TR-ND 2780.00 3510.00 |4DFA-902E-10 
947.5 25 25 18(fo + 77.5) TKS2603CT-ND 24.06 161.60 971.00 | TKS2603TR-ND 2780.00 3510.00 |4DFA-947E-10 
904.0 +1.0 3.8 21,30(fo +21.5, +44) | TKS2604CT-ND 24.06 161.60 971.00 | TKS2604TR-ND 2780.00 3510.00 |4DFA-904A-10 
926.5 +1.0 3.8 21,30(fo -21.5, -44) | TKS2605CT-ND 1248 9880 722.80 = _ _ 4DFA-926A-11 
915.0 413.0 22 18( fo +77.5) TKS2606CT-ND 24.06 161.60 971.00 | TKS2606TR-ND 2780.00 3510.00 |4DFA-915E-10 
1227.0 45.0 2.0 7,30(fo +35, 140) | TKS2607CT-ND 24.06 161.60 971.00 | TKS2607TR-ND 2780.00 3510.00 |4DFA-1227B-10 
1575.4 45.0 2.0:1.4typ | 7.30(fo +35, 140) | TKS2608CT-ND 24.06 161.60 971.00 | TKS2608TR-ND 2780.00 3510.00 |4DFA-1575B-10 
1575.4 45.0 1.2: 0.7 typ | 17,20(fo +140, -140)| TKS2609CT-ND 24.06 161.60 971.00 | TKS2609TR-ND 2780.00 3510.00 |4DFA-1575B-12 
2450.0 +50.0 2.0 22(fo -280) TKS2610CT-ND 24.06 161.60 971.00 | TKS2610TR-ND 2780.00 3510.00 |4DFA-2450T-10 
Type 4DFB (3 Pole SMD Type) 
860.5 +10.0 25 15,35( fo +35,80) | TKS2612CT-ND 36.16 242.80 1459.00 | TKS2612TR-ND 4180.00 5280.00 |4DFB-860D-10 
915.0 413.0 27 12( fo 432.5) TKS2617CT-ND 36.16 242.80 1459.00 | TKS2617TR-ND 4180.00 5280.00 |4DFB-915E-10 
2450.0 +50.0 22 28(fo -280) TKS2618CT-ND 40.19 269.90 1622.00 | TKS2618TR-ND 4645.00 5870.00 |4DFB-2450T-10 


Total Delay Digi-Key Pricing Toko 
Time Part No. 1 10 100 Part No. 
300ns + 7% TK5312-ND 10.46 83.65 697.05 JF3300G 


Dielectric 
Antenna Element 


The DAC Series is a miniature dielectric antenna element for 2.4 
GHz wireless LAN systems. This antenna has vertical polarization 
characteristics. The proprietary ceramic dielectric material provides 
excellent stability and sensitivity. It is mountable in Type Il extended 
PCMCIA cards. 


FEATURES: 


+ Vertical polarization reception + Low profile (6.5mm max.) * Omni- 
directional in azimuth + Low interference design + Central feeding 
point terminal + Wide bandwidth + Light weight 


SPECIFICATIONS: 


* Center Frequency: 2450 MHz + Receiving Bandwidth: +50 MHz 
min. + Impedance: 50Q + Peak Gain: 2.15 dBi (OdBi typical) max. 
+ Operating Temperature: -10°C to 60°C = Storage 
Temperature: -20°C to 85°C + Weight: 4g 
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YAGEO Surface Mount Ceramic Antennas 
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Fig. 1 
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Fig. 4 

Multilayer Ceramic 
Antenna for Bluetooth 
and WLAN IEEE 
802.11b 

2.45 GHz ISM Band 
Long Shape 


Solder 
Termination 


Fig. 7 


Multilayer Ceramic t 43444. 
Antenna 
1.88GHz/2.1GHz 
(Linear Polarization 


Mode) ie} 


43-1 
Feed 


Termination 
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Multilayer Ceramic 
Antenna for Global 
Position Systems 
1.575 GHz Linear 
Polarization Mode 
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Fig. 5 

Multilayer Ceramic 
Wideband Antenna 
for WLAN IEEE 
802.11a 

5GHz ISM Band 


Fig. 8 

Multilayer Ceramic 
Antenna for 
EGSM/DCS 
(900/1800MHz) 


Dielectric Patch Antenna 


The DAK Series is a miniature dielectric antenna element for Global 
Positioning Systems (GPS). This patch antenna has excellent stability 
and sensitivity through the use of high performance proprietary 
ceramic material well suited for GPS frequencies. 


FEATURES: 


+ One-quarter the size of traditional antenna elements without loss of 
sensitivity + Excellent temperature stability via use of low temperature 
coefficient dielectric ceramics + Silver plated electrode allows very 
good high frequency characteristics 


SPECIFICATIONS: 


+ Center Frequency: 1580.5 MHz (Center frequency is shifted SMHz 
down when covered with a radome.) * Bandwidth: 9 MHz minimum 
+ Impedance: 502 + Gain @ Zenith: +5 dBi typ. + Gain @ 10° 


Elevation: -1 dBi typical + Temperature Coefficient: 20 ppm/°C max. 
(-40°C to 105°C) 


Specifications: + Polarization: Linear + Azimuth: Omni-directional + Impedance: 50Q + Operating Temperature: -55°C~125°C + Termination: Ni/Sn Environmentally-Friendly Leadless 


Fig. 3 1.25 0.9 1.25 
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Fig. 6 

Multilayer Ceramic 
Antenna for 
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802.11b and WLAN 
IEEE 802.11a 
2.45/5.2GHz SMD 
Ceramic Dual Band 
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Cut Tape 

Working Bandwidth Gain Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Yageo America 

Fig. Frequency MHz (dBi Max.) Part No. 1 10 50 100 Part No. Pricing Part No. 
il 870 MHz 100 16 311-1224-1-ND 2.80 2.40 2.20 2.00 311-1224-2-ND 1600.00/1000 4311-119-00087 
2 1.579 GHz 100 1.5 311-1225-ND* 2.80 2.40 2.20 2.00 = = 4311-114-00158 
3 2.450 GHz 100 1.2 311-1226-1-ND 4.55 3.90 3.58 3.25 311-1226-2-ND 2600.00/1000 4311-111-00245 
4 2.450 GHz 100 0 311-1227-1-ND 4.73 4.05 3.72 3.38 311-1227-2-ND 2700.00/1000 4311-115-00245 
5 5.2 GHz 200 4.0 311-1230-1-ND 4.55 3.90 3.58 3.25 311-1230-2-ND 5200.00/2000 4311-127-00500 
6 2.45GHz / 5.20GHz 100 0 311-1229-1-ND 8.75 7.50 6.88 6.25 311-1229-2-ND 5000.00/1000 4311-117-00252 
ri 1.88GHz/2.1GHz 100 2 311-1232-1-ND 4.73 4.05 3.72 3.38 311-1232-2-ND 2700.00/1000 4311-112-00188 
8 880-960MHz/1710-1880MHz 30/170 900/1800 311-1231-ND* 7.70 6.60 6.05 5.50 = = 4313-118-00918 


* Available in bulk packaging only 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Steward! surtace Mount EMI Suppression Ferrite Chips ee eee eee 


4 < 
Features: + Small footprint permits use in densely populated surface mount devices using high speed clocks + Filtering of low frequency input/output signals iH iH 
designs + Economical component for applications requiring discrete signal _ entering/exiting shielded enclosures + High frequency filtering of medium speed 
filtering Applications: + Filtering of power input pins of oscillators and logic clocks and video signals + Preventing oscillations in high frequency amplifiers 


. P Current Cut Tape 
Size Dimensions - mm Rating | Impedance Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Steward 
Fig. Code Length Width Height (mA) @ 100 MHz Part No. 10 50 100 Part No. Pricing Part No. 
se) gape | e6§ aa aah 200 300 240-1136-1-ND* 273 1092 17.50 240-1136-2-ND 448.00/8,000 1489.60/32,000  2450.00/56,000| L10402B301R-00 
‘ i j 100 600 240-1142-1-ND* 3.05 12.20 19.55 240-1142-2-ND 500.48/8,000 1664.10/32,000 _ 2737.00/56,000| HZ0402A601R-00 
7,000 60 240-1131-1-ND* 179 7.18 11.50 240-1131-2-ND 147.20/4,000  367.0812,000 2875,00/100,000| MIO603J600R-00 
1,000 68 240-1132-1-ND* 179 7.18 11.50 240-1132-2-ND 147.20/4,000  367.0812,000 2875,00/100,000| MIO603J680R-00 
700 80 240-1137-1-ND* 176 702 11.25 240-1137-2-ND 144.00/4,000  359.1012,000 2812.50/100,000| LI0603G800R-00 
700 120 240-1138-1-ND* 176 «6702 11.25 240-1138-2-ND 144.00/4,000  359.1012,000 2812.50/100,000| LI0603G121R-00 
1 | 0603 | 1.60 0.80 0.80 500 150 240-1139-1-ND* 216 864 13.85 240-1139-2-ND 177.28/4,000  442.0912,000 3462.50/100,000| LI0603E151R-00 
700 220 240-1140-1-ND* 176 702 11.25 240-1140-2-ND 144.00/4,000  359.1012,000 2812.50/100,000| LI0603G221R-00 
400 300 240-1141-1-ND* 176 702 11.25 240-1141-2-ND 144.00/4,000  359.1012,000 2812.50/100,000| LI0603D801R-00 
300 600 240-1143-1-ND* 179 7.18 11.50 240-1143-2-ND 147.20/4,000  367.0812,000 2875.00/100,000| HZ06030801R-00 
200 750 240-1144-1-ND* 277 1108 17.75 240-1144-2-ND 227.20/4,000 566.5812,000 4437.50/100,000| HZ0603B751R-00 
200 1,000 240-1145-1-ND* 197 7.89 12.65 240-1145-2-ND 161.92/4,000 _ 403.7912,000 _3162.50/100,000| HZ0603B102R-00 
4,500 31 240-1007-1-ND* 215 858 13.75 240-1007-2-ND 176.00/4,000 438.90/12,000 3437.50/100,000| HI0805810R-00 
500 600 240-1018-1-ND* 179 7.18 11.50 240-1018-2-ND 147.20/4,000 367.08/12,000 2875,00/100,000| HZ0805E501R-00 
800 150 240-1021-1-ND* 176 «702 11.25 240-1021-2-ND 144.00/4,000 359.10/12,000 2812.50/100,000| LIO80SH151R-00 
1 | 0805 | 200 1.32 90 800 120 240-1041-1-ND* 176 702 11.25 240-1041-2-ND 144.00/4,000 359.10/12,000 2812.50/100,000] LIO80SH121R-00 
800 40 240-1024-1-ND* 176 702 11.25 240-1024-2-ND 144.00/4,000 359.10/12,000 2812.50/100,000| LIO80SH400R-00 
1,500 11 240-1034-1-ND* 197 789 1265 240-1034-2-ND 161.92/4,000 403.79/12,000 3162.50/100,000| MIO80SK110R-00 
1,500 40 240-1035-1-ND* 197 789 12.65 240-1035-2-ND 161.92/4,000 _403.79/12,000 _3162.50/100,000| MIO80SK400R-00 
3,000 100 240-1008-1-ND* 254 1014 16.25 240-1008-2-ND 195.00/3,000 _518.70/12,000 4143.75/102,000| H11206N101R-00 
6,000 50 240-1009-1-ND* 254 1014 16.25 240-1009-2-ND 195.00/3,000 518.70/12,000 4143.75/102,000| Hi1206TS00R-00 
3,000 80 240-1010-1-ND* 254 1014 16.25 240-1010-2-ND 195.00/3,000  312.00/6,000 —_518.70/12,000| HI1206N800R-00 
500 600 240-1019-1-ND* 215 861 13.80 240-1019-2-ND 165.60/3,000  264.96/6,000  440.50/12,000| HZ1206ES01R-00 
1 | 1206 | 320 1.60 1.40 800 90 240-1026-1-ND* 216 864 13.85 240-1026-2-ND 166.20/3,000  265.92/6,000 —_442.09/12,000| LI1206H900R-00 
1,500 26 240-1027-1-ND* 197 789 1265 240-1027-2-ND 151.80/3,000  242.88/6,000 _403.79/12,000| LI1206K260R-00 
1,500 31 240-1036-1-ND* 233 9.33 14.95 240-1036-2-ND 179,40/3,000 477.20/12,000 3812.25/102,000| MI1206K310R-00 
1,500 90 240-1037-1-ND* 233 9.33 14.95 240-1037-2-ND 179.40/3,000 _477.20/12,000 _3812.25/102,000| MI1206K900R-00 
400 60 240-1029-1-ND* 445 17.82 28.55 = = = _ LI1210E500R-00 
A |. tet0. | 28-20 2.50 130 | 4,500 60 240-1038-1-ND* 359 14.35 23.00 240-1038-2-ND 276.00/3,000 _734.16/12,000 _5865.00/102,000| MI1210K600R-00 
1 | te12 | 406 | 305 | 228 | 410,000 56 240-1128-1-ND* 15.02 60.09 96.30 240-1128-2-ND 963.00/2,500 _ 1540.80/5,000 _ 2561.58/10,000/ DM1612x560R-00 
6,000 60 240-1012-1-ND* 488 1950 31.25 240-1012-2-ND 250.00/2,000  415.00/4,000  _562.50/6,000] HI1806T600R 
300 150 240-1030-1-ND* 449 17.94 28.75 240-1030-2-ND 230.00/2,000  381.80/4,000 —_517.50/6,000| LI1806C151R-00 
a Le 1.60 500 100 240-1031-1-ND* 449 1794 28.75 240-1031-2-ND 230.00/2,000  381.80/4,000 —_517.50/6,000] LI1806E101R 
500 80 240-1032-1-ND* 449 17.94 28.75 240-1032-2-ND 230.00/2,000  381.80/4,000 —_517.50/6,000) LI1806EB00R 
1,000 80 240-1039-1-ND* 421 16.85 27.00 240-1039-2-ND 171.20/2,000 __284.19/4,000 __385.20/6,000| MI1806J800R 
6000 80 240-1013-1-ND* 488 1950 31.25 240-1013-2-ND 312.50/2,500  500.00/5,000 _631.25/10,000] Hi1812TB00R 
1 | 1812 | 450 | 320 1.50 400 120 240-1033-1-ND* 4.05 1619 25.95 240-1033-2-ND 259.50/2,500 415.20/5,000 _690.27/10,000| LI1812D121R-00 
1,500 120 240-1040-1-ND* 646 25.83 41.40 240-1040-2-ND 414,00/2,500 _ 662.40/5,000 _1101.24/10,000| MI1812K121R 
330 | 4,000 170 240-1014-1-ND* 13.95 55.79 89.40 240-1014-2-ND 715.20/2,000 1187.28/4,000 _ 1609.20/6,000] H12220P171R 
330 | 4,000 250 240-1015-1-ND* 13.95 55.79 89.40 240-1015-2-ND 715.20/2,000 1187.23/4,000 —_1609.20/6,000) Hi2220P251R 
330 | 4,000 600 240-1016-1-ND* 16.62 66.49 106.55 240-1016-2-ND 852.40/2,000 1414.98/4,000 —_1917.90/6,000) Hi2220P601R 
3.45 | 6,000 100 240-1120-1-ND* 13.95 55.79 89.40 240-1120-2-ND 715.20/2,000 1187.28/4,000 _1609.20/6,000| Hi2220T101R-00 
345 | 5,000 150 240-1121-1-ND* 13.95 55.79 89.40 240-1121-2-ND 715.20/2,000 1187.23/4,000 —_1609.20/6,000) Hi2220R151R-00 
1 | 2220 | 559 508 | 345 | 5,000 180 240-1122-1-ND* 13.95 55.79 89.40 240-1122-2-ND 715.20/2,000 1187.28/4,000 _1609.20/6,000) Hi2220R181R-00 
152 | 4,000 270 240-1123-1-ND* 13.95 55.79 89.40 240-1123-2-ND 715.20/2,000 1187.28/4,000 1609.20/6,000) Hi2220P271R-00 
3.45 | 5,000 300 240-1124-1-ND* 1395 55.79 89.40 240-1124-2-ND 715.20/2,000 1187.23/4,000 —_1609.20/6,000) HI2220R301R-00 
3.45 | 4,500 400 240-1125-1-ND* 13.95 55.79 89.40 240-1125-2-ND 715.20/2,000 1187.28/4,000 _1609.20/6,000) Hi22200401R-00 
345 | 4,000 700 240-1126-1-ND* 16.62 66.49 106.55 240-1126-2-ND 852.40/2,000 1414.98/4,000 _1917.90/6,000) Hi2220P701R-00 
3.45 | 8,000 800 240-1127-1-ND* 39.00 156.00 250.00 240-1127-2-ND 2000.00/2,000 _3320.00/4,000 _4500.00/6,000) HR2220V801R 
1 | 3312 | 850 | 305 2.28 | 10,000 100 240-1129-1-ND* 24.96 99.84 160.00 240-1129-2-ND 1600.00/2,500 _2560.00/5,000 _4256.00/10,000| DM3312X101R-00 
al — 851 3.05 | 254 | 5,000 100 240-1001-1-NDT 299 1196 1922 240-1001-2-ND 192.15/2,500  320.25/5,000 _567.91/10,000| 28F0121-1SR 
= 4.06 3.05 254 | 5,000 56 240-1002-1-NDt 299 1196 1922 240-1002-2-ND 192.15/2500  320.25/5,000 _567.91/10,000| 28F0121-0SR 
Dimensions - mm # of Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Steward 
Fig. Length Width Height Lines Impedance Part No. 10 50 100 Part No. Tape & Reel Pricing Part No. 
4.83 2.92 450 3 83 240-1003-1-ND 14.00 5833 89.82 240-1003-2-ND 524.93/900  839.88/1,800 _1045.65/2,700| 29F0318-0SR 
3 | 83 635 10.87 3 200 240-1004-1-ND 14.49 60.38 92.98 240-1004-2-ND 271.69/450  434.70/900 —541.20/1,350) 29F0330-25R 
6.10 4.19 4.50 4 119 240-1005-1-ND 14.98 6243 96.13 240-1005-2-ND 561.83/900  898.92/1,800 —_1119.16/2,700) 29F0418-1SR 
10.87 6.35 10.87 4 200 240-1006-1-ND 16.16 67.35 103.72 240-1006-2-ND 303.08/450  484.92/900 —_603.73/1,350) 29F0430-2SR 
240-2110-ND SMT EMI Suppression Ferrtite Chips Kit 10 ea of size codes 0402 - 3312* and 5 each of 240-1001-1NDt and 240-1002-1-NDt ( 550 total picoes) ........csccsssssssssseseeessietiterssstesseseeseseetseesetsetseesetseeses $59.95 


Clamp-On Ferrites 


Commonly called “bisected” or “split” components, clip on parts are generally associated with after market 
retrofit applications or for use in gaining compliance during the testing of a product. These parts provide 
excellent common mode EMI suppression in round cable applications and for use with network cables. 


Tubular Bead 


A solid ferrite EMI tubular bead for use in high volume 
applications where a plastic snap on a case is not required. 
Can be used in high volume over-mold applications where it is 


Dimensions (mm) [Typ, imped.] _Digi-Ke' Price Each Steward i . desired to have the filter molded in the same material as the 
Color A B ce @100 its pest Nee 1 40 50 Part No. foitoues en ently connector backshell; or can be covered with heat shrink and 
Cylinder Snap designed for wires or shrunk in place. 
White | 29.3 12.8 5.3 131 240-2068-ND 1.07 89 TT 28A0392-0A0 small diameter cable. . 
Back | 29.3 128 5.3 131 240-2070-ND 1.07 89 77 28A0392-0A2 Dimensions (mm) Typical a : 
White [40.38 19.18 9.02; 19902 | 240-2065-ND 1.97 1.64 1.41 | 28A0640-0A0 Fi ae arate Rey sre stated |e 
Black |40.38 19.18 9.02 1992 240-2066-ND 1.97. 164 1.41 28A0640-0A2 o: a 
Box Snap Tubular Bead 

White [325 179 70] 1512 | 240-2074ND 190 158 1.36 | 28A2025-0A0 953 1448 508 | 1120 240-2067-ND 22 418 16 | 28B0375-100 
Black 32.5 17.9 7.0 1512 240-2075-ND 1.90 158 1.36 28A2025-0A2 1427 2857 6.35 2750 240-2078-ND 4B 36 31 | 2880562-200 
White | 32.5 21.5 10.0 2092, 240-2076-ND 236 196 1.69 28A2029-0A0 1742 2857 9.52 2002 240-2079-ND 65 5A 47 | 28B0686-200 
Black | 325 21.5 10.0 2092, 240-2077-ND 236 196 1.69 28A2029-0A2 

> 18.67 28.57 10.16 20192 240-2080-ND 85 WA! 61 | 28B0735-000 
White | 32.5 29.0 13.0 234Q 240-2072-ND 3.77 313 2.70 28A2024-0A0 Box Snap: Abox shaped 2591 2858 12.70 240: 240-2081-ND 16 140 1.21 | 28B1020-100 
Back | 325 29.0 13.0] 2340 | 240-2073ND 3.77 _3.13_2.70 | 28A2024-0A2 | clip on ferrite assembly. ; . . 2 081 691s : 8B1020- 


Su rface Mou nt Features: * Good high frequency performance (peaks well above L OW, 
+ Small footprint 100 MHz) < H 
M u Iti-Line Chi Arra Ss + Rugged construction + Lower installation cost (one pick and place motion 
p y' + Broad range of impedance values instead of four discrete installations) 
4 ' Current 
Size pimensions im Filtered | Rating | Impedance | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Steward 
Code | Length Width Height | Circuits /iMax(mA) | @ 100 MHz Part No. 10 50 100 Part No. Pricing Part No. 
500 30 240-1146-1-ND. 1.17 94 75 240-1146-2-ND 900.00/3,000 1440.00/6,000 2394.00/12,000 DA1206E300R-00 
300 120 240-1147-1-ND. 1.17 94 75 240-1147-2-ND 900.00/3,000 1440.00/6,000 2394.00/12,000 DA1206C121R-00 
1206 | 3.20 1.60 1.10 4 400 300 240-1148-1-ND. 1.17 94 75 240-1148-2-ND 900.00/3,000 1440.00/6,000 2394.00/12,000 DA1206D301R-00 
200 600 240-1149-1-ND. 1.17 94 75 240-1149-2-ND 900.00/3,000 1440.00/6,000 2394.00/12,000 DA1206B601R-00 
200 1000 240-1150-1-ND_ 1.33 1.07 85 240-1150-2-ND. 1020.00/3,000 1632.00/6,000 2713.20/12,000 DA1206B102R-00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 673 


Steward Common Mode Chokes 


Features: + Monolithic » Compact 
size + High current carrying capability 
(up to 10A continuous) »* Excellent 
ultra-high performance + Very low 
DCR to minimize signal distortion 
+ Smaller, lighter and less suscep- 
tible to vibration than old-style wire- 
wound chokes 


Features: + High current capability (10A 
continuous operation) + Compact size 
+ Up to 170 Ohms impedance @ 
100MHz or 300 ohms @ 1GHz + Parts 
available in both thru-hole (B) and 
surface mount (R) versions + Parts a- 
vailable in broad band and high 
frequency materials * Economical 
common mode EMI filtering 


Features: + High current carrying 
capability (10A continuous operation) 
+ Can be used as multi-turn device to 
multiply impedance + With two turns, 
up to 800 ohms impedance at 300 MHz 
+ Available in both thru-hole (B) and 
surface mount (R) versions * The most 
economical common mode filter 
available for filtering groups of signals 
+ Available in broad band and high 
frequency materials 


Features: + Ul 1950 compliant for 
creepage * Very high current capability 
+ Small footprint + Low clearance height 
+ Low cost + Parts available in broad 
band and high frequency materials 
+ Lighter smaller and less susceptible to 
vibration than older wire-wound chokes 


- 

QY 

a 
ba 


Features: + Provides an effective 
EMI solution for filtering Data/Power 
modular connectors » CM 2718 for 
use with standard 4 line single 
module application * CM3813 for use 
with 6 line single module applications 
(4 line data and 2 line power) + Low 
cost * Smallest footprint EMI solution 
available on the market today 


WwW 


e B Current Cut Tape 
Size Dimensions (mm) Rating Impedance | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Steward 
Fig. | Code | Length Width | Height | iMax (mA) | @ 100 MHz Part No. 1 10 50 100 | Part No. Pricing Part No. 
Low Profile Surface Mount - Monolithic 
3322 8.50 5.60 2.10 4,000 40 240-1101-1-ND — 1.89 1.51 1.21 | 240-1101-2-ND  1207.50/2,500 1932.00/5,000 3211.95/10,000 |CM3322P400R-00 
1 3322 8.50 5.60 2.10 7,000 61 240-1102-1-ND = 1.89 1.51 1.21 | 240-1102-2-ND  1207.50/2,500 1932.00/5,000 3211.95/10,000 |CM3322U610R-00 
3322 8.50 5.60 2.84 10,000 63 240-1103-1-ND = 1.89 1.51 1.21 | 240-1103-2-ND  1207.50/2,500 1932.00/5,000 3211.95/10,000 |CM3322X630R-00 
1922 4.70 5.60 2.84 10,000 33 240-1104-1-ND = 1.44 1.15 -92 | 240-1104-2-ND 920.00/2,500 1472.00/5,000 2447.20/10,000 |CM1922X330R-00 
High Power Surface Mount 
3 2545 11.38 6.30 9.32 10,000 170 240-1106-1-ND = 2.17 1.74 1.39 | 240-1106-2-ND 222.24/400 553.38/1,200 1166.76/2,800 |CM2545X171R-00 
5 4545 11.38 11.38 9.32 10,000 130 240-1108-1-ND = 2.87 2.30 1.84 | 240-1108-2-ND 294.40/400 733.06/1,200 1545.60/2,800 |CM4545Z131R-00 
High Current Thru Hole 
2 2545 11.38 6.30 9.32 10,000 170 240-1105-ND 1.50 1.38 1.15 89 = CM2545X171B-00 
4 4545 11.38 11.38 9.32 10,000 130 240-1107-ND 1.76 1.63 1.36 1.05 S CM4545Z131B-00 
Ultra High Current Thru Hole 
6 5441 13.72 10.41 15.24 55,000 160 240-1109-ND 3.14 2.90 242 1.86 = CM5441Z161B-00 
5441 13.72 10.41 10.52 55,000 100 240-1110-ND 2.99 2.76 2.30 1.78 = CM5441Z101B-00 
Slim Line Surface Mount 
2718 6.99 4.72 7.75 — 120 240-1112-1-ND = 1.87 1.50 1.20 | 240-1112-2-ND 238.80/500  396.41/1,000 895.50/2,500 |CM2718R121R-00 
7 2718 6.99 4.72 13.72 = 200 240-1113-1-ND 7 3.04 2.43 a 240-1113-2-ND 145.80/150 466.56/600 677.68/1,050 /CM2718R201R-00 
3818 9.80 4.72 7.75 = 120 240-1114-1-ND _ 2.02 1.62 1.30 | 240-1114-2-ND 206.72/400 514.73/1,200 1085.28/2,800 /CM3818R121R-00 
3818 9.80 4.70 13.72 = 200 240-1115-1-ND = 4.10 3.28 = 240-1115-2-ND 196.80/150 629.76/600 914.73/1,050 |CM3818R201R-00 
Su rface Mou nt Common Features: + With 2 turns, over 1000 ohms impedance @ 100 MHz 


+ Will fit behind an RU45 jack 
+ High continuous operating current carrying capability 
+ Available in broad band and high frequency materials 


+ Surface mount design 
+ Filters groups of signals 
+ Can be used as multi-turn device to multiply impedance 


Mode Choke Arrays 


‘ F Current Cut Tape 
Size Dimensions - mm Filtered | Rating | Impedance | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Steward 
Code | Length Width Height Circuits | iMax(mA)| @100 MHz | PartNo. 10 50 100 Part No. Pricing Part No. 
Spee || Seo 813 9.45 4 000 200 240-1116-1-ND 275 220 1.76 240-1116-2-ND 219.94/250 351.90/500 584.15/1,000 QV13032V201R-00 
: : 14.48 : 300 240-1118-1-ND 330. 264 — 240-1118-2-ND 105.73/100 422.90/500 702.01/1,000 V13032V301R-00 
7 4494 aaa 9.45 A 8.000 200 240-1117-1-ND 339 271 217 240-1117-2-ND 346.88/400 863.73/1,200  1300.80/2,000 QV4732V201 R-00 
: ; 14.48 : 300 240-1119-1-ND* 400 320 — 240-1119-2-ND* 191.93/150 614.16/600 892.07/1,050 QV14732V301R-00 
* High Frequency Material 
BA_~A 
Th rou h-Hole < No. of Dimensions (mm) Impe- Digi-Key Price Each Steward 
g (ef Lines A B Cc D dance Part No. 1 10 Part No. 
. 
Suppression i 4 10.87 10.87 | 10.13 7.62 342 240-2001-ND 72 60 29F0428-0T0 
r és 4 10.87 5.49 | 10.01 2.54 285 240-2002-ND 54 45 29F0429-0T0 
Ferrite Chips ea 5 13.41 10.87 | 10.13 7.62 342 240-2003-ND 86 71 29F0528-0T0 
D 


Ribbon Cable Ferrites 


Ribbon Cable Solids: Rectangular shaped solid ferrites for ribbon cable, flat cable and flex cable. Note: 
Ribbon cable must be slid through the solid ferrite before ends are connected. 


Fig. 2 
Split Ferrite 


Vinyl Dipped Ribbon Cable Solid: Rectangular shaped solid ferrite for ribbon cable, flat cable and flex 
cable. The ferrite is vinyl dipped to protect it from chipping and keep it from damaging other components. 


Ribbon Cable Clip-On with Plastic Mounting Kit: Split ferrites for ribbon cable press fit into the plastic Plastic Metal Clip 
clamp ends protecting the ferrite and providing for secure retention. The plastic mounting clamps are Mounting Clip 
designed to be attached with rivets, screws, nylon or other hardware. 
Ribbon Cable Clip-On with Metal Clips: Split ferrites for ribbon cable clamp together with metal clips be 
providing for secure retention of the two halves of ferrite. 
Max # |__Dimensions (mm) | Typ. Imped. | Digi-Key Price Each Steward Max #|___ Dimensions (mm) | Typ. Imped. | Digi-Key Price Each Steward 
Cond. A B c @ 100 MHz | Part No. 1 10 50 Part No. Cond. A B (o @ 100 MHz | Part No. 2 10 50 Part No. 
Fig. 1 Ribbon Cable Ferrites Solid Fig. 2 Ribbon Cable Split Ferrite with Plastic Clip * 
10 | 22.35] 14.00 19.05 1710 240-2082-ND 60.50 43 | 28R0880-000 26 | 45.09 |34.42 | — 3662 240-2103-ND 1.73 1.44 1.24 | 2882022-0P0 
20 38.35 | 26.67 | 25.40 2310. 240-2084-ND 1.54 1.28 1.11 28R1517-000 40 63.50 | 52.07 | — 2782 240-2097-ND 2.16 1.79 1.54 28S2001-0P0 
26 45.08| 34.42 | 28.58 2930. 240-2086-ND 214 1.78 1.54 | 28R1775-000 50 76.20 | 65.28 | — 2632 240-2099-ND 2.29 1.90 1.64 28S2011-0P0 
34 55.12| 43.69 | 25.40 3099. 240-2090-ND 2.42 2.01 1.73 28R2170-000 60 88.90 | 78.23 | — 2632 240-2101-ND 2.91 2.41 2.08 28S2012-0P0 
34 | 55.12] 43.69 | 12.70 1762 | 240-2092-ND 1.25 1.04 90 | 28R2170-100 Fig. 2 Ribbon Cable Split Ferrite with Metal Clip * 
so [soso] soo |zose | aso | ogee ous 259 210 | znwsom | a [aroma] — |] men [RONG 12101 a7 | OO 
= : = inv! Di d Ribbon Cabl a5 rs lid : 26 45.09 | 34.42 | — 3662 240-2102-ND 1.54 1.27 1.10 28S2022-0M0 
Fig. 1 Vinyl Dipped Ribbon Cable Ferrites Soli 40 | 63.50 | 52.07 | — 2782 | 240-2096-ND 1.96 1.63 1.41 | 28S2001-0MO 
10 22.35| 14.00 | 19.05 1712 240-2083-ND 5.36 4.44 3.83 | 28R0880-00V 50 76.20 |65.28 | — 2632 240-2098-ND 209 1.74 1.50 28S2011-0MO 
34 55.12| 43.69 | 25.40 3092. 240-2091-ND 10.15 8.41 7.25 28R2170-00V 60 88.90 | 78.23 | — 2632 240-2100-ND 272 2.25 1.94 28S2012-0M0 
34 55.12] 43.69 | 12.70 1762 240-2093-ND 11.06 9.17 7.90 | 28R2170-10V * j 5 
Note: Requires 2 pieces per unit. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic. 
EMI Bead Cores (For Electromagnetic Interference) 


SPECIFICATIONS: - DC Resistance: 10mQ maximum -: Insulation Resistance: 10MQ min. 


Frequency Characteristics 


ECDR3SH I 
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10 100 1000 
Frequency (MHz) 


ELSA-35 


Imp. (Q) | Digi-Key Pricing Panasonic 
Description 100 MHz | Part No. 10 100 1,000 2,000 Part No. 
Radial Dual Type (Tape & Box) | 140 min. | P9817TB-ND = — 88.00 = EXC-ELDR35V 
Radial Dual Type (Bulk) 140 min. | P9817BK-ND 1.79 14.58 =— = EXC-ELDR35C, 
Axial Single Type (Tape & Box) | 110 min. | P9818TB-ND = = 58.00 = EXC-ELSA39V 
Axial Single Type (Bulk) 110 min. | P9818BK-ND 1.27 10.34 — _ EXC-ELSA39, 
Radial Dual Type (Tape & Box) | 100 min. | P9819TB-ND amt —< a= 82.00/M | EXCELDR25V 
Radial Dual Type (Bulk) 100 min. | P9819BK-ND 1.79 14.58 118.00 = EXC-ELDR25C, 
Axial Single Type (Tape & Box) | 60min. | P9820TB-ND _ _ 58.00 _ EXC-ELSA35V 
Axial Lead Type (Bulk) 60min. | P9820BK-ND = 1.27 8.78 — = EXC-ELSA35, 
Radial Single Type (Tape & Box) | 60min. | P9821TB-ND _ _— 58.00 = EXC-ELSR35T 
Radial Form Type (Bulk) 60min. | P9821BK-ND = 1.27 8.78 = = EXC-ELSR35S, 
Surface Mount Bead Cores o«3 «> 
FEATURES: EXC-3BB Series + High impedance for high speed signal line » Increase the A | 
characteristics sharply above 40MHz and is applicable for radiated noise in the 100MHz to 8 
300MHz range EXC-3BP Series - Reduced DC resistance for EMI suppression » High ke 
current rating + Effective noise suppression at high frequency, up to 2GHz 1.60 
APPLICATIONS: Clock line, signal line, |/Ointerface circuit 
Imp. 100 Cut Tape T&R 
MHz I Rdc | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(Q)#25% | (mA) | (2) | Part No. 10 100 500 | PartNo. 4,000 | Part No. 
220 150 | 0.5 | P10188CT-ND 16.11.07 P10188TR-ND 45.00/M | EXC-3BB221H 
600 100 | 0.8 | P10189CT-ND SG: 1 - 07 P10189TR-ND 45.00/M | EXC-3BB601H 
1000 50 1 P10190CT-ND 16.11.07 P10190TR-ND 45.00/M | EXC-3BB102H 
60 1000 | 0.07} P10749CT-ND 18 13 © .09 P10749TR-ND 66.00/M | EXC-3BP600H 
120 500 | 0.1 | P10750CT-ND 18 13 © .09 P10750TR-ND 66.00/M | EXC-3BP121H 


Surface Mount Bead Cores 
0804 (0402x4) 


FEATURES: .02 inch (0.51mm) height, lightweight (typically 
only 5mg), narrow pitch, compatible with SSOP pitch 


EXC-28BB Series: Suitable for high speed signals (over 
50Mhz), excellent cross talk characteristics (100Mhz: <-25dB) 
Applications: PC, LCD, DSC, Printer, PDA, MD, CD, NAVI 


EXC-28BA Series: Suitable for ring suppression while main- 
taining wave form, excellent cross talk characteristics 
(100Mhz: <-30dB) Applications: HDD, E-IDE (Ultra DMA 
33), DVD, CD-ROM, C-DR, CDR-RW 


Imp. Cut Tape Tape & Reel 
100 MHz} | | Rdc | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(Q)#25% |(mA) | (Q) | Part No. 10 100 500 | PartNo. 5,000 Part No. 
120 100 | 0.5 | P10751CT-ND Pea 52.38 P10751TR-ND 298.00/M EXC-28BB121U 
220 100 | 0.7 | P10752CT-ND 71 52.38 P10752TR-ND 298.00/M EXC-28BB221U 
120 100 | 0.5 | P10753CT-ND 71 52.38 P10753TR-ND 298.00/M EXC-28BA121U 
200 100 | 0.7 | P10754CT-ND 771 52.38 P10754TR-ND 298.00/M EXC-28BA221U 


Surface Mount 2 Mode Noise Filters 
EXC-24CB and EXC-24CP Series 


FEATURES: = Acoustic quality improvement of mobile phone and portable audio equipment + Effectively 
suppresses both common mode noise and normal mode noise + Small size and light weight 


APPLICATIONS: + Receiver line, microphone line and headset of mobile phone (GSM, TDMA, PDC, etc.) 
* Small digital equipment such as personal computers, printer, HDD, DVD-ROM, CD-ROM and LCD : Digi- 
tal audio and video equipment such as PDA, DSC, DVC, CD Player, DVD Player and MD Player 


SPECIFICATIONS: - Tolerance: +25% + Rated Voltage: 5 VDC 


Circuit Configuration 


Common mode 


Surface 
Mount Bead 
Cores 


Frequency Characteristics 


Open Mode Rated Dc Cut Tape Tape & Reel* 
Impedance Current | Resist. | Digi-Key Price Each Pricing Panasonic 
@100MHz(Q) | (mADC) | Max.(Q) | Part No. 1 10 100] 4,000 5,000 PartNo. 
1000 50 1.5 P11169CT-ND 68 .51  .38 | 215.00/M = EXC-240B102U 
220 100 0.7 P11170CT-ND 68 51 38 = 215.00/M | EXC-240B221U 
220 350 0.4 P11598CT-ND. 71 53 39 = 223.00/M |EXC-240P221U 
120 500 0.3 P11597CT-ND. 71 53 39 — 223.00/M |EXC-240P121U 


Impedance: 


SPECIFICATIONS: 
+ Tolerance: +25% 


‘A 
+ Test Frequency: 100MHz 10 100 1000 


+ Rated Current: 2 (A) Frequency (MHz) 


+ Flow/ Reflow Soldering 


Cut Tape Tape & Reel 
Imp. | Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing Panasonic 
Dia.|(ohm)| L WH A | Part No. 10 100 | Part No. 2,000 10,000 | Part No. 


25 | 32 1.6 1.6 0.5 |P9810CT-ND 41  .31 | P9810TR-ND 173.00/M 160.00/M| EXC-0.3216U1 


* For Tape and Reel part number, change CT to TR. 


Common Mode Noise Filter 
EXC-24CC Series 


FEATURES: - Effective in noise suppression of portable equipment + Magnetic shield type » Small size and 
light weight, about 3 mg 
APPLICATIONS: * Digital audio and video equipment such as PDA, DSC, DVC, CD Player, DVD Player, 
MD Player +» USB data line of mobile phone (IMT2000) + Small digital equipment such as personal 
computers 

Circuit Common Mode 
Configuration 


Differential Mode 


Imp. @100MHz (Q) pc 
Diff- | Rated | Rated | Resist. Cut Tape T&R 
Common | erential | Volt. | Current | Max. | Digi-Key Price Each Pricing | Panasonic 
Mode Mode | (VDC) | (mADC) (Q) | Part No. 1 10 100 5,000 | Part No. 


B 45 | 32 25 1.6 0.5 |P9811CT-ND 53 .39 | P9811TR-ND 221.00/M 205.00/M| EXC-OL3225U1 
C | 115 | 4.5 3.2 1.8 0.5 |P9812CT-ND 62 .46 | P9812TR-ND —  240.00/M | EXC-CL4532U1 
Surface Mount Bead Cores ¥ 
5S 
High Current 
a > 
FEATURES: Super small, high self-resonant frequency and excellent tolerance. Cc < A 
SPECIFICATIONS: Tolerance: +25% »* Test Frequency: 100Mhz Be’ a 
Rdc Dim Cut Tape Tape and Reel 
Imp | | | Max. (mm) Digi-Key Price Each Pricing* Panasonic 
Size |(Q) |(A)|(mQ)| A BC | PartNo. 10 100 500 | 3,000 4,000 | Part No. 
0603| 27|4 | 6 1.6 .8 .8 |P10436CT-ND 27 19 13 = 87.00/M | EXC-ML16A270U, 
0805| 39/4 | 8 | 20 1.2 .9 |P10191CT-ND 27 19 13 = 87.00/M | EXC-ML20A390U 
1206/68 | 3 | 12 | 3.2 1.6 .9 |P10437CT-ND -26 19 .14 |102.00/M — ___|EXC-ML32A680U 
1806} 91/3 | 16 | 4.5 1.6 1.1 |P11956CT-ND 29° 21 15 |121.00/M — _|EXC-ML45A910H 


270 Typ. |160max.| 5 100 1.5 |P11599CT-ND 62 47 .35 | 196.00/M | EXC-2400271U 


* For Tape and Reel number, change CT to TR. 


* For Tape and Reel part number, change CT to TR. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic: Ring Core Ferrites tr series 


Applications: General purpose noise reduction, such as for power circuits, motor areas, and TV circuits. 
Measuring Wire: UL1015 AWG #14, 100mm, 1turn 


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 
OB. OB. 28, 
Tt 
Cc c Cc 
@A- DA tt 
@A- 
Typical 
Dimensions (mm) Impedance Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| A B Cc 30MHz | 50MHz | 100MHz| Part No. 1 10 50 | Part No. 


120 80 55 2002 272. 420. 
13.0 71 63 302 402 55. 
16.0 120 80 202 302 450. 
18.0 10.0 60 302 402 55. 
18.0 10.0 10.0 | 352 502 802 


185 10.0 80 420. 512 682 
18.5 10.0 10.0 | 352 502 802 
1 | 205 106 10.3 | 552 652. 802 
20.5 10.6 120 | 65 750. 95 
22.0 140 60 252 302 480. 


P11364-ND 1 
P11366-ND 49 
P11372-ND 49 
P11373-ND 62 
P11374-ND 66 


P11375-ND 57 
P11376-ND 62 
P11378-ND 70 
P11379-ND 74 
P11380-ND 62 


-20 | KRI6TT120805 
.24 | KRI6TT130706 
24 | KRI6TT161208 
-30 | KR161TT181006 
KR161T181010 


-28 | KRI6TT191008 
30 | KRI6TT191010 
-34 | KR16TT201110 
36 | KR16TT201112 
-30 | KR161TT221406 


&L2SR |SEBRS 
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Snap-On Core Ferrites 


KRCB Series Fig. 1 Fig. 2 


Applications: Noise reduction on AC power cable 
for PC's and other electronic devices. Their "snap- 
on" construction allows for easy installation at any 
point in the production cycle. Material of Case: 
Nylon 66 Material of Core: KR16 Measuring 
Wire: UL1015 AWG #14, 100mm, 1tturn 


Typical 
Case Dimensions (mm) Impedance Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Color| AB Cc D_ | 30MHz | 50MHz| 100MHz | Part No. 1 10 50 | Part No. 


Black) 6.5 19.0 15.5 21.0] 352 502 8002 
White] 6.5 19.0 15.5 21.0] 35Q 502 802 


Black] 8.5 22.0 21.0 37.0) 1102 | 1402 | 1402 
White] 8.5 22.0 21.0 37.0] 1102 | 1402 | 1402 


3 | Black} 12.8 33.0 31.5 34.0] 1302 | 1602 | 170Q 


P11393-ND 1.39 1.02 .68)KRCBC130714B 
P11394-ND 1.48 1.08 .72 | KROBG130714 


P11395-ND 2.58 1.89 1.26 | KROBC160928B 
P11396-ND 2.46 1.80 1.20 | KROBN160928 


P11397-ND 5.74 4.20 2.80 | KROBC261329B 


SMT EMI Filters 


SPECIFICATIONS: + 50 Volts (DC) » 2A Max 


Frequency Characteristics 


22.0 14.0 10.0 | 35 450. 602 P11381-ND 78 57 -38 | KRI61TT221410 
25.0 15.0 8.0 350. 440. 64Q P11382-ND 1.07 78 52 | KR161TT251508 
25.0 15.0 12.0 | 35Q 502 802 P11383-ND 1.19 87 58 | KRI6TT251512 
28.5 18.0 7.5 300 402 602 P11385-ND 90 66 44 | KR161TT281807 
28.5 18.0 15.0 | 53Q 672. 882 P11386-ND 1620 1.11 -74_ | KRI6TT281815 
9.0 60 10.0 | 302 382. 562 P11361-ND 49 36 .24 | KRI6TTO90610 
95 49 10.4 | 402 502 702 P11362-ND 57 42 28 | KRI6TT100510 
2) 120 80 15.0 | 35Q 502 802 P11365-ND 49 36 24 | KRI6TT120815 
16.0 9.0 180 | 802 950. 1102 P11370-ND 94 69 46 | KRI6TT160918 
26.0 13.0 29.0 | 155Q 1702, 1602, P11384-ND 234 1.71 1.14 | KR16TT261329 
10.7 64 200 | 72Q 880. 1102, P11363-ND 82 -60 40 | KRI6TT110620 
143 64 20.0 | 1202 1402, 1402, P11367-ND 90 66 44 | KRI6TT140620 
3 143 64 286 | 2002 2202 1752, P11368-ND 1.19 87 -58 | KRI6TT140629 
16.0 7.8 28.0 | 1502 1802, 1702. P11369-ND 1.31 96 64 | KRI6TT160828 
16.0 9.0 280 | 1202 1402, 1402, P11371-ND 1.39 1.02 68 | KRI6TT160928 
18.5 10.0 29.0 | 1302 1502, 1502, P11377-ND 152 1.11 -74 | KRI6TT191029 


Flat Cable Core Ferrites rp series 


Applications: Noise reduction for flat cables. Measuring Wire: + 1 — 1UEW 0.5, 50mm, fturn + 2 — 
UL1007 AWG26, 65mm, tturn + 3— 1UEW 0.5, 100mm, turn 


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 
g 
CaeAA c A é BA 
E E B q 
Ba 
D D 
Meas- Typical 
uring Dimensions (mm) Impedance Digi-Key Price Each | Panasonic 
Fig.| Wire | A B C D_ E |30MHz|50MHz|100MHz| Part No. 110 50 | Part No. 


1 1 | 225 175 60 1.0 103] 322 | 402 | 56Q | P11387-ND 82.60 .40 | KR16FP220610 
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BIC. 
= 8 ATT 
1 10 100 1000 
Frequency (MHz) 
25dB 15dB Cut Tape Tape & Reel 
Cap. Freq. Freq. Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing Panasonic 
Dia.| (pF) | (MHz) (MHz) | Part No. 10 100) PartNo. 1,000 | Part No. 

H 22| 800~1000 | 600~1000 | P9825CT-ND 69 .51 | P9825TR-ND 289.00 | EXC-CET220U 
G 47| 450~550 | 350~1000| P9826CT-ND 69 51 | P9826TR-ND 289.00 | EXC-CET470U 
F 100} 300~450 | 200~900 | P9827CT-ND 69 51 | P9827TR-ND 289.00 | EXC-CETI01U 
E 270) 200~300 80~700 | P9828CT-ND 69 51 | P9828TR-ND 289.00 | EXC-OET271U 
D 470} 100~220 50~700 | P9829CT-ND 69 .51 | P9829TR-ND 289.00 | EXC-OET471U 
C | 1000) 65~200 30~700 | P9830CT-ND 69 .51 | P9830TR-ND 289.00 | EXC-OET102U 
B | 2200} 35~180 15~700 | P9831CT-ND 69 51 | P9831TR-ND 289.00 | EXC-CET222U 
A | 10000} 15~120 5~700 | P9832CT-ND 69 51 | P9832TR-ND 289.00 | EXC-CET103U 


EMI Filters (For Electromagnetic Interference) 


APPLICATIONS: +» Communication equipment, cordless phones, auto. phones = Digital audio and video 
equipment + Electronic auto. equipment such as engine controls, panels and audio systems »* Electric 
musical instruments, and other digital devices 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage (Max): P9801-P9807: 50; P9808-P9809: 16 + Tolerance: +20% 
(+20% to -30% on P9808 & P9809) » Temperature Characteristics: P9801-P9807: YB (Max. capacitance 
change is +10% over the temperature range of -25°C to +85°C in reference to +20°C; P9808-P9809: YD 
(Max. capacitance change is +20, -30% over the temperature range of -25°C to +85°C in reference to 
+20°C) + Rated Current (Max.): 5A 


3 | 335 270 65 1.3 10.0} 280 | 38Q | 73Q | P11388-ND 86 .63 .42 | KRI6FP340710 Frequency Characteristics 
2) 2 |335 285 75 25 120) 250 | 320 | sao | P11989-ND 90 .66 .44 | KRIGFP340812 — SESE 1 Sen? 
2 | 36.0 310 65 15 9.0 | 239 | 30Q | 48Q | P11390-ND 86.63 .42 | KRI6FP360709 : = 
3 2 |40.0 348 65 1.3 10.0} 249 | 34Q | 65Q | P11391-ND 1.03 .75 .50 | KRI6FP400710 Internal 
3 | 452 400 65 1.3 12.0} 280 | 40Q2 | 83Q | P11392-ND 1.15 .84 .56 | KRI6FP450712 Connection 
. . . . 
Ring Core with Casing Ferrites ta ands series 
Applications: Low frequency noise reduction. TB Series has Fixed Hole. Material of Case: PP 25dB 15dB 
Measuring Wire: UL1015 AWG #14, 100mm, tturn AH. AH. Cut Tape Tape & Box| 
Cap. Freq. Freq. Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing | Panasonic 
Fig. 1 Dia.| (pF) | (MHz) (MHz) | Part No. 10 100] PartNo. 2,000 | Part No. 
eA | 22 | 800~1000 | 600~1000 | P9801CT-ND .30 .24) P9801TB-ND 134.00/M | EXC-BVT220BT 
oD H 47 ~700 | 400~1000 | P9802CT-ND .30 .24 |) P9802TB-ND  134.00/M | EXC-EMT470BT 
G 100 | 350~550 | 250~900 | P9803CT-ND 30 .24 | P9803TB-ND 134.00/M | EXC-BVIT101BT 
Typical ig 220) 250~400 | 150~500 | P9804CT-ND .30 .24) P9804TB-ND 134.00/M | EXC-BVIT221BT 
Case Dimensions (mm) Impedance Digi-Key Price Each | Panasonic 
Fig.|Color| A BC OD Q/ MHz Part No. 1 10 50) Part No. E 270 | 250~400 | 150~500 | P9805CT-ND .30 .24 | PO805TB-ND 134.00/M | EXC-BVIT271BT 
TA Series 
D 470 | 150~350 70~500 -ND 30 = .24 TB-ND 134.00/M | EXC-BVIT471BT 
1 |White] 19.6 87 11.0 1.0* | 35/30] 50/50 | 80/100 | P11398-ND 1.15 .84 .56/KRI6TA191010W se FOR080! Freee seed sf 
2 |White] 26.5 13.5 14.0 3.0* | 35/30] 50/50 | 80/100 | P11399-ND 1.68 1.23 .82|KRIG6TA251512W c | 1000] 100-250 | so~400 | paso7cr-ND .30 .24| P9807TB-ND 134.00/M | EXC-EVITI02BT 
2 |Black| 26.5 13.5 14.0 3.0* | 20/1 18/5 14/10 | P11400-ND 1.80 1.32 .88|KR50TA251512B1 
TB Series B 2200 | 50~200 30~400 | P9808CT-ND 30 .24/| P9808TB-ND 134.00/M | EXC-BVIT222DT 
3 | Black] 29.5 13.4 13.5 23.0 | 35/30 | 50/50 | 80/100 | P11401-ND 2.34 1.71 1.14/KR16TB251512B1 
A |10,000] 25~120 15~400 | P9809CT-ND .30 .24 | P9809TB-ND 134.00/M | EXC-AVT103DT 
* Maximum 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic. 
Digital Noise Filters (€:ko Type) 


FEATURES: 

+ Small size, applicable for high density mounting on the PCB * Applicable from 10MHz to SOOMHz (fc) with 
6 numbers + Small distortion of pulse signal and good noise reduction (Low inductance and resister type 
coil) 

APPLICATIONS: 


* Note PC * Communication equipment within busline and interface line * Digital TV * DVD + Game 
machine + Display and PPC within video signal line and control signal line 


SPECIFICATIONS: 
+ Rated Current: 0.1A max. +» Rated Voltage: 10V max. + Rdc: 19 typ. » Operating Temperature: -20°C to 
+85°C. 


100 1000 10000 


= 8 . . 
Digital Noise Filters 

(ELKT Type) 

Useful EMI noise filter when signal and noise frequency are close in frequency. T type radial lead EMI filter 
consisting of one capacitor and two inductors. 


FEATURES: - Flat response at signal frequency and sharp noise attenuation characteristics + Minimal 
distortion of pulse signal wave form and excellent noise attenuation toward high frequency noise (good EMI 
filter for analog signal line such as video signal) 


APPLICATIONS: + Reduction of EMI noise on the signal line, I/O line and DC line circuit within OA, AV, 
communication equipment 


Replaces ELK-A series 


--7.0-} 
Marking 


! 
at | + 


Cut Tape Tape & Box 
Cut Tape Tape & Box Cut-off | Imped. | Rated | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
L(1~3) C(1~2) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic Freq. Zo(Q) Curr. | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 Part No. 
£30% 430% Part No. il 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
2 MHz 15 100mA | P11086CT-ND 114 106 77 = = ELK-TT103EA| 
0.55 pH 90pF P11348CT-ND 1.06 79 59 = _ ELK-D250FB 
6 MHz 150 60mA_ | P11087CT-ND 114° 106 77 = =. ELK-TT3311A 
0.25 UH 90pF P11349CT-ND 1.06 79 59 = = ELK-D500F8 
10 MHz 100 90mA_ | P11088CT-ND 1144 1.06 .77 | P11088TB-ND 439.00 | L.K-TT331FA 
O0.25pH | 25pF | PI1350CT-ND 1.06 79.59 = = FLK-D101FB 10MHz | 300 | 60mA | P11089CT-ND 1.14 1.06 .77 | P11089TB-ND 439.00 | ELK-TTI01IA 
0.045 pH 25pF P11351CT-ND 1.06 79 59 = = ELK-D251FB, 15 MHz 50 120 mA | P11090CT-ND 114 1.06 .77 | P11090TB-ND 439.00 | ELK-TT391CA\ 
15 MHz 200 90 mA | P11091CT-ND 1.14 1.06 .77 | P11091TB-ND 439.00 | ELK-TT101GA) 
0.045 LH 8pF P11352CT-ND 1.06 79 -59 | P11352TR-ND 216.00/M | ELK-D501FB 
20 MHz 100 100 mA | P11092CT-ND 1.14 1.06 .77 | P11092TB-ND 439.00 | ELK-TT151EA\ 
20 MHz 300 90mA_ | P11093CT-ND 114 106 77 = _ ELK-TT470GA 
Ga 2 > 20 MHz 550 60mA_ | P11094CT-ND 1.14 1.06 .77 | P11094TB-ND 439.00 | ELK-TT330IA 
SMT Digital Noise Filters 
25 MHz 75) 120 mA | P11095CT-ND 1.14 1.06 .77 | P11095TB-ND 439.00 | ELK-TT181CA\ 
Series K: Type E 30 MHz 90 120mA | P11096CT-ND 114 106 77 = = ELK-TT121CA\ 
High performance noise filter for digital signal processing circuits. Wide attenuation band by low pass “T” 
filter constitution. 35 MHz 100 120mA | P11097CT-ND 1.14 1.06 .77 | P11097TB-ND 4939.00 | ELK-TT820CA\ 
FEATURES: 35 MHz 300 90mA_ | P11098CT-ND 114 1.06 .77 | P11098TB-ND 439.00 | ELK-TT270FA 
+ Wide attenuation band in noise signal + Minimal rounding of waveforms of the signal + High rated DC 
current: 2.0A »* Rated Voltage VDC (V): 50 »* DCR (DC Resistance Q): 0.02 * High magnetic shielding 40MHz | 550 90mA | P11099CT-ND 114 1.06 .77 | P11099TB-ND 439.00 | E.K-TT150GA\ 
characteristics + Selection for: high current in small size. 
APPLICATIONS: 50 MHz 100 130mA | P11100CT-ND 1.14 1.06 .77 | P11100TB-ND 4939.00 | ELK-TTS60BA\ 
+ Office automated equipment + TVs, VTRs + Communication equipment 55MHz | 300 400mA | P11101CT-ND 414 106 77 | P11101TBND 439.00 | EK-TTIS0EA 
60 MHz 550 90mA_ | P11102CT-ND 1.14 106 77 = a ELK-TT100FA 


faerie 


OM 100M G 
Freq. (Hz) 


Cut-off | Imped- Cut Tape Tape & Reel 
Dia- | Fre- ance | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
meter| quency | ZO.(Q) | Part No. 4 10 100 | Part No. 2,000 6,000 Part No. 
| 380 84 |P9870CT-ND .94 .71 52 |P9870TR-ND 216.00/M 208.00/M | ELK-E100FA 


257 56 |P9871CT-ND .94 .71  .52 |P9871TR-ND 216.00/M 208.00/M | ELK-E220FA 


175 39 |P9872CT-ND 94 .71 52 | P9872TRND 216.00/M 208.00/M | ELK-E470FA 


P9873CT-ND .94 .71 52 | P9873TR-ND 216.00/M 208.00/M | ELK-E101FA 


81 18 |P9874CT-ND .94 .71 52 | P9874TR-ND 216.00/M 208.00/M | ELK-E221FA 


EMI Filters (exc-Ect Type) 


FEATURES: 

+ EMI 3 Lead Capacitors are connected as T circuit and have good noise filtering characteristic for high 
frequency 

APPLICATIONS: 

+ Digital equipment * Communication equipment 

SPECIFICATIONS: 

+ Dielectric Withstanding Voltage: 125V DC + Tolerance: +20 » Temperature Characteristics: YB 
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55 12 |P9875CT-ND 94 .71 52 |P9875TRND 216.00/M 208.00/M | ELK-EA71FA 
38 8 |P9876CT-ND .94 .71  .52 |P9876TRND 216.00/M 208.00/M | ELK-E102FA Cut Tape Tape & Box 
Cap. | Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
B 26 6 |P9877CT-ND 94 .71  .52 |P9877TR-ND 216.00/M 208.00/M | ELK-E222FA Dia. | (pF) | (DC) | PartNo. 10 100 | Part No. 2,000 Part No. 
A | 12 3  |P9878CT-ND 94 71 52 |P9878TRND 216.00/M 208.00/M | ELK-E103FA F 22 50 | P9833CT-ND A7 14 = = EXC-ECT220MBT 
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Panasonic. Li ne Filters Line filters for suppressing conductive noise ranging from low to high fre- 


Standard Circuit Diag. Circuit Example quencies generated from power supply circuits of various equipment 
V Series (290, 450, 650, 850, 21V, 24V Types) ® 
H Series (200, 270, 400, 600 Types) . He ies Aeron evens meal Sp hay i ae ane characteristics 
F Series (23F, 25F Types) u S82 “eins F Series (Thin Structure): smimheight mac 
M Series (11M, 14M, 16M Types) a | M Series (Small Structure): Small size and lightweight 
N Series (15N, 18N, 20N Types) ® N Series (Vertical Structure): Suitable for high-density automatic insertion 
High N Series (1 7N, 149N, 21N Types) High N Series (High L Structure): High inductance (same size with N Series) 


290 Type Mounting Dimensions Mounting Dimensions 17N Type NEW! 


5 O12 
' 2 @ 119 
21.5 10.0 
col 2 3 fs 
a te 13.0 : E 


e Dim.: shown in[ ] are for 450 type. 


Mounting Dimensions 


F G 
Mounting Dimensions 20.00 21.00 20.00 13.00 10.00 13.00 10.00 

1.40 24.00 2450 19.50 21.00 15.00 21.00 15.00 
1 28.50 29.00 22.50 24.00 20.00 24.00 20.00 


Mounting Dimensions 


Mounting Dimensions 
@2.0 


1 


B Cc 
Max. Max. Max. D E F 
24 23 14 1640.5 1040.5 1640.1 10+0.1 
28 25 15 2140.5 1140.5 2140.1 1140.1 


21V Type NEW! 15N Type 


Mounting Dimensions Mounting Dimensions Mounting Dimensions 


l| | ; ca = | - ; é— x ia 
LN t 

ap 7 19 i [J 70 
= T eae | ; 


| | 
1.18.0.) | ; ry 13+ eH. Rog0-t 


+— 30.0 —+ 


24V Type NEW! _ 18N Type 


Mounting Dimensions z Mounting Dimensions 
401.2 4-9 1.0 


ft 27.5 +| 


Mounting Dimensions Mounting Dimensions 


tye O18 a 401.2 
413.01 
Induc- | Rated Induc- | Rated 
tance |Current i Pricing Panasonic tance |Current] Digi-Key Pricing Panasonic 
Type |mH min.| Arms al 10 100 1,000 Part No. ‘Type |mH min.| Arms | Part No. u 10 100 1,000 Part No. 
V Series 82.0 0.8 |PLK1231-ND NEW! 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850R 
33.0 0.3 | PLK1005-ND 3.36 28.80 240.00 1433.00 ] ELF-18D290H 56.0 1.4 | PLK1017-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850T 
22.0 0.4 | PLK1004-ND 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D290C 47.0 1.2 |PLK1232-ND NEW! 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850U 
290 | 10-0 0.6 | PLK1003-ND 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D290G 33.0 1.4 | PLK1233-ND NEW! 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850H 
3.3 1.4 | PLK1002-ND 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D290S 27.0 1.5 | PLK1234-ND NEW! 9.82 84.18 _701.50__ 4188.00 | ELF-18D850Z 
2.2 1.3 | PLK1001-ND 3.36 28.80 240.00 =‘ 1433.00 | ELF-18D290T 22.0 1.8 | PLK1018-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D860C 
0.82 | 2.0 | PLK1000-ND 3.36 28.80 240.00 ~—_—‘1433.00 | ELF-18D290B 18.0 1.9 |PLK1235-ND NEW! 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850Q 
56.0 0.45 | PLK1206-ND NEW! 5.68 4869 405.75 2422.00 | ELF-18D450Q 850) 15.0 2.0 | PLK1236-ND NEW! 9.82 8418 701.50 4188.00 | ELF-18D850D 
39.0 0.50 | PLK1207-ND NEW! 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450H 10.0 2.5 | PLK1016-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850W 
18.0 0.8 | PLK1007-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450B 8.2 3.0__| PLK1237-ND NEW! 9.82 84.18 701.50 _ 4188.00 | ELF-18D850C 
10.0 1.0 | PLK1208-ND NEW! 5.68 4869 405.75 2422.00 | ELF-18D450J 5.6 3.4 | PLK1238-ND NEW! 9.82 84.18 = 701.50 4188.00 | ELF-18D850x 
8.2 1.1 | PLK1209-ND NEW! 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450G 47 3.5 | PLK1015-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850Y 
450/ 6.8 1.2 | PLK1210-ND NEW! 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450L 3.9 3.7 | PLK1239-ND NEW! 9.82 = 84.18 = 701.50 4188.00 | ELF-18D850P 
5.6 1.4 | PLK1211-ND NEW! 568 4869 405.75 2422.00 | ELF-18D450D 3.3 4.2) PLK1014-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850B 
3.9 1.8 | PLK1212-ND NEW! 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450K 27 4.5 | PLK1240-ND NEW! 9.82 84.18 = 701.50 4188.00 | ELF-18D860B 
27 2.0 | PLK1006-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450A 15 5.0 | PLK1013-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850M 
2.2 2.2 | PLK1213-ND NEW! 568 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450C 68.0 0.6 |PLK1102-ND NEW! 4.66 39.93 332.75 1987.00 | ELF-21VO06A 
1.2 3.0 | PLK1214-ND NEW! 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450M 56.0 0.7 | PLK1103-ND NEW! 4.66 39.93 332.75 ~—-1987.00 | ELF-21V007A 
68.0 0.6 | PLKi223-ND NEW! 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656S 33.0 0.8 | PLK1104-ND NEW! 5.78 = 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V008A 
470 07 | PLK1012-ND 621 5325 44375 2649.00 | ELF-18D650U 27.0 1.0 |PLK1105-ND NEW! 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V010A 
39.0 0.7 | PLK1215-ND NEW! 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650P 18.0 1.2 | PLKI106-ND NEW! 5.78 = 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V012A 
33.0 0.8 | PLK1216-ND NEW! 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650H 15.0 1.3 TEERGHOCNDINEMER 5.78 49.50 _412.50 _ 2463.00 | ELF-21V013A 
27.0 1.0_| PLK1224-ND NEW! 6.21 53.25 443.75 _2649.00 | ELF-1sDesev_| | 21V| 120 i Sebo fate ae At: AIBER. odeeeo | ELE DYeIeA 
22.0 1.0 | PLK1011-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650L : H uy 5. : : : 5 
feo | 10 |PUKiZiZND NEW! 621 5325 44378 2649.00 | ELF-taD6500 68 | 20 Bene O78 (49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V020A 
18.0 | 12 | PLK1225.ND NEW! 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656Q 56) ee ee O78 8649.50 412.50 2463.00 | ELF-21V022A 
15.0 | 13 | PLK1226-ND NEW! 621 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656D 45 | 25 Ee eee 0:78, 49.50" 412.60 _ 2469.00. | ELF-2TVO25A 
12.0 | 13 | PLK1218-ND NEW! 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650J 27 | 27 EUS NEINEW 5.78 = 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V027A 
12.0 | 1.6 | PLK1038-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656J 2.2 | 3.0 [EESIMENOENEMIG 6.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V030A 
650) 100 1.4 | PLK1219-ND NEW! 6.21 53.25 443.75 ~—- 2649.00 | ELF-18D650W 82.0 0.8 | PLK1115-ND NEW! 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-24V008A 
8.2 1.7. | PLK1010-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650C 56.0 1.0 | PLK1116-ND NEW! 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-24V010A 
68 1.8 | PLK1220-ND NEW! 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650K 47.0 1.2 | PLKI117-ND NEW! 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-24V012A 
6.8 2.0 | PLK1227-ND NEW! 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656K 33.0 1.4 |PLKI118-ND NEW! 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-24V014A 
5.6 2.2 | PLK1228-ND NEW! 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656x 27.0 1.5 | PLKI119-ND NEW! 5.78 _49.50_412.50 _2463.00_ | ELF-24V015A 
47 20 | PLK1221-ND NEW! 621 5325 443.75 2649.00 | ELF-18D650Y 24av | 22.0 1.8 |PLK1120-ND NEW! 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-24V018A 
33 24 | PLK1009-ND 621 5325 44375 2649.00 | ELF-18D650B 18.0 1.9 |PLK1121-ND NEW! 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-24V019A 
18 2.8 | PLK1222-ND NEW! 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650G 15.0 2.0 | PLK1122-ND NEW! 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-24V020A 
15 31 | PLK1008-ND 621 5325 44375 2649.00 | ELF-18D650M 10.0 2.5 |PLK1123-ND NEW! 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-24V025A 
47 2.5 | PLK1229-ND NEW! 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656Y 9.0 2.8 | PLK1124-ND NEW! 5.78 = 49.50 412.50 2463.00 | ELF-24V028A 
27 2.7 | PLK1230-ND NEW! 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656Z 82 3.0 [EDIZSINDINEMGS 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-24V030A 
2.2 2.8 | PLK1037-ND 6.21 53.25 443.75 ~—«2649.00 | ELF-18D666A (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic. Line Filters (cont) 
Induc- | Rated 
tance |Current Pricing Panasonic 
Type |mH min.| Arms al 10 100 1,000 Part No. 
5.6 3.4 | PLK1126-ND NEW! 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-24V034A 
47 3.5 | PLK1127-ND NEW! 8.58 73.50 612.50 3657.00 | ELF-24V035A 
3.9 3.7 | PLK1128-ND NEW! 8.58 73.50 612.50 3657.00 | ELF-24V037A 
3.3 4.2 | PLK1129-ND NE 8.58 73.50 612.50 3657.00 | ELF-24V042A 
2.7 4.5 | PLK1130-ND NEW! 8.58 73.50 612.50 3657.00 | ELF-24V045A 
24v 1.5 5.0 | PLK1131-ND NEW! 8.58 73.50 612.50 3657.00 | ELF-24V050A 
0.80 7.0 | PLK1132-ND NEW! 8.58 73.50 612.50 3657.00 | ELF-24V070A 
0.40 8.0 | PLK1133-ND NEW! 8.58 73.50 612.50 3657.00 | ELF-24V080A 
0.26 9.0 | PLK1134-ND NEW! 8.58 73.50 612.50 3657.00 | ELF-24V090A 
0.15 10.0 | PLK1135-ND NEW! 8.58 73.50 612.50 3657.00 | ELF-24V100A 
H Series 
68.0 0.25 | PLK1247-ND NEW! 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D222F 
47.0 0.3 | PLK1248-ND NEW! 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D235F 
33.0 0.4 | PLK1024-ND 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D221F 
22.0 0.4 | PLK1021-ND 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D218 
18.0 0.5 | PLK1241-ND NEW! 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D210 
15.0 0.5 | PLK1242-ND NEW! 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D215 
8.2 0.7. | PLK1243-ND NEW! 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D214 
200 6.8 0.8 | PLK1244-ND NEW! 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D225 
47 1.0 | PLK1249-ND NEW! 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D227F 
3.9 1.0 | PLK1020-ND 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D216 
3.3 1.0 | PLK1245-ND NEW! 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D213 
27 1.3 | PLK1246-ND NEW! 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D219 
2.2 1.5 | PLK1023-ND 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D228F 
1.5 1.6 | PLK1019-ND 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D217 
1.2 2.0 | PLK1250-ND NEW! 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D230F 
1.0 2.1 PLK1022-ND 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D212F 
33.0 0.3 | PLK1251-ND NEW! 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D270J 
22.0 0.4 | PLK1252-ND NEW! 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D270B 
18.0 0.5 | PLK1253-ND NEW! 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D270H 
270 | 10.0 0.6 | PLK1254-ND NEW! 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D270G 
6.8 0.7 | PLK1025-ND 3.36 28.80 240.00 1433.00 _| ELF-18D270A 
5.6 0.8 | PLK1255-ND NEW! = 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D270Q 
27 11 PLK1256-ND NEW! 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D270D 
1.8 1.5 | PLK1257-ND NEW! 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D270C 
68.0 0.4 | PLK1266-ND NEW! 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D437F 
39.0 0.5 | PLK1267-ND NEW! $4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D427F 
33.0 0.5 | PLK1029-ND 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D428 
27.0 0.6 | PLK1258-ND NEW! 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D423 
22.0 0.6 | PLK1259-ND NEW! 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D422 
18.0 0.7 | PLK1260-ND NEW! 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D417 
18.0 0.8 | PLK1268-ND NEW! 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D417F 
12.0 0.9 | PLK1028-ND 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D430 
10.0 1.0 | PLK1031-ND 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D431F 
8.2 1.0 | PLK1261-ND NEW! 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D415 
400 6.8 1.2 | PLK1262-ND NEW! 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D412 
5.6 1.3 | PLK1263-ND NEW! 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D424 
5.6 1.4 | PLK1269-ND NEW! = 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D424F 
3.9 1.5 | PLK1264-ND NEW! = 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D433 
3.3 1.8 | PLK1265-ND NEW! 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D414 
2.7 2.0 | PLK1270-ND NEW! 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D434F 
2.2 2.0 | PLK1027-ND 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D416 
2.2 2.2 | PLK1030-ND 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D435F 
a5) 2.4 | PLK1026-ND 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D419 
1.2 3.0 |PLK1271-ND NEW! 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D420F 
0.56 3.4 | PLK1272-ND NEW! 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D441F 
100.0 0.4 | PLK1273-ND NEW! 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D620 
68.0 0.5 | PLK1274-ND NEW! 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D607 
47.0 0.7. | PLK1287-ND NEW! 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D605F 
39.0 0.7 | PLK1275-ND NEW! 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D615 
33.0 0.8 | PLK1036-ND §.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D624F 
27.0 0.8 | PLK1276-ND NEW! 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D618 
27.0 1.0 | PLK1288-ND NEW! 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D618F 
22.0 1.0 | PLK1034-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D612 
18.0 1.0 | PLK1277-ND NEW! 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D606 
18.0 1.2 | PLK1289-ND NEW! 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D606F 
12.0 1.3 | PLK1278-ND NEW! 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D609 
12.0 1.6 | PLK1290-ND NEW! 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D609F 
600} 10.0 1.4 | PLK1279-ND NEW! 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D616 
10.0 1.6 | PLK1291-ND NEW! 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D601F 
8.2 1.7__| PLK1280-ND NEW! 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D602 
5.6 1.8 | PLK1281-ND NEW! 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D603 
5.6 2.1 PLK1292-ND NEW! 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D603F 
47 2.0 | PLK1282-ND NEW! 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D604 
47 2.5 | PLK1293-ND NEW! 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D604F 
3.9 2.2 | PLK1283-ND NEW! 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D613 
3.3 2.5 | PLK1033-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D605 
2.7 2.6 | PLK1284-ND NEW! 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D611 
2.2 2.8 | PLK1035-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D617F 
1.8 2.8 | PLK1285-ND NEW! 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D614 
qn5: 3.1 PLK1286-ND NEW! 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D610 
1.0 3.4 | PLK1032-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D608 
F Series 
50.0 0.3 | PLK1039-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F003A 
30.0 0.4 | PLK1040-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F004A 
20.0 0.5 | PLK1041-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F005A 
14.0 0.6 | PLK1042-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F006A 
10.0 0.7 | PLK1043-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F007A 
8.0 0.8 | PLK1044-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F008A 
23F 6.0 0.9 | PLK1045-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F009A 
5.0 1.0 | PLK1046-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F010A 
3.5 1.2 | PLK1047-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F012A 
2.0 1.6 | PLK1048-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 _| ELF-23F016A 
15 1.8 | PLK1049-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F018A 
1.2 2.0 | PLK1050-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F020A 
1.0 2.2 _| PLK1051-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F022A 
28.0 0.6 | PLK1052-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F106A 
20.0 0.7 | PLK1053-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F107A 
15.0 0.8 | PLK1054-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F108A 
12.0 0.9 | PLK1055-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F109A 
10.0 1.0 | PLK1056-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F110A 
25F 7.0 1.2 | PLK1057-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F112A 
5.0 1.4 | PLK1058-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F114A 
4.0 1.6 | PLK1059-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F116A 
3.0 1.8 | PLK1060-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F118A 
2.0 2.0 | PLK1061-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F020A 
1.6 2.2 | PLK1062-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F022A 
1.3 2.5 | PLK1063-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F025A 


Induc- | Rated 
tance |Current] Digi-Key Pricing Panasonic 
Type |mH min.| Arms | Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
NEW! M Series NEW! 
30.0 0.1 PLK1136-ND 2.92 25.05 208.75 1246.00 | ELF-11M010E 
12.0 0.2 | PLK1137-ND 2.92 25.05 208.75 1246.00 | ELF-11M020E 
6.0 0.3 | PLK1138-ND 2.92 25.05 208.75 1246.00 | ELF-11M030E 
3.5 0.4 | PLK1139-ND 2.92 25.05 208.75 1246.00 | ELF-11M040E 
41M 2.5 0.5 | PLK1140-ND 2.92 25.05 208.75 1246.00 | ELF-11MO50E 
15 0.6 | PLK1141-ND 2.92 25.05 208.75 1246.00 | ELF-11MO60E 
1.0 0.7. | PLK1142-ND 2.92 25.05 208.75 1246.00 | ELF-11MO70E 
0.8 0.8 | PLK1143-ND 2.92 25.05 208.75 1246.00 | ELF-11MO80E 
0.7 0.9 | PLK1144-ND 2.92 25.05 208.75 1246.00 | ELF-11MO90E 
0.5 1.0 | PLK1145-ND 2.92 25.05 208.75 1246.00 | ELF-11M100E 
30.0 0.1 PLK1146-ND 3.20 27.45 228.75 1366.00 | ELF-14M010E 
12.0 0.2 | PLK1147-ND 3.20 27.45 228.75 1366.00 | ELF-14M020E 
6.0 0.3 | PLK1148-ND 3.20 27.45 228.75 1366.00 | ELF-14M030E 
3.5 0.4 | PLK1149-ND 3.20 27.45 228.75 1366.00 | ELF-14M040E 
14M 2.5 0.5 | PLK1150-ND 3.20 27.45 228.75 1366.00 | ELF-14MO50E 
1.5 0.6 | PLK1151-ND 3.20 27.45 228.75 1366.00 | ELF-14MO60E 
1.0 0.7 | PLK1152-ND 3.20 27.45 228.75 1366.00 | ELF-14MO70E 
0.8 0.8 | PLK1153-ND 3.20 27.45 228.75 1366.00 | ELF-14MO80E 
0.7 0.9 | PLK1154-ND 3.20 27.45 228.75 1366.00 | ELF-14MO90E 
0.5 1.0 | PLK1155-ND 3.20 27.45 228.75 1366.00 | ELF-14M100E 
28.0 0.2 | PLK1156-ND 1.77 15.15 126.25 754.00 | ELF-16M020A 
20.0 0.3 | PLK1157-ND 1.77 15.15 126.25 754.00 | ELF-16M030A 
15.0 0.4 | PLK1158-ND 1.77 15.15 126.25 754.00 | ELF-16M040A 
8.0 0.5 | PLK1159-ND 1.77 15.15 126.25 754.00 | ELF-16M050A 
7.0 0.6 | PLK1160-ND 1.77 15.15 126.25 754.00 | ELF-16MO60A 
16M 5.0 0.7 | PLK1161-ND 1.77 15.15 126.25 754.00 | ELF-16M070A 
3.5 0.8 | PLK1162-ND VT 15.15 126.25 754.00 | ELF-16M080A 
2.0 1.0 | PLK1163-ND 1.77 15.15 126.25 754.00 | ELF-16M100A 
1.0 1.3 | PLK1164-ND 1.77 15.15 126.25 754.00 | ELF-16M130A 
0.8 1.5 | PLK1165-ND 1.77 15.15 126.25 754.00 | ELF-16M150A 
0.6 1.7 | PLK1166-ND tir 15.15 126.25 754.00 | ELF-16M170A 
0.5 2.0 | PLK1167-ND pad 15.15 126.25 754.00 | ELF-16M200A 
N Series 

104.0 0.2 | PLK1064-ND 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15N002A 
43.0 0.3 | PLK1065-ND 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15N003A 
26.0 0.4 | PLK1066-ND 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15N004A 
19.0 0.5 | PLK1067-ND 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15NO05A 
12.0 0.6 | PLK1068-ND 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15NO06A 
10.0 0.7 | PLK1069-ND 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15N007A 

15N 6.8 0.8 | PLK1070-ND 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15N008A 
5.3 1.0 | PLK1071-ND 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15N010A 
4.0 11 PLK1072-ND 2.42 20.76 173.00 1033.00 ) ELF-15N011A 
2.7 1.3 | PLK1073-ND 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15N013A 
21 1.5 | PLK1074-ND 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15N015A 
1.7 1.7. | PLK1075-ND 2.42 20.76 173.00 1033.00 ) ELF-15N017A 
1.0 2.2 | PLK1076-ND 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15N022A 
0.6 3.0 | PLK1077-ND 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15N030A 
80.0 0.4 | PLK1078-ND 4.67 40.05 333.75 1993.00 | ELF-18N004A 
50.0 0.5 | PLK1079-ND 4.67 40.05 333.75 1993.00 | ELF-18NO05A 
35.0 0.6 | PLK1080-ND 4.67 40.05 333.75 1993.00 | ELF-18NO06A 
20.0 0.8 | PLK1081-ND 4.67 40.05 333.75 1993.00 | ELF-18N008A 
48N |_15.0 1.0 | PLK1082-ND 4.67 40.05 333.75 1993.00 | ELF-18N010A 
9.5 1.2 | PLK1083-ND 4.67 40.05 333.75 1993.00 | ELF-18N012A 
6.0 1.6 | PLK1084-ND 4.67 40.05 333.75 1993.00 | ELF-18N016A 
4.2 2.0 | PLK1085-ND 4.67 40.05 333.75 1993.00 | ELF-18N020A 
2.4 2.5 | PLK1086-ND 4.67 40.05 333.75 1993.00 | ELF-18N025A 
1.4 3.2 | PLK1087-ND 4.67 40.05 333.75 1993.00 | ELF-18N032A 
69.0 0.6 | PLK1088-ND 5.11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20NO06A 
43.0 0.8 | PLK1089-ND 5.11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20NO08A 
28.0 1.0 | PLK1090-ND 5.11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N010A 
18.0 1.3. | PLK1091-ND 5.11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N013A 
14.0 1.5 | PLK1092-ND 5.11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20NO15A 
12.0 1.6 | PLK1093-ND 5.11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N016A 
20N 75 1.8 | PLK1094-ND 5.11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N018A 
7.0 2.0 | PLK1095-ND 5.11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N020A 
6.2 2.2 | PLK1096-ND 5.11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N022A 
4.9 2.4 | PLK1097-ND 5.11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N024A 
47 2.7 | PLK1098-ND 5.11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N027A 
2.9 3.0 | PLK1099-ND 5.11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N030A 
2.0 3.5 | PLK1100-ND 5.11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N035A 
15 4.0 | PLK1101-ND 5.11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20NO040A 

NEW! High N Series NEW! 

142.0 0.2 | PLK1168-ND 1.42 12.21 101.75 607.00 | ELF-17NO02A 
60.0 0.3 | PLK1169-ND 1.42 12.21 101.75 607.00 | ELF-17NO03A 
35.0 0.4 | PLK1170-ND 1.42 12.21 101.75 607.00 | ELF-17NO04A 
26.0 0.6 | PLK1171-ND 1.42 12.21 101.75 607.00 | ELF-17NO05A 
16.0 0.6 | PLK1172-ND 1.42 12.21 101.75 607.00 | ELF-17NOO6A 
14.0 0.7. | PLK1173-ND 1.42 12.21 101.75 607.00 | ELF-17NO07A 

17N 9.2 0.8 | PLK1174-ND 1.42 12.21 101.75 607.00 | ELF-17NO08A 
7.2 1.0 | PLK1175-ND 1.42 12.21 101.75 607.00 | ELF-17NO10A 
5.4 T:1 PLK1176-ND 1.42 12.21 101.75 607.00 | ELF-17NO11A 
3.7 1.3 | PLK1177-ND 1.42 12.21 101.75 607.00 | ELF-17N013A 
2.9 1.5 | PLK1178-ND 1.42 12.21 101.75 607.00 | ELF-17NO15A 
2.3 1.7 | PLK1179-ND 1.42 12.21 101.75 607.00 | ELF-17N017A 
1.3 2.2 | PLK1180-ND 1.42 12.21 101.75 607.00 | ELF-17N022A 
0.8 3.0 | PLK1181-ND 1.42 12.21 101.75 607.00 | ELF-17NO30A 
99.0 0.4 | PLK1182-ND 2.57 22.05 183.75 1097.00 | ELF-19N004A 
62.0 0.5 | PLK1183-ND 2.57 22.05 183.75 1097.00 | ELF-19NO05A 
43.0 0.6 | PLK1184-ND 2.57 22.05 183.75 1097.00 | ELF-19NO06A 
25.0 0.8 | PLK1185-ND 2.57 22.05 183.75 1097.00 | ELF-19NO08A 
49Nn |_19.0 1.0__| PLK1186-ND 2.57 22.05 183.75 1097.00 | ELF-19N010A 
12.0 1.2 | PLK1187-ND 2.57 22.05 183.75 1097.00 | ELF-19N012A 
7.4 1.6 | PLK1188-ND 2.57 22.05 183.75 1097.00 | ELF-19N016A 
5.1 2.0 | PLK1189-ND 2.57 22.05 183.75 1097.00 | ELF-19N020A 
3.0 2.5 | PLK1190-ND 2.57 22.05 183.75 1097.00 | ELF-19N025A 
AT 3.2 | PLK1191-ND 2.57 22.05 183.75 1097.00 | ELF-19N032A 
87.0 0.6 | PLK1192-ND 3.24 27.75 231.25 1381.00 | ELF-21NO06A 
54.0 0.8 | PLK1193-ND 3.24 27.75 231.25 1381.00 | ELF-21N008A 
36.0 1.0 | PLK1194-ND 3.24 27.75 231.25 1381.00 | ELF-21N010A 
22.0 1.3 | PLK1195-ND 3.24 27.75 231.25 1381.00 | ELF-21N013A 
18.0 1.5 | PLK1196-ND 3.24 27.75 231.25 1381.00 | ELF-21N015A 
15.0 1.6 | PLK1197-ND 3.24 27.75 231.25 1381.00 | ELF-21N016A 
21N 9.4 1.8 | PLK1198-ND 3.24 27.75 231.25 1381.00 | ELF-21N018A 
8.7 2.0 | PLK1199-ND 3.24 27.75 231.25 1381.00 | ELF-21N020A 
7.8 2.2 | PLK1200-ND 3.24 27.75 231.25 1381.00 | ELF-21N022A 
6.1 2.4 | PLK1201-ND 3.24 27.75 231.25 1381.00 | ELF-21N024A 
5.8 2.7 | PLK1202-ND 3.24 27.75 231.25 1381.00 | ELF-21N027A 
3.7 3.0 | PLK1203-ND 3.24 27.75 231.25 1381.00 | ELF-21N030A 
2.5 3.5 | PLK1204-ND 3.24 27.75 231.25 1381.00 | ELF-21N035A 
LS 4.0 | PLK1205-ND 3.24 27.75 231.25 1381.00 | ELF-21N040A 
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Corcom / tyco Electronics 


C Series: The C series is a two-function power entry module combining a DPST switch 
and an IEC 320 power line connector. EC Series: This series of filtered power entry 
modules provides the highest attenuation of any standard filter available in a package size 
limited by the dimensions of the integral IEC connector. These filters combine high 
common-mode inductance with high differential-mode capacitance and minimal parasitic 
elements, for effective attenuation of line-to-ground and line-to-line noise across the 
frequency range. ED Series: These filtered power entry modules are more effective than 
general purpose filters in applications where line-to-line and low frequency line-to-ground 
noise must be controlled. EEA Series: A new design in both the internal structure and 
manufacturing process makes this series cost effective and compact. EF Series: This 
rugged international series of filtered power entry modules incorporates the special IEC 
power line connector. They are UL recognized, CSA certified, and VDE and SEV approved. 
Models with F suffix are SEVIKO approved and comply with BSI standards. GG Series: 
The GG series power entry modules combine the functions of a general purpose RA filter 
with IEC power cord connector and single or dual metric fusing, in the smallest possible 
panel space. H Series: The H series was developed specifically for health care 
applications. These products are suitable for uses in both patient care equipment and 
nonpatient care equipment. Their extremely low leakage current allows compliance with 
UL544 and CSA 22.2 health care specifications. J Series: The most widely accepted of all 
the power entry modules, the J series combines an IEC connector, 2 voltage, or 4 voltage 
selection, and a North American fuseholder. P Series: This series of power entry modules 
Offers full flexibility of design in the most compact package. As the first 10 Amp module to 
provide all five power entry functions in one compact design, the "Chameleon" readily 
adapts to its environment and the needs of international markets. + Snap-in or flange 
mounting + IEC power line connector + Both North American and European fusing 
capabilities + Two voltage selection + Optional DPST on/off switch + Filtering options for 
general purpose and medical applications. LA Series: A multi-function power entry 
connector with a choice of filtering capabilities. The series features an IEC line connector, 
selectable North American or dual European fusing capabilities, DPST on/off switch, and 


Power Entry Modules 


120/240 voltage selection. The filtered LA units provide a one piece solution to all power 
entry needs and provide a filtering solution for almost any RA problem. Their vertical 
design is flange mounted and will meet requirements for worldwide markets. M Series: 
This series of power entry modules offers the most choices of power entry components 
and filtering options to fit a specific need. SR Series: The SR series includes a full line of 
popular AC receptacles. These male and female power line connectors include snap-in and 
flange mounted models. All have complete safety agency approvals for worldwide usage. 


Part Numbering System for P Series (Figure 4A & 4B) 


Filter Filter Shield 
Type Current Options 


Mounting Extender Switch Voltage Fuse 
Style Options Options Select Options 


P 


| 
| 0 =Nofilter or 
0=Blank D= Dual fuse Intercon. block 
we S=DPST | S=Singlefuse | 3=3 amps 


amps 
S=Snap-in X= 10 amps 
0 =None 


0 = Single AC volt. 0=Nofilter 
Om ACO, S= Dual ACvolt. select B= Intercon. 
LiL Seies . (SMPS) block 
X= Dual ACvolt. select } = Medical Filter B = Complete 
(series/paralll) — $—Gen. purpose _ shield 


5.36 

187 
Fastons 
(3 ples.) 


2] -—— 


Rated Cur. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Corcom 
Fig. | 120V (Amps) Termination A B c D E Lz Part No. 1 25 100 Part No. 
Series C - Power Entry Modules 
4] 10 Faston, Straight 31.24 2464 41.17 a — a COM1647-ND* 8.15 142.50 476.00 10CS1 
Series EC - Power Entry Modules 
3 Faston, Straight 66.50 30.20 20.60 40.01 i _— 00M1623-ND 21.36 373.50 1247.00 3EC1 
2 6 Faston, Straight 66.50 30.20 20.60 40.01 = = 00M1611-ND 21.36 373.50 1247.00 6EC1 
10 Faston, Straight 66.50 30.20 20.60 —-40.01 = — OOM1646-ND. 22.51 393.50 1314.00 10EC1 
Series ED - Power Entry Modules 
3 Faston, Straight 55.88 20.57 _ a — _ 0OM1204-ND 15.73 275.00 919.00 361 
6 Faston, Straight 55.88 20.57 = = = = COM1205-ND 15.73 275.00 919.00 6—D1 
10 Faston, Straight 66.55 20.57 _— _— = _— COM1206-ND 16.22 283.50 947.00 10ED1 
2 3 Wrre Lead, Straight | 39.37 20.57 = a — _ 00M1214-ND 15.73 275.00 919.00 3ED8 
6 Wire Lead, Straight | 39.37 20.57 = = = = COM1215-ND 15.73 275.00 919.00 6ED8 
6 Wire Lead, Straight | 50.29 20.57 _ _— = _— 0OM1218-ND 19.96 349.00 1166.00 6ED8C. 
10 Faston, Straight 66.55 20.57 = = = = COM1219-ND 21.45 375.00 1253.00 10ED1C 
Series EEA - Power Entry Modules 
3 Faston, Straight 54.60 28.70 20.60 40.01 = _ 00M1622-ND 9.72 170.00 568.00 SEEAI 
2 6 Faston, Straight 54.60 28.70 20.60 40.01 = = 0QM1610-ND. 9.07 158.50 529.00 6EEAI 
10 Faston, Straight 54.60 28.70 20.60 40.01 = = OQM1645-ND. 9.87 172.50 576.00 10EEA1 
Series EF - Power Entry Modules 
aI Faston, Straight 55.88 20.57 = = = = COM1100-ND 13.10 229.00 765.00 1ERIF 
3 Faston, Straight 55.88 20.57 _— _— = _— 0OM1101-ND 13.10 229.00 765.00 SEFIF 
6 Faston, Straight 55.88 20.57 = = = = COM1102-ND 13.10 229.00 765.00 6EFIF 
2 10 Faston, Straight 66.55 20.57 _ <7 = _ COM1103-ND 13.44 235.00 785.00 10EFIF 
3 Faston, Straight 55.90 30.20 20.60 40.01 = = 00M1621-ND 14.96 261.50 873.00 cam 
6 Faston, Straight 55.90 30.20 20.60 40.01 = _— O0M1609-ND. 14.96 261.50 873.00 61 
15 Faston, Straight 66.50 30.20 20.60 —-40.01 = = OOM1636-ND. 19.36 338.50 1131.00 15EFIF 
Series GG - Power Entry Modules With Fuseholders 
6 Faston, Straight 42.20 28.70 3280 33.30 = = 00M1620-ND 14.30 250.00 835.00 6EGGI-1 
3 6 Faston, Straight 42.20 28.70 32.80 33.30 = = CQVI1650-NDt 17.02 297.50 994.00 6EGGI-2 
Series H - Power Entry Modules 
2 6 Faston, Straight 65.90 30.20 20.60 40.01 = = COM1607-ND. 15.62 273.00 912.00 6E44 
Series P, Chameleon — For General or Medical Applications (See chart for part number break down) 
10 Feston 31.50 49.02 5867 26.92 55.91 7 00M1372-ND* 15.59 272.50 910.00 PSOSXS000 
10 Feston 31.50 49.02 5867 26.92 55.91 _— 00M1373-ND* 12.16 212.50 710.00 Pso00S000 
10 Feston 31.50 5410 5867 26.92 55.91 _ 00M1374-ND 18.59 325.00 1086.00 PSOSOSBXO 
3 Feston 31.50 54.10 5867 2850 55.91 _ 00M1376-ND. 23.17 405.00 1353.00 PS000SS3B, 
3 Feston 31.50 54.10 58.67 26.92 55.91 = 00M1377-ND. 22.74 397.50 1328.00 PSOSXSS30 
4A 6 Feston 31.50 54.10 5867 2692 55.91 _ 00M1378-ND. 21.45 375.00 1253.00 PSOSXSS60 
10 Feston 31.50 5410 58.67 26.92 55.91 _ 00M1379-ND 26.31 460.00 1536.00 PSOSOSSXA. 
10 Feston 31.50 54.10 5867 2692 55.91 _— 00M1380-ND. 24.60 430.00 1436.00 PSO00SSXB 
6 Feston 31.50 5410 5867 26.92 55.91 _— 00M1381-ND. 21.45 375.00 1253.00 PSOSXDS60 
6 Feston 31.50 54.10 5867 2692 55.91 _— 00M1382-ND. 23.60 412.50 1378.00 PSOSOSS6A 
6 Reston 31.50 5410 58.67 26.92 55.91 = OOM1600-ND. 21.45 375.00 1253.00 PSOSOSS60 
10 Feston 50.29 49.02 5867 2850 55.91 40.01 | OQV1375-ND* 16.59 290.00 969.00 PEOSSS000 
4B 6 Feston 50.29 54.10 5867 2850 55.91 40.01 | OOM1383-ND 22.45 392.50 1311.00 PEOSSSS60 
10 Feston 50.29 54.10 5867 2850 55.91 40.01 | OOM1384-ND 25.17 440.00 1470.00 PEOSSSSXO 
10 Feston 50.29 54.10 5867 2850 55.91 40.01 | OOM1385-ND 23.74 415.00 1386.00 PEOSOSS30 
* Unfiltered + Utilizes 2 5x20 fuses 
Rated Cur. RFI Filter | Avail. Voltage) DPST On/Off Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Corcom 
Fig. | 120V (Amps) Type Select. Pos. Switch A B c D iS Part No. 1 25 100 Part No. 
Series J - Power Entry Modules 
6 Unfiltered 4 = 68.07 38.61 29.72 31.24 — | OQM1200-ND 15.39 269.00 898.00 | 6WJ1 
5 6 Gen. Purpose! 4 = 69.85 47.50 29.732 40.13 — | OOM1201-ND 27.77 485.50 1622.00 | 6J4 
Series LA - Power Entry Modules 
6 5 Gen. Purpose 2 = 50.50 39.90 65.79 61.21 — | COM1614-ND 51.99 909.00 3036.01 [ 5ERA2S 
Series M - Power Entry Modules 
6 Unfiltered 1 yes 105.92 91.95 36.83 — — | OOM1001-ND 19.91 348.00 1162.00 | 6VMIS 
6 Unfiltered 2 yes 118.11 104.14 3683 — — | OOM1003-ND 23.22 406.00 1356.00 | 6VM2S 
7 6 Unfiltered 4 yes 118.11 104.14 3683 — — | OOM1005-ND 23.22 406.00 1356.00 | 6VM4S 
5 Medical 1 yes 105.92 91.95 29.0 — 55.63} OOM1011-ND 29.52 516.00 1723.00 | SEHM1IS 
5 Gen. Purpose! 1 yes 105.92 91.95 29.0 — 55.63} OOM1021-ND 29.03 507.50 1695.00 | SERVIS 
5 Gen. Purpose! 4 yes 118.11 104.14 29.0 =— 55.63} OOM1023-ND 32.35 565.50 1889.00 | 5ERV4S 
8 5 Medical 4 no 98.55 84.33 29.0 — 55.63) OCM1012-ND 28.66 501.00 1673.00 | SEHM4 
5 Gen. Purpose| 1 no 86.11 72.14 29.0 — 55.63} OOM1020-ND 24.88 435.00 1453.00 | SERVI 
Rated Cur. Output Mounting | Input Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Corcom 
Fig. | 120V (Amps) Terminals Style _ | Config. A B c D Part No. 1 25 100 Part No. 
Series SR - AC Connector 
15@125V PC Terminals Flange Male 50.01 40.01 2819 26.70 00M1400-ND 3.06 53.50 179.00 6ESRV-P- 
15@125V Quick Disconnect | Flange Male 50.22 40.01 2276 31.09 00M1401-ND 2.23 39.00 130.00 6ESRV-3 
9 15@125V Quick Disconnect | Snap-In | Male 30.40 — 2266 30.61 00M1402-ND 2.35 41.00 137.00 6ESRMC2 
15@125V Quick Disconnect | Snap-In | Female} 35.31 — 2819 35.71 00M1403-ND 2.72 47.50 159.00 6ESRFC3 
15@125V Quick Disconnect | Flange | Female} 50.01 40.01 29.31 35.71 00M1404-ND 2.72 47.50 159.00 6ESRF-3 


Note: Picture shown with switch. 
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Note: Picture shown with mounting flange. 
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B Series: These general purpose common-mode RH power line filters effectively provide RA control of line-to-ground 
noise in asmall size at alow cost. EP Series: The EP/VP series of RA filters has been developed to reduce conducted noise 
to acceptable limits for equipment that must comply with requirements of CISPAR in Europe and the FOC specifications in 
the USA H Series: The H series filters were developed specifically for health care applications. These products are suitable 
for uses in both patient care equipment and nonpatient care equipment. Extremely low leakage current allows compliance 
with UL544 and CSA 22.2 health care specifications. HT Series: This series of power line filters provides superior common- 
mode and premium differential-mode attenuation to RF noise on the frequency range from 10KHz to 30MHz, for IE0601 
and UL544 patient-connected equipment, as well as all other electronic equipment that cannot tolerate any leakage current. 
K Series: These power line filters are general purpose common-mode and differential-mode filters. They are effective in the 
control of line-to-line as well as line-to-ground RA interference. They are particularly suited in applications where pulsed, 
continuous and/or intermittent RH interference is present. MV Series: This series answers the need for a medical filter to 
help equipment comply with increasing noise sources in medical applications while still meeting leakage current 
requirements of UL2601. Q Series: A series of RA power line filters that has been developed specifically for switching 
power supplies and is designed to be all the line filtering needed to control conducted emissions all the way down to 
10KHz. R Series: These dual T section RA power line filters provide premium performance at a moderate cost. They are 
well suited for impedance loads where noisy RA environments are present. They control pulsed, continuous and/or 
intermittent interference, insuring protection of your equipment from power noise in addition to protecting the line from 


equipment noise. S Series: The S series of RA power line filters combines successful line-to-ground interference rejection 
filters with additional circuitry designed to reduce line-to-line noise and transients. SK Series: This series of RAl power line 
filters was designed to reduce conducted noise to acceptable limits for equipment that must comply with the FOC 
specifications in the USA and CISPAR specifications in Europe. T Series: These RA power line filters provide superior 
common-mode and premium differential-mode attenuation, exceeded only by that of Qseries filters. U Series: The U series 
was designed to meet the RA needs created by power factor corrected power supplies. This high performance filter offers a 
high impedance circuit to mismatch the power supply's impedance characteristics. V and W Series: These RA power line 
filters will protect equipment from malfunctions due to conducted interference coming into the equipment from the line, 
especially line-to-line noise and transients. The W series has a two-stage construction that provides excellent suppression 
at high frequency. EDP Series: These RA power line filters provide enhanced differential-mode performance for 
applications requiring more line-to-line protection. EOP Series: A general purpose filter which is effective in removing both 
common and differential-mode noise for susceptibility applications. X Series: This series was designed to bring most 
digital equipment (including switching power supplies) into compliance with FOC Part 15J, Gass B conducted emission 
limits. Z Series: A design that brings most digital equipment (including switching power supplies) into compliance with 
BN55022 Level B, (as well as FOC Part 15J, Glass B) conducted emission limits. N Series: The N series RA filters are 
designed to provide superior common-mode attenuation for most digital electronic equipment (particularly switching power 
supplies) over the frequency range of 10KHz to 30MHz. 


Rated Cur. Dimension (mm) Digi-Key Pricing Corcom 
Fig.| 120 V (Amps) | Termination A B Cc D Part No. al 25 100 Part No. 
Series B — Line Filter 
1 Feston 57.15 46.23 16.76 53.98 00M1300-ND. 13.27 232.00 775.00 1VB1 
2 Feston 57.15 4623 16.76 53.98 00M1301-ND. 11.93 208.50 696.00 2VB1 
3 Feston 66.29 46.23 19.81 53.98 00M1302-ND. 13.79 241.00 805.00 3VBI 
1 5 Feston 66.29 46.23 19.81 53.98 00M1303-ND. 12.78 223.50 746.00 5VB1 
10 Feston 66.29 46.23 29.46 53.98 00M1304-ND. 14.27 249.50 833.00 10VB1 
20 Feston 85.30 5260 29.50 60.33 00M1634-ND 22.11 386.50 1291.00 20E81 
20 Feston 85.34 52.58 29.46 60.33 00M1305-ND. 22.11 386.50 1291.00 20VB1 
1 Wire Lead 2438 4623 16.76 53.98 00M1310-ND. 14.13 247.00 825.00 1VB3 
10 2 Wire Lead 24.38 46.23 16.76 53.98 00M1311-ND. 12.87 225.00 752.00 2VB3 
3 Wire Lead 33.53 46.23 19.81 53.98 00M1312-ND 14.70 257.00 858.00 3VB3 
5 Wire Lead 33.53 46.23 19.81 53.98 00M1313-ND. 13.53 236.50 790.00 5VB3 
10 Wire Lead 33.53 46.23 29.46 53.98 00M1314-ND. 14.93 261.00 872.00 10VB3 
4 20 Stud 87.88 52.58 29.46 60.33 COM1321-ND 26.05 455.50 1521.00 20VB6 
Series EDP — For General Purpose Application 
6 1 PCB 36.58 31.50 24.13 _ COM1364-ND 16.93 296.00 989.00 1EDP 
3 PCB 36.58 31.50 24.13 — COM1365-ND 15.82 276.50 924.00 SEDP 
Series EOP — For General Purpose Application 
6 1 PCB 36.58 31.50 19.81 = COM1366-ND 13.99 244.50 817.00 1EOP 
3 POB 36.58 31.50 _ 19.81 a COM1367-ND 12.78 223.50 746.00 SEOP 
Series EP — Line Filter For Switching Power Supply Noise Suppression 
2 3 Feston 97.80 5260 45.20 74.63 00M1619-ND 32.75 570.00 1912.00 3EP1 
10 Feston 168.10 5260 70.60 142.88 OOM1644-ND. 74.16 1296.50 4330.00 10EP1 
Series EXP — For Emission Control Applications 
5 3 PCB 66.29 28.70 41.15 = COM1370-ND 21.16 370.00 1236.00 3EXxP 
6 PCB 66.29 28.70 44.45 = COM1371-ND 34.26 599.00 2001.00 6EXP 
Series EZP — For Emission Control Applications 
5 2 PCB 66.29 28.70 44.45 = COM1368-ND 26.37 461.00 1540.00 2EzP 
3 POB 66.29 28.70 44.45 = COM1369-ND 27.08 473.50 1581.00 3EZP 
Series H — Line Filter For Healthcare Equipment 
1 6 Feston 57.20 46.10 16.70 53.98 OQM1608-ND. 13.01 227.50 760.00 6EH1 
Series HT — High Performance Line Filter For Medical Equipment 
2 6 Feston 90.40 54.60 46.00 74.63 OQM1606-ND. 44.02 769.50 2570.01 6EHT1 
Series K — Line Filter 
2 Feston 78.70 5260 23.10 60.33 00M1627-ND. 15.27 267.00 892.00 2VK1 
3 Feston 78.70 5260 29.50 60.33 00M1618-ND 18.13 317.00 1059.00 3VK1 
1 5 Feston 78.70 5260 29.50 60.33 00M1613-ND. 15.53 271.50 907.00 5VK1 
10 Feston 85.10 5260 29.50 60.33 00M1641-ND. 16.39 286.50 957.00 10VK1 
20 Feston 85.10 65.00 38.90 74.63 00M1632-ND. 24.71 432.00 1443.00 20VK1 
20 Feston 85.10 65.00 38.90 74.63 OOM1633-ND. 24.71 432.00 1443.00 20EK1 
4 20 Stud 87.90 65.00 38.90 74.63 COM1631-ND 28.57 499.50 1668.00 20VK6 
30 Stud 135.60 85.90 38.90 95.25 COM1625-ND 53.54 936.00 3126.00 30VK6 
10 2 Wire Lead 46.00 5260 23.10 60.33 O0M1626-ND. 16.47 288.00 962.00 2VK3 
5 Wire Lead 46.00 5260 29.50 60.33 OOM1612-ND. 17.50 306.00 1022.00 5VK3, 
Series MV — Multipurpose Line Filter For Medical Applications 
2 10 Feston 98.00 5280 38.90 74.63 OOM1642-ND 38.30 669.50 2236.00 10MV1 
Series N - High Performance Line Filter for Switching Power Supplies 
2 10 Feston 119.10 57.70 45.70 103.20 COM1649-ND. 80.57 1408.50 4704.00 1OVN1 
Series Q — Line Filters For Switching Power Supply Emissions Down to 10kHz 
2 3 Feston 97.80 5260 45.20 74.63 00M1651-ND. 49.76 870.00 2905.99 SEQ 
6 Feston 126.50 57.70 45.70 103.20 OOM1605-ND. 73.96 1293.00 4319.01 6EQI 
Series R — Line Filter, 2 Stage 
2 Feston 85.09 45.97 29.46 60.33 00M1331-ND. 21.94 383.50 1281.00 2vR1 
3 Feston 97.79 5258 29.46 74.63 00M1332-ND. 23.54 411.50 1374.00 3VRI 
2 5 Feston 97.79 5258 29.46 74.63 00M1333-ND 22.14 387.00 1293.00 5VR1 
10 Feston 97.79 5258 38.86 74.63 00M1334-ND. 23.22 406.00 1356.00 10VR1 
20 Feston 132.84 85.60 38.86 95.25 00M1335-ND. 56.34 985.00 3290.00 20VR1 
10 Stud 100.58 52.58 38.86 74.63 COM1360-ND 27.54 481.50 1608.00 10VR6 
2 Wire Lead 52.58 45.97 29.46 60.33 00M1341-ND. 24.25 424.00 1416.00 2VR3 
9 5 Wire Lead 65.02 5258 29.46 74.63 00M1343-ND 24.45 427.50 1428.00 5VR3 
10 Wire Lead 65.02. 52.58 38.86 74.63 00M1344-ND. 24.02 420.00 1403.00 10VR3 
Series S — Line Filter For Emission Control 
3 Feston 85.30 46.20 29.50 60.33 00M1617-ND. 28.83 504.00 1683.00 3VS1 
2 6 Feston 98.00 5280 38.90 74.63 0OM1603-ND. 28.83 504.00 1683.00 6VS1 
10 Feston 98.00 5280 38.90 7463 00M1640-ND. 33.95 593.50 1982.01 10VS1 
20 Feston 132.80 85.90 38.90 95.25 OOM1648-ND. 75.05 1312.00 4382.00 20VS1 
Series SK — Line Filter - High Performance K Series 
20 Stud 127.30 57.20 45.20 103.20 COM1630-ND 54.63 955.00 3190.01 20VSK6 
30 Stud 125.00 79.25 69.85 87.30 COM1624-ND 65.69 1148.50 3835.99 30VSK6 
40 Stud 152.40 79.25 55.40 88.90 COM1615-ND 72.76 1272.00 4248.00 40VSK6 
Series T — High Performance Line Filter For Switching Power Supplies 
6 Feston 90.40 5460 46.00 7463 O0M1604-ND. 44.27 774.00 2585.01 6ET1 
2 10 Feston 119.10 57.70 45.70 103.20 00M1643-ND. 63.95 1118.00 3734.01 10ET1 
10 Feston 119.10 57.70 45.70 103.20 COM1639-ND. 63.95 1118.00 3734.01 10VT1 
3 15 Feston 138.40 79.20. 55.40 88.90 COM1635-ND. 84.14 1471.00 4912.99 15ET1 
Series U — For Power Factor Corrected Power Supplies 
8 65 6EUP PCB 119.38 63.75 30.99 = COM1362-ND 69.24 1210.50 4043.00 6EUP 
2 6.5 6EU1 Faston 125.73 57.66 45.72 103.12 OOM1363-ND. 56.31 984.50 3287.99 6EU1 
Series V — Line Filter For Emission Control 
6 Feston 98.00 5280 38.90 74.63 00M1602-ND 32.58 569.50 1902.00 6W1 
10 Feston 98.00 5280 38.90 7463 OOM1638-ND. 36.75 642.50 2146.00 10W1 
20 Feston 132.80 85.90 38.90 95.25 OOM1629-ND. 78.51 1372.50 4584.01 20W1 
Series W — Line Filter For Emission Control, 2 Stage 
3 Feston 85.30 46.20 32.50 60.33 OQM1616-ND. 34.32 600.00 2004.00 38W\1 
2 6 Feston 98.00 5280 38.90 74.63 00M1601-ND. 34.32 600.00 2004.00 6W\1 
10 Feston 98.00 52.80 38.90 74.63 00M1637-ND. 39.38 688.50 2300.00 10VW1 
3 20 Feston 132.80 85.90 3890 95.25 O0M1628-ND 80.25 1403.00 4685.99 201 
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€/ ADMISSION OF EASTEK INTERNATIONAL Power Line EMI Filters AG 

The EB series are general purpose EMI filters, which suppress high frequency conducted noise both into The ER series are high performance EMI filters with multi-stage design for both common mode and 
and out of the equipment through the power lines. The compact and low cost designs make these a good differential mode noise suppression. This series is most useful when attenuation is required for compliance 
choice for cleaning up noisy power lines. with stringent EMI emission regulations such as FCC-B and VDE-B. 

The EK series are general purpose EMI filters with enhanced differential mode performance. They are The HB series are general purpose EMI filters specially designed for medical and dental equipment, both 
effective in suppressing both common mode and differential mode noise. This series is a very good choice patient care and nonpatient categories. The leakage current in this series is extremely low to satisfy the 
when it is required to comply with basic EMI emission regulations, such as FCC-A and VDE-A. stringent leakage current limit imposed by safety regulations for medical and dental equipment, such as 


UL544 and IEC601. 


i Wire Leads, #8-32 Screw 
Mounting Flange 18AWG «Terminal 
6.35 Faston (16AWG for 10A) 


Terminal 
x 


| 
i 


6.35 Faston 
Terminal 


32.98" 


Terminal 


6.35 Faston Wire Leads, #8-32 Screw 
Terminal 18AWG | Terminal 
—2—| | A (16AWG for 10A) 
| 
Rated Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Eastek 
Fig. Amps Termination A B c D E Part No. 1 25) 50 Part No. 
Series EB 
2A Faston 57.2 46.2 16.8 54.0 64.3 364-1000-ND 7.64 5.73 5.10 02EB11 
3A Faston 66.3 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1001-ND 8.83 6.62 5.89 03EB11 
1 6A Faston 66.3 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1002-ND 8.18 6.13 5.45 O6EB11 
10A Faston 66.3 46.2 29.5 54.0 64.3 364-1008-ND 9.21 6.91 6.14 10EB11 
20A Faston 85.3 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1003-ND 14.85 11.14 9.90 20EB11 
2A Wire 24.4 46.2 16.8 54.0 64.3 364-1004-ND 8.40 6.30 5.60 02EB33 
2 3A Wire 33.5 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1005-ND 9.58 7.19 6.39 03EB33 
6A Wire 33.5 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1006-ND 8.83 6.62 5.89 O06EB33 
10A Wire 33.5 46.2 29.5 54.0 64.3 364-1007-ND 9.74 7.31 6.49 10EB33 
3 10A Screw 69.1 46.2 29.5 54.0 64.3 364-1009-ND 11.78 8.84 7.85 10EB66 
20A Screw 87.9 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1010-ND 17.50 13.13 11.67 20EB66 
4 30A Screw 135.6 85.9 38.9 95.2 106.7 364-1011-ND 33.42 25.07 22.28 30EB66 
1A 1EC320/Faston 54.5 50.3 20.8 40.0 = 364-1012-ND 8.16 6.12 5.44 01EBM1 
5 3A 1EC320/Faston 54.5 50.3 20.8 40.0 = 364-1013-ND 6.93 5.20 4.62 03EBM1 
6A 1EC320/Faston 54.5 50.3 20.8 40.0 = 364-1014-ND 6.86 5.15 4.58 O6EBM1 
10A 1EC320/Faston 54.5 50.3 20.8 40.0 = 364-1015-ND 7.00 5.25 4.66 10EBM1 
Series EK 
2A Faston 78.7 52.6 23.1 60.3 71.4 364-1016-ND 9.76 7.32 6.51 02EK11 
3A Faston 78.7 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1017-ND 11.62 8.72 7.75 O3EK11 
4 6A Faston 78.7 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1018-ND 9.94 7.45 6.63 O6EK11 
10A Faston 85.1 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1019-ND 10.69 8.02 7.13 10EK11 
20A Faston 85.1 65.0 38.9 74.6 85.1 364-1020-ND 16.61 12.46 11.07 20EK11 
2A Wire 46.0 52.6 23.1 60.3 71.4 364-1021-ND 10.75 8.06 realy 02EK33 
2 3A Wire 46.0 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1022-ND 12.22 9.16 8.14 03EK33 
6A Wire 46.0 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1023-ND 11.42 8.57 7.62 O6EK33 
10A Wire 52.6 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1024-ND 11.25 8.43 7.50 10EK33 
3A 1EC320/Faston 81.5 57.2 32.5 40.0 = 364-1025-ND 13.15 9.86 8.76 O03EKM1 
6 6A 1EC320/Faston 81.5 57.2 32.5 40.0 = 364-1026-ND 12.14 9.10 8.09 O6EKM1 
10A 1EC320/Faston 94.2 57.2 32.5 40.0 = 364-1027-ND 13.48 10.11 8.99 10EKM1 
3 10A Screw 87.9 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1028-ND 13.20 9.90 8.80 10EK66 
20A Screw 87.9 65.0 38.9 74.6 85.1 364-1029-ND 19.21 14.40 12.80 20EK66 
4 30A Screw 135.6 85.9 38.9 95.2 106.7 364-1030-ND 35.98 26.98 23.98 30EK66 
Series ER 
2A Faston 85.1 46.0 29.5 60.3 70.6 364-1031-ND 14.75 11.06 9.83 02ER11 
3A Faston 97.8 52.6 29.5 74.6 85.1 364-1032-ND 15.82 11.87 10.55 03ER11 
ie 6A Faston 97.8 52.6 29.5 74.6 85.1 364-1033-ND 14.87 11.15 9.91 O6ER11 
10A Faston 97.8 52.6 38.9 74.6 85.1 364-1034-ND 15.60 11.70 10.40 10ER11 
20A Faston 132.8 85.6 38.9 95.2 106.7 364-1035-ND 37.88 28.41 25.25 20ER11 
2A Wire 52.6 46.0 29.5 60.3 70.6 364-1036-ND 16.28 12.21 10.85 02ER33 
8 3A Wire 65.0 52.6 29.5 74.6 85.1 364-1037-ND 16.87 12.65 11.25 03ER33 
6A Wire 65.0 52.6 29.5 74.6 85.1 364-1038-ND 16.43 12.33 10.96 O6ER33 
10A Wire 65.0 62.6 38.9 74.6 85.1 364-1039-ND 16.16 12.12 10.77 10ER33 
3A 1EC320/Faston 110.0 57.2 32.5 40.0 _ 364-1040-ND 18.26 13.69 12.17 03ERM1 
6 6A 1EC320/Faston 110.0 57.2 32.5 40.0 _ 364-1041-ND 17.23 12.92 11.48 O6ERM1 
10A 1EC320/Faston 110.0 57.2 38.9 40.0 = 364-1042-ND 18.53 13.90 12.36 10ERM1 
10A Screw 100.6 62.6 38.9 74.6 85.1 364-1043-ND 18.51 13.88 12.34 10ER66 
20A Screw 135.6 85.6 38.9 95.2 106.7 364-1044-ND 38.87 29.15 25.91 20ER66 
30A Screw 151.1 79.2 55.4 88.9 100.6 364-1045-ND 66.00 49.50 44.00 30ER66 
Series HB 
1 6A Faston 66.3 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1046-ND 8.34 6.25 5.56 O6HB11 
2 6A Wire 33.5 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1047-ND 9.48 7.11 6.32 O6HB33 
5 6A 1EC320/Faston 54.5 50.3 20.8 40.0 = 364-1048-ND 10.30 7.72 6.86 O6HBM1 
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HBTS... SAL-A 123 


A i i DESCRIPTION VALUE 
. . . Dimensions in mm. 
Axial Solid AL Electrolytic Case sizes (@Dnom X Lnom in mm) 6.7 x 15.3 to 12.9 x 32.0 
Capacitors Rated capacitance range (E6 Series), CR 1.5 to 2200 pF 
Tolerance on CR +20% 
FEATURES: . . Rated voltage range, UR 6.3 to 40V 
+ Polarized aluminum electrolytic capacitors, solid electrolyte MnO2 
‘ A , A Category temperature range -55°C to +125°C 
+ Axial leads, aluminum case, ceramic seal, blue insulation sleeve. 
+ SAL-A: standard version Usable temperature range -80°C to +200°C 
+ Extremely long useful life: 20,000 hours at 125°C Endurance test at 155 and 125°C 5000 and 8000 hours 
+ Extended usable temperature range up to 200°C Useful life at 40°C, Ip applied 450,000 hours 
+ Excellent low temperature impedance and ESR behavior Shelf life at 0 V, 125°C. 500 hours 
+ Charge and discharge proof, application with 0 resistance allowed Based on sectional specification IEC 384-4/CECC 30300 
* Reverse DC voltage up to 0.3 x Up allowed Detail specification IEC384-4-2/CECC 30302 
+ AC vol 0.8 i d 
fete betes I ee eve high relat and high Stability Sinate Sao ee 
+ Advanced technology to achieve high reliability and high stabili 
- 7 " 7 if (DIN 40040; NF 620-600) 55/125/56 (FKD; 434) 
APPLICATIONS: CNET LNZ 44-04 COS-C (PTT) 
+ EDP, telecommunications, general industrial, automotive, military and space Form BA: Taped in box (ammopack) Approvals Gam-t-1 (MIL) 
+ Smoothing, filtering, buffering, timing CECC 30302-003 
+ For power supplies, DC/DC converters 
WV Cap. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Box Pricing BC Components 
(VDC) (uF) Curr. (yA) tand Curr. (mA) [y D d Part No. 1 10 Part No. 100 500 1,000 5,000 Part No. 
47 15 0.180 58 15.3 6.7 0.6 4264PHCT-ND 3.69 33.83 4264PHTB-ND 289.05 1181.58 1835.81 1732.40/M) 2222 123 13479 
68 21 0.180 83 15.3 6.7 0.6 4265PHCT-ND 3.69 33.83 4265PHTB-ND 289.05 1181.58 1835.81 1732.40/M) 2222 123 13689 
150 47 0.180 160 20.4 7.6 0.6 4266PHCT-ND 3.85 35.26 4266PHTB-ND 301.27 1231.53 1913.42  1805.64/M| 2222 123 13151 
6.3 330 104 0.180 330 23.3 9.3 0.6 4267PHCT-ND 4.11 37.68 4267PHTB-ND 321.95 1316.07 2044.77 = 1929.58/M| 2222 123 13331 
680 214 0.180 680 32 10.3 0.6 4268PHCT-ND 4.49 44.11 4268PHTB-ND 351.33 1436.15 2231.33 2105.64/M| 2222 123 13681 
1000 315 0.180 940 32 12.9 0.6 4269PHCT-ND 5.17 47.41 4269PHTB-ND 405.14 1656.13 2573.12  2428.17/M| 2222 123 13102 
1500 473 0.180 1220 32 12.9 0.6 4270PHCT-ND 6.01 55.11 4270PHTB-ND 470.94 1925.11 2991.03  2822.54/M) 2222 123 13152 
33 17 0.180 63 15.3 6.7 0.6 4271PHCT-ND 3.69 33.83 4271PHTB-ND 289.05 1181.58 1835.81 1732.40/M) 2222 123 14339 
47 24 0.180 83 15.3 6.7 0.6 4272PHCT-ND 3.69 33.83 4272PHTB-ND 289.05 1181.58 1835.81 1732.40/M) 2222 123 14479 
68 34 0.180 110 20.4 7.6 0.6 4273PHCT-ND 3.85 35.26 4273PHTB-ND 301.27 1231.53 1913.42  1805.64/M| 2222 123 14689 
100 50 0.180 160 20.4 7.6 0.6 4274PHCT-ND 3.85 35.26 4274PHTB-ND 301.27 1231.53 1913.42  1805.64/M| 2222 123 14101 
10 150 75 0.180 240 23.3 9.3 0.6 4275PHCT-ND 4.13 37.87 4275PHTB-ND 323.60 1322.79 2055.21 1939.44/M| 2222 123 14151 
220 110 0.180 350 23.3 9.3 0.6 4276PHCT-ND 4.13 37.87 4276PHTB-ND 323.60 1322.79 2055.21 1939.44/M| 2222 123 14221 
330 165 0.180 490 32 10.3 0.8 4277PHCT-ND 4.46 40.92 4277PHTB-ND 349.68 1429.42 2220.88  2095.78/M| 2222 123 14331 
470 235 0.180 570 32 10.3 0.8 4278PHCT-ND 4.49 414.11 4278PHTB-ND 351.33 1436.15 2231.33 2105.64/M| 2222 123 14471 
680 340 0.180 760 32 12.9 0.8 4279PHCT-ND 5.17 47.41 4279PHTB-ND 405.14 1656.13 2573.12  2428.17/M| 2222 123 14681 
1000 500 0.180 1000 32 12.9 0.8 4280PHCT-ND 6.01 55.11 4280PHTB-ND 470.94 1925.11 2991.03  2822.54/M) 2222 123 14102 
10 16 0.140 31 15.3 6.7 0.6 4281PHCT-ND 3.69 33.83 4281PHTB-ND 289.05 1181.58 1835.81 1732.40/M) 2222 123 15109 
15 24 0.140 47 15.3 6.7 0.6 4282PHCT-ND 3.69 33.83 4282PHTB-ND 289.05 1181.58 1835.81 1732.40/M) 2222 123 15159 
22 35 0.140 63 15.3 6.7 0.6 4283PHCT-ND 3.69 33.83 4283PHTB-ND 289.05 1181.58 1835.81 1732.40/M) 2222 123 15229 
33 55 0.140 89 20.4 7.6 0.6 4284PHCT-ND 3.85 35.26 4284PHTB-ND 301.27 1231.53 1913.42  1805.64/M| 2222 123 15339 
47 75 0.140 120 20.4 7.6 0.6 4285PHCT-ND 3.85 35.26 4285PHTB-ND 301.27 1231.53 1913.42  1805.64/M| 2222 123 15479 
16 68 110 0.140 180 20.4 7.6 0.6 4286PHCT-ND 3.85 35.26 4286PHTB-ND 301.27 1231.53 1913.42  1805.64/M| 2222 123 15689 
100 160 0.140 260 23.3 9.3 0.6 4287PHCT-ND 4.13 37.87 4287PHTB-ND 323.60 1322.79 2055.21 1939.44/M| 2222 123 15101 
150 240 0.160 310 23.3 9.3 0.6 4288PHCT-ND 4.13 37.87 4288PHTB-ND 323.60 1322.79 2055.21 1939.44/M| 2222 123 15151 
220 350 0.160 420 32 10.3 0.8 4289PHCT-ND 4.44 40.73 4289PHTB-ND 348.04 1422.70 2210.44 2085.92/M| 2222 123 15221 
330 500 0.160 510 32 10.3 0.8 4290PHCT-ND 4.44 40.73 4290PHTB-ND 348.04 1422.70 2210.44  2085.92/M| 2222 123 15331 
470 750 0.160 680 32 12.9 0.8 4291PHCT-ND 5.19 47.60 4291PHTB-ND 406.79 1662.86 2583.57 2438.03/M| 2222 123 15471 
680 870 0.160 850 32 12.9 0.8 4292PHCT-ND 6.01 55.11 4292PHTB-ND 470.94 1925.11 2991.03  2822.54/M| 2222 123 15681 
10 25 0.140 43 15.3 6.7 0.6 4293PHCT-ND 3.69 33.83 4293PHTB-ND 289.05 1181.58 1835.81 1732.40/M) 2222 123 16109 
15 35 0.140 60 15.3 6.7 0.6 4294PHCT-ND 3.69 33.83 4294PHTB-ND 289.05 1181.58 1835.81 1732.40/M) 2222 123 16159 
22 55 0.140 88 20.4 7.6 0.6 4295PHCT-ND 3.85 35.26 4295PHTB-ND 301.27 1231.53 1913.42  1805.64/M| 2222 123 16229 
33 85 0.140 130 20.4 7.6 0.6 4296PHCT-ND 4.91 45.04 4296PHTB-ND 384.88 1573.33 2444.47 2306.76/M| 2222 123 16339 
25 47 100 0.140 160 20.4 7.6 0.6 4297PHCT-ND 3.85 35.26 4297PHTB-ND 301.27 1231.53 1913.42  1805.64/M| 2222 123 16479 
68 170 0.140 230 23.3 9.3 0.6 4298PHCT-ND 4.11 37.68 4298PHTB-ND 321.95 1316.07 2044.77 = 1929.58/M) 2222 123 16689 
100 250 0.160 250 23.3 9.3 0.6 4299PHCT-ND 4.13 37.87 4299PHTB-ND 323.60 1322.79 2055.21 1939.44/M| 2222 123 16101 
150 400 0.160 350 32 10.3 0.8 4300PHCT-ND 4.42 40.51 4300PHTB-ND 346.16 1415.02 2198.50  2074.65/M| 2222 123 16151 
220 550 0.160 460 32 12.9 0.8 4301PHCT-ND 5.15 47.19 4301PHTB-ND 403.26 1648.45 2561.18  2416.90/M| 2222 123 16221 
330 800 0.160 600 32 12.9 0.8 4302PHCT-ND 5.95 54.51 4302PHTB-ND 465.77 1903.98 2958.19  2791.55/M| 2222 123 16331 
1.0 5.0 0.120 4.0 15.3 6.7 0.6 4303PHCT-ND 3.67 33.63 4303PHTB-ND 287.41 1174.86 1825.36  1722.54/M| 2222 123 10108 
1.5 5.0 0.120 7.0 15.3 6.7 0.6 4304PHCT-ND 3.67 33.63 4304PHTB-ND 287.41 1174.86 1825.36 1722.54/M| 2222 123 10158 
2.2 5.0 0.120 10 15.3 6.7 0.6 4305PHCT-ND 3.67 33.63 4305PHTB-ND 287.41 1174.86 1825.36  1722.54/M| 2222 123 10228 
3.3 7.0 0.120 14 15.3 6.7 0.6 4306PHCT-ND 3.69 33.83 4306PHTB-ND 289.05 1181.58 1835.81 1732.40/M) 2222 123 10338 
47 10 0.120 20 15.3 6.7 0.6 4307PHCT-ND 3.69 33.83 4307PHTB-ND 289.05 1181.58 1835.81 1732.40/M) 2222 123 10478 
6.8 15 0.120 27 15.3 6.7 0.6 4308PHCT-ND 3.69 33.83 4308PHTB-ND 289.05 1181.58 1835.81 1732.40/M) 2222 123 10688 
35 10 20 0.120 37 20.4 7.6 0.6 4309PHCT-ND 3.85 35.26 4309PHTB-ND 301.27 1231.53 1913.42  1805.64/M| 2222 123 10109 
15 30 0.120 53 20.4 7.6 0.6 4310PHCT-ND 3.85 35.26 4310PHTB-ND 301.27 1231.53 1913.42  1805.64/M| 2222 123 10159 
22 45 0.120 78 20.4 7.6 0.6 4311PHCT-ND 3.89 35.64 4311PHTB-ND 304.56 1244.98 1934.32  1825.36/M| 2222 123 10229 
33 65 0.120 120 23.3 9.3 0.6 4312PHCT-ND 4.13 37.87 4312PHTB-ND 323.60 1322.79 2055.21 1939.44/M) 2222 123 10339 
47 95 0.120 140 23.3 9.3 0.6 4313PHCT-ND 4.11 37.68 4313PHTB-ND 321.95 1316.07 2044.77 = 1929.58/M) 2222 123 10479 
68 135 0.160 170 32 10.3 0.8 4314PHCT-ND 4.42 40.51 4314PHTB-ND 346.16 1415.02 2198.50  2074.65/M| 2222 123 10689 
100 200 0.160 220 32 12.9 0.8 4315PHCT-ND 5.17 47.41 4315PHTB-ND 405.14 1656.13 2573.12  2428.17/M| 2222 123 10101 
150 300 0.160 290 32 12.9 0.8 4316PHCT-ND 6.01 55.11 4316PHTB-ND 470.94 1925.11 2991.03 2822.54/M| 2222 123 10151 
2.2 9.0 0.120 11 15.3 6.7 0.6 4317PHCT-ND 3.74 34.24 4317PHTB-ND 292.58 1195.99 1858.20 1753.52/M| 2222 123 17228 
3.3 13 0.120 16 15.3 6.7 0.6 4318PHCT-ND 3.74 34.24 4318PHTB-ND 292.58 1195.99 1858.20 1753.52/M| 2222 123 17338 
47 19 0.120 22 15.3 6.7 0.6 4319PHCT-ND 3.74 34.24 4319PHTB-ND 292.58 1195.99 1858.20 1753.52/M| 2222 123 17478 
6.8 or 0.120 28 15.3 6.7 0.6 4320PHCT-ND 3.74 34.24 4320PHTB-ND 292.58 1195.99 1858.20 1753.52/M| 2222 123 17688 
10 40 0.120 41 20.4 7.6 0.6 4321PHCT-ND 3.89 35.64 4321PHTB-ND 304.56 1244.98 1934.32  1825.36/M| 2222 123 17109 
40 15 60 0.120 61 20.4 7.6 0.6 4322PHCT-ND 3.91 35.86 4322PHTB-ND 306.44 1252.67 1946.26 1836.62/M| 2222 123 17159 
22 90 0.120 89 23.3 9.3 0.6 4323PHCT-ND 4.18 38.28 4323PHTB-ND 327.12 1337.20 2077.60 1960.57/M| 2222 123 17229 
33 130 0.120 120 23.3 9.3 0.6 4324PHCT-ND 4.18 38.28 4324PHTB-ND 327.12 1337.20 2077.60 1960.57/M| 2222 123 17339 
47 190 0.120 160 32 10.3 0.8 4325PHCT-ND 4.49 44.11 4325PHTB-ND 351.33 1436.15 2231.33 2105.64/M) 2222 123 17479 
68 270 0.160 170 32 10.3 0.8 4326PHCT-ND 4.49 44.11 4326PHTB-ND 351.33 1436.15 2231.33 2105.64/M| 2222 123 17689 
100 400 0.160 220 32 12.9 0.8 4327PHCT-ND 5.24 48.02 4327PHTB-ND 410.31 1677.27 2605.96  2459.16/M| 2222 123 17101 
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* im, i DESCRIPTION VALUE 
open Dim. inmm.| | Case sizes (20nom x Lnom in) 45x 10t0 10x25 70x 3010 21x40 
‘COMPONENTS AS M 02 1 ID j= L ee Rated capacitance range, GR 0.47 to 15,000 UF 
: ge @d Tolerance on CR 420% 
Axial Standard Miniature LI Rated voltage range, UR SEICHLw 
Electrolytic C it | Boge test a 85°C Un 6310 25V 7,000 hi = aa 000 h 
lurance test at 85° IR=6.3 to A jours , jours 
ec ro y Ic apacl ors I UR =40to 100 V 2,000 hours 5,000 hours 
FEATURES: - Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid + Axial leads, cylindrical Useful life at 85°C 2,500 hours 8,000 hours. 
aluminum case, insulated with a blue sleeve * Charge and discharge proof * Case 010mm Case size 10 x 30 and above are bulk Useful life at 40°C, 1.4 x IR applied 70,000 hours 200,000 hours: 
x 30mm to 21mm x 40 mm with pressure relief + Taped versions up to case 15mm x 30 Form BA: Taped in box (ammopack) Shelf life at 0 V, 85°C 500 hours 500 hours 
mm available for automatic insertion » Miniaturized, high CV-product per unit volume *Case@D x L= Based on sectional specification: TEC 384-4/CECC 30300} 1EC384-4/CEOC 30300 
APPLICATIONS: + G " : 5. ba f 4.5x10to8x 11mm UR=6.3 to 25V @ grade LL grade 
: * General purpose, industrial, automotive, audio-video + Coupling, ** Case QD x L= UR =40 to 100 V LL grade LL grade 
decoupling, smoothing, filtering, buffering and timing + Portable and mobile equipment = 
(small size, low mass) * Low mounting height boards, vibration and shock resistant. So xastoloxeomm Climatic category IEC 68 (DIN 40040) 40/085/56 (GFF) 
wv Cap. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Pricing* Digi-Key Pricing* BC Components 
(VDC) (uF) Curr. (uA) tané Curr. (mA) L D d Part No. 10 100 | Part No. 500 1,000 5,000 10,000 | Part No. 
470 22 0.250 260 At 8 0.6 4000PHCT-ND 47 3.99 31.26 | 4000PHTB-ND 127.76 198.51 187.33/M_ —-172.73/M| 2222 021 33471 
6.3 1000 42 0.250 440 18 8 0.8 4001PHCT-ND 53 4.50 35.25 | 4001PHTB-ND 144.10 223.88 211.27/M —194.81/M| 2222 021 33102 
2200 87 0.290 710 25 10 0.8 4002PHCT-ND 89 7.65 59.93 | 4002PHTB-ND 244.96 380.60 359.16/M___331.17/M| 2222 021 90589 
100 10 0.200 100 10 4.5 0.6 4003PHCT-ND 32 2.76 21.62 | 4003PHTB-ND = 137.31 129.58/M = 119.48/M| 2222 021 34101 
220 17 0.200 160 10 6 0.6 4004PHCT-ND 36 3.12 24.44 | 4004PHTB-ND = 155.22 146.48/M = 135.07/M| 2222 021 34221 
330 24 0.200 230 1 8 0.6 4005PHCT-ND 47 3.99 31.26 | 4005PHTB-ND 127.76 198.51 187.33/M = 172.73/M| 2222 021 34331 
470 32 0.200 310 18 6.5 0.8 4006PHCT-ND 49 4.17 32.67 | 4006PHTB-ND = 207.46 195.78/M = 180.52/M| 2222 021 34471 
680 45 0.200 400 18 8 0.8 4007PHCT-ND 53 4.50 35.25 | 4007PHTB-ND 144.10 223.88 211.27/M —194.81/M| 2222 021 34681 
1000 64 0.200 550 18 10 0.8 4008PHCT-ND 65 5.55 43.48 | 4008PHTB-ND 177.72 276.12 260.57/M  240.26/M| 2222 021 34102 
10 1500 94 0.230 690 25 10 0.8 4009PHCT-ND 85 7.29 57.11 | 4009PHTB-ND 233.43 362.68 342.26/M  315.59/M| 2222 021 90525 
1500 94 0.230 740 30 10 0.8 4010PHBK-ND 1.21 10.35 81.08 = 331.42 514.92 485.92/M  448.06/M| 2222 021 14152 
2200 136 0.250 800 30 12.5 0.8 4011PHBK-ND 1.35 11.55 90.48 = 369.84 574.62 542.26/M  500.00/M| 2222 021 14222 
3300 202 0.270 1000 30 12.5 0.8 4012PHBK-ND 1.38 11.82 92.59 = 378.49 588.06 554.93/M  511.69/M| 2222 021 14332 
4700 286 0.290 1180 30 15 0.8 4013PHBK-ND 1.58 13.56 106.22 = 434.21 674.62 636.62/M  587.02/M| 2222 021 14472 
6800 412 0.340 1480 30 18 0.8 4014PHBK-ND 1.84 15.75 123.38 = 504.33 783.58 739.44/M 681.82/M| 2222 021 14682 
10000 604 0.400 1860 38 18 0.8 4015PHBK-ND 2.33 19.98 156.51 = 639.78 994.02 938.03/M  864.94/M| 2222 021 14103 
15000 904 0.500 2250 38 21 0.8 4016PHBK-ND 2.94 25.20 197.40 = 806.93 1253.73 1183.10/M__1090.91/M| 2222 021 14153 
68 11 0.160 90 10 45 0.6 4017PHCT-ND 32 2.76 21.62 | 4017PHTB-ND = 137.31 129.58/M —- 119.48/M|] 2222 021 35689 
150 18 0.160 140 10 6 0.6 4018PHCT-ND 36 3.12 24.44 | 4018PHTB-ND = 155.22 146.48/M = 135.07/M| 2222 021 35151 
220 25 0.160 210 1 8 0.6 4019PHCT-ND A7 3.99 31.26 | 4019PHTB-ND 127.76 198.51 187.33/M = 172.73/M| 2222 021 35221 
330 36 0.160 290 18 6.5 0.8 4020PHCT-ND 7 3.99 31.26 | 4020PHTB-ND = 198.51 187.33/M = 172.73/M| 2222 021 35331 
470 49 0.160 380 18 8 0.8 4021PHCT-ND 55 4.68 36.66 | 4021PHTB-ND 149.86 232.83 219.72/M 202.60/M| 2222 021 35471 
680 69 0.160 500 18 10 0.8 4022PHCT-ND 67 5.70 44.65 | 4022PHTB-ND 182.52 283.58 267.61/M  246.76/M| 2222 021 35681 
16 1000 100 0.160 660 25 10 0.8 4023PHCT-ND 85 7.29 57.11 | 4023PHTB-ND 233.43 362.68 342.26/M  315.59/M| 2222 021 90518 
1000 100 0.160 700 30 10 0.8 4024PHBK-ND 1.21 10.41 81.55 = 333.34 517.91 488.74/M  450.65/M| 2222 021 15102 
1500 148 0.190 740 30 12.5 0.8 4025PHBK-ND 1.35 11.61 90.95 = 371.77 577.61 545.07/M  502.60/M| 2222 021 15152 
2200 216 0.210 890 30 12.5 0.8 4026PHBK-ND 1.37 11.76 92.12 = 376.57 585.07 562.12/M  509.09/M| 2222 021 15222 
3300 321 0.230 1130 30 15 0.8 4027PHBK-ND 1.58 13.56 106.22 — 434.21 674.62 636.62/M  587.02/M| 2222 021 15332 
4700 455 0.250 1410 30 18 0.8 4028PHBK-ND 1.83 15.72 123.14 = 503.37 782.09 738.03/M  680.52/M| 2222 021 15472 
6800 656 0.300 1780 38 18 0.8 4029PHBK-ND 2.31 19.83 155.34 = 634.98 986.56 930.99/M  858.45/M| 2222 021 15682 
10000 964 0.360 2170 38 21 0.8 4030PHBK-ND 2.89 24.78 194.11 = 793.48 1232.83 1163.38/M__1072.73/M| 2222 021 15103 
47 11 0.140 80 10 4.5 0.6 4031PHCT-ND 32 2.76 21.62 | 4031PHTB-ND = 137.31 129.58/M —- 119.48/M| 2222 021 36479 
100 19 0.140 150 10 6.0 0.6 4032PHCT-ND 36 3.12 24.44 | 4032PHTB-ND = 155.22 146.48/M = 135.07/M| 2222 021 36101 
150 27 0.140 190 ti 8.0 0.6 4033PHCT-ND A7 3.99 31.26 | 4033PHTB-ND 127.76 198.51 187.33/M = 172.73/M| 2222 021 90535 
150 27 0.140 210 18 6.5 0.8 4034PHCT-ND 47 3.99 31.26 | 4034PHTB-ND = 198.51 187.33/M = 172.73/M| 2222 021 36151 
220 37 0.140 250 18 6.5 0.8 4035PHCT-ND 47 3.99 31.26 | 4035PHTB-ND = 198.51 187.33/M = 172.73/M| 2222 021 36221 
330 54 0.140 340 18 8.0 0.8 4036PHCT-ND 53 4.50 35.25 | 4036PHTB-ND 144.10 223.88 211.27/M = 194.81/M| 2222 021 36331 
470 75 0.140 450 18 10 0.8 4037PHCT-ND 65 5.55 43.48 | 4037PHTB-ND 177.72 276.12 260.57/M  240.26/M| 2222 021 36471 
25: 680 106 0.140 560 25 10 0.8 4038PHCT-ND 85 7.29 57.11 | 4038PHTB-ND 233.43 362.68 342.26/M  315.59/M| 2222 021 90528 
680 106 0.140 640 30 10 0.8 4039PHBK-ND 1.21 10.41 81.55 = 333.34 517.91 488.74/M  450.65/M| 2222 021 16681 
1000 154 0.140 720 30 12.5 0.8 4040PHBK-ND 1.36 11.67 91.42 = 373.69 580.59 547.89/M  505.20/M| 2222 021 16102 
1500 229 0.170 790 30 12.5 0.8 4041PHBK-ND 1.37 11.76 92.12 = 376.57 585.07 552.12/M  509.09/M| 2222 021 16152 
2200 334 0.190 1030 30 15 0.8 4042PHBK-ND 1.58 13.56 106.22 = 434.21 674.62 636.62/M  587.02/M| 2222 021 16222 
3300 499 0.210 1310 30 18 0.8 4043PHBK-ND 1.85 15.84 124.08 = 507.22 788.06 743.67/M  685.72/M| 2222 021 16332 
4700 709 0.230 1680 38 18 0.8 4044PHBK-ND 2.33 19.95 156.28 = 638.82 992.53 936.62/M  863.64/M| 2222 021 16472 
6800 1024 0.280 2070 38 21 0.8 4045PHBK-ND 2.92 24.99 195.76 = 800.21 1243.28 1173.24/M__1081.82/M| 2222 021 16682 
22 9.0 0.110 60 10 45 0.6 4046PHCT-ND 32 2.76 21.62 | 4046PHTB-ND = 137.31 129.58/M = 119.48/M| 2222 021 37229 
47 15 0.110 110 10 6.0 0.6 4047PHCT-ND .36 3.12 24.44 | 4047PHTB-ND = 155.22 146.48/M = 135.07/M| 2222 021 37479 
100 28 0.110 170 i | 8.0 0.6 4048PHCT-ND 47 3.99 31.26 | 4048PHTB-ND 127.76 198.51 187.33/M —_172.73/M| 2222 021 90538 
100 28 0.110 190 18 6.5 0.8 4049PHCT-ND A7 3.99 31.26 | 4049PHTB-ND = 198.51 187.33/M = 172.73/M| 2222 021 37101 
150 40 0.110 250 18 8 0.8 4050PHCT-ND 49 4.17 32.67 | 4050PHTB-ND 133.53 207.46 195.78/M 180.52/M| 2222 021 37151 
220 57 0.110 330 18 10 0.8 4051PHCT-ND 65 5.55 43.48 | 4051PHTB-ND 177.72 276.12 260.57/M  240.26/M| 2222 021 37221 
330 83 0.110 430 25 10 0.8 4052PHCT-ND 83 7.08 55.46 | 4052PHTB-ND 226.71 352.24 332.40/M 306.50/M] 2222 021 37331 
40 470 117 0.110 520 25 10 0.8 4053PHCT-ND 85 7.29 57.11 | 4053PHTB-ND 233.43 362.68 342.26/M  315.59/M| 2222 021 90515 
470 117 0.120 570 30 10 0.8 4054PHBK-ND 1.22 10.44 81.78 = 334.30 519.40 490.14/M  451.95/M| 2222 021 17471 
680 167 0.120 620 30 12.5 0.8 4055PHBK-ND 1.36 11.67 91.42 = 373.69 580.59 547.89/M  505.20/M| 2222 021 17681 
1000 244 0.120 770 30 12.5 0.8 4056PHBK-ND 1.41 12.09 94.71 — 387.14 601.49 567.61/M  523.38/M| 2222 021 17102 
1500 364 0.150 930 30 15 0.8 4057PHBK-ND 1.60 13.74 107.63 = 439.97 683.58 645.07/M  594.81/M| 2222 021 17152 
2200 532 0.170 1200 30 18 0.8 4058PHBK-ND 2.14 18.30 143.35 = 585.99 910.44 859.16/M  792.21/M| 2222 021 17222 
3300 796 0.190 1550 38 18 0.8 4059PHBK-ND 2.43 20.85 163.33 = 667.64 1037.31 978.88/M  902.60/M| 2222 021 17332 
4700 1132 0.210 1880 38 21 0.8 4060PHBK-ND 2.99 25.62 200.69 = 820.38 1274.62 1202.82/M__1109.09/M| 2222 021 17472 
0.47 4.2 0.090 8.0 10 4.5 0.6 4061PHCT-ND .28 2.40 18.80 | 4061PHTB-ND = 119.40 112.68/M = 103.90/M] 2222 021 38477 
1.0 44 0.090 12 10 4.5 0.6 4062PHCT-ND .28 2.40 18.80 | 4062PHTB-ND = 119.40 112.68/M — 103.90/M| 2222 021 38108 
2.2 48 0.090 21 10 4.5 0.6 4063PHCT-ND .28 2.40 18.80 | 4063PHTB-ND = 119.40 112.68/M — 103.90/M| 2222 021 38228 
3.3 5.2 0.090 25 10 45 0.6 4064PHCT-ND .28 2.40 18.80 | 4064PHTB-ND = 119.40 112.68/M_ — 103.90/M| 2222 021 38338 
47 5.8 0.090 31 10 45 0.6 4065PHCT-ND .28 2.40 18.80 | 4065PHTB-ND = 119.40 112.68/M_ —103.90/M| 2222 021 38478 
10 7.8 0.080 50 10 4.5 0.6 4066PHCT-ND .28 2.40 18.80 | 4066PHTB-ND = 119.40 112.68/M = 103.90/M| 2222 021 38109 
15 9.5 0.080 55 10 4.5 0.6 4067PHCT-ND 32 2.76 21.62 | 4067PHTB-ND = 137.31 129.58/M = 119.48/M| 2222 021 38159 
22 12 0.080 90 10 6.0 0.6 4068PHCT-ND 32 2.76 21.62 | 4068PHTB-ND = 137.31 129.58/M = 119.48/M| 2222 021 38229 
33 16 0.080 100 10 6.0 0.6 4069PHCT-ND 36 3.12 24.44 | 4069PHTB-ND = 155.22 146.48/M = 135.07/M| 2222 021 38339 
47 22 0.080 140 a 8.0 0.6 4070PHCT-ND 49 417 32.67 | 4070PHTB-ND 133.53 207.46 195.78/M = 180.52/M| 2222 021 90542 
47 22 0.080 150 18 6.5 0.8 4071PHCT-ND 42 3.63 28.44 | 4071PHTB-ND = 180.60 170.43/M_ —-157.15/M| 2222 021 38479 
63 68 30 0.080 160 1 8.0 0.6 4072PHCT-ND 49 417 32.67 | 4072PHTB-ND 133.53 207.46 195.78/M —180.52/M| 2222 021 90545 
68 30 0.080 170 18 6.5 0.8 4073PHCT-ND 49 4.17 32.67 | 4073PHTB-ND = 207.46 195.78/M = 180.52/M| 2222 021 38689 
100 42 0.080 250 18 8.0 0.8 4074PHCT-ND 55 4.68 36.66 | 4074PHTB-ND 149.86 232.83 219.72/M  202.60/M| 2222 021 38101 
150 61 0.080 320 18 10 0.8 4075PHCT-ND 67 5.70 44.65 | 4075PHTB-ND 182.52 283.58 267.61/M  246.76/M| 2222 021 38151 
220 88 0.080 430 25 10 0.8 4076PHCT-ND 87 7.44 58.28 | 4076PHTB-ND 238.24 370.15 349.30/M  322.08/M| 2222 021 90512 
220 88 0.080 480 30 10 0.8 4077PHBK-ND 1.20 10.32 80.84 = 330.46 513.43 484.51/M  446.76/M| 2222 021 18221 
330 129 0.080 530 30 12.5 0.8 4078PHBK-ND 1.34 11.46 89.77 = 366.96 570.15 538.03/M  496.11/M| 2222 021 18331 
470 182 0.080 630 30 12.5 0.8 4079PHBK-ND 1.37 11.73 91.89 375.61 583.58 550.71/M 507.80/M| 2222 021 18471 
680 261 0.080 830 30 15 0.8 4080PHBK-ND 1.55 13.32 104.34 = 426.52 662.68 625.36/M  576.63/M| 2222 021 18681 
1000 382 0.080 1120 30 18 0.8 4081PHBK-ND 1.80 15.45 121.03 494.73 768.65 725.36/M  668.84/M| 2222 021 18102 
1500 571 0.110 1350 38 18 0.8 4082PHBK-ND 2.31 19.80 155.10 = 634.02 985.07 929.58/M  857.15/M| 2222 021 18152 
2200 836 0.130 1780 38 21 0.8 4083PHBK-ND 2.87 24.57 192.47 SS 786.76 1222.38 1153.52/M__1063.64/M| 2222 021 18222 
1.0 4.6 0.080 14 10 4.5 0.6 4084PHCT-ND -30 2.61 20.45 | 4084PHTB-ND = 129.85 122.54/M —- 112.99/M] 2222 021 39108 
2.2 5.3 0.080 20 10 4.5 0.6 4085PHCT-ND .30 2.61 20.45 | 4085PHTB-ND = 129.85 122.54/M = 112.99/M| 2222 021 39228 
47 7.0 0.080 30 10 4.5 0.6 4086PHCT-ND .34 2.94 23.03 | 4086PHTB-ND = 146.27 138.03/M = 127.28/M| 2222 021 39478 
10 10 0.080 65 10 6.0 0.6 4087PHCT-ND .34 2.94 23.03 | 4087PHTB-ND = 146.27 138.03/M 127.28/M| 2222 021 39109 
15 13 0.080 77 1 8.0 0.6 4088PHCT-ND 47 3.99 31.26 | 4088PHTB-ND 127.76 198.51 187.33/M = 172.73/M| 2222 021 90548 
15 13 0.080 85 18 6.5 0.8 4089PHCT-ND 42 3.63 28.44 | 4089PHTB-ND = 180.60 170.43/M_ —-157.15/M| 2222 021 39159 
22 17 0.080 95 ti 8.0 0.6 4090PHCT-ND 49 4.17 32.67 | 4090PHTB-ND 133.53 207.46 195.78/M — 180.52/M| 2222 021 90552 
22 Ay 0.080 100 18 6.5 0.8 4091PHCT-ND 44 3.81 29.85 | 4091PHTB-ND = 189.55 178.88/M  164.94/M| 2222 021 39229 
33 24 0.080 120 18 6.5 0.8 4092PHCT-ND 49 4.17 32.67 | 4092PHTB-ND = 207.46 195.78/M = 180.52/M| 2222 021 39339 
100 47 32 0.080 160 18 8.0 0.8 4093PHCT-ND 57 4.86 38.07 | 4093PHTB-ND 155.62 241.79 228.17/M 210.39/M| 2222 021 39479 
68 45 0.080 220 18 10 0.8 4094PHCT-ND 69 5.91 46.30 | 4094PHTB-ND 189.25 294.03 277.47/M —255.85/M| 2222 021 39689 
100 64 0.080 300 25 10 0.8 4095PHCT-ND 91 7.80 61.10 | 4095PHTB-ND 249.77 388.06 366.20/M  337.67/M| 2222 021 90532 
100 64 0.070 360 30 10 0.8 4096PHBK-ND 1.21 10.41 81.55 = 333.34 517.91 488.74/M  450.65/M| 2222 021 19101 
150 94 0.070 420 30 12.5 0.8 4097PHBK-ND 1.38 11.82 92.59 = 378.49 588.06 554.93/M  511.69/M| 2222 021 19151 
220 136 0.080 460 30 12.5 0.8 4098PHBK-ND 1.40 11.97 93.77 = 383.29 595.52 561.98/M  518.19/M| 2222 021 19221 
330 202 0.090 580 30 15 0.8 4099PHBK-ND 1.60 13.74 107.63 = 439.97 683.58 645.07/M  594.81/M| 2222 021 19331 
470 286 0.090 740 30 18 0.8 4100PHBK-ND 1.88 16.14 126.43 = 516.82 802.98 757.75/M  698.71/M| 2222 021 19471 
680 412 0.090 1050 38 18 0.8 4101PHBK-ND 2.38 20.43 160.04 = 654.19 1016.41 959.16/M  884.42/M| 2222 021 19681 
1000 604 0.100 1260 38 21 0.8 4102PHBK-ND 2.99 25.62 200.69 = 820.38 1274.62 1202.82/M _ 1109.09/M| 2222 021 19102 


*“CT” stands for Cut Tape; “TB” stands for Tape and Box; “BK” stands for Bulk. 
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Hi ewowrs AHT 118 Axial High Temperature Electrolytic Capacitors 


FEATURES: z . ‘ DESCRIPTION VALUE 
+ Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid Dimensions in'mm. Case sizes (@Drom X Lom in mm) 6.5 x 18 to 10 x 25 10 x 30 to 21 x 40 
+ Axial leads, cylindrical aluminum case, insulated with a blue sleeve 7341.6 +] Rated capacitance range, Og 1 to 10,000 LF 
+ Case 910mm x 30mm to 21mm x 40 mm with Pressure relief ; iL Tolerance on Ca 420% 
ieee up to case @15mm x 30 mm available for automatic @d Rated voltage range, Un 6.3 to 200V 
+ Charge and discharge proof | lh t Category temperature range -40°C to +125°C -55°C to +125°C 
+ Extra long useful life: 4,000 hours at 125°C, high reliability Endurance test at 150°C, 
+ Extended temperature range: 125°C (usable up to 150°C) | with no Ip applied 500 hours 1,000 hours 
+ Miniaturized, high CV-product per unit volume ——— Endurance test at 125°C 2,000 hours 3,000 hours 
APPLICATIONS: [all Useful life at 125°C 4,000 hours 4,000 hours 
+ Automotive, industrial and telecommunication Useful life at 40°C, 1.8 x Ip applied 500,000 hours 500,000 hours 
* Smoothing, filtering, coupling, decoupling, timing Shelf life at 0 V, 125°C 
+ For use after very long storage (10 years) without voltage applied Case size 10mm x 30mm and above are bulk Up =6.3 to 63V 500 hours 
+ Portable and mobile equipment (small size, low mass) Form BA: Taped in box (ammopack) Up = 100 and 200 V _ 100 hours 
+ Low mounting height boards, vibration and shock resistant Case QD x L = 6.5mm x 18mm to 10mm x 25mm Based on sectional specification IEC 384-4/CEOC 30300, LL grade 
* Outdoor applications, e.g. aerial amplifiers Cimatic category IEC 68 (DIN 40040) 40/125/56 (GKD) 55/125/56 (FKD) 
WV Cap. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Pricing* Digi-Key Pricing* BC Components 
(VDC) (MF) | Curr. (uA) tand | Curr. (mA) E D d Part No. 1 10 100 __| Part No. 500 1,000 5,000 10,000 |Part No. 
63 1000 42 0.500 251 18 10 0.8 4103PHCT-ND 1.86 15.96 125.02 | 4103PHTB-ND 511.06 794.03 749.30/M —690.91/M |2222 118 33102 
2 1500 61 0.500 352 25 10 0.8 4104PHCT-ND 2.10 18.00 141.00 | 4104PHTB-ND 576.38 895.52 845.07/M_ _779.22/M | 2222 118 90503 
220 20 0.350 109 18 6.5 0.8 4105PHCT-ND 1.56 13.35 104.58 | 4105PHTB-ND a 664.18 626.76/M —_577.93/M |2222 118 34221 
330 24 0.350 150 18 8.0 0.8 4106PHCT-ND 1.63 14.01 109.75 | 4106PHTB-ND 448.62 697.01 657.75/M —_606.50/M | 2222 118 34331 
470 32 0.350 179 18 8.0 0.8 4107PHCT-ND 1.63 14.01 109.75 | 4107PHTB-ND 448.62 697.01 657.75/M_ —606.50/M | 2222 118 34471 
1000 64 0.350 343 25 10 0.8 4108PHCT-ND 1.98 16.98 133.01 | 4108PHTB-ND 543.72 844.77 797.19/M 735.07/M |2222 118 90505 
1000 64 0.320 409 30 10 0.8 4109PHBK-ND 1.21 10.41 81.55 = 333.34 517.91 488.74/M_ _450.65/M |2222 118 14102 
10 1500 94 0.320 590 30 12.5 0.8 4110PHBK-ND 1.34 11.52 90.24 = 368.88 573.13 540.85/M  498.71/M |2222 118 14152 
2200 136 0.400 634 30 12.5 0.8 4111PHBK-ND 1.37 11.76 92.12 = 376.57 585.07 552.12/M  509.09/M |2222 118 14222 
3300 202 0.400 826 30 15 0.8 4112PHBK-ND 1.58 13.53 105.99 = 433.25 673.13 635.21/M —585.72/M |2222 118 14332 
4700 286 0.460 1035 30 18 0.8 4113PHBK-ND 1.83 15.66 122.67 = 501.45 779.10 735.21/M —_677.93/M |2222 118 14472 
6800 412 0.530 1395 38 18 0.8 4114PHBK-ND 2.30 19.74 154.63 = 632.10 982.08 926.76/M  854.55/M |2222 118 14682 
10000 604 0.530 1674 38 21 0.8 4115PHBK-ND 2.89 24.78 194.11 = 793.48 1232.83 1163.38/M_1072.73/M |2222 118 14103 
220 25 0.250 145 18 8.0 0.8 4116PHCT-ND 1.70 14.55 113.98 | 4116PHTB-ND 465.91 723.88 683.10/M  629.87/M |2222 118 35221 
330 36 0.250 204 18 10 0.8 4117PHCT-ND 1.88 16.11 126.20 | 4117PHTB-ND 515.86 801.49 756.34/M  697.41/M | 2222 118 35331 
470 49 0.250 243 18 10 0.8 4118PHCT-ND 1.86 15.96 125.02 | 4118PHTB-ND 511.06 794.03 749.30/M 690.91/M |2222 118 35471 
680 69 0.220 389 30 10 0.8 4119PHBK-ND 1.21 10.41 81.55 — 333.34 517.91 488.74/M  450.65/M |2222 118 15681 
16 1000 100 0.220 557 30 12.5 0.8 4120PHBK-ND 1.36 11.67 91.42 = 373.69 580.59 547.89/M__505.20/M | 2222 118 15102 
1500 148 0.290 609 30 12.5 0.8 4121PHBK-ND 1.38 11.79 92.36 = 377.53 586.56 553.52/M —510.39/M |2222 118 15152 
2200 215 0.290 790 30 15 0.8 4122PHBK-ND 1.58 13.56 106.22 = 434.21 674.62 636.62/M  587.02/M |2222 118 15222 
3300 321 0.340 1008 30 18 0.8 4123PHBK-ND 1.85 15.87 124.32 = 508.18 789.55 745.07/M —687.02/M | 2222 118 15332 
4700 455 0.340 1363 38 18 0.8 4124PHBK-ND 2.33 19.95 156.28 = 638.82 992.53 936.62/M 863.64/M |2222 118 15472 
6800 657 0.380 1627 38 21 0.8 4125PHBK-ND 2.92 24.99 195.76 = 800.21 1243.28 1173.24/M__1081.82/M | 2222 118 15682 
100 20 0.180 102 18 6.5 0.8 4126PHCT-ND 1.56 13.35 104.58 | 4126PHTB-ND = 664.18 626.76/M —_577.93/M |2222 118 36101 
220 37 0.180 196 18 10 0.8 4127PHCT-ND 1.90 16.26 127.37 | 4127PHTB-ND 520.66 808.95 763.38/M 703.90/M |2222 118 36221 
330 54 0.180 274 25 10 0.8 4128PHCT-ND 2.12 18.18 142.41 | 4128PHTB-ND 582.14 904.47 853.52/M —_787.02/M | 2222 118 36331 
470 75 0.180 327 25 10 0.8 4129PHCT-ND 2.32 19.92 156.04 | 4129PHTB-ND 637.86 991.04 935.21/M  862.34/M |2222 118 90509 
470 75 0.180 366 30 10 0.8 4130PHBK-ND 1.22 10.47 82.02 = 335.26 520.89 491.55/M_ _ 453.25/M |2222 118 16471 
25 680 106 0.180 515 30 12.5 0.8 4131PHBK-ND 1.37 11.70 91.65 = 374.65 582.09 549.30/M  506.50/M |2222 118 16681 
1000 154 0.240 531 30 12.5 0.8 4132PHBK-ND 1.42 12.15 95.18 = 389.06 604.47 570.43/M  525.98/M |2222 118 16102 
1500 229 0.250 691 30 15 0.8 4133PHBK-ND 1.65 14.10 110.45 = 451.50 701.49 661.98/M 610.39/M |2222 118 16152 
2200 334 0.260 919 30 18 0.8 4134PHBK-ND 1.89 16.17 126.67 = 517.78 804.47 759.16/M 700.00/M | 2222 118 16222 
3300 499 0.260 1280 38 18 0.8 4135PHBK-ND 2.43 20.85 163.33 = 667.64 1037.31 978.88/M  902.60/M |2222 118 16332 
4700 709 0.280 1464 38 21 0.8 4136PHBK-ND 3.01 25.83 202.34 = 827.11 1285.07 1212.68/M_ 1118.19/M |2222 118 16472 
47 20 0.110 89.8 18 6.5 0.8 4137PHCT-ND 1.63 14.01 109.75 | 4137PHTB-ND = 697.01 657.75/M —606.50/M |2222 118 37479 
100 28 0.110 147 18 8.0 0.8 4138PHCT-ND 1.72 14.73 115.39 | 4138PHTB-ND 471.67 732.83 691.55/M — 637.67/M |2222 118 37101 
150 40 0.110 207 18 10 0.8 4139PHCT-ND 2.08 17.85 139.83 | 4139PHTB-ND 571.58 888.06 838.03/M = 772.73/M |2222 118 37151 
220 57 0.110 287 25 10 0.8 4140PHCT-ND 2.30 19.74 154.63 | 4140PHTB-ND 632.10 982.08 926.76/M —854.55/M |2222 118 90512 
220 57 0.100 338 30 10 0.8 4141PHBK-ND 1.21 10.35 81.08 = 331.42 514.92 485.92/M_ _448.06/M |2222 118 17221 
40 330 83 0.100 484 30 12.5 0.8 4142PHBK-ND 1.37 11.70 91.65 = 374.65 582.09 549.30/M  506.50/M |2222 118 17331 
470 mle, 0.110 522 30 12.5 0.8 4143PHBK-ND 1.38 11.85 92.83 = 379.45 589.55 556.34/M  512.99/M |2222 118 17471 
680 167 0.110 695 30 15 0.8 4144PHBK-ND 1.58 13.56 106.22 = 434.21 674.62 636.62/M  587.02/M |2222 118 17681 
1000 244 0.130 852 30 18 0.8 4145PHBK-ND 1.84 15.78 123.61 — 505.29 785.07 740.85/M  683.12/M |2222 118 17102 
1500 364 0.130 1196 38 18 0.8 4146PHBK-ND 2.38 20.37 159.57 = 652.27 1013.43 956.34/M = 881.82/M |2222 118 17152 
2200 532 0.150 1403 38 21 0.8 4147PHBK-ND 2.94 25.20 197.40 = 806.93 1253.73 1183.10/M 1090.91/M | 2222 118 17222 
1.0 20 0.070 16.4 18 6.5 0.8 4148PHCT-ND 1.63 14.01 109.75 | 4148PHTB-ND a 697.01 657.75/M —606.50/M | 2222 118 38108 
2.2 20 0.070 24.3 18 6.5 0.8 4149PHCT-ND 1.63 14.01 109.75 | 4149PHTB-ND = 697.01 657.75/M_ —_-606.50/M | 2222 118 38228 
47 20 0.070 35.6 18 6.5 0.8 4150PHCT-ND 1.63 14.01 109.75 | 4150PHTB-ND _ 697.01 657.75/M —606.50/M | 2222 118 38478 
10 20 0.070 51.9 18 6.5 0.8 4151PHCT-ND 1.63 14.01 109.75 | 4151PHTB-ND = 697.01 657.75/M_ —606.50/M | 2222 118 38109 
22 20 0.070 77 18 6.5 0.8 4152PHCT-ND 1.68 14.37 112.57_| 4152PHTB-ND = 714.92 674.65/M__622.08/M | 2222 118 38229 
47 22 0.070 126 18 8.0 0.8 4153PHCT-ND 1.78 15.24 119.38 | 4153PHTB-ND 488.00 758.21 715.50/M —_659.74/M |2222 118 38479 
63 100 42 0.070 243 25 10 0.8 4154PHCT-ND 2.08 17.85 139.83 | 4154PHTB-ND 571.58 888.06 838.03/M = 772.73/M |2222 118 90514 
100 42 0.070 262 30 10 0.8 4155PHBK-ND 1.22 10.44 81.78 = 334.30 519.40 490.14/M  451.95/M |2222 118 18101 
150 61 0.070 415 30 12.5 0.8 4156PHBK-ND 1.38 11.82 92.59 = 378.49 588.06 554.93/M  511.69/M |2222 118 18151 
220 87 0.080 454 30 12.5 0.8 4157PHBK-ND 1.40 12.03 94.24 = 385.21 598.50 564.79/M__520.78/M |2222 118 18221 
330 129 0.090 544 30 15 0.8 4158PHBK-ND 1.61 13.83 108.34 = 442.85 688.06 649.30/M 598.71/M |2222 118 18331 
470 182 0.090 695 30 18 0.8 4159PHBK-ND. 1.88 16.14 126.43 = 516.82 802.98 757.75/M —698.71/M |2222 118 18471 
680 261 0.090 971 38 18 0.8 4160PHBK-ND 2.38 20.43 160.04 = 654.19 1016.41 959.16/M 884.42/M | 2222 118 18681 
1000 383 0.100 1161 38 21 0.8 4161PHBK-ND 2.99 25.62 200.69 = 820.38 1274.62 1202.82/M 1109.09/M |2222 118 18102 
47 20 0.070 36 18 6.5 0.8 4162PHCT-ND 1.63 14.01 109.75 | 4162PHTB-ND _— 697.01 657.75/M_ —606.50/M | 2222 118 39478 
10 20 0.070 52 18 6.5 0.8 4163PHCT-ND 1.68 14.37 112.57 | 4163PHTB-ND = 714.92 674.65/M 622.08/M |2222 118 39109 
22 20 0.070 91 18 8.0 0.8 4164PHCT-ND 1.82 15.60 122.20 | 4164PHTB-ND 499.53 776.12 732.40/M —675.33/M |2222 118 39229 
33 24 0.070 140 25 10 0.8 4165PHCT-ND 2.16 18.51 145.00 | 4165PHTB-ND 592.71 920.89 869.02/M 801.30/M |2222 118 39339 
47 33 0.070 170 25 10 0.8 4166PHCT-ND 2.36 20.25 158.63 | 4166PHTB-ND 648.43 1007.46 950.71/M___876.63/M |2222 118 90536 
100 47 33 0.080 178 30 10 0.8 4167PHBK-ND 1.23 10.53 82.49 = 337.18 523.88 494.37/M  455.85/M |2222 118 19479 
68 45 0.080 278 30 12.5 0.8 4168PHBK-ND 1.36 11.67 91.42 = 373.69 580.59 547.89/M  505.20/M |2222 118 19689 
100 64 0.090 303 30 12.5 0.8 4169PHBK-ND 1.40 12.03 94.24 = 385.21 598.50 564.79/M 520.78/M |2222 118 19101 
150 94 0.100 368 30 15 0.8 4170PHBK-ND 1.61 13.83 108.34 = 442.85 688.06 649.30/M  598.71/M |2222 118 19151 
220 136 0.100 481 30 18 0.8 4171PHBK-ND 1.89 16.17 126.67 = 517.78 804.47 759.16/M__700.00/M | 2222 118 19221 
330 202 0.100 694 38 18 0.8 4172PHBK-ND 2.41 20.67 161.92 = 661.88 1028.35 970.43/M = 894.81/M | 2222 118 19331 
470 286 0.100 833 38 21 0.8 4173PHBK-ND 3.01 25.83 202.34 = 827.11 1285.07 1212.68/M__1118.19/M |2222 118 19471 
2.2 20 0.060 27 18 6.5 0.8 4174PHCT-ND 1.78 15.24 119.38 | 4174PHTB-ND = 758.21 715.50/M —_659.74/M |2222 118 90538 
47 20 0.060 46 18 8.0 0.8 4175PHCT-ND 1.92 16.47 129.02 | 4175PHTB-ND 527.39 819.40 773.24/M —_712.99/M | 2222 118 90541 
10 20 0.060 85 25 10 0.8 4176PHCT-ND 2.65 22.68 177.66 | 4176PHTB-ND 726.24 1128.35 1064.79/M 981.82/M |2222 118 90543 
15 22 0.046 129 30 10 0.8 4177PHBK-ND 1.23 10.50 82.25 os 336.22 522.39 492.96/M  454.55/M |2222 118 92159 
200 22 31 0.046 198 30 12.5 0.8 4178PHBK-ND 1.36 11.64 91.18 = 372.73 579.10 546.48/M__503.90/M |2222 118 92229 
33 44 0.046 242 30 15 0.8 4179PHBK-ND 1.54 13.23 103.64 = 423.64 658.21 621.13/M —572.73/M |2222 118 92339 
47 61 0.046 317 30 18 0.8 4180PHBK-ND 1.78 15.24 119.38 = 488.00 758.21 715.50/M —_659.74/M |2222 118 92479 
68 86 0.046 428 38 18 0.8 4181PHBK-ND 2.19 18.75 146.88 = 600.40 932.83 880.29/M 811.69/M |2222 118 92689 
100 124 0.046 551 38 21 0.8 4182PHBK-ND 2.70 23.10 180.95 = 739.69 1149.25 1084.51/M 1000.00/M |2222 118 92101 


**CT" stands for Cut Tape; “TB” stands for Tape and Box; “BK” stands for Bulk. 
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Hi owners AML 138 Axial Miniature Long-Life Electrolytic Capacitors 


FEATURES: 

+ Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid + Axial leads, 
cylindrical aluminum case, insulated with a blue sleeve (case 
@6.3mm x 12.7mm and 7.7mm x 12.7 mm are molded with flame 
retardant plastic material) * Case 10mm x 30mm to 21mm x 
40mm with pressure relief » Taped versions up to case @15mm x 30 
mm available for automatic insertion + Charge and discharge proof 
+ Long useful life: 2,000 to 10,000 hours at 105°C, high reliability 
+ High ripple current capability + Miniaturized, high CV-product per 
unit volume 


APPLICATIONS: 

+ Industrial, automotive, EDP and telecommunication +» Smoothing, 
filtering, buffering in SMPS; coupling, decoupling, timing + Portable 
and mobile equipment (small size, low mass) * Standby applications 


Useful life at 40°C, Ip applied 


Dimension inmm. | [DESCRIPTION VALUE 
63.5+1.5* Case sizes (ODpgm X Lpom inmm)| 6.3 x 12.7 to 10 x 25 10 x 30 to 21 x 40 
73.0+1.6** Rated capacitance range, CR 1.0 to 15,000 yF 
- Ls Tolerance on CR +20% 
o Rated voltage range, UR 6.3 to 100V 
| UJ Category temperature range -40°C to +105°C 
n Endurance test at 105°C. 1,000 hours 5,000 hours 
| H Useful life at 105°C 2,000 hours 10,000 hours 
Tif 1.3 x Ip applied: 1.8 x Ip applied: 


Case size 10mm x 30mm and above are bulk 


“Case OD x L = 6.3mm x 12.7mm and 7.7mm x 12.7 mm 


Form BA: Taped in box (ammopack) 


**Case OD x L = 6.5mm x 18mm and 10mm x 25 mm 


200,000 hours 


500,000 hours 


Shelf life at 0 V, 105°C 


500 hours 


Based on sectional specification 


IEC 384-4/CECC 30300 


Climatic category IEC 68 


40/105/56 (GMF) 


+ Low mounting height boards * Vibration and shock resistant (DIN 40040) 
WV Cap. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Pricing* Digi-Key Tape & Box Pricing BC Components 
(VDC) (uF) Curr. (uA) tané Curr. (mA) Ib D d Part No. 1 10 100 Part No. 500 1,000 Part No. 

100 16 0.240 99 12.7 6.3 0.6 4183PHCT-ND 83 7.08 55.46 4183PHTB-ND — 352.24 2222 138 33101 

220 31 0.240 160 12.7 7.7 0.6 4184PHCT-ND 85 7.29 57.11 4184PHTB-ND 233.43 362.68 2222 138 33221 

6.3 470 22 0.240 250 18 6.5 0.8 4185PHCT-ND 89 7.65 59.93 4185PHTB-ND = 380.60 2222 138 33471 
1000 42 0.240 430 18 10 0.8 4186PHCT-ND 1.35 11.61 90.95 4186PHTB-ND 371.77 577.61 2222 138 33102 

2200 87 0.290 640 25 10 0.8 4187PHCT-ND 1.49 12.81 100.35 4187PHTB-ND 410.19 637.31 2222 138 33222 

150 33 0.200 140 12.7: 7.7 0.6 4188PHCT-ND 85 7.29 57.11 4188PHTB-ND 233.43 362.68 2222 138 34151 

220 17 0.200 190 18 6.5 0.8 4189PHCT-ND 87 7.44 58.28 4189PHTB-ND al 370.15 2222 138 34221 

470 32 0.200 300 18 8.0 0.8 4190PHCT-ND 91 7.80 61.10 4190PHTB-ND 249.77 388.06 2222 138 34471 

1000 64 0.200 520 25 10 0.8 4191PHCT-ND 1.31 11.25 88.13 4191PHTB-ND 360.24 559.70 2222 138 34102 

1500 94 0.260 560 30 10 0.8 4192PHBK-ND 1.23 10.56 82.72 = 338.14 525.37 2222 138 14152 

10 2200 140 0.270 750 30 12.5 0.8 4193PHBK-ND 1.37 11.76 92.12 = 376.57 585.07 2222 138 14222 
3300 200 0.280 990 30 15 0.8 4194PHBK-ND 1.57 13.44 105.28 = 430.36 668.65 2222 138 14332 

4700 290 0.310 1200 30 18 0.8 4195PHBK-ND 1.81 15.54 121.73 = 497.61 773.13 2222 138 14472 

6800 410 0.320 1700 38 18 0.8 4196PHBK-ND 2.29 19.65 153.93 = 629.22 977.61 2222 138 14682 

10000 600 0.370 1900 38 18 0.8 4197PHBK-ND 2.47 21.21 166.15 = 679.17 1055.22 2222 138 14103 

15000 900 0.510 2200 38 21 0.8 4198PHBK-ND 3.09 26.46 207.27 = 847.28 1316.41 2222 138 14153 

22 10 0.120 58 12.7 6.3 0.6 4199PHCT-ND 83 7.08 55.46 4199PHTB-ND — 352.24 2222 138 35229 

47 18 0.160 83 12.7 6.3 0.6 4200PHCT-ND 83 7.08 55.46 4200PHTB-ND _ 352.24 2222 138 35479 

100 35 0.160 130 12.7 vf 0.6 4201PHCT-ND 85 7.29 57.11 4201PHTB-ND 233.43 362.68 2222 138 35101 

220 25 0.160 230 18 8.0 0.8 4202PHCT-ND 91 7.80 61.10 4202PHTB-ND 249.77 388.06 2222 138 35221 

470 49 0.160 360 18 10 0.8 4203PHCT-ND 1.25 10.74 84.13 4203PHTB-ND 343.91 534.33 2222 138 35471 

16 1000 100 0.190 530 30 10 0.8 4204PHBK-ND 1.23 10.53 82.49 = 337.18 523.88 2222 138 15102 
1500 150 0.190 730 30 12.5 0.8 4205PHBK-ND. 1.37 11.73 91.89 = 375.61 583.58 2222 138 15152 

2200 210 0.210 950 30 15 0.8 4206PHBK-ND 1.56 13.38 104.81 = 428.44 665.67 2222 138 15222 

3300 320 0.230 1200 30 18 0.8 4207PHBK-ND 1.82 15.60 122.20 = 499.53 776.12 2222 138 15332 

4700 450 0.280 1400 30 18 0.8 4208PHBK-ND 1.91 16.35 128.08 = 523.55 813.43 2222 138 15472 

6800 660 0.280 1800 38 18 0.8 4209PHBK-ND 2.45 21.00 164.50 = 672.44 1044.77 2222 138 15682 

10000 960 0.350 2100 38 21 0.8 4210PHBK-ND 3.06 26.25 205.63 = 840.56 1305.96 2222 138 15103 

10 8.0 0.090 46 12.7 6.3 0.6 4211PHCT-ND 83 7.08 55.46 4211PHTB-ND _ 352.24 2222 138 36109 

22 14 0.140 61 12.7 6.3 0.6 4212PHCT-ND 83 7.08 55.46 4212PHTB-ND = 352.24 2222 138 36229 

33 20 0.140 74 12.7 6.3 0.6 4213PHCT-ND 83 7.08 55.46 4213PHTB-ND _ 352.24 2222 138 36339 

47 20 0.140 96 12.7 7.7 0.6 4214PHCT-ND 85 7.29 57.11 4214PHTB-ND 233.43 362.68 2222 138 36479 

100 19 0.130 160 18 6.5 0.8 4215PHCT-ND 87 7.44 58.28 4215PHTB-ND = 370.15 2222 138 36101 

220 37 0.130 270 18 10 0.8 4216PHCT-ND 1.25 10.74 84.13 4216PHTB-ND 343.91 534.33 2222 138 36221 

25 470 75 0.130 440 25 10 0.8 4217PHCT-ND 1.31 11.25 88.13 4217PHTB-ND 360.24 559.70 2222 138 36471 
680 110 0.140 500 30 10 0.8 4218PHBK-ND 1.23 10.56 82.72 = 338.14 525.37 2222 138 16681 

1000 150 0.140 670 30 12.5 0.8 4219PHBK-ND 1.38 11.79 92.36 = 377.53 586.56 2222 138 16102 

1500 230 0.150 890 30 15 0.8 4220PHBK-ND 1.58 13.50 105.75 = 432.29 671.64 2222 138 16152 

2200 330 0.160 1200 30 18 0.8 4221PHBK-ND 1.83 15.69 122.91 = 502.41 780.59 2222 138 16222 

3300 500 0.170 1600 38 18 0.8 4222PHBK-ND. 2.33 19.98 156.51 = 639.78 994.02 2222 138 16332 

4700 710 0.200 1800 38 18 0.8 4223PHBK-ND 2.47 21.21 166.15 — 679.17 1055.22 2222 138 16472 

6800 1000 0.260 2100 38 21 0.8 4224PHBK-ND 3.19 27.30 213.85 = 874.18 1358.20 2222 138 16682 

33 29 0.110 91 12.7 7.7 0.6 4225PHCT-ND. 85 7.29 57.11 4225PHTB-ND 233.43 362.68 2222 138 37339 

47 15 0.100 120 18 6.5 0.8 4226PHCT-ND 87 7.44 58.28 4226PHTB-ND = 370.15 2222 138 37479 

100 28 0.100 180 18 8.0 0.8 4227PHCT-ND. 91 7.80 61.10 4227PHTB-ND 249.77 388.06 2222 138 37101 

220 57 0.100 350 25 10 0.8 4228PHCT-ND 1.31 11.25 88.13 4228PHTB-ND 360.24 559.70 2222 138 37221 

330 83 0.100 410 30 10 0.8 4229PHBK-ND. 1.23 10.50 82.25 = 336.22 522.39 2222 138 17331 

40 470 120 0.100 550 30 12.5 0.8 4230PHBK-ND 1.36 11.64 91.18 = 372.73 579.10 2222 138 17471 
680 170 0.110 650 30 12.5 0.8 4231PHBK-ND 1.40 12.00 94.00 = 384.25 597.01 2222 138 17681 

1000 240 0.110 840 30 15 0.8 4232PHBK-ND. 1.62 13.86 108.57 = 443.81 689.55 2222 138 17102 

1500 360 0.120 1100 30 18 0.8 4233PHBK-ND 1.90 16.29 127.61 = 521.62 810.44 2222 138 17152 

2200 530 0.130 1500 38 18 0.8 4234PHBK-ND 2.42 20.76 162.62 = 664.76 1032.83 2222 138 17222 

3300 800 0.150 1700 38 21 0.8 4235PHBK-ND 3.06 26.25 205.63 = 840.56 1305.96 2222 138 17332 

10 13 0.090 51 12.7 6.3 0.6 4236PHCT-ND 83 7.08 55.46 4236PHTB-ND = 352.24 2222 138 31109 

50 22 25 0.090 82 12.7 7.7 0.6 4237PHCT-ND 85 7.29 57.11 4237PHTB-ND 233.43 362.68 2222 138 31229 
100 34 0.080 230 18 10 0.8 4238PHCT-ND 1.13 9.69 75.91 4238PHTB-ND 310.29 482.09 2222 138 31101 

47 9.0 0.090 35 12.7 6.3 0.6 4239PHCT-ND 83 7.08 55.46 4239PHTB-ND — 352.24 2222 138 38478 

10 16 0.080 59 12.7 ras 0.6 4240PHCT-ND 85 7.29 57.11 4240PHTB-ND 233.43 362.68 2222 138 38109 

22 12 0.070 100 18 6.5 0.8 4241PHCT-ND 87 7.44 58.28 4241PHTB-ND = 370.15 2222 138 38229 

47 22 0.070 150 18 8.0 0.8 4242PHCT-ND 91 7.80 61.10 4242PHTB-ND 249.77 388.06 2222 138 38479 

100 42 0.070 280 25 10 0.8 4243PHCT-ND 1.31 11.25 88.13 4243PHTB-ND 360.24 559.70 2222 138 38101 

63 150 61 0.110 340 30 10 0.8 4244PHBK-ND 1.21 10.41 81.55 = 333.34 517.91 2222 138 18151 
220 88 0.110 470 30 12.5 0.8 4245PHBK-ND. 1.34 11.52 90.24 = 368.88 573.13 2222 138 18221 

330 130 0.120 570 30 12.5 0.8 4246PHBK-ND 1.39 11.91 93.30 = 381.37 592.53 2222 138 18331 

470 180 0.120 730 30 15 0.8 4247PHBK-ND. 1.59 13.65 106.93 = 437.09 679.10 2222 138 18471 

680 260 0.120 930 30 18 0.8 4248PHBK-ND 1.85 15.87 124.32 = 508.18 789.55 2222 138 18681 

1000 380 0.120 1300 38 18 0.8 4249PHBK-ND 2.35 20.16 157.92 = 645.55 1002.98 2222 138 18102 

1500 570 0.130 1600 38 21 0.8 4250PHBK-ND. 2.96 25.41 199.05 = 813.66 1264.17 2222 138 18152 

1.0 5.0 0.090 16 12.7 6.3 0.6 4251PHCT-ND 83 7.08 55.46 4251PHTB-ND _ 352.24 2222 138 39108 

2.2 7.0 0.090 24 12.7 6.3 0.6 4252PHCT-ND 83 7.08 55.46 4252PHTB-ND — 352.24 2222 138 39228 

47 12 0.080 40 12.7 7.7 0.6 4253PHCT-ND 85 7.29 57.11 4253PHTB-ND 233.43 362.68 2222 138 39478 

10 10 0.070 67 18 6.5 0.8 4254PHCT-ND 87 7.44 58.28 4254PHTB-ND _— 370.15 2222 138 39109 

22 17 0.070 100 18 8.0 0.8 4255PHCT-ND 91 7.80 61.10 4255PHTB-ND 249.77 388.06 2222 138 39229 

47 32 0.070 190 25 10 0.8 4256PHCT-ND. 1.31 11.25 88.13 4256PHTB-ND 360.24 559.70 2222 138 39479 

100 68 45 0.070 220 30 10 0.8 4257PHBK-ND. 1.22 10.44 81.78 = 334.30 519.40 2222 138 19689 
100 64 0.070 290 30 12.5 0.8 4258PHBK-ND 1.35 11.58 90.71 = 370.81 576.12 2222 138 19101 

150 94 0.070 390 30 15 0.8 4259PHBK-ND 1.54 13.17 103.17 = 421.72 655.22 2222 138 19151 

220 140 0.070 470 30 15 0.8 4260PHBK-ND 1.62 13.89 108.81 = 444.77 691.04 2222 138 19221 

330 200 0.080 620 30 18 0.8 4261PHBK-ND 1.91 16.35 128.08 = 523.55 813.43 2222 138 19331 

470 290 0.080 840 38 18 0.8 4262PHBK-ND 2.41 20.64 161.68 = 660.92 1026.86 2222 138 19471 

680 410 0.090 1100 38 21 0.8 4263PHBK-ND. 3.01 25.83 202.34 = 827.11 1285.07 2222 138 19681 


**“CT” stands for Cut Tape and “BK” stands for Bulk 
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Panasonic. Bi-Polar Series SU Capacitors 


FEATURES: ; 
+ Ideal for circuits where polarity is not constant or reverse voltage is Working Volt -25°C/420°C a = = = = = Vinyl sleeve od 
applied when switches are turned on or off. Impedance ~40°C/420°C 8 6 4 4 A 3 
+ Life: 2000 hours at +85°C. [FF 
SPECIFICATIONS: alana : = i ve I ae 
Operating Temp. Range: -40°C to +85°C. Test Conditions: Duration: 2000 hours. Ambient Temperature: +85°C. — 3 +0.5 max. 
Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, +20°C). Applied Voltage: Rated DC working voltage to each polarity for 1000 
Leakage Current: | < 0.03CV + 3(u/A) after 5 minutes application of Hours: SHELF LIFE: 
rated working voltage at +20°C. Post Test Requirements: +20°C. Leakage Current: <Initial specified Test Conditions: Duration: 1000 hours. Ambient Temperature: 
Low Temperature Characteristics: Impedance ratio max. at 120Hz. _ value. Capacitance Change: +20% of initial measured value. tan 0: +85°C. Applied Voltage: none 
Following specified values. <150% of initial specified value. Post Test Requirements (+20°C): Same limits for “Endurance”. 
D.C.L. tand Ripple 
Cap. |(+20°C/5min.)|(120Hz/+20°C)| Current Dimensions Digi-Key Pricing Panasonic 
WV) (HF) | [HA] max. (max.) (mA)rms| D L P d Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 | Part No. 
33 9.2 0.30 80 5 1 20 0.5 P1141-ND 37 2.38 16.78 92.00 79.00/M 76.00/M | ECE-AOJN330U 
47 11.8 0.30 90 5 1 2.0 0.5 P1142-ND 40 2.57 18.15 99.00 86.00/M 83.00/M | ECE-AOJN470U 
100 21.9 0.30 130 63 112 25 05 P1143-ND 44 3.05 21.75 122.00 113.00/M 109.00/M | ECE-AOJN101U 
220 44.5 0.30 200 8 115 35 06 P1144-ND 54 3.71 26.50 148.00 138.00/M 133.00/M | ECE-AOJN221U 
330 65.3 0.30 250 8 11.5 3.5 06 P1145-ND 67 4.73 33.75 189.00 176.00/M 169.00/M_ | ECE-AOJN331U 
6.3) 470 91.8 0.30 310 10 125 50 06 P1146-ND 88 6.21 45.59 262.00 252.00/M 243.00/M | ECE-AOJN471X 
1000 192.0 0.30 430 10 20 5.0 0.6 P1147-ND 1.23 8.61 63.22 363.00 350.00/M 336.00/M | ECE-AOJN102U 
2200 418.8 0.30 660 125 25 5.0 0.6 P1148-ND 1.64 11.61 87.08 515.00 495.00/M 484.00/M | ECE-AOJN222U 
3300 626.7 0.30 760 16 25 75 0.8 P1149-ND 2.21 15.66 117.45 694.00 668.00/M 653.00/M | ECE-AOJN332U 
4700 891.3 0.30 1170 16 315 75 0.8 P1150-ND 2.75 19.64 148.20 963.00 934.00/M 911.00/M | ECE-AOJN472U 
6800 1288.2 0.30 1450 18 355 75 0.8 P1151-ND 3.75 26.77 202.00 1313.00 1273.00/M  1242.00/M | ECE-AOJN682U 
22 9.6 0.25 60 5 1 2.0 0.5 P1152-ND 37 2.38 16.78 92.00 79.00/M 76.00/M | ECE-A1AN220U 
33 12.9 0.25 80 5 1 2.0 0.5 P1153-ND 40 2.57 18.15 99.00 86.00/M 83.00/M | ECE-A1AN330U 
47 17. 0.25 90 5 1 2.0 0.5 P1154-ND 47 2.96 20.90 114.00 99.00/M 95.00/M | ECE-A1AN470U 
100 33.0 0.25 130 63 11.2 25 0.5 P1155-ND 84 6.27 46.06 265.00 255.00/M 245.00/M | ECE-A1AN101U 
100 33.0 0.25 130 63 11.2 25 0.5 P1370-ND 84 3.54 25.25 141.00 131.00/M 126.00/M | ECE-A1AN101X 
10 220 69.0 0.25 200 8 11.5 35 0.6 P1156-ND 66 4.59 32.75 183.00 170.00/M 164.00/M | ECE-A1AN221U 
330 102.0 0.25 280 10 6 5.0 0.6 P1157-ND 81 5.66 41.60 239.00 230.00/M 221.00/M | ECE-A1AN331U 
470 144.0 0.25 340 10 6 5.0 0.6 P1158-ND 1.15 8.10 59.46 342.00 329.00/M 316.00/M | ECE-N1AN471U 
1000 303.0 0.25 470 125 20 5.0 0.6 P1159-ND 1.46 10.35 77.63 459.00 442.00/M 431.00/M | ECE-A1AN102X 
2200 663.0 0.25 690 16 25 75 0.8 P1160-ND 2.14 15.15 113.63 672.00 646.00/M 631.00/M | ECE-A1AN222U 
3300 993.0 0.25 1090 16 315 75 0.8 P1161-ND 2.68 19.19 144.80 941.00 912.00/M 891.00/M | ECE-A1AN332U 
4700 1413.0 0.25 1200 18 355 7.5 0.8 P1162-ND 3.75 26.77 202.00 1313.00 1273.00/M  1242.00/M | ECE-A1AN472U 
10 7.8 0.20 40 5 1 2.0 0.5 P1163-ND 37 2.38 16.78 92.00 79.00/M 76.00/M | ECE-A1CN100U 
22 13.5 0.20 60 5 1 2.0 0.5 P1164-ND 40 2.57 18.15 99.00 86.00/M 83.00/M | ECE-A1CN220U 
33 18.8 0.20 80 5 1 2.0 0.5 P1165-ND 39 2.70 19.25 108.00 100.00/M 96.00/M | ECE-A1CN330U 
47 25.5 0.20 100 63 112 25 05 P1166-ND 49 3.43 24.50 137.00 127.00/M 123.00/M | ECE-A1CN470U 
100 51.0 0.20 180 8 11.5 3.5 06 P1167-ND 66 4.55 32.50 182.00 169.00/M 163.00/M | ECE-A1CN101U 
16 | 220 108.6 0.20 260 10 125 50 06 P1168-ND 81 5.66 41.60 239.00 230.00/M 221.00/M | ECE-A1CN221X 
330 161.4 0.20 330 10 6 5.0 0.6 P1169-ND 1.08 7.55 55.46 319.00 307.00/M 295.00/M | ECE-A1CN331U 
470 228.6 0.20 380 10 20 5.0 0.6 P1170-ND 1.36 9.60 72.00 426.00 410.00/M 400.00/M | ECE-A1CN471U 
1000 483.0 0.20 560 125 25 5.0 0.6 P1171-ND 1.92 13.62 102.15 604.00 581.00/M 568.00/M | ECE-A1CN102U 
2200 1059.0 0.20 750 16 315 75 0.8 P1172-ND 2.57 18.29 138.00 897.00 869.00/M 849.00/M | ECE-A1CN222U 
3300 1587.0 0.20 900 18 355 75 0.8 P1173-ND 3.75 26.77 202.00 1313.00 1273.00/M  1242.00/M | ECE-A1CN332U 
3.3 5.4 0.15 20 5 1 20 0.5 P1174-ND 37 2.38 16.78 92.00 79.00/M 76.00/M | ECE-A1EN3R3U 
47 6.5 0.15 25 5 1 2.0 0.5 P1175-ND 37 2.38 16.78 92.00 79.00/M 76.00/M | ECE-A1EN4R7U 
10 10.5 0.15 45 5 1 2.0 0.5 P1176-ND 40 2.57 18.15 99.00 86.00/M 83.00/M ) ECE-A1EN100U 
22 19.5 0.15 60 5 1 2.0 0.5 P1177-ND 47 2.96 20.90 114.00 99.00/M 95.00/M | ECE-A1EN220X 
33 27.7 0.15 90 63 112 25 0.5 P1178-ND -50 3.54 25.25 141.00 131.00/M 126.00/M | ECE-A1EN330U 
25 47 38.2 0.15 110 63 112 25 05 P1179-ND 64 4.41 31.50 176.00 164.00/M 158.00/M | ECE-A1EN470U 
100 78.0 0.15 180 8 15 35 06 P1180-ND 717 5.38 39.48 227.00 218.00/M 210.00/M | ECE-A1EN101U 
220 168.0 0.15 320 10 6 5.0 0.6 P1181-ND 1.00 7.01 51.47 296.00 285.00/M 274.00/M | ECE-A1EN221U 
330 250.5 0.15 350 125 20 5.0 0.6 P1182-ND 1.25 8.85 66.38 392.00 378.00/M 369.00/M | ECE-A1EN331U 
470 355.5 0.15 430 125 20 5.0 0.6 P1183-ND 1579 12.63 94.73 560.00 539.00/M 526.00/M | ECE-A1EN471U 
1000 753.0 0.15 680 16 25 75 0.8 P1184-ND 2.50 17.83 134.60 875.00 848.00/M 828.00/M | ECE-A1EN102U 
2200 1653.0 0.15 900 18 355 75 08 P1185-ND 3.87 27.64 208.60 1356.00 1314.00/M  1283.00/M | ECE-A1EN222U 
47 7.9 0.15 30 5 1 2.0 0.5 P1186-ND 40 2.57 18.15 99.00 86.00/M 83.00/M | ECE-A1VN4R7U 
10 13.5 0.15 43 5 1 20 0.5 P1187-ND AT 2.96 20.90 114.00 99.00/M 95.00/M | ECE-A1VN100U 
22 26.1 0.15 80 63 112 25 05 P1188-ND 61 3.54 25.25 141.00 131.00/M 126.00/M | ECE-A1VN220U 
33 37.6 0.15 100 8 11.5 35 0.6 P1189-ND 66 4.59 32.75 183.00 170.00/M 164.00/M | ECE-A1VN330U 
35 47 52.3 0.15 120 8 11.5 35 06 P1190-ND 77 5.38 39.48 227.00 218.00/M 210.00/M | ECE-A1VN470U 
100 108.0 0.15 230 10 6 5.0 0.6 P1191-ND 1.00 7.01 51.47 296.00 285.00/M 274.00/M | ECE-A1VN101U 
220 234.0 0.15 360 125 20 5.0 0.6 P1192-ND 1.28 9.09 68.18 403.00 388.00/M 379.00/M | ECE-A1VN221U 
330 349.5 0.15 450 125 20 5.0 0.6 P1193-ND 1.64 11.61 87.08 515.00 495.00/M 484.00/M | ECE-A1VN331U 
470 496.5 0.15 590 12:5: 25 5.0 0.6 P1194-ND 2.06 14.71 111.00 722.00 699.00/M 683.00/M | ECE-A1VN471U 
0.47 3.7 0.15 10 5 1 20 0.5 P1195-ND 37 2.38 16.78 92.00 79.00/M 76.00/M | ECE-A1HNR47U 
1 4.5 0.15 10 5 1 20 0.5 P1196-ND 37 2.38 16.78 92.00 79.00/M 76.00/M | ECE-A1HNO10U 
2.2 6.3 0.15 18 5 1 20 0.5 P1197-ND 40 2.57 18.15 99.00 86.00/M 83.00/M | ECE-A1HN2R2U 
3.3 7.9 0.15 25 5 1 20 0.5 P1198-ND A3 2.69 18.98 104.00 90.00/M 86.00/M | ECE-A1HN3R3U 
47 10.0 0.15 30 5 1 2.0 0.5 P1199-ND 44 2.81 19.80 108.00 94.00/M 90.00/M | ECE-A1HN4R7U 
10 18.0 0.15 50 63 112 25 05 P1280-ND -50 3.54 25.25 141.00 131.00/M 126.00/M | ECE-A1HN100U 
50 22 36.0 0.15 90 8 11.5 35 0.6 P1281-ND 67 4.73 33.75 189.00 176.00/M 169.00/M | ECE-A1HN220U 
33 52.5 0.15 110 8 11.5 35 0.6 P1282-ND 77 5.38 39.48 227.00 218.00/M 210.00/M | ECE-A1HN330U 
47 73.5 0.15 140 10 125 50 06 P1283-ND 1.04 7.26 53.35 306.00 295.00/M 284.00/M | ECE-A1HN470U 
100 153.0 0.15 250 10 20 5.0 0.6 P1284-ND 1.32 9.33 69.98 414.00 398.00/M 389.00/M | ECE-A1HN101U 
220 333.0 0.15 360 125 25 5.0 0.6 P1285-ND 1.79 12.63 94.73 560.00 539.00/M 526.00/M | ECE-A1HN221U 
330 498.0 0.15 450 16 25 75 0.8 P1286-ND 2.06 14.71 111.00 722.00 699.00/M 683.00/M | ECE-A1HN331U 
470 708.0 0.15 590 16 315 75 08 P1287-ND 2.94 20.96 158.20 1028.00 997.00/M 973.00/M_| ECE-A1HN471U 
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Panasonic. M Series 


Ammo Box Packaging 5-8 mm 10, 12.5 mm 
PANASONIC M SERIES CROSS REFERENCES aed re 
Nichicon: VR; Chemicon: SMG; TL | | fL 
Marcon: DSM; Rubycon: YK; Elna: RE3; es 


Nitsuko: MK; Sanyo: HC/HPC 


FEATURES: « Miniaturized size version for general 


Low Temperature Characteristics: Impedance ratio max. at 120 Hz 


Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


W.V. 6.3 10 


16 25 35S 


0 63 100 


160 200 250 350 400 450 


-25°C/+20°C | 5 4 


3 2 2 2 2 2 2 


2 3 5 6 6 


-40°C/+20°C | 12 10 


8 5 4 3 3 3 


For capacitance value >1000 pF, add 0.5 per every 1000 uF for -25°C/+20°C. 


add 1.0 per every 1000 pF for -40°C/+20°C. 


purpose use 


+ Life: 2000 hours at +85°C 
construction for >@6.3 mm products 


ll 
° 
° 


* Vent 


2] 


=) FP +kGd 


Ripple Current: 120 Hz, +85°C 


SPECIFICATIONS: Frequency (Hz) 50/60 120 1k 10k 
Operating Temperature Range -40°C to +85°C -25°C to +85°C Correction Factor (Multiplier) 0.7 1 1.3 17 
Rated Working Voltage Range 6.3 to 50 V DC 160 to 450 V DC 7 
Nominal Capacitance Range 0.47 to 2200 uF 1 to 470 pF Endurance: 

. * Test Conditions Post Test Requirements at +20°C 

Capacitance Tolerance: +20% (120 Hz, +20°C) Duration 2000 Hours Leakage Current S initial specified value 

I< 0.03 CV or 4 (uA) after 1 minute I< 0.06 CV + 10 (uA) after 2 minutes Ambient Temperature +85°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
Leakage Current I< 0.01 CV or 3 (HA) after 2 minutes application of rated working voltage Applied Voltage Rated DC Working Voltage tané < 150% initial specified value 
Whichever is greater measured with at +20°C. 
rated working voltage at +20°C. Shelf Life: 
tan &: (at 120 Hz, +20°C) Test Conditions Post Test Requirements at +20°C 
W.v. 63 10 16 25 35 50 63 100 160 200 250 350 400 450 Duration 1000 Hours Leakage Current < initial specified value 
tans | 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 011 0.10 016 018 0.18 0.20 0.20 0.20 Ambient Temperature +85°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
For capacitance value > 1000 pF, add 0.02 per every 1000 pF. Applied Voltage = tans =) eure inmalispectied velle 
Leakage Ripple 
wv Cap Current tans Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(vDc) (uF) (uA) max. (mA) rms @D [E P Od Part No. 500 1,000 2,000 Part No. 
220 13.8 0.28 240 5 11 5.0 0.5 P10357TB-ND = = 48.00/M ECA-0JM221B 
220 13.8 0.28 240 5 1 25 0.5 P10401TB-ND = = 48.00/M ECA-0JM2211 
470 29.6 0.28 380 6.3 11.2 5.0 0.5 P10358TB-ND _ = 69.00/M ECA-0JM471B 
470 29.6 0.28 380 6.3 11.2 25 0.5 P10402TB-ND = = 69.00/M ECA-0JM4711 
6.3 1000 63 0.28 580 8 11.5 5.0 0.6 P10359TB-ND = 105.00 = ECA-0JM102B 
1000 63 0.28 580 8 11.5 3.5 0.6 P10403TB-ND _ 105.00 st ECA-0JM102BJ 
2200 138.6 0.3 890 10 16 5.0 0.6 P10360TB-ND 95.50 _ 148.00/M ECA-0JM222B 
3300 207.9 0.32 1020 10 20 5.0 0.6 P10361TB-ND 124.00 = 197.00/M ECA-0JM332B 
4700 296.1 0.34 1170 12.5 20 5.0 0.6 P10362TB-ND 169.00 _ 269.00/M ECA-0JM472B 
100 10 0.24 150 5 1 5.0 0.5 P10363TB-ND _ _ 40.00/M ECA-1AM101B 
100 10 0.24 150 5 11 2.5 0.5 P10404TB-ND _ — 40.00/M ECA-1AM1011 
220 22 0.24 250 5 1 5.0 0.5 P10364TB-ND _ — 56.00/M ECA-1AM221B 
220 22 0.24 250 6.3 11.2 25 0.5 P10405TB-ND = = 56.00/M ECA-1AM2211 
10 330 33 0.24 330 6.3 11.2 5.0 0.5 P10365TB-ND = = 69.00/M ECA-1AM331B 
330 33 0.24 330 6.3 11.2 25 0.5 P10406TB-ND = = 69.00/M ECA-1AM3311 
470 47 0.24 400 8 11.5 5.0 0.6 P10366TB-ND = 83.00 = ECA-1AM471B 
470 47 0.24 400 8 11.5 3.5 0.6 P10407TB-ND = 83.00 = ECA-1AM471BJ 
1000 100 0.24 630 10 12.5 5.0 0.6 P10367TB-ND 79.00 = 123.00/M ECA-1AM102B 
2200 220 0.26 920 10 20 5.0 0.6 P10368TB-ND 115.50 = 184.00/M ECA-1AM222B 
100 16 0.2 180 5 11 5.0 0.5 P10369TB-ND _ _ 48.00/M ECA-1CM101B 
100 16 0.2 180 5 1 2.5 0.5 P10408TB-ND _ = 48.00/M ECA-1CM1011 
220 35.2 0.2 280 6.3 a1.2 5.0 0.5 P10370TB-ND _ _ 72.00/M ECA-1CM221B 
220 35.2 0.2 280 6.3 11.2 2.5 0.5 P10409TB-ND _ _ 72.00/M ECA-1CM2211 
16 330 52.8 0.3 350 8 11.5 5.0 0.6 P10371TB-ND = 83.00 = ECA-1CM331B 
330 52.8 0.3 350 8 11.5 3.5 0.6 P10410TB-ND _ 83.00 = ECA-1CM331BJ 
470 75.2 0.2 440 8 11.5 5.0 0.6 P10372TB-ND = 101.00 = ECA-1CM471B 
470 75.2 0.2 440 8 11.5 3.5 0.6 P10411TB-ND = 101.00 = ECA-1CM471BJ 
1000 160 0.2 680 10 16 5.0 0.6 P10373TB-ND 108.00 = 168.00/M ECA-1CM102B 
2200 352 0.22 1000 12.5 20 5.0 0.6 P10374TB-ND 169.00 = 269.00/M ECA-1CM222B 
47 11.7 0.16 130 5 11 5.0 0.5 P10375TB-ND = = 40.00/M ECA-1EM470B 
47 11.7 0.16 130 5 a4 2.5 0.5 P10412TB-ND = = 40.00/M ECA-1EM470I 
100 25 0.16 180 6.3 11.2 5.0 0.5 P10376TB-ND = = 58.00/M ECA-1EM101B 
100 25 0.16 180 6.3 a1.2 2.5 0.5 P10413TB-ND _ = 58.00/M ECA-1EM1011 
25 220 55 0.16 310 8 11.5 5.0 0.6 P10377TB-ND = 86.00 — ECA-1EM221B 
220 55 0.16 310 8 11.5 3.5 0.6 P10414TB-ND _ 86.00 = ECA-1EM221BJ 
330 82.5 0.16 390 8 11.5 5.0 0.6 P10378TB-ND _ 105.00 = ECA-1EM331B 
330 82.5 0.16 390 8 11.5 3.5 0.6 P10415TB-ND _ 105.00 — ECA-1EM331BJ 
470 117.5 0.16 480 10 12.5 5.0 0.6 P10379TB-ND 83.50 — 130.00/M ECA-1EM471B 
1000 250 0.16 850 10 20 5.0 0.6 P10380TB-ND 127.50 ia 203.00/M ECA-1EM102B 
33 11.5 0.14 110 5 1 5.0 0.5 P10381TB-ND = = 40.00/M ECA-1VM330B 
33 11.5 0.14 110 5 11 25 0.5 P10416TB-ND = = 40.00/M ECA-1VM3301 
47 16.4 0.14 130 5 1 5.0 0.5 P10382TB-ND = = 48.00/M ECA-1VM470B 
47 16.4 0.14 130 5 1 2.5 0.5 P10417TB-ND = = 48.00/M ECA-1VM470I 
100 35 0.14 210 6.3 11.2 5.0 0.5 P10383TB-ND _ = 69.00/M ECA-1VM101B 
35 100 35 0.14 210 6.3 11.2 2.5 0.5 P10418TB-ND = — 69.00/M ECA-1VM1011 
220 77 0.14 350 8 11.5 5.0 0.6 P10384TB-ND _ 101.00 = ECA-1VM221B 
220 77 0.14 350 8 11.5 3.5 0.6 P10419TB-ND — 101.00 aay ECA-1VM221BJ 
330 115.5 0.14 440 10 12.5 5.0 0.6 P10385TB-ND 90.00 = 140.00/M ECA-1VM331B 
470 164.5 0.14 550 10 16 5.0 0.6 P10386TB-ND 108.00 = 168.00/M ECA-1VM471B 
1000 350 0.14 900 12.5 20 5.0 0.6 P10387TB-ND 229.50 _ 365.00/M ECA-1VM102B 
0.47 3 0.12 5 5 "1 5.0 05 P10388TB-ND = = 38.00/M ECA-1HMR47B 
0.47 3 0.12 5 5 1 25 0.5 P10420TB-ND = = 38.00/M ECA-1HMR47I 
1 3 0.12 10 5 11 5.0 0.5 P10389TB-ND = = 37.00/M ECA-1HM010B 
1 3 0.12 10 5 11 25 0.5 P10421TB-ND = = 37.00/M ECA-1HMO0101 
2.2 3 0.12 20 5 11 5.0 0.5 P10390TB-ND _ _ 37.00/M ECA-1HM2R2B 
2.2 3 0.12 20 5 11 2.5 0.5 P10422TB-ND = = 37.00/M ECA-1HM2Ra2l 
3.3 3 0.12 35 5 11 5.0 0.5 P10391TB-ND _ = 37.00/M ECA-1HM3R3B 
3.3 3 0.12 35 5 11 25 0.5 P10423TB-ND = = 37.00/M ECA-1HM3R31 
47 3 0.12 45 5 11 5.0 0.5 P10392TB-ND = = 38.00/M ECA-1HM4R7B 
47 3 0.12 45 5 1 2.5 0.5 P10424TB-ND = = 38.00/M ECA-1HM4R7I 
10 5 0.12 65 5 11 5.0 0.5 P10393TB-ND _ — 38.00/M ECA-1HM100B 
50 10 5 0.12 65 5 11 2.5 0.5 P10425TB-ND _ = 38.00/M ECA-1HM1001 
22 11 0.12 100 5 11 5.0 0.5 P10394TB-ND _ = 40.00/M ECA-1HM220B 
22 11 0.12 100 5 11 2.5 0.5 P10426TB-ND _ = 40.00/M ECA-1HM2201 
33 16.5 0.12 110 5 11 5.0 0.5 P10395TB-ND = = 48.00/M ECA-1HM330B 
33 16.5 0.12 110 5 1 2.5 0.5 P10427TB-ND _ = 48.00/M ECA-1HM3301 
47 23.5 0.12 130 6.3 11.2 5.0 0.5 P10396TB-ND = = 58.00/M ECA-1HM470B 
47 23.5 0.12 130 6.3 11.2 25 0.5 P10428TB-ND = — 58.00/M ECA-1HM4701 
100 50 0.12 250 8 11.5 5.0 0.6 P10397TB-ND _ 90.00 = ECA-1HM101B 
100 50 0.12 250 8 11.5 3.5 0.6 P10429TB-ND = 90.00 = ECA-1HM101BJ 
220 11 0.12 400 10 12.5 5.0 0.6 P10398TB-ND 92.50 = 144.00/M ECA-1HM221B 
330 165 0.12 500 10 16 5.0 0.6 P10399TB-ND 112.50 = 175.00/M ECA-1HM331B 
470 235 0.12 650 10 20 5.0 0.6 P10400TB-ND 153.00 = 243.00/M ECA-1HM471B 
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Panasonic. M Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


PANASONIC M SERIES 
CROSS REFERENCES 


Low Temperature Characteristics: Impedance ratio max. at 120 Hz 


Nichicon: VR; Chemicon: SMG; <@10 208 W.V. 6.3 10 16 25 35 50 63 100 160 200 250 350 400 450 
Marcon: DSM; Rubycon: Yk; Zo 7 2ece20C | 5 4 8 2 2 2 2 2 2 2 3 5 6 6 
ie RES, Nitsuko: Mk; 0 S PLS @ P25) /-gorciez0c | 12 10 #8 5 4 #3 3 8 
anyo: HC/HPC | T | o 
er OdD+.5 @d+5 For capacitance value >1000 pF, add 0.5 per every 1000 uF for -25°C/+20°C. 
FEATURES: min = min max max add 1.0 per every 1000 pF for -40°C/+20°C. 
+ Miniaturized size version for general 
purpose use 
+ Life: 2000 hours at +85°C Ripple Current: 120 Hz, +85°C 
+ Vent construction for >b6.3 mm products Frequency (Hz) 50/60 120 1k 10k 
SPECIFICATIONS: Correction Factor (Multiplier) 07 1 13 17 
Operating Temperature Range -40°C to +85°C -25°C to +85°C 
Rated Working Voltage Range 6.3 to 100 V DC 160 to 450 V DC Endurance: 
Nominal Capacitance Range 0.33 to 22000 WF 1 to 470 uF Test Conditions Post Test Requirements at +20°C 
Capacitance Tolerance: +20% (120 Hz, +20°C) Duration 2000 Hours Leakage Current <initial specified value 
Ambient Temperature +85°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
I< 0.03 CV or 4 (UA) after 1 minut 1s 0.06 CV+1 ifter 2 minutes j A Pann a 
LisdkegatGurrant le 0.01 cv or 3 ro ater 2 minutes penis ot pipet vohaue Applied Voltage Rated DC Working Voltage tans < 150% initial specified value 
Whichever is greater measured with at +20°C. 
rated working voltage at +20°C. Shelf Life: 
tan 8: (at 120 Hz, +20°C) Test Conditions Post Test Requirements at +20°C 
WV. 63 10 16 25 35 50 63 100 160 200 250 350 400 450 Duration 1000 Hours Leakage Current < initial specified value 
tand | 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 0.11 0.10 0.16 0.18 0.18 0.20 0.20 0.20 Ambient Temperature +85°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
For capacitance value > 1000 iF, add 0.02 per every 1000 uF. Applied Voltage = tan $< 150% initial specified value 
Leakage Ripple 
wv Cap. Current tans Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC); (uF) (WA) max. (mA) rms 2D (L P od Part No. il 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
100 6.3 0.28 130 5 11 20 05 P5111-ND 21 1.06 7.13 24.15 37.00 31.00/M ECA-0JM101 
220 13.8 0.28 240 5 11 2.0 05 P5112-ND .28 1.38 9.30 31.50 48.00 41.00/M ECA-0JM221 
330 20.7 0.28 300 63 11.2 25 0.5 P5113-ND 29 1.52 10.73 37.05 59.00 51.00/M ECA-0JM331 
470 29.6 0.28 380 63 11.2 25 0.5 P5114-ND 35 1.79 12.65 43.70 69.00 60.00/M ECA-0JM471 
1000 63.0 0.28 580 8 11.5 3.5 0.6 P5115-ND At 2.45 17.50 63.00 98.00 91.00/M ECA-0JM102 
63 2200 138.6 0.30 890 10 16 5.0 0.6 P5116-ND 66 3.71 26.50 95.40 148.00 138.00/M ECA-0JM222 
3300 207.9 0.32 1020 10 20 5.0 0.6 P5117-ND 81 4.67 34.31 124.10 197.00 190.00/M ECA-0JM332 
4700 296.1 0.34 1170 12.5 20 5.0 0.6 P5118-ND 1.13 6.37 46.77 169.15 269.00 259.00/M ECA-0JM472 
6800 428.4 0.38 1270 12:5% (25 5.0 0.6 P5119-ND 1.42 9.00 67.50 240.00 399.00 384.00/M ECA-0JM682 
10000 630.0 0.46 1450 16 25 75 0.8 P5120-ND 2.03 11.58 86.85 308.80 513.00 494.00/M ECA-0JM103 
15000 945.0 0.56 1700 16 31.5 75 0.8 P5121-ND 2.54 14.63 110.40 414.00 718.00 696.00/M ECA-0JM153 
22000 1386.0 0.70 1900 18 35.5 75 0.8 P5122-ND 3.64 20.91 157.80 591.75 1026.00 994.00/M ECA-0JM223 
100 10.0 0.24 150 5 11 20 05 P5123-ND 23 1.15 7.75 26.25 40.00 34.00/M ECA-1AM101 
220 22.0 0.24 250 63 11.2 25 0:5 P5124-ND 32 1.61 10.85 36.75 56.00 47.00/M ECA-1AM221 
330 33.0 0.24 330 6.3 11.2 25 0.5 P5125-ND 35 1.79 12.65 43.70 69.00 60.00/M ECA-1AM331 
470 47.0 0.24 400 8 11.5 3.5 0.6 P5126-ND AM 2.15 15.13 52.25 83.00 72.00/M ECA-1AM471 
40 1000 100.0 0.24 630 10 12.5 5.0 0.6 P5127-ND 52 3.08 22.00 79.20 123.00 114.00/M ECA-1AM102 
2200 220.0 0.26 920 10 20 5.0 0.6 P5128-ND 76 4.35 31.96 115.60 184.00 177.00/M ECA-1AM222 
3300 330.0 0.28 1090 12.5 20 5.0 0.6 P5129-ND 1.08 6.75 49.59 179.35 285.00 274.00/M ECA-1AM332 
4700 470.0 0.30 1200 12.5 25 5.0 0.6 P5130-ND 1.34 8.40 63.00 224.00 372.00 358.00/M ECA-1AM472 
6800 680.0 0.34 1400 16 25 75 0.8 P5131-ND 1.88 10.74 80.55 286.40 476.00 458.00/M ECA-1AM682 
10000 1000.0 0.42 1600 16 31.5 75 0.8 P5132-ND 2.27 13.52 102.00 382.50 663.00 643.00/M ECA-1AM103 
15000 1500.0 0.52 1850 18 35.5 75 0.8 P5133-ND 3.50 20.14 152.00 570.00 988.00 958.00/M ECA-1AM153 
10 3.0 0.20 30 5 11 20 0.5 P5134-ND 2 1.06 7.13 24.15 37.00 31.00/M ECA-1CM100 
22 3.5 0.20 75 5 11 20 0.5 P5135-ND 21 1.06 7.13 24.15 37.00 31.00/M ECA-1CM220 
33 5.2 0.20 110 5 11 2.0 0.5 P5136-ND 21 1.06 7.13 24.15 37.00 31.00/M ECA-1CM330 
47 7.5 0.20 130 5 11 2.0 05 P5137-ND 21 1.06 7.13 24.15 37.00 31.00/M ECA-1CM470 
100 16.0 0.20 180 5 11 20 0.5 P5138-ND 28 1.38 9.30 31.50 48.00 41.00/M ECA-1CM101 
220 35.2 0.20 280 63 11.2 25 0.5 P5139-ND 35 1.87 13.20 45.60 72.00 62.00/M ECA-1CM221 
16 330 52.8 0.20 350 8 11.5 3.5 0.6 P5140-ND At 2.15 15.13 52.25 83.00 72.00/M ECA-1CM331 
470 75.2 0.20 440 8 11.5 3.5 0.6 P5141-ND AM 2.35 16.75 60.30 94.00 87.00/M ECA-1CM471 
1000 160.0 0.20 680 10 16 5.0 0.6 P5142-ND 65 4.20 30.00 108.00 168.00 156.00/M ECA-1CM102 
2200 352.0 0.22 1000 12.5 20 5.0 0.6 P5143-ND 1.13 6.37 46.77 169.15 269.00 259.00/M ECA-1CM222 
3300 528.0 0.24 1200 125 25 5.0 0.6 P5144-ND 1.45 8.28 62.10 220.80 367.00 353.00/M ECA-1CM332 
4700 752.0 0.26 1360 16 25 75 0.8 P5145-ND 1.98 11.31 84.83 301.60 501.00 483.00/M ECA-1CM472 
6800 1088.0 0.30 1600 16 31.5 75 0.8 P5146-ND 2.32 13.59 102.60 384.75 667.00 646.00/M ECA-1CM682 
10000 1600.0 0.38 1800 18 35.5 75 0.8 P5147-ND 3.46 19.90 150.20 563.25 976.00 946.00/M ECA-1CM103 
10 3.0 0.16 50 5 11 20 0.5 P5148-ND ial 1.06 7.13 24.15 37.00 31.00/M ECA-1EM100 
22 5.5 0.16 90 5 11 20 0.5 P5149-ND 21 1.10 7.44 25.20 38.00 32.00/M ECA-1EM220 
33 8.2 0.16 110 5 11 2.0 05 P5150-ND 2 1.06 7.13 24.15 37.00 31.00/M ECA-1EM330 
47 11.7 0.16 130 5 11 20 05 P5151-ND 23 1.15 7.75 26.25 40.00 34.00/M ECA-1EM470 
100 25.0 0.16 180 63 11.2 25 0.5 P5152-ND 32 1.66 11.16 37.80 58.00 49.00/M ECA-1EM101 
220 55.0 0.16 310 8 11.5 3.5 0.6 P5153-ND AN 2.22 15.68 54.15 86.00 74.00/M ECA-1EM221 
25 330 82.5 0.16 390 8 11.5 3.5 0.6 P5154-ND At 2.45 17.50 63.00 98.00 91.00/M ECA-1EM331 
470 117.5 0.16 480 10 12.5 5.0 0.6 P5155-ND 55 3.26 23.25 83.70 130.00 121.00/M ECA-1EM471 
1000 250.0 0.16 850 10 20 5.0 0.6 P5156-ND 80 4.80 35.25 127.50 203.00 195.00/M ECA-1EM102 
2200 550.0 0.18 1200 12.5 25 5.0 0.6 P5157-ND 1.38 7.86 58.95 209.60 348.00 335.00/M ECA-1EM222 
3300 825.0 0.20 1300 16 25 75 0.8 P5158-ND 1.95 12.00 90.00 320.00 532.00 512.00/M ECA-1EM332 
4700 1175.0 0.22 1500 16 31.5 75 0.8 P5159-ND 2.46 14.42 108.80 408.00 707.00 685.00/M ECA-1EM472 
6800 1700.0 0.26 1750 18 35.5 75 0.8 P5160-ND 3.62 20.80 157.00 588.75 1021.00 989.00/M ECA-1EM682 
(Continued) 
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Panasonic. M Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont, 


Leakage Ripple 
WV Cap. Current tané Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC); (uF) (WA) max. (mA) rms 2D L P od Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
10 3.5 0.14 60 5 20 05 P5161-ND 21 1.06 7.13 24.15 37.00 31.00/M ECA-1VM100 
22 7.7 0.14 95 5 20 05 P5162-ND 21 1.06 7.13 24.15 37.00 31.00/M ECA-1VM220 
33 11.5 0.14 110 5 20 05 P5163-ND .23 1.15 7.75 26.25 40.00 34.00/M ECA-1VM330 
47 16.4 0.14 130 5 20 05 P5164-ND 28 1.38 9.30 31.50 48.00 41.00/M ECA-1VM470 
100 35.0 0.14 210 6.3 2 25 0.5 P5165-ND 35 1.79 12.65 43.70 69.00 60.00/M ECA-1VM101 
220 77.0 0.14 350 8 5 3.5 0.6 P5166-ND At 2.35 16.75 60.30 94.00 87.00/M ECA-1VM221 
35 330 115.5 0.14 440 10 2.5 5.0 0.6 P5167-ND 55 3.50 25.00 90.00 140.00 130.00/M ECA-1VM331 
470 164.5 0.14 550 10 6 5.0 0.6 P5168-ND 68 4.20 30.00 108.00 168.00 156.00/M ECA-1VM471 
1000 350.0 0.14 900 125 20 5.0 0.6 P5169-ND 1.25 8.64 63.45 229.50 365.00 351.00/M ECA-1VM102 
2200 770.0 0.16 1250 16 25 7.5 0.8 P5170-ND 2.05 13.50 101.25 360.00 599.00 576.00/M ECA-1VM222 
3300 1155.0 0.18 1400 16 31.5 75 0.8 P5171-ND 2.51 16.96 128.00 480.00 832.00 806.00/M ECA-1VM332 
4700 1645.0 0.20 1600 18 35.5 75 0.8 P5172-ND 3.76 22.84 172.40 646.50 1121.00 1086.00/M ECA-1VM472 
0.33 3.0 0.12 4.4 5 2.0 0.5 P5349-ND* 21 1.33 8.99 30.45 46.00 39.00/M ECA-1HMR33 
0.47 3.0 0.12 5 5 20 05 P5173-ND* 21 1.10 7.44 25.20 38.00 32.00/M ECA-1HMR47 
1.0 3.0 0.12 10 5 20 05 P5174-ND* 21 1.06 7.13 24.15 37.00 31.00/M ECA-1HM010 
2.2 3.0 0.12 20 5 20 05 P5175-ND* 21 1.06 7.13 24.15 37.00 31.00/M ECA-1HM2R2 
3.3 3.0 0.12 35 5 2.0 0.5 P5176-ND* 21 1.06 7.13 24.15 37.00 31.00/M ECA-1HM3R3 
47 3.0 0.12 45 5 20 05 P5177-ND* 21 1.10 7.44 25.20 38.00 32.00/M ECA-1HM4R7 
50 10 5.0 0.12 65 5 20 05 P5178-ND* 21 1.10 7.44 25.20 38.00 32.00/M ECA-1HM100 
22 11.0 0.12 100 5 20 05 P5179-ND* .23 1.15 715 26.25 40.00 34.00/M ECA-1HM220 
33 16.5 0.12 110 5 2.0 0.5 P5180-ND* 28 1.38 9.30 31.50 48.00 41.00/M ECA-1HM330 
47 23.5 0.12 130 6.3 2 25 0.5 P5181-ND* 34 1.66 1.16 37.80 58.00 49.00/M ECA-1HM470 
100 50.0 0.12 250 8 5 3.5 0.6 P5182-ND* Al 2.34 6.50 57.00 90.00 78.00/M ECA-1HM101 
220 110.0 0.12 400 10 2.5 5.0 0.6 P5183-ND* 55 3.61 25.75 92.70 144.00 134.00/M ECA-1HM221 
330 165.0 0.12 500 10 6 5.0 0.6 P5184-ND* 67 4.00 29.38 106.25 169.00 163.00/M ECA-1HM331 
470 235.0 0.12 650 10 20 5.0 0.6 P5185-ND* 86 5.76 42.30 153.00 243.00 234.00/M ECA-1HM471 
1000 500.0 0.12 1050 12.5 25 5.0 0.6 P5186-ND* 1.52 9.00 67.50 240.00 399.00 384.00/M ECA-1HM102 
2200 1100.0 0.14 1300 16 31.5 75 0.8 P5187-ND* 2.51 14.68 110.80 415.50 720.00 698.00/M ECA-1HM222 
3300 1650.0 0.16 1500 18 35.5 75 0.8 P5188-ND* 3.96 23.19 175.00 656.25 1138.00 1103.00/M ECA-1HM332 
10 6.3 0.11 70 5 2.0 0.5 P5189-ND 24 1.20 8.06 27.30 42.00 35.00/M ECA-1JM100 
22 13.8 0.11 105 5 2.0 0.5 P5190-ND 28 1.38 9.30 31.50 48.00 41.00/M ECA-1JM220 
33 20.7 0.11 130 6.3 2 25 0.5 P5191-ND 28 1.48 0.45 36.10 57.00 49.00/M ECA-1JM330 
47 29.6 0.11 160 6.3 2 25 0.5 P5192-ND 37 1.95: 3.75 47.50 75.00 65.00/M ECA-1JM470 
63 100 63.0 0.11 270 8 i) 3.5 0.6 P5193-ND 43 2.45 7.50 63.00 98.00 91.00/M ECA-1JM101 
220 138.6 0.11 450 10 6 5.0 0.6 P5194-ND 65 3.74 27.50 99.45 158.00 152.00/M ECA-1JM221 
330 207.9 0.11 550 10 20 5.0 0.6 P5195-ND 86 4.93 36.19 130.90 208.00 200.00/M ECA-1JM331 
470 296.1 0.11 750 12.5 20 5.0 0.6 P5196-ND 1.22 6.99 52.43 186.40 310.00 298.00/M ECA-1JM471 
1000 630.0 0.11 1100 16 25 75 0.8 P5197-ND 2.26 13.35 100.13 356.00 592.00 570.00/M ECA-1JM102 
2200 1386.0 0.13 1400 18 35.5 75 0.8 P5198-ND 3.94 23.03 173.80 651.75 1130.00 1095.00/M ECA-1JM222 
0.47 3.0 0.10 10 5 1 20 05 P5199-ND 24 1.20 8.06 27.30 42.00 35.00/M ECA-2AMR47 
1.0 3.0 0.10 20 5 1 2.0 0.5 P5305-ND 24 1.20 8.06 27.30 42.00 35.00/M ECA-2AM010 
2.2 3.0 0.10 30 5 1 2.0 0.5 P5306-ND 25 1.24 8.37 28.35 43.00 36.00/M ECA-2AM2R2 
3.3 3.3 0.10 40 5 1 2.0 0.5 P5307-ND 25 1.24 8.37 28.35 43.00 36.00/M ECA-2AM3R3 
4.7 47 0.10 50 5 1 20 0.5 P5308-ND 25 1.24 8.37 28.35 43.00 36.00/M ECA-2AM4R7 
10 10.0 0.10 70 5 1 2.0 0.5 P5309-ND 35 1:75 11.78 39.90 61.00 51.00/M ECA-2AM100 
100 22 22.0 0.10 115 6.3 1.2 25 0.5 P5310-ND 40 2.07 14.58 50.35 80.00 69.00/M ECA-2AM220 
33 33.0 0.10 145 8 1.5 3.5 0.6 P5311-ND 49 2.6 18.43 63.65 101.00 87.00/M ECA-2AM330 
47 47.0 0.10 180 8 15: 3.5 0.6 P5312-ND 50 2.98 21.25 76.50 119.00 111.00/M ECA-2AM470 
100 100.0 0.10 350 10 6 5.0 0.6 P5313-ND -80 4.77 35.02 126.65 201.00 194.00/M ECA-2AM101 
220 220.0 0.10 550 125 20 5.0 0.6 P5314-ND 1.35 7.83 58.73 208.80 347.00 334.00/M ECA-2AM221 
330 330.0 0.10 700 125 25 5.0 0.6 P5315-ND 1.85 10.7 80.33 285.60 475.00 457.00/M ECA-2AM331 
470 470.0 0.10 900 16 25 75 0.8 P5316-ND 2.41 14.05 106.00 397.50 689.00 668.00/M ECA-2AM471 
1000 1000.0 0.10 1300 18 35.5 75 0.8 P5317-ND 4.56 27.80 209.80 786.75 1364.00 1322.00/M ECA-2AM102 
1.0 19.6 0.16 36 6.3 1.2 25 0.5 P5318-ND 44 1.9 13.48 46.55 74.00 64.00/M ECA-2CM010 
2.2 31.1 0.16 53 6.3 1.2 25 0.5 P5319-ND 46 1.9 13.48 46.55 74.00 64.00/M ECA-2CM2R2 
3.3 41.6 0.16 66 6.3 the 25 0.5 P5320-ND 40 1.72 12.25 44.10 69.00 64.00/M ECA-2CM3R3 
47 55.1 0.16 78 6.3 1.2 25 0.56 P5321-ND 43 1.72 12.25 44.10 69.00 64.00/M ECA-2CM4R7 
10 103.0 0.16 105 10 2.5 5.0 0.6 P5322-ND 57 3.12 22.25 80.10 125.00 116.00/M ECA-2CM100 
160 22 221.0 0.16 175 10 6 5.0 0.6 P5323-ND 72 3.62 26.56 96.05 153.00 147.00/M ECA-2CM220 
33 326.0 0.16 235 10 20 5.0 0.6 P5324-ND 1.03 4.6 33.84 122.40 194.00 187.00/M ECA-2CM330 
47 461.0 0.16 320 12.5 20 5.0 0.6 P5325-ND 1.34 6.5 48.83 173.60 289.00 278.00/M ECA-2CM470 
100 970.0 0.16 515 125 25 5.0 0.6 P5326-ND 2.00 9.90 74.25 264.00 439.00 422.00/M ECA-2CM101 
220 2122.0 0.16 830 16 31.5 75 0.8 P5327-ND 2.92 15.77 119.00 446.25 774.00 750.00/M ECA-2CM221 
330 3178.0 0.16 1090 18 31.5 75 0.8 P5328-ND 4.07 24.54 185.20 694.50 1204.00  1167.00/M ECA-2CM331 
470 4522.0 0.16 1440 18 40 75 0.8 P5329-ND 5.24 30.69 231.60 868.50 1505.00 1459.00/M ECA-2CM471 
1.0 25.0 0.18 34 6.3 11.2 25 0.56 P5330-ND 40 diate, 2.25 44.10 69.00 64.00/M ECA-2EM010 
2.2 43.0 0.18 50 63 11.2 25 0.5 P5331-ND AL 1.72 2.25 44.10 69.00 64.00/M ECA-2EM2R2 
3.3 59.5 0.18 72 8 11.5 3.5 0.6 P5332-ND 51 2.56 8.25 65.70 102.00 95.00/M ECA-2EM3R3 
4.7 80.5 0.18 86 8 11.5 3.5 0.6 P5333-ND 59 2.56 8.25 65.70 102.00 95.00/M ECA-2EM4R7 
250 10 160.0 0.18 110 10 16 5.0 0.6 P5334-ND 71 3.62 26.56 96.05 153.00 147.00/M ECA-2EM100 
22 340.0 0.18 180 10 20 5.0 0.6 P5335-ND 1.14 4.74 34.78 125.80 200.00 192.00/M ECA-2EM220 
33 505.0 0.18 250 125 20 5.0 0.6 P5336-ND 1.39 6.66 49.95 177.60 295.00 284.00/M ECA-2EM330 
47 715.0 0.18 350 125 25 5.0 0.6 P5337-ND 2.01 10.17 76.28 271.20 451.00 434.00/M ECA-2EM470 
100 1510.0 0.18 530 16 31.5 75 0.8 P5338-ND 3.01 15.18 114.60 429.75 745.00 722.00/M ECA-2EM101 
220 3310.0 0.18 930 18 40 75 0.8 P5339-ND 5.26 30.85 232.80 873.00 1513.00 1467.00/M ECA-2EM221 
1.0 37.0 0.20 37 8 11.5 35 0.6 P5340-ND 62 2.73 9.50 70.20 109.00 101.00/M ECA-2WM010 
2.2 69.4 0.20 44 10 12.5 5.0 0.6 P5341-ND 69 3.54 25.25 90.90 141.00 131.00/M ECA-2WM2R2 
3.3 99.1 0.20 60 10 16 5.0 0.6 P5342-ND 83 3.90 28.67 103.70 165.00 159.00/M ECA-2WM3R3 
450 47 136.0 0.20 79 10 20 5.0 0.6 P5343-ND 1.19 4.90 35.96 130.05 207.00 199.00/M ECA-2WM4R7 
10 280.0 0.20 130 12.5 20 5.0 0.6 P5344-ND 1.62 7.50 56.25 200.00 333.00 320.00/M ECA-2WM100 
22 604.0 0.20 210 16 25 75 0.8 P5345-ND 2.19 11.42 86.20 323.25 560.00 543.00/M ECA-2WM220 
33 901.0 0.20 285 16 31.5 75 0.8 P5346-ND 2.95 16.35 123.40 462.75 802.00 777.00/M ECA-2WM330 
* M-KIT-ND Digi-Key® M Series Capacitors Kit 10 each of values denoted. 170 total pieces. Included notebook style storage case and bin storage Quide........... 6... .ee cece ee cece cece eee ees nese eeee nese ereeee $69.95 
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Panasonic. 


Panasonic NHG Series Cross References: 


Ripple Current: 120 Hz, +105°C 


NHG Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


Nippon Chemicon: KMG; Nichicon: VZ; <@10 208 Frequency (Hz 
Elna: RJ4; Rubycon: YXA ES iw W.V. (V.DC) Cap (uF) 60 120 1k 10k 100k 
FEATURES: @)yess @ PS 6.3 ~ 100 ~33 0.75 1 1.55 1.80 2.00 
y ee | | 47 ~ 470 0.80 1 1.35 1.50 1.50 
+ Compact size (same case size with series M) f—14—-|3  GDi5 OD+5 1000 ~ 0.85 1 1.10 1.15 1.15 
+ Life: 1000 ~ 2000 hours at +105°C Le16Le.0mae min min 160 ~ 450 1.0 ~ 330 0.80 1 1.35 1.50 1.50 
SPECIFICATIONS: Endurance: 
Operating Temperature Range -55°C to +105°C -25°C to +105°C Test Conditions Post Test Requirements at +20°C 
Rated Working Voltage Range 6.3 to 100 VDC 160 to 450 VDC Duration 2000 Hours* Leakage Current < initial specified value 
Nominal Capacitance Range 0.1 to 22000 WF 1.0 to 330 pF Ambient Temperature +105°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
Capacitance Tolerance: +20% (120 Hz, +20°C) Applied Voltage Rated DC Working Voltage tan < 200% initial specified value 
Leakage | | <0.01 CV HA or 3p/A, whichever is greater after 2 |< 0.06 CV + 10pA after 2 minutes appli- * 1000 Hours for < @8mm products. 
Current | minutes application of rated working voltage at +20°C. | cation of rated working voltage at +20°C. | Shelf Life: 
tan 8: (at 120 Hz, +20°C) Test Conditions Post Test Requirements at +20°C 
W.V. 6.3 10 16 25 35 50 63 100 160 250 450 Duration 1000 Hours Leakage Current S initial specified value 
tan 5 max. 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.15 0.15 0.24 Ambient Temperature +105°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
For capacitance value > 1000 pF, add 0.02 per every 1000 pF. Applied Voltage = tan’ $ 200% initial specified value 
D.C.L. Ripple 
WV Cap. (+20°C) tans Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC)| pF (WA) max. max. (mA) rms a) (i P od Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
100 6.3 0.28 91 5 11 2.0 0.5 P5505-ND 33 1.56 10.54 35.70 54.00 46.00/M ECA-0JHG101 
220 13.8 0.28 140 5 11 2.0 0.5 P5506-ND 32 1.60 11.28 38.95 62.00 53.00/M ECA-0JHG221 
330 20.7 0.28 190 6.3 11.2 25 0.5 P5507-ND 40 2.07 14.58 50.35 80.00 69.00/M ECA-0JHG331 
470 29.6 0.28 230 6.3 11.2 25 0.5 P5508-ND 40 2.31 16.50 59.40 92.00 86.00/M ECA-0JHG471 
1000 63.0 0.28 380 8 11.5 3.5 0.6 P5509-ND 57 3.36 24.00 86.40 134.00 125.00/M ECA-0JHG102 
6.3 2200 138.6 0.30 710 10 16 5.0 0.6 P5510-ND 83 4.67 34.31 124.10 197.00 190.00/M ECA-0JHG222 
3300 207.9 0.32 840 10 20 5.0 0.6 P5511-ND 1.13 6.43 47.24 170.85 271.00 261.00/M ECA-0JHG332 
4700 296.1 0.34 1090 12.5 20 5.0 0.6 P5512-ND 1.28 7.35 55.13 196.00 326.00 314.00/M ECA-0JHG472 
6800 428.4 0.38 1350 12.5 25 5.0 0.6 P5513-ND 1.74 9.93 74.48 264.80 440.00 424.00/M ECA-0JHG682 
10000 630.0 0.46 1650 16 25 75 0.8 P5514-ND 2.18 12.56 94.80 355.50 616.00 597.00/M ECA-0JHG103 
15000 945.0 0.56 2010 16 31.5 75 0.8 P5515-ND 3.12 17.99 135.80 509.25 883.00 856.00/M ECA-0JHG153 
22000 1386.0 0.70 2350 18 35.5 7.5 0.8 P5516-ND 4.47 25.71 194.00 727.50 1261.00 1222.00/M ECA-0JHG223 
100 10.0 0.24 110 5. 1 2.0 0.5 P5517-ND .28 1.44 10.18 35.15 56.00 48.00/M ECA-1AHG101 
220 22.0 0.24 170 6.3 11.2 2.5 0.5 P5518-ND 36 1.87 13.20 45.60 72.00 62.00/M ECA-1AHG221 
330 33.0 0.24 200 6.3 11.2 2.5 0.5 P5519-ND 40 2.21 15.75 56.70 88.00 82.00/M ECA-1AHG331 
470 47.0 0.24 250 8 11.5 3.5 0.6 P5520-ND 48 2.80 20.00 72.00 112.00 104.00/M ECA-1AHG471 
1000 100.0 0.24 460 10 12.5 5.0 0.6 P5521-ND 66 4.48 32.90 119.00 189.00 182.00/M ECA-1AHG102 
10 2200 220.0 0.26 760 10 20 5.0 0.6 P5522-ND 1.06 5.95 43.71 158.10 251.00 242.00/M ECA-1AHG222 
3300 330.0 0.28 1000 12.5 20 5.0 0.6 P5523-ND 1.22 7.26 54.45 193.60 322.00 310.00/M ECA-1AHG332 
4700 470.0 0.30 1260 12.5 25 5.0 0.6 P5524-ND 1.66 9.75 73.13 260.00 432.00 416.00/M ECA-1AHG472 
6800 680.0 0.34 1570 16 25 75 0.8 P5525-ND 2.32 13.20 99.00 352.00 585.00 563.00/M ECA-1AHG682 
10000 1000.0 0.42 1890 16 31.5 75 0.8 P5526-ND 2.78 16.01 120.80 453.00 785.00 761.00/M ECA-1AHG103 
15000 1500.0 0.52 2180 18 35.5 75 0.8 P5527-ND 4.30 24.75 186.80 700.50 1214.00 1177.00/M ECA-1AHG153 
47 75 0.20 Td. 5 11 2.0 0.5 P5528-ND 33 1.56 10.54 35.70 54.00 46.00/M ECA-1CHG470 
100 16.0 0.20 110 5 1 2.0 0.5 P5529-ND 32 1.60 11.28 38.95 62.00 53.00/M ECA-1CHG101 
220 35.2 0.20 180 6.3 11.2 25 0.5 P5530-ND 40 2.21 15.75 56.70 88.00 82.00/M ECA-1CHG221 
330 52.8 0.20 260 8 11.5 3.5 0.6 P5531-ND 48 2.63 18.75 67.50 105.00 98.00/M ECA-1CHG331 
470 75.2 0.20 310 8 11.5 3.5 0.6 P5532-ND 58 3.26 23.25 83.70 130.00 121.00/M ECA-1CHG471 
16 1000 160.0 0.20 560 10 16 5.0 0.6 P5533-ND 82 4.61 33.84 122.40 194.00 187.00/M ECA-1CHG102 
2200 352.0 0.22 920 12.5 20 5.0 0.6 P5534-ND 1.28 7.35 55.13 196.00 326.00 314.00/M ECA-1CHG222 
3300 528.0 0.24 1170 12.5 25 5.0 0.6 P5535-ND 1.78 10.14 76.05 270.40 450.00 433.00/M ECA-1CHG332 
4700 752.0 0.26 1480 16 25 75 0.8 P5536-ND 2.13 12.27 92.60 347.25 602.00 583.00/M ECA-1CHG472 
6800 1088.0 0.30 1780 16 31.5 75 0.8 P5537-ND 2.90 17.33 130.80 490.50 850.00 824.00/M ECA-1CHG682 
10000 1600.0 0.38 2060 18 35.5 7.5 0.8 P5538-ND 4.25 24.46 184.60 692.25 1200.00 1163.00/M ECA-1CHG103 
47 Tce 0.16 91 5 11 2.0 0.5 P5539-ND 28 1.44 10.18 35.15 56.00 48.00/M ECA-1EHG470 
100 25.0 0.16 130 6.3 11.2 2.5 0.5 P5540-ND 36 1.95 13.75 47.50 75.00 65.00/M ECA-1EHG101 
220 55.0 0.16 230 8 11.5 3.5 0.6 P5541-ND 48 2.80 20.00 72.00 112.00 104.00/M ECA-1EHG221 
330 82.5 0.16 310 8 11.5 3.5 0.6 P5542-ND 58 3.26 23.25 83.70 130.00 121.00/M ECA-1EHG331 
25 470 117.5 0.16 380 10 12.5 5.0 0.6 P5543-ND 70 4.16 30.55 110.50 176.00 169.00/M ECA-1EHG471 
1000 250.0 0.16 680 10 20 5.0 0.6 P5544-ND 1.12 6.37 46.77 169.15 269.00 259.00/M ECA-1EHG102 
2200 550.0 0.18 1090 12.5 25 5.0 0.6 P5545-ND 1.69 10.02 75.15 267.20 444.00 428.00/M ECA-1EHG222 
3300 825.0 0.20 1400 16 25 7.5 0.8 P5546-ND 2.10 12.53 94.60 354.75 615.00 596.00/M ECA-1EHG332 
4700 1175.0 0.22 1750 16 31.5 78 0.8 P5547-ND 3.08 20.67 156.00 585.00 1014.00 983.00/M ECA-1EHG472 
6800 1700.0 0.26 2040 18 35.5 75 0.8 P5548-ND 4.44 25.57 193.00 723.75 1255.00 1216.00/M ECA-1EHG682 
33 11.5 0.14 75 5 11 2.0 0.5 P5549-ND 28 1.44 10.18 35.15 56.00 48.00/M ECA-1VHG330 
47 16.4 0.14 90 5 11 2.0 0.5 P5550-ND 32 1.60 11.28 38.95 62.00 53.00/M ECA-1VHG470 
100 35.0 0.14 150 6.3 11.2 2.5 0.5 P5551-ND 40 2.21 15.75 56.70 88.00 82.00/M ECA-1VHG101 
220 77.0 0.14 270 8 11.5 3.5 0.6 P5552-ND 58 3.26 23.25 83.70 130.00 121.00/M ECA-1VHG221 
35 330 115.5 0.14 350 10 12.5 5.0 0.6 P5553-ND 70 3.94 28.91 104.55 166.00 160.00/M ECA-1VHG331 
470 164.5 0.14 460 10 16 5.0 0.6 P5554-ND 86 5.44 39.95 144.50 230.00 221.00/M ECA-1VHG471 
1000 350.0 0.14 810 12.5 20 5.0 0.6 P5555-ND 1.42 8.10 60.75 216.00 359.00 346.00/M ECA-1VHG102 
2200 770.0 0.16 1260 16 25 75 0.8 P5556-ND 2.20 12.67 95.60 358.50 621.00 602.00/M ECA-1VHG222 
3300 1155.0 0.18 1610 16 31.5 75 0.8 P5557-ND 3.13 18.02 136.00 510.00 884.00 857.00/M ECA-1VHG332 
4700 1645.0 0.20 1910 18 35.5 7.5 0.8 P5558-ND 4.70 27.06 204.20 765.75 1327.00 1286.00/M ECA-1VHG472 
0.1 3.0 0.12 14 5 1 2.0 0.5 P5559-ND* 32 1.52 10.23 34.65 53.00 45.00/M ECA-1HHGOR1 
0.22 3.0 0.12 2.3 5 1 2.0 0.5 P5560-ND+ 32 1.52 10.23 34.65 53.00 45.00/M ECA-1HHGR22 
0.33 3.0 0.12 3.5 5 11 2.0 0.5 P5561-ND+ 32 1.52 10.23 34.65 53.00 45.00/M ECA-1HHGR33 
0.47 3.0 0.12 5 5 an 2.0 0.5 P5562-ND* 32 1.52 10.23 34.65 53.00 45.00/M ECA-1HHGR47 
1.0 3.0 0.12 10 5 11 2.0 0.5 P5563-ND+ 32 1.52 10.23 34.65 53.00 45.00/M ECA-1HHG010 
2.2 3.0 0.12 18 5 1 2.0 0.5 P5564-ND+ 32 1.52 10.23 34.65 53.00 45.00/M ECA-1HHG2R2 
3.3 3.0 0.12 22 5 11 2.0 0.5 P5565-ND+ 32 1.52 10.23 34.65 53.00 45.00/M ECA-1HHG3R3 
47 3.0 0.12 26 5 1 2.0 0.5 P5566-ND* 32 1.52 10.23 34.65 53.00 45.00/M ECA-1HHG4R7 
10 5.0 0.12 39 5 1 2.0 0.5 P5567-ND+ 33 1.66 11.16 37.80 58.00 49.00/M ECA-1HHG100 
50 22 11.0 0.12 65 5 11 2.0 0.5 P5568-ND+ .28 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M ECA-1HHG220 
33 16.5 0.12 90 5 11 2.0 0.5 P5569-ND+ 32 1.60 11.28 38.95 62.00 53.00/M ECA-1HHG330 
47 23.5 0.12 110 6.3 11.2 2.5 0.5 P5570-ND* 37 1.95 13.75 47.50 75.00 65.00/M ECA-1HHG470 
100 50.0 0.12 180 8 11.5 3.5 0.6 P5571-ND+ 48 2.63 18.75 67.50 105.00 98.00/M ECA-1HHG101 
220 110.0 0.12 330 10 12.5 5.0 0.6 P5572-ND+ .70 4.10 30.08 108.80 173.00 166.00/M ECA-1HHG221 
330 165.0 0.12 410 10 16 5.0 0.6 P5573-ND* 93 5.76 42.30 153.00 243.00 234.00/M ECA-1HHG331 
470 235.0 0.12 530 10 20 5.0 0.6 P5574-ND+ 1.20 8.00 58.75 212.50 338.00 325.00/M ECA-1HHG471 
1000 500.0 0.12 950 12.5 25 5.0 0.6 P5575-ND+ 1.87 12.00 90.00 320.00 532.00 512.00/M ECA-1HHG102 
2200 1100.0 0.14 1470 16 31.5 75 0.8 P5576-ND+ 3.13 22.26 168.00 630.00 1092.00 1058.00/M ECA-1HHG222 
3300 1650.0 0.16 1770 18 35.5 75 0.8 P5577-ND 4.81 28.67 216.40 811.50 1407.00 1363.00/M ECA-1HHG332 
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Panasonic. 


NHG Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors (cont) 


D.C.L. Ripple 
WV Cap. (#20°C) tand Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) pF (WA) max. max. (mA) rms oD [L P od Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
10 6.3 0.10 46 5 11 2.0 0.5 P5578-ND 30 1.52 10.73 37.05 59.00 51.00/M ECA-1JHG100 
22 13.8 0.10 71 5 1 2.0 0.5 P5579-ND 32 1.60 11.28 38.95 62.00 53.00/M ECA-1JHG220 
33 20.7 0.10 100 6.3 11.2 2.5 0.5 P5580-ND 40 2.07 14.58 50.35 80.00 69.00/M ECA-1JHG330 
47 29.6 0.10 120 6.3 11.2 2.5 0.5 P5581-ND 43 2.42 17.25 62.10 97.00 90.00/M ECA-1JHG470 
63 100 63.0 0.10 215 10 12:5 5.0 0.6 P5582-ND 61 4.06 29.00 104.40 162.00 151.00/M ECA-1JHG101 
220 138.6 0.10 335 10 16 5.0 0.6 P5583-ND 92 5.15 37.84 136.85 217.00 209.00/M ECA-1JHG221 
330 207.9 0.10 510 10 20 5.0 0.6 P5584-ND 1.21 6.82 50.06 181.05 288.00 277.00/M ECA-1JHG331 
470 296.1 0.10 640 12.5 20 5.0 0.6 P5585-ND 1.50 8.58 64.35 228.80 380.00 366.00/M ECA-1JHG471 
1000 630.0 0.10 930 16 25 7.5 0.8 P5586-ND 2.43 13.97 105.40 395.25 685.00 664.00/M ECA-1JHG102 
2200 1386.0 0.12 1610 18 35.5 7.5 0.8 P5587-ND 4.92 28.30 213.60 801.00 1388.00 1346.00/M ECA-1JHG222 
0.47 3.0 0.08 9 5 11 2.0 0.5 P5588-ND 29 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M ECA-2AHGR47 
1.0 3.0 0.08 14 5 1 2.0 0.5 P5589-ND 29 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M ECA-2AHG010 
2.2 3.0 0.08 21 5 1 2.0 0.5 P5590-ND -30 1.56 11.00 38.00 60.00 52.00/M ECA-2AHG2R2 
3.3 3.3 0.08 31 5 1 2.0 0.5 P5591-ND -30 1.56 11.00 38.00 60.00 52.00/M ECA-2AHG3R3 
47 47 0.08 38 5 11 2.0 0.5 P5592-ND -30 1.56 11.00 38.00 60.00 52.00/M ECA-2AHG4R7 
10 10.0 0.08 54 6.3 11.2 25 0.5 P5593-ND 40 2.11 14.85 51.30 81.00 70.00/M ECA-2AHG100 
22 22.0 0.08 93 6.3 11.2 2.5 0.5 P5594-ND AG 2.56 18.25 65.70 102.00 95.00/M ECA-2AHG220 
100 33 33.0 0.08 130 8 11.5 3.5 0.6 P5595-ND 57 3.22 23.00 82.80 129.00 120.00/M ECA-2AHG330 
47 47.0 0.08 165 10 12.5 5.0 0.6 P5596-ND 70 3.96 28.25 101.70 158.00 147.00/M ECA-2AHG470 
100 100.0 0.08 265 10 20 5.0 0.6 P5597-ND 1.11 6.30 46.30 167.45 266.00 256.00/M ECA-2AHG101 
220 220.0 0.08 440 12.5 25 5.0 0.6 P5598-ND 1.68 9.60 72.00 256.00 426.00 410.00/M ECA-2AHG221 
330 330.0 0.08 540 16 25 7.5 0.8 P5599-ND 2.30 13.14 98.55 350.40 583.00 561.00/M ECA-2AHG331 
470 470.0 0.08 715 16 25 7.5 0.8 P5850-ND 2.92 16.77 126.60 474.75 823.00 798.00/M ECA-2AHG471 
1000 1000.0 0.08 985 18 35.5 7.5 0.8 P5851-ND 5.93 34.16 257.80 966.75 1676.00 1624.00/M ECA-2AHG102 
1.0 19.6 0.15 17 6.3 11.2 2.5 0.5 P5852-ND 47 2.10 15.00 54.00 84.00 78.00/M ECA-2CHG010 
2.2 31.1 0.15 25 6.3 11.2 25 0.5 P5853-ND 52 2.10 15.00 54.00 84.00 78.00/M ECA-2CHG2R2 
3.3 41.6 0.15 36 6.3 11.2 2.5 0.5 P5854-ND 56 2.10 15.00 54.00 84.00 78.00/M ECA-2CHG3R3 
47 55.1 0.15 43 6.3 11.2 2.5 0.5 P5855-ND 61 2.10 15.00 54.00 84.00 78.00/M ECA-2CHG4R7 
10 106.0 0.15 70 10 12.5 5.0 0.6 P5856-ND 72 3.71 27.26 98.60 157.00 151.00/M ECA-2CHG100 
160 22 221.0 0.15 130 10 20 5.0 0.6 P5857-ND 1.01 5.15 37.84 136.85 217.00 209.00/M ECA-2CHG220 
33 326.0 0.15 180 10 20 5.0 0.6 P5858-ND 1.16 4.86 36.45 129.60 215.00 207.00/M ECA-2CHG330 
47 461.0 0.15 220 12.5 20 5.0 0.6 P5859-ND 1.52 7.17 53.78 191.20 318.00 306.00/M ECA-2CHG470 
100 970.0 0.15 335 16 25 7.5 0.8 P5860-ND 2.24 11.79 88.43 314.40 523.00 503.00/M ECA-2CHG101 
220 2122.0 0.15 540 16 31.5 7.5 0.8 P5861-ND 3.35 15.85 119.60 448.50 777.00 753.00/M ECA-2CHG221 
330 3178.0 0.15 705 18 31.5 7.5 0.8 P5862-ND 5.03 29.81 225.00 843.75 1463.00 1418.00/M ECA-2CHG331 
1.0 25.0 0.15 17 6.3 11.2 2:5 0.5 P5863-ND 56 2.10 15.00 54.00 84.00 78.00/M ECA-2EHG010 
2.2 43.0 0.15 29 6.3 11.2 2.5 0.5 P5864-ND 58 2.10 15.00 54.00 84.00 78.00/M ECA-2EHG2R2 
3.3 59.5 0.15 42 8 11.5 3.5 0.6 P5865-ND 65 2.72 19.98 72.25 115.00 111.00/M ECA-2EHG3R3 
47 80.5 0.15 50 8 11.5 3.5 0.6 P5866-ND 75 3.01 22.09 79.90 127.00 122.00/M ECA-2EHG4R7 
250 10 160.0 0.15 88 10 16 5.0 0.6 P5867-ND 1.00 4.58 33.61 121.55 193.00 186.00/M ECA-2EHG100 
22 340.0 0.15 155 12.5 20 5.0 0.6 P5868-ND 1.34 TAT: 53.78 191.20 318.00 306.00/M ECA-2EHG220 
33 505.0 0.15 190 12.5 20 5.0 0.6 P5869-ND 1.62 7.95 59.63 212.00 352.00 339.00/M ECA-2EHG330 
47 715.0 0.15 230 12.5 25 5.0 0.6 P5870-ND 2.13 10.26 76.95 273.60 455.00 438.00/M ECA-2EHG470 
100 1510.0 0.15 365 16 31.5 7.5 0.8 P5871-ND 3.26 15.85 119.60 448.50 777.00 753.00/M ECA-2EHG101 
1.0 37.0 0.20 18 8 11.5 3.5 0.6 P5872-ND 78 3.26 23.97 86.70 138.00 133.00/M ECA-2WHG010 
2.2 69.4 0.20 29 10 12.5 5.0 0.6 P5873-ND 87 4.03 29.61 107.10 170.00 164.00/M ECA-2WHG2R2 
3.3 99.1 0.20 41 10 16 5.0 0.6 P5874-ND 1.14 4.93 36.19 130.90 208.00 200.00/M ECA-2WHG3R3 
450 47 136.0 0.20 49 10 20 5.0 0.6 P5875-ND 1.48 6.24 46.80 166.40 277.00 266.00/M ECA-2WHG4R7 
10 280.0 0.20 75 12.5 20 5.0 0.6 P5876-ND 2.02 8.82 66.15 235.20 391.00 376.00/M ECA-2WHG100 
22 604.0 0.20 115 16 25 75 0.8 P5877-ND 2.73 12.67 95.60 358.50 621.00 602.00/M ECA-2WHG220 
33 901.0 0.20 155 16 31.5 7.5 0.8 P5878-ND 3.68 17.41 131.40 492.75 854.00 828.00/M ECA-2WHG330 


* NHG-KIT-ND Digi-Key® NHG Series Capacitors Kit 10 each of values denoted. 180 total pieces. 


Included notebook style storage case and bin storage guide 


Panasonic. Z Seri€S Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors 


SPECIFICATIONS: 


+ Operating Temperature: -40°C to +85°C + Rated Working Voltage: 6.3 to 


+ tan 0. (Dissipation Fa 


ctor) Max. 


+ Low Temperature Stability: Maximum 


impedance ratio against +20°C at 120Hz 


Safety vent 


+20%, Low Leakage, Low Impedance 


Rubber seal 


SOVDC + Rated Capacitance: 0.1 to 2200uF + Capacitance Tolerance: +20% Working Working 25°C -40°C rod ee) Maids 
+ Leakage Current: | = 0.002CV + 1 (mA) max.; Where, |: DC leakage current Voltage tand | D.F. Voltage to +20°C to +20°C ‘ © Lee 
j . — {+0.04,-0.02) 
(yA) C: rated capacitance (uF), V: DC rated working voltage (V). Leakage current 7 
Z . 10V DC 0.17 ita 10V 2 4 Min. . 
is measured after 2-minute application of the rated DC working voltage. » Surge '-20(0.787 [5 Min. 
Voltage: The listed surge voltage is applied 50 0.08 8 50 15 2 | (0.787) (0.197) 
to the capacitor in series with 1,000 ohms | Working Voltage] Surge Voltage LE 27 
resistor at a cycle of 0.5 minute “ON” and 0.06 for 1pFor less. Max. Min.(1.063) 
4.5 minute “OF repeating 1,000 times at TOVIDG: 13 VDC - 
25°C +10°C. After the test th it + Load Life: After 2,000 hour application of DC working voltage at +85°C with 
fe 4 Nee e i a 2 Caan. 50 63 specified RMS ripple current, the measurements should meet the following PANASONIC Z 
should meet the following limits: requirements: CROSS REFERENCES 
z rare IC: RLR 
Capacitance change Within +10% of the initial measured value Capacitance change Within +20% of the initial measured value Sprague: 30D 
tand Less than 150% of the initial specified value tand Less than 200% of the initial specified value UCC: SX 
DC leakage current Less than the initial specified value DC leakage current Less than the initial specified value Not recommended for new designs. 
Rating Dimensions Max. RMS Max. Leakage 
wv Cap. mm (inch) Ripple Current Current Digi-Key Price Each Panasonic 
DC pF D [5 A d (mA) @ 120 Hz, 85°C pA Part No. 1 10 100 1,000] Part No. 
10 2200 16.0 (.630) 31.5 (1.299) 7.5 (.295) 0.8 (.032) 850 45.0 P6614-ND 1.43 1.08 81 48 ECE-A10Z2200 
50 0.47 5.0 (.197) 11.2 (0.433) 0 (.079) 5 (.020) 10 11 P6642-ND 32 22 16 .09 ECE-A50ZR47 
3.3 0 (.197) 11° (0.433) 2.0 (.079) 5 (.020) 25 1.4 P6647-ND 32 22 16 09 ECE-A50Z3R3 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic. FC Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


FEATURES: 
+ Lowimpedance + Long life: 1000 ~ 5000 hours at +105°C 


SPECIFICATIONS: 

+ Operating Temperature Range: -55 to +105°C + Rated Working Voltage Range: 
6.3 to 100V DC + Nominal Capacitance Range: 1.0 to 15000uF + Capacitance 
Tolerance: +20% (120Hz, +20°C) + Leakage Current: | < 0.01CV or 3 (JA) 
whichever is greater measured after 2 minutes application of rated working 
voltage at +20°C 


Endurance: 

Test Conditions — Duration: 1000 hours (for @4 ~ @6.3mm), 2000 hours (for 
8mm), 3000 hours (for @10mm), 5000 hours (for @12.5mm~) + Ambient 
Temperature: +105°C +2°C + Applied Voltage: DC voltage with maximum 
permissible ripple current specified at +105°C (the sum of the DC voltage and 
super-imposed peak AC voltage for maximum permissible ripple current should 
be equal to rated DC working voltage.) 

Post Test Requirements at +20°C — Leakage Current: < Initial specified value 
+ Capacitance change: +20% of initial measured value * tan 8: < 200% of initial 


Frequency Correction Factor for Ripple Current 


W.V. Frequency (Hz) 
(VDC) | Cap. (uF) 60 | 120 | 1K | 10K |100K 
1.0 ~ 330 0.55 | 0.65 | 0.85 | 0.90 | 1.00 
6.3~100 390 ~ 1000 0.70 | 0.75 | 0.90 | 0.95 | 1.00 
° 1200 ~ 2200 0.75 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 1.00 
2700 ~ 15000 0.80 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | 1.00 


+ tan 8 (120 Hz, +20°C) specified value 
- Shelf Life: Vinyl Sleeve Sealing Rubber 
Working volt. (V) |_6.3 10 a 2 35 0 169; 100 Test Conditions — Duration: 1000 hours + Ambient Temperature: +105°C +2°C i 
tan 5 max. 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | - Applied Voltage: (none) 
Post Test Requirements at +20°C — Leakage Current: < Initial specified value 
For capacitance value > 1000UF, add 0.02 per every 1000LF. + Capacitance change: +20% of initial measured value + tan 5: < 200% of initial 
+ Impedance at High Frequency: Refer to standard product table (100kHz, +20°C) specified value 
+ Ripple Current: Refer to standard product table (100kHz, +105°C) + Body Color: Black Blue + Marking Color: Gold 
Leakage Current Impedance Ripple Current Life 
W.V. Cap. Dimensions (mm) (+20°C) (2 min.) | (100kHz) (+20°C) (+105°C) Time Digi-Key Price Each Panasonic 
(Vv) (uF) @D L P Gd (WA) Max (Q) Max (mA) rms max. (hours) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
68 4 11 1.5 0.45 4.28 1.30 120 1000 P11165-ND 44 -30 21 12 EEU-FC0J680 
100 5 11 2.0 0.50 6.3 0.80 175 1000 P10195-ND 46 19 4 .08 EEU-FC0J101 
150 5 15 2.0 0.50 9.4 0.50 235 1000 P10196-ND 47 32 22 12 EEU-FC0J151 
220 6.3 11.2 2.0 0.50 13.86 0.350 290 1000 P11166-ND 51 26 18 0 EEU-FC0J221 
330 6.3 11.2 2.5 0.50 20.7 0.35 290 1000 P10197-ND 42 23 ae 10 EEU-FC0J331S 
330 6.3 15 25 0.50 20.79 0.250 400 1000 P11167-ND 60 40 28 16 EEU-FC0J331 
390 8 11.5 3.5 0.60 24.57 0.117 555 2000 P11168-ND -76 39 .28 5 EEU-FC0J391 
470 8 115 3.5 0.60 29.61 0.117 555 2000 P11169-ND -76 39 28 AS EEU-FC0J471 
560 8 11.5 3.5 0.60 35.28 0.117 555 2000 P11170-ND -76 39 28 AS EEU-FC0J561 
820 10 12.5 5.0 0.60 51.66 0.090 755 3000 P11171-ND 1.01 55 39 22 EEU-FC0J821 
820 8 15 3.5 0.60 51.6 0.085 730 2000 P10198-ND 69 40 -30 AT EEU-FC0J821L 
1000 10 12.5 5.0 0.60 63.0 0.090 755 3000 P10199-ND -76 46 34 A9 EEU-FC0J102 
1200 10 16 5.0 0.60 75.6 0.068 1050 3000 P10201-ND 83 51 38 .22 EEU-FC0J122 
1200 8 20 3.5 0.60 75.6 0.065 995 2000 P10200-ND 78 48 36 21 EEU-FC0J122L 
1500 12.5 15 5.0 0.60 94.5 0.065 1205 5000 P10203-ND 1.13 hE. 57 33 EEU-FC0J152S 
1500 10 20 5.0 0.60 94.5 0.052 1220 3000 P10202-ND 99 61 45 26 EEU-FC0J152 
1800 10 25 5.0 0.60 113.4 0.045 1440 3000 P11172-ND 1.43 82 58 32 EEU-FC0J182 
2200 16 15 7.5 0.80 138.6 0.043 1690 5000 P10205-ND 1.48 1.02 77 46 EEU-FC0J222S 
63 2200 10 25 5.0 0.60 138.6 0.045 1440 3000 P10204-ND 1.07 68 50 29 EEU-FC0J222 
2700 16 15 7.5 0.80 170.1 0.043 1690 5000 P11175-ND 2.13 1.33 94 51 EEU-FC0J272S 
2700 12.5 20 5.0 0.60 170.1 0.038 1655 5000 P11174-ND 1.86 1.10 78 A3 EEU-FC0J272 
2700 10 30 5.0 0.60 170.1 0.035 1815 3000 P11173-ND 1.67 1.06 75 AN EEU-FC0J272L 
3300 18 15 7.5 0.80 207.9 0.038 2000 5000 P10207-ND 1.97 1.38 1.04 62 EEU-FC0J332S 
3300 12.5 20 5.0 0.60 207.9 0.038 1655 5000 P10206-ND 1.29 85 64 38 EEU-FC0J332 
3900 12.5 25 5.0 0.60 245.7 0.030 1945 5000 P10208-ND 1.57 94 fl 42 EEU-FC0J392 
4700 16 20 7.5 0.80 296.1 0.029 2205 5000 P10210-ND 1.88 1.23 92 55 EEU-FC0J472S 
4700 12.5 30 5.0 0.80 296.1 0.025 2310 5000 P10209-ND 1.72 1.05 79 47 EEU-FC0J472 
5600 16 20 7.5 0.80 352.8 0.029 2205 5000 P11176-ND 2.70 1.59 1.12 62 EEU-FC0J562 
5600 12.5 35 5.0 0.80 352.8 0.022 2510 5000 P10211-ND 1.97 1.41 1.06 63 EEU-FC0J562L 
6800 18 20 7.5 0.80 428.4 0.028 2490 5000 P10214-ND 2.23 1.53 1.15 75 EEU-FC0J682S 
6800 16 25 7.5 0.80 428.4 0.022 2555 5000 P10213-ND 2.37 1.56 1.17 .70 EEU-FC0J682 
6800 12.5 40 5.0 0.80 428.4 0.018 2655 5000 P10212-ND 2.24 1.61 1.21 2 EEU-FC0J682L 
8200 16 31.5 7.5 0.80 516.6 0.018 3010 5000 P11177-ND 4.15 2.34 1.65 -90 EEU-FC0J822 
10000 18 25 7.5 0.80 630.0 0.020 2740 5000 P10216-ND 2.75 1.88 1.42 92 EEU-FC0J103S 
10000 16 35.5 75 0.80 630.0 0.016 3150 5000 P10215-ND 2.75 1.96 1.48 96 EEU-FC0J103 
12000 18 31.5 75 0.80 756.0 0.016 3635 5000 P11178-ND 5.19 3.32 2.34 1.28 EEU-FC0J123 
12000 16 40 7.5 0.80 756.0 0.015 3360 5000 P11179-ND 5.30 3.24 2.28 1.25 EEU-FC0J123L 
15000 18 35.5 7.5 0.80 945.0 0.015 3680 5000 P10217-ND 3.57 2.30 1.74 1.13 EEU-FC0J153 
47 4 11 1.5 0.45 47 1.30 120 1000 P11180-ND 44 -30 21 12 EEU-FC1A470 
82 5 1 2.0 0.50 8.2 0.80 175 1000 P10218-ND 46 19 14 .08 EEU-FC1A820 
100 5 11 2.0 0.50 10.0 0.80 175 1000 P11181-ND 47 A9 14 .08 EEU-FC1A101S 
100 5 15 2.0 0.50 10.0 0.50 235 1000 P10219-ND 47 32 22 12 EEU-FC1A101 
180 6.3 11.2 2.5 0.50 18.0 0.35 290 1000 P11182-ND 54 -26 18 10 EEU-FC1A181 
220 6.3 4132: 25 0.50 22.0 0.35 290 1000 P10220-ND 42 .23 Rud 10 EEU-FC1A221S 
220 6.3 15 25 0.50 22.0 0.25 400 1000 P11183-ND -60 40 28 16 EEU-FC1A221 
330 8 11.5 3.5 0.60 33.0 0.117 555 2000 P11184-ND 76 39 28 5 EEU-FC1A331 
390 8 11.5 3.5 0.60 39.0 0.117 555 2000 P11185-ND -76 39 28 AS EEU-FC1A391 
470 8 11.5 3.5 0.60 47.0 0.117 555 2000 P10221-ND 63 35 25 14 EEU-FC1A471 
560 10 12.5 5.0 0.60 56.0 0.09 755 3000 P11186-ND 1.01 55 39 .22 EEU-FC1A561 
680 10 12.5 5.0 0.60 68.0 0.090 755 3000 P10223-ND -76 A7 35 .20 EEU-FC1A681 
10 680 8 15 3.5 0.60 68.0 0.085 730 2000 P10222-ND 69 40 .30 7 EEU-FC1A681L 
820 10 16 5.0 0.60 82.0 0.068 1050 3000 P11187-ND 1.41 62 44 24 EEU-FC1A821 
1000 10 16 5.0 0.60 100.0 0.068 1050 3000 P10225-ND 83 53 39 23 EEU-FC1A102 
1000 8 20 3.5 0.60 82.0 0.065 995 2000 P10224-ND 78 48 36 21 EEU-FC1A102L 
1200 12.5 15 5.0 0.60 120.0 0.065 1205 5000 P10227-ND 1.13 At 57 33 EEU-FC1A122S 
1200 10 20 5.0 0.60 120.0 0.052 1220 3000 P10226-ND 99 62 46 vif EEU-FC1A122 
1500 10 25 5.0 0.60 150.0 0.045 1440 3000 P10228-ND 1.07 68 50 29 EEU-FC1A152 
1800 16 15 7.5 0.80 180.0 0.043 1690 5000 P10229-ND 1.48 1.02 77 A6 EEU-FC1A182S 
1800 12.5 20 5.0 0.60 180.0 0.038 1655 5000 P11188-ND 1.86 1.10 78 43 EEU-FC1A182 
2200 12.5 20 5.0 0.60 220.0 0.038 1655 5000 P10230-ND 1.29 85 64 38 EEU-FC1A222 
2200 10 30 5.0 0.60 220.0 0.035 1815 3000 P11189-ND 1.67 1.06 75 AL EEU-FC1A222L 
2700 18 15 7.5 0.80 270.0 0.038 2000 5000 P10232-ND 1.97 1.38 1.04 62 EEU-FC1A272S 
2700 12.5 25 5.0 0.60 270.0 0.030 1945 5000 P10231-ND 1.57 -98 74 44 EEU-FC1A272 
3300 16 20 75 0.80 330.0 0.029 2205 5000 P10234-ND 1.88 1.23 92 55 EEU-FC1A332S 
3300 12.5 30 5.0 0.80 330.0 0.025 2310 5000 P10233-ND 1.72 1.05 79 47 EEU-FC1A332 


(Continued) 
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Panasonic. FC Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors (cont) 
Leakage Current Impedance Ripple Current Life 
W.V. Cap. Dimensions (mm) (+20°C) (2 min.) (100kHz) (+20°C) (+105°C) Time i-Key Price Each Panasonic 
(V) (uF) @D LE P @d (uA) Max (Q) Max (mA) rms max. (hours) Part No. 1 10 100 1,000) Part No. 
3900 16 20 7.5 0.80 390.0 0.029 2205 5000 P11190-ND 2.83 1.59 1.12 62 EEU-FC1A392 
3900 12.5 35 5.0 0.80 390.0 0.022 2510 5000 P10235-ND 1.97 1.41 1.06 63 EEU-FC1A392L 
4700 16 25 15 0.80 470.0 0.022 2555 5000 P10237-ND 2.37 1.44 1.08 64 EEU-FC1A472 
4700 12.5 40 5.0 0.80 470.0 0.018 2655 5000 P10236-ND 2.24 1.67 1.26 74 EEU-FC1A472L 
5600 18 20 7.5 0.80 560.0 0.028 2490 5000 P10238-ND 2.23 1.53 1.15 75 EEU-FC1A562S 
10 5600 16 25 75 0.80 560.0 0.022 2555 5000 P11191-ND 3.41 1.86 1.32 ah: EEU-FC1A562 
6800 18 25 7.5 0.80 680.0 0.020 2740 5000 P10240-ND 2.65 1.88 1.42 92 EEU-FC1A682S 
6800 16 31.5 75 0.80 680.0 0.018 3010 5000 P10239-ND 2.52 1.59 1.20 78 EEU-FC1A682 
8200 18 31.5 75 0.80 820.0 0.016 3635 5000 P11193-ND 5.19 3.32 2.34 1.28 EEU-FC1A822 
8200 16 35.5 7.5 0.80 820.0 0.016 3150 5000 P11192-ND 4.51 2.88 2.03 1.11 EEU-FC1A822L 
10000 18 35.5 7.5 0.80 1000.0 0.015 3680 5000 P10241-ND 3.57 2.30 1.74 1.13 EEU-FC1A103 
12000 18 40 75 0.80 1200.0 0.014 3735 5000 P11194-ND 6.72 4.24 2.99 1.64 EEU-FC1A123 
39 4 1 1.5 0.45 6.24 1.30 120 1000 P11195-ND 44 30 221 12 EEU-FC1C390 
47 5 1 2.0 0.50 7.52 0.80 175 1000 P11196-ND 46 19 14 -08 EEU-FC1C470 
56 5 i 2.0 0.50 8.96 0.80 175 1000 P11197-ND 46 19 14 08 EEU-FC1C560 
68 5 a 2.0 0.50 10.8 0.80 175 1000 P10242-ND A6 19 14 08 EEU-FC1C680 
82 5 15: 2.0 0.50 13.1 0.50 235 1000 P10243-ND 7 32 22 12 EEU-FC1C820 
100 6.3 11.2 2.5 0.50 16.0 0.35 290 1000 P11198-ND 51 26 18 10 EEU-FC1C101 
120 6.3 11.2 2.5 0.50 19.2 0.35 290 1000 P10244-ND 42 23 lie 10 EEU-FC1C121 
180 6.3 15 2:5 0.50 28.8 0.25 400 1000 P10245-ND 49 36 26 15 EEU-FC1C181 
220 8 11.5 3.5 0.60 35.2 0.117 555 2000 P11199-ND 76 39 28 15 EEU-FC1C221 
270 8 11.5 3.5 0.60 43.2 0.117 555 2000 P11200-ND 76 AL 29 16 EEU-FC1C271 
330 8 11.5 3.5 0.60 52.8 0.117 555 2000 P10246-ND 63 35 25 14 EEU-FC1C331 
390 10 12.5 5.0 0.60 62.4 0.09 755 3000 P11201-ND 1.01 55 39 .22 EEU-FC1C391 
470 10 12.5 5.0 0.60 75.2 0.090 755 3000 P10248-ND 76 46 34 A9 EEU-FC1C471 
470 8 15 3.5 0.60 75.2 0.085 730 2000 P10247-ND 69 41 31 18 EEU-FC1C471L 
560 10 16 5.0 0.60 89.6 0.068 1050 3000 P11202-ND 1.14 62 4 24 EEU-FC1C561 
680 10 16 5.0 0.60 108.8 0.068 1050 3000 P10250-ND 83 61 A5 26 EEU-FC1C681 
680 8 20 3.5 0.60 108.8 0.065 995 2000 P10249-ND .78 46 34 .20 EEU-FC1C681L 
820 12.5 15 5.0 0.60 131.2 0.065 1205 5000 P10252-ND 1.13 77 57 33 EEU-FC1C821S 
820 10 20 5.0 0.60 131.2 0.052 1220 3000 P10251-ND 99 60 A4 26 EEU-FC1C821 
1000 10 20 5.0 0.60 160.0 0.052 1220 3000 P11203-ND 1.37 73 52 28 EEU-FC1C102S 
16 1000 10 25 5.0 0.60 160.0 0.045 1440 3000 P10253-ND 1.07 .70 52 -30 EEU-FC1C102 
1200 16 15 75 0.80 192.0 0.043 1690 5000 P11205-ND 2.13 1.33 94 51 EEU-FC10122S 
1200 10 25 5.0 0.60 192.0 0.045 1440 3000 P11204-ND 1.43 82 58 32 EEU-FC1C122 
1500 16 15 75 0.80 240.0 0.043 1690 5000 P11206-ND 2.19 1.33 94 51 EEU-FC1C152S 
1500 12.5 20 5.0 0.60 240.0 0.038 1655 5000 P10254-ND 1.29 85 64 38 EEU-FC1C152 
1500 10.0 30 5.0 0.60 240.0 0.035 1815 3000 P10255-ND 1.25 87 64 37 EEU-FC1C152L 
1800 18 15 7.5 0.80 288.0 0.038 2000 5000 P10256-ND 1.97 1.38 1.04 62 EEU-FC1C0182S 
1800 12.5 25 5.0 0.60 288.0 0.03 1945 5000 P11207-ND 2.25 1.23 87 A7 EEU-FC1C182 
2200 16 20 75 0.80 352.0 0.029 2205 5000 P10258-ND 1.88 1.23 92 55 EEU-FC1C222S 
2200 12.5 25 5.0 0.60 352.0 0.030 1945 5000 P10257-ND 1.57 1.02 AE A6 EEU-FC1C222 
2700 16 20 715 0.80 432.0 0.029 2205 5000 P11208-ND 2.70 1.59 1.12 62 EEU-FC1C272 
2700 12.5 30 5.0 0.80 432.0 0.025 2310 5000 P10259-ND 1.72 1.05 79 A7 EEU-FC1C272L 
3300 18 20 7.5 0.80 528.0 0.028 2490 5000 P10261-ND 2.23 1.53 1.15 75 EEU-FC1C332S 
3300 12.5 35 5.0 0.80 528.0 0.022 2510 5000 P10260-ND 1.97 1.46 1.10 65 EEU-FC1C332 
3900 18 20 75 0.80 624.0 0.028 2490 5000 P11209-ND 3.67 2.25 1.59 87 EEU-FC1C392S 
3900 16 25 75 0.80 624.0 0.022 2555 5000 P10262-ND 2.37 1.62 1.22. 72 EEU-FC1C392 
4700 18 25 75 0.80 752.0 0.020 2740 5000 P10264-ND 2.65 1.88 1.42 92 EEU-FC1C472S 
4700 16 31.5 7.5 0.80 752.0 0.018 3010 5000 P10263-ND 2.52 1.59 1.20 78 EEU-FC1C472 
5600 18 31.5 75 0.80 896.0 0.016 3635 5000 P11210-ND 5.19 3.32 2.34 1.28 EEU-FC1C562 
5600 16 35.5 7.5 0.80 896.0 0.016 3150 5000 P10265-ND 2.80 2.12 1.60 1.04 EEU-FC1C562L 
6800 16 40 75 0.80 1088.0 0.015 3360 5000 P11211-ND 5.14 3.24 2.28 1.25 EEU-FC1C682 
8200 18 35.5 7.5 0.80 1312.0 0.015 3680 5000 P10266-ND 3.57 2.30 1.74 1.13 EEU-FC1C822 
10 4 of 1.5 0.45 2.5 2 65 1000 P11212-ND 43 18 3 07 EEA-FC1E100 
22 5 7 2 0.45 5.5 0.95 120 1000 P11213-ND 44 A9 14 08 EEA-FC1E220 
27 4 an 1.5 0.45 6.75 1.3 120 1000 P11214-ND 44 .30 21 12 EEU-FC1E270 
39 5 an 2 0.50 9.75 0.80 175 1000 P11215-ND 28 9 14 08 EEU-FC1E390 
47 5 1 2.0 0.50 11.7 0.80 175 1000 P10267-ND 28 19 14 08 EEU-FC1E470 
56 5 15: 2.0 0.50 14.0 0.50 235 1000 P10268-ND 47 32 22 12 EEU-FC1E560 
82 6.3 11.2 2.5 0.50 20.5 0.35 290 1000 P11216-ND 51 27 19 1 EEU-FC1E820 
100 6.3 11.2 2.5 0.50 25.0 0.35 290 1000 P10269-ND 35 23 ane 10 EEU-FC1E101S 
120 6.3 15 2.5 0.50 30.0 0.25 400 1000 P10270-ND 49 36 26 5 EEU-FC1E121 
180 8 11.5 3.5 0.60 45.0 0.117 555 2000 P11217-ND 76 -39 28 15 EEU-FC1E181 
220 8 11.5 3.5 0.60 55.0 0.117 555 2000 P10271-ND 63 37 26 5 EEU-FC1E221 
270 10 12.5 5 0.60 67.5 0.09 755 3000 P11218-ND 1.01 55 39 22 EEU-FC1E271 
25 330 10 12.5 5.0 0.60 82.5 0.090 755 3000 P10273-ND 76 48 36 .21 EEU-FC1E331 
330 8 15 3.5 0.60 82.5 0.085 730 2000 P10272-ND 69 41 31 18 EEU-FC1E331L 
390 10 16 5 0.60 97.5 0.068 1050 3000 P11219-ND 1.14 62 44 24 EEU-FC1E391 
470 10 16 5.0 0.60 117.5 0.068 1050 3000 P10275-ND 83 55 40 23 EEU-FC1E471 
470 8 20 3.5 0.60 117.5 0.065 995 2000 P10274-ND .78 48 36 .21 EEU-FC1E471L 
560 12.5 15 5.0 0.60 140.0 0.065 1205 5000 P10276-ND 1.13 aL 57 33 EEU-FC1E561S 
560 10 20 5 0.60 140.0 0.052 1220 3000 P11220-ND 1.32 78 55 -30 EEU-FC1E561 
680 10 20 5.0 0.60 170.0 0.052 1220 3000 P10277-ND 99 62 AG 27 EEU-FC1E681 
820 12.5 20 5 0.60 205.0 0.038 1655 5000 P11222-ND 1.86 1.10 78 A3 EEU-FC1E821S 
820 10 25 5 0.60 205.0 0.045 1440 3000 P11221-ND 1.43 82 58 32 EEU-FC1E821 
1000 16 15 75 0.80 250.0 0.043 1690 5000 P10279-ND 1.48 1.02 77 A6 EEU-FC1E102S 
1000 12.5 20 5.0 0.60 250.0 0.038 1655 5000 P10278-ND 1.29 88 66 39 EEU-FC1E102 
1000 10 30 5 0.60 250.0 0.035 1815 3000 P11223-ND 1.67 1.06 75 At EEU-FC1E102L 
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FC Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors (cont) 


Leakage Current Impedance Ripple Current Life 
W.V. Cap. Dimensions (mm) (+20°C) (2 min.) (100kHz) (+20°C) (+105°C) Time Digi-Key Price Each Panasonic 
(Vv) (uF) oD L P Od (WA) Max (Q) Max (mA) rms max. | (hours) Part No. 1 10 100 4,000 | Part No. 
1200 18 15 7.5 0.80 300.0 0.038 2000 5000 P10280-ND 1.97 1.38 1.04 62 EEU-FC1E122S 
1200 12.5 25 5 0.60 300.0 0.03 1945 5000 P11224-ND 2.25 1.23 87 A7 EEU-FC1E122 
1500 16 20 7.5 0.80 375.0 0.029 2205 5000 P10282-ND 1.88 1.23 92 55 EEU-FC1E152S 
1500 12.5 25 5.0 0.60 375.0 0.030 1945 5000 P10281-ND 1.57 94 71 42 EEU-FC1E152 
1800 16 20 7.5 0.80 450.0 0.029 2205 5000 P11225-ND 2.70 1.59 1.12 62 EEU-FC1E182 
1800 12.5 30 5.0 0.80 450.0 0.025 2310 5000 P10283-ND 1.72 1.05 79 A7 EEU-FC1E182L 
2200 18 20 7.5 0.80 550.0 0.028 2490 5000 P10285-ND 2.23 1.53 1.15 75 EEU-FC1E222S 
25 2200 12.5 35 5.0 0.80 550.0 0.022 2510 5000 P10284-ND 1.97 1.46 1.10 65 EEU-FC1E222 
2700 16 25 7.5 0.80 675.0 0.022 2555 5000 P10286-ND 2.37 1.44 1.08 64 EEU-FC1E272 
3300 18 25 7.5 0.80 825.0 0.020 2740 5000 P10288-ND 2.65 1.88 1.42 92 EEU-FC1E332S 
3300 16 31.5 7.5 0.80 825.0 0.018 3010 5000 P10287-ND 2.52 1.59 1.20 78 EEU-FC1E332 
3900 18 31.5 7.5 0.80 975.0 0.016 3635 5000 P11227-ND 5.19 3.32 2.34 1.28 EEU-FC1E392 
3900 16 35.5 7.5 0.80 975.0 0.016 3150 5000 P11226-ND 4.51 2.88 2.03 1.11 EEU-FC1E392L 
4700 18 35.5 7.5 0.80 1175.0 0.015 3680 5000 P10289-ND 3.57 2.30 1.74 1.13 EEU-FC1E472 
5600 18 40 fa! 0.80 1400.0 0.014 3735 5000 P11228-ND 6.72 4.24 2.99 1.64 EEU-FC1E562 
18 4 11 1.5 0.45 6.3 1.3 120 1000 P11229-ND 44 -30 21 12 EEU-FC1V180 
22 5 an 2 0.50 7.7 0.80 175 1000 P11230-ND 46 19 14 .08 EEU-FC1V220 
27 5 11 2 0.50 9.45 0.80 175 1000 P11231-ND 46 19 14 .08 EEU-FC1V270 
33 5 1 2.0 0.50 11.5 0.80 175 1000 P10290-ND 46 19 14 .08 EEU-FC1V330 
39 5 15: 2.0 0.50 13.6 0.50 235 1000 P10291-ND A7 32 22 12 EEU-FC1V390 
47 6.3 11.2 2.5 0.50 16.45 0.35 290 1000 P11232-ND 51 .26 18 10 EEU-FC1V470 
56 6.3 11.2 2.5 0.50 19.6 0.35 290 1000 P11233-ND fi] .27 19 1 EEU-FC1V560 
68 6.3 11.2 2.5 0.50 23.8 0.35 290 1000 P10292-ND 42 .23 ane 10 EEU-FC1V680 
82 6.3 15 2.5 0.50 28.7 0.25 400 1000 P10293-ND 49 -36 26 15 EEU-FC1V820 
100 8 11.5 3.5 0.60 35.0 0.117 555 2000 P10294-ND. 63 37 26 15 EEU-FC1V101 
120 8 11S 3.5 0.60 42.0 0.117 555 2000 P11234-ND 76 AL 29 16 EEU-FC1V121 
150 8 11.5 3.5 0.60 52.5 0.117 555 2000 P10295-ND 63 39 28 16 EEU-FC1V151 
180 10 12.5 5 0.60 63.0 0.09 755 3000 P11235-ND 1.01 55 39 22 EEU-FC1V181 
220 10 12.5 5.0 0.60 77.0 0.090 755 3000 P10297-ND 76 48 36 21 EEU-FC1V221 
220 8 15 3.5 0.60 77.0 0.085 730 2000 P10296-ND 69 -40 30 AZ EEU-FC1V221L 
270 10 16 5 0.60 94.5 0.068 1050 3000 P11236-ND 1.11 62 44 24 EEU-FC1V271 
390 12.5 15 5.0 0.60 136.5 0.065 1205 5000 P10300-ND 1.13 77 57 33 EEU-FC1V391S 
330 10 16 5.0 0.60 115.5 0.068 1050 3000 P10299-ND 83 51 38 22 EEU-FC1V331 
330 8 20 3.5 0.60 115.5 0.065 995 2000 P10298-ND 78 46 34 20 EEU-FC1V331L 
390 10 20 5 0.60 136.5 0.052 1220 3000 P11237-ND 1.32 -76 54 29 EEU-FC1V391 
470 10 20 5.0 0.60 164.5 0.052 1220 3000 P10301-ND 99 62 AB Zt EEU-FC1V471 
35 560 12.5 20 5 0.60 196.0 0.038 1655 5000 P11239-ND 1.86 1.14 81 44 EEU-FC1V561S 
560 10 25 5 0.60 196.0 0.045 1440 3000 P11238-ND 1.43 82 58 32 EEU-FC1V561 
680 16 15 7.5 0.80 238.0 0.043 1690 5000 P10303-ND 1.48 1.06 80 A7 EEU-FC1V681S 
680 12.5 20 5.0 0.60 238.0 0.038 1655 5000 P10302-ND 1.29 85 64 38 EEU-FC1V681 
680 10 30 5 0.60 238.0 0.035 1815 3000 P11240-ND 1.67 1.06 15 At EEU-FC1V681L 
820 18 15 7.5 0.80 287.0 0.038 2000 5000 P10304-ND 1.97 1.44 1.08 64 EEU-FC1V821 
820 12.5 25 5 0.60 287.0 0.03 1945 5000 P11241-ND 2.25 1.23 87 A7 EEU-FC1V821L 
1000 16 20 7.5 0.80 350.0 0.029 2205 5000 P10876-ND 1.89 1.23 92 55 EEU-FC1V102S 
1000 12.5 25 5.0 0.60 350.0 0.030 1945 5000 P10305-ND 157 1.05 AQ AT7 EEU-FC1V102 
1200 16 20 75 0.80 420.0 0.029 2205 5000 P11242-ND 2.70 1.59 1.12 62 EEU-FC1V122 
1200 12.5 30 5.0 0.80 420.0 0.025 2310 5000 P10306-ND 1.72 1.05 79 A7 EEU-FC1V122L. 
1500 18 20 7.5 0.80 525.0 0.028 2490 5000 P11243-ND 3.67 2.25 1.59 87 EEU-FC1V152S 
1500 16 25 7.5 0.80 525.0 0.022 2555 5000 P10308-ND 2.37 1.44 1.08 64 EEU-FC1V152 
1500 12.5 35 5.0 0.80 525.0 0.022 2510 5000 P10307-ND. 1.97 1.41 1.06 63 EEU-FC1V152L_ 
1800 18 20 7.5 0.80 630.0 0.028 2490 5000 P11246-ND 3.67 2.25 1.59 87 EEU-FC1V182S 
1800 16 25 7.5 0.80 630.0 0.022 2555 5000 P11245-ND 3.41 2.03 1.43 78 EEU-FC1V182 
1800 12.5 40 5 0.80 630.0 0.018 2655 5000 P11244-ND 3.22 2.09 1.48 81 EEU-FC1V182L 
2200 18 25 7.5 0.80 770.0 0.020 2740 5000 P10310-ND 2.65 1.88 1.42 92 EEU-FC1V222S 
2200 16 31.5 7.5 0.80 770.0 0.018 3010 5000 P10309-ND 2.52 1.75 1.32 86 EEU-FC1V222 
2700 18 31.5 7.5 0.80 945.0 0.016 3635 5000 P11248-ND 5.19 3.32 2.34 1.28 EEU-FC1V272 
2700 16 35.5 7.5 0.80 945.0 0.016 3150 5000 P11247-ND 4.51 2.88 2.03 1.11 EEU-FC1V272L 
3300 18 35.5 7.5 0.80 1155.0 0.015 3680 5000 P10311-ND 3.57 2.30 1.74 1.13 EEU-FC1V332 
3900 18 40 7.5 0.80 1365.0 0.014 3735 5000 P11249-ND 6.72 4.24 2.99 1.64 EEU-FC1V392 
1.0 5 11 2.0 0.50 0.5 2.40 20 1000 P10312-ND 46 24 eld .09 EEU-FC1H1RO 
2.2 5 11 2.0 0.50 Met 1.30 45 1000 P10313-ND AB 24 aie .09 EEU-FC1H2R2 
3.3 5 11 2.0 0.50 1.6 1.30 65 1000 P10314-ND 46 19 14 .08 EEU-FC1H3R3 
4.7 5 11 2.0 0.50 2.3 1.30 95 1000 P10315-ND 46 24 whe 09 EEU-FC1H4R7 
10 4 11 1.5 0.45 5.0 2.5 90 1000 P11250-ND 44 -30 21 12 EEU-FC1H100 
10 5 11 2.0 0.50 5.0 1.30 125 1000 P10316-ND AB 19 14 .08 EEU-FC1H100L 
15 5 1 2.0 0.50 7.5 1.30 145 1000 P10317-ND 46 19 14 .08 EEU-FC1H150 
18 5 11 2 0.50 9.0 1.3 155 1000 P11251-ND 46 19 14 .08 EEU-FC1H180 
22 5 11 2.0 0.50 11.0 1.30 155 1000 P10318-ND 46 19 14 .08 EEU-FC1H220 
27 5 15 2.0 0.50 13.5 0.90 215 1000 P10319-ND AZ 32 22 12 EEU-FC1H270 
50 33 6.3 11.2 2.5 0.50 16.5 0.60 260 1000 P10320-ND 42 24 ae 10 EEU-FC1H330 
47 6.3 11.2 2.5 0.50 23.5 0.60 260 1000 P10321-ND 42 .23 A7 10 EEU-FC1H470 
56 6.3 15 2.5 0.50 28.0 0.40 360 1000 P10322-ND 49 36 26 15 EEU-FC1H560 
68 8 11.5 3.5 0.60 34.0 0.234 485 2000 P11252-ND 76 39 28 15 EEU-FC1H680 
82 8 11.5 3.5 0.60 41.0 0.234 485 2000 P11253-ND 76 43 31 Pura EEU-FC1H820 
100 10 12.5 5.0 0.60 50.0 0.162 615 3000 P10323-ND 76 48 36 21 EEU-FC1H101 
120 10 12.5 5 0.60 60.0 0.162 615 3000 P11255-ND 1.01 55 39 .22 EEU-FC1H121 
120 8 15 3.5 0.60 60.0 0.155 635 2000 P11254-ND 92 49 35 19 EEU-FC1H121L 
150 10 16 5 0.60 75.0 0.119 850 3000 P11256-ND i Pall 62 44 24 EEU-FC1H151 
180 8 20 3.5 0.60 90.0 0.120 860 2000 P10324-ND 78 46 34 .20 EEU-FC1H181L 
220 12.5 16 5.0 0.60 110.0 0.110 1150 5000 P10326-ND 1.13 At 57 33 EEU-FC1H221S 
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Panasonic. 


FC Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors (cont) 


Leakage Current Impedance Ripple Current Life 
W.V. Cap. Dimensions (mm) (+20°C) (2 min.) (100kHz) (+20°C) (+105°C) Time Digi-Key Price Each Panasonic 
(Vv) (uF) | @D [L P @d (WA) Max (Q) Max (mA) rms max. | (hours) Part No. 1 10 100 1,000 | PartNo. 
220 10 20 5.0 0.60 110.0 0.090 1030 3000 P10325-ND 99 62 46 27 EEU-FC1H221 
270 10 25 5 0.60 135.0 0.082 1200 3000 P11257-ND 1.43 82 58 32 EEU-FC1H271 
330 12.5 20 5 0.60 165.0 0.063 1480 5000 P11258-ND 1.86 1.10 78 43 EEU-FC1H331 
390 16 15 7.5 0.80 195.0 0.080 1610 5000 P10327-ND 1.48 1.02 at 46 EEU-FC1H391S 
390 12.5 20 5 0.60 195.0 0.063 1480 5000 P11259-ND 1.86 1.10 78 43 EEU-FC1H391 
470 12.5 25 5.0 0.60 235.0 0.050 1832 5000 P10328-ND 1.57 1.08 81 48 EEU-FC1H471 
470 10 30 5 0.60 235.0 0.06 1610 3000 P11260-ND 1.67 1.06 75 Al EEU-FC1H471L 
560 18 15 7.5 0.80 280.0 0.068 1900 5000 P10329-ND 1.97 1.38 1.04 62 EEU-FC1H561S 
560 12.5 25 5 0.60 280.0 0.05 1832 5000 P11261-ND 2.25 1.23 87 A7 EEU-FC1H561 
50 680 16 20 7.5 0.80 340.0 0.048 1835 5000 P10331-ND 1.88 1.23 92 55. EEU-FC1H681 
680 12.5 30 5.0 0.80 340.0 0.040 2215 5000 P10330-ND 1.72 1.05 79 47 EEU-FC1H681L 
820 18 20 7.5 0.80 410.0 0.042 2420 5000 P11262-ND 3.67 2.25 1.59 87 EEU-FC1H821 
820 12.5 35 5.0 0.80 410.0 0.034 2285 5000 P10332-ND 1.97 1.41 1.06 63 EEU-FC1H821L 
1000 16 25 7.5 0.80 500.0 0.034 2235 5000 P10333-ND 2.37 1.49 1.12 66 EEU-FC1H102 
1000 12.5 40 5 0.80 500.0 0.03 2590 5000 P11263-ND 3.22 2.09 1.48 81 EEU-FC1H102L 
1200 18 25 7.5 0.80 600.0 0.029 2610 5000 P11265-ND 4.35 2.76 1.95 1.07 EEU-FC1H122S 
1200 16 31.5 7.5 0.80 600.0 0.028 2700 5000 P11264-ND 4.15 2.34 1.65 -90 EEU-FC1H122 
1500 16 35.5 7.5 0.80 750.0 0.025 2790 5000 P10334-ND 2.75 1.96 1.48 96 EEU-FC1H152L 
1800 18 31.5 7.5 0.80 900.0 0.025 3000 5000 P11267-ND 5.19 3.44 2.42 1.32 EEU-FC1H182 
1800 16 40 7.5 0.80 900.0 0.023 2845 5000 P11266-ND 5.14 3.36 2.37 1.29 EEU-FC1H182L 
2200 18 35.5 7.5 0.80 1100.0 0.023 3100 5000 P10335-ND 3.57 2.39 1.80 VAT. EEU-FC1H222 
6.8 4 1 1.5 0.45 4.284 3.5 80 1000 P11268-ND 44 30 21 12 EEU-FC1J6R8 
12 5 1 2.0 0.50 7.5 2.00 145 1000 P10336-ND 46 AQ 4 08 EEU-FC1J120 
18 5 15 2.0 0.50 11.3 1.30 200 1000 P10337-ND 47 32 22 12 EEU-FC1J180 
22 6.3 11.2 2.5 0.50 13.8 1.00 240 1000 P10338-ND 42 24 Az 10 EEU-FC1J220 
33 6.3 11.2 2.5 0.50 20.7 1.000 240 1000 P10764-ND 43 23 A7 10 EEU-FC1J330 
39 6.3 15 2.5 0.50 24.5 0.70 330 1000 P10339-ND 49 36 .26 15 EEU-FC1J390 
47 8 11.5 3.5 0.60 29.6 0.342 405 2000 P10340-ND 63 37 .26 AS EEU-FC1J470 
68 8 115 3.5 0.60 42.8 0.342 405 2000 P10341-ND 63 35 25 14 EEU-FC1J680 
56 8 11.5 3.5 0.60 35.28 0.342 405 2000 P11269-ND -76 39 28 5 EEU-FC1J560 
82 10 12.5 5 0.60 51.66 0.256 535 3000 P11270-ND 1.01 55 39 22 EEU-FC1J820 
100 10 12.5 5.0 0.60 63.0 0.256 535 3000 P10343-ND -76 A8 36 21 EEU-FC1J101 
100 8 15 3.5 0.60 63.0 0.230 535 2000 P10342-ND 69 48 36 21 EEU-FC1J101L 
120 10 16 5 0.60 75.6 0.194 600 3000 P11271-ND 14 62 44 24 EEU-FC1J121 
150 8 20 3.5 0.60 94.5 0.178 690 2000 P10344-ND 78 A6 34 .20 EEU-FC1J151 
180 12.5 15 5.0 0.60 113.4 0.150 1020 5000 P10345-ND 1.13 AE. 57. 33 EEU-FC1J181S 
180 10 20 5 0.60 113.4 0.147 885 3000 P11272-ND 1.32 73 52 28 EEU-FC1J181 
220 12.5 20 5.0 0.60 138.6 0.085 1285 5000 P10347-ND 1.29 85 64 38 EEU-FC1J221S 
220 10 25 5.0 0.60 138.6 0.130 1050 3000 P10346-ND 94 -70 52 30 EEU-FC1J221 
63 270 16 15 1.5 0.80 170.1 0.090 1410 5000 P10348-ND 1.48 1.02 77 6 EEU-FC1J271 
330 12.5 20 5.0 0.60 207.9 0.085 1285 5000 P10349-ND 1.29 88 66 39 EEU-FC1J331 
330 10 30 5 0.60 207.9 0.09 1300 3000 P11273-ND 1.67 1.06 75 AA EEU-FC1J331L. 
390 18 15 7.5 0.80 245.7 0.086 1690 5000 P10350-ND 1.97 1.38 1.04 62 EEU-FC1J391S 
390 12.5 25 5 0.60 245.7 0.07 1720 5000 P11274-ND 2.25 1.23 87 AT EEU-FC1J391 
470 16 20 7.5 0.80 296.1 0.059 1765 5000 P10352-ND 1.88 1.27 95 57 EEU-FC1J471 
470 12.5 30 5.0 0.80 296.1 0.055 2090 5000 P10351-ND 1.72 1.05 79 AZ EEU-FC1J471L 
560 16 25 7.5 0.80 352.8 0.05 2160 5000 P11275-ND 3.41 1.86 1.32 72 EEU-FC1J561 
680 18 20 7.5 0.80 428.4 0.055 2290 5000 P11276-ND 3.67 2.25 1.59 87 EEU-FC1J681S 
680 16 25 7.5 0.80 428.4 0.050 2160 5000 P10354-ND 2.37 1.46 1.10 65 EEU-FC1J681 
680 12.5 35 5.0 0.80 428.4 0.047 2265 5000 P10353-ND 1.97 1.46 1.10 65 EEU-FC1J681L. 
820 18 25 7.5 0.80 516.6 0.043 2585 5000 P11279-ND 4.35 2.76 1.95 1.07 EEU-FC1J821S 
820 16 31.5 7.5 0.80 516.6 0.043 2670 5000 P11278-ND 4.15 2.34 1.65 90 EEU-FC1J821 
820 12.5 40 5 0.80 516.6 0.042 2560 5000 P11277-ND 3.22 2.09 1.48 81 EEU-FC1J821L 
1000 16 31.5 7.5 0.80 630.0 0.043 2670 5000 P11280-ND 4.27 2.34 1.65 -90 EEU-FC1J102U 
1000 16 35.5 7.5 0.80 630.0 0.036 2770 5000 P10355-ND 2.75 1.96 1.48 96 EEU-FC1J102 
1200 16 40 7.5 0.80 756.0 0.032 2950 5000 P11282-ND 5.14 3.24 2.28 1.25 EEU-FC1J122L. 
1200 18 31.5 7.5 0.80 756.0 0.03 2825 5000 P11281-ND 5.19 3.32 2.34 1.28 EEU-FC1J122 
1500 18 35.5 7.5 0.80 945.0 0.030 3095 5000 P10356-ND 3.57 2.30 1.74 1.13 EEU-FC1J152 
1800 18 40 7.5 0.80 1134.0 0.025 3205 5000 P11283-ND 6.72 4.24 2.99 1.64 EEU-FC1J182 
1.0 5 44 2.0 0.50 1.0 7.500 15 1000 P10765-ND 34 19 14 .08 EEU-FC2A1R0 
2.2 5 44 2.0 0.50 2.2 5.400 35 1000 P10766-ND 42 19 14 .08 EEU-FC2A2R2 
3.3 5 1 2.0 0.50 3.3 4.400 50 1000 P10767-ND 42 19 14 .08 EEU-FC2A3R3 
47 5 1 2.0 0.50 4.7 4.400 65 1000 P10768-ND 42 19 14 08 EEU-FC2A4R7 
10 6.3 11.2 2.5 0.50 10.0 1.800 114 1000 P10769-ND A7 26 18 A EEU-FC2A100 
22 8 11.5 3.5 0.60 22.0 0.680 260 2000 P10770-ND .70 39 28 16 EEU-FC2A220 
33 10 12.5 5.0 0.60 33.0 0.530 306 3000 P10771-ND 83 50 37 .22 EEU-FC2A330 
33 8 15 3.5 0.60 33.0 0.450 340 2000 P10772-ND 76 44 32 19 EEU-FC2A330L 
47 10 20 5.0 0.60 47.0 0.240 463 3000 P10773-ND 1.10 66 49 28 EEU-FC2A470 
68 10 25 5.0 0.60 68.0 0.210 599 3000 P10774-ND 1.18 75 55 32 EEU-FC2A680L 
100 12.5 20 5.0 0.60 100.0 0.180 671 5000 P10776-ND 1.44 93 70 42 EEU-FC2A101 
100 100 10 30 5.0 0.60 100.0 0.150 698 3000 P10775-ND 1.30 -90 67 40 EEU-FC2A101L 
150 18 15 7.5 0.80 150.0 0.120 917 5000 P10778-ND 2.19 1.52 1.14 68 EEU-FC2A151S 
150 12.5 25 5.0 0.60 150.0 0.110 807 5000 P10777-ND 1.50 1.04 .78 46 EEU-FC2A151 
220 16 25 7.5 0.80 220.0 0.089 1170 5000 P10780-ND 2.30 1.40 1.05 69 EEU-FC2A221 
220 12.5 35 5.0 0.80 220.0 0.087 1040 5000 P10779-ND 2.19 1.55 VAT 69 EEU-FC2A221L 
270 12.5 40 5.0 0.80 270.0 0.072 1130 5000 P10781-ND 2.18 1.57 1.18 ah EEU-FC2A271L 
330 18 25 1.5 0.80 330.0 0.070 1420 5000 P10783-ND 2.95 2.07 1.56 1.02 EEU-FC2A331S 
330 16 31.5 75 0.80 330.0 0.062 1520 5000 P10782-ND 2.80 1.75 1.32 86 EEU-FC2A331 
390 16 35.5 7.5 0.80 390.0 0.053 1730 5000 P10784-ND 3.05 2.15 1.63 1.06 EEU-FC2A391L 
470 16 40 7.5 0.80 470.0 0.047 1920 5000 P10874-ND 3.48 2.42 1.83 1.19 EEU-FC2A471 
680 18 40 7.5 0.80 680.0 0.036 2300 5000 P10875-ND 4.54 3.12 2.36 1.53 EEU-FC2A681 
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Pa 4 E B S . Working Voltage: 160 200 250 350 | 400 | 450 
nasonic. eries Dissipation Factor-max. (at 120 Hz, +20°C): 0.15 0.15 0.15 0.20 0.24 0.24 
Temperature Char. Z(-25°C)/Z (+20°C): 3 3 3 6 6 6 
Radial Lead Type Capacitor for High Ripple Long Life (impedance ratlo at 120Hz) 
H i H Ripple Current Frequency Multiplier: 
Applications (High Voltage) PP ican 
Frequency (Hz) 
FEATURES: = High Ripple (High Frequency) + Life Time: 105°C 5000 hours W.V. 120 1k 10k ~ 30k 30k ~ 100k 
MAIN APPLICATION: - Electronic Ballast, Power supply 160 ~ 250 0.55 0.85 0.90 1.00 
SPECIFICATIONS: 350 ~ 450 0.50 0.80 0.90 1.00 
Operating Temperature Range: -25°C to +105°C 
Rated Working Voltage Range: 160 to 450 V.DC Endurance: 
Nominal Capacitance Range: 10 to 330 UF Test Conditions Post Test Requirements at +20°C 
Capacitance Tolerance: +20% (120 Hz, +20°C) 
Leakage Current: | <0.06 CV + 10 (uA) after 2 minutes application of rated working voltage at +20°C. Duration 5000 Hours DC Leakage Current Sinitial specified value 
Ambient Temperature +105°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
Vinyl Sleeve Applied Voltage <Rated DC Working Voltage | Dissipation Factor | < 200% initial specified value 
Shelf Life: 
iS) Test Conditions Post Test Requirements at +20°C 
Duration 1000 Hours DC Leakage Current < initial specified value 
L +2 Max. <8 14 Min OD +0.5 Max. Ambient Temperature +105°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
Applied Voltage _ Dissipation Factor < 200% initial specified value 
D.C.L. DF Ripple Current 
wv Cap. (+20°C/2mm) (120Hz/20°C) | (100kHz/+105°C) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) (WA) max. max. (mA) rms max. 2D [b Lp od Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
22 221.2 0.15 470 10 20 5.0 0.6 P5900-ND 1.27 7.53 58.99 375.00 354.00/M 326.00/M EEU-EB2C220 
33 326.8 0.15 470 10 20 5.0 0.6 P5901-ND 1.27 7.53 58.99 375.00 354.00/M 326.00/M EEU-EB2C330 
47 461.2 0.15 600 12.5 20 5.0 0.6 P5902-ND 1.67 11.58 90.71 576.00 544.00/M 501.00/M EEU-EB2C470 
68 662.8 0.15 750 12.5 25 5.0 0.6 P5903-ND 2.06 12.78 100.11 636.00 600.00/M 553.00/M EEU-EB2C680 
68 662.8 0.15 750 16 20 7.5 0.8 P5904-ND 2.46 18.81 147.35 936.00 883.00/M 814.00/M EEU-EB2C680S 
160 100 970.0 0.15 1060 16 25 T5 0.8 P5905-ND 2.46 18.81 147.35 936.00 883.00/M 814.00/M EEU-EB2C101 
100 970.0 0.15 1060 18 20 7.5 0.8 P5906-ND 2.81 24.06 188.47 1197.00 1130.00/M 1042.00/M EEU-EB2C101S 
150 1450.0 0.15 1280 16 31.5 7.6 0.8 P5907-ND 3.15 26.31 206.10 1309.00 1235.00/M 1139.00/M EEU-EB2C151 
150 1450.0 0.15 1280 18 25 7.5 0.8 P5908-ND 4.13 27.09 212.21 1348.00 1272.00/M 1173.00/M EEU-EB2C151S 
220 2122.0 0.15 1280 16 31.5 7.5 0.8 P5909-ND 3.84 26.31 206.10 1309.00 1235.00/M 1139.00/M EEU-EB2C221 
220 2122.0 0.15 1280 18 25 7.5 0.8 P5910-ND 4.13 27.09 212.21 1348.00 1272.00/M 1173.00/M EEU-EB2C221S 
330 3178.0 0.15 1690 18 31.5 7.5 0.8 P5911-ND 5.50 47.16 369.42 2346.00 2214.00/M 2042.00/M EEU-EB2C331 
22 274.0 0.15 470 10 20 5.0 0.6 P5912-ND 1.22 7.53 58.99 375.00 354.00/M 326.00/M EEU-EB2D220 
33 406.0 0.15 600 12.5 20 5.0 0.6 P5913-ND 1.84 11.58 90.71 576.00 544.00/M 501.00/M EEU-EB2D330 
47 574.0 0.15 600 12.5 20 5.0 0.6 P5914-ND 1.84 11.58 90.71 576.00 544.00/M 501.00/M EEU-EB2D470 
68 826.0 0.15 750 12.5 25 5.0 0.6 P5915-ND 2.54 15.03 117.74 748.00 706.00/M 651.00/M EEU-EB2D680 
200 68 826.0 0.15 750 16 20 7.5 0.8 P5916-ND 3.22 18.81 147.35 936.00 883.00/M 814.00/M EEU-EB2D680S 
100 1210.0 0.15 1060 16 25 7.5) 0.8 P5917-ND 3.22 18.81 147.35 936.00 883.00/M 814.00/M EEU-EB2D101 
100 1210.0 0.15 1060 18 20 7.5 0.8 P5918-ND 3.54 24.06 188.47 1197.00 1130.00/M 1042.00/M EEU-EB2D101S 
150 1810.0 0.15 1280 16 31.5 7.6 0.8 P5919-ND 3.82 26.31 206.10 1309.00 1235.00/M 1139.00/M EEU-EB2D151 
150 1810.0 0.15 1280 18 25 7.5 0.8 P5920-ND 4.20 27.09 212.21 1348.00 1272.00/M 1173.00/M EEU-EB2D151S 
220 2650.0 0.15 1690 18 31.56 7.5 0.8 P5921-ND 6.18 52.95 414.78 2634.00 2486.00/M 2292.00/M EEU-EB2D221 
22 340.0 0.15 560 12.5 20 5.0 0.6 P5922-ND 1.78 12.03 94.24 599.00 565.00/M 521.00/M EEU-EB2E220 
33 505.0 0.15 560 12.5 20 5.0 0.6 P5923-ND 1.78 12.03 94.24 599.00 565.00/M 521.00/M EEU-EB2E330 
47 715.0 0.15 710 12.5 25 5.0 0.6 P5924-ND 2.34 15.03 117.74 748.00 706.00/M 651.00/M EEU-EB2E470 
47 715.0 0.15 710 16 20 7.5 0.8 P5925-ND 3.08 18.81 147.35 936.00 883.00/M 814.00/M EEU-EB2E470S 
250 68 1030.0 0.15 990 16 25 7.5 0.8 P5926-ND 3.08 18.81 147.35 936.00 883.00/M 814.00/M EEU-EB2E680 
68 1030.0 0.15 990 18 20 7.5 0.8 P5927-ND 3.39 24.06 188.47 1197.00 1130.00/M 1042.00/M EEU-EB2E680S 
100 1510.0 0.15 1200 16 31.5 7.5 0.8 P5928-ND 3.82 26.31 206.10 1309.00 1235.00/M 1139.00/M EEU-EB2E101 
100 1510.0 0.15 1200 18 25 7.5 0.8 P5929-ND 4.20 30.00 235.00 1493.00 1408.00/M 1299.00/M EEU-EB2E101S 
150 2260.0 0.15 1470 18 31.5 7.5 0.8 P5930-ND 5.50 47.16 369.42 2346.00 2214.00/M 2042.00/M EEU-EB2E151 
10 220.0 0.20 270 10 20 5.0 0.6 P5931-ND 1.40 9.03 70.74 449.00 424.00/M 391.00/M EEU-EB2V100 
22 472.0 0.20 350 12.5 20 5.0 0.6 P5932-ND 1.84 13.32 104.34 663.00 625.00/M 577.00/M EEU-EB2V220 
33 703.0 0.20 480 16 20 7.5 0.8 P5933-ND 2.90 20.31 159.10 1010.00 954.00/M 879.00/M EEU-EB2V330S 
350 47 997.0 0.20 640 16 25 7.5 0.8 P5934-ND 3.58 22.56 176.72 1122.00 1059.00/M 977.00/M EEU-EB2V470 
47 997.0 0.20 640 18 20 7.5 0.8 P5935-ND 3.94 27.09 212.21 1348.00 1272.00/M 1173.00/M EEU-EB2V470S 
68 1438.0 0.20 780 16 31.5 7.5 0.8 P5936-ND 4.61 31.59 247.46 1572.00 1483.00/M 1368.00/M EEU-EB2V680 
68 1438.0 0.20 780 18 25 7.5 0.8 P5937-ND 4.61 31.59 247.46 1572.00 1483.00/M 1368.00/M EEU-EB2V680S 
100 2110.0 0.20 970 18 31.5 7.6 0.8 P5938-ND 7A3 61.08 478.46 3039.00 2868.00/M 2644.00/M EEU-EB2V101 
10 250.0 0.24 250 10 20 5.0 0.6 P5939-ND 1.54 9.03 70.74 449.00 424.00/M 391.00/M EEU-EB2G100 
22 538.0 0.24 410 12.5 25 5.0 0.6 P5940-ND 2.41 17.31 135.60 861.00 813.00/M 749.00/M EEU-EB2G220 
22 538.0 0.24 410 16 20 7.5 0.8 P5941-ND 2.65 20.31 159.10 1010.00 954.00/M 879.00/M EEU-EB2G220S 
400 33 802.0 0.24 600 16 25 7.5 0.8 P5942-ND 3.58 22.56 176.72 1122.00 1059.00/M 977.00/M EEU-EB2G330 
33 802.0 0.24 600 18 20 7.5 0.8 P5943-ND 3.94 27.09 212.21 1348.00 1272.00/M 1173.00/M EEU-EB2G330S 
47 1138.0 0.24 730 16 31.5 76 0.8 P5944-ND 5.01 31.59 247.46 1572.00 1483.00/M 1368.00/M EEU-EB2G470 
47 1138.0 0.24 730 18 25 7.5 0.8 P5945-ND 5.01 31.59 247.46 1572.00 1483.00/M 1368.00/M EEU-EB2G470S 
10 280.0 0.24 310 12.5 20 5.0 0.6 P5946-ND 2.04 13.32 104.34 663.00 625.00/M 577.00/M EEU-EB2W100 
22 604.0 0.24 560 16 25 7.5 0.8 P5947-ND 3.43 22.56 176.72 1122.00 1059.00/M 977.00/M EEU-EB2W220 
450 22 604.0 0.24 560 18 20 7.5 0.8 P5948-ND 3.78 28.11 220.20 1399.00 1320.00/M 1217.00/M EEU-EB2W220S 
33 901.0 0.24 680 16 315 7.5 0.8 P5949-ND 4.24 31.59 247.46 1572.00 1483.00/M 1368.00/M EEU-EB2W330 
33 901.0 0.24 680 18 25 TS 0.8 P5950-ND 4.67 28.59 223.96 1422.00 1342.00/M 1238.00/M EEU-EB2W330S 
47 1279.0 0.24 850 18 31.5 7.5 0.8 P5951-ND 6.60 56.55 442.98 2813.00 2655.00/M 2448.00/M EEU-EB2W470 
. . . . 
Bi-Polar Aluminum Electrolytic Capacitors 
This bi-polar miniature aluminum electrolytic capacitor is ideal for reversal SPECIFICATIONS: Vinyl sleeve Rubber end seal Tinned steel 
circuit of DC voltage. This series is the miniaturized case size and . is copper wire 
expanded products range from previous series. * Operating temperature range: — 40°C ~ + 85°C 
FEATURES: + Rated DC working voltage range: 6.3 ~ 50V DC 
* 3 = 
* Close capacitance tolerance (+20%) + Capacitance tolerance: +20% + DC leakage current: | = 0.03 CV +3 
+ Compact size (uA) (After 5 minutes application of DC working voltage at + 20°C) L .590 197 
+ Stable characteristics at —-40°C ~ +85°C + tan 8: max. at 120 Hz/20°C 
Cap. |Max. Leakage tans Ripple Current Dimensions Digi-Key Price Each Panasonic 
wv | (uF) (yA) (120Hz/20°C) | (mA) rms D ib A d Part No. 1 40 100 1,000 Part No. 
47 11.9 0.30 100 6.3 11.2 25 0.6 P1101-ND 47 At 32 21 ECE-A0JN470S 
6.3 470 91.9 0.30 380 10 20 5 0.6 P1105-ND 1.09 94 74 AT ECE-A0JN471S 
47 nian 0.25 100 6.3 11.2 2.5 0.6 P1109-ND 49 42 33 21 ECE-A1AN470S 
10 330 102.0 0.25 340 10 20 5 0.6 P1112-ND 95 82 64 Al ECE-A1AN331S 
50 33 52.5 0.15 140 10 16 5 0.6 P1138-ND 52 49 4 38 ECE-A1HN330S 
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Panasonic KS Capacitors WV | Cap. DIC.L: tand Ripple Dim. (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
® (VDC)| (uF) | (+20°C/2 min) | (120Hz/+20°C) |Current | @D L P| PartNo. 10 100 1,000 | Part No. 
22 3.0 0.35 19 3 5 1.0 |P950-ND  .20 16 .09 | ECE-AOGKK220 
33 3.0 0.35 26 4 5 15 |P951-ND 14 11 .06 | ECE-AOGKS330 
4 47 3.0 0.35 34 4 5 15 |P952-ND 14 11  .06 | ECE-AOGKS470 
" 100 4.0 0.35 61 5 5 20 |P953-ND 17 13 .07 | ECE-AOGKS101 
ean 220 8.8 0.35 82 6.3 5 25 |P954-ND .20 16 .09 | ECE-AOGKS221 
22 3.0 0.24 29 4 5 15 |P955-ND 14 11 .06 | ECE-AQJKS220 
33 3.0 0.24 38 5 5 20 |P956-ND 17 13  .07 | ECE-AOQJKS330 
63 | 47 3.0 0.24 46 5 5 20 |P957-ND 17 13  .07 | ECE-AOJKS470 
100 6.3 0.24 71 6.3 5 2.5 |P958ND .20 16 .09 | ECE-AOJKS101 
330 20.7 0.24 130 8 5 25 |P959-ND 32 .25 14 | ECE-AQJKS331 
Body'dia:D 22 3.0 0.20 35 5 5 20 |P960-ND 17 13 07 | ECE-A1AKS220 
Lead dia. d 33 3.3 0.20 43 5 5 20 |P961-ND 17 13  .07 | ECE-A1AKS330 
10 | 47 47 0.20 65 6.3 5 25 |P962ND .20 16 .09 | ECE-A1AKS470 
Lead space P 100 10.0 0.20 80 63 5 2.5 | P963-ND .20 16.09 | ECE-A1AKS101 
220 22.0 0.20 120 8 5 25 |P964-ND 36 .29 16 | ECE-A1AKS221 
Features: 10 3.0 0.16 20 3 5 1.0 |P965-ND  .20 16 .09 | ECE-A1CKK100 
+ Low profile 5mm height for @3 ~ 98 mm 10 3.0 0.16 28 4 5 15 |P966-ND 14 11 .06 | ECE-A1CKS100 
ie bs je | 2 3.5 0.16 39 5 5 20 |P967-ND 17 13  .07 | ECE-A1CKS220 
Specifications: 33 5.2 0.16 60 6.3 5 25 |P968ND .20 16 .09 | ECE-A1CKS330 
+ Operating Temperature Range: -40°C to +85°C + Rated Working Voltage 47 75 0.16 70 63 5 2.5 | P969-ND 20 16 09 ECE-A1CKS470 
Range: 4 to 50V DC + Nominal Capacitance Range: 0.1 to 330uF + Capacitance 100 16.0 0.16 91 8 5 2.5 |P970-ND 34 27 15 ECE-A1CKS101 
Tolerance: +20% (120Hz, +20°C) +» Leakage Current: I < 0.01CV or 3 (pA), 
whichever is greater measured after 2 minutes application of rated working voltage at 2.2 3.0 0.14 8 3 5 1.0 | P971-ND -20 -16 09 | ECE-A1EKK2R2 
+20°C 3.3 3.0 0.14 10 3 5 1.0 |P972-ND .20 16 .09 | ECE-A1EKK3R3 
47 3.0 0.14 12 3 5 1.0 |P973-ND  .20 16 .09 | ECE-A1EKK4R7 
Endurance: 25 | 47 3.0 0.14 22 4 5 15 |P974-ND 14 11 06 | ECE-A1EKS4R7 
* Test Conditions — Duration: 1000 hours + Ambient Temperature: +85°C 10 3.0 014 28 5 5 20 P975-ND 47 13 ‘07 ECE-A1EKS100 
* Applied Voltage: Rated DC working voltage + Post Test Requirements at +20°C : 7 ‘ : : 
— Leakage Current: < Initial specified value + Capacitance Change: +20% of initial 22 5.5 0.14 55 63 5 2.5 | P976-ND 20 16 09 ECE-A1EKS220 
measured value (4V: +30%) + tan 8: < 200% of initial specified value 33 8.2 0.14 65 63 5 25 | P977-ND 20 16 09 ECE-A1EKS330 
Shelf Lite: 3.3 3.0 0.12 16 4 5 15 |P978-ND 14 11 .06 | ECE-A1VKS3R3 
* Test Conditions — Duration: 1000 hours + Ambient Temperature: +85°C a 3.0 0.12 oe 4 5 15 (ge 4 4 06 ECE-AIVKS4A7 
+ Applied voltage: (None) + Post Test Requirements at +20°C — Leakage 35 10 3.5 0.12 30 5 5 20 |ROSONe) ale 13 07 ECE-A1VKS100 
Current: < Initial specified value + Capacitance Change: +20% of initial measured 22 77 0.12 60 6.3 5 2.5 | P981-ND 20 16 09 ECE-A1VKS220 
value (4V: +30%) * tan 8: < 200% of initial specified value 33 11.6 0.12 65 8 5 25 | P982-ND 34 27° 15 | ECE-A1VKS330 
' 47 16.4 0.12 85 8 5 25 |P983-ND 35 .28 15 | ECE-A1VKS470 
Panasonic KS Cross Reference: 
Nippon Chemi-Con: SRE, Nichicon: MA, Elna: RC3, Rubycon: MS5, Marcon: LSM O41 3.0 0.10 1 4 5 1.5 | P984-ND 14 AW -06 ECE-A1HKSOR1 
RacainitendedAoplicatlons: 04 3.0 0.10 1 3 5 1.0 |P985-ND  .20 16 .09 | ECE-A1HKKOR1 
ete F 0.22 3.0 0.10 2 4 5 15 |P986-ND 14 11 .06 | ECE-A1HKSR22 
AV (TV, Audio, Video), Office, Home Appliance 0.22 3.0 0.10 2 3.5 1.0 |P987ND 20 16 .09 | ECE-A1HKKR22 
Tan 8: (120Hz, +20°C) 0.33 3.0 0.10 3 4 5 15 |P988-ND 14 11 .06 | ECE-A1HKSR33 
; 0.33 3.0 0.10 3 3 5 1.0 |P989-ND  .20 16 .09 | ECE-A1HKKR33 
Working voltage (V) | 4 63 10 16 Ee eh 0.47 3.0 0.10 5 4 5 15 |P990-ND 14 11 06 | ECE-A1HKSR47 
tan 5 max. 0.35 0.24 020 016 014 0.12 0.10 50 | 0.47 3.0 0.10 5 3 5 1.0 |P991-ND 20 16 .09 | ECE-A1HKKR47 
1.0 3.0 0.10 8 3 5 1.0 |P992ND .20 16 .09 | ECE-A1HKKO10 
Characteristics at Low Temperature: Impedance ratio max. at 120Hz 1.0 3.0 0.10 10 4 5 1.5 | P993-ND 14 MM 06 ECE-A1HKSO10 
- 2.2 3.0 0.10 16 4 5 15 |P994-ND 14 11 .06 | ECE-A1HKS2R2 
Working voltage (V)_ | 4 6.3 190168 3550 3.3 3.0 0.10 16 4 5 15 |P995-ND 14 11 .06 | ECE-A1HKS3R3 
-25°C/+25°C 7 4 3 2 2 2 2 47 3.0 0.10 23 5 5 20 |P996-ND 17 13  .07 | ECE-A1HKS4R7 
7 7 10 5.0 0.10 35 6.3 5 25 |P997-ND .20 16 .09 | ECE-A1HKS100 
eine Oe, 15)" 28 . - . 7 3 22| 11.0 0.10 60 8 5 25 |P998ND 30 .24 13 | ECE-A1HKS220 
KA-Series Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors ns ES Soreee a eee bette ee many speeeeiom 
Rating Dimensions Vinyl sleeve Rubber end seal tinned copper clad steel wire 
wv (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
DC uF D L A | PartNo. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 1 
22 | 40 7.0 1.5 | P800-ND 28 1.79 12.09 40.95 62.00 53.00/M ECE-AQJKA220 P 
33 | 40 7.0 1.5 | P801-ND 30 1.93 13.02 44.10 67.00 57.00/M ECE-AQJKA330 
63 | 47 | 40 7.0 1.5 | P802-ND 30 1.93 13.02 44.10 67.00 57.00/M ECE-AQJKA470 Lat.0 15.0 5.0 
~ 1 100 | 5.0 7.0 2.0 | P803-ND* 36 2.30 15.50 52.50 80.00 68.00/M ECE-AQJKA101 : 7 
220 | 63 7.0 25 P829-ND 37 2.50 17.60 60.80 96.00 83.00/M ECE-AQJKA221 | * Operating Temperature Range: —40°C to +85°C. 
330 | 80 7.0 3.5 | P830-ND 4 3.26 23.25 83.70 130.00 121.00/M ECE-AQJKA331_| * Rated DC Voltage Range: 6.3 to 63VDC. 
22 | 40 7.0 1.5 | P804-ND 30 1.93 13.02 44.10 67.00 57.00/M ECE-A1AKA220 | + Rated Capacitance Range: 1.0 to 100pF. 
33 | 40 7.0 1.5 | P805-ND 30 1.93 13.02 44.10 67.00 57.00/M ECE-A1AKA330 | + Capacitance Tolerance: +20%. 
10 | 47 | 5.0 7.0 20 | P806-ND 33 212 14.26 48.30 74.00 62.00/M ECE-A1AKA470 |. tana: Max. at 120Hz. 
100 | 63 7.0 25 | P831-ND 33 2.26 15.95 55.10 87.00 75.00/M ECE-A1AKA101 
220 | 80 7.0 3.5 | P832-ND 4 3.26 23.25 83.70 130.00 121.00/M ECE-A1AKA221 wWv.[ 63 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 
10 4.0 7.0 1.5 P807-ND 28 1.79 12.09 40.95 62.00 53.00/M ECE-A1CKA100 tan | 0.24/] 0.2 | 0.16 | 0.14] 0.12 | 0.10 | 0.08 
22 | 40 7.0 1.5 | P808-ND 30 1.93 13.02 44.10 67.00 57.00/M ECE-A1CKA220 - — 
16 | 33 | 50 7.0 20 | P809-ND* 36 2.30 15.50 52.50 80.00 68.00/M ECE-A1CKA330 | * DC Leakage Current, Max.: After 5 minutes application of 
47 | 5.0 7.0 2.0 | P810-ND* 36 2.30 15.50 52.50 80.00 68.00/M ECE-A1CKA470 | the DC working voltage, I=0.01 C V or 3A, whichever is 
100 | 63 7.0 2.5 | P833-ND 37 2.50 17.60 60.80 96.00 83.00/M ECE-A1CKA101 | greater. 
47 4.0 7.0 1.5 P812-ND* 28 1.79 12.09 40.95 62.00 53.00/M ECE-A1EKA4R7 | «Load Life: 1,000 hours application of the rated DC working 
10 | 40 7.0 1.5 | P813-ND 30 1.93 13.02 44.10 67.00 57.00/M ECE-A1EKA100 | \oltage at +85°C, the capacitor shall meet the following limits: 
25 | 22 | 50 7.0 20 | P814-ND 33 2.12 14.26 48.30 74.00 62.00/M ECE-A1EKA220 
33 | 63 7.0 2.5 | P815-ND .33 2.26 15.95 55.10 87.00 75.00/M ECE-A1EKA330 Capacitance Change | Within +20% of the initial 
47 | 63 7.0 25 | P834-ND 37 2.50 17.60 60.80 96.00 83.00/M ECE-A1EKA470 measured value 
47 | 40 7.0 1.5 | P817-ND* 28 1.79 12.09 40.95 62.00 53.00/M ECE-A1VKA4R7 | | tand Less than 200% of the initial 
10 | 50 7.0 2.0 | P818-ND* 33 2.12 14.26 48.30 74.00 62.00/M ECE-A1VKA100 specified value 
35 | 22 | 63 7.0 25 | P819-ND* 33 2.26 15.95 55.10 87.00 75.00/M ECE-A1VKA220 DC Leakage Current |Less than the initial specified value 
33 | 63 7.0 25 | P835-ND 37 2.50 17.60 60.80 96.00 83.00/M ECE-A1VKA330 7 , ; 
47 |_80 70 3.5 | P836-ND 44 3.26 23.25 83.70 130.00 121.00/M ECE-A1vKa470 | * Stability at Low and High Temperature: Impedance ratio 
01 | 40 7.0 1.5 | P820-ND* 28 1.79 12.09 40.95 62.00 53.00/M ECE-A1HKAOR1 | — at 120Hz —25/20°C, -40/20°C. 
0.22 | 4.0 7.0 1.5 | P821-ND* 28 1.79 12.09 40.95 62.00 53.00/M ECE-A1HKAR22 Wy. 63] 10 | 16 | 25 | 35 | 50 
0.33 | 4.0 7.0 1.5 | P822-ND* 28 1.79 12.09 40.95 62.00 53.00/M ECE-A1HKAR33 
0.47 | 4.0 7.0 1.5 | P823-ND* 28 1.79 12.09 40.95 62.00 53.00/M ECE-A1HKAR47 | | ~29/20°C | 4 3 2 2 2 2 
1.0 | 4.0 7.0 1.5 | P824-ND* 28 1.79 12.09 40.95, 62.00 53.00/M ECE-A1HKA010 —40/720°C | 8 6 4 4 3 3 
50 | 22 | 40 7.0 1.5 | P825-ND* 28 1.79 12.09 40.95 62.00 53.00/M ECE-A1HKA2R2 ; ; 
33 | 40 7.0 1.5 | P826-ND* 28 1.79 12.09 40.95 62.00 53.00/M ECE-A1HKA3R3 | ‘Shelf Life: After 1,000 hours storage without load at 
4.7 | 40 7.0 1.5 | P827-ND* .30 1.93 13.02 44.10 67.00 57.00/M ECE-A1HKA4R7 | —_+85°C, the capacitor shall meet the above “Load life.” 
10 | 50 7.0 2.0 | P828-ND* 36 2.30 15.50 52.50 80.00 68.00/M ECE-A1HKA100 | + Others shall be in accordance with JIS-C-5141 (1976). 
22 | 63 7.0 25 | P837-ND 37 2.50 17.60 60.80 96.00 83.00/M ECE-A1HKA220 
33 | 80 7.0 35 | P838-ND 44 3.26 23.25 83.70 130.00 121.00/M ECE-A1HKA330 PANASONIC K CROSS REFERENCES: 


Elna: RC2, IC: RSS, Marcon: SSM, Nichicon: SR/SA, 
Rubycon: MS7, UCC: SRG/SRA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic. G-Series Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors 105°C 


WV Cap. Size Digi-Key Pricing Panasonic The KG-Series is a tantalum substitute for many applications. 
DC HF Code Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. Features: + Height is 7mm. + Anti-solvent in Freon. 
22 A P900-ND 30 148 10.45 36.10 57.00 49.00/M_| ECE-AOJKG220 ; ae ° 
33 B P901-ND 321.68 11.83 40.85 65.00 56.00/M | ECE-AQJKG330 | Operating Temperature Range: —55°C to +105°C. 
63 47 B P902-ND .33 1.68 11.83 40.85 65.00 56.00/M | ECE-AQJKG470 | Capacitance Tolerance: +20% at 120Hz, +20°C. 
: 68 c P903-ND 36 2.22 15.68 54.15 86.00 74.00/M_ | ECE-AOJKG680 DC Leakage Current: 1<0.01CV or 3[A] after 2 min. (whichever is 
100 C P904-ND+ 42 2.22 15.68 54.15 86.00 74.00/M_ | ECE-AOJKG101 
220 D P941-ND 62 2.98 21.25 76.50 119.00 111.00/M_| ECE-AoJKG221_| greater). 
22 A P905-ND 32 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M_ | ECE-A1AKG220 ote 
33 B P906-ND 35 1.68 11.83 40.85 65.00 56.00/M | ECE-A1AKG330 | '@” 5 (120H2/120°C): 
10 47 c P907-ND 37 2.22 15.68 54.15 86.00 74.00/M_ | ECE-A1AKG470 W.V. 63 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 
68 c P908-ND 42 2.22 15.68 54.15 86.00 74.00/M_ | ECE-A1AKG680 
100 Cc P942-ND ‘422.00 14.25 51.30 80.00 74.00/M_| ECE-A1AKG101 tan 5 (max.) O22 | OG | AO" Ora | 2OH2 si] O10) 
6.8 A P909-ND 30 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M_ | ECE-A1CKG6R8 a : 
10 A P910-ND 32 «1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M | ECE-A1CKG100 | Low Temperature Impedance Stability at 120Hz: 
2 | 6 | po2ND 35 168 1183 4085 ~—«es00-—«SB.OOM | ECE-AicKG220 ee Be A 
18 33 Cc P913-ND- 39 2.22 15.68 54.15 86.00 74.00/M_ | ECE-A1CKG330 Z(=25°C)/Z(+20°C) 3] 2 2) 2 2 | 2 
47 c P914-ND+ 40 2.22 15.68 54.15 86.00 74.00/M_ | ECE-A1CKG470 Z(—40°C)/Z(-+20°C) 6 | 5 3 | 3 3 | 3 
68 D P943-ND 62 2.98 21.25 76.50 119.00 111.00/M | ECE-A1CKG680 5 — 
100 D P944-ND 62 —-2.98 21.25 76.50 119.00 _111.00/M_| ECE-A1CKG101 2(—55°C)/2(+20°C) Bil 96 B: |bn8 a | & 
6.8 A P915-ND+ 32 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M_ | ECE-A1EKG6R8 
10 A P916-ND- 32 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M_ | ECE-A1EKG100 Load Life: After 1,000 hours application of DC rated working voltage at 
15 B P917-ND 35 1.68 11.83 40.85 65.00 56.00/M | ECE-A1EKG150 | +105°C, the capacitor shall meet the following limits. 
25 22 B P918-ND- 36 1.68 11.83 40.85 65.00 56.00/M | ECE-A1EKG220 | Capacitance change: < +20% of the initial measured value. 
33 c P919-ND 44 2.22 15.68 54.15 86.00 74.00/M_ | ECE-A1EKG330 : « i ‘f 
47 D P945-ND 62 2.98 21.25 76.50 119.00 —111.00/M_ | ECE-A1EKGa70 | [27 9: < 200% of the initial specified value. 
68 D P946-ND 62 2.98 21.25 76.50 119.00 111.00/M_| ECE-A1EKG680 | DC leakage current: < the initial specified value. 
47 A P920-ND+ 32 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M | ECE-A1VKG4R7 | Anti-solvent: Can withstand circuit-board cleaning within 5 minutes in 
6.8 A P921-ND 32 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M | ECE-A1VKG6R8 | Freon TE, TES, or TP-35 at +40°C by dipping, steaming, or ultrasonic. 
10 B P922-ND- 34 1.68 11.83 40.85 65.00 56.00/M | ECE-A1VKG100 oe 
35 15 c P923-ND 44 2.22 15.68 54.15 86.00 74.00/M_ | ECE-A1VKG150 unit: in (mm) 
22 ic P924-ND- 45 2.22 15.68 54.15 86.00 74.00/M | ECE-A1VKG220 | | Size [Body Dia. Body Length 
33 D P947-ND 62 2.98 21.25 76.50 119.00 111.00/M | ECE-A1VKG330 | | code D x L 
47 D P948-ND 62 2.98 21.25 76.50 119.00 111.00/M_| ECE-A1VKG470 
0.4 A P925-ND- 30 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M_ | ECE-A1HKGOR1 A -157 (4) x .276 (7) 
0.15 A P926-ND 30 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M | ECE-AIHKGR15/| B | .197(5) x .276(7) (mm) 
0.22 A P927-ND- 30 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M | ECE-A1HKGR22 - 
0.33 A P928-ND+ 30 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M | ECE-A1HKGR33 | |_© | -248 (6.3) x 276 (7) Body Dia. OD 4 5 63 8 
0.47 A P929-ND- 30 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M_| ECE-A1HKGR47/| D | .315(8) x  .276(7) LeadSpace P 15 2 25 35 
0.68 A P930-ND 30 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M_ | ECE-ATHKGR68 
1 A P931-ND- 30 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M_ | ECE-A1HKGO10 
oe 15 A P932-ND 30 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M | ECE-A1HKG1R5 : 
22 A P933-ND+ 30 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M_ | ECE-A1HKG2R2 Vinyl Sleeve 
3.3 A P934-ND+ 32 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M_| ECE-A1HKG3R3 pdu------~ =o, 45 ® 
47 A P935-ND- 32 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M | ECE-ATHKG4R7| | — 
6.8 B P936-ND 35 1.68 11.83 40.85 65.00 56.00/M | ECE-A1HKG6R8| ! ’ 
10 c P937-ND+ 45 2.22 15.68 54.15 86.00 74.00/M | ECE-A1HKG100 |! ! Oo 
15 c P938-ND 46 2.22 15.68 54.15 86.00 74.00/M | ECE-A1HKG150] | 7 a 
22 D P939-ND 62 2.98 21.25 76.50 119.00 111.00/M | ECE-A1HKG220 | s==-===>= ae 
33 D P940-ND 62 2.98 21.25 76.50 119.00 111.00/M | ECE-A1HKG330 7 15 Ls 
* P900-KIT-ND Digi-Key® KG-Series Capacitors Kit 10 each of parts indicated. (180 pieces total) Notebook style storage case........... $34.95 
= ° ; 
COOPERBussmann PgwerStor’ Aecrogel Supercapacitors 


The PowerStor Aeroge! Capacitor is a unique, ultra-high capacitance device based on 
a novel type of carbon foam, known as carbon aerogel. Aerogel capacitors are similar 
to ultracapacitors and electrochemical double layer capacitors (EDLCs) and gold 
capacitors with the added benefit of low ESR. Temperature range: -25°C to + 70°C 


B Series — Features: + Higher energy density + Very low ESR » Low leakage 
currents + Long cycle life + 2.5VDC working voltage can be configured in series 
for higher voltage applications 


Applications: + Main power + Hybrid battery packs 
power 


+ Hold-up power + Pulse 


A Series — Features: + Ultra low ESR »* Low leakage current + Long cycle life 
+ High useable capacity * 2.5VDC working voltage can be configured in series 
for higher voltage applications 


P Series — Features: + Available in an ultra-low ESR version, PA or a low ESR but 
higher energy density version (PB) * 5.0VDC working voltage. 


Applications: + Pulse power + Hold-up power + DC/DC converters + Hybrid Applications: PB Series: + Memory, microprocessor or RTC backup 
battery packs + Valve and solenoid actuation PA Series: + Pulse power + Hybrid battery packs + Hold-up power 
Nominal Internal 
Working | Capac- Series Res. Dimensions (mm) Cooper/ 
Voltage | itance at 1KHz d iF Digi-Key Price Each Bussmann 
(DC) (F) (Q) D L (+0.02) | (+0.5) Part No. 1 10 100 Part No. 
Fig. 1 — A Series Supercapacitors 
47 150 8.5 21.0 -50 3.5 283-2497-ND. 2.40 2.20 1.80 A0820-2R5474 
25 d 090 10.5 22.3 60 5.0 283-2498-ND. 4.14 3.80 3.11 A1020-2R5105 
. 15 060 10.5 31.5 60 5.0 283-2499-ND. 5.70 5.23 4.28 A1030-2R5155 
4.7 025 16.5 38.0 80 7.5 283-2500-ND. 9.00 8.25 6.75 A1635-2R5475 
Fig. 1 — B Series Supercapacitors 
22 3.00 5:5. 12.0 50 2.0 283-2501-NDx 1.80 1.65 1.35 B0510-2R5224 
PowerStor Design Kits 1 400 8.5 13.5 50 3.5 283-2502-NDx 2.70 2.48 2.03 B0810-2R5105 
. 15 -300 10.5 14.4 60 5.0 283-2503-NDx 3.45 3.17 2.59 B1010-2R5155 
High power design kit for pulse and 22 200 85 | 21.0 50 3.5 283-2504-NDA 3.60 3.30 2.70 B0820-2R5225 
bridge power applications. 3.3 150 10.5 | 223 60 5.0 283-2505-ND A+ 4.14 3.80 3.11 B1020-2R5335 
PowerStor reference number PS-5903 25 47 150 8.5 | 31.0 50 3.5 283-2506-ND+ 4.47 4.10 3.36 B0830-2R5475 
4 Each of values indicated with « 6.8 100 10.5 | 31.5 60 5.0 283-2507-ND+ 4.83 4.43 3.63 B1030-2R5685 
283-2517-ND .! 10 060 13.5 28.4 60 5.0 283-2508-ND+ 5.52 5.06 4.14 B1325-2R5106 
22 040 16.5 38.0 80 7.5 283-2509-ND 10.78 8.87 6.95 B1635-2R5226 
High power design kit for bridge 33 .030 18.5 | 38.0 80 75 283-2510-ND 13.88 11.42 8.95 B1835-2R5336 
power and memory backup applications 50 025 185 | 42.0 80 75 283-2511-ND 17.19 14.14 11.08 B1840-2R5506 
PowerStor reference number PS-5904 
6 Each of values indicated with x, Nominal Internal 
plus 4 Each of values indicated with & Working | Capac- Series Res. Cooper/ 
283-2518-ND Voltage | itance at 1KHz Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Bussmann 
(DC) (F) (Q) A B C___|d (40.02) | P(+0.5) Part No. 1 10 100 Part No. 
High energy design kit for bridge, Figs 2 = Pisenes Supercapacitors 
+ eit A 10 10.0 5.5 10.8 12.5 5 7.3 283-2512-ND& 2.10 1.93 1.58 PB-5ROV104 
pulse and main power applications 
PowerStor reference number PS-5905 47 2.00 8.5 16.8 12.5 5 11.8 283-2513-ND& 2.70 2.48 2.03 PB-5ROV474 
6 Each of values indicated with + 5.0 1.0 1.00 8.5 16.8 21.5 5 11.8 283-2514-ND& 3.78 3.47 2.84 PB-5ROV105 
283-2519-ND 22 -300 8.5 16.8 21.5 5 11.8 283-2515-ND. 2.58 2.37 1.94 PA-5SROV224 
47 -200 10.5 20.8 21.5 6 5.3 283-2516-ND. 4.47 4.10 3.36 PA-5ROV474 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (t033) 699 


Panasonic SD Series Gold Capacitors 
SG Series Gold Capacitors Electric Double Layer Capacitors 


Features: + 30% smaller than SG series + Terminal solderability 95% 
Electric Double Layer Capacitors + Longer life than a secondary battery + Best choice for yA range IC 


memory back-up 


Specifications: 


pee Specifications: 
Operating Temp. Range: -25 to +70°C Operating Temperature Range: -25 to +70°C 
Rated Working Voltage: 5.5V DC Rated Working Voltage: 5.5V DC 
Nom. Capacitance Range: 0.022F to 1.0F (+20°C) Capacitance Tolerance: -20% to +80% 
Capacitance Tolerance: -20% to +80% 
i 1.0 a Temperature Characteristics: 
Case Code: A -< | Temperature Characteristics: 
C it Chi -25°C & 70°C: <+30% at 20°C 
Capacitance Change -25°C & 70°C: | <+30% at 20°C birteabacrr tien ea 30: ax a 30°6 
Internal Resistance — 25°C: <5X at 20°C i = 
5} ) } Sleeve Inflow Current at 70°C: <AX at 20°C 
Endurance: , 
200-4 -O19-4 Load Life Characteristics: ; ; L100 (after 1000 hrs. w/ rated volt. of 5.5V DC applied at 70°C.) 
(after 1000 hrs. with rated voltage of 5.5V DC applied at 70°C.) : Capacitance Change: +30% of initial measured value 
l i Capacitance Change: | <+30% of initial measured value Horizontal Internal Resistance: <4 times the initial specified value 
20. 0 2 a Internal Resistance: <4X of initial specified value 
CaseCode:B Inflow Current: <2X of initial specified value Nom.] Internal | Dim. A 
WV | Cap. | Resist. mm Digi-Key Price Each Panasonic 
Noma wincormal De | (F) [9 (1KHz) | (max.) | Part No. 1 10 100 1,000 | PartNo. 
Case | WV | Cap. Resist. | Digi-Key Price Each Panasonic Vertical 
Code DC (F) Q (1KHz) | Part No. al 10 100 1,000 | Part No. 0.022} <150 = P10789-ND 2.70 1.80 1.41 91 EEC-SOHD223V 
Vertical 0.047} <120 = P10790-ND 289 1.94 1.52 7 EEC-SOHD473V 
belch 55/010] <75 — | P10791-ND 289 1.94 152 97 | EEC-SOHD104V 
A 5.5 0.47 30 P6974-ND 6.64 5.29 4.15 2.66 | EEC-S5SR5V474 0.22 <75 — P10792-ND 3.16 2.10 1.65 1.06 EEC-SOHD224V 
A 5.5 1.0 30 P6975-ND 6.64 5.29 415 2.66 | EEC-S5R5V105 0.33 | _<75 = P11065-ND 291 223 1.75 1.42 | EEC-SOHD334V 
B 5.5 15 30 P11343-ND 7.64 6.08 4.76 3.05 | EEC-S5R5V155 Horizontal 
Horizontal 0.022| <150 5.5 | P10785-ND 270 1.80 1.41 91 | EEC-SOHD223H 
0.047} <120 5.5 P10786-ND 289 1.94 1.52 97 EEC-SOHD473H 
B 5.5 | 0.47 30 P6980-ND 6.64 5.29 4.15 2.66 | EEC-S5R5H474 5.5 | 0.10] <75 5.5 | P10787-ND 289 194 1.52 97 | EEC-SOHD104H 
B 5.5 1.0 30 P6981-ND 6.64 5.29 4.15 2.66 | EEC-SSR5H105 0.22 <75 6.0 P10788-ND 3.16 210 1.65 1.06 EEC-SOHD224H 
B 5.5 1.5 30 P11342-ND 7.64 6.08 4.76 3.05 | EEC-S5R5H155 0.33 <75 6.5 P11064-ND 2.91 2.23 1.75 112 EEC-SOHD334H 


HW Series Gold Capacitors Electric Double Layer Capacitors 


Sleeve 
@d 0,05 Nom. Internal 
| 4 E Dimensions (mm) wv Cap. Resist. Digi-Key Price Each Panasonic 
i e = oD L od P Dc (F) Q(1KHz) | Part No. al 10 100 1,000 | Part No. 
L +2 max uh aA 40.5 12.5 23 0.8 5.0 2.3 47 0.3 P11344-ND 3.64 3.13 2.45 1.57 EEC-HW0D475 
Specifications: 12.5 35 0.8 5.0 2.3 10.0 0.2 P11345-ND 4.72 4.05 3.17 2.03 EEC-HW0D106 
Operating Temperature Range: -25°C to +60°C 18.0 35 0.8 75 2.3 22.0 0.1 P11346-ND 8.11 6.95 5.45 3.49 EEC-HW0D226 
Rated Working Voltage: 2.3V DC 18.0 40 0.8 7.5 2.3 50.0 0.1 P11066-ND 10.26 8.80 6.89 4.41 EEC-HWOD506 
Terminal Polarity: (—) Negative 
Capacitance Range: 40°F to 70°F Warning: If the voltage balance beaks down, an over voltage condition could result. To prevent this from occurring, add a voltage dividing resistor in 
Self Discharge: 0.2 V.DC or Less parallel with each capacitor, allowing for the capacitor's leakage current. 
AL Series Gold Capacitors = ==": era ee pa eee 
A a Operating Temp. Range: -25 to +70°C (after 1000 hrs. with rated voltage of 2.5V DC applied at 70°C.) 
Electric Double Layer Capacitors Rated Working Voltage: 2.5V DC Capacitance Change: <+30% of initial measured value 
Nom. Capacitance Range: 0.22F to 10F (+20°C) Internal Resistance: 2X of initial specified value 
Sleeve Od Capacitance Tolerance: -20% to +80% Inflow Current: 2X of initial specified value 
‘a ae a © Shelf Life: The capaci imits for “Hi 
ae eee i pacitor shall meet the limits for “High Temperature 
Temperature Characteristics: Loading” after 1,000 hours exposure at +70°C with no voltage applied. 
|, Capacitance Change -25°C & 70°C: <+30% at 20°C Loading with Moisture: The capacitor shall meet the limits for “High 
L +2 maxe} Internal Resistance — 40°C: <8X at 20°C Temperature Loading” after 500 hours exposure at +55°C/90 to 95%RH 
Inflow Current at 70°C: <3X at 20°C with 2.5V DC applied. 
WV Capacitance Inflow Current* Internal Resist. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
Dc (F) (mA) Q.(1KHz) oD L od P Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
1.0 0.18 1.0 8.0 22 0.7 3.5 P6963-ND 4.15 3.21 2.52 1.61 EEC-A0EL105 
25 3.3 0.30 0.3 12.5 23 0.8 5.0 P6966-ND 5.22 4.04 3.17 2.03 EEC-A0EL335 
. 47 0.44 0.2 12.5 35 0.8 5.0 P6967-ND 6.11 4.73 3.71 2.37 EEC-A0EL475 
10 0.60 0.1 18.0 35 0.8 7.5 P6969-ND 8.71 7.43 5.82 3.73 EEC-A0EL106 


* Inflow current is measured after 90 minutes application of rated working voltage. In use, current will decrease to several V/A level after approx. 10 hrs. application of rated working voltage. 


NF Series Gold Capacitors Wet Type Electric Double Layer Capacitors 


Specifications: 
Gold capacitors provide super large capacitance by unique electrode 


icsulatin and miniaturization technology meeting the trend of compactness. Operating Temp: Range: eis 70°C 
Ste a Suitable for a memory back-up for CMOS type RAM in urge aege: : = nee 
microcomputers. Capacitance Tolerance: —20 ~ +80% 
Temperature Characteristics: 
Features: i 
‘ : . Capacitance Change: +30% at 20°C 
+ Along period memory backup is available by excellent self- Internal Resistance — 25°C: less than 5x at 20°C 
P6951-P11063 discharging characteristics. ; 2 Leakage Current at 70°C: less than 4x at 20°C 
+ Low profile design is 9.5 mm maximum in height and has a 2 ; 
standardized 5 mm terminal spacing. Load Life Char.: (after 1000 hrs. with rated voltage applied at 70°C.) 
§ + Superior to primary or second-ary batteries in operating Capacitance Change: +30% 
= temperature range, charge/ discharge characteristics, long time Internal Resistance: less than 4x 
reliability and performance stability. Leakage Current: less than 2x 
wv Cap. Capacitance Inflow Current Internal Resist. Dim. (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC Farads Range HA (30 min.) V (1KHz) L D Part No. i] 10 100 1,000 Part No. 
0.047 0.0376 ~ 0.0846 69 120 75 13.5 P6951-ND 2.91 2.50 1.96 1.25 EEC-F5R5U473 
0.1 0.08 ~ 0.18 100 75 7.5 13.5 P6952-ND 3.12 2.22 1.74 1.12 EEC-F5R5U104 
5.5 0.47 0.376 ~ 0.846 216 30 8.0 21.5 P6954-ND 7.11 5.34 4.18 2.68 EEC-F5R5U474 
1.0 0.8 ~ 1.8 315 30 8.0 21.5 P6955-ND 7.11 5.34 4.18 2.68 EEC-F5R5U105 
1.5 L227 385 30 8.0 21.5 P11063-ND 8.08 5.87 4.60 2.95 EEC-F5R5U155 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic. 1TS-Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors 


Insulated With Vinyl 


Saftey Polarity Bar 2040.1 
Vent___/ [ Sleeve Zo (079 £004) (G9, t-0.8(.032) 
4 1 Ko : ZO 
\ °9, wy) 032) 
\ LY by, 0.8~j-(.032) 
\ Cis, ]09 
Tie 
y ie 
15 
(.059) 


PC Board mounting Holes 
Specifications: 


TSW Series: Standard Type (16 ~ 250V/ -40 ~ +85°C/220 ~ 15,000yF) 
TSU Series: Miniaturized Type (16 ~ 250V/ -40 ~ +85°C/220 ~ 47,000y1F) 
(400 ~ 450V/ -25 ~+ 85°C/68 ~ 330LF) 
Large Can Type (16 ~ 250V/ -40 ~ +85°C/180 ~ 68,000uF) 
105°C Type (16 ~ 100V/ -40 ~ +105°C/470 ~ 33,000LF) 
Large Can Type (10 ~ 250V/ -40 ~ +105°C/180 ~ 68,000yF) 
Large Can Type (200 ~ 450V/-40 ~ +105°C/82 ~ 2,200yF) 


( 
Large Can Type (200 ~ 250V/ -40~ + 105°C/220 ~ 2,200yF) 
(400 ~ 450V/ -25 ~ +105°C/56 ~ 560uF) 
Large Can Type (160 ~ 250V/ -40 ~ +105°C/270~ 3,300uF) 
(350 ~ 450V/ -25 ~ +105°C/100 ~ 820yF) 
TSUQ Series: Large Can Type (160 ~ 250V/ -40 ~ +85°C/270 ~ 3,900uF) 
(350 ~ 450V/ -25 ~ + 85°C/82 ~ 1,000yF) 


TSUP Series: 
TSNH Series: 
TSHA Serie: 
TSHB Series: 


TSED Series: 


TSHC Series: 


Capacitance Tolerance (at 120Hz): 


CROSS REFERENCES 


PANASONIC TSU PANASONIC TSNH 
Ss Elna: LP; Marcon: FTW/FHW; Nichicon: UB/PS; Elna: LPS/LPJ; Marcon: FTU/FHU; Nichicon: GH/GL/GM; 
= Rubycon: LP/RP; Sprague: 80D; UCC: NVA. Rubycon: XLP/XRP; Sprague: 81D; UCC: KM. 
8 PANASONIC TSUP PANASONIC TSHA 
a Matsushita: TSUP; Nichichemi: SMH; Nichicon: LQ, Matsushita: TSHA; Nichichemi: KMH; Nichicon: GQ, 
is Rubycon: USP; Marcon: DWF & CEFHW; UCC: SMH; Rubycon: MXP; Marcon: DUF & CEFHU; UCC: KMH; 


Sprague: 82D; ICI: LPR/LUG Mepco: 3487. Sprague: 81D; Mepco: 3488. 


After the test, the capacitor shall meet the following limits: Capacitance change of +20% of initial measured 
value; DC leakage current less than initial limits; and D.F. less than 150% of initial limits. 


Ripple Voltage: The sum of the DC voltage plus the AC peak ripple voltage shall not exceed the rated DC 
voltage and there shall be no application of reversed voltage. 


Ripple Current (mA): 


Frequency (Hz): 50Hz 60Hz 120Hz 500Hz 1KHz 10 ~ S5OKHz 
16V ~ 100V: 0.93 0.95 1.0 1.05 1.06 1.15 
160V ~ 450V: 0.75 0.8 1.0 1.2 1.25 1.4 


D.C. Leakage Current: 
Measurements shall be made at rated working voltage at 20°C. The voltage shall be applied to the capacitor 
for a minimum period of 5 minutes before reading the leakage current. Maximum leakage current shall not 


Type: TSW TSU TSUP TSNH TSHA TSHB TSED TSHC TSUQ exceed the value given by the following formula: 16 ~ 100V: in case of C X V = 100,000UFV I = 0.01CVHA max. 
Tol.: —10 ~ +30% 420%  +20%  +20% 420%  +20% +20% 420% 420% in case of C X V = 100,000HFV | = 3 v C x VHA max. 160 ~ 450V: 1 = 3 v C x VHA max. where | = leakage 
current in mA, C = rated capacitance in uF V = DC rated WV in volts. 
Surge Voltage & Surge Voltage Test: The DC surge voltage is the maximum voltage to which the capacitor Load Life Test: 
should pe subjected. A Surge voltage listed pone applied n pled want a 1,000:ohm resistorate cycle'ci The capacitor shall be subjected to application of the DC rated voltage with full rated ripple current in the 
Op munutes “ON ahgd.o minutes “OPE repeated 1 000itinesiat 25-0; specified ambient temperature for the specified life period. The capacitor shall then be removed from the test 
chamber and stabilized at room temperature. After reaching temperature stability; the capacitor shall not 
Sarge Woheges a = = 2 = = a = ae ae a ae exceed the following specified values listed: Capacitance ‘change within +20% of the initial measured value. 
: D.F. 150% of the initial limits. DC leakage current <S initial limit 
Max. | 85° (rms) Max. | 85° (rms) 
DC(mA) | Ripple | Dimensions DC(mA)| Ripple | Dimensions 
W.V.| Cap. | Leakage | Current (mm) Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | Leakage | Current (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (yF) | Current |(120Hz)A| D L Part No. 1 10 50 200 | PartNo. DC | (uF) | Current |(120Hz) A] D [E Part No. 1 1050 200 | PartNo. 
TSW General Purpose +85°C (Not recommended for new design. Use TSU/TSUP series) 15000 1.46 5.26 20 40 P6864-ND 3.79 3.11 218 1.52 | EOO-SICP153AA 
35 | 1000| 035 | 1.35 | 22 25 | P65i1-ND 1.90 1.53 1.26 .82| ECET35RI02SW ba io oe 5 eee oe ee oes ied seated eh 
ioU General: Purmose 18267 2000/Hourtife 18000] 1.60 | 557 | 25 30 |  P6867-ND 4.00 3.29 230 1.60 | ECO-S1CP183CA\ 
4700) 0.75 20 | 22 25 P6445-ND 254 2.04 1.68 1.09 | ECES1CU472D 22000! 1.77 610 | 22 45 P6868-ND 438 3.60 252 1.76 | EOOSICP223BA 
16 | 6800] 0.98 23 22 31.5|  P6446-ND 313 251 206 1.35 | ECES1OU682E 22000 | 1.77 610 | 30 30 P6869-ND 484 397 278 1.94 | EOOS10P223Da 
22000 1.77 46 25 50 P6420-ND 5.19 426 3.58 2.50 | EOES10U223N 27000 1.97 6.31 25 «45 P6870-ND 513 4.21 2.95 2.06 | E0O-S1CP273CAl 
3300} 0.82 2.0 22 2 P6448-ND 3.11 249 2.05 1.34 | EOBS1BU832D 16 | 27000| 1.97 6.31 30 35 P6871-ND 5.38 4.41 3.09 2.15 | E0O-S1CP273DA| 
4700 1.02 2.0 22 31.5 P6449-ND 3.09 248 2.04 1.33 | EOBS1BU472E 33000 | 2.17 6.84 25 50 P6872-ND 482 4.09 294 2.21 | FOO-S1CP333CA) 
25 6800 1.23 29 22 40 P6475-ND 312 256 2.15 1.50 | ECE S1BU682G 33000 |__2.17 6.84 35-30 P6873-ND. 5.47 4.63 3.33 2.50 | EOO-S10P333EA 
10000 1.6 3.4 25 40 P6480-ND 3.85 3.16 2.65 1.85 | ECES1BU103M 39000 | 2.36 6.94 30 645 P6874-ND 5.75 4.87 3.51 2.63 | EOO-S10P393DA| 
22000 | 2.22 5.3 30-50 P6423-ND 6.24 5.28 456 3.42 | EOE S1BU223U 39000 | 2.36 6.94 35 35 P6875-ND 6.03 5.11 3.68 2.76 | EOO-S10P393EA 
3300 1.01 2.2 22 40 P6482-ND 3.26 2.61 2.14 1.40 | ECES1VU332E 47000 | 2.60 7.47 30 ©6050 P6876-ND 6.34 5.37 3.87 2.90 | EOO-S1CP473DA| 
4700 1.21 25 22 40 P6483-ND 345 2.77 2.27 1.48 | ECES1VU472G 47000 | 2.60 7.47 35 «40 P6877-ND 6.89 5.84 4.20 3.15 | EOO-S1CP473EA 
35 | 6800] 1.46 3.0 25 40 P6484-ND 3.85 3.16 2.65 1.85 | ECE-SiVU682M 56000] 2.83 873 | 35 45 P6878-ND 7.65 6.48 4.66 3.50 | EOO-S1CPS63EA 
10000 | 1.77 38 30 40 P6485-ND 4.85 3.98 3.34 2.33 | EOBSIVU103T 68000 |_3.12 9.05_| 35 50 P6879-ND_ 7.80_6.73 4.93 _3.88 | EOO-S10P683EA 
15000 |_ 2.17 47 | 30 50 P6425-ND 5.58 4.72 4.08 3,06 | EOES1VU153U 3300 | 0.86 168 | 22 2 P7348-ND 220 220 1.35 1.01 | BOOSIEP332BA 
2200| 0.99 19 | 22 31.5]  P6486-ND 319 256 210 1.37 | EOESIHU222E 4700 | 1.02 3.05 | 20 25 P6880-ND 3.00 246 1.73 1.20 | EOOSIEPA72AA 
3300} 1.21 22 | 22 40 |  P6487-ND 3.46 278 2.28 1.49 | EOESIHU332G 4700 ee pe os . Hee as ese ios mene sie ae 
so) a7) 1% es ie sgegen eee eee sel eee on 1.12 286 es 7 ear oh ah 13 1.15 EOS! EP562BA 
6800 1.74 3.3 30 40 P6489-ND 5.04 413 3.47 2.42 | EOES1HU682T 
too00) 212 | 43 | 30 50 | P6427-ND 5.78 489 4.23 3.17 | ECESIHUIO3U a bes ve = = Seay = an ee ise meee shaes 
15000 | 2.59 47 35 51 P6428-ND 7.72 6.66 5.85 4.61 | EOES1HU153Z 8200 135 357 20 40 P6884-ND 3.58 294 206 1.44 OO S1EP322AA 
1000 0.63 15: 22 25 P6490-ND 3.28 263 2.16 1.41 | ECES1JU102D 8200 1.35 357 25 (25 P6885-ND 352 289 202 141 ECO.S1EP822CA 
ae be i - . Sone ve =e Bra a Sas 10000 1.50 3.78 22. 35 P6886-ND_ 3.71 3.05 214 1.49 | EOO-S1EP103BA 
63 a ‘ i t : : 10000 1.50 3.78 30 «25 P6887-ND 4.06 3.33 234 1.63 | EOO-S1EP103DA) 
4700 1.63 29 25 50 P6493-ND 6.29 4.34 3.65 2.54 | EOESIJU472N 12000 1.64 4.10 22 40 P6888-ND 4.04 3.31 2.32 1.62 | EOOSIEP123BA 
6800 1.96 3.8 30 ©6550 P6494-ND 6.00 5.08 4.39 3.29 ) ECESIJU682U 25 | 12000 1.64 4.10 30 30 P6889-ND 438 3.60 252 1.76 | EOOSIEP123DA 
10000 2.38 4.2 3554 P6495-ND 7.78 6.71 5.90 4.64 | ECE S1JU103Z 15000 1.83 4.63 22 ©5650 P6890-ND 447 3.67 257 1.79 | EOOSIEP153BA 
100 3300 1.72 3.0 30 =650 P6429-ND 7.65 648 5.59 4.20 | EOES2AU332U 45000 1.83 4.63 30 30 P6891-ND 485 398 2.79 1.94 | FOO-SIFP153DA\ 
4700 2.05 3.4 35 51 P6430-ND. 9.25 7.98 7.01 5.52 | EOE S2AU472Z 48000 | 2.01 5.47 25 45 P6892-ND 5.09 4.18 293 2.04 | EOOSIEP183CA 
220 0.62 1.15 22 «31.5 P6540-ND 3.21 257 2.11 1.38 | ECE S2DU221E 18000 2.01 5.47 30 «35 P6893-ND 5.33 4.38 3.06 2.14 | EOOSIEP183DA) 
200 470| 0.91 17 25 40 P6542-ND 4.02 3.30 2.77 1.93 ) EOBS2DU471M 22000 | 2.22 6.10 2 50 P6894-ND 5.61 4.61 3.23 2.25 | EOOS1EP223CA 
680 1.10 215 30 40 P6544-ND 5.46 4.48 3.76 2.62 | EOES2DU681T 22000) 2.22 6.10 30 40 P6895-ND 5.09 4.32 3.11 2.33 | EOO-S1EP223DAI 
330 0.86 1.4 25 40 P6549-ND 427 3.51 2.95 2.05 | ECES2EU331M 27000 | _2.46 6.21 30. 45 P6896-ND_ 5.82 4.93 3.55 2.66 | EOO-S1EP273DAI 
250 470 1.02 17 30 40 P6551-ND 5.73 4.70 3.95 2.75 | ECE S2BU471T 27000 | 2.46 6.21 35 35 P6897-ND 6.11 517 3.72 2.79 | EOO-S1EP273EA 
680 1.23 215 30 ©6050 P6553-ND 6.24 5.28 4.56 3.42 | ECES2EU681U 33000 | 2.72 6.84 30 8650 P6898-ND 649 5.50 3.96 2.97 | EOO-S1EP333DA) 
1000 1.5 28 35 51 P6431-ND 8.09 685 5.92 4.44 | ECES26U102Z 33000 | 2.72 6.84 35 «40 P6899-ND 7.04 5.96 4.29 3.22 | EOO-S1EP333EA 
68) 0.49 4 2 2 P6432-ND 3.09 254 213 1.49 | ECES2GU680J 39000 | 2.96 7.36 35 «45 P6900-ND 7.03 6.06 4.44 3.49 | EOO-S1EP393EA 
400 100 0.6 59 2 315 P6433-ND 3.73 3.06 2.57 1.79 | ECES2GU101K 47000 |__3.25 8.00 35 50 P6901-ND 7.90 6.81 4.99 3.93 | EQO-S1EP473EA 
100} 0.60 59 | 22 40 P6533-ND 3.57 293 246 1.71 | ECES2GUI0IG 2200 | 0.83 152 | 22 25 P7351-ND 2.22 1.88 1.35 1.02 | EOO-S1VP222BA 
220| 0.88 95 | 30 40 P6435-ND 541 4.58 3.96 2.97 | EOEB-S2GU221T 3300 | 1.01 273 | 20 25 P6902-ND 3.02 2.48 1.74 1.21 | EOO-SIVP332AA 
47| 0.43 37 | 2 2 P6438-ND 3.12 256 215 1.50 | ECES2WU470J 3300] 1.01 229 | 22 2 P7352-ND 242 2.05 1.48 1.11 | EOO-S1VP332BA 
4sq| 100] 0.63 66 | 30 31.5] P6440-ND 484 397 3.33 232 | EOES2WUI0IR 3900) 1.10 294 | 20 30 |aRSoe 3.21 263 1.84 1.29 | FOO-SIVP392AA) 
220| 0.94 12 | 35 40 | P6442.ND 6.94 5.88 5.08 3.81 | ECES2WU221Y 3900 | _1.10 27 | 22 25 (MRE eSs:ne) 2168 2.16" 21.55) _ 117. BOO S1VP392BA. 
330| 1.15 | 14 | 35 51 |  P6443-ND 830 7.16 6.29 4.95 | ECE-S2WUB31Z 4700) 1.21 | 826 ) 20 35 al 280 196" 187; | OSI VRATEMA 
TSUP Miniaturized Size General Purpose +85°C, 3000 Hour Lifet phe ae be . re ee a re aes on 
4700 0.82 1.77 22 «25 P7345-ND 2.20 1.86 1.34 1.01 | EOO-S1CP472BA 35 5600 1.32 3.36 2 25 P6907-ND 403 3.23 221 144 EOO-S1VP562CA, 
6800] 0.98 | 315 | 20 25 | P6858-ND 2.99 245 1.72 1.20 | ECO-SICP682AA eso0| 146 | 3683 | 22 35 |  Peg0s-ND 371 304 213 1.49 | ECOSIVPsa2BA 
16 | 6800] 098 | 257 | 22 25 | P7346-ND 2.39 203 1.46 1.10 | ECO-SICP682BA ea00| 146 | 368 1 25.30 | P6909-ND 385 316 221 1.54 | ECOSIVPEB2CA 
8200] 1.08 347 | 20 30 P6859-ND 3.14 258 1.80 1.26 | EOO-S1CP8224A 3200! 1.60 400 | 22 40 P6910-ND 403 331 232 1.62 | EOOSIVP822BA 
8200 | 1.08 340 | 22 25 P7347-ND 250 212 1.53 1.15 | EOO-S1CP822BA 3200! 1.60 400 | 25 35 P6911-ND 448 343 240 1.68 | EOO-SIVP822CA 
10000 1.20 3.78 20 35 P6860-ND 3.34 2.74 1.92 1.34 | EOO-S1CP103AA 410000 1.77 442 22 45 P6913-ND 448 3.67 257 1.79 | EOO-S1VP103BA) 
16 10000 1.20 3.78 2 2 P6861-ND 3.78 3.03 2.07 1.35 | EOO-SICP103CA 410000 1.77 442 35 25 P6914-ND 5.33 4.37 3.06 2.13 | EOOSIVP103EA 
12000 1.31 4.52 20 «35 P6862-ND 3.47 2.85 2.00 1.39 | EOO-S1CP123AA 12000 1.94 5.05 2 45 P6915-ND 5.15 4.22 2.96 2.06 | E0O-S1VP123CA| 
12000 1.31 482 ep. Pe Rese S50. 288) 200. 180) eI Cnlee +t 2000 hour life for can sizes of 20mm diameter or length (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(to33) 701 


Panasonic. TS-Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont) 


Max. 85° (rms) Max. | 85° (rms) 
DC(mA) | Ripple | Dimensions DC(mA) | Ripple | Dimensions 
W.V.| Cap. |Leakage | Current (mm) Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | Leakage | Current (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (uF) | Current |(120Hz)A[_D CL Part No. 110 50 200 | PartNo. DC | (uF) | Current |(120Hz) A[- DL Part No. 110 50 200 | PartNo. 
12000] 1.94 5.05 | 35 30 P6916-ND 5.79 4.75 3.33 2.32 | EOO-SIVP123EA 1000 | 1.34 325 | 35 30 P6129-ND 5.37 4.55 3.27 2.46 | EOO-S2DP102EA 
15000 | 2.17 557 | 2 50 P6917-ND 5.60 4.59 3.22 224 | ECOSIVPI53CA 1200) 1.46 350 | 30 40 P7385-ND 5.44 4.60 331 2.49 | EOO-S2DP122Dx 
15000 | 2.17 557 | 35 30 P6918-ND 5.55 4.70 3.38 2.54 | EOOSIVPI53EA 1200] 1.46 350 | 30 45 P6130-ND 558 4.73 3.40 2.55 | EOO-S2DP122DA 
18000 | 2.38 5.68 | 30 45 P6919-ND 5.90 5.00 3.60 270 | EOO-SIVP183DA 1200} 1.46 350 | 35 30 P7386-ND 5.82 4.93 355 2.66 | EOO-S2DP122EX 
35 | 18000 | 2.38 5.68 | 35 35 P6920-ND. 6.19 5.24 3.77 2.83 | ECO-S1VP183EA 1200| 1.46 350 | 35 35 P6131-ND 5.97 5.06 3.64 2.73 | EOO-S2DP122EA 
22000 | 2.63 610 | 30 50 P6921-ND 6.39 541 3.90 2.92 | ECOSIVP223DA) | 200] 1500] 1.64 387 | 30 45 P7387-ND 630 533 3.84 2.88 | EOO-S2DP152Dx 
22000 | 2.63 610 | 35 40 P6922-ND 6.93 5.87 4.22 3.17 | ECOS1VP223EA 1500} 1.64 387 | 30 50 P6132-ND 655 5.54 3.99 2.99 | ECO-S2DP152DA 
27000 | 2.91 684 | 35 45 P6923-ND 7.09 612 448 3.53 | ECOS1VP273EA 1500} 1.64 387 | 35 35 P7388-ND 6.68 5.65 4.07 3.05 | ECO-S2DP152EX 
33000 |_ 3.22 7.15 | 35 50 P6924-ND. 8.05 6.94 5.09 4.00 | ECO-S1VP333EA 1500} 1.64 387 | 35 40 P6133-ND 693 587 422 3.17 | EOOS2DP152EA 
1500 | 0.82 124 | 22 25 P7354-ND 2.28 1.93 1.39 1.05 | EOO-STHP152BA 1800 | 1.80 432 | 35 40 P7389-ND. 7.60_ 6.43 4.63 3.47 | EOO-S2DP182EX 
2200 | 0.99 226 | 20 25 P6925-ND 3.09 2.54 1.78 1.24 | ECO-S1HP222AA 1800 | 1.80 432 | 35 45 P6134-ND 694 598 438 3.45 | ECO-S2DP182EA 
2200 | 0.99 182 | 22 25 P7355-ND 245 2.08 1.50 1.12 | ECO-S1HP222BA 2200 | 1.98 492 | 35 45 P7390-ND 8.60 7.28 5.24 3.93 | EOO-S2DP222EX 
2700 | 1.10 252 | 20 30 P6926-ND 3.29 2.70 1.89 1.32 | EOO-S1HP272AA 2200 |_ 1.98 492 | 35 50 P6135-ND 7.97 6.87 5.04 3.96 | EOO-S2DP222EA 
2700 | 1.10 223 | 22 25 P7356-ND. 2.62 2.22 1.60 1.20 | EOO-S1HP272BA 120| 0.51 O71 | 22 25 P7391-ND 234 1.99 1.43 1.08 | EOO-S2EP121BA 
3300 | 1.21 273 | 20 3 P6927-ND 3.54 2.90 2.03 1.42 | ECO-STHP332AA 150| 0.58 089 | 22 25 P7392-ND 247 2.09 1.51 1.13 | EOO-S2EP151BA 
3300 | 1.21 273 | 25. 25. P6928-ND. 3.48 2.85 2.00 1.39 | EOO-S1HP332CA 180 | 0.63 1.07 | 20 30 P7393-ND 273 231 1.67 1.25 | EOO-S2EP181AA 
3900 | 1.32 275 | 20 40 P6929-ND. 3.77 3.09 2.17 1.51 | EOO-SIHP392AA 180) 0.63 1.07 | 22 2 P7394-ND 262 2.22 1.60 1.20 | EOO-S2EP181BA 
3900 | 1.32 275 | 25 25 P6930-ND 3.68 3.02 2.12 1.48 | EOO-SIHP392CA 220 |__0.70 117 | 22) 2 P7395-ND 276 234 1.69 1.27 | EOO-S2EP221BX 
4700 | 1.45 3.03 | 22 35 P6931-ND 3.90 3.20 224 1.56 | EOOS1HP472BA 270 | 0.77 131 | 22 30 P7396-ND 297 252 1.82 1.36 | EOO-S2EP271BA 
4700 | 1.45 3.03 | 30 25 P6932-ND 4.28 3.51 246 1.71 | EOO-S1HP472DA 270} 0.77 1.31 2 25 P7397-ND 3.09 2.62 1.89 1.42 | EOO-S2EP271CA 
5600 | 1.58 342 | 22 40 P6933-ND 4.24 3.48 2.44 1.70 | EOO-S1HP562BA 330 | 0.86 175 | 22 35 P7398-ND 3.27 2.77 2.00 1.50 | EOO-S2EP331BA 
5600 | 1.58 342 | 30 30 P6934-ND 4.63 3.80 2.66 1.85 | EOOSIHP562DA 330 | 0.86 175 | 25 30 P7399-ND 3.34 283 2.04 1.53 | EOO-S2EP331CA 
50 | 6800] 1.74 3.85 | 22 50 P6935-ND 4.70 3.86 2.70 1.88 | EOO-SIHP682BA 390 | 0.93 191 | 22 40 P7400-ND 3.49 2.96 2.13 1.60 | EOO-S2EP391BA 
6800 | _ 1.74 3.85 | 30 30 P6936-ND. 5.07 4.16 2.92 2.03 | EOO-SIHP682DA 390 | 0.93 1.91 | 30 25 P7401-ND 3.80 3.22 2.32 1.74 | EOO-S2EP391DA 
8200 | 1.92 441 | 25 45 |  P6937-ND 5.37 4.41 3,09 2.15 | EOOSTHP822CA 470) 1.02 211 | 22 45 (Eee 3.85 3.26 2.35 1.76 | EOO-S2EP471BA 
8200 | 1.92 441 | 30 35 | P6938-ND 5.62 4.61 3.23 2.25 | EOO-SIHP822DA 470.) “1.02 211 | 30 25 (eae 416 3.52 254 1.90 | BOO-S2EPA71DX 
10000 | 2.12 497 | 25 50 | P6939-ND 5.01 4.25 3,06 2.29] ECOSIHPIO3CA) | 250] S60) 1.12 225 | 25 40 [ae 433 3.67 2.64 1.98 | BOO-S2EPS6ICK 
10000 | 2.12 497 | 35 30 | P6940-ND 5.71 4.83 3.48 2.61 | EOO-SIHP103EA 580 | _1.12 225 | 35 25 [ER/Z05-N) 4.91 4.16 3.00 _2.25 | EOO-S2EPS61EA 
12000 |_ 2.32 5.58 | 30 45 | P6941-ND 6.10 5.16 3.72 2.79 | EOO-SIHP123DA 680) 1.23 250 | 25 45 [BEER 480 4.06 2.93 220 | FOO-S2EP681CK 
12000] 232 | 558 | 35 35 | P6942.ND 638 5.40 3.89 2.92 | ECOSIHP123EA 680) 1.28 | 250 | 85 30 Tame 543 460 3.31 2.49 | BOO-SZEP6BIEA 
15000] 259 | 644 | 30 50 | P6943.ND 651 5.51 3.97 2.98 | EOOSIHP153DA 820) 1.35 | 250 | 90 40 ee BOG eee eee een |) Eo eeee a 
15000] 259 | 644 | 35 40 | Pé944-ND 7.41 627 452 3.39 | EOOSIHP153EA B20) 1.35 | 277 | 3 8 BOD ale: S60" 21d | Eee le. 
1000 | 284 | 694 | 35 45 |  Pé945-ND 7.51 648 4.75 3.73 | EOOS1HP183EA 1000 | 1:50). |} 1g62 | 30" 4S ee 845 5.46 3.93 2.95 | EOO-S2EP102DX 
22000 | 315 | 7.57 | 35 50 | P6946-ND 8.21 7.08 5.19 4.08 | EOO-S1HP223EA 1000) 150 | 382 | 3 3 ee Bec) 418" Sie | BOS eek 
680] 069 | 1.02 | 22 25 | P7357-ND 2.24 1.90 1.37 1.03 | EOOS1KP681BA 1200) 164 | 353 | 3 4 fe BO: (B00) “A 758.07)| EO See leek 
1000] 084 | 151 | 22 25 | P7358-ND 2.46 2.09 1.50 1.13 | EOO-SIKP102BA 1500 138 ae 3 2 a as _ ont +4 wenn 
1200] 092 | 181 | 22 25 | P7359-ND 255 216 1.56 1.17 | EOOSIKP122BA | os | 07 | a on ees Sein Se tak, Ao Sekonley 
1500 | 1.03 226 | 22 30 P7360-ND 282 239 1.72 1.29 | ECO-S1KP152BA Bail 09 aa eee eSERIND Bee 2087 ic). 408 Iie SeeSOEA 
1500 | 1.03 226 | 25 25 P7361-ND. 2.90 2.46 1.77 1.33 | ECO-S1KP152CA : é : oe ea 
82] 0.54 083 | 20 30 P6138-ND 3.37 2.77 1.94 1.35 | EOO-S2GP820AA 
1800 | 1.13 252 | 22 35 P7362-ND 3.04 2.58 1.86 1.39 | ECOS1KP182BA ao | os 63 (|. oo oe SS eaND 50. 274-1100 1132" EoD ScreooRh 
1800 | 1.13 252 | 25 30 P7363-ND 3.10 2.63 1.89 1.42 | ECO-S1KP182CA : : : a 
100 | 0.60 092 | 20 35 P6140-ND 3.63 2.98 2.09 1.45 | ECO-S2GPIO1AA 
2200 | 1.25 273 | 22 40 P7364-ND 3.31 2.81 2.02 1.52 | EOO-S1KP222BA 
100| 0.60 0.92 | 25 25 P6141-ND 3.60 2.96 2.07 1.44 | ECO-S2GPI01CA 
2200] 1.25 273 | 30 25 P7365-ND 3.60 3.05 2.20 1.65 | EOO-S1KP222DA 
120| 0.65 102 | 20 40 P6142-ND 3.90 3.20 224 1.56 | EOO-S2GPI21AA 
2700 | _ 1.39 278 | 22 45 P7366-ND. 3.68 3.12 225 1.69 | ECO-S1KP272BA 
120| 0.65 102 | 25 25 P7415-ND 3.30 2.79 2.01 1.51 | EOO-S2GP121CXx 
2700 | 1.39 278 | 30 30 P7367-ND 3.94 3.34 240 1.80 | ECOS1KP272DA 
80 120| 0.65 102 | 25 30 P6143-ND. 3.84_ 3.15 221 1.54 | EOO-S2GP121CA 
3300 | 1.54 321 | 22 50 P7368-ND 3.95 3.34 241 1.81 | ECO-S1KP332BA 
150 | 0.73 116 | 22 40 P6144-ND 422 3.47 243 1.69 | EOO-S2GP151BA 
3300 | 1.54 321 | 30 30 P7369-ND 427 3.62 2.61 1.96 | ECO-S1KP332DA 
150] 0.73 116 | 30 25 P6145-ND 451 3.70 2.59 1.81 | ECO-S2GPI51DA 
3900 | 1.67 359 | 25 45 P7370-ND 447 3.79 273 2.05 | ECO-S1KP392CA 40 | 080 jad |-oo" as P6146-ND 463 380 266 186 | FOOSSCPIsIBA 
3900 | _ 1.67 359 | 30 35 P7371-ND 4.76 4.04 2.91 2.18 | ECO-S1KP392DA 180! 0.80 1aa | 30 30 P6147-ND 490 402 282 196| EOOSSCPIBIDA 
4700 | 1.83 4.09 | 25 50 P7372-ND 4.88 4.13 2.98 2.23 | ECOOSIKP472CA| | 444} 559| 0.98 149 | 22 50 P6148-ND 523 429 3.01 209 | EOOSSCPO21BA 
4700 | 1.83 4.09 | 30 40 P7373-ND 5.21 4.41 3.18 2.38 | EOO-SIKP472DA 320 | 0.88 14913030 P6149-ND 543446 3.12 218] ECOS2CP221DA 
5600 | 2.00 455 | 30 45 P7374-ND 5.85 4.95 3.57 2.68 | EOO-SIKP562DA 270 | 0.98 te7 | 25 45 P6150-ND 502 425 306 230 | ECOS2CP27I0A 
5600 | 2.00 455 | 35 35 P7375-ND 6.14 5.20 3.75 2.81 | EOO-SIKP562EA 270| 098 te7 | 35 30 P6151-ND 558 472 340 255| EOOSSCPO7IEA 
6800 |_2.21 | 5.16 | 30 50 | _F7376-ND 648 5.49 3.95 2.96 | EOO-SIKPS82DA 330| 1.08 | 190 | 30 40 | P6152-ND 5.93 5.03 362 272 | ECOS2GP331DA 
6800 | 2.21 5.16 | 35 40 P7377-ND 7.06 5.98 4.31 3.23 | ECOSTKP682EA 330 | 1.08 490 | 35 30 P7416-ND 625 529 381 286 | EOOSSCP331EX 
8200 | 2.42 5.83 | 35 50 P7378-ND. 7.97 6.75 4.86 3.65 | ECO-S1KP822EA 330 | 4.08 190 13535 P6153-ND 625 530 3.81 2.86 | ECOSOGP331EA 
470 | 0.65 11 | 22 25 P7379-ND 231 1.96 1.41 1.06 | ECO-S2AP471BA 300! 1.18 213) 30 45 P6154-ND 657 557 401 3.01 | EOOSOGP391DA 
560 | 0.70 132 | 22 25 P7380-ND 2.41 2.05 1.48 1.11 | EOO-S2AP561BA 300! 418 213 | 35 35 P7417-ND 695 588 423 318 | EOOS2GP30IEX 
680 | 0.78 161 | 22 25 P7381-ND 256 217 1.56 1.17 | ECO-S2AP681BA 390! 418 213 | 35 40 P6155-ND 707 599 431 323 | EOOS2GP391EA 
1000 | 0.94 196 | 20 35 P6947-ND 3.54 2.91 2.04 1.42 | ECO-S2AP102AA 470 | 4.30 239 | 35 40 P7418-ND 798 675 486 365 | EOES2GP471EX 
1000 | 0.94 196 | 2 25 P6948-ND. 3.50__2.88 2.01 1.40 | EOO-S2AP102CA 470 | 4.30 239 | 35 45 P6156-ND 709 612 448 353 | EOOS2CPA7IEA 
1200 | 1.03 231 | 20 40 P6949-ND 381 313 219 1.53 | EOOS2AP1220A 560; 1.41 260 | 35 45 P7419-ND 888 752 541 406 | EOO-S2GPS561EX 
1200 | 1.03 231 | 25 30 P6990-ND 3.73 3.06 2.15 1.50 | ECO-S2AP122CA 560 | 1.41 269 | 35 50 P6157-ND 823 710 520 409 | EOO-S2GP561EA 
1500 | 1.16 257 | 22 40 P6991-ND 4.05 332 233 1.62 | ECO-S2AP152BA 680 | 1.56 300 | 35 50 P7420-ND 1060 897 646 4.85 | EOOS2CP6B1EX 
1500 | 1.16 257 | 30 25 P6992-ND 4.35 3.57 2.50 1.74 | EOO-S2AP152DA 331 0.36 041 | 22 25 P7421-ND 242 2.05 1.48 1.11 | ECO S2WP330BA 
1800 | 1.27 284 | 22 45 P6993-ND. 447 _3.67_2.57 1.79 | ECO-S2AP182BA 47| 0.43 059 | 22 25 P7422.ND 264 224 161 121 | EOOSSWP470BA 
joo | 1800) 127 | 284 | 90 90 pei 471 387 2.71 1.89 | EOO-S2AP182DA se; 047 | 070 | 20 30 | P7423-ND 285 241 1.74 1.30 | EOO-S2WPS60AA 
2200 | 1.40 314 | 22 50 P6102-ND 4.89 4.01 2.81 1.96 | EOO-S2AP222BA 56| 0.47 07 | 2 25 P7424.ND 279 236 170 128) ECOSSWPS60BA 
2200 | 1.40 3.14 | 30 30 P6103-ND 4.45 3.77 2.71 2.04 | EOO-S2AP222DA g2| 057 083 | 2 30 P7425-ND 325 275 198 149 | EOOS2WP820BA 
2700 | 1.55 371 | 25 45 P6104-ND 4.91 4.16 3.00 2.25 | ECO-S2AP272CA 9210.57 0.831 2525 P7426-ND 3.27277 2.00 1.50 | ECO S2WP820CA 
2700 | 1.55 371 | 30 35 P6105-ND. 5.00 4.24 3.05 2.29 | EOO-S2AP272DA joo] 063 093 | 22 35 P7427-ND 359 3.04 219 164| ECOSOWPIOIBA 
3300 | 1.72 4.06 | 25 50 P6106-ND 5.44 4.61 3.32 2.49 | EOO-S2AP332CA 120! 0.69 104 | 22 40 P7428-ND 392 3.32 239 179 | ECOSOWPI21BA 
3300 | 1.72 406 | 30 40 P6107-ND 5.73 4.85 3.49 2.62 | EOO-S2AP332DA 120! 0.69 404 | 30 25 P7429-ND 416 352 254 1.90| ECOSOWPI21DA 
3900 | 1.87 454 | 30 45 P6108-ND 6.36 5.39 3.88 2.91 | ECO-S2AP392DA 150 | 077 i19 | 22 50 P7430-ND 438 3.71 267 201 | EOOSOWPISIBA 
3900 | 1.87 454 | 35 35 P6109-ND 6.74 5.70 4.11 3.08 | ECO-S2AP392EA| | 4sq [1501 077 119 | 3030 P7431-ND 455 385 278 2.08 | EOOS2WPISIDAI 
4700 | _ 2.05 5.13 | 30 50 P6110-ND. 6.44 5.56 4.07 3.20 | EOO-S2AP472DA 180 | 0.85 135 | 25 40 P7432-ND 490 415 299 224] EOOS2WPI8ICx 
4700 | 2.05 513 | 35 40 P6111-ND 6.99 6.03 4.42 3.48 | ECO-S2AP472EA 80} 085 135 | 35 25 P7433-ND 557 472 340 255| EOOS2WPI8iEA 
5600 | 2.24 575 | 35 45 P6112-ND 7.83 6.76 4.95 3.89 | ECO-S2AP562EA 220} 0.94 155 | 25 45 P7434-ND 555 4.70 339 254] EOOSDWP221CX 
6800 |_2.47 660 | 35 50 P6113-ND. 7.92 6.98 5.22 4.33 | EOO-S2AP682EA 220} 0.94 155 | 35 30 P7435-ND 605 513 369 277 | ECOSQWP221EA 
150] 0.51 O71 | 22 25 P7382-ND 219 1.86 1.34 1.01 | EOO-S2DP151BA 270 | 1.04 1.78 | 30. 45 P7436-ND 650 550 3.96 297) ECO S2WP271DA 
220) 0.62 1.04 | 22 25 P7383-ND 237 2.01 1.45 1.09 | ECO-S2DP221BA 270} 1.04 178 | 35 30 P7437-ND 693 587 422 3.17] EOOSDWP271EX 
270) 0.69 1.44 20 «30 P6114-ND 3.08 2.53 1.77 1.24 | E0O-S2DP271AA 330) 1.15 2.01 30 50 P7438-ND 7.58 641 4.62 3.46 | EOO-S2WP331DA! 
270 | 0.69 14 220 25 P6115-ND 3.39 2.72 1.86 1.22 | EOOS2DP271BA 330) 1.15 2.01 35 «35 P7439-ND 813 688 4.96 3.72] ECES2WP331EX 
330 0.77 1.56 20. 35 P6116-ND. 3.29 2.70 1.89 1.32 | EOO-S2DP331AA 390 1.25 2.24 35 «45 P7440-ND 8.79 7.44 5.36 4.02 | EOO-S2WP391EA 
330 | 0.77 156 | 25 25 P6117-ND 3.25 2.67 1.87 1.30 | ECO-S2DP331CA 470 | 1.37 253 | 35 45 P7441-ND 10.48 887 6.39 4.79 | EOO-S2WP471EX 
390 | 0.83 168 | 22 30 P6118-ND 3.31 2.72 1.91 1.33 | ECO-S2DP391BA a7) 045 063 | 22 25 P7442-ND 3.32 281 202 1.52 | EOOS2HPA7OBA 
390 | 0.83 168 | 25 25 P6119-ND 3.44 2.82 1.98 1.38 | EOO-S2DP391CA 56} 050 070 | 22 30 P7443-ND 351 298 214 161 | EOOSOHPS60BA 
200 | 470} 0.91 185 | 22 35 P6120-ND 3.59 2.95 2.07 1.44 | ECO-S2DP471BA 63} 055 o7s | 22 35 P7444-ND 387 328 236 1.77 | EOOSHPS80BA 
470 | 0.91 185 | 30 25 P6121-ND. 4.11 3.37 2.36 1.65 | EOO-S2DP471DA 6s | 055 o7s | 25 25 P7445-ND 391 332 239 1.79 | EOOSHPSB0CA 
560 | 1.00 243 | 22 40 P6122-ND 3.77 3.10 2.17 1.51 | EOO-S2DP561BA 92| 060 ogg | 22 40 P7446-ND 421 357 257 1.93 | EOO-S2HP820BA 
560 | 1.00 243 | 30 25 P6123-ND 4.43 3.63 2.55 1.77 | ECO-S2DP561DA 821 0.60 088 | 25 30 P7447-ND 422 358 258 1.93 | EOOSCHP820CA 
680 | 1.10 268 | 22 45 P6124-ND 4.13 339 237 1.65 | ECO-S2DP681BA] | 500] 499] 67 099 | 22 45 P7448-ND 466 3.95 285 214| EOOSOHPIOIBA 
680 | 1.10 268 | 30 30 P6125-ND 479 3.93 275 1.92 | ECO-S2DP681DA 100! 0.67 099 | 25 35 P7449-ND 468 397 286 214] ECOSCHPIOICA 
820 |_ 1.21 293 | 25 45 P6126-ND. 4.69 3.85 270 1.88 | ECO-S2DP821CA 120| 0.73 113 | 22 50 P7450-ND 523 443 319 239 | ECOSOHPI21BA 
820 1.21 2.93 35 25 P6127-ND 5.66 4.64 3.25 2.27 | EOO-S2DP821EA 4120| 0.73 1.13 30 30 P7451-ND. 5.39 457 3.29 247 | EOOS2HP121DA 
1000 1.34 3.25 2 45 P7384-ND 4.35 3.68 265 1.99 | EOOS2DP102CX 150/ 0.82 4.29 2 «45 P7452-ND 5.96 5.05 3.63 2.73] EQOS2HPI51CA 
1000 1.34 3.25 25 «650 P6128-ND 452 3.83 2.76 2.07 | FOO-S2DP102CA 150 0.82 1.20 85 25 P7453-ND 6.60 5.59 4.02 3.02 | EOO-S2HPI51EA 
* Ripple Current at 105°C = ¢ 2000 hour life for can sizes of 20mm diameter or length. (Continued) 
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Panasonic. TS-Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (cont. 


Max. | 85° (rms) Max. | 85° (rms) 
DC(mA) | Ripple | Dimensions DC(mA) | Ripple | Dimensions 
W.V.| Cap. | Leakage | Current (mm) Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | Leakage | Current (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (uF) | Current |(120Hz)A; DL Part No. 110 50 __—-200 | Part No. DC | (uF) | Current |(120Hz)A] DL Part No. 110 50 200 | PartNo. 
180 | 0.90 138 | 25 50 P7454-ND 681 5.76 4.15 3.11 | ECO-S2HP181CA 1500 | 0.68 110 | 22 25 P7465-ND 288 231 1.58 1.03 | ECOSIVA152BA 
180 | 0.90 136 | 35 30 P7455-ND 7.28 6.16 4.44 3.33 | ECO-S2HPI81EA 2200} 0.83 148 | 22 25 P7466-ND 3412 250 1.72 1.12 | EOO-SIVA222BA 
220| 0.99 150 | 30 45 P7456-ND 7.91 6.70 4.82 3.62 | EOO-S2HP221DA 3300} 1.01 190 | 20 30 P6595-ND 3.19 262 1.83 1.28 | EOOSIVA332AA 
500] 220] 0.99 154 | 35 35 P7457-ND 8.28 7.01 5.05 3.79 | ECO-S2HP221EA 3300} 1.01 190 | 22 25 P6596-ND 3.44 2.76 1.89 1.23 | EOO-SIVA332BA 
270 | 1.10 1.76 | 35 40 P7458-ND 9.57 8.10 5.83 4.38 | ECO-S2HP271EA 3900 | 1.10 200 | 20 35 P6597-ND 3.37 2.77 1.94 1.35 | EOO-S1VA392AA 
330 | 1.21 199 | 35 45 P7459-ND 11.06 9.36 6.74 5.06 | ECO-S2HP331EA 3900] 1.10 200 | 22 30 P6598-ND 3.70 297 203 1.33 | ECO-S1VA392BA 
390 1.32 290 35 50 P7460-ND 12.75 10.79 7.77 5.83 | EOO-S2HP391EA 4700 1.21 2.20 20 40 P6599-ND 3.65 3.00 2.10 1.46 | EOO-S1VA472AA 
TSNH Long Life and High Ripple Current +105°C, 2000 Hour Life pile ia ye = ee eed o35 a or co hee 
ae aoe oe . a pees oo ae ae mabey gg |3600| 1.32 240 | 30 25 P6659-ND. 4.06 3.33 2.33 1.63 | ECO-S1VA562DA 
16 | 5000) 146 ase | 28° 60 Peay ast 707841 217/| (ESIORIEGN 6800 | 1.46 260 | 22 40 P6660-ND 4.11 337 236 1.65 | ECO-SIVA682BA 
seena | “47 ioe || “36° 60 es ea es aod Bae (SE Side 6800} 1.46 260 | 30 30 P6661-ND 4.41 3.62 253 1.77 | ECO-SIVA682DA 
sooo | 217 | ae | a5 st _| PoussnD 785 664 574 491 | eoRSIOSINZ g200| 160 | 290 | 95 25 | PasseND 522 425 300 209 | EDOSIVAQIEA 
3300 | 86 1.7 | 22 31.5) P6456-ND 3.07 246 2.02 1.32 | BOE SIBG332E 10000 | _1.77 3.20 | 25 45 P6664-ND 5.13 4.21 2.95 2.05 | EOO-SIVA103CA 
4700 | 1.02 22° | 22 40 P6457-ND 3.31 2.65 2.18 1.42 | ECESIEGA72G 10000 | 1.77 3.20 | 35 30 P6665-ND 571 4.69 328 229 | ECOSIVAI03EA 
25 | 6800] 1.23 26" | 25 40 P6458-ND 3.79 3.11 261 1.82 | EOE-S1EC582M 12000] 1.94 350 | 25 50 P6666-ND 5.60 4.59 3.22 224) EOOSIVAI23CA 
10000) 1.50 31° | 25 50 P6459-ND 4.69 3.85 3.24 2.25 | ECESIEGIO3N 12000 | 1.94 350 | 35 30 P6667-ND 6.35 5.21 3.65 2.54 | EOOSIVAI23EA 
22000 | _2.22 40° | 35 51 P6461-ND 8.16 6.91 5.96 4.47 | EOE-S1EG223Z 15000 | 2.17 390 | 30 45 P6668-ND 5.88 4.98 3.58 269 | ECOSIVAIS3DA 
2200 77 16" | 25 25 P6589-ND 297 2.38 1.96 1.28 | ECESIVG222J 15000 | 2.17 390 | 35 35 P6669-ND 6.17 5.23 3.76 282 | ECO-SIVAIS53EA 
35 | 6800| 1.46 29 | 25 50 P6465-ND 4.17 3.42 287 2.00 | ECES1VG582N 18000 | 2.38 430 | 35 40 P6670-ND 7.04 5.96 4.29 3.22 | EOO-SIVA183EA 
15000 | _ 2.17 39° | 35 51 P6467-ND 6.92 5.86 5.06 3.80 | FOE S1VG153Z 1000] 0.67 090 | 22 25 P7467-ND 291 234 1.60 1.05 | ECOSIHA102BA 
3300 | 1.21 23 25 40 P6470-ND 3.50 2.88 2.42 1.68 | ECES1HG332M 1500 | 0.82 1.25 | 22 25 P7468-ND 312 250 1.72 1.12 | ECO-SIHA152BA 
50 | 4700] 1.45 28 25 50 P6471-ND 4.26 3.49 2.94 2.05 | EOESIHGA72N 1800 | 0.90 150 | 20 30 P6672-ND 3.07 2.52 1.77 1.23 | ECO-SIHAI82AA 
10000 | 212 3.7 35 «5 P6473-ND 6.61 5.60 4.84 3.63 | ECESIHGI03Z 1800 | 0.90 1.50 22 25 P6673-ND 3.28 263 1.80 1.18 | EOO-S1HA182BA 
1000 | 0.63 13 22 315)  P6534-ND 3.02 242 1.99 1.30 | EOES1UGIOZE 2200 | 0.99 1.70 | 20 35 P6674-ND 3.26 2.68 1.88 1.31 | EOO-SIHA222AA 
2000) 41.14 20 25 «40 P6535-ND 350 288 242 1.68 | EOESIJC220M 2200 | 0.99 1.70 | 22 30 P6675-ND 357 286 1.96 1.28 | ECOS1HA222BA 
63 | 3300! 1.36 25 25 «50 P6536-ND 451 370 341 217 | ECEStUG332N 2700} 1.10 180 | 20 40 P6676-ND 3.50 2.88 201 1.40 | ECO-SIHA272AA 
4700) 163 29 30 50 P6537-ND 599 492 413 288 | ECESIJGI72U 2700} 1.10 180 | 25 25 P6677-ND 3.43 2.82 1.97 1.38 | EOO-S1HA272CA 
ooo | _196_| a3 _| os st (Rootes 700 500 518 965] REEStuoRZ saoo| 121 | 200 | 25 30 | PeGrOND 369 303 212 148 | EOOSIHARIZCA 
te ne i = o lets ee aa ie ie Be Sane 3900] 1.32 220 | 22 40 P6680-ND 388 3.19 223 1.56 | ECO-S1HA392BA 
100} 1000} 1.0 17 25 40 P6476-ND 412 3.38 2.84 1.98 | ECES2AG102M 50 pate re ao s e Bees io = oe be eteivcn 
2200 | 1.4 26 30 50 P6478-ND 6.92 5.86 5.06 3.80 | ECE-S1AG222U : ; ‘ : : : ; 
3300 | 1.72 2.0 3551 P6479-ND 8.33 7.18 6.31 4.97 | ECE-S2AG332Z bite ven 5a = = Beicae a ae spe fo Be oes 
a me s Fe a a a ae oa ee Be neat 5600 | 1.58 280 | 35 30 |  P6685-ND 541 4.44 3.11 2.17 | BOOSIHAS62EA 
‘ : - : at E 6800} 1.74 330 | 25 50 P6686-ND 5.20 4.27 2.99 2.08 | ECO-SIHAS82CA 
29) 470) 091 14) 2 50 P6556-ND 451 3.70 3.11 2.17 | BOB S2DGA7IN 6800] 1.74 3.30 | 35 30 P6687-ND 5.94 4.87 3.41 2.38 | EOO-S1HA682EA 
680 | 1.1 17 30__50 P6557-ND 5.85 4.80 4.03 2.81 | EOE-S2D@581U 8200] 1.92 3.60 | 30 45 P6688-ND 6.25 5.13 3.59 2.50 | EOO-S1HA822DA 
220} 07 1.05 ) 25 40 P6580-ND 3.87 318 267 1.86 | ECE-S2EG221M 8200 | 1.92 3.60 | 35 35 P6689-ND 5.61 4.75 3.42 2.57 | KOO-S1HA822EA 
250) 330] 0.86 1.25 | 25 50 P6581-ND 4.87 4.00 3.36 2.34 | ECES2EG331N 10000} 2.12 4.00 30 50 P6690-ND 5.89 4.99 3.59 2.69 | EOO-SIHAI03DA 
680 | 1.23 1.8 3551 P6583-ND 671 5.68 4.91 3.68 | ECES2EQ681Z 10000} 2.12 4.00 | 35 40 P6691-ND 642 5.43 3.91 294 | ECOSIHAI03EA 
47] 0.41 47 | 22 31.5]  P6584-ND 3.48 2.79 2.29 1.50 | ECES2GGA70E 12000} 2.32 450 | 35 45 P6692-ND 7.41 6.02 4.34 3.25 | ECO-SIHA123EA 
68 | 0.49 56 | 22 40 P6585-ND 3.25 267 2.24 1.56 | EOES2GG680G 15000 | 2.59 480 | 35 50 P6693-ND. 8.17 6.92 4.98 3.74 | ECO-SIHAI53EA 
400] 100] 06 69 | 25 40 P6586-ND 3.86 3.17 267 1.86 | ECES2GGI01IM 680 | 0.62 090 | 22 25 P7469-ND 289 231 1.59 1.04 | ECOSIJA681BA 
220| 0.88 1.0 30 50 P6587-ND 6.00 5.08 4.39 3.29 | ECES2GG221U 1000} 0.75 117 | 22 25 P7470-ND 3.07 246 1.68 1.10 | ECO-SIJA102BA 
330 | 1.08 12 35 51 P6588-ND 7.65 660 580 4.56 | ECES2GG331Z 1200} 0.82 140 | 20 30 P7471-ND 347 2.78 1.90 1.24 | ECOSIJA122AA 
TSHA Miniaturized Size, Long Life and High Ripple Current +105°C, 3000 Hour Lifet 1200) 0.82 140 | 2 2 ee 3.22 258 1.77 1.15 | ROOSNAIZ2BA 
1500 | 0.92 1.50 | 20 35 P7473-ND 3.69 2.95 2.02 1.32 | ECO-SIJAIS2AA 
S000) 068 | 100) 2 2 Bee 20S eer 156" 1.02') EO SICAReA 1500] 092 | 150 | 22 30 | P7474-ND 352 282 1.93 1.26 | ECOSTJATS2BA 
4700) 082 | 162) 2 2 Bee 3.03 243 1.67 1.00 | FOOSIGM72BA 1800 | 1.01 170 | 22 30 | P7475-ND 3.73 2.99 2.05 1.34) ECO-SIJA182BA 
6800 | 0.98 220 | 20 30 P6434-ND 3.07 2.52 1.77 1.23 | EOO-S1CA682AA 1800] 1.01 1.70 | 25 25 P7476-ND 3.83 3.07 2.10 1.37 | EOO-S1JA182CA 
6800 | 0.98 220 | 22 2 P6436-ND 3.28 2.63 1.80 1.18 | E0O-S1CA682BA 2200} 1.11 200 | 22 35 P7477-ND 4.03 3.23 2.21 1.44 | EOO-S1JA222BA 
8200 |__1.08 240 | 20 35 P6437-ND 3.25 2.67 1.87 1.30 | EOO-S1CA822AA 2200 | 1.11 2.00 | 25 30 P7478-ND 4.141 3.29 2.25 1.47 | EOO-S1JA2220A 
8200 | 1.08 240 | 22 30 P6441-ND 3.56 2.85 1.96 1.28 | EOO-S1CA822BA 2700| 1.23 220 | 22 40 P7479-ND 438 3.51 241 1.57 | ECOSIJA272BA 
10000 | 1.20 260 | 20 40 P6444-ND 3.48 285 2.00 1.39] ECOSICA103AA| | 63 | 2700) 1.23 220 | 30 25 P7480-ND 4.78 3.83 262 1.71 | EOO-S1JA272DA 
10000 | 1.20 260 | 25 25 P6460-ND 3.41 2.80 1.96 1.37 | ECO-SICA103CA 3300} 1.36 250 | 22 50 P7481-ND 479 3.83 263 1.71 | ECO-S1JA332BA 
12000 | 1.31 290 | 22 35 P6468-ND 3.56 2.93 2.05 1.43 | ECO-SICA123BA 3300} 1.36 250 | 35 25 P7482-ND 5.70 4.56 3.13 2.04 | EOO-S1JA332EA 
12000 |__1.31 290 | 30 25 P6477-ND 3.92 3.22 225 1.57 | EOO-SICA123DA 3900 | 1.48 270 | 25 45 P7483-ND 5.37 4.30 2.95 1.92 | EOO-S1JA392CA 
15000 | 1.46 3.20 30 30 P6541-ND 4.28 3.51 246 1.72 | EOO-SICAI53DA 3900} 1.48 2.70 3 ©6030 P7484-ND 6.12 4.90 3.36 2.19 | EOO-S1JA392EA 
416 | 18000} 1.60 3.50 22 45 P6543-ND 419 344 241 1.68 | ROO-S1CA183BA 4700 1.63 3.00 2 50 P7485-ND 5.84 4.67 3.20 2.09 | EOO-S1JA472CA 
18000 | 1.60 3.50 35 25 P6545-ND 5.05 4.14 290 2.02) EOOSICA183EA 4700 1.63 3.00 35 = 30 P7486-ND 6.68 5.35 3.66 239 | EOO-S1JA472EA 
22000 | 1.77 380 | 25 45 P6547-ND 486 3.99 279 1.95| EOOSICA223CA 5600) 1.78 330 | 30 45 P7487-ND 6.96 5.57 3.82 2.49 | EOO-SIJA562DA 
22000 | 1.77 380 | 35 30 P6550-ND 552 453 317 2.21 | EOOSICA223EA 5600| 1.78 330 | 35 35 P7488-ND 7.34 5.88 4.03 2.63 | FOO-S1JA562EA 
27000 | 1.97 420 | 25. 50 P6552-ND 5.36 4.40 3.08 215 | ECOSICA273CA 6800 | 1.96 3.60 | 30 50 P7489-ND 7.66 6.13 4.20 274 | EOO-SIJA682DA 
27000] 197 | 420 | 35 30 | Pé558-ND 610 5.01 351 244 | BCOSICA273EA Sono ae ve = z Eb aen os on be ee Bees 
eee lee peg | ees reser Oe ae ee oe ee 10000 | 2.38 4.40 | 35 50 P7492-ND 10.47 8.38 5.74 3.74 | ECO-SIJA103EA 
33000 | 2.17 470 | 35 35 P6560-ND 5.83 4.94 3.55 2.67 | EOO-S1CA333EA 
470 | 0.58 080 | 22 25 P7493-ND 292 234 1.60 1.05 | ECOSIKA471BA 
39000 | 2.36 510 | 30 50 P6561-ND 6.03 5.10 3.68 2.76 | EOO-S1CA393DA 600 | 0.69 H00: sep. i96 SSCUN) 316 253 473 113 | BOOSIKAGSIBA 
39000 | 2.36 510 | 35 40 P6562-ND 6.56 5.55 4.00 3.00 | ECO-S1CA393EA ‘ : : : : : 
pened ane al ee Pann 356) 1B 46h “a 54: | ERO SIONTSEA 820| 0.76 1.20 | 20 30 P7495-ND 3.62 2.90 1.99 1.30 | ECOSIKA821AA 
: : : sme : 820| 0.76 1.20 | 22 25 P7496-ND 3.28 2.63 1.80 1.18 | EOO-SIKA821BA 
56000 | _2.83 8.00 _| 35 50 {EIRG99g:N0) 2.77 658 4.73 3.55 | FOOSICAS63EA 1000 | 0.84 1.30 | 22 30 | P7497-ND 3.70 297 2.03 1.33 | FOO-S1KA102BA 
2200) 0.70 1.30 | 22 2 P7463-ND 281 226 1.55 1.01 | BOO-SIEA222BA 1000 | 0.84 130 | 25 25 P7498-ND 3.83 3.07 210 1.37 | EOOSIKA102CA 
3300 | 0.86 1.62 | 22 25 P7464-ND 3.03 2.43 1.66 1.09 | EOO-S1EA332BA 1200} 0.92 150 | 22 30 P7499-ND 388 3.11 213 1.39 | ECOOSIKA122BA 
4700 | 1.02 2.00 | 20 30 P6998-ND 3.09 2.54 1.78 1.24 | EOO-SIEA472AA 1200| 0.92 150 | 2 25 P7500-ND 3.92 3.14 215 1.41 | EOO-SIKAI22CA 
4700 | 1.02 2.00 | 22 25 P6566-ND 3.29 2.64 1.81 1.18 | EQO-S1EA472BA 1500} 1.08 170 | 22 35 P7501-ND 4.18 335 2.30 1.50 | KOO-SIKA152BA 
5600 | 1.12 220 | 20 35 P6567-ND 3.26 2.67 _1.87_1.31 | EOO-SIEAS62AA|] | | 1500 | 1.03 1.70 | 25 30 P7502-ND 4.44 3.56 2.44 1.59 | EOO-SIKA152CA 
5600 | 1.12 220 | 22 30 P6997-ND 3.57 2.86 1.96 1.28 | ECO-SIEA562BA 1800 | 1.13 1.80 | 22 40 P7503-ND 443 3.55 243 1.59 | ECOSIKA182BA 
6800 | 1.23 240 | 20 40 P6569-ND 3.47 2.85 2.00 1.39 | ECO-SIEA682AA 1800} 1.13 180 | 30 25 P7504-ND 480 3.85 264 1.72 | ECOSIKA182DA 
6800 | 1.23 240 | 25 25 P6570-ND 3.41 2.80 1.96 1.37 | ECO-S1EA682CA 2200} 1.25 210 | 22 45 P7505-ND 489 3.92 268 1.75 | ECO-SIKA222BA 
8200 | 1.35 270 | 22 35 P6571-ND 3.58 2.94 2.06 1.44 | ECO-S1EA822BA 2200} 1.25 210 | 35 25 P7506-ND 6.15 4.93 3.37 220 | ECO-SIKA222EA 
8200 |__1.35 270 | 30 25 P6572-ND 3.92 3.22 226 1.57 | EOO-SIEA822DA 2700 | 1.39 240 | 25 45 P7507-ND 5.69 4.55 3.12 2.04 | EOO-SIKA272CA 
5 410000 1.50 3.00 22 40 P6573-ND 3.80 3.12 219 1.52) EOO-SIEA103BA 2700 1.39 2.40 3530 P7508-ND 6.74 5.39 3.69 2.41 | EOOS1KA272EA 
40000 | 4.50 300 | 30 30 P6574-ND 425 348 244 1.70 | EOOSIEMO3DA 3300} 1.54 260 | 25 50 P7509-ND 6.23 4.99 342 223 | ECO-SIKA332CA 
42000 | 1.64 320 | 22 45 P6575-ND 427 350 245 1.71 | EOOSIEA23BA 3300} 1.54 260 | 35 30 P7510-ND 7.09 5.68 3.89 254 | EOO-S1KA332EA 
42000 | 1.64 320 | 35 25 P6576-ND 501 4.11 288 201 | EOOSIEAI23EA 4700} 1.83 330 | 30 50 P7511-ND 8.15 6.53 4.47 292 | ECO-SIKA472DA 
45000 | 1.83 360 | 25 45 P6577-ND 487 4,00 280 1.95 | ECOSIEAIS3CA 4700 | 1.83 3.30 _| 35 40 P7512-ND 8.90 7.12 4.88 3.18 | FOO-S1KA472EA 
15000 | 1.83 3.60 13530 P6578-ND 552 453 317 221 | ECOSIEAIS3EA 5600] 2.00 3.70 | 35 45 P7513-ND 9.84 7.87 5.39 3.52 | ECO-SIKA562EA 
1g000| 201 | 390 | 25 50 | P6996-ND 5.29 4.34 3.04 212) ECOSTEAI83CA a aa 3% s 2 see ue ae oe ae ena 
18000 | 2.01 3.90 | 35 35 P6590-ND 6.07 4.98 3.49 2.43 | ECO-SIEA183EA ; : : : ; : 
ono 2238 fea |" as ein 546 463 393 250| EoosiEapa| | 100| 47| 08 092 | 22 25 P7516-ND 3.41 249 1.71 1.11 | ECO-S2A471BA 
22000 | 2.22 430 | 35 35 P6592-ND 5.75 4.87 3.51 2.63 | EOO-S1EA223EA pa ee a os > Beecedes aa Ba nS 14a Ae oaaeien 
27000 | 2.46 480 | 35 45 P6593-ND 6.56 5.56 4.00 3.00 | ECO-S1EA273EA : : ° : . : 
33000 | 2.72 5.50 3550 P6594-ND 740 6.27 451 3.39 | EOO-SIEASS3EA * Ripple Current at 105°C = t 2000 hour life for can sizes of 20mm diameter or length (Continued) 
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Panasonic. TS-Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont, 


Max. | 85° (rms) Max. |85° (rms) 
DC(mA) | Ripple | Dimensions DC(mA) | Ripple | Dimensions 
W.V.| Cap. | Leakage | Current (mm) Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | Leakage | Current (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (uF) | Current |(120Hz)A[ DL Part No. 110 50 200 | PartNo. DC | (uF) | Current (120Hz) Al DL Part No. 110 50 200 | PartNo. 
820| 0.85 140 | 20 35 P6696-ND 3.53 290 2.03 1.42 | ECO-S2AAB21AA 82] 054 | 064 22-30 P10135-ND 3.59 2.95 2.07 1.44 | E0O-S2GB820BA 
820| 0.85 140 | 25 25 P6697-ND 338 277 1.94 1.35 | EKOO-S2AA821CA 100| 060 | 0.69 22 30 P10136-ND 3.93 3.23 2.26 1.58 | EOO-S2GBI01BA 
1000! 0.94 170 | 20 40 P9698-ND 382 314 220 153 | ECOSDAAT02AA 100| 060 | 0.69 25 25 P10137-ND 4.00 3.29 2.30 1.60 | ECOO-S2GBI01CA 
jooo | 0.94 ero: cos, 20 Seay) 360 296 207 144 | FOOSPAAtCOCA 120| 065 | 075 22 35 P10138-ND 4.29 352 2.47 1.72 | EOO-S2GBI21BA 
120| 065 | 0.75 25 30 P10139-ND 4.29 3.52 2.46 1.72 | EOO-S2GBI2Z1CA 
1200 | _1.03 180 | 22 40 P6700-ND 4.05 3.33 2.33 1.62 | EOO-S2AA122BA 150; 0.73 | 0.82 22 40 P10140-ND 482 395 277 1.93 | EOOS2GBI51BA 
1200) 1.03 1.80 | 30 25 P6701-ND 413 3.39 237 1.65 | FOO-S2AA122DA 150) 0.73 0.82 30. 25 P10141-ND 5.11 4.19 2.93 2.05 | EOO-S2GB151DA 
1500) 1.16 210 | 22 45 P6702-ND 4.49 3.69 2.58 1.80 | ECO-S2AA152BA 180| 080 | 0.90 22 45 P10142-ND 4.53 384 2.77 2.08 | EOO-S2GBI81BA 
1500) 1.16 210 | 35 25 P6712-ND 4.97 4.08 2.86 1.99 | ECO-S2AA152EA 180| 080 | 0.90 30 30 P10143-ND 4.74 4.01 2.89 2.17 | ECO-S2GBI81DA 
1800) 1.27 230 | 25 45 P6728-ND 470 386 270 1.88 | EoOSzaatgeca| | 400| 220| 0.88 1.00 25 45 P10144-ND 5.13 4.34 3.13 2.35 | EOO-S2GB221CA 
100} i809 | 4.97 230 | 35 30 P6806-ND 457 387 279 209 | EOOS2AM82EA 220 | 0.88 1.00 35-25 P10145-ND 5.77 489 3.52 2.64 | EOO-S2CB221EA 
200 | 4.40 Beg ost 6D Peg94:ND 452 383 276 207 | BODSPAAZDICA 270| 0.98 1.10 25 50 P10146-ND 5.92 5.02 3.61 271 | EOO-S2GB271CA 
270| 0.98 1.10 35 30 P10147-ND 6.39 5.41 3.90 292 | ECO-S2GB271EA 
2200) 1.40 260 | 35 30 P6995-ND 5.04 4.27 3.07 2.31 | EOO-S2AA222EA 330] 1.08 | 1.20 30 45 P10148-ND 6.29 5.43 3.98 3.13 | ECO-S2GB331DA 
2700 | 1.55 290 | 30 45 P6807-ND 5.26 446 3.21 241 | EOOS2AA272DA 330 | 1.08 1.20 3535 P10149-ND 6.63 5.72 4.19 3.30 | EOO-S2GB331EA 
2700} 1.55 290 | 35 35 P6808-ND 5.62 4.76 3.42 2.57 | EOO-S2AA272EA 390 | 1.18 1.30 30 50 P10150-ND 7.19 6.20 454 3.57 | ECOS2GB391DA 
3300 | 1.72 320 | 30 50 P6809-ND. 6.04 512 3.69 277 | ECO-S2AA332DA 390 | 1.18 1.30 35 40 P10151-ND 7.54 6.50 4.77 3.75 | ECO-S2GB301EA 
3300 | 1.72 320 | 35 40 P6810-ND 643 5.44 3.92 2.94 | ECO S2AA332EA 470 | 1.30 1.40 35 45 P10152-ND 8.37 7.22 5.29 4.16 | ECO-S2GBA71EA 
3000 | 1.87 360 | 35 45 P6811-ND 633 545 4.00 3.15 | ECOSPAA302EA 560 | 1.30 1.40 3550 P10153-ND 8.83 7.79 5.82 4.82 | ECO-S2GB561EA 
4700:| “2.05 30 |-35 50 PeB12-ND 787 678 497 391 | BOOSSAM72EA 82] 057 | 0.56 22 30 P10154-ND 4.18 3.43 2.40 1.67 | ECO-S2WB820BA| 
: : i : : i 100| 063 | 0.64 22 35 P10155-ND 4.65 3.82 2.67 1.86 | EOO-S2WBI01BA| 
100) 0.42 0.50 | 22 25 P7517-ND 279 224 1.53 1.00 | FOO-S2DA101BA 100} 0.63 0.64 25 «30 P10156-ND 456 3.74 2.62 1.83 | EOO-S2WBI101CA| 
150| 0.51 068 | 22 25 P7518-ND 3.07 2.46 1.68 1.10 | EOO-S2DA151BA 120| 069 | 072 22 40 P10157-ND 5.08 4.17 2.92 2.04 | ECO-S2WB121BA) 
220| 0.62 1400 | 20 30 P6813-ND 3.08 2.53 1.77 1.23 | EOO-S2DA221AA 120| 069 | 072 25 35 P10158-ND 5.01 4.11 2.88 2.01 | ECO-S2WB121CA] 
200 | 0.62 400 | 22 25 P6814-ND 338 271 185 121 | EOOS2DA221BA 150; 0.77 | 0.79 22 50 P10159-ND 5.86 4.80 3.36 2.34 | ECOS2WBI51BA| 
270| 0.69 110 | 20 35 P6815-ND 327 269 188 131 | ECOSSDAZ7IAA 150| 077 | 079 30 30 P10160-ND 5.15 4.37 3.14 236 | ECOS2WBI51DA) 
m70'|; 5069 q0@ |aoae Os SEEN 331272 1911.33 | EO SSDAOTICA 180| 085 | 087 25 45 P10161-ND 5.57 4.72 3.40 255 | ECOS2WBI81CA| 
450} 180) 0.85 | 0.87 30 35 P10162-ND 5.76 4.88 3.51 264 | ECOS2WBI81DA 
330 | 0.77 1.20 | 20 40 P6817-ND 3.49 286 2.01 1.40 | EOO-S2DA331AA 220| 0.94 | 1.00 25 50 P10163-ND 6.48 5.49 3.95 2.96 | ECO-S2WB221CA 
330] 0.77 120 | 25 25 P6818-ND 3.55 2.91 2.04 1.42 | ECO-S2DA331CA 220 | 0.94 | 1.00 30 40 P10164-ND 657 5.56 4.01 3.01 | ECOS2WE221DA 
390] 0.83 130 | 22 35 P6819-ND 3.61 2.96 2.07 1.45 | ECO-S2DA391BA 270} 1.04 | 1.19 30 45 P10165-ND 7.58 6.42 4.62 3.47 | ECOS2WB271DA 
390 | 0.83 130 | 30 25 P6820-ND. 4.02 3.30 2.31 1.61 | EOO-S2DA391DA 270| 1.04 | 1.19 35 35 P10166-ND 7.95 6.73 4.85 3.64 | ECO-S2WB271EA 
470) 0.91 140 | 22 40 P6821-ND 388 318 223 1.56 | ECOS2DM71BA 330 | 1.15 1.38 30 50 P10167-ND 8.12 7.01 5.13 4.04 | ECO-S2WB331DA) 
200) 470) 0.91 140 | 30 25 P6822-ND 433 356 249 1.74 | KOOS2DM71DA 330| 115 | 138 | 35 40 P10168-ND 8.37 7.22 5.29 4.16 | EOO-S2WB331EA| 
BBO 4100 4p |\so8 ae P5B23-ND 421 346 242 169 | FOOSSDASSIBA 390 | 1.25 1.55 35. 45 P10169-ND 9.36 8.07 5.91 4.65 | ECOS2WB391EA 
470|_1.37_| 1.74 3550 P10170-ND 12.55 11.06 9.93 8.22 | ECO-S2WB471EA 
560 | 1.00 150 | 30 30 P6824-ND 4.63 3.80 2.66 1.86 | EOO-S2DA561DA 05° (rms)| ESR 
680 | 1.10 170 | 25 40 P6825-ND. 4.78 3.93 2.75 1.92 | EOO-S2DA681CA Ripple | (max.) | Dimensions 
680] 1.10 170 | 30 30 P6826-ND 5.10 4.18 2.93 2.04 | EOO-S2DA681DA] |W.V.| Cap. | Current | @20°C (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
820] 1.21 2.00 | 25 50 P6829-ND 4.66 3.95 2.85 2.14 | FOO-S2DA821CA DC | (uF) ((120Hz) A/120HzQ [ DL Part No. 110 50 _200 | PartNo. 
820| 1.21 200 | 35 30 P6830-ND 517 4.38 3.15 2.37 | EOO-S2DA821EA TSED Very High Ripple Current +105°C, 3000 Hour Life 
1000) 1.34 220 | 30 45 P6831-ND 5.41 4.58 3.30 2.48 | ECO-S2DA102DA 270] 142 | 0.553 | 22 25 P11609-ND 3.00 240 1.97 1.29 | EET-ED2D271BA 
1000 | 1.34 220 | 35 35 P6832-ND. 5.85 4.95 3.57 2.68 | ECO-S2DA102EA 330] 156 | 0.452 | 22 30 P11610-ND 3.11 249 2.05 1.34 | FET-ED2D331BA 
1200 | 1.46 2.30 30 50 P6833-ND 6.14 520 3.74 281 | EOOS2DA122DA 390 1.71 0.383 22 30 P11611-ND 3.37 2.70 2.22 1.45 | EET-ED2D391BA 
4200) 1.46 230 | 35 40 P6834-ND 653 5.53 398 299 | EOOS2DAIZ2EA 390] 1.71 | 0.383 | 25 25 P11612-ND 3.44 2.76 2.27 1.48 | FET-ED2D391CA 
1500 | 1.64 250 | 35 50 P6825-ND 685 591 433 341 | EOOSSDATS2EA 470 |_ 1.85 | 0.317 | 22 35 P11613-ND 3.18 261 2.20 1.53 | FET-ED2D471BA 
470 | 185 | 0317 | 2 30 P11614-ND 3.20 2.63 2.21 1.54 | EET-ED2D471CA 
33] 0.34 030 | 22 25 (Reh 3.17 254 1.74 1.14 | FOO-S2GAS30BA 560) 214 | 0266 | 22 40 | PI1615-ND 343 282 237 1.65 | EET-ED2D561BA 
47) 0.41 043°) 22 25 P7520-ND 3.45 2.77 1.90 1.24 | EOO-S2GA470BA 560| 214 | 0.266 | 25 30 P11616-ND 3.46 2.84 2.38 1.66 | FET-ED2D561CA 
56 | 0.44 051 | 20 30 P6836-ND 3.23 2.65 1.86 1.30 | EOO-S2GA560AA 560] 214 | 0.266 | 30 25 P11617-ND 4.65 381 3.21 2.23 | ET-ED2D561DA 
56] 0.44 051 | 22 25 P6837-ND 3.16 2.60 1.82 1.27 | EOO-S2GA560BA 680 | 242 | 0.219 | 22 45 P11618-ND 3.77_3.09 2.60 1.81 | FET-ED2D681BA 
68| 0.49 056 | 20 35 P6838-ND 3.46 2.84 1.99 1.39 | EOO-S2GA680AA 680] 242 | 0.219 | 25 35 P11619-ND 3.81 3.12 2.63 1.83 | EET-ED2D681CA 
68 | 0.49 056 | 25. 25 P6839-ND 342 2.81. 1.97 1.37 | KOO S2GABB0CA, 680] 242 | 0.219 | 30 30 P11620-ND 4.65 382 3.21 2.24 | EET-ED2D681DA 
g2| 054 oes | 20 40 P6840-ND 369 303 212 148 | Eo0secag20aa| | 200] 820] 263 | 0.182 | 22 50 P11621-ND 418 343 2.89 2.01 | FET-ED2D821BA 
| 054 Ged. |coe «58 P6S41.ND 367 301 211 147 | BOOSSCARDOCA 820] 263 | 0.182 | 25 40 P11622-ND 418 343 2.88 2.01 | FET-ED2D821CA 
820| 263 | 0.182 | 30 30 P11623-ND 4.63 3.80 3.19 2.23 | FET-ED2D821DA 
100 | 0.60 069 ) 22 35 P6842-ND 3.95 3.24 227 1.58 | EOO-S2GAI01BA 820, 263 | 0.182 | 35 25 P11624-ND 5.82 4.77 4.01 2.80 | EET-ED2D821EA 
100 | __0.60 0.69 | 25 30 P6843-ND 3.96 3.25 2.28 1.59 | EOO-S2GA101CA 1000 | 284 | 0149 | 25 45 P11600-ND 4.84 3.97 3.34 2.33 | EET-ED2D102CA 
120| 0.65 075 | 22 40 P6844-ND 4.26 3.49 245 1.71 | EOO-S2GA121BA 1000} 284 | 0149 | 30 35 P11601-ND 5.66 4.64 3.90 272 | EET-ED2D102DA 
120| 0.65 0.75 | 30 25 P6845-ND 454 3.72 261 1.82 | EOOS2GM21DA 1000} 284 | 0149 | 35 30 P11602-ND 5.76 4.73 3.97 277 | EET-ED2D102EA 
400 150 0.73 0.82 22 50 P6846-ND 485 3.98 2.79 1.94 | FOO-S2GA151BA 1200 3.13 0.124 30. 40 P11603-ND 5.75 4.72 3.96 2.76 | EET-ED2D122DA 
150} 0.73 os2 | 30 30 P6847-ND 503 413 289 201 | EOOS2GAIS1DA 1200; 3.13 | 0.124 | 35 35 P11604-ND 5.29 4.48 3.87 291 | EEI-ED2DI22EA 
180} 0.80 ose | 25 45 p6848-ND 533 437 306 213 | EOOS2GAIBICA 1500} 3.56 | 0.099 | 30 50 P11605-ND 5.82 4.93 4.26 3.20 | EET-ED2D152DA 
1500} 3.56 | 0.099 | 35 40 P11606-ND 6.13 5.19 4.48 3.36 | EET-ED2D152EA 
180) 0.80 | 0.90 |) 35 25 | }RSERS ND 5.14 436 3.14 235 | EOOSIGAISIEA 1800| 384 | 0083 | 35 45 | P11607-ND 681 577 4.98 3.74 | EET-ED2D182EA 
220 | 0.88 1.00 | 25 50 P6850-ND 5.21 441 318 2.38 | E0O-S2GA221CA 2200 | 4.12 | 0.068 | 35 50 P11608-ND 8.16 6.91 5.97 4.48 | EET-ED2D222EA 
220) 0.88 1.00 | 35 30 P6851-ND 5.68 4.81 3.46 2.60 | KOO-S2GA221EA 220 | 1.28 0678 | 22 30 P11628-ND 3.31 265 2.18 1.42 | EET-ED2E221BA 
270| 0.98 110 | 30 45 P6852-ND 6.04 5.12 3.69 277 | EOOS2GA271DA 270| 1.42 | 0.553 | 22 30 P11629-ND 3.18 261 2.19 1.53 | EET-ED2E271BA 
270 | 0.98 110 | 35 35 P6853-ND. 6.40 5.42 3.90 2.93 | EOO-S2GA271EA 270} 142 | 0553 | 25 25 P11630-ND 3.24 2.66 2.24 1.56 | EET-ED2E271CA 
330 | 1.08 120 | 30. 50 P6854-ND 7.01 5.94 4.28 3.21 | EOOS2GA331DA 330] 1.64 | 0.452 | 22 35 P11631-ND 3.49 2.86 2.40 1.68 | FET-ED2E331BA 
330 | 1.08 420 | 35 40 P6855-ND 739 625 450 3.38 | ECOSOGA331EA 330| 156 | 0.452 | 25 30 P11632-ND 3.52 2.89 2.43 1.69 | EET-ED2E331CA 
3900 | 1.72 | 0.383 | 22 40 P11633-ND 3.78 3.10 261 1.82 | EET-ED2E391BA 
390] 1.18 130 | 35 45 P6856-ND 7.35 634 4.64 3.65 | ECO-S2GA391EA 
390] 1.71 | 0.383 | 25 30 P11634-ND 3.81 3.13 2.63 1.83 | FET-ED2E391CA 
470 | _ 1.30 140 | 35 50 ERRSeogNy 859 7.41 543° 4.27 | EOOS2GM71EA 390] 1.71 | 0383 | 30 25 | P11635-ND 4.05 3.32 279 1.95 | EET-ED2E391DA 
TSHB Compact Size, Long Life and High Ripple Current +105°C, 3000 Hour Life 470 1.85 0.317 22 «45 P11636-ND 416 3.41 2.87 2.00 | EET-E&D2E471BA 
300] 0.83 130 | 22 30 P10106-ND 351 288 202 1.41 | EOoSepB3—1BA| | 259 |_470| 1.85 | 0317 | 25 35 P11637-ND 4.22 3.46 2.91 2.03 | FET-ED2E471CA 
470 | 185 | 0317 | 30 30 P11638-ND 4.88 4.00 3.36 2.34 | EET-ED2E471DA 
390 | 0.83 130 | 25 25 P10107-ND 3.74 3.07 2.15 1.50 | EOO-S2DB391CA 560| 214 | 0266 | 25 40 P11639-ND 466 383 322 224) EELED2ESGICA 
470) 0.91 140 | 22 35 | PI0108-ND = 3.83. 3.15 2.20 1.54 | EOO-S2DB471BA 560| 214 | 0266 | 30 30 | P11640-ND 532 436 367 256 | EET-ED2ES61DA 
470 | 0.91 140 | 25 30 P10109-ND 3.99 3.27 2.29 1.60 | FOO-S2DB471CA 680 | 2.42 0219 | 25 45 P11641-ND 5.23 4.29 3.60 2.51 | EET-ED2E681CA 
560 | 1.00 150 | 30 25 P10110-ND 4.63 3.80 2.66 1.85 | ECO-S2DB561DA 680 | 242 | 0.219 | 30 35 P11642-ND 5.92 4.86 4.08 2.84 | EET-ED2E581DA 
820] 1.21 200 | 25 45 P10111-ND 454 384 277 2.08 | ECO-S2DB821CA 680] 242 | 0.219 | 35 30 P11643-ND 6.04 4.95 4.16 2.90 | EET-ED2E681EA 
820] 1.21 200 | 35 25 P10112-ND 517 4.38 3.15 237 | EOOS2DB821EA 820] 263 | 0.182 | 30 40 P11644-ND 5.63 4.77 4.12 3.09 | EET-ED2EB21DA 
200} 1000} 134 | 220 | 25 50 | PIO113ND 519 439 316 237 | EOO-S2DB102CA 820) 263 | 0182 | Sb 35 ome O74 487 4.20 3.15 | EET ED2ERZIEA 
tooo | 1.34 220 | 35 30 P10114-ND 576 488 351 264 | EOOSSDBI02EA 1000} 284 | 0149 | 30 50 P11625-ND 6.11 5.17 4.47 3.35 | EET-ED2E102DA 
1000 284 | 0.149 | 35 40 P11626-ND 6.42 5.44 4.70 3.52 | EET-ED2E102EA 
1200 |_1.46 230 | 30 40 [EERIONE: NORE 5.68 481 3.46 2.60 | FOO-S2DB122DA, 1500} 3.56 | 0.099 | 35 50 | P11627-ND 7.88 6.79 5.97 4.70 | FET-ED2E152EA 
1200] 1.46 230) 35 35 P10116-ND 6.44 5.46 3.93 2.95 | EOO-S2DB122EA 82] 0.80 1617 | 22 25 P11667-ND 349° 2.79 230 1.50 | EET-ED2G820BA 
1500 | 1.64 2.50 30-50 P10117-ND 7.00 5.93 4.27 3.20 | FOO-S2DB152DA 100} 0.91 1.326 22 30 P11646-ND 3.29. 2.70 2.27 1.58 | EET-ED2G101BA 
1500 | 1.64 250 | 35 40 P10118-ND 7.37 6.24 4.49 3.37 | EOO-S2DBI52EA 100 | 0.91 1.326 | 25 25 P11647-ND 3.33 2.74 2.30 1.60 | EET-ED2GI01CA 
1800 1.80 2.70 35 «45 P10119-ND 742 640 4.69 3.69 | EOO-S2DB182EA 150 1.07 0.884 22 «40 P11648-ND 4.01 3.29 2.76 1.93 | EET-ED2G151BA 
2200 | 1.98 290 | 35 50 P10120-ND 879 758 5.55 4.37 | KOOS2DB222EA 150| 1.07 | 0884 | 25 30 P11649-ND 4.02 3.30 2.77 _ 1.93 | FET-ED2G151CA 
330 | 0.86 420 12530 P10121-ND 425349 2.45 1.70 | ECO S2EB3310A 150 | 1.07 | 0884 | 30 25 P11650-ND 480 394 3.31 231 | EE-ED2GI51DA 
a90i|| 088 disp -||ao>. om Pioiz2.ND 490 402 281 196 | OOSSEBGOIDA 180} 112 | 0737 | 22 45 P11651-ND 4.44 3.64 3.06 2.13 | FET-ED2G181BA 
i : : : : 180} 112 | 0737 | 25 35 P11652-ND 4.47 3.67 3.08 2.15 | FET-ED2G181CA 
470) 1.02 140 | 22 50 P10123-ND 5.11 4.19 2.94 2.05 | EOO-S2EB471BA 180| 112 | 0737 | 30 30 P11653-ND 5.23 4.29 3.61 251 | EET-ED2G181DA 
470 | 1.02 140 | 30 30 P10124-ND 457 3.87 2.79 2.09 | EOO-S2EB471DA 220| 142 | 0.603 | 22 50 P11654-ND 5.09 4.17 3.51 2.44 | FET-ED2G221BA 
560 | 1.12 150 | 25 45 P10125-ND 4824.09 2.94 2.21 | EOO-S2ER561CA| | 400 220; 1.42 | 0603 | 25 40 P11655-ND 5.03 4.13 3.47 2.42 | EET-ED2G@221CA 
560 | 1.12 150 | 35 25 P10126-ND 545 4.61 3.32 2.49 | ECO-S2EBS61EA 220] 1.42 | 0.603 | 30 30 P11656-ND 546 4.48 3.77 2.62 | EET-ED2G221DA 
250 680 1.23 1.70 25 50 P10127-ND 5.55 4.70 3.39 2.54 | EOO-S2ER681CA 220 1.42 0.603 35 25 P11657-ND 5.96 4.89 4.11 2.86 | FET-ED2G221EA 
680 | 1.23 170 | 35 30 P10128-ND 603 511 368 276 | EOOS2ER681EA 270| 156 | 0491 | 25 45 P11658-ND 5.76 4.72 3.97 277 | EET-ED2G271CA 
g20| 1135 20 | 30 45 P10129-ND 641 543 391 293 | EOOS>ERS21DA 270| 1.56 | 0.491 | 30 35 P11659-ND 5.65 4.79 4.13 3.10 | EET-ED2G271DA 
270| 156 | 0491 | 35 30 P11660-ND 5.67 4.81 4.15 3.12 | EEI-ED2@271EA 
820 | 1.95 200 | 35 35 | PIOIS0OND 6.77 5.73 4.13 3.10 | FOO-S2EB821EA 330 1.71 | 0402 | 30 40 | Pt1661-ND 6.07 5.14 4.44 3.33 | EET-ED2G331DA 
1000} 1.50 220 | 30 50 P10131-ND 7.43 6.29 4.53 3.40 | EOO-S2EB102DA 330] 1.71 | 0.402 | 35 30 P11662-ND 6.35 5.38 4.65 3.49 | EET-ED2G331EA 
1000 | 1.50 220 | 35 40 P10132-ND 7.82 6.63 4.77 3.58 | FOO-S2EB102EA 390 | 1.85 0340 | 30 45 P11663-ND 7.20 6.10 5.27 3.95 | EET-ED2G391DA 
1200} 1.64 230 | 35 45 P10133-ND 8.93 7.70 6.77 5.33 | EOO-S2EB122EA 390 | 1.85 | 0.340 | 35 35 P11664-ND 7.13 6.04 5.22 3.91 | EET-ED2G391EA 
1500 | 1.83 250 | 35 50 P10134-ND 9.54 8.22 6.02 4.74 | ECO-S2EBI52EA (Continued) 
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Panasonic. TS-Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont) 


105° (rms)| ESR 105° (rms)| ESR 
Ripple | (max.) | Dimensions Ripple | (max.) / Dimensions 
W.V.| Cap. | Current | @20°C (mm) Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | Current | @20°C (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
De | (uF) |(120Hz) a|120H#z20 [DL Part No. 1 10 50 200 | PartNo. DC | (uF) [(120Hz) A/120Hz0 [DL] __ PartNo. 1 10 50 200 | PartNo. 
TSED Very High Ripple Current +105°C, 3000 Hour Life 220| 1.00 | 0754] 22 95 | Pt1784ND 411 337 283 1.97] EET-HCov221BA 
4oo| 470 | 2.01 0.282] 35 40 P11665-ND 8.24 697 6.02 4.52 | EET-ED2GA71EA 220) 1.00 0.754) 25 30 P11785-ND 412 3.38 2.84 1.98 | EET-HC2V221CA 
560 | 2.35 0.237 | 35 45 P11666-ND 8.37 7.22 6.35 4.99 | EET-ED2G561EA eu ie net - 2 eas poe re eau oH Oe Gk 
= nee pe S a ae ae ee oo ie SE ESONEA 330| 1.20 0.502 | 25 40 P11788-ND 5.25 4.31 3.62 2.52 | EET-HO2V331CA 
ea | 076 1950 | 25 25 |) RilegsND | 329 270 227 158 | BEREDOWeROCA 330} 1.20 | 0502; 30 30 | P11789ND 593 486 4.09 285| EET-HC2V331DA 
a5: Cine te17 | 2 30 MERE 350 297 241 Les | EEreDone20BA 390} 130 | 0425] 25 45 | P11790-ND 583 4.78 4.02 2.80 | EET-HC2V391CA 
88 |e 0.80 te17| 25 25 | PI1e95ND 385 292 245 171 | BerEDoWesoca| | 350| 390] 130 | 0425] 30 35 | PII791-ND 558 4.71 4.07 3.05) EET-HC2VS91DA 
100] 0.91 1326 | 22 35 | PI1608ND 388 318 267 1.86 | EET-ED2WI01BA pe tap tan . a ieee eee oa ae a Sr eoUee 
100} 0.91 1326| 25 30 | PI1669ND 392 321 270 1.88 | EET-ED2WI0ICA : Ae SS 8D 
120| 102 | 1.105] 22 40 | PI1670-ND 425 349 293 204 | EET-ED2Wi21BA ae ie ee 2 . ee ts ae ee = FECES 
120| 1.02 1405 | 25 35 | PI1671-ND 430 353 296 2.07 | EET-ED2Wi2iCA ol ico | aoa | ap op REREEEERGIIE sis G90 son aay| EEEHCERIDA 
120 | 1.02 1405 | 30 25 | Pit672ND 5.01 4.11 3.45 2.41 | EET-ED2WI21DA fol tz | 2a | a5 40 WRBREIGIIEE sco 0a go 44a | EELLGeVonEA 
150; 1.07 | 0884; 22 45 | PI67¢ND 488 4.00 3.36 2.34 | EET-EDOWI51BA a0 190 | 0202 | os 45 \MMORMCHAGHII G45 751 645 506 | GERLCOVRDIEA 
ee) yee feed =o a eae ae Bae | ees eocina oo; 0.70 | 1824] 22 25 | PII757-ND 308 253 212 1.48] EET-HCGIOIBA 
; ‘ ‘ Eee a : 120] 0.75 | 1520] 22 30 | P11758ND 335 275 231 1.61| EET-HC2GI21BA 
150| 1.07 | 0884] 35 25 | PI167-ND 574 471 3.96 2.76 | EET-ED2WI51EA tso| om | i2te| 2 30 WORESSNIE 9575 309 259 181| EELHCcISIBA 
tg0| 112 | 0737 | 22 50 | P11677-ND 5.55 4.55 3.83 2.67 | EET-ED2Wi8iBA t0| 095 | 1013 | 22 36 (MREREGGHIEI 417 242 288 201| EETHCociBIBA 
180| 112 | 0737| 25 40 | Pi167eND 551 452 3.80 2.65 | EET-ED2WI8iCA jxo| oo | iota | 25 20 (MOREE 420 94a 200 202 | EETHOGIaICA 
180} 1.12 | 0.737] 30 30 | P11679-ND 527 447 386 2.89 | EET-EDoW181DA 2011.10 1 0829 | 22S PEPIN 4.62.79 73.10 020 | EEL HCOGOoIBA, 
180} 1.12 | 0.737] 35 25 | PI1680-ND 542 459 397 298 | EET-EDoWI81EA 20! tio | 099 | 25 25. IANPRREESIGHINE 464 381 320 223 | EETHCocozIcA 
220| 142 | 0603| 25 45 | PttesI-ND 551 4.67 4.03 3.03 | EET-ED2W221CA 2oo| 110 | 0809) 30 25 WMRGRRENSINE 504 41a 347 242) EETHCCooIDA 
220 | 1.42 | 0.603 | 30 _35 TEIEIIEE NOME 5.57 4.72 4.08 3.06 | EET-ED2W221DA 270| 1.22 | 0.675] 22 50 | PII765ND 533 437 367 2.56] EET-HC2@271BA 
220| 142 | 0.603] 35 30 | Pit68¢ND 590 499 431 3.24 | EET-ED2W221EA 270| 122 | 06s | 05 40 (BREN S39 441 371 250 | FETHOC7ICA 
270| 1.72 | 0491| 30 40 | Pi16e+ND 641 543 4.69 3.52 | EET-ED2we71DA o7| 1221067 | 3030 loiPtive7NDPd 601493414 289 | EETHCCo7IDA 
270| 1.72 | 0491] 35 35 | PI1685ND 6.74 570 493 370) EETFED2W2TIEA) | 49] 270| 122 | o675| 35 25 | PI17eeND 532 451 380 292| EETHOOTIEA 
330| 185 | 0402) 30 50 | PI1686-ND 7.52 637 5.50 4.13 | EET-ED2WS31DA z00| 144 | ossa| 25 45 | Pti7e9ND 549 465 402 301 | EETH@GR3ICA 
330| 185 | 0402/35 40 | Pit687-ND 7.86 6.66 5.75 4.31 | FET-ED2WS31EA 330! 144 | 0553/ 30 35 | Ptt770ND 556 471 407 305) EETHC2G331DA 
300| 1.97 | 0340/35 40 | PI1688ND 801 691 6.07 4.78 | EET-EDOWG9IEA 30| 144 | 0553/35 30 | Ptt77I-ND 593 503 434 326| EET-HOGRSIEA 
470| 247 | 0282] 35 50 | PI1689-ND 9.34 8.05 7.08 5.57 | EET-ED2W471EA 3001 1.551 0.4681 25.50 | PI1772ND 6.01 5.09440 3.30 | EET HC2G391CA 
560 | 3.50 | 0236 | 25 50 | P11691-ND 11.92 1051 9.43 _7.81 | EET-ED2W561EA 300/ 155 | 0468| 30 40 | Pt1773-ND 645 5.46 472 354| EETHCOG3O1DA 
TSHC Highly Miniaturized Version +105°C, 2000 Hour Life 390] 1.55 0.468 | 35 30 P11774-ND 6.50 5.50 4.75 3.57 | EET-HC2G391EA 
470| 1.40 0.423 | 22 25 P11709-ND 3.02 2.42 1.99 1.30 | EET-HC2C471BA 470 | 1.68 0.388 | 30 45 P11775-ND 7.10 6.01 5.20 3.90 | EET-HC2G471DA 
560 | 1.50 0.355 | 22 30 P11710-ND 3.22 2.58 2.12 1.38 | EET-HC2C561BA a +s 0388 = = ee 758 $0 3583 +s Se 
680} 170 | 0293] 22 30 | PtI711-ND 345 276 227 1.48 | EET-HC20881BA ; 4 42 7.13 6.16 4. j 
680] 1.70 0.293 | 25 25 | P11712-ND 3.08 2.53 2.13 1.48 | EET-HC20881CA = io noes = a Been Le oer pes ae eee 
20| 200 | 0.243 | 22 P11713-ND 56 2.92 2.45 1.71 | EET-HC20821BA . : # 947.70 6.77_5. I 
oA 00 ae 5 = aw as a 330160 See 100] 0.64 | 1824] 22 30 | PI1799ND 362 297 249 1.74] EET-HCWIOIBA 
1000 | 2.20 0.199 | 22 40 P11696-ND 3.59 295 248 1.73 | EET-HC2Ci02BA 100) 0.64 1.824 | 25 25 P11800-ND 3.69 3.03 2.54 1.77) EET-HC2WIOICA 
1000) 2.20 0.199 | 25 35 | PI1697-ND 364 298 251 1.75 | EET-HC2Ci02CA 120| 0.72 1.520) 22 35 [RRRIISOENOR) 398 3.26 274 1.91 | FET-HOWI21BA 
1000) 2.20 0216 | 30 25 | PI1698-ND 4.36 358 3.01 2.10 | EET-HC2CiO2DA 120) 0.72 1.520) 25 90 [PRMIBO2 NOR) 403 3.31 2.78 1.94) FETHCAWIZICA 
too |1500| 250 | 0.193 | 25 45 | PI1699ND 456 3.74 3.15 2.19 | EET-HC2CIS2CA 4 me ie e * oe 4 SP aut ae Seles 
1500; 250 | 0133] 30 35 | PI700ND 525 430 362 252 | EETHCCI52DA oe) ae |S 2 coe oe oe cee | eenowree 
1800} 270 | 0111 | 25 50 | P1701-ND 5.15 4.23 3.55 2.48 | EET-HC2CI82CA : : 30 435 3.66 2) 
180! 087 | 1.013] 22 45 | P11806-ND 503 413 3.47 242| EET-HCOWI81BA 
‘a00| 270 | 0120 | 35 30 | PITTOSND 505 459 391 205| EET-HCCIBOEA ‘eo | 087 | tote] 25 40 | pPigo-ND 809 418 ast 245 | EEI-HCAWTBICA 
gol oe | oun | a | fume sot 1 om soe emeccan| |  |—8 IS iets | oe — Se ar to on ere 
: f ee eee 220} 1.00 | 0829] 30 30 | P11810-ND 536 454 3.92 294) EET-HCoW221DA 
2700! 3.10 | 0.080] 30 50 | PI1706-ND 637 5.39 4.66 3.50 | EET-HC2C272DA ooo| to | os | a5 os (ROHEINGMIE sce 4s? ac1 ate | PERLCOMSCIEA 
2700| 3.10 | 0.086] 35 40 | P11707-ND 699 592 5.11 3.84 | EET-HC2C272EA ao| 119 | 06m | of 50 (MMBHEOIGME S79 490 493 aie | BERECOWeTICA 
3300'| 3:30. | 0.070 | 35 __50_ HAI 7-98 (6.76 5.04 4.08) EET HCOCaS2EA 270| 119 | 0675| 30 40 | P1181¢ND 6.15 5.21 4.50 3.37 | EET-HCOW27IDA 
390 | 1.31 0510 | 22 25 | PI172eND 322 258 212 1.39 | EETHC2D391BA B09 oa as a0 48 hao aya abe] EERCWa7iEA 
470) 145 | 0423) 22 90 RR eee 288 279 220 1.49 | EE HDI IBA 330} 138 | 0553) 30 45 | P11815-ND 7.20 610 527 395| EET-HCOWG31DA 
560| 167 | 0.355| 22 30 | P11730-ND 326 268 225 1.57 | EET-HC2D561BA 30| iaa | 0553 | 35 35 EGMETINOINE 715 cos S25 39 | EECHCOMSSIEA 
680 1.75 | 0.203) 22 40 |RREIIZSTND IS) 357 293 246 1.72 | EETHC2D6SIBA 300/ 155 | 0468} 30 50 | PI18I7-ND 821 695 6.01 451) EET-HCOWG9IDA 
680 | 1.75 | 0293| 25 30 | P11732ND —_—3.62_ 2.97 249 1.74 | EET-HC2D681CA 300| 155 | oes | 35 40 IMRTTAINOIEN 25 7.00 604 453| EELHCoWaIEA 
B20 | 204 | 0.243) 22 45 |RRIoTNCa 294 829 272 1.80 | EET HCDe2IBA 470| 174 | 0.988| 35 45 | PI18I9-ND 854 7.36 647 5.09| EET-HCW47IEA 
ae) cos | oo | on on WES cco cae aon pos | ceRtconmILa se0| 190 | 0.326] 35 50 | P11820-ND _—9.94_ 8.57 7.54 5.93 | EET-HCOWSGIEA 
tooo} 230 | o199] 22 50 | PII715ND 446 366 3.07 214 | EET-HCODI02BA TSUQ Highly Miniaturized Version +85°C, 2000 Hour Life 
1000 | 2.30 0.199 | 2545 P11716-ND 4.45 3.65 3.07 2.14 | EET-HC2D102CA 560 | 2.25 0.355 | 22 25 P11839-NDS 3.18 2.55 2.10 1.37 | EET-UQR0561BA 
200 | 1000 | 2.30 0.199 | 30 30 P11717-ND 5.14 422 354 247 | EET-HC2DI02DA 680 | 2.50 0.293 | 22 30 PI1840-NDS 3.43 274 2.26 1.47 | EET-UQRO581BA 
1000 | 2.30 0216 | 35 25 P11718-ND 551 4.52 3.80 2.65 | EET-HC2D102EA 820) 2.75 0.243) 22 35 PI1841-NDS 3.25 2.66 2.24 1.56 | EET-UCRO821BA 
1200) 2.65 0.166 | 25 50 | P11719-ND 5.01 4.11 3.46 2.41 | EET-HC2D1220A 1000} 3.00 0.199 | 22 40 | PI1821-ND$ 3.55 2.91 245 1.71) EET-UC2CI02BA 
1200 | 2.65 0.166 | 30 35 P11720-ND 5.67 4.65 3.91 272 | EET-HC2D122DA 1000 | __3.00 0.199 | 25 30 P11822-NDS__3.61_296 2.49 1.73 | EET-UC2C102CA 
1200 | 2.65 0.180 | 35 30 | P11721-ND 6.03 4.95 4.16 2.90 | EET-HC2D122EA 1200) 3.25 0.166 | 22 45 | P11823-NDS 3.92 3.22 2.71 1.89 | EET-UCECI22BA 
1500; 280 | 0133] 30 40 | PI1722ND 548 464 4.01 3.01 | EET-HC2DI52DA 1200} 3.25 | 0.166) 25 35 | PI1824-ND$ 3.95 3.24 2.72 1.90 | EET-UCRCI220A 
1500} 280 | 0144] 35 30 | P11723ND 5.83 494 4.27 3.20 | EET-HCDI52EA 1200} 325 | 0.166) 30 25 bose 466 3.83 3.22 224) FET-UCRCI22DA 
1800] 308 | 0111 | 30 45 | PI1724ND 614 520 449 3.37 | EET-HC2D182DA 1500) 3.73 | 0.4193) 22 50 [Mbilece ss BAO! 3:08)" 309. 2-18: EET LEE OISeE 
1800} 3.08 | 0129] 35 40 | P11725ND 655 5.54 4.79 3.59 | EET-HC2D182EA 1500| 373 | 0193 | 25 40 | P11627-NDS__478 3.92 3.29 230 | EET-UG2CI52CA 
2000) 348 | 0090 30 50 | Pi1726ND 711 602 520 390| EETHCep222pa| | 160/ 1500f 373 | 0.133] 30 30 | PI182eNDS 516 424 3.56 248] EET-UCRCIS2DA 
7001 3.451 0068 | a5 45 ET 740634549 4.111 EEL Hconoooea 1500] 373 | 0133] 35 25 | P11829-ND$ 554 454 3.82 266 | EET-UCRCI52EA 
= SS ESS 1800] 420 | 0111] 25 45 | Pt1830-NDS 501 411 3.45 2.41 | EET-UCRCIB2CA 
a0| 120 | 0502 | 22 90 WROMAUIOOMMEN 0c 251 211 147 | EELHcoEsaiBA 1800} 420 | 0120] 30 35 | P11831-ND$ 569 467 3.92 273 | EET-UCPCI82DA 
tg00|_ 420 | 0111 | 35 30 | Pit8s2-NDS 6.06497 418 2091 | EET-UCRCIB2EA 
330} 120 | 0502] 25 25 | Pr1742ND 311 255 214 1.49 | EET-HCOE331CA 201 4781 0a) 1a) EEG a= a. 2 G99, 09 | EET LcecooeDA 
390| 130 | 0425) 22 35 | PI1743ND 329 270 227 1.58 | EET-HC2E391BA 200| 473 | 0008 | 06 35 MERREMNDSIM eo 491 425 a9 | EeERUcocoDoEA 
390| 130 | 0425 | 25 25 | PIt744-ND 3.33 2.73 2.30 1.60 | EET-HC2E391CA 2700| 545 | oova| 30 45 WMOREEGRESE cio S24 asa a4o| EErucp@7aA 
470| 140 | 0.353] 22 40 | PI1745ND 358 294 247 1.72 | EE-HCOEI7IBA 2700| 24s | 0080) 25 40 (MEATSENGMEIN cso sce 4e> aet | etUcpcerrA 
470| 140 | 0353) 25 30 | PI1746-ND 365 3.00 252 1.76 | EET-HC2BA7ICA s00| 575 | 0070 | a5 45 WMMOIEERSM 756 640 S53 415 | BerucecasoRA 
470) 1.40 | 0353 | 30 25 [RRIIVAND I) 492 354 298 2.08 | EET-HO@E71DA 3000} 6.00 | 0.055| 35 50 | P11838NDS 7.75 6.68 5.87 4.62 | EET-UCRC302EA 
560} 150 | 0.296] 22 45 | P11748ND 394 323 272 1.89 | EET-HCES61BA 30011681 Oso | 22 ERR EEERGME G 102.48- Dos 19a,| EETUceDsoTBA 
5p [580 | 150 | 0.296 | 25 35 | PI1749.ND 397 326 2.74 1.91 | EET-HC2E56ICA a7o| 185 | 0423) 22 230 MRRESENGSIIN 394 268 220 144 | EECUcpDs7iBA 
560} 1.50 | 0.296] 30 25 | PII750-ND 470 385 3.24 226 | EET-HCOESGIDA se0| 243 | 0355 | 2 30 |W ipitsssNDS | 312 256 215 150| FERUceDSSIBA 
680} 170 | 0.244| 22 50 | PI1751-ND 442 363 3.05 213 | EET-HCES81BA 5e0| 243 | O68 | 05 25 WMIBWEENSMN 18 261 219 163| EErUCEDScICA 
680} 170 | 0.244] 25 40 | P11752ND 442 362 3.05 212 | EET-HCESBICA es0| 268 | o293| 2 96 |) ipiiseoNDS | 340 279 295 164| FeTUceDesIBA 
680} 1.70 | 0.244] 30 30 | P11753ND 510 419 352 245 | EET-HC2ES81DA a0 268 10283 | 2s a0 1 PITeeNDS 7-345 2.53 238 1.66 | EET LCeDeBICA 
820| 200 | 0202| 25 45 | P11754ND 4.96 4.07 3.42 2.38 | EET-HC2EB21CA goo} 293 | 0243) 25 30 | P11862-ND8 375 308 259 1280 | EELUCEDEDICA 
20] 200 | 0202 | 30 35 | PHTS5ND 564 463 389 271 EEFHCZEBZIDA) | | g20| 293 | 0243 30 25 | Pit6eNDS 448 3.68 3.09 2.15 | EET-UCEDEZIDA 
820) 200 | 0.202) 35 30 |) RIMIZSE ND 5.35 453 3.91 2.94 | FET-HO@PRZIEA 1000} 3.25 | 0199] 22 45 | P11842ND§ 4.13 3.39 2.85 1.99 | EET-UC2D102BA 
1000} 220 | 0166] 30 40 | P11736-ND 537 4.55 3.93 2.95 | EET-HC2E102DA tooo! 325 | o199| 25 35 | P11843-ND§ 416 341 287 200) EETUGEDIO2CA 
1200} 230 | 0138] 30 45 | P11737-ND 605 512 4.42 3.32 | EET-HC2E122DA {00013251 0.199 3030) PTIB44NDS 4.66 3833.22 2.04 | EEUCDDIOZDA 
1500) 250 | 0111] 35 45 | PI1736-ND 7.84 664 5.74 4.30 | EET-HC2EIS2EA ooo! 325 | o232| 35 25 | Ptte45-NDS 523 429 361 251 | EELUCEDIOZEA 
1s00| 270 | 0.092] 35 50 | P11739-ND 8.18 7.05 6.20 4.88 | EET-HC2E182EA 1200| 350 | o166| 25 40 | Ptie4enDS 464 381 320 223) EELUCDDIZ2CA 
120 | 0.75 1.382 | 22 25 | PIt780ND 347 2.78 2.29 1.49 | EETHOVI2IBA j200/ 35 oies| 30 30 | Pt1847-NDS 532 437 367 256 | EET-UCRDIZ2DA 
350 150 0.82 1105 | 22 30 P11781-ND 3.34 2.74 2.30 1.61 | EET-HC2V151BA 1500 3.87 0.133] 25 50 P11848-NDS 5.40 4.43 3.72 2.59) EET-UC2D152CA 
180/ 090 | o921| 22 30 | Pit782ND 399 327 275 1.92 | EET-HCVI81BA 1500| 387 | 0144] 30 35 | Ptte49-ND$ 602 494 415 289| EET-UCDDIS2DA 
180 | 0.90 | 921 | 25 25 | PIT78SND 4.05 332 279 1.95 | EEFHCVI8ICA| ‘STEUQSevies Fipple Currents at 85°C eanmued) 
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Panasonic. TS-Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont) 


85° (rms)| ESR 85° (rms)| ESR 
Ripple | (max.) | Dimensions Ripple | (max.) | Dimensions 
W.V.| Cap. | Current | @20°C (mm) Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | Current | @20°C (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (uF) |(120Hz) Al 120Hz0 [ DL Part No. 110 50 _200 | PartNo. DC | (uF) |(120Hz) Aj 120Hz20 | DL Part No. 110 50 200 | PartNo. 
TSUQ Highly Miniaturized Version +85°C, 2000 Hour Life 350| 820| 325 0.243) 35 45 P11932-ND 8.38 7.09 6.13 4.60 | EET-UCRV821EA 
1500| 3.87 0.144] 35 30 P11850-ND 549 4.65 4.02 3.02 | EET-UC2D152EA 1000 | 3.54 0.199 | 35 50 P11911-ND 8.90 7.67 6.74 5.30 | EET-UCRV102EA 
1800] 4.32 0.120] 30 45 P11851-ND 574 4.86 4.20 3.15 | EET-UC2D182DA 120| 1.02 1.658 | 22 25 P11888-ND 333 273 230 1.60 | EET-UCRGI21BA 
200} 1800] 4.32 0.120) 35 35 P11852-ND 6.14 5.20 4.49 3.7 | EET-UC2D182EA 150| 1.16 1.326 | 22 30 P11889-ND 3.38 2.77 2.33 1.62 | EET-UC2GI51BA 
2200 | 4.92 0.098 | 30 50 P11853-ND 6.61 5.60 4.84 3.63 | EET-UC2D222DA 180| 1.44 1.105 | 22 35 P11890-ND 3.68 3.02 2.54 1.77 | EET-UC2GI81BA 
2200 | 4.92 0.105 | 35 40 P11854-ND 7.03 5.95 5.14 3.86 | EET-UC2D222EA 220| 1.49 0.904] 22 40 P11891-ND 410 3.36 2.83 1.97 | EET-UC2G221BA 
2700 | 5.45 0.086 | 35 50 P11855-ND 8.12 6.88 5.94 4.46 | EET-UC2D272EA 220 | 1.49 0.904 | 25 30 P11892-ND 417 3.42 2.88 2.01 | EET-UCQ2G221CA 
270| 1.31 0.737 | 22-25 P11872-ND 3.17 254 209 1.36 | EET-UQ2E271BA 270 | 1.67 0737 | 22 45 P11893-ND 463 380 319 2.22 | EET-UC@71BA 
330 1.75 0.603 | 22 30 P11873-ND 3.43 2.74 2.26 1.47 | EET-UQ2E331BA 270 1.67 0.737 | 25 35 P11894-ND 475 3.89 3.27 228 | EET-UC2G@271CA 
390} 1.91 0510 | 22 30 P11874-ND 3.20 262 2.21 1.54 | EET-UQ2E391BA 270 | 1.67 0737 | 30 30 P11895-ND 540 443 3.72 2.59 | EET-UQ2C271DA 
390} 1.91 0510 | 25 25 P11875-ND 3.25 2.67 2.24 1.56 | EET-UQ2E391CA 330 | 1.90 0603 | 22 50 P11896-ND 543 4.46 3.75 261 | EET-UCG331BA 
470 | 2.14 0.423 | 22 35 P11876-ND 3.49 286 241 1.68 | EET-UC2EA71BA 330 | 4.90 0603 | 25 40 P11897-ND 5.40 443 3.72 259 | EET-UCRGR3ICA 
470; 2.11 0423 | 25 30 P11877-ND 3.53 2.90 2.44 1.70 | EET-UQREA7ICA 330 | 1.90 0.603 | 30 30 P11898-ND 6.01 4.93 4.15 289 | EET-UCDG331DA 
560] 2.25 0.355 | 22 40 P11878-ND 3.81 3.13 2.63 1.83 | EET-UQRES6IBA | | 400} 3,4] 1 G9 0603 | 35 25 P11899-ND 553 468 404 303 | FET-UCOG33IEA 
560] 2.25 0355 | 25 30 P11879-ND 3.87 317 2.67 1.86 | EET-UQ2E561CA 300} 213 osto | 25 45 P11900-ND 603 495 416 2.90 | EET-UCDGROICA 
560] 2.25 0.355 | 30 25 P11880-ND 4.36 3.58 3.01 2.10 | EET-UQ2E561DA 
fen | 2250 6253.) 2s heart 424 348 292 204 | EETUCDERRIBA 390] 2.13 0.510) 30 35 P11901-ND 5.65 4.79 4.14 3.10 | EET-UC2G391DA 
390 | 2.13 0.510 | 35 30 P11902-ND 5.95 5.04 4.35 3.27 | EET-UC2G391EA 
680 | 2.50 0293 | 25 35 P11882-ND 428 351 2.95 2.06 | EET-UQ2ES81CA 
osp| 680| 250 | 0293] 90 30 | PI188ND 497 4.07 3.42 2.39 | EET-UCDESSIDA 470) 239 | 0.423 | 25 50 (RRITSGS NORE) 6.19 5.25 4.53 3.40 | EET-UCEGITICA 
820| 277 | 0.243| 22 50 | P11884ND 479 393 330 290 | EET-UCREB2IBA 470) 239 | 0.423 | 30 40 [RRRISOR NOME 620 525 454 3.40 | EET-UCEGI7IDA 
820| 277 0.243 | 25 40 | P11885-ND 4.78 392 3.29 2.30 | EET-UQPEB21CA 470) 2.39 0.423) 35 30 [RRIIoeS Ne 6.79 5.75 4.97 3.73 | EET-UCRGA7IEA 
820 | 2.77 0.243 | 30 30 P11886-ND 5.27 4.32 3.63 2.53 | EET-UCPEB21DA 560] 2.69 0.355 | 30 45 P11906-ND 715 6.05 5.23 3.92 | EET-UG2G561DA 
820| 277 0.243 | 35 (25 P11887-ND 5.84 4.79 4.03 281 | EET-UCREB21EA 560) 2.69 0.355 | 35 35 P11907-ND 7.66 6.49 5.60 4.20 | EET-UQ2G561EA 
1000 | 3.32 0.199] 25 45 P11864-ND 542 445 3.74 2.60 | EET-UCRE102CA 680 | 2.96 0.293 | _30___50 P11908-ND 7.68 6.62 5.82 4.58 | EET-UC2G681DA 
1000} 3.32 0.199 | 30 35 P11865-ND 5.89 4.83 4.06 2.83 | EET-UQ2E102DA 680) 2.96 0.293 | 35 45 P11909-ND 7.72 6.65 5.85 4.60 | EET-UC2G681EA 
1000} 3.32 0.199 | 35 30 P11866-ND 5.53 4.68 4.05 3.04 | EET-UCRE102EA 820 | 3.25 0.243 | 35 50 P11910-ND 8.95 7.71 6.78 5.33 | EET-UCQ2G821EA 
1200 | 3.53 0.166 | 30 40 P11867-ND 5.81 4.92 4.25 3.19 | EET-UCPE122DA 82] 0.83 2.426] 22 25 P11955-ND 3.43 2.75 2.26 1.48 | EET-UC2W820BA 
1200| 3.53 0166 | 35 35 P11868-ND 6.19 5.25 453 3.40 | EET-UCREI22EA 100| 0.93 1.989 | 22 25 P11933-ND 3.27 268 2.25 1.57 | EET-UCPWI01BA 
1500 | 4.04 0.133 | 30 50 P11869-ND 6.81 5.77 4.98 3.74 | EET-UCREI52DA 120| 1.04 1.658 | 22 30 P11934-ND 3.49 2.86 2.40 1.68 | EET-UC2W121BA 
1500] 4.04 0.133 | 35 40 P11870-ND 7.12 6.03 5.21 3.91 | EET-UCREI52EA 150| 1.19 1.326 | 22 35 P11935-ND 3.92 3.21 2.70 1.88 | EET-UC2WI51BA 
1800 | 4.55 0111 | 35 45 P11871-ND 8.09 6.85 5.92 4.44 | EET-UCRE182EA 150 | 1.19 1.326 | 25 30 P11936-ND 3.99 3.27275 1.92 | EET-UCRWI51CA 
150 | 1.12 1.326 | 22 25 P11912-ND 312 256 2.15 1.50 | EET-UQ2VI51BA 180 | 1.35 1.105 | 22 40 P11937-ND 435 357 3.00 2.09 | EET-UC2WI81BA 
180 1.22 1.105 | 22 30 P11913-ND 3.33 2.73 2.30 1.60 | EET-UQ2V181BA 180 1.35 1.105 | 25 30 P11938-ND 440 3.61 3.04 212) EET-UCEWI81CA 
220| 1.44 0.904 | 22 35 P11914-ND 3.69 3.03 2.54 1.77 | EET-UC2V221BA 220 4.55 0.904 | 22 45 P11939-ND 4.90 4.02 3.38 2.35 | EET-UC2W221BA 
270| 1.66 0.737 | 22 40 P11915-ND 412 3.38 2.84 1.98 | EET-UQ2V271BA 200| 1.55 090 | 25 40 P11940-ND 497 407 3.42 2.39 | EET-UQEW221CA 
270| 1.66 0.737 | 25 30 P11916-ND 4.22 3.46 2.91 2.03 | EET-UQ2V271CA 200| 1.55 0904] 30 30 P11941-ND 540 443 3.72 259 | EETUCEW221DA 
330 | 1.88 0603 | 22 45 P11917-ND 461 3.78 3.18 221 | EET-UCV331BA 220 | 4.55 0.904) 35. 25 P11942-ND 583 4.78 4.02 280 | EET UCOW221EA 
330} 1.88 0.603 | 25 35 P11918-ND 472 387 3.26 2.27 | EET-UQRV331CA | | 4oq| 979) 4178 0737| 22 50 P11943-ND 578 474 3.99 278 | EET-UCPW271BA 
390} 2.06 0510 | 22 50 P11919-ND 5.28 4.33 3.64 254 | EET-UCRV391BA 270| 178 0737 | 25 40 PI4S44.ND 577 474 398 277 | EET-UCDWO7ICA 
390] 2.06 0510 | 25 40 P11920-ND 5.26 4.32 3.63 253 | EET-UCRV391CA 270| 178 0737 | 30 30 P11945-ND 525 444 3.84 288 | EET-UCDWO7IDA 
390 | 2.06 0510 | 30 30 P11921-ND 5.86 4.81 4.04 282 | EET-UCRV391DA 
350 330 | 2.01 0.603 | 25 50 P11946-ND 5.88 4.98 4.30 3.23 | EET-UC2W331CA 
390 | 2.06 0510 | 35 25 P11922-ND 535 453 3.91 293 | EET-UCRVa91EA 
470| 240 | 0423] 25 45 | P11923ND 593 487 4.09 285 | EET-UCRV47ICA 330) 201 | 0.603 | 30 40 Rares O17 522 451 3.99 | EEFUCPWG3IDA 
470| 240 | 0423] 30 35 | PI1924ND 556 471 4.07 3.05 | EET-UQ2V471DA S20), 720! 0.608 | 35 30 |RREIIose NDR) 851 551 476 3.57 | EET-UCANSSIEA 
470| 240 | 0423) 35 30 | P11925-ND 581 492 4.25 3.19 | EET-UCRV471EA 300) 224 | 0510) 30 40 | PIISASND 685 5.80 5.01 3.76 | EET-UC2WS91DA 
560 | 2.60 0.355 | 25 50 P11926-ND 5.80 4.91 4.24 3.18 | EET-UCPV561CA 390 | 2.24 0.510 | _ 35 __35 P11950-ND 7.25 6.14 5.30_3.98 | EET-UG2W391EA 
560 | 2.60 0.355 | 30. 40 P11927-ND 6.23 5.28 4.56 3.42 | EET-UCDVS6IDA 470] 2.53 0.423] 30 45 P11951-ND 7.79 659 5.69 4.27 | EET-UC2W471DA 
560) 2.60 0.355] 35 30 P11928-ND 6.57 5.57 4.81 3.61 | EET-UCRV561EA 470) 2.53 0.423) 35 40 P11952-ND 8.09 6.85 5.92 4.44 | EET-UC2W471EA 
680] 2.96 0.293] 30 45 P11929-ND 7.11 6.02 5.20 3.90 | EET-UC2V681DA 560 | 2.82 0.355 | 30 50 P11953-ND 812 7.00 6.15 4.84 | EET-UC2W561DA| 
680) 2.96 0.293 | 35 35 P11930-ND 7.48 6.33 5.47 4.10 | EET-UCRV681EA 560 | 2.82 0.355 | 35 45 P11954-ND 8.30 7.16 6.29 4.95 | EET-UC2W561EA 
B20] ae il cam SEN BS) GO B10 ASH | Ee Dees t 2000 hour life for can sizes of 20mm diameter or length. 


Panasonic. AA-Series Computer Grade Capacitors 


CROSS REFERENCES 
Sprague: 36D, 36DX, 36DE 


Features: Rated Voltage: 25 | 40 50 | 100 | 250 | 350 | 450 Mallory: CGS, OGH 
+ Standard 10-32, high post screw threads (included) 
* High ripple current capability with low ESR Surge Voltage: 32 | 50 63 | 125 | 300 | 400 | 500 GE:23A 23M UCC: 36DA 
Specifications: Ripple Current Frequency Correction Factors Philips: 3186 CDE: DOMIX 
+ Working Voltage Range: 10 ~ 450VDC + Capacitance Tolerance: Frequency 100~ | 300~ 10k~ 7 7 
-10/450% * Qperating Temperature Range: -40 / 485°C. + Rated Endurance: (Hz): 50 | 60 | 120 | 360 | 1k | 50k~ Ripple Current Temperature Correction Factors 
+85°C for 3000 hours 25~100 WV: 09 | 095] 1.0 | 1.05 | 1.08 | 1.15 Max Temperature 85°C 70°C 60°C | <45°C 
+ DC Leakage Ourrent: 3 Cy (HA) or SmA maximum after 5 minutes at 20°C 250~450 WV: 0.75 | 08 | 1.0 | 12 | 125 | 14 GAA 1.0 1.6 2.0 2.2 
wv Cap. 120Hz, 20°C | 120Hz, 85°C Dimensions — In. (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
Dc (uF) ESR (Q) R.C. (A) D IL Ss Part No. 1 10 50 200 Part No. 
12000 0.042 5.13 1.375 (35) 2.125 (54) 0.500 (12.7) P10072-ND 16.49 14.92 13.65 11.74 EEG-AA1E12300CE 
25 22000 0.023 6.05 2.000 (51) 2.125 (54) 0.875 (22.2) P10073-ND 18.60 16.82 15.39 13.24 EEG-AA1E223FCE 
47000 0.010 12.72 2.000 (51) 3.125 (79) 0.875 (22.2) P10074-ND 19.46 18.17 17.00 15.24 EEG-AA1EA73FGE 
68000 0.009 17.14 2.000 (51) 3.625 (92) 0.875 (22.2) P10075-ND 21.43 20.01 18.72 16.78 EEG-AA1E683FHE 
6000 0.073 6.06 1.375 (35) 3.125 (79) 0.500 (12.7) P10076-ND 16.54 14.96 13.69 11.77 EEG-AA1G6020GE 
40 13000 0.034 11.76 2.000 (51) 4.125 (105) 0.875 (22.2) P10077-ND 17.33 16.19 15.14 13.58 EEG-AAIGI33AKE 
22000 0.020 13.06 2.000 (51) 3.125 (79) 0.875 (22.2) P10078-ND 18.77 17.53 16.40 14.70 EEG AAI @223FGE 
4100 0.107 5.40 1.375 (35) 3.125 (79) 0.500 (12.7) P10079-ND 16.57 14.99 13.71 11.79 EEG-AA1H4120GE 
6800 0.065 6.42 1.375 (35) 3.125 (79) 0.500 (12.7) P10080-ND 17.40 15.73 14.39 12.38 EEG-AA1H6820GE 
50 10000 0.044 8.79 1.375 (35) 4.125 (105) 0.500 (12.7) P10081-ND 18.15 16.41 15.02 12.92 EEG-AATH103CKE 
15000 0.029 11.35 2.000 (51) 4.125 (105) 0.875 (22.2) P10082-ND 18.79 17.55 16.42 14.72 EEG-AATHI53AKE 
20000 0.022 14.15 2.000 (51) 4.125 (105) 0.875 (22.2) P10083-ND 20.21 18.87 17.66 15.83 EEG-AA1H203FKE 
2500 0.117 4.12 1.375 (35) 2.125 (54) 0.500 (12.7) P10084-ND 17.90 16.19 14.81 12.74 EEG-AA2A25200E 
100 4000 0.073 6.53 2.000 (51) 2.125 (54) 0.875 (22.2) P10085-ND 17.86 16.68 15.61 13.99 EEG-AA2A402F0E 
10000 0.029 8.16 2.000 (51) 3.625 (92) 0.875 (22.2) P10086-ND 23.51 21.95 20.54 18.41 EEG-AA2A103FHE 
18000 0.016 12.85 2.500 (64) 4.125 (105) 1.125 (28.6) P10087-ND 32.18 30.05 28.12 25.21 EEG-AA2A183GKE. 
550 0.401 2.91 1.375 (35) 4.125 (105) 0.500 (12.7) P10088-ND 17.52 15.85 14.50 12.47 EEG-AA2E551CKE 
250 1200 0.184 4.18 2.000 (51) 2.125 (54) 0.875 (22.2) P10089-ND 17.64 16.48 15.41 13.82 EEG-AAQE122FCE 
6000 0.036 13.20 3.000 (76) 3.125 (79) 1.250 (31.8) P10090-ND 41.26 38.53 36.04 32.31 EEG-AA2E602HGE 
10000 0.022 17.75 3.000 (76) 4.625 (117) 1.250 (31.8) P10091-ND 56.53 52.79 49.38 44.27 EEG-AA2E103HLE 
350 1000 0.221 4.11 2.000 (51) 2.625 (67) 0.875 (22.2) P10092-ND 25.76 24.06 22.51 20.18 EEG-AA2V102FEE 
5600 0.039 10.06 3.000 (76) 4.625 (117) 1.250 (31.8) P10093-ND 67.75 63.26 59.18 53.06 EEG AA2V562HLE 
450 0.491 2.93 2.000 (51) 3.125 (79) 0.875 (22.2) P10094-ND 23.39 21.85 20.44 18.33 EEG-AA2W451FGE 
1000 0.221 5.85 2.000 (51) 3.625 (92) 0.875 (22.2) P10095-ND 30.79 28.75 26.90 24.12 EEG-AA2W102FHE 
1800 0.122 747 2.000 (51) 5.625 (143) 0.875 (22.2) P10096-ND 42.28 39.48 36.93 33.11 EEG-AA2W182FPE 
450 1800 0.122 9.46 3.000 (76) 5.625 (143) 1.250 (31.8) P10097-ND 49.87 46.57 43.56 39.06 EEG-AA2W182HPE 
2200 0.100 9.27 2.500 (64) 4.125 (105) 1.125 (28.6) P10098-ND 49.09 45.84 42.89 38.45 EEG-AA2W222GKE 
2400 0.092 7.74 3.000 (76) 5.125 (130) 1.250 (31.8) P10099-ND 53.21 49.69 46.48 41.67 EEG-AA2W242HNE 
3100 0.071 11.18 2.500 (64) 5.625 (143) 1.125 (28.6) P10100-ND 61.64 57.56 53.85 48.28 EEG-AA2W312GPE 
3600 0.061 12.07 3.000 (76) 4.625 (117) 1.250 (31.8) P10101-ND 72.38 67.58 63.22 56.68 EEG AA2W362HLE 
Mounting Gamp, 1.375” (34.9mm) diameter with 2 tabs . P10102-ND 2.57 2.06 1.69 1.11 MC36B2 
Mounting Gamp, 2.000” (50.8mm) diameter with 3 tabs . P10103-ND 3.07 246 2.02 1.32 MC51B3 
Mounting GQamp, 2.500” (63.5mm) diameter with 3 tabs . P10104-ND 3.34 2.67 2.20 1.43 MO64B3 
Mounting Clamp, 3.000” (76.2mm) diameter with 3 tabs . P10105-ND 3.14 2.58 2.17 1.51 MC77B3 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. T-UP Series snap-in Capacitors 


Panasonic. T-HA Series snap-in Capacitors 


: 08 2.0 Vinyl Sleeve @ 4 at 02.0 08 20 
Sent Pau Sleeve © 4at92.0 aK - Vent ‘4 C.- OFA ae 4 it 
NS C.- OA 6.3] (114.0 _ 309 ‘ 30° gg 
of ° Z y - 4.0 
30 80° STS 4 
iN : Mot A >IRT5 
1 . 5 
ieee i ao Terminals A & C are o Terminals A & C are 
“Or not electrically active not electrically active 
a and must be isolated et 022.5 | and must be isolated 
—! 022.5 |< from circuit wiring. ©22.5 from circuit wiring. 
+— OD+1 —1 
FEATURES: Rated Working Voltage 16 ~ 250 VDC 350 ~ 450 VDC FEATURES: Rated Working Voltage 16 ~ 250 VDC 350 ~ 450 VDC 
+ 4 terminal mounting provides 7 AQ ~ 485° "D5 ~ 485" + 4 terminal mounting provides i 40 ~ 0 “25 ~ 0 
stability and keyed polarity + Re- Operating Hemperature 40 ~ +85°C 25 ~ +85°C stability and keyed polarty +R Operating Temperature 40 ~ +105°C 25 ~ +105°C 
places T-U series with higher Nominal Capacitance 1500 ~ 120000,F 470 ~ 1800pF places T-NHE series with higher Nominal Capacitance 1200 ~ 120000UF 470 ~ 1500yF 
capacitance and ripple current per | Endurance 2000 hours at +85°C capacitance and ripple current per | Endurance 2000 hours at +105°C 
case size + General purpose rated with maximum specified ripple current case size + Industrial grade with with maximum specified ripple current 
at 85°C, 3000 hour endurance +» 35 3000 hour endurance at 105° C 
and 40 mm diameter case sizes uP [Rated DC Voltage: | 16 25 35 50 63 80 100 200 250 350 400 450 + 35 and 40 mm diameter case [Rated DC Voltage: 16 25 35 50 63 80 100 200 250 350 400 450 
0 pea length + Top vent Jgirge Voltage: [20 32 44 63 79 100 125 250 300 400 450 500 erg nce idl inlength + Top |girge Voltage: |20 G2 44 63 79 100 125 250 300 400 450 500 
Size Max. 85°C Max. 20°C Size Max. 85°C Max. 20°C 
Cap (mm) Ripple (Arms) 120Hz Digi-Key Price Each Panasonic Cap (mm) Ripple (Arms) 120Hz Digi-Key Price Each Panasonic 
(uF) DXL | 120Hz 10k~50kHz| ESR (Q) Part No. 1 10 50 Part No. (uF) DXL | 120Hz 10k~50kHz| ESR (Q) Part No. 1 10 50 Part No. 
16WV DC 16WvV DC 
68000 | 35 x 50 9.05 10.41 0.018 P10000-ND 10.21 8.81 6.45 ECETICP683EA 56000 | 35 x 50 6.00 6.90 0.018 P10612-ND 9.77 8.42 6.17 ECE-T1CA563EA_ 
82000 | 35 x 60 9.94 11.43 0.018 P10001-ND 11.68 10.07 7.38 ECET1CP823EA 68000 | 35 x 60 6.62 7.61 0.017 P10613-ND 9.97 8.79 6.58 ECE-T1CA683EA, 
82000 | 40x50 | 10.29 11.83 0.019 P10003-ND 8.42 7.26 6.38 ECET1CP823FA 68000 | 40 x 50 7.29 8.38 0.019 P10614-ND 10.01 8.82 6.60 ECE-T1CA683FA 
100000 | 35x80 | 11.00 12.65 0.019 P10002-ND 10.11 8.91 8.00 ECETICP104EA 82000 | 40 x 60 7.29 8.38 0.017 P10615-ND 11.49 10.12 7.57 ECE-T1CA823FA 
100000 | 40x60 | 11.36 13.06 0.020 P10004-ND 1213 10.69 8.00 ECETICP104FA 100000 | 35 x 80 8.03 9.23 0.015 P10616-ND 12.30 10.84 8.11 ECETICA104EA 
120000 | 40x80 | 1242 14.28 0.018 P10005-ND 13.20 11.63 8.70 ECETICP124FA 120000 | 40 x 80 8.79 10.11 0.014 P10617-ND 12.55 11.36 8.66 ECETICAI2Z4FA 
25WV DC 25WV DC 
47000 | 35x 50 8.00 9.20 0.017 P10006-ND 10.28 8.86 6.49 ECET1EP473EA 33000 | 35 x 50 5.50 6.33 0.020 P10618-ND 9.23 7.96 5.83 ECE-T1EA333EA 
56000 | 35 x 60 8.64 9.94 0.017 P10007-ND 11.68 10.07 7.38 ECET1EP563EA 47000 | 35 x 60 6.56 7.54 0.017 P10619-ND 10.14 8.94 6.68 ECE-TIEM73EA 
56000 | 40 x 50 8.96 10.30 0.018 P10009-ND 11.69 10.08 7.38 ECET1EP563FA 47000 | 40x50 6.47 7.44 0.019 P10620-ND 10.16 8.95 6.69 ECE-T1EA473FA 
68000 | 35 x 80 9.44 10.86 0.017 P10008-ND 11.56 10.19 7.62 ECET1EP683EA 56000 | 35 x 80 7.25 8.34 0.017 P10621-ND 11.10 9.78 7.32 ECE-T1EAS63EA 
68000 | 40 x 60 9.76 11.22 0.018 P10010-ND 1210 10.66 7.98 ECET1EP683FA 56000 | 40 x 60 TAZ 8.25 0.015 P10622-ND 11.59 10.22 7.64 ECE-T1EA563FA 
100000 | 40x80 | 11.68 13.43 0.018 P10011-ND 13.36 12.08 9.21 ECETIEP104FA 82000 | 40 x 80 8.68 9.98 0.014 P10623-ND 12.71 11.49 8.76 ECE-T1EA823FA 
35WV DC 35WV DC 
33000 | 35x 50 715 8.22 0.018 P10012-ND 10.80 9.31 6.82 ECETIVP333EA_ 22000 | 35 x 50 5.00 5.75 0.026 P10624-ND 9.86 8.50 6.23 ECE-T1VA223EA 
39000 | 35x 60 7.94 9.13 0.015 P10013-ND 12.31 10.61 7.78 ECET1VP393EA, 27000 | 35 x 60 5.53 6.36 0.021 P10625-ND 10.15 8.95 6.69 ECE-T1VA273EA 
39000 | 40x 50 7.79 8.96 0.017 P10015-ND 10.96 9.66 7.23 ECET1VP393FA 27000 | 40x50 5.44 6.26 0.025 P10626-ND 10.16 8.96 6.70 ECE-T1VA273FA 
47000 | 35x 80 9.53 10.96 0.015 P10014-ND 1213 10.69 8.00 ECET1VP473EA, 33000 | 40 x 60 6.61 7.60 0.020 P10627-ND 11.77 10.37 7.76 ECE-T1VA333FA 
47000 | 40x 60 8.58 9.87 0.017 P10016-ND 1272 11.21 8.38 ECET1VP473FA 39000 | 35 x 80 6.52 7.50 0.015 P10628-ND 12.39 10.92 8.16 ECE-T1VA393EA, 
56000 | 40x80 | 10.17 11.70 0.017 P10017-ND 13.77 12.13 9.08 ECET1VP563FA 47000 | 40 x 80 7.79 8.96 0.014 P10629-ND 14.20 12.51 9.36 ECE-T1VA473FA 
S50WV DC 50WV DC 
22000 | 35x 50 7.57 8.71 0.023 P10018-ND 11.27 9.72 712 ECETIHP223EA 15000 | 35x50 4.80 5.52 0.033 P10630-ND 9.99 8.61 6.31 ECE-TIHA153EA 
27000 | 35x 60 8.31 9.56 0.018 P10019-ND 13.20 11.38 8.34 ECETIHP273EA 18000 | 35x60 5.27 6.06 0.028 P10631-ND 10.18 8.97 6.71 ECE-T1HA183EA 
27000 | 40x 50 8.12 9.34 0.021 P10021-ND 11.72 10.33 7.72 ECETIHP273FA 22000 | 40 x 50 5.15 5.92 0.026 P10632-ND 11.31 9.97 7.45 ECE-T1HA223FA 
33000 | 35 x 80 9.23 10.51 0.015 P10020-ND 13.16 11.60 8.68 ECET1HP333EA 27000 | 35x 80 6.16 7.08 0.018 P10633-ND 12.70 11.20 8.37 ECE-T1HA273EA 
33000 | 40 x 60 8.86 10.19 0.018 P10022-ND 13.80 12.16 9.10 ECET1HP333FA 27000 | 40 x60 6.05 6.96 0.021 P10634-ND 13.28 11.70 8.75 ECE-T1HA273FA 
39000 | 40 x 80 9.79 11.26 0.015 P10023-ND 14.92 13.15 9.83 ECET1HP393FA_ 39000 | 40 x 80 7.55 8.68 0.015 P10635-ND 14.66 13.26 10.11 ECE-T1HA393FA, 
63WV DC 63WV DC 
12000 | 35x 50 715 8.22 0.035 P10024-ND 9.96 8.59 6.29 ECETIJP123EA 12000 | 35x50 4.40 5.06 0.035 P10636-ND 9.39 8.28 6.19 ECE-TIJA123EA 
15000 | 35x 60 7.71 8.87 0.028 P10025-ND 11.60 10.00 7.32 ECETIJP153EA 15000 | 35x 60 4.92 5.66 0.028 P10637-ND 11.00 9.70 7.25 ECE TIJA153EA 
15000 | 40 x 50 7.53 8.66 0.033 P10027-ND 11.60 10.00 7.32 ECETIJP153FA 15000 | 40x50 4.80 5.52 0.033 P10638-ND 10.97 9.67 7.23 ECE TIJA15S3FA 
18000 | 35x 80 9.41 10.82 0.023 P10026-ND 11.39 10.03 7.50 ECETIJP183EA 18000 | 35x 80 5.79 6.66 0.023 P10639-ND 12.12 10.68 7.99 ECETIJA183EA 
18000 | 40 x 60 8.28 9.52 0.028 P10028-ND 11.91 10.50 7.85 ECETIJP183FA 18000 | 40x 60 5.39 6.20 0.028 P10640-ND 1270 11.19 8.37 ECE TIJA183FA 
22000 | 40x 80 9.97 11.47 0.023 P10029-ND 13.09 11.54 8.63 ECE TIJP223FA 27000 | 40x 80 6.59 7.58 0.018 P10641-ND 14.28 12.92 9.85 ECE-T1JA273FA 
80WV DC 80WV DC 
8200 | 35x50 5.83 6.70 0.051 P10030-ND 9.76 8.41 6.16 ECET1KP822EA_ 6800 | 35x50 3.90 4.49 0.061 P10642-ND 9.05 7.98 5.97 ECE-T1KA682EA 
10000 | 35x 60 6.38 7.34 0.041 P10031-ND 11.82 10.19 747 ECETIKP103EA 8200 | 35x60 4.39 5.05 0.051 P10643-ND 10.47 9.23 6.90 ECE-T1KA822EA 
10000 | 40x 50 6.56 7.54 0.041 P10033-ND 10.08 8.88 6.64 ECETIKP103FA 8200 | 40 x50 4.29 4.93 0.051 P10644-ND 11.21 9.88 7.39 ECE-T1KA822FA 
12000 | 35x 80 6.92 7.96 0.035 P10032-ND 11.06 9.75 7.29 ECETIKP123EA 10000 | 35x80 4.88 5.61 0.041 P10645-ND 12.54 11.05 8.26 ECETIKA103EA 
12000 | 40 x 60 7.29 8.38 0.035 P10034-ND 11.59 10.22 7.64 ECETIKP123FA 10000 | 40x 60 473 5.44 0.041 P10646-ND 12.51 11.02 8.25 ECETIKA103FA 
15000 | 40 x 80 8.93 10.27 0.028 P10035-ND 12.84 11.32 8.46 ECETIKP153FA 15000 | 40 x 80 5.97 6.87 0.028 P10647-ND 13.58 12.29 9.37 ECETIKAI53FA 
100WV DC 100WV DC 
6800 | 35x 50 6.60 7.59 0.049 P10036-ND 10.26 9.05 6.77 ECE T2AP682EA 4700 | 35x50 3.80 4.37 0.071 P10648-ND 9.37 8.26 6.18 ECE-T2AA472EA 
8200 | 35x60 7.05 8.12 0.040 P10037-ND 12.03 10.60 7.93 ECE T2AP822EA, 5600 | 35x60 4.06 4.67 0.059 P10649-ND 10.81 9.52 712 ECE-T2AA562EA, 
8200 | 40x 50 7.28 8.37 0.040 P10039-ND 11.89 10.48 7.84 ECE T2AP822FA 6800 | 40 x50 4.57 5.26 0.049 P10650-ND 11.96 10.55 7.89 ECE T2AA682FA 
10000 | 35x 80 7.74 8.90 0.033 P10038-ND 11.96 10.82 8.25 ECE T2AP103EA 8200 | 35x80 5.15 5.92 0.040 P10651-ND 13.37 11.78 8.81 ECE T2AA822EA, 
10000 | 40 x 60 7.97 9.17 0.033 P10040-ND 14.08 12.41 9.28 ECE T2AP103FA 8200 | 40 x60 5.02 5.77 0.040 P10652-ND 12.59 11.39 8.68 ECE T2AA822FA 
12000 | 40 x 80 8.65 9.95 0.026 P10041-ND 13.99 12.66 9.65 ECE T2AP123FA 12000 | 40x 80 6.44 7.41 0.028 P10653-ND 15.70 14.20 10.83 ECE T2AA123FA 
200WV DC 200WV DC 
2200 | 35x50 4.92 6.89 0.113 P10042-ND 10.83 9.34 6.84 ECE T2DP222EA 2200 | 35x50 2.90 4.06 0.113 P10654-ND 10.41 9.18 6.86 ECE T2DA222EA 
2700 | 35x60 5.41 7.57 0.092 P10043-ND 1211 10.44 7.65 ECE T2DP272EA 2700 | 35x60 3.65 5.11 0.092 P10655-ND 11.70 = 10.31 7.71 ECE T2DA272EA 
2700 | 40x50 5.41 7.57 0.092 P10045-ND 11.28 9.95 7.44 ECE T2DP272FA 2700 | 40x50 3.55 4.97 0.092 P10656-ND 1219 10.74 8.03 ECE-T2DA272FA 
3300 | 35x 80 5.90 8.26 0.075 P10044-ND 1258 11.09 8.29 ECE T2DP332EA 3300 | 35x80 4.52 6.33 0.075 P10657-ND 13.71 12.08 9.04 ECE T2DA332EA 
3300 | 40 x 60 5.90 8.26 0.075 P10046-ND 1260 11.10 8.30 ECE T2DP332FA, 3300 | 40 x 60 4.40 6.16 0.075 P10658-ND 13.68 12.06 9.02 ECE T2DA332FA, 
3900 | 40 x 80 6.40 8.96 0.064 P10047-ND 14.28 12.59 9.41 ECE T2DP392FA 4700 | 40x80 5.76 8.06 0.053 P10659-ND 15.80 14.29 10.89 ECE-T2DA472FA 
250WV DC 250WV DC 
1500 | 35x 50 4.04 5.66 0.166 P10048-ND 11.04 9.52 6.98 ECE T2EP152EA 1200 | 35x 50 2.30 3.22 0.207 P10660-ND 10.12 8.92 6.67 ECE-T2EA122EA 
1800 | 35x 60 4.49 6.29 0.138 P10049-ND 12.22 10.54 7.72 ECE T2EP182EA 1500 | 35 x 60 2.57 3.60 0.166 P10661-ND 11.48 10.12 7.57 ECE T2EA152EA 
1800 | 40x 50 4.49 6.29 0.138 P10051-ND 12.75 10.99 8.05 ECE T2EP182FA 1800 | 40x 50 3.15 4.41 0.138 P10662-ND 13.33 11.74 8.78 ECE-T2EA182FA 
2200 | 35x80 4.94 6.92 0.113 P10050-ND 12.73 11.22 8.39 ECE T2EP222EA 2200 | 35x 80 3.75 5.25 0.113 P10663-ND 13.53 12.24 9.33 ECE T2EA222EA 
2200 | 40x 60 4.94 6.92 0.113 P10052-ND 1272 11.21 8.38 ECE T2EP222FA 2200 | 40 x60 3.68 5.15 0.113 P10664-ND 13.47 12.19 9.29 ECE T2EA222FA 
2700 | 40x80 5.39 7.55 0.092 P10053-ND 14.78 13.02 9.74 ECE T2EP272FA 3300 | 40 x 80 4.68 5.80 0.075 P10665-ND 16.14 15.07 11.75 ECE-T2EA332FA 
350WV DC 350WV DC 
680 | 35x 50 2.96 4.14 0.366 P10054-ND 11.21 9.66 7.08 ECE T2VP681EA 680 | 35x 50 215 3.01 0.366 P10666-ND 11.13 9.81 7.34 ECE-T2VA681 EA 
1000 | 35x 60 3.19 4.47 0.249 P10055-ND 1261 11.12 8.31 ECE T2VP102EA 820 | 35x60 2.65 3.71 0.303 P10667-ND 12.43 10.95 8.19 ECE T2VA821EA 
1000 | 40 x 50 3.19 4.47 0.249 P10057-ND 13.13 11.57 8.65 ECE T2VP102FA 820 | 40x50 2.65 3.71 0.303 P10668-ND 1293 11.39 8.52 ECE T2VA821FA 
1200 | 35x 80 3.64 5.10 0.207 P10056-ND 1456 12.83 9.60 ECE T2VP122EA 1200 | 35x 80 3.22 4.51 0.207 P10669-ND 14.78 13.37 10.19 ECE T2VA122EA 
1200 | 40 x 60 3.64 5.10 0.207 P10058-ND 14.64 12.90 9.65 ECE T2VP122FA 1200 | 40 x 60 3.22 4.51 0.207 P10670-ND 1468 13.27 10.12 ECE T2VA122FA 
1800 | 40x 80 4.10 5.74 0.136 P10059-ND 1768 16.00 12.19 ECE T2VP182FA 1500 | 40 x 80 3.75 5.25 0.166 P10671-ND 17.59 15.91 12.13 ECE T2VA152FA 
400WV DC 400WV DC 
560 | 35x 50 2.69 3.77 0.444 P10060-ND 11.10 9.57 7.01 ECE T2GP561EA 560 | 35 x 50 1.80 2.52 0.444 P10672-ND 11.42 = 10.07 7.53 ECE-T2GA561EA 
680 | 35x 60 2.93 4.10 0.366 P10061-ND 11.05 9.74 7.29 ECE T2GP681EA 680 | 40 x 50 217 3.04 0.366 P10673-ND 13.36 11.77 8.80 ECE-T2GA681FA 
820 | 40x 50 3.18 4.45 0.303 P10063-ND 1283 11.31 8.46 ECE T2GP821FA 820 | 35x60 2.44 3.42 0.303 P10674-ND 14.76 = 13.01 9.73 ECE T2GA821EA 
1000 | 35x 80 3.42 4.79 0.249 P10062-ND 14.48 12.76 9.54 ECE T2GP102EA 1000 | 35 x 80 3.00 4.20 0.249 P10675-ND 15.36 13.89 10.59 ECE-T2GA102EA 
1000 | 40x 60 3.42 4.79 0.249 P10064-ND 1459 12.86 9.61 ECE T2GP102FA 1000 | 40 x60 3.00 4.20 0.249 P10676-ND 15.24 13.78 10.51 ECE-T2GA102FA 
1500 | 40 x 80 3.91 5.47 0.166 P10065-ND 17.62. 15.94 12.15 ECE T2GP152FA 1200 | 40 x 80 3.30 4.62 0.207 P10677-ND 17.80 16.10 12.27 ECE-T2GA122FA 
450WV DC 450WV DC 
470 | 35x 50 2.53 3.54 0.529 P10066-ND 1250 10.78 7.90 ECE T2WP471EA 470 | 35x50 1.74 2.44 0.529 P10678-ND 12.45 10.98 8.21 ECE T2WAA71EA 
560 | 35x 60 2.76 3.86 0.444 P10067-ND 13.87 11.96 8.76 ECE T2WP561EA 560 | 35 x 60 215 3.01 0.444 P10679-ND 13.90 12.25 9.16 ECE T2WAS61EA 
680 | 40x 50 2.99 4.19 0.366 P10069-ND 14.53 12.80 9.57 ECE T2WP681FA 560 | 40 x 50 2.10 2.94 0.444 P10680-ND 1444 12.72 9.52 ECE T2WAS61FA 
820 | 35x 80 3.22 4.51 0.303 P10068-ND 14.75 13.34 10.17 ECE T2WP821EA 680 | 40 x60 2.50 3.78 0.303 P10681-ND 1460 13.21 10.07 ECE T2WA681FA 
820 | 40x 60 3.22 4.51 0.303 P10070-ND 16.36 14.41 10.78 ECE T2WP821FA 820 | 35x 80 2.70 3.50 0.303 P10682-ND 16.77 15.17 11.56 ECE T2WA821EA 
1200 | 40 x 80 3.45 4.83 0.207 P10071-ND 1740 1625 12.67 ECE T2WP122FA 1000 | 40x 80 3.50 4.90 0.249 P10683-ND 19.73 17.84 13.60 ECE T2WA102FA 
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Panasonic. VV/ TA/HD/VA/VS/HA/HB/FC/FK/EB Series aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


FEATURES: 0.3 Maxey) = Oe Case Dimensions 
+ Surface Mount Type » High CV Volumetric Efficiency » Tape and Reel x 4 —S 1 Series |Code | D L A B | WwW P 
Packaging for Automatic Placement » Anti-solvent: Freon-TE, TES, TP-35 S = 0) 10.2 B 40 | 54 | 43 | 55max. | 1.8 | 0.65+0.1 | 1.0 
SPECIFICATIONS: a P40.2 c [50 | 54 [53 | 65max. | 22 | 065201 | 15 
+ Operating Temperature Range: TA Series: -40°C to +125°C, HD/VV/HA/HB/FC. A \ 0.2 D 63 | 54 | 66 | 7.8max. | 26 | 0.65+0.1 | 1.8 
Series: -40°C to +105°C, VA/VS/VS-BP Series -40° to +85°C, EB Series -20 to 8 —_aa HA [D8 | 63179 | 66 | 7.8max. | 26 | 065401 | 18 
+105°C, FK Series: -55° to +105°C a w-Ce E | 80 | 62 | 83 | 95max | 34 | 0.65401 | 22 
+ Capacitance Tolerance: +20% (1202, +20°C) F [80 | 102 | 83 |10.0max.| 3.4 | 0.90402 | 3.1 
+ Leakage Current: | < 0.01CV or 3(A) whichever is greater measured after a 2 7 e G 10.0 | 10.2 | 10.3 /120max.| 35 | 0.90402 | 46 
min. application of rated working voltage at +20°C, EB Series: | < 0.06CV +10(H/A) jimensions 
i 2 pees bergen ot a Hees a eke 31 2 Haale coe ( D [LDA B f w P HB 5 so 5 = a = ae pea is 
* Low Temperature jaracteristics: Im| lance ratio = lowin 
spect vaes ° [ow [els [sata | oa | ve [osseos [10 Bao ea a3 [osmac [18 oes [10 
Impedance Working Voltage E | 80 | 62 | 83 | 95max. | 34 | 0.65+0.1 | 22 c | 50 [54 [53 | 65max.| 22 [065401 [15 
120Hz Series |4.0V/6.3V| 10V | 16V | 25V | 35V | 50V | 63V |100V) TA F 8.0 | 10.2] 83 | 10.0max.| 3.4 | 0.90+0.2 | 3.1 D 6.3 | 54 | 66 | 7.8max. | 26 | 0.6540.1 | 1.8 
-25°C/+20°C 7/4/3/2/;2]72 ]72]/31]3 E | 80 | 62 | 83 | 95max. | 34 | 0.65401 | 22 
vaorcn20c |WYAVS| 2) g | 6) 4)4)/3)3)4/4 G | 10.0 | 10.2 | 103 | 12.0max.] 3.5 | 0.90402 | 46 ET aodl tom hess oomae cea iooome7 a4 
-25°c20°C |, J [—] 8] 8) 4) 3 [3 [—|— B | 40 | 58 | 43 | 5.5max.| 18 | 0.65401 | 1.0 G | 10.0 | 10.2 | 10.3 |12.0max.| 35 | 0.90402 | 46 
ee —a 4 4 % 2 : —— c | s0|58 153 165mx.| 22 | 065101 | 15 Hi6 | 125 | 165 [13.5 | 150max.| 47 | 0.90103 | 44 
-40°C/+20°C HD |—/—|1/5/3]3 ]3|—|— D | 63 | 58 | 66 | 7.8max.} 26 | 0.65401 | 1.8 K16 | 18 | 165 | 19.0 {21.0max.} 65 | 12803 | 67 
Te CDC sas a Cie OS HD i : ; SIMIAN | es wooed, ‘ Kat [18 | 21.5 | 19.0 [21.0max.| 65 | 1.2403 | 67 
“orcsoc| “A |_|glejlala)/3f)3la4la E | 80 | 62 | 83 | 95max.| 34 | 0.65401 | 22 B [| 4 [58 [43 55 1.8 | 0.65+0.1 | 1.0 
rece} [7 | 4[3l2)2l2]2{—|— F | 80 | 102| 83 | 100max| 34 | 0900.2 | 31 C {| 5 | 58} 53 | 65 | 22 | 0.65401 | 1.5 
740°C/420°C wslsielala4}/3i/3}/—/— D | 63 | 58 | 66 78 26 | 0.65401 | 1.8 
acne | pe |—|2]2]2)2]2 1212/2 G | 10.0 | 10.2 | 10.3 | 12.0max.} 3.5 | 0.9040.2 | 4.6 Ds | 63177166 78 26 | 0.6540.1 118 
-40°C/+20°C bse <0 ee <0 ad B | 40 | 57 | 43 | 4.3max.| 18 | 0.65201 | 1.0 FK 2 a es 7 a4 ae ce 
~25°C/+20°C —/2]/2;2]/2f2;—]J—]J— .2 | 8. . ; .90+0.3 | 3. 
-aorcuzo0c| FK |—|3/)/3/3}]3})3 )/—|—|— WA Gs PSO Oe [Sud | sSeSMene, | ese | OC5E0 1) 1:8 G | 10 [102/103] 120 | 35 | 0.90403 | 46 
-55°C/+20°C —[4}]4/4]3]3 |—/|-—|- D | 63 | 5.7 | 66 | 6.6max.| 24 | 0.65201 | 22 Hi3 | 125 | 13.5 [135 | 15.0 | 47 | 0.90+0.3 | 44 
imipedancs Working Voltage a | 30154133 | 45mx.] 15 | 055401 | 06 Ji6 | 16 | 165 | 17.0 | 19.0 55 | 12403 | 67 
120Hz Series 160V | 200V | 250V | 350V | 400V | 450V B 40 | 54 | 43 | 55max.| 1.8 | 0.65+0.1 | 1.0 = = te oe = 0 of TEES LEGIT 
-25°C/s20°C |__ EB 2 2 3 5 6 6 5 | 10.3 [12.0max.| 3.5 | 0.90202 | 46 
Cc | 5.0 | 54 | 53 | 6.5max.| 22 | 0.65201 | 1.5 Gi7 | 10 | 175 | 103 [120max.| 35 | 0.90+0.2 | 46 
; ; : 5 ” vp | 63/54/66 | 78max.| 26 | o6st0.1 | 18 Hi6 | 12.5 | 16.5 | 13.5 [15.0max.| 4.7 | 0.90103 | 4.4 
and/Pad dimensions as mounting guideline. cB [ Ji6 | 16 | 165 | 17.0 [19.0max.| 55 | 1.2403 | 67 
A 40.2 Series FC % Det 0.8) | Sef i Bie) Heimeke| br NOesea Le Jat | 16 | 21.5 | 17.0 [19.0max.| 5.5 | 1.2403 | 67 
0.740.3 fiyaje Tbummy Case Sizes J and K ds | 63 | 79 | 66 | 7.8max.| 26 | 0.65401 | 18 Ki6 | 18 | 165 [19.0 | 21.0max.| 65 | 12403 | 67 
“TOU J {103 CaseCode[ R | S | T E | 80 | 62 | 83 | 95max.| 34 | o6510.1 | 22 Ket | 18 | 21.5 | 19.0 [21.0 max. | 65 | 1.2403 | 67 
ge ¥P+0.3 W16 5.0 | 120 | 25 er Ina aoa'| teat oma saa loses lat VS. B_ | 40 | 54 | 43 [55max.| 18 | 0.65+0.1 | 1.0 
Bunty {40.3 KI6 5.0 | 14.0 | 35 : 6 sed sto : piporar |-C_| 50 | 54 | 53 | 65max | 22 | 0.6501 | 1.5 
A K21 5.0 | 140 | 35 G | 10.0] 10.2 | 10.3 | 12.0max.} 3.5 | 0.9040.2 | 4.6 D | 63 | 54] 66 | 7.8max. | 26 | 065201 | 18 
Rated | Nom. tand< Impe- Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape & Reel 
W.V. | Cap. spec. values dance Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key Panasonic 
(VDC) | (uF) | (120Hz, +20°C) (ohms) (pA) Code (mArms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Size ing Part No. 
0.15 0.12 _ 3.0 B 15 PCE1010CT-ND _ 4a 30 PCE1010TR-ND 2,000 | 148.00/M | ECEVIHVRI5SR 
50 | o22 0.12 _ 3.0 B 23 PCE1012CT-ND _ 4a 30 PCE1012TR-ND 2,000 | 148.00/M | ECEVIHVR22SR 
100 0.32 -_ 10.0 E 62 PCE3143CT-ND 106 87 81 75 PCE3143TR-ND 1,000 303.00 | EEV-TAIA101P 
10 | 220 0.32 _ 22.0 F 93 PCE3144CT-ND 136 142 1.04 96 PCE3144TR-ND 500 195.00 | EEV-TA1A221P 
330 0.32 _ 33.0 G 118 POE3145CT-ND 160. 132 1.238143 PCE3145TR-ND 500 229.50 _| EEV-TA1A331P 
je | 100 0.24 -_ 16.0 F 89 PCE3146CT-ND 136 1142 1.04 96 PCE3146TR-ND 500 195.00 | EEV-TAIC101P 
220 0.24 _ 35.2 G 113 POE3147CT-ND 160 132 1.238 1.43 PCE3147TR-ND 500 229.50 _| EEV-TAIC@221P 
25 | 47 0.21 _ 11.8 E 56 PCE3148CT-ND 106 87 81 75 PCE3148TR-ND 1,000 303.00 | EEV-TA1E470P 
100 0.21 _ 25.0 F 84 POE3149CT-ND 136 142 1.04 96 PCE3149TR-ND 500 195.00 _| EEV-TATE101P 
33 0.18 — 11.6 E 53 PCE3150CT-ND 106 87 81 75 PCE3150TR-ND 1,000 303.00 | EEV-TA1V330P 
35 | 47 0.18 _ 16.5 F 79 POE3151CT-ND 136 112 1.04 96 PCE3151TR-ND 500 195.00 | EEV-TA1V470P 
100 0.18 _ 3.5 G 101 POE3152CT-ND 160 132 1.238143 PCE3152TR-ND 500 229.50_| EEV-TAIVI01P 
10 0.18 _ 5.0 E 25 PCE3153CT-ND 106 87 81 75 PCE3153TR-ND 1,000 303.00 | EEV-TAIH100P 
ep 1522 0.18 _ 11.0 E 50 POE3154CT-ND 106 87 81 75 PCE3154TR-ND 1,000 303.00 | EEV-TAIH220P 
33 0.18 _ 16.5 F 74 PCE3155CT-ND 144 146 1.08 1.00 PCE3155TR-ND 500 195.00 | EEV-TA1H330P 
47 0.18 _ 23.5 G 94 PCE3156CT-ND 160 132 1.23 1.13 PCE31567TR-ND 500 229.50 | EEV-TAIH470P 
100 _ 2.0 10.0 E 62 PCE3364CT-ND 76 63 58 54 PCE3364TR-ND 1,000 184.00 | EEV-HD1A101P 
10 | 220 _ 15 22.0 F 93 PCE3365CT-ND 99 8t 76 70 PCE3365TR-ND 500 119.50 | EEV-HD1A221P 
330 _ 08 33.0 G 118 PCE3366CT-ND 122 1.01 94 87 PCE33667TR-ND 500 139.50 _| EEV-HD1A331P 
10 — 12.0 3.0 B 20 PCE3338CT-ND 37) 28 26 PCE3338TR-ND 2,000 80.00/M | EEV-HD1C100R 
22 _ 72 3.5 c 33 PCE3339CT-ND 43 (36 33 3 PCE3339TR-ND 1,000 95.00 | EEV-HD1C220R 
16 | 47 _ 4.0 75 D 55 PCE3340CT-ND 50 At 38 35 PCE3340TR-ND 1,000 113.00 | EEV-HD1C470P 
100 _ 15 16.0 F 89 PCE3367CT-ND 99 8 76 70 PCE3367TR-ND 500 119.50 | EEV-HD1C101P 
220 _ 08 35.2 G 113 PCE3368CT-ND 1.25 1.03 95 88 PCE3368TR-ND 500 219.00 _| EEV-HD1C221P 
33 = 4.0 8.3 D 52 PCE3341CT-ND 50 At 38 35 PCE3341TR-ND 1,000 113.00 | EEV-HD1E330P 
25 | 47 _ 2.0 11.8 E 56 PCE3369CT-ND 7 ©6683 58 54 PCE3369TR-ND 1,000 184.00 | EEV-HD1E470P 
100 _ 15 25.0 F 84 PCE3370CT-ND 99 8 76 70 PCE3370TR-ND 500 119.50 | EEV-HD1E101P 
47 _ 12.0 3.0 B 17 PCE3342CT-ND 37) 28 26 PCE3342TR-ND 2,000 80.00/M | EEV-HD1V4R7R 
10 _ 7.2 3.5 c 28 PCE3343CT-ND 43 (36 33 31 PCE3343TR-ND 1,000 95.00 | EEV-HDIVi00R 
35 | 22 _ 4.0 7.7 D 47 PCE3344CT-ND 50 At 38 35 PCE3344TR-ND 1,000 113.00 | EEV-HD1V220P 
33 _ 2.0 11.6 E 53 PCE3371CT-ND 7 «663 58 54 PCE3371TR-ND 1,000 184.00 | EEV-HD1V330P 
47 _ 15 16.5 F 79 PCE3372CT-ND 99 Bt 76 70 PCE3372TR-ND 500 119.50 | EEV-HD1V470P 
100 = 0.8 35.0 G 101 PCE3373CT-ND 122 1.01 94 87 PCE3373TR-ND 500 139.50 _| EEV-HD1V101P 
0.47 — 12.0 3.0 B 5 PCE3345CT-ND 37) 28 26 PCE3345TR-ND 2,000 80.00/M | EEV-HD1HR47R 
1.0 _ 12.0 3.0 B 7 PCE3346CT-ND 37) Ot 28 26 PCE3346TR-ND 2,000 80.00/M | EEV-HDIH1ROR 
22 _ 12.0 3.0 B 12 PCE3347CT-ND 37 Ot 28 26 PCE3347TR-ND 2,000 80.00/M | EEV-HD1H2R2R 
3.3 _ 12.0 3.0 B 16 PCE3348CT-ND 37 28 26 PCE3348TR-ND 2,000 80.00/M | EEV-HD1H3R3R 
50 | 47 _ 7.2 3.0 C 21 POE3349CT-ND 43.36 33 31 PCE3349TR-ND 1,000 95.00 | EEV-HDIH4R7R 
10 _ 4.0 5.0 D 33 PCE3350CT-ND 50 AL 38 35 PCE33507TR-ND 1,000 113.00 | EEV-HD1Hi00P 
22 _ 20 11.0 E 50 PCE3374CT-ND 76 ©6638 58 54 PCE3374TR-ND 1,000 184.00 | EEV-HD1H220P 
47 _ 08 23.5 G 94 PCE3376CT-ND 122 1.01 94 87 PCE3376TR-ND 500 139.50 | EEV-HD1H470P 
33 _ 15 16.5 F 74 POE3375CT-ND 99 8 76 70 PCE3375TR-ND 500 119.50 _| EEV-HD1H330P 
10 0.18 2.0 63 E 45 PCE3571CT-ND NEW! 49 46 40 31 PCE3571TR-ND NEW! | 1,000 184.00 | EEV-HD1J100P 
63 | 22 0.18 15 13.8 F 65 PCE3572CT-ND NEW! 64 60 52 48 PCE3572TR-ND NEW! 500 119.50 | EEV-HD1J220P 
33 0.18 08 20.7 G 80 POE3573CT-ND NEW! 75.70 61 56 PCE3573TR-ND NEW! | 500 139.50 | EEV-HD1J330P 
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Panasonic. 


VV/ TA/HD/VA/VS/HA/ HB/FC/FK/EB Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) 


Rated | Nom. tand< Impe- Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape & Reel 
W.V. | Cap. spec. values dance Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key Panasonic 
(VDC) | (uF) | (120Hz, +20°C) (ohms) (WA) Code (mArms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
3.3 0.18 20 3.3 E 30 PCE3576CT-ND NEW! 49 46 40 37 PCE3576TR-ND NEW! 1,000 184.00 EEV-HD2A3R3P 
100 47 0.18 1.5 47 F 50 PCE3577CT-ND NEW! 64 60 52 48 PCE3577TR-ND NEW! 500 119.50 EEV-HD2A4R7P 
10.0 0.18 1.5 10.0 F 55 PCE3574CT-ND NEW! 64 60 52 48 PCE3574TR-ND NEW! 500 119.50 EEV-HD2A100P 
22.0 0.18 0.8 22.0 G 70 PCE3575CT-ND NEW! 75 70 61 56 PCE3575TR-ND NEW! 500 139.50 EEV-HD2A220P 
VA General Purpose Series: -40°C to +85°C (1000 Hour Life) 
4.0 33 0.35 = 3.0 B 26 PCE2023CT-ND — 31 _ 27 PCE2023TR-ND 2,000 123.00/M ECE VOGA330R 
50 0.15 0.12 _— 3.0 B 1.5 PCE2028CT-ND — 32 —_— 28 PCE2028TR-ND 2,000 128.00/M ECEV1HAR15R 
22 0.37 = 3.0 A 19 PCE3051CT-ND 24 .20 19 A7 PCE3051TR-ND- 2,000 84.00/M ECE-VOGS220SR 
33 0.35 = 3.0 B 26 PCE3052CT-ND 21 ai? 16 15 PCE3052TR-ND 2,000 72.00/M ECE-VOGA330SR 
4 47 0.35 = 3.0 B 34 PCE3053CT-ND 21 A? 16 15 PCE3053TR-ND 2,000 72.00/M ECE-VOGM470SR 
100 0.35 = 4.0 Cc 61 PCE3054CT-ND 30 25 23 21 PCE3054TR-ND_ 1,000 105.00 ECE-VOGA101SR 
220 0.35 = 8.8 D 82 POEB055CT-ND 28 .23 21 .20 PCE3055TR-ND_ 1,000 96.00 ECE VOGA221SP_ 
22 0.35 = 3.0 A 20 PCE3308CT-ND .24 .20 19 A7 PCE3308TR-ND. 2,000 84.00/M ECE V0US220WR 
22 0.26 = 3.0 B 29 PCE3056CT-ND 26 21 20 18 PCE3056TR-ND 2,000 90.00/M ECE VOJA220SR 
47 0.35 = 3.0 B 36 PCE3309CT-ND 23 19 18 16 PCE3309TR-ND. 2,000 80.00/M ECE VOJA470WR 
47 0.26 _ 3.0 Cc 46 POE3057CT-ND 30 25 23 21 PCE3057TR-ND- 1,000 105.00 ECE-VOJA470SR 
100 0.26 = 6.3 D 71 PCE3058CT-ND 34 28 26 24 PCE3058TR-ND_ 1,000 120.00 ECE-VOJA101SP 
220 0.35 = 13.8 D 74 POE3310CT-ND 35 29 27 25 PCE3310TR-ND 1,000 123.00 ECE V0JA221WP 
63 330 0.26 = 20.8 D8 150 PCE3351CT-ND 43 35 33 30 PCE3351TR-ND 900 135.00 ECE-VOJA331 XP 
330 0.35 = 20.8 E 300 PCE2034CT-ND 56 46 43 39 PCE2034TR-ND 1,000 195.00 ECE-VOJA331P_ 
470 0.35 = 29.6 F 380 POE2035CT-ND 55 46 42 39 PCE2035TR-ND 500 97.00 ECE V0JA471P 
1000 0.35 _ 63.0 F 500 PCE3173CT-ND 61 50 AT 43 PCE3173TR-ND 500 106.50 ECE-VOJA102UP- 
1000 0.35 = 63.0 G 700 PCE2038CT-ND 69 57 53 49 PCE2038TR-ND 500 121.00 ECE-VOJA102P 
1500 0.35 —s 94.5 G 750 POE3174CT-ND 76 62 58 54 PCE3174TR-ND. 500 133.00 ECE-VOJA152P 
33 0.30 _ 3.3 B 29 POE3175CT-ND 23 AQ 17 16 PCE3175TR-ND. 2,000 78.00/M ECE-V1AA330WR 
33 0.20 = 3.3 Cc 43 PCE3059CT-ND 24 .20 19 A7 PCE3059TR-ND 1,000 84.00 ECE-V1AA330SR 
47 0.20 = 47 D 65 PCE3060CT-ND At 34 31 29 PCE3060TR-ND 1,000 142.00 ECE-V1AA470SP 
100 0.30 — 10.0 Cc 50 PCE3311CT-ND 35 .29 27 25 PCE3311TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1AA101WR 
100 0.20 _ 10.0 D 70 POE3176CT-ND 37 -30 28 26 PCE3176TR-ND. 1,000 128.00 ECE-V1AA101SP 
10 220 0.20 = 22.0 D8 150 PCE3352CT-ND 51 42 39 36 PCE3352TR-ND- 900 162.00 ECE-V1AA221XP 
220 0.26 = 22.0 E 250 PCE2040CT-ND 51 42 39 36 PCE2040TR-ND 1,000 180.00 ECE-V1AA221P. 
330 0.26 = 33.0 F 330 POE2041CT-ND 65 46 42 39 PCE2041TR-ND 500 97.00 ECE-V1AA331P. 
470 0.26 = 47.0 G 400 PCE2042CT-ND 69 57 53 49 PCE2042TR-ND 500 121.00 ECE-V1AA471P- 
470 0.26 = 47.0 F 330 POE3177CT-ND 55 6 42 39 PCE3177TR-ND 500 97.00 ECE-V1AA471UP 
1000 0.26 = 100.0 G 580 POE3178CT-ND 69 57 53 49 PCE3178TR-ND. 500 121.00 ECE-V1AA102P. 
10 0.18 = 3.0 A 20 POE3061CT-ND 24 .20 19 A7 PCE3061TR-ND. 2,000 84.00/M ECEV10S100SR 
10 0.16 = 3.0 B 28 PCE3062CT-ND 32 26 25 23 PCE3062TR-ND 2,000 111.00/M ECEV1ICA100SR 
22 0.26 = 3.5 B 28 PCE3179CT-ND 29 24 22 21 PCE3179TR-ND. 2,000 101.00/M ECE-V1CA220WR 
22 0.16 = 3.5 Cc 39 PCE3063CT-ND 30 25 23 21 PCE3063TR-ND- 1,000 105.00 ECE-V1CA220SR 
33 0.26 = 5.3 ej 35 PCE3180CT-ND 26 21 20 18 PCE3180TR-ND. 1,000 90.00 ECE-V1CA330WR 
47 0.26 _ 75 Cc 39 PCE3181CT-ND 33 27 26 24 PCE3181TR-ND. 1,000 116.00 ECE-V1CA470WR 
47 0.16 = 75 D 70 PCE3064CT-ND 34 28 26 24 PCE3064TR-ND 1,000 120.00 ECE-V1CA470SP 
16 100 0.26 = 16.0 D 70 PCE3182CT-ND 43 35 33 30 PCE3182TR-ND 1,000 150.00 ECE-V1CA101WP. 
100 0.20 _ 16.0 E 200 PCE2043CT-ND 51 42 39 36 PCE2043TR-ND 1,000 180.00 ECEV1CA101P. 
220 0.16 = 35.2 D8 150 PCE3353CT-ND 64 53 49 45 PCE3353TR-ND 900 202.50 EOE-V1CA221xP 
220 0.20 = 35.2 E 200 POE3275CT-ND 64 53 49 45 PCE3275TR-ND 1,000 225.00 ECE-V1CA221UP 
220 0.20 = 35.2 F 280 PCE2044CT-ND 77 63 59 54 PCE2044TR-ND 500 135.00 ECE-V1CA221P- 
330 0.20 _ 52.8 F 320 POE3183CT-ND 81 67 62 57 PCE3183TR-ND. 500 142.50 ECE-V1CA331UP. 
330 0.20 _ 52.8 G 380 PCE2045CT-ND 94 AL 72 66 PCE2045TR-ND_ 500 165.00 ECE-V1CA331P_ 
470 0.20 = 75.2 IE 350 POE3184CT-ND 85 70 65 60 PCE3184TR-ND 500 150.00 ECE-V1CA471UP 
470 0.20 =. 75.2 G 420 POE2046CT-ND 94 77 72 66 PCE2046TR-ND 500 165.00 ECE-V1CA471P_ 
47 0.16 = 3.0 A 12 PCEB065CT-ND 24 .20 Pie] A7 PCE3065TR-ND_ 2,000 84.00/M ECE-V1ES4R7SR 
47 0.14 = 3.0 B 22 PCE3066CT-ND 21 Ae 16 ld: PCE3066TR-ND_ 2,000 72.00/M ECE-V1EA4R7SR: 
10 0.14 = 3.0 Cc 28 PCE3067CT-ND 34 .28 26 24 PCE3067TR-ND- 1,000 120.00 ECE-V1EA100SR 
22 0.14 = 5.5 D 55 PCE3068CT-ND 28 23 21 20 PCE3068TR-ND 1,000 96.00 ECE-V1EA220SP 
33 0.20 — 8.2 Cc 42 POE3276CT-ND 33 27 26 24 PCE3276TR-ND 1,000 116.00 ECE-V1EA330WR 
33 0.14 = 83 D 65 PCE3069CT-ND 348 26 24 PCE3069TR-ND 1,000 120.00 | ECE-VIEA330SP 
25 47 0.16 = 11.8 D2 70 POE3185CT-ND 35 .29 27 25 PCE3185TR-ND. 1,000 122.00 ECE-V1EA470UP 
100 0.14 = 25.0 D8 150 PCE3354CT-ND 51 42 39 36 PCE3354TR-ND 900 162.00 ECE-V1EA101XP. 
100 0.16 _ 25.0 E 91 PCE3186CT-ND 51 42 39 36 PCE3186TR-ND. 1,000 180.00 ECE-V1EA101UP 
100 0.16 _ 25.0 F 180 POE2047CT-ND 64 53 AQ 45 PCE2047TR-ND. 500 112.50 ECEV1IEA101P 
220 0.16 = 55.0 F 140 PCE3187CT-ND 68 56 52 48 PCE3187TR-ND. 500 120.00 ECE-V1EA221UP 
220 0.16 = 55.0 G 310 PCE2048CT-ND wt 63 59 54 PCE2048TR-ND 500 135.00 ECE-V1EA221P 
330 0.16 =< 82.5 F 270 POCE3188CT-ND 61 50 AT 43 PCE3188TR-ND. 500 106.50 ECE-V1EA331UP 
470 0.16 — 117.5 G 380 PCE3189CT-ND -90 74 69 63 PCE3189TR-ND. 500 157.50 ECE-V1EA471P 
2.2 0.14 = 3.0 A 8 PCE3070CT-ND 24 .20 19 A7 PCE3070TR-ND 2,000 84.00/M ECEV1VS2R2SR: 
3.3 0.14 = 3.0 A 10 POE3071CT-ND 24 .20 Pas] A7 PCE3071TR-ND 2,000 84.00/M ECEV1IVS8R3SR 
47 0.12 _ 3.0 B 22 POE3072CT-ND 26 21 .20 18 PCE3072TR-ND. 2,000 90.00/M ECEV1VA4R7SR 
10 0.16 _ 3.5 B 22 PCE3277CT-ND 29 24 22 21 PCE3277TR-ND. 2,000 101.00/M ECE-V1VA100WR 
10 0.12 = 3.5 ej 30 POE3073CT-ND 30 25 23 21 PCE3073TR-ND_ 1,000 105.00 ECEV1VA100SR 
22 0.16 _ res Cc 36 PCE3278CT-ND .33 27 26 24 PCE3278TR-ND. 1,000 116.00 ECE-V1VA220WR 
22 0.12 _ AA D 60 POE3074CT-ND 34 28 26 24 PCE3074TR-ND. 1,000 120.00 ECE-V1VA220SP 
33 0.16 = 11.5 D 60 PCE3279CT-ND 35 .29 27 225) PCE3279TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1VA330WP- 
35 33 0.14 = 11.6 D2 65 PCE3190CT-ND 35 .29 27 a2! PCE3190TR-ND. 1,000 122.00 ECE-V1VA330UP. 
33 0.14 = 11.6 E 130 POE2049CT-ND 43 35 33 -30 PCE2049TR-ND. 1,000 150.00 ECE-V1VA330P_ 
47 0.16 _ 16.4 D 70 POE3280CT-ND 43 35 33 30 PCE3280TR-ND 1,000 150.00 ECE-V1VA470WP- 
47 0.14 = 16.5 E 165 PCE2050CT-ND 51 42 39 36 PCE2050TR-ND- 1,000 180.00 ECE-V1VA470P: 
100 0.12 = 35.0 D8 130 POE3355CT-ND 64 53 49 45 PCE3355TR-ND 900 202.50 ECE-V1VA101XP 
100 0.14 — 35.0 F 140 PCE3191CT-ND 77 63 59 54 PCE3191TR-ND. 500 135.00 ECE-V1VA101UP. 
100 0.14 _ 35.0 G 210 POE2051CT-ND 90 74 69 63 PCE2051TR-ND_ 500 157.50 ECEV1VA101P- 
220 0.14 = 77.0 F 200 POE3192CT-ND 61 50 AT 43 PCE3192TR-ND. 500 106.50 ECE-V1VA221UP. 
330 0.14 = 115.5 G 350 POE3193CT-ND 76 62 58 54 PCE3193TR-ND 500 133.00 ECE-V1VA331P_ 
0.1 0.14 _ 3.0 A 1 PCE3075CT-ND 24 .20 9 A7 PCE3075TR-ND 2,000 84.00/M ECEV1HSORISR 
0.1 0.12 = 3.0 B 1 PCE3076CT-ND 22 18 7 5 PCE3076TR-ND 2,000 75.00/M ECE-V1HAORISR 
50 0.22 0.14 = 3.0 A 2 PCE3077CT-ND 24 .20 19 A7 PCE3077TR-ND 2,000 84.00/M ECEV1HSR22SR 
0.22 0.12 = 3.0 B 2 POE3078CT-ND 21 olf 16 15, PCE3078TR-ND. 2,000 72.00/M ECE-V1HAR22SR 
0.33 0.14 = 3.0 A 3 PCE3079CT-ND .24 .20 19 A7 PCE3079TR-ND 2,000 84.00/M ECE-V1HSR33SR 
0.33 0.12 = 3.0 B 3 PCE3080CT-ND 21 At 16 15) PCE3080TR-ND_ 2,000 72.00/M ECE-V1HAR33SR 
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Panasonic. vVv/TA/HD/VA/VS/HA/HB/FC/FK/EB Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) 


Rated | Nom. tand< Impe- Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape & Reel 
W.V. | Cap. spec. values dance Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key pe Panasonic 
(VDC) | (uF) | (120Hz, +20°C) (ohms) (WA) Code (mA rms) Part No. oJ} 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
0.47 0.14 —_ 3.0 A 5 PCE3081CT-ND 24 .20 9 Ar PCE3081TR-ND 2,000 84.00/M ECE-V1HSR47SR 
0.47 0.12 _— 3.0 B 5 PCE3082CT-ND 21 AZ. 16 AS PCE3082TR-ND 2,000 72.00/M ECE-V1HAR47SR 
1 0.14 = 3.0 A 8 PCE3083CT-ND .24 .20 9 “7 PCE3083TR-ND 2,000 84.00/M ECE-V1HSO10SR 
1 0.12 = 3.0 B 10 PCE3084CT-ND 22 18 7 5 PCE3084TR-ND 2,000 75.00/M ECE-V1HA010SR 
2.2 0.14 —- 3.0 A 10 PCE3085CT-ND 24 20 19 Ar PCE3085TR-ND 2,000 84.00/M ECE-V1HS2R2SR 
22 0.12 _ 3.0 B 16 PCE3086CT-ND 21 AZ 16 AS PCE3086TR-ND 2,000 72.00/M ECE-V1HA2R2SR 
3.3 0.12 = 3.0 B 16 PCE3087CT-ND 26 21 .20 18 PCE3087TR-ND 2,000 90.00/M ECE-V1HA3R3SR 
47 0.14 = 3.0 B 18 PCE3281CT-ND 23 AQ 18 16 PCE3281TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1HA4R7WR 
47 0.12 = 3.0 Cc 23 PCE3088CT-ND 24 20 19 A7 PCE3088TR-ND 1,000 84.00 ECE-V1HA4R7SR 
10 0.14 _ 5.0 Cc 27 PCE3282CT-ND 34 28 26 24 PCE3282TR-ND 1,000 120.00 ECEV1HA100WR 
50 10 0.12 = 5.0 D 35 PCE3089CT-ND 37 30 28 26 PCE3089TR-ND 1,000 128.00 ECEV1HA100SP 
22 0.14 = 11.0 D 40 PCE3283CT-ND 43 35 33 30 PCE3283TR-ND 1,000 150.00 ECE-V1HA220WP 
22 0.12 _ 11.0 D2 60 PCE3194CT-ND 43 35 33 30 PCE3194TR-ND 1,000 150.00 ECE-V1HA220UP 
22 0.12 = 11.0 E 120 PCE2053CT-ND 51 42 39 36 PCE2053TR-ND 1,000 180.00 ECEV1HA220P 
33 0.12 = 16.5 D8 85 PCE3356CT-ND 43 35 33 30 PCE3356TR-ND 900 135.00 ECE-V1HA330XP 
33 0.12 _ 16.5 E 65 PCE3195CT-ND 43 35 33 30 PCE3195TR-ND 1,000 150.00 ECE-V1HA330UP- 
33 0.12 _ 16.5 F 110 PCE2054CT-ND 55 AG 42 39 PCE2054TR-ND. 500 97.00 ECE-V1HA330P 
47 0.12 = 23.5 D8 90 PCE3357CT-ND 43 35 33 30 PCE3357TR-ND 900 135.00 ECE-V1HA470XP 
47 0.12 = 23.5 F 110 PCE3196CT-ND 55 46 42 39 PCE3196TR-ND 500 97.00 ECEV1HA470UP 
47 0.12 _ 23.5 G 130 PCE2055CT-ND 71 59 55 51 PCE2055TR-ND 500 125.50 ECE-V1HA470P 
100 0.12 _ 50.0 F 200 PCE3197CT-ND 61 50 AT 43 PCE3197TR-ND. 500 106.50 ECE-V1HA101UP 
220 0.12 = 110.0 G 300 PCE3198CT-ND 76 62 58 54 PCE3198TR-ND 500 133.00 ECE-V1HA221P 
10 0.18 _ 6.3 E 35 PCE3199CT-ND 35 29 27 25 PCE3199TR-ND 1,000 122.00 ECEV1JA100P 
22 0.18 = 13.9 E 40 PCE3284CT-ND 54 45 A 38 PCE3284TR-ND 1,000 189.00 ECEV1JA220UP- 
63 22 0.18 _ 13.9 F 40 PCE3200CT-ND 61 50 AT 43 PCE3200TR-ND. 500 106.50 ECE V1JA220P 
33 0.18 = 20.8 F 45 PCE3201CT-ND. 61 50 AT 43 PCE3201TR-ND 500 106.50 ECEV1JA330P 
47 0.18 = 29.6 G 45 PCE3202CT-ND 76 62 58 54 PCE3202TR-ND 500 133.00 ECEV1JA470P 
100 0.18 = 63.0 G 60 PCE3203CT-ND 76 62 58 54 PCE3203TR-ND 500 133.00 ECEV1JA101P 
3.3 0.18 _ 3.3 E 50 PCE3204CT-ND 45 38 35 32 PCE3204TR-ND 1,000 159.00 ECE-V2AA3R3P 
47 0.18 _ 47 E 50 PCE3285CT-ND 54 45 A 38 PCE3285TR-ND 1,000 189.00 ECE-V2AA4R7UP- 
47 0.18 = 47 F 80 PCE3205CT-ND 61 50 47 43 PCE3205TR-ND- 500 106.50 ECE-V2AA4R7P 
400 10 0.18 = 10.0 E 50 PCE3286CT-ND 54 45 A 38 PCE3286TR-ND 1,000 189.00 ECE-V2AA100UP 
10 0.18 = 10.0 F 85 PCE3206CT-ND 61 50 AT 43 PCE3206TR-ND 500 106.50 ECE-V2AA100P- 
22 0.18 _ 22.0 F 70 PCE3287CT-ND 69 57 53 49 PCE3287TR-ND_ 500 121.00 ECE-V2AA220UP 
22 0.18 = 22.0 G 85 PCE3207CT-ND 76 62 58 54 PCE3207TR-ND 500 133.00 ECE V2AA220P: 
33 0.18 = 33.0 G 90 PCE3208CT-ND 76 62 58 54 PCE3208TR-ND 500 133.00 ECE-V2AA330P_ 
HA Long Life Series 
22 0.30 — 3.0 B 29 PCEB3000CT-ND 25 21 20 18 PCE3000TR-ND. 2,000 61.00/M EEV-HAQJ220R 
47 0.35 = 3.0 B 36 PCE3288CT-ND 28 23 22 20 PCE3288TR-ND 2,000 68.00/M EEV-HA0J470WR 
47 0.30 = 3.0 Cc 46 PCE3001CT-ND 30 25 23 21 PCE3001TR-ND. 1,000 73.00 EEV-HA0J470R 
100 0.35 _ 6.3 Cc 47 PCE3289CT-ND 32 26 25 23 PCE3289TR-ND 1,000 80.00 EEV-HA0J101WR: 
63 100 0.30 = 6.3 D 71 PCE3002CT-ND_ 34 28 -26 24 PCE3002TR-ND 1,000 86.00 EEv-HAQJ101P 
220 0.35 _ 13.8 D 74 PCE3290CT-ND 43 35 33 30 PCE3290TR-ND. 1,000 102.00 EEV-HAQJ221WP 
330 0.30 = 20.8 D8 105 PCE3358CT-ND 52 43 40 37 PCE3358TR-ND 900 106.20 EEV-HA0J331XP- 
1000 0.35 _ 63.0 F 300 PCE3209CT-ND 74 61 56 52 PCE3209TR-ND 500 91.50 EEv-HAQJ102UP 
1500 0.35 _ 94.5 G 480 PCE3210CT-ND 92 76 70 65 PCE3210TR-ND. 500 117.50 EEV-HAQJ152P 
33 0.30 _ 3.3 B 29 PCE3291CT-ND 28 23 22 .20 PCE3291TR-ND. 2,000 68.00/M EEV-HA1A330WR 
33 0.22 = 3.3 Cc 43 PCE3003CT-ND 30 25 23 21 PCE3003TR-ND 1,000 73.00 EEV-HA1A330R 
10 100 0.30 _ 10.0 D 71 PCEB211CT-ND 34 28 26 24 PCE3211TR-ND. 1,000 86.00 EEV-HA1A101WP 
220 0.22 _ 22.0 D8 105 PCE3359CT-ND 52 43 40 37 PCE3359TR-ND_ 900 106.20 EEV-HA1A221XP 
470 0.26 = 47.0 F 200 PCE3212CT-ND 67 55 51 AT PCE3212TR-ND 500 91.50 EEV-HA1A471UP- 
1000 0.26 = 100.0 G 580 PCE3292CT-ND 92 76 70 65 PCE3292TR-ND. 500 117.50 EEV-HA1A102P 
10 0.16 = 3.0 B 28 PCE3004CT-ND 32 27 25 23 PCE3004TR-ND_ 2,000 61.00/M EEV-HA1C100R 
22 0.26 _ 3.5 B 28 PCE3293CT-ND 28 23 22 .20 PCE3293TR-ND 2,000 68.00/M EEV-HA1C220WR 
22 0.16 = 3.5 Cc 39 PCE3005CT-ND 30 25 23 21 PCE3005TR-ND 1,000 73.00 EEV-HA1C@220R 
47 0.26 = 75 Cc 39 PCE3294CT-ND 32 26 25 23 PCE3294TR-ND 1,000 80.00 EEV-HA1C470WR 
47 0.16 = 75 D 70 PCE3006CT-ND 34 28 26 24 PCE3006TR-ND 1,000 86.00 EEV-HA1C470P 
16 100 0.26 _ 16.0 D 70 PCE3295CT-ND 42 35 32 30 PCE3295TR-ND 1,000 102.00 EEV-HA1C101WP 
220 0.16 = 35.2 D8 105 PCE3360CT-ND 52 43 40 37 PCE3360TR-ND 900 106.20 EEV-HA1C221XP 
220 0.20 = 35.2 F 150 PCE3213CT-ND 67 55 51 AT PCE3213TR-ND 500 91.50 EEV-HA1C221UP- 
330 0.20 — 52.8 F 170 PCE3214CT-ND 67 55 51 A7 PCE3214TR-ND 500 91.50 EEV-HA1C331UP 
470 0.20 — 75.2 E 190 PCE3215CT-ND 74 61 56 52 PCE3215TR-ND 500 99.00 EEV-HA1C471UP 
470 0.20 = 75.2 G 340 PCE3216CT-ND 83 69 64 59 PCE3216TR-ND. 500 107.00 EEV-HA1C471P 
47 0.14 = 3.0 B 22 PCE3007CT-ND 25 21 20 18 PCE3007TR-ND. 2,000 61.00/M EEV-HA1E4R7R 
10 0.14 _ 3.0 Cc 28 PCE3008CT-ND 30 25 23 21 PCE3008TR-ND 1,000 73.00 EEV-HA1E100R 
22 0.14 _ 5.5 D 55 PCE3009CT-ND 34 28 26 24 PCE3009TR-ND 1,000 86.00 EEV-HA1E220P 
33 0.20 = 8.2 Cc 42 PCE3296CT-ND 32 26 25 23 PCE3296TR-ND 1,000 80.00 EEV-HA1E330WR 
33 0.14 = 8.3 D 65 PCE3010CT-ND 34 28 26 24 PCE3010TR-ND 1,000 86.00 EEV-HA1E330P_ 
25 47 0.20 _ 11.7 D 70 PCE3297CT-ND 43 35 33 30 PCE3297TR-ND_ 1,000 102.00 EEV-HA1E470WP- 
47 0.16 a 11.8 F 91 PCEB217CT-ND 52 43 40 37 PCE3217TR-ND. 1,000 141.00 EEV-HA1E470P. 
100 0.16 = 25.0 E 91 PCE3298CT-ND 52 43 40 37 PCE3298TR-ND 1,000 141.00 EEV-HA1E101UP. 
100 0.16 = 25.0 F 130 PCE3218CT-ND 67 55 51 AT PCE3218TR-ND 500 91.50 EEV-HA1E101P. 
220 0.16 = 55.0 F 160 PCE3219CT-ND 74 61 56 52 PCE3219TR-ND 500 99.50 EEV-HA1E221UP 
330 0.16 a 82.5 F 180 PCE3220CT-ND 74 61 56 52 PCE3220TR-ND 500 99.50 EEV-HA1E331UP 
470 0.16 = 117.5 G 360 PCE3221CT-ND 92 76 70 65 PCE3221TR-ND. 500 117.50 EEV-HA1E471P. 
47 0.12 = 3.0 B 22 PCE3011CT-ND 25 21 .20 18 PCE3011TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1V4R7R 
10 0.16 _— 3.5 B 22 PCE3299CT-ND 28 23 22 .20 PCE3299TR-ND 2,000 68.00/M EEV-HA1V100WR 
10 0.12 _ 3.5 Cc 30 PCE3012CT-ND 30 25 23 21 PCE3012TR-ND. 1,000 73.00 EEV-HA1V100R 
22 0.16 = 7.7 Cc 35 PCE3300CT-ND 32 26 25 23 PCE3300TR-ND 1,000 80.00 EEV-HA1V220WR 
22 0.12 = tale D 60 PCE3013CT-ND 34 28 26 24 PCE3013TR-ND. 1,000 86.00 EEV-HA1V220P 
33 0.16 _ 11.5 D 42 PCE3301CT-ND 43 35 33 30 PCE3301TR-ND 1,000 102.00 EEV-HA1V330WP 
35 33 0.14 = 11.6 E 84 PCE3222CT-ND 52 43 40 37 PCE3222TR-ND 1,000 141.00 EEV-HA1V330P 
47 0.14 = 16.5 E 84 PCE3302CT-ND 52 43 40 37 PCE3302TR-ND 1,000 141.00 EEV-HA1V470UP 
47 0.14 _ 16.5 F 98 PCE3223CT-ND 67 55 51 47 PCE3223TR-ND 500 91.50 EEV-HA1V470P 
100 0.12 a 35.0 D8 84 PCE3361CT-ND 52 43 40 37 PCE3361TR-ND. 900 106.20 EEV-HA1V101XP- 
100 0.14 = 35.0 F 120 PCE3224CT-ND 67 55 51 AT PCE3224TR-ND. 500 91.50 EEV-HA1V101UP- 
220 0.14 _ 77.0 F 170 PCE3225CT-ND 74 61 56 52 PCE3225TR-ND_ 500 99.00 EEV-HA1V221UP 
220 0.14 _ 77.0 G 210 PCE3226CT-ND 83 69 64 59 PCE3226TR-ND. 500 107.00 EEV-HA1V221P 
330 0.14 = 115.5 G 250 PCE3227CT-ND 92 76 70 65 PCE3227TR-ND_ 500 117.50 EEV-HA1V331P 
(Continued) 
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Panasonic. VV/TA/HD/VA/VS/HA/HB/FC/FK/EB Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont) 


Rated | Nom. tand< Impe- Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape & Reel 
W.V. | Cap. spec. values dance Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key Panasonic 
(VDC) | (uF) | (120Hz, +20°C) (ohms) (HA) Code (mArms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
0.1 0.12 = 3.0 B 1 POE3014CT-ND 25 21 20 18 PCE3014TR-ND. 2,000 61.00/M EEV-HAIHR10 R 
0.22 0.12 = 3.0 B 2 POE3015CT-ND 25 21 20 18 PCE3015TR-ND. 2,000 61.00/M EEV-HA1HR22R 
0.33 0.12 = 3.0 B 3 PCE3016CT-ND 25 21 .20 18 PCE3016TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1HR33R 
0.47 0.12 = 3.0 B 5 POE3017CT-ND 25 21 .20 18 PCE3017TR-ND. 2,000 61.00/M EEV-HAIHR47R 
1.0 0.12 == 3.0 B 10 POE3018CT-ND 26 .22 20 9 PCE3018TR-ND. 2,000 61.00/M EEV-HA1HO10R 
22 0.12 = 3.0 B 16 POE3019CT-ND 25 21 20 18 PCE3019TR-ND. 2,000 61.00/M EEV-HA1H2R2R 
3.3 0.12 = 3.0 B 16 PCE3020CT-ND 25) 21 20 18 PCE3020TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HAIH3R3R 
47 0.12 = 3.0 Cc 23 POE3021CT-ND 30 25 23 21 PCE3021TR-ND 1,000 73.00 EEV-HA1H4R7R 
50 10 0.12 = 5.0 D 35 POE3022CT-ND 43 35 33 30 PCE3022TR-ND 1,000 86.00 EEV-HA1H100P 
22 0.12 = 11.0 E 70 POE3228CT-ND 52 43 40 37 PCE3228TR-ND_ 1,000 141.00 EEV-HA1H220P 
33 0.12 = 16.5 D8 60 POE3362CT-ND 52 43 40 37 PCE3362TR-ND 900 106.20 EEV-HA1H33i0XP 
33 0.12 — 16.5 E 70 POE3303CT-ND 52 43 40 37 PCE3303TR-ND 1,000 141.00 EEV-HA1H330UP 
33 0.12 = 16.5 F 91 POE3229CT-ND 67 55 51 AT PCE3229TR-ND 500 91.50 EEV-HA1H330P 
47 0.12 = 23.5 D8 63 PCE3363CT-ND 52 43 40 37 PCE3363TR-ND 900 106.20 EEV-HA1H470XP_ 
47 0.12 _ 23.5 F 95 POE3230CT-ND 67 55 51 AT PCE3230TR-ND_ 500 91.50 EEV-HA1H470UP 
100 0.12 _— 50.0 E 110 PCE3231CT-ND 74 61 56 52 PCE3231TR-ND_ 500 99.50 EEV-HA1H101UP 
100 0.12 _ 50.0 G 120 POE3232CT-ND 83 69 64 59 PCE3232TR-ND 500 107.00 EEV-HA1H101P 
220 0.12 = 110.0 G 150 POE3233CT-ND 92 76 70 65 PCE3233TR-ND 500 117.50 EEV-HA1H221P 
10 0.18 = 6.3 E 25 PCE3234CT-ND 55 46 42 39 PCE3234TR-ND. 1,000 157.00 EEV-HA1J100P 
22 0.18 _ 13.9 E 30 POE3304CT-ND 65 54 50 46 PCE3304TR-ND 1,000 172.00 EEV-HA1J220UP 
63 22 0.18 = 13.9 F 30 POE3235CT-ND 74 61 56 52 PCE3235TR-ND. 500 99.00 EEV-HA1J220P 
33 0.18 _ 20.8 G 45 POE3236CT-ND 92 76 70 65 PCE3236TR-ND 500 117.50 EEV-HA1J330P 
47 0.18 = 29.7 E 50 POE3305CT-ND 74 61 56 52 PCE3305TR-ND 500 99.00 EEV-HA1J470UP 
47 0.18 = 29.6 G 50 POE3237CT-ND 92 76 70 65 PCE3237TR-ND_ 500 117.50 EEV-HA1J470P 
3.3 0.18 _ 3.3 E 30 POE3238CT-ND 55 46 42 39 PCE3238TR-ND 1,000 157.00 EEV-HA2A3R3P_ 
47 0.18 _ 47 E 30 POE3306CT-ND 65 54 50 46 PCE3306TR-ND 1,000 172.00 EEV-HA2A4R7UP 
47 0.18 _ 47 F 50 PCE3239CT-ND 74 61 56 52 PCE3239TR-ND_ 500 99.00 EEV-HA2A4R7P_ 
100 10 0.18 _— 10.0 F 55 PCE3240CT-ND 74 61 56 52 PCE3240TR-ND. 500 99.00 EEV-HA2A100P 
22 0.18 — 22.0 E 55 PCE3307CT-ND 83 69 64 59 PCE3307TR-ND 500 109.00 EEV-HA2A220UP 
22 0.18 _ 22.0 G 60 PCE3241CT-ND 92 76 70 65 PCE3241TR-ND_ 500 117.50 EEV-HA2A220P 
33 0.18 = 33.0 G 65 PCE3242CT-ND 92 76 -70 65 PCE3242TR-ND 500 117.50 EEV-HA2A330P 
47 0.50 = 3.0 B 34 PCE3023CT-ND 28 .23 22 .20 PCE3023TR-ND. 2,000 64.00/M EEV-HB0G470R 
4 100 0.50 = 4.0 Cc 61 PCE3024CT-ND 34 .28 26 24 PCE3024TR-ND. 1,000 76.00 EEV-HB0G101R 
220 0.50 = 8.8 D 82 POE3025CT-ND 37 31 28 26 PCE3025TR-ND. 1,000 90.00 EEV-HB0G221P 
22 0.30 = 3.0 B 26 PCE3026CT-ND 28 .23 22 .20 PCE3026TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB0J220R 
63 33 0.30 = 3.0 B 29 PCE3027CT-ND 28 .23 22 .20 PCE3027TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB0J330R 
47 0.30 = 3.0 Cc 46 PCE3028CT-ND 32 27 25 .23 PCE3028TR-ND. 1,000 76.00 EEV-HB0J470R 
100 0.30 = 6.3 D 71 PCE3029CT-ND 37 31 28 26 PCE3029TR-ND 1,000 90.00 EEV-HB0J101P 
10 33 0.22 = 3.3 Cc 43 PCE3030CT-ND 32 27, 25 23 PCE3030TR-ND 1,000 76.00 EEV-HB1A330R 
10 0.16 _— 3.0 B 28 PCE3031CT-ND 28 .23 22 20 PCE3031TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1C100R 
16 22 0.16 _ 3.5 Cc 39 PCE3032CT-ND 32 27 25 23 PCE3032TR-ND 1,000 76.00 EEV-HB1C220R 
47 0.16 = 75 D 70 PCE3033CT-ND 37 31 28 26 PCE3033TR-ND_ 1,000 90.00 EEV-HB10470P 
47 0.14 — 3.0 B 22 PCE3034CT-ND 28 23 22 20 PCE3034TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1E4R7R 
6.8 0.14 = 3.0 B 25 PCE3035CT-ND 28 23 22 .20 PCE3035TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1E5R8R 
25 10 0.14 _ 3.0 Cc 28 PCE3036CT-ND 74 61 56 52 PCE3036TR-ND 1,000 258.00 EEV-HB1E100R 
22 0.14 = 5.5 D 55 PCE3037CT-ND 85 70 65 60 PCE3037TR-ND 1,000 300.00 EEV-HB1E220P: 
33 0.14 = 8.3 D 65 POE3038CT-ND 37 31 28 26 PCE3038TR-ND 1,000 90.00 EEV-HB1B330P_ 
35 10 0.12 _ 3.5 Cc 28 PCE3039CT-ND 32 27 25 23 PCE3039TR-ND 1,000 76.00 EEV-HB1V100R 
22 0.12 = he D 55 PCE3040CT-ND 37 31 28 26 PCE3040TR-ND_ 1,000 90.00 EEV-HB1V220P 
0.1 0.12 = 3.0 B 1 PCE3041CT-ND 28 23 22 .20 PCE3041TR-ND. 2,000 64.00/M EEV-HB1HR10R 
0.22 0.12 = 3.0 B 2 PCE3042CT-ND 28 23 22 .20 PCE3042TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1HR22R 
0.33 0.12 — 3.0 B 3 PCE3043CT-ND 28 23 22 20 PCE3043TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1HR33R 
0.47 0.12 = 3.0 B 5 PCE3044CT-ND 28 23 22 20 PCE3044TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1HR47R 
50 1 0.12 = 3.0 B 10 PCE3045CT-ND 28 23 22 20 PCE3045TR-ND_ 2,000 64.00/M EEV-HB1H1ROR 
2.2 0.12 = 3.0 B 16 PCE3046CT-ND 28 23 22 .20 PCE3046TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1H2R2R 
3.3 0.12 = 3.0 B 16 PCE3047CT-ND 28 .23 22 20 PCE3047TR-ND- 2,000 64.00/M EEV-HB1H3R3R 
47 0.12 = 3.0 Cc 23 PCE3048CT-ND 32 27 25 .23 PCE3048TR-ND 1,000 76.00 EEV-HB1H4R7R 
68 0.12 — 3.4 Cc 23 PCE3049CT-ND 32 27 25 .23 PCE3049TR-ND- 1,000 90.00 EEV-HB1H6R8R 
10.0 0.12 — 5.0 D 35 POE3050CT-ND 37 31 28 26 PCE3050TR-ND_ 1,000 90.00 EEV-HB1H100P 
Low Impedance Hi i for Case Sizes H, 
22 0.26 3.00 3.0 B 60 PCEB090CT-ND 31 26 24 22 PCE3090TR-ND 2,000 75.00/M EEV-F00J220R 
47 0.26 1.80 3.0 Cc 95 PCE3091CT-ND 37 30 28 26 PCE3091TR-ND. 1,000 89.00 EEV-F00J470R 
68 0.26 1.00 43 D 140 PCE3092CT-ND 42 34 32 30 PCE3092TR-ND 1,000 105.00 EEv-FOoJ680P 
63 100 0.26 1.00 6.3 D 140 PCE3093CT-ND 42 34 32 30 PCE3093TR-ND 1,000 105.00 EEv-FO0J101P 
220 0.26 0.40 13.9 E 230 PCE3094CT-ND_ 64 53 AQ 45 PCE3094TR-ND_ 1,000 172.00 EEv-F00J221P 
330 0.26 0.30 20.8 F 450 PCE3095CT-ND 83 68 64 59 PCE3095TR-ND 500 111.50 EEV-FO0J331P 
1000 0.26 0.15 63.0 G 670 PCE3243CT-ND 1.03 85 79 73 PCE3243TR-ND 500 130.50 EEv-FO0J102P 
1500 0.26 0.15 94.5 G 670 POCE3244CT-ND 1.13 94 87 80 PCE3244TR-ND 500 143.00 EEv-FO0J152P 
33 0.19 1.80 3.3 Cc 95 PCE3096CT-ND 37 -30 28 26 PCE3096TR-ND- 1,000 89.00 EEV-FC1A330R 
100 0.19 0.40 10.0 E 230 PCE3097CT-ND 77 63 59 54 PCE3097TR-ND- 1,000 172.00 EEV-FC1A101P. 
150 0.19 0.40 15.0 E 230 PCE3098CT-ND 64 53 49 45 PCE3098TR-ND 1,000 172.00 EEV-FCIA151P_ 
10 220 0.19 0.30 22.0 F 450 PCE3099CT-ND 83 68 64 59 PCE3099TR-ND. 500 111.50 EEV-FC1A221P. 
470 0.19 0.15 47.0 G 670 PCE3100CT-ND 1.03 85 79 73 PCE3100TR-ND. 500 130.50 EEV-FC1A471P_ 
1000 0.22 0.15 100.0 G 670 POE3245CT-ND 1.03 85 79 73 PCE3245TR-ND_ 500 130.50 EEV-FC1A102P_ 
1000 0.19 0.065 100.0 HI6 1205 PCE3312CT-ND 2.05 1.69 1.57 = = = = EEV-FC1A102LQ 
10 0.16 3.00 3.0 B 60 PCE3101CT-ND 31 26 24 22 PCE3101TR-ND. 2,000 75.00/M EEV-FCIC100R 
22 0.16 1.80 3.5 Cc 95 PCE3102CT-ND 37 .30 28 26 PCE3102TR-ND 1,000 89.00 EEV-FC1C220R 
47 0.16 1.00 75 D 140 PCE3103CT-ND 43 35 33 30 PCE3103TR-ND 1,000 105.00 EEV-FC1C470P 
68 0.16 0.40 10.9 E 230 PCE3104CT-ND 64 53 AQ 45 PCE3104TR-ND. 1,000 172.00 EEV-FC10680P 
16 100 0.16 0.40 16.0 E 230 PCE3105CT-ND 64 53 AQ 45 PCE3105TR-ND_ 1,000 172.00 EEV-FC1C101P_ 
220 0.16 0.15 35.2 G 670 PCE3106CT-ND 1.07 88 82 76 PCE3106TR-ND. 500 130.50 EEV-FC1C221P. 
330 0.16 0.15 52.8 G 670 PCE3107CT-ND 1.07 88 82 76 PCE3107TR-ND 500 130.50 EEV-FC1C331P_ 
470 0.16 0.15 75.2 G 670 PCE3246CT-ND 1.03 85 79 713 PCE3246TR-ND_ 500 130.50 EEV-FC1C471P_ 
6.8 0.14 3.00 3.0 B 60 PCE3108CT-ND 32 27 25 23 PCE3108TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FCIE6R8R 
25 22 0.14 1.00 5.5 D 140 PCE3109CT-ND 42 34 32 30 PCE3109TR-ND_ 1,000 105.00 EEV-FC1E220P. 
33 0.14 1.00 8.2 D 140 PCE3110CT-ND 42 34 32 -30 PCE3110TR-ND. 1,000 105.00 EEV-FC1B330P. 
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Panasonic. VV/TA/HD/VA/VS/HA/HB/FC/FK/EB Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont) 


Rated | Nom. tand< Impe- Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape & Reel 
W.V. | Cap. | spec. values | dance Current | Size | 120Hz, 105°C | Digi-Key Price Each Digi-Key See eee. Panasonic 
(VDC) | (uF) | (120Hz, +20°C) | (ohms) (pA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 ‘| PartNo. Size Pricing | Part No. 
47 0.14 0.40 11.8 E 230 POE3111CT-ND 55 51 .47_—|_-: POEB111TR-ND 1,000 172.00 | EEV-FCIEA70P 
68 0.14 0.30 17.0 F 450 POE3112CT-ND 68 64 59 «| -PCE3112TR-ND 500 111.50 | EEV-FCIE680P 
25 | 100 0.14 0.30 25.0 F 450 POE3247CT-ND 68 64 59 | _~POE3247TR-ND 500 111.50 | EEV-FCIEI01P 
330 0.14 0.15 82.5 G 670 POE3248CT-ND 85 79 73 | POCE3248TR-ND 500 130.50 | EEV-FCIES31P 
470 0.14 0.15 117.5 G 670 POE3249CT-ND 94 87.80 _| POE3249TR-ND 500 143.00 | EEV-FCIBA71P 
1.0 0.12 3.00 3.0 B 50 POE3113CT-ND 26 24 .22-|-PCE3113TR-ND 2,000 | 75.00/M | EEV-FCIVIROR 
22 0.12 3.00 3.0 B 50 POE3114CT-ND 26 24.22 -| -PCEB1147TR-ND 2,000 | 75.00/M | EEV-FCIV2R2R 
33 0.12 3.00 3.0 B 50 POE3115CT-ND 26 24 22 | ~POE3115TR-ND 2,000 | 75.00/M | EEV-FCIV3R3R 
47 0.12 3.00 3.0 B 60 POE3116CT-ND 27 25 23° | ~PCEB116TR-ND 2,000 | 75.00/M | EEV-FCIV4R7R 
68 0.12 1.80 3.0 c 95 POE3117CT-ND 30 28.26 | POE3117TR-ND 1,000 89.00 | EEV-FCIV6R8R 
10 0.12 1.80 35 c 95 POE3118CT-ND 31 29 ~~ .27-—«|:~POEB118TR-ND 1,000 89.00 | EEV-FCIVIOOR 
22 0.12 1.00 wT D 140 POE3119CT-ND 3A 32.30. | ~PCE3119TR-ND 1,000 105.00 | EEV-FCIV220P 
95 | 33 0.12 0.40 11.6 E 230 POE3120CT-ND 53 49 45. | PCE3120TR-ND 1,000 172.00 | EEV-FCIV330P 
47 0.12 0.40 16.5 E 230 POE3121CT-ND 53 49 45 | PCE3121TR-ND 1,000 172.00 | EEV-FCIV470P 
100 0.12 0.15 35.0 G 670 POE3122CT-ND 85 79.73 | POE3122TR-ND 500 130.50 | EEV-FCIVIO1P 
220 0.12 0.15 77.0 G 670 POE3250CT-ND 85 79.73 | POES250TR-ND 500 130.50 | EEV-FCIV221P 
330 0.12 0.15 115.5 G 670 POE3251CT-ND 94 87.80 _| POE3251TR-ND 500 143.00_| EEV-FCIV331P 
1 0.12 5.00 3.0 B 30 POE3252CT-ND 26 24.22 |-POEB252TR-ND 2,000 | 75.00/M | EEV-FCIHIROR 
22 0.12 5.00 3.0 B 30 POE3253CT-ND 26 24.22 | PCE32537TR-ND 2,000 | 75.00/M | EEV-FCIH2RER 
33 0.12 5.00 3.0 B 30 POE3254CT-ND 26 .22 | PCEB254TR-ND 2,000 | 75.00/M | EEV-FCIH3R3R 
47 0.12 3.00 3.0 c 50 POE3255CT-ND 30 26 | POEB255TR-ND 1,000 89.00 | EEV-FCIH4R7R 
5 {10 0.12 2.00 5.0 D 70 POE3256CT-ND 34 .30 | PCEB256TR-ND 1,000 105.00 | EEV-FCIH100P 
22 0.12 0.70 11.0 E 120 POE3257CT-ND 55 47 | PCEB257TR-ND 1,000 172.00 | EEV-FCIH220P 
33 0.12 0.60 16.5 F 300 POE3258CT-ND 68 59 | POEB258TR-ND 500 111.50 | EEV-FCIH330P 
47 0.12 0.30 23.5 G 500 POE3259CT-ND 85 73 | PCEB259TR-ND 500 130.50 | EEV-FCIH470P 
100 0.12 0.30 50.0 G 500 POE3260CT-ND 88 76 | POE3260TR-ND 500 130.50 | EEV-FCIHIO1P 
220 0.12 0.30 110.0 G 500 POE3261CT-ND 94 80 | POE3261TR-ND 500 143.00_| EEV-FCIH221P 
too | 47 0.07 0.300 47.0 Hi6 511 POE3333CT-ND 1.69 — | PCE3333TR-ND 150 108.30 | EEV-FC2A470Q 
68 0.07 0.300 68.0 Hi6 511 POE3334CT-ND 1.69 — | PCE33347TR-ND 150 108.30 | EEV-FC2A680Q 
w Impedance (40-60% ii . at 105°C 
22 0.26 1.35 3.0 B 90 POE3377CT-ND 37ST 29 .27-—-|-PCE3377TR-ND 2,000 | 85.00/M | EEV-FKOJ220R 
47 0.26 1.35 3.0 B 90 PCE3378CT-ND 37 3t 29 .27—-|_-PCE3378TR-ND 2,000 | 85.00/M | EEV-FKOJ470UR 
47 0.26 0.70 3.0 c 160 POE3379CT-ND 4336 338 PCE3379TR-ND 1,000 102.00 | EEV-FKOJ470R 
100 0.26 0.70 63 c 160 PCE3380CT-ND 43 (36 333 PCE3380TR-ND 1,000 102.00 | EEV-FKOJ101UR 
100 0.26 0.36 6.3 D 240 POE3381CT-ND 50 At 38.35 | _POE3381TR-ND 1,000 120.00 | EEV-FKOJ101P 
220 0.26 0.36 13.9 D 240 POE3382CT-ND 50 AI 38 © .35.—«|-~ POES382TR-ND 1,000 120.00 | EEV-FKOJ221P 
63 | 330 0.26 0.26 20.8 E 300 POE3383CT-ND 82 68 63 58 | PCE3383TR-ND 1,000 196.00 | EEV-FKOJ331P 
330 0.26 0.34 20.8 D8 280 POE3507CT-ND 60 50 46.43. ‘| ~PCE3507TR-ND 900 147.60 | EEV-FKOJ331XP 
470 0.26 0.16 29.6 F 600 PCE3384CT-ND 105 87 81.75 | POE3384TR-ND 500 127.00 | EEV-FKOJ471P 
1000 0.26 0.16 63.0 F 600 PCE3385CT-ND 105 87 81.75 | PCE3385TR-ND 500 127.00 | EEV-FKOJ102P 
1500 0.26 0.08 94.5 G 850 POE3386CT-ND 1.24 1.02 95 87 | PCE3386TR-ND 500 149.00 | EEV-FKOJ152P 
3300 0.30 0.060 207.9 Hi3 1100 POE3454CT-ND 193 159 147 1.36 | PCEB454TR-ND 200 100.00 | EEV-FK0J332Q 
6800 0.36 0.035, 428.4 Ji6 1800 POE3455CT-ND 313258 239  — | PCES455TR-ND 125 102.25 | EEV-FKOJ682M 
22 0.19 1.35 3.0 B 90 PCE3387CT-ND 37 31 29 27 | PCEB387TR-ND 2,000 | 85.00/M | EEV-FKIA220R 
33 0.19 1.35 3.3 B 90 PCE3388CT-ND 37H i) .27 | POEB388TR-ND 2,000 | 85.00/M | EEV-FKIA330UR 
33 0.19 0.70 33 c 160 PCE3389CT-ND 43 3638 31 PCE3389TR-ND 1,000 102.00 | EEV-FK1A330R 
150 0.19 0.36 15.0 D 240 PCE3508CT-ND 45 37) 35 32 | POE3508TR-ND 1,000 120.00 | EEV-FKIAIS1P 
220 0.19 0.34 22.0 D8 280 PCE3509CT-ND 60 50 46 43 __| PCES509TR-ND 900 147.60 | EEV-FK1A221XP 
220 0.19 0.26 22.0 E 300 PCE3390CT-ND 82 «68S 58 | PCE3390TR-ND 1,000 196.00 | EEV-FKIA221P 
to | 330 0.19 0.16 33.0 F 600 PCE3391CT-ND 105 8781 75 | POE3391TR-ND 500 127.00 | EEV-FK1A331P 
470 0.19 0.16 47.0 F 600 PCE3392CT-ND 1.05 87 81 75 | POE3392TR-ND 500 127.00 | EEV-FKIAA7IP 
680 0.49 0.016 68.0 G 600 PCE3510CT-ND % 79 73 .68 | PCE3510TR-ND 500 127.00 | EEV-FKIA681P 
1000 0.19 0.08 100.0 G 850 PCE3393CT-ND 1.24 1.02 95 87 | POE3393TR-ND 500 149.00 | EEV-FK1A102P 
2200 0.21 0.060 220.0 Hi3 1100 PCE3456CT-ND 193 159 147 136 | PCES456TRND 200 100.00 | EEV-FK1A222Q 
4700 0.25 0.035 470.0 J16 1800 PCE3457CT-ND 313 258 2.39 = PCE3457TR-ND 125 102.25 | EEV-FKIA472M 
6800 0.29 0.033 680.0 KI6 2060 PCE3458CT-ND 369 3.04 2.82 = PCE3458TR-ND 125 120.63 | EEV-FK1A682M 
10 0.16 1.35 3.0 B 90 PCE3394CT-ND 37ST 29 27 | PCEB394TR-ND 2,000 | 85.00/M | EEV-FKICIOOR 
22 0.16 1.35 35 B 90 PCE3395CT-ND 37) 29 .27 | POEB395TR-ND 2,000 | 85.00/M | EEV-FKIC220UR 
22 0.16 0.70 35 c 160 PCE3396CT-ND 43 3688 31 PCE3396TR-ND 1,000 102.00 | EEV-FKIC220R 
47 0.16 0.70 75 c 160 PCE3397CT-ND 43 368 31 PCE3397TR-ND 1,000 102.00 | EEV-FKIC470UR 
47 0.16 0.36 75 D 240 PCE3398CT-ND 50 At 38 .35 | PCE3398TR-ND 1,000 120.00 | EEV-FKIC470P 
68 0.16 0.36 10.9 D 240 PCE3511CT-ND 450° «3788 32 | PCEB511TR-ND 1,000 120.00 | EEV-FK10880P 
100 0.16 0.36 16.0 D 240 PCE3399CT-ND 50 38 35 | POE3399TR-ND 1,000 120.00 | EEV-FKICIO1P 
150 0.16 0.34 24.0 D8 280 PCE3512CT-ND 60 50 46 43 | PCE512TR-ND 900 147.60 | EEV-FKICI51XP 
16 | 220 0.16 0.34 35.2 D8 280 PCE3513CT-ND 60 50 46 43 | POEB513TR-ND 900 147.60 | EEV-FKIC221xP 
220 0.16 0.26 35.2 E 300 PCE3400CT-ND 82 68 63 58 | POE3400TR-ND 1,000 196.00 | EEV-FKIC221P 
330 0.16 0.16 52.8 F 600 PCE3401CT-ND 105 87 81 75 | POE3401TR-ND 500 127.00 | EEV-FKIC331P 
470 0.16 0.16 75.2 F 600 PCE3402CT-ND 1.05 87 81 75 | POE3402TR-ND 500 127.00 | EEV-FKICA71P 
680 0.16 0.08 108.8 G 850 PCE3501CT-ND 1.24 1.02 95 .87 | PCE3501TR-ND 500 217.50 | EEV-FK10681P 
1500 0.16 0.060 240.0 Hi3 1100 PCE3459CT-ND 193 159 147 1.36 | POE3459TR-ND 200 100.00 | EEV-FKICI52Q 
3300 0.20 0.035 528.0 J16 1800 PCE3460CT-ND 313 258 © 2.39 _ PCE3460TR-ND 125 102.25 | EEV-FKIC332M 
4700 0.22 0.033 752.0 KI6 2060 PCE3461CT-ND 369 3.04 2.82 = PCE3461TR-ND 125 120.63 _| EEV-FKIC472M 
10 0.14 1.35 3.0 B 90 PCE3403CT-ND 37) 29 27 | POEB403TR-ND 2,000 | 85.00/M | EEV-FKIEI00R 
22 0.14 0.70 55 c 160 PCE3404CT-ND 43 3638 31 PCE3404TR-ND 1,000 102.00 | EEV-FKIE220R 
33 0.14 0.70 8.3 c 160 PCE3405CT-ND 43 3688 31 PCE3405TR-ND 1,000 102.00 | EEV-FKIE330UR 
33 0.14 0.36 8.3 D 240 PCE3406CT-ND 50 4t 38 35 | POEB406TR-ND 1,000 120.00 | EEV-FKIE330P 
47 0.14 0.36 11.8 D 240 PCE3407CT-ND 50. At 38 35 _| PCEB407TR-ND 1,000 120.00 | EEV-FKIBA70P 
68 0.14 0.36 17.0 D 240 PCE3514CT-ND 45 37 35 32 | POEB514TR-ND 1,000 120.00 | EEV-FKIE680P 
100 0.14 0.34 25.0 D8 280 PCE3515CT-ND 60 50 46 43 | PCEB515TR-ND 900 147.60 | EEV-FKIEI01XP 
25 | 100 0.14 0.26 25.0 E 300 PCE3408CT-ND 82 68 63 58 | PCE3408TR-ND 1,000 196.00 | EEV-FKIE101P 
150 0.14 0.16 37.5 F 600 PCE3516CT-ND 6% 92 73 .68 | POCE3516TR-ND 500 127.00 | EEV-FKIEI51P 
220 0.14 0.16 55.0 F 600 PCE3409CT-ND 1.05 87 81 75 _| POE3409TR-ND 500 127.00 | EEV-FKIE221P 
330 0.14 0.16 82.5 F 600 PCE3410CT-ND 105 87 81 75 | POES410TR-ND 500 127.00 | EEV-FKIES31P 
470 0.14 0.08 1175 G 850 PCE3411CT-ND 1.24 1.02 95 .87 | POE3411TR-ND 500 149.00 | EEV-FKIBA71P 
1000 0.14 0.060 250.0 H13 1100 PCE3462CT-ND 193 159 147 1.36 | PCE3462TR-ND 200 100.00 | EEV-FKIE102Q 
2200 0.16 0.035, 550.0 J16 1800 PCE3463CT-ND 313 258 2.39 = PCE3463TR-ND 125 102.25 | EEV-FKIE222M 
3300 0.18 0.033 825.0 KI6 2060 PCE3506CT-ND 369 3.04 2.82 = PCE3506TR-ND 125 120.63 | EEV-FKIE332M 
47 0.12 1.35 3.0 B 90 PCE3412CT-ND 37 31 29 .27—| PCEB412TR-ND 2,000 | 85.00/M | EEV-FKIV4R7R 
35 «| 10 0.12 1.35 35 B 90 PCE3413CT-ND 37 31 29 27 | POEB413TR-ND 2,000 | 85.00/M | EEV-FKIVI00UR 
10 0.12 0.70 35 c 160 PCE3414CT-ND 43 3633 31 PCE3414TR-ND 1,000 102,00 | EEV-FKIVI00R 
(Continued) 
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Panasonic. VV/TA/HD/VA/VS/HA/HB/FC/FK/EB Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) 


Rated | Nom. tand< Impe- Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape & Reel 
W.V. | Cap. spec. values dance Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key bes Panasonic 
(VDC) | (uF) | (120Hz, +20°C) (ohms) (pA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
22 0.12 0.70 LL Cc 160 PCE3415CT-ND 43 36 33 31 POE3415TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1V220R 
33 0.12 0.36 11.6 D 240 PCE3416CT-ND 50 A1 38 35 PCE3416TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1V330P 
47 0.12 0.36 16.5 D 240 PCE3417CT-ND 50 A 38 35 PCE3417TR-ND 1,000 120.00 EEV-FAK1V470P 
68 0.12 0.34 23.8 D8 280 POE3517CT-ND 60 50 46 43 PCE3517TR-ND. 900 147.60 EEV-FK1V680XP 
100 0.12 0.34 35.0 D8 280 PCE3518CT-ND 60 50 46 43 PCE3518TR-ND 900 147.60 EEV-FAK1V101XP 
35 100 0.12 0.16 35.0 F 600 POE3418CT-ND 1.05 87 81 75 PCE3418TR-ND. 500 127.00 EEV-AA1V101P 
150 0.12 0.16 52.5 F 600 POE3519CT-ND 96 79 73 68 PCE3519TR-ND. 500 127.00 EEV-FKIV151P 
220 0.12 0.16 77.0 FE 600 PCE3419CT-ND 1.05 87 81 75 PCE3419TR-ND. 500 127.00 EEV-FK1V221P 
330 0.12 0.08 115.5 G 850 PCE3420CT-ND 1.24 1.02 95 87 PCE3420TR-ND 500 149.00 EEV-FK1V331P 
470 0.12 0.060 164.5 H13 1100 POE3464CT-ND 1.93 1.59 1.47 1.36 PCE3464TR-ND. 200 100.00 EEV-FA1V471Q 
680 0.12 0.060 238.0 H13 1100 POE3465CT-ND 1.93 1.59 1.47 1.36 PCE3465TR-ND_ 200 100.00 EEV-FK1V681Q, 
1500 0.12 0.035 525.0 J16 1800 POE3466CT-ND 3.13 2.58 2.39 = PCE3466TR-ND 125 102.25 EEV-AA1V152M 
47 0.10 2.90 3.0 B 60 POE3467CT-ND 40 33 30 28 PCE3467TR-ND. 2,000 85.00/M EEV-FK1H4R7R 
10 0.10 1.52 5.0 Cc 85 PCE3468CT-ND AG .38 35 .33 PCE3468TR-ND. 1,000 102.00 EEV-FAK1H100UR 
10 0.10 0.88 5.0 D 165 PCE3469CT-ND 52 43 40 37 PCE3469TR-ND 1,000 120.00 EEV-FA1H100P- 
22 0.10 0.88 11.0 D 165 PCE3470CT-ND 52 43 40 37 PCE3470TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1H220P 
33 0.10 0.68 16.5 D8 195 PCE3520CT-ND 63 52 48 45 POE3520TR-ND 900 147.60 EEV-FAK1H330XP- 
33 0.10 0.68 16.5 E 195 POCE3471CT-ND 86 71 66 61 PCE3471TR-ND. 1,000 197.00 EEV-FK1H330P- 
47 0.10 0.68 23.5 D8 195 POE3521CT-ND 63 52 48 45 POE3521TR-ND 900 147.60 EEV-FK1H470XP- 
50 47 0.10 0.68 23.5 E 195 PCE3472CT-ND 86 1 66 61 PCE3472TR-ND 1,000 197.00 EEV-FK1H470P. 
100 0.10 0.34 50.0 F 350 PCE3473CT-ND 1.10 91 85 78 PCE3473TR-ND 500 127.00 EEV-FA1H101P 
150 0.10 0.18 75.0 G 670 POE3522CT-ND 1.18 97 -90 83 PCE3522TR-ND 500 149.00 EEV-FAIH151P 
220 0.10 0.18 110.0 G 670 PCE3474CT-ND 1.29 1.07 99 91 PCE3474TR-ND 500 149.00 EEV-FK1H221P 
330 0.10 0.12 165.0 H13 900 PCE3475CT-ND 2.02 1.67 1.55 1.43 PCE3475TR-ND. 200 100.00 EEV-FK1H331Q 
680 0.10 0.073 340.0 J16 1610 POE3523CT-ND 2.91 2.39 2.22 = PCE3523TR-ND. 125 102.25 EEV-FK1H681M 
1000 0.10 0.073 500.0 J16 1610 PCE3477CT-ND 3.20 2.63 2.45 = PCE3477TR-ND. 125 102.25 EEV-FK1H102M 
47 0.08 3.00 3.0 Cc 50 PCE3478CT-ND 46 38 35 33 PCE3478TR-ND 1,000 107.00 EEV-FA1J4R7R 
10 0.08 1.50 6.3 D 80 PCE3479CT-ND 52 43 40 37 PCE3479TR-ND. 1,000 126.00 EEV-A«1J100P 
22 0.08 1.20 13.9 D8 120 PCE3524CT-ND 63 52 48 45 PCE3524TR-ND 900 154.80 EEV-FK1J220XP 
22 0.08 1.20 13.9 E 120 POE3480CT-ND 86 71 66 61 POCE3480TR-ND 1,000 206.00 EEv-F«1J220P 
33 0.08 0.65 20.8 E 250 PCE3481CT-ND 1.10 91 85 78 PCE3481TR-ND 500 133.50 EEV-FK1J330P 
63 47 0.08 0.65 29.6 F 250 PCE3482CT-ND 1.10 91 85 78 PCE3482TR-ND. 500 133.50 EEV-FK1J470P 
68 0.08 0.35 42.8 G 400 POE3525CT-ND 1.18 97 90 83 POE3525TR-ND 500 156.50 EEV-FK1J680P 
100 0.08 0.35 63.0 G 400 PCE3483CT-ND 1.29 1.07 99 91 PCE3483TR-ND 500 156.50 EEV-FK1J101P 
150 0.08 0.16 94.5 H13 800 POE3526CT-ND 1.84 1.52 1.41 1.30 PCE3526TR-ND. 200 105.00 EEV-FK1J151Q 
220 0.08 0.16 138.6 H13 800 PCE3484CT-ND 2.02 1.67 1.55 1.43 PCE3484TR-ND 200 105.00 EEV-FK1J221Q 
470 0.08 0.082 296.1 J16 1410 PCE3485CT-ND 3.20 2.63 2.45 _ PCE3485TR-ND 125 107.38 EEV-FK1J471M 
680 0.08 0.080 428.4 Ki6 1690 POE3486CT-ND 3.88 3.19 2.97 _ PCE3486TR-ND 125 126.63 EEV-FA1J681M 
3.3 0.08 5.00 3.0 Cc 25 PCE3487CT-ND 46 38 35 33 PCE3487TR-ND 1,000 107.00 EEV-FA1K3R3R 
47 0.08 3.00 3.76 D 40 PCE3488CT-ND 52 43 40 37 PCE3488TR-ND 1,000 126.00 EEV-FK1K4R7P_ 
10 0.08 2.40 8.0 Ds 60 POE3527CT-ND 63 52 48 45 PCE3527TR-ND. 900 154.80 EEV-FK1K100XP 
10 0.08 2.40 8.0 E 60 PCE3489CT-ND 86 71 66 61 PCE3489TR-ND. 1,000 206.00 EEV-FAK1K100P 
22 0.08 1.30 17.6 F 130 PCE3490CT-ND 1.10 91 85 78 PCE3490TR-ND 500 133.50 EEV-FAK1K220P 
80 33 0.08 1.30 26.4 EF 130 PCE3491CT-ND 1.10 a91 85 78 PCE3491TR-ND. 500 133.50 EEV-FK1K330P 
47 0.08 0.70 37.6 G 200 PCE3492CT-ND 1.29 1.07 99 91 PCE3492TR-ND 500 156.50 EEV-FK1K470P 
68 0.08 0.32 54.4 H13 500 PCE3528CT-ND 1.84 1.52 1.41 1.30 PCE3528TR-ND 200 105.00 EEV-FK1K680Q, 
100 0.08 0.32 80.0 H13 500 PCE3493CT-ND 2.02 1.67 1.55 1.43 PCE3493TR-ND 200 105.00 EEV-FA1K101Q 
150 0.08 0.32 120.0 H13 500 PCE3494CT-ND 2.02 1.67 1.55 1.43 PCE3494TR-ND 200 105.00 EEV-FK1K151Q 
330 0.08 0.17 264.0 J16 793 POE3495CT-ND 3.20 2.63 2.45 _ PCE3495TR-ND 125 107.38 EEV-FK1K331M 
470 0.08 0.153 376.0 K16 917 PCE3496CT-ND 3.88 3.19 2.97 = PCE3496TR-ND 125 126.63 EEV-FK1K471M 
22 0.07 1.30 22.0 F 130 POE3502CT-ND 1.10 91 85 .78 PCE3502TR-ND- 500 132.00 EEV-A@A220P 
33 0.07 0.70 33.0 G 200 POE3503CT-ND 1.29 1.07 99 91 POE3503TR-ND 500 153.50 EEV-A2A330P 
47 0.07 0.32 47.0 H13 500 PCE3497CT-ND 2.02 1.67 1.55 1.43 POE3497TR-ND 200 105.00 EEV-FK2A470Q, 
100 68 0.07 0.32 68.0 H13 500 POCE3498CT-ND 2.02 1.67 1.55 1.43 PCE3498TR-ND_ 200 105.00 EEV-FX2A680Q, 
100 0.07 0.17 100.0 J16 793 POE3504CT-ND 2.91 2.39 2.22 a PCE3504TR-ND_ 125 107.38 EEV-F2A101M 
150 0.07 0.17 150.0 J16 793 PCE3499CT-ND 3.20 2.63 2.45 _ PCE3499TR-ND 125 107.38 EEV-F2A151M 
220 0.07 0.153 220.0 K16 917 PCE3500CT-ND 3.88 3.19 2.97 = PCE3500TR-ND 125 126.63 EEV-A2A221M 
330 0.07 0.153 330.0 K16 917 POE3505CT-ND 3.88 3.19 2.97 = PCE3505TR-ND_ 125 126.63 EEV-FX2A331M 
EB Long Life, High Ripple Series: -20°C to +105°C 
te | 1° 0.15 = 16.0 G3 70 POE3421CT-ND 145° 120 1.11 - PCE3421TR-ND 250 99.50 | EEV-EB2C100Q 
33 0.15 = 52.8 H16 470 PCE3422CT-ND 2.40 1.98 1.84 = POE3422TR-ND 150 98.10 EEV-EB2C330SQ 
200 22 0.15 _ 44.0 H16 470 POE3427CT-ND 2.40 1.98 1.84 =. PCE3427TR-ND. 150 98.10 EEV-EB2D220SQ, 
250 10 0.15 _ 25.0 GI7 88 POE3432CT-ND 1.67 1.38 1.28 = POE3432TR-ND 200 91.40 EEV-EB2E100Q 
3.3 0.24 = 13.2 G3 40 PCE3441CT-ND 1.45 1.20 141 _ POE3441TR-ND 250 99.50 EEV-EB2G3R3Q 
400 47 0.24 — 18.8 GI7 50 POE3442CT-ND 1.67 1.38 1.28 = POE3442TR-ND 200 91.40 EEV-EB2G4R7Q 
2.2 0.24 = 9.9 Gi3 29 PCE3446CT-ND 1.45 1.20 1.11 — PCE3446TR-ND. 250 99.50 EEV-EB2W2R2Q 
450 3.3 0.24 = 14.9 GI7 4 PCE3447CT-ND 1.67 1.38 1.28 _— POE3447TR-ND 200 91.40 EEV-EB2W3R3Q 
47 0.24 = 21.2 H16 49 PCE3448CT-ND 2.40 1.98 1.84 = PCE3448TR-ND 150 98.10 EEV-EB2W4R7SQ 
63 | 2 0.52 - 6.0 c 29 POE3123CT-ND 37 30 28 26 PCE3123TR-ND 1,000 128.00 | ECE-VOJA220NR 
47 0.52 _ 6.0 D 46 POE3124CT-ND 42 34 32 30 PCE3124TR-ND. 1,000 146.00 ECE-VOJA470NP- 
10 10 0.40 = 6.0 B 25 POE3125CT-ND 31 26 24 22 PCE3125TR-ND 2,000 110.00/M ECE-V1AA100NR 
33 0.40 _ 6.6 D 43 POE3126CT-ND 42 34 32 30 PCE3126TR-ND. 1,000 146.00 ECE-V1AA330NP. 
47 0.32 = 6.0 B 20 PCE3127CT-ND 31 26 24 22 PCE3127TR-ND. 2,000 110.00/M ECE-V1CA4R7NR 
16 10 0.32 = 6.0 Cc 25 PCE3128CT-ND 37 .30 28 26 PCE3128TR-ND. 1,000 128.00 ECE-V1CA100NR 
22 0.32 _ 7.0 D 39 POE3129CT-ND 42 34 32 30 PCE3129TR-ND. 1,000 146.00 ECE-V1CA220NP- 
3.3 0.28 = 6.0 B 12 PCE3130CT-ND 31 26 24 .22 PCE3130TR-ND. 2,000 110.00/M ECE-V1EASR3NR: 
25 47 0.28 i 6.0 Cc val PCE3131CT-ND .37 .30 28 26 PCE3131TR-ND 1,000 128.00 ECE-V1EA4R7NR 
10 0.28 _ 6.0 D 28 POE3132CT-ND 43 35 .33 30 PCE3132TR-ND. 1,000 150.00 ECE-V1EA100NP 
2.2 0.24 = 6.0 B 12 POE3133CT-ND 31 26 24 22 PCE3133TR-ND 2,000 110.00/M ECE-V1VA2R2NR 
35 47 0.24 = 6.0 Cc 22 PCE3134CT-ND .37 .30 28 26 PCE3134TR-ND. 1,000 128.00 ECE-V1VA4R7NR 
10 0.24 = 7.0 D 30 PCE3135CT-ND 42 34 32 30 PCE3135TR-ND. 1,000 146.00 ECE-V1VA100NP. 
0.22 0.24 _ 6.0 B 2 PCE3136CT-ND 31 26 24 22 PCE3136TR-ND 2,000 110.00/M ECE-V1HAR22NR 
0.33 0.24 = 6.0 B 3 PCE3137CT-ND 31 26 24 PCE3137TR-ND. 2,000 110.00/M ECE-V1HAR33NR 
0.47 0.24 = 6.0 B 5 PCE3138CT-ND 31 26 24 PCE3138TR-ND 2,000 110.00/M ECE-V1HAR47NR 
50 1 0.24 — 6.0 B 10 PCE3139CT-ND 31 26 24 22 PCE3139TR-ND 2,000 110.00/M ECE-V1HA010NR 
2.2 0.24 _ 6.0 ej 16 PCE3140CT-ND 37 30 28 26 PCE3140TR-ND. 1,000 128.00 ECE-V1HA2R2NR 
3.3 0.24 = 6.0 Cc 21 POE3141CT-ND 68 56 52 48 PCE3141TR-ND. 1,000 239.00 ECE-V1HA3R3NP 
47 0.24 = 6.0 D 31 PCE3142CT-ND 42 34 32 30 PCE3142TR-ND. 1,000 146.00 ECE-V1HA4R7NP 
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Panasonic. CD Series Specialty Polymer Aluminum Electrolytic Chip Capacitors, Surface Mount 


Features: + Low profile type (1.8mm Height) of D size + Low impedance at high frequency (10kHz- Impedance | Ripple Current Cut Tape T&R* 
10MHz) as low as ceramic capacitors (reduced ESR due to an applying speciality polymer with high Cap.| (400kHz/ (100kHz/ Digi-Key Price Each Pricing | Panasonic 
conductivity) + Excellent noise-absorbent characteristics + Surface mount (reflow soldering method |W.V.| (uF) | +20°C) +20~+100°C) Part No. 1 10 100 3,500 Part No. 
avail.) = Very stable capacitance, impedance and! ESR against temp. »\ Excellent: endurance 100 | 0.0252 1.8Arms | PCE3271CT-NDt 3.23 1.55 1.34 | 532.00/M | EEF-CDOD101R 
characteristics due to adoption of solid electrolyte Specifications: + Operating Temperature Range: 2 | 120 | 0.018a 1.8Arms PCE2107CT-ND 217 1.63 1.41 | 587.00/M | EEF-CD0D121R 
40°C ~ +105°C + Capacitance Tolerance: 420% (120Hz/+20°C) + DC Leakage Current: I< 0.04CV or 150 | 0.018 2.5Arms | PCE3561CT-ND NEW! 1.64 1.55 1.34 | 617.00/M | EEF-CD0D151R 
3u/A after 2 minutes (whichever is greater) + Dissipation Factor: <0.06 (120Hz/+20°C) + Surge 82 | 0.0250 1.8 Arms PCE3272CT-ND 3.23 1.55 1.34 | 532.00/M | EEF-CD0E820R 
Voltage: Rated Working Voltage x 1.25 + Endurance: After applying rated working voltage for 1000 2.5| 100 | 0.0182 1.8 Arms PCE2108CT-ND 2.19 1.64 1.43 | 587.00/M | EEF-CDOE101R 
hours at +105°C, and then being stabilized at +20°C, capacitor shall meet following limits: Capacitance 120 | 0.0180 25Arms | PCE3562CT-ND NEW! 1.64 1.55 1.34 | 617.00/M | EEF-CD0E121R 
Qhange (+10% of initial measured value) DF and DC leakage current (initial specified value) * Moisture 56 0.0250 1.8 Arms PCE3274CT-NDt 3.13 1.55 1.34 | 532.00/M | EEF-CDOG560R 
Resistance: (After storing for 500 hours at +60°C, 90-95% RH.) Capacitance Change (+40%, of initial 4 82 0.018 1.8 Arms PCE2109CT-ND 217 163 1.41 | 587.00/M | EEF-CD0G820R 
measured value, -20% (6.3V: +50%, -20%). DF <200% initial specified value. DC leakage current 10 0.0600 4 Arms PCE3157CT-ND 2.72 1.32 1.15 | 494.00/M | EEF-CDO0J100R 
(initial specified value). 22 | 0.0450 1.3Arms PCE3158CT-ND 2.97 1.40 1.21 | 506.00/M | EEF-CD0J220R 
Polarity Bar 6.3] 33 | 0.0350 1.6 Arms PCE3159CT-ND 3.21 1.47 1.27 | 519.00/M | EEF-CD0J330R 
(Positive) 47 | 0.025Q 1.8 Arms PCE3160CT-NDt 3.46 1.55 1.34 | 532.00/M | EEF-CD0J470R 
Cap 68 | 0.0180 1.8 Arms PCE2110CT-ND 217 1.63 1.41 | 587.00/M | EEF-CD0J680R 
@® er oe =, 8.2 | 0.0602 1 Arms PCE3161CT-ND 272 1.32 1.15 | 494.00/M | EEF-CDOK8R2R 
a | 1.8 43 2 dio 2 g | 15 | 0.0450 1.3 Arms PCE3162CT-ND 2.97 1.40 1.21 | 506.00/M | EEF-CDOK150R 
ET —F ; ee 22 | 0.0350 1.6 Arms PCE3163CT-ND 3.21 1.47 1.27 | 519.00/M | EEF-CDOK220R 
3 ye! 33 | 0.0250 1.8 Arms PCE3164CT-NDt 3.46 1.55 1.34 | 532.00/M | EEF-CD0K330R 
. WV. Code 4.7 | 0.080 7 Arms PCE3165CT-ND 272 1.32 1.15 | 494.00/M | EEF-CD1B4R7R 
ave 425| 10 | 0.0600 1 Arms PCE3166CT-ND 2.97 1.40 1.21 | 506.00/M | EEF-CD1B100R 
15 | 0.050 1.3Arms PCE3167CT-ND 3.21 1.47 1.27 | 519.00/M | EEF-CD1B150R 
+ Must be corrected for frequency using the Frequency Correction Factor (Sinewave current, 22 0.0402 1.3 Arms PCE3168CT-ND 3.46 1.55 1.34 | 532.00/M | EEF-CD1B220R 
Ambient temperature: Room temperature to 100°C): 10k (0.6), 20k (0.7), 50k (0.8), 100k (1.0), 22 | 0.1102 1 Arms PCE3169CT-ND 2.72 1.32 1.15 | 494.00/M | EEF-CD1C2R2R 
250k (1.1), 500k (1.2), & 1M (1.3). 16 | 4-7 | 0.0802 1 Arms PCE3170CT-ND 2.97 1.40 1.21 | 506.00/M | EEF-CD1C4R7R 
+SP1-KIT-ND Digi-Key® CD/UD/UE-Series Capacitors Kit 30 each of values denoted (360 6.8 | 0.0700 1 Arms PCE3171CT-ND 3.21 1.47 1.27 | 519.00/M | EEF-CD1C6R8R 
total pieces). Kit ear parts, hinged plastic steel box with selector guide, and a business card 8.2 0.0602 Arms BSE CIEND) 3.46__1.55__1.34 | 532.00/M | FEF-CD1C8R2R 
CDROM containing data sheets and application guide............ 06.66 cece cece cence eee ee $59.00 * For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND 
4 . . . . . 
FD Series Specialty Polymer Aluminum Electrolytic Chip Capacitors, Surface Mount Rolarly Bat 
Features: + Low profile type (1.1mm Height) +» Low impedance at high frequency Cap iFosttive) 
(10kHz-10MHz) as low as ceramic capacitors (reduced ESR due to applying specialty (+) () 4 T_ T 
polymer with high conductivity) + Excellent noise-absorbent characteristics » Surface 14 43 2.4+0.2 
mount (reflow soldering method avail.) + Very stable capacitance, impedance and ESR 1 34% a t Y 
against temp. * Excellent endurance character due to adoption of solid electrolyte : 7. 3 4 — — 
Specifications: + Operating Temp. Range: -40 to +105°C + Capacitance Tolerance: W.V. Code 
420% (120Hz/+20°C) + DC Leakage Current: | < 0.04 CV or 3 (yA) after 2 minutes 
(whichever is the greater) (2 W.V. to 4 W.V.: | < 0.06 CV) » Dissipation Factor: <0.06 Cap. Impedance Ripple Current Digi-Key Cut Tape Price Each | T&R Pricing*| Panasonic 
(120Hz/+20°C) + Surge Voltage: Rated Working Voltage x 1.25 (15 to 35°C) + En» | W.V. | (uF) | (400kHz/+20°C) | (100kHz/+20 to +105°C) | Part No. 1 10 100 3,500 _| Part No. 
pastas Alter applying rated working voltage for 1000 hours at +10522°C, and then [5 | gg 0.035 1.6 PCE2105CT-ND 283 1.70 1.47] 587.00/M |EEF-FDOD680R 
cing stabilized at 420°C, ‘cepacia’ shall meet the following limits: ‘Cepanitanee "| 9.5. | 56 0.035 16 PCE2106CT-ND 283 1.70 1.47] 587.00/M_| EEF-FDOES60R 
Gene (2 10%e oF ital meseuten Valve) «tat (initial speciied Value). OO lere 4» || 139 0.035 16 PCES451CT-ND 2831.70 += 1.47|_587.00/M_| EEF-FDOG390R 
current (initia speoinien! value). ~ Molsiure Resistance: (Plex storing for-500 heurs "6:9: | |.33 0.035 16 PCE3452CT-ND 283 «1.70 = 1.47| _587.00/M_| EEF-FD0J330R 
a 480° (90% FAL) Copacitance Change 40%, "20% of initia messuredivalue ("|g  | 229 0.035 1.6 PCES453CT-ND 2.83 1.70 1.47 ~—587.00/M_| EEF-FDOK220R 
W.V.: +60%, -20%; 6.3 W.V.: +50%, -20%). D.F<200% initial specified value. DC 
leakage current (<initial specified value). * For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND 
i : : ESR_ | Ripple Current Cut Tape 
H Series Specialty Polymer Aluminum Cap. | (100KHz/ “ook Hz! Digi-Key Price Each Tape & Reel” | panasonic 
Electrolytic Chip Capacitors, Surface Mount W.V.| (uF) | +20°C) 125°C) Part No. 1 10 100 [ Size | Pricing | PartNo. 
D Series 
_— . Cal Polarity Bar (Positive) 2 | 180] .0150 2.2A PCE2119CT-ND 445 3.34 2.89 | 2,000] 1171.00/M | EEF-HDOD181R 
2.8 (D Series) =p: Z 2 | 220] .015 2.5A PCE3529CT-ND NEW! 3.28 = 3.08 ~—.2.67 | 2,000 | 1232.00/M | EEF-HD0D221R 
| 4.2 (E Series) t 7 25 | 150 | .0150 2.2 PCE2120CT-ND 4.45 3.34 2.89 | 2,000 | 1171.00/M | EEF-HDOE151R 
cn 1.3 It1.8 (L Series) 43 2.4 2.5 | 180] .015 2.5A PCE3530CT-ND NEW! 3.28 3.08 2.67 | 2,000 | 1232.00/M | EEF-HDOE181R 
k+— 7.3 | u 4 | 120] .015 2.2 PCE2121CT-ND 4.45 3.34 2.89 | 2,000 | 1171.00/M | EEF-HD0G121R 
7 6.3 | 100 | .015 2.2 PCE2122CT-ND 4.45 3.34 2.89 | 2,000 | 1171.00/M | EEF-HD0J101R 
W.V. Code 8 | 68 | .0150 2.2 PCE2123CT-ND 445 3.34 2.89 | 2,000 | 1171.00/M | EEF-HDOK680R 
Features: ; ; ; E Series 
* High Reliability (125°C) + Low ESR and High Ripple Current 2 | 270] .0120 3A PCE2124CT-ND 6.15 4.62 4.00 | 2,000 | 1565.00/M | EEF-HEOD271R 
Specifications: 2 | 330] .012 3A PCE3531CT-ND NEW! 4.38 4.11 3.56 | 2,000 | 1643.00/M | EEF-HEOD331R 
Speed ea tereh a ees wena 28 |270| 012, | 3A _—| POESSS2CTNDNEW! 438 4.11 3.56 | 2000] 1643.00M| EEF HEOE7IR 
: Detdaeciea 0s ele anne 4 | 180 | .0120 3A PCE2126CT-ND 6.15 4.62 4.00 | 2,000 | 1565.00/M | EEF-HEOG181R 
« Dissipation Factor: 0.1 max (1204142020) 6.3 | 150 | .0120 3A PCE2127CT-ND 6.15 4.62 4.00 | 2,000 | 1565.00/M | EEF-HEOJ151R 
* Surge Voltage: Rated Working Voltage x 125 (+15 to +35°Q) 8 | 100} .0120 3A PCE2128CT-ND 6.15 4.62 4.00 | 2,000 | 1565.00/M | EEF-HEOK101R 
+ Endurance: After applying rated working voltage for 1,000 hours or derated voltage L Series 
(working voltage x 0.875 at 115°C or working voltage x 0.75 at 125°C) and then being 2 | 100] .018 1.8A PCE3533CT-ND NEW! 1.56 1.47 1.28 | 3,500] 587.00/M] EEF-HLOD101R 
stabilized at 20°C, the capacitor shall meet the following limits. Capacitance change | 2:5 | 82 | .018 1.8A PCE3534CT-ND NEW! 1.56 1.47 1.28 | 3,500] 587.00/M | EEF-HLOE820R 
410% of initial measured value. D.F.<Initial specified value. 4 | 56] .018 1.8A PCE3535CT-ND NEW! 1.56 1.47 1.28 | 3,500] 587.00/M | EEF-HLOG560R 
+ Moisture Resistance: (After storing for 500 hours at +60°C, 90% RH.) Capacitance 4 | 68 | .018 1.8A PCESS36CT-ND NEW! 1.56 1.47 1.28 | 3,500 587.00/M | EEF-HLOG680R 
Carga 2 25 #74 2 a 25 BN, MH BV Oma | GS | Z| OB | TBR | RGESSSTCTAD EWE 155 147128) Seno) a7 0M | EEE LMS 
initial measured value). DF <200% initial specified value. DC leakage current (initial - - z = - - - - - z 
specified value). * For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND 
NEW? S Seri ESR | Ripple Current Cut Tape 
i 1 i} urren u' 
eries Specialty Polymer Aluminum Cap. | (100KHz/ “GooKHz/ Digi-Key Price Each Tape & Reel” | panasonic 
Electrolytic Chip Capacitors, Surface Mount w.v.| (uF) | +20°C) 105°C) Part No. 110 100 Size | Pricing | Part No. 
2 | 120] .0092 3A PCES3551CT-ND 1.72 1.62 1.40 | 3,500 | 645.00/M| EEF-SLOD121R 
Ca 2 | 150 | .0092 3A PCE3552CT-ND 1.81 1.70 1.48 | 3,500 | 680.00/M| EEF-SLOD151R 
| Pp 2.5 | 100 | .009a 3A PCE3553CT-ND 1.72 1.62 1.40 | 3,500 | 645.00/M | EEF-SLOE101R 
1.8 (SL Series) Polarity 25 | 120 | .0090 3A PCE3554CT-ND 1.81 1.70 1.48 | 3,500 | 680.00/M| EEF-SLOE121R 
7 “1.94.2 (SX Series) Bar (+) 4 | 82 | .009a 3A PCE3555CT-ND 1.72 1.62 1.40 | 3,500 | 645.00/M| EEF-SLOG820R 
2.8+.2 (SD Series) 6.3 | 56 | .0090 3A PCE3556CT-ND 1.72 1.62 1.40 | 3,500 | 645.00/M | EEF-SLOJ560R 
Eo 3 (aes Series) 2 | 180] .0090 3A PCE8557CT-ND 1.99 1.87 1.62 | 3,500 | 747.00/M| EEF-SX0D181R 
gt 25 | 150 | .0092 3A PCE3558CT-ND 1.99 1.87 1.62 | 3,500 | 747.00/M| EEF-SX0E151R 
W. V. code 4 | 100 | .0090 3A PCE3559CT-ND 1.99 1.87 1.62 | 3,500 | 747.00/M| EEF-SX0G101R 
Features: 6.3 | 68 | .0090 3A PCE3560CT-ND 1.99 _ 1.87 1.62 | 3,500 | 747.00/M | EEF-SX0J680R 
+ Lower ESR + Higher Ripple Current 2 | 270 | .0070 3.5A PCE3539CT-ND 3.44 3.23 2.80 | 2,000 /1289.00/M| EEF-SD0D271R 
Speceateon 25|220| oo | 38a | PESsa1CTND 3.44 323 280 | 2000 |1268.00M | EEF SDOEZ21n 
~ Operating Temp. Range: “40°C ~ «105°C > Rated W.V. Range: 210'6-3VDG.~ Nominal Capacitance | -9.5 | 270: | .007a 3.5A PCE3542CT-ND 3.61 3.39 2.94 | 2,000 |1353.00/M| EEF-SD0E271R 
Range: 56 to 470uF + Capacitance Tolerance: +20% (120Hz/+20°C) + DC Leakage Current: I< 0.06CV | 4 | 150 | .0070 3.5A PCE3543CT-ND 3.44 3.23 2.80 | 2,000 /1289.00/M| EEF-SDOG151R 
after 2 minutes + Dissipation Factor: 0.06 max (SL/SX), 0.10 max (SD/SE) (120Hz/+20°C) + Surge | 6.3 | 120 | .0070 3.5A PCE3544CT-ND 3.44 3.23 2.80 | 2,000 [1289.00/M| EEF-SD0J121R 
Voltage: Rated Working Voltage x 1.25 (+15 to +35°C) + Endurance: After applying rated working voltage 2 | 390 | .0050 4A PCE8545CT-ND 4.59 4.31 3.73 | 2,000 /1721.00/M | EEF-SEOD391R 
for 1,000 hours at + 105+2°C, and then being stabilized at +20°C, the capacitor shall meet the following 2 | 470 | .0050 4A PCES3546CT-ND 4.82 4.52 3.92 | 2,000 /1808.00/M| EEF-SE0D471R 
limits. Capacitance change +10% of initial measured value. D.F.and DC leakage current are <Initid | 2.5 | 330 | .0050 4A PCE3547CT-ND 4.59 4.31 3.73 | 2,000 /1721.00/M| EEF-SEOE331R 
specified value. 2.5 | 390 | .005Q 4A PCE3548CT-ND 4.82 4.52 3.92 | 2,000 /1808.00/M| EEF-SEOE391R 
-MosureRelsance: Atri fr 500 haus at 60°C 80% RK) Crpactarce charge 2. | gi, | ZO] SG | 4k | RSESRISGTND se 481375 | Bonn |1721 oon EEF sence 


25W.V.: +70%, -20%, 4W.V.: +60%, -20%, 6.3W.V.: +50%, -20%, of initial measured value). DF <200% 
initial specified value. DC leakage current initial specified value. 


* For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic. WA Series 
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Features: + Excellent Noise-Absorbent Characteristics + High Voltage * High Capacitance 


(mm 


Specialty Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount 


* Reference Size 


Size Code D L A H Ik WwW P= K 
E70 8.0 6.9 ne 8.3 10.0 Max. 3.4 0.9+0.2 3.1 0.5+0.2 
G80 10.0 7.9 i 10.3 12.0 Max. 3.5 0.9+0.2 4.6 0.5+0.2 
) G 10.0 10.2+0.3 10.3 12.0 Max. 3.5 0.9+0.2 4.6 0.5+0.2 


Specifications: - Category Temperature Range: -55 to 105°C » Capacitance Tolerance: +20% (120Hz/20°C) +» DC Leakage Current: |<0.2CV (yA) After 2 minutes application of rated working voltage at 20°C + Surge 
Voltage: Rated Working Voltage x 1.15 (15 to 35°C) + Endurance: After applying rated working voltage for 2000 hours at +105+2°C, and then being stabilized at +20°C, capacitors shall meet the following limits: 
Capacitance change (+20% of initial measured value). tan 5 (<150% of initial specified value). DC leakage current (<initial specified value). » Moisture Resistance: After storing for 1000 hours at 60°C, 90 to 95% R.H.: 
Capacitance Change (+20% of initial measured value). tan 6 (<150% of initial specified value). DC leakage current (<initial specified value). 


Tané Permissible 
w.V. Max. L.C. ESR Ripple Current Cut Tape 
Rated Cap. 120Hz (HA) (m Q) Arms Case Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
(V.DC) (uF) 20°C Max. (100kHz, 20°C) | (100kHz/ 20° to 105°C) Code Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
6.3 150 0.15 189 35 3.05 E70 PCE2129CT-ND 2.16 1.62 1.41 PCE2129TR-ND 1,000 647.00 EEF-WA0J151P 
6.3 220 0.15 277 32 3.05 E70 PCE2130CT-ND 2.16 1.62 1.41 PCE2130TR-ND 1,000 647.00 EEF-WA0J221P 
6.3 330 0.12 416 22 4.13 G80 PCE2131CT-ND 2.70 2.03 1.76 PCE2131TR-ND 500 404.50 EEF-WA0J331P 
6.3 390 0.12 491 22 4.13 G80 PCE2132CT-ND 2.70 2.03 1.76 PCE2132TR-ND 500 404.50 EEF-WA0J391P 
6.3 470 0.12 592 20 5.10 G PCE2133CT-ND 3.08 2.31 2.01 PCE2133TR-ND 500 462.00 EEF-WA0J471P 
6.3 560 0.12 706 20 5.10 G PCE2134CT-ND 3.08 2.31 2.01 PCE2134TR-ND 500 462.00 EEF-WA0J561P 
6.3 680 0.12 856 15 5.10 G PCE2135CT-ND 3.08 2.31 2.01 PCE2135TR-ND 500 462.00 EEF-WA0J681P 
10 120 0.15 240 35 2.80 E70 PCE2136CT-ND 2.16 1.62 1.41 PCE2136TR-ND 1,000 647.00 EEF-WA1A121P 
10 150 0.15 300 35 2.80 E70 PCE2137CT-ND 2.16 1.62 1.41 PCE2137TR-ND 1,000 647.00 EEF-WA1A151P 
10 270 0.12 540 24 3.77 G80 PCE2138CT-ND 2.70 2.03 1.76 PCE2138TR-ND 500 404.50 EEF-WA1A271P 
10 330 0.12 660 22 4.50 G PCE2139CT-ND 3.08 2.31 2.01 PCE2139TR-ND 500 462.00 EEF-WA1A331P 
10 470 0.12 940 17 4.50 G PCE2140CT-ND 3.08 2.31 2.01 PCE2140TR-ND 500 462.00 EEF-WA1A471P 
16 82 0.12 262 39 2.50 E70 PCE2147CT-ND 2.16 1.62 1.41 PCE2147TR-ND 1,000 647.00 EEF-WA1C820P 
16 100 0.12 320 39 2.50 E70 PCE2141CT-ND 2.16 1.62 1.41 PCE2141TR-ND 1,000 647.00 EEF-WA1C101P 
16 150 0.12 480 29 3.43 G80 PCE2142CT-ND 2.70 2.03 1.76 PCE2142TR-ND 500 404.50 EEF-WA1C151P 
16 180 0.12 576 29 3.43 G80 PCE2143CT-ND 2.70 2.03 1.76 PCE2143TR-ND 500 404.50 EEF-WA1C181P 
16 220 0.12 704 27 4.10 G PCE2144CT-ND 3.08 2.31 2.01 PCE2144TR-ND 500 462.00 EEF-WA1C221P 
16 270 0.12 480 27 4.10 G PCE2145CT-ND 3.08 2.31 2.01 PCE2145TR-ND 500 462.00 EEF-WA1C271P 
16 330 0.12 1056 22 4.10 G PCE2146CT-ND 3.08 2.31 2.01 PCE2146TR-ND 500 462.00 EEF-WA1C331P 
20 47 0.10 188 50 2.00 E70 PCE2149CT-ND 2.59 1.94 1.69 PCE2149TR-ND 1,000 776.00 EEF-WA1D470P 
20 82 0.10 328 39 2.50 G80 PCE2150CT-ND 3.24 2.43 2.11 PCE2150TR-ND 500 485.50 EEF-WA1D820P 
20 150 0.10 480 26 3.70 G PCE2148CT-ND 3.70 2.78 2.41 PCE2148TR-ND 500 554.50 EEF-WA1D151P 
25 22 0.10 110 50 1.60 E70 PCE2151CT-ND 2.59 1.94 1.69 PCE2151TR-ND 1,000 776.00 EEF-WA1E220P 
25 33 0.10 165 39 2.20 G80 PCE2152CT-ND 3.24 2.43 2.11 PCE2152TR-ND 500 485.50 EEF-WA1E330P 
25 82 0.10 410 30 3.30 G PCE2153CT-ND 3.70 2.78 2.41 PCE2153TR-ND 500 554.50 EEF-WA1E820P 
. 
UD/UE Series Specialty Polymer Aluminum Electrolytic Chip Capacitors, Surface Mount 
Features: » Low impedance at high frequency (10kHz to 10MHz) as low as Ripple 
ceramic capacitors (Reduced ESR due to applying speciality polymer with ESR Current Cut Tape Tape & Reel 
high conductivity) + Stable temperature characteristics: capacitance, Cap. | (100KHz/| (100KHz/ | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
impedance and ESR = Excellent noise-absorbent characteristics + Voltage W.V.| (uF) | +20°C) | 105°C) | Part No. 1 10 100 | Part No. 2,000 Part No. 
derating not necessary + Excellent endurance characteristics due to 2 
adoption of solid electrolyte UD Series 
Specifications: « Operating Temp. Range: —40°C ~ +105°C. + Capacitance 2 | 180] .0180 2A PCE3262CT-ND} 6.62 3.03 2.63 | PCE3262TR-ND 1065.00/M | EEF-UDOD181R 
Tolerance: +20% (120Hz/+20°C) + DC Leakage Current: I< 0.06CV after 2 2 270 | .01592 2A PCE2111CT-ND 445 3.34 2.89 | PCE2111TR-ND 1171.00/M | EEF-UD0D271R 
minutes + Dissipation Factor: <0.1 Max. (120Hz/+20°C) + Surge Voltage: 2 330 | .0152 3A PCE3563CT-ND NEW! 3.28 3.08 2.67 | PCE3563TR-ND NEW! 1230.00/M | EEF-UD0D331R 
Rated Working Voltage x 1.25 +» Endurance: After applying rated working 2.5 | 150 | .018Q 2A PCE3273CT-ND 6.62 3.03 2.63 | PCE3273TR-ND 1065.00/M | EEF-UD0E151R 
voltage for 1000 hours at +105°C, and then being stabilized at +20°C, 2.5 | 220 | .015Q2 2A PCE2112CT-ND 4.45 3.34 2.89 | PCE2112TR-ND 1171.00/M | EEF-UD0E221R 
capacitor shall meet following limits: Capacitance Change (+10% of initial 2.5 | 270 | .0152 3A PCE3564CT-ND NEW! 3.28 3.08 2.67 | PCE3564TR-ND NEW! 1230.00/M | EEF-UDOE271R 
measured value). DF (initial specified value). DC leakage current (initial 4 120 | .0189 2A PCE3263CT-NDt 5.88 3.03 2.63 | PCE3263TR-ND 1065.00/M | EEF-UD0G121R 
specified value). »* Moisture Resistance: (After storing for 500 hours at 4 150 | .015Q 2A PCE2113CT-ND 4.45 3.34 2.89 | PCE2113TR-ND 1171.00/M | EEF-UD0G151R 
+60°C, 90% R.H.) Capacitance Change (2V: +70%, -20%, 4V: +60%, -20%, 6.3 | 100 | .018Q 2A PCE3264CT-NDt 5.88 3.03 2.63 | PCE3264TR-ND 1065.00/M | EEF-UD0J101R 
6.3V: +50%, -20% of initial measured value). DF <200% initial specified | 6.3 | 120 | .0150 2A PCE2114CT-ND 4.45 3.34 2.89 | PCE2114TR-ND 1171.00/M | EEF-UD0J121R 
value. DC leakage current (initial specified value). 8 | 68 | .0180 2A PCE3265CT-NDt 5.88 3.03 2.63 | PCE3265TR-ND 1065.00/M | EEF-UDOK680R 
, UE Series 
rotary Per © et 2 | 270 | .015Q 3A | PCE3266CT-NDt 8.32 4.20 3.64 | PCE3266TR-ND 1422.00/M | EEF-UEOD271R 
Cap (Positive) ‘TUB SERIE 2 | 390 | .0120 3A | PCE2115CT-ND 6.15 4.62 4.00 | PCE2115TR-ND 1565.00/M | EEF-UEOD391R 
a : TE saad 2 | 470] .0120 | 3.3A | PCES567CT-ND NEW! 4.38 4.11 3.56 | PCE3567TR-ND NEW! 1643.00/M | EEF-UEOD471R 
43 | | 2 A02 LL _|*2(UE SERIES) | 25 | 220] .015a | 3A | PCES267CT-ND 8.32 4.20 3.64 | PCE3267TR-ND 1422.00/M | EEF-UEOE221R 
Y Ol A ag K1.3 ry 2.5 | 330 | .012Q 3A PCE2116CT-ND 6.15 4.62 4.00 | PCE2116TR-ND 1565.00/M | EEF-UEOE331R 
— 7.3 2.5 | 390 | .0120 3.3A PCE3568CT-ND NEW! 4.38 4.11 3.56 | PCE3568TR-ND NEW! 1643.00/M | EEF-UEOE391R 
W.V. Code 4 180 | .0159 3A PCE3268CT-NDt 7.42 4.20 3.64 | PCE3268TR-ND 1422.00/M | EEF-UEOG181R 
+SP1-KIT-ND Digi-Key® CD/UD/UE-Series Capacitors Kit 30 each of 4 220 | .0120 3A PCE2117CT-ND 6.15 4.62 4.00 | PCE2117TR-ND 1565.00/M | EEF-UEOG221R 
values denoted (240 total pieces). Kit consists of parts, hinged plastic 6.3 | 150 | .0152 3A PCE3269CT-NDt 7.42 4.20 3.64 | PCE3269TR-ND 1422.00/M | EEF-UEQJ151R 
storage box with selector guide, and a business card CDROM containing | ©3 | 180 | .0120 3A | PCE2118CT-ND 6.15 4.62 4.00 | PCE2118TR-ND 1565.00/M | EEF-UE0J181R 
data sheets and application guide 8 | 100 | .0150 3A__| PCE3270CT-NDt 7.42 4.20 3.64 | PCE3270TR-ND 1422.00/M | EEF-UEOK101R 
. 
SP/CB Series Specialty Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount 
i Polari 1.2221.911 
Capacitor ie any 2 a) af , Rated | Nom. Cut Tape Tape & Reel 
K—7.9— 2 me WA W.V. Cap. Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
BA + Ow C) (VDC) (uF) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
3 24 ou / 
1 rae LA WV Sode | bad 6.3 10 PCS1100BCT-ND 2.41 2.01 1.74 | PCS1100BTR-ND 804.00/M | ECG-COJB100R 
+ 5 AV. 
Features: + Excellent noise-absorbent characteristics + Surface mountable (Flow and reflow 2 22 Retsileansie ND 2.92 244 2.11 EGS I2- RU NEy 976.00/M | ECG-COJB220R 
soldering method available) + Very stable capacitance, impedance and ESR against 6.3 33 PCS1330BCT-ND 3.56 2.97 2.57 | PCS1330BTR-ND 1188.00/M | ECG-COJB330R 
temperature +Excellent endurance characteristics due to an adoption of solid electrolyte 
Specifications: - Operating Temperature Range: —40°C to +105°C + Capacitance 8 8.2 PCS18R2BCT-ND 2.41 2.01 1.74 | PCS18R2BTR-ND 804.00/M | ECG-COKB8R2R 
Tolerance: +20% (120Hz, +20°C) + Leakage Current: 1< 0.04 CV or 3pA after 2 min. 8 15 PCS1150BCT-ND 2.92 244 2.11 | PCS1150BTR-ND 976.00/M | ECG-COKB150R 
+ Dissipation Factor: <0.06 (120kHz/+20°C) + Permissible Current Between Terminals 8 22 PCS1220BCT-ND 3.56 2.97 2.57 | PCS1220BTR-ND 1188.00/M | ECG-COKB220R 
with Same Polarity: 2A DC max. (This shall be applicable only when each terminal is 
landed individually as shown in Fig. 2.) * Surge Voltage: Rated working voltage x 1.25 + En- 12.5 4.7 = _ — _ PCE2101TR-ND 1354.00/M | ECG-C1BA4R7R 
durance: After applying rated working voltage for 1000 hours at +105°C, and then being 16 4.7 PCS34R7BCT-ND 2.41 2.01 1.74 | PCS34R7BTR-ND _804.00/M | ECG-C1CB4R7R 
stabilized at +20°C, capacitor shall meet the following limits: Capacitance Change (+10% of | a 2 
initial measured value); tan, Impedance and DC Leakage Current (Initial specified value). ie oe AoE TAREIOIND) 292 244 2.11 BRCSSeREBIRND) 976.00/M_| ECG-CICBSRSR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Panasonic. EF Series “ray Panasonic. 


Resin Dipped Solid Tantalum Capacitors Tanker Gapaciors 


| Assortment of 15 Popular Values — Panasonic Quality 
Specifications: oe 


Digi-Key® EF-Series 


+ Operating Temperature Range: voilsce vais — Capacitors Kit 
-55°C to +105°C (4 to 6.3V, -55°C to +85°C) 3.15V, DC 4V. DC 5,242) F-KIT-ND 
+ Rated Working Voltage Range: 6.3 to 50 WV DC as a ALg05 WiVtodebens ot ONLY. 
+ Rated Capacitance Range: .1 to 330 WF 10 13 decimal point $39.95 
+ Capacitance Tolerance: As Specified 16 20 PANASONIC EF CROSS REFERENCES 
+Leakage Current: | = 0.008 CV or 0.05 pA 25 32 Sprague: 196D; Kemet: T350/T360; Mepco: 49GS; 180 TANTALUM CAPACITORS. Price includes 
whichever is greater; | in LA, C in uF, V in volts 2 es NEC: DN; Nichicon: 599; Hitachi: TSD-3; notebook style storage case and bin storage guide for 
+ Leads are not less than 0.394” in length Matsuo: 202; AVX: Tap. easy storage and quick access. 
Voltage Cap. Cap. Tol. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Volt. DC (uF) (%) D L 5 Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
47 +10 3.5 5.5 25 P2011-ND 49 4.17 32.67 207.00 193.00/M 181.00/M ECS-FOJE475K 
6.8 +10 3.5 5.5 25 P2012-ND 53 4.53 35.49 225.00 210.00/M 196.00/M ECS-FOJE685K 
10 +10 3.7 6.5 2.5 P2013-ND .60 5.16 40.42 257.00 239.00/M 223.00/M ECS-FOJE106K 
15 +10 4.0 7.0 25 P2014-ND .69 5.91 46.30 294.00 274.00/M 256.00/M ECS-FOJE156K 
63 22 +10 45 7.0 25 P2015-ND 81 6.96 54.52 346.00 322.00/M 301.00/M ECS-FOJE226K 
33 +10 47 8.0 25 P2016-ND 97 8.31 65.10 413.00 385.00/M 360.00/M ECS-FOJE336K 
47 +20 5.2 8.5 25 P2017-ND 1.25 10.74 84.13 534.00 497.00/M 465.00/M ECS-FOJE476 
68 +20 5:5 9.5 2.5 P2018-ND 1.87 16.05 125.73 799.00 743.00/M 695.00/M ECS-FOJE686 
100 +20 6.0 11.0 25 P2019-ND 2.85 24.42 191.29 1215.00 1131.00/M 1057.00/M ECS-FOJE107 
150 +20 75 12.5 5.0 P2020-ND 6.46 55.38 433.81 2755.00 2564.00/M 2397.00/M ECS-FOJE157 
2.2 +10 3.3 5.5 25 P2022-ND 43 3.66 28.67 182.00 169.00/M 158.00/M ECS-F1AE225K 
3.3 +10 3.5 5.5 25 P2023-ND 49 4.17 32.67 207.00 193.00/M 181.00/M ECS-F1AE335K 
47 +10 3.5 5.5 2.5 P2024-ND 53 4.53 35.49 225.00 210.00/M 196.00/M ECS-F1AE475K 
6.8 +10 3.7 6.5 25 P2025-ND 60 5.16 40.42 257.00 239.00/M 223.00/M ECS-F1AE685K 
10 +10 4.0 7.0 25 P2026-ND 74 6.33 49.59 315.00 293.00/M 274.00/M ECS-F1AE106K 
10 15 +10 45 7.0 2.5 P2027-ND 81 6.96 54.52 346.00 322.00/M 301.00/M ECS-F1AE156K 
22 +10 47 8.0 25 P2028-ND 1.08 9.24 72.38 460.00 428.00/M 400.00/M ECS-F1AE226K 
33 +10 5.2 8.5 25 P2029-ND 1.30 11.13 87.19 554.00 515.00/M 482.00/M ECS-F1AE336K 
47 +10 5.5 9.5 2.5 P2030-ND 1.84 15.78 123.61 785.00 731.00/M 683.00/M ECS-F1AE476K 
68 +20 6.0 11.0 25 P2031-ND 2.85 24.42 191.29 1215.00 1131.00/M 1057.00/M ECS-F1AE686 
100 +20 75 12.5 5.0 P2032-ND 6.46 55.38 433.81 2755.00 2564.00/M 2397.00/M ECS-F1AE107 
1.0 +10 3.3 5.0 25) P2105-ND 42 3.60 28.20 179.00 167.00/M 156.00/M ECS-F1CE105K 
1.5 +10 3.3 5.5 25 P2033-ND* 45 3.87 30.32 193.00 179.00/M 168.00/M ECS-F1CE155K 
2.2 +10 3.5 5.5 25 P2034-ND* 49 4.17 32.67 207.00 193.00/M 181.00/M ECS-F1CE225K 
3.3 +10 3.5 5.5 2.5 P2035-ND* 50 4.32 33.84 215.00 200.00/M 187.00/M ECS-F1CE335K 
47 +10 3.7 6.5 25 P2036-ND* 59 5.04 39.48 251.00 233.00/M 218.00/M ECS-F1CE475K 
16 6.8 +10 4.0 7.0 2.5 P2037-ND* .70 6.03 47.24 300.00 279.00/M 261.00/M ECS-F1CE685K 
10 +10 45 7.0 25 P2038-ND* .99 8.46 66.27 421.00 392.00/M 366.00/M ECS-F1CE106K 
15 +10 47 8.0 25 P2039-ND* 1.14 9.75 76.38 485.00 451.00/M 422.00/M ECS-F1CE156K 
22 +10 5.2 8.5 25 P2040-ND* 1.30 11.13 87.19 554.00 515.00/M 482.00/M ECS-F1CE226K 
33 +10 5.5 9.5 25 P2041-ND 1.85 15.87 124.32 790.00 735.00/M 687.00/M ECS-F1CE336K 
47 +20 6.0 11.0 25 P2042-ND 2.85 24.42 191.29 1215.00 1131.00/M 1057.00/M ECS-F1CE476 
68 +20 75 12.5 5.0 P2043-ND 6.46 55.38 433.81 2755.00 2564.00/M 2397.00/M ECS-F1CE686 
1.5 +10 3.5 5.5 2.5 P2044-ND 49 417 32.67 207.00 193.00/M 181.00/M ECS-F1EE155K 
2.2 +10 3.5 5.5 2.5 P2045-ND 54 4.62 36.19 230.00 214.00/M 200.00/M ECS-F1EE225K 
3.3 +10 3.7 6.5 25 P2046-ND 64 5.49 43.01 273.00 254.00/M 238.00/M ECS-F1EE335K 
47 +10 4.0 7.0 2.5 P2047-ND 83 7.11 55.70 354.00 329.00/M 308.00/M ECS-F1EE475K 
25 6.8 +10 45 7.0 25 P2048-ND 98 8.43 66.04 419.00 390.00/M 365.00/M ECS-F1EE685K 
10 +10 5.2 8.5 2.5 P2049-ND 1.61 13.83 108.34 688.00 640.00/M 599.00/M ECS-F1EE106K 
15 +10 5.5 9.5 2.5 P2050-ND 1.86 15.90 124.55 791.00 736.00/M 688.00/M ECS-F1EE156K 
22 +20 6.0 11.0 25 P2051-ND 2.64 22.62 177.19 1125.00 1047.00/M 979.00/M ECS-F1EE226 
33 +20 75 12.5 5.0 P2052-ND 3.92 33.60 263.20 1672.00 1556.00/M 1455.00/M ECS-F1EE336 
04 +20 3.3 5.0 25 P2053-ND* .39 3.33 26.09 166.00 154.00/M 144.00/M ECS-F1VE104 
0.15 +20 3.3 5.0 25 P2054-ND* .39 3.33 26.09 166.00 154.00/M 144.00/M ECS-F1VE154 
0.22 +20 3.3 5.0 2.5 P2055-ND* 39 3.33 26.09 166.00 154.00/M 144.00/M ECS-F1VE224 
0.33 +20 3.3 5.0 25 P2056-ND* 40 3.42 26.79 170.00 158.00/M 148.00/M ECS-F1VE334 
0.47 +20 3.3 5.5 2.5 P2057-ND* 42 3.60 28.20 179.00 167.00/M 156.00/M ECS-F1VE474 
0.68 +20 3.3 5.5 2.5 P2058-ND* 45 3.87 30.32 193.00 179.00/M 168.00/M ECS-F1VE684 
1.0 +10 3.5 5.5 25 P2059-ND* 56 4.83 37.84 240.00 224.00/M 209.00/M ECS-F1VE105K 
35 45: +10 3.5 5.5 2.5 P2060-ND 54 4.62 36.19 230.00 214.00/M 200.00/M ECS-F1VE155K 
2:2 +10 3.7 6.5 2.5 P2061-ND 64 5.49 43.01 273.00 254.00/M 238.00/M ECS-F1VE225K 
3.3 +10 4.0 7.0 25 P2062-ND 83 7.11 55.70 354.00 329.00/M 308.00/M ECS-F1VE335K 
47 +10 4.5 7.0 2.5 P2063-ND 98 8.43 66.04 419.00 390.00/M 365.00/M ECS-F1VE475K 
6.8 +10 5.2 8.5 25 P2064-ND 1.65 14.13 110.69 703.00 654.00/M 612.00/M ECS-F1VE685K 
10 +10 5.5 9.5 25 P2065-ND 1.86 15.90 124.55 791.00 736.00/M 688.00/M ECS-F1VE106K 
15 +20 6.0 11.0 2.5 P2066-ND 2.95 25.29 198.11 1258.00 1171.00/M 1095.00/M ECS-F1VE156 
22 +20 75 12.5 5.0 P2101-ND 4.02 34.44 269.78 1713.00 1594.00/M 1491.00/M ECS-F1VE226 
0.41 +20 3.3 5.0 2.5 P2067-ND 43 3.66 28.67 182.00 169.00/M 158.00/M ECS-F1HE104 
0.15 +20 3.3 5.0 25 P2068-ND 43 3.66 28.67 182.00 169.00/M 158.00/M ECS-F1HE154 
0.22 +20 3.3 5.5 25 P2069-ND A7 4.02 31.49 200.00 186.00/M 174.00/M ECS-F1HE224 
0.33 +20 3.5 5.5 2.5 P2070-ND 47 4.02 31.49 200.00 186.00/M 174.00/M ECS-F1HE334 
0.47 +20 3.7 6.5 2.5 P2071-ND 51 4.38 34.31 218.00 203.00/M 190.00/M ECS-F1HE474 
50 0.68 +20 3.7 6.5 25 P2072-ND 63 5.40 42.30 269.00 250.00/M 234.00/M ECS-F1HE684 
1.0 +10 4.0 7.0 2.5 P2073-ND 78 6.72 52.64 334.00 311.00/M 291.00/M ECS-F1HE105K 
1.5 +10 45 7.0 25 P2074-ND 1.31 11.25 88.13 560.00 521.00/M 487.00/M ECS-F1HE155K 
2.2 +10 47 8.0 25) P2075-ND 1.60 13.71 107.40 682.00 635.00/M 594.00/M ECS-F1HE225K 
3.3 +10 5.2 8.5 25 P2076-ND 2.30 19.74 154.63 982.00 914.00/M 855.00/M ECS-F1HE335K 
47 +10 5.5 9.5 25 P2077-ND 3.05 26.13 204.69 1300.00 1210.00/M 1131.00/M ECS-F1HE475K 


* Included in F-KIT-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
716 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. TE Series tantalum Electrolytic Chip Capacitors 


X,C,D 'V | Cap.) EIA | Size Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
oe (uF) |Size | Code Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
POLARITY BAR (+ side) 

v 33] A] Y PCS1335CT-ND 43 38 30 PCS1335TR-ND 2,000 85.00/M | ECS-TOUY335R 
=H OP. 47; A| Y PCS1475CT-ND 45 39 31 PCS1475TR-ND 2,000 88.00/M | ECS-TOUY475R 
fj 68| A] Y PCS1685CT-ND AT 42 33 PCS1685TR-ND 2,000 90.00/M | ECS-TOUY685R 
POLARITY IR wy. 10} A| Y PCS1106CT-ND 52 46 36 PCS1106TR-ND 2,000 90.00/M | ECS-TOUY106R 
wy. CAP. BAR (+ side) 15| B| X PCS1156CT-ND 61 53 42 PCS1156TR-ND 2,000 110.00/M__| ECS-TOUX156R 
15) A] Y P11303CT-ND 54 AT 37 P11303TR-ND 2,000 93.00/M | ECS-TOJY156R 
63 | 22; A] Y P11304CT-ND 85 75 59 P11304TR-ND 2,000 102.00/M | ECS-TOJY226R 
22/B] xX PCS1226CT-ND 63 55 43 PCS1226TR-ND 2,000 118.00/M | ECS-TOUX226R 
3/c|c PCS1336CT-ND 117 1.02 81 PCS1336TR-ND 750 185.25 | ECS-TOJC336R 
47|B| Xx P11305CT-ND 80 70 56 P11305TR-ND 2,000 153.00/M__| ECS-TOJX476R 
47/D] D PCS1476CT-ND 1.41 1.24 98 PCS1476TR-ND 750 263.25 | ECS-TOUD476R' 
68] C] C P11306CT-ND 117 1.02 81 P11306TR-ND 750 197.25 | ECS-TOJCS86R 
68] D|] D PCS1686CT-ND 156 1.37 1.08 PCS1686TR-ND 750 281.25 | ECS-TOUD686R' 
4 100] D| D P11307CT-ND 165 1.44 1.14 P11307TR-ND 750 299.25 | ECS-TOJDIO7R 
H ry 220| D | D P11308CT-ND 226 1.97 1.56 P11308TR-ND 750 351.00__| ECS-TOJD227R 
Wy we we 221A] Y PCS2225CT-ND 43 38 30 PCS2225TR-ND 2,000 85.00/M | ECS-TIAY225R 
L 1 33] A] Y PCS2335CT-ND A4 38 30 PCS2335TR-ND 2,000 85.00/M | ECS-TIAY335R 
wie 47| A] Y PCS2475CT-ND 48 42 33 PCS2475TR-ND 2,000 88.00/M | ECS-TIAY475R 
10; A| Y P11309CT-ND 55 48 38 P11309TR-ND 2,000 93.00/M | ECS-TIAY106R 
io| B| xX PCS2106CT-ND 61 53 42 PCS2106TR-ND 2,000 110.00/M_| _ECS-TIAX106R 
Dimensions (mm) 15] B| xX PCS2156CT-ND 63 55 43 PCS2156TR-ND 2,000 118.00/M | ECS-TIAX156R 
BA Sie to | 22/8] X P11310CT-ND 7” 62 49 P11310TR-ND 2,000 120.00/M | ECS-TIAX226R 
Size | Code | L£92 | Wy#0.2 | Wot0.1 | H#0.2 | P03 22/ Cc] C PCS2226CT-ND 1.14 .99 78 PCS2226TR-ND 750 185.25 | ECS-T1AC226R 
nm Y 0 a 13 £6 08 33/ B] X P11311CT-ND 81 yA 56 P113117R-ND 2,000 153.00/M | ECS-TIAX336R 
= x a5 28 22 49 a 33| D| D PCS2336CT-ND 1.41 1.24 98 PCS2336TR-ND 750 263.25__| ECS-T1AD336R' 
c c -_ 45 a8 ae 13 47/c|]c P11312CT-ND 123 1.08 85 P11312TR-ND 750 197.25 | ECS-TIAC476R 
D 7 7 re a4 -_ are 47/D] D PCS2476CT-ND 153 1.34 1.06 PCS2476TR-ND 750 267.75 | ECS-TIAD476R| 
: : z : : 100] D| D P11313CT-ND 171 1.50 1.18 P11313TR-ND 750 315.00 | ECS-TIADIO7R| 
- - - 150| D| D P11314CT-ND 214 1.87 1.48 P11314TR-ND 750 351.00 | ECS-TIAD157R 
Packing Size Y, X 2,000 pieces/reel oes) A| Y PCS3684CT-ND 4B 38 30 PCS3684TR-ND 2,000 85.00/M | ECS-TICY684R 
Quantity Size C, D 750 pieces/reel 140) A} Y PCS3105CT-ND 43 38 30 PCS3105TR-ND 2,000 85.00/M | ECS-TICY105R 
15) A] Y PCS3155CT-ND 43 38 30 PCS3155TR-ND 2,000 85.00/M | ECS-TICY155R 
Features 22; A) Y PCS3225CT-ND A4 38 30 PCS3225TR-ND 2,000 85.00/M | ECS-TICY225R 
+ Wide capacitance range + High performance in temperature and 33/ Al Y PCS3335CT-ND 48 42 33 PCS3335TR-ND_ 2,000 88.00/M ECS-T1CY335R 
frequency characteristics + Excellent solderability + Excellent terminal 47) A x. PCS3475CT-ND 52 46 36 PCS3475TR-ND 2,000 90.00/M ECS-T1CY475R 
construction against bending of P.W.B + Low inductance structure. 68) A} Y P11315CT-ND 57 50 39 P11315TR-ND 2,000 93.00/M ECS-TICY685R 
Specifications 68] B] X PCS3685CT-ND 66 58 46 PCS3685TR-ND 2,000 110.00/M | ECS-TICX685R 
f . 7 a _ | 16] 10) B} x PCS3106CT-ND 63 55 43 PCS3106TR-ND 2,000 115.00/M | ECS-TICX106R 
Operating! Temp. Benge: 220 lo 10 * Capactance Tolerance: 15| B| X PL1316CT-ND Ti 629 P11316TR-ND 2,000__| _125.00/M_|_ECS-TICKI56R 
+20% at 120Hz, +20 C + DC Leakage Current: | = 0.01CV or 0.5pA islclc PCS3156CT-ND 1414 "99 78 PCS3156TR-ND 750 185.25 ECS-TIOCI56R 
max. whichever is greater DC leakage current shall be measured after 21c/]c P11317CT-ND 1.23 1.08 85 P11317TR-ND 750 195.75 ECS-TICC226R 
2 minutes application or rated working voltage at +20°C + tan d: <3.3)F 2/bd\|D PCS3226CT-ND 141 1.24 98 PCS3226TR-ND 750 263.25 ECS-T10D226R 
0 OP meee (7 CbUP 0:06 mans 1 QUE — 008 max ‘eSoidet: Heat a3} c} c P11318CT-ND 123 1.08 85 P11318TR-ND 750 197.25 | ECS-TIOC336R 
Resistance: The Capacitor shall withstand dipping into solder bath for 5 33) Db] D PCS3336CT-ND 1.53 1.34 1.06 PCS3336TR-ND 750 281.25 ECS-T10D836R 
+1 sec at 260 +5°C + Moisture Resistance: Capacitor shall be tested 47|D1|D P11319CT-ND 1.65 1.44 1414 P11319TR-ND 750 299.25 ECS-TICD476R 
for 500 hours at +40°C and 90-95% R.H. without load After the test, 68 | D D P11320CT-ND 171 1.50 1.18 P113207TR-ND 750 315.00 ECS-T10D686R 
capacitor shall meet the following limits. oes) A | Y PCS4684CT-ND 43 «38 30 PCS4684TR-ND 2,000 85.00/M_ | ECS-TIDY684R 
Cap. change = 10% of the initial measured value. 15, A] Y PCS4155CT-ND A4 38 30 PCS4155TR-ND 2,000 85.00/M | ECS-TIDY155R 
DC leakage current initial specified value. 22|B] xX PCS4225CT-ND 62 54 43 PCS4225TR-ND 2,000 110.00/M | ECS-TIDX225R 
— = 33]/ A] Y P11321CT-ND 52 46 36 P11321TR-ND 2,000 90.00/M | ECS-T1DY335R| 
rane S inital specinied value. 33| B | x PCS4335CT-ND 59 5 Al PCS43357R-ND 2,000 110.00M__|_ECS-T1Dx335R' 
+ Endurance: After 2000 hours application of DC rated working 47) A Y P11322CT-ND 57 50 39 P11322TR-ND 2,000 93.00/M ECS-TIDY475R 
voltage at +85°C, or derated voltage at +125°C, the capacitor shall meet 47| By) xX PCS4475CT-ND 61 53 42 POS4475TR-ND 2,000 110.00/M ECS-TIDX475R 
the following limits. 68|B] xX P11323CT-ND 63 55 43 P11323TR-ND 2,000 115.00/M | ECS-TIDX685R 
op | 68} C] Cc PCS4685CT-ND 1.06 92 73 PCS4685TR-ND 750 171.75 | ECS-TIDO685R 
Cap. change £ 10% of the initial measured value. io| B| xX P11324CT-ND 7” 62 49 P11324TR-ND 2,000 125.00/M_|_ECS-TIDX106R 
DC leakage < 125% of the current initial specified value. 10; C} C PCS4106CT-ND 1.14 99 78 PCS4106TR-ND 750 185.25 ECS-T1DC106R 
tana initial specified value. 15|C| Cc P11325CT-ND 123 1.08 85 P11325TR-ND 750 195.75 | ECS-TIDCI56R 
15|D| D PCS4156CT-ND 1.41 1.24 98 PCS4156TR-ND 750 263.25 | ECS-TIDDI56R| 
22; Cc) Cc P11326CT-ND 154 1.34 1.06 P11326TR-ND 750 197.25 | ECS-TIDC226R 
22) D] D PCS4226CT-ND 152 1.33 1.05 PCS4226TR-ND 750 275.25 | ECS-TIDD226R| 
33| D| D P11327CT-ND 165 1.44 1.14 P11327TR-ND 750 299.25 | ECS-T1DD336R| 
t 047, A| Y PCS5474CT-ND A4 38 30 PCS5474TR-ND 2,000 85.00/M | ECS-TIEY474R 
B 10) A} Y PCS5105CT-ND A4 38 30 PCS5105TR-ND 2,000 85.00/M | ECS-TIEY105R 
iy 15) A] Y P11328CT-ND 48 42 33 P11328TR-ND 2,000 88.00/M | ECS-TIEYi55R 
15| B| xX PCS5155CT-ND 59 5A A PCS5155TR-ND 2,000 115.00/M | ECS-TIEX155R 
22, A Y P11329CT-ND 57 50 39 P11329TR-ND 2,000 93.00/M__| ECS-TIEY225R 
elit 22|B] xX PCS5225CT-ND 61 53 42 PCS5225TR-ND 2,000 115.00/M | ECS-TIEX225R 
a oe og | 33] B | X PCS5335CT-ND 61 53 42 PCS5335TR-ND 2,000 118.00/M | ECS-TIEX335R 
47|B| Xx P11330CT-ND 62 54 43 P11330TR-ND 2,000 120.00/M | ECS-TIEX475R 
Dimensions (mm) 47| Cc] c PCS5475CT-ND 1.07 94 74 PCS5475TR-ND 750 175.50 | ECS-TIECA75R 
3a | 0B c D E W ‘i 68| C | C PCS5685CT-ND 1471.02 81 PCS5685TR-ND 750 189.75 | ECS-T1E0685R 
+2 | min. | £05 | 208 | #05 | #15 | 205 10) c|c P11331CT-ND 119 1.04 82 P11331TR-ND 750 195.75 | ECS-TIECIO6R 
10/ D| D PCS5106CT-ND 1.41 1.23 97 PCS5106TR-ND 750 263.25 | ECS-TIEDI06R 
tammtape | 178 | 50 | 130 | 210 | 20 | 140 | 20 15|D] D PCS5156CT-ND 158 138 1.09 PCS5156TR-ND 750 291.00 | ECS-TIEDISER 
8mmtape | 178 | 50 | 130 | 21.0 | 20 | 100 | 20 22|D|D PCS5226CT-ND 1.62 1.41 1.12 PCS5226TR-ND 750 291.00 | ECS-TIED226R 
A;Al Y PCS6104CT-ND 45 39 31 PCS6104TR-ND 2,000 95.00/M | ECS-TIVY104R 
15| A} Y PCS6154CT-ND 45 39 31 PCS6154TR-ND 2,000 95.00/M | ECS-TIVY154R 
22) A| Y PCS6224CT-ND 43 38 30 PCS6224TR-ND 2,000 95.00/M | ECS-TIVY224R 
33) A] Y PCS6334CT-ND 43 38 30 PCS6334TR-ND 2,000 95.00/M | ECS-TIVY334R 
A7|A| Y PCS6474CT-ND 43 .38 30 Pcs6474TR-ND 2,000 85.00/M_| ECS-TIVY474R 
68] A] Y PCS6684CT-ND A4 38 30 PCS6684TR-ND 2,000 85.00/M | ECS-TIVY684R 
10) A} Y P11332CT-ND 48 42 33 P11332TR-ND 2,000 88.00/M | ECS-TIVY105R 
Tape Running Direction 10] B| x PCS6105CT-ND 59 51 A PCS6105TR-ND 2,000 110.00/M | ECS-TIVX105R 
35 | 1.5) BI} X PCS6155CT-ND 61 53 42 PCS6155TR-ND 2,000 110.00/M | ECS-TIVX155R 
Dimensions (mm) 22| Bl x PCS6225CT-ND 61 53 42 PCS6225TR-ND 2,000 110.00/M_|_ECS-TIVX225R 
7 33] B] Xx P11333CT-ND 62 54 43 P11333TR-ND 2,000 120.00/M | ECS-T1VX335R 
Se || oe i ul F Tp 9D 33| Cc] c PCS6335CT-ND 107 9474. PCS6335TR-ND 750 175.50 | ECS-TIVC335R 
Gods) | 2 0881 [ak Ot 0.2 ite —_ a7|c|c PCS6475CT-ND 116 1.02 80 PCS6475TR-ND 750 187.50 | ECS-TIVCA75R 
Y 80 40 1.9 35 02 14 68| C] C P11334CT-ND 119 1.04 82 P11334TR-ND 750 195.75 | ECS-T1VOS85R 
x a1 68| D| D PCS6685CT-ND 141 1.23 97 PCS6685TR-ND 750 263.25 | ECS-T1VD685R 
c 420 a 3.0 55 03 16 10) D] D PCS6106CT-ND 158 1.38 1.09 PCS6106TR-ND 750 291.00 | ECS-TIVDI06RI 
D : : 3.3 ‘ : ‘ 15| D| D P11335CT-ND 162 1.41 1.42 P11335TR-ND 750 291.00 | ECS-TIVDI56R| 
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(1033) 717 


Derating voltage at +125°C 


a 
Panasonic. TES Series Working Voltage [V] DC 4 63 10 16 20 


Derating Voltage [V] DC 2.5 4 6.3 10 13 
Tantalum Electrolytic Chip Capacitors Post Test Requirements at +20°C: + Leakage Current: <125% of initial specified value + Capacitance 


. ‘ . * Change: +10% of initial measured value + tan d: < Initial specified value 
Features: + Ultra miniature sizes + Low profile 1.2mm max. height ka : . 
Specifications: - Operating Temperature Range: -55°C to +125°C + Rated Working Voltage Range: + Shelf Life: Test conditions: — Duration 2000 hours, Ambient Temperature +125°C, No applied voltage. Post 
2.5 to 20VDC + Nominal Capacitance Range: 0.1 to 4.7 uF + Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, test requirements at +20°C, same limits for “Endurance” + Solder Heat Resistance: The capacitor shall 
+20°) + Leakage Current: | < 0.01CV or 0.5 (uA), whichever is greater measured after 2 minutes Withstand dipping into solder bath for 5 + 1 seconds at 260 + 5°C. 
application of rated working voltage at +20°C + tan 0: 0.04 max. for < 3.3yF, 0.08 max. for 2.5W.V., 0.10 


max. for Z size + Characteristics at High and Low Temperature: Polarity Bar(+) Size P Polatity Bar(+) Size Z 
“55°C Capacitance Change +12% of Initial Measured Value at +20°C 1 
4125°C Leakage Current 12.5 Times of Initial Specified Value | I ro | 
Capacitance Change +15% of Initial Measured Value at +20°C os Cap WV Code Gap code 
Moisture Resistance: + Test conditions — Relative humidity: 90-95% without load + Ambient 
temperature: +40°C + Duration: 500 hours. Post test requirements at +20°C: + Leakage current: < Ini- 
tial specified value + Capacitance change: +10% of initial measured value + tan d: < Initial specified value = 
+» Endurance: Test Conditions 7 L. dS | H { ‘ LI . 
we we 
es Conditions Derating Rating | P he . >|P r Lie .| y Y 
Duration 2000 Hours 2000 Hours 
Ambient Temperature +125°C +85°C Size Code L#0.2 Wi + 0.2 H max. P W2 40.1 
Applied Voltage Derated Working Voltage Rated Working Voltage Z 2.0 1.25 1.2 0.5+0.2 0.9 
Source Impedance 19 19N id 3.2 1.6 1.2 0.8 +0.3 1.2 
W.V. Cap. Size Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing Panasonic 
(D.C.) (uF) Code Part No. 10 100 500 Part No. 3,000 6,000 Part No. 
2.2 Zz PCS0255CCT-ND 72 63 50 PCS0255CTR-ND 130.00/M 123.00/M ECS-T0GZ225R 
4 2.2 P PCS0255BCT-ND 74 65 51 PCS0255BTR-ND 292.00/M 275.00/M ECS-TOGP225R 
3.3 P PCS0335BCT-ND 74 65 51 PCS0335BTR-ND 292.00/M 275.00/M ECS-TOGP335R 
22 Z P11336CT-ND -80 70 55 P11336TR-ND 315.00/M 297.00/M ECS-TO0GZ226R 
1.5 Z PCS1155CCT-ND 72 63 50 PCS1155CTR-ND 130.00/M 123.00/M ECS-T0JZ155R 
63 1.5 P PCS1155BCT-ND 74 65 51 = = = ECS-TOJP155R 
2.2 P PCS1225BCT-ND 74 65 51 PCS1225BTR-ND 292.00/M 275.00/M ECS-TOJP225R 
10 Z P11337CT-ND a 68 54 P11337TR-ND 304.00/M 287.00/M ECS-T0JZ106R 
1.0 Z PCS2105CCT-ND 72 63 50 PCS2105CTR-ND 130.00/M 123.00/M ECS-T1AZ105R 
10 1.5 P PCS2155BCT-ND 74 65 51 = = = ECS-T1AP155R 
2.2 Zz P11338CT-ND 71 62 49 P11338TR-ND 277.00/M 261.00/M ECS-T1AZ225R 
3.3 Z P11339CT-ND 73 64 50 P11339TR-ND 285.00/M 269.00/M ECS-T1AZ335R 
47 Z P11340CT-ND 75 66 52 P11340TR-ND 296.00/M 279.00/M ECS-T1AZ475R 
0.68 P PCS3684BCT-ND 74 65 51 PCS3684BTR-ND 292.00/M 275.00/M ECS-T1CP684R 
16 0.68 Z PCS3684CCT-ND 72 63 50 PCS3684CTR-ND 135.00/M 127.00/M ECS-T1CZ684R 
1.0 P PCS3105BCT-ND 84 74 58 PCS3105BTR-ND 331.00/M 313.00/M ECS-T1CP105R 
1.0 Z P11341CT-ND 35 31 25 P11341TR-ND 138.00/M 130.00/M ECS-T10Z105R 
0.10 P PCS4104BCT-ND 74 65 51 = _ = ECS-T1DP104R 
0.15 P PCS4154BCT-ND 74 65 51 PCS4154BTR-ND 292.00/M 275.00/M ECS-T1DP154R 
20 0.33 RP’ PCS4334BCT-ND 74 65 51 PCS4334BTR-ND 292.00/M 275.00/M ECS-T1DP334R 
0.47 P PCS4474BCT-ND 74 65 51 = = = ECS-T1DP474R 
0.68 PR PCS4684BCT-ND 74 65 51 = = = ECS-T1DP684R 
. 
TEL Series Cap. (WF) 


Features: - Low ESR (+) (-) 
Specifications: - Category Temperature Range: -55°C to + 125°C + Capacitance Tolerance: + 20% | | | 
(120Hz/+20°C) + DC Leakage Current: 1<0.01CV or 0.5(u/A) after 2 minutes application of rated working imal 
voltage at 20°C. (Whichever is the greater) » Resistance to Soldering Heat: The capacitor shall withstand A W P 


dipping into solder for 5+1 seconds at +260+5°C : V.(v) ~ + P 
Polarity Bar l<—— | 


Moisture Resistance: After 500 hours exposure at +40°C and 90 to 95% R.H. without load, the capacitor (+ side) 
shall meet the following limits. (for 6.3W.V. abbreviated to 6V) 
Capacitance Change + 10% of the Initial Measured Value my 
DF. < Initial Specified Value i | 7 | H 
DC Leakage Current < Initial Specified Value “ Pus I 
Endurance: After 2000 hours application of rated DC working voltage at + 85°C or derated voltage at Wi 
+125°C, the capacitor shall meet the following limits. 
Capacitance Change + 10% of the Initial Measured Value EIA Code Size Code L+0.2 W1+0.2 W2+0.1 H+0.2 P+0.3 
D.F. < Initial Specified Value 6032 Cc 6.0 3.2 2.2 25 1.3 
DC Leakage Current < 125% of Initial Specified Value 7343 D 7.3 43 2.4 28 1.3 
Ripple Cur. 
DIES ESR (100kHz) Cut Tape Tape & Reel 
W.V. Cap. Size (120Hz) L.c. (100kHz) (+20°C) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(D.C.) (uF) Code (+20° C) (WA) (ohms) (mA) Part No. 10 100 500 Part No. 750 1,500 Part No. 
100 Cc 0.08 6.3 0.3 606 P11284CT-ND 1.20 1.05 83 P11284TR-ND 376.50 487.00/M EEJ-LOJC107R 
6.3 150 D 0.08 9.5 0.1 1225 P11285CT-ND 1.69 1.48 1.17 P11285TR-ND 531.00 686.00/M EEJ-LOJD157R 
220 D 0.12 13.9 0.1 1225 P11286CT-ND 1.89 1.65 1.30 P11286TR-ND 592.50 766.00/M EEJ-LOJD227R 
47 Cc 0.06 47 0.4 524 P11287CT-ND 1.06 93 73 P11287TR-ND 333.00 430.00/M EEJ-L1AC476R 
10 100 D 0.08 10 0.1 1225 P11288CT-ND 1.69 1.48 1.17 P11288TR-ND 531.00 686.00/M EEJ-L1AD107R 
150 D 0.10 15 0.1 1225 P11289CT-ND 1.89 1.65 1.30 P11289TR-ND 592.50 766.00/M EEJ-L1AD157R 
16 33 Cc 0.06 5.3 0.4 524 P11290CT-ND 1.06 93 73 P11290TR-ND 333.00 430.00/M EEJ-L1CC336R 
47 D 0.06 7.6 0.15 1000 P11291CT-ND 1.61 1.41 1.11 P11291TR-ND 505.50 653.00/M EEJ-L1CD476R 
10 Cc 0.06 2 0.45 494 P11292CT-ND 1.00 88 69 P11292TR-ND 313.50 405.00/M EEJ-L1DC106R 
20 15 D 0.06 3 0.45 494 P11293CT-ND 1.05 92 72 P11293TR-ND 328.50 425.00/M EEJ-L1DC156R 
33 D 0.06 6.6 0.2 866 P11294CT-ND 1.61 1.41 1.11 P11294TR-ND 505.50 653.00/M EEJ-L1DD336R 
10 Cc 0.06 2.5 0.45 494 P11295CT-ND 1.05 92 72 P11295TR-ND 328.50 425.00/M EEJ-L1EC106R 
25 15 D 0.06 3.8 0.25 775 P11296CT-ND 1.56 1.37 1.08 P11296TR-ND 489.75 633.00/M EEJ-L1ED156R 
22 D 0.06 5.5 0.2 866 P11297CT-ND 1.56 1.37 1.08 P11297TR-ND 489.75 633.00/M EEJ-L1ED226R 
33 D 0.08 8.3 0.2 866 P11298CT-ND 1.69 1.48 1.17 P11298TR-ND 531.00 686.00/M EEJ-L1ED336R 
6.8 Cc 0.06 2.4 0.6 428 P11299CT-ND 1.05 92 72 P11299TR-ND 328.50 425.00/M EEJ-L1VC685R 
35 10 D 0.06 3.5 0.3 707 P11300CT-ND 1.56 1.37 1.08 P11300TR-ND 489.75 633.00/M EEJ-L1VD106R 
15 D 0.06 5.3 0.3 707 P11301CT-ND 1.56 1.37 1.08 P11301TR-ND 489.75 633.00/M EEJ-L1VD156R 
22 D 0.08 i 0.3 866 P11302CT-ND 1.69 1.48 lel? P11302TR-ND 531.00 686.00/M EEJ-L1VD226R 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic. TEH Series 
Resin Molded Chip Tantalum Electrolytic Capacitors 


Specifications 

Operating temperature range: -55 to + 125°C 

Rated working voltage range: 6.3 ~ 35V 

Rated capacitance range: .1p)F ~ 68uF 

Capacitance tolerance: +20% at 120Hz, +20°C 

DC leakage current: | = 0.01CV or 0.5,,A max. whichever is greater. 
DC leakage current shall be measured after 2 minutes application or 
rated working voltage at +20°C. 

tan d: less than 3.3y,F — 0.04 max.; 4.7 ~ 68uF — 0.06 max. 
Stability at low and high temperature: 


—55°C +125°C 
Cap. change +12% max. +15% max. 
DC leakage 0.1CV or 5A whichever 
current is greater. 
+ Surge voltage test: 
Rated VDC 6.3 10 16 25 35 
Surge VDC 8 13 20 30 44 


Capacitor shall withstand the surge test voltage applied through a 1000 
ohm resistor at the rate of 1/2 minute “ON,” 5-1/2 minutes 
“OFF,” for 1000 successive test cycles at +85°C. After the test, 
capacitor shall meet the following limits. 


Within +5% of the 
Cap. change initial measured value. 
DC leakage Less than 
current initial specified value. 
tans Less than initial specified value. 
+ Humidity test: 


Capacitor shall be tested for 500 hours at —40°C and 90-95% 
R.H. without load. After the test, capacitor shall meet the follow- 
ing limits. 


Within +10% of the 
Cap. change initial measured value. 
DC leakage Less than 
current initial specified value. 
tans Less than initial specified value. 


Load life test: 

After 2000 hours application of DC rated working voltage at 
+85°C, or derated voltage at +125°C, the capacitor shall meet 
the following limits. 


+ Reverse voltage. 
Reverse voltage shall be less than 5% of the rated working 
voltage or 1 volt, whichever is smaller. 


Rated working voltage Reverse voltage 
63 V —0.32 max. 
10 V —0.50 max. 
16 V —0.80 max. 
20 V —1.00 max. 
25 V —1.00 max. 
35 =V —1.00 max. 


Test condition 
Temperature: 85 +2°C 
Charging voltage: DC voltage as shown above. 
Test time: 500 +12 hours through the resistance or more than 3 times of 
charging voltage. 
(Example: 1V — more than 3Q) 
After this test, capacitor shall meet the value after load life test. 
+ Cleaning Solvents: 
The organic solvents such as Freon, 1,1,1-Trichlorethane are 
acceptable for 5 minutes cleaning. However, Acid and Alkaline 
solvents shall not be used. 
+ Solder heat resistance: 
The capacitor shall withstand dipping into solder bath for 5 +1 
sec at 260 +5°C. 
+ Solderability: 
Lead tabs shall be uniformly covered with solder uniformity on 
the following conditions. 
Solder bath temp .. 
Solder dipping time 
+ Maximum pressure: 
When the capacitor is taken and mounted by the mounting 
machine, pressure given to the capacitor shall not exceed 500g at 1.5mm 
(0.059 inch) diameter of the tip. 


PANASONIC TE CROSS REFERENCES 
Sprague: 293D; Kemet: T491; Mepco: 49MC; NEC: SV; Nichicon: F93; 
Hitachi: TMC; Matsuo: 267. 


a 


230 + 5°C 
+0.5 sec. after dipping flux. 


Positive terminal 
(Nickel & Solder) 


Marking 


‘Molded resin 


Connected with 
Conductive cement 
Negative terminal 
(Nickel & Solder) 


Capacitor element 


Dimensions (mm) 


ee ind L#0.2 | W, #0.2| Wy #0.1 | H, 40.2 | Hp Typ.| P+0.3 
A Y 32 16 12 16 10 | 08 
B X 3.5 28 22 1.9 12 | 08 
Cc C 6.0 3.2 2.2 25 15 | 13 
D D 73 43 2.4 2.8 16 | 13 


Tape running direction 


Dimensions (mm) 


W.V. Derated voltage Size 
be c= Code | W #0.3) A#0.2 | B+0.2 | P#0.1 | Ty #0.2 | F 20.1 | Ty | bD 20.1 
3 : Y 19 | 35 | 40 | 19 
a A Ww X 8.0 3.3 3.8 4.0 24 3.5/0.2) 1.1 
35. Ditnenstons (fitn) B 20} $f} be | 86 | 30 1 55 Jos! 16 
c * wehun +10% ot the A#2 | bBMin. | C#0.5 | D+0.8 | E+0.5 | W215 | t+0.5 
ap. change initial measured value. 12mm i i 
DC leakage Less than 125% of the tape 178 50 13.0 21.0 2.0 14.0 2.0 5 Packie Suenhy 
current initial specified value. amm | 473 50 13.0 210 20 10.0 20 Size Y, X 2,000 pieces/reel 
tans Less than initial specified value. tape i ° z . Size C, D 750 pieces/reel 
W.V. Cap. EIA Size Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing Panasonic 
(D.C.) (uF) Size Code Part No. 10 100 Part No. 750 1,500 2,000 4,000 6,000 Part No. 
3.3 A ¥ PCT1335CT-ND 4.70 41.04 PCT1335TR-ND _ = 95.00/M 91.00/M 90.00/M ECS-H0JY335R 
6.8 B x PCT1685CT-ND 6.31 55.10 PCT1685TR-ND = = 115.00/M 110.00/M 109.00/M ECS-HO0JX685R 
63 15 Cc Cc PCT1156CT-ND 11.09 96.90 PCT1156TR-ND 189.75 245.00/M _ = 224.00/M ECS-H0JC156R 
. 22 Cc Cc PCT1226CT-ND 11.66 101.84 PCT1226TR-ND 189.75 245.00/M _ = 224.00/M ECS-H0JC226R 
47 D D PCT1476CT-ND 15.36 134.14 PCT1476TR-ND 277.50 358.00/M _ _ 328.00/M ECS-H0JD476R 
68 D D PCT1686CT-ND 17.01 148.58 PCT1686TR-ND 309.00 400.00/M _ _ 366.00/M ECS-HOJD686R 
2:2 A ¥ PCT2225CT-ND 4.70 41.04 PCT2225TR-ND = = 95.00/M 91.00/M 90.00/M ECS-H1AY225R 
47 B x PCT2475CT-ND 6.31 55.10 PCT2475TR-ND = = 115.00/M 110.00/M 109.00/M ECS-H1AX475R 
10 10 Cc Cc PCT2106CT-ND 11.09 96.90 PCT2106TR-ND 189.75 245.00/M _ = 224.00/M ECS-H1AC106R 
15 Cc Cc PCT2156CT-ND 11.66 101.84 PCT2156TR-ND 189.75 245.00/M _ — 224.00/M ECS-H1AC156R 
33 D D PCT2336CT-ND 15.36 134.14 PCT2336TR-ND 277.50 358.00/M _— a 328.00/M ECS-H1AD336R 
47 D D PCT2476CT-ND 16.79 146.68 PCT2476TR-ND 295.50 382.00/M = a 349.00/M ECS-H1AD476R 
0.68 A ¥ PCT3684CT-ND 4.70 41.04 PCT3684TR-ND = = 95.00/M 91.00/M 90.00/M ECS-H1CY684R 
1.0 A ¥ PCT3105CT-ND 4.70 41.04 PCT3105TR-ND = = 95.00/M 91.00/M 90.00/M ECS-H1CY105R 
1.5 A Y PCT3155CT-ND 4.70 41.04 PCT3155TR-ND _ _ 95.00/M 91.00/M 90.00/M ECS-H1CY155R 
2.2 B x PCT3225CT-ND 6.31 55.10 PCT3225TR-ND _ = 115.00/M 110.00/M 109.00/M ECS-H1CX225R 
3.3 B Xx PCT3335CT-ND 6.39 55.86 PCT3335TR-ND _ = 115.00/M 110.00/M 109.00/M ECS-H1CX335R 
16 47 c c PCT3475CT-ND 11.35 99.18 PCT3475TR-ND 357.00 462.00/M = = 423.00/M | ECS-HiCC475R 
6.8 c c PCT3685CT-ND 11.09 96.90 PCT3685TR-ND 189.75 245.00/M = = 224.00/M | ECS-HiCC685R 
10 c c PCT3106CT-ND 11.66 101.84 PCT3106TR-ND 189.75 245.00/M = = 224.00/M | ECS-H1CC106R 
22 D D PCT3226CT-ND 15.36 134.14 PCT3226TR-ND 277.50 358.00/M = = 328.00/M | ECS-H1CD226R 
33 D D PCT3336CT-ND 16.79 146.68 PCT3336TR-ND 309.00 400.00/M = = 366.00/M_ | ECS-H1CD336R 
0.68 A x PCT4684CT-ND 4.70 41.04 PCT4684TR-ND = = 95.00/M 91.00/M 90.00/M ECS-H1DY684R 
2:2 B x PCT4225CT-ND 6.31 55.10 PCT4225TR-ND = = 115.00/M 110.00/M 109.00/M ECS-H1DX225R 
20 47 Cc Cc PCT4475CT-ND 11.09 96.90 PCT4475TR-ND 189.75 245.00/M _ _ 224.00/M ECS-H1DC475R 
6.8 Cc Cc PCT4685CT-ND 11.66 101.84 PCT4685TR-ND 189.75 245.00/M _ — 224.00/M ECS-H1DC685R 
15 D D PCT4156CT-ND 15.36 134.14 PCT4156TR-ND 277.50 358.00/M _ = 328.00/M ECS-H1DD156R 
0.47 A ¥ PCT5474CT-ND 4.79 41.80 PCT5474TR-ND = = 95.00/M 91.00/M 90.00/M ECS-H1EY474R 
25 1.5 B x PCT5155CT-ND 6.39 55.86 PCT5155TR-ND = = 123.00/M 117.00/M 116.00/M ECS-H1EX155R 
3.3 Cc Cc PCT5335CT-ND 9.40 82.08 PCT5335TR-ND 193.50 250.00/M _ _ 229.00/M ECS-H1EC335R 
10 D D PCT5106CT-ND 15.36 134.14 PCT5106TR-ND 275.25 356.00/M _ = 326.00/M ECS-H1ED106R 
ad. A ¥ PCT6104CT-ND 4.96 43.32 PCT6104TR-ND _ — 95.00/M 91.00/M 90.00/M ECS-H1VY104R 
A5 A Y PCT6154CT-ND 4.96 43.32 PCT6154TR-ND a = 95.00/M 91.00/M 90.00/M ECS-H1VY154R 
.22 A ” PCT6224CT-ND 4.70 41.04 PCT6224TR-ND = = 95.00/M 91.00/M 90.00/M ECS-H1VY224R 
33 A Y PCT6334CT-ND 4.70 41.04 PCT6334TR-ND — = 95.00/M 91.00/M 90.00/M ECS-H1VY334R 
47 B x PCT6474CT-ND 6.79 59.28 PCT6474TR-ND _ _ 123.00/M 117.00/M 116.00/M ECS-H1VX474R 
35 0.68 B Xx PCT6684CT-ND 6.79 59.28 PCT6684TR-ND _ ce 123.00/M 117.00/M 116.00/M ECS-H1VX684R 
1.0 B x PCT6105CT-ND 6.39 55.86 PCT6105TR-ND = _ 123.00/M 117.00/M 116.00/M ECS-H1VX105R 
1.5 Cc Cc PCT6155CT-ND 11.01 96.14 PCT6155TR-ND 193.50 250.00/M = = 229.00/M ECS-H1VC155R 
2.2 Cc Cc PCT6225CT-ND 11.22 98.04 PCT6225TR-ND 193.50 250.00/M = = 229.00/M ECS-H1VC225R 
3.3 D D PCT6335CT-ND 13.53 118.18 PCT6335TR-ND 275.25 356.00/M = = 326.00/M | ECS-H1VD335R 
47 D D PCT6475CT-ND 13.79 120.46 PCT6475TR-ND 275.25 356.00/M _ _ 326.00/M ECS-H1VD475R 
6.8 D D PCT6685CT-ND 15.36 134.14 PCT6685TR-ND 275.25 356.00/M _ = 326.00/M ECS-H1VD685R 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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2.5mm 5.0mm 


mew? INVA. TAP Series Dipped Radial Capacitors [3% ISS 


TAP is a professional grade device manufactured with a flame retardant coating and ae 
featuring low leakage current and impedance, very small physical sizes and ai 
exceptional temperature stability. +0.05 
+ Capacitance Tolerance: 10% Ls-25 | 
+ Temperature Range: -55°C to +125°C 
ESR ESR 
DF | DCL | Max. DF | DCL| Max. 
Cap.| Dimensions(mm) | % | (WA) | (2)@ | Digi-Key Price Each AVX Cap.| Dimensions(mm) | % | (pA) | (2)@ | Digi-Key Price Each AVX 
(uF) | D H LS | Max. | Max. | 100kHz | Part No. 1 10 100 (| Part No. (uF) | D H LS | Max. | Max. | 100kHz| Part No. 1 10100 | Part No. 
6.3 Volt @85°C (4 Volt @125°C) 20 Volt @85°C (13 Volt @125°C) (Cont.) 
3.3 | 4.50] 7.00] 25} 6 | 05 | 13.0 | 478-1885-ND AB 40.32 | TAP335KO06SCS 22| 7.00) 105} 25] 8 | 35] 18 | 478-1876-ND 1.75 1.50 1.18 | TAP226K020SCS 
47 |450| 7.00] 25] 6 | 0.5 | 10.0 | 478-1902-ND 46 40.32 | TAP475KO06SCS 33 | 800/ 11.5] 25] 8 | 52 1.4 | 478-1895-ND 252 216 1.70 | TAP336K020SCS 
68 450] 7.00} 25 | 6 | 05 | 80 | 478-1917-ND 46 40.32 | TAP685KO06SCS 47 | 850) 125| 25] 8 | 75 | 1.2 | 4781912-ND 312 267 2.40 | TAP476K020SCS 
10 | 450} 750] 25 | 8 | 05 | 60 | 478-1837-ND 58 50 .39_| TAP106KOO6SCS 68 | 9.00) 16.0] 50] 8 | 108] 09 | 478-1927-ND 7.07 6.06 4.75 | TAP686K0200CS 
15 | 5.00} 850) 25) 8 | 08 | 5.0 | 478-1855-ND 65 56.44 | TAPIS6KOOBSCS|) | 100] 9.00] 16.0] 5.0 | 10 | 160] 06 | 478-1847-ND 8.09 693 5.43 | TAP107K0200CS 
22 |5.00] 9.00] 25] 8 | 11 | 37 | 478-1873-ND 65 56 .44._ | TAP226KO06SCS 25 Volt @85°C (16 Volt @125°C) 
33 | 5.50] 9.00] 25] 8 | 1.7 | 30 | 478-1892-ND 93 80.63. | TAP336KOO6SCS 1.0] 450] 7.00} 25] 4 | 05] 10.0 | 478-1834-ND A6 40.32 | TAP105KO25SCS 
47 |6.00|10.00] 25 | 8 | 24 | 20 | 478-1909-ND 91 .78 62 | TAP476KOO6SCS 1.5| 450] 7.00) 25] 4 | 05 | 80 | 478-1852-ND 46 40.32 | TAP155KO25SCS 
68 | 650|10.00] 25] 8 | 34 | 1.8 | 478-1924-ND 1.09 98.73 | TAPEBEKOO6SCS| | 22] 450] 700| 25] 6 | 05] 60 | 478-1870-ND A6 40.32. | TAP225K025SCS 
100 | 7.00] 105] 25 | 10 | 50 | 1.6 | 478-1844-ND 259 222 1.74 | TAPIO7KOO6SCS| | 3.3] 4.50] 750] 25] 6 | 06) 50 | 478-1889-ND 58 50.39 | TAP335K025SCS 
150 | 8.50| 125] 50 | 10 | 76 | 09 | 478-1862-ND 326 279 219 | TAPIS7KOO6OCS| | 47} 5.00/ 850) 25 |) 6 | 09 |) 4.0 | 478-1906-ND 65 56 44 | TAPA7SKO25SCS 
220 | 9.00] 13.0] 50 | 10 | 11.0] 0.9 | 478-1880-ND 651 558 4.38 | TAP227KO060CS| | 68] 5.00) 9.00] 25] 6 | 1.3) 31 | 478-1921-ND 65 56.44. | TAP685KO25SCS 
330 | 10.0] 17.0] 50 | 10 | 166] 0.7 | 478-1898-ND 8.12 696 5.46 | TAP337KO060CS 10 | 550] 9.00} 25] 8 | 20] 25 | 478-1841-ND 93 80.63 | TAP106K025SCS 
10 Volt @85°C (6.3 Volt @125°C) 15 | 6.00] 10.00] 25} 8 | 30] 20 | 478-1859-ND 198 1.70 1.33 | TAP156K025SCS. 
22 | 450] 7.00] 25 |} 6 | 05 | 13.0 | 478-1867-ND 46 40.32 | TAP225K010SCS 22| 7.00) 105] 25] 8 | 44) 1.5 | 478-1877-ND 259 222 1.74 | TAP226K025SCS 
3.3 | 4.50] 7.00] 25 | 6 | 05 | 10.0 | 478-1886-ND AB 40.32 | TAP335K010SCS 33] 8.00) 115] 25] 8 | 66) 1.2 | 478-1896-ND 327 281 220 | TAP336K025SCS 
47/450) 700) 25) 6 | 05 ) 80 [iezeacoz se) 46 40 82 | TAPA7SKOIOSCS) =| 47 | goo} 130] 25] 8 | 94] 1.0 | 478-1913ND 501 429 3.37 | TAP476KO25SCS 
68) 450) 750) 25) 6 | 05 | 60 feat 58 5039. | TAPGBSKOIOSCS| | 6g] 900/ 160|/ 50] 8 | 136| 08 | 478-1928ND 812 696 5.46 | TAPes6KO2500S 
10 | 5.00) 850} 25 | 8 | 08 | 5.0 | 478-1838-ND 65 56 .44._ | TAP106KO10SCS 35 Volt @85°C (23 Volt @125°C) 
15 | 5.00} 9.00} 25 | 8 | 1.2 | 37 | 478-1856-ND 65 56.44 | TAP156K010SCS 0.1| 450] 7.00) 25] 4 | 05 | 260 | 478-1831-ND AB 40.32. | TAP104KO35SCS 
22 |550} 9.00] 25] 8 | 1.7 | 27 | 478-1874-ND 93 80 63 | TAP226K010SCS| | 0.15] 450] 700| 25] 4 | 05 | 21.0 | 478-1848-ND A6 40.32 | TAP154KO35SCS 
33 | 6.00] 100] 25] 8 | 26 | 21 | 478-1893-ND 95 81.64 | TAPB36KO10SCS| | 0.22] 450] 7.00| 25] 4 | 05 17.0 | 478-1865-ND 46 40.32. | TAP224K035SCS 
47 |650} 100] 25] 8 | 37 | 1.7 | 478-1910-ND 179 1.53 1.20 | TAP47eKO10SCS| | 0.33] 4.50] 7.00] 25] 4 | 05 15.0 | 478-1883-ND 46 40.32. | TAP334K035SCS 
68 |7.00/ 105] 25] 8 | 54 | 1.3 | 478-1925-ND 259 222 1.74 | TAPeseKo10Scs| | 0.47] 4.50] 7.00] 25] 4 | 0.5] 13.0 | 478-1900-ND A6 40.32 | TAP474KO35SCS 
100 | 850] 125] 25 | 10 | 80 | 1.0 | 478-1845-ND 3.26 279 219 | TAPI07KO10SCS| | 0.68) 4.50) 7.00] 25 | 4 | 0.5 | 10.0 | 478-1915-ND AB 40.32 | TAP684KO35SCS 
150 | 9.00] 16.0] 5.0 ] 10 | 120} 08 | 478-1863-ND 6.51 5.58 4.38 | TAP157K01000S 1.0} 4.50} 7.00) 25} 4 | 05 | 80 | 478-1835-ND 46 40.32 | TAP10SKO35SCS 
220 | 10.0] 170] 50 | 10 | 176] 06 | 478-1881-ND 812 696 5.46 | TAP227KO100CS] | 15] 450) 7.00) 25) 4 | 0.5 | 60 | 478-1853-ND 46 40.32. | TAPISSKO35SCS 
330 | 10.0] 185 | 50 | 10 | 200] 05 | 478-1899-ND 812 696 5.46 | TAP337KO100CS| | 22} 450/750) 25) 6 | 06 |) 5.0 | 478-1871-ND 58 50 89. | TAP225K035SCS 
16 Volt @85°C (10 Volt @ 125°C) 33] 5.00) 850] 25] 6 | 09] 40 | 478-1890-ND 65 56.44. | TAP335K035SCS 
15 | 450] 7.00) 25 | 4 | 05 | 10.0 | 478-1850-ND AB 40 32 | TAPIS5KO16SCS| | 4.7] 550] 900] 25] 6 | 13] 3.0 | 478-1907-ND 93 80.63 | TAP475KO35SCS 
22 | 450] 7.00] 25 |} 6 | 05 | 80 | 478-1868-ND 46 40 32 | TAP225K016SCS| | 68] 6.00] 10.0| 25] 6 | 19] 25 | 478-1922-ND 89 77.60. | TAP685KO35SCS 
3.3 | 4.50] 7.00] 25 | 6 | 05 | 60 | 478-1887-ND AB 40 .32_ | TAP35K016SCS 10 | 6.00] 10.0} 25} 8 | 28] 20 | 478-1842-ND 1.49 1.28 1.00 | TAP106KO35SCS 
47 | 450] 7.50] 25} 6 | 06 | 50 | 478-1904-ND 58 50 .39_ | TAP475KO16SCS 15 | 7.00] 105} 25] 8 | 42] 1.6 | 478-1860-ND 312 267 210 | TAP156KO35SCS 
68 | 5.00} 850] 25] 6 | 08 | 4.0 | 478-1919-ND 65 56 .44._| TAP685KO16SCS 22| 850) 125] 25] 8 | 61] 1.3 | 478-1878-ND 312 267 210 | TAP226K035SCS 
10 | 5.00) 900] 50] 8 | 12 | 32 | 478-1839-ND 70 60 .47_ | TAP106KO16CCS 33] 9.00) 130] 50] 8 | 92] 1.0 | 478-1897-ND 543 4.65 3.65 | TAP336K0350CS 
15 |550/ 9.00] 25 | 8 | 19 | 25 | 478-1857-ND 93 80.63. | TAP156KO16SCS 47 | 9.00) 160] 50] 8 | 10.0) 08 | 478-1914-ND 812 696 5.46 | TAP476K0350CS 
22 |600] 100] 25] 8 | 28 | 20 | 478-1875-ND 93 80.63 | TAP226K016SCS 50 Volt @85°C (33 Volt @125°C) 
33 | 600] 100] 25] 8 | 42 | 1.6 | 478-1894-ND 1.75 1.50 1.18 | TAP336KO16SCS] | 94] 450/ 700| 25) 4 | 05 | 260 | 478-1832-ND 52 45.35. | TAP104KO50SCS 
47 |800} 115 | 25] 8 | 60 | 1.3 | 478-1911-ND 275 2.36 1.85 | TAPA76KO16SCS} | 0.15| 450| 700! 25 | 4 | 05 21.0 | 478-1849-ND 48 42.33. | TAP154K050SCS 
68 | 9.00] 125 | 25] 8 | 87 | 1.0 | 478-1926-ND 333 285 224 | TAP686KO16SCS| | 0.22] 4.50] 7.00] 25 | 4 | 0.5 | 17.0 | 478-1866-ND 52 45.35 | TAP224K050SCS 
100 | 9.00] 16.0 | 50 | 10 | 128] 0.8 | 478-1846-ND 7.00 6.00 4.70 | TAP107K0160CS 0.33) 4.50] 7.00} 25] 4 | 05 | 15.0 | 478-1884-ND 52 45 .35_| TAP334K050SCS 
150 | 9.00] 16.0] 5.0 | 10 | 192] 06 | 478-1864-ND 8.05 690 5.41 | TAPI57KO160CS| | 0.47) 4.50] 7.00] 25 | 4 | 0.5 | 13.0 | 478-1901-ND 52 45.35 | TAP474K050SCS 
220 | 10.0] 185 | 50 | 10 | 200] 0.5 | 478-1882-ND 991 849 6.66 | TAP227K01600S| | g¢g| 4so| 750/ 25) 4 | 05 | 100 | 478-1916-ND 58 50.39 | TAP684KOS0SCS 
20 Volt @85°C (13 Volt @125°C) 1.0] 5.00] 850) 25] 4 | 05 | 80 | 478-1836-ND 65 56.44 | TAP105KO50SCS 
1.0 | 450) 7.00 | 25 ) 4 | 05 | 10.0 | 478-1833-ND 46 40.32) TAP105K020SCS 1.5] 5.00] 9.00} 25} 4 | 06 | 60 | 478-1854-ND 88 75.59 _| TAP155KO50SCS 
1.5 | 4.50} 7.00 | 2.5 4 0.5 9.0 478-1851-ND. AB 40 32 | TAP155K020SCS 22] 5.50] 9.00} 25 6 0.8 35 478-1872-ND 93 80 .63 | TAP225KO50SCS 
22/450] 7.00} 25 | 6 | 05 | 7.0 | 478-1869-ND 46 40 32 | TAP225K020SCS 3.3| 6.00] 10.0) 25) 6 | 13 | 30 | 478-1891-ND 1.03 89.70 | TAP335KO50SCS 
33/490) 700) 25) 6 | 05 | Oo OE a 50-89 | TAPS35KO20SCS| |'47| 650| 100| 25| 6 | 18) 25 | 476-190e-ND 1.28 1.10 — .86 | TAP475KO50SCS 
47 | 5.00} 850] 25] 6 | 07 | 45 | 478-1905-ND 65 56 44 | TAPATEKO20SCS| | | 2 09| 105| 25| 6 | 271 20 | a7a-t923Nn0 abi Ben Bods (TRBRROHeRS 
68 / 5.00) 9.00) 25) 6 | 1.0 | 36 | 478-1920-ND 65 56.44 TAPG8SKO20SCS 10 | 8.00] 11.5) 25] 8 | 40) 1.6 | 478-1843-ND 525 450 3.53 | TAP106KO50SCS 
10 | 5.50) 9.00) 25) 8 | 16 | 29 | 478-1840-ND 88 ‘75 59 | TAPI06KO20SCS 15| 850] 125/ 50] 8 | 60] 1.2 | 478-1861-ND 578 495 3.88 | TAP156K0500CS 
15 |600/ 100] 25 | 8 | 24 | 23 | 478-1858-ND 95 81.64 | TAP156K020SCS 2/900! 125|/ 50! 8 | 88] 10 | 478-1879-ND 945 810 6.35 | TAP226KO500cS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NEw! IN) « TAJ Series Standard Surface Mount Tantalum Capacitors 


The TAJ standard series 


i - Case EIA L WwW H Wi A Ss 
Feet ac we |e Code £0.20 40.20, -0.10 40.20, -0.10 £0.20 40.30, -0.20 Min. +——L—+ ew 
out the world. A 3216-18 3.20 1.60 1.60 1.20 0.80 1.10 a 
+ Temperature Range: -55°C to B 3528-21 3.50 2.80 1.90 2.20 0.80 1.40 H 
ee an Nergrderta Cc 6032-28 6.00 3.20 2.60 2.20 1.30 2.90 (_ _)) mm 
jo +125°C with voltage derating 
in applications utilizing re- D 7343-31 7.30 4.30 2.90 2.40 1.30 4.40 Le wl Ss eles = fea 
commended series resistance E 7343-43 7.30 4.30 4.10 2.40 1.30 4.40 A A W1 
Rated Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage | Capacitance Tolerance Case % (MA) Max. (mQ) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel AVX 
(V) (uF) % Size Max. Max. @100kHz Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
33 10 A 6 1.3 3000 478-1665-1-ND 50 44 38 478-1665-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA336K004R 
4 47 10 A 8 1.9 2600 478-1669-1-ND 50 44 38 478-1669-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA476K004R 
100 10 B 8 4 900 478-1676-1-ND 1.15 1.01 88 478-1676-2-ND 2,000 391.00/M | TAJB107K004R 
10 10 A 6 0.6 4000 478-1653-1-ND Al -36 32 478-1653-2-ND 2,000 139.00/M | TAJA106KO06R 
10 20 A 6 0.6 4000 478-1656-1-ND AL .36 32 478-1656-2-ND 2,000 139.00/M | TAJA106MO06R 
22 10 B 6 1.4 2500 478-1681-1-ND 55 48 42 478-1681-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB226KO06R 
33 10 A 8 24 2500 478-1666-1-ND 63 55 48 478-1666-2-ND 2,000 213.00/M | TAJA336KO000R 
33 20 A 8 21 2500 478-1667-1-ND 63 55 48 478-1667-2-ND 2,000 213.00/M | TAJA336M006R 
63 47 10 B 6 3 2000 478-1692-1-ND 65 57 50 478-1692-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB476KO06R 
° 68 10 B 8 4 900 478-1696-1-ND 75 66 57 478-1696-2-ND 2,000 255.00/M | TAJB686KO006R 
100 10 B 10 6.3 1700 478-1677-1-ND 1.25 1.09 95 478-1677-2-ND 2,000 425.00/M | TAJB107KO06R 
100 10 Cc 6 6.3 900 478-1703-1-ND 1.20 1.05 92 478-1703-2-ND 500 218.50 | TAJC107KO06R 
150 10 Cc 6 9.5 1300 478-1709-1-ND 1.95 1.70 1.49 478-1709-2-ND 500 355.00 | TAJC157KO06R 
220 10 Cc 8 13.9 1200 478-1713-1-ND 2.10 1.83 1.60 478-1713-2-ND 500 382.00 | TAJC227K006R 
470 10 D 12 28 400 478-1741-1-ND 3.15 2.75 2.40 478-1741-2-ND 500 573.50 | TAJD477KO06R 
10 10 A 6 1 3000 478-1654-1-ND 43 37 33 478-1654-2-ND 2,000 145.00/M | TAJA106K010R 
10 20 A 6 1 3000 478-1657-1-ND 43 37 33 478-1657-2-ND 2,000 145.00/M | TAJA106M010R 
10 10 B 6 1 2500 478-1672-1-ND 55 48 42 478-1672-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB106K010R 
15 10 A 6 1.5 3200 478-1660-1-ND 50 44 38 478-1660-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA156K010R 
15 20 A 6 1.5 3200 478-1661-1-ND 50 44 38 478-1661-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA156M010R 
22 10 A 8 2.2 3000 478-1663-1-ND 50 44 38 478-1663-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA226K010R 
10 33 10 B 6 3.3 1800 478-1687-1-ND 1.15 1.01 88 478-1687-2-ND 2,000 391.00/M | TAJB336K010R 
47 10 B 8 47 1000 478-1693-1-ND 88 at 67 478-1693-2-ND 2,000 298.00/M | TAJB476K010R 
68 10 Cc 6 6.8 1300 478-1721-1-ND 1.25 1.09 95 478-1721-2-ND 500 227.50 | TAJC686K010R 
100 10 Cc 8 10 1200 478-1704-1-ND 1.25 1.09 95 478-1704-2-ND 500 227.50 | TAJC107K010R 
220 10 D 8 22 500 478-1731-1-ND 2.65 2.31 2.02 478-1731-2-ND 500 482.50 | TAJD227K010R 
330 10 D 8 33 900 478-1736-1-ND 4.80 4.18 3.65 478-1736-2-ND 500 873.50 | TAJD337K010R 
330 10 E 8 33 900 478-1748-1-ND 5.25 4.57 3.99 478-1748-2-ND 400 764.40 | TAJE337K010R 
470 10 E 10 47 500 478-1749-1-ND 7.10 6.18 5.40 478-1749-2-ND 400 1033.60 | TAJE477K010R 
1 10 A 4 0.5 11000 478-1649-1-ND 44 39 34 478-1649-2-ND 2,000 150.00/M | TAJA105K016R 
1 20 A 4 0.5 11000 478-1652-1-ND 44 .39 34 478-1652-2-ND 2,000 150.00/M | TAJA105M016R 
47 10 B 6 0.8 3500 478-1689-1-ND 55 48 42 478-1689-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB475K016R 
6.8 10 A 6 1. 3500 478-1670-1-ND 48 42 37 478-1670-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA685K016R 
10 10 A 8 1.6 3000 478-1655-1-ND 50 44 38 478-1655-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA106K016R 
10 10 B 6 1.6 2800 478-1673-1-ND 63 55 48 478-1673-2-ND 2,000 213.00/M | TAJB106K016R 
10 20 B 6 1.6 2800 478-1675-1-ND 63 55 48 478-1675-2-ND 2,000 213.00/M | TAJB106M016R 
10 10 Cc 6 1.6 2000 478-1698-1-ND 49 43 38 478-1698-2-ND 500 89.00 | TAJC106K016R 
16 10 20 Cc 6 1.6 2000 478-1702-1-ND 49 3 38 478-1702-2-ND 500 89.00 | TAJC106M016R 
22 10 B 6 3.5 2300 478-1682-1-ND 55 48 42 478-1682-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB226K016R 
22 20 B 6 3.5 2300 478-1684-1-ND 55 48 42 478-1684-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB226M016R 
33 10 B 8 5..3 2100 478-1688-1-ND 95 83 73 478-1688-2-ND 2,000 323.00/M | TAJB336K016R 
33 10 Cc 6 5.3 1500 478-1715-1-ND 63 55 48 478-1715-2-ND 500 114.00 | TAJC336K016R 
47 10 Cc 6 7.5 1400 478-1718-1-ND 1.00 87 76 478-1718-2-ND 500 182.00 | TAJC476K016R 
47 10 D 6 7.5 900 478-1739-1-ND 83 72 63 478-1739-2-ND 500 150.00 | TAJD476K016R 
68 10 D 6 10.9 900 478-1744-1-ND 1.60 1.40 1.22 478-1744-2-ND 500 291.00 | TAJD686K016R 
100 10 D 6 16 900 478-1723-1-ND 1.30 1.14 99 478-1723-2-ND 500 236.50 | TAJD107K016R 
1 10 A 4 0.5 9000 478-1650-1-ND 45 -40 35 478-1650-2-ND 2,000 153.00/M | TAJA105K020R 
1.5 10 A 6 0.5 6500 478-1658-1-ND 43 37 33 478-1658-2-ND 2,000 145.00/M | TAJA155K020R 
3.3 10 A 6 0.7 4500 478-1664-1-ND 48 42 37 478-1664-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA335K020R 
3.3 10 B 6 0.7 3000 478-1685-1-ND 55 48 42 478-1685-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB335K020R 
4.7 10 A 6 0.9 4000 478-1668-1-ND 48 42 37 478-1668-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA475K020R 
6.8 10 B 6 1.4 2500 478-1694-1-ND 55 48 42 478-1694-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB685K020R 
6.8 10 Cc 6 1.4 2000 478-1719-1-ND 55 48 42 478-1719-2-ND 500 100.00 | TAJC685K020R 
10 10 B 6 2 2100 478-1674-1-ND 65 57 -50 478-1674-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB106K020R 
20 10 10 Cc 6 2 1900 478-1699-1-ND 46 40 35 478-1699-2-ND 500 83.50 | TAJC106K020R 
15 10 B 6 3 2000 478-1679-1-ND 65 57 50 478-1679-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB156K020R 
15 10 Cc 6 3 1700 478-1707-1-ND 88 lt 67 478-1707-2-ND 500 159.50 | TAJC156K020R 
22 10 B 6 4.4 1800 478-1683-1-ND 63 55 48 478-1683-2-ND 2,000 213.00/M | TAJB226K020R 
22 10 Cc 6 4.4 1600 478-1711-1-ND 1.00 87 76 478-1711-2-ND 500 182.00 | TAJC226K020R 
33 10 Cc 6 6.6 1500 478-1716-1-ND 1.00 87 76 478-1716-2-ND 500 182.00 | TAJC336K020R 
33 10 D 6 6.6 900 478-1734-1-ND 83 72 63 478-1734-2-ND 500 150.00 | TAJD336K020R 
68 10 D 6 13.6 900 478-1745-1-ND 2.30 2.01 1.75 478-1745-2-ND 500 418.50 | TAJD686K020R 
100 10 D 6 20 900 478-1724-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-1724-2-ND 500 591.50 | TAJD107K020R 
100 10 E 6 20 900 478-1746-1-ND 3.08 2.68 2.34 478-1746-2-ND 400 447.60 | TAJE107K020R 
2.2 10 A 6 0.6 7000 478-1662-1-ND 48 42 37 478-1662-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA225K025R 
47 10 B 6 1.2 2800 478-1690-1-ND 55 48 42 478-1690-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB475K025R 
6.8 10 B 6 1.7 2800 478-1695-1-ND 65 57 -50 478-1695-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB685K025R 
10 10 Cc 6 25 1800 478-1700-1-ND 53 46 40 478-1700-2-ND 500 95.50 | TAJC106K025R 
25 15 10 D 6 3.8 1000 478-1726-1-ND 83 72 63 478-1726-2-ND 500 150.00 | TAJD156K025R 
22 20 Cc 6 5.5 1400 478-1712-1-ND 1.05 92 -80 478-1712-2-ND 500 191.00 | TAJC226M025R 
22 10 D 6 5.5 900 478-1729-1-ND 83 72 63 478-1729-2-ND 500 150.00 | TAJD226K025R 
47 10 D 6 11.8 900 478-1740-1-ND 3.89 3.39 2.96 478-1740-2-ND 500 708.00 | TAJD476K025R 
68 10 E 6 17 900 478-1750-1-ND 8.25 7.18 6.27 478-1750-2-ND 400 1201.20 | TAJE686K025R 
1 10 A 4 0.5 7500 478-1651-1-ND 54 47 42 478-1651-2-ND 2,000 184.00/M | TAJA105K035R 
1 10 B 4 0.5 6500 478-1671-1-ND 55 48 42 478-1671-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB105K035R 
1.5 10 A 6 0.5 7500 478-1659-1-ND .70 61 54 478-1659-2-ND 2,000 238.00/M | TAJA155K035R 
1.5 10 B 6 0.5 5200 478-1678-1-ND 60 53 46 478-1678-2-ND 2,000 204.00/M | TAJB155K035R 
1.5 10 Cc 6 0.5 4500 478-1705-1-ND 93 81 71 478-1705-2-ND 500 168.50 | TAJC155K035R 
2.2 10 B 6 0.8 4200 478-1680-1-ND 55 48 42 478-1680-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB225K035R 
2.2 10 Cc 6 0.8 3500 478-1710-1-ND 55 48 42 478-1710-2-ND 500 100.00 | TAJC225K035R 
35 3.3 10 B 6 1.2 3500 478-1686-1-ND 55 48 42 478-1686-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB335K035R 
3.3 10 Cc 6 1.2 2500 478-1714-1-ND 55 48 42 478-1714-2-ND 500 100.00 | TAJC335K035R 
3.3 10 D 6 1.2 2500 478-1732-1-ND 75 66 57 478-1732-2-ND 500 136.50 | TAJD335K035R 
4.7 10 B 6 1.2 3100 478-1691-1-ND 65 57 50 478-1691-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB475K035R 
4.7 10 Cc 6 1.6 2200 478-1717-1-ND 53 46 40 478-1717-2-ND 500 95.50 | TAJC475K035R 
4.7 10 D 6 1.6 1500 478-1737-1-ND 83 72 63 478-1737-2-ND 500 150.00 | TAJD475K035R 
6.8 10 Cc 6 2.4 1800 478-1720-1-ND 63 55 48 478-1720-2-ND 500 114.00 | TAJC685K035R 
6.8 10 D 6 2.4 1300 478-1742-1-ND 83 st2 63 478-1742-2-ND 500 150.00 | TAJD685K035R 
10 10 Cc 6 3.5 1600 478-1701-1-ND 95 83 73 478-1701-2-ND 500 173.00 | TAJC106K035R 


(Continued) 
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mew? INA TAJ Series Standard Surface Mount Tantalum Capacitors (cont) 


Rated Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage | Capacitance Tolerance Case % (MA) Max. (mQ) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel AVX 
(V) (uF) % Size Max. Max. @100kHz Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
10 10 D 6 3.5 1000 478-1722-1-ND 88 77 67 478-1722-2-ND 500 159.50 | TAJD106K035R 
15 10 Cc 6 5.3 1400 478-1708-1-ND 1.25 1.09 ‘95. 478-1708-2-ND 500 227.50 | TAJC156K035R 
35 15 10 D 6 5.3 900 478-1727-1-ND 1.05 92 -80 478-1727-2-ND 500 191.00 | TAJD156K035R 
22 10 D 6 7.7 900 478-1730-1-ND 1.90 1.66 1.45 478-1730-2-ND 500 346.00 | TAJD226K035R 
22 10 E 6 7.7 900 478-1747-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-1747-2-ND 400 618.80 | TAJE226K035R 
33 10 D 6 11.6 900 478-1735-1-ND 2.40 2.09 1.83 478-1735-2-ND 500 437.00 | TAJD336K035R 
0.1 10 A 4 0.5 22000 478-1648-1-ND 75 66 57 478-1648-2-ND 2,000 255.00/M | TAJA104KO050R 
1 10 Cc 4 0.5 5500 478-1697-1-ND 75 66 57 478-1697-2-ND 500 136.50 | TAJC105KO50R 
1.5 10 Cc 6 0.8 4500 478-1706-1-ND 2.25 1.96 1.71 478-1706-2-ND 500 409.50 | TAJC155K050R 
50 15 10 D 6 0.8 4000 478-1725-1-ND 4.60 4.01 3.50 478-1725-2-ND 500 837.00 | TAJD155K050R 
2.2 10 D 6 ail 2500 478-1728-1-ND 1.43 1.24 1.09 478-1728-2-ND 500 259.50 | TAJD225K050R 
3.3 10 D 6 7 2000 478-1733-1-ND 1.40 1.22 1.07 478-1733-2-ND 500 255.00 | TAJD335K050R 
4.7 10 D 6 2.4 1400 478-1738-1-ND 1.43 1.24 1.09 478-1738-2-ND 500 259.50 | TAJD475K050R 
6.8 10 D 6 3.4 1000 478-1743-1-ND 5.25 4.57 3.99 478-1743-2-ND 500 955.50 | TAJD685K050R 
NEW! TPS Series Low ESR Surface Mount Tantalum Capacitors 
(euulalont saver ronleens) anéare capenlo uf’ | Cae | ee ; ey ae A : ——< as 
higher ripple current handling, producing lower ripple Size Code £0.20 +0.20, -0.10 Max, £0.20 +0.30, -0.20 Min. | al 
voltages, less power and heat dissipation than A 3216-18 3.20 1.60 1.60 1.20 0.80 1.10 ca 
oily product for the most efficient use of circuit B 3528-21 3.50 2.80 1.90 220 0.80 1.40 (_ =) H 
TPS has been designed, manufactured, and Cc 6032-28 6.00 3.20 2.60 2.20 1.30 2.90 +Y 
preconditioned for optimum performance in typical D 7343-31 7.30 4.30 2.90 2.40 1.30 4.40 Pare ae Ss xP >| oe 
power supply applications. A A W1 
« Temperature Range: -55°C to +125°C E 7343-43 7.30 4.30 4.10 2.40 1.30 4.40 
Rated Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage | Capacitance Tolerance Case % (HA) Max. (mQ) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel AVX 
(V) (uF) % Size Max. Max. @100kHz Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
22 10 A 6 1.4 900 478-1754-1-ND fd 66 57 478-1754-2-ND 2,000 | 255.00/M | TPSA226KO06RO0900 
33 10 A 8 2.1 600 478-1755-1-ND 1.00 87 76 478-1755-2-ND 2,000 | 340.00/M | TPSA336K006RO0600 
68 20 B 8 4.3 500 478-1761-1-ND 1.20 1.05 92 478-1761-2-ND 2,000 | 408.00/M | TPSB686M006R0500 
63 100 10 Cc 6 6.3 150 478-1764-1-ND 2.55 2.22 1.94 478-1764-2-ND 500 464.00 | TPSC107KO006R0150 
220 10 Cc 8 13.9 125 478-1768-1-ND 1.85 1.61 1.41 478-1768-2-ND 500 336.50 | TPSC227K006R0125 
330 20 E 8 20.8 100 478-1804-1-ND 9.50 8.27 7.22 478-1804-2-ND 400 1383.20 | TPSE337M006R0100 
470 20 D 12 29.6 100 478-1790-1-ND 6.95 6.05 5.29 478-1790-2-ND 500 1265.00 | TPSD477M006R0100 
470 20 D 12 29.6 200 478-1791-1-ND 5.65 4.92 4.30 478-1791-2-ND 500 1028.50 | TPSD477M006R0200 
2.2 10 A 6 0.5 1800 478-1753-1-ND PY £2) 66 57 478-1753-2-ND 2,000 | 255.00/M | TPSA225K010R1800 
10 10 A 6 1 900 478-1751-1-ND 70 61 54 478-1751-2-ND 2,000 | 238.00/M | TPSA106K010R0900 
15 10 A 6 1.5 1000 478-1752-1-ND fd 66 57 478-1752-2-ND 2,000 | 255.00/M | TPSA156K010R1000 
33 10 B 6 3.3 425 478-1759-1-ND 1.20 1.05 92 478-1759-2-ND 2,000 | 408.00/M | TPSB336K010R0425 
33 10 Cc 6 3.3 375 478-1770-1-ND 2.00 1.74 1.52 478-1770-2-ND 500 364.00 | TPSC336K010R0375 
47 10 B 8 47 650 478-1760-1-ND 1.25 1.09 95 478-1760-2-ND 2,000 | 425.00/M | TPSB476K010R0650 
100 10 Cc 8 10 100 478-1765-1-ND 1.88 1.64 1.43 478-1765-2-ND 500 341.50 | TPSC107K010R0100 
10 100 10 D 6 10 65 478-1776-1-ND 3.90 3.40 2.97 478-1776-2-ND 500 710.00 | TPSD107K010RO0065 
100 10 D 6 10 100 478-1777-1-ND 2.35 2.05 1.79 478-1777-2-ND 500 427.50 | TPSD107K010R0100 
100 20 D 6 10 100 478-1779-1-ND 2.35 2.05 1.79 478-1779-2-ND 500 427.50 | TPSD107M010R0100 
150 10 D 8 15 100 478-1781-1-ND 3.60 3.14 2.74 478-1781-2-ND 500 655.00 | TPSD157K010R0100 
220 10 D 8 22 150 478-1784-1-ND 6.75 5.88 5.13 478-1784-2-ND 500 1228.50 | TPSD227K010R0150 
220 10 E 8 22 100 478-1799-1-ND 9.50 8.27 7.22 478-1799-2-ND 400 1383.20 | TPSE227K010R0100 
330 10 D 10 33 100 478-1787-1-ND 6.85 5.96 5.21 478-1787-2-ND 500 1246.50 | TPSD337K010R0100 
470 10 E 10 47 100 478-1807-1-ND 14.90 12.97 11.33 478-1807-2-ND 400 2169.60 | TPSE477K010R0100 
15 10 B 6 24 800 478-1757-1-ND 1.00 87 76 478-1757-2-ND 2,000 | 340.00/M | TPSB156K016R0800 
22) 10 B 6 3.5 600 478-1758-1-ND 1.00 .87 76 478-1758-2-ND 2,000 | 340.00/M | TPSB226K016R0600 
22 10 Cc 6 3.5 375 478-1767-1-ND 88 77 67 478-1767-2-ND 500 159.50 | TPSC226K016R0375 
33 10 Cc 6 5.3 300 478-1771-1-ND 2.10 1.83 1.60 478-1771-2-ND 500 382.00 | TPSC336K016R0300 
47 10 Cc 6 7.5 350 478-1773-1-ND 2.55 2.22 1.94 478-1773-2-ND 500 464.00 | TPSC476K016R0350 
16 47 10 D 6 7.5 150 478-1788-1-ND 3.90 3.40 2.97 478-1788-2-ND 500 710.00 | TPSD476K016R0150 
68 10 Cc 6 10.9 200 478-1774-1-ND 1.44 1.25 1.10 478-1774-2-ND 500 261.00 | TPSC686K016R0200 
100 10 D 6 16 125 478-1778-1-ND 4.20 3.66 3.20 478-1778-2-ND 500 764.50 | TPSD107K016R0125 
100 10 E 6 16 100 478-1793-1-ND 9.25 8.05 7.03 478-1793-2-ND 400 1346.80 | TPSE107K016R0100 
100 10 E 6 16 125 478-1794-1-ND 8.50 7.40 6.46 478-1794-2-ND 400 1237.60 | TPSE107K016R0125 
150 10 D 6 24 150 478-1782-1-ND 5.00 4.35 3.80 478-1782-2-ND 500 910.00 | TPSD157K016R0150 
220 10 E 10 35.2 150 478-1800-1-ND 10.00 8.70 7.60 478-1800-2-ND 400 1456.00 | TPSE227K016R0150 
10 10 B 6 2 1000 478-1756-1-ND 1.25 1.09 95 478-1756-2-ND 2,000 | 425.00/M | TPSB106K020R1000 
15 10 Cc 6 3 450 478-1766-1-ND 2.10 1.83 1.60 478-1766-2-ND 500 382.00 | TPSC156K020R0450 
33 10 D 6 6.6 200 478-1785-1-ND 3.90 3.40 2.97 478-1785-2-ND 500 710.00 | TPSD336K020R0200 
20 47 10 E 6 9.4 125 478-1805-1-ND 7.75 6.75 5.89 478-1805-2-ND 400 1128.40 | TPSE476K020R0125 
47 10 E 6 9.4 150 478-1806-1-ND 7.00 6.09 5.32 478-1806-2-ND 400 1019.20 | TPSE476K020R0150 
68 10 D 6 13.6 300 478-1792-1-ND 3.65 3.18 2.78 478-1792-2-ND 500 664.50 | TPSD686K020R0300 
100 10 E 6 20 150 478-1795-1-ND 5.75 5.01 4.37 478-1795-2-ND 400 837.20 | TPSE107K020R0150 
10 10 Cc 6 2.5 500 478-1762-1-ND 88 cht 67 478-1762-2-ND 500 159.50 | TPSC106K025R0500 
10 20 Cc 6 2.5 500 478-1763-1-ND 88 77 67 478-1763-2-ND 500 159.50 | TPSC106M025R0500 
22 10 D 6 5.5 200 478-1783-1-ND 3.90 3.40 2.97 478-1783-2-ND 500 710.00 | TPSD226K025R0200 
25 33 10 D 6 8.3 300 478-1786-1-ND 3.75 3.27 2.85 478-1786-2-ND 500 682.50 | TPSD336K025R0300 
33 10 E 6 8.3 300 478-1801-1-ND 6.75 5.88 5.13 478-1801-2-ND 400 982.80 | TPSE336K025R0300 
33 20 E 6 8.3 175 478-1802-1-ND 7.00 6.09 5.32 478-1802-2-ND 400 1019.20 | TPSE336M025R0175 
33 20 E 6 8.3 200 478-1803-1-ND 6.80 5.92 5.17 478-1803-2-ND 400 990.00 | TPSE336M025R0200 
47 10 D 6 11.8 150 478-1789-1-ND 6.75 5.88 5.13 478-1789-2-ND 500 1228.50 | TPSD476K025R0150 
3.3 10 Cc 6 1.2 700 478-1769-1-ND 1.95 1.70 1.49 478-1769-2-ND 500 355.00 | TPSC335K035R0700 
47 10 Cc 6 1.6 600 478-1772-1-ND 1.95 1.70 1.49 478-1772-2-ND 500 355.00 | TPSC475K035R0600 
10 10 D 6 3.5 300 478-1775-1-ND 1.43 1.24 1.09 478-1775-2-ND 500 259.50 | TPSD106K035R0300 
35 15 10 D 6 5.3 300 478-1780-1-ND 3.90 3.40 2.97 478-1780-2-ND 500 710.00 | TPSD156K035R0300 
22 10 E 6 7.7 125 478-1796-1-ND 9.75 8.49 741 478-1796-2-ND 400 1419.60 | TPSE226K035R0125 
22. 10 E 6 7.7 200 478-1797-1-ND 9.25 8.05 7.03 478-1797-2-ND 400 1346.80 | TPSE226K035R0200 
33 10 E 6 11.6 300 478-1798-1-ND 8.75 7.62 6.65 478-1798-2-ND 400 1274.00 | TPSE226K035R0300 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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NEWY INA) ( TPM Series Multianode Ultra Low ESR $b —+| ew} 


1] — 
Surface Mount Tantalum Capacitors 7 
H 
Low ESR, high capacitance and high ripple current are the key parameters 
for processor filtering. Case EIA L w H Wi A s ve 
Multianode configuration within a standard E case package meets these | Size | Code £0.20 | +0.20,-0.10 | +0.20,-0.10 | +0.20 | +0.30, -0.20 | Min. — Ss lel =| a Le 
requirements. 
« Temperature Range: -55°C to +125°C E 7343-43 7.30 4.30 4.10 2.40 1.30 4.40 
Rated Cap. DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage | Capacitance Tol. Case % (HA) Max. (mQ) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel AVX 
(V) (HF) % Size Max. Max. @100kHz Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
4 Volt @85°C (2.7 Volt @125°C) 
680 10 E 6 27 23 478-1815-1-ND 12.25 10.66 9.31 478-1815-2-ND 400 1783.60 | TPME687K004R0023 
4 680 20 E 6 27 23 478-1816-1-ND 11.25 9.79 8.55 478-1816-2-ND 400 1638.00 | TPME687M004R0023 
1000 10 E 6 40 18 478-1819-1-ND 12.50 10.88 9.50 478-1819-2-ND 400 1820.00 | TPME108K004R0018 
1000 20 E 6 40 18 478-1820-1-ND 11.75 10.23 8.93 478-1820-2-ND 400 1710.80 | TPME108M004R0018 
6.3 Volt @85°C (4.2 Volt @125°C) 
470 10 E 6 28 30 478-1812-1-ND 10.00 8.70 7.60 478-1812-2-ND 400 1456.00 | TPME477K006R0030 
63 470 20 E 6 28 30 478-1813-1-ND 9.75 8.49 7.41 478-1813-2-ND 400 1419.60 | TPME477MO06R0030 
680 10 E 6 41 23 478-1817-1-ND 12.25 10.66 9.31 478-1817-2-ND 400 1783.60 | TPME687K006R0023 
680 20 E 6 4 23 478-1818-1-ND 11.25 9.79 8.55 478-1818-2-ND 400 1638.00 | TPME687MO006R0023 
10 Volt @85°C (6.6 Volt @125°C) 
330 10 E 6 33 35 478-1810-1-ND 10.00 8.70 7.60 478-1810-2-ND 400 1456.00 | TPME337K010R0035 
10 330 20 E 6 33 35 478-1811-1-ND 9.75 8.49 7.41 478-1811-2-ND 400 1419.60 | TPME337M010R0035 
470 20 E 6 47 30 478-1814-1-ND 9.75 8.49 7.41 478-1814-2-ND 400 1419.60 | TPME477M010R0030 
. . . . . 
™ 
NeW! OxiCap™ Niobium Oxide Capacitors 
Cost versus performance is a key requirement for consumer 
electronic products. A solid electrolyte capacitor OxiCap™ has Case EIA L w H Ww A bd 
been developed by AVX in standard EIA case sizes in order to Size Code £0.20 | +0.20,-0.10 | +0.20,-0.10 | £0.20 | +0.30,-0.20 | Min. 
meet this requirement as a higher performance alternative to A 9216-1 3.20 1.60 1.60 45H 80 4.10 L —— [- WwW >| 
aluminum and other SMT capacitor technologies currently on the eae ° 7 ‘ : 0 . — 
market. B 3528-21 3.50 2.80 1.90 2.20 0.80 1.40 : 
The OxiCap™ non-burn technology is based on NbO niobium ii ; : i ; i ( ) H 
oxide ceramic material as the anodic material processed through 
the same manufacturing process as tantalum capacitors. The e sonics eo 3.20 zen 2.20 ie —_ fap ilg Ss sles >| be 
laser coded orange molded body gives total traceability. A A wi 
D 7343-31 7.30 4.30 2.90 2.40 1.30 4.40 
NOJ Series E 7343-43 7.30 4.30 4.10 2.40 1.30 4.40 
+ Temperature Range: -55°C to +105°C 
Rated Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage | Capacitance Tolerance Case % (HA) Max. (mQ) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel AVX 
(V) (HF) % Size Max. Max. @100kHz Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
4 Volt @85°C (2.7 Volt @105°C) 
4 100 20 Cc 6 8 1.3 478-1824-1-ND fd, 66 57 478-1824-2-ND 500 136.50 NOJC107M004R 
6.3 Volt @85°C (4.2 Volt @105°C) 
10 20 A 6 1.2 4 478-1821-1-ND 40 35 31 478-1821-2-ND 2,000 136.00/M NOJA106M006R 
15 20 B 6 1.8 2.5 478-1822-1-ND 55 48 42 478-1822-2-ND 2,000 187.00/M NOJB156M006R 
6.3 22 20 B 6 2.64 25 478-1823-1-ND 50 44 .38 478-1823-2-ND 2,000 170.00/M NOJB226M006R 
100 20 D 6 12.0 0.9 478-1825-1-ND 1.05 92 .80 478-1825-2-ND 500 191.00 NOJD107M006R 
150 20 D 6 18.0 0.9 478-1826-1-ND 1.25 1.09 95 478-1826-2-ND 500 227.50 NOJD157M006R 
63 220 20 E 12 26.4 0.9 478-1827-1-ND 3.00 2.61 2.28 478-1827-2-ND 400 436.80 NOJE227M006R 
330 20 E 12 39.6 0.9 478-1828-1-ND 3.93 3.42 2.99 478-1828-2-ND 400 571.60 NOJE337M006R 
NOS Low ESR Series 
+ Temperature Range: -55°C to +125°C 
Rated Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage | Capacitance Tolerance Case % (HA) Max. (mQ) i Price Each Digi-Key Tape & Reel AVX 
(Vv) (uF) % Size Max. Max. | @100kHz Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
4 Volt @85°C (2.7 Volt @105°C) 
4 330 20 D 8 26.4 100 478-1830-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-1830-2-ND 500 591.50 NOSD337M004R0100 
6.3 Volt @85°C (4.2 Volt @ 105°C) 
6.3 100 20 D 6 12.6 100 478-1829-1-ND 2.35 2.05 1.79 478-1829-2-ND 500 427.50 NOSD107M006R0100 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 723 


KEMET. Tantalum Dipped / Radial Capacitors 7350 Series 356 Series 
T350 and T356 “UltraDip II” Series 


The KEMET “UltraDip II” Series, miniature dipped solid tantalum The gold color epoxy permits Laser marking with outstanding 
capacitors, provide the designer with the advantage of compactness permanency and legibility. 

plus low leakage and low DF performance characteristics for filtering, 
bypassing, coupling, blocking and RC timing circuits. 


Solid tantalum devices exhibit no degradation failure mode during 


shelf storage. 
The plastic case provides a tough barrier coating and maintains 


precision of lead wire spacing within +0.015 inch. These capacitors exhibit low DCL, ESR and Impedance and have 


excellent temperature stability. The ESR values provided are for 


All case sizes are printed with capacitance, voltage, polarity and reference only. 


vendor identification, these self-insulating cases are resistant to 


shock and vibration. Capacitance Tolerance (%): +10 
ESR Max. ESR Max. 
@100K| D.C.L. | DF% @100K | D.C.L. | DF% 
WV | Cap. |Hz@ | pA@ | @25°C Dim. (mm) Digi-Key Price Each | Kemet WV | Cap. | Hz@ | pA@ | @25°C Dim. (mm) Digi-Key Price Each | Kemet 
(DC) | (uF) |+25°C} 25°C | 120Hz D H LS | Part No. 110 100 | Part No. (DC) | (uF) | +25°C | 25°C | 120Hz D H LS | Part No. 1 10 100 | Part No. 
7350 Series 1356 Series 
47 10 0.5 5 45 7.1 | 2.54 | 399-1377-ND .39 .34 .27 | T350A475KOO6AS 47 10 0.5 5 45 8.6 | 5.08 | 399-1302-ND .39 .34 .27| T356A475KO06AS 
68 8 0.5 5 45 7.1 | 2.54 | 399-1378-ND 48 42 .33) T350A685KO06AS 6.8 8 0.5 5 45 8.6 | 5.08 | 399-1303-ND 48 .42 .33]| T356A685KOO6AS 
10 6 0.5 6 45 7.6 | 2.54 | 399-1379-ND .59 .51 .40) T350B106KO06AS 10 6 0.5 6 45 8.9 | 5.08 | 399-1304-ND .59 .51 .40| T356B106KO06AS 
15 5 0.7 6 5.0 8.4 | 2.54 | 399-1380-ND .66 .57 .45) T350C156KO06AS 15 5 0.7 6 5.0 9.6 | 5.08 | 399-1305-ND .66 .57 .45| T356C1S6KOO6AS 
6 22 3.7 14 6 5.0 8.6 | 2.54 | 399-1381-ND_ .78 68 53 | T350D226KO06AS 6 22 3.7 1.4 6 5.0 9.9 | 5.08 | 399-1306-ND_ .78 .68 .53 | T356D226KO06AS 
33 3 1.6 6 5.5 8.9 | 2.54 | 399-1382-ND .83 .72 .56 | T350E336KO06AS 33 3 1.6 6 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-1307-ND .83 .72  .56| T356E336KO06AS 
47 2 23 6 6.0 9.9 | 2.54 | 399-1383-ND .93 .80 .63| T350F476KO06AS 47 2 23 6 6.0 | 11.2 | 5.08 | 399-1308-ND .93 .80  .63| T356F476KO06AS 
68 1.8 3.3 6 63 | 10.2 | 2.54 | 399-1384-ND 1.10 .95 .75| T350G686KO06AS 68 1.8 3.3 6 6.3 | 11.4 | 5.08 | 399-1309-ND 1.10 .95 .75| T356G686KO06AS 
100 | 1.6 48 8 7.6 | 10.2 | 2.54 | 399-1385-ND 2.60 2.23 1.75 | T350H107KOO6AS 100 | 1.6 48 8 7.6 | 11.9 | 5.08 | 399-1310-ND 260 2.23 1.75 | T356H107KOO6AS 
150 | 0.9 7.2 8 8.4 | 12.7 | 5.08 | 399-1386-ND 3.33 2.86 2.24 | T350J157KOO6AS 150 | 0.9 7.2 8 8.4 | 14.0 | 5.08 | 399-1311-ND 3.33 2.86 2.24 | T356J157KOO6AS 
2.2 13 0.5 5 45 7.1 | 2.54 | 399-1387-ND 48 42 .33) T350A225K010AS 22 13 0.5 5 45 8.6 | 5.08 | 399-1312ND 48 .42 .33| T356A225K010AS 
3.3 10 0.5 5 45 7.1 | 2.54 | 399-1388-ND 48 .42 .33) T350A335K010AS 3.3 10 0.5 5 45 8.6 | 5.08 | 399-1313-ND 48 .42 .33] T356A335KO10AS 
47 8 0.5 5 45 7.1 | 2.54 | 399-1389-ND 48 .42 .33)T350A475KO10AS 47 8 0.5 5 45 8.6 | 5.08 | 399-1314-ND .48 .42 .33| T356A475K010AS 
6.8 6 0.5 5 45 7.6 | 2.54 | 399-1390-ND .66 .57 .45) T350B685KO10AS 6.8 6 0.5 5 45 8.9 | 5.08 | 399-1315-ND .66 .57 .45| T356B685K010AS 
10 5 0.8 6 5.0 8.4 | 2.54 | 399-1391-ND 66 57 .45 | T350C106KO10AS 10 5 0.8 6 5.0 9.6 | 5.08 | 399-1316-ND .66 .57 .45| T356C106KO10AS 
10 15 3.7 1.2 6 5.5 8.9 | 2.54 | 399-1392-ND .78 68 .53) T350E156K010AS 10 15 3.7 1.2 6 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-1317-ND .78 .68  .53| T356E156KO010AS 
22 27 1.8 6 5.5 8.9 | 2.54 | 399-1393-ND .88 .76 .60) T350E226K010AS 22 af 1.8 6 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-1318-ND .88 .76 .60) T356E226K010AS 
33 21 26 6 6.0 9.9 | 2.54 | 399-1394-ND 1.03 .89 .70| T350F336K010AS 33 21 26 6 6.0 | 11.2 | 5.08 | 399-1319-ND 1.03 .89  .70| T356F336K010AS 
47 Wt 3.8 6 7.6 | 10.2 | 2.54 | 399-1395-ND 1.81 1.56 1.22 | T350H476K010AS 47 7 3.8 6 7.6 | 11.9 | 5.08 | 399-1320-ND 1.81 1.56 1.22 | T356H476K010AS 
68 1.3 5.4 6 7.6 | 10.2 | 2.54 | 399-1396-ND 2.60 2.23 1.75 | T350H686K010AS 68 1.3 5.4 6 7.6 | 11.9 | 5.08 | 399-1321-ND 260 2.23 1.75 | T356H686K010AS 
100 1 8.0 8 8.4 | 12.7 | 5.08 | 399-1397-ND 3.33 2.86 2.24 | T350J107K010AS 100 1 8.0 8 8.4 | 14.0 | 5.08 | 399-1322-ND 3.33 2.86 2.24 | T356J107KO10AS 
15 10 0.5 5 45 7.1 | 2.54 | 399-1398-ND 48 42 .33) T350A155KO16AS 15 10 0.5 5 45 8.6 | 5.08 | 399-1323-ND .48 .42 .33] T356A155KO16AS 
2.2 8 0.5 5 45 7.1 | 2.54 | 399-1399-ND 48 42 .33) T350A225K016AS 2.2 8 0.5 5 45 8.6 | 5.08 | 399-1324-ND 48 .42 .33) T356A225K016AS 
3.3 6 0.5 5 45 7.1 | 2.54 | 399-1400-ND 48 .42 .33) T350A335K016AS 3.3 6 0.5 5 45 8.6 | 5.08 | 399-1325-ND 48 .42 .33]| T356A335K016AS 
47 5 0.6 5 45 7.6 | 2.54 | 399-1401-ND .59 .51 .40) T350B475KO16AS 47 5 0.6 5 45 8.9 | 5.08 | 399-1326-ND .59 .51  .40| T356B475K016AS 
68 4 0.9 5 5.0 8.4 | 2.54 | 399-1402-ND 69 .59 .47 | T3500685K016AS 6.8 4 0.9 5 5.0 9.6 | 5.08 | 399-1327-ND .69 .59  .47 | T3560685K016AS 
16 10 3.2 1.3 6 5.5 8.9 | 2.54 | 399-1403-ND .71 61 .48) T350E106K016AS 10 3.2 1.3 6 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-1328-ND .71 .61  .48| T356E106K016AS 
15 25 1.8 6 5.5 8.9 | 2.54 | 399-1404-ND .93 .80 .63) T350E156K016AS 18 15 25 1.8 6 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-1329-ND .93 .80 .63| T356E156K016AS 
22 2 26 6 6.0 9.9 | 2.54 | 399-1405-ND .93 .80 .63| T350F226K016AS 22 2 26 6 6.0 | 11.2 | 5.08 | 399-1330-ND .93 .80  .63| T356F226K016AS 
33 1.6 4.0 6 76 | 10.2 | 2.54 | 399-1406-ND 1.81 1.56 1.22 | T350H336K016AS 33 16 4.0 6 7.6 | 11.9 | 5.08 | 399-1331-ND 1.81 1.56 1.22 | T356H336K016AS 
47 1.3 5.6 6 84 | 12.7 | 5.08 | 399-1407-ND 2.77 2.38 1.87 | T350J476K016AS 47 1.3 5.6 6 8.4 | 14.0 | 5.08 | 399-1332-ND 2.77 2.38 1.87 | T356J476K016AS 
68 1 8.2 6 8.9 | 13.5 | 5.08 | 399-1408-ND 3.33 2.86 2.24 | T350K686K016AS 68 1 8.2 6 8.9 | 15.5 | 5.08 | 399-1333-ND 3.33 2.86 2.24 | T356K686K016AS 
100 | 0.8 10.0 8 8.9 | 16.0 | 5.08 | 399-1409-ND 7.14 6.12 4.80 | T350L107KO16AS 100 | 0.8 10.0 8 8.9 | 18.1 | 5.08 | 399-1334-ND 7.14 6.12 4.80 | T356L107KO16AS 
20 10 29 1.6 6 5.5 8.9 | 2.54 |399-1410-ND .88 .76 .60) T350E106K020AS 20 10 29 1.6 6 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-1335-ND .88 .76 .60) T356E106KO20AS 
100 | 0.6 10.0 8 10.2 | 17.0 | 5.08 | 399-1411-ND 8.18 7.02 5.50 | T350M107KO20AS 100 | 0.6 10.0 8 10.2 | 18.8 | 5.08 | 399-1336-ND 8.18 7.02 5.50 | T356M107K020AS 
1.0 10 0.5 3 45 7.1 | 2.54 |399-1442ND 48 42 .33) T350A105KO25AS 1.0 10 0.5 3 45 8.6 | 5.08 | 399-1337-ND .48 .42 .33] T356A105KO25AS 
1.5 8 0.5 5 45 7.1 | 2.54 |399-1443-ND 48 42 .33) T350A155KO25AS 1.5 8 0.5 5 45 8.6 | 5.08 | 399-1338-ND 48 .42 .33| T356A155KO25AS 
22 6 0.5 5 45 7.6 | 2.54 | 399-1414-ND .59 .51 .40 | T350B225K025AS 22 6 0.5 5 45 8.9 | 5.08 | 399-1339-ND .59 .51 .40| T356B225K025AS 
3.3 5 0.7 5 45 7.6 | 2.54 | 399-1415-ND .59 .51 .40) T350B335K025AS 3.3 5 0.7 5 45 8.9 | 5.08 | 399-1340-ND .59 .51  .40| T356B335K025AS 
47 4 0.9 5 5.0 8.4 | 2.54 | 399-1416-ND 71.61 48 | T3500475K025AS 47 4 0.9 5 5.0 9.6 | 5.08 | 399-1341-ND .71__.61__—.48 | T356C475K025AS 
25 6.8 31 1.4 5 5.5 8.9 | 2.54 | 399-1417-ND .93 .80 .63) T350E685K025AS 25 6.8 3.1 1.4 5 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-1342-ND .93 .80 .63| T356E685K025AS 
10 25 2.0 6 5.5 8.9 | 2.54 | 399-1418-ND .93 .80 .63) T350E106K025AS 10 25 2.0 6 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-1343-ND .93 .80 .63) T356E106KO25AS 
15 2 3.0 6 6.3 | 10.2 | 2.54 | 399-1419-ND 2.00 1.71 1.34 | T350G156K025AS 15 2 3.0 6 6.3 | 11.4 | 5.08 | 399-1344-ND 2.00 1.71 1.34 | T356G156K025AS 
22 1.5 44 6 7.6 | 10.2 | 2.54 | 399-1420-ND 2.60 2.23 1.75 | T350H226K025AS 22 1.5 44 6 7.6 | 11.9 | 5.08 | 399-1345-ND 260 2.23 1.75 | T356H226K025AS 
33 1.2 66 6 8.4 | 12.7 | 5.08 | 399-1421-ND 3.33 2.86 2.24 | T350J336K025AS 33 1.2 6.6 6 8.4 | 14.0 | 5.08 | 399-1346-ND 3.33 2.86 2.24 | T356J336K025AS 
47 1 9.4 6 8.9 | 13.5 | 5.08 | 399-1422-ND 5.07 4.35 3.41 | T350K476K025AS 47 1 9.4 6 8.9 | 15.5 | 5.08 | 399-1347-ND 5.07 4.35 3.41 | T356K476K025AS 
10 26 0.5 3 45 7.1 | 2.54 | 399-1423-ND 48 42 .33)T350A104KO35AS 10 26 0.5 3 45 8.6 | 5.08 | 399-1348-ND 48 .42 .33] T356A104KO35AS 
15 21 0.5 3 45 7.1 | 2.54 | 399-1424ND 48 .42 .33) T350A154K035AS AS 21 0.5 3 45 8.6 | 5.08 | 399-1349-ND 48 .42 .33| T356A154KO35AS 
22 17 0.5 3 45 7.1 | 2.54 | 399-1425-ND 48 42 .33) T350A224K035AS 22 17 0.5 3 45 8.6 | 5.08 | 399-1350-ND 48 .42 .33]| T356A224K035AS 
33 15 0.5 3 45 7.1 | 2.54 | 399-1426-ND 48 42 .33) T350A334K035AS -33 15 0.5 3 45 8.6 | 5.08 | 399-1351-ND 48 .42 .33]| T356A334K035AS 
47 13 0.5 3 45 7.1 | 2.54 | 399-1427-ND 48 42 33 | T350A474KO35AS 47 13 0.5 3 45 8.6 | 5.08 | 399-1352-ND 48 .42 33 | T356A474K035AS 
68 | 10 05 3 45 | 74 | 254 |399-1428-ND 48 42  .33| T350A684K035AS 68 | 10 0.5 3 45 | 86 | 5.08 | 399-1353-ND .48 .42 .33| T356A684K035AS 
1.0 8 0.5 3 45 7.1 | 2.54 | 399-1429-ND 48 42 .33) T350A105KO35AS 1.0 8 0.5 3 45 8.6 | 5.08 | 399-1354-ND 48 .42 .33] T356A105KO35AS 
35 1.5 6 0.5 5 45 7.6 | 2.54 | 399-1430-ND .54 .47  .37) T350B155KO35AS 35 15 6 0.5 5 45 8.9 | 5.08 | 399-1355-ND 54 .47  .37| T356B155KO35AS 
2.2 6 0.6 5 5.0 8.4 | 2.54 | 399-1431-ND .59 .51 40) T350C225K035AS 2.2 5 0.6 5 5.0 9.6 | 5.08 | 399-1356-ND .59 .51 .40| T356C225K035AS 
3.3 4 0.9 5 5.0 8.6 | 2.54 | 399-1432ND_ .74 63 _.50 | T350D335K035AS 3.3 4 0.9 5 5.0 9.9 | 5.08 | 399-1357-ND_ .74 63 __.50 | T356D335K035AS 
47 | 3 1.3 5 55 | 89 | 2.54 |399-1433-ND 78 .68 .53|T350E475KO35AS 47 | 3 13 5 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-1358-ND .78 .68 .53| T356E475KO35AS 
68 | 25 | 19 5 6.0 | 99 | 2.54 |399-1434-ND 88 .76 .60|T350F685K035AS 68 | 25 | 19 5 6.0 | 11.2 | 5.08 | 399-1359-ND .88 .76 .60| T356F685KO35AS 
10 2 28 6 63 | 10.2 | 2.54 | 399-1435-ND 1.50 1.29 1.01 | T350G106KO35AS 10 2 28 6 6.3 | 11.4 | 5.08 | 399-1360-ND 1.50 1.29 1.01 | T356GI06KO35AS 
15 1.6 42 6 84 | 12.7 | 5.08 | 399-1436-ND 3.14 269 2.11 | T350J156K035AS 15 1.6 4.2 6 8.4 | 14.0 | 5.08 | 399-1361-ND 3.14 2.69 2.11 | T356J156K035AS 
22 1.3 6.2 6 8.9 | 13.5 | 5.08 | 399-1437-ND 3.14 269 2.11 | T350K226K035AS 22 1.3 6.2 6 8.9 | 15.5 | 5.08 | 399-1362-ND 3.14 269 2.11 | T356K226K035AS 
47 0.8 10.0 6 10.2 | 17.0 | 5.08 | 399-1438-ND 8.18 7.02 5.50 | T350M476KO35AS 47 0.8 10.0 6 10.2 | 18.8 | 5.08 | 399-1363-ND 8.18 7.02 5.50 | T356M476K035AS 
10 26 0.5 3 45 7.1 | 2.54 | 399-1439-ND .53 .45 .36) T350A104KO50AS 10 26 0.5 3 45 8.6 | 5.08 | 399-1364-ND 53 .45 .36| T356A104KOS50AS 
15 21 0.5 3 45 7.1 | 2.54 | 399-1440-ND .53 45  .36 | T350A154KO5S0AS 5 21 0.5 3 45 8.6 | 5.08 | 399-1365-ND 53 .45  .36| T356A154KOSOAS 
22 17 0.5 3 45 7.1 | 2.54 | 399-1441-ND 53 .45  .36 | T350A224KO50AS 22 17 0.5 3 45 8.6 | 5.08 | 399-1366-ND 53 .45 .36| T356A224KO50AS 
33 15 0.5 3 45 7.1 | 2.54 | 399-1442ND 53 .45  .36 | T350A334KO50AS 33 15 0.5 3 45 8.6 | 5.08 | 399-1367-ND .53 .45 .36) T356A334KO50AS 
47 13 0.5 3 45 7.6 | 2.54 | 399-1443-ND  .59 51.40 | T350B474KO5S0AS 7 13 0.5 3 45 8.9 | 5.08 | 399-1368-ND 59 .51 40 | T356B474KOS0AS 
68 | 10 05 3 45 | 7.6 | 2.54 |399-1444-ND 59 .51 .40| T350B684K050AS 8 | 10 | 05 3 45 | 89 | 5.08 |399-1369-ND .59 .51 .40|T356B684KO50AS 
50 | 10 | 8 05 3 45 | 7.6 | 2.54 |399-1445-ND 59 .51 .40|T350B105KO50AS 50 | 10] 8 05 3 45 | 89 | 5.08 | 399-1370-ND .59 .51 .40| T356B105KO50AS 
1.5 5 0.6 5 5.5 8.9 | 2.54 | 399-1446-ND .88 .76 .60) T350E1SSKOSOAS 1.5 5 0.6 5 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-1371-ND .88 .76 .60| T356E1S5KO50AS 
22 3.5 0.9 5 5.5 8.9 | 2.54 | 399-1447-ND .93 .80 .63) T350E225KOS0AS 2.2 3.5 0.9 5 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-1372-ND .93 .80 .63| T356E225KO50AS 
3.3 3 1.3 5 6.0 9.9 | 2.54 | 399-1448-ND 1.03  .89 .70| T350F335KO50AS 3.3 3 1.3 5 6.0 | 11.2 | 5.08 | 399-1373-ND 1.03  .89 .70 | T856F335KO50AS 
47 | 25 19 5 63 | 10.2| 254 |399-1449-ND 1.29 1.11  .87| T350G475KO50AS 47 | 25 19 5 63 | 11.4 | 5.08 | 399-1374-ND 1.29 1.11 .87| T356G475KO50AS 
68 | 2 27 5 8.4 | 12.7 | 5.08 |399-1450-ND 3.02 2.60 2.04 | T350J685KO50AS 68 | 2 27 5 8.4 | 14.0 | 5.08 | 399-1375-ND 3.02 2.60 2.04) T356J685KO50AS 
40 | 16 | 40 6 8.9 | 13.5 | 5.08 |399-1451-ND 5.32 4.56 3.58 | T350K106KO50AS i0 | 16 | 40 6 8.9 | 15.5 | 5.08 | 399-1376-ND 5.32 4.56 3.58| T356K106KO50AS 
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KEMET. Molded Axial Tantalum Capacitors 


T322 Series 
The KEMET T322 Series offers a complete line of extended range commercial computers, data processing, communications, and 
molded solid tantalum capacitors. These capacitors offer an other electronic equipment. The low ESR/impedance at high 
extremely high capacitance-to-volume ratio while still maintaining frequencies offered by this capacitor is especially suitable for 
excellent performance characteristics. decoupling required by high speed computers. The ESR values 


Applications: Decoupling, blocking, bypassing and filtering in provided are for reference only. Capacitance Tolerance (%): +10 


ESR @ Max. DF 
WV Cap. 100K Hz D.C. Leakage %@25°C Dimensions (mm Digi-Key Price Each Kemet 
(DC) (uF) @ +25°C yA@25°C 120Hz D L WwW Part No. 1 10 100 Part No. 
3.3 13 0.5 4 2.4 6.6 51 399-1452-ND 65 56 44 T322A335K006AS 
47 10 0.5 4 2.4 6.6 51 399-1453-ND 65 56 44 T322A475KO06AS 
6.8 8 0.5 6 2.8 7.4 51 399-1454-ND 71 61 48 T322B685KO06AS 
10 6 0.5 6 2.8 7.4 51 399-1455-ND PA 61 48 T322B106KO06AS 
15 5 0.7 6 2.8 7.4 51 399-1456-ND 71 61 48 T322B156KO06AS 
22 3.7 141 6 46 8.8 51 399-1457-ND 1.36 1.17 92 T322C226KO06AS 
6 33 3.0 1.5 6 4.6 8.8 51 399-1458-ND 1.36 1.17 92 T322C336KO06AS 
47 2.0 2.3 6 46 10.7 51 399-1459-ND 1.52 1.31 1.02 T322D476KO06AS 
68 1.8 3.3 6 4.6 10.7 51 399-1460-ND 1.64 1.41 1.11 T322D686KO06AS 
100 1.6 48 8 7A 13.5 64 399-1461-ND 4.14 3.55 2.78 T322E107KO06AS 
150 0.9 5.0 8 7A 13.5 64 399-1462-ND 4.14 3.55 2.78 T322E157KO06AS 
220 0.9 10.0 8 7A 13.5 64 399-1463-ND 5.51 4.73 3.70 T322E227K006AS 
330 0.7 10.0 8 7.6 18.0 64 399-1464-ND 10.96 9.40 7.37 T322F337KO06AS 
2.2 13 0.5 4 2.4 6.6 51 399-1465-ND 65 56 44 T322A225K010AS 
3.3 10 0.5 4 2.4 6.6 51 399-1466-ND 65 56 44 T322A335K010AS 
47 8 0.5 4 28 7.4 51 399-1467-ND 71 61 48 T322B475K010AS 
6.8 6 0.5 6 2.8 7.4 51 399-1468-ND 71 61 48 T322B685K010AS 
10 5 0.8 6 2.8 7.4 51 399-1469-ND 71 61 48 T322B106K010AS 
15 3.7 1.2 6 4.6 8.8 51 399-1470-ND 1.36 1.17 92 T322C156K010AS 
10 22 27 1.5 6 4.6 8.8 51 399-1471-ND 1.36 1.17 92 T322C226K010AS 
33 21 26 6 4.6 10.7 51 399-1472-ND 1.52 1.31 1.02 T322D336K010AS 
47 nrg 3.8 6 4.6 10.7 51 399-1473-ND 1.64 1.41 1.11 T322D476K010AS 
68 1.3 5.0 6 iA 13.5 64 399-1474-ND 4.14 3.55 2.78 T322E686K010AS 
100 1.0 8.0 8 ea 13.5 64 399-1475-ND 4.14 3.55 2.78 T322E107K010AS 
150 0.8 10.0 8 7.1 13.5 64 399-1476-ND 5.51 4.73 3.70 T322E157K010AS 
220 0.6 10.0 8 7.6 18.0 64 399-1477-ND 10.96 9.40 7.37 T322F227K010AS 
1.5 10 0.5 4 2.4 6.6 51 399-1478-ND 65 56 44 T322A155K015AS 
2.2 8 0.5 4 2.4 6.6 51 399-1479-ND 65 56 44 T322A225K015AS 
3.3 6 0.5 4 2.8 7.4 51 399-1480-ND 71 61 48 T322B335K015AS 
47 5 0.6 4 28 7.4 51 399-1481-ND -80 69 54 T322B475K015AS 
6.8 4 0.8 6 2.8 7.4 51 399-1482-ND -80 69 54 T322B685K015AS 
10 3.2 1.2 6 4.6 8.8 51 399-1483-ND 1.36 1.17 92 T322C106K015AS 
15 15 2.5 1.5 6 4.6 8.8 5A 399-1484-ND 1.36 1.17 92 T322C156K015AS 
22 2.0 2.6 6 46 10.7 51 399-1485-ND 1.52 1.31 1.02 T322D226K015AS 
33 1.6 4.0 6 46 10.7 51 399-1486-ND 1.64 1.41 1.11 T322D336K015AS 
47 1.3 5.0 6 7A 13.5 64 399-1487-ND 4.14 3.55 2.78 T322E476K015AS 
56 1.3 6.7 6 7A 13.5 64 399-1488-ND 4.14 3.55 2.78 T322E566K015AS 
68 1.0 8.2 6 ell 13.5 64 399-1489-ND 4.14 3.55 2.78 T322E686K015AS 
100 0.8 10.0 8 7.1 13.5 64 399-1490-ND 5.51 4.73 3.70 T322E107K015AS 
150 0.6 10.0 8 7.6 18.0 64 399-1491-ND 10.96 9.40 7.37 T322F157K015AS 
1.0 10 0.5 4 2.4 6.6 51 399-1492-ND 65 56 44 T322A105K020AS 
1.5 9 0.5 4 2.4 6.6 51 399-1493-ND 65 56 44 T322A155K020AS 
2.2 7 0.5 4 28 7.4 51 399-1494-ND 71 61 48 T322B225K020AS 
3.3 5.5 0.5 4 28 7.4 51 399-1495-ND afl 61 48 T322B335K020AS 
47 4.5 0.8 4 28 7.4 51 399-1496-ND 80 69 54 T322B475K020AS 
20 10 2.9 1.6 6 4.6 8.8 51 399-1497-ND 1.36 1.17 92 T322C106KO20AS 
15 2.3 2.4 6 46 10.7 51 399-1498-ND 1.52 1.31 1.02 T322D156K020AS 
22 1.8 3.5 6 4.6 10.7 5A 399-1499-ND 1.64 1.41 1.11 T322D226K020AS 
33 1.4 5.0 6 7A 13.5 64 399-1500-ND 4.14 3.55 2.78 T322E336K020AS 
47 1.2 7.5 6 7A 13.5 64 399-1501-ND 4.14 3.55 2.78 T322E476K020AS 
68 0.9 10.0 6 7.1 13.5 64 399-1502-ND 5.51 4.73 3.70 T322E686K020AS 
100 0.6 10.0 8 7.6 18.0 64 399-1503-ND 10.96 9.40 7.37 T322F107K020AS 
7 16 0.5 3 2.4 6.6 51 399-1504-ND 65 56 44 T322A474K025AS 
68 12 0.5 3 2.4 6.6 51 399-1505-ND 65 56 44 T322A684K025AS 
1.0 10 0.5 3 2.4 6.6 51 399-1506-ND 65 56 44 T322A105K025AS 
1.5 8 0.5 3 2.8 7.4 51 399-1507-ND -80 69 54 T322B155K025AS 
2.2 6 0.5 3 2.8 7.4 51 399-1508-ND -80 69 54 T322B225K025AS 
3.3 5 0.7 3 2.8 7.4 51 399-1509-ND -80 69 54 T322B335K025AS 
25 4.7 4 0.9 4 4.6 8.8 51 399-1510-ND 1.36 1.17 92 T322C475K025AS 
6.8 3.1 1.4 4 4.6 8.8 51 399-1511-ND 1.36 1.17 92 T322C685K025AS 
15 2 3.0 4 4.6 10.7 51 399-1512-ND 1.64 1.41 1.11 T322D156K025AS 
22 1.5 44 6 7A 13.5 64 399-1513-ND 4.14 3.55 2.78 T322E226K025AS 
33 1.2 6.6 6 7A 13.5 64 399-1514-ND 4.14 3.55 2.78 T322E336K025AS 
47 1.0 9.4 6 7A 13.5 64 399-1515-ND 5.51 4.73 3.70 T322E476K025AS 
68 0.8 10.0 6 7.6 18.0 64 399-1516-ND 10.96 9.40 7.37 T322F686K025AS 
10 26 0.5 3 2.4 6.6 51 399-1517-ND 65 56 44 T322A104K035AS 
15 ai 0.5 3 2.4 6.6 51 399-1518-ND 65 56 44 T322A154K035AS 
22 17 0.5 3 2.4 6.6 51 399-1519-ND 65 56 44 T322A224K035AS 
33 15 0.5 3 2.4 6.6 51 399-1520-ND 65 56 44 T322A334K035AS 
A7 13 0.5 3 2.4 6.6 51 399-1521-ND 65 56 44 T322A474K035AS 
68 10 0.5 3 2.8 7.4 51 399-1522-ND 71 61 48 T322B684K035AS 
1.0 8 0.5 3 28 7.4 51 399-1523-ND 771 61 48 T322B105K035AS 
1.5 6 0.5 3 2.8 7.4 51 399-1524-ND 80 69 54 T322B155K035AS 
35 2.2 5 0.6 3 4.6 8.8 51 399-1525-ND 1.36 1.17 92 T322C225K035AS 
3.3 4 0.9 4 4.6 8.8 51 399-1526-ND 1.36 1.17 92 T322C335K035AS 
47 3 1.3 4 4.6 8.8 51 399-1527-ND 1.36 1.17 92 T322C475K035AS 
6.8 2.5 1.9 4 4.6 10.7 51 399-1528-ND 1.52 1.31 1.02 T322D685K035AS 
10 2 2.8 4 46 10.7 51 399-1529-ND 1.64 1.41 1.11 T322D106K035AS 
15 1.6 4.2 6 7A 13.5 64 399-1530-ND 4.14 3.55 2.78 T322E156K035AS 
22 1.3 6.2 6 7A 13.5 64 399-1531-ND 4.14 3.55 2.78 T322E226K035AS 
33 1 9.2 6 well 13.5 64 399-1532-ND 5.51 4.73 3.70 T322E336K035AS 
47 0.8 10.0 6 7.6 18.0 64 399-1533-ND 10.96 9.40 7.37 T322F476K035AS 
10 26 0.5 3 2.4 6.6 51 399-1534-ND 74 63 50 T322A104KO50AS 
15 21 0.5 3 2.4 6.6 51 399-1535-ND 74 63 50 T322A154KO50AS 
22 17 0.5 3 2.4 6.6 51 399-1536-ND 74 63 50 T322A224K050AS 
33 15 0.5 3 2.8 7.4 51 399-1537-ND 87 75 59 T322B334K050AS 
A7 13 0.5 3 2.8 7.4 51 399-1538-ND 87 75 59 T322B474K0S50AS 
68 10 0.5 3 2.8 7.4 51 399-1539-ND 87 75 59 T322B684K0S0AS 
1.0 8 0.5 3 2.8 7.4 51 399-1540-ND 96 83 65 T322B105KOSOAS 
50 1.5 5 0.6 4 46 8.8 51 399-1541-ND 1.54 1.33 1.04 T322C155KO50AS 
2.2 3.5 0.9 4 4.6 8.8 51 399-1542-ND 1.54 1.33 1.04 T322C225K050AS 
3.3 3 1.3 4 4.6 10.7 51 399-1543-ND 2.06 1.77 1.39 T322D335KO50AS 
47 2.5 1.9 4 4.6 10.7 51 399-1544-ND 2.06 1.77 1.39 T322D475KO50AS 
6.8 2 2.7 4 7.1 13.5 64 399-1545-ND 4.54 3.90 3.06 T322E685K050AS 
10 1.6 4.0 6 7A 13.5 64 399-1546-ND 4.54 3.90 3.06 T322E106KOSOAS 
15 1.2 6.0 6 7.6 18.0 64 399-1547-ND 13.62 11.68 9.15 T322F156KO50AS 
22 1 8.8 6 7.6 18.0 64 399-1548-ND 13.62 11.68 9.15 T322F226K050AS 
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KEMET Surface Mount Tantalum Chip Capacitors 


KEMET'’s family of solid tantalum chip capacitors are designed and manufactured with the requirements of 
surface mount technology in mind. These devices extend the advantages of solid tantalum technology to 
today’s surface mount circuit applications. 


Operating Temperature Range: -55°C to +125°C (T520 Series: -55°C to +105°C) 


T491 Series — Industrial 

The leading choice in surface mount designs. This product meets or exceeds the requirements of EIA 
standard 535BAAC. The physical outline and dimensions of this series conform to this global standard. 

This product was designed specifically for highly automated surface mount processes and equipment. 


T494 Series — Low ESR, Industrial Grade 

The T494 is a low ESR series that is available in all the same case sizes and CV ratings as the T491 Series. 
The T494 offers low ESR performance with the economy of an industrial grade device. This series is targeted 
for output filtering. 

T495 Series — Low ESR, Surge Robust 

Designed primarily for output filtering in switch-mode power supplies and DC-to-DC converters, the standard 
CV T495 values are an excellent choice for battery-to-ground input filter applications. 

This series offers several important advantages: Very low ESR, high ripple current capability, excellent 
capacitance stability and improved ability to withstand high inrush currents. 

T496 Series — Fused 


KEMET also offers a “fail-safe” fused solid tantalum chip capacitor. The built-in fuse element provides 
excellent protection from damaging short circuit conditions in applications where high fault currents exist. 
Protection from costly circuit damage due to reversed installation is offered with this device. 


1520 Series — KO-CAP Polymer Tantalum 

The KO-CAP in a Tantalum capacitor, with Ta anode and Ta2O5 dielectric. A conductive, organic, polymer 
replaces the MnO2 as the cathode plate of the capacitor. This results in very low ESR and improved cap 
retention at high frequency. The KO-CAP also exhibits a benign failure mode, which eliminates the ignition 
failures that can occur in standard MnO2 Tantalum types. 

KO-CAPs may be operated at voltages up to 80% of rated voltage with equivalent or better reliability than 
standard tantalums operated at 50% of rated voltage. 

The T520 series captures the best features of multilayer ceramic caps (low ESR and high frequency cap 
retention), aluminum electrolytics (benign failure mode), and proven solid tantalum technology (volumetric 
efficiency, surface mount capability, and no wearout mechanism). 

The KO-CAP can reduce component counts, eliminate through-hole assembly by replacing leaded aluminum 
capacitors, and offer a more cost effective solution to high-cost high-cap ceramic capacitors. 

1530 Series — KO-MAT Polymer Tantalum 

The KO-MAT is an extremely low-ESR, volumetrically efficient, organic tantalum chip capacitor that offers high 
capacitance retention while preventing thermal events (ignition failures). 

Organic polymer does not give up oxygen if the dielectric fails short, thus preventing ignition. Organic polymer 
is more conductive than MnO2 — lower ESR. 

Higher capacitance retention at higher frequencies means fewer parts are required to achieve the desired 
capacitance. 

The KO-MAT allows tantalum capacitors to be used in circuits never considered possible before, such as input 
filters. 

Initial focus is for power supplies and microprocessor circuits 


A Size EIA F +0.1 S 40.3 A 
Joid:serles — Ulta LowiESn : , Code Code L w H +(.004) | +(.012) | (Min.) 
KEMET's T510 Series offers the industry’s lowest ESR in the popular EIA 7343-43 case size. The ultra-low 3240.2 7.6402 7,640.2 12 08 08 
ESR and high ripple current capability make it an ideal choice for SMPS filtering and power decoupling. A 3216-18 (.126+.008) (.063+.008) (.063+.008) (047) (.031) (.031) 
KEMET has developed an innovative construction platform that incorporates multiple capacitor elements, in 3.5402 2840.2 7.9402 22 08 14 
parallel, inside a single package. 2 3528-21 | (138.008) | (.110+.008) | (.075+.008) | (.087) | (.031) | (.043) 

c 6032-28 6.040.3 3.240.3 2.540.3 2.2 1.3 2.5 
Capacitor Markings End View cee : (.236+.012) (126+.012) | (.098+.012) (.087) (051) | (.098) 
Cathode (-) Side View Bottom View ; Fada 7.3403 4.3403 2.840.3 24 13 38 
Polarity (.287+.012) (.1694.012) | (.110+.012) (.094) (051) | (.150) 
Indicator + 7340.3 6.040.3 3.640.2 44 13 38 
}Picofared code x 7260-38 | (287+.012) | (.236+.012) | (.142+.008) (161) (051) | (150) 
Rated{ }KEMET I.D. 7.340.3 4.340.3 2.0 2.4 1.3 3.8 
Voltage 7 7343-20 | (.2874.012) | _(.169+.012) (0.079) (.094) | (.051)_| (.150) 
7.340.3 4.340.3 4,040.3 2.4 1.3 3.8 
x 7343-43 | (.9874.012) | (.169+.012) | (1574012) | (094) | (.051) | (.150) 
DC DF % ESR Q 
Cap. Leakage @+25°C @+25°C Cut Tape 
wv Cap. Tol. HA@+25°C 120Hz 100KHz Size Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) (uF) (%) Max. Max. Max. Code Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
T491 Series — Industrial 
68 +10 27 6.0 0.8 D 399-1549-1-ND 59 52 46 399-1549-2-ND 500 108.00 | T491D686K004AS 
4 100 +20 4.0 8.0 1.0 B 399-3000-1-ND 93 81 771 399-3000-2-ND 2,000 315.00/M | T491B107M004AS 
100 +20 4.0 8.0 0.8 D 399-1550-1-ND 59 52 46 399-1550-2-ND 500 108.00 | T491D107M004AS 
10 +10 0.6 6.0 4.0 A 399-1551-1-ND 19 AT 15 399-1551-2-ND 2,000 65.00/M_ | T491A106KO06AS 
10 +20 0.6 6.0 4.0 A 399-1552-1-ND 19 AT 15 399-1552-2-ND 2,000 65.00/M | T491A106MO06AS 
10 +10 0.6 6.0 3.5 B 399-1553-1-ND 24 24 18 399-1553-2-ND 2,000 80.00/M | T491B106KO06AS 
22 +10 14 6.0 3.5 B 399-1554-1-ND 26 23 21 2,000 90.00/M | T491B226KO06AS 
22 +10 14 6.0 18 c 399-1555-1-ND 36 32 28 399-1555-2-ND 500 66.00 | T491C226KO06AS 
6.3 47 +10 2.9 6.0 1.6 Cc 399-1556-1-ND 40 35 31 399-1556-2-ND 500 72.00 | T491C476KO06AS 
68 +20 41 8.0 1.0 B 399-3001-1-ND 93 81 7A 399-3001-2-ND 2,000 315.00/M | T491B686MO06AS 
68 +10 41 6.0 1.2 Cc 399-1557-1-ND 49 A3 38 399-1557-2-ND 500 89.00 | T491C686KO06AS 
68 +10 41 6.0 0.8 D 399-1558-1-ND 59 52 46 399-1558-2-ND 500 108.00 | T491D686KO06AS 
470 +20 28.2 12.0 0.5 D 399-3002-1-ND 4.63 4.03 3.52 399-3002-2-ND 500 842.00 | T491D477M006AS 
680 +20 40.8 12.0 0.5 E 399-3094-1-ND 8.55 8.27 7.22 399-3094-2-ND 500 1729.00 | T491E687M006AS 
2.2 +10 0.5 6.0 8.0 A 399-1559-1-ND 18 16 14 399-1559-2-ND 2,000 60.00/M | T491A225K010AS 
3.3 +10 0.5 6.0 6.0 A 399-1560-1-ND 18 16 14 399-1560-2-ND 2,000 60.00/M | T491A335K010AS 
47 +10 0.5 6.0 6.0 A 399-1561-1-ND 18 16 14 399-1561-2-ND 2,000 60.00/M | T491A475K010AS 
47 +20 0.5 6.0 6.0 A 399-1562-1-ND 18 16 14 399-1562-2-ND 2,000 60.00/M | T491A475M010AS 
47 +10 0.5 6.0 3.5 B 399-1565-1-ND 24 21 18 399-1565-2-ND 2,000 80.00/M_ | T491B475K010AS 
47 +20 0.5 6.0 3.5 B 399-1566-1-ND .24 21 18 399-1566-2-ND 2,000 80.00/M | T491B475M010AS 
6.8 +10 0.7 6.0 3.5 B 399-1567-1-ND .24 21 18 399-1567-2-ND 2,000 80.00/M | T491B685K010AS 
10 +10 1.0 6.0 4.0 A 399-1563-1-ND -20 18 16 399-1563-2-ND 2,000 69.00/M | T491A106K010AS 
10 +20 1.0 6.0 4.0 A 399-1564-1-ND .20 18 16 399-1564-2-ND 2,000 69.00/M | T491A106M010AS 
10 +10 1.0 6.0 3.5 B 399-1568-1-ND 24 21 18 399-1568-2-ND 2,000 80.00/M_ | T491B106K010AS 
10 +20 T.0 6.0 35 B 399-1569-1-ND 24 21 18 399-1569-2-ND 2,000 80.00/M_ | T491B106M010AS 
10 +10 1.0 6.0 18 5 399-1571-1-ND 36 32 28 500 66.00 | T491C106KO10AS 
15 +10 15 6.0 3.5 B 399-1570-1-ND 26 23 21 399-1570-2-ND 2,000 90.00/M | T491B156K010AS 
46 15 +10 15 6.0 18 ce) 399-1572-1-ND 36 32 28 399-1572-2-ND 500 66.00 | T491C156KO10AS 
22 +20 2.2 10.0 6.0 A 399-3096-1-ND 43 42 37 399-3096-2-ND 2,000 162.00/M_ | T491A226M010AS 
22 +10 2.2 6.0 1.8 Cc 399-1573-1-ND 36 32 28 399-1573-2-ND 500 66.00 | T491C226K010AS 
33 +10 3.3 6.0 0.8 D 399-1574-1-ND 59 52 46 399-1574-2-ND 500 108.00 | T491D336K010AS 
47 +20 47 8.0 1.0 B 399-3003-1-ND 93 81 4 399-3003-2-ND 2,000 315.00/M | T491B476M010AS 
47 +10 47 6.0 1.2 Cc 399-1575-1-ND 49 A3 38 399-1575-2-ND 500 89.00 | T491C476K010AS 
47 +20 47 6.0 1.2 ej 399-1576-1-ND 49 43 38 399-1576-2-ND 500 89.00 | T491C476M010AS 
47 +10 47 6.0 0.8 D 399-1577-1-ND 59 52 46 399-1577-2-ND 500 108.00 | T491D476K010AS 
47 +20 47 6.0 0.8 D 399-1578-1-ND 59 52 AG 399-1578-2-ND 500 108.00 | T491D476M010AS 
100 +10 10.0 8.0 0.7 D 399-1579-1-ND .73 64 56 399-1579-2-ND 500 132.00 | T491D107K010AS 
100 +20 10.0 8.0 0.7 D 399-1580-1-ND .73 64 56 399-1580-2-ND 500 132.00 | T491D107M010AS 
150 +20 15.0 8.0 0.7 D 399-1581-1-ND 95 83 72 399-1581-2-ND 500 172.00 | T491D157M010AS 
220 +10 22.0 8.0 0.5 x 399-1582-1-ND 2.22 193 1.69 399-1582-2-ND 500 403.50 | T491X227K010AS 
330 +20 33.0 10.0 0.5 D 399-3097-1-ND 416 403 3.52 399-3097-2-ND 500 842.00 | T491D337M010AS 
470 +20 47.0 12.0 0.5 E 399-3095-1-ND 8.55 8.27 7.22 399-3095-2-ND 500 1729.00 | T491E477M010AS 
1.0 +10 05 4.0 10.0 A 399-1583-1-ND 18 16 14 399-1583-2-ND 2,000 60.00/M_ | T491A105KO16AS 
1.0 +20 0.5 4.0 10.0 A 399-1584-1-ND 18 16 14 399-1584-2-ND 2,000 60.00/M | T491A105M016AS 
15 +10 0.5 6.0 8.0 A 399-1585-1-ND 18 16 14 399-1585-2-ND 2,000 60.00/M | T491A155K016AS 
2.2 +10 0.5 6.0 6.0 A 399-1586-1-ND 18 16 14 399-1586-2-ND 2,000 60.00/M | T491A225K016AS 
3.3 +10 0.5 6.0 3.5 B 399-1589-1-ND 24 21 18 399-1589-2-ND 2,000 80.00/M_ | T491B335K016AS 
47 +10 08 6.0 6.0 A 399-1587-1-ND 19 AT 15 399-1587-2-ND 2,000 65.00/M_ | T491A475K016AS 
47 +20 0.8 6.0 6.0 A 399-1588-1-ND 19 A7 15 399-1588-2-ND 2,000 65.00/M | T491A475M016AS 
46 47 +10 0.8 6.0 3.5 B 399-1590-1-ND 24 24 18 399-1590-2-ND 2,000 80.00/M | T491B475K016AS 
4.7 +20 0.8 6.0 3.5 B 399-1591-1-ND .24 21 18 2,000 80.00/M | T491B475M016AS 
6.8 +20 11 6.0 1.9 ej 399-1592-1-ND -36 32 28 399-1592-2-ND 500 66.00 | T491C685M016AS 
10 +20 16 10.0 7.0 A 399-3098-1-ND 20 20 17 399-3098-2-ND 2,000 75.00/M | T491A106M016AS 
10 +10 1.6 6.0 3.5 B 399-1593-1-ND 26 23 21 399-1593-2-ND 2,000 90.00/M | T491B106K016AS 
10 +20 1.6 6.0 3.5 B 399-1594-1-ND 26 23 21 399-1594-2-ND 2,000 90.00/M | T491B106M016AS 
10 +10 1.6 6.0 1.8 Cc 399-1595-1-ND 36 32 28 399-1595-2-ND 500 66.00 | T491C106K016AS 
10 +20 1.6 6.0 1.8 Cc 399-1596-1-ND 36 32 28 399-1596-2-ND 500 66.00 | T491C106M016AS 
22 +20 3.5 6.0 2.2 B 399-3099-1-ND 44 43 38 399-3099-2-ND 2,000 166.00/M | T491B226M016AS 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be subsituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
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KEMET Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont, 


DC DF % ESR Q 
Cap. Leakage @+25°C @+25°C Cut Tape 
wv Cap. Tol. HA@+25°C 120Hz 100KHz Size Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) (WF) (%) Max. Max. Max. Code Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
22 +10 3.6 6.0 1.6 Cc 399-1597-1-ND 40 35 31 399-1597-2-ND 500 72.00 | T491C226K016AS 
22 +20 3.6 6.0 1.6 Cc 399-1598-1-ND 40 35 31 399-1598-2-ND 500 72.00 | T491C226M016AS 
22 +10 3.6 6.0 0.8 D 399-1600-1-ND 59 52 46 399-1600-2-ND 500 108.00 | T491D226K016AS 
33 +10 5.3 6.0 1.2 Cc 399-1599-1-ND 49 43 -38 399-1599-2-ND 500 89.00 | T491C336K016AS 
33 +10 5.3 6.0 0.8 D 399-1601-1-ND 59 52 46 399-1601-2-ND 500 108.00 | T491D336K016AS 
16 33 +20 5.3 6.0 0.8 D 399-1602-1-ND 59 52 A6 399-1602-2-ND 500 108.00 | T491D336M016AS 
47 +10 7.5 6.0 0.8 D 399-1603-1-ND 59 52 46 399-1603-2-ND 500 108.00 | T491D476K016AS 
100 +10 16.0 8.0 0.7 D 399-1604-1-ND 95 83 72 399-1604-2-ND 500 172.00 | T491D107K016AS 
100 +20 16.0 8.0 0.7 D 399-1605-1-ND 95 83 #2 399-1605-2-ND 500 172.00 | T491D107M016AS 
100 +10 16.0 8.0 0.7 x 399-1606-1-ND 1.82 1.58 1.38 399-1606-2-ND 500 330.50 | T491X107K016AS 
100 +20 16.0 8.0 0.7 x 399-1607-1-ND 1.82 1.58 1.38 399-1607-2-ND 500 330.50 | T491X107M016AS 
150 +10 24.0 8.0 0.5 x 399-1608-1-ND 2.22 1.93 1.69 399-1608-2-ND 500 403.50 | T491X157K016AS 
1.0 +10 0.5 4.0 10.0 A 399-1609-1-ND 18 16 14 399-1609-2-ND 2,000 60.00/M | T491A105K020AS 
1.0 +20 0.5 4.0 10.0 A 399-1610-1-ND 18 16 14 399-1610-2-ND 2,000 60.00/M_ | T491A105M020AS 
2.2 +10 0.5 6.0 3.5 B 399-1611-1-ND 24 21 18 399-1611-2-ND 2,000 80.00/M | T491B225K020AS 
47 +10 1.0 6.0 3.5 B 399-1612-1-ND 24 .21 18 399-1612-2-ND 2,000 80.00/M | T491B475K020AS 
6.8 +10 1.4 6.0 1.9 Cc 399-1613-1-ND 36 32 28 399-1613-2-ND 500 66.00 | T491C685K020AS 
10 +10 2.0 6.0 1.8 Cc 399-1614-1-ND 36 32 28 399-1614-2-ND 500 66.00 | T491C106K020AS 
20 22 +10 44 6.0 1.2 Cc 399-1615-1-ND 49 43 38 399-1615-2-ND 500 89.00 | T491C226K020AS 
22 +10 44 6.0 0.8 D 399-1616-1-ND 59 52 46 399-1616-2-ND 500 108.00 | T491D226K020AS 
22 +20 44 6.0 0.8 D 399-1617-1-ND 59 52 AB 399-1617-2-ND 500 108.00 | T491D226M020AS 
33 +10 6.6 6.0 0.8 D 399-1618-1-ND 59 52 46 399-1618-2-ND 500 108.00 | T491D336K020AS 
47 +10 9.4 6.0 0.7 D 399-1619-1-ND 73 64 56 399-1619-2-ND 500 132.00 | T491D476K020AS 
68 +10 13.6 8.0 0.7 D 399-1620-1-ND 1.33 1.16 1.02 399-1620-2-ND 500 242.00 | T491D686K020AS 
68 +10 13.6 6.0 0.7 x 399-1621-1-ND 1.82 1.58 1.38 399-1621-2-ND 500 330.50 | T491X686K020AS 
100 +20 20.0 8.0 0.5 xX 399-1622-1-ND 2.22 1.93 1.69 399-1622-2-ND 500 403.50 | T491X107M020AS 
47 +10 0.5 4.0 14.0 A 399-1623-1-ND 18 16 14 399-1623-2-ND 2,000 60.00/M_ | T491A474K025AS 
1.0 +10 0.5 4.0 8.0 A 399-1624-1-ND 19 7 15 399-1624-2-ND 2,000 65.00/M_ | T491A105K025AS 
1.5 +10 0.5 6.0 5.0 B 399-1625-1-ND 24 21 18 399-1625-2-ND 2,000 80.00/M | T491B155K025AS 
2.2 +10 0.6 6.0 4.5 B 399-1626-1-ND 26 23 21 399-1626-2-ND 2,000 90.00/M | T491B225K025AS 
2.2 +10 0.6 6.0 3.5 Cc 399-1627-1-ND -36 32 28 399-1627-2-ND 500 66.00 | T491C225K025AS 
2.2 +20 0.6 6.0 3.5 Cc 399-1628-1-ND 36 32 28 399-1628-2-ND 500 66.00 | T491C225M025AS 
4.7 +10 1.2 6.0 2.4 Cc 399-1629-1-ND 36 32 28 399-1629-2-ND 500 66.00 | T491C475K025AS 
47 +20 1.2 6.0 24 ie 399-1630-1-ND 36 32 28 399-1630-2-ND 500 66.00 | T491C475M025AS 
6.8 +10 1.7 6.0 1.9 Cc 399-1631-1-ND 36 32 28 399-1631-2-ND 500 66.00 | T491C685K025AS 
25 6.8 +20 1.7 6.0 1.9 ie} 399-1632-1-ND 36 32 28 399-1632-2-ND 500 66.00 | T491C685M025AS 
10 +10 2.5 6.0 1.5 Cc 399-1633-1-ND 40 35 31 399-1633-2-ND 500 72.00 | T491C106K025AS 
10 +20 2.5 6.0 1.5 Cc 399-1634-1-ND 40 35 31 399-1634-2-ND 500 72.00 | T491C106M025AS 
10 +10 2.5 6.0 1.0 D 399-1635-1-ND 59 52 46 399-1635-2-ND 500 108.00 | T491D106K025AS 
10 +20 25 6.0 1.0 D 399-1636-1-ND 59 52 AG 399-1636-2-ND 500 108.00 | T491D106M025AS 
15 +10 3.8 6.0 1.0 D 399-1637-1-ND 59 52 46 399-1637-2-ND 500 108.00 | T491D156K025AS 
15 +20 3.8 6.0 1.0 D 399-1638-1-ND 59 52 AG 399-1638-2-ND 500 108.00 | T491D156M025AS 
22 +10 5.5 6.0 0.8 D 399-1639-1-ND 59 52 6 399-1639-2-ND 500 108.00 | T491D226K025AS 
22 +20 5.5 6.0 0.8 D 399-1640-1-ND 59 52 A6 399-1640-2-ND 500 108.00 | T491D226M025AS 
33 +10 8.3 6.0 0.7 x 399-1641-1-ND 1.82 1.58 1.38 399-1641-2-ND 500 330.50 | T491X336K025AS 
33 +20 8.3 6.0 0.7 x 399-1642-1-ND 1.82 1.58 1.38 399-1642-2-ND 500 330.50 | T491X336M025AS 
10 +10 0.5 4.0 10.0 A 399-1643-1-ND 18 16 14 399-1643-2-ND 2,000 60.00/M | T491A104K035AS 
10 +20 0.5 4.0 10.0 A 399-1644-1-ND 18 16 14 399-1644-2-ND 2,000 60.00/M_ | T491A104M035AS 
33 +10 0.5 4.0 15.0 A 399-1645-1-ND 18 16 14 399-1645-2-ND 2,000 60.00/M | T491A334K035AS 
1.0 +10 0.5 4.0 5.0 B 399-1646-1-ND 24 21 18 399-1646-2-ND 2,000 80.00/M | T491B105KO035AS 
1.0 +20 0.5 4.0 5.0 B 399-1647-1-ND 24 21 18 399-1647-2-ND 2,000 80.00/M_| T491B105M035AS 
2.2 +10 0.8 6.0 3.5 Cc 399-1648-1-ND 36 32 28 399-1648-2-ND 500 66.00 | T491C225K035AS 
3.3 +20 12. 6.0 3.5 B 399-3100-1-ND 44 43 38 399-3100-2-ND 2,000 166.00/M |) T491B335M035AS 
3.3 +20 1.2 6.0 2.5 Cc 399-1649-1-ND 36 32 28 399-1649-2-ND 500 66.00 | T491C335M035AS 
35 47 +10 AT 6.0 25 Cc 399-1650-1-ND 40 35 31 399-1650-2-ND 500 72.00 | T491C475K035AS 
4.7 +10 1.7 6.0 1.5 D 399-1651-1-ND 59 52 A6 399-1651-2-ND 500 108.00 | T491D475K035AS 
6.8 +20 2.4 6.0 2.0 Cc 399-1652-1-ND 49 43 38 399-1652-2-ND 500 89.00 | T491C685M035AS 
6.8 +10 24 6.0 1.3 D 399-1653-1-ND 59 52 AG 399-1653-2-ND 500 108.00 | T491D685K035AS 
10 +10 3.5 6.0 1.0 D 399-1654-1-ND 59 52 46 399-1654-2-ND 500 108.00 | T491D106K035AS 
10 +20 3.5 6.0 1.0 D 399-1655-1-ND 59 52 A6 399-1655-2-ND 500 108.00 | T491D106MO35AS 
15 +10 5.3 6.0 0.8 D 399-1656-1-ND 73 64 56 399-1656-2-ND 500 132.00 | T491D156K035AS 
22 +10 via 6.0 0.7 x 399-1657-1-ND 1.82 1.58 1.38 399-1657-2-ND 500 330.50 | T491X226K035AS 
22 +20 7.7 6.0 0.7 x 399-1658-1-ND 1.82 1.58 1.38 399-1658-2-ND 500 330.50 | T491X226M035AS 
33 +20 0.5 4.0 10.0 B 399-1659-1-ND 30 .26 23 399-1659-2-ND 2,000 101.00/M |) T491B334M050AS 
47 +10 0.5 4.0 8.0 Cc 399-1660-1-ND 46 40 35 399-1660-2-ND 500 83.00 | T491C474K050AS 
1.0 +10 0.5 4.0 5.5 Cc 399-1661-1-ND 6 40 35 399-1661-2-ND 500 83.00 | T491C105KO50AS 
50 2.2 +10 11 6.0 2.5 D 399-1662-1-ND 74 65 57 399-1662-2-ND 500 135.00 | T491D225KO050AS 
3.3 +20 1.7 6.0 2.0 D 399-1663-1-ND 74 65 57 399-1663-2-ND 500 135.00 | T491D335M050AS 
47 +10 24 6.0 1.5 D 399-1664-1-ND 74 65 57 399-1664-2-ND 500 135.00 | T491D475KO50AS 
6.8 +20 3.4 6.0 1.0 D 399-3109-1-ND 82 79 69 399-3109-2-ND 500 165.00 | T491D685MOS0AS 
T494 Series — Low ESR, Industrial Grade 
4 100 +20 4.0 8.0 1.0 B 399-3004-1-ND 1.39 1.21 1.06 399-3004-2-ND 2,000 473.00/M_| T494B107M004AS 
63 68 +20 41 8.0 1.0 B 399-3005-1-ND 1.39 1.21 1.06 399-3005-2-ND 2,000 473.00/M | T494B686M006AS 
470 +20 28.2 12.0 0.5 D 399-3006-1-ND 8.20 7.14 6.24 399-3006-2-ND 500 1492.50 | T494D477M006AS 
2.2 +10 0.5 6.0 6.0 A 399-1772-1-ND 54 53 46 399-1772-2-ND 2,000 204.00/M | T494A225K010AS 
47 +10 0.5 6.0 1.5 B 399-1773-1-ND 74 ite 63 399-1773-2-ND 2,000 281.00/M | T494B475K010AS 
10 +20 1.0 6.0 0.8 B 399-1774-1-ND 72 .70 61 399-1774-2-ND 2,000 272.00/M | T494B106M010AS 
22 +20 2.2 10.0 4.5 A 399-3103-1-ND 74 72 63 399-3103-2-ND 2,000 281.00/M | T494A226M010AS 
40 33 +H10 3.3 6.0 2.00 B 399-1775-1-ND 1.22 1.18 1.03 399-1775-2-ND 2,000 459.00/M_| T494B336K010AS 
47 +20 47 8.0 1.0 B 399-3007-1-ND 1.39 1.21 1.06 399-3007-2-ND 2,000 473.00/M | T494B476M010AS 
47 +10 47 6.0 0.30 Cc 399-1776-1-ND 1.46 1.42 1.24 399-1776-2-ND 500 296.00 | T494C476K010AS 
100 +10 10.0 8.0 0.15 D 399-1777-1-ND 2.34 2.27 1.98 399-1777-2-ND 500 473.00 | T494D107K010AS 
330 +20 33.0 10.0 0.15 D 399-3104-1-ND 7.38 7.14 6.24 399-3104-2-ND 500 1492.50 | T494D337M010AS 
330 +10 33.0 10.0 0.10 x 399-1778-1-ND 9.07 8.77 7.66 399-1778-2-ND 500 1833.50 | T494X337K010AS 
10 +20 1.6 10.0 3.0 A 399-3105-1-ND -70 68 59 399-3105-2-ND 2,000 264.00/M | T494A106M016AS 
10 +10 1.6 6.0 0.8 B 399-1779-1-ND 81 79 69 399-1779-2-ND 2,000 306.00/M | T494B106K016AS 
22 +20 3.5 6.0 0.8 B 399-3106-1-ND Az 1.14 99 399-3106-2-ND 2,000 442.00/M | T494B226M016AS 
16 22 +10 3.6 6.0 0.35 Cc 399-1780-1-ND 1.29 1.25 1.09 399-1780-2-ND 500 260.50 | T494C226K016AS 
22 +20 3.6 6.0 0.35 Cc 399-1781-1-ND 1.15 1.12 .98 399-1781-2-ND 500 233.00 | T494C226M016AS 
22 +10 3.6 6.0 0.25 D 399-1782-1-ND 1.96 1.90 1.66 399-1782-2-ND 500 396.50 | T494D226K016AS 
150 +10 24.0 8.0 0.15 x 399-1783-1-ND 7.90 7.64 6.67 399-1783-2-ND 500 1597.00 | T494X157KO016AS 
20 100 +20 20.0 8.0 0.15 Xx 399-1784-1-ND 749 7.24 6.33 399-1784-2-ND 500 1514.00 | T494X107M020AS 
10 +10 25 6.0 0.6 Cc 399-1785-1-ND 1.29 1.25 1.09 399-1785-2-ND 500 260.50 | T494C106K025AS 
25 10 +20 2.5 6.0 0.6 Cc 399-1786-1-ND 1.15 1.12 98 399-1786-2-ND 500 233.00 | T494C106M025AS 
10 +10 2.5 6.0 0.4 D 399-1787-1-ND 1.96 1.90 1.66 399-1787-2-ND 500 396.50 | T494D106K025AS 
3.3 +20 1.2 6.0 13 B 399-3107-1-ND 1171.44 99 399-3107-2-ND 2,000 442.00/M | T494B335M035AS 
35 47 +10 1.7 6.0 07 D 399-1788-1-ND 1.96 1.90 1.66 399-1788-2-ND 500 396.50 | T494D475K035AS 
10 +20 3.5 6.0 0.4 D 399-1789-1-ND 1.90 184 1.61 399-1789-2-ND 500 384.50 | T494D106M035AS, 
22 +10 17 6.0 0.30 x 399-1790-1-ND 644 623 5.44 399-1790-2-ND 500 1301.50 | T494X226K035AS 
2.2 +10 11 6.0 0.8 D 399-1791-1-ND 2.57 2.49 2.18 399-1791-2-ND 500 520.50 | T494D225K050AS 
50 47 +10 24 6.0 0.6 D 399-1792-1-ND 2.57 2.49 2.18 399-1792-2-ND 500 520.50 | T494D475KO50AS 
6.8 +20 3.4 6.0 0.7 D 399-3108-1-ND 2.93 2.83 2.47 399-3108-2-ND 500 591.50 | T494D685M050AS 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be subsituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 727 


KEMET Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont, 


DC DF% ESRQ 
Cap. Leakage @+25°C @+25°C Cut Tape 
wv Cap. Tol. HA@+25°C 120Hz 100KHz Size Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) (uF) (%) Max. Max. Max. Code Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
T495 Series — Low ESR, Surge Robust 
6.3 330 +10 19.8 8.0 0.10 Xx 399-1793-1-ND 3.26 3.16 2.76 399-1793-2-ND 500 660.00 | T495X337KO06AS 
100 +10 10.0 8.0 0.10 D 399-1794-1-ND 1.58 1.54 1.34 399-1794-2-ND 500 320.50 | T495D107K010AS 
10 150 +20 15.0 8.0 0.15 Vv 399-3110-1-ND 3.47 3.35 2.93 399-3110-2-ND 1,000 1309.00 | T495V157M010AS 
220 +10 22.0 8.0 0.10 xX 399-1795-1-ND 3.26 3.16 2.76 399-1795-2-ND 500 660.00 | T495X227K010AS 
16 100 +10 16.0 8.0 0.10 Xx 399-1796-1-ND 3.07 2.98 2.60 399-1796-2-ND 500 621.50 | T495X107K016AS 
100 +20 16.0 8.0 0.10 xX 399-1797-1-ND 3.07 2.98 2.60 399-1797-2-ND 500 621.50 | T495X107M016AS 
20 47 +10 7.5 4.0 0.15 x 399-1798-1-ND 2.36 2.29 2.00 399-1798-2-ND 500 478.00 | T495X476K020AS 
68 +10 13.6 6.0 0.15 xX 399-1799-1-ND 3.07 2.98 2.60 399-1799-2-ND 500 621.50 | T495X686K020AS 
25 33 +10 6.6 4.0 0.175 Xx 399-1800-1-ND 2.36 2.29 2.00 399-1800-2-ND 500 478.00 _| T495X336K025AS 
35 22 +10 7.7 6.0 0.275 x 399-1801-1-ND 3.07 2.98 2.60 399-1801-2-ND 500 621.50 | T495X226K035AS 
T496 Series — Fused 
4 330 +10 13.2 8.0 0.7 x 399-1665-1-ND 7.50 6.53 5.70 399-1665-2-ND 500 1365.00 | T496X337K004AS 
330 +20 13.2 8.0 0.7 x 399-1666-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-1666-2-ND 500 1274.00 | T496X337M004AS 
10 +10 0.6 6.0 3.5 B 399-1667-1-ND 1.80 1.57 1.37 399-1667-2-ND 2,000 612.00/M | T496B106KO06AS 
10 +20 0.6 6.0 3.5 B 399-1668-1-ND 1.65 1.44 1.26 399-1668-2-ND 2,000 561.00/M | T496B106MO06AS 
63 100 +10 6.0 8.0 0.8 D 399-1669-1-ND 3.90 3.40 2.97 399-1669-2-ND 500 710.00 | T496D107KO06AS 
¥ 100 +20 6.0 8.0 0.8 D 399-1670-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-1670-2-ND 500 682.50 | T496D107M006AS 
100 +10 6.0 8.0 0.9 xX 399-1671-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-1671-2-ND 500 1274.00 | T496X107KO06AS 
100 +20 6.0 8.0 0.9 Xx 399-1672-1-ND 6.50 5.66 4.94 399-1672-2-ND 500 1183.00 | T496X107MO06AS 
4.7 +10 0.5 6.0 3.5 B 399-1673-1-ND 1.80 1.57 1.37 399-1673-2-ND 2,000 612.00/M_ | T496B475K010AS 
4.7 +20 0.5 6.0 3.5 B 399-1674-1-ND 1.65 1.44 1.26 399-1674-2-ND 2,000 561.00/M_ | T496B475M010AS 
22 +10 2.2 6.0 2.0 Cc 399-1675-1-ND 3.00 2.61 2.28 399-1675-2-ND 500 546.00 | T496C226K010AS 
22 +20 2.2 6.0 2.0 Cc 399-1676-1-ND 2.75 2.40 2.09 399-1676-2-ND 500 500.50 | T496C226M010AS 
33 +10 3.3 6.0 1.0 D 399-1677-1-ND 3.90 3.40 2.97 399-1677-2-ND 500 710.00 | T496D336K010AS 
33 +20 3.3 6.0 1.0 D 399-1678-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-1678-2-ND 500 682.50 | T496D336M010AS 
10 47 +10 47 6.0 1.0 D 399-1679-1-ND 3.90 3.40 2.97 399-1679-2-ND 500 710.00 | T496D476K010AS 
47 +20 47 6.0 1.0 D 399-1680-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-1680-2-ND 500 682.50 | T496D476M010AS 
68 +10 6.8 6.0 0.9 x 399-1683-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-1683-2-ND 500 1274.00 | T496X686K010AS 
68 +20 6.8 6.0 0.9 xX 399-1684-1-ND 6.50 5.66 4.94 399-1684-2-ND 500 1183.00 | T496X686M010AS 
100 +10 10.0 8.0 07 D 399-1681-1-ND 415 362 3.16 399-1681-2-ND 500 755.50 | T496D107KO10AS 
100 +20 10.0 8.0 07 D 399-1682-1-ND 4.00 348 3.04 399-1682-2-ND 500 728.00 | T496D107M010AS 
220 +10 22.0 8.0 05 x 399-1685-1-ND 9.00 783 684 399-1685-2-ND 500 1638.00 | T496X227K010AS 
220 +20 22.0 8.0 05 x 399-1686-1-ND 850 740 6.46 399-1686-2-ND 500 1547.00 | T496X227M010AS 
2.2 +10 0.5 6.0 3.5 B 399-1687-1-ND 1.80 1.57 1.37 399-1687-2-ND 2,000 612.00/M | T496B225K016AS 
2.2 +20 0.5 6.0 3.5 B 399-1688-1-ND 1.65 1.44 1.26 399-1688-2-ND 2,000 561.00/M | T496B225M016AS 
4.7 +10 0.8 6.0 3.5 B 399-1689-1-ND 1.80 1.57 1.37 399-1689-2-ND 2,000 612.00/M | T496B475K016AS 
4.7 +20 0.8 6.0 3.5 B 399-1690-1-ND 1.65 1.44 1.26 399-1690-2-ND 2,000 561.00/M | T496B475M016AS 
10 +10 1.6 6.0 3.5 B 399-1691-1-ND 1.90 1.66 1.45 399-1691-2-ND 2,000 646.00/M_| T496B106K016AS 
10 +20 1.6 6.0 3.5 B 399-1692-1-ND 1.80 1.57 1.37 399-1692-2-ND 2,000 612.00/M | T496B106M016AS 
10 +10 1.6 6.0 2.0 Cc 399-1693-1-ND 3.00 2.61 2.28 399-1693-2-ND 500 546.00 | T496C106K016AS 
10 +20 1.6 6.0 2.0 Cc 399-1694-1-ND 2.75 2.40 2.09 399-1694-2-ND 500 500.50 | T496C106M016AS 
15 +10 24 6.0 2.0 Cc 399-1695-1-ND 3.00 2.61 2.28 399-1695-2-ND 500 546.00 | T496C156K016AS 
16 15 +20 24 6.0 2.0 ij 399-1696-1-ND 2.75 2.40 2.09 399-1696-2-ND 500 500.50 | T496C156M016AS 
22 +10 3.6 6.0 1.6 Cc 399-1697-1-ND 3.15 2.75 2.40 399-1697-2-ND 500 573.50 | T496C226K016AS 
22 +20 3.6 6.0 1.6 Cc 399-1698-1-ND 2.90 2.53 2.21 399-1698-2-ND 500 528.00 | T496C226M016AS 
33 +10 5.3 6.0 1.0 D 399-1699-1-ND 3.90 3.40 2.97 399-1699-2-ND 500 710.00 | T496D336K016AS 
33 +20 5.3 6.0 1.0 D 399-1700-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-1700-2-ND 500 682.50 | T496D336M016AS 
47 +10 7.5 6.0 0.8 D 399-1701-1-ND 3.90 3.40 2.97 399-1701-2-ND 500 710.00 | T496D476K016AS 
47 +20 75 6.0 0.8 D 399-1702-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-1702-2-ND 500 682.50 | T496D476M016AS 
47 +10 Fee) 6.0 0.9 x 399-1703-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-1703-2-ND 500 1274.00 | T496X476K016AS 
47 +20 7.5 6.0 0.9 x 399-1704-1-ND 6.50 5.66 4.94 399-1704-2-ND 500 1183.00 | T496X476M016AS 
100 +10 16.0 8.0 0.7 xX 399-1705-1-ND 7.50 6.53 5.70 399-1705-2-ND 500 1365.00 | T496X107K016AS 
100 +20 16.0 8.0 0.7 Xx 399-1706-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-1706-2-ND 500 1274.00 | T496X107M016AS 
2.2 +10 0.5 6.0 3.5 B 399-1707-1-ND 1.80 1.57 1.37 399-1707-2-ND 2,000 612.00/M | T496B225K020AS 
2.2 +20 0.5 6.0 3.5 B 399-1708-1-ND 1.65 1.44 1.26 399-1708-2-ND 2,000 561.00/M | T496B225M020AS 
6.8 +10 1.4 6.0 2.0 Cc 399-1709-1-ND 3.00 2.61 2.28 399-1709-2-ND 500 546.00 | T496C685K020AS 
6.8 +20 1.4 6.0 2.0 Cc 399-1710-1-ND 2.75 2.40 2.09 399-1710-2-ND 500 500.50 | T496C685M020AS 
20 10 +10 2.0 6.0 2.0 ij 399-1711-1-ND 3.00 2.61 2.28 399-1711-2-ND 500 546.00 | T496C106K020AS 
10 +20 2.0 6.0 2.0 Cc 399-1712-1-ND 2.75 2.40 2.09 399-1712-2-ND 500 500.50 | T496C106M020AS 
22 +10 44 6.0 1.0 D 399-1713-1-ND 3.90 3.40 2.97 399-1713-2-ND 500 710.00 | T496D226K020AS 
22 +20 44 6.0 1.0 D 399-1714-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-1714-2-ND 500 682.50 | T496D226M020AS 
33 +10 6.6 6.0 0.9 x 399-1715-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-1715-2-ND 500 1274.00 | T496X336K020AS 
33 +20 6.6 6.0 0.9 xX 399-1716-1-ND 6.50 5.66 4.94 399-1716-2-ND 500 1183.00 | T496X336M020AS 
47 +10 12 6.0 25 c 399-1717-1-ND 3.00 261 2.28 399-1717-2-ND 500 546.00 | T496C475K025AS 
47 +20 1.2 6.0 25 c 399-1718-1-ND 275 240 2.09 399-1718-2-ND 500 500.50 | T496C475M025AS 
10 +10 25 6.0 1.2 D 399-1719-1-ND 390 340 297 399-1719-2-ND 500 710.00 | T496D106KO25AS 
- 10 +20 25 6.0 1.2 D 399-1720-1-ND 375 327 285 399-1720-2-ND 500 682.50 | T496D106M025AS 
22 +10 5.5 6.0 0.8 D 399-1721-1-ND 390 340 297 399-1721-2-ND 500 710.00 | T496D226K025AS 
22 +20 5.5 6.0 0.8 D 399-1722-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-1722-2-ND 500 682.50 | T496D226M025AS 
22 +10 5.5 6.0 0.9 x 399-1723-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-1723-2-ND 500 1274.00 | T496X226K025AS 
22 +20 5.5 6.0 0.9 Xx 399-1724-1-ND 6.50 5.66 4.94 399-1724-2-ND 500 1183.00 | T496X226M025AS 
1.0 +10 05 4.0 5.0 B 399-1725-1-ND 180 1.57 1.37 399-1725-2-ND 2,000 612.00/M | T496B105K035AS 
1.0 +20 05 4.0 5.0 B 399-1726-1-ND 1.65 1.44 1.26 399-1726-2-ND 2,000 561.00/M | T496B105M035AS 
2.2 +10 0.8 6.0 35 c 399-1727-1-ND 3.00 261 2.28 399-1727-2-ND 500 546.00 | T496C225K035AS 
2.2 +20 08 6.0 35 (a) 399-1728-1-ND 275 240 2.09 399-1728-2-ND 500 500.50 | T496C225M035AS 
47 +10 17 6.0 1.5 D 399-1729-1-ND 3.90 340 297 399-1729-2-ND 500 710.00 | T496D475K035AS 
35 4.7 +20 1.7 6.0 1.5 D 399-1730-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-1730-2-ND 500 682.50 | T496D475M035AS 
6.8 +10 24 6.0 1.3 D 399-1731-1-ND 3.90 3.40 2.97 399-1731-2-ND 500 710.00 | T496D685K035AS 
6.8 +20 24 6.0 1.3 D 399-1732-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-1732-2-ND 500 682.50 | T496D685M035AS 
10 +10 3.5 6.0 1.0 x 399-1733-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-1733-2-ND 500 1274.00 | T496X106KO035AS 
10 +20 3.5 6.0 1.0 Xx 399-1734-1-ND 6.50 5.66 4.94 399-1734-2-ND 500 1183.00 | T496X106M035AS 
15 +10 5.3 6.0 0.9 x 399-1735-1-ND 7.50 6.53 5.70 399-1735-2-ND 500 1365.00 | T496X156K035AS 
15 +20 5.3 6.0 0.9 x 399-1736-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-1736-2-ND 500 1274.00 | T496X156M035AS 
1.0 +10 0.5 4.0 5.5 Cc 399-1737-1-ND 3.38 2.94 2.57 399-1737-2-ND 500 614.50 | T496C105KO50AS 
50 1.0 +20 0.5 4.0 5.5 Cc 399-1738-1-ND 3.30 2.88 2.51 399-1738-2-ND 500 600.50 | T496C105M050AS 
4.7 +10 24 6.0 1.5 Xx 399-1739-1-ND 8.00 6.96 6.08 399-1739-2-ND 500 1456.00 | T496X475KO50AS 
4.7 +20 24 6.0 1.5 Xx 399-1740-1-ND 7.50 6.53 5.70 399-1740-2-ND 500 1365.00 | T496X475M050AS 
T510 Series — Ultra-Low ESR 
680 +10 27.2 6.0 0.030 x 399-1749-1-ND 14.75 12.84 11.21 399-1749-2-ND 500 2684.50 | T510X687K004AS 
680 +20 27.2 6.0 0.030 Xx 399-1750-1-ND 14.00 12.18 10.64 399-1750-2-ND 500 2548.00 | T510X687M004AS 
4 1000 +10 40.0 6.0 0.018 E 399-1741-1-ND 18.00 1566 13.68 399-1741-2-ND 500 3276.00 | T510E108KO04AS 
1000 +10 40.0 6.0 0.010 E 399-1742-1-ND 18.50 16.10 14.06 399-1742-2-ND 500 3367.00 | T510E108K004AS4115* 
1000 +20 40.0 6.0 0.018 E 399-1743-1-ND 16.75 14.58 12.73 399-1743-2-ND 500 3048.50 | T510E108M004AS 
1000 +20 40.0 6.0 0.010 E 399-1744-1-ND 17.25 15.01 13.11 399-1744-2-ND 500 3139.50 | T510E108M004AS4115* 
63 470 +10 28.2 6.0 0.030 x 399-1751-1-ND 14.75 12.84 11.21 399-1751-2-ND 500 2684.50 | T510X477KO06AS 
7 470 +20 28.2 6.0 0.030 xX 399-1752-1-ND 14.00 12.18 10.64 399-1752-2-ND 500 2548.00 | T510X477MO06AS 


* Lower ESR Rated Part. NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be subsituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 
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KEMET Suriace Mount Tantalum Chip Capacitors (cont, 


Dc DF% ESR Q 
Cap. Leakage @+25°C @+25°C Cut Tape 
wv Cap. Tol. HA@+25°C 120Hz 100KHz Size Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) (uF) (%) Max. Max. Max. Code Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
680 +10 40.8 6.0 0.023 E 399-1745-1-ND 18.00 15.66 13.68 399-1745-2-ND 500 3276.00 | T510E687KO06AS 
63 680 +10 40.8 6.0 0.012 E 399-1746-1-ND 18.50 16.10 14.06 399-1746-2-ND 500 3367.00 | T510E687KO06AS4115* 
‘ 680 +20 40.8 6.0 0.023 E 399-1747-1-ND 16.75 14.58 12.73 399-1747-2-ND 500 3048.50 | T510E687MO06AS 
680 +20 40.8 6.0 0.012 E 399-1748-1-ND 16.75 14.58 12.73 399-1748-2-ND 500 3139.50 | T510E687M006AS4115* 
10 330 +10 33.0 6.0 0.035 x 399-1753-1-ND 14.75 12.84 11.21 399-1753-2-ND 500 2684.50 | T510X337K010AS 
330 +20 33.0 6.0 0.035 xX 399-1754-1-ND 14.00 12.18 10.64 399-1754-2-ND 500 2548.00 | T510X337M010AS 
T520 Series — KO-CAP Polymer Tantalum 
3 100 +20 30.0 8.0 0.070 B 399-3059-1-ND 1.10 96 84 399-3059-2-ND 2,000 374.00/M_ | T520B107M003ASE070 
68 +20 27.2 8.0 0.070 B 399-3060-1-ND 1.10 96 84 399-3060-2-ND 2,000 374.00/M | T520B686M004ASE070 
220 +20 88 10.0 0.045 Vv 399-1755-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-1755-2-ND 1,000 1445.00 | T520V227M004ASE045 
4 220 +20 88 10.0 0.030 Vv 399-1756-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-1756-2-ND 1,000 1445.00 | T520V227M004ASE025* 
470 +20 188 10.0 0.040 D 399-1757-1-ND 5.00 4.35 3.80 399-1757-2-ND 500 910.00 | T520D477M004ASE040 
47 +20 29.6 8.0 0.070 B 399-3061-1-ND 1.10 96 84 399-3061-2-ND 2,000 374.00/M | T520B476MO06ASE070 
150 +20 95 10.0 0.045 Vv 399-1758-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-1758-2-ND 1,000 1445.00 | T520V157MOO6ASE045 
150 +20 95 10.0 0.055 D 399-1759-1-ND 3.50 3.05 2.66 399-1759-2-ND 500 637.00 | T520D157MOO6ASE055 
220 +20 139 10.0 0.050 D 399-1760-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-1760-2-ND 500 728.00 | T520D227MO06ASE050 
6.3 220 +20 88 10.0 0.040 D 399-1761-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-1761-2-ND 500 728.00 | T520D227MO06ASE040* 
. 330 +20 208 10.0 0.025 D 399-3101-1-ND 4.28 4.14 3.61 = _ — 7T520D337M006AS4351 
330 +20 208 10.0 0.045 D 399-1762-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-1762-2-ND 500 864.50 | T520D337M006ASE045 
330 +20 132 10.0 0.040 D 399-1763-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-1763-2-ND 500 864.50 | T520D337MO06ASE040* 
470 +20 296 10.0 0.040 x 399-1764-1-ND 12.75 11.10 9.69 399-1764-2-ND 500 2320.50 | T520X477MO06ASE040 
470 +20 296 10.0 0.035 xX 399-1765-1-ND 12.75 11.10 9.69 399-1765-2-ND 500 2320.50 | T520X477MO06ASE035* 
68 +20 68 10.0 0.060 Vv 399-1766-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-1766-2-ND 1,000 1275.00 | T520V686M010ASE060 
100 +20 100 10.0 0.080 D 399-1767-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-1767-2-ND 500 728.00 | T520D107M010ASE080 
10 100 +20 100 10.0 0.055 D 399-1768-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-1768-2-ND 500 728.00 | T520D107M010ASE055* 
150 +20 150 10.0 0.055 D 399-1769-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-1769-2-ND 500 773.50 | T520D157M010ASE055 
150 +20 150 10.0 0.040 D 399-1770-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-1770-2-ND 500 773.50 | T520D157M010ASE040* 
330 +20 330 10.0 0.040 x 399-1771-1-ND 12.50 10.88 9.50 399-1771-2-ND 500 2275.00 | T520X337M010ASE040 
16 47 +20 75 10.0 0.070 D 399-3102-1-ND 2.93 2.83 2.47 399-3102-2-ND 500 591.50 | T520D476M016ASE070 
1530 Series — KO-MAT Polymer Tantalum 
3 1000 +20 300 8.0 0.010 Xx 399-3062-1-ND 11.75 10.23 8.93 399-3062-2-ND 500 2138.50 | T530X108M003ASE010 
4 680 +20 272 8.0 0.010 xX 399-3063-1-ND 11.75 10.23 8.93 399-3063-2-ND 500 2138.50 | T530X687M004ASE010 
6.3 470 +20 382 8.0 0.012 Xx 399-3064-1-ND 11.75 10.23 8.93 399-3064-2-ND 500 2138.50 | T530X477MO06ASE010 
10 330 +20 330 8.0 0.015 x 399-3065-1-ND 11.75 10.23 8.93 399-3065-2-ND 500 2138.50 | T530X337M010ASE010 


* Lower ESR rated part. 


A700 Series AO-CAP Aluminum Organic Capacitors 


KEMET’s AO-CAP, designated the A700 Series, has been targeted for power management applications. The 7 i i 1 
structure of the AO-CAP uses aluminum as the anode material, aluminum oxide as the dielectric, and a End Wiew Sige View Bottom view, 


conductive organic polymer for its counter-electrode material. The AO-CAP offers many advantages: | Ww 


+ Extremely low ESR 

+ High capacitance retention for superior performance at high operating frequencies 
+ No voltage derating up to 125°C 

+ Robust to the surface-mount process 

+ No dry-out-related failure mechanism 

+ Pb free 


The A700 Series has a molded case and wraparound terminations. This provides strong protection against 
cracks (flex) making it an ideal alternative to high-capacitance ceramics, and also offers true surface-mountable 


i 
J 


K 
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solutions to the existing aluminum organic capacitors found in the industry. The high-frequency performance of Case Size 
LAA rete apes ras component counts, which allows the designer to save board space and offers a more Kemet EIA L w H K Min. F+0.1 $ +02 
Please note that the AO-CAP is introduced as a totally lead (Pb)-free device. The AO-CAP has excellent surge Vv 7343-20 7340.3 4340.3 1.9401 1 2.4 1.3 
current performance and long-term reliability. There is no recommended derating of application voltage to D 7343-31 7.3+0.3 43+0.3 28+0.3 1.3 24 1.3 
reduce failure rate. Operating Temperature: -55°C to +125°C. The approximate capacitance shift over the 
temperature range for P55°C is -15% and for +125°C is +15%. Capacitance Tolerance: +20% “i 43-48 7o203 4.9203 nO 208 a4 a4 43 
Dc DF % ESRQ Ripple Current 
Leakage @ +25°C @ +25°C Arms 100KHz, Cut Tape 
wv Cap | Size | pA @ +25°C 120Hz 100KHz at Max ESR Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) (uF) Code Max. Max. Max. 25°C to 105°C Part No. if 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
100 Vv 12.0 6% 0.028 24 399-3030-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3030-2-ND 1,000 990.00 A700V107MO02ATE028 
150 Vv 18.0 6% 0.028 2:1 399-3031-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3031-2-ND 1,000 990.00 A700V157MO002ATE028, 
180 D 21.6 6% 0.018 2.9 399-3032-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3032-2-ND 500 745.00 A700D187M002ATE018 
220 D 26.4 6% 0.018 2.9 399-3033-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3033-2-ND 500 745.00 A700D227M002ATE018 
220 D 26.4 6% 0.015 3.2 399-3034-1-ND 3.18 2.99 2.59 399-3034-2-ND 500 795.00 A700D227M002ATE015 
2 220 D 26.4 6% 0.012 3.5 399-3035-1-ND 3.38 3.17 2.75 399-3035-2-ND 500 845.00 A700D227M002ATE012 
270 x 26.4 6% 0.015 3.2 399-3036-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3036-2-ND 500 1000.00 A700X277M002ATE015, 
330 x 39.6 6% 0.015 3.3 399-3037-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3037-2-ND 500 1000.00 A700X337M002ATE015 
390 x 46.8 6% 0.015 3.3 399-3038-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3038-2-ND 500 1000.00 A700X397M002ATE015 
390 x 46.8 6% 0.010 41 399-3039-1-ND 4.20 3.94 3.42 399-3039-2-ND 500 1050.00 A700X397M002ATE010 
470 x 56.4 6% 0.008 4.5 399-3040-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3040-2-ND 500 1000.00 A700X477M002ATE015, 
82 Vv 12.3 6% 0.028 21 399-3041-1-ND 2.38 2.24 1.94 = = = A700V826M004AT6003 
2.5 150 D 22.5 6% 0.018 2.9 399-3042-1-ND 2.98 2.80 2.43 = = = A700D157M004AT6003 
220 x 33.0 6% 0.015 3.3 399-3043-1-ND 4.00 3.75 3.25 = = = A700X227M004AT6003 
82 Vv 19.7 6% 0.028 21 399-3044-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3044-2-ND 1,000 990.00 A700V826MO004ATE028, 
120 D 28.8 6% 0.018 2.9 399-3045-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3045-2-ND 500 745.00 A700D127M004ATE018 
4 150 D 36.0 6% 0.018 2.9 399-3046-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3046-2-ND 500 745.00 A700D157M004ATE018 
180 x 43.2 6% 0.015 3.3 399-3047-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3047-2-ND 500 1000.00 A700X187MO004ATE015, 
220 x 52.8 6% 0.015 3.3 399-3048-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3048-2-ND 500 1000.00 A700X227M004ATE015, 
270 x 64.8 6% 0.015 3.3 399-3049-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3049-2-ND 500 1000.00 A700X277M004ATE015, 
33 Vv 8.3 6% 0.028 21 399-3050-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3050-2-ND 1,000 990.00 A700V336MO06ATE028, 
47 Vv 11.8 6% 0.028 21 399-3051-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3051-2-ND 1,000 990.00 A700V476MO06ATE028, 
56 Vv 14.1 6% 0.028 21 399-3052-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3052-2-ND 1,000 990.00 A700VS66MO06ATE028 
6.3 68 Vv 17.1 6% 0.028 21 399-3053-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3053-2-ND 1,000 990.00 A700V686MO06ATE028, 
100 D 25.2 6% 0.018 2.9 399-3054-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3054-2-ND 500 745.00 A700D107MOO6ATE018 
150 x 37.8 6% 0.015 3.3 399-3055-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3055-2-ND 500 1000.00 A700X157MOO6ATE015, 
180 x 43.2 6% 0.015 3.3 399-3056-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3056-2-ND 500 1000.00 A700X187MO06ATE015, 
8 33 Vv 10.6 6% 0.028 21 399-3057-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3057-2-ND 1,000 990.00 A700V336M008ATE028 
10 33 Vv 13.2 6% 0.028 21 399-3058-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3058-2-ND 1,000 990.00 A700V336M010ATE028 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be subsituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic. B-Series Polyester Capacitors 


PANASONIC ECQ-B CROSS REFERENCE: Resistance: C <0.33yF: 30000MQ min. (20°C, 50VDC 60s: ECQB1H(F), C>0.33UF: 10000MQ-LF min. 
Sprague: 225P, 418P; Mepco: 713D1, 711D1, 719D1; TRW: 601PE, 601CPE; Packtron: PE, FM; (20°C, 100VDC 60s: ECQB1(F), ECQB2(F) + Construction: Polyester film, non-inductive, epoxy 
Secor: MFDW, MFDR; Roederstein: KT1805, KT1806, KT1807, KT1898; Wima: FKS; CSF Coating. 

Thompson: ED (Dip); Rubycon: F2X, F2S, F3U; Nichicon: TDY; Nissei: AMZ, AMX, AMR, AMM. FEATURES: 

SPECIFICATIONS: High volumetric efficiency; non-inductive construction; low-loss, high stability; and epoxy resin coating. 


+ Operating Temp. Range: -40° ~ +85°C + Rated Voltage: DC 50V, 100V, 200V + Capacitance Range: APPLICATIONS: 
0001 ~ 0.47uF + Capacitance Tolerance: +5% (J), +10% (K) »* Dissipation Factor: 1.0% (20°C, Blocking, by-pass and coupling of DC and signal to VHF range; pulse, logic and timing circuits; light 
1kHz) +» Withstand Voltage: Between Terminals: rated voltage(V, DC) x 250% 1 ~ 5 sec. + Insulation duty pulse forming networks; filter & noise suppression circuits; and general purpose usage. 


Panasonic Polyester Capacitors 
Digi-Key® B-Series Kit 
300 capacitors in all. 


P4550-KIT-ND ...$29.95 


Includes those parts listed below (*). 


P4551-ND.. . | P4555-ND..30 pc. | P4559-ND. .30 pe. 
P4552-ND.. . | P4556-ND..10 pc. | P4560-ND.. 10 pc. 
Tinned Copper P4553-ND.. . | P4557-ND..20 pc. | P4561-ND..30 pc. 
Clad-Steel Wire ; P4554-ND..20 pc. | P4558-ND..20 pc. | P4562-ND..20 pe. 
Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Volts mg ance L uw H F Part No. 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
.0001 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4570-ND 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H101KF 
00012 | +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4571-ND 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H121KF 
00015 | +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4572-ND 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H151KF 
00018 | +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4573-ND 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H181KF 
.00022 | +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4574-ND 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H221KF 
.00027 | +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4575-ND 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H271KF 
.00033 | +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4576-ND 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H331KF 
.00039 | +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4577-ND 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H391KF 
.00047 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4578-ND 84 5.60 44.00 42.00/M 38.00/M ECQ-B1H471JF 
.00056 £5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4579-ND 84 5.60 44.00 42.00/M 38.00/M ECQ-B1H561JF 
.00068 £5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4580-ND 84 5.60 44.00 42.00/M 38.00/M ECQ-B1H681JF 
.00082 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4581-ND 84 5.60 44.00 42.00/M 38.00/M ECQ-B1H821JF 
.001 £5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4551-ND* 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H102JF 
.0012 £5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4552-ND* 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H122JF 
.0015 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4553-ND* 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H152JF 
.0018 £5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4554-ND* 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H182JF 
.0022 £5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4555-ND* 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H222JF 
.0027 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4556-ND* 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H272JF 
.0033 £5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4557-ND* 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H332JF 
.0039 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4558-ND* 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H392JF 
.0047 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4559-ND* 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H472JF 
50WV | .0056 £5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4560-ND* 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H562JF 
(Bulk | .0068 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4561-ND* 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H682JF 
Pkg.) | .0082 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4562-ND* 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H822JF 
01 45% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4582-ND 84 5.60 44.00 42.00/M 38.00/M ECQ-B1H103JF 
012 +5% 7.3 3.3 6.3 5.0 P4583-ND 84 5.60 44.00 42.00/M 38.00/M ECQ-B1H123JF 
.015 £5% 75 3.0 6.0 5.0 P4584-ND 90 6.00 47.00 45.00/M 41.00/M ECQ-B1H153JF 
.018 £5% 75 3.0 6.0 5.0 P4585-ND 93 6.20 48.00 47.00/M 42.00/M ECQ-B1H183JF 
.022 +5% 75 3.0 6.0 5.0 P4586-ND 93 6.20 48.00 47.00/M 42.00/M ECQ-B1H223JF 
.027 £5% 75 3.5 6.5 5.0 P4587-ND .96 6.40 50.00 48.00/M 44.00/M ECQ-B1H273JF 
033 25% 75 3.5 6.5 5.0 P4569-ND 99 6.60 52.00 50.00/M 45.00/M ECQ-B1H333JF 
.039 £5% 75 3.5 6.5 5.0 P4588-ND 1.02 6.80 53.00 51.00/M 47.00/M ECQ-B1H393JF 
.047 +5% 75 4.0 7.0 5.0 P4589-ND 1.08 7.20 56.00 54.00/M 49.00/M ECQ-B1H473JF 
.056 +5% 8.0 4.0 75 5.0 P4590-ND inn 7.40 58.00 56.00/M 51.00/M ECQ-B1H563JF 
.068 £5% 8.0 4.3 8.5 5.0 P4591-ND 1.29 8.60 67.00 65.00/M 59.00/M ECQ-B1H683JF 
.082 £5% 8.0 45 9.0 5.0 P4592-ND 1.38 9.20 72.00 69.00/M 63.00/M ECQ-B1H823JF 
A +5% 8.0 5.0 10.0 5.0 P4593-ND 1.80 12.00 94.00 91.00/M 82.00/M ECQ-B1H104JF 
12 £5% 11.0 5.0 11.6 75 P4594-ND 3.15 21.00 164.00 159.00/M 144.00/M ECQ-B1H124JF 
15 +5% 11.0 5.0 12.0 75 P4595-ND 3.39 22.60 177.00 171.00/M 155.00/M ECQ-B1H154JF 
18 45% 11.0 55 12.4 75 P4596-ND 3.54 23.60 184.00 178.00/M 162.00/M ECQ-B1H184JF 
22 £5% 11.0 6.0 13.0 75 P4597-ND 3.96 26.40 206.00 199.00/M 181.00/M ECQ-B1H224JF 
.27 £5% 13.0 6.0 14.4 10.0 P4598-ND 4.95 33.00 258.00 249.00/M 226.00/M ECQ-B1H274JF 
33 £5% 13.0 6.5 15.0 10.0 P4599-ND 5.34 35.60 278.00 269.00/M 244.00/M ECQ-B1H334JF 
39 £5% 13.0 7.0 15.4 10.0 P4734-ND 5.76 38.40 300.00 290.00/M 263.00/M ECQ-B1H394JF 
7 +5% 13.0 75 16.2 10.0 P4735-ND 6.33 42.20 330.00 319.00/M 289.00/M ECQ-B1H474JF 
.0001 +5% 7.2 3.0 6.0 5.0 P4773-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M 93.00/M ECQ-B1101JF 
.00012 45% 7.2 3.0 6.0 5.0 P4774-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M 93.00/M ECQ-B1121JF 
.00015 +5% 7.2 3.0 6.0 5.0 P4775-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M 93.00/M ECQ-B1151JF 
.00018 45% 7.2 3.0 6.0 5.0 P4776-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M 93.00/M ECQ-B1181JF 
.00022 +5% 7.2 3.0 6.0 5.0 P4777-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M 93.00/M ECQ-B1221JF 
.00027 +5% 7.2 3.0 6.0 5.0 P4778-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M 93.00/M ECQ-B1271JF 
.00033 45% 7.2 3.0 6.0 5.0 P4779-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M 93.00/M ECQ-B1331JUF 
.00039 +5% ne 3.0 6.0 5.0 P4780-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M 93.00/M ECQ-B1391JF 
.00047 +5% 7.2 3.0 6.0 5.0 P4781-ND 1.80 12.00 94.00 91.00/M 82.00/M ECQ-B1471JF 
.00056 45% if 3.0 6.0 5.0 P4782-ND 1.80 12.00 94.00 91.00/M 82.00/M ECQ-B1561JF 
00068 +5% 7.2 3.0 6.0 5.0 P4783-ND 1.80 12.00 94.00 91.00/M 82.00/M ECQ-B1681JF 
100WV | .00082 +5% 7.2 3.0 6.0 5.0 P4784-ND 1.80 12.00 94.00 91.00/M 82.00/M ECQ-B1821JF 
(Bulk | .001 +5% 7.2 3.0 6.0 5.0 P4785-ND 1.80 12.00 94.00 91.00/M 82.00/M ECQ-B1102JF 
Pkg.) | .0012 +5% 72 3.0 6.0 5.0 P4786-ND 1.80 12.00 94.00 91.00/M 82.00/M ECQ-B1122JF 
.0015 45% 7.2 3.0 6.0 5.0 P4787-ND 1.80 12.00 94.00 91.00/M 82.00/M ECQ-B1152JF 
.0018 £5% 7.2 3.0 6.5 5.0 P4788-ND 1.80 12.00 94.00 91.00/M 82.00/M ECQ-B1182JF 
.0022 +5% 7.2 3.0 6.5 5.0 P4789-ND 1.80 12.00 94.00 91.00/M 82.00/M ECQ-B1222JF 
.0027 45% 7.2 3.0 6.5 5.0 P4790-ND 1.80 12.00 94.00 91.00/M 82.00/M ECQ-B1272JF 
.0033 +5% 7.2 3.0 6.5 5.0 P4791-ND 1.80 12.00 94.00 91.00/M 82.00/M ECQ-B1332JF 
.0039 +5% 72 3.0 6.5 5.0 P4792-ND 1.80 12.00 94.00 91.00/M 82.00/M ECQ-B1392JF 
.0047 45% 7.2 3.0 6.5 5.0 P4793-ND 1.83 12.20 95.00 92.00/M 84.00/M ECQ-B1472JF 
.0056 +5% 7.2 3.0 6.5 5.0 P4794-ND 1.83 12.20 95.00 92.00/M 84.00/M ECQ-B1562JF 
.0068 +5% 7.2 3.0 6.5 5.0 P4795-ND 1.83 12.20 95.00 92.00/M 84.00/M ECQ-B1682JF 
.0082 45% 7.2 3.2 7.0 5.0 P4796-ND 1.83 12.20 95.00 92.00/M 84.00/M ECQ-B1822JF 
01 +5% 7.2 32 7.0 5.0 P4797-ND 1.83 12.20 95.00 92.00/M 84.00/M ECQ-B1103JF 
(Continued) 
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Panasonic. B-Series Polyester Capacitors (cont) 


Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Volts pF ance L Lt H cE Part No. 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
012 45% 7.2 3.5 7.0 5.0 P4798-ND 1.83 12.20 95.00 92.00/M 84.00/M ECQ-B1123JF 
015 45% 7.2 4.0 75 5.0 P4799-ND 1.83 12.20 95.00 92.00/M 84.00/M ECQ-B1153JF 
018 45% 7.5 4.5 8.0 5.0 P4647-ND 1.83 12.20 95.00 92.00/M 84.00/M ECQ-B1183JF 
022 45% fd: 4.5 9.0 5.0 P4648-ND 1.83 12.20 95.00 92.00/M 84.00/M ECQ-B1223JF 
027 45% 7.5 5.0 9.5 5.0 P4649-ND 1.92 12.80 100.00 97.00/M 88.00/M ECQ-B1273JF 
033 45% re 5.5 10.0 5.0 P4650-ND 2.10 14.00 109.00 106.00/M 96.00/M ECQ-B1333JF 
039 45% 7.5 6.0 11.2 5.0 P4651-ND 2.22 14.80 116.00 112.00/M 101.00/M ECQ-B1393JF 
047 45% 7.5 6.5 11.8 5.0 P4652-ND 2.34 15.60 122.00 118.00/M 107.00/M ECQ-B1473JF 
056 45% 10.0 5.0 12.0 7.5 P4653-ND 2.52 16.80 131.00 127.00/M 115.00/M ECQ-B1563JF 
4oowv |_-068 45% 10.0 5.5 12.4 7.5 P4654-ND 2.70 18.00 141.00 136.00/M 123.00/M ECQ-B1683JF 
(Bulk 082 45% 10.0 5.5 14.0 15 P4655-ND 2.94 19.60 153.00 148.00/M 134.00/M ECQ-B1823JF 
Pkg.) al +5% 10.5 6.0 14.6 7.5 P4656-ND 3.12 20.80 163.00 157.00/M 142.00/M ECQ-B1104JF 
12 45% 10.5 7.0 15.2 7.5 P4657-ND 3.75 25.00 195.00 189.00/M 171.00/M ECQ-B1124JF 
15 45% 13.0 7.0 13.8 10.0 P4658-ND 4.35 29.00 227.00 219.00/M 199.00/M ECQ-B1154JF 
A8 +5% 13.0 75 14.4 10.0 P4659-ND 5.04 33.60 263.00 254.00/M 230.00/M ECQ-B1184JF 
22 45% 13.0 8.0 15.2 10.0 P4660-ND 5.67 37.80 295.00 285.00/M 259.00/M ECQ-B1224JF 
27 45% 13.0 8.5 17.2 10.0 P4661-ND 6.33 42.20 330.00 319.00/M 289.00/M ECQ-B1274JF 
33 45% 13.0 9.0 18.0 10.0 P4662-ND 6.99 46.60 364.00 352.00/M 319.00/M ECQ-B1334JF 
39 +5% 13.0 10.5 19.0 10.0 P4663-ND 7.62 50.80 397.00 384.00/M 348.00/M ECQ-B1394JF 
7 45% 13.0 11.5 19.2 10.0 P4664-ND 8.25 55.00 430.00 415.00/M 377.00/M ECQ-B1474JF 
001 45% 8.5 4.0 7.0 5.0 P4537A-ND 2.19 14.60 114.00 110.00/M 100.00/M ECQ-B2102JF 
0012 45% 8.5 4.0 7.5 5.0 P4538A-ND 2.19 14.60 114.00 110.00/M 100.00/M ECQ-B2122JF 
0015 45% 8.5 4.0 7.5 5.0 P4539A-ND. 2.19 14.60 114.00 110.00/M 100.00/M ECQ-B2152JF 
0018 45% 8.5 4.5 7.5 5.0 P4540A-ND. 2.19 14.60 114.00 110.00/M 100.00/M ECQ-B2182JF 
.0022 45% 8.5 4.5 7.5 5.0 P4541A-ND 2.19 14.60 114.00 110.00/M 100.00/M ECQ-B2222JF 
.0027 45% 8.5 4.5 8.0 5.0 P4542A-ND. 2.19 14.60 114.00 110.00/M 100.00/M ECQ-B2272JF 
0033 45% 11.0 4.5 75 25: P4543A-ND 2.19 14.60 114.00 110.00/M 100.00/M ECQ-B2332JF 
0039 45% 11.0 4.5 7.5 7.5 P4544A-ND. 2.19 14.60 114.00 110.00/M 100.00/M ECQ-B2392JF 
0047 45% 11.0 4.5 8.5 7.5 P4545A-ND 2.19 14.60 114.00 110.00/M 100.00/M ECQ-B2472JF 
.0056 +5% 11.0 4.5 8.5 7.5 P4546A-ND. 2.19 14.60 114.00 110.00/M 100.00/M ECQ-B2562JF 
0068 45% 11.0 4.5 9.0 15) P4547A-ND 2.19 14.60 114.00 110.00/M 100.00/M ECQ-B2682JF 
0082 45% 11.0 4.5 9.0 7.5 P4548A-ND. 2.19 14.60 114.00 110.00/M 100.00/M ECQ-B2822JF 
200WV | .01 45% 11.0 4.5 10.0 7.5 P4549A-ND. 2.19 14.60 114.00 110.00/M 100.00/M ECQ-B2103JF 
(Bulk 012 45% 11.0 5.0 10.5 a5 P4550A-ND. 2.22 14.80 116.00 112.00/M 101.00/M ECQ-B2123JF 
Pkg.) 015 45% 11.0 5.5 10.5 7.5 P4551A-ND. 2.22 14.80 116.00 112.00/M 101.00/M ECQ-B2153JF 
018 45% 11.0 5.5 12.2 7.5 P4552A-ND. 2.31 15.40 120.00 116.00/M 105.00/M ECQ-B2183JF 
022 45% 11.0 6.0 12.6 7.5 P4553A-ND 2.52 16.80 131.00 127.00/M 115.00/M ECQ-B2223JF 
027 45% 11.0 6.5 13.2 7.5 P4554A-ND 2.58 17.20 134.00 130.00/M 118.00/M ECQ-B2273JF 
033 45% 11.0 7.0 13.6 7.5 P4555A-ND. 2.79 18.60 145.00 140.00/M 127.00/M ECQ-B2333JF 
039 45% 13.5 5.0 14.4 10.0 P4556A-ND. 2.88 19.20 150.00 145.00/M 132.00/M ECQ-B2393JF 
047 45% 13.5 5.5 14.8 10.0 P4557A-ND. 2.94 19.60 153.00 148.00/M 134.00/M ECQ-B2473JF 
056 45% 13.5 6.0 15.4 10.0 P4558A-ND. 3.15 21.00 164.00 159.00/M 144.00/M ECQ-B2563JF 
068 45% 16.0 5.5 15.0 12.5 P4559A-ND. 3.30 22.00 172.00 166.00/M 151.00/M ECQ-B2683JF 
082 45% 16.0 6.0 15.4 12.5 P4560A-ND. 3.51 23.40 183.00 177.00/M 160.00/M ECQ-B2823JF 
Fal 45% 16.0 7.0 16.0 12.5 P4561A-ND. 4.14 27.60 216.00 208.00/M 189.00/M ECQ-B2104JF 
12 45% 19.0 6.5 17.6 15.0 P4562A-ND. 4.98 33.20 259.00 251.00/M 227.00/M ECQ-B2124JF 
15 45% 19.0 7.5 18.4 15.0 P4563A-ND 5.82 38.80 303.00 293.00/M 266.00/M ECQ-B2154JF 
18 45% 19.0 8.0 19.0 15.0 P4564A-ND. 7.14 47.60 372.00 359.00/M 326.00/M ECQ-B2184JF 
22 45% 19.0 9.0 20.0 15.0 P4565A-ND. 7.86 52.40 409.00 396.00/M 359.00/M ECQ-B2224JF 
27 45% 24.0 8.0 19.4 20.0 P4566A-ND. 8.94 59.60 466.00 450.00/M 408.00/M ECQ-B2274JF 
33 45% 24.0 9.0 20.4 20.0 P4567A-ND. 11.13 74.20 580.00 560.00/M 508.00/M ECQ-B2334JF 
.39 45% 24.0 10.0 21.2 20.0 P4568A-ND. 12.42 82.80 647.00 625.00/M 567.00/M ECQ-B2394JF 
A7 45% 24.0 11.5 22.2 20.0 P4569A-ND 14.13 94.20 736.00 711.00/M 645.00/M ECQ-B2474JF 
Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Tape & Box Pricing Panasonic 
Volts BF ance L ith H F Part No. 500 1,000 2,000 5,000 6,000 10,000 25,000 26,000 Part No. 
0001 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4570TB-ND _— _ 44.00/M = 42.00/M 38.00/M _— 34.00/M ECQ-B1H101KF3 
-00012 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4571TB-ND _— a 44.00/M — 42.00/M 38.00/M _ 34.00/M ECQ-B1H121KF3 
.00015 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4572TB-ND = = 44.00/M = 42.00/M 38.00/M i 34.00/M ECQ-B1H151KF3 
.00018 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4573TB-ND = _ 44.00/M — 42.00/M 38.00/M _ 34.00/M ECQ-B1H181KF3 
.00022 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4574TB-ND = = 44.00/M = 42.00/M 38.00/M = 34.00/M ECQ-B1H221KF3 
.00027 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4575TB-ND — a 44.00/M a 42.00/M 38.00/M _ 34.00/M ECQ-B1H271KF3 
.00033 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4576TB-ND = = 44.00/M = 42.00/M 38.00/M = 34.00/M ECQ-B1H331KF3 
-00039 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4577TB-ND = _ 44.00/M = 42.00/M 38.00/M _ 34.00/M ECQ-B1H391KF3 
.00047 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4578TB-ND = = 44.00/M = 42.00/M 38.00/M = 34.00/M ECQ-B1H471JF3 
.00056 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4579TB-ND = = 44.00/M = 42.00/M 38.00/M = 34.00/M ECQ-B1H561JF3 
.00068 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4580TB-ND = = 44.00/M = 42.00/M 38.00/M = 34.00/M ECQ-B1H681JF3 
-00082 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4581TB-ND = = 44.00/M = 42.00/M 38.00/M = 34.00/M ECQ-B1H821JF3 
001 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4551TB-ND = _ 42.00/M _ 41.00/M 37.00/M _ 33.00/M ECQ-B1H102JF3 
.0012 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4552TB-ND = = 42.00/M = 41.00/M 37.00/M = 33.00/M ECQ-B1H122JF3 
.0015 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4553TB-ND _ _ 42.00/M a 41.00/M 37.00/M _ 33.00/M ECQ-B1H152UF3 
.0018 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4554TB-ND = = 42.00/M = 41.00/M 37.00/M = 33.00/M ECQ-B1H182JF3 
.0022 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4555TB-ND = a 42.00/M _ 41.00/M 37.00/M _ 33.00/M ECQ-B1H222UF3 
.0027 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4556TB-ND = = 42.00/M = 41.00/M 37.00/M = 33.00/M ECQ-B1H272JF3 
0033 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4557TB-ND _ _— 42.00/M — 41.00/M 37.00/M _ 33.00/M ECQ-B1H332JF3 
50WV 0039 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4558TB-ND ot _ 42.00/M a 41.00/M 37.00/M _ 33.00/M ECQ-B1H392JF3 
(Ammo | .0047 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4559TB-ND = _ 42.00/M — 41.00/M 37.00/M _ 33.00/M ECQ-B1H472JF3 
Box Pkg.)| .0056 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4560TB-ND = _ 42.00/M — 41.00/M 37.00/M _ 33.00/M ECQ-B1H562UF3 
.0068 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4561TB-ND = = 42.00/M a 41.00/M 37.00/M = 33.00/M ECQ-B1H682JF3 
.0082 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4562TB-ND —= a 42.00/M =. 41.00/M 37.00/M _ 33.00/M ECQ-B1H822UF3 
01 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4582TB-ND = = 44.00/M = 42.00/M 38.00/M = 34.00/M ECQ-B1H103JF3 
012 +5% 7.3 3.3 6.3 5.0 P4583TB-ND = _ 45.00/M — 44.00/M 40.00/M _ 35.00/M ECQ-B1H123JF3 
015 +5% 7.5 3.0 6.0 5.0 P4584TB-ND = = 47.00/M = 45.00/M 41.00/M = 36.00/M ECQ-B1H153JF3 
018 +5% 7.5 3.0 6.0 5.0 P4585TB-ND _ _ 48.00/M _ 47.00/M 42.00/M _ 38.00/M ECQ-B1H183JF3 
022 +5% 7.5 3.0 6.0 5.0 P4586TB-ND = = 50.00/M = 48.00/M 44.00/M a 39.00/M ECQ-B1H223JF3 
.027 +5% 7.5 3.5 6.5 5.0 P4587TB-ND = = 50.00/M = 48.00/M 44.00/M = 39.00/M ECQ-B1H273JF3 
033 +5% 7.5 3.5 6.5 5.0 P4569TB-ND _ = 52.00/M — 50.00/M 45.00/M = 40.00/M ECQ-B1H333JF3 
.039 +5% 75 4.0 7.0 5.0 P4588TB-ND _ = 53.00/M =. 51.00/M 47.00/M = 41.00/M ECQ-B1H393JF3 
.047 +5% 7.5 4.0 7.5 5.0 P4589TB-ND _— 56.00 — 54.00/M _ 49.00/M 44.00/M = ECQ-B1H473JF3 
056 +5% 8.0 4.3 75 5.0 P4590TB-ND = 58.00 = 56.00/M = 51.00/M 45.00/M = ECQ-B1H563JF3 
068 +5% 8.0 4.3 8.5 5.0 P4591TB-ND _ 67.00 = 65.00/M = 59.00/M 52.00/M = ECQ-B1H683JF3 
082 +5% 8.0 4.5 9.0 5.0 P4592TB-ND = 72.00 = 69.00/M = 63.00/M 56.00/M = ECQ-B1H823JF3 
A +5% 8.0 5.0 10.0 5.0 P4593TB-ND — 94.00 =, 91.00/M = 82.00/M 73.00/M coe ECQ-B1H104JF3 
12 +5% 11.0 5.0 11.6 5.0 P4594TB-ND = 172.00 = 166.00/M _ 151.00/M 133.00/M _ ECQ-B1H124JF3 
15 +5% 11.0 5.0 12.0 5.0 P4595TB-ND = 184.00 = 178.00/M = 162.00/M 143.00/M = ECQ-B1H154JF3 
18 +5% 11.0 5.5 12.4 5.0 P4596TB-ND 97.50 _ — 189.00/M = 171.00/M 151.00/M = ECQ-B1H184JF3 
22 +5% 11.0 6.0 13.0 5.0 P4597TB-ND — 214.00 = 207.00/M = 188.00/M 166.00/M = ECQ-B1H224JF3 
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Panasonic. \-Series #5% Stacked Metallized Film Capacitors 


FEATURES: = High volumetric efficiency +» Low 
dissipation factor +» Stacked and non-inductive 
construction + Operating temperature range: -40°C 
to +85°C_ + Temperature coefficientAc/c: 200 ppm 
+ Dissipation factor (max.): 1.0% + Insulation 
resistance (25°C): 1000MQ uF * Self-healing 


APPLICATIONS: = Blocking, by-pass and coupling of 
DC + Pulse, logic and timing circuits + Light duty 
pulse forming = Filter and noise suppression 


PANASONIC ECQ-V CROSS REFERENCE 
Sprague: 453P/454P. CSF Thompson: IRD. 
Siemens: B32509. 

(To convert millimeters to inches divide by 25.4.) 


5mm + .05 


Solder-Plated 
Copper-Clad 
Steel Wire 


12.7mm 


* All taped parts have 
5mm lead space. 


Suitable for Replacement of Monolithic 
Ceramic Capacitors in Most Cases 


* Panasonic V-Series Stacked 
Metallized Film Capacitors 


Digi-Key® V-Series 
Capacitors Kit 


P4542-KIT-ND* (50 Volt K).... $49.95 
P4700-KIT-NDt (100 Volt K) .. -$49.95 


Includes 10 each of those parts indicated 
below (* or t). 180 capacitors. 10 each of the 
values listed in the chart. Price includes a 
notebook style storage box with bin guide for 
easy storage and quick access. 


Working Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage UF [ T H a Part No. 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
Bulk Package 
0.01 7.3 3.2 5.0 5.0 P4513-ND* 1.35 11.25 67.00 62.00/M 58.00/M ECQ-V1H103JL 
0.012 7.3 3.2 5.0 5.0 P4514-ND 1.35 11.25 67.00 62.00/M 58.00/M ECQ-V1H123JL 
0.015 7.3 3.2 5.0 5.0 P4515-ND* 1.41 11.75 70.00 65.00/M 61.00/M ECQ-V1H153JL 
0.018 7.3 3.2 5.0 5.0 P4516-ND 1.44 12.00 72.00 67.00/M 62.00/M ECQ-V1H183JL 
0.022 7.3 3.2 5.0 5.0 P4517-ND* 1.47 12.25 73.00 68.00/M 64.00/M ECQ-V1H223JL 
0.027 7.3 3.2 5.0 5.0 P4518-ND* 1.53 12.75 76.00 71.00/M 66.00/M ECQ-V1H273JL 
0.033 7.3 3.2 5.0 5.0 P4519-ND* 1.59 13.25 79.00 74.00/M 69.00/M ECQ-V1H333JL 
0.039 7.3 3.2 5.0 5.0 P4520-ND 1.59 13.25 79.00 74.00/M 69.00/M ECQ-V1H393JL 
0.047 7.3 3.2 5.0 5.0 P4521-ND* 1.441 11.75 70.00 65.00/M 61.00/M ECQ-V1H473JL 
0.056 7.3 3.2 5.0 5.0 P4522-ND 1.44 12.00 72.00 67.00/M 62.00/M ECQ-V1H563JL. 
0.068 7.3 3.2 5.0 5.0 P4523-ND* 1.47 12.25 73.00 68.00/M 64.00/M ECQ-V1H683JL 
0.082 7.3 3.6 5.0 5.0 P4524-ND* 1.50 12.50 75.00 69.00/M 65.00/M ECQ-V1H823JL 
0.1 7.3 4.0 5.0 5.0 P4525-ND* 1.80 15.00 90.00 83.00/M 78.00/M ECQ-V1H104JL 
50 0.12 7.3 4.0 5.0 5.0 P4526-ND 1.98 16.50 99.00 92.00/M 86.00/M ECQ-V1H124JL 
0.15 10.2 3.4 9.0 7.5 P4538-ND 2.07 17.25 103.00 96.00/M 90.00/M ECQ-V1H154JC 
0.15 7.3 4.4 5.5 5.0 P4665-ND* 2.07 17.25 103.00 96.00/M 90.00/M ECQ-V1H154JL 
0.18 7.3 4.5 5.5 5.0 P4666-ND* 2.10 17.50 104.00 97.00/M 91.00/M ECQ-V1H184JL 
0.22 7.3 48 5.5 5.0 P4667-ND 2.10 17.50 104.00 97.00/M 91.00/M ECQ-V1H224JL 
0.27 7.3 46 7.0 5.0 P4668-ND* 2.25 18.75 112.00 104.00/M 97.00/M ECQ-V1H274JL 
0.33 7.3 5.2 7.0 5.0 P4669-ND* 2.37 19.75 118.00 110.00/M 103.00/M ECQ-V1H334JL. 
0.39 7.3 5.7 7.3 5.0 P4670-ND 2.58 21.50 128.00 119.00/M 112.00/M ECQ-V1H394JL 
0.47 7.3 6.0 7.3 5.0 P4671-ND* 3.30 27.50 164.00 153.00/M 143.00/M ECQ-V1H474JL 
0.56 7.3 5.8 10.0 5.0 P4672-ND* 3.39 28.25 169.00 157.00/M 147.00/M ECQ-V1H564JL 
0.68 7.3 6.5 10.0 5.0 P4673-ND* 5.10 42.50 254.00 236.00/M 221.00/M ECQ-V1H684JL 
0.82 7.3 6.8 10.0 5.0 P4674-ND* 5.10 42.50 254.00 236.00/M 221.00/M ECQ-V1H824JL 
1.0 7.3 8.0 11.0 5.0 P4675-ND* 6.30 52.50 313.00 292.00/M 273.00/M ECQ-V1H105JL. 
0.18 10.2 3.5 9.0 7.5 P4539-ND 2.28 19.00 113.00 106.00/M 99.00/M ECQ-V1J184JM 
0.22 10.2 3.5 9.0 78 P4540-ND 2.34 19.50 116.00 108.00/M 101.00/M ECQ-V1J224JM 
0.27 10.2 3.5 9.0 75 P4541-ND 2.70 22.50 134.00 125.00/M 117.00/M ECQ-V1J274JM 
0.33 10.2 3.8 9.0 15. P4549-ND 3.06 25.50 152.00 142.00/M 132.00/M ECQ-V1J334JM 
63 0.39 10.2 4.0 9.0 75 P4543-ND 3.42 28.50 170.00 158.00/M 148.00/M ECQ-V1J394JM 
0.47 10.2 4.5 9.0 75 P4544-ND 3.84 32.00 191.00 178.00/M 166.00/M ECQ-V1J474JM 
0.56 10.2 49 9.0 75 P4545-ND 4.56 38.00 227.00 211.00/M 197.00/M ECQ-V1J564JM 
0.68 10.2 5.5 10.0 7.5 P4546-ND 5.40 45.00 269.00 250.00/M 234.00/M ECQ-V1J684JM 
0.82 10.2 6.1 10.0 75 P4547-ND 6.39 53.25 318.00 296.00/M 277.00/M ECQ-V1J824JM 
1.0 10.2 6.9 10.0 7.5 P4548-ND 7.35 61.25 366.00 340.00/M 318.00/M ECQ-V1J105JM 
0.01 7.3 3.2 7.0 5.0 P4713-NDt 1.92 16.00 96.00 89.00/M 83.00/M ECQ-V1103JM 
0.012 7.3 3.2 7.0 5.0 P4714-ND 1.92 16.00 96.00 89.00/M 83.00/M ECQ-V1123JM 
0.015 7.3 3.2 7.0 5.0 P4715-NDt 1.92 16.00 96.00 89.00/M 83.00/M ECQ-V1153JM 
0.018 7.3 3.2 7.0 5.0 P4716-ND 1.92 16.00 96.00 89.00/M 83.00/M ECQ-V1183JM 
0.022 7.3 3.2 7.0 5.0 P4717-NDt 1.92 16.00 96.00 89.00/M 83.00/M ECQ-V1223JM. 
0.027 7.3 3.2 7.0 5.0 P4718-NDt 2.01 16.75 100.00 93.00/M 87.00/M ECQ-V1273JM 
0.033 7.3 3.2 7.0 5.0 P4719-NDt 2.01 16.75 100.00 93.00/M 87.00/M ECQ-V1333JM 
0.039 7.3 3.2 7.0 5.0 P4720-NDt 2.04 17.00 101.00 94.00/M 88.00/M ECQ-V1393JM 
0.047 7.3 4.0 7.0 5.0 P4721-NDt 2.04 17.00 101.00 94.00/M 88.00/M ECQ-V1473JM 
0.056 7.3 4.2 7.0 5.0 P4722-NDt 2.10 17.50 104.00 97.00/M 91.00/M ECQ-V1563JM 
100 0.068 7.3 45 7.0 5.0 P4723-NDt 2.22 18.50 110.00 103.00/M 96.00/M ECQ-V1683JM 
0.082 7.3 5.0 7.0 5.0 P4724-NDt 2.28 19.00 113.00 106.00/M 99.00/M ECQ-V1823JM 
0.1 7.3 5.8 7.0 5.0 P4725-NDt 2.31 19.25 115.00 107.00/M 100.00/M ECQ-V1104JM 
0.12 10.0 3.4 9.0 75 P4726-ND 2.58 21.50 128.00 119.00/M 112.00/M ECQ-V1124JM 
0.15 10.0 3.8 9.0 75. P4727-NDt 2.64 22.00 131.00 122.00/M 114.00/M ECQ-V1154JM 
0.18 10.0 4.0 9.0 7.5 P4728-NDt 2.76 23.00 137.00 128.00/M 119.00/M ECQ-V1184JM 
0.22 10.0 4.3 9.0 15. P4729-NDt 2.91 24.25 145.00 135.00/M 126.00/M ECQ-V1224JM 
0.27 10.0 5.2 10.0 715 P4730-NDt 3.36 28.00 167.00 156.00/M 145.00/M ECQ-V1274JM 
0.33 10.0 5.9 10.0 715 P4731-NDt 3.84 32.00 191.00 178.00/M 166.00/M ECQ-V1334JM 
0.39 10.0 7.5 11.0 7.5 P4732-NDt 4.23 35.25 210.00 196.00/M 183.00/M ECQ-V1394JM 
0.47 10.0 8.1 11.0 7.5 P4733-NDt 4.71 39.25 234.00 218.00/M 204.00/M ECQ-V1474JM 
Working Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage HF iL i H IF Part No. 1,000 2,000 5,000 6,000 10,000 26,000 Part No. 
Ammo Box Package 
0.01 7.3 3.2 7.0 5.0 P4513TB-ND = 76.00/M = 71.00/M 66.00/M 62.00/M ECQ-V1H103JZ3 
0.012 7.3 3.2 7.0 5.0 P4514TB-ND = 76.00/M = 71.00/M 66.00/M 62.00/M ECQ-V1H123JZ3 
0.015 7.3 3.2 7.0 5.0 P4515TB-ND = 79.00/M = 74.00/M 69.00/M 65.00/M ECQ-V1H153JZ3 
0.018 7.3 3.2 7.0 5.0 P4516TB-ND = 82.00/M = 76.00/M 71.00/M 67.00/M ECQ-V1H183JZ3 
0.022 7.3 3.2 5.0 5.0 P4517TB-ND = 84.00/M = 78.00/M 73.00/M 68.00/M ECQ-V1H223JL3 
0.027 7.3 3.2 7.0 5.0 P4518TB-ND = 85.00/M = 79.00/M 74.00/M 70.00/M ECQ-V1H273JZ3 
0.033 7.3 3.2 7.0 5.0 P4519TB-ND - 88.00/M - 82.00/M 77.00/M 72.00/M ECQ-V1H333JZ3 
0.039 7.3 3.2 5.0 5.0 P4520TB-ND = 88.00/M _ 82.00/M 77.00/M 72.00/M ECQ-V1H393JL3 
0.047 7.3 3.2 7.0 5.0 P4521TB-ND = 70.00/M = 65.00/M 61.00/M 57.00/M ECQ-V1H473JZ3 
0.056 7.3 3.2 5.0 5.0 P4522TB-ND - 72.00/M - 67.00/M 62.00/M 59.00/M ECQ-V1H563JL3 
0.068 7.3 3.9 7.0 5.0 P4523TB-ND = 73.00/M = 68.00/M 64.00/M 60.00/M ECQ-V1H683JZ3 
0.082 7.3 41 7.0 5.0 P4524TB-ND = 75.00/M = 69.00/M 65.00/M 61.00/M ECQ-V1H823JZ3 
0.1 7.3 4.4 7.0 5.0 P4525TB-ND = 90.00/M = 83.00/M 78.00/M 73.00/M ECQ-V1H104JZ3 
50 0.12 7.3 47 7.0 5.0 P4526TB-ND = 93.00/M = 86.00/M 81.00/M 76.00/M ECQ-V1H124JZ3 
0.15 10.0 3.4 9.0 5.0 P4527TB-ND 103.00 = 96.00/M = 90.00/M = ECQ-V1H154JZ3 
0.18 10.0 3.5 9.0 5.0 P4528TB-ND 104.00 = 97.00/M = 91.00/M = ECQ-V1H184JZ3 
0.22 10.0 3.7 9.0 5.0 P4529TB-ND 104.00 = 97.00/M = 91.00/M = ECQ-V1H224JZ3 
0.27 10.0 4.0 9.0 5.0 P4530TB-ND 112.00 = 104.00/M = 97.00/M = ECQ-V1H274JZ3 
0.33 10.0 4.2 9.0 5.0 P4531TB-ND 118.00 — 110.00/M = 103.00/M — ECQ-V1H334JZ3 
0.39 10.0 49 9.0 5.0 P4532TB-ND 128.00 = 119.00/M — 112.00/M = ECQ-V1H394JZ3 
0.47 10.0 5.5 10.0 5.0 P4533TB-ND 164.00 = 153.00/M = 143.00/M — ECQ-V1H474JZ3 
0.56 10.0 6.1 10.0 5.0 P4534TB-ND 169.00 — 157.00/M — 147.00/M — ECQ-V1H564JZ3 
0.68 10.0 6.8 10.0 5.0 P4535TB-ND 254.00 — 236.00/M = 221.00/M = ECQ-V1H684JZ3 
0.82 7.3 6.8 10.0 5.0 P4536TB-ND 254.00 = 236.00/M = 221.00/M = ECQ-V1H824JL3 
1.0 7.3 8.0 11.0 5.0 P4537TB-ND 313.00 — 292.00/M = 273.00/M = ECQ-V1H105JL3 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. E-Series metallized Polyester Capacitors a a 


GENERAL SPECIFICATIONS: Withstanding Voltage Rated Voltage X 1.5 (1 min.) Mepco: 713A1/ 719A1/C280; TRW: X601PE/X601CPE; + 
ELECTRICAL: Rated Voltage 100 V.D.C., 250 V.D.C., 400 Operating Temperature -40°C ~ +85°C Packtron: MF/RB; Secor: MMKS/MMKR/MMDR; F G 
V.D.C., 630 V.D.C. Capacitance Tolerance +10% (K) PANASONIC ECQ-E CROSS REFERENCES: RIFA: PHE353/PHE354; Roederstein: MKT1818/MKT1822; ean Dia 
Insulation Resistance: Less than 0.33 UF: 9,000 MQ; More Sprague: DF/450P/451P/453P; WIMA: MKS; CSF Thompson: MD/MC; Tinned 7 
than 0.33 pF: 3,000 MQ. Dissipation Factor = 1.0% at 1kHz Westlake: 160/168/185/167/184/186; Siemens: B325X-XX; Rubycon: MC/MN; Nichicon: DDXM. ae 
weld wire 
Working | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage BEF A B Cc E G Dia. Part No. ‘il 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
of 12.0 4.0 7.4 10.0 1.0 6 E1104-ND 34 2.94 23.03 147.00 138.00/M 127.00/M ECQ-E1104KZ 
12 12.0 4.5 74 10.0 1.0 6 E1124-ND 35 3.03 23.74 151.00 142.00/M 131.00/M ECQ-E1124KZ 
15 12.0 4.0 9.5 10.0 1.0 6 E1154-ND 36 3.12 24.44 156.00 147.00/M 135.00/M ECQ-E1154KZ 
18 12.0 4.5 10.0 10.0 1.0 6 E1184-ND 39 3.30 25.85 165.00 155.00/M 143.00/M ECQ-E1184KZ 
322 12.0 5.0 10.5 10.0 1.0 6 E1224-ND At 3.54 27.73 177.00 166.00/M 153.00/M ECQ-E1224KZ 
27 17.0 4.5 8.0 15.0 1.0 6 E1274-ND 46 3.90 30.55 195.00 183.00/M 169.00/M ECQ-E1274KZ 
33 17.0 4.5 10.0 15.0 1.0 6 E1334-ND 51 4.35 34.08 217.00 205.00/M 188.00/M ECQ-E1334KZ 
39 17.0 5.0 10.0 15.0 1.0 6 E1394-ND 53 4.50 35.25 225.00 212.00/M 195.00/M ECQ-E1394KZ 
A7 17.0 5.5 11.0 15.0 1.0 6 E1474-ND 55 4.74 37.13 237.00 223.00/M 205.00/M ECQ-E1474KZ 
56 17.0 6.5 11.5 15.0 1.0 Ae} E1564-ND 64 5.46 42.77 272.00 257.00/M 236.00/M ECQ-E1564KZ 
68 17.0 7.0 12.0 15.0 1.0 8 E1684-ND 12 6.21 48.65 310.00 292.00/M 269.00/M ECQ-E1684KZ 
82 17.0 7.5 13.0 15.0 1.0 8 E1824-ND 79 6.81 53.35 340.00 320.00/M 295.00/M ECQ-E1824KZ 
100 1.0 17.0 8.0 14.0 15.0 1.0 8 E1105-ND 86 7.41 58.05 370.00 348.00/M 321.00/M ECQ-E1105KZ 
1.2 17.0 8.5 16.0 15.0 1.0 8 E1125-ND 1.00 8.58 67.21 428.00 403.00/M 371.00/M ECQ-E1125KZ 
1.5 25.5 7.5 14.5 22.5 1.0 8 E1155-ND 1.17 10.02 78.49 500.00 471.00/M 434.00/M ECQ-E1155KZ 
1.8 25.5 8.5 16.0 22.5 1.0 8 E1185-ND 1.30 11.13 87.19 555.00 523.00/M 482.00/M ECQ-E1185KZ 
2.2 25.5 9.5 16.5 22.5 1.0 8 E1225-ND 1.47 12.60 98.70 629.00 592.00/M 545.00/M ECQ-E1225KZ 
27 25.5 10.0 18.5 22.5 1.0 8 E1275-ND 1.67 14.31 112.10 714.00 673.00/M 619.00/M ECQ-E1275KZ 
3.3 25.5 10.0 19.0 22.5 1.0 8 E1335-ND 2.13 18.24 142.88 910.00 858.00/M 790.00/M ECQ-E1335KZ 
3.9 30.5 11.0 18.0 27.5 1.5 8 E1395-ND 2.41 20.67 161.92 1031.00 972.00/M 895.00/M ECQ-E1395KZ 
47 30.5 11.0 20.5 27:5 1.5 8 E1475-ND 2.72 23.31 182.60 1163.00 1096.00/M 1009.00/M ECQ-E1475KZ 
5.6 30.5 12.5 21.0 27.5 1.5 8 E1565-ND 3.23 27.72 217.14 1383.00 1303.00/M 1200.00/M ECQ-E1565KZ 
6.8 30.5 13.0 24.0 27.5 1.5 8 E1685-ND 3.67 31.47 246.52 1570.00 1480.00/M 1362.00/M ECQ-E1685KZ 
8.2 30.5 15.0 25.0 27.5 1.5 8 E1825-ND 4.24 36.30 284.35 1811.00 1707.00/M 1571.00/M ECQ-E1825KZ 
10.0 30.5 16.0 27.0 27.5 1.5 8 E1106-ND 4.93 42.24 330.88 2108.00 1986.00/M 1829.00/M ECQ-E1106KZ 
01 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2103-ND* 31 2.67 20.92 133.00 126.00/M 116.00/M ECQ-E2103KS 
012 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2123-ND* 31 2.67 20.92 133.00 126.00/M 116.00/M ECQ-E2123KS 
015 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2153-ND 31 2.67 20.92 133.00 126.00/M 116.00/M ECQ-E2153KS 
018 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2183-ND 31 2.67 20.92 133.00 126.00/M 116.00/M ECQ-E2183KS 
022 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2223-ND* 31 2.67 20.92 133.00 126.00/M 116.00/M ECQ-E2223KS 
.027 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2273-ND 31 2.67 20.92 133.00 126.00/M 116.00/M ECQ-E2273KS 
.033 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2333-ND* 31 2.67 20.92 133.00 126.00/M 116.00/M ECQ-E2333KS 
039 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2393-ND 31 2.67 20.92 133.00 126.00/M 116.00/M ECQ-E2393KS 
.047 12.5 5.0 8.0 10.0 1.0 6 E2473-ND* .26 2.19 17.16 109.00 103.00/M 95.00/M ECQ-E2473KS 
056 12.5 5.5 8.5 10.0 1.0 6 E2563-ND 32 2.76 21.62 138.00 130.00/M 119.00/M ECQ-E2563KS 
068 12.5 5.5 8.5 10.0 1.0 6 E2683-ND* 33 2.82 22.09 141.00 133.00/M 122.00/M ECQ-E2683KS 
-082 12.5 5.5 10.0 10.0 1.0 6 E2823-ND 34 2.94 23.03 147.00 138.00/M 127.00/M ECQ-E2823KS 
10 12.5 5.5 10.5 10.0 1.0 6 E2104-ND* 31 2.64 20.68 132.00 124.00/M 114.00/M ECQ-E2104KS 
12 17.5 5.5 10.0 15.0 1.0 8 E2124-ND 40 3.42 26.79 171.00 161.00/M 148.00/M ECQ-E2124KS 
250 15 17.5 6.0 10.5 15.0 1.0 8 E2154-ND* 43 3.72 29.14 186.00 175.00/M 161.00/M ECQ-E2154KS 
18 17.5 6.0 10.5 15.0 1.0 8 E2184-ND 46 3.90 30.55 195.00 183.00/M 169.00/M ECQ-E2184KS 
22 17.5 6.0 11.0 15.0 1.0 8 E2224-ND* 48 4.08 31.96 204.00 192.00/M 177.00/M ECQ-E2224KS 
27 23.0 6.0 10.5 20.0 1.0 8 E2274-ND 55 4.71 36.90 235.00 221.00/M 204.00/M ECQ-E2274KS 
.33 23.0 6.0 11.0 20.0 1.0 8 E2334-ND* 60 5.16 40.42 257.00 243.00/M 223.00/M ECQ-E2334KS 
39 23.0 6.5 11.5 20.0 1.0 8 E2394-ND 65 5.55 43.48 277.00 261.00/M 240.00/M ECQ-E2394KS 
47 23.0 7.0 12.0 20.0 1.0 8 E2474-ND* 69 5.94 46.53 296.00 279.00/M 257.00/M ECQ-E2474KS 
56 23.0 7.5 13.0 20.0 1.0 8 E2564-ND 76 6.51 51.00 325.00 306.00/M 282.00/M ECQ-E2564KS 
68 23.0 8.5 14.0 20.0 1.0 8 E2684-ND 84 CAL 56.17 358.00 337.00/M 310.00/M ECQ-E2684KS 
82 31.0 7.5 13.0 27.5 1.0 8 E2824-ND 92 7.89 61.81 394.00 371.00/M 342.00/M ECQ-E2824KS 
1.0 31.0 8.5 14.0 27.5 1.0 8 E2105-ND* 98 8.37 65.57 418.00 394.00/M 362.00/M ECQ-E2105KS 
1.2 31.0 8.5 16.0 27.5 1.0 8 E2125-ND* 1.07 9.18 71.91 458.00 432.00/M 397.00/M ECQ-E2125KS 
15 31.0 9.5 17.0 27.5 1.0 8 E2155-ND* 1.38 11.82 92.59 590.00 556.00/M 512.00/M ECQ-E2155KS 
1.8 31.0 9.5 18.5 27.5 1.0 8 E2185-ND 1.66 14.25 111.63 711.00 670.00/M 617.00/M ECQ-E2185KS 
2.2 31.0 10.5 19.5 27.5 1.0 8 E2225-ND* 1.67 14.31 112.10 714.00 673.00/M. 619.00/M ECQ-E2225KS 
01 14.0 5.0 8.5 10.5 1.0 6 E4103-ND 42 3.60 28.20 180.00 169.00/M 156.00/M ECQ-E4103KZ 
012 14.0 5.5 8.5 10.5 1.0 6 E4123-ND 42 3.60 28.20 180.00 169.00/M 156.00/M ECQ-E4123KZ 
015 14.0 5.0 8.5 10.5 1.0 6 E4153-ND 43 3.72 29.14 186.00 175.00/M 161.00/M ECQ-E4153KZ 
.018 14.0 5.5 8.5 10.5 1.0 6 E4183-ND 43 3.72 29.14 186.00 175.00/M 161.00/M ECQ-E4183KZ 
022 14.0 5.5 10.0 10.5 1.0 6 E4223-ND 44 3.75 29.38 187.00 176.00/M 162.00/M ECQ-E4223KZ 
.027 14.0 5.5 10.5 10.5 1.0 6 E4273-ND A7 3.99 31.26 199.00 188.00/M 173.00/M ECQ-E4273KZ 
033 14.0 6.0 11.0 10.5 1.0 6 E4333-ND 49 4.20 32.90 210.00 197.00/M 182.00/M ECQ-E4333KZ 
039 14.0 6.5 11.5 10.5 1.0 6 E4393-ND -50 4.26 33.37 213.00 200.00/M 184.00/M ECQ-E4393KZ 
047 14.0 7.0 12.0 10.5 1.0 6 E4473-ND -50 4.26 33.37 213.00 200.00/M 184.00/M ECQ-E4473KZ 
.056 17.0 6.5 11.0 13.5 1.0 Ae} E4563-ND 54 4.59 35.96 229.00 216.00/M 199.00/M ECQ-E4563kKZ 
068 17.0 7.0 12.0 13.5 1.0 6 E4683-ND 57 4.86 38.07 243.00 228.00/M 210.00/M ECQ-E4683KZ 
082 17.0 7.5 12.5 13.5 1.0 6 E4823-ND 59 5.07 39.72 253.00 238.00/M 219.00/M ECQ-E4823KZ 
10 17.0 75 14.5 13.5 1.0 6 E4104-ND 58 4.98 39.01 249.00 234.00/M 216.00/M ECQ-E4104KZ 
12 17.0 8.5 15.5 13.5 1.0 6 E4124-ND 66 5.67 44.42 283.00 267.00/M 245.00/M ECQ-E4124KZ 
400 15 17.0 9.0 16.5 13.5 1.0 8 E4154-ND 72 6.21 48.65 310.00 292.00/M 269.00/M ECQ-E4154KZ 
18 17.0 10.0 17.0 13.5 1.0 8 E4184-ND 17 6.63 51.94 331.00 312.00/M 287.00/M ECQ-E4184KZ 
.22 24.5 8.5 15.5 20.5 1.0 8 E4224-ND 83 7.11 55.70 355.00 334.00/M 308.00/M ECQ-E4224KZ 
227 24.5 9.0 16.5 20.5 1.0 8 E4274-ND 92 7.86 61.57 392.00 370.00/M 340.00/M ECQ-E4274KZ 
.33 24.5 9.5 17.0 20.5 1.0 8 E4334-ND 99 8.46 66.27 422.00 398.00/M 366.00/M ECQ-E4334KZ 
39 29.5 9.5 16.5 25.5 1.5 8 E4394-ND 1.07 9.18 71.91 458.00 432.00/M 397.00/M ECQ-E4394KZ 
47 29.5 10.0 17.5 25.5 1.5 8 E4474-ND 1.16 9.90 77.55 494.00 465.00/M 429.00/M ECQ-E4474KZ 
56 29.5 11.0 18.0 25.5 1.5 8 E4564-ND 1.26 10.80 84.60 539.00 508.00/M 468.00/M ECQ-E4564KZ 
68 29.5 12.0 19.0 25.5 1.5 8 E4684-ND 1.41 12.09 94.71 603.00 568.00/M 523.00/M ECQ-E4684KZ 
82 29.5 13.0 21.0 25.5 1.5 8 E4824-ND 1.54 13.20 103.40 659.00 621.00/M 571.00/M ECQ-E4824KZ 
1.0 29.5 15.0 22.0 25.5 1.5 8 E4105-ND 1.68 14.43 113.04 720.00 678.00/M. 625.00/M ECQ-E4105KZ 
1.2 29.5 15.0 25.0 25.5 1.5 8 E4125-ND 2.38 20.40 159.80 1018.00 959.00/M 883.00/M ECQ-E4125KZ 
15 43.5 13.0 22.0 38.5 1.5 8 E4155-ND 2.56 21.96 172.02 1096.00 1032.00/M 951.00/M ECQ-E4155KZ 
1.8 43.5 14.5 24.0 38.5 1.5 8 E4185-ND 3.03 26.01 203.75 1298.00 1223.00/M 1126.00/M ECQ-E4185KZ 
2.2 43.5 16.0 25.5 38.5 1.5 8 E4225-ND 3.47 29.70 232.65 1482.00 1396.00/M 1286.00/M ECQ-E4225KZ 
01 14.0 5.5 8.5 10.5 1.0 6 E6103-ND 45 3.87 30.32 193.00 182.00/M 168.00/M ECQ-E6103KZ 
015 14.0 6.0 10.5 10.5 1.0 6 E6153-ND 48 4.14 32.43 207.00 195.00/M 179.00/M ECQ-E6153KZ 
.018 14.0 6.0 11.0 10.5 1.0 6 E6183-ND -50 4.26 33.37 213.00 200.00/M 184.00/M ECQ-E6183KZ 
022 14.0 6.5 12.0 10.5 1.0 6 E6223-ND 52 4.44 34.78 222.00 209.00/M 192.00/M ECQ-E6223KZ 
027 17.0 5.5 12.5 13.5 1.0 6 E6273-ND 54 4.59 35.96 229.00 216.00/M 199.00/M ECQ-E6273KZ 
033 17.0 6.0 12.0 13.5 1.0 6 E6333-ND 55 4.74 37.13 237.00 223.00/M 205.00/M ECQ-E6333KZ 
039 17.0 6.5 12.0 13.5 1.0 6 E6393-ND 57 4.86 38.07 243.00 228.00/M 210.00/M ECQ-E6393KZ 
047 17.0 7.0 13.5 13.5 1.0 6 E£6473-ND 58 4.98 39.01 249.00 234.00/M 216.00/M ECQ-E6473KZ 
056 17.0 7.5 14.0 13.5 1.0 6 E6563-ND 62 5.34 41.83 266.00 251.00/M 231.00/M ECQ-E6563KZ 
068 17.0 8.5 15.0 13.5 1.0 6 E6683-ND 67 5.76 45.12 287.00 271.00/M 249.00/M ECQ-E6683KZ 
.082 17.0 9.0 16.0 13.5 1.0 8 E6823-ND 72 6.15 48.18 307.00 289.00/M 266.00/M ECQ-E6823KZ 
10 24.5 7.0 14.0 20.5 1.5 8 E6104-ND 77 6.57 51.47 328.00 309.00/M 284.00/M ECQ-E6104KZ 
12 24.5 8.5 15.5 20.5 1.5 8 E6124-ND 85 7.26 56.87 362.00 341.00/M 314.00/M ECQ-E6124KZ 
630 15 24.5 9.0 16.5 20.5 1.5 8 E6154-ND 95 8.13 63.69 406.00 382.00/M 352.00/M ECQ-E6154kKZ 
.18 24.5 10.0 17.0 20.5 1.5 8 E6184-ND 1.01 8.67 67.92 433.00 408.00/M 375.00/M ECQ-E6184KZ 
22 29.5 9.5 17.0 25.5 1.5 8 E6224-ND 1.10 9.45 74.03 472.00 444.00/M 409.00/M ECQ-E6224KZ 
af 29.5 10.5 17.5 25.5 1.5 8 E6274-ND 1.24 10.65 83.43 531.00 501.00/M 461.00/M ECQ-E6274KZ 
.33 29.5 11.5 18.5 25.5 1.5 8 E6334-ND 1.40 12.00 94.00 599.00 564.00/M 519.00/M ECQ-E6334KZ 
39 29.5 12.0 19.5 25.5 1.5 8 E6394-ND 1.52 13.05 102.23 651.00 614.00/M 565.00/M ECQ-E6394KZ 
7 29.5 13.0 20.5 25.5 1.5 8 E6474-ND 1.64 14.07 110.22 702.00 661.00/M. 609.00/M ECQ-E6474KZ 
56 29.5 15.0 21.5 25.5 1.5 8 E6564-ND 1.95 16.68 130.66 832.00 784.00/M 722.00/M ECQ-E6564KZ 
68 43.5 12.5 19.5 38.5 1.5 8 E6684-ND 2.52 21.60 169.20 1078.00 1016.00/M 935.00/M ECQ-E6684KZ 
82 43.5 14.0 21.0 38.5 1.5 8 E6824-ND 277 23.70 185.65 1183.00 1114.00/M 1026.00/M ECQ-E6824KZ 
1.0 43.5 14.5 24.0 38.5 1.5 8 E6105-ND 3.36 28.77 225.37 1436.00 1353.00/M 1245.00/M ECQ-E6105KZ 
1.2 43.5 16.0 25.5 38.5 1.5 8 E6125-ND 3.53 30.24 236.88 1509.00 1422.00/M 1309.00/M ECQ-E6125KZ 
1.5 43.5 18.5 27.0 38.5 1.5 8 E6155-ND 4.31 36.96 289.52 1844.00 1738.00/M 1600.00/M ECQ-E6155KZ 
*E-KIT-ND Digi-Key® E-Series Capacitors Kit 10 each of all values denoted (except #E2104 which has 30 pcs.) - 170 total pieces. Notebook style storage case .. $59.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 733 


Panasonic. ECQ-E(B) Series Miniaturized Metallized Polyester Film Capacitors 


Voltage | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
L max T max (VDC) | (uF) (E a H F G do Part No. 1 10 100 500 1,000 | Part No. 
FT max >| = 0.01 79 42 74 50 10 05 P10955-ND 36 25 18 12 10 | ECQ-E2103KB 
G max ft 0.012 | 79 42 wal 50 10 05 P10956-ND 36 25 18 12 10 | ECQ-E2123KB 
0.015 | 79 42 74 50 10 05 P10957-ND .36 25 18 12 10 | ECQ-E2153KB 
ry 0.018 | 79 43 72 50 10 05 P10958-ND 36 25 18 12 10 | ECQ-E2183KB 
iy @d+0.05 0.022 | 79 43 72 50 10 05 P10959-ND .36 25 18 12 10 | ECQ-E2223KB 
ee 20 min Tin-plated 0.027 | 79 43 72 50 10 05 P10960-ND 36 25 18 12 10 | ECQ-E2273KB 
F£1.0 Copper-clad 0.033 | 79 43 72 50 10 05 P10961-ND .36 25 18 12 10 | ECQ-E2333KB 
y steel wire 0.039 | 79 45 74 50 10 05 P10962-ND .36 25 18 12 10 | ECQ-E2393KB 
0.047 | 79 45 74 50 10 05 P10963-ND 30 21 15 10 08 | ECQ-E2473KB 
0.056 | 7.9 47 77. 50 10 05 P10964-ND .36 25 18 42 10 | ECQ-E2563KB 
The type ECQ-E(B) series is a down-sized 0.068 | 7.9 5.1 80 50 10 0.5 P10965-ND 29 22 16 12 09 | ECQ-E2683KB 
version of the popular ECQ-E(F) series. It 0.082 | 79 54 86 50 10 05 P10966-ND 33 25 18 AB 10 | ECQ-E2823KB 
provides similar electrical characteristics in a 0.1 79 59 90 50 10 05 P10967-ND .36 25 18 12 10 | ECQ-E2104KB 
smaller package. 0.12 79 5.7 106 50 10 05 P10968-ND 38 28 .20 15 12 | ECQ-E2124KB 
FEATURES: 0.15, 7963 112 50 10 05 P10969-ND 40 30 21 16 42 | ECQ-E2154KB 
: : . 0.18 | 10.3 5.0 97 75 10 05 P10970-ND 43 32 23 A7 13 | ECQ-E2184KB 
* Non-inductive construction . 250 | 0.22 | 103 54 101 75 10 05 P10971-ND 44 33 24 A7 413 | ECQ-E2224KB 
* Wound metallized polyester dielectric 0.27 | 103 59 108 75 10 05 P10972-ND Jl 38 27 20 16 | ECQ-E2274KB 
APPLICATIONS: 0.33 | 103 64 11.3 75 10 05 P10973-ND 56 42 .30 .22 17 | ECQ-E2334KB 
+ Blocking, by-passing, filtering, timing, inter- 0.39 | 123° 5.7 109 100 1.0 06 P10974-ND 55 Al 31 22 18 | ECQ-E2394KB 
ference suppression, low pulse applications. 0.47 | 123 62 114 100 10 06 P10975-ND 50 38 .28 .20 16 | ECQ-E2474KB 
0.56 | 123 67 11.9 100 10 06 P10976-ND 64 48 36 26 21 | ECQ-E2564KB 
SPECIFICATIONS: 068 | 123 7.3 127 100 10 06 P10977-ND 7 53 39 28 23 | ECQ-E2684KB 
Operating temperature range: -40°C to +85°C 0.82 | 153 63 133 125 10 06 P10978-ND 79 59 44 32 25 | ECQ-E2824KB 
Rated votage: 28000 ot sent | rnn__#t_1_#_# _i_seoen 
Capacitance tolerance: £10%(K) @ 1kHZ 15 (153 86 157 125 1.0 06 | P10981-ND 1.08 82 6t 44 36 | ECQ-E2155KB 
Dissipation factor: <1.0% (20°C 1kHz) 1.8 208 76 146 175 10 08 P10982-ND 1.20 .90 68 48 40 | ECQ-E2185KB 
Withstand voltage: 250VDC X 150% for 60 2.2 20.8 84 156 175 10 08 P10983-ND 1.31 99 .74 53 44 | ECQ-E2225KB 
seconds between terminals 27 208 93 16.7 175 10 08 P10984-ND 1.48 144 84 60 50 | ECQ-E2275KB 
Insulation resistance: >9,000MQ (C < 0.33y1F) 3.3 208 105 179 175 10 08 P10985-ND 1.79 1.35 1.01 72 60 | ECQ-E2335KB 
@ 100VDC, 20° for 60 seconds. 23,000MQ - LF 3.9 208 108 198 175 10 08 P10986-ND 2.53 1.92 1.45 1.09 94 | ECQ-E2395KB 
(C > 0.33UF) @ 100VDC, 20° for 60 seconds. 4.7 208 119 210 175 10 08 P10987-ND 2.81 2.13 1.61 1.21 1.05 __| ECQ-E2475KB 
a zs 
Panasonic. ECQ-E(F) Series 
T Max 
Miniaturized Metallized Polyester Film Capacitors [ob Max 
The type ECQ-E(F) series is using a dual side metallized polyester SPECIFICATIONS: H Max 
film with high dielectric constant(e) which makes it possible tO Reference standard: JIS C5115, C5151 ‘ 
produce large C-values in small dimensions, and is economical Operating temperature range: -40°C to +85°C re 
capacitor meeting high requirements for professional circuit design. (+105°C, 75% of Rated voltage) &vex F 
FEATURES: Rated voltage: 100V, 250V, 400V, 630V : 
+ Self-healing property Capacitance tolerance: +10% (K) 20Min gd 
+ Flame retardant epoxy resin coating Dissipation factor: 1.0% Max. (20°C 1kHz) 
APPLICATIONS: Withstand voltage: Rated voltage DC100V ~ 630V (V.DC) X 150% 
‘ Seeger ete . 1 minute between terminals 
+ Blocking, by-passing, filtering, timing, interference suppression, low Insulation resistance: DC100V ~ 630V: C < 0.33UF 9,000MQ Min., 
pulse applications. C > 0.33yF 3,0000VpF Min. 
Working Capaci- 
Voltage tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
(VDC) (uF) L Ti H F G d Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
01 78 46 77 5.0 10 05 EF1103-ND 42 32 23 A7 13 ECQ-E1103KF 
.012 78 45 76 5.0 10 05 EF1123-ND 42 32 .23 Ag 13 ECQ-E1123KF 
.015 78 45 76 5.0 10 05 EF1153-ND 42 32 .23 AZ 13 ECQ-E1153KF 
.018 78 4.6 7.7 5.0 10 05 EF1183-ND 42 32 .23 AZ 13 ECQ-E1183KF 
.022 78 4.9 8.0 5.0 1.0 05 EF1223-ND 42 32 23 AZ 13 ECQ-E1223KF 
.027 78 47 78 5.0 10 3605 EF1273-ND 42 32 23 A7 13 ECQ-E1273KF 
.033 78 4.6 7.7 5.0 10 05 EF1333-ND 42 32 23 AZ 13 ECQ-E1333KF 
.039 78 4.9 8.0 5.0 10 05 EF1393-ND 42 32 .23 AZ 13 ECQ-E1393KF 
.047 78 45 75 5.0 10 05 EF1473-ND 42 32 .23 AZ 13 ECQ-E1473KF 
.056 78 4.8 7.9 5.0 1.0 05 EF1563-ND 42 32 23 AZ 13 ECQ-E1563KF 
068 78 48 79 5.0 10. )»6005 EF1683-ND 42 32 23 az 13 ECQ-E1683KF 
.082 78 47 9.9 5.0 10 05 EF1823-ND 42 32 .23 AZ 13 ECQ-E1823KF 
A 78 5.0 10.0 5.0 10 05 EF1104-ND 42 32 .23 AZ 13 ECQ-E1104KF 
12 10.3 45 75 75 1.0 06 EF1124-ND 45 33 24 A7 14 ECQ-E1124KF 
15 10.3 45 75 75 1.0 06 EF1154-ND 46 34 24 18 14 ECQ-E1154KF 
18 10.3 48 79 75 10.) 0.6 EF1184-ND 49 37 26 19 15 ECQ-E1184KF 
.22 10.3 5.0 8.0 75 10 06 EF1224-ND 52 39 .28 .20 16 ECQ-E1224KF 
27 10.3 45 12.0 75 1.0 06 EF1274-ND 57 42 30 .22 AZ ECQ-E1274KF 
100 33 10.3 6.0 10.7 75 10 06 EF1334-ND 65 48 34 25 19 ECQ-E1334KF 
39 10.3 6.3 11.0 75 1.0 06 EF1394-ND 67 49 35 26 .20 ECQ-E1394KF 
47 10.3 6.0 12.0 75 10 06 EF1474-ND 69 52 37 27 21 ECQ-E1474KF 
56 12.0 55 10.9 10.0 10 06 EF1564-ND 73 55 .40 .29 23 ECQ-E1564KF 
68 12.0 6.0 11.9 10.0 10 06 EF1684-ND 83 62 46 33 27 ECQ-E1684KF 
82 12.0 6.0 13.5 10.0 1.0 06 EF1824-ND 91 68 50 36 .29 ECQ-E1824KF 
1.0 12.0 6.7 14.0 10.0 1.0 06 EF1105-ND .99 74 55 40 32 ECQ-E1105KF 
1.2 18.5 55 12.8 15.0 10 8606 EF1125-ND 1.14 86 63 46 36 ECQ-E1125KF 
15 18.5 6.0 13.4 15.0 1.0 08 EF1155-ND 1.24 93 70 50 42 ECQ-E1155KF 
18 18.5 6.5 14.4 15.0 10 08 EF1185-ND 1.38 1.04 78 56 46 ECQ-E1185KF 
2.2 18.5 7.0 15.0 15.0 10 08 EF1225-ND 1.56 117 88 63 52 ECQ-E1225KF 
27 18.5 8.0 15.8 15.0 1.0 08 EF1275-ND 1.78 1.34 1.00 72 60 ECQ-E1275KF 
3.3 18.5 8.5 16.5 15.0 10» ©08 EF1335-ND 2.26 1.70 1.27 91 75 ECQ-E1335KF 
3.9 26.0 7.0 16.4 22.5 10 08 EF1395-ND 2.24 1.70 1.29 97 84 ECQ-E1395KF 
47 26.0 75 17.0 22.5 10 08 EF1475-ND 2.53 1.92 1.45 1.09 .95 ECQ-E1475KF 
5.6 26.0 8.3 17.5 22.5 10 08 EF1565-ND 3.01 2.28 1.72 1.29 1.12 ECQ-E1565KF 
6.8 26.0 9.0 18.5 22.5 1.0 08 EF1685-ND 3.42 2.59 1.96 1.47 1.27 ECQ-E1685KF 
8.2 26.0 10.0 20.0 22.5 15 08 EF1825-ND 3.94 2.99 2.25 1.69 1.47 ECQ-E1825KF 
10.0 26.0 11.5 21.0 22.5 15 08 EF1106-ND 4.58 3.47 2.62 1.97 1.71 ECQ-E1106KF 
(Continued) 
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Panasonic. ECQ-E(F) Series Miniaturized Metallized Polyester Film Capacitors (Cont) 


Working Capaci- 
Voltage tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
(VDC) (uF) E il H Is G d Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 

01 10.3 4.3 7.4 7.5 1.0 0.6 EF2103-ND .37 28 20 15 M1 ECQ-E2103KF 
012 10.3 4.4 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2123-ND .30 21 15 10 08 ECQ-E2123KF 
015 10.3 4.4 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2153-ND .30 21 15 10 08 ECQ-E2153KF 
.018 10.3 4.4 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2183-ND .30 21 15 10 .08 ECQ-E2183KF 
022 10.3 4.4 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2223-ND 34 -26 18 -13 1 ECQ-E2223KF 
.027 10.3 4.4 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2273-ND 54 37 26 .18 14 ECQ-E2273KF 
.033 10.3 4.5 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2333-ND 125. 19 13 10 .08 ECQ-E2333KF 
.039 10.3 4.5 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2393-ND .30 21 15 10 .08 ECQ-E2393KF 
.047 10.3 4.5 ya! 7.5 1.0 0.6 EF2473-ND 37 26 18 13 10 ECQ-E2473KF 
-056 10.3 48 7.9 7.5 1.0 0.6 EF2563-ND 59 40 29 .20 16 ECQ-E2563KF 
.068 10.3 4.5 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2683-ND 31 .23 7 12 10 ECQ-E2683KF 
.082 10.3 4.9 8.0 7.5 1.0 0.6 EF2823-ND 27 .20 15 1 .08 ECQ-E2823KF 
A 10.3 5.8 8.4 Was} 1.0 0.6 EF2104-ND 45 31 22 15 2 ECQ-E2104KF 
12 10.3 6.0 9.0 7.5 1.0 0.6 EF2124-ND 31 .24 7 12 10 ECQ-E2124KF 
wd 10.3 6.0 10.8 7.5 1.0 0.6 EF2154-ND A7 35 25 18 14 ECQ-E2154KF 
18 12.0 5.0 10.3 10.0 1.0 0.6 EF2184-ND 40 -30 22 16 12 ECQ-E2184KF 
22 12.0 5.5 10.5 10.0 1.0 0.6 EF2224-ND 54 40 29 .21 16 ECQ-E2224KF 
27 12.0 6.0 11.5 10.0 1.0 0.6 EF2274-ND 64 48 34 25 19 ECQ-E2274KF 
250 .33 12.0 6.5 12.0 10.0 1.0 0.6 EF2334-ND 58 43 32 23 19 ECQ-E2334KF 
39 18.5 4.9 12.0 15.0 1.0 0.6 EF2394-ND 74 56 Al -30 .24 ECQ-E2394KF 
A7 18.5 5.3 12.5 15.0 1.0 0.6 EF2474-ND 58 44 32 24 19 ECQ-E2474KF 
56 18.5 5.5 13.0 15.0 1.0 0.6 EF2564-ND 66 50 37 or 21 ECQ-E2564KF 
68 18.5 6.0 13.5 15.0 1.0 0.8 EF2684-ND 92 69 51 37 29 ECQ-E2684KF 
82 18.5 6.5 14.5 15.0 1.0 0.8 EF2824-ND 70 53 39 .28 22 ECQ-E2824KF 
1.0 18.5 7.4 15.0 15.0 1.0 0.8 EF2105-ND 86 64 A7 34 27 ECQ-E2105KF 
1.2 18.5 8.0 15.9 15.0 1.0 0.8 EF2125-ND 1.21 91 67 48 39 ECQ-E2125KF 
1.5 18.5 9.0 16.8 15.0 1.0 0.8 EF2155-ND 1.42 1.07 81 57 48 ECQ-E2155KF 
1.8 26.0 7.5 15.5 22.5 1.0 0.8 EF2185-ND 1.20 -90 68 48 40 ECQ-E2185KF 
2.2 26.0 8.5 16.3 22.5 1.0 0.8 EF2225-ND 1.72 1.30 97 69 58 ECQ-E2225KF 
27 26.0 9.4 17.0 22.5 1.0 0.8 EF2275-ND 1.77 1.33 1.00 71 59 ECQ-E2275KF 
3.3 26.0 10.3 18.0 22.5 1.5 0.8 EF2335-ND 2.36 VST 1.33 95 79 ECQ-E2335KF 
3.9 26.0 11.0 20.5 22.5 1.5 0.8 EF2395-ND 1.42 1.08 82 61 53 ECQ-E2395KF 
47 26.0 12.0 21.5 22.5 1.5 0.8 EF2475-ND 1.59 1.21 91 69 -60 ECQ-E2475KF 
5.6 31.0 11.8 21.0 27.5 1.5 0.8 EF2565-ND 2.73 2.07 1.56 1.17 1.02 ECQ-E2565KF 
6.8 31.0 13.0 22.4 27.5 1.5 0.8 EF2685-ND 3.84 2.91 2.20 1.65 1.43 ECQ-E2685KF 
8.2 31.0 14.3 23.5 27.5 15 08 EF2825-ND 3.13 2.38 1.79 1.35 1.17 ECQ-E2825KF 
10.0 31.0 15.9 25.8 27.5 1.5 0.8 EF2106-ND 7.01 5.32 4.01 3.01 2.61 ECQ-E2106KF 
01 10.3 4.3 7.4 7.5 1.0 0.6 EF4103-ND 51 38 27 .20 16 ECQ-E4103KF 
012 10.3 4.4 7.5 7.5 1.0 0.6 EF4123-ND i29 21 15 sill 09 ECQ-E4123KF 
015 10.3 4.4 7.5 7.5 1.0 0.6 EF4153-ND .29 .21 15 1 09 ECQ-E4153KF 
.018 10.3 4.4 Mao 7.5 1.0 0.6 EF4183-ND .29 .21 15 sc 09 ECQ-E4183KF 
.022 10.3 4.8 7.9 7.5 1.0 0.6 EF4223-ND 53 40 28 21 16 ECQ-E4223KF 
.027 10.3 5.5 8.0 7.5 1.0 0.6 EF4273-ND 56 42 30 22 7 ECQ-E4273KF 
.033 10.3 6.0 9.0 7.5 1.0 0.6 EF4333-ND 57 42 -30 22 ard ECQ-E4333KF 
.039 12.0 4.9 8.0 10.0 1.0 0.6 EF4393-ND 40 -30 21 16 12 ECQ-E4393KF 
.047 12.0 5.0 8.3 10.0 1.0 0.6 EF4473-ND 60 45 32 .23 18 ECQ-E4473KF 
.056 12.0 5.0 10.0 10.0 1.0 0.6 EF4563-ND 65 48 35 25 -20 ECQ-E4563KF 
068 12.0 5.4 10.5 10.0 1.0 0.6 EF4683-ND 68 51 36 26 21 ECQ-E4683KF 
082 12.0 5.8 11.0 10.0 1.0 0.6 EF4823-ND 72 54 38 .28 22 ECQ-E4823KF 
A 12.0 6.3 12.0 10.0 1.0 0.6 EF4104-ND 53 40 28 .21 16 ECQ-E4104KF 
12 18.5 5.0 10.0 15.0 1.0 0.6 EF4124-ND 58 44 32 .23 19 ECQ-E4124KF 
400 15 18.5 5.0 12.4 15.0 1.0 0.6 EF4154-ND 60 45 33 24 19 ECQ-E4154KF 
18 18.5 5.4 12.5 15.0 1.0 0.6 EF4184-ND 85 64 A7 34 .27 ECQ-E4184KF 
22 18.5 §.9 13.0 15.0 1.0 0.6 EF4224-ND 90 67 50 36 29 ECQ-E4224KF 
.27 18.5 6.5 14.3 15.0 1.0 0.8 EF4274-ND 88 66 48 35 28 ECQ-E4274KF 
33 18.5 7.0 14.9 15.0 1.0 0.8 EF4334-ND 95 Tal 52 .38 -30 ECQ-E4334KF 
39 18.5 7.5 15.4 15.0 1.0 0.8 EF4394-ND 88 66 48 35 28 ECQ-E4394KF 
A7 18.5 7.8 17.0 15.0 1.0 0.8 EF4474-ND 1.27 95 70 51 40 ECQ-E4474KF 
56 26.0 6.5 16.0 22.5 1.0 0.8 EF4564-ND 1.01 76 57 AN 34 ECQ-E4564KF 
68 26.0 7.0 16.5 22.5 1.0 0.8 EF4684-ND 1.44 1.08 81 58 48 ECQ-E4684KF 
82 26.0 7.9 17.3 22.5 1.0 0.8 EF4824-ND 1.17 88 66 A7 39 ECQ-E4824KF 
1.0 26.0 8.5 18.9 22.5 1.0 0.8 EF4105-ND 1.24 93 -70 -50 42 ECQ-E4105KF 
1.2 26.0 9.5 18.9 22.5 1.0 0.8 EF4125-ND 1.86 1.41 1.07 -80 -70 ECQ-E4125KF 
1.5 31.0 9.5 19.0 27.5 1.0 0.8 EF4155-ND 2.29 1.73 1.31 98 85 ECQ-E4155KF 
1.8 31.0 11.0 20.5 27.5 1.5 0.8 EF4185-ND 2.28 1.73 1.30 98 85 ECQ-E4185KF 
2.2 31.0 11.0 22.0 27.5 1.5 0.8 EF4225-ND 3.09 2.34 1.77 1.33 1.15. ECQ-E4225KF 
01 12.0 4.5 7.5 10.0 1.0 0.6 EF6103-ND 54 40 .29 221 16 ECQ-E6103KF 
012 12.0 4.5 7.8 10.0 1.0 0.6 EF6123-ND 43 32 23 A7 13 ECQ-E6123KF 
015 12.0 5.0 8.2 10.0 1.0 0.6 EF6153-ND 59 44 31 .23 18 ECQ-E6153KF 
.018 12.0 4.9 10.0 10.0 1.0 0.6 EF6183-ND 48 36 26 19 15 ECQ-E6183KF 
.022 12.0 5.3 10.5 10.0 1.0 0.6 EF6223-ND 63 47 34 24 19 ECQ-E6223KF 
.027 12.0 5.5 10.9 10.0 1.0 0.6 EF6273-ND 50 .37 27 19 15 ECQ-E6273KF 
.033 12.0 6.0 11.9 10.0 1.0 0.6 EF6333-ND 59 44 31 23 18 ECQ-E6333KF 
.039 12.0 6.0 13.4 10.0 1.0 0.6 EF6393-ND 51 38 20 .20 15 ECQ-E6393KF 
.047 12.0 6.5 13.5 10.0 1.0 0.6 EF6473-ND 69 52 37 27 21 ECQ-E6473KF 
-056 18.5 5.4 10.5 15.0 1.0 0.6 EF6563-ND 51 -39 28 21 7 ECQ-E6563KF 
.068 18.5 5.8 11.0 15.0 1.0 0.6 EF6683-ND 67 50 37 27 22 ECQ-E6683KF 
.082 18.5 6.5 12.0 15.0 1.0 0.6 EF6823-ND 70 52 39 .28 22 ECQ-E6823KF 
A 18.5 6.3 14.0 15.0 1.0 0.6 EF6104-ND 85 63 A7 34 .27 ECQ-E6104KF 
12 18.5 6.3 14.5 15.0 1.0 0.8 EF6124-ND 61 6 34 25 .20 ECQ-E6124KF 
15 18.5 7.5 15.4 15.0 1.0 0.8 EF6154-ND 1.04 -78 Feyd 42 33 ECQ-E6154KF 
690 18 18.5 8.0 16.0 15.0 1.0 0.8 EF6184-ND 89 66 49 36 28 ECQ-E6184KF 
22 18.5 9.0 16.5 15.0 1.0 0.8 EF6224-ND 1.06 .79 59 42 .34 ECQ-E6224KF 
.27 26.0 7.0 16.5 22.5 1.0 0.8 EF6274-ND 90 68 251 37 31 ECQ-E6274KF 
33 26.0 7.8 17.0 22.5 1.0 0.8 EF6334-ND 92 .70 52 37 31 ECQ-E6334KF 
39 26.0 8.5 17.9 22.5 1.0 0.8 EF6394-ND 1.16 87 -66 A7 39 ECQ-E6394KF 
7 26.0 9.3 18.5 22.5 1.0 0.8 EF6474-ND 1.58 1.19 89 64 53 ECQ-E6474KF 
56 26.0 10.0 20.0 22.5 1.5 0.8 EF6564-ND 1.82 1.37 1.03 .73 61 ECQ-E6564KF 
68 26.0 11.5 21.0 22.5 1.5 0.8 EF6684-ND 1.27 97 73 55 48 ECQ-E6684KF 
82 31.0 11.3 20.5 27.5 1.5 0.8 EF6824-ND 2.05 1.56 1.18 89 77 ECQ-E6824KF 
1.0 31.0 12.5 21.9 27.5 1.5 0.8 EF6105-ND 2.99 2.27 1.71 1.29 1.12 ECQ-E6105KF 
1.2 31.0 13.5 23.0 27.5 1.5 0.8 EF6125-ND 3.16 2.40 1.81 1.36 1.18 ECQ-E6125KF 
1.5 31.0 15.3 24.7 27.5 1.5 0.8 EF6155-ND 2.21 1.68 1.27 95 82 ECQ-E6155KF 
1.8 31.0 16.8 27.0 27.5 1.5 0.8 EF6185-ND 2.45 1.86 1.41 1.06 92 ECQ-E6185KF 
2.2 31.0 19.5 29.0 27.5 1.5 0.8 EF6225-ND 3.77 2.86 2.16 1.62 1.41 ECQ-E6225KF 
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Bis COMPONENTS 


Metallized Polyester Film 
Capacitors MKT 370/371 /372/373 
| 


b, 
FEATURES: » Low-inductive wound cell of metallized (PETP) film + Potted with epoxy resin in a 
flame-retardant case * Radial leads of solder-coated wire » Withstands solvents and rinsing liquids 
+ Small stand-off pips to allow removal of solder flux + Suitable for high density packaging 
APPLICATIONS: + Blocking and coupling + Bypass and energy reservoir SPECIFICATIONS: Rated it 
Temperature: 85°C Maximum Application Temperature: 105°C Pt 1. Odt 
Volt. | Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing BC Components 
(DC)| (uF) | ance | b oh I P| ody | Part No. 10 100 1,000 | Part No. 
MKT 370 Series 
056 | 10%) 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 | BCI633-ND 1.08 7.20 54.00 | 2222370 11563 
068 | 410%) 25 65 7.2 5.08 40 .50 | BCI635-ND 1.08 7.20 54.00 | 2222370 11683 
082 | +10%| 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 | BCI637-ND 1.08 7.20 54.00 | 2222 370 11823 
10 | 410%} 25 65 7.2 5.08 40 .50 | BCI621-ND 98 656 49.20 | 222237011104 
2 | 410%] 25 65 7.2 5.08 40 .50 | BCI623-ND 1.18 7.84 58.80 | 222237011124 
5 4% | 25 65 7.2 508 4.0 .50 | 3014PHND 1.76 11.72 87.90 | 2222370 12154 
15 | 10%} 25 65 7.2 5.08 40 .50 | BCI625-ND 1.32 8.80 66.00 | 222237011154 
18 | 410%} 25 65 7.2 5.08 40 .50 | BCI627-ND 1.46 9.76 73.20 | 222237011184 
22 45% | 35 80 72 508 40 .50 | 3015PHND 2.15 14.32 107.40 | 2222 370 12224 
22 | 410%] 35 80 7.2 5.08 40 .50 | BCI628-ND 1.61 10.72 80.40 | 2222370 11224 
27 | 10%) 35 80 7.2 5.08 4.0 .50 | BCI629-ND 1.85 12.32 92.40 | 2222370 11274 
63 33 45% | 35 80 7.2 508 4.0 .50 | 3016PHND 2.72 18.16 136.20 | 2222 370 12334 
33 | 410%] 35 80 7.2 5.08 4.0 .50 | BCI630-ND 2.04 13.60 102.00 | 2222 370 11334 
39 | 410%] 35 80 72 5.08 4.0 .50 | BCI631-ND 233 15.52 116.40 | 2222370 11394 
AT 45% | 35 80 7.2 508 40 .50 | 3017PHND 3.48 23.20 174.00 | 2222 370 12474 
47 | 410%} 35 80 7.2 5.08 4.0 .50 | BCI632ND 259 17.28 129.60 | 2222370 11474 
56 | 410%] 45 9.0 7.2 5.08 40 .50 | BCI634-ND 3.05 20.32 152.40 | 2222370 11564 
68 4% | 45 90 72 508 4.0 .50 | 3018PHND 4.68 31.20 234.00 | 2222 370 12684 
68 | 410%] 45 9.0 7.2 5.08 40 .50 | BCI636-ND 3.50 23.36 175.20 | 2222370 11684 
82 | 410%) 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 | BCI638-ND 3.70 24.64 184.80 | 2222 370 11824 
1.0 45% | 60 110 72 508 4.0 .50 | 3019PHND 5.07 33.80 253.50 | 2222 370 12105 
1.0 | 10%} 6.0 11.0 7.2 5.08 40 .50 | BCI622-ND 4.06 27.04 202.80 | 222237011105 
1.2* | 410%] 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 | BCI624-ND 4.42 29.44 220.80 | 222237011125 
1.5* | 410% | 6.0 11.0 7.2 5.08 40 .50 | BCIG26-ND 4.44 29.60 222.00 | 222237011155 
012 | 410%) 25 65 7.2 5.08 40 .50 | BCI640-ND 94 6.24 46.80 | 222237021123 
015 | 410%] 25 65 7.2 508 40 .50 | BCI642-ND 96 640 48.00 | 222237021153 
018 | #10%| 25 65 7.2 508 40 .50 | BCI644-ND 96 640 48.00 | 222237021183 
022 | +410%| 25 65 7.2 5.08 40 .50 | BCIG46E-ND 98 6.56 49.20 | 2222370 21223 
027 | 410%| 25 65 7.2 5.08 40 .50 | BCI648-ND 1.01 672 50.40 | 222237021273 
033 | +10%| 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 | BCI650-ND 1.03 6.88 51.60 | 222237021333 
039 | +#10%| 25 65 7.2 5.08 40 .50 | BCI652ND 1.03 688 51.60 | 222237021393 
047 | 45% | 25 65 7.2 5.08 40 .50 | 3011PHND 1.42 9.44 70.80 | 2222370 22473 
047 | 10%] 25 65 7.2 5.08 40 .50 | BCI654-ND 1.06 7.04 52.80 | 222237021473 
056 | +10%| 25 65 7.2 5.08 40 .50 | BCIG56-ND 1.27 848 63.60 | 222237021563 
068 | 45% | 25 65 7.2 5.08 40 .50 | 3012PHND 1.83 12.20 91.50 | 2222 370 22683 
100 | .068 | +10%) 25 65 7.2 508 4.0 .50 | BCI657-ND 1.37 9.12 68.40 | 2222370 21683 
082 | +10%| 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 | BCI658-ND 1.46 9.76 73.20 | 2222370 21823 
10 45% | 35 80 72 508 4.0 .50 | 3013PHND 2.07 13.82 103.65 | 2222 370 22104 
10 | 410%} 35 80 7.2 5.08 40 .50 | BCI639-ND 1.56 10.40 78.00 | 222237021104 
12 | 10%) 35 80 7.2 5.08 4.0 .50 | BCI641-ND 1.68 11.20 84.00 | 222237021124 
15 | 10%} 35 80 7.2 5.08 40 .50 | BCI643-ND 1.85 12.32 92.40 | 222237021154 
18 | 10%} 35 80 72 5.08 40 .50 | BCIG45-ND 2.04 13.60 102.00 | 2222 37021184 
22 | 410%] 45 9.0 7.2 5.08 40 .50 | BCI647-ND 2.21 14.72 110.40 | 2222370 21224 
27 | 10%} 45 9.0 7.2 5.08 40 .50 | BCI649-ND 245 16.32 122.40 | 2222370 21274 
33 | +10%| 45 9.0 7.2 5.08 4.0 .50 | BCI651-ND 2.64 17.60 132.00 | 2222 370 21334 
39 | 410%] 60 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 | BCI653-ND 3.00 20.00 150.00 | 2222 37021394 
4A7_| +10%| 6.0 11.0 72 5.08 40 .50 | BCI655-ND 3.26 21.76 163.20 | 222237021474 
.0047 | 45%] 25 65 72 508 4.0 .50 | 3005PHND 1.22 8.12 60.90 | 2222370 42472 
.0068 | 45%] 25 65 7.2 508 4.0 .50 | 3006PHND 1.22 8.12 60.90 | 2222 370 42682 
250 010 | 45% | 25 65 7.2 5.08 40 .50 | 3007PHND 1.25 830 62.25 | 222237042103 
015 | 5% | 25 65 72 5.08 40 .50 | 3008PHND 1.29 862 64.65 | 2222370 42153 
022 | 45% | 35 80 7.2 5.08 40 .50 | 3009PHND 1.46 9.76 73.20 | 2222370 42223 
033 | +5% | 35 80 72 5.08 40 50 | 3010PHND 1.71 11.38 85.35 | 2222370 42333 
.0010 | 45%] 25 65 7.2 508 4.0 .50 | 3001PHND 1.22 8.12 60.90 | 222237052102 
0010 | +10%| 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 | BCI659-ND .91 6.08 45.60 | 222237051102 
.0012 | +10%] 25 65 7.2 508 4.0 .50 | BCI661-ND 91 6.08 45.60 | 222237051122 
.0015 | #5% |] 25 65 72 508 4.0 .50 | 3002PHND 1.22 8.12 60.90 | 222237052152 
0015 | +10%| 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 | BCI663-ND 91 6.08 45.60 | 222237051152 
.0018 | +10%| 25 65 72 5.08 40 .50 | BCI665-ND 91 6.08 45.60 | 222237051182 
.0022 | 45%] 25 65 7.2 508 4.0 .50 | 3003PHND 1.22 8.12 60.90 | 2222 370 52222 
.0022 | +10%] 25 65 7.2 508 4.0 .50 | BCI667-ND .91 6.08 45.60 | 222237051222 
.0027 | +10%| 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 | BCI669-ND 91 6.08 45.60 | 222237051272 
.0033 | +5% | 25 65 72 508 4.0 .50 | 3004PHND 1.22 8.12 60.90 | 2222 370 52332 
0033 | +10%| 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 | BCI671-ND .91 6.08 45.60 | 222237051332 
0039 | +10%| 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 | BCI673-ND .94 6.24 46.80 | 222237051392 
400 | .0047 | 10%] 25 65 7.2 508 4.0 .50 | BCI675-ND 96 6.40 48.00 | 222237051472 
.0056 | +10%] 25 65 7.2 508 4.0 .50 | BCI677-ND .96 6.40 48.00 | 222237051562 
0068 | 110%} 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 | BCI678ND 98 656 49.20 | 222237051682 
0082 | +10%| 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 | BCI679-ND 1.01 6.72 50.40 | 222237051822 
01 +H0%| 35 80 7.2 508 4.0 .50 | BCIG60-ND 1.03 6.88 51.60 | 222237051103 
012 | 410%] 35 80 7.2 5.08 40 .50 | BCI662-ND 1.03 688 51.60 | 222237051123 
015 | +10%| 35 80 7.2 5.08 4.0 .50 | BCI664-ND 1.06 7.04 52.80 | 2222 37051153 
018 | +410%| 45 9.0 7.2 508 40 .50 | BCI666-ND 1.10 7.36 55.20 | 222237051183 
022 | +10%| 45 9.0 7.2 5.08 4.0 .50 | BCI668-ND 1.18 7.84 58.80 | 2222 37051223 
027 | +#10%| 45 9.0 7.2 5.08 40 .50 | BCI670-ND 1.30 864 64.80 | 222237051273 
033 | +10%| 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 | BCI672-ND 1.39 9.28 69.60 | 2222 37051333 
039 | +10%| 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 | BCI674-ND 1.49 9.92 74.40 | 2222 37051393 
047 | +10%| 6.0 11.0 72 5.08 40 .50 | BCI676-ND 1.58 10.56 79.20 | 222237051473 
MKT 371 Series 
056 | +10%| 25 65 10.0 7.62 40 .50 | BCI688-ND 1.56 10.40 78.00 | 2222371 11563 
068 | +10%| 25 65 10.0 7.62 4.0 .50 | BCI690-ND 1.58 10.56 79.20 | 2222 371 11683 
082 | +10%| 25 65 100 7.62 4.0 .50 | BCI692-ND 1.58 10.56 79.20 | 2222 371 11823 
12 | 410%} 3.0 80 10.0 7.62 4.0 .50 | BCI680-ND 1.66 11.04 82.80 | 2222371 11124 
15 | +10%] 3.0 80 10.0 7.62 40 .50 | BCI681-ND 1.78 11.84 88.80 | 2222371 11154 
18 | 410%] 3.0 80 10.0 7.62 40 .50 | BCI682-ND 1.92 12.80 96.00 | 2222371 11184 
63 22 | 10%} 3.0 80 10.0 7.62 4.0 .50 | BCI683-ND 2.06 13.76 103.20 | 2222371 11224 
.27 | 10%} 4.0 9.0 10.0 7.62 40 .50 | BCI684-ND 2.28 15.20 114.00 | 2222371 11274 
33 | 410%] 4.0 9.0 10.0 7.62 40 .50 | BCI685-ND 2.52 16.80 126.00 | 2222371 11334 
39 | 410% | 4.0 9.0 100 7.62 4.0 .50 | BCI686-ND 2.76 18.40 138.00 | 2222371 11394 
47 | 410%} 4.0 9.0 10.0 7.62 4.0 .50 | BCI687-ND 3.10 20.64 154.80 / 2222371 11474 
56 | 410%] 40 9.0 10.0 7.62 4.0 .50 | BCI689-ND 3.46 23.04 172.80 | 2222371 11564 
68 | 410%} 4.0 9.0 10.0 7.62 40 .50 | BCI691-ND 3.84 25.60 192.00 | 2222371 11684 
82 | +10%| 5.0 10.5 10.0 7.62 40 .50 | BCI693-ND 4.20 28.00 210.00 | 2222371 11824 
018 | 410%] 25 65 10.0 7.62 40 .50 | BCI697-ND 1.56 10.40 78.00 | 2222371 21183 
022 | 10%} 25 65 10.0 7.62 40 .50 | BCI699-ND 1.56 10.40 78.00 | 2222371 21223 
027 | +10%| 25 65 10.0 7.62 40 .50 | BCI701-ND 1.56 10.40 78.00 | 2222371 21273 
033 | +10%| 25 65 10.0 7.62 40 .50 | BCI703-ND 1.56 10.40 78.00 | 2222371 21333 
100 | .039 | +10%] 25 65 10.0 7.62 4.0 .50 | BCI705-ND 1.56 10.40 78.00 | 2222 371 21393 
.047 | 10%] 25 65 10.0 7.62 4.0 .50 | BCI707-ND 1.56 10.40 78.00 | 2222371 21473 
056 | +10%| 3.0 80 10.0 7.62 40 .50 | BCI709-ND 1.58 10.56 79.20 | 2222371 21563 
068 | +10%| 3.0 80 10.0 7.62 40 .50 | BCI710-ND 1.63 10.88 81.60 | 2222371 21683 
082 | +10%| 3.0 80 10.0 7.62 40 .50 | BOCI711-ND 1.66 11.04 82.80 | 2222371 21823 


Volt.| Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing BC Components 
(DC)| (uF) | ance | bo oh | P Ik ody | Part No. 10 100 1,000 | Part No. 
10 410%} 3.0 80 100 762 4.0 50 | BCI694-ND 1.66 11.04 82.80 | 2222371 21104 
12 +10%| 40 9.0 100 762 4.0 50 | BCI695-ND 1.68 11.20 84.00 | 2222371 21124 
15 410%] 4.0 9.0 100 762 4.0 50 | BCI696-ND 1.85 12.32 92.40 | 2222371 21154 
18 +10%| 40 9.0 100 762 4.0 50 | BCI698-ND 1.97 13.12 98.40 | 2222 371 21184 
100 | .22 410%} 4.0 9.0 100 762 4.0 50 | BCI700-ND 2.14 14.24 106.80 | 2222 371 21224 
27 +10% | 5.0 10.5 10.0 7.62 4.0 50 | BCI702ND 2.35 15.68 117.60 | 2222 371 21274 
.33 410%} 5.0 10.5 10.0 7.62 4.0 50 | BCI704-ND 2.64 17.60 132.00 | 2222 371 21334 
.39 +10% | 5.0 10.5 10.0 762 4.0 50 | BCI706-ND 2.90 19.36 145.20 | 2222 371 21394 
A7 +10% | 5.0 10.5 10.0 7.62 4.0 50 | BCI708-ND 3.24 21.60 162.00 | 2222371 21474 
.0082 | +10%} 25 65 100 762 4.0 50 | BCI724-ND 1.90 12.64 94.80 | 2222371 41822 
01 410%} 25 65 100 762 4.0 50 | BCI712ND 1.90 12.64 94.80 | 2222 371 41103 
012 | 410%) 25 65 10.0 7.62 40 .50 | BCI714ND 1.90 1264 94.80 | 2222 371 41123 
015 | +10%|] 25 65 10.0 7.62 40 .50 | BCI715-ND 1.90 1264 94.80 | 2222 371 41153 
018 | 410%} 3.0 80 10.0 7.62 40 .50 | BCI7I6é-ND 1.92 12.80 96.00 | 2222371 41183 
022 | 410%} 3.0 80 10.0 7.62 4.0 .50 | BCI717-ND 1.92 12.80 96.00 | 2222 371 41223 
250 027 | 410%} 3.0 8.0 10.0 7.62 4.0 .50 | BCI718-ND 1.94 12.96 97.20 | 2222371 41273 
033 | 410%} 3.0 8.0 10.0 7.62 40 .50 | BCI719-ND 1.94 12.96 97.20 | 2222 371 41333 
.039 | 410%} 3.0 80 10.0 7.62 4.0 .50 | BCI720-ND 1.97 13.12 98.40 | 2222 371 41393 
.047 | 410%} 3.0 8.0 10.0 7.62 4.0 .50 | BCI721-ND 1.99 13.28 99.60 | 2222 371 41473 
.056 | 410%} 4.0 9.0 10.0 7.62 4.0 .50 | BCI722ND 2.02 13.44 100.80 | 2222 371 41563 
.068 | 410%} 4.0 9.0 10.0 7.62 40 .50 | BCI723-ND 2.02 13.44 100.80 | 2222 371 41683 
082 | 410%} 4.0 9.0 10.0 7.62 4.0 .50 | BCI725-ND 2.06 13.76 103.20 | 2222 371 41823 
10 +10%/ 4.0 9.0 100 762 40 50 | BCI7I3-ND 2.11 14.08 105.60 | 2222371 41104 
.0039 | 410%} 25 65 100 762 4.0 50 | BCI729-ND 1.87 12.48 93.60 | 2222 371 51392 
.0047 | +10%] 25 65 100 762 4.0 50 | BCI730-ND 1.87 1248 93.60 | 2222371 51472 
.0056 | 410%} 25 65 100 7.62 4.0 50 | BCI731-ND 1.87 12.48 93.60 | 2222 371 51562 
400 .0068 | 410%] 25 65 100 7.62 4.0 50 | BCI732-ND 1.87 12.48 93.60 | 2222 371 51682 
.0082 | +10%} 3.0 80 100 762 4.0 50 | BCI733-ND 1.90 12.64 94.80 | 2222371 51822 
01 410%} 3.0 80 100 762 4.0 50 | BCI726-ND 1.90 12.64 94.80 | 2222371 51103 
012 | 410%} 40 9.0 10.0 7.62 40 .50 | BCI727-ND 1.90 12.64 94.80 | 2222 37151123 
.015 | 410%} 40 9.0 10.0 7.62 40 .50 | BCI728-ND 1.90 1264 94.80 | 2222 37151153 
MKT 372 Series 
10 +10% | 4.0 10.0 125 100 4.0 60 | BCI734-ND 2.02 13.44 100.80 | 2222 372 21104 
12 +10% | 4.0 10.0 125 100 4.0 .60 | BCI735-ND 2.04 13.60 102.00 | 222237221124 
15 +10% | 4.0 10.0 125 10.0 4.0 .60 | BCI736-ND 2.11 14.08 105.60 | 2222 372 21154 
-18 +10% | 4.0 10.0 125 10.0 4.0 .60 | BCI737-ND 2.18 14.56 109.20 | 2222 372 21184 
100 | .22 +10% | 4.0 10.0 125 100 4.0 .60 | BCI738-ND 2.30 15.36 115.20 | 2222 372 21224 
27 410% | 4.0 10.0 125 100 4.0 .60 | BCI739-ND 2.45 16.32 122.40 | 2222 372 21274 
.33 +10% | 4.0 10.0 125 10.0 4.0 .60 | BCI740-ND 2.64 17.60 132.00 | 2222 372 21334 
.39 410% | 5.0 11.0 125 100 4.0 .60 | BCI741-ND 2.88 19.20 144.00 | 2222 372 21394 
AT +10% | 5.0 11.0 125 100 40 60 | BCI742ND 3.14 20.96 157.20 | 222237221474 
.047 | 410%] 4.0 10.0 12.5 10.0 40 .60 | BCI746-ND 1.94 12.96 97.20 | 2222 37241473 
.056 | 410%] 4.0 10.0 12.5 10.0 40 .60 | BCI747-ND 1.94 12.96 97.20 | 2222 372 41563 
068 | +10%| 4.0 10.0 125 10.0 4.0 .60 | BCI748-ND 1.97 13.12 98.40 | 2222 372 41683 
250 |} .082 | +10%| 4.0 10.0 12.5 10.0 40 .60 | BCI749-ND 1.99 13.28 99.60 | 2222 372 41823 
10 +10% | 4.0 10.0 125 10.0 4.0 .60 | BCI743-ND 2.02 13.44 100.80 | 2222 372 41104 
12 410% | 5.0 11.0 125 10.0 4.0 .60 | BCI744-ND 2.04 13.60 102.00 | 2222 372 41124 
15 +10% | 5.0 11.0 125 100 40 .60 | BCI745-ND 2.18 14.56 109.20 | 222237241154 
.0047 | +10%| 4.0 10.0 125 100 4.0 .60 | BCI758-ND 1.92 12.80 96.00 | 2222 37251472 
.0056 | +10%| 4.0 10.0 125 10.0 4.0 60 | BCI760-ND 1.92 12.80 96.00 | 2222 372 51562 
.0068 | +10%| 4.0 10.0 125 100 4.0 .60 | BCI761-ND 1.92 12.80 96.00 | 2222 372 51682 
.0082 | +10%| 4.0 10.0 125 100 4.0 .60 |) BCI762ND 1.92 12.80 96.00 | 2222 37251822 
01 +10% | 4.0 10.0 125 100 4.0 .60 | BCI750-ND 1.92 12.80 96.00 | 2222 37251103 
012 | +10%| 4.0 10.0 12.5 10.0 40 .60 | BCI751-ND 1.92 12.80 96.00 | 2222 37251123 
400 | .015 | +10%| 4.0 10.0 12.5 10.0 40 .60 | BCI752-ND 1.92 12.80 96.00 | 2222 37251153 
018 | 410%} 4.0 10.0 12.5 10.0 40 .60 | BCI753-ND 1.97 13.12 98.40 | 2222 37251183 
022 | 410%} 4.0 10.0 12.5 10.0 40 .60 | BCI754-ND 1.92 12.80 96.00 | 2222 37251223 
027 | 410%} 4.0 10.0 12.5 10.0 40 .60 | BCI755-ND 1.92 12.80 96.00 | 2222 37251273 
033 | +10%| 4.0 10.0 125 10.0 40 .60 | BCI756é-ND 1.92 1280 96.00 | 2222 37251333 
039 | 410% | 5.0 11.0 12.5 10.0 40 .60 | BCI757-ND 1.94 12.96 97.20 | 2222 37251393 
047 | +10%| 5.0 11.0 125 10.0 40 .60 | BCI759-ND 1.94 1296 97.20 | 2222 37251473 
MKT 373 Series 
.33 410%} 5.0 11.0 175 150 5.0 .80 | BCI768-ND 2.88 19.20 144.00 | 2222 373 21334 
39 410% | 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .80 | BCI769-ND 2.98 19.84 148.80 | 2222 373 21394 
AT 410%} 5.0 11.0 175 15.0 5.0 .80 | BCI770-ND 3.07 20.48 153.60 | 2222 373 21474 
56 410%} 5.0 11.0 175 150 5.0 .80 | BCI771-ND 3.46 23.04 172.80 | 2222 373 21564 
68 410%} 5.0 11.0 175 15.0 5.0 .80 | BCI772-ND 3.84 25.60 192.00 | 2222 373 21684 
100 | 82 +10% | 6.0 120 175 150 5.0 .80 | BCI773-ND 4.20 28.00 210.00 | 2222 373 21824 
1.0 +10% | 6.0 12.0 175 150 5.0 .80 | BCI763-ND 4.58 30.56 229.20 | 2222 373 21105 
1.2 +10%| 7.0 13.5 175 15.0 5.0 .80 | BCI764-ND 5.18 34.56 259.20 | 2222 373 21125 
1.5 +10% | 7.0 13.5 175 15.0 5.0 .80 | BCI765-ND 6.12 40.80 306.00 | 2222 373 21155 
1.8 +10%| 8.5 15.0 175 150 5.0 .80 | BCI766-ND 7.27 48.48 363.60 | 2222 373 21185 
22 410% | 85 15.0 17.5 15.0 5.0 .80 | BCI767-ND 8.62 57.44 430.80 | 2222 373 21225 
12 410% | 10.0 165 175 15.0 5.0 .80 | BCI791-ND 6.10 40.64 304.80 | 2222 373 43125 
27 410% | 10.0 19.5 26.0 225 5.0 .80 | BCI792-ND 11.93 79.52 596.40 | 2222 373 43275 
15 410%} 5.0 11.0 175 15.0 5.0 .80 | BCI775-ND 2.30 15.36 115.20 | 2222373 41154 
18 +10% | 5.0 11.0 175 15.0 5.0 .80 | BCI777-ND 2.50 16.64 124.80 | 2222 373 41184 
.22 410%} 5.0 11.0 175 15.0 5.0 .80 | BCI779-ND 2.69 17.92 134.40 | 2222 373 41224 
27 +10%| 6.0 120 175 150 5.0 .80 | BCI781-ND 2.88 19.20 144.00 | 2222 373 41274 
.33 410%} 6.0 12.0 175 15.0 5.0 .80 | BCI782-ND 3.07 20.48 153.60 | 2222 373 41334 
.39 410%} 6.0 12.0 175 15.0 5.0 .80 | BCI784-ND 3.46 23.04 172.80 | 2222 373 41394 
AT 410%} 6.0 12.0 175 15.0 5.0 .80 | BCI786-ND 3.84 25.60 192.00 | 2222373 41474 
250 | .56 410%} 7.0 13.5 175 15.0 5.0 .80 | BCI788-ND 4.20 28.00 210.00 | 2222 373 41564 
68 410%} 7.0 13.5 175 15.0 5.0 .80 | BCI789-ND 4.42 29.44 220.80 | 2222 373 41684 
82 410%} 8.5 15.0 175 15.0 5.0 .80 | BCI790-ND 4.58 30.56 229.20 | 2222 373 41824 
1.0 410% | 85 15.0 17.5 15.0 5.0 .80 | BCI774-ND 4.97 33.12 248.40 | 2222 373 41105 
1.5 410%} 8.5 18.0 26.0 225 5.0 .80 | BCI776-ND 7.66 51.04 382.80 | 2222 373 41155 
18 +10% | 10.0 19.5 26.0 225 5.0 .80 | BCI778-ND 9.19 61.28 459.60 | 2222 373 41185 
22 +10% | 10.0 19.5 26.0 225 5.0 .80 | BCI780-ND 10.73 71.52 536.40 | 2222 373 41225 
3.3 410% | 13.0 23.0 31.0 27.55 5.0 .80 | BCI783-ND 14.38 95.84 718.80 | 2222 373 41335 
3.9 410% | 15.0 25.0 31.0 275 5.0 .80 | BCI785-ND 16.85112.32 842.40 | 2222 373 41395 
47 410% [15.0 25.0 31.0 27.55 5.0 .80 | BCI787-ND 20.23 134.88 1011.60 | 2222 373 41475 
.047 | 410%} 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .80 | BCI801-ND 2.50 16.64 124.80 | 2222 37351473 
056 | #10%| 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .80 | BCI802ND 2.54 16.96 127.20 | 2222 37351563 
068 | 410%} 5.0 11.0 17.5 15.0 50 .80 | BCI803-ND 2.59 17.28 129.60 | 2222 373 51683 
082 | +10%| 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .80 | BCI805-ND 2.64 17.60 132.00 | 2222 373 51823 
10 410%} 5.0 11.0 175 15.0 5.0 .80 | BCI793-ND 2.71 18.08 135.60 | 222237351104 
12 410%} 6.0 12.0 175 15.0 5.0 .80 | BCI794-ND 3.07 20.48 153.60 | 222237351124 
15 +10%| 6.0 120 175 15.0 5.0 .80 | BCI795-ND 3.46 23.04 172.80 | 2222 37351154 
-18 410%} 7.0 13.5 175 15.0 5.0 .80 | BCI797-ND 3.84 25.60 192.00 | 2222 373 51184 
22 410%} 7.0 135 175 15.0 5.0 .80 | BCI798-ND 4.20 28.00 210.00 | 2222 373 51224 
400 | .27 410%} 85 15.0 175 15.0 5.0 .80 | BCI799-ND 4.80 32.00 240.00 | 2222 373 51274 
33 410% | 85 15.0 17.5 15.0 5.0 .80 | BCI800-ND 5.35 35.68 267.60 | 2222 373 51334 
39 410%} 85 15.0 175 15.0 5.0 .80 | BCI808-ND 5.64 37.60 282.00 | 2222 373 53394 
AT 410% | 85 15.0 17.5 15.0 5.0 .80 | BCI809-ND 5.81 38.72 290.40 | 2222 373 53474 
56 410% | 10.0 165 175 15.0 5.0 .80 | BCI810-ND 6.77 45.12 338.40 | 2222 373 53564 
68 410% | 10.0 19.5 26.0 225 5.0 .80 | BCI804-ND 7.66 51.04 382.80 | 2222 373 51684 
82 410%} 8.5 18.0 26.0 225 5.0 .80 | BCI811-ND 8.28 55.20 414.00 | 2222 373 53824 
1.0 410% | 10.0 19.5 26.0 225 5.0 .80 | BCI806-ND 8.71 58.08 435.60 | 2222 37353105 
1.2 410% | 10.0 19.5 26.0 225 5.0 .80 | BCI807-ND 10.99 73.28 549.60 | 2222 373 53125 
1.5 410% | 15.0 25.0 31.0 27.55 5.0 .80 | BCI796-ND 13.39 89.28 669.60 | 2222 37351155 


* URdc = 50V and URac = 32V. 
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Panasonic. PPS Film Capacitors - ECHS 


Non-inductive construction using PPS film as designed for 


high heat resistance and high frequency applications. 


Electrical Specifications: 
+ Temperature Range: -40°C to +125°C 


>_eT 


Features: + Rated Voltage: 50V DC, 100VDC tT 

+» Wide operating temperature range -40 to +125°C 7 Capacitance Range: 0.0001 to 0.47 uF 1.0 H Solder Plated 

+ Excellent temperature coefficient -100PPM/°C e Capacitance Tolerance: £2%(G) & £5%(J) + Oxygen-free 

+ Excellent frequency characteristics * Dissipation Factor: 0.3% max. at 1kHz and 20°C ee Copper (OFC) 

sae + Withstand Voltage: 1-5 seconds at 250% of rated voltage between I Wire 

Applications: terminals 25 

+ Automotive + Insulation Resistance: 45,000 MQ min., for values equal to or less than | + Od +0.05 

* Oscillation circuits .33uF. 15,000 MO/wF min., for greater than .33,.F (20°C, 100VDC, 60s) F+1.25 

WV Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC HF ance [lL T H F d Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
-001 2% 8.5 4.0 7.6 5.0 0.60 PS1H102G-ND 80 69 58 35 ECH-S1H102GZ 
0012 2% 8.5 4.0 7.8 5.0 0.60 PS1H122G-ND 80 69 58 35 ECH-S1H122GZ 
0015 2% 8.5 4.0 7.6 5.0 0.60 PS1H152G-ND 80 69 58 35 ECH-S1H152GZ 
0018 2% 8.5 4.0 7.6 5.0 0.60 PS1H182G-ND 80 69 58 35 ECH-S1H182GZ 
.0022 2% 8.5 4.0 7.8 5.0 0.60 PS1H222G-ND 80 69 58 35 ECH-S1H222GZ 
.0027 2% 8.5 4.0 7.8 5.0 0.60 PS1H272G-ND 80 69 58 35 ECH-S1H272GZ 
0033 2% 8.5 4.0 8.0 5.0 0.60 PS1H332G-ND 80 69 58 35 ECH-S1H332GZ 
0039 2% 8.5 4.0 7.8 5.0 0.60 PS1H392G-ND 80 69 58 35 ECH-S1H392GZ 
0047 2% 8.5 4.0 8.0 5.0 0.60 PS1H472G-ND 80 69 58 35 ECH-S1H472GZ 
0056 2% 8.5 4.0 8.2 5.0 0.60 PS1H562G-ND 82 71 59 36 ECH-S1H562GZ 
0068 2% 8.5 4.0 7.6 5.0 0.60 PS1H682G-ND 85 73 61 37 ECH-S1H682GZ 
0082 2% 8.5 4.0 7.6 5.0 0.60 PS1H822G-ND 86 i) 62 37 ECH-S1H822GZ 
01 2% 8.5 4.0 7.6 5.0 0.60 PS1H103G-ND 89 77 64 38 ECH-S1H103GZ 
012 2% 8.5 4.0 8.0 5.0 0.60 PS1H123G-ND 97 84 .70 42 ECH-S1H123GZ 
015 2% 12.0 45 7.8 7.5 0.60 PS1H153G-ND 1.06 91 76 46 ECH-S1H153GZ 
50 018 2% 12.0 45 8.0 7.5 0.60 PS1H183G-ND 1.16 1.00 83 50 ECH-S1H183GZ 
022 2% 12.0 45 8.2 7.5 0.60 PS1H223G-ND 1.26 1.08 90 54 ECH-S1H223GZ 
.027 2% 12.0 45 10.4 7.5 0.60 PS1H273G-ND 1.38 1.19 99 60 ECH-S1H273GZ 
033 2% 12.0 45 10.6 7.5 0.60 PS1H333G-ND 1.51 1.29 1.08 65 ECH-S1H333GZ 
039 2% 12.0 5.0 10.4 7.5 0.60 PS1H393G-ND 1.62 1.40 1.16 .70 ECH-S1H393GZ 
.047 2% 12.0 5.0 10.8 7.5 0.60 PS1H473G-ND 1.75 1.51 1.26 75 ECH-S1H473GZ 
.056 2% 12.0 5.5 11.0 7.5 0.60 PS1H563G-ND 1.94 1.67 1.39 84 ECH-S1H563GZ 
068 2% 14.5 5.0 11.2 10.00 0.60 PS1H683G-ND 2.14 1.83 1.53 92 ECH-S1H683GZ 
082 2% 14.5 5.5 11.6 10.00 0.60 PS1H823G-ND 2.33 2.00 1.67 1.00 ECH-S1H823GZ 
A 2% 14.5 6.0 12.0 10.00 0.60 PS1H104G-ND 2.54 2.18 1.82 1.09 ECH-S1H104GZ 
12 2% 14.5 6.5 12.4 10.00 0.60 PS1H124G-ND 2.95 2.53 2.11 1.27 ECH-S1H124GZ 
15 2% 17.0 6.5 12.4 12.50 0.60 PS1H154G-ND 3.39 2.91 2.42 1.45 ECH-S1H154GZ 
18 2% 17.0 6.5 14.0 12.50 0.60 PS1H184G-ND 3.81 3.27 2.72 1.63 ECH-S1H184GZ 
22 2% 17.0 7.0 14.4 12.50 0.60 PS1H224G-ND 4.31 3.69 3.08 1.85 ECH-S1H224GZ 
27 2% 17.0 7.5 15.2 12.50 0.80 PS1H274G-ND 4.87 4.17 3.48 2.09 ECH-S1H274GZ 
33 2% 17.0 8.5 15.8 12.50 0.80 PS1H334G-ND 5.46 4.69 3.91 2.34 ECH-S1H334GZ 
39 2% 17.0 9.0 16.4 12.50 0.80 PS1H394G-ND 6.05 5.19 4.33 2.59 ECH-S1H394GZ 
47 2% 17.0 10.0 17:2 12.50 0.80 PS1H474G-ND 6.70 5.75 4.79 2.87 ECH-S1H474GZ 
-001 5% 8.5 4.0 7.6 5.0 0.60 PS1H102J-ND 35 31 .26 16 ECH-S1H102JZ 
0012 5% 8.5 4.0 7.8 5.0 0.60 PS1H122J-ND 35 31 26 16 ECH-S1H122JZ 
0015 5% 8.5 4.0 7.6 5.0 0.60 PS1H152J-ND 35 31 26 16 ECH-S1H152JZ 
0018 5% 8.5 4.0 7.6 5.0 0.60 PS1H182J-ND 35 31 .26 16 ECH-S1H182JZ 
0022 5% 8.5 4.0 7.8 5.0 0.60 PS1H222J-ND 35 31 26 16 ECH-S1H222JZ 
.0027 5% 8.5 4.0 7.8 5.0 0.60 PS1H272J-ND 35 31 .26 16 ECH-S1H272JZ 
0033 5% 8.5 4.0 8.0 5.0 0.60 PS1H332J-ND 35 31 26 16 ECH-S1H332JZ 
0039 5% 8.5 4.0 7.8 5.0 0.60 PS1H392J-ND 35 31 .26 16 ECH-S1H392JZ 
0047 5% 8.5 4.0 8.0 5.0 0.60 PS1H472J-ND 35 31 26 16 ECH-S1H472JZ 
.0056 5% 8.5 4.0 8.2 5.0 0.60 PS1H562J-ND .36 32 .26 16 ECH-S1H562JZ 
0068 5% 8.5 4.0 7.6 5.0 0.60 PS1H682J-ND 36 32 26 16 ECH-S1H682JZ 
0082 5% 8.5 4.0 7.6 5.0 0.60 PS1H822J-ND .37 32 27 16 ECH-S1H822JZ 
01 5% 8.5 4.0 7.8 5.0 0.60 PS1H103J-ND 37 32 27 16 ECH-S1H103JZ 
012 5% 8.5 4.0 8.0 5.0 0.60 PS1H123J-ND 42 37 31 9 ECH-S1H123JZ 
015 5% 12.0 4.5 7.8 7.5 0.60 PS1H153J-ND 48 42 35 21 ECH-S1H153JZ 
50 018 5% 12.0 45 8.0 7.5 0.60 PS1H183J-ND 50 44 36 .22 ECH-S1H183JZ 

022 5% 12.0 45 8.2 7.5 0.60 PS1H223J-ND 59 51 A3 26 ECH-S1H223JZ 
.027 5% 12.0 45 10.4 7.5 0.60 PS1H273J-ND 63 55 46 .28 ECH-S1H273JZ 
033 5% 12.0 45 10.6 7.5 0.60 PS1H333J-ND 67 58 AB .29 ECH-S1H333JZ 
.039 5% 12.0 5.0 10.4 7.5 0.60 PS1H393J-ND 69 60 50 30 ECH-S1H393JZ 
.047 5% 12.0 5.0 10.8 7.5 0.60 PS1H473J-ND 71 61 51 31 ECH-S1H473JZ 
.056 5% 12.0 5.5 11.0 7.5 0.60 PS1H563J-ND 82 .70 59 35 ECH-S1H563JZ 
068 5% 14.5 5.0 11.2 10.00 0.60 PS1H683J-ND 92 79 66 40 ECH-S1H683JZ 
082 5% 14.5 5.5 11.6 10.00 0.60 PS1H823J-ND 1.02 88 73 44 ECH-S1H823JZ 
A 5% 14.5 6.0 12.0 10.00 0.60 PS1H104J-ND 1.12 96 80 48 ECH-S1H104JZ 
12 5% 14.5 6.5 12.4 10.00 0.60 PS1H124J-ND 1.34 1.15 96 58 ECH-S1H124JZ 
i) 5% 17.0 6.5 12.4 12.50 0.60 PS1H154J-ND 1.57 1.35 1.12 68 ECH-S1H154JZ 
18 5% 17.0 6.5 14.0 12.50 0.60 PS1H184J-ND 1.81 1.55 1.29 78 ECH-S1H184JZ 
22) 5% 17.0 7.0 14.4 12.50 0.60 PS1H224J-ND 2.05 1.77 1.47 88 ECH-S1H224JZ 
27 5% 17.0 7.5 15.2 12.50 0.80 PS1H274J-ND 2.26 1.94 1.62 97 ECH-S1H274JZ 
33 5% 17.0 8.5 15.8 12.50 0.80 PS1H334J-ND 2.52 2.16 1.80 1.08 ECH-S1H334JZ 
39 5% 17.0 9.0 16.4 12.50 0.80 PS1H394J-ND 2.83 2.43 2.03 1.22 ECH-S1H394JZ 
A7 5% 17.0 10.0 17.2 12.50 0.80 PS1H474J-ND 3.17 2.72 2.27 1.36 ECH-S1H474JZ 
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Panasonic. PPS Film Capacitors - ECHS (cont) 


wv Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 

DC pF ance L, Ts H iz d Part No. fl 10 100 1,000 Part No. 
.0001 5% 8.5 4.0 6.5 5.0 0.60 PS1101J-ND 60 51 43 26 ECH-S1101JZ 
00012 5% 8.5 4.0 6.5 5.0 0.60 PS1121J-ND 60 51 43 26 ECH-S1121JZ 
.00015 5% 8.5 4.0 6.5 5.0 0.60 PS1151J-ND 60 51 43 26 ECH-S1151JZ 
00018 5% 8.5 4.0 6.5 5.0 0.60 PS1181J-ND 60 51 43 26 ECH-S1181JZ 
.00022 5% 8.5 4.0 6.5 5.0 0.60 PS1221J-ND -60 5 43 26 ECH-S1221JZ 
.00027 5% 8.5 4.0 6.5 5.0 0.60 PS1271J-ND 60 51 43 26 ECH-S1271JZ 
.00033 5% 8.5 4.0 6.5 5.0 0.60 PS1331J-ND -60 51 43 26 ECH-S1331JZ 
.00039 5% 8.5 4.0 6.5 5.0 0.60 PS1391J-ND 60 51 43 26 ECH-S1391JZ 
00047 5% 8.5 4.0 6.5 5.0 0.60 PS1471J-ND 60 51 43 26 ECH-S1471JZ 
.00056 5% 8.5 4.0 6.5 5.0 0.60 PS1561J-ND -60 51 43 -26 ECH-S1561JZ 
.00068 5% 8.5 4.0 6.5 5.0 0.60 PS1681J-ND 60 51 43 26 ECH-S1681JZ 
00082 5% 8.5 4.0 6.5 5.0 0.60 PS1821J-ND 60 51 43 26 ECH-S1821JZ 
.001 5% 10.0 45 7.0 5.0 0.60 PS1102J-ND 39 34 28 A7 ECH-S1102JZ 
0012 5% 10.0 4.5 7.0 5.0 0.60 PS1122J-ND 39 34 28 A7 ECH-S1122JZ 
0015 5% 10.0 4.5 7.0 5.0 0.60 PS1152J-ND 39 34 28 A7 ECH-S1152JZ 
.0018 5% 10.0 45 7.0 5.0 0.60 PS1182J-ND 39 34 28 A7 ECH-S1182JZ 
0022 5% 10.0 4.5 75 5.0 0.60 PS1222J-ND 39 34 28 A7 ECH-S1222JZ 
0027 5% 10.0 4.5 7.0 5.0 0.60 PS1272J-ND 39 34 28 A7 ECH-S1272JZ 
.0033 5% 10.0 4.5 75 5.0 0.60 PS1332J-ND 39 34 28 A7 ECH-S1332JZ 
.0039 5% 10.0 4.5 7.0 5.0 0.60 PS1392J-ND 39 34 28 A7 ECH-S1392JZ 
0047 5% 10.0 5.0 7.5 5.0 0.60 PS1472J-ND 40 35 29 18 ECH-S1472JZ 

100 .0056 5% 12.0 4.5 8.0 7.5 0.60 PS1562J-ND Al 36 30 18 ECH-S1562JZ 
.0068 5% 12.0 4.5 7.8 7.5 0.60 PS1682J-ND 44 -38 32 9 ECH-S1682JZ 
.0082 5% 12.0 4.5 8.0 15 0.60 PS1822J-ND AT 40 34 .20 ECH-S1822JZ 
01 5% 12.0 4.5 8.0 7.5 0.60 PS1103J-ND 49 43 36 22 ECH-S1103JZ 
012 5% 12.0 5.0 8.2 15 0.60 PS1123J-ND 54 7 39 24 ECH-S1123JZ 
015 5% 12.0 5.0 8.4 7.5 0.60 PS1153J-ND 60 51 43 26 ECH-S1153JZ 
.018 5% 12.0 5.5 8.8 75 0.60 PS1183J-ND 65 56 47 28 ECH-S1183JZ 
.022 5% 12.0 5.0 10.8 75 0.60 PS1223J-ND -70 -61 51 31 ECH-S1223JZ 
.027 5% 12.0 5.5 11.2 7.5 0.60 PS1273J-ND 74 -64 53 32 ECH-S1273JZ 
.033 5% 14.5 5.5 11.2 10.0 0.60 PS1333J-ND 79 68 a7 34 ECH-S1333JZ 
.039 5% 14.5 6.0 11.6 10.0 0.60 PS1393J-ND 83 72 60 -36 ECH-S1393JZ 
.047 5% 14.5 6.0 11.8 10.0 0.60 PS1473J-ND 88 -76 63 38 ECH-S1473JZ 
.056 5% 14.5 6.5 12.2 10.0 0.60 PS1563J-ND 98 85 71 A3 ECH-S1563JZ 
.068 5% 17.0 6.5 12.2 12.5 0.60 PS1683J-ND 1.11 96 80 48 ECH-S1683JZ 
.082 5% 17.0 6.5 13.8 12.5 0.60 PS1823J-ND 1.23 1.05 88 53 ECH-S1823JZ 
afl 5% 17.0 7.0 14.2 12.5 0.60 PS1104J-ND 1.37 1.18 98 59 ECH-S1104JZ 
12 5% 17.0 7.5 14.8 12.5 0.60 PS1124J-ND 1.62 1.39 1.16 -70 ECH-S1124JZ 
5 5% 20.5 75 15.0 15.0 0.80 PS1154J-ND 1.91 1.64 1.37 82 ECH-S1154JZ 
18 5% 20.5 7.5 15.6 15.0 0.80 PS1184J-ND 2.17 1.87 1.56 93 ECH-S1184JZ 
.22 5% 20.5 8.5 16.2 15.0 0.80 PS1224J-ND 2.48 2.13 1.77 1.06 ECH-S1224JZ 
27 5% 20.5 9.0 17.6 15.0 0.80 PS1274J-ND 2.76 2.37 1.98 1.19 ECH-S1274JZ 
33 5% 20.5 10.0 18.4 15.0 0.80 PS1334J-ND 3.09 2.65 2.21 1.32 ECH-S1334JZ 
39 5% 20.5 10.5 19.2 15.0 0.80 PS1394J-ND 3.37 2.90 2.41 1.45 ECH-S1394JZ 
47 5% 20.5 11.5 20.2 15.0 0.80 PS1474J-ND 3.78 3.24 2.70 1.62 ECH-S1474JZ 


Panasonic. Metallized Polyester/Polypropylene Film Capacitors 
ECHAX Type — Equipped with a Safety Mechanism 


Features: + Fluorescent lamp ballast + Withstand Voltage: Between Termi- 
+ Non-inductive construction nals; VAC (rated voltage) x 175% 


Type 1 


20 ct MAX ax aT max, Excellent safety characteristics na tee to +70°C seer il Terminals to Enclosure; 
max ) t E *Flame-retardant epoxy resin dipped, Rated Voltage: 180, 220 and 250VAC eo ; ete . : 
L ul 0.80 enclosure : : + Insulation Resistance: Between Ter- 
Solder-plated|+0-05 —. Small and compact * Capactiance Range: 1.0 10 6.0pF minals; 1000 Fmin. (20°C 100VDC 
Copper-clad * Capacitance Tolerance: +5%(d) 60s). Between Terminals to 
steel wire Application: * Dissipation Factor: 0.4% max. at Enclosure; 1000MQmin. (20°C 500 
+ Motor running 50/60Hz and 20°C VDC 60s) 
wv Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
AC pF ance L LU H (= Type Part No. il 10 100 1,000 Part No. 
1.0 5% 26.5 8.5 17.5 22.5 1 P10937-ND 3.00 2.57 2.02 1.29 ECH-A18105JX 
2.0 5% 26.5 11.5 21.0 22.5 1 P10938-ND 4.04 3.47 22 1.74 ECH-A18205JX 
180 3.0 5% 26.5 14.0 24.0 22.5 1 P10939-ND 5.07 4.35 3.41 2.18 ECH-A18305JX 
4.0 5% 31.5 14.5 24.0 27.5 1 P10940-ND 6.00 5.15 4.03 2.58 ECH-A18405JX 
5.0 5% 31.5 16.5 26.0 27.5 1 P10941-ND 6.87 5.89 4.62 2.95 ECH-A18505JX 
6.0 5% 37.0 16.5 25.5 32.5 1 P10942-ND 8.46 7.25 5.68 3.63 ECH-A18605JX 
1.0 5% 265 100 195 225 1 P10943-ND 3.14 2.69 211 1.35 ECH-A22105JX 
2.0 5% 26.5 140 235 225 1 P10944-ND 4.36 3.74 2.93 1.87 ECH-A22205JX 
220 3.0 5% 31.5 15.5 25.0 27.5 1 P10945-ND 5.24 4.49 3.52 2.25 ECH-A22305JX 
4.0 5% 37.0 16.0 25.5 32.5 1 P10946-ND 6.55 5.62 4.40 2.81 ECH-A22405JX 
5.0 5% 37.0 18.0 27.5 32.5 1 P10947-ND 7.53 6.46 5.06 3.23 ECH-A22505JX 
6.0 5% 37.0 19.5 29.5 32.5 1 P10948-ND 8.45 7.25 5.68 3.63 ECH-A22605JX 
1.0 5% 265 120 215 225 1 P10949-ND 3.27 2.81 2.20 144 ECH-A25105JX 
2.0 5% 31.5 15.0 24.5 27.5 1 P10950-ND 4.80 4.12 3.23 2.06 ECH-A25205JX 
250 3.0 5% 37.0 16.5 26.0 32.5 1 P10951-ND 6.27 5.38 4.22 2.69 ECH-A25305JX 
4.0 5% 37.0 19.5 29.0 32.5 1 P10952-ND 7.31 6.27 4.91 3.14 ECH-A25405JX 
5.0 5% 40.5 20.0 30.0 30.0 2 P10953-ND 9.00 7.72 6.05 3.86 ECH-A25505JX 
6.0 5% 40.5 22.0 32.0 30.0 2 P10954-ND 10.91 9.36 7.33 4.68 ECH-A25605JX 
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Panasonic. SMT Capacitors Item | WV | Cap. a Digi-Key Pees ooh Digi-Key Tape & Reel | Panasonic 


Code | DC | pF | (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. Size | Pricing | Part No. 
ECW-U (PEN Film, Standand Type) ‘sia .047| 2.0 | PCFI216CT-ND 1.16 1.01 .77 | PCF1216TR-ND| 3,000 463.00/M| ECW-U1473/C9 
and ECH-U (PPS Film, High Grade Type) (489) .056| 2.0 |PCFI217CT-ND 1.24 1.08 83 | POF1217TRND| 3,000| 496.00/M] ECW-U1563U09 
; ees ; pats 068 | 24 |PCFI218CT-ND 1.22 1.06 82 | POF1218TRND| 2,000 489.00/M] ECW-U168309 
Features: « Small in size + High moisture resistance ; .082| 28 |POFI2ZI9CT-ND 1.26 1.10 .84 | PCFI219TR-ND| 2,000 | 505.00/M| EOW-U1823J09 
Applications: Type ECH-U: + Time constant * Filtering + Oscillation and resonance Type ECW-U: + Coup- 
2416 4 | 18 |Port220cr-ND 1.30 1.13.87 | PCF1220TR-ND| 3,000) 520.00/M| EOW-U1104NC9 


ling + By-pass + General purpose 
100} .12 | 24 |POFI221CT-ND 1.42 1.23 .95 | PCF1221TR-ND}| 2,000 | 568.00/M| ECW-U1124JC9 


Size Dim. (mm)* | Size Dim. (mm)* 15 | 2.8 | POF1222CT-ND 1.50 1.30 1.00 | POF1222TR-ND| 2,000] 600.00/M) ECW-U1154JC9 
Code L Ww Code E my Outer o—_ .001| 1.4 |PCFI361CT-ND .78 52 | PCF1361TR-ND | 3,000 | 313.00/M) ECW-U2102JC9 
0603 (1608)| 1.6 0.8 | 2820(7150)| 74 5.0 Electrode L 0012] 1.4 | PoFIs62cT-ND 78 PCFI362TR-ND| 3,000] 313.00/M| ECW-U2122J09 
0805 (2012) 2.0 1.25 | 2825 (7163) 7A 6.3 Element 0015) 1.4 |POFI363CT-ND .78 POF1363TR-ND | 3,000 | 313.00/M| ECW-U2152JC9 


1206 (3216) 3.2 1.6 3022 (7755) 77 «55 (stacked) 


( 

( 

( .0018} 1.4 |POFI364CT-ND .78 
1210 (3225)| 3.2 25 | 3925(9863)} 98 6.3 

( 

( 

( 


PCF1364TR-ND | 3,000 |} 313.00/M] ECW-U2182JC9 


we 0022 1.4 | POFIS65CT-ND 78 POFI365TR-ND | 3,000 | 313.00/M| EOW-U2222,J09 
1913 (4833) | 4.8 3.3 | 3931 (9880)} 98 8.0 H 0027] 1.4 |POFIS66CT-ND 78 52 | PCFI366TR-ND| 3,000 | 313.00/M| ECW-U2272J09 
2416 (6041) | 6.0 4.1 | 6031 (1580)) 15.2 8.0 oN 0033} 1.4 |POFI367CT-ND 78 52 | PCF1367TR-ND| 3,000 | 313.00/M| ECW-U2332J09 
2420 (6050) | 6.0 5.0 | 6039(1510)| 15.2 10.0 oe 0039) 1.4 | POFIS68CT-ND 78 52 | PCF1368TR-ND| 3,000 | 313.00/M| ECW-U2392J09 
For Hinieasurainiont, 668 shart 52 | PCF1369TR-ND| 3,000 | 313.00/M| ECW-U2472J09 
250 |.0056| 1.4 |PCFIS70CT-ND 78 52 | PCF1370TR-ND| 3,000 | 313.00/M| EOW-U2562J09 

p 0068] 1.4 |POFIS7ICT-ND 78 52 | PCF1371TR-ND| 3,000 | 313.00/M| ECW-U2682J09 

ECW-U(B) Series .0082] 1.4 |PCFI372CT-ND 78 52 | PCF1372TR-ND J 3,000 | 313.00/M| ECW-U2822JC9 
Specifcations: + Operating Temperature: -55°C to +105°C + Rated Voltage: 16VDC, 50VDC + Capacitance 1 1.4 |PCFI373CT-ND 78 52 | POF1373TR-ND| 3,000 | 313.00/M| EOW-U2103NC9 
Tolerance: 5% * Withstanding Voltage (between terminals): Rated Voltage x 175% 1 to 5s + Dissipation 012| 1.4 |PCFI374CI-ND 78 52 | PCF1374TR-ND| 3,000 | 313.00/M| ECW-U2123JC9 


Factor: <1.0% (20°C, 1kHz) + Insulation Resistance: C<0.33y.F: >3000MQ (20°C, 10VDC, 50VDC 60s) 
+ Reflow Soldering Conditions: 240°C max. and 30 sec. max. at more than 210°C (temp. at cap surface). 


015 | 1.4 | PORI375CT-ND 78 
.018 | 2.0 |PCFI376CT-ND .87 


52_| POFI375TR-ND| 3,000 | 313.00/M| ECW-U2153J09 
58 | POF1376TR-ND | 3,000 | 347.00/M| ECW-U2183J09 
.58 | POF1377TR-ND | 3,000 | 347.00/M| ECW-U2223JC9 
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.0047| 1.4 |POFI369CT-ND .78 .68 
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+85°C + Rated Voltage: 16, 50, 100, and 250VDC + Withstanding Voltage Between Terminals): (16VDC, 
50VDC) Rated Voltage x 175% 1 to 5s; (100VDC or 250VDC) Rated Voltage x 150% 60s * Dissipation | 2820 
Factor: <1.0% (20°C, 1kHz) + Insulation Resistance: (C<0.33yF) >3000MQ; (C>0.33uF) 1000MQ + Reflow — |(7150)| 100 
Soldering Conditions: (16VDC, 50VDC) 240°C max. and 30 sec. max. at more than 210°C (temp. at cap Size 
surface); (100VDC, 250VDC) 230°C max. and 30 sec. max. at more than 210°C (temp. at cap surface). 


18 | 2.0 |POR237CT-ND 1.32 1.14 PCF1237TR-ND | 1,500 | 526.00/M| ECW-U1184KC9 
22 | 24 |PORH238CT-ND 1.40 1.21 | PCF1238TR-ND | 1,500 | 558.00/M| ECW-U1224KC9 
.27 | 2.9 |POFI239CT-ND 1.78 1.55 1.19 | POF1239TR-ND| 1,500 | 713.00/M| ECW-U1274KC9 
-33 | 3.5 |PORM240CT-ND 1.51 1.31 1.01 | POF1240TR-ND| 1,500 | 604.00/M| ECW-U1334KC9 


Dim. Cut Tape .022| 2.0 |PCFI377CT-ND 87 
Item |WV| Cap. | H | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel —_| Panasonic .027| 2.4 |PCFI378CT-ND 1.04 .91 PCF1378TR-ND | 2,000 | 417.00/M) ECW-U2273JC9 
Code | DC | pF | (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. Size ing_| Part No. .033 | 2.8 |PCFI379CT-ND 1.13.98 .75 | POFI379TR-ND| 2,000 | 451.00/M| ECW-U2333JC9 
ECW-U(B) (Standard Type) 5% Tolerance, Reflow Only adie .039| 2.0 |PCFI380CT-ND 1.22 1.06 .81 | POFI380TR-ND| 3,000 | 487.00/M| ECW-U2393JC9 
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN (6041)| 250 | 047 | 24 |PCFISBICT-ND 1.31 1.13 87 | PCFI381TR-ND] 2,000 | 522.00/M) ECW-U2473)09 
.0033} 0.8 |POFI040CT-ND .50 .44 .34 | PCFI040TR-ND| 3,000 | 200.00/M] ECW-U1H332JB5 Size -056 | 2.8 | POFI382CT-ND 1.39 1.21.93 | PCFI382TR-ND | 2,000 | 556.00/M| ECW-U2563JC9 
.0039} 0.8 |POFI041CT-ND .50 .44 .34 | PCFI041TR-ND| 3,000 | 200.00/M] ECW-U1H392JB5 .068 | 3.2 |POFI383CT-ND_ 99 .86_.66 | POFI383TR-ND | 2,000 | 394.00/M| ECW-U2683JC9 
1206 .0047| 0.8 |POFI042CT-ND 50 .44  .34 | PCF1042TR-ND| 3,000 | 200.00/M] ECW-U1H472JB5| | 2420 .082| 3.2 |PCFI384CT-ND 1.56 1.36 1.04 | POFI384TR-ND| 1,500 | 626.00/M| ECW-U2823JC9 
(3216)| 50 |.0056) 0.8 |PCFI043CT-ND 53 .46 .36 | POF1043TR-ND| 3,000) 212.00/M| ECW-U1H562JUB5| |(6050)/ 250] .1 | 3.8 |POFI385CT-ND 1.38 1.20 .92 | PCFI385TR-ND] 1,500 ) 552.00/M| ECW-U2104JC9 
Size 0068] 0.8 |PCFIO44CT-ND  .53 46.36 | PCFI044TR-ND| 3,000 | 212.00/M| ECW-U1H682JB5 Size 12 | 4.5 |POFI386CT-ND 1.74 1.51 1.16 | PCFI386TR-ND | 1,500 | 695.00/M| ECW-U2124JC9 

.0082| 1.0 |POFIO45CT-ND 54 .47  .36 | PCFIO45TR-ND| 3,000 | 217.00/M| ECW-U1H822JB5 ECW-U(C) (Standard Type) 10% Tolerance, Reflow Only 

.01 | 1.0 |PCFIO46CT-ND .55 48 .37 | POFIO46TR-ND| 3,000 218.00/M| ECW-U1H103JB5 
.012| 1.4 |PCFI223CT-ND 63 54 .42 | POF1223TR-ND| 3,000 | 250.00/M| ECW-U1123KC9 
.012 | 1.0 |POFI047CT-ND .56 .49 .37 | PCFI047TR-ND| 2,000 | 223.00/M) ECW-U1H123JB5 1913 top | 015] 14 |PORI224CrND 63 54 42 | POF1224TR.ND| 3,000 | 250.00/M) ECW-U1153KC9 
.015 | 1.0 |POFI048CT-ND .57 .49 .38 | PCF1048TR-ND| 2,000 | 226.00/M) ECW-U1H153JB5 (4833) 018| 1.4 |POFI225CT-ND .63 .54 .42 | PCRI225TRND| 3,000 | 250.007! EQW-U1183KC9 
4210 .018| 1.4 |PCFIO49CT-ND 58.51 .39 | POFIO49TR-ND| 2,000] 232.00/M| ECW-U1H183JB5) | Size 022| 1.4 |POFI226CT:-ND 63.54 42 | POFI226TRND| 3,000 | 250.00/m| ECW-U1229KC9 
(3225)] 50 | 02) 14 [RRRIOOCT 89 62 40 CARS O TE) 2000 | 236.00/M | BOW-UiH223./B 027) 1.4 |POFI227CT-ND 63. 54.42 | POF1227TR-ND| 3,000 | 250.00/m] EOW-U1273KC9 
Size .027 | 1.4 |PCFIOS1CT-ND 60.52.40 | POFI051TR-ND| 2,000 | 241.00/M| ECW-U1H273JB5 033} 1.4 |PorI2°8cT:-ND 63 54 42 | POFI228TRND| 3.000 | 250.007m] Eow-UIaaaKce 
033 | 2.0 |POFIOS2CT-ND 61 53.41 | POFI052TR-ND/ 2,000) 242.00/M] EOW-U1H333JB5| | 4944 o39| 14 |Porizz9crND 63. 54 42 | POR229TR.ND| 3.000 | 250.00/m ECw-UI398KCO 
039) 2.0 |POFIOSSCT-ND = 63 55.42 | POFIO53TR-ND | 2,000 | 253.00/M) ECW-UTH393JB5) —|(4835)/ 190 .047| 2.0 |PCFI230CT-ND 78 .68 52 | PCF1230TR-ND| 3,000 | 313.00/M) ECW-U1473KC9 
047 | 2.0 |RCGIOSACTEND) 65.56.43 |RCRIOSSTEEND]) 2,000 | 259.00/M) EAW-UIH473JB5 | | 70 056 | 2.0 |PCFI231CT-ND .78 68 _.52 | POF1231TR-ND| 3,000 | 313.00/M| ECW-U1563KC9 
1913 | 69 | 082] 20 |PoRI0S7CT-ND 71.61.47 | POFI0577R-ND| 3,000 | 281.00/M| ECW-U1H823JB9 -068 | 2.4 | PCF1232CT-ND 94.82.63 | POFI232TR-ND | 2,000 | 376.00/M| ECW-U1683KC9 
(4833) .082| 28 |POFI233CT-ND 1.02 88.68 | POF1233TR-ND| 2,000 | 406.00/M| ECQW-U1823KC9 
: 2416 1 | 1.8 |POFI234CT-ND 1.10 .95 .73 | POF1234TR-ND| 3,000 | 438.00/M] ECW-U1104KC9 
ECW-U(C) Series (6041)| 100] .12 | 24 | POR1235CT-ND 1.25 1.09 .84 | PCF1235TR-ND| 2,000 | 501.00/M) EOW-U1124KC9 
Specifcations: + Operating Temperature: (16VDC, 50VDC) -55°C to +105°C; (100VDC, 250VDC) -40°C to Size 45 | 28 |POFI236CI-ND 1.41 1.22 .94 | POF1236TR-ND| 2,000 | 562.00/m/ ECWw-U1154KC9 
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3022 | 44,| -39 | 34 |PORI241CT-ND 1.58 1.37 1.05 | POFI241TR-ND| 1,000 | 630.00 | ECW-UI394KCV 
Dim: Cut Tape (7755) 47 | 4.0 |POFI242CT-ND 1.63 1.41 1.09 | POF1242TR-ND| 1,000 | 651.00 _| ECOW-U1474KCV 
Item |WV | Cap. | H_ | Digi-Key Price Each _| Digi-Key Tape & Reel Panasonic 3925 56 | 3.0 | POFI243CT-ND 1.74 1.51 1.16 | POF1243TR-ND| 1,000 | 696.00 | ECW-U1564KCV 
Code | DC | wF | (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. Size | Pricing | Part No. (9863)| 100] 68 | 36 |POFI244CT-ND 1.81 1.57 1.21 | POFI2447TR-ND| 1,000 | 728.00 | ECW-UI684KOV 
ECW-U(C) (Standard Type) 5% Tolerance, Reflow Only Size .82 | 4.3 |POFI245CT-ND 1.84 1.59 1.23 | POFI245TR-ND| 1,000 | 735.00 | ECW-U1824KCV 
eis 42 14 |PORI37C-ND 79 68.53 | PORI137TR-ND| 3,000 314.00/M| EOW-UICI24J09 1.0 | 5.1 |PCFI246CT-ND 1.85 1.61 1.24 | POFI246TR-ND| 1,000 | 741.00 | ECW-U1105KCV 
(4ea3) 16 | “15 | 20 |PCIIS8CT-ND 86.75.58 | PCF1198TR-ND| 3.000 | 944.00/M| EON-UTCISAICB .001| 1.4 |PCF1247CT-ND .99 .86 .66 | POF1247TR-ND| 3,000 | 394.00/M| ECW-U2102KC9 
Size 18 | 4.8 |PORI139CT-ND .94 .82 .63 | PCFI139TR-ND| 3,000 | 376.00/M] ECW-U1C184JC9 0012) 1.4 | POFI248CT-ND 99.86.66 | POF!248TR-ND | 3,000 | 394.00/M) ECW-U2122K09 
22| 48 |POFI140CT-ND 1.04 91 .70 | POFI140TR-ND| 2,000] 417.00/M] EOW-U1C224J09 .0015| 1.4 |POFI249CT-ND 70 .61 47 | PCF1249TR-ND| 3,000 | 278.00/M) ECW-U2152KC9 
pag 27 | 18 |PORM41CFND 1.13 98 .75 | POFI141TR-ND| 3,000) 451.00/M) EOW-UIC274JC9 re Ba lene x bes = ees sa mehr Shea 
(eo4t)| 16 .33 | 2.0 |POFI142CT-ND 1.22 1.06 .81 | POFI142TR-ND | 3,000 487.00/M| ECW-U1C334JC9 ee a elo ee = AID ae ain Se 
Se 389 | 24 |PCFI143C-ND 1.31 1.13  .87 | POFI143TR-ND| 2,000 | 522.00/M] ECW-U1C394JC9 pee pel eels: 30 86 6 PEE 000 | sonoona panos 
47 | 2.8 |POFI144CT-ND 1.39 1.21.93 | POFI144TR-ND | 2,000 | 556.00/M| ECW-U1C474JC9 ’ : 5 me 4 ‘ : : 
1913 056 | 2.0 ]POFHASCT-ND 70.61.47 | POFT145TR-ND | 3,000 | 278.00/M | ECW-UTH56203) | | aes in ee i ~ pas Repeats sae sige cence 
(4833) 59 | 068] 2.0 |PORI146CT-ND 70.61.47 | POFI146TR-ND | 3,000 | 278.00/M| ECW-U1H883J09 (2893)| 250 ‘cose! 14 (RENEE co pe co (REREREENINI 3.000 | 304.00 Bay. UpsaaKcn 
‘ .082 | 2.4 |PCFI147CT-ND 78 .68 .52 | POFI147TR-ND| 2,000] 313.00/M| ECW-U1H823JC9 : : - : : 
Size 1 | 28 [RORaMBOEND! 67 76 50 leptuereiNe 3.060| 447.00 eowuiritoaics| | 52 .0068| 1.4 |POFI257CT-ND 99 .86 .66 | PCFI257TR-ND| 3,000 | 394.00/M) ECW-U2682KC9 
2416 12 | 1.8 |POFI149CT-ND 1.04 91 .70 | POFI149TR-ND | 3,000) 417.00/M| ECW-U1H124J09 “ Sieasaes bes s ee 3 beh eee 
(6041)| 59 | -15 | 20 |PORI1S0CT-ND 1.22 1.06 .81 | POFI150TR-ND | 3,000 | 487.00/M| ECW-U1H154J09 012) 14 (ERnEREN 09 6 6 [REREREREIE 3.000 | g04.00ml Eow-utzaxce 
Size 18 | 2.4 |POFIS1CT-ND 1.39 1.21 .93 | POFI151TR-ND | 2,000) 556.00/M| ECW-U1H184JC9 015 | 14 [RGRBETGEND] 09 26 69 NRCRISSTFEND| 3.000 | 394.00¢M| ECWUDtsaKo 
.22 | 28 |POFI152CT-ND 1.56 1.36 1.04 | POFI152TR-ND | 2,000 | 626.00/M| ECW-U1H224J09 
.018| 2.0 |PCFI262CT-ND .99 .86 .66 | POFI262TR-ND| 3,000 | 394.00/M| ECW-U2183KC9 
.012| 1.4 |PCFI209CT-ND .70 .61_ .47 | POFI209TR-ND| 3,000] 278.00/M| ECW-U1123NC9 022| 20 |PCrIZ63cr.ND 99 86.66 | POR1263TR.ND| 3.000 | 394.00/M) ECW-U2223KC9 
.015| 1.4 |PCFI210CT-ND .98 .85  .65 | POFI210TR-ND| 3,000 | 389.00/M| ECW-U1153JC9 027| 24 |PORIZS4CT.ND 1.02 89 68 | PORI264TRND| 2.000 | 4onoum| EaNue7aKce 
1913 .018| 1.4 |PCFI211CT-ND 1.00 .87  .67 | POFI211TR-ND| 3,000] 400.00/M| ECW-U1183JC9 033| 28 |POFIZ65CT-ND 1.05 91 .70 | PORI265TRND| 2,000 | 421.00/m| ECW-U2333KCO 
(4833)/ 100 | 022) 1.4 )POF212CT-ND 70.61.47 | POF212TR-ND | 3,000 | 278.00/M | ECW-U1228/C8 ae ‘030| 20 |RORIS86CEND 1.08 .94 72 | PoIz66TR:ND| 3.000 | 433.00) ECW UbsgaKco 
ae 027 | 14 (RCRICISCIEND) 1.02 69 68 HRERIZISTEEND] 3,000 | 408.00/M | FOW-U1278108 (6041)] 250 | .047 | 2.4 |POFI267CT-ND 1.12 .97 75 | PCF1267TR-ND| 2,000 | 447.00/M] ECW-U2473KC9 
038) 14 eee ol A? ges) 0000 | 276.00/M) EOW U1S33 09 Size .056 | 2.8 |PCFI268CT-ND 1.19 1.03.79 | POFI268TR-ND | 2,000 | 474.00/M| ECW-U2563KC9 
.039| 1.4 |PCFIZ1SCT-ND 1.12 97 .75 | POFI215TR-ND| 3,000 447.00/M| ECW-U1393NC9 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic. SMT Capacitors (con) Dim. Cut Tape 
Item | WV} Cap. | H_ | Digi-Key Price Each _| Digi-Key Tape & Reel __| Panasonic 
Dim. Cut Tape Code | DC | wF |(mm)| Part No. 10 100 500 | Part No. Size | Pricing Part No. 
Item | WV} Cap.| H  |Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel__| Panasonic .0018 | 1.4 | POFI417CT-ND 53.46.35 | POFI417TR-ND | 3,000] 209.00/M | EOw-U4182V17 
Code | DC | pF | (mm) |Part No. 10__100_500 | Part No. Size_| Pricing _| Part No. .0022 | 1.4 | POFI418CT-ND 53 46.35 | POFI418TR-ND | 3,000) 209.00/M | ECw-U4222V17 
ECW-U(C) (Standard Type) 10% Tolerance, Reflow Only .0027 | 1.4 | POFI419CT-ND 53. 46.35 | POFI419TR-ND | 3,000] 209.00/M | ECW-U4272V17 
(068) 32 |PCFIZ69CT-ND 1.25 1.08 .83 | PCFI269TR-ND| 2.000 | 499.00/m! ECW-U2683KC9 .0033 | 1.4 | PCFI420CT-ND 53.46.35 | PCFI420TR-ND | 3,000] 209.00/M | ECW-U4332V17 
2420 082| 3.2 |POFI270CT-ND 1.32 1.14 .88 | PCFI270TR-ND| 1,500 | 526.00/M) ECW-U2823KC9 pas .0039 | 1.4 | POFI421CT-ND 53.46.35 | POF1421TR-ND | 3,000/ 209.00/M | EOw-U4392V17 
(6050) 250} “+ | 38 |portazicr-ND 1.38 1.20 92 | Port271TRND| 1.500 | 552.00m) ECW-U2to4Koa | |4899)) 40°F oo47 | 1.4 | POF422CT-ND 53.46.95 | POF1422TR-ND | 3.000| 209.001M | EOW-Uaa7avi7 
Sia 12 | 2.8 |PCFI272CT-ND 1.51 1.31 1.01 | POFI272TR-ND| 1,500 | 604.00/M| EOW-U2124KC9 ote 0056 | 2.0 | POFI423CT-ND = 53.46.35 | POFI423TRND | 3,000) 209.00/M | EOW-U4562V17 
2825 15 | 35 |PCFI273CT-ND 1.64 1.43 1.10 | PCFI273TR-ND| 1,000 | 657.00 | ECW-U2154KCV 0068 | 2.0 | POFI424CT-ND = 53.46.35 | POFI424T ND | 3,000) 209.00/M | EOW-U4682V17 
(7163) 250] 18 | 41 |PORI274CT-ND 1.77 1.54 1.18 | PCF1274TR-ND| 1,000 | 710.00 | ECW-U2184KCV 0082) 24 Eee y 60 52 AO Eee iaaneg| 000) 239.00/M | OW Lab2ev17 
Size 22 | 5.1 |POCRI275CT-ND 1.84 1.59 1.23 | POF1275TR.ND| 1,000 | 735.00 _| ECW-U2224KCV Ol | 28 [REGISCBEENES 63 54 42 TRERIBESTERNDY 2,000 | 250.00/M |EOWU4103V17 
3925 | o5q| 27 | 39 [PORZ76CTND 204 1.7 1.36 | POFI276TRND| 1,000 | 815.00 | EOW-L2274KCV oaié .012 | 2.0 | PCFI427CT-ND 68.59.45 | PCF1427TR-ND | 3,000] 271.00/M | ECW-U4123V17 
(9863) 33 |_48 [Por277CT-ND 2.17 1.88 1.45 | POF277TR-ND| 1,000 | 868.00 _| Eow-U2334KCV | |(¢941)| 400| O15 | 24 | POF428CT-ND 73 64 49 | POFI428TR-ND | 2,000) 292.00/M |ECM-U4153V17 
3931 | 955| 39 | 44 |PCFIZ7ECT-ND 2.30 1.99 1.53 | POF1278TR-ND| 1,000 | 920.00 | EOW-U2394KCV | | Size O18 | 28 ees 7S 68 52 URC EES eg 2-000) S13.00/M EO Usteavi7 
(9880) 47 | 5.3 |PORI279CT-ND 2.43 2.11 1.62 | POF1279TR.ND| 1,000 | 973.00 _| ECW-U2474KCV 022 | 3.2 [RCGIESDGINEE 84 73 .56 [BCRISSOTEENOR 2,000) 854.00/M | ROW Ld22avi7 
6031 | 559) -56 | 37 |POFI2g0CT:ND 2.82 2.45 1.88 | POFI2BOTR-ND| 750 | £48.25 | ECN-U2564KCZ 2420 | go | 027 | 3.0 | POR431CT-ND 92.79.61 | POFI431TR-ND | 1,500) 365.00/M | ECW-U4273V17 
(1580) 68 | 4.4 |POF1281CT-ND 3.61 3.13 2.41 | POF!281TR-ND| 750 (1083.75 | EOW-U2684KCZ (6050) 033 | 3.6 | PCFI432CT-ND 99.86.66 | POFI432TR-ND | 1,500) 395.00/M | EOW-L4333V17 
6039 en 82 | 4.2 |PCFI282CT-ND 3.94 3.41 2.63 | PCH1282TR-ND| 750 1182.75 | ECW-U2824KCZ 2820 400 .039 | 3.2 | PCFI433CT-ND .99 .86 .66 | POFI433TR-ND | 1,500} 395.00/M | ECW-U4393V17 
(1510) 1.0 | 5.1 |PCFI283CT-ND 4.26 3.70 2.84 | PCFI283TR-ND| 750 [1281.00 | ECW-U2105KCZ (7150) 047 | 3.8 | POFI434CT-ND_ 1.04 91.70 | POF1434TR-ND | 1,500] 417.00/M | ECOW-U4473V17 
: 2825 | 499) 056 | 36 | POR435CT-ND 1.04.91 .70 | POFI435TR.ND | 1,000] 417.00 | ECW-U4563V17 
ECW-U(X) Series ; : (7163) .068 | 4.4 | PCFI436CT-ND 1.10 .95 .73 | PCFI436TR-ND | 1,000| 438.00 _| EOW-U4683V17 
Specifcations: * Operating Temperature: -55°C to ee anaice Voltage: 100VDC + Withstanding Voltage 3925 082 | 34 | POFI437C.ND 1.10 95 .73 |POF1437TR.ND | 1,000] 438.00 | ECw-Use23v17 
ponween Terminals: Rated Voltage x 175% 1 to 5s = Dissipabont Factor: 1.0% (20°C, 1kHz) * Insulation (9863) 400 4 4.0 | PCFI438CT-ND 1.17 1.02 .78 | PORI438TR.ND | 1,000) 469.00 | ECW-U404v17 
Resistance: >3000MQ (20°C, 100VDC 60s) + Reflow Soldering Conditions: 240°C max. and 30 sec. max. at 
more than 210°C (temp. at cap surface). 3931 | 499) -12 | 38 | POR439CT-ND 1.17 1.02.78 | POFI439TR-ND | 1,000] 469.00 | ECW-U4124V17 
(9880) 15 | 4.6 | PCFI440CT-ND 1.25 1.09 .84 | POFI440TR-ND | 1,000] 501.00 | ECW-U4154V17 
Dim. Cut Tape 
Item | WV | Cap.| H_ |Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel Panasonic ECH-U(B) Series 
food ES i Hamann pec: LORRI OOIRS 00) [alto Size ng er: Specifcations: + Operating Temperature: -55°C to +125°C + Rated Voltage: SOVDC »+ Capacitance 
Tolerance: 2%, 5% + Withstanding Voltage (between terminals): Rated Voltage x 175% 1 to 5s = Dissipation 
001} 1.1 |PCFI348CT-ND .66 .57  .44 | PCF1348TR-ND | 3,000 | 263.00/M| ECW-U1102JX5 Factor: <0.6% (20°C, 1kHz) » Insulation Resistance: >3000MQ (20°C, 60s) * Soldering Conditions: (Flow) 
0012] 1.1 |PCFI349CT-ND .66 .57 .44 | PCFI349TR-ND | 3,000 | 263.00/M| ECW-U1122Jx5 260°C max. and 5 sec. max.; (Reflow) 260°C max., 30 sec. max. at more than 230°C (temp. at cap surface). 
.0015| 1.1 |POFI350CT-ND 66 .57 44 | PCFI350TR-ND | 3,000 | 263.00/M] ECW-U1152Ux5 pan Out Tape 
1206 .0018| 1.1 |POFI351CT-ND 67.58.45 | PCF1351TR-ND | 3,000 | 268.00/M] ECW-U1182JX5 item |wv | cap. | H_| Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel _| panasonic 
(3216)| 100 |.0022| 1.1 |PCFI352CT-ND_.67__.58 45 | POFI352TR-ND | 3,000 | 268.00/M| EOW-U1222Jx5 Code | DC | pF |(mm)/ Part No. 10 100 500 | Part No. Size | Pricing |Part No. 
Size .0027| 1.1 |POFI353CT-ND 67 .58  .45 | PCF1353TR-ND | 3,000 | 268.00/M| ECW-U1272JX5 ECH-U(B) (High Grade Type) 2% Tolerance Reflow/Flow 
.0033| 1.5 |POFI354CT-ND 67.58.45 | PCFI354TR-ND | 2,000 | 268.00/M] ECW-U1332JX5 NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN 
.0039| 1.5 |POFI355CT-ND 69 .60 .46 | PCFI355TR-ND | 2,000 | 274.00/M| ECW-U1392JX5 
oo47| 15 [ROREECCEND! 70 .61 47 [RCRTGSeTRENDI| 2.000 | 20.00] EoMUa7anG .0001 | 0.8 | PCFIO89CT-ND .62 .54 .42 | POFIO89TR-ND J 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H101GB5 
.00012] 0.8 | POFI090CT-ND 62 .54 .42 | PCFIO90TR-ND | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H121GB5 
1210 0056) 1.5 ae, tt Ao nag, 000 | 293.00/M) OW Li1S82 XS .00015] 0.8 | POFI091CT-ND 62.54.42 | PCF1091TR-ND | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H151GB5 
(3225)| 100 0068) 15 ey OF 0 eg) 22000 | 283.00/M) ED UGK 00018] 0.8 | POF1092CT-ND .62 .54 .42 | PCFI092TR-ND | 3,000) 248.00/M | ECH-U1H181GB5 
Siz .0082| 2.1 |POFI359CT-ND 75 .65  .50 | PCFI359TR-ND | 2,000 | 298.00/M] ECW-U1822Jx5 c0022| os FEC eo 54 co [ROR ooo | aaa con | poe Lteeotces 
.01 | 24 |POFI360CT-ND .77  .66_.51 | POFI360TR-ND | 2,000 | 305.00/M| ECW-U1103JX5 F - nae : : 
.00027] 0.8 | POFI094CT-ND 62 .54 .42 | PCFIO94TR-ND | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H271GB5 
ECW-U (V16) and (V17) Series .00033]) 0.8 | POFIO9S5CT-ND 62 .54 .42 | POFIO95TR-ND J 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H331GB5 
Specifcations: +» Operating Temperature: -55°C to +105°C + Rated Voltage: 250VDC, 400VDC + Withstanding .00039| 0.8 | POFIO96CT-ND 62 .54 .42 | PCFIO96TR-ND | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H391GB5 
Voltage Between Terminals: (250VDC) 400VDC for 60s; (400VDC) 600VDC for eo ° Dissipation Factor: 0805 ia .00047| 0.8 | POFIO97CT-ND 62.54 .42 | POFIO97TRND | 3,000 248.007 | ECH-U1H471C85 
<1.0% (20°C, 1kHz) + Insulation Resistance: (250VDC) 23000MQ + Reflow Soldering Conditions: 230°C —_|(2012) looose| 0.8 | PCFIogecT-ND 62 54.42 | PCFIO98TR-ND | 3,000 | 248.00/m1| EOH-UTHS61G85 
max. and 30 sec. max. at more than 210°C (temp. at cap surface). Size 
.00068] 0.8 | POFI099CT-ND 62 .54 .42 | PCFIO99TR-ND | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H681GB5 
Dim. | Cut Tape 7 arenas ; .00082] 0.8 | POFI100CT-ND 62 .54 .42 | PCFI100TR-ND | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H821GB5 
ae a oe a Ha anaes Bee a5 ay sees 001 | 0.8 | PCFI101CT-ND 62.54.42 | PCFI101TR-ND | 3,000 | 248.00/M| EOH-U1H102GB5 
.0012 | 0.8 | POFI102CT-ND .62 .54 42 | POFI102TR-ND J 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H122GB5 
.0015 | 0.8 | PCFI103CT-ND 62. 54.42 | POFI103TR-ND J 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H152GB5 
oot |e ig ee ee igieg| 2000) 188.00/M/ EOW-LP102V16 0018 | 08 | POFI104CT-ND 62.54.42 | POFI104TR-ND | 3,000 | 248.00/M| EOH-U1H182G85 
.0012) 1.4 |PCFI391CT-ND 47.41.32 | POFI391TR-ND| 3,000] 188.00/M) ECW-U2122V16 
0015] 1.4 |POFIS92CT-ND 47.41 .32 | POFI392TR-ND| 3,000] 188.00/M| EQW-U2152V16 eee | Oe ey oo ot te eo aaieg| 000 | 248.00/M | FOH-UIHe22ce5 
0018] 1.4 |PORI393CT-ND 47 41.32 | POFI393TR-ND| 3,000| 188.00/M) ECW-U2t82v16 0027 | 0.8 PRGHUIOGSINS 62 54.42 |REGUIDETERDEY) 3,000 | 248.00/M | EH UIH272Ge5 
.0022| 1.4 |PCFI394CT-ND 47.41.32 | POFIS94TR-ND| 3,000] 188.00/M| ECW-U2222V16 .0033 | 0.8 | PCFI107CT-ND .73 .63 .49 | POFI107TR-ND J 3,000 | 290.00/M | ECH-U1H332GB5 
.0033} 1.4 |POFI395CT-ND 47 .41 .32 | POFI395TR-ND| 3,000 | 188.00/M| EOW-U2332V16 -0039 | 0.8 | POF!108CT-ND = .74 65.50 | PCFI108TR-ND | 3,000 | 296.00/M | ECH-U1H392GB5 
.0047) 1.4 |PCFI396CT-ND 47 .41 .32 | POFIS96TR-ND| 3,000] 188.00/M) ECW-U2472V16 1206 .0047 | 0.8 | POFI109CT-ND 77.66 .51_| POFI109TR-ND J 3,000 | 305.00/M | ECH-U1H472GB5 
1913 .0056) 1.4 |PCFI397CT-ND 47.41 .32 | POFI397TR-ND| 3,000] 188.00/M) ECW-U2562V16 (3216)| 50 |.0056 | 0.8 | POFI110CT-ND .79 68.53 | POF1110TR-ND | 3,000 | 314.00/M | ECH-U1H562GB5 
(4883) | 250 |.0068} 1.4 |PCFI398CT-ND .47 41 .32 | PCFI398TR-ND| 3,000} 188.00/M) ECW-U2682V16 Size .0068 | 0.8 | POFI111CT-ND 81.70.54: | PCF1111TR-ND | 3,000 | 323.00/M | ECH-U1H682GB5 
Size .0082| 1.4 |PCFI399CT-ND _.47_.41_.32 | POFIS99TR-ND| 3,000| 188.00/M| ECW-U2822V16 0082 | 1.0 | PorIt12cr-ND 83.72.56 |PCFI112TR-ND | 3,000] 332.007 | ECH-U1HE22GR5 
01 | 1.4 /PCFI400CT-ND 47.41.32 | POM400TR.ND | 3,000 | 188.00/M) ECW-U2103V16 .01 | 1.0 | POFI113CT-ND 86.74 _.57 | POF1113TR-ND | 3,000 | 341.00/M | ECH-U1H103GB5 
ee Se Se Se oe eee oi [10 roc [ramon | 2am ov 
‘o18| 20 |PORMGSCTND 63 46 35 |PORIA0STRND| 3,000] 200.00M| EoW-UDtaavi6 .015 | 1.0 | POFI115CT-ND 90.78.60 | POFI115TR-ND | 2,000 | 358.00/M | ECH-U1H153GB5 
022| 20 |POR404c-ND 53 46.35 | POFIA04TR.ND| 3,000| 209.00/M| EOW-U2223V16 1210 .018 | 1.4 | POFI116CT-ND 92 .80 .62 | PCFI116TR-ND | 2,000 | 368.00/M | ECH-U1H183GB5 
027| 24 |POFI40SCTND 63.54 42 | PoriaosTRND| 2,000/ 250.00m| EOW-Uz27aVvI6E (3225)| 50 | 022 | 1.4 | POFI117CT-ND 96.83.64 | POF1117TR-ND | 2,000 | 382.00/M | ECH-U1H223GB5 
033| 28 |POR406CT-ND 68 59 45 | POFI406TRND| 2.000) 271.00/M| EOW-UR333V16 Size .027 | 1.4 | POFI118CT-ND 1.00 .87  .67 | POFI118TR-ND | 2,000 | 400.00/M | ECH-U1H273GB5 
0391 20 |PORIMO7CTND 73.64.49 |PCFIAO7TRAND| 3,000 | 29200Ml Ecw-upseavie .033 | 2.0 | POFI119CT-ND 1.05 .91 .70 | POFI119TR-ND | 2,000 | 418.00/M | ECH-U1H333GB5 
2416 047] 24 |PCR40scRND 78 68.52 | POFI408TRIND| 2,.000| 313.00/M| EoW-U247aVvI6 .039 | 2.0 | POFI120CT-ND 1.10 .95 .73 | POF11207TR-ND |2,000 /438.00/M | EOH-U1H393GB5 
bea = .056 | 2.8 |PCFI409CT-ND 84 .73 .56 | PCFI409TR-ND| 2,000 | 334.00/M] ECW-U2563V16 ECH-U(B) (High Grade Type) 5% Tolerance Reflow/Flow 
.068 | 3.2 |POFI410CT-ND 89.77 _.59 | PCF1410TR-ND| 2,000 | 355.00/M| ECW-U2683V16 NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN 
2420 082} 3.2 |POFI411CT-ND 94 82.63 | POR1411TR-ND] 1,500] 376.00/M| EOW-L2823V16 OO | Oe ee oO ees) >Cce | 195.007 | EcH Uicaa2JB5 
(6050)|250] 1 | 38 /POFI412CT-ND .99 .86 .66 | PCF1412TRND| 1,500 | 395.00/M] EOW-U2104V16 0089 | 0.8 | POFIOZICT-ND 4943.33 | POFIO71TR-ND /3,000 | 195.00/M | FOU C392JB5 
Size 12 | 4.5 |POFI413CT-ND 1.04 .91 .70 | POFI413TRND| 1,500 | 417.00/M| EOW-U2124V16 0805 0047 | 0.8 | POF1072CT-ND = 49.43.33 | PCFIO72TR-ND [3,000 | 195.00/M | ECH-U1C472JB5 
ECW-U(V17) (Standard Type) 5% Tolerance, Reflow Only (2012)| 16 |.0056 | 0.8 | POFIO73CT-ND 49.43.33 | POF1073TR-ND [3,000 | 195.00/M | ECH-U1C562JB5 
1913 oot] 1.4 |Por4i4cT-ND 53.46.35 | POF1414TRND| 3,000| 209.00/M| ECw-Usioavi7 | | S2] — |.0068 | 0.8 | POMO7ACT-ND 49.43.33 | POFIO74TR-ND |3,000 | 195.00/M | EOH-U10582JB5 
(4833)| 400.0012) 1.4 JPOFI415CT-ND 53.46.35 | PCFI415TR-ND| 3,000 | 209.00/M) ECW-U4122V17 ee TO EC oe rey 00° | 195.00 | EcH Uicaz2 es 
Size .0015) 1.4 |PCFI416CT-ND 53.46.35 | POFI416TR-ND| 3,000] 209.00/M) EOW-U4152V17 ‘01 | 1.0 | POFIO76CT-ND 49.43.33 | POFIO76TR-ND |3,000 | 195.00/M ) ECH-U1C103JB5 
(Continued) 


740 (1033) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. SMT Capacitors (com) Dim. Cut Tape 
Item | WV] Cap. | H_ | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel__| Panasonic 
Dim. Cut Tape Code |DC| pF (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. Size | Pricing | PartNo. 
Item |WV | Cap. | H_ | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel__| Panasonic 2825 15 | 3.4 | POFISO8CT-ND 1.61 1.40 1.08 | POFIS08TR-ND| 1,000 | 645.00 | EOH-U1154GCV 
code) Ci ais nin) Barto: Hy ely ed | betes, Size |_ Pricing | PartNo. (7163)|100] .18 | 4.0 | POFISO9CT-ND 1.80 1.56 1.20 | POFISO9TR-ND| 1,000 | 721.00 | ECHUI184cCVv 
ECH-U(B) (High Grade Type) 5% Tolerance Reflow/Flow Size .22 | 4.8 | POFIS10CT-ND 1.97 1.71 1.31 | POFIS10TR-ND| 1,000 | 787.00 | EOH-U1224GCV 
NOTRE COMMENDED FORINEWDESIGN ECH-U(C) (High Grade Type) 5% Tolerance Reflow/Flow 
.012] 0.8 |POFIO77CT-ND 52 45 .35 | PCF1077TR-ND| 3,000 | 206.00/M| ECH-U1C123JB5 
015 | 0.8 |PCFIO78CT-ND 54 .47  .36 | PORI078TRND| 3,000 | 214.00/M| EO+UIC153JB5 047 | 1.4 eee, 57 80 8 ay) 3000 | 229.00/M) ECHL H473.1c9 
sone ot8| 08 |POFIO7CT:ND 54 47.36 | POF1079TRND|3,000 | 214.007m | EOHLUIC183JB5 1913 .056 | 2.0 | POFI154CT-ND 61.53.41 | PCF1154TR-ND| 3,000 | 242.00/M| ECH-U1H563JC9 
(3216)| 16 .022 | 0.8 |PCFIO80CT-ND 58 .50 .39 | POFI080TR-ND | 3,000 | 230.00/M | ECH-U1C223JB5 (4888) 50 | 068 | 2.0 | POFIISSCI-ND- 65 56.43 | POFI1S5TR-ND} 3,000 | 257.00/M) EQ4-U1H683JC9 
Size .027 | 1.0 |POFI081CT-ND .59 .52 40 | PCF1081TR-ND | 3,000 | 236.00/M | EOH-U10273JB5 Size -082 | 2.4 | PCFIIS6CI-ND = .72 62.48 | PCFI156TR-ND| 2,000 | 286.00/M} ECH-U1H823JC9 
.033 | 1.0 |POFIO82CT-ND 61 53 .41 | PCHI082TR-ND| 3,000 | 244.00/M | ECH-U1C333JB5 | 28 | PORI157CT-ND- .78 68.52 | PCF1157TR-ND| 2,000 | 311.00/M| ECH-U1H104JC9 
039 | 1.4 |PCFIO83CT-ND  .64 .55 .43 | POFI083TR-ND | 2,000 | 254.00/M | EOH-U1C393JB5 2416 12 | 1.8 |POFI158CT-ND .96 84 .64 | PCF1158TR-ND| 3,000 | 385.00/M] ECH-U1H124JC9 
.047 | 1.4 |POFIO84CT-ND 67.58 _.45 | PCF1084TR-ND | 2,000 | 268.00/M | ECH-U1C473JB5 (e041)| 59 | 18 | 24 | PORIIS9Cr-ND 1.10 .95 73 | POFI159TR.ND| 2,000 | 439.00/M| EO UIHIS4JC9 
1210 056 | 14 eee 4 oto ey 7000 | 295. 00/M /EOHUICEERIBS | |e 48 | 28 | PORI160CT-ND 1.25 1.09 84 | POFI160TR-ND] 2,000 | 501.00/M) ECH-U1H184JC9 
(3225)| 16 | 0 | + eT eee ee ies) “00° | 316.00 | Ec LUICBaaJE5 .22_| 3.2 | PORIIG1CT-ND 1.43 1.24 .95 | POF1161TR-ND| 2,000 | 570.00/M] EQH-U1H224JC9 
Size .082 | 2.0 |POFIO87CT-ND 85 74 .57 | PCH1087TR-ND | 2,000 | 340.00/M | ECH-U10823JB5 ot 14 [ERRRESGRNEY 63 55 42 NERRMEE==N| 5.000 | osa.00n] ecurioaice 
| 2.0 |PCHIO88CT-ND 90.78.60 | POF1088TR-ND | 2,000 | _359.00/M | ECH-U1C104JB5. ; : 
.0001] 0.8 |POFIOOOCT-ND- .50 .44 .34 | PCFIOOOTR-ND | 3,000 | 200.00/M|ECH-U1H101UB5 | | 1913 Oe Eee 2 OS 2 eae) 000 | 253.00/M/ BCH UT 12aC9 
lo0012| 0.8 |PCFIOOICT-ND 50.44.34 | POFIO01TR-ND| 3,000 | 200.00/M| ECH-UIH121UB5 | |(4gaa)|100| O18 | 29 | POFI479CT-ND 63 65.42 | POF1479TR-ND) 3,000 | 253.00/M) ECH-U1153JC9 
,00015} 0.8 |PCFIOO2CT-ND+ 50 .44 .34 | POF1002TR-ND| 3,000 | 200.00/M|ECH-U1H151JB5 | | size 018 | 2.0 | POP480CT-ND 63. 55.42 | PCFI480TR-ND) 3,000 | 253.00/M) EO+U1183J09 
.00018) 0.8 |PCFIO03CT-ND .50 .44 .34 | PCFIO03TR-ND| 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H181JB5 022 | 2.4 | POCFI481CT-ND 66.57.44 | PCF1481TR-ND| 2,000 | 262.00/M} ECH-U1223JC9 
00022) 0.8 |POFIOO4CT-ND- 50 .44_.34 | PCFIO04TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H221JB5 .027 | 28 | POFI482CT-ND 68.59.46 | PCF1482TR-ND| 2,000 | 272.00/M| ECH-U1273J09 
00027} 0.8 |PCFIOOSCT-ND .50 .44  .34 | PCFIOOSTR-ND | 3,000 | 200.00/M | EOH-U1H271JB5 .033 | 1.8 | POF1483CT-ND .80 .70 .54 | POFI483TR-ND] 3,000 | 321.00/M] EOH-U1333JC9 
[00033 0.8 |PCFIOU6CT-ND- 50 44.34 | POPIQOGTR-ND | 3,000 | 200.00/M | FCHUIHS31JB5 | / a4ig .039 | 2.0 | POFI484CT-ND 84.73.56 | PCF1484TR-ND] 3,000 | 335.00/M| ECH-U1393JC9 
ais 00039] 0.8 |PCFIOO7CT-ND 50.44.34 | POFI007TR-ND | 3,000 | 200.00/M| ECH-UIH391JB5 | [(g941)/100| .047 | 2.4 | POFI485CT-ND 88 76 59 | POR485TR.ND| 2.000 | 350.00/M| EO+U1473/09 
caso OY 08 [ECA so 44 mnemYD| Sm | snmon EDINA | sae] | as | 20 |ronascrne 59 77 | erveTRAD| 200 | son soe 
Size .00068| 0.8 |PCFIO1OCT-ND 50 .44 .34 | POFI010TR-ND| 3,000 | 200.00/M| ECH-U1H681JB5 068 | 32 ea 90 0062 HAR 2.000 | 908.00 BF UTE BaCR 
looog2) 0.8 |PCFIO1ICT-ND 50 .44_ .34 | POFIO11TR-ND|3,000 | 200.00/m| ECHUtHe2tuBs | | 282° oe 8 aig 1-25 1-0 ot eee eigen) 2002 | 505.00/M) Bort-Ut82aico 
001 | 0.8 |POFIO12CT:ND) 50 44 34) POF1012TRND|3,000 | 200.00 |EO+UIHio2uBs | |(7150)|100| 1 | 3.0 | POFI489CT-ND 1.31 1.14.88 | POFI489TR-ND| 1,500 | 525.00/M] EOH+-U1104JC9 
0012] 08 |PCFIOIsCT-ND 50 .44 34 | POFIO13TR-ND/ 3,000 | 200.00/m| EQ+-U1H122UB5 Size 12 | 3.4 | POR490CT-ND 1.32 1.15 .89 | POFI490TR-ND| 1,500 | 529.00/M| EQH+U1124J09 
.0015| 0.8 |POFIO14CT-ND- 50.44.34 | PCF1O14TR-ND | 3,000 | 200.00/M|ECH-U1H152JB5 | | 2825 15 | 3.4 |PORI491CT-ND 1.44 1.25 .96 | PCFI491TR-NDJ 1,000 | 574.00 | ECH-U1154JCV 
.0018] 0.8 |PCFIOISCT-ND 50 .44 .34 | POFI015TR-ND | 3,000 | 200.00/M|ECH-U1H182JB5 | |(7163)|100} .18 | 4.0 | POFI492CT-ND 1.58 1.37 1.06 | PCF1492TR-ND| 1,000 | 633.00 | ECH-U1184JCV 
0022} 0.8 |PCFIOI6CT-ND- .50 .44 .34 | PCFIOI6TR-ND| 3,000 | 200.00/M | EOH-U1H222JB5 Size .22 | 4.8 | POFI493CT-ND 1.72 1.49 1.15 | POF1493TR-ND| 1,000 | 688.00 | EOH-U1224JCV 
.0027| 0.8 |POFIO17CT-ND 50.44 _.34 | PCH1017TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H272JB5 
0033] 0.8 |POFIOI8CT-ND- 59.51.39 | POFIO18TRND] 3,000 | 235.001 |EGHUIH332U85 | ECH-U(X) Series 
.0039| 0.8 |PCFIOI9CT-ND 60 .52 .40 | POFIO19TR-ND| 3,000 | 241.00/M| ECH-U1H392JB5 Specifcations: + Operating Temperature: -55°C to +125°C + Rated Voltage: 16VDC, 50VDC + Capacitance 
1206 .0047| 0.8 |PCFIO20CT-ND» .62 .54 .42 | PCFIO20TR-ND/ 3,000 | 248.00/M| ECH-U1H472JB5 Tolerance: 2%, 5% * Withstanding Voltage (between terminals): Rated Voltage x 175% 1 to 5s * Dissipation 
(3216)| 50 |.0056] 0.8 /POFIOZICT-ND .64 .55  .43 | PCF1021TR-ND|3,000 | 254.00/M | EOH-U1H562JB5 Factor: <0.6% (20°C, 1kHz) + Insulation Resistance: >3000MQ (20°C, 60s) + Reflow Soldering Conditions: 
Size 0068] 0.8 |POFIO22CT-ND» .66 .57 .44 | PCF1022TR-ND | 3,000 | 262.00/M| ECH-U1H682JB5 260°C max., 30 sec. max. at more than 230°C (temp. at cap surface). 
.0082| 1.0 |POFI023CT-ND 67 58 45 | PCF1023TR-ND | 3,000 | 266.00/M | ECH-U1H822JB5 Dim. Cut Tape 
.01 | 1.0 |POFIO24CT-ND- .69 .60__.46 | PCF1024TR-ND | 3,000 |_277.00/M | EQH-U1H103JB5 Item |WV| Cap. | H_ | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel _| Panasonic 
012 | 1.0 |POFI025CT-ND 71 .62  .47 | POF1025TR-ND | 2,000 | 283.00/M | EOH-U1H123JB5 Code | DC} uF |(mm)| Part No. 10 100 500 | Part No. Size _| Pri Part No. 
015 | 1.0 |PCFIO26CT-ND- .73 .63 .49 | POFI026TR-ND| 2,000 | 290.00/M/ EQH-U1H153UB5 
1210 .018 | 1.4 |POFI027CT-ND .75 .65_ .50 | POF1027TR-ND | 2,000 | 298.00/M | ECH-U1H183JB5. 0001 | .7 |PCFI441CT-ND .28 .24 .19 | POF1441TR-ND]| 4,000} 110.00/M] ECH-U1C101GX5 
(3225) | 50 | .022 | 1.4 |PCFIO28CT-ND» .77 .67 .52 | POF1028TR-ND | 2,000 | 308.00/M | EOH-U1H223JB5 00012} .7 | POFI442CT-ND .28 .24 .19 | PCF1442TR-ND| 4,000] 110.00/M} ECH-U1C121GX5 
Size .027 | 1.4 |POFIO29CT-ND 80 .70_.54 | PCFI029TR-ND| 2,000 | 320.00/M | ECH-U1H273JB5 .00015| .7 | POFI443CT-ND .28 .24 .19 | PCF1443TR-ND| 4,000] 110.00/M} ECH-U1C151GX5 
.033 | 2.0 |POFIO30CT-ND- .85 .74 .57 | POFI030TR-ND | 2,000 | 338.00/M | ECH-U1H333JB5 .00018| .7 | POFI444CT-ND .28 .24 .19 | PCF1444TR-ND| 4,000] 110.00/M} ECH-U1C181GX5 
.039 | 2.0 |POFIO31CT-ND 88.77.59 | PCF1031TR-ND | 2,000 | 352.00/M | ECH-U1H393JB5 .00022| 7 | PCFI445CT-ND 28.24.19 | POF1445TR-ND| 4,000 | 110.00/M| ECH-U1C221GX5 
; .00027} .7 |PCFI446CT-ND .28 .24 .19 | POF1446TR-ND| 4,000] 110.00/M] ECH-U1C271GX5 
a a Temperature: -55°C to +125°C + Rated Voltage: 50VDC, 100VDC + Capacitance 00068) 7 eae) 28 24 19 RR alge) 000) 110.00/M) EH UICaSI OS 
Tolerance: 2%, 5% + Withstanding Voltage (between terminals): Rated Voltage x 175% 1 to 5s + Dissipation 0603 res 2 Sala . . 3 Reem i Can Eee 
Factor: <0.6% (20°C, 1kHz) + Insulation Resistance: >3000M2 (20°C, 60s) + Soldering Conditions: (Flow) (1608) 16 7) FCRIRSCERAD! 22 24 19 [PCHIAEOTRIN! 4.0001 110.00Ml ECHUNCEGIODS 
260°C max. and 5 sec. max.; (Reflow) 260°C max., 30 sec. max. at more than 230°C (temp. at cap surface). Size ‘00068! 7 |PORI451CT-ND 28 24 .19 | POR1451TR-ND| 4,000| 110.001] ECH-U108816X5 
Dim. Cut Tape .00082} .7 |PCFI452CT-ND .28 .24 .19 | POF1452TR-ND| 4,000] 110.00/M) ECH-U1C821GX5 
Item |WV| Cap. | H | Digi-Key Price Each _| Digi-Key Tape & Reel _| Panasonic .001 | .7 |POFI453CT-ND .28 .24 .19 | PCF1453TR-ND] 4,000] 110.00/M] ECH-U1C102GX5 
Code | DC | pF | (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. Size | Pricing |PartNo. .0012 | .7 |POFI454CT-ND 28 .24 .19 | POF1454TR-ND] 4,000] 110.00/M) ECH-U1C122GX5 
ECH-U(C) (High Grade Type) 2% Tolerance Reflow/Flow .0015 | .7_|POFI455CT-ND 28.24.19 | POFI455TR-ND| 4,000 | 110.00/M| ECH-U1C152GX5 
.047 | 1.4 |PCFI162CT-ND 60 52.40 | POF1162TR-ND| 3,000 | 239.00/M | ECH-U1H473G09 0018) 7 cn 24 19 S| 4.000) 110.00/M) Bor U1CI82cxS 
1913 056} 20 |PCFI163CT-ND 64.55.43 | POFI163TR.ND| 3,000 | 254.007 | ECH-U1H563GC9 .0022 | .7 |POFI457CT-ND 28 .24 .19 | POF1457TR-ND| 4,000] 110.00/M) ECH-U1C222GX5 
(4833)| 50 | .068 | 2.0 |PCFI1G4CT-ND 68 59 45 | POF!164TR-ND | 3,000 | 269.00/M | ECH-U1 H683G09 S002 7 at ee oo er O00) V0.0 MIB UIC 266 
Size 082] 2.4 |POFIT65CT-ND .75 65.50 | POFI165TR-ND | 2,000 | 299.00/M | ECH-U1H823G09 0083) 0.9 aca oF 30 23 HEE ie| 2000) 135.00/M) Bor UiCaa2Gns 
4 | 28 |poettesct-ND 83.72.55 | POF166TR-ND| 2,000 | 329.00/M | EOH-UH104G09 .0039 | 0.9 | POFI172CT-ND 34 30.23 | POF1172TR-ND] 3,000] 135.00/M) ECH-U1C392GX5 
he 12 | 18 |Pori167CEND 1.01.88 68 | POF1167TRND| 3,000 | 4o4.com|ecHUtHI24G09 | | 9805 .0047 | 0.9 | POFI173CT-ND 34.30.23 | POF1173TR-ND] 3,000] 135.00/M) ECH-U1C472GX5 
cn|eo| 8 | 26 fomno 115 00 7 |eramnno|anm | enenw|sosonacian | | sae] 08 rence a eo Sea cance 
Size 18 | 2.8 |PORI169CI-ND 1.32 1.14 .88 | POFI169TR-ND| 2,000 | 526.00/M | ECH-U1H184G09 ‘co | 1.1 (EEENERGERO] ce aa os IEGERRernS 000 Teogidl EAL Cee 
.22 | 3.2 |PORI170CT-ND 1.50 1.30 1.00 | POF1170TR-ND | 2,000 | 598.00/M | EOH-U1H224G09 : 
01 | 1.4 | PORM77CE-ND 38.33.25 | POFI177TR-ND| 3,000 | 150.00/M| EQH+U1C103GX5 
01 | 1.4 |PORI494CT-ND .71 .61 47 | POFI494TR-ND| 3,000 | 282.00/M | ECH-U1103GC9 012 |09 |Porti7@CEND 42.36 28 | POH1178TR-ND| 3,000| 165.00/M| ECHUICI23Gx5 
1913 .012| 1.4 |POFI495CT-ND 71 .61  .47 | PCFI495TR-ND | 3,000 | 282.00/M | ECH-U1123G09 015 |09 |Port179CT.ND 42 36 28 | PORI179TRND| 3,000| 165.00/M| ECHUICIS3Gx5 
(4833)| 100| 015 | 2:0 |POM496CT-ND .78 .63 49 | POFI496TR-ND | 3,000 | 291.00/M | EO4-U1153G09 sips ‘01g | 09 |PoFMs0CcTND 42 36 28 | POR1180TRND| 3.000) 165,00] ECHUICI83cxs 
Size .018 | 2.0 |POFI497CT-ND .71 .61  .47 | PCF1497TR-ND | 3,000 | 282.00/M | ECH-U1183G09 022 |09 |porttsicr-ND 42 36 28 | porltstTRND| 3.000] 165.007m| ECH-UIC223Gx5 
022} 24 |POFI498CT-ND 78 .68 .52 | POF1498TR-ND | 2,000 | 314.00MJEcHUiz28c09 | [(216)| 16) OF |) | teocrnp 45 39 30 | POFI182TR-ND| 3.000/ t80.001M| EGHUICO73Cx5 
.027 | 2.8 |POFI499CT-ND 80.70 _.54 | PCFI499TR-ND | 2,000 | 321.00/M | ECH-U1273G09 Sze 033 | 4.1 |PCFI183CLND 45 39.30 | POFI183TR/ND 3,000 180.00/M| ECHLU1C333GX5 
.033 | 1.8 |POFISOOCT-ND .95 .82 .63 | POFISOOTR-ND | 3,000 | 379.00/M | EOH-U1333G09 039 | 1.5 |POFI184CT-ND 49 .43  .33 | POF1184TR-ND| 2,000] 195.00/M] ECH-U1C393GX5 
2416 .039 | 2.0 |POFISO1CT-ND 97 .84 .65 | POFI501TR-ND | 3,000 | 388.00/M | ECH-U1393G09 .047 | 1.5 | POFI185CT-ND 49.43 _.33 | POF1185TR-ND| 2,000 | 195.00/M| EOH-U1C473GX5 
(6041)}100| .047 | 2.4 |PCFI502CT-ND 1.02 .89 .68 | POFI502TR-ND | 2,000 | 408.00/M) EOH-U1473G09 0 .056 | 1.5 |POFI186CT-ND 56 .49 .38 | PCF1186TR-ND| 2,000] 224.00/M| ECH-U10563GX5 
Size .056 | 2.8 |POFISO3CT-ND 1.05 .91 .70 | POFISO3TR-ND | 2,000 | 418.00/M | ECH-U1563G09 (9225)| 16 .068 | 1.5 | POFI187CT-ND 56 .49  .38 | POF1187TR-ND] 2,000 | 224.00/M) ECH-U10683GX5 
.068 | 3.2 |POFISO4CT-ND 1.12.97 .75 | PCFISO04TR-ND | 2,000 | 447.00/M | ECH-U1683G09 Ss .082 | 2.1 | POFI188CT-ND 68 .59 .45 | PCF1188TR-ND| 2,000] 269.00/M| ECH-U10823GX5 
2820 .082 | 2.8 |POFISOSCT-ND 1.41 1.22 .94 | PCFISO5TR-ND | 1,500 | 563.00/M | ECH-U1823G09 0.1 | 21 | PORI189CT-ND .68 .59 .45 | POFI189TR-ND] 2,000| 269.00/M] ECH-U1C104GX5 
(7150) }100| .1 | 3.0 |POFIS06CT-ND 1.41 1.22 .94 | PCFISO6TR-ND | 1,500 | 563.00/M | ECH-U1104G@09 - ; 5 ; ; 
so |_| 12 | 54 lisorcrno 17 125 os [erisormno] sun | saan exeurictocn | (,SORLAITAD DipKeye CHU See Capacitors Cech fparsindeted 
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Panasonic. SMT Capacitors (con) Dim. Cut Tape 
Item | WV] Cap. | H_ | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Dim. Cut Tape Code | DC} wF |(mm)| Part No. 10 100 500 | Part No. Size Pricing | Part No. 
{in |p| Cap. || BIB Biiccrac aa Dio key Tape &Reel__| Panasonic 0033 0.9 | POFI190CT-ND 33.28 .22 | PCFI190TR-ND| 3,000 | 129.00/M| ECH-U1C332Jx5 
Coder IDG, ISS (min BEattiNo: LORE OORSO0) iZaKtiNo: Size | Pricing | Part No. 0039 0.9 | POFII9ICT-ND 33.28 .22 | PCFI191TR-ND| 3,000 | 129.00/M| ECH-U1C392Jx5 
0805 .0047 | 0.9 | POFI192CT-ND 33.28.22 | PCF1192TR-ND| 3,000 | 129.00/M| ECH-U1C472JX5 
0001 | 0.9 | POFI284CT-ND 33.28.22 | POFI284TR-ND | 3,000 | 129.00/M |ECH-UIH101GX5 | |(2912)| 16 | .0056| 0.9 | POFI193CT-ND 33 .28 .22 | POF1193TR-ND/ 3,000 | 129.00/M| ECH-U10562Jx5 
00012 0.9 | POFIZ6SCT-ND 33.28.22 | POPI285TR-ND | 3,000 | 129.00/M |ECHUIHI2Z1GXS | | gre .0068| 0.9 | POFI194CT-ND 33.28 _.22 | POFI194TR-ND| 3,000 | 129.00/M| ECH-U10682Jx5 
.00015] 0.9 | POFI286CT-ND 33 .28 .22 | PCF1286TR-ND | 3,000 | 129.00/M | ECH-U1H151GX5 0082] 1.1 | POFII95CL.ND 36 31.24 | PCFI195TR-ND| 3,000 | 143.00/| ECHUIC822Nx5 
.00018] 0.9 | POFI287CT-ND 33 .28 .22 | PCF1287TR-ND | 3,000 | 129.00/M | ECH-U1H181GX5 ot | 14 | Portigect:ND 36 31 24 | PCFI196TRND| 3,000 | 14,001 EOH-UICI03ux5 
.00022| 0.9 | POFI288CT-ND 33.28.22 | PCF1288TR-ND | 3,000 | 129.00/M |ECH-U1H221GX5 o12| 09 | Poriie7ctND 39 34 26 | POFI197TRND| 3,000 | 156.00m] ECHUICIZaIxS 
.00027] 0.9 | POFI289CT-ND 33 .28 .22 | PCF1289TR-ND | 3,000 | 129.00/M | ECH-U1H271GX5 015 | 09 IRGRROSGEND! 20.24 26 (BORTMSSTRIND! 3.000 | 1se.00ml EDHUICISaNs 
.00033] 0.9 | POFI290CT-ND 33 .28 .22 | PCF1290TR-ND | 3,000 | 129.00/M | ECH-U1H331GX5 018 | 09 (REERCREEEN 50 34. 25 [RRRREMNE 5.000 | 156.00na| ExHUICieans 
.00039] 0.9 | POFI291CT-ND 33 .28 .22 | PCF1291TR-ND | 3,000 | 129.00/M|ECH-U1H391Gx5 | | 1206 
0805 .022 | 0.9 | POFI200CT-ND .39 .34 .26 | POFI200TR-ND| 3,000 | 156.00/M | ECH-U10223JX5 
(2012)| 50 00047] 08 PCFI292CT-ND .33 .28 .22 | POFI292TR-ND | 3,000 129.00/M |ECH-U1H471GX5 | |(3216)/ 16 27 11 EN as 3g 29 (EO 3.000 | +71.008| eoHUIce7anG 
ee .00056| 0.9 | POFI293CT-ND .33 28.22 | POF1293TR-ND | 3,000 | 129.00/M |ECH-U1H561GX5 Size om 74 ERE 7 = = ASSEN an " aaa ieee 
.00068] 0.9 | POFI294CT-ND 33.28 .22 | PCF1294TR-ND | 3,000 | 129.00/M | ECH-U1H681GX5 ; : Te Pay © " : 
(00082| 0.9 | POFIZ95C:ND 33 28 22 |POFIZ95TRND | 3.000) 129.007M |ECHUTH821GxS .039 | 1.5 | POFI203CT-ND 47.40.31 | PCF1203TR-ND| 2,000 | 185.00/M| ECH-U1C393UX5 
001 | 09 | PCFI296CT-ND 33 .28 .22 | PCFI296TRND| 3,000 | 129.00/M |ECHUTH102Gx5 047 | 1.5 IBGRIZOSETNOE 47 40 31 TRGRIZOSTESND! 2,000 | 185.00/M) BCH C472IX5 
.0012 | 0.9 | POF1297CT-ND 33.28.22 | POF1297TR-ND | 3,000 | 129.00/M |ECH-U1H122Gx5 | | 1210 .056 | 1.5 | POFI205CT-ND 54 47.36 | POFI205TR-ND | 2,000 | 214.00/M | ECH-U10563UX5 
0015 | 0.9 | POFI298CT-ND 33.28.22 | POFI298TR-ND | 3,000 | 129.00/M |ECH-UIH152GX5 | |(gp95)| 1g | 068 | 1-5 | POFI206CT-ND = 54.47.36 | POF1206TR-ND | 2,000 | 214.00/M) EOH+U10583UX5 
.0018 | 0.9 | PCFI299CT-ND 33.28.22 | POF!299TR-ND | 3,000 | 129.00/M |ECH-U1H182GX5 | | gio 082 ) 2.1 | POM207CT-ND 65 56.43 | POPI207TR:ND | 2,000 | 257.00/M) ECHUIC823UX5 
.0022 | 0.9 | PCFISOOCT-ND 33. .28 22 | POF1300TR-ND | 3,000 | 129.00/M |ECH-U1H222GX5 0.1 | 21 | POFI208CT-ND_ 65 _.56_.43 | POF1208TR-ND | 2,000 | 257.00/M | ECH-U1C104JX5 
.0027 | 0.9 | POFI301CT-ND 33.28.22 | POFI301TR-ND | 3,000 |_129.00/M |ECH-U1H272GX5 .0001) 0.9 | POFI316CT-ND 31.27.21 | PCFI316TR-ND/| 3,000 | 123.00/M| ECH-U1H101UX5 
.0033 | 0.9 | POFI302CT-ND 42.36 .28 | POFI302TR-ND | 3,000 | 165.00/M |ECH-U1H332GX5 .00012] 0.9 | POFI317CT-ND 31.27. .21 | POFI317TR-ND/ 3,000 | 123.00/M| ECH-U1H121UX5 
.0039 | 0.9 | POFI303CT-ND 42 .36  .28 | POFI303TR-ND | 3,000 | 165.00/M |ECH-U1H392GX5 .00015] 0.9 | POFI318CT-ND 31.27. .21 | POFI318TR-ND/ 3,000 | 123.00/M| ECH-U1H151UX5 
1206 .0047 | 0.9 | POFI304CT-ND 42.36.28 | POFI304TR-ND | 3,000 | 165.00/M |ECH-U1H472GX5 .00018] 0.9 | POFI319CT-ND 31.27. .21 | POFI319TR-ND/ 3,000 | 123.00/M| ECH-U1H181UX5 
(3216)] 50 | .0056 | 0.9 | POFISOSCT-ND 42.36.28 | POFI305TR-ND | 3,000 | 165.00/M |ECH-U1H562GX5 00022] 0.9 | POFI320CT-ND 31.27. .21 | POFI320TR-ND/ 3,000 | 123.00/M| ECH-U1H221UX5 
Size -0068 | 0.9 | POFI306CT-ND__.42__.36_.28 | POF1306TR-ND | 3,000 |_165.00/M | EOH-U1H682GX5 .00027| 0.9 | POFI321CT-ND 31.27.21 | POF1321TR-ND| 3,000 | 123.00/M) ECH-U1H271JX5 
.0082 | 1.1 | POFI307CT-ND 45.39.30 | POFIS07TR-ND | 3,000 | 180.00/M |ECH-U1H822GXS .00033) 0.9 | POF1322CT-ND 31.27 .21 | POF1322TR-ND| 3,000 | 123.00/M | ECH-U1H331JX5 
-01_| 1.1 | POFI3O8CT-ND 45.39 _.30_| POF!308TR-ND {3,000 | 180.00/M | ECH-U1H103GX5 0605 .00039] 0.9 | POFI323CT-ND .31. 27.21 | POF1323TR-NDJ 3,000 | 123.00/M| ECH-U1H391UX5 
012 | 1.1 | POFIS09CT-ND 45.39.30 / POFI309TR-ND | 2,000 | 180.00/M | EOH-U1H123GX5 (2012)| 50 |-00047] 0.9 | POFIS24CT-ND 31. 27.21 | POM1S24TR-ND/ 3,000 | 123.00/M| ECHUIH471JXx5 
015 | 1.1 | POFISIOCT-ND = 45.39.30 | POFISTOTR-ND | 2,000 | 180.00/M | EOH-U1HI53GX5 Size .00056] 0.9 | POFI325CT-ND 31.27.21 | POFI325TR-NDJ 3,000 | 123.00/M| ECH-U1H561UX5 
1210 .018 | 1.5 | PCFIS11CT-ND 49.43.33 | POFI311TR-ND 2,000 | 195.00/M |ECH-U1H183GX5 coves! 0.9 | PCFI926CT-ND 31 27 .21 | PORI326TR-ND| 3,000] 123.00/M) EOH-U1H681JX5 
(3225)] 50 | .022 | 1.5 | POFI312CT-ND 49.43.33 | POF1312TR-ND | 2,000 | 195.00/M |ECH-U1H223GX5 00082) 0.9 | POFI327C-ND 31 27 21 | PCFI327TRND| 3,000 | 123.007M| ECHUTHB21Ux5 
Size .027 | 1.5 | PCFI313CT-ND_ 49.43.33 _| POFI313TR-ND | 2,000 |_195.00/M | ECH-U1H273GX5 001 | 0.9 | POFI28CT.ND 31 27.21 | POR1328TR-ND| 3,000 | 123.00/M| ECHLUIHI02Ux5 
oes | el SE aee -° o-oo Ee iaeed| 70O) | 224 007M | Ear UIHasoGxs 0012] 0.9 | POFIZ29CT-ND 31.27.21 | POFI329TR-ND| 3,000 | 123.00/M] BCH-U1H122x5 
030 | 2-1 IBCRISISGINOIE 56 49 38 |BGRIGI STEEN 2,000 | 224.00/M | ECH UN HagacxS 0015| 0.9 | POFIS30CT-ND 31 27.21 | POR1330TR-ND| 3,000 | 123.00/M] ECH-U1H152Ux5 
ECH-U(X) (High Grade Type) 5% Tolerance, Reflow Only .0018| 0.9 | PCFIS31CT-ND 31.27.21 | POF1331TR-ND| 3,000 | 123.00/M| ECH-U1H182JX5 
.0001 | .7 | POFI459CT-ND .27  .23° 18 | POFI459TR-ND | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C101JX5 0022 | 0.9 | POFI332CT-ND .31 27 .21 | POFI332TR-ND| 3,000 | 123.00/M) ECH-U1H222JX5 
.00012} .7 | POFI460CT-ND 27 .23  .18 | PCFI460TR-ND | 4,000 | 105.00/M|ECH-U1C121JX5 .0027| 0.9 | POFIsg3CT-ND 31.27.21 | POF1333TR-ND| 3,000 | 123.007 | EOH-U1H272Ix5 
.00015} .7 | POFI461CT-ND 27 23 18 | PCF1461TR-ND | 4,000 | 105.00/M|ECH-U1CI51JX5 0033| 0.9 | PoFIa34CT.ND 39 34 26 | POF13347R-ND| 3,000 | 156.00/M| ECHUTHR32ux5 
.00018} .7 | POFI462CT-ND 27 23 .18 | PCF1462TR-ND | 4,000 | 105.00/M|ECH-U1C181JX5 oose| 09 | PORSS5CTND 39 34 26 |PORIG35TRND| 3.000 | 156.00M| ECHUTHGGANG 
.00022| .7_| POFI463CT-ND 27.23.18 | PCF1463TR-ND | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C221Jx5 
‘00027! 7 | POI64CTND 27 23.18 |POR464TRND| 4,000 | 105.00m| ecHUICo7tuXS 1206 .0047 | 0.9 | POFI336CT-ND .39  .34 .26 | PCFI336TR-ND/ 3,000 | 156.00/M| ECH-U1H472JxX5 
00033] 7 |POR465C-ND 27 23 18 |PCFI4esTRND| 4,000 | 105.007M|ECHUICaatuxs | |(8216)] 50 | .0056 | 0.9 | POFIS37CT-ND 39.34.26 | POF1337TR:ND| 3,000 | 156.00/M | ECH-U1H562X5 
a 00089] 7 | PCFI466CT-ND 27 23 18 | PORI466TR.ND| 4,000 | 105.00/M | EOH-U1C391Ux5 Size .0068 | 0.9 | POFI338CT-ND 39.34.26 | PCFI338TR-ND| 3,000 | 156.00/M | ECH-U1H682JX5 
(1608)] 16 .00047) .7 | POFI467CT-ND .27| 23.18 | POF1467TR-ND | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C471JX5 -0082 | 1.1 | POFIS39CT-ND 43.38.29 | POFI339TR-ND/ 3,000 | 171.00/M] ECH-U1H822JX5 
Sie .00056| .7 | POFI468CT-ND 27.23.18 | PCF1468TR-ND | 4,000 | 105.00/M | ECH-U10561JX5 .01 | 1.1 | POFIS40CT-ND 43.38.29 | POFI340TR-ND| 3,000 |_171.00/M| ECH-U1H103JX5 
.00068) .7 | POFI469CT-ND 27.23 .18 | POFI469TR-ND | 4,000 | 105.00/M | ECH-U10681JX5 012 | 1.4 | PCFI341CT-ND .43 .38 .29 | POFI341TR-ND| 2,000 | 171.00/M| BCH-U1H123UX5 
.00082} .7 | POFI470CT-ND 27.23 .18 | PCF1470TR-ND | 4,000 | 105.00/M | ECH-U10821JX5 015 | 1.1 | PoFIa42cr-ND 43 38.29 | PoF1a42TR-ND| 2,000 | 171.00/M| EO-UTHIS3UX5 
.001 | .7 | PCFI471CT-ND 27.23.18 | POFI471TR-ND| 4,000 | 105.00/M] ECH-U1C102Jx5 {210 ‘og | 15 | POFIS43Cr-ND 47 40.31 | POR1343TRND| 2,000 | 185,00/M| EOHUTHI83ux5 
0012 | 7 | PORMA72CT-ND 27.23.18 | POFI472TR-ND | 4,000 | 105.00M JEGHUICI22JX5 | | (3595)! 59 | 022 | 1.5 | PORIS44CT-ND 47 40.31 | POFI3447TRND| 2,000 | 185.00/M| EOHU1H223UX5 
.0015 |_.7_| POFI473CT-ND_.27_.23_.18 | PCF1473TR-ND | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C152Jx5 . 
.0018 | .7 | POFI474CT-ND 27.23.18 | PCF1474TR-ND | 4,000 | 105.00/M| ECH-U1C182JX5 a O27 | 1.5 TESTS 4740-31 (RERISSETESDE} 2,000 | 185.00 | EH UIH273.D6 
0022] .7 | PORI475CT-ND 27 23 18 | POR1475TR-ND/ 4,000 | 105.00/M ECH-U1@222x5 033) 21 Ce 4 47 36 RC aT 2.000 | 214.001M) ECU Ha33 XS 
.0027 | 7 | PCFI476CT-ND 27.23.18 | POFI476TR-ND | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C272JX5 039 | 21 RGHSATCENDD 54 47.36 ORISA ZTREND) 2.000 | 214.00/M) FOH-UIHRG3UXS 
Lt 
Panasonic. sit Capacitors ECP-U(SFSubmicron) Ws, 
aan ‘ A A He A recommended solder 
FEATURES: + Small in size » Low ESR » Anti-shock + Excellent sound quality APPLICATIONS: + Coupling + Decoup- 2S Element paste thickness is 
ling + Noise Reduction SPECIFICATIONS: + Operating Temperature: -40°C to +85°C + Rated Voltage: 16VDC + Cap- ey ~A between 0.10mm and Ri 
acitance Range: 0.1 to 1.0uF (E6 series) * Capacitance Tolerance: +20% (M) + Dissipation Factor: 1.5% max. (20°C, 9g ~~ Outer 0.15mm. =e a 
1kHz) »* CWithstand Voltage: Between terminals rated volt (VDC) x 175%, 1 to 5s + Insulation Resistance: C<0.33yF: eon Electrode eee 
1000MQ min. (20°C, 10VDC 60s), C>0.33UF: 300MQ min. (20°C, 10VDC 60s) + Soldering Reflow Conditions: 240°C 
max. and 30 sec. max. at more than 210°C (temp. at cap. surface) Dimensions (mm) Dim. of Land (mm) 
Note: Solder paste/flux shall have less than 0.1wt% halogen content. YS elses a uy BeliSize.Code i) B c 
Storage: The unpacked products shall be kept in polyethylene bag together with well-dried silica-gel (from 5g to 10g) or = fas sete o8 ZA a 
be kept in storage at a temperature of 25°C, with a humidity less than 50% RH. inna OSes al-Omin, BLL H2 HS (8216) HBL 286s 4 
This capacitor shall be used in only reflow method. Don’t use in flow, dipping, or VPS soldering method. ce O6520.0° — 10min. Cee (eh) 18 oe _ 
Item wv Cap. Dimensions (+0.2) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing Panasonic 
Code Dc HE (L w H Type Part No. 10 100 500 Part No. 2,000 3,000 Part No. 
ECP-U (A) Type — 20% Tolerance 
0805 16 10 2.0 1.25 1.0 J2 PCF1126CT-ND 33 29 22 PCF1126TR-ND - 132.00/M ECP-U1C104MA5 
1206 16 15 3.2 1.60 80 H1 PCF1127CT-ND 40 35 27 PCF1127TR-ND - 158.00/M ECP-U1C154MA5 
1206 16 22 3.2 1.60 80 H1 PCF1128CT-ND AT 40 31 PCF1128TR-ND - 185.00/M ECP-U1C224MA5 
1206 16 33 3.2 1.60 1.0 H2 PCF1129CT-ND AT 40 31 PCF1129TR-ND - 185.00/M ECP-U1C334MA5 
1206 16 A7 3.2 1.60 14 H3 PCF1130CT-ND 53 46 35 PCF1130TR-ND 211.00/M - ECP-U1C474MA5 
1206 16 68 3.2 1.60 14 H3 PCF1131CT-ND 53 46 35 PCF1131TR-ND 211.00/M - ECP-U1C684MA5 
1210 16 1.0 3.2 25 14 G2 PCF1132CT-ND 59 51 39 PCF1132TR-ND 235.00/M - ECP-U1C105MA5 
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Panasonic. M-Series Polyester and Foil Capacitors 


Features: 

High insulation resistance. Non-inductive 
construction: with tinned copper leads welded to 
the foils. High peak current capability. Solvent- 


Electrical Specifications: 

Capacitance Tolerance: +10% (K). Insulation 
Resistance: Greater than 10,000 MV. Dissipation 
Factor: Less than 1.0% at 1 KHZ. Dielectric 


Style: Straight Radial Leads 


Typical 
Capacitance Change 
+10 


fi : BMAX 
resistant resin coated body. Withstanding Voltage: 250% of rated voltage for isis + =| f 
Applications: 5 seconds. Operating Temperature: -40°C + . +5 
oO 
Blocking, by-pass and coupling of D.C. and ~+80°C. CMAX & 
signals to VHF range. Pulse, logic and timing jt o 0 
circuits. Light-duty pulse forming networks. Filter PANASONIC ECQ CROSS REFERENCE T < 
and noise suppression circuits. General purpose Sprague: 225P, 418P; Mepco: 713D1, 711D1, GMAX ||__F 20 MIN 5 
usage. 719D1; TWR: 601PE, 601CPE; Pactron: PE, (787) —|}-— ed 
Specifications: FM; Secor: MFDN, MFDR; Roederstein: -10 
: isti KT1805, KT1806, KT1807, KT1808; Wima: FKS; 
Reference standard: JIS C5113 Characteristic M. ‘ ee : Tinned Copper -20 0 +20 +40 +60 +80 +100 
Operating temperature range: -40°C ~ +85°C. CSF Thompson: ED (Dip); Rubycon: FX, F2S, Clad-Steel Wire Temperature (°C) 
Construction: Polyester film, non-inductive, F3U; Nichicon: TDY; Nissiei: AMZ, AMX, AMR, 
phenolic/epoxy resin coating, wax impregnation. AMM. 
Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
uF | AB C F#1.25 G d/| PartNo. 10 100 1,000 5,000 —10,000 | Part No. pF] AB C F#1.25 G d/ PartNo. 10 100 1,000 5,000 —10,000 | Part No. 
200 W DC 12 |20.0 85 175 150 3 0.8) P1054ND 282 23.54 141.00 131.00/M 122.00/M| EOQM2124KZ 
or leo so 90 6s 2 ce ney 1097 6500 6100M s7o0m| Foomproaz| [15 [200 95 185 180 3 08) PIOSE-NDY 279 23.27 199.00 129.00/M 121.00/M) ECQM21S4KzZ 
’ Le eee i 2: ante : : : 18 | 23.0 13.0 220 185 3 0.8) PI056-ND 4.21 35.04 209.00 195.00/M 182.00/M| EOQM2184KZ 
0012) 9.0 5.0 90 55 2 0.6) PIO30-ND 1.32 10.97 65.00 61.00/M 57.00/M) ECQM2122KZ| | 55 |o30 140 230 185 3 0.8| P1057-ND’ 4.21 35.04 209.00 195.00/M 182.00/M| EOQM2224Kz 
.0015| 9.0 5.0 95 55 3 0.6] P1031-ND* 1.32 1097 65.00 61.00/M 57.00/M| EOQM2152KZ 400 W DC 
0018] 90 55 95 55 3 0.6/PI032ND 1.32 10.97 65.00 61.00/M 57.00/M] ECQM2182KZ| | ogi [110 55 95 65 2 0.6) PIOSB-NDF 168 14.00 84.00 78.00/M 73.00/M] ECQMat02Kz 
0022) 9.0 60 10.0 55 3 0.6] P1033-ND' 1.32 10.97 65.00 61.00/M 57.00/M| ECQM2222KZ| |.0012/11.0 60 10.0 65 2 0.6| P1059-NDf 1.68 14.00 84.00 78.00/M 73.00/M| EOQW4122kz 
‘| ROA BO RS 06 Ce aiar Gabo “BOA EZOUhA meszaxz| |-0015] 110 60 10.0 65 2 0.6) PIOGO-NDF 1.68 14.00 84.00 78.00/M 73.00/M| ECQMAt52KZ 
: Oe 90. 0). 2t : eer i! } : j a .0018| 11.0 6.0 10.0 65 2 0.6] P1061-NDf 1.68 14.00 84.00 78.00/M 73.00/M| EOQM4182KZ 
0033] 9.0 5.0 90 55 3 0.6/PI035-ND' 1.35 11.24 67.00 62.00/M 58.00/M] ECQM2332KZ| | ogoo| 110 65 105 65 2 0.6) P1062-NDF 1.68 14.00 84.00 78.00/M 73.00/M| ECQMa220Kz 
.0039/120 55 95 7.5 3 0.6/P1036-ND 1.35 11.24 67.00 62.00/M 58.00/M| EOQM2392KZ 
se eae a 06 (eee ABA bo BS ON ERA moavoxz| |°0027|120 60 10.0 75 2 0.6) P1063-ND 1.68 14.00 84.00 78.00/M 73.00/M| ECQMA272KZ 
; BOYS 8c it wh els i ; : sen 0033}12.0 65 105 7.5 2 0.6] P1064-NDt 1.68 14.00 84.00 78.00/M 73.00/M) ECQM4332KZ 
056/120 60 95 75 3 0.6/P1036-ND 1.35 11.24 67.00 62.00/M 58.00/M| EOQM2562KZ| | go39/420 65 105 75 2 06/PI065ND 1.68 14.00 84.00 78.00/M 73,00/M! EooMa392Kz 
0068120 60 105 75 3 0.6/P1039-ND* 1.35 11.24 67.00 62.00/M 58,00/M| EcQMzeg2Kz| |-0047) 14.0 60 10.0 9.5 2 0.6) PIO6G-NDf 1.68 14.00 84.00 78.00/M 73.00/M) EQQMa472k2 
0056]14.0 60 100 95 2 06|P1067-ND 1.68 14.00 84.00 78.00/M 73.00/M| ECQM4562KZ 
.0082| 14.0 55 100 95 3 0.6|PI040-ND 1.35 11.24 67.00 62.00/M 58.00/M| EOQM2822KZ 
01/140 60 100 95 3 0.6) PI041-ND" 1.32 1097 65.00 61.00/M 57.00/M| EOQM2103KZ| |.0068/14.0 65 105 95 3 0.6) PIO68-NDt 1.68 14.00 84.00 78.00/M 73.00/M) EOQM4682KZ 
012/140 60 105 95 3 06|Pto42ND 1.92 1097 65.00 61.00M 57.00M) ECoMeiz3Kz| |-0082) 140 65 120 95 3 0.6) PIOBSND 1.68 14.00 84.00 78.00/M_—73.00/M) ECC MAB 22K2 
ois [140 65 115 95 3 06|PIO4eNDY 19° 1097 6500 Gt00M svoom! FoOMetsa| [Ct [140 70 125 95 3 06|PIO7O-NDE 1.68 14.00 84.00 78.00/M 73.00/M| ECQM4103KZ 
: ac ane : : : : d : 012 |17.0 60 120 125 3 0.6] PI071-ND 1.80 15.00 90.00 83.00/M 78.00/M| EOQM4123KZ 
018 /17.0 55 10.0 125 3 0.6] P1044-ND 1.32 10.97 65.00 61.00/M 57.00/M) ECQM2183Kz] |-015 [170 65 125 125 3 0.6) PI072NDt 1.80 15.00 90.00 83.00/M_78.00/M| EOQM4153KZ 
022 |17.0 55 11.0 125 3 0.6] P1045-ND* 1.44 12.04 72.00 67.00/M_ 63.00/M| EOQM2223KZ 018 |17.0 7.0 13.0 125 3 06] P1073-ND 1.92 16.00 96.00 89.00/M_ 83.00/M| ECQM4183KZ 
.027 |17.0 60 11.0 125 3 0.6|P1046-ND 1.48 1231 73.00 68.00/M 64.00/M| EOQM2273KZ) |.022 ]17.0 7.5 135 125 3 0.6) P1074-NDt 1.95 16.25 97.00 90.00/M 84.00/M| EOQM4223KZ 
033 17.0 65 115 125 3 0.6] P1047-ND' 1.57 13.11 78.00 73.00/M 68.00/M| ECQM2333KZ| |-027 | 20.0 7.0 14.5 15.0 2 0.7) PIO7SND 216 18.00 107.00 100.00/M 94.00/M| EOQH4273KZ 
030 1170 60 135 125 3 06/PIO4eND 1.64 1364 981.00 7600M 71.00/M| EoQmesgaxz| |.933 |20.0 75 15.0 15.0 2 0.7] PIO76-NDt 2.28 19.00 113.00 106.00/M 99.00/M) EOQM4333KZ 
.039 |20.0 85 16.0 150 3 0.7|P1077-ND 240 20.00 119.00 111.00/M 104.00/M| EOQM4393KZ 
047 |17.0 65 14.0 125 3 0.6) P1049-ND* 1.67 1391 83.00 77.00/M 72.00/M M2473KZ 
‘i e: . eS oe Met/2 .047 |20.0 90 165 150 3 0.7| P1078-NDf 2.55 21.25 127.00 118.00/M 110.00/M| EOQM4473KZ 
056 |20.0 65 140 145 3 0.6) PIOSO-ND 1.80 14.98 89.00 83.00/M_78.00/M) ECQM2563KZ| | 56 |230 85 155 180 3 0.7|P1079-ND 288 24.00 143.00 133.00/M 125.00/M| EOQM4563KZ 
068 |20.0 7.0 145 145 3 0.6] PIO51-ND* 1.89 15.78 94.00 88.00/M 82.00/M) EOQM2683KZ| | 068 | 23.0 9.0 165 180 3 0.7| P1080-ND} 3.12 26.00 155.00 144.00/M 135.00/M| EOQ.M4683KZ 
.082 |20.0 75 15.0 150 3 0.6|P1052-ND 1.93 16.05 96.00 89.00/M 83.00/M| EOQM2823KZ) |.082 | 24.0 95 17.0 180 3 0.8) P1081-ND 3.42 28.50 170.00 158.00/M 148.00/M| EOQM4823KZ 
A 20.0 80 17.0 15.0 3 0.6] P1053-ND* 2.38 19.80 118.00 110.00/M 103.00/M| ECQM2104Kz| |-1 24.0 10.0 19.0 18.0 3 0.8) P1082-NDft 3.99 33.25 199.00 185.00/M 173.00/M) EOQM4104KZ 


*M200-KIT-ND Digi-Key® M-Series Capacitors Kit 200 Volt Assortment. 10 each of parts indicated. Notebook style storage case and bin storage guide included. 
+M400-KIT-ND Digi-Key® M-Series Capacitors Kit 400 Volt Assortment. 10 each of parts indicated. Notebook style storage case and bin storage guide included. 


Panasonic. Metallized Polyester Capacitors — ECQE(c) Type 


Features: 


* Box-type construction (case meets UL94V-0 flame 


classification, meets requirements of IEC950) 


+ Operating temperature range: -25°C to +85° 
(105°C*) 


Electrical Specifications: 
+ Rated Voltage: 450VDC. 


+ Capacitance Tolerance: +10% 
Cc 


+ Withstand Voltage: Between Terminals: 1 minute at 150% of rated voltage (The capacitor shall 


be applied the voltage through a resistor of 2kQ or more when charged and discharged.) 


Solder plated 


copper-clad steel wire 


Ce Requires voltage, current and pulse current de- Between Terminals connected together and case: 1-5 seconds at 200% of rated voltage (a) | (b) he F 
rating) + Insulation Resistance Between Terminals: 9,000 MQ or more (when C<0.33F) 3,000 MQ/F O.1uF K ~ 
Application: or more (when C>0.33F) at 100VDC+15V for 60+5 seconds, at 20°C Wsov 
. ra Fe wihccgt ECQECL__|(Date Code) 
Interference suppressor for active circuits + Dissipation Factor: 1.0% or less (measured at a frequency of 1+0.2kHz, at 20°C) 
WV Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC pF ance L UW H F d Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
10 10% 18.5 5.5 14.5 15.0 0.6 P10755-ND 62 53 44 27 ECQ-E2W104KC 
15 10% 18.5 6.0 16.5 15.0 0.6 P10756-ND 75 65 54 32 ECQ-E2W154KC 
.22 10% 18.5 7.0 18.0 15.0 0.6 P10757-ND 89 eg f 64 38 ECQ-E2W224KC 
33 10% 18.0 9.0 17.5 15.0 0.8 P10758-ND 1.10 94 79 47 ECQ-E2W334KC 
450 47 10% 18.0 9.5 17.5 15.0 0.8 P10759-ND 1.30 1.12 93 56 ECQ-E2W474KC 
68 10% 25.5 10.5 20.0 22.5 0.8 P10760-ND 1.77 1.53 1.27 76 ECQ-E2W684KC 
1.0 10% 25.5 12.5 22.0 22.5 0.8 P10761-ND 2.32 2.00 1.66 1.00 ECQ-E2W105KC 
1.5) 10% 25.5 15.5 24.5 22.5 0.8 P10762-ND 3.07 2.64 2.20 1.31 ECQ-E2W155KC 
2.2 10% 31.0 14.0 24.5 27.5 0.8 P10763-ND 4.03 3.45 2.88 1.72 ECQ-E2W225KC 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Panasonic: P-Series Polypropylene Capacitors 


h#—L—-} =“ Tf 
“F 
H 
4 
F F Solder plated 
G E copper clad 
£ steel 
a d 


Features: + Wide capacitance range + Close 
capacitance tolerance + High insulation resistance 
+ Low dissipation factor * Non-inductive const. 
+ Epoxy resin coating 


C Typical Insulation Resistance Change 


{12.7 A Typical Capacitance Change 
34 Max 42 
~—2'F9 eu 
50 
16 2) 
eat 
Oo 2. “OY 30) = 4 (at 25°C) 
ie 
15.0, 1 10 100 
12.7 b Frequency (KHz) 
i ificati se 3 PANASONIC ECQ-P 
Electrical Specifications: + Reference Standard: CROSS REF. 


EIAJ RC-3670A + Temperature Range: —40°C to 
+85°C + Dissipation Factor: .1% max. at 1KHz and 
25°C + Withstand Voltage: 1-5 seconds at 250% of 


Sprague: 715P 
Westlake: 173/174 


Mepco: 719E1/719H1 


Applications: + Blocking, by-pass and coupling of rated voltage + Insulation Resistance: 45,000 MQ beara pave 
DC and signal to UHF range + Pulse, logic and min., for values less than .33yF. 15,000 MQ/uF Wima: FxP 
timing circuit + Light duty pulse forming network  min., for .33F and greater. (Measured after a 2- CSF Thompson: PL/PS 3 
. Fiter and noise a r ircuit : inute chi 2 t rat 4 It id 25°C. Pubyeon Ee "40-20 ° #0. a0, ABD ROS 100 
pression circul minute charge at rated voltage an ) Nissel: APS/APA. Temperature (°C) 
wv Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
DC pF ance L U H F G d Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
-0001 5% 8.5 4.5 75 5.0 1.0 0.5 P3101-ND* .28 2.43 20.25 121.00 112.00/M 105.00/M ECQ-P1H101JdZ 
00012 5% 8.5 4.5 7.5 5.0 1.0 0.5 P3121-ND .28 2.43 20.25 121.00 112.00/M 105.00/M ECQ-P1H121JZ 
00015 5% 8.5 4.5 7.5 5.0 1.0 0.5 P3151-ND .28 2.43 20.25 121.00 112.00/M 105.00/M ECQ-P1H151JZ 
00018 5% 8.5 4.5 15 5.0 1.0 0.5 P3181-ND .28 2.43 20.25 121.00 112.00/M 105.00/M ECQ-P1H181JdZ 
00022 5% 8.5 4.5 75 5.0 1.0 0.5 P3221-ND* -28 2.43 20.25 121.00 112.00/M 105.00/M ECQ-P1H221JZ 
00027 5% 8.5 4.5 15. 5.0 1.0 0.5 P3271-ND .28 2.43 20.25 121.00 112.00/M 105.00/M ECQ-P1H271JZ 
00033 5% 8.5 4.5 7.56 5.0 1.0 0.5 P3331-ND* .28 2.43 20.25 121.00 112.00/M 105.00/M ECQ-P1H331JZ 
00039 5% 8.5 4.5 7.5 5.0 1.0 0.5 P3391-ND .28 2.43 20.25 121.00 112.00/M 105.00/M ECQ-P1H391JZ 
00047 5% 8.5 4.5 7.5 5.0 1.0 0.5 P3471-ND* .28 2.43 20.25 121.00 112.00/M 105.00/M ECQ-P1H471JZ 
00056 5% 8.5 4.5 7.5 5.0 1.0 0.5 P3561-ND 28 2.43 20.25 121.00 112.00/M 105.00/M ECQ-P1H561JZ 
00068 5% 8.5 4.5 7.5 5.0 1.0 0.5 P3681-ND .28 2.43 20.25 121.00 112.00/M 105.00/M ECQ-P1H681JZ 
-00082 5% 8.5 4.5 15. 5.0 1.0 0.5 P3821-ND .28 2.43 20.25 121.00 112.00/M 105.00/M ECQ-P1H821JZ 
001 2% 8.5 4.5 7.5 5.0 1.0 0.5 P3102-ND* 46 3.90 32.50 194.00 181.00/M 169.00/M ECQ-P1H102GZ 
.0012 2% 8.5 4.5 7.5 5.0 1.0 0.5 P3122-ND 46 3.90 32.50 194.00 181.00/M 169.00/M ECQ-P1H122GZ 
.0015 2% 8.5 4.5 7.5 5.0 1.0 0.5 P3152-ND 46 3.90 32.50 194.00 181.00/M 169.00/M ECQ-P1H152GZ 
.0018 2% 8.5 4.5 7.5 5.0 1.0 0.5 P3182-ND 46 3.90 32.50 194.00 181.00/M 169.00/M ECQ-P1H182GZ 
.0022 2% 8.5 4.5 7.5 5.0 1.0 0.5 P3222-ND* 46 3.90 32.50 194.00 181.00/M 169.00/M ECQ-P1H222GZ 
.0027 2% 8.5 4.5 05. 5.0 1.0 0.5 P3272-ND 46 3.90 32.50 194.00 181.00/M 169.00/M ECQ-P1H272GZ 
0033 2% 8.5 4.5 7.5 5.0 1.0 0.5 P3332-ND* 46 3.90 32.50 194.00 181.00/M 169.00/M ECQ-P1H332GZ 
0039 2% 8.5 4.5 7.5 5.0 1.0 0.5 P3392-ND 46 3.90 32.50 194.00 181.00/M 169.00/M ECQ-P1H392GZ 
.0047 2% 8.5 4.5 75 5.0 1.0 0.5 P3472-ND* 46 3.90 32.50 194.00 181.00/M 169.00/M ECQ-P1H472GZ 
50 .0056 2% 8.5 4.5 8.0 5.0 1.0 0.5 P3562-ND 49 4.20 35.00 209.00 194.00/M 182.00/M ECQ-P1H562GZ 
.0068 2% 8.5 5.0 8.0 5.0 1.0 0.5 P3682-ND 49 4.20 35.00 209.00 194.00/M 182.00/M ECQ-P1H682GZ 
.0082 2% 12.0 5.5 9.0 15: 1.0 0.6 P3822-ND 49 4.20 35.00 209.00 194.00/M 182.00/M ECQ-P1H822GZ 
01 2% 12.0 5.0 8.5 7.5 1.0 0.6 P3103-ND* 53 4.50 37.50 224.00 208.00/M 195.00/M ECQ-P1H103GZ 
012 2% 12.0 5.5 9.0 LS 1.0 0.6 P3123-ND 53 4.50 37.50 224.00 208.00/M 195.00/M ECQ-P1H123GZ 
015 2% 12.0 5.0 9.0 7.5 1.0 0.6 P3153-ND 53 4.50 37.50 224.00 208.00/M 195.00/M ECQ-P1H153GZ 
018 2% 12.0 §.5 9.5 7.5 1.0 0.6 P3183-ND 57 4.86 40.50 242.00 225.00/M 210.00/M ECQ-P1H183GZ 
022 2% 12.0 5.5 10.5 15 1.0 0.6 P3223-ND* 57 4.86 40.50 242.00 225.00/M 210.00/M ECQ-P1H223GZ 
027 2% 12.0 6.0 11.0 7.5 1.0 0.6 P3273-ND 59 5.07 42.25 252.00 235.00/M 219.00/M ECQ-P1H273GZ 
033 2% 12.0 6.5 11.5 7.5 1.0 0.6 P3333-ND* 59 5.07 42.25 252.00 235.00/M 219.00/M ECQ-P1H333GZ 
039 2% 14.5 5.5 12.0 10.0 1.0 0.6 P3393-ND 64 5.52 46.00 275.00 256.00/M 239.00/M ECQ-P1H393GZ 
.047 2% 14.5 6.0 12.5 10.0 1.0 0.6 P3473-ND* 64 5.52 46.00 275.00 256.00/M 239.00/M ECQ-P1H473GZ 
056 2% 14.5 6.5 13.5 10.0 1.0 0.6 P3563-ND 72 6.15 51.25 306.00 285.00/M 266.00/M ECQ-P1H563GZ 
-068 2% 14.5 7.0 14.0 10.0 1.0 0.6 P3683-ND 72 6.15 51.25 306.00 285.00/M 266.00/M ECQ-P1H683GZ 
082 2% 17.0 7.0 14.0 12.5 1.0 0.6 P3823-ND 86 7.41 61.75 369.00 343.00/M 321.00/M ECQ-P1H823GZ 
A 2% 17.0 es) 14.5 12.5 1.0 0.6 P3104-ND* 86 7.41 61.75 369.00 343.00/M 321.00/M ECQ-P1H104GZ 
12 2% 17.0 8.5 15.5 12.5 1.0 0.6 P3124-ND 1.06 9.06 75.50 451.00 419.00/M 392.00/M ECQ-P1H124GZ 
15 2% 20.0 8.0 15.5 15.0 1.0 0.6 P3154-ND 1.06 9.06 75.50 451.00 419.00/M 392.00/M ECQ-P1H154GZ 
18 2% 20.0 9.0 16.0 15.0 1.0 0.6 P3184-ND 1.28 11.01 91.75 548.00 510.00/M 477.00/M ECQ-P1H184GZ 
22 2% 20.0 9.5 17.0 15.0 1.0 0.6 P3224-ND* 1.28 11.01 91.75 548.00 510.00/M 477.00/M ECQ-P1H224GZ 
a 2% 20.0 10.5 18.0 15.0 1.0 0.6 P3274-ND 1.58 13.56 113.00 675.00 628.00/M 587.00/M ECQ-P1H274GZ 
33 2% 22.5 10.0 19.5 17.5 1.0 0.8 P3334-ND* 1.58 13.56 113.00 675.00 628.00/M 587.00/M ECQ-P1H334GZ 
39 2% 22.5 11.0 20.0 17.5 1.0 0.8 P3394-ND 1.89 16.20 135.00 806.00 750.00/M 701.00/M ECQ-P1H394GZ 
47 2% 22.5 12.0 21.0 17.5 1.0 0.8 P3474-ND 1.89 16.20 135.00 806.00 750.00/M 701.00/M ECQ-P1H474GZ 
wv Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Tape & Box Pricing Panasonic 
DC pF ance E i ES d Part No. 500 1,000 5,000 10,000 25,000 Part No. 
-0001 5% 8.5 4.5 75. 5.0 0.5 P3101TB-ND = 138.00 133.00/M 121.00/M 106.00/M ECQ-P1H101JZ3 
-00012 5% 8.5 4.5 7.5 5.0 0.5 P3121TB-ND _ 138.00 133.00/M 121.00/M 106.00/M ECQ-P1H121JZ3 
.00015 5% 8.5 4.5 7.5 5.0 0.5 P3151TB-ND = 138.00 133.00/M 121.00/M 106.00/M ECQ-P1H151JZ3 
.00018 5% 8.5 4.5 7.5 5.0 0.5 P3181TB-ND = 138.00 133.00/M 121.00/M 106.00/M ECQ-P1H181JZ3 
-00022 5% 8.5 4.5 7.5 5.0 0.5 P3221TB-ND = 138.00 133.00/M 121.00/M 106.00/M ECQ-P1H221JZ3 
.00027 5% 8.5 4.5 7.5 5.0 0.5 P3271TB-ND _— 138.00 133.00/M 121.00/M 106.00/M ECQ-P1H271JZ3 
-00033 5% 8.5 4.5 veel 5.0 0.5 P3331TB-ND = 138.00 133.00/M 121.00/M 106.00/M ECQ-P1H331JZ3 
.00039 5% 8.5 4.5 7.5 5.0 0.5 P3391TB-ND = 138.00 133.00/M 121.00/M 106.00/M ECQ-P1H391JZ3 
-00047 5% 8.5 4.5 7.5 5.0 0.5 P3471TB-ND _— 138.00 133.00/M 121.00/M 106.00/M ECQ-P1H471JZ3 
-00056 5% 8.5 4.5 75) 5.0 0.5 P3561TB-ND = 138.00 133.00/M 121.00/M 106.00/M ECQ-P1H561JZ3 
.00068 5% 8.5 4.5 7.5 5.0 0.5 P3681TB-ND _ 138.00 133.00/M 121.00/M 106.00/M ECQ-P1H681JZ3 
-00082 5% 8.5 4.5 75) 5.0 0.5 P3821TB-ND = 138.00 133.00/M 121.00/M 106.00/M ECQ-P1H821JZ3 
001 2% 8.5 4.5 hd 5.0 0.5 P3102TB-ND — 214.00 207.00/M 188.00/M 166.00/M ECQ-P1H102GZ3 
.0012 2% 8.5 4.5 79) 5.0 0.5 P3122TB-ND = 214.00 207.00/M 188.00/M 166.00/M ECQ-P1H122GZ3 
-0015 2% 8.5 4.5 7.5 5.0 0.5 P3152TB-ND _ 214.00 207.00/M 188.00/M 166.00/M ECQ-P1H152GZ3 
50 | .0018 2% 8.5 4.5 75) 5.0 0.5 P3182TB-ND = 214.00 207.00/M 188.00/M 166.00/M ECQ-P1H182GZ3 
.0022 2% 8.5 4.5 7.5 5.0 0.5 P3222TB-ND — 214.00 207.00/M 188.00/M 166.00/M ECQ-P1H222GZ3 
.0027 2% 8.5 4.5 7.5 5.0 0.5 P3272TB-ND _ 214.00 207.00/M 188.00/M 166.00/M ECQ-P1H272GZ3 
.0033 2% 8.5 4.5 £5 5.0 0.5 P3332TB-ND _ 214.00 207.00/M 188.00/M 166.00/M ECQ-P1H332GZ3 
-0039 2% 8.5 4.5 45) 5.0 0.5 P3392TB-ND = 214.00 207.00/M 188.00/M 166.00/M ECQ-P1H392GZ3 
.0047 2% 8.5 4.5 Ld 5.0 0.5 P3472TB-ND _ 214.00 207.00/M 188.00/M 166.00/M ECQ-P1H472GZ3 
0056 2% 8.5 4.5 8.0 5.0 0.5 P3562TB-ND = 228.00 221.00/M 200.00/M 177.00/M ECQ-P1H562GZ3 
-0068 2% 8.5 5.0 8.0 5.0 0.5 P3682TB-ND _ 228.00 221.00/M 200.00/M 177.00/M ECQ-P1H682GZ3 
0082 2% 12.0 5.5 9.0 5.0 0.6 P3822TB-ND _ 228.00 221.00/M 200.00/M 177.00/M ECQ-P1H822GZ3 
01 2% 12.0 5.0 8.5 5.0 0.6 P3103TB-ND _ 245.00 237.00/M 215.00/M 190.00/M ECQ-P1H103GZ3 
012 2% 12.0 5.5 9.0 5.0 0.6 P3123TB-ND — 245.00 237.00/M 215.00/M 190.00/M ECQ-P1H123GZ3 
015 2% 12.0 5.0 9.0 5.0 0.6 P3153TB-ND — 245.00 237.00/M 215.00/M 190.00/M ECQ-P1H153GZ3 
018 2% 12.0 5:5 9.5 5.0 0.6 P3183TB-ND — 264.00 255.00/M 232.00/M 204.00/M ECQ-P1H183GZ3 
022 2% 12.0 5.5 10.5 5.0 0.6 P3223TB-ND = 264.00 255.00/M 232.00/M 204.00/M ECQ-P1H223GZ3 
.027 2% 12.0 6.0 11.0 5.0 0.6 P3273TB-ND 137.50 = 266.00/M 241.00/M 213.00/M ECQ-P1H273GZ3 
033 2% 12.0 6.5 15 5.0 0.6 P3333TB-ND 137.50 _ 266.00/M 241.00/M 213.00/M ECQ-P1H333GZ3 


* P3100-KIT-ND Digi-Key® P-Series Capacitors Kit 10 each of parts indicated. Notebook style storage and bin, storage guide included 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. 


Polypropylene Film Capacitors - ECQP(U) 


Non-inductive construction using Polypropylene film with 


flame retardant epoxy resin coating. 


Features: 


Electrical Specifications: 


+ Reference Standard: EIAJ RC-3670B. Characteristics P. 


+ Temperature Range: — 40°C to +85°C. Derating of rated voltage at more 


pubes 


>_kKT 


Th 
+ Low loss and excellent frequency characteristics. than ae (rated voltage x 50%). 2. ca Ses 
+ Excellent temperature characteristics. . Sabecianee Teletance: me 2 ay | Copper (OFC) 
+ High insulation resistance. . Dissipation Factor: 0.1% max. at 1kHz and 20°C. +l Wire 
Applications: . Withstand Voltage: 1-5 seconds at 250% of rated voltage between 25 
terminals I~ Od +0.05 
+ High frequency and high current circuits. * Insulation Resistance: 45,000 MQ min., for values equal to or less than E4125 qd 
+ General purpose circuit. -33F. 15,000 MOQ/F min., for greater than.33.F (20°C, 100VDC, 60s). 
WV | Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
DC pF ance [E Tt H [= G d Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
.0082 5% 19.5 6.0 16.0 10.0 0 0.60 P3475-ND 49 4.20 35.00 209.00 194.00/M 182.00/M ECQ-P4822JU 
01 5% 19.5 6.5 16.5 10.0 0 0.60 P3476-ND Ol 4.35 36.25 216.00 201.00/M 188.00/M ECQ-P4103JU 
012 5% 19.5 6.5 18.5 10.0 0 0.60 P3477-ND 53 4.50 37.50 224.00 208.00/M 195.00/M ECQ-P4123JU 
015 5% 19.5 6.0 18.5 10.0 0 0.60 P3478-ND 55 4.71 39.25 234.00 218.00/M 204.00/M ECQ-P4153JU 
018 5% 19.5 6.0 19.0 10.0 0 0.60 P3479-ND 57 4.86 40.50 242.00 225.00/M 210.00/M ECQ-P4183JU 
022 5% 19.5 6.0 19.4 10.0 0 0.60 P3480-ND 59 5.04 42.00 251.00 233.00/M 218.00/M ECQ-P4223JU 
027 5% 19.5 6.5 20.0 10.0 0 0.60 P3481-ND 60 5.16 43.00 257.00 239.00/M 223.00/M ECQ-P4273JU 
.033 5% 19.5 7.0 21.8 15.0 0 0.60 P3482-ND 62 5.34 44.50 266.00 247.00/M 231.00/M ECQ-P4333JU 
.039 5% 19.5 7.5 22.8 15.0 0 0.60 P3483-ND 64 5.46 45.50 272.00 253.00/M 236.00/M ECQ-P4393JU 
047 5% 19.5 8.0 23.4 15.0 0 0.60 P3484-ND 70 6.03 50.25 300.00 279.00/M 261.00/M ECQ-P4473JU 
400 | .056 5% 24.5 7.0 22.0 15.0 5 0.80 P3485-ND 76 6.54 54.50 325.00 303.00/M 283.00/M ECQ-P4563JU 
WV | .068 5% 24.5 75 23.0 15.0 5 0.80 P3486-ND 82 7.02 58.50 349.00 325.00/M 304.00/M ECQ-P4683JU 
.082 5% 24.5 85 23.8 15.0 5 0.80 P3487-ND 88 7.53 62.75 375.00 349.00/M 326.00/M ECQ-P4823JU 
Fa 5% 24.5 9.0 26.6 20.0 5 0.80 P3488-ND 94 8.07 67.25 401.00 374.00/M 349.00/M ECQ-P4104JU 
12 5% 24.5 0.0 27.4 20.0 5 0.80 P3489-ND 1.05 9.03 75.25 449.00 418.00/M 391.00/M ECQ-P4124JU 
5 5% 24.5 1.0 28.6 20.0 5 0.80 P3490-ND 1.18 10.08 84.00 501.00 467.00/M 436.00/M ECQ-P4154JU 
18 5% 29.5 0.5 26.0 20.0 5 0.80 P3491-ND 1.30 11.10 92.50 552.00 514.00/M 481.00/M ECQ-P4184JU 
.22 5% 29.5 AS 27.0 20.0 5 0.80 P3492-ND 1.38 11.82 98.50 588.00 547.00/M 512.00/M ECQ-P4224JU 
27 5% 29.5 3.0 284 20.0 5 0.80 P3493-ND 1.65 14.13 117.75 703.00 654.00/M 612.00/M ECQ-P4274JU 
33 5% 29.5 5.0 29.8 20.0 5 0.80 P3494-ND 1.78 15.24 127.00 758.00 706.00/M 660.00/M ECQ-P4334JU 
39 5% 35.0 5.0 30.0 20.0 5 0.80 P3495-ND 1.90 16.32 136.00 812.00 756.00/M 706.00/M ECQ-P4394JU 
AT 5% 35.0 6.5 31.4 20.0 5 0.80 P3496-ND 2.03 17.40 145.00 866.00 806.00/M 753.00/M ECQ-P4474JU 
.001 5% 14.5 5.0 5.5 10.00 0 0.60 P3497-ND 42 3.60 30.00 179.00 167.00/M 56.00/M ECQ-P6102JU 
0012 5% 14.5 5.5 5.5 10.00 0 0.60 P3498-ND 43 3.66 30.50 182.00 169.00/M 58.00/M ECQ-P6122JU 
0015 5% 14.5 5.5 5.5 10.00 0 0.60 P3499-ND 43 3.72 31.00 185.00 172.00/M 61.00/M ECQ-P6152JU 
0018 5% 14.5 5.5 5.5 10.00 0 0.60 P3500-ND 44 3.78 31.50 188.00 175.00/M 64.00/M ECQ-P6182JU 
0022 5% 14.5 5.5 5.5 10.00 0 0.60 P3501-ND 45 3.84 32.00 191.00 178.00/M 66.00/M ECQ-P6222JU 
0027 5% 14.5 55 6.0 10.00 0 0.60 P3502-ND 46 3.90 32.50 194.00 181.00/M 69.00/M ECQ-P6272JU 
.0033 5% 14.5 6.0 6.5 10.00 0 0.60 P3503-ND A7 4.02 33.50 200.00 186.00/M 74.00/M ECQ-P6332JU 
.0039 5% 14.5 6.0 8.5 10.00 0 0.60 P3504-ND 49 4.20 35.00 209.00 194.00/M 82.00/M ECQ-P6392JU 
.0047 5% 14.5 6.5 8.5 10.00 0 0.60 P3505-ND 51 4.35 36.25 216.00 201.00/M 88.00/M ECQ-P6472JU 
0056 5% 14.5 7.0 9.0 10.00 0 0.60 P3506-ND 54 4.59 38.25 228.00 212.00/M 99.00/M ECQ-P6562JU 
.0068 5% 19.5 5.5 8.6 10.00 0 0.60 P3507-ND 55 4.71 39.25 234.00 218.00/M 204.00/M ECQ-P6682JU 
630 | .0082 5% 19.5 6.0 9.0 10.00 0 0.60 P3508-ND 57 4.86 40.50 242.00 225.00/M 210.00/M ECQ-P6822JU 
WV | .01 5% 19.5 6.0 9.4 10.00 0 0.60 P3509-ND 58 4.98 41.50 248.00 231.00/M 216.00/M ECQ-P6103JU 
012 5% 19.5 6.5 9.8 10.00 0 0.60 P3510-ND 60 5.16 43.00 257.00 239.00/M 223.00/M ECQ-P6123JU 
015 5% 19.5 7.0 20.4 15.00 0 0.60 P3511-ND 62 5.34 44.50 266.00 247.00/M 231.00/M ECQ-P6153JU 
018 5% 19.5 7.0 22.6 15.00 0 0.60 P3512-ND 64 5.46 45.50 272.00 253.00/M 236.00/M ECQ-P6183JU 
022 5% 19.5 8.0 23.4 15.00 0 0.60 P3513-ND 65 5.58 46.50 278.00 258.00/M 242.00/M ECQ-P6223JU 
.027 5% 19.5 85 24.2 15.00 0 0.60 P3514-ND 70 6.00 50.00 299.00 278.00/M 260.00/M ECQ-P6273JU 
033 5% 24.5 8.0 23.2 15.00 5 0.80 P3515-ND 72 6.15 51.25 306.00 285.00/M 266.00/M ECQ-P6333JU 
.039 5% 24.5 8.5 23.8 15.00 5 0.80 P3516-ND 80 6.87 57.25 342.00 318.00/M 297.00/M ECQ-P6393JU 
047 5% 24.5 9.0 24.6 15.00 5 0.80 P3517-ND -90 7.71 64.25 384.00 357.00/M 334.00/M ECQ-P6473JU 
.056 5% 24.5 10.0 27.4 20.00 5 0.80 P3518-ND 91 7.83 65.25 390.00 362.00/M 339.00/M ECQ-P6563JU 
.068 5% 24.5 11.0 284 20.00 5 0.80 P3519-ND 1.01 8.67 72.25 431.00 401.00/M 375.00/M ECQ-P6683JU 
082 5% 29.5 10.5 25.6 25.00 5 0.80 P3520-ND _—_1.09 9.33 77.75 464.00 432.00/M 404.00/M ECQ-P6823JU 
A 5% 29.5 11.5 26.8 25.00 & 0.80 P3521-ND 1.18 10.14 84.50 504.00 469.00/M 439.00/M ECQ-P6104JU 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic. Metallized Polypropylene Film Capacitors - ECWF(B) 


roan WV | Cap. | Toler- | Freq- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
| >| eT DC HF | ance juency; L Ap H IF Part No. 1 10 100 1,000 5,000 Part No. 
15 a 068 | 5% | 23 | 18.0 | 6.0 | 13.0 | 15.0 | PF2683-ND 1.77 15.15 126.25 756.00 712.00/M | ECW-F2683JB 
: Solder Plated 082 | 5% | 27 | 18.0] 65 | 13.5 | 15.0 | PF2823-ND 1.84 15.75 131.25 786.00 740.00/M | ECW-F2823JB 
J ‘dl 5% | 3.1 | 18.0 | 7.0 | 14.0 | 15.0 | PF2104-ND 1.87 16.05 133.75 801.00 755.00/M | ECW-F2104JB 
is ¥ %o ia A . I ni re a i: al A te 

a Copper-Clad 12 5% | 35 | 180] 7.5 | 14.5 | 15.0 PF2124-ND 1.94 16.65 138.75 831.00 783.00/M | ECW-F2124JB 
__|. Steel Wire 15 5% | 3.9 | 18.0 | 8.5 | 15.0 | 15.0 | PF2154-ND 2.06 17.64 147.00 880.00 829.00/M | ECW-F2154JB 
25 18 5% | 3.3 | 18.0 | 65 | 13.5 |] 15.0 | PF2184-ND 210 17.97 149.75 897.00 845.00/M | ECW-F2184JB 
| - 0.80 + 0.05 .22 5% | 3.8 | 18.0 | 7.0 | 14.0 | 15.0 | PF2224-ND 213 18.24 152.00 910.00 858.00/M | ECW-F2224JB 
F+15 aoa 27 5% | 4.1 | 18.0 | 8.0 | 14.5 | 15.0 | PF2274-ND 215 18.39 153.25 918.00 865.00/M | ECW-F2274JB 
=e 33 5% | 4.4 | 18.0 | 8.5 | 15.0 | 15.0 | PF2334-ND 2417 18.60 155.00 928.00 874.00/M | ECW-F2334JB 
39 5% | 4.7 | 18.0 | 9.0 | 16.0 | 15.0 | PF2394-ND 2.36 20.19 168.25 1007.00 949.00/M_| ECW-F2394JB 
Designed for applications where high current and 250 | .47 5% | 4.5 | 23.0] 8.0 | 15.0 | 20.0 | PF2474-ND 2.55 21.87 182.25 1091.00 1028.00/M | ECW-F2474JB 
wv | .56 5% | 4.8 | 23.0 | 8.5 | 15.5 | 20.0 | PF2564-ND 2.68 22.98 191.50 1147.00  1080.00/M | ECW-F2564JB, 


high frequency are required. ‘68 | 5% | 5.1 | 230) 95 | 165) 200 | PF2684-ND 2.79 23.91 199.25 1193.00  1124.00/M | ECW-F2684JB 


Features: 82 | 5% | 5.4 | 23.0 |10.5 | 17.0 | 20.0 | PF2824-ND 2.89 24.81 206.75 1238.00 —-1166.00/M | ECW-F2824JB 
+ Low-loss 1.0 | 5% | 57 | 23.0 |11.5 | 18.0 | 20.0 | PF2105-ND 2.94 25.17 209.75 1256.00 __—-1183.00/M_| ECW-F2105JB 
« Excellent frequency characteristics 12 | 5% | 60 | 23.0 |125 | 195 | 20.0 | PF2125-ND 3.06 26.25 218.75 1310.00  1234.00/M | ECW-F2125JB 
: : : 15 | 5% | 64 | 23.0 | 14.0 | 21.0 | 20.0 | PF2155-ND 3.40 29.16 243.00 1455.00 —1371.00/M | ECW-F2155JB 
al %o \ A ‘ ‘ al a a a . 5 a fai 
Flame retardant epoxy resin coating 18 | 5% | 67 | 28.0 /12.5 | 21.0 | 25.0 | PF2185-ND 3.83 3285 273.75 1639.00  1544.00/M | ECW-F2185JB 
Applications: 22 | 5% | 7.1 | 280/140 | 225 | 25.0 | PF2225-ND 4.60 39.39 328.25 1966.00  1852.00/M | ECW-F2225JB 
*High frequency and high current circuits (TV 27 | 5% | 7.3 | 28.0 [155 | 24.0 | 25.0 | PF2275-ND 5.11 43.77 364.75 2184.00 _—-2058.00/M | ECW-F2275JB 
display, monitor, power supply, etc.) 33 | 5% | 79 | 280 |17.0 | 26.0 | 250 | PF2335-ND 552 47.28 394.00 2359.00 2223.00/M | ECW-F2335JB 
; spe 39 | 5% | 81 | 330/165 | 25.5 | 30.0 | PF2395-ND 5.86 50.22 41850 2506.00  2361.00/M | ECW-F2395JB 
Electrical Specifications: 47 | 5% | 85 | 33.0 [18.0 | 27.0 | 30.0 | PF2475-ND 6.33 54.27 452.25 2708.00 _—-2551.00/M_| ECW-F2475JB 
+ Temperature Range: — 25°C to +85°C 068 | 5% | 23 | 180 | 65 | 13.0 | 15.0 | PF4683-ND 180 15.45 121.03 772.50 721.00/M | ECW-F4683JB 
+ Rated Voltage: 250VDC (150Vrms, 250Vp-p) 082 | 5% | 27 | 180 | 7.0 | 135] 15.0 | PF4823-ND 183 15.72 123.14 786.00 733.60/M | ECW-F4823JB 
400VDC (200Vrms, 400Vp-p) c 5% | 3.1 | 18.0 | 7.5 | 14.0 | 15.0 | PF4104-ND 1.87 15.99 125.26 799.50 746.20/M | ECW-F4104JB 
‘ . %o ia A A A eI al re ey I ia x ie 
piers , 12 | 5% | 3.5 | 18.0] 8.0 | 15.0 | 15.0 | PF4124-ND 192 16.47 129.02 823.50 768.60/M | ECW-F4124JB 
* Capacitance Tolerance: +5% 15 5% | 39 | 18.0 | 85 | 15.5 | 15.0 PF4154-ND 2.00 17.13 134.19 856.50 799.40/M | ECW-F4154JB 
* Dissipation Factor: 18 | 5% | 42 | 180 | 95 | 165 | 15.0 | PF4184-ND 2.02 17.28 135.36 864.00 806.40/M | ECW-F4184JB 
.068 to .51.F: 0.05%max.(20°C, 1kHz) 250VDC 22 | 5% | 44 | 20.0] 9.5 | 165) 17.0 | PF4224-ND 2.05 17.61 137.95 880.50 821.80/M | ECW-F4224JB 
56 to 4.7uF: 0.1%max. (20°C, 1kHz) 250VDC 400 | 27 | 5% | 47 | 200 ]105 | 17.0 | 17.0 | PF4274-ND 214 1836 143.82 918.00 856.80/M | ECW-F4274JB 


(068 to 4.7uF: 0.2%max. (20°C, 10kHz) 250VDC wv | 33 | 5% | 5.0 | 20.0 [11.5 | 180 | 17.0 | PF4334-ND 2.37 20.28 © 158.86 ~=—-1014.00-946.40/M | ECW-F4334JB 


39 | 5% | 53 | 23.0 |13.5 | 20.5 | 200 | PF4304-ND 257 21.99 172.26 1099.50 _1026.20/M | ECW-F4394JB 
nit 
2068 to 1-5 uk 20:1 emer. (20°C, kHz) AQ0VDC 47 | 5% | 59 | 230/145 | 21.5 | 20.0 | PF4474ND 278 2382 186.59 1191.00  1111.60/M | ECW-F4474JB 


+ Withstand Voltage: Between terminals.- Rated vol. 56 | 5% | 6.1 | 23.0 | 13.0 | 20.0 | 20.0 | PF4564-ND 2.92 25.02 195.99 1251.00 1167.60/M | ECW-F4564JB 
(VDC) x 150% for 60s 68 | 5% | 65 | 23.0 | 14.5 | 21.5 | 20.0 | PF4684-ND 3.03 26.01 203.75 1300.50 1213.80/M | ECW-F4684JB 
+ Insulation Resistance: 82 | 5% | 68 | 28.0 |14.0 | 205 | 25.0 | PF4824-ND 3.15 27.00 211.50 1350.00  1260.00/M | ECW-F4824JB 
9,000 MO min., for values 0.068 to .33uF 1.0 | 5% | 7.0 | 28.0 |15.0 | 22.0 | 25.0 | PF4105-ND 3.20. 27.42 214.79 1371.00‘ 1279.60/M_| ECW-F4105JB 
3,000 MO/uF min., for 0.36 to 4.7nF (20°C, 12 | 5% | 74 | 28.0 |165 | 235 | 25.0 | PF4125-ND 3.34 2862 22419 1431.00  1335.60/M | ECW-F4125JB 
100VDC, 60s) 15 | 5% | 7.8 | 28.0 |18.5 | 255 | 25.0 | PF4155-ND 3.71 31.77 248.87 «1588.50 —-1482.60/M | ECW-F4155JB 


Panasonic. High Voltage Metallized Polypropylene Film Capacitors - ECWH(V) 


WV Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
: pc | pF |ance[ L | T | H | F | PartNo. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
oe ee 

| 0010 | 5% | 18.0] 65 | 13.5 | 15.0 | P10470-ND 86 7A1 58.05 370.50 345.80/M 321.10/M | ECW-H12102UV 
15 q 0012 | 5% | 18.0] 7.0 | 13.5 | 15.0 | P10471-ND 86 741 58.05 370.50 345.80/M 321.10/M | ECW-H12122JV 
t 0015 | 5% | 18.0] 65 | 13.5 | 15.0 | P10472-ND 1 777 60.87 388.50  362.60/M 336.70/M | ECW-H12152JV 
[j= 0018 | 5% | 18.0| 7.0 | 14.0 | 15.0 | P10473-ND 1 7.77 60.87 388.50 — 362.60/M 336.70/M | ECW-H12182JV 
.0022 | 5% | 18.0| 65 | 13.5 | 15.0 | P10474-ND 94 8.07 63.22 403.50 376.60/M 349.70/M_| ECW-H12222JV 
25 0027 | 5% | 18.0| 7.0 | 14.0 | 15.0 | P10475-ND 7 8.34 65.33 417.00 389.20/M 361.40/M | ECW-H12272JV 
{| 0033 | 5% | 18.0] 7.5 | 14.5 | 15.0 | P10476-ND 1.00 8.58 67.21 429.00  400.40/M 371.80/M | ECW-H12332JV 
f4125 .0039 | 5% | 18.0] 60 | 12.5 | 15.0 | P10477-ND 1.00 8.58 67.21 429.00  400.40/M 371.80/M | ECW-H12392JV 
.0047 | 5% | 18.0] 6.0 | 13.0 | 15.0 | P10478-ND 1.00 8.58 67.21 429.00  400.40/M 371.80/M | ECW-H12472JV 
.0056 | 5% | 18.0| 65 | 13.5 | 15.0 | P10479-ND 1.04 8.91 69.80 445.50 415.80/M 386.10/M_| ECW-H12562JV 
0068 | 5% | 18.0] 7.0 | 13.5 | 15.0 | P10480-ND 1.16 9.90 77.55 495.00 462.00/M 429.00/M | ECW-H12682JV 
0082 | 5% | 18.0| 7.5 | 14.0 | 15.0 | P10481-ND 1.24 10.38 81.31 519.00 484.40/M — 449.80/M_| ECW-H12822JV 
eT 1250} .010 | 5% | 18.0] 8.0 | 15.0 | 15.0 | P10482-ND 1.24 10.65 83.43 532.50  497.00/M — 461.50/M_| ECW-H12103JV 
wy | .012 | 5% | 18.0] 8.5 | 15.5 | 15.0 | P10483-ND 1.30 11.16 87.42 558.00  520.80/M 483.60/M | ECW-H12123JV 
Solder Plated 015 | 5% | 18.0| 9.5 | 16.0 | 15.0 | P10484-ND 1.44 12.30 96.35 615.00 __574.00/M 533.00/M_| ECW-H12153JV 
Copper-Clad 018 | 5% | 23.0] 75 | 16.0 | 20.0 | P10485-ND 1.60 13.68 107.16 684.00  638.40/M 592.80/M | ECW-H12183JV 
__|_. Steel Wire 022 | 5% | 23.0) 8.5 | 16.5 | 20.0 | P10486-ND 1.74 14.91 116.80 745.50  695.80/M 646.10/M | ECW-H12223JV 
027 | 5% | 23.0) 9.0 | 17.5 | 20.0 | P10487-ND an 18.12 141.94 906.00  845.60/M 785.20/M | ECW-H12273JV 
+ % 0.80 + 0.05 033 | 5% | 23.0 /10.0 | 18.5 | 20.0 | P10488-ND 2.26 19.35 151.58 967.50  903.00/M 838.50/M | ECW-H12333JV 
.039 | 5% | 23.0 |10.5 | 19.5 | 20.0 | P10489-ND 2.43 20.79 162.86 1039.50 __970.20/M 900.90/M_| ECW-H12393JV 
047 | 5% | 23.0 [11.5 | 20.5 | 20.0 | P10490-ND 2.73 23.37 183.07 116850  1090.60/M  1012.70/M | ECW-Ht12473JV 
Seaanedt ead i Neti 056 | 5% | 28.0 /11.5 | 20.5 | 25.0 | P10491-ND 2.93 25.11 196.70 1255.50 1171.80/M —-1088.10/M_| ECW-H12563JV 
signe hee at a Ww tea Ign ThSe 068 | 5% | 28.0 |12.5 | 21.5 | 25.0 | P10492-ND 3.34 28.65 224.43 1432.50 1337.00/M _— 1241.50/M | ECW-H12683JV 
dusheyland’nigh pulse :are required: .082 | 5% | 28.0 |14.0 | 22.5 | 25.0 | P10493-ND 4.68 40.14 314.43 2007.00 = 1873.20/M —-1739.40/M | ECW-H12823JV 
Bestures? 10 | 5% | 28.0 |15.5 | 24.0 | 25.0 | P10494-ND 5.58 47.79 374.36 —«2389.50_—-2230.20/M__-2070.90/M_| ECW-H12104JV 
« lieacloastand wiasrentienimarsiure tiée (0010 | 5% | 18.0] 65 | 13.5 | 15.0 | P10495-ND 99 8.49 66.51 424.50 396.20/M 367.90/M | ECW-H16102UV 
; ect 0012 | 5% | 18.0] 7.0 | 13.5 | 15.0 | P10496-ND 99 8.49 66.51 424.50  396.20/M 367.90/M | ECW-H16122JV 
* Excellent electfical: characteristics 0015 | 5% | 18.0] 65 | 13.5 | 15.0 | P10497-ND 99 849 66.51 42450  396.20/M —-367.90/M_| ECW-H16152UV 
+ Flame-retardant epoxy resin coating 0018 | 5% | 18.0| 7.0 | 14.0 | 15.0 | P10498-ND 99 8.49 66.51 424.50  396.20/M 367.90/M | ECW-H16182JV 
ee Aoalestians: .0022 | 5% | 18.0| 6.0 | 12.5 | 15.0 | P10499-ND 99 8.49 66.51 424.50 396.20/M 367.90/M_| ECW-H16222JV 
commended Applications: 0027 | 5% | 18.0| 6.0 | 13.0 | 15.0 | P10500-ND 1.02 873 68.39 436.50 407.40/M —378.30/M_| ECW-H16272JV 
* High pulse circuits (TV, displays, elec- 0033 | 5% | 18.0] 65 | 13.5 | 15.0 | P10501-ND 1.09 9.33 73.09 466.50  435.40/M —404.30/M_ | ECW-H16332JV 
tronic ballast, etc.) .0039 | 5% | 18.0 | 7.0 | 14.0 | 15.0 | P10502-ND 1.16 9.90 77.55 495.00 462.00/M 429.00/M | ECW-H16392JV 
Clesilisal Sheciicsions? 0047 | 5% | 23.0| 65 | 14.5 | 20.0 | P10503-ND 1.20 10.32 80.84 516.00  481.60/M —447.20/M_| ECW-H16472JV 
ec licel Specmcerons: .0056 | 5% | 23.0| 65 | 15.0 | 20.0 | P10504-ND 1.23 10.56 82.72 528.00 _492.80/M 457.60/M_| ECW-H16562JV 

7 2 DRS F 
Temperature Range: —25°C to +85°C 1600] .0068 | 5% | 23.0] 7.0 | 15.5 | 20.0 | P10505-ND 1.27 10.86 85.07 543.00  506.80/M 470.60/M | ECW-H16682JV 
+ Rated Voltage: 1250Vdc wv | .0082 | 5% | 23.0| 7.5 | 16.0 | 20.0 | P10506-ND 1.37 11.73 91.89 586.50 547.40/M 508.30/M | ECW-H16822JV 
1600Vde 010 | 5% | 23.0} 8.0 | 16.5 | 20.0 | P10507-ND 1.44 12.36 96.82 618.00 576.80/M 535.60/M | ECW-H16103JV 
+ Capacitance Tolerance: +5% 012 | 5% | 23.0) 9.0 | 17.0 | 20.0 | P10508-ND 1.55 13.29 104.11 664.50 620.20/M 575.90/M | ECW-H16123JV 
* Dissipation Factor: 0.1% or less at 1kHz 015 | 5% | 23.0| 9.5 | 18.0 | 20.0 | P10509-ND 1.85 15.87 124.32 793.50 __740.60/M 687.70/M_| ECW-H16153JV 
0.2% or less at 10kHz 018 | 5% | 23.0 /105 | 19.5 | 20.0 | P10510-ND 2.06 17.67 138.42 883.50 824.60/M 765.70/M | ECW-H16183JV 
+ Withstand Voltage: 022 | 5% | 28.0) 9.5 | 18.0 | 25.0 | P10511-ND 2.23 19.14 149.93 957.00  893.20/M 829.40/M | ECW-H16223JV 
Between terminals - Rated vol. (VDC) x 027 | 5% | 28.0 /10.5 | 19.5 | 25.0 | P10512-ND 273 2337 183.07 1168.50  1090.60/M 1012.70/M | ECW-H16273JV 
150% for 60s 033 | 5% | 28.0 /11.5 | 20.5 | 25.0 | P10513-ND 2.91 24.93 195.29 1246.50 1163.40/M —-1080.30/M_| ECW-H16333JV 
Terminal to Enclosure - 1500Vac for 60s .039 | 5% | 28.0 |13.5 | 22.0 | 25.0 | P10514-ND 3.13 26.82 210.09 1341.00 1251.60/M__1162.20/M_| ECW-H16393JV 
+ Insulation Resistance: 30,000 MQ min., at 047 | 5% | 28.0 [15.0 | 23.5 | 25.0 | P10515-ND 3.55 30.39 238.06 151950 141820/M  1316.90/M | ECW-Ht16473JV 
500Vde, 20° for 60s 056 | 5% | 28.0 /16.0 | 24.5 | 25.0 | P10516-ND 3.81 32.64 255.68 «1632.00 1523.20/M_ _—-1414.40/M_| ECW-H16563JV 
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BG cowoers Metallized Polypropylene Filter Capacitors 
MKP 416 to 420 Series 
Applications: + Low losses due to low contact resistance and low loss dielectric result in applications where high frequency occurs or high stability is preferred lt 
+ Their small dimensions make them suitable for circuits with high packaging density p_ 4 Od 
Specifications: - Rated Temperature (DC): 85°C +» Capacitance Tolerance: +2% ale t 
Volt- | Capaci- Volt- | Capaci- 
age tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each BC Components age tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each BC Components 
(vbc) | (uF) | b h I Pit od | Part No. 14 10 100 | PartNo. (voc) | (uF) | b h 1 Ply od | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
MKP 416 Series MKP 418 Series 
036 | 45 9<0 72 5.0 4.0 .50 | BC2065-ND 43 37.25 | 2222 416 43603 01) 35 80 7.2 5.0 40 .50 | BC2132-ND 38 33.22 | 2222.418 41003 
039 | 45 90 72 50 4.0 .50 | BC2066-ND 43 37.25 | 2222 416 43903 O11) 35 80 72 5.0 4.0 50) BC2134-ND 890 3423 | 2002.418.41103 
43 | 45 90 72 5.0 40 .50| BC2067-ND 43 37. ~.25 | 2222416 44303 012 | 35 80 72 5.0 40 .50 | BC2136-ND 39 34.23 | 2222 418 41203 
47 | 45 90 72 5.0 40 .50| BC2068-ND 44 38 «26 | 2220416 44703 013 | 35 80 7.2 5.0 40 .50 | BC2138-ND 67 58 39] 2222 418 41303 
‘51 | 60 110 72 50 40 .50 | BCe069-ND ‘4438.26 | 2292416 45103 015 | 35 80 7.2 5.0 40 .50 | BC2140-ND Al 36.24 | 2222 418 41503 
os | G0 110 72 60 40 50 NRCC a eyo 016 | 45 90 7.2 50 40 .50| BC2141-ND 43 37 25 | 2222 418 41603 
062 | 60 11.0 72 5.0 40 .50 | BC2071-ND AT A127 | 2222 416 46203 O18 | 45 90 (72 50 40 .50 ieee oe ee 28) Bree ee 
02 | 45 90 72 5.0 40 .50 | BC2143-ND 45 39 .26 | 2222 418 42003 
068 | 60 11.0 72 50 40 .50 | BC2072-ND 48 42 28 | 2222 416 46803 
022) 45 90 7.2 50 40 50 | BC2144-ND 47 A127 | 2222418 42203 
075 | 60 11.0 72 5.0 40 .50 | BC2073-ND 48 42 28 | 2222 416 47503 a4 | 45 90 72 50 40 50 WRRCeIMeND! 4g 42 29 | 2000 418.40403 
082 | 60 11.0 72 5.0 40 .50 | BC2074-ND 50 43.29 | 2222 416 48203 : : : : : : 
027 | 60 110 72 5.0 40 .50 | BC2146-ND 50 43 .29 | 2222418 42703 
091 60 11.0 72 50 4.0 .50 | BC2075-ND 50 43 .29 | 2222 416 49103 03 60 11.0 7.2 50 4.0 .50 | BC2147-ND 50 44 .29) 2222418 43003 
410 | 60 110 7.2 5.0 4.0 .50 | BC2054-ND 50 43.29 | 2222 416 41004 033 | 60 110 72 50 40 .50| BC2148-ND 50 44.29) 2209418 43303 
11 | 60 110 7.2 5.0 4.0 .50 | BC2055-ND 52 45.30 | 2222416 41104 036 | 60 11.0 72 50 40 .50| BC2149-ND ‘52 45  .30| 2222418 43603 
2 60 11.0 72 50 4.0 .50 | BC2056-ND 53 46 31 | 2222 416 41204 039 6.0 11.0 7.2 5.0 4.0 .50 | BC2150-ND 52 45 30) 2222418 43903 
413 | 50 11.0 125 10.0 4.0 .60 | BC2057-ND 53 46 31 | 2222416 41304 0431 60 11.0 72 50 40 .50| BCtSi-ND 53.4631 | 2222418 44303 
415 | 50 11.0 125 10.0 4.0 .60 | BC2058-ND 54 47 32. | 2222 416 41504 047 | 4.0 10.0 125 10.0 4.0 .60 | BC2152-ND 54 AT 32] 2222 418 44703 
16 | 60 120 125 10.0 4.0 .60 | BC2059-ND 56 48 32 | 2222 416 41604 051 | 4.0 10.0 125 10.0 4.0 .60 | BC2153-ND 56 48 32 | 2222 418 45103 
418 | 60 120 125 10.0 4.0 .60 | BC2060-ND 57 49 33 | 2222 416 41804 056 | 4.0 100 125 10.0 4.0 .60 | BC2154-ND 56 48 32 | 2222 418 45603 
63 20 | 60 120 125 10.0 4.0 .60 | BC2061-ND 58 50 34. | 2222 416 42004 062 | 4.0 10.0 125 10.0 4.0 .60 | BC2155-ND 57.49.33 | 2222 418 46203 
22 | 60 120 125 10.0 4.0 .60 | BC2062-ND 60 52 .35 | 2222416 42204 068 | 40 100 125 10.0 4.0 .60 | BC2156-ND 58 50 .34] 2222418 46803 
24 | 60 120 125 100 40 60 | BC2063ND 62 54 36 | 2222416 42404 075 | 50 110 125 100 40 .60 ea 86S 80 SH) Bann 418 47503 
‘7 | 60 120 125 100 40 .60| BC2064ND 65 56 37 | 222241642704 osq | 082 | 50 11.0 125 10.0 4.0 .60 | BC2158-ND 60 52 .35 | 2222 418 48203 
30 | 60 120 175 150 35 .80 | BC2078ND 63 55 37 | 222241673004 091 | 50 11.0 125 10.0 4.0 .60 | BC2159-ND 61 53.36. | 2222 418 49103 
33 | 60 120 175 150 35 .80| BC2079ND ‘64 56 37 | 222241673904 40 | 60 120 125 10.0 40 .60 | BC2133-ND 62.54 36 | 2222418 41004 
36 | 60 120 175 150 35 .80 | BC2080-ND 67 «58 «39 | 2222416 73604 11 | 60 120 125 10.0 40 .60 | BC2135-ND 63 55 37 | 222241841104 
42 | 60 120 125 10.0 4.0 .60 | BC2137-ND 65 56 .37| 2222418 41204 
39 | 60 120 175 150 3.5 .80 | IBC20SIND AL ABN. AT. | 2222 41670004 13 | 60 120 125 100 40 .60| BC2139-ND 67 58 39 | 2222 418 41304 
43) 70 185 175 (15.0 35 .80 Bee name oMmeesH Mecea tie sos 45 | 50 11.0 175 150 35 .80| BC2160-ND 60 52 35) 222241871504 
a ine i ee hae 2 = Beas Hf = a bas . Leah 46 | 50 11.0 175 150 35 80 | BC2161-ND 6253.36 | 2292418 71604 
& | 70 ts ive ico as © ee 81 70 47 | 2022.416 75604 18) 60 120 175 150 35 60 Rea = SES) Bove. a18 71804 
20 | 60 120 175 15.0 35 .80 | BC2163-ND 67 58 .39 | 2222418 72004 
62 | 85 150 17.5 15.0 35 .80 | BC2086-ND 86 .74 50 | 2222 416 76204 22 | 60 120 175 15.0 35 .80| BC2164-ND 70 60 .40| 2229418 72204 
68 85 150 17.5 15.0 3.5 .80 ; BC2087-ND 90 .78 52 | 2222 416 76804 124 60 120 17.5 15.0 3.5 .80 | BC2165-ND 72 62 42 | 222241872404 
75 85 15.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BC2088-ND 95  .82  .55 | 2222 416 77504 27 7.0 135 175 150 3.5 .80 | BC2166-ND 75.65 43 | 2222 418 72704 
82 | 85 150 17.5 15.0 35 .80 | BC2089-ND 1.03 89 .59 | 2222 416 78204 30 | 70 135 175 150 35 .80 | BC2167-ND 77 66 .44| 222241873004 
91 |100 165 17.5 15.0 35 .80 | BC2090-ND 110 95 64 | 2222 416 79104 33 | 70 135 175 15.0 35 .80| BC2168-ND '80 69 .46.| 229041873304 
1.0 |100 165 175 150 35 .80 | BC2076-ND 1.16 1.00 .67 | 222241671005 36 70 13.5 17.5 15.0 3.5 .80 | BC2169-ND 84 73 49 | 2222 418 73604 
1.1 | 10.0 165 175 150 35 .80 | BC2077-ND 1.26 1.08 .72 | 222241671105 39 85 15.0 175 15.0 3.5 .80 ) BC2170-ND 89 77 = 52 | 2222 418 73904 
Bais Sees 43 | 85 15.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BC2171-ND 95.81 55 | 2222418 74304 
47 | 85 150 17.5 15.0 35 .80| BC2172-ND 1.00 86 .57| 222241874704 
024 45 90 7.2 5.0 4.0 .50 | BC2100-ND 45 39 .26 | 2222 417 42403 5l 85 15.0 17.5 15.0 35 .80 | BC2173-ND 41.06 92 61 | 222241875104 
027 | 45 90 7.2 5.0 4.0 .50 | BC2102-ND 45 39.26 | 2222 417 42703 56 | 10.0 165 175 15.0 35 .80 | BC2174-ND 113 97 .65 | 2222 418 75604 
03 | 45 90 72 5.0 4.0 .50 | BC2103-ND 47 A127 | 2222 417 43003 62/100 165 175 15.0 35 .80 | BC2175-ND 119 1.03 .69 | 2222 418 76204 
033 | 45 90 7.2 50 4.0 .50 | BC2104-ND 47 A127 | 2222 417 43303 68 [100 165 175 15.0 35 .80 | BC2176-ND 126 1.08 .73 | 2222 418 76804 
036 | 60 11.0 72 50 40 .50 | BC2105-ND 47 41.27 | 2222417 43603 MKP 419 Series 
039 | 60 11.0 7.2 50 4.0 .50 | BC2106-ND 47 A127 | 2222 417 43903 001 |] 35 80 72 5.0 40 .50 | BC2177-ND 30.26 = .18 | 222241941002 
043 | 60 11.0 7.2 50 4.0 .50 | BC2107-ND AT AN 27 | 2222 417 44303 0011) 35 80 7.2 5.0 4.0 .50 | BC2179-ND 30.26 = .18 | 222241941102 
.047 60 11.0 72 50 40 .50 | BC2108-ND 48 42 .28 | 2222 417 44703 0012 | 35 80 7.2 50 40 .50 | BC2181-ND 30 26 18 | 2222419 41202 
051 60 11.0 72 50 4.0 .50 | BC2109-ND 50 43 .29 | 2222 417 45103 0013 | 35 80 7.2 50 40 .50 | BC2183-ND 30 26 18 | 222241941302 
.056 60 11.0 72 50 40 .50 | BC2110-ND 50 44 29 | 2222 417 45603 0015 | 35 80 7.2 50 40 .50 | BC2185-ND 34 29 20 | 2202419 41502 
062 | 60 11.0 72 50 40 .50) BC2111-ND 52 45 30 | 2222 417 46203 0016 | 35 80 72 5.0 4.0 .50 | BC2187-ND 34.29.20 | 2222 419 41602 
068 | 60 11.0 72 50 40 .50) BC2112-ND 538 46 31 | 2222417 46803 0018 | 35 80 7.2 5.0 4.0 .50 | BC2189-ND 34 29.20 | 2222 419 41802 
075 | 4.0 100 125 10.0 4.0 .60 | BC2113-ND 58 46 31 | 222241747503 002] 35 80 72 5.0 4.0 .50 | BC2191-ND 34 29 20 | 2222419 42002 
082 | 4.0 100 125 10.0 40 .60 | BC2114-ND 53 46 31 | 2222 417 48203 0022] 35 80 72 5.0 4.0 .50 | BC2193-ND 34.29.20 | 2222 419 42202 
091 | 4.0 100 125 10.0 4.0 .60 | BC2115-ND 54 AT 32 | 2222 417 49103 0024 | 35 80 7.2 5.0 4.0 .50 | BC2195-ND 34.29.20 | 2222419 42402 
40 | 40 100 125 10.0 4.0 .60]| Bc2091-ND 54 47 32 | 222241741004 0027 | 35 80 72 5.0 4.0 .50 | BC2197-ND 35 30.20 | 2202 419 42702 
11 | 50 11.0 125 100 40 .60 | Bc2092-ND 57 49.33 | 222241741104 003 | 35 80 72 50 40 .50 | BC2199-ND 35 30.20 | 2222419 48002 
12 | 50 11.0 125 100 40 .60 | BC2093-ND 58 50 .34| 222241741204 0083 | 35 80 72 50 40 .50 eRe S530 20 | 2222419 48902 
13 | 50 11.0 125 10.0 4.0 .60| Bc2094-ND 58 50 34] 222241741304 0036 | 35 80 72 5.0 4.0 .50 | BC2203-ND 35 30.20 | 2222 419 43602 
15 | 50 11.0 125 100 40 .60 | BC2095-ND 60 52 35 | 222241741504 0039 | 35 80 72 50 40 50 (MBCEADSND 3530.20 | 2222419 48902 
0043] 45 90 72 5.0 40 .50 | BC2207-ND 35 30 .20 | 2222419 44302 
16 | 60 120 125 10.0 4.0 .60 | BC2096-ND 61 53 .36 | 222241741604 ‘047 | 45 90 72 50 40 50 | BC2209-ND "5 30 20 | 2222419 44702 
160 | 18 | 60 120 125 100 4.0 .60 | BC2097-ND 62 54 .36 | 222241741804 ‘0051 | 45. 90 72 50 40 50 | BC2tt-ND "6 322 | 2222 419 45102 
20 | 60 120 125 10.0 40 .60 | IBC200E ND 6355.87 | 2222417 42004 400 | 0056) 45 90 72 50 40 .50 | BC2213-ND 36 32.21 | 2222419 45602 
22 | 60 120 125 10.0 4.0 .60 | BC2099-ND 65 56 37 | 2222 417 42204 ‘oos2 | 45 90 72 «50 40 50 | BC215-ND "38 33.« 22. | 2000419 46202 
24 | 60 120 125 10.0 4.0 .60| BC2101-ND 67 58 .39 | 2222 417 42404 os | 45.90 72 50 40 50 INBCEEND 3833 22 | 2002 419 40900 
27 | 50 110 17. 15.0 35 .80 | BC2118-ND 63 55 87 | 222241772704 0075 | 45 90 72 5.0 4.0 .50 | BC2219-ND 39 34 23] 2222419 47502 
30 | 60 120 17.5 15.0 35 .80 | BC2119-ND 68 59 .39 | 222241773004 0082 | 45 90 72 5.0 4.0 .50 | BC2220-ND 40 35 23 | 2222 419 48202 
33 | 60 120 17. 15.0 35 .80| BC2120-ND 70 60 .40 | 222241773304 0091 | 45 90 72 5.0 40 .50 | BC2221-ND 40 35 .23| 2222419 49102 
36 | 60 120 17.5 15.0 35 .80| BC2121-ND 73 63 42 | 2222417 73604 o1 | 45 90 72 5.0 40 .50 | BC2178-ND A136 24 | 2222419 41003 
39 | 60 120 175 15.0 35 .80 | BC2122-ND 76 66.44 | 2222 417 73904 011 | 45 90 72 5.0 40 .50 | BC2180-ND 43.37.25 | 222241941103 
43 | 70 135 175 15.0 35 .80 | BC2123-ND 80 69 46 | 2222 417 74304 012) 45 90 7.2 50 4.0 .50 | BC2182-ND 44 38.26 | 2222 419 41203 
47 | 70 135 175 15.0 35 .80 | BC2124-ND 83 71 48 | 222241774704 013 | 60 110 72 5.0 4.0 .50 ) BC2184-ND A438 26 | 2222 419 41303 
51 70 135 175 15.0 3.5 .80) BC2125-ND 86 74 50 | 222241775104 015 | 60 110 7.2 5.0 4.0 .50 | BC2186-ND A5 39.26 | 2222 419 41503 
56 | 7.0 135 175 15.0 35 .80 | BC2126-ND 88 76 51 | 222241775604 016 | 60 1.0 72 5.0 40 .50 | BC2188-ND A7 Al __.27 | 2222 419 41603 
62 | 85 150 17. 15.0 35 .80| BC2127-ND 98 80 .54 | 2222417 76204 018 | 60 11.0 7.2 5.0 4.0 .50 | BC2190-ND 48 42 .28| 2222419 41803 
68 | 85 150 175 150 35 .60| BC128ND 97 84 56 | 2222417 76804 2) 60 11.0 72 50 40 50 Re =O AB 2 | Bee 419 42008 
7 | 85 160 175 150 35 .80| BCIZND 1.03 89 59 | 200241777504 O22 | 40 100 125 (100 40 60 ee = AA 28 | Been 19 42203 
024 | 40 100 125 10.0 40 .60 | BC2196-ND 52 45 30 | 2222 419 42403 
82 | 85 150 17.5 15.0 35 .80 | BC2130-ND 141.96 64 | 2222 417 78204 o7 | 40 100 128 100 40 60 ECCT i ae a ears 
91 |100 165 17.5 15.0 35 .80| BC2131-ND 119 1.03 .69 | 2222 41779104 : : : : : : : : : 
10 |100 165 175 15.0 35 .80| BO2H6-ND 1.26 1.08 .72| 222241771005 03 / 40 10.0 125 10.0 4.0 .60 | BC2200-ND SAD AL 32. 2202 419 43003 
033 | 40 100 125 10.0 40 60 | BC2202-ND 56.48 32 | 2222 419 43303 
11 |100 165 17.5 15.0 35 .80| BC2117-ND 1.36 1417 .78 | 222241771105 (Continued) 
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BG... Metallized Polypropylene Filter Capacitors MKP 416 to 420 Series (Cont) 


Volt- | Capaci- Volt- | Capaci- 
age tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each BC Components age tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each BC Components 
(VDC) | (uF) b h | I Ty Od, | Part No. 1 10 100 | PartNo. (VDC) | (uF) b h | lf Ty Od, | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
.036 5.0 11.0 125 100 4.0 .60 | BC2204-ND 57 49 33 | 2222 419 43603 0047 | 60 11.0 72 50 40 .50 | BC2267-ND 38 = .33 22 | 2222 420 44702 
.039 5.0 11.0 125 100 4.0 .60 | BC2206-ND 58 50 .34 | 2222 419 43903 .0051 60 110 72 50 40 .50 | BC2269-ND 39 = 34.23 | 2222 420 45102 
.043 5.0 11.0 125 100 40 .60 | BC2208-ND 60 52 .35 | 2222419 44303 0056 | 60 110 72 50 4.0 .50 | BC2270-ND 39 = .34 23 | 2222 420 45602 
.047 60 120 125 100 4.0 .60 | BC2210-ND 60 52 .35 | 2222419 44703 0062 | 60 110 72 50 40 .50 | BC2271-ND 40 35 .23 | 2222 420 46202 
.051 60 120 125 100 40 .60 | BC2212-ND 61.53.36 | 2222 419 45103 0068 | 60 110 72 50 40 .50 | BC2272-ND 40 35 .23 | 2222 420 46802 
.056 60 120 125 100 4.0 .60 | BC2214-ND 62 54 36 | 2222 419 45603 0075 | 60 110 72 50 40 .50 | BC2273-ND 41.36 = .24 | 2222 420 47502 
062 60 120 125 100 40 .60 | BC2216-ND 63 55 37 | 2222419 46203 0082 | 60 110 72 50 40 .50 | BC2274-ND 44 38 = .26 | 2222 420 48202 
.068 60 120 125 100 4.0 .60 | BC2218-ND 65 56 .37 | 2222 419 46803 0091 60 110 72 50 40 .50 | BC2275-ND 44 38 = .26 | 2222 420 49102 
.075 5.0 11.0 17.5 150 35 .80 | BC2236-ND 63 55  .37 | 222241977503 01 40 10.0 125 100 40 .60 | BC2239-ND 47 41.27 | 2222 420 41003 
.082 5.0 11.0 17.5 150 35 .80 | BC2237-ND 63.55 37 | 2222 419 78203 011 40 10.0 125 10.0 4.0 .60 | BC2240-ND 48 42 .28 | 2222 420 41103 
091 60 120 17.5 15.0 3.5 .80 | BC2238-ND 64 56 37 | 222241979103 012 40 10.0 125 10.0 4.0 .60 | BC2241-ND 50 43  .29 | 2222 420 41203 
-10 60 120 17.5 15.0 3.5 .80 | BC2222-ND 65 56 38 | 222241971004 013 40 10.0 125 10.0 40 .60 | BC2242-ND 50 44 = .29 | 2222 420 41303 
400 a 60 120 175 150 3.5 .80 | BC2223-ND 66 57 38 | 2222 41971104 015 | 40 100 125 10.0 40 .60 | BC2244-ND 52 45 30 | 2222 420 41503 
12 60 120 17.5 15.0 3.5 .80 | BC2224-ND 66 57 38 | 222241971204 016 40 10.0 125 10.0 4.0 .60 | BC2246-ND 52 45 .30 | 2222 420 41603 
13 60 120 17.5 15.0 3.5.80 | BC2225-ND 69.6040 | 222241971304 018 5.0 11.0 125 10.0 40 .60 | BC2248-ND 53 46 31 | 2222 420 41803 
15 | 7.0 135 17.5 15.0 35 .80 | BC2226-ND 72 62 42 | 2222 41971504 02 | 50 110 125 10.0 4.0 .60 | BC2250-ND 54 47 32. | 2222 420 42003 
16 | 7.0 135 175 15.0 3.5 .80 | BC2227-ND 75.65 43 | 2222 41971604 022 | 5.0 110 125 10.0 4.0 .60 | BC2252-ND 56 48 32 | 2222 420 42203 
18 | 7.0 135 175 15.0 3.5 .80 | BC2228-ND 78 68 45 | 2222 41971804 024 | 5.0 110 125 10.0 4.0 .60 | BC2254-ND 57 49  .33 | 2222 420 42403 
20 | 85 150 17.5 15.0 35 .80 | BC2229-ND 820 7147 | 2222 419 72004 027 | 60 120 125 10.0 4.0 .60 | BC2256-ND 58 50 34 | 2222 420 42703 
22 | 85 150 175 15.0 35 .80 | BC2230-ND 86.75 50 | 2222419 72204 G20 03 | 60 120 125 10.0 4.0 .60 | BC2258-ND 60 52 .35 | 2222 420 43003 
24) 85 150 175 150 35 60 BECZES 92° 80 83.) 2222 41972404 033 | 60 120 125 10.0 4.0 .60 | BC2260-ND 61 53.36 | 2222 420 43303 
27 | 85 150 175 150 35 .80 | BO@232ND 97 BA 88 | 2202419 72704 036 | 60 120 125 10.0 4.0 .60 | BC2262-ND 62 54 36 | 2222 420 43603 
30/100 165 175 150 35 .80 Bee «104 20.60) 2222 419 73004 039 | 60 120 125 100 40 .60 | BC2264-ND 63 55 37 | 2222 420 43903 
33 |100 165 175 150 35 80 | BC2234ND 1.10 95 .63 | 222241973304 ‘a3 | 60 120 125 10.0 40 60 | BC2266-ND 65 56 37 | 2222420 44303 
36/100 165 175 150 35 .80 | BC2235-ND 115 99 .66 | 222241973604 ‘47 | 60 120 125 100 40 .60 | BC2268-ND 65 56 37 | 222242044703 
MKP 420 Series 051 | 60 120 175 15.0 35 .80 | BC2282-ND 63 55 37 | 222242075103 
0015 35 80 72 5.0 4.0 .50 | BC2243-ND 36 32 21 | 2222490 41502 056 60 120 17.5 15.0 35 .80 | BC2283-ND 65 56 .37 | 2222 42075603 
0016 | 35 80 72 50 4.0 .50 | BC2245-ND 36 32 21 | 2222420 41602 062 7.0 135 175 15.0 3.5 .80 | BC2284-ND 66 57 .38 | 2222 42076203 
0018 35 80 7.2 5.0 4.0 .50 | BC2247-ND 36 32 .21 | 2222 420 41802 .068 7.0 13.5 17.5 15.0 35 .80 | BC2285-ND 66 57 .38 | 2222 420 76803 
002 35 80 7.2 5.0 4.0 .50 | BC2249-ND 36 32 21 | 2222 490 42002 075 7.0 13.5 17.5 15.0 35 .80 | BC2286-ND 68 59 40 | 2222 42077503 
0022 | 35 80 72 85.0 4.0 50 | BC2251-ND 3632.21 | 2222 420 42202 082 | 7.0 135 175 15.0 35 .80 | BO2287-ND 70 .61 41 | 2222 420 78203 
0024 | 35 80 72 5.0 4.0 .50 | BC2253-ND 36 32 .21 | 2222 420 42402 .091 85 15.0 175 150 35 .80 | BC2288-ND 72 62 42 | 2222 42079103 
on 0027 | 35 80 7.2 5.0 4.0 .50 | BC2255-ND 38 §.33. 22 | 2222 420 42702 10 85 15.0 175 15.0 3.5 .80 | BC2276-ND 75 65  .43 | 2222 42071004 
.003 45 90 7.2 5.0 4.0 .50 | BC2257-ND 38 = .33- 22 | 2222 420 43002 aul 85 15.0 175 15.0 3.5 .80 | BC2277-ND 79 68 46 | 2222 42071104 
0033 | 45 90 72 5.0 4.0 .50 | BC2259-ND 38 33 .22 | 2222 420 43302 12 85 15.0 175 150 35 .80 | BC2278-ND 84 72 48 | 2222 42071204 
0036 | 45 90 72 50 40 50 |REC226I:ND 36 33.22 | 2222420 49602 13 }10.0 165 175 15.0 35 .80 | BC2279-ND 88 76 51 | 222242071304 
0039 | 45 90 7.2 5.0 4.0 .50 | BC2263-ND 38 §=.33. 22 | 2222 420 43902 15 10.0 165 175 15.0 3.5 .80 | BC2280-ND 93 80 .54 | 2222 42071504 
0043 | 60 11.0 7.2 5.0 4.0 .50 | BC2265-ND 38.33.22 | 2222 420 44302 16 10.0 165 175 15.0 3.5 .80 | BC2281-ND 97 84 56 | 2222 42071604 
. . . 
AC and Pulse Double Metallized Polypropylene Film Capacitors — Es 
MMKP 383 Series ; 
Features: + Low contact resistance + Low loss dielectric + Small dimensions for high density packaging Applications: + Electronic lighting e.g. Ballast * Motor control circuits + S- ip 
Correction + Where steep pulses occur e.g. SMPS (switch mode power supplies) + For flyback applications please use 1400V series + For hot asphalt encapsulation process J+ 
Specifications: - Rated Temperature (DC): 85°C + Rated Temperature (AC): 105°C + Maximum Application Temperature: 105°C + Capacitance Tolerance: +5% P— -l|- Odi 
Capaci- Capaci- 
Volt- | tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each BC Components Volt- | tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each BC Components 
age (uF) b h I P Ty Od | Part No. 1 10 100 | PartNo. age (uF) b h | P I, Od | Part No. il 10 100 | PartNo. 
.082 5.0 11.0 17.55 150 35 .80 | BCI845-ND 41.36.24 | 2222 383 00823 .03 5.0 11.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BCI861-ND 42 37 25 | 2222 383 20303 
.091 5.0 11.0 17.5 150 35 .80 | BCI847-ND 46 40 .27 | 2222 383 00913 .033 5.0 11.0 175 15.0 35 .80 | BCI863-ND 41° 35 = .24 | 2222 383 20333 
10 5.0 11.0 17.5 150 35 .80 | BCI812-ND 44 = .38 = 26 | 2222 383 00104 .036 5.0 11.0 175 15.0 3.5 .80 | BCI865-ND 45 39.26 | 2222 383 20363 
All 60 120 17.5 150 35 .80 | BCI814-ND 49 42 28 | 2222 383 00114 .039 6.0 120 17.5 15.0 3.5 .80 | BCI867-ND 43 37 25 | 2222 383 20393 
2 60 120 17.5 150 35 .80 | BCI816-ND 47 40.27 | 2222 383 00124 043 6.0 120 17.5 15.0 35 .80 | BCI869-ND 47 40 27 | 2222 383 20433 
3 60 120 17.5 150 35 .80 | BCI818-ND 52 45 .30 | 2222 383 00134 047 6.0 120 17.55 15.0 35 .80 | BCI871-ND 44 38 © .26 | 2222 383 20473 
AS 60 120 17.5 150 35 .80 | BCI820-ND 49 43 .29 | 2222 383 00154 .051 6.0 120 17.5 15.0 35 .80 | BCI873-ND 48 42 28 | 2222 383 20513 
16 7.0 13.5 17. 150 35 .80 | BCI822-ND 57 49 33 | 2222 383 00164 .056 6.0 120 17.5 15.0 35 .80 | BCI875-ND 46 40 .27 | 2222 383 20563 
18 7.0 13.5 17.5 150 35 .80 | BCI824-ND 54 47 31 | 2222383 00184 062 7.0 13.5 17.55 15.0 3.5 .80 | BCI877-ND 52 45 30 | 2222 383 20623 
20 7.0 13.5 17. 150 35 .80 | BCI826-ND 61 53 36 | 2222 383 00204 .068 7.0 135 17.5 15.0 3.5 .80 | BCI879-ND 50 43 29 | 2222 383 20683 
22 85 15.0 17.5 150 35 .80 | BCI828-ND 59 51 34 | 2222 383 00224 075 7.0 13.5 17.55 15.0 3.5 .80 | BCI881-ND 56 48 32 | 2222 383 20753 
24 85 15.0 17.5 150 35 .80 | BCI830-ND 66 57  .38 | 2222 383 00244 082 85 15.0 175 15.0 3.5 .80 | BCI883-ND 54 46 31 | 2222 383 20823 
27 85 15.0 17.5 150 35 .80 | BCI832-ND 63 54 = 36 | 2222 383 00274 .091 85 15.0 175 15.0 3.5 .80 | BCI885-ND 60 51.34 | 2222 383 20913 
30 85 15.0 17.5 150 35 .80 | BCI834-ND 74 64 43 | 2222 383 00304 10 85 150 17.5 15.0 3.5 .80 | BCI849-ND 56 48 = 32 | 2222 383 20104 
33 10.0 165 175 15.0 3.5 .80 | BC1I835-ND 71 61 ~~ 41 | 2222 383 00334 11 85 15.0 175 15.0 3.5 .80 | BCI851-ND 66 57 ~— 38 | 2222 383 20114 
36 10.0 165 175 15.0 3.5 .80 | BCI836-ND 79 68 46 | 2222 383 00364 12 10.0 165 17.5 15.0 35 .80 | BC1852-ND 63 54 = .36 | 2222 383 20124 
39 10.0 165 175 15.0 3.5 .80 | BC1I837-ND 76 65 44 | 2222 383 00394 13 10.0 165 175 15.0 3.5 .80 | BC1853-ND 70 60 40 | 2222 383 20134 
43 7.0 16.5 260 225 35 .80 | BCI838-ND 90 .77 62 | 2222 383 00434 630DC/| 15 10.0 165 175 15.0 3.5 .80 | BC1854-ND 66 57 = 38 | 2222 383 20154 
250DC/|__.47 85 18.0 260 225 35 .80 | BCI839-ND 86 .74 49 | 2222 383 00474 220AC 16 85 18.0 26.0 225 35 .80 | BCI855-ND 81 70 47 | 2222 383 20164 
125AC 51 85 18.0 260 225 35 .80 | BCI840-ND 97 84 = 56 | 2222 383 00514 18 85 18.0 26.0 225 35 .80 | BCI856-ND 76 66 44 | 2222 383 20184 
56 85 18.0 260 225 35 .80 | BCI841-ND 92 80 .53 | 2222 383 00564 .20 85 18.0 26.0 225 35 .80 | BCI857-ND 74 50 | 2222 383 20204 
62 85 18.0 260 225 35 .80 | BCI842-ND 1.07 92 .61 | 2222383 00624 22 85 18.0 26.0 225 35 .80 | BCI858-ND 82 .71 47 | 2222 383 20224 
68 10.0 19.5 260 225 3.5 .80 | BC1843-ND 1.02 88 .59 | 2222383 00684 24 10.0 19.5 260 225 3.5 .80 | BC1859-ND 80 54 | 2222 383 20244 
75 10.0 19.5 260 225 3.5 .80 | BCI844-ND 1.17 1.01 .67 | 2222383 00754 27 10.0 195 260 225 3.5 .80 | BCI860-ND 89 .77 51 | 2222 383 20274 
82 10.0 19.5 260 225 3.5 .80 | BCI846-ND 1.41 96 .64 | 2222383 00824 .30 10.0 195 260 225 3.5 .80 | BC1I862-ND 1.29 1.11 .74 | 2222 383 20304 
91 11.0 21.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1848-ND 1.56 1.34 .90 | 2222383 00914 .33 11.0 21.0 31.0 27.5 35 .80 | BCI864-ND 1.22 1.05 .70 | 2222 383 20334 
1.0 11.0 21.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BCI813-ND 1.49 1.28 .85 | 222238300105 .36 11.0 21.0 31.0 27.5 35 .80 | BCI866-ND 1.36 117 .78 | 2222 383 20364 
11 11.0 21.0 31.0 27.5 35 .80 | BCI815-ND 168 144 .96 | 222238300115 .39 11.0 21.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1I868-ND 1.30 1.12 .75 | 2222 383 20394 
1.2 11.0 21.0 31.0 27.5 35 .80 | BCI817-ND 1.59 1.37 .92 | 222238300125 43 11.0 21.0 31.0 27.5 35 .80 | BCI870-ND 1.52 1.31 .88 | 2222 383 20434 
1.3 13.0 23.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BCI819-ND 1.93 1.66 1.11 | 2222383 00135 AT 13.0 23.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1872-ND 1.45 1.25  .83 | 2222 383 20474 
1.5 13.0 23.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BCI821-ND 1.84 1.58 1.06 | 2222383 00155 51 13.0 23.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BCI874-ND 1.64 1.41  .94 | 2222 383 20514 
1.6 13.0 23.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1823-ND 2.23 1.92 1.28 | 2222 38300165 56 13.0 23.0 31.0 27.5 35 .80 | BCI876-ND 1.57 1.35 .90 | 2222 383 20564 
1.8 15.0 25.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BCI825-ND 213 1.83 1.22 | 2222 38300185 62 15.0 25.0 31.0 27.5 35 .80 | BCI878-ND 1.84 1.59 1.06 | 2222 383 20624 
2.0 15.0 25.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BCI827-ND 263 2.26 1.51 | 2222 38300205 68 15.0 25.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1880-ND 1.76 1.52 1.01 | 2222 383 20684 
22 18.0 28.0 31.0 27.5 35 .80 | BCI829-ND 250 2.15 1.43 | 2222383 00225 75 15.0 25.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1882-ND 2.20 1.89 1.26 | 2222 383 20754 
24 18.0 28.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1I831-ND 296 2.54 1.70 | 2222 383 00245 82 18.0 28.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1I884-ND 2.09 1.79 1.20 | 2222 383 20824 
27 |180 280 31.0 275 35 .80 | BCI83zND 2.82 242 1.62 | 222238300275 (Continued) 
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BG... AC and Pulse Double Metallized Polypropylene Film Capacitors MMKP 383 Series (Cont.) 


Capaci- Capaci- 
Volt- | tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each BC Components Volt- | tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each BC Components 
age | (uF) | b h 1 Pook it | Part No. 1 10 100 | PartNo. age | (uF) | b h 1 Pik _—_ ody | Part No. 1 10 100 | PartNo. 

630DC'| 91 | 18.0 28.0 31.0 275 35 BC1886-ND 245 2410 1.40 | 2222383 20914 0033 | 5.0 11.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1987-ND 42 36 24 | 222238350332 
220AC| 1.0 | 18.0 280 31.0 275 35 BC1850-ND 2.33 2.01 1.34 | 2222 383 20105 0036] 5.0 11.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BCI989-ND 45 39.26 | 2222383 50362 
oe | 60 ib 476 460° a5 Boleea.ND a ae oon 0039 | 5.0 11.0 175 15.0 35 .80 | BCI991-ND 43 37 25 | 222238350392 

01g. | SO 110) 125 4e0°°35 BC1e91:ND 4.47 31 | Bop ea aotas 0043 | 6.0 120 175 15.0 35 .80 | BCI993-ND 47 A127 | 222238350432 

‘ois | 60: 440. 12B 460 185 BC1e93. ND eo GB: «a0. |' Bosses Sales 0047 | 6.0 120 17.5 15.0 35 .80 | BCI995-ND 45 39 26 | 222238350472 

016 | 50 110 175 150 35 BC1895-ND 57 49.33 | 222238330163 0051 | 60 120 175 15.0 35 .80 | BCI997-ND 49.43.29 | 222238350512 

018 | 60 120 175 15.0 35 BC1897-ND 54 47 31 | 222238330183 0056 | 6.0 120 175 15.0 35 .80 | BCI999-ND A741 27 | 2222383 50562 

ce | 60 120 175 150 35 BC1899-ND 60.52 35 | 220238330203 0062 | 7.0 135 17.5 15.0 35 .80 | BC2001-ND 52 45 .30 | 222238350622 

o2 | 60 120 175 150 35 BCI901-ND 58 50 33 | 2202383 30203 0068 | 7.0 13.5 17.5 15.0 3.5 .80 | BC2003-ND 49 43° «29 | 2222383 50682 

‘oa | 60 120 175 150 35 BC1903-ND 65 «56 37 | 2200383 30243 0075 | 7.0 135 17.5 15.0 35 .80 | BC2005-ND 55 48 .32 | 2222383 50752 

027 | 70 135 175 15.0 35 BC1905-ND 61 53.36 | 2222383 30273 0082 | 85 150 17.5 15.0 35 .80 | BC2007-ND 52 45 30 | 2222383 50822 

03 70 135 175 15.0 35 BC1907-ND 70 60 40 | 2222383 30303 0091 | 85 150 17.5 15.0 35 .80 | BC2009-ND 58 50 .33 | 222238350912 

033 | 70 135 175 150 35 BC1909-ND 6657.38. | 2222383 30333 01 | 85 150 17.5 15.0 35 .80 | BCI970-ND 55 48 .32 | 222238350103 

36 | 85 150 175 150 35 BC1911-ND 73 63 42. | 2299383 30363 011 | 85 150 175 15.0 35 .80 | BCI972-ND 63 54 36 | 222238350113 

‘0399 | 85 150 175 150 35 BC1913-ND 70 60 .40 | 2202 383 30393 012 | 10.0 165 175 15.0 35 .80 | BCI974-ND 60 51 34 | 222238350123 

043 | 85 150 175 15.0 35 BC1915-ND 79 68 45 | 2222 383 30433 013 | 10.0 165 17.5 15.0 3.5 .80 | BCI976-ND 68 59 .39 | 222238350133 

047 | 85 150 175 15.0 35 BC1917-ND 7S 65 43 | 222238330473 015 | 10.0 165 17.5 15.0 3.5 .80 | BCI978-ND 65 56 37 | 222238350153 

051 |10.0 165 175 15.0 35 BC1919-ND 84 72 48 | 222238330513 016 | 7.0 165 26.0 225 3.5 .80 | BCI980-ND 76 65 44 | 2222 38350163 

056 110.0 165 175 150 35 BC1920-ND 79 68 .46 | 222238330563 018 7.0 165 26.0 225 3.5 .80 | BCI981-ND 71 62 41 | 2222 383 50183 

062 |100 165 175 150 35 BC1921-ND 92 80 .53 | 2222383 30623 02 7.0 165 260 225 3.5 .80 | BCI982-ND 81.70.47 | 2222 383 50203 

068 | 70 165 260 225 35 BC1922-ND 88 76 51 | 222238330683 | | 1e00Dq} 022 | 85 180 260 225 35 .80 | BCI983-ND 77 66 44) 2222383 50223 
1000DC/]_.075 | 85 180 260 225 35 BC1923-ND 1.02.88 .59 | 222238330753 | | soqac| 024 | 85 180 260 225 3.5 .80 | BCI984-ND ‘88.76 «51 | 229238350243 
SOOAC) 082 | 85 180 260 225 35 BCI924ND -97—«84._—«56 | 2222.383:30823 027 | 85 180 260 225 35 80 | BCIS8-ND 84 .72 .48| 200238350273 
091 | 85 180 26.0 225 35 BC1925-ND 115 99 66 | 220238330913 03 | 85 180 26.0 225 35 .80 | BCI986-ND 98 84 .56 | 222238350303 

410 |10.0 195 26.0 225 35 BC1887-ND 109 94 63 | 2222383 30104 033 | 10.0 195 26.0 225 3.5 .80 | BCI988-ND 93.80.54 | 222238350333 


BC1888-ND 1.38 1.19 .79 | 222238330114 
BC1890-ND 1.31 113  .75 | 2222383 30124 


AW 10.0 195 260 225 35 


036 | 10.0 195 260 225 35 .80 ND 1.09 | 63 | 2222 383 5036 
12 = /|100 195 260 225 35 9. 3 BC1990- 94 38 3 


039 | 10.0 195 260 225 35 .80 | BCI992-ND 1.04 89  .60 | 2222 383 50393 


13° /100 195 260 225 35 BC1892-ND 1.55 1.33 .89 | 2222 383 30134 043 | 11.0 21.0 31.0 27.55 35 .80 | BCI994-ND 1.41 1.21  .81 | 2222383 50433 
(5 110 21.0 31.0 275 35 BC1894-ND 1.48 1.28 .85 | 2222383 30154 047 | 11.0 21.0 31.0 27.55 35 .80 | BCI996-ND 1.34 1.15 .77 | 2222383 50473 
160/110 21.0 31.0 275 35 BC1896-ND 1.72 1.48 .99 | 2222383 30164 051 | 11.0 21.0 31.0 27.55 3.5 .80 | BCI998-ND 1.51 1.30  .87 | 2222383 50513 


18 =} 11.0 21.0 31.0 275 35 
20 /130 230 31.0 275 35 


BC1898-ND 1.66 1.42 .95 | 222238330184 


BC1900-ND 189 1.63 1.09 | 2222 383 30204 056 | 11.0 21.0 31.0 27.5 35 .80 | BC2000-ND 1.43 1.23  .82 | 2222383 50563 


062 | 13.0 23.0 31.0 27.55 3.5 .80 | BC2002-ND 1.68 1.44 .96 | 2222 383 50623 


13.0 230 31.0 275 35 BC1902-ND 1.82 1.57 1.05 | 2222 383 30224 068 | 13.0 23.0 31.0 27.5 35 .80 | BC2004-ND 1.60 1.38  .92 | 2222 383 50683 
13.0 230 31.0 275 35 BC1904-ND 2.11 1.82 1.21 | 2222383 30244 075 | 13.0 23.0 31.0 27.55 3.5 .80 | BC2006-ND 1.95 1.67 1.12 | 2222 383 50753 
BC1906-ND 2.02 1.73 1.16 | 2222383 30274 082 | 15.0 25.0 31.0 27.5 35 .80 | BC2008-ND 1.84 1.59 1.06 | 2222 383 50823 


15.0 25.0 31.0 275 35 
15.0 25.0 31.0 275 35 


BC1908-ND 240 2.06 1.38 | 2222383 30304 


22 
24 
27° -/150 25.0 31.0 275 35 
30 
33 BC1910-ND 2.29 1.97 1.31 | 2222383 30334 


091 | 15.0 25.0 31.0 27.55 3.5 .80 | BC2010-ND 2.07 1.78 1.19 | 222238350913 
10 | 15.0 25.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BCI971-ND 1.97 1.69 1.13 | 2222 383 50104 


36 = /180 280 31.0 275 35 BC1912-ND 260 2.24 1.49 | 2222 383 30364 WW 18.0 280 31.0 27.55 3.5 .80 | BCI973-ND 2.41 2.07 1.38 | 222238350114 
39 |180 280 31.0 275 35 BC1914-ND 2.48 2.13 1.42 | 2222383 30394 12 | 180 280 31.0 275 3.5 .80 | BCI975-ND 231 1.98 1.32 | 2222 38350124 
43 |180 280 31.0 275 35 BC1916-ND 2.89 2.48 1.66 | 2222 383 30434 13 | 180 28.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BCI977-ND 2.70 2.32 1.55 | 222238350134 


47 = |180 28.0 31.0 275 35 BC1918-ND 2.75 2.36 1.57 | 2222383 30474 


15 | 180 280 31.0 27.5 3.5 .80 | BCI979-ND 258 2.21 1.48 | 2222 38350154 


SSSSISSSSSISSSSSISSSSSlSSSSSlSSSSSlSSSSslSSSSSlSSSSsSlSSSSlSVSSSsSlSVSVSSslSVSVSSSlSSVSSslSSsSVslesssslesssslesiya 


0022 | 5.0 11.0 175 150 35 BC1938-ND 36 31.21 | 2222383 40222 
‘0024 | 50 110 175 150 35 BC1940-ND 40. 34 23 | 2000 383 40242 001 | 60 155 260 225 35 .80 | BC2011-ND 63 54 .36 | 2222383 70102 
‘0027 | 50 110 175 150 35 BC1942.ND "38 33.22 | 2090383 40072 0011 | 6.0 155 26.0 225 35 .80 | BC2013-ND 66 57 .38 | 2222383 70112 
003 | 50 110 175 150 35 BC1944-ND “4136 24 | 2000 383 40302 0012 | 60 155 26.0 225 35 .80 | BC2015-ND 63 55 37 | 2222383 70122 
0033 | 50 110 175 150 35 BC1946-ND "399 34 23 | 2000 389 40382 0013 | 6.0 155 26.0 225 35 .80 | BC2017-ND 66 57 .38 | 2222383 70132 
0015 | 60 155 26.0 225 35 .80 | BC2019-ND 63 55 .37 | 2222383 70152 

0036 | 5.0 11.0 175 15.0 35 BC1948-ND 42 37 .25 | 2222383 40362 
‘0039 | 50 11.0 175 150 35 BC1950-ND ‘41 35 24] 2290383 40392 0016 | 60 155 260 225 35 .80 | BC2021-ND 67 58 .39 | 2222383 70162 
003 | 60 120 175 150 35 BC1952-ND 44 38 26 | 2200 383 40432 0018 | 60 155 260 225 35 .80 | BC2023-ND 64 55 37 | 2222383 70182 
‘007 | 60 120 175 150 35 BC1954-ND ‘42 36 24 | 200383 40472 002 | 60 155 260 225 35 .80 | BC2025-ND 67 58 .39 | 2222383 70202 
0051 | 6.0 120 175 15.0 35 BC1956-ND 47 40.27 | 2222383 40512 0022 | 60 155 260 225 3.5 .80 | BC2027-ND 64 5537 | 2222383 70222 
0024} 6.0 155 26.0 225 35 .80 | BC2020-ND 68 59 .39 | 2222383 70242 

0056 | 6.0 120 175 150 35 BC1958-ND 44 39.26 | 2222383 40562 
0062 70 135 175 150 35 BC1960-ND 49 43 .29 | 2222383 40622 .0027 60 15.5 260 225 3.5 .80 | BC2031-ND 64 55 .37 | 2222383 70272 
0068 7.0 135 175 150 35 BC1962-ND 47 41 ~~ .27 | 2222383 40682 .003 60 15.5 260 225 35 .80 | BC2033-ND 68 59 .39 | 2222383 70302 
0075 | 7.0 135 175 15.0 35 BC1964-ND 52 45 .30 | 2222383 40752 0033 | 6.0 155 26.0 225 3.5 .80 | BC2035-ND 65 57.38 | 2222 383 70332 
‘oos2 | 7.0 135 175 15.0 35 BC1966-ND 49 43 29 | 2929383 40822 0036 | 6.0 155 26.0 225 35 .80 | BC2037-ND 70 60 .40 | 2222383 70362 
0039 | 6.0 155 26.0 225 35 .80 | BC2039-ND 66 57 .38 | 2222383 70392 

0091 | 85 15.0 175 150 35 BC1968-ND 55 48 .32 | 2222383 40912 
01 85 150 175 150 35 BC1926-ND 52 45 30 | 2222 383 40103 0043 | 60 155 26.0 225 3.5 .80 | BC2041-ND 1 62 Al | 2222383 70432 
011 85 150 175 150 35 BC1928-ND 60 51 .34 | 2222383 40113 0047 | 60 155 26.0 225 3.5 .80 | BC2043-ND 68 59 39 | 2222383 70472 
012 | 85 150 175 15.0 35 BC1930-ND 57 49 33 | 2222383 40123 0051 | 6.0 155 26.0 225 35 .80 | BC2045-ND 73 63 42 | 2222383 70512 
013 | 10.0 165 175 150 3.5 BC1932-ND 65 56 .37 | 2222383 40133 0056 | 60 155 26.0 225 3.5 .80 | BC2047-ND 69 60 40 | 2222383 70562 
015 |10.0 165 175 15.0 35 BC1934-ND 61 53.36 | 2222383 40153 0062 | 70 165 250 225 35 80 (eee cS ad 
140000] .016 | 10.0 165 175 15.0 35 BC1935-ND 71 61.41 | 2222383 40163 0068 | 7.0 165 26.0 225 35 .80 | BC2050-ND 71 62 41 | 2222383 70682 
500AC| .018 | 7.0 165 26.0 225 35 BC1936-ND 68 59 .39| 222238340183 | /2500DC] .0075 | 7.0 165 260 225 3.5 .80 | BC2051-ND 80 69 .46 | 2222383 70752 
02 | 7.0 165 260 225 35 BC1937-ND 77 66 .44| 222238340203 | | 900AC | .0082 | 85 180 260 225 3.5 .80 | BC2052-ND 76 66 44) 2222383 70822 
022 | 85 180 260 225 35 BC1939-ND 73 63 42 | 2222383 40223 0091 | 85 180 26.0 225 35 .80 | BC2053-ND 85 73 .49 | 2222383 70912 
soa Ilia dab. Geb. soe Ss Farane ‘gd. 7B cae | ono se5 abd 01 | 85 180 26.0 225 35 .80 | BC2012-ND 81 70 .47 | 2222383 70103 
027 | 85 180 26.0 225 35 BC1943-ND 79 68 46 | 2222383 40273 011 | 85 180 260 225 35 .80 | BC2014-ND 91 78 52) 2222383 70113 
03 |10.0 195 260 225 35 BC1945-ND 93 .80 .54 | 2222383 40303 012 | 10.0 195 260 225 35 .80 | BC2016-ND 86 74 .50 | 2222383 70123 
033 | 10.0 195 26.0 225 35 BC1947-ND 88 .76 51 | 2222383 40333 013 | 10.0 195 260 225 35 .80 | BC2018-ND 1.00 .86 .58 | 222238370133 
036 | 10.0 195 26.0 225 35 BC1949-ND 1.03 .89 .60 | 2222383 40363 015 | 10.0 195 260 225 35 .80 | BC2020-ND 95 82 .55 | 2222383 70153 
039 1/100 195 260 225 35 BCI951-ND 08 85 57 | 2200383.40303 016 | 90 190 31.0 275 35 .80 | BC2022-ND 1.24 1.06 .71 | 222238370163 
043-1 11.0 21.0 310 275 35 BC1953-ND 1.23 1.06 .71 | 2222383 40433 018 | 11.0 21.0 31.0 275 35 .80 | BC2024-ND 118 1.01 .68 | 222238370183 
047 11.0 210 31.0 275 35 BC1955-ND 117 1.01  .67 | 2222383 40473 02 | 11.0 21.0 31.0 27.5 35 .80 | BC2026-ND 1.36 117 .78 | 222238370203 
051 11.0 210 31.0 275 35 BC1957-ND 1.38 1.19  .79 | 2222383 40513 022 | 11.0 21.0 31.0 275 35 .80 | BC2028-ND 1.31 1413  .75 | 222238370223 
056 [11.0 210 31.0 275 35 BC1959-ND 131 113 .75 | 2222383 40563 024 | 11.0 21.0 31.0 275 35 .80 | BC2030-ND 1.53 1.32 .88 | 222238370243 
(062 1130 230 31.0 275 35 BC1961-ND 153 132 88 | 222238340623 027 | 13.0 230 31.0 275 35 .80 | BC2032-ND 1.46 1.26 .84 | 222238370273 
068 13.0 23.0 31.0 275 35 BC1963-ND 146 1.25 84 | 2222 383 40683 03 | 13.0 23.0 31.0 27.5 35 .80 | BC2034-ND 1.67 1.43  .96 | 2222383 70303 
075 |13.0 230 310 275 3.5 BC1965-ND 1.73 1.49 1.00 | 2222 383 40753 033 | 13.0 23.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC2036-ND 159 1.37 91 | 2222383 70333 
082 / 15.0 25.0 31.0 275 35 BC1967-ND 166 1.42 95 | 2222 383 40823 036 | 15.0 250 31.0 275 35 .80 | BC2038-ND 1.87 1.61 1.07 | 2222383 70363 
091 [15.0 25.0 310 275 35 BC1969-ND 1.92 1.65 1.10 | 2222 383 40913 039 | 15.0 250 31.0 275 35 .80 | BC2040-ND 1.78 1.53 1.02 | 2222383 70393 
40 1150 250 310 275 35 BC1927-ND 182 157 1.05 | 2222383 40104 043 | 15.0 250 31.0 275 35 .80 | BC2042-ND 2.20 1.89 1.26 | 2222383 70433 
11) 180 28.0 31.0 275 35 BCI920-ND = 2.14 1.84 1.23 | 2222383 40114 047 | 18.0 280 31.0 275 35 .80 | BC2044-ND 2.09 1.79 1.20 | 222238370473 
12°) 180 28.0 31.0 275 35 BCI931-ND 2.04 1.75 1.17 | 2222383 40124 051 | 18.0 280 31.0 275 35 .80 | BC2046-ND 234 2.01 1.34) 2222383 70513 
13 | 180 28.0 31.0 275 35 BCI9S3ND 2.16 1.86 1.24 | 2222383 40134 056 | 18.0 280 31.0 275 35 .80 | BC2048-ND 223 1.92 1.28 | 2222383 70563 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 749 


Panasonic. Dry Film AC Capacitors 


Stack Type -187 (4.8) Quick Wound Type 
Panasonic’s “stack type” construction offers significant reduction in case size pA Connect Terminal Panasonic’s “wound type” construction brings dry film 
(compared to oil-filled can type) with a built-in mounting foot. Features: +* Compact ia PL technology to higher voltage and microfarad applications, 
(0280 et 38 i ype Se rag. 300.030 inch Com) emma ares Cc 1 not available from our “stack type” construction. 
is inch [6.35mm] available). * i 5 are standard voltages. + U.L. rae i il-fi i 
(File # £76560) and C.S.A listed. (CSA-C22.2 No. 0-M91 File # LR99617) * JIS Je 42 i aired sarge ote oil-filled See oF 
standard is available. (JIS C 4908). + Primary applications: refrigeration, motor 04.3 ft 4 HL b- fel PlasUC Call capacitor: . Buln siee ti ha w ker 
run, lighting, etc. + Flame retardant plastic case is rated 94 V-0. o acs B—! Space Is a premium. , uilt-in mounting brac e 
eliminates need for mounting strap. * Meets U.L. 810 (File 
#€76560). » Primary applications: motor run, lighting, etc. 
Voltage | Cap. Dimensions Digi-Key Pricing Panasonic + Terminals: 0.187 inch (4.75mm). 
VAC pF A B c D lz H Part No 1 10 100 Part No. 
Stack Type - SQ Case 
180 7.5 39.5 38.0 17.5 16.0 28.0 30.5 11.0 P9400-ND 3.38 27.00 229.50 1012.50 | JSU18X755AQF .187 (4.8) Quick 
180 10 39.5 38.0 22.0 205 32.5 30.5 11.0 P9401-ND 4.03 32.20 273.70 1207.50 | JSU18X106AQJ A— Connect Terminal 
180 12 39.5 38.0 22.0 205 342 32.0 13.0 P9402-ND 4.50 36.00 306.00 1350.00 | JSU18X126AQH fs 
180 15 39.5 38.0 26.7 25.2 37.0 32.0 11.0 P9403-ND 5.03 40.20 341.70 1507.50 | JSU18X156AQP t 
180 20 39.5 38.0 26.7 25.2 37.0 41.0 11.0 P9404-ND 6.43 51.40 436.90 1927.50 | JSU18X206AQD Cc E f 
210 10 39.5 38.0 22.0 205 34.2 32.0 13.0 P9405-ND 4.15 33.20 282.20 1245.00 | JSU21X106AQB F 
210 12 39.5 38.0 26.7 25.2 37.0 32.0 11.0 P9406-ND 4.65 37.20 316.20 1395.00 | JSU21X126AQE 04.3 | oD Y 
210 15 39.5 38.0 26.7 25.2 37.0 41.0 11.0 P9407-ND 5.58 44.60 379.10 1672.50 | JSU21X156AQH - 16 
230 10 39.5 38.0 22.0 205 342 32.0 13.0 P9408-ND 4.88 39.00 331.50 1462.50 | JSU23X106AQC. LB * 
230 12 39.5 38.0 26.7 25.2 37.0 41.0 11.0 P9409-ND 5.38 43.00 365.50 1612.50 | JSU23X126AQE 
230 15 39.5 38.0 26.7 25.2 37.0 41.0 11.0 P9410-ND 6.95 55.60 472.60 2085.00 | JSU23X156AQE 
Wound Type - Q Case LL 
250 10 49.7 48.3 240 225 345 345 11.5 P9411-ND 6.68 53.40 453.90 2002.50 | SPU25X106AQSD 4 7 
250 12 50.0 48.5 26.7 25.3 37.5 38.0 11.5 P9412-ND 7.60 60.80 516.80 2280.00 | SPU25X126AQSA | H lk D al 
250 15 50.0 48.5 30.5 288 41.0 36.0 11.5 P9413-ND 8.98 71.80 610.30 2692.50 | SPU25X156AQSA 


EB... Axial Ceramic Capacitors 


#24 AWG Lead (2X) 


a 


MECHANICAL PARAMETERS: 


Terminal Strength: 2.2 Kg (5 Ibs.) Minimum 
pull to destruction, per Method B5 of RS-198- 
Cll, Test Condition A. 

Lead Materials: #24 AWG (.020” +0.001”") 
Tinned, Copper Clad Steel. 30% Conductivity. 
Temper: Soft; Tensile Strength: 65000 PSI 
Max. 

Body: Conformally coated Epoxy. 


Measured @ Khz @ 1.0 +0.2 VRMS @ 25°C 


Insulation Resistance: When measured @ 
25°C and Rated Voltage, the following 


for COG types with C >1000pF. Measured @ 
1Khz @ 1.0 VRMS +.2 VRMS @ 25°C for X7R 
types. Measure @ 1Khz @ .0.5 VRMS +.1 
VRMS @ 25°C for Z5U types. 

Dissipation Factor: .1% Maximum for COG 
types, 2.5% Maximum for X7R types and 4.0% 
for Z5U types; measurement conditions are 
the same as for capacitance measurement. 


Minimum Values will be met: 100K MegQ or 
1000 MegQ x uF (whichever is less) for COG 
and X7R types, 10K Meg or 1000 MegQ x pF 
(whichever is less) for Z5U types. 

Body Insulation: 500VDC Minimum, in 
accordance with RS-198-Cll. 


Operating Temperature Range: -55°C to 


a. A B ELECTRICAL PARAMETERS: Dielectric Strength: Parts are subjected for +125°C for COG, 755°C to +125°C for X7R, 
: up to 5 seconds @ 25°C to 250% of Rated 99°C to +85°C for Z5U 
15 3.81mm Max | 2.54mm Max j p a as : F F eae 
20 508mm Max. | 305mm Max Capacitance: Measured @ 1Mhz @ 1.0 +0.2 Voltage and will exhibit no evidence of break- Packaging: Mono-Axial parts are supplied in 
i z VRMS @ 25°C for COG types with C <1000pF. down. tape and reel and form per EIA RS-296. 
Cap. Size Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel BC Components 
Type Volt. Cap. Tol.(%) Code Part No. 10 100 1,000 Part No. Size Price Part No. 
10pf +5 15 1011PHCT-ND 1.91 13.81 95.63 1011PHTR-ND 7,000 63.75/M A100J15COGH5TAA 
15pf +5 15 1012PHCT-ND 1.91 13.81 95.63 1012PHTR-ND 5,000 63.75/M A150J15COGH5TAA 
18pf +5 15 1013PHCT-ND 1.91 13.81 95.63 1013PHTR-ND 7,000 63.75/M A180J15COGH5TAA 
22pt +5 15 1014PHCT-ND 1.91 13.81 95.63 1014PHTR-ND 7,000 63.75/M A220J15COGH5TAA 
100V 27pf +5 15 1015PHCT-ND 1.91 13.81 95.63 1015PHTR-ND 7,000 63.75/M A270J15COGH5TAA 
33pf +5 15 1016PHCT-ND 1.91 13.81 95.63 1016PHTR-ND 7,000 63.75/M A330J15COGH5TAA 
47pf +5 15 1017PHCT-ND 1.95 14.11 97.65 1017PHTR-ND 5,000 65.10/M A470J15COGH5TAA 
68pf £5: 15 1018PHCT-ND 1.99 14.37 99.45 1018PHTR-ND 7,000 66.30/M A680J15COGH5TAA 
82pf +5 15 1019PHCT-ND 2.03 14.63 101.25 1019PHTR-ND 7,000 67.50/M A820J15COGH5TAA 
COG 100pf +5 15 1001PHCT-ND 2.03 14.63 101.25 1001PHTR-ND 7,000 67.50/M A101J15COGF5TAA 
150pf +5 15 1002PHCT-ND 2.14 15.47 107.10 1002PHTR-ND 7,000 71.40/M A151J15COGF5TAA 
180pf 25 15 1003PHCT-ND 2.14 15.47 107.10 1003PHTR-ND 7,000 71.40/M A181J15COGF5TAA 
220pf +5 15 1004PHCT-ND 2.14 15.47 107.10 1004PHTR-ND 7,000 71.40/M A221J15COGF5TAA 
330pf +5 15 1005PHCT-ND 2.14 15.47 107.10 1005PHTR-ND 7,000 71.40/M A331J15COGF5TAA 
50V 390pf +5 15 1006PHCT-ND 2.14 15.47 107.10 1006PHTR-ND 5,000 71.40/M A391J15COGF5TAA 
470pf +5 15 1007PHCT-ND 2.14 15.47 107.10 1007PHTR-ND 7,000 71.40/M A471J15COGF5TAA 
560pf +5 15 1008PHCT-ND 2.14 15.47 107.10 1008PHTR-ND 7,000 71.40/M A561J15COGF5TAA 
680pf +5 15 1009PHCT-ND 2.14 15.47 107.10 1009PHTR-ND 7,000 71.40/M A681J15COGF5TAA 
1000pf +5 15 1010PHCT-ND 2.37 17.13 118.58 1010PHTR-ND 7,000 79.05/M A102J15COGF5TAA 
220pf +10 15 1110PHCT-ND 1.84 13.26 91.80 1110PHTR-ND 7,000 61.20/M A221K15X7RHSTAA 
270pf +10 15 1111PHCT-ND 1.84 13.26 91.80 1111PHTR-ND 7,000 61.20/M A271K15X7RHSTAA 
330pf +10 15 1112PHCT-ND 1.84 13.26 91.80 1112PHTR-ND 7,000 61.20/M A331K15X7RHSTAA 
470pf +10 15 1113PHCT-ND 1.84 13.26 91.80 1113PHTR-ND 7,000 61.20/M A471K15X7RHSTAA 
100V 680pf +10 15 1114PHCT-ND 1.84 13.26 91.80 1114PHTR-ND 7,000 61.20/M A681K15X7RHSTAA 
820pf +10 15 1115PHCT-ND 1.84 13.26 91.80 1115PHTR-ND 5,000 61.20/M A821K15X7RHSTAA 
001 pf +10 15 1116PHCT-ND 1.84 13.26 91.80 1116PHTR-ND 7,000 61.20/M A102K15X7RHSTAA 
001 2uf +10 15 1117PHCT-ND 1.84 13.26 91.80 1117PHTR-ND 5,000 61.20/M A122K15X7RHSTAA 
-0015pf +10 15 1118PHCT-ND 1.84 13.26 91.80 1118PHTR-ND 7,000 61.20/M A152K15X7RHSTAA 
X7R .0022uF +10 15 1119PHCT-ND 1.84 13.26 91.80 1119PHTR-ND 7,000 61.20/M A222K15X7RHSTAA 
-0033pf +10 15 1101PHCT-ND 1.87 13.52 93.60 1101PHTR-ND 7,000 62.40/M A332K15X7RF5STAA 
0047 pF +10 15 1102PHCT-ND 1.87 13.52 93.60 1102PHTR-ND 7,000 62.40/M A472K15X7RF5TAA 
O1pf +10 15 1103PHCT-ND 1.19 8.58 59.40 1103PHTR-ND 7,000 39.60/M A103K15X7RF5STAA 
.015pF +10 15 1104PHCT-ND 2.14 15.47 107.10 1104PHTR-ND 7,000 71.40/M A153K15X7RF5STAA 
50V 022uE +10 15 1105PHCT-ND 2.37 17.13 118.58 1105PHTR-ND 7,000 79.05/M A223K15X7RFSTAA 
033yF +10 15 1106PHCT-ND 2.57 18.53 128.25 1106PHTR-ND 7,000 85.50/M A333K15X7RF5STAA 
047 uF +10 15 1107PHCT-ND 2.64 19.08 132.08 1107PHTR-ND 7,000 88.05/M A473K15X7RF5STAA 
056yf +10 15 1108PHCT-ND 2.87 20.74 143.55 1108PHTR-ND 7,000 95.70/M A563K15X7RF5STAA 
Apt +10 15 1109PHCT-ND 3.44 24.86 172.13 1109PHTR-ND 7,000 114.75/M A104K15X7RF5TAA 
O1pf +20 15 1206PHCT-ND 1.15 8.29 57.38 1206PHTR-ND 5,000 38.25/M A103M15Z5UFSTAA 
O1pf +80, -20 15 1201PHCT-ND 1.15 8.29 57.38 1201PHTR-ND 7,000 38.25/M A103Z15Z5UFSTAA 
022uF +20 15 1207PHCT-ND 1.38 9.95 68.85 1207PHTR-ND 5,000 45.90/M A223M15Z5UFSTAA 
033yF +20 15 1208PHCT-ND 1.38 9.95 68.85 1208PHTR-ND 7,000 45.90/M A333M15Z5UFSTAA 
047 yf +20 15 1209PHCT-ND 1.45 10.50 72.68 1209PHTR-ND 7,000 48.45/M A473M15Z5UFSTAA 
047 uF +80, -20 15 1202PHCT-ND 1.38 9.95 68.85 1202PHTR-ND 7,000 45.90/M A473Z15Z5UFSTAA 
Apt +20 15 1210PHCT-ND 1.15 8.29 57.38 1210PHTR-ND 7,000 38.25/M A104M15Z5UFSTAA 
Z5U 50V Apt +80, -20 15 1203PHCT-ND 1.15 8.29 57.38 1203PHTR-ND 7,000 38.25/M A104Z15Z5UFSTAA 
.22uf +20 15 1211PHCT-ND 3.02 21.84 151.20 1211PHTR-ND 7,000 100.80/M A224M15Z5UFSTAA 
.22uf +80, -20 20 1204PHCT-ND 2.95 21.29 147.38 1204PHTR-ND 7,000 98.25/M A224Z20Z5UFSTAA 
.27uf +80, -20 20 1212PHCT-ND 2.95 21.29 147.38 1212PHTR-ND 7,000 98.25/M A274Z20Z5UFSTAA 
.33yf +20 20 1213PHCT-ND 3.06 22.10 153.00 1213PHTR-ND 7,000 102.00/M A334M20Z5UFSTAA 
.33uf +80, -20 20 1205PHCT-ND 2.98 21.55 149.18 1205PHTR-ND 7,000 99.45/M A334Z20Z5UFSTAA 
47uf +80, -20 20 1214PHCT-ND 5.70 41.18 285.08 1214PHTR-ND 7,000 190.05/M A474Z20Z5UFSTAA 


More Product Available Online: www.digikey.com 


750 (1033) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Pa soni Ceramic Disc Capacitors for Safety Regulations — 
na Ic. Type TS (1EC384-14 2nd Ed. Sub-Class Y2/X1) 


Ceramic Disc Capacitors for Safety Regulations — 
Type RS (IEC384-14 2nd Ed. Sub-Class Y2/X1) 


10000 +20 
4700 +20 
10000 +20 


16.0* 10.0 P10467-ND 2.51 3.74 27.47 | ECK-ATS103MF 
14.0 75 P10468-ND 2.26 3.36 24.68 | ECK-ATS472MES 
16.0* 75 P10469-ND 2.75 4.09 30.07 | EOK-ATS103MF6 


Ceramic Disc Capacitors for Safety Regulations — 
Type NS-A (IEC384-14 2nd Ed. Sub-Class Y1) 


Class II Equipment. The Type NS-A is recognized by UL and CSA 
(UL1414/250 VAC and CSA C22.2 No. 1). 


= 
8 © +20 
The Type RS is recognized by UL and CSA (UL1414 and CSA C22.2 No. 1). S 2 0 
SPECIFICATIONS: + Operating Temp. Range: -25°C to +85°C 2 G 20 
+ Rated Voltage: _t g 40 
7 = & -60 
Applicable Standards Rated Voltage rs = -80 
UL, CSA 125 VAC s & 20 0 +20+40+60+80 
IEC 384-14 2nd Ed. t so) Temperature (°C) 
(EN 132 400) Sub-Class Y2 250 VAC 
IEC 384-14 2nd Ed. Approved by UL and CSA for rated voltage 250 VAC. + Insulation Resistance: 10,000 MQ min. at 500 VDC and 
(EN 132 400) Sub-Class X1 400 VAC RECOMMENDED APPLICATIONS: 1 minute electrification 7 
IEC 65 5th Ed.: 1985 BSI (BS415: Noise suppression circuit for switching power supply. + Temperature Characteristics: 
1990), VDE 560-2, SEV1016 400 VAC SPECIFICATIONS: Temp. Cap. Temp. 
= * Operating Temperature Range: —25°C to +125°C Char. Change Range 
se + Dielectric Withstanding Voltage: 2600 VAC (50/60 Hz) for 1 minute + Rated Voltage: 250 VAC +109 ry 5 
o: + Capacitance: Within the tolerance, when measured at 1 kHz + 20%, 1 + Voltage Proof: 2600 VAC for 1 minute BIYSP/2B4 #10% Max. =25°C to +85°C 
s a Vrms and 20°C + Dissipation Factor (tan 5): 0.025 max., when measured + Capacitance: Within the tolerance, when measured at 1 E/YSU/2E4 +20/-55% Max. |-25°C to +85°C 
(eo) at 1 kKHz+ 20%, 1 Vrms and 20°C = Insulation Resistance: 10,000 MQ min. kHz+20%, 1 Vrms and 20°C. FIY5V/2F4 +30/-80% Max. | -25°C to +85°C 
8 . at 500 VDC and 1 minute electrification + Dissipation Factor (tan 5): 0.025 max., when measured The ref t ture: 20°C 
le Temperature Characteristics: at 1 kHz + 20%, 1 Vrms and 20°C STSISrenes LeMmPeralure: 
fa} 
a Temp. Char. Cap. Change Temp. Range Nominal Dimensions 
° -20 0 20 40 60 80 B/YS5P/2B4 +10% Max. -25°C to +85°C Cap. Cap. Tol. | Temp. (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Temperature (°C) E/Y5U/2E4 +20/-55% Max. -25°C to +85°C. Fig. (pF) (%) Char. [D+ 1.0 F Part No. 8) 10 100 | Part No. 
The reference temperature: 20°C 1 100 420 B 7.0 75 | PI0455-ND 1.42 1.93 13.62 | EOCATS101MB 
l 150 +20 B 7.0 75 P10456-ND 1.42 1.93 13.62 | ECK-ATS151MB 
; 7 7 al rr 7 5 220 +20 B 7.0 75 P10457-ND 1.42 1.93 13.62 | ECK-ATS221MB 
Nominal Cap. Sp: Tol.| Temp. | Dimensions(mm) | Digi-Key Pricing Panasonic 1 330 420 B 70 75 P10458-ND 142 1.93 1362 | EOXATS331MB 
(PF) (ee) Ghats Paes Beano: Se OR ONE PartNo) 1 470 +20 B_ | 70 | 75 | P10450ND 1.42 1.93 13.62 | EOK-ATS471MB 
100 #20 eB 9.5 75 |BRIORSOND) = 223° 3.29 28.50 | FOCDRSIOIMBY’ 1 680 #20 B 7.0 75 | PI0460-ND 1.42 1.93 13.62 | EQKATSS81MB 
150 420 B 9.5 7.5 | P10431-ND 2.23 3.29 23.50 | ECK-DRS151MBY 1 1000 420 E 7.0 7.5 | P10461-ND 1.50 204 14.38 | FOCATS102ME 
470 +20 B 9.5 75 P10433-ND 2.23 3.29 23.50 | EOK-DRS471MBY| 1 1500 +20 E 8.0 75 P10462-ND 1.78 242 17.03 | EOK-ATS152ME 
1000 +20 B 10.0 75 P10434-ND 2.71 3.99 28.50 | ECK-DRS102MBY| 1 2200 +20 E 9.0 75 P10463-ND 1.82 247 17.41 | EOK-ATS222ME 
sao] 0 |e | tes | 7s Ypiownto see see ows |encorsacver) | |2| 9B | oo | € | 1s | 75 [roeene 1 27 19:/ SKATE 
400 0 | FE | 165 | 100 (ARI) 458 6.82 80.06 | EOCDHSH/EMEY 2 | 4700 +20 F | 115 | 75 | P10466-ND 1.90 279 19.96 | ECK-ATSA72MF 
1 F 
2 E 
2 F 
D 


Ceramic Disc Capacitors for Safety Regulations — 


5 SPECIFICATIONS: + Operating Temp. Range: -25°C to +85°C Type NS-B (IEC384-14 2nd Ed. Sub-Class Y2) 
° Applicable Standards Rated Voltage 
oe UL 250 VAC Class | Equipment. The Type NS-B is recognized by UL and CSA 
= CSA 125 VAG (UL1414/250 VAC and CSA (22.2 No. 1). 
& SPECIFICATIONS: 
— Harecededalennes + Operating Temperature Range: -25°C to +85°C 
° (EN 132 400) Sub-Class Y1 250 VAC + Rated Voltage: ‘ 
‘ SEV 1016 (3300 to 4700 pF) 250 VAG ge 
: BSI (BS415: 1990), VDE 560-2, Applicable Standards Rated Voltage 
SEV1016 (100 to 2200 pF) 400 VAC UL 250 VAC 
= sate Vode: aes 2nd Ed aon 
5420 + Dielectric Withstanding Voltage: 4000 VAC (50/60 Hz) for 1 minute (EN 132 400) Sub-Class y2 250 VAG 
So + Capacitance: Within the tolerance, when measured at 1 kHz + 20%, 1 SEV 1016 (3300 to 4700 pF) 250 VAC 
5 20 Vrms and 20°C + Dissipation Factor (tan 5): 0.025 max., when measured i 
om at 1 kHz + 20%, 1 Vrms and 20°C ~ Insulation Resistance: 10,000 Ma BSI (BS415: 1990), VDE 560-2, 
9-40 min. at 500 VDC and 1 minute electrification s SEV1016 (100 to 2200 pF) 400 VAC 
2 Bah 3 
§-60 Temperature Characteristics: = + Dielectric Withstanding Voltage: 2600 VAC (50/60 Hz) for 1 minute 
S-80 Ti Ch: Cap. Ch: Ti R 2 + Capacitance: Within the tolerance, when measured at 1 kHz + 20%, 1 
a emp: onal: ap." ange emp: onus: £20 Vrms and 20°C * Dissipation Factor (tan 5): 0.025 max., when measured 
oO 20 0 20 40 60 80 BIYSP/2B4 #10% Max. =25°C to +85°C io) at 1 kHz + 20%, 1 Vrms and 20°C Insulation Resistance: 10,000 MQ 
Temperature (°C) E/Y5U/2E4 +20/-55% Max. -25°C to +85°C g-40 min. at 500 VDCand 1 minute electrification 
The reference temperature: 20°C §-60 Temperature Characteristics: 
3 
& -80 
= = = = = 7 ea Temp. Char. Cap. Change Temp. Range 
Nominal Cap. ep Tol.) Temp. | Dimensions(mm) | Digi-Key Pricing Panasonic é 300 20-40 60-80 B/Y5P/2B4 +10% Max. “25°C to 485°C 
ey a oe ao ai en os ay wa fart One Temperature (°C) E/Y5U/2E4 +20/-55% Max. “25°C to 485°C 
150 #0 | B 11.0 | 100 | Ptoag7-ND 3.42 5.04 36.00 | EQKDNAISIMB jhe reference temperate: 20°C 
220 +20 B 11.0 10.0 P10448-ND 3.48 5.18 38.07 | EQXDNA221MB 
470 +20 B 11.0 10.0 P10449-ND 3.48 5.18 38.07 | EQK-DNA471MB Nominal Dimensions 
1000 +20 B 11.0 10.0 P10450-ND 3.89 5.79 42.54 | EQK-DNA102MB Cap. Cap. Tol. | Temp. (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
1500 +20 E 11.0 10.0 P10451-ND 4.30 640 47.00 | EQCDNA152ME (pF) (%) Char. D F Part No. 5 10 100 | Part No. 
2200 #20 E 11.0 | 10.0 | P10452ND 486 7.23 53.11 | EQKDNA222ME 100 #20 B 10.5 7.5 | P10442-ND 1.68 = 2.47_—‘17.64 | EQXDNB101MB 
3300 +20 E 13.0 10.0 P10453-ND 5.61 8.35 61.34 | EQK-DNA332ME 150 +20 B 10.5 75 P10443-ND 1.70 2.51 17.92 | ECK-DNB151MB 
4700 +20 E 16.0 10.0 P10454-ND 6.30 9.38 68.86 | EQXDNA472ME 220 +20 B 10.5 75 P10445-ND 1.70 2.51 17.92 | ECK-DNB221MB 
Ceramic Disc Capacitors for Safety Regulations — Type VS (Sub-Class Y2/x1) 
Type VS is Recognized by VDE (1E060384-14) and UL/CSA. Nominal Cap. | Cap. Tol. | Temp. | Dimensions (mm) | Digi-Key Cut Tape Pricing | Digi-Key Tape & Box | Panasonic 
FEATURES: + Miniature size, 30% is smaller than conventional Type TS (pF), (%) Char. D Fi Part No. 1 10 100 | Part No. Size | Pricing | Part No 
RECOMMENDED APPLICATIONS: + AC adapter, Battery charger for PC, Mobile-phone 5 +40.5pF SL 8.0 5.0 P11408CT-ND 32 2.18 15.40| P11408TB-ND | 1,000| 84.00 | EQC-NVSO50DG 
+ Terminal peripheral equipment as MODEM, xDSL ani ‘i : 4 i : : 
‘ 5 10 +0.5pF SL 8.0 5.0 P11409CT-ND 38 2.54 17.94) P11409TB-ND | 1,000 98.00 | EOC-NVS100DG 
SPECIFICATIONS: + Operating Temperature Range: -25°C to +125°C (-25°C to +85°C for 
, : 7 22 15% SL 8.0 5.0 P11410CT-ND 38 2.54 17.94} P11410TB-ND | 1,000 98.00 | EQC-NVS220JG 
UL and CSA) + Rating Voltage: 250VAC/Y2, 440VAC/X1 + Voltage Proof: 1500VAC, 1 
minute * Dissipation Factor (tan 5): 0.025 max, when measured at 1kH2+20%, 1.010.2 47 % | S| 80 | 5.0 | PI41ICTND 32 2.18 15.40) PI1411TB-ND | 1,000 81.00 | EOC-NVS470JG 
Vrms and 20°C (For Temp. Char. B, E, and F) = Insulation Resistance: 10,000 MQ min. at 100 +10% B 8.0 5.0 P11412CT-ND 29° —-1.99 14.00 | P11412TB-ND | 1,000 76.00 | EQNVS101KB 
500 VDC and 60+5 sec. electrification 150 +10% B 8.0 5.0 P11413CT-ND 39 264 18.58 | P11413TB-ND | 1,000 76.00 | EQK-NVS151KB 
220 +10% B 8.0 5.0 P11414CT-ND 35 237 16.74] P11414TB-ND | 1,000 78.00 | EQK-NVS221KB 
Cap. Temp. 330 +10% B 8.0 5.0 P11415CT-ND 35 2.61 18.61 | P11415TB-ND | 1,000 73.00 | EQK-NVS331KB 
Change Range 470 +10% B 8.0 5.0 P11416CT-ND 39 264 18.58) P11416TB-ND | 1,000 78.00 | EQK-NVS471KB 
+350 to -1000ppm/°C |+20°C to +85°C 1000 +10% | B 90 | 5.0 | PI1417CT-ND 34 251 17.92| P11417TB-ND | 1,000 | 100.00 | ECK-NVS102KB 
+10% Max. -20°C to +85°C 1000 +20% E 8.0 5.0 P11418CT-ND 31 2.09 14.76} P11418TB-ND | 1,000 81.00 | EQXNVS102ME 
= - 1500 +20% E 8.0 5.0 P11419CT-ND 35 2.61 18.61 | P11419TB-ND | 1,000 75.00 | EQK-NVS152ME 
+20, -55% Max. -20°C to +85°C 2200 420% E 9.0 5.0 P11420CT-ND 39 264 18.58 | P11420TB-ND | 1,000 85.00 | EQK-NVS222ME 
7 3 +30, -80% Max. | -20°C to +85°C 4700 420% | E | 11.0 | 50 | P11421C-ND 49 3.60 25.70] P11421TB-ND | 1,000] 144.00 | ECK-NVS472ME 
ae i 4700 +20% F 10.0 5.0 P11422CT-ND 59 4.36 31.12} P11422TB-ND | 1,000 98.00 | EQK-NVS472MF 
00.65-l+ The reference temperature: 20°C 10000 420% | F | 140 | 7.5 | P11423CT-ND 60 4.49 33.00] P11423TB-ND | 500 | 94.50 | ECK-NVSI03MF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 751 


KEMET Ceramic Conformally Coated Axial Leaded Capacitors “aximax” 


The “Aximax” series of multi-layer ceramic capacitors starts with a capacitor element that consists of formulated L Max. D Max. 
dielectric materials which have been cast into thin layers, interspersed with metal electrodes alternately exposed Style In. (mm) In. (mm) 10 
on opposite edges of the laminated structure. The entire structure is fired at high temperature to produce a be a —| 
monolithic block, which provides high capacitance values in a small physical volume. After firing, conductive C410 -170 (4.32) -100 (2.54) (25.4) ; 
bene applied to opposite pee se i on contact Ke the exposed oe ae 412 170 (4.32) 120 (3.05) t : ! 1D 
leaded ceramic capacitors are offered in the three most popular temperature characteristics: : Class 
1, with a temperature coefficient of 0 + 30ppm per degree C ver an cpetating temperature range of -55°C to wae =280'(6-60) 1001824) 020 ' 
+125°C (Also known as “NPO”). X7R: Class II, with a maximum capacitance change of +15% over an operating C430 .290 (7.37) -150 (3.81) (51) 
temperature range of -55°C to +125°C. Z5U: Class Ill, with a maximum capacitance change of +22% - 56% over C440 400 (10.16)  .150 (3.81) 
an operating temperature range of +10°C to +85°C. 
Cap. Size Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Kemet 
Dielectric | Volt. Cap. Tol.(%) | Code Part No. 1 10 100 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
100 10pF +5 410 399-1806-1-ND .29 2.79 20.18 139.73 399-1806-2-ND 5,000 93.00/M C410C0100J1G5CA7200 
100 15pF +5 410 399-1807-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1807-2-ND 5,000 93.00/M C410C150J1G5CA7200 
100 22pF +5 410 399-1808-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1808-2-ND 5,000 93.00/M C410C220J1G5CA7200 
100 33pF +5 410 399-1809-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1809-2-ND 5,000 93.00/M C410C330J1G5CA7200 
100 47pF +5 410 399-1810-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1810-2-ND 5,000 93.00/M C410C470J1G5CA7200 
100 68pF +5 410 399-1811-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1811-2-ND 5,000 93.00/M C410C680J1G5CA7200 
100 100pF +5 410 399-1812-1-ND 26 2.48 17.94 124.20 399-1812-2-ND 5,000 83.00/M C410C101J1G5CA7200 
100 150pF 5 410 399-1813-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1813-2-ND 5,000 93.00/M C410C0151J1G5CA7200 
100 220pF +5 410 399-1814-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1814-2-ND 5,000 93.00/M C410C0221J1G5CA7200 
100 330pF +5 410 399-1815-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1815-2-ND 5,000 93.00/M C4100331J1G5CA7200 
100 470pF +5 410 399-1816-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1816-2-ND 5,000 93.00/M C410C0471J1G5CA7200 
100 680pF +5 410 399-1817-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1817-2-ND 5,000 93.00/M C410C681J1G5CA7200 
100 1000pF +5 410 399-1818-1-ND 2e 2.59 18.69 129.38 399-1818-2-ND 5,000 86.00/M C410C0102J1G5CA7200 
100 1500pF +5 420 399-1819-1-ND 44 4.14 29.90 207.00 399-1819-2-ND 5,000 138.00/M C420C0152J1G5CA7200 
coc 100 2200pF B=) 420 399-1820-1-ND A6 4.35 31.40 217.35 399-1820-2-ND 5,000 145.00/M C420C0222J1G5CA7200 
100 3300pF +5 430 399-1821-1-ND 75 7.14 51.58 357.08 399-1821-2-ND 2,500 238.00/M C430C332J1G5CA7200 
100 4700pF +5 430 399-1822-1-ND 75 7.14 51.58 357.08 399-1822-2-ND 2,500 238.00/M C430C0472J1G5CA7200 
100 6800pF +5 430 399-1823-1-ND 1.02 9.63 69.52 481.28 399-1823-2-ND 2,500 321.00/M C430C682J1G5CA7200 
100 -01pF +5 440 399-1824-1-ND TAs 11.13 80.37 556.43 399-1824-2-ND 2,500 371.00/M C440C103J1G5CA7200 
100 .015uF B=) 440 399-1825-1-ND 1.17 11.13 80.37 556.43 399-1825-2-ND 2,500 371.00/M C440C153J1G5CA7200 
50 680pF +5 410 399-1826-1-ND -30 2.85 20.57 142.43 5,000 95.00/M C410C681J5G5CA7200 
50 1000pF +5 410 399-1827-1-ND 27 2.59 18.69 129.38 399-1827-2-ND 5,000 86.00/M C410C0102J5G5CA7200 
50 1500pF +5 412 399-1828-1-ND A6 4.35 31.40 217.35 399-1828-2-ND 5,000 145.00/M C412C152J5G5CA7200 
50 2200pF +5 412 399-1829-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 399-1829-2-ND 5,000 145.00/M C412C222J5G5CA7200 
50 1500pF +5 420 399-1830-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 399-1830-2-ND 5,000 145.00/M C420C0152J5G5CA7200 
50 2200pF +5 420 399-1831-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 399-1831-2-ND 5,000 145.00/M C420C222J5G5CA7200 
50 3300pF +5 430 399-1832-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 399-1832-2-ND 2,500 267.00/M C430C332J5G5CA7200 
50 4700pF +5 430 399-1833-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 399-1833-2-ND 2,500 267.00/M C430C472J5G5CA7200 
50 6800pF +5 430 399-1834-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 2,500 267.00/M C430C682J5G5CA7200 
50 -01pF +5 440 399-1835-1-ND 1,47 11.13 80.37 556.43 399-1835-2-ND 2,500 371.00/M C440C103J5G5CA7200 
50 -015uF 5 440 399-1836-1-ND 1.44 13.66 98.67 683.10 399-1836-2-ND 2,500 455.00/M C440C153J5G5CA7200 
100 470pF +10 410 399-1837-1-ND .22 2.13 15.37 106.43 399-1837-2-ND 5,000 71.00/M C4100471K1R5CA7200 
100 680pF +10 410 399-1838-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 399-1838-2-ND 5,000 71.00/M C410C681K1R5CA7200 
100 1000pF +10 410 399-1839-1-ND 21 1.98 14.30 99.00 399-1839-2-ND 5,000 66.00/M C4100102K1R5CA7200 
100 1500pF +10 410 399-1840-1-ND .22 2.13 15.37 106.43 399-1840-2-ND 5,000 71.00/M C4100152K1R5CA7200 
100 2200pF +10 410 399-1841-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 5,000 71.00/M C4100222K1R5CA7200 
100 3300pF +10 410 399-1842-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 399-1842-2-ND 5,000 71.00/M C410C332K1R5CA7200 
100 4700pF +10 410 399-1843-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 399-1843-2-ND 5,000 71.00/M C410C472K1R5CA7200 
100 6800pF +10 410 399-1844-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 399-1844-2-ND 5,000 71.00/M C410C682K1R5CA7200 
100 -01pF +10 410 399-1845-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 399-1845-2-ND 5,000 56.00/M C410C103K1R5CA7200 
100 .015uF +10 412 399-1846-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 399-1846-2-ND 5,000 83.00/M C412C153K1R5CA7200 
100 .022uF +10 412 399-1847-1-ND 33 3.17 22.88 158.40 399-1847-2-ND 5,000 106.00/M C412C223K1R5CA7200 
100 .015uF +10 420 399-1848-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 399-1848-2-ND 5,000 83.00/M C420C153K1R5CA7200 
100 .022uF +10 420 399-1849-1-ND .37 3.47 25.03 173.25 5,000 116.00/M C420C223K1R5CA7200 
100 .033~F +10 420 399-1850-1-ND 37 3.47 25.03 173.25 5,000 116.00/M C420C333K1R5CA7200 
100 047 UF +10 430 399-1851-1-ND 47 4.46 32.18 222.75 2,500 149.00/M C430C0473K1R5CA7200 
A7A 100 -068uF +10 430 399-1852-1-ND 65 6.14 44.33 306.90 2,500 205.00/M C430C683K1R5CA7200 
100 APF +10 430 399-1853-1-ND 52 4.95 35.75 247.50 2,500 165.00/M C430C104K1R5CA7200 
100 -15uF +10 440 399-1854-1-ND 96 9.11 65.78 455.40 399-1854-2-ND 2,500 304.00/M C440C154K1R5CA7200 
50 -01pF +10 410 399-1855-1-ND 17 1.58 11.44 79.20 399-1855-2-ND 5,000 53.00/M C410C103K5R5CA7200 
50 -015yF +10 410 399-1856-1-ND 29 2.72 19.66 136.13 399-1856-2-ND 5,000 91.00/M C410C153K5R5CA7200 
50 .022uF +10 410 399-1857-1-ND 29 2.72 19.66 136.13 399-1857-2-ND 5,000 91.00/M C410C223K5R5CA7200 
50 .033pF +10 410 399-1858-1-ND 29 2.72 19.66 136.13 399-1858-2-ND 5,000 91.00/M C410C333K5R5CA7200 
50 047 UF +10 410 399-1859-1-ND 31 2.97 21.45 148.50 399-1859-2-ND 5,000 99.00/M C410C473K5R5CA7200 
50 -068uF +10 412 399-1860-1-ND 31 2.97 21.45 148.50 399-1860-2-ND 5,000 99.00/M C412C683K5R5CA7200 
50 APF +10 412 399-1861-1-ND -20 1.88 13.59 94.05 399-1861-2-ND 5,000 63.00/M C412C104K5R5CA7200 
50 -068uF +10 420 399-1862-1-ND 31 2.97 21.45 148.50 399-1862-2-ND 5,000 99.00/M C420C683K5R5CA7200 
50 APF +10 420 399-1863-1-ND .20 1.88 13.59 94.05 399-1863-2-ND 5,000 63.00/M C420C104K5R5CA7200 
50 -15uF +10 430 399-1864-1-ND 65 6.14 44.33 306.90 399-1864-2-ND 2,500 205.00/M C430C154K5R5CA7200 
50 -22uUF +10 430 399-1865-1-ND 96 9.11 65.78 455.40 399-1865-2-ND 2,500 304.00/M C430C224K5R5CA7200 
50 -33uF +10 440 399-1866-1-ND 1.06 10.00 72.22 499.95 399-1866-2-ND 2,500 333.00/M C440C334K5R5CA7200 
50 -A7UF +10 440 399-1867-1-ND 1.57 14.85 107.25 742.50 399-1867-2-ND 2,500 495.00/M C440C474K5R5CA7200 
100 -01pF +20 410 399-1868-1-ND 14 1.29 9.30 64.35 399-1868-2-ND 5,000 43.00/M C410C103M1U5CA7200 
100 -015uF +20 410 399-1869-1-ND 19 1.83 13.23 91.58 399-1869-2-ND 5,000 61.00/M C4100153M1U5CA7200 
100 .022uF +20 410 399-1870-1-ND A9 1.83 13.23 91.58 399-1870-2-ND 5,000 61.00/M C410C223M1U5CA7200 
100 .033~F +20 420 399-1871-1-ND -30 2.87 20.74 143.55 399-1871-2-ND 5,000 96.00/M C420C333M1U5CA7200 
100 047 UF +20 420 399-1872-1-ND -30 2.87 20.74 143.55 399-1872-2-ND 5,000 96.00/M C420C473M1U5CA7200 
100 -068uF +20 430 399-1873-1-ND 52 4.95 35.75 247.50 399-1873-2-ND 2,500 165.00/M C430C683M1U5CA7200 
100 APF +20 430 399-1874-1-ND .34 3.22 23.24 160.88 399-1874-2-ND 2,500 107.00/M C430C104M1U5CA7200 
100 -15uF +20 430 399-1875-1-ND 57 5.45 39.33 272.25 399-1875-2-ND 2,500 182.00/M C4300154M1U5CA7200 
100 .22uUF +20 440 399-1876-1-ND 57 5.45 39.33 272.25 399-1876-2-ND 2,500 182.00/M C440C224M1U5CA7200 
25U 50 .033UF +20 410 399-1877-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 399-1877-2-ND 5,000 56.00/M C410C333M5U5CA7200 
50 .047 UF +20 410 399-1878-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 399-1878-2-ND 5,000 56.00/M C410C473M5U5CA7200 
50 -068uF +20 410 399-1879-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 399-1879-2-ND 5,000 56.00/M C410C683M5U5CA7200 
50 AF +20 410 399-1880-1-ND 13 1.19 8.58 59.40 399-1880-2-ND 5,000 40.00/M C410C104M5U5CA7200 
50 -15uF +20 410 399-1881-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 399-1881-2-ND 5,000 83.00/M C410C154M5U5CA7200 
50 -22uF +20 410 399-1882-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 399-1882-2-ND 5,000 83.00/M C410C224M5U5CA7200 
50 -33uF +20 412 399-1883-1-ND 40 3.81 27.53 190.58 399-1883-2-ND 5,000 127.00/M C412C334M5U5CA7200 
50 -33uF +20 420 399-1884-1-ND 40 3.81 27.53 190.58 399-1884-2-ND 5,000 127.00/M C420C334M5U5CA7200 
50 -47UF +20 430 399-1885-1-ND 65 6.19 44.69 309.38 399-1885-2-ND 2,500 206.00/M C430C474M5U5CA7200 
50 -68uF +20 430 399-1886-1-ND 65 6.19 44.69 309.38 399-1886-2-ND 2,500 206.00/M C430C684M5U5CA7200 
50 1pF +20 440 399-1887-1-ND .84 7.92 57.20 396.00 399-1887-2-ND 2,500 264.00/M C440C105M5U5CA7200 
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KEMET Ceramic Conformally Coated Radial Leaded Capacitors 


The “Golden Max” series of multi-layer ceramic capacitors starts with a 
capacitor element that consists of formulated dielectric materials which 
have been cast into thin layers, and interspersed with metal electrodes 
alternately exposed on opposite edges of the laminated structure. The 
entire structure is fired at high temperature to produce a monolithic 
block, which provides high capacitance values in a small physical 
volume. After firing, conductive terminations are applied to opposite 
ends of the chip to make contact with the exposed electrodes. 


KEMET leaded ceramic capacitors are offered in the three most 
popular temperature characteristics: COG: Class 1, witha 
temperature coefficient of 0 + 30ppm per degree C over an operating 
temperature range of -55°C to +125°C (Also known as “NPO"). X7R: 
Class II, with a maximum capacitance change of +15% over an 
operating temperature range of -55°C to +125°C. Z5U: Class III, with 
a maximum capacitance change of +22% - 56% over an operating 
temperature range of +10°C to +85°C. 


“GOLDEN MAX” 


Series: 
C317 
C322 


Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Pricing Kemet 
Dielectric VDC Cap. S (1) + .030 L Max. H Max. T Max. Part No. i 10 100 500 Part No. 
C315 Series 
100 150pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1900-ND 27 1.96 14.00 50.40 C315C151J1G5CA 
100 220pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1901-ND 27 1.96 14.00 50.40 C315C221J1G5CA 
100 330pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1902-ND 27 1.96 14.00 50.40 C315C331J1G5CA 
100 470pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-1903-ND 27 1.96 14.00 50.40 C315C471J1G5CA 
100 680pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-1904-ND 38 2.82 20.15 72.54 C315C681J1G5CA 
100 1000pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1905-ND 31 2.28 16.25 58.50 C315C102J1G5CA 
200 10pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1888-ND 26 1.93 13.75 49.50 C315C100J2G5CA 
COG 200 15pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-1889-ND 28 2.08 14.85 53.46 C315C150J2G5CA 
+5% 200 22pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-1890-ND 28 2.08 14.85 53.46 C315C220J2G5CA 
200 27pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-1891-ND 28 2.08 14.85 53.46 C315C270J2G5CA 
200 33pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-1892-ND 28 2.08 14.85 53.46 C315C330J2G5CA 
200 47pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-1893-ND 28 2.08 14.85 53.46 C315C470J2G5CA 
200 68pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1894-ND 30 2.19 15.68 56.43 C315C680J2G5CA 
200 100pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1895-ND 28 2.08 14.85 53.46 C315C101J2G5CA 
200 150pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1896-ND 32 2.35 16.80 60.48 C315C151J2G5CA 
200 220pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1897-ND 32 2.35 16.80 60.48 C315C221J2G5CA 
200 330pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-1898-ND 38 2.82 20.15 72.54 C315C331J2G5CA 
200 470pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1899-ND -38 2.82 20.15 72.54 C315C471J2G5CA 
50 3300pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-2001-ND A9 1.39 9.90 35.64 C315C332KSR5CA 
50 4700pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-2002-ND .21 1.54 11.00 39.60 C315C472K5R5CA 
50 6800pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-2003-ND .21 1.54 11.00 39.60 C315C682K5R5CA 
50 .O1NF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-2004-ND .20 1.51 10.75 38.70 C315C103K5R5CA 
50 .015pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-2005-ND 21 1.54 11.00 39.60 C315C153KSR5CA 
50 .022UF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-2006-ND 22 1.66 11.83 42.57 C315C223K5R5CA 
50 033 UF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-2007-ND 22 1.66 11.83 42.57 C315C333KSR5CA 
100 1000pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-1994-ND 7 1.27 9.08 32.67 C315C102K1R5CA 
100 1500pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-1995-ND 19 1.39 9.90 35.64 C315C152K1R5CA 
100 2200pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1996-ND A9 1.39 9.90 35.64 C315C222K1R5CA 
X7R 100 3300pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-1997-ND 19 1.39 9.90 35.64 C315C332K1R5CA 
+10% 100 4700pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-1998-ND 21 1.54 11.00 39.60 C315C472K1R5CA 
100 6800pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-1999-ND .21 1.54 11.00 39.60 C315C682K1R5CA 
100 -O1NF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-2000-ND 19 1.39 9.90 35.64 C315C103K1R5CA 
200 100pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1985-ND 22 1.65 11.75 42.30 C315C101K2R5CA 
200 150pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1986-ND 24 1.80 12.88 46.35 C315C151K2R5CA 
200 220pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-1987-ND 24 1.80 12.88 46.35 C315C221K2R5CA 
200 330pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-1988-ND 24 1.80 12.88 46.35 C315C331K2R5CA 
200 470pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1989-ND 24 1.80 12.88 46.35 C315C471K2R5CA 
200 680pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1990-ND .24 1.80 12.88 46.35 C315C681K2R5CA 
200 1000pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1991-ND 22 1.65 11.75 42.30 C315C102K2R5CA 
200 1500pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1992-ND 24 1.80 12.88 46.35 C315C152K2R5CA 
200 2200pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1993-ND 24 1.80 12.88 46.35 C315C222K2R5CA 
50 4700pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-2119-ND 19 1.37 9.78 35.19 C315C472M5U5CA 
50 6800pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-2120-ND 19 1.37 9.78 35.19 C315C682M5U5CA 
50 .O1NF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-2121-ND 16 1.21 8.63 31.05 C315C103M5U5CA 
50 -015yF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-2122-ND 18 1.33 9.50 34.20 C315C153M5U5CA 
50 .022UF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-2123-ND 18 1.33 9.50 34.20 C315C223M5U5CA 
50 -033 UF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-2124-ND 18 1.33 9.50 34.20 C315C333M5U5CA 
50 .047F -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-2125-ND 18 1.33 9.50 34.20 C315C473M5U5CA 
Z5U 50 -068UF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-2126-ND .20 1.49 10.65 38.34 C315C683M5U5CA 
+20% 50 Apr -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-2127-ND 16 1.21 8.63 31.05 C315C104M5U5CA 
100 1000pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-2111-ND az 1.25 8.93 32.13 C315C102M1U5CA 
100 1500pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-2112-ND 19 1.37 9.78 35.19 C315C152M1U5CA 
100 2200pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-2113-ND ag 1.37 9.78 35.19 C315C222M1U5CA 
100 3300pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-2114-ND 19 1.37 9.78 35.19 C315C332M1U5CA 
100 4700pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-2115-ND a9. 1.37 9.78 35.19 C315C472M1U5CA 
100 6800pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-2116-ND 19 1.37 9.78 35.19 C315C682M1U5CA 
100 .O1F -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-2117-ND AW 1.25 8.93 32.13 C315C103M1U5CA 
100 -015pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-2118-ND 21 1.53 10.93 39.33 C315C153M1U5CA 
C317 Series 
100 150pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-1918-ND 27 1.96 14.00 50.40 C317C151J1G5CA 
100 220pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-1919-ND .27 1.96 14.00 50.40 C317C221J1G5CA 
100 330pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-1920-ND .27 1.96 14.00 50.40 C317C331J1G5CA 
100 470pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-1921-ND 27 1.96 14.00 50.40 C317C0471J1G5CA 
100 680pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-1922-ND .38 2.82 20.15 72.54 C317C681J1G5CA 
100 1000pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-1923-ND 31 2.28 16.25 58.50 C317C102J1G5CA 
200 10pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-1906-ND 26 1.93 13.75 49.50 C317C100J2G5CA 
COG 200 15pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-1907-ND 28 2.08 14.85 53.46 C317C150J2G5CA 
+5% 200 22pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-1908-ND 28 2.08 14.85 53.46 C317C220J2G5CA 
200 33pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-1909-ND 28 2.08 14.85 53.46 C317C330J2G5CA 
200 39pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-1910-ND 28 2.08 14.85 53.46 C317C390J2G5CA 
200 47pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-1911-ND 28 2.08 14.85 53.46 C317C470J2G5CA 
200 68pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-1912-ND -30 2.19 15.68 56.43 C317C680J2G5CA 
200 100pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-1913-ND 28 2.08 14.85 53.46 C317C101J2G5CA 
200 150pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-1914-ND 32 2.35 16.80 60.48 C317C151J2G5CA 
200 220pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-1915-ND 32 2.35 16.80 60.48 C317C221J2G5CA 
200 330pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-1916-ND 38 2.82 20.15 72.54 C317C331J2G5CA 
200 470pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-1917-ND 38 2.82 20.15 72.54 C317C471J2G5CA 
50 3300pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2024-ND 19 1.39 9.90 35.64 C317C332K5R5CA 
50 4700pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-2025-ND .21 1.54 11.00 39.60 C317C472K5R5SCA 
50 6800pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2026-ND 21 1.54 11.00 39.60 C317C682K5R5CA 
50 .O1NF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-2027-ND .20 1.51 10.75 38.70 C317C103KSR5CA 
50 -015pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-2028-ND 21 1.54 11.00 39.60 C317C153KSR5CA 
50 .022UF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2029-ND 22 1.66 11.83 42.57 C317C223K5R5CA 
50 -033 UF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-2030-ND 22 1.66 11.83 42.57 C317C333KSR5CA 
100 1000pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-2017-ND 7 1.27 9.08 32.67 C317C102K1R5CA 
100 1500pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2018-ND 19 1.39 9.90 35.64 C317C152K1R5CA 
X7R 100 2200pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2019-ND 19 1.39 9.90 35.64 C317C222K1R5CA 
+10% 100 3300pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2020-ND 19 1.39 9.90 35.64 C317C332K1R5CA 
100 4700pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-2021-ND .21 1.54 11.00 39.60 C317C472K1R5CA 
100 6800pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2022-ND 21 1.54 11.00 39.60 C317C682K1R5CA 
100 -O1F -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-2023-ND 19 1.39 9.90 35.64 C317C103K1R5CA 
200 100pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-2008-ND 22 1.65 11.75 42.30 C317C101K2R5CA 
200 150pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2009-ND .24 1.80 12.88 46.35 C317C151K2R5CA 
200 220pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-2010-ND .24 1.80 12.88 46.35 C317C221K2R5CA 
200 330pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-2011-ND .24 1.80 12.88 46.35 C317C331K2R5CA 
200 470pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-2012-ND .24 1.80 12.88 46.35 C317C471K2R5CA 
200 680pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-2013-ND 24 1.80 12.88 46.35 C317C681K2R5CA 
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KEMET Ceramic Conformally Coated Radial Leaded Capacitors “GOLDEN MAX” (Cont) 


Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Pricing Kemet 
Dielectric VDC Cap. S (1) + .030 L Max. H Max. T Max. Part No. 1 10 100 500 Part No. 
X7R 200 1000pF -200 (5.08) -150 (3.81) 230 (5.84) -100 (2.54) 399-2014-ND 22 1.65 11.75 42.30 C317C102K2R5CA 
+10% 200 1500pF -200 (5. 8} -150 (3.81) 230 (5.84) 100 (2.54) 399-2015-ND 24 1.80 12.88 46.35 C317C152K2R5CA 
ote 200 2200pF -200 (5.08) -150 (3.81) 230 (5.84) 100 (2.54) 399-2016-ND 24 1.80 12.88 46.35 C317C222K2R5CA 
50 6800pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2136-ND 19 1.37 9.78 35.19 C317C682M5U5CA 
50 .O1pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2137-ND 16 1.21 8.63 31.05 C317C103M5U5CA 
50 .015yF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2138-ND 18 1.33 9.50 34.20 C317C153M5U5CA 
50 .022UF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2139-ND 18 1.33 9.50 34.20 C317C223M5U5CA 
50 033 UF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-2140-ND 18 1.33 9.50 34.20 C317C333M5U5CA 
50 047 UF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-2141-ND 18 1.33 9.50 34.20 C317C473M5U5CA 
Z5U 50 068 UF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2142-ND .20 1.49 10.65 38.34 C317C683M5U5CA 
+20% 50 ALF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2143-ND 16 1.21 8.63 31.05 C317C104M5U5CA 
100 1000pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2128-ND AZ 1.25 8.93 32.13 C317C102M1U5CA 
100 1500pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2129-ND 9 1.37 9.78 35.19 C317C152M1U5CA 
100 2200pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2130-ND AQ 1.37 9.78 35.19 C317C222M1U5CA 
100 3300pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2131-ND 19 1.37 9.78 35.19 C317C332M1U5CA 
100 4700pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2132-ND 9 1.37 9.78 35.19 C317C472M1U5CA 
100 6800pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2133-ND 19 1.37 9.78 35.19 C317C682M1U5CA 
100 .O1pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-2134-ND ae 1.25 8.93 32.13 C317C103M1U5CA 
100 015 uF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-2135-ND -21 1.53 10.93 39.33 C317C153M1U5CA 
100 680pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1940-ND 39 2.85 20.35 73.26 C320C681J1G5CA 
100 1000pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1941-ND 31 2.29 16.38 58.95 C3200102J1G5CA 
100 1500pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1942-ND 39 2.90 20.70 74.52 C320C0152J1G5CA 
100 2200pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1943-ND 39 2.90 20.70 74.52 C320C0222J1G5CA 
100 3300pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1944-ND 5 3.30 23.58 84.87 C3200332J1G5CA 
100 4700pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1945-ND 48 3.54 25.30 91.08 C3200472J1G5CA 
200 10pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1924-ND 27 1.96 14.00 50.40 C3200 100J2G5CA 
200 15pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1925-ND .29 2.12 15.13 54.45 C320C150J2G5CA 
200 22pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1926-ND .29 2.12 15.13 54.45 C320C220J2G5CA 
COG 200 33pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1927-ND 29 2.12 15.13 54.45 C320C330J2G5CA 
#5% 200 47pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1928-ND .29 2.12 15.13 54.45 C320C470J2G5CA 
200 68pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1929-ND -30 2.23 15.95 57.42 C320C680J2G5CA 
200 100pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) 125 (3.18) 399-1930-ND 29 2.12 15.13 54.45 C3200101J2G5CA 
200 150pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1931-ND 32 2.37 16.95 61.02 C3200151J2G5CA 
200 220pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1932-ND 32 2.37 16.95 61.02 C3200221J2G5CA 
200 330pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1933-ND 39 2.85 20.35 73.26 C3200331J2G5CA 
200 470pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1934-ND 39 2.85 20.35 73.26 C320C471J2G5CA 
200 680pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1935-ND 42 3.08 22.03 79.29 C320C681J2G5CA 
200 1000pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1936-ND 40 2.97 21.20 76.32 C320C0102J2G5CA 
200 1500pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1937-ND 45 3.30 23.58 84.87 C3200152J2G5CA 
200 2200pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1938-ND 45 3.30 23.58 84.87 C320C222J2G5CA 
200 3300pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1939-ND 55 4.07 29.05 104.58 C320C332J2G5CA 
50 .015pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) 125 (3.18) 399-2049-ND 21 1.57 11.20 40.32 C320C153K5R5CA 
50 022UF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2050-ND 23 1.69 12.05 43.38 C320C223K5R5CA 
50 033 UF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2051-ND 23 1.69 12.05 43.38 C320C333K5R5CA 
50 047 UF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2052-ND 26 1.92 13.73 49.41 C320C473K5R5CA 
50 068 UF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2053-ND 26 1.92 13.73 49.41 C320C683K5R5CA 
50 ALF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2054-ND 21 1.57 11.20 40.32 C320C104K5R5CA 
50 -15uF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2055-ND 37 2.71 19.33 69.57 C320C154K5R5CA 
50 .22uF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2056-ND 53 3.92 28.00 100.80 C320C224K5R5CA 
100 4700pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2040-ND 21 1.58 11.30 40.68 C320C472K1R5CA 
100 6800pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) 125 (3.18) 399-2041-ND 221 1.58 11.30 40.68 C320C682K1R5CA 
100 .01pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2042-ND A9 1.42 10.18 36.63 C3200103K1R5CA 
X7R 100 015 uF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2043-ND 24 1.74 12.43 44.73 C3200153K1R5CA 
+10% 100 .022uUF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2044-ND .27 2.02 14.40 51.84 C320C223K1R5CA 
100 033 UF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2045-ND .27 2.02 14.40 51.84 C3200333K1R5CA 
100 047 UF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2046-ND 34 2.49 17.80 64.08 C320C473K1R5CA 
100 068 UF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2047-ND 34 2.49 17.80 64.08 C320C683K1R5CA 
100 pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) 125 (3.18) 399-2048-ND 34 2.49 17.80 64.08 C3200104K1R5CA 
200 1000pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2031-ND 23 1.69 12.08 43.47 C320C102K2R5CA 
200 1500pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2032-ND 25 1.85 13.23 47.61 C320C152K2R5CA 
200 2200pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2033-ND .25 1.85 13.23 47.61 C320C222K2R5CA 
200 3300pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2034-ND 25 1.85 13.23 47.61 C320C332K2R5CA 
200 4700pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2035-ND .27 2.01 14.38 51.75 C320C472K2R5CA 
200 6800pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2036-ND .27 2.01 14.38 51.75 C320C682K2R5CA 
200 .01nF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2037-ND .25 1.85 13.23 47.61 C320C103K2R5CA 
200 .015yF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2038-ND 31 2.30 16.40 59.04 C3200153K2R5CA 
200 .022uUF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2039-ND 31 2.30 16.40 59.04 C320C223K2R5CA 
50 033 pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2152-ND 18 1.33 9.50 34.20 C320C333M5U5CA 
50 047 UF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2153-ND 18 1.33 9.50 34.20 C320C473M5U5CA 
50 068 UF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2154-ND 20 1.49 10.65 38.34 C320C683M5U5CA 
50 AF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) 125 (3.18) 399-2155-ND 16 1.21 8.63 31.05 C320C104MSUSCA 
50 .15uF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) 125 (3.18) 399-2156-ND 24 1.73 12.38 44.55 C320C154M5U5CA 
50 .22uF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2157-ND 32 2.33 16.68 60.03 C320C224M5U5CA 
50 .33uF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2158-ND 32 2.33 16.68 60.03 C320C334M5U5CA 
Z5U 50 -A7UF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2159-ND 40 2.94 21.00 75.60 C320C474M5U5CA 
+20% 100 .O1pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2144-ND 17 1.25 8.93 32.13 C320C103M1U5CA 
100 015 pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2145-ND 21 1.53 10.93 39.33 C3200153M1U5CA 
100 022UF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2146-ND sel 1.53 10.93 39.33 C320C223M1U5SCA 
100 033 UF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2147-ND 24 1.73 12.38 44.55 C3200333M1U5CA 
100 047 UF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2148-ND 24 1.73 12.38 44.55 C320C473M1U5CA 
100 068 UF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2149-ND 28 2.05 14.68 52.83 C320C683M1U5CA 
100 AF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2150-ND 21 1.53 10.93 39.33 C320C104M1USCA 
100 -15uF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2151-ND -38 2.78 19.85 71.46 C3200154M1U5CA 
100 680pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1962-ND 39 2.85 20.35 73.26 C322C681J1G5CA 
100 1000pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1963-ND 31 2.29 16.38 58.95 C322C102J1G5CA 
100 1500pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1964-ND 39 2.90 20.70 74.52 C3220 152J1G5CA 
100 2200pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1965-ND 39 2.90 20.70 74.52 C322C222J1G5CA 
100 3300pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1966-ND 45 3.30 23.58 84.87 C322C332J1G5CA 
100 4700pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1967-ND 48 3.54 25.30 91.08 C322C472J1G5CA 
200 10pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1946-ND 27 1.96 14.00 50.40 C322C100J2G5CA 
200 15pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1947-ND .29 2.12 15.13 54.45 C322C150J2G5CA 
200 22pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1948-ND 29 2.12 15.13 54.45 C322C220J2G5CA 
CoG 200 33pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1949-ND 29 2.12 15.13 54.45 C322C330J2G5CA 
45% 200 47pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1950-ND .29 2.12 15.13 54.45 C322C470J2G5CA 
200 68pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1951-ND 30 2.23 15.95 57.42 C322C680J2G5CA 
200 100pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1952-ND 29 2.12 15.13 54.45 C322C101J2G5CA 
200 150pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1953-ND 32 2.37 16.95 61.02 C322C151J2G5CA 
200 220pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) 125 (3.18) 399-1954-ND 32 2.37 16.95 61.02 C322C221J2G5CA 
200 330pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1955-ND 39 2.85 20.35 73.26 C322C331J2G5CA 
200 470pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1956-ND 39 2.85 20.35 73.26 C322C471J2G5CA 
200 680pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1957-ND 42 3.08 22.03 79.29 C322C681J2G5CA 
200 1000pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1958-ND 40 2.97 21.20 76.32 C322C102J2G5CA 
200 1500pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1959-ND 45 3.30 23.58 84.87 C322C152J2G5CA 
200 2200pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1960-ND 45 3.30 23.58 84.87 C322C222J2G5CA 
200 3300pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) 125 (3.18) 399-1961-ND 55 4.07 29.05 104.58 C322C332J2G5CA 
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KEMET Ceramic Conformally Coated Radial Leaded Capacitors “GOLDEN MAX” (Cont.) 


Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Pricing Kemet 
Dielectric VDC Cap. S (1) + .030 L Max. H Max. T Max. Part No. ‘i 10 100 500 Part No. 
50 .O1pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2075-ND 18 1.30 9.25 33.30 C322C103K5R5CA 
50 -015pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2076-ND .21 1.57 11.20 40.32 C322C153K5R5CA 
50 .022UF .200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2077-ND 23 1.69 12.05 43.38 C322C223K5R5CA 
50 -033UF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2078-ND .23 1.69 12.05 43.38 C322C333KSR5CA 
50 .047UF -200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) -125 (3.18) 399-2079-ND 26 1.92 13.73 49.41 C322C473K5R5CA 
50 -068UF .200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2080-ND 26 1.92 13.73 49.41 C322C683K5R5CA 
50 AF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2081-ND .21 1.57 11.20 40.32 C322C104K5R5CA 
50 -15uF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2082-ND 37 2.71 19.33 69.57 C322C154K5R5CA 
50 -22UF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2083-ND 53 3.92 28.00 100.80 C322C224K5R5CA 
100 4700pF 200 (5.08) 200 (5.08) 260 (6.60) 125 (3.18) 399-2066-ND 21 1.58 11.30 40.68 C322C472K1R5CA 
100 6800pF -200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) -125 (3.18) 399-2067-ND .21 1.58 11.30 40.68 C322C682K1R5CA 
X7R 100 .O1LF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2068-ND 19 1.42 10.18 36.63 C322C103K1R5CA 
+10% 100 .015UF -200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) -125 (3.18) 399-2069-ND 24 1.74 12.43 44.73 C322C153K1R5CA 
100 .022UF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2070-ND .27 2.02 14.40 51.84 C322C223K1R5CA 
100 -033UF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2071-ND .27 2.02 14.40 51.84 C322C333K1R5CA 
100 .047F -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2072-ND 34 2.49 17.80 64.08 C322C473K1R5CA 
100 -068UF -200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) -125 (3.18) 399-2073-ND 34 2.49 17.80 64.08 C322C683K1R5CA 
100 AF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2074-ND 34 2.49 17.80 64.08 C322C104K1R5CA 
200 1000pF -200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) -125 (3.18) 399-2057-ND 23 1.69 12.08 43.47 C322C102K2R5CA 
200 1500pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2058-ND 25 1.85 13.23 47.61 C322C152K2R5CA 
200 2200pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2059-ND 25 1.85 13.23 47.61 C322C222K2R5CA 
200 3300pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2060-ND 25 1.85 13.23 47.61 C322C332K2R5CA 
200 4700pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2061-ND .27 2.01 14.38 $1.75 C322C472K2R5CA 
200 6800pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2062-ND 2f 2.01 14.38 51.75 C322C682K2R5CA 
200 .O1LF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2063-ND 25 1.85 13.23 47.61 C322C103K2R5CA 
200 .015pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2064-ND 31 2.30 16.40 59.04 C322C153K2R5CA 
200 .022UF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2065-ND 31 2.30 16.40 59.04 C322C223K2R5CA 
50 .033UF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2168-ND 18 1.33 9.50 34.20 C322C333M5U5CA 
50 .047UF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2169-ND 18 1.33 9.50 34.20 C322C473M5US5CA 
50 .068UF -200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) -125 (3.18) 399-2170-ND .20 1.49 10.65 38.34 C322C683M5US5CA 
50 AF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2171-ND 16 1.21 8.63 31.05 C322C104M5U5CA 
50 -15uF .200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2172-ND 24 1.73 12.38 44.55 C322C154M5U5CA 
50 -22UF -200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) -125 (3.18) 399-2173-ND 32 2.33 16.68 60.03 C322C224M5U5CA 
50 -33UF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2174-ND 32 2.33 16.68 60.03 C322C334M5U5CA 
Z5U 50 -A7UF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2175-ND 40 2.94 21.00 75.60 C322C474M5U5CA 
+20% 100 .O1LF .200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2160-ND A7 1.25 8.93 32.13 C322C103M1USCA 
100 .015UF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2161-ND 21 1.53 10.93 39.33 C322C153M1U5CA 
100 .022UF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2162-ND .21 1.53 10.93 39.33 C322C223M1USCA 
100 .033UF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2163-ND 24 1.73 12.38 44.55 C322C333M1U5SCA 
100 .047UF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2164-ND 24 1.73 12.38 44.55 C322C473M1U5CA 
100 -068F -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2165-ND 28 2.05 14.68 52.83 C322C683M1US5CA 
100 AUF -200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) -125 (3.18) 399-2166-ND 21 1.53 10.93 39.33 C322C104M1U5CA 
100 -15uF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2167-ND 38 2.78 19.85 71.46 C322C154M1U5CA 
100 3300pF -200 (5.08) -300 (7.62) 360 (9.14) -150 (3.81) 399-1973-ND 84 6.16 44.00 158.40 C330C332J1G5CA 
100 4700pF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-1974-ND 84 6.16 44.00 158.40 C330C472J1G5CA 
100 6800pF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-1975-ND 91 6.68 47.73 171.81 C330C682J1G5CA 
100 .O1LF -200 (5.08) -300 (7.62) 360 (9.14) -150 (3.81) 399-1976-ND 1.11 8.21 58.65 211.14 C330C0103J1G5CA 
CoG 100 .015pUF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-1977-ND 1.41 10.38 74.18 267.03 C3300153J1G5CA 
45% 100 -022UF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-1978-ND 2.10 15.46 110.40 397.44 C330C0223J1G5CA 
200 3300pF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-1968-ND 94 6.92 49.45 178.02 C330C332J2G5CA 
200 4700pF -200 (5.08) -300 (7.62) 360 (9.14) -150 (3.81) 399-1969-ND 94 6.92 49.45 178.02 C330C472J2G5CA 
200 6800pF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-1970-ND 1.33 9.78 69.88 251.55 C330C682J2G5CA 
200 .O1LF .200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-1971-ND 1.26 9.30 66.43 239.13 C330C103J2G5CA 
200 -015UF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-1972-ND 2.49 18.32 130.83 470.97 C330C0153J2G5CA 
50 -15uF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2097-ND -60 4.43 31.65 113.94 C330C154K5R5CA 
50 .22UF -200 (5.08) -300 (7.62) 360 (9.14) -150 (3.81) 399-2098-ND Waa 5.68 40.60 146.16 C330C224K5R5CA 
50 -33UF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2099-ND 83 6.11 43.68 157.23 C330C334K5R5CA 
50 -A7UF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2100-ND 83 6.11 43.68 157.23 C330C474K5R5CA 
50 -68uF -200 (5.08) -300 (7.62) 360 (9.14) -150 (3.81) 399-2101-ND 1.73 12.74 91.00 327.60 C330C684K5R5CA 
50 1pF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2102-ND 1.40 10.31 73.65 265.14 C330C105K5R5CA 
100 -068UF -200 (5.08) -300 (7.62) 360 (9.14) -150 (3.81) 399-2091-ND 46 3.36 24.03 86.49 C330C683K1RS5CA 
100 AF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2092-ND -40 2.97 21.20 76.32 C330C0104K1R5CA 
X7R 100 -15uF .200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2093-ND 62 4.59 32.78 117.99 C3300154K1R5CA 
+10% 100 .22UF -200 (5.08) -300 (7.62) 360 (9.14) -150 (3.81) 399-2094-ND 91 6.72 48.03 172.89 C330C224K1R5CA 
100 -33UF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2095-ND 1.13 8.34 59.60 214.56 C330C334K1R5CA 
100 -A7UF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2096-ND 1.74 12.86 91.83 330.57 C3300474K1R5CA 
200 015uF 200 (5.08) 300 (7.62) "360 (9.14) 150 (3.81) 399-2084-ND 46 3.42 24.45 88.02 C330C153K2R5CA 
200 .022UF .200 (5.08) .300 (7.62) .360 (9.14) .150 (3.81) 399-2085-ND 46 3.42 24.45 88.02 C330C223K2R5CA 
200 .033UF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2086-ND 46 3.42 24.45 88.02 C330C333K2R5CA 
200 .047F -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2087-ND AB 3.42 24.45 88.02 C330C473K2R5CA 
200 -O56uF -200 (5.08) -300 (7.62) 360 (9.14) -150 (3.81) 399-2088-ND 46 3.42 24.45 88.02 C330C563K2R5CA 
200 -068yF -200 (5.08) -300 (7.62) 360 (9.14) -150 (3.81) 399-2089-ND 63 4.63 33.08 119.07 C330C683K2R5CA 
200 AF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2090-ND -96 7.05 50.33 181.17 C3300104K2R5CA 
50 -33UF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2181-ND 52 3.83 27.33 98.37 C330C334M5U5CA 
50 A7UF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2182-ND 52 3.83 27.33 98.37 C330C474M5U5CA 
50 -68uF -200 (5.08) -300 (7.62) 360 (9.14) -150 (3.81) 399-2183-ND h2 5.27 37.68 135.63 C330C684M5US5CA 
50 1pF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2184-ND 65 4.79 34.23 123.21 C330C105MS5U5CA 
50 1.5uF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2185-ND 1.06 7.81 55.78 200.79 C330C155M5U5CA 
Z5U 50 2.2UF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2186-ND 1.14 8.19 58.50 210.60 C330C225M5USCA 
+20% 100 AF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2176-ND Al 3.02 21.58 77.67 C330C104M1U5CA 
100 -15uF .200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2177-ND 48 3.54 25.30 91.08 C330C154M1USCA 
100 -22UF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2178-ND 55 4.03 28.75 103.50 C330C224M1U5CA 
100 -33UF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2179-ND 55 4.03 28.75 103.50 C330C334M1U5CA 
100 -A7UF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2180-ND 66 4.83 34.50 124.20 C330C474M1U5CA 
C340 Series 
100 -033UF -200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-1982-ND 4.53 33.39 238.50 858.60 C340C333J1G5CA 
100 .047UF .200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-1983-ND 5.06 37.25 266.10 957.96 C340C473J1G5CA 
CoG 100 -068UF -200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-1984-ND 5.67 41.75 298.20 1073.52 C340C683J1G5CA 
45% 200 .022UF -200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-1979-ND 4.53 33.39 238.50 858.60 C340C223J2G5CA 
200 .033UF -200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-1980-ND 5.06 37.25 266.10 957.96 C340C333J2G5CA 
200 .047UF -200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-1981-ND 5.67 41.75 298.20 1073.52 C340C473J2G5CA 
50 1.5uF -200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-2109-ND 3.55 26.16 186.88 672.75 C340C155K5R5CA 
50 2.2UF -200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-2110-ND 4.44 32.73 233.75 841.50 C340C225K5R5CA 
100 -A7UF -200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-2106-ND 1.85 13.65 97.50 351.00 C340C474K1R5CA 
X7R 100 -68uF -200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-2107-ND 4.63 34.15 243.90 878.04 C340C684K1R5CA 
+10% 100 1pF -200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-2108-ND 4.63 34.15 243.90 878.04 C340C105K1R5CA 
200 AUF .200 (5.08) -400 (10.16) 460 (11.68) 150 (3.81) 399-2103-ND 1.00 7.35 52.50 189.00 C340C104K2R5CA 
200 -15uF -200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-2104-ND 4.13 30.45 217.50 783.00 C340C154K2R5CA 
200 -22UF -200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-2105-ND 4.63 34.15 243.90 878.04 C340C224K2R5CA 
50 2.2UF -200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-2191-ND 3.17 23.35 166.75 600.30 C340C225M5USCA 
50 3.3pF -200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-2192-ND 3.96 29.18 208.45 750.42 C340C335M5U5CA 
50 4.7uF -200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-2193-ND 4.78 35.22 251.58 905.67 C340C475M5U5CA 
Z5U 100 -A7UF -200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-2187-ND 66 4.83 34.50 124.20 C340C474M1U5CA 
+20% 100 -68uF .200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-2188-ND 1.78 13.08 93.45 336.42 C340C684M1USCA 
100 1pF .200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-2189-ND 3.14 23.15 165.33 595.17 C340C105M1U5CA 
100 1.5uF -200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-2190-ND 3.82 28.18 201.25 724.50 C340C155M1U5CA 
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Panasonic. Interference Suppressor Capacitors xy series metallized Film 


ECQ - UN, EW, UF 


Electrical Specifications: 

+ Operating Temperature Range: -40°C to +85°C (-40°C to +100°C for 
ECQ-UG/UL) 

+ Capacitance Tolerance: +20% (M) 

* Dissipation Factor: Less than 1.0% (at 20°C 1 kHz) 


ECQ-UN Series: Rated Voltage: 250VAC. Standards: UL (UL 
1414); Across-The-Line Capacitor, Antenna Coupling and Line-By-Pass 
Capacitors. File No. E62674. CSA (CSA C22.2); No. 0-M1982, No. 1- 
M1981. Across-The-Line, antenna-isolation and line-by-pass capacitor. 
File No. LR35752. VDE (VED0565-1); class X2 File No. 4811.6-4670- 
1041. SEV (SEV1055); class X, Ref No. 89, 5 50251,05. DEMKO 
(AFSNIT21); class X2, Ref No. 70726EC. SEMKO (SS4430414); class 
X2 Reg No. 8602146. NEMKO (NEMKO); class X2 Ref No. E 25082 02. 
El (E384-14); class X2, Reg No. 062521 01~14(0.001~0.012uF), Reg 
No. 062522 01~15(0.015~0.22uF). 


ECQ-EW Series: Rated Voltage: 250VAC. Standards: UL (UL 
1283); Electromagnetic Interference Filters Class X File No. E79502. 
SEMKO (SS 443 04 14); class X2 Reg No. 8932009. DEMKO 
(AFSNIT21); class X2 Ref No. 94911EC. VDE (VDE0565-1); class X2 
File No. 4811. 6-4670-1035. 


ECQ-UF Series: Rated Voltage: 250VAC Standards: SEMKO 
(SEMKO 101) Reg. No. 61-88271/1-4. DEMKO (AFSNIT 21); class Y/X, 
Ref No. 61254EC. VDE (VDE 0565-1) class Y/X2, File No. 4811-6-1- 
4670-1032. BSI (BS415); certified No. 6026. UL (UL1414) Across-The- 
Line Capacitor & Antenna-Coupling and Line-by-pass. File No. E62674. 
CSA (CSA C22.2) No. 0-M1982, No.1-M1981, Across-The-Line, 
Antenna-lsolation and LIne-by-Pass Capacitor, File No. LR35752. 


ECQ-UV Series: Rated Voltage: 250VAC Standards: UL 
(UL1414); Across-The-Line Capacitors, Antenna-Coupling and Line-by- 
Pass Capacitors. File No. E62674. (UL1283); Electromagnetic Inter- 
ference Filters, File No. E79502. CSA (CSA C22.2); Across-The-Line, 
Antenna-lsolation and Line-by-Pass Capacitor, No. 0-M1982, No. 1- 
M1981. SEMKO (SS 443 04 14); Class X2/Y Reg No. 8804123. 
DEMKO (AFSNIT21); Class X2/Y Ref No. 89275EC. NEMKO (NEMKO 
132); Class X2 Ref No. 37892, Class Y Ref No. 37894. El (IEC 384/14); 
Class X2/Y Reg No. 110918-01-02. VDE (VDE 0565-1); Class X2/Y File 
No. 4811.6-4670-1070. SEV (SEV 1055); Class X ref No. 88,1 
00318,01. 


ECQ-UG — Class X2 Series: Rated Voltage: 250/275VAC 
Standards: UL (UL1414); Across-The-Line Capacitors, Antenna- 
Coupling and Line-by-Pass Capacitors. CSA (Standard C22.2 No. 1- 
94); Across-The-Line Capacitors. Antenna-lsolation and Line-by-Pass 
Capacitors. SEMKO, DEMKO, NEMKO, FIMCO, VDE, SEV; IEC384- 
14, 1993, EN132400, Class X2. 


ECQ-UG — Class X1 Series: Rated Voltage: 250/300VAC 
Standards: UL (UL1414); Across-The-Line Capacitors, Antenna- 
Coupling and Line-by-Pass Capacitors. CSA (Standard C22.2 No. 1- 
94); Across-The-Line Capacitors. Antenna-lsolation and Line-by-Pass 
Capacitors. FIMCO and VDE; IEC384-14, 1993, A1 - 1995, EN132400, 
Class X1. 


ECQ-UL Series: Rated Voltage: 250/275VAC Standards: UL 
(UL1414); Across-The-Line Capacitors. Antenna-Coupling and Line-by- 
Pass Capacitors. CSA (Standard C22.2 No. 1-94); Across-The-Line 
Capacitors., Antenna-lsolation and Line-by-Pass Capacitors. VDE; 
1EC384-14, 1993, EN132400, Class X2. 


Volt- Volt- 
age Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic age Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
(vac)| (uF) | Lo oT HF do Part No. 1 10 100 | PartNo. (vac) | (uF) | LT HF do Part No. 1 10 100 | PartNo. 
ECQ-UN 015 [175 80 165 15.0 080 P10525-ND 1.34 115 90 | ECQU2A154MG 
OOM 7a 35 195 5 0 | PEON GS Si[amimwan| |_,,|0% [Zs 20 1s M50 om) pomp ie eat | loos 
BOO | Oda |:O5 5) 70/440. Oe. 06 PA602-NDF 118 101 84 | EOOLEM7aMN 275 | 0.47 | 255 10.5 20.0 225 0.80 P10528-ND 235 2.01 1.58 | EOQU2A474MG 
: : ; ‘ pas : : : 0.68 | 255 125 220 225 0.80 P10529-ND 319 2.74 2.15 | EOQU2A684MG 
0.1 305 75 17.01 265 08 P4603-NDt 144 1.24 1.03 | EOQU2A104MN 10 |255 155 245 225 080 P10530-ND 355 305 239 | ECOLPAIOSMG 
EcQ-EW ECQ-UG — Class X1 
0.047 | 17.0 75 130 135 06 P4604-NDt 79 6957 | EOQEAA73MW 0.01 [150 5.0 115 125 0.60] P11110-ND 87.82.25 | EQQUSA103MG 
250 | 0.1 240 80 135 205 08 P4605-NDt 95 81.68 | EOQE2A104MW 0.015 | 150 50 11.5 125 0.60 P111114-ND 37 32. .25 | EOQUSA153MG 
0.22 240 105 175 205 08 P4606-NDt 1.34 1.15 .96 | EOQE2A224MW 0.022 | 15.0 50 115 125 0.60 P11112-ND 37 32 25 | EOQU38A223MG 
0.47 | 29.0 130 205 255 08 P4607-NDt 179 154 1.28 | EOQERM74Mw 0.033 | 150 60 130 125 0.60 P11113-ND 37.32.25 | EOQU3A333MG 
ECQ-UF 0.047 | 150 60 130 125 0.60 P11114-ND 37.32.25 | EOQU3A473MG 
PM 250/ | 0.068 | 15.0 80 15.0 125 0.60 P11115-ND 37.32.25. | EOQUSA683MG 
250 eae Sa ae tee ae ae arent = e = Be BHone 300 | 0.1 15.0 80 15.0 125 0.60; P11116-ND 37.32.25 | EQQUBA104MG 
: : : : : z 015 | 175 80 165 15.0 0.80 P11117-ND 51.44.35 | ECQUSA154MG 
ECQ-UV 022 |175 90 175 15.0 080 P11118-ND 61 53 42 | EQQUSA224MG 
0.001 | 17.5 40 105 150 06 P4617-ND 89 76 64 | ECQU2A102MV 0.33 | 255 90 185 225 080 P11119-ND 92.79 62 | EOQU3A334MG 
0.0012) 17.5 40 105 150 06 P4618-ND 89 76 64 | ECQU2A122MV 047 | 255 10.5 200 225 0.80 P11120-ND 1.22 1.05 83 | EQQUSA474MG 
0.0015) 17.5 40 105 150 06 P4619-ND 89 76 64 | EQQU2A152MV 0.68 | 255 125 220 225 0.80 P11121-ND 1.63 1.40 1.10 | EOQU3A684MG 
0.0018) 17.5 40 105 150 06 P4620-ND 89 76 64 | ECQU2A182MV 1.0 | 27.0 165 255 225 0.80 P11122-ND 2.03 1.75 1.37 | EOQUBA105MG 
0.0022] 175 40 105 150 06 P4621-ND 89 76 64 | ECQU2A222MV ECQ-UL 
0.0027) 175 40 105 15.0 06 P4622-ND 89 76.64 | EQQU2A272MV 0.001 | 150 50 115 125 0.60 P10988-ND 20 18 14 | FOQU2A102ML 
0.0033] 17.5 40 105 150 06 P4623-ND 89 76 64 | EQQU2A332MV 0.0012} 150 50 11.5 125 0.60 P10989-ND 20 18 © .14 | EOQU2A122ML 
0.0039) 17.5 40 105 150 06 P4624-ND 89 76 64 | ECQQU2A392MV 0.0015} 150 50 11.5 125 0.60 P10990-ND 20 18 © 14 | EOQU2A152ML 
0.0047) 17.5 40 105 150 06 P4625-ND 89 76 = 64 | EQQU2A472MV 0.0018] 15.0 5.0 11.5 125 0.60 P10991-ND 20 18 © 14 | EOQU2A182ML 
0.0056] 175 4.0 105 150 06 P4626-ND 89 76 —.64 | EOQU2A562MV 0.0022/ 15.0 5.0 11.5 125 060 P10992-ND 20 18.14 | EOQU2A222ML 
0.0068) 17.5 40 105 150 06 P4627-ND 89 76 .64| EQQU2A682MV 0.0027) 15.0 50 115 125 0.60 P10993-ND 200 18 14 | EOQU2A272ML 
0.0082] 175 40 105 150 06 P4628-ND 89 76 64 | ECQU2A822MV 0.0083 15.0 5.0 11.5 125 0.60 ieee 20 AG. oe. Ee Sev 
? 0.0039} 15.0 50 11.5 125 0.60 P10995-ND 20 418 14 | EOQU2A392ML 
0.01 | 175 40 105 150 06 P4629-ND 89 76 64 | EQQU2A103MV moore | deo G0. dieses oe Sean 20 ig. 44 | EOD LDAgTOML 
0.012 | 175 40 105 150 06 P4630-ND 89 76 64 | EQQU2A123MV Goose 450. SO. 416: 108 2060 REND) 20 18 14.| ECOUBABSOML 
0.015 | 17.5 40 105 150 06 P4631-ND 91.79.66 | EQQU2A153MV = : 2 : ae : : 
0.0068] 150 50 11.5 125 0.60 P10998-ND 20 418 ~©—.14 | EOQU2A682ML 
0.018 | 175 45 105 150 06 P4632-ND 93 80 67 | ECQU2A183MV 0.0082! 150 50 115 125 060 P10999-ND ‘3018.14. | EOQURABZOML 
0.022 | 175 45 105 150 06 P4633-ND 95 82 68 | ECQU2A223MV 001 1150 50 115 125 0.60 P10724-ND 2001814 | EOQURATO3ML 
250 | 0.027 | 175 45 130 15.0 06 P4634-ND 97 84 .70 | EQQU2A273MV 0.012 | 15.0 50 11.5 125 0.60 P11000-ND 20 18 14 | GOQU2A123ML 
0.033 | 175 45 130 150 06 P4635-ND 1.00 87 .72 | EOQU2A333MV 0.015 | 150 50 11.5 125 060 P10725-ND 20 18 14 | EOQU2A153ML 
Di0G91 | liza S08 er 107 06 ESSN) HORS 2308) 3-732) EOOEASSIMV 0.018 [150 50 130 125 0.60|  P11001-ND 20° 48 14 | EOQUBATS3ML 
0.047 | 175 55 125 150 06 P4637-ND 1.04 90 75 | EOQU2M473MV 0.022 | 150 5.0 115 125 0.60 P10726-ND 20 18 = .14 | EOQU2A223ML 
0.056 | 17.5 7.0 140 150 06 P4638-ND 108 93 .78 | EOQU2A563MV 0.027 | 150 5.0 115 125 0.60 P11002-ND 20 18 © 14 | EOQU2A273ML 
0.068 | 17.5 7.0 140 150 06 P4639-ND 1.14 98  .82 | EOQU2A683MV 0.033 | 150 60 130 125 0.60 P10727-ND -20 18 14 | EOQU2A333ML 
0.082 | 17.5 80 15.0 15.0 06 P4640-ND 117 1.01 84 | EOQU2A823MV 250/ | 0.089 | 150 60 130 125 0.60 P11003-ND -20 18 14 | EOQU2A393ML 
0.1 175 80 15.0 150 08 P4610-ND 110 95 .79 | EOQU2A104MV 275 | 0.047 | 150 60 130 125 0.60 P10728-ND 20 9418 © .14 | EOQU2A473ML 
0.12 | 255 65 165 225 06 P4641-ND 131 143 94 | EOQU2AIZ4MV 0.055 | 17.5 45 11.5 15.0 0.60 220 AE 18" EOE Dee 
015 | 255 65 165 225 08 P4611-ND 141 1.22 1.01 | OQU2ATS4MV 0.068 ) 17.5 45 11.5 15.0 0.60 |sRIO720-ND 200 18 14 | BOQ U2ABESML 
a 0.082 | 175 5.5 120 15.0 0.60 P11005-ND 20 18 = .14 | EOQU2A823ML 
18 | 255 85 17.0 225 06 P4642-ND 151 129 1.08 | EOQU2A184MV On 175 6&5 120 180° 06D Pio730-ND 20 «1814. | ECO UPATOAML 
0.22 | 255 85 17.0 225 08 P4612-ND 148 1.27 1.06 | EOQU2A224MV aaa 478. 765° das ABO COO STOGEINE! a {a7 16 ELMO 
0.27 5 10.0 180 275 06 P4643-ND 207 (1.78 1.48 U2A274MV : i . : pda, a : : : 
on ots aS 015 | 175 65 145 15.0 0.60 P10731-ND 23.20. 16 | EOQU2A154ML 
0.33 | 30.5 100 180 275 08 P4613-ND 244 210 1.75 | EOQU2A334MV 018 |175 80 160 15.0 060 P11007-ND ‘2602218. | EOQUDAI84ML 
0.39 30.5 120 20.0 275 06 P4644-ND 271 233 1.94 | EOQU2A394MV 0.22 175 80 160 15.0 0.60 P10732-ND 28 24 419 | EOQU2A224ML 
0.47 | 30.5 120 200 275 08 P4614-ND 249° 214 1.78 | EOQU2A474MV 027 1175 95 17.5 15.0 080 P11008-ND 33 28 ~—.22 | EOQU2A274ML 
0.56 | 30.5 135 235 275 06 P4645-ND 313 269 2.24 | EOQU2A564MV 033.1175 95 175 15.0 080 P10733-ND 37.3225 | EOQURA334ML 
0.68 | 305 135 235 275 08 P4615-ND 3.40 2.91 2.43 | EOQU2A684MV 039 |255 85 175 225 0.80 P11009-ND 42 36 29. | EOQU2A304ML 
0.82 | 30.5 165 265 275 06 P4646-ND 3.88 3.33 2.77 | EOQU2A824MV 047 | 255 85 175 225 0.80 P10734-ND 47 40.32: | EOQU2A474ML 
1.0 30.5 165 265 275 08 P4616-ND 3.77 3.24 2.70 | EOQU2A105MV 0.56 | 255 10.5 195 225 0.80 P11010-ND 58 50.40 | EOQU2A564ML 
fe Ree ne [eRe 25 oa) os ah | PRON 72 es — a eR 
0.033 | 15.0 60 130 125 0.60 P10520-ND 94 81.64 | EQQU2A333MG 10 ee 120 220 oe 0.80 SD 76 ~ ‘52 BS IDAOML 
250/ | 0.047 | 15.0 60 130 125 0.60 P10521-ND 97 84 ~—.66 | EQQU2A473MG 42 |305 165 265 275 080 P11012-ND ‘92 «79-62. | ECQUBAT25ML 
275 | 0.068 | 15.0 80 15.0 125 0.60 P10522-ND 107 92  .72 | EOQU2A683MG 15 |305 165 265 275 0.80 P10737-ND 407 92 «72. | ECQQUPATSSML 
0.4 15.0 80 165 125 0.60 P10523-ND 107 93  .73 | EOQU2A104MG 18 | 305 190 295 275 080 P11013-ND 1417 1.01 79 | EOQU2A185ML 
04 17.5 60 15.0 15.0 0.80 P10524-ND ad) 78.61 | FOQU2A104BC1 22 30.5 19.0 295 27.5 0.80 P10738-ND 1.27. 1.10 .86 | EOQU2A225ML 
t P4650-KIT-ND Digi-Key® X-Y Series Capacitors Kit 10 each of all values denoted. (100 pes.) Notebook style box included. 0.2.2.0... 0000 cccceee cece eee ceeeee se eeees ee eeeee ee eeeseeeeeseeeeeeeeeeeseeeeeeeeees $59.95 
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Bi owes INterference Suppression Film Capacitors MKP 338 X1 and MKP 338 X2 


132400”, requiring for X2 a 2.5kV peak pulse voltage test and both UL1414 and CSA-C22.2 No. 1 
specifications X1 Specifications: Rated (AC) Voltage, 50 to 60Hz: 440V Rated (DC) Voltage: 1000V 
Rated Temperature: 105°C C-Tol: +20% Safety Class: X1; across the line X2 Specifications: Rated (AC) 
Voltage, 50 to 60Hz: 275V Rated (DC) Voltage: 630V Rated Temperature: 105°C C-Tol: +20% Safety 
Class: X2 across the line 


Features: + Consists of a low-inductive wound cell of metallized polypropylene film, potted in a flame- 
retardant case X1 Applications: + For X1 electromagnetic interference suppression * Specially designed to 
meet the requirements of the “IEC 60384-14 2nd edition and EN 132400”, requiring a 4kV peak pulse voltage 
test UL1414 and CSA-C22.2 No. 1 specifications X2 Applications: + For X2 electromagnetic interference 
suppression + Specially designed to meet the requirements of the “IEC 60384-14 2nd edition and EN 


Safety Approvals (X1) Voltage Value File Numbers Safety Approvals (X2) Voltage Value File Numbers 
UL1414 250V (AC) 1nF to 1pF £112471 
BN UL1414 250V (AC) | 10nF to 1pF E112471 anv UL1283 305V (AC) | 1nF to 3.3uF E109565 
@ CSA-C22.2No.1] 250V(AC) | 1nF to 1pF fies) 
CAV ers a. 440V (AC) | 10nF to 1pF Pending CSA-C22.2No.8| 275V (AC) | 1nF to 3.3uF 1078568 
a CCEE 275V (AC) | 1nFto3.3uF | CH0038043-99 
oo ENTgeae0 SOARS) || 2ORE RABE ENE eiaOr ooo) oe EN132400 275V (AC) | 1nFto3.3uF | ENEC/B05/2001 
Volt- | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each |BC Components] | Volt-| Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each | BC Components 
age | (UF)| b hh 1 Pi ody | Part No. 1 10 100] Part No. age | (uF) | bh I Pi @dy | Part No. 1 10 100] Part No. 
MKP 338 X1 Series (+20% Tolerance) MKP 338 X2 Series (420% Tolerance) 
01} 5.0 11.0 17.5 15.0 3.5 .60 | BC1574-ND 66 .57 .38/2222 338 10103 001 | 4.0 9.0 10.0 75 3.5 .50 | BC1599-ND 30 .26 .18) 2222338 20102 
01] 5.0 11.0 17.5 15.0 25.0 .60 | BC1587-ND 66 57  .38 |2222 338 14103 0015] 4.0 9.0 10.0 7.5 35 .50 | BC1603-ND 30 .26 .18/ 2222338 20152 
015} 5.0 11.0 17.5 15.0 3.5 .60 | BC1577-ND 67 .58  .39 /2222 338 10153 0022] 4.0 9.0 10.0 7.5 35 .50 | BC1607-ND 33 .28 .19/ 2222338 20222 
015| 5.0 11.0 17.5 15.0 25.0 .60 | BC1590-ND 67 58 .39 |2222 338 14153 0033] 4.0 9.0 100 7.5 35 .50 | BC1611-ND 35 .30 .20/2222 338 20332 
022} 5.0 11.0 17.5 15.0 3.5 .60 | BC1579-ND 68 58 .39/2222 338 10223 0047] 4.0 9.0 10.0 7.5 35 .50 | BCI615-ND 36 .32 .21/ 2222338 20472 
022| 5.0 11.0 17.5 15.0 25.0 .60 | BC1592-ND 68 58 .39 |2222 338 14223 
'033/ 6.0 120 17.5 15.0 35 .60 | BCI581-ND 58 50 .34|2292 338 10333 0068] 4.0 9.0 10.0 7.5 35 .50 | BC1618-ND 39 .34 .23/ 2222 338 20682 
.033| 6.0 12.0 17.5 15.0 25.0 .60 | BC1594-ND 58 50 .34/2222 338 14333 01 | 4.0 9.0 10.0 7.5 35 50 | BCIG00-ND 40 .35  .24) 2222 338 20103 
047/ 7.0 135 175 15.0 35 .80 | BC1583ND 59 .51  .34/2222 338 10473 015 | 40 9.0 100 7.5 35 .50 | BC1604-ND 41 .36 .24/ 2222 338 20153 
.047| 7.0 13.5 17.5 15.0 25.0 .80 BC1596-ND 59 51 .34|2222 338 14473 022 | 40 90 100 7.5 3.5 .50 BC1608-ND 42 36 .24]| 2222 338 20223 
oea| 85 150 175 950 35 00 WEGIERENEN 159 a5 [2020 998 10009 033 | 5.0 10.5 100 7.5 35 .50 | BC1612-ND 36 .31 .21/ 2222338 20333 
44g | 068} 85 15.0 17.5 15.0 25.0 80 | BCI598ND = 615335 )2222.938 14683 | | 575) o47 | 6.0 11.5 10.0 75 3.5 50 | BCI6IGND  .36 .32 .21|2222338 20473 
10} 10.0 165 17.5 15.0 3.5 .80 | BCI575ND 66 .57 .38/2222 338 10104 
(AC) (AC)| .068 | 6.0 12.0 125 10.0 3.5 .60 | BC1619-ND 37 .33 .22| 2222 338 20683 
10 | 10.0 16.5 17.5 15.0 25.0 .80 | BC1588-ND 66 57  .38 |2222 338 14104 
1s | 85 180 260 225 35 60 MBGtereING op: tage Ae |boso anGaial 10 | 60 120 12.5 10.0 35 .60 | BC1601-ND 40 .35 .23| 2222 338 20104 
“ : “ “ ~~ : “ “ 15 | 7.0 13.5 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1605-ND 42 .37 .25|2222 338 20154 
15] 85 18.0 26.0 22.5 25.0 .80 | BC1591-ND 78 67 45 | 2222 338 14154 22 | 85 15.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1609-ND 54 47  .31| 2222 338 20224 
.22| 10.0 19.5 26.0 22.5 3.5 .80 | BC1580-ND 93 .80 .54/2222338 10224 
22 | 10.0 19.5 26.0 22.5 25.0 .80 | BC1593-ND 93 80 54 | 2222 338 14224 33 |10.0 165 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1613-ND 61 53.35 | 2222 338 20334 
33 | 13.0 23.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1582ND 1.05 .91 61/2222 338 10334 47 | 85 18.0 26.0 225 35 .80| BCIG17-ND 96 .83 .56| 2222338 20474 
33 | 13.0 23.0 31.0 27.5 25.0 .80 | BCIS9S-ND 1.05 91.61 12222 338 14334 68 |10.0 195 26.0 225 35 .80 | BC1620-ND 1.29 1.11 .74| 2222338 20684 
A7| 15.0 25.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1584-ND 66 .57  .38 |2222338 10474 1.0 | 12.0 22.0 26.0 225 35 .80 | BC1602-ND 1.62 1.39 .93/ 2222338 20105 
47 | 15.0 25.0 31.0 27.5 25.0 .80 | BC1597-ND 66 57 .38 2222338 14474 1.5 |15.0 25.0 31.0 275 3.5 .80 | BC1606-ND 2.14 1.84 1.23| 2222 338 20155 
68 | 18.0 28.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BCI586-ND 2.22 1.91 1.27 /2222 338 10684 
1.0 | 21.0 31.0 31.0 275 35 .80 | BC1576-ND 2.78 2.39 1.60 |2222 338 10105 2.2 |18.0 28.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1610-ND 2.60 2.23 1.49/ 2222 338 20225 
1.0 | 21.0 31.0 31.0 27.5 25.0 .80 | BC1589-ND 2.78 2.39 1.60 |2222 338 14105 3.3 | 21.0 31.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1614-ND 3.83 3.29 2.20| 2222 338 20335 


Panasonic. Monolithic Ceramic Capacitors Type coa, x7R, Z5U 


Features: 


+ High capacitance per unit volume Max 

+ Suitable for automatic assembly in 
accordance with IEC standard 

+ High reliability and damp heat resistance 

+ Non-polar 

+ Low-loss 

+ Pulse strength 


Capacitance Change vs. Temperature 


Max 


30mm 3 55 


COG Ceramic typical values X7R Ceramic typical values Z5U Ceramic typical values 


0.5 0 
% % 


0. 
0. 


Applications: 


Ceramic dielectric 
Terminations 


+ Data processing 

* Communications engineering 

+ Measuring and control equipment 
+ Photo industry 

+ Entertainment industry 
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Encapsulation 
Metal layers 
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Capacitance 
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Capacitance 


-55-40-20 0 20 40 60 80 100°C125 


+ Medical engineering 
+ Automotive electronic systems 


Temperature Range: 


COG/X7R: -55 to +125°C 
Z5U: -25 to +85°C 


Copper leads, tinned 


Marking: Rated capacitance, tolerance, 
manufacturer's logo, ceramic material, voltage 


Tolerance range 


—+Temp. 


-60 -40-20°CO 20 40 60 80 100120140 


— Temp. 


-100 
-~60 -40 -20 0 20 40 60 80°C100 


——» Temp. 


Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Type vDCc Cap. w* D* H* E Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
50 100pf 5.0 2.5 5.5 2.5 P4925-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S1H101JCA 
50 120pf 5.0 25 5.5 2.5 P4926-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S1H121JCA 
50 150pf 5.0 25 5.5 2.5 P4927-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S1H151JCA 
50 180pf 5.0 25 5.5 2.5 P4928-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S1H181JCA 
50 220pf 5.0 25 5.5 2.5 P4929-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S1H221JCA 
50 270pf 5.0 2.5 5.5 25: P4930-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S1H271JCA 
coc 50 330pf 5.0 2.5 5.5 2.5 P4931-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S1H331JCA 
+5% 50 390pf 5.0 2.5 5.5 Bibi P4932-ND 44 3.00 21.19 73.20 115.58 100.17/M ECU-S1H391JCA 
~ 50 470pf 5.0 25 5.5 2.5 P4933-ND 44 3.00 21.19 73.20 115.58 100.17/M ECU-S1H471JCA 
50 560pf 5.0 25 5.5 2.5 P4934-ND 44 3.00 21.19 73.20 115.58 100.17/M ECU-S1H561JCA 
50 680pf 5.0 3.1 6.5 5.0 P4935-ND 46 3.38 24.15 86.94 135.24 125.58/M ECU-S1H681JCB 
50 820pf 5.0 3.1 6.5 5.0 P4936-ND 46 3.38 24.15 86.94 135.24 125.58/M ECU-S1H821JCB 
50 1000pf 5.0 3.1 6.5 5.0 P4937-ND 46 3.38 24.15 86.94 135.24 125.58/M ECU-S1H102JCB 
50 1200pf 5.0 3.1 6.5 5.0 P4938-ND 55. 4.07 29.04 104.54 162.61 151.00/M ECU-S1H122JCB 
50 1500pf 5.0 3.1 6.5 5.0 P4939-ND 55 4.07 29.04 104.54 162.61 151.00/M ECU-S1H152JCB 


* Max Dimensions. Actual Dimensions may be smaller. 


(Continued) 
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(1033) 757 


Panasonic. Monolithic Ceramic Capacitors (con) 


Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Type VDC Cap. w* D* H* L Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
50 1800pf 5.0 3.1 6.5 5.0 P4940-ND 68 4.99 35.65 128.34 199.64 185.38/M ECU-S1H182JCB 
50 2200pf 5.0 3.1 6.5 5.0 P4941-ND 68 4.99 35.65 128.34 199.64 185.38/M ECU-S1H222JCB 
50 2700pf 5.0 3.1 6.5 5.0 P4942-ND 82 6.07 44.59 161.29 256.16 246.68/M ECU-S1H272JCB 
50 3300pf 5.0 3.1 6.5 5.0 P4943-ND 82 6.07 44.59 161.29 256.16 246.68/M ECU-S1H332JCB 
50 4700pf 5.0 3.1 6.5 5.0 P4944-ND 1.00 7.43 54.59 197.46 313.61 301.99/M ECU-S1H472JCB 
50 5600pf 75) 3.8 9.0 5.0 P4945-ND 1.63 12.21 91.60 325.68 541.44 521.09/M ECU-S1H562JCB 
50 6800pf 75 3.8 9.0 5.0 P4946-ND 1.63 12.21 91.60 325.68 541.44 521.09/M ECU-S1H682JCB 
50 8200pf 75 3.8 9.0 5.0 P4947-ND 1.92 14.42 108.16 384.56 639.33 615.30/M ECU-S1H822JCB 
50 01 pf 75 3.8 9.0 5.0 P4948-ND 1.92 14.42 108.16 384.56 639.33 615.30/M ECU-S1H103JCB 
100 10pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4837-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S2A100JCA 
100 12pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4838-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S2A120JCA 
100 15pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4839-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S2A150JCA 
100 18pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4840-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S2A180JCA 
100 22pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4841-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S2A220JCA 
100 27pf 5.0 25 5.5 2.54 P4842-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S2A270JCA 
100 33pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4843-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S2A330JCA 
100 39pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4844-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S2A390JCA 
100 47pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4845-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S2A470JCA 
coG 100 56pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4846-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S2A560JCA 
£5% 100 68pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4847-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S2A680JCA 
100 82pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4848-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S2A820JCA 
100 100pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4849-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S2A101JCA 
100 120pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4850-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S2A121JCA 
100 150pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4851-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S2A151JCA 
100 180pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4852-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S2A181JCA 
100 220pf 5.0 3.1 6.5 5.08 P4853-ND 50 3.41 24.04 83.03 131.10 113.62/M ECU-S2A221JCB 
100 270pf 5.0 3.1 6.5 5.08 P4854-ND 50 3.41 24.04 83.03 131.10 113.62/M ECU-S2A271JCB 
100 330pf 5.0 3.1 6.5 5.08 P4855-ND -50 3.41 24.04 83.03 131.10 113.62/M ECU-S2A331JCB 
100 390pf 5.0 3.1 6.5 5.08 P4856-ND 50 3.41 24.04 83.03 131.10 113.62/M ECU-S2A391JCB 
100 470pf 5.0 3.1 6.5 5.08 P4857-ND 50 3.41 24.04 83.03 131.10 113.62/M ECU-S2A471JCB 
100 560pf 5.0 3.1 6.5 5.08 P4858-ND 49 3.62 25.88 93.15 144.90 134.55/M ECU-S2A561JCB 
100 680pf 5.0 3.1 6.5 5.08 P4859-ND 49 3.62 25.88 93.15 144.90 134.55/M ECU-S2A681JCB 
100 820pf 5.0 3.1 6.5 5.08 P4860-ND 57 4.23 30.19 108.68 169.05 156.98/M ECU-S2A821JCB 
100 1000pf 5.0 3.1 6.5 5.08 P4861-ND 57 4.23 30.19 108.68 169.05 156.98/M ECU-S2A102JCB 
100 1200pf 5.0 3.1 6.5 5.08 P4862-ND 69 5.07 36.23 130.41 202.86 188.37/M ECU-S2A122JCB 
100 1500pf 5.0 3.1 6.5 5.08 P4863-ND 69 5.07 36.23 130.41 202.86 188.37/M ECU-S2A152JCB 
100 1800pf 735 3.8 9.0 5.08 P4864-ND 1.25 9.31 68.37 247.31 392.78 378.24/M ECU-S2A182JCB 
100 2200pf 7.5 3.8 9.0 5.08 P4865-ND 1.25 9.31 68.37 247.31 392.78 378.24/M ECU-S2A222JCB 
100 .018pF 10.0 5.0 11.5 5.08 P4876-ND 3.84 29.09 219.52 823.20 1427.00 1383.00/M ECU-S2A183JCB 
50 3300pf 5.0 2.5 5.5 2:5 P4949-ND 35 2.38 16.76 57.90 91.43 79.24/M ECU-S1H332KBA 
50 4700pf 5.0 2.5 5.5 2.5 P4950-ND 35 2.38 16.76 57.90 91.43 79.24/M ECU-S1H472KBA 
50 6800pf 5.0 2.5 5.5 2.5 P4951-ND 35 2.38 16.76 57.90 91.43 79.24/M ECU-S1H682KBA 
50 .010uF 5.0 2.5 5.5 2.5 P4922-ND 35 2.38 16.76 57.90 91.43 79.24/M ECU-S1H103KBA 
50 .015pF 5.0 2.5 5.5 2.5 P4952-ND 35 2.38 16.76 57.90 91.43 79.24/M ECU-S1H153KBA 
50 022ue 5.0 2.5 5.5 2:5 P4953-ND 40 2.69 18.98 65.55 103.50 89.70/M ECU-S1H223KBA 
50 033yF 5.0 2.5 5.5 5.0 P4954-ND 49 3.32 23.40 80.85 127.65 110.63/M ECU-S1H333KBB 
50 047 uF 5.0 2.5 5.5 5.0 P4955-ND 49 3.32 23.40 80.85 127.65 110.63/M ECU-S1H473KBB 
50 068yf 5.0 2.5 5.5 5.0 P4956-ND 48 3.54 25.30 91.08 141.68 131.56/M ECU-S1H683KBB 
50 A0uf 5.0 2.5 5.5 5.0 P4923-ND 55 4.07 29.04 104.54 162.61 151.00/M ECU-S1H104KBB 
50 15yf 5.0 2.5 5.5 5.0 P4957-ND 65 4.78 34.16 122.98 191.30 177.64/M ECU-S1H154KBB 
50 .22uf 7.5 3.8 9.0 5.0 P4958-ND 1.18 8.80 64.59 233.62 371.05 357.31/M ECU-S1H224KBB 
50 -33uf 75 3.8 9.0 5.0 P4959-ND 1.45 10.82 79.45 287.39 456.44 439.53/M ECU-S1H334KBB 
50 -A7uf 75 3.8 9.0 5.0 P4960-ND 1.74 13.08 98.07 348.68 579.68 557.89/M ECU-S1H474KBB 
50 -68uf 7.5 3.8 9.0 5.0 P4961-ND 2.42 18.11 135.84 483.00 802.99 772.80/M ECU-S1H684KBB 
X7R 50 1.0pf 10.0 5.0 11.5 5.0 P4962-ND 3.12 23.59 178.02 667.58 1157.13 1121.53/M ECU-S1H105KBB 
+10% 63 15pf 5.0 2.5 5.5 5.08 P4888-ND 58 4.27 30.51 109.84 171.00 159.00/M ECU-S1J154KBB 
100 470pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4896-ND 35 2.38 16.76 57.90 91.43 79.24/M ECU-S2A471KBA 
100 680pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4897-ND 35 2.38 16.76 57.90 91.43 79.24/M ECU-S2A681KBA 
100 1000pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4898-ND 35 2.38 16.76 57.90 91.43 79.24/M ECU-S2A102KBA 
100 1500pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4899-ND 35 2.38 16.76 57.90 91.43 79.24/M ECU-S2A152KBA 
100 2200pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4900-ND 35 2.38 16.76 57.90 91.43 79.24/M ECU-S2A222KBA 
100 3300pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4901-ND 35 2.38 16.76 57.90 91.43 79.24/M ECU-S2A332KBA 
100 4700pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4902-ND 35 2.38 16.76 57.90 91.43 79.24/M ECU-S2A472KBA 
100 6800pf 5.0 3.1 6.5 2.54 P4903-ND 44 3.00 21.19 73.20 115.58 100.17/M ECU-S2A682KBA 
100 .010pF 5.0 3.1 6.5 2.54 P4904-ND 44 3.00 21.19 73.20 115.58 100.17/M ECU-S2A103KBA 
100 015 pf 5.0 3.1 6.5 2.54 P4905-ND 44 3.00 21.19 73.20 115.58 100.17/M ECU-S2A153KBA 
100 .022uf 5.0 3.1 6.5 2.54 P4906-ND 48 3.23 22.77 78.66 124.20 107.64/M ECU-S2A223KBA 
100 033 yf 5.0 3.1 6.5 2.54 P4907-ND 54 3.68 25.93 89.59 141.45 122.59/M ECU-S2A333KBA 
100 047 uF 5.0 3.1 6.5 2.54 P4908-ND 51 3.78 27.03 97.29 151.34 140.53/M ECU-S2A473KBA 
100 .068pF 5.0 3.1 6.5 2.54 P4909-ND 60 4.39 31.34 112.82 175.49 162.96/M ECU-S2A683KBA 
100 10uF 5.0 3.1 6.5 2.54 P4910-ND 74 5.47 39.10 140.76 218.96 203.32/M ECU-S2A104KBA 
100 15pf 7.5 3.8 9.0 5.08 P4911-ND 1.24 9.20 67.56 244.38 388.13 373.75/M ECU-S2A154KBB 
50 .010pF 5.0 2.5 5.5 2.5 P4963-ND 32 2.15 15.18 52.44 82.80 71.76/M ECU-S1H103MEA 
50 .022uf 5.0 2.5 5.5 2.5 P4964-ND 32 2.15 15.18 52.44 82.80 71.76/M ECU-S1H223MEA 
50 047 uf 5.0 2.5 5.5 25 P4965-ND 37 2.51 17.71 61.18 96.60 83.72/M ECU-S1H473MEA 
Z5U 50 A0uf 5.0 3.1 6.5 2.5 P4924-ND A3 2.92 20.56 71.01 112.13 97.18/M ECU-S1H104MEA 
420% 50 .22uf 5.0 3.1 6.5 2.5 P4966-ND 55 4.07 29.04 104.54 162.61 151.00/M ECU-S1H224MEA 
50 A7uf 75 3.8 9.0 5.0 P4967-ND 99 7.36 54.05 195.50 310.50 299.00/M ECU-S1H474MEB 
50 1.0pf 7.5 3.8 9.0 5.0 P4968-ND 1.44 10.71 78.64 284.45 451.78 435.05/M ECU-S1H105MEB 
50 2.2uf 10.0 5.0 11.5 5.0 P4969-ND 3.24 24.56 185.38 695.18 1204.97 1167.90/M ECU-S1H225MEB 


* Max Dimensions. Actual Dimensions may be smaller. 
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We Ww T 
Hi Mono-Kap™ ie Mult | |) &E] A 
coments ono-Kap Leaded Ceramic Multilayer Capacitors SH 
These conformally coated radial leaded capacitors are Dimensions (mm) SH Max. 
designed for commercial and industrial applications, Size Code W Max. H Max. T Max. 2.5mm LS 5.08mm LS 
such as: timing, coupling/decoupling, signal com- 15 4.0 4.0 2.5 5.58 6.5 125-4 15.0 | 
parison and biasing. 20 5.0 5.0 3.2 6.58 7.5 2.5mm Lead Spacing 5.08mm Lead Spacing 
Cut Tape Cut Tape 
Cap. | Size Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel | BC Components Cap. | Size Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel | BC Components 
Value |Code] LS | Part No. 10 100 | PartNo. Pricing Part No. Value |Code] LS | Part No. 10 100 | PartNo. Pricing Part No. 
Type COG 50V +5% 220pf| 15 | 5.08} BCIO8SCT-ND 11.08 | BCIO85TRND —_—_136.80/4000 | K221K15X7RF5THS 
5 330pf| 15 | 5.08 | BCIO86CT-ND  .11 08 | BCIO86TR'ND —_136.80/4000 | K331K15X7RF5THS 
i2p'| 15 |254| acioo2crND 1108 | BCIOQZTAND —taa0n4000 | kizavtscocren2 | | 470p1| 15 | 5.08 | BCIOB7CTND 311.08 | BCIOB7TRND —196.804000 | KA7IKISHTAFSTHS 
15pf| 15 | 254] BCIOOSCT-ND 11 .08 | BCIO03TRND —144.00/4000 | K150J1500GF5TL2 Peete ie ae RS 7 a pe eciliate ee eaecon MO CHTE 
18pf| 15 | 254) BCIOO4CT-ND 11.08 | BCIOO4TRND —144.00/4000 | K180J15COGFSTL2 oe i oe REE 11 0a BGOSEIRGM §iaee0aq00 | KIEDKIOCREETS 
22pf| 15 | 2.54] BCIOOSCT-ND 11.08 | BCIOOSTRND —144.00/4000 | K220J1500GF5TL2 poe 15 | 203 [BRC 1 ce RCE jacenaooo | loxiocneene 
as i ae ponies 44 i peels euiee ede: 3300pf| 15 | 5.08 | BCIO92CT-ND 12 .09 | BCIO92TRND —151.20/4000 | K332K15X7RF5TH5 
pf : : : ; 4700 pf | 15 | 5.08) BCIO93CT-ND 12 .09 | BCIO93TRND —151.20/4000 | K472K15X7RF5THS 
39pf| 15 | 2.54] BCIOOSCT-ND 11 08 | BCIOO8TRND —144.00/4000 | K390J1500GF5TL2 eeoopt | 18 | 80s | BCIO94CT. ND 12 (09 ESOSEEINDMN 151 2074000 | KesoKICRRERS 
a7] 15 |254 | BoIoNICEND 118 | BOIOOSTRND — akon4en0 | Karostscocr=n2 | |i] i | 08 | BOIORSCEND 1108 | BOIOQSTRND —1asonaaon | KIOaKISXAFSTFE 
‘ : ; : 015 pf | 15 | 5.08] BCIO96CT-ND 12 .09 | BCIO96TR-ND —158.40/4000 | K153K15X7RF5TH5 
Spt) 15 254 RN 12 09 TECIOE — 151-20/4000 | KBBOSISCOGSTL2 022 uf | 15 | 5.08] BCIO97CT-ND 13 .09 | BCIO97TRND —165.60/4000 | K223K15X7RF5TH5 
82pf| 15 | 254] BCIOIZCT-ND 12 .09 | BCIO12ZTRND —151.20/4000 | K820J1500GF5TL2 o33 yf | 15 | 508 | BCIOsscT.ND 1410 | BCIO9BTRND —_180.00/4000 | k3aaKiSx7RRSTHS 
100pf| 15 | 254] BCIO1I3CT-ND 12 .09 | BCIOI3TRND —151.20/4000 | K101J1500G5TL2 047 ut] 15 |5.08| BCIOS9CT-ND 1444 | BCtoggTRND —_187.20/4000 | Ka73K15X7RFSTHS 
120pf| 15 | 2.54] BCIOI4CT-ND 13 .09 | BCIO14TRND _—165.60/4000 | K121J1500G5TL2 068 ut} 20 | 5.08) BCIT00CT-ND 2015 | BCTt00TR-ND —_259.20/4000 | KB83K20X7AFSTHS 
150pf| 15 | 2.54] BCIOISCT-ND 13 .09 | BCIOISTRND —165.60/4000 | K151J1500GF5TL2 ‘ipf| 15 [5.08 | BCHOICT-ND 19 14 | BCI1OTTRND —_244.80/4000 | K104K1SX7RPSTHS 
180pf| 15 | 2.54] BCIO16CT-ND 13 .09 | BCIO16TRND —165.60/4000 | K181J1500G5TL2 415uf} 20 | 5.08 | BcI102cT-ND 38 27 | BCI102TRND —_372.60/3000 | K154K20X7RFSTHS 
220pf| 15 | 254] BCIOI7CT-ND 13.09 | BCIOI7TRND —_165.60/4000 | K221J1500GR5TL2 ‘22ut| 20 | 5.08 | BCI103CT-ND 40 29 | BCI108TRND _399.60/3000 | K224K20X7RFSTHS 
270pf| 15 | 254] BCIOI8CT-ND 14 10 | BCIO18TRND —_180.00/4000 | K271J1500GR5TL2 Type X7R 100V +10% 
330pf| 15 | 254] BCIO19CT-ND 14 10 | BCIOI9STRND —180.00/4000 | K331J1500GR5TL2 
300pf| 15 | 254] BCIO20CT-ND 15 11 | BCIO20TRND —_194.40/4000 | K391J1S5Q0GFSTL2 pao : ren eee 4 i Eel toeawatoe aaoceens 
470pf| 15 |254| BCIO2ICT-ND 16 11 | BCIO2ITRND —201.60/4000 | K471J1500GR5TL2 tooopt| 45 |254| BCIYOSCTND 1108 | BCI1O8TRND —_136.80/4000 | Kio2K1ex7RHETL2 
560pf| 15 | 254] BCIO22CT-ND 16 12 | BCIO22TRND — 208.80/4000 | K561J1500GRSTL2 zeoopt| 15 |254| BC1O9CTND 11 08 | BCI1O9TRND —_144.00/4000 | K220K18x7RHETLS 
680pf| 15 | 254] BCIO23CT-ND 17 12 | BCIO23TRND —216.00/4000 | K681J1500GR5TL2 a7oopt| 15 |254| BCHI0CT-ND 1209 | BCI10TRND —_181.20/4000 | Ka72K18x7RHETLO 
820pf| 15 | 254] BCIO2Z4CT-ND 18 13 | BCIO24TRND —230.40/4000 | K821J1500GF5TL2 ott | 18 |254| BCHIiCEND 13.10 | BCI1TITRND —_172.80/4000 | Kioakisx7RHETL2 
1000 pf} 15 | 254) BCIO25CT-ND 17 13 | BCIO25TRND —223.20/4000 | K102J15COGFSTL2 o22yt| 20 | 254] Bctii2ceND 1712 | BCIt12TRND._—216,00/4000 | Ke2ako0x7RHSTL2 
1200 pf] 15 |254) BCIO26CT-ND 18 13 | BCIO26TRND —230.40/4000 | K122J15COGFSTL2 oa7pt | 20 | 254) BCti1acEND 2118 | BCIT13TRND —_205,20/3000 | ka7ako0x7RHSTL2 
1500 pf} 15 |254) BCIO27CT-ND 18 13 | BClO27TRND —230.40/4000 | K152J15COGFSTL2 “tut | 20 | 254] ecii14crND 26 19 | BCI114TRND —_250.20/3000 | K104K20x7RHSTL2 
1800 pf] 15 | 254) BCIO28CT-ND 21 15 | BClO28TRND —273.60/4000 | K182J15COGFSTL2 200 pt | 15 | 6.08 | BCIT1SCEND 108 NEGIAETRIRGIN — 12a 60/4000 | OoiKincgrESTS 
2200 | 15 | 2.54 RECICICENOM 22 16 (MBGIGESIEENDR — 280.80/4000 | Keee.s1SO0GrSTL2 470pt| 15 |5.08| BCI116CT-ND 11 .08 | BCIT16TRND —_136.80/4000 | K471K15X7RHSTHS 
1OpF| 15 | 5.08 | BCIOSOCT-ND = 11.08 | BCIOSOTR'ND = 144.00/4000 | KI00JIS5QDGFSTHS | | 4000 pt | 15 | 5.08 | BCIT17CT-ND 11.08 | BCIT17TRND —_136.80/4000 | K102K15X7RHSTHS 
12pf| 15 | 5.08) BCIOS1CT'ND = 11.08 | BCIOS1TR'ND =—144.00/4000 | K120J1SO0GFSTHS | | 2200 pf | 15 | 5.08| BCIT18CT-ND 11.08 | BCI118TRND —144.00/4000 | K222K15X7RH5TH5 
Spf) 15 | 5.08 | BCIO32CT-ND = 11, 08 | BCIO32TRND = =—144.00/4000 | K150J15C0GF5THS 4700pf| 15 | 5.08] BCI119CT-ND =.12. 09 | BCI119TRND —_151.20/4000 | K472K15X7RHSTHS 
18pf} 15 | 5.08 | BCIO33CT-ND = 11.08 | BCIO33TRND =—144.00/4000 | K180J1500GFSTHS Otpf} 15 ) 5.08] BCI120CT-ND 13.10 | BCI120TRIND —_—172.80/4000 | K103K15X7RHSTH5S 
22pf) 15 | 5.08) BCIO34CT-ND = 11. .08_| BCIO34TR-ND = —144.00/4000 | K220J1500GF5THS 022 uf) 15 | 5.08] BCI21CT-ND 17 12 | BCI121TRND —-216.00/4000 | K223K15X7RH5TH5 
27 pf} 15 | 5.08 | BCI035CT-ND A .08 | BCI035TR-ND 144.00/4000 | K270J1500GF5THS 047 uf | 20 | 5.08 | BC1122CT-ND 21 15 | BCI122TR-ND 205.20/3000 | K473K20X7RH5THS 
33 pf} 15 | 5.08 | BCIO36CT-ND ue .08 | BCI036TR-ND 144.00/4000 | K330J1500GF5THS Auf | 20 | 5.08 | BC1123CT-ND 25 18 | BCI123TR-ND 246.15/3000 | K104K20X7RH5THS 
39pf| 15 | 5.08] BCIO37CT-ND 11.08 | BCIO37TRIND —_144.00/4000 | K390J1500GF5THS Type Z5U 50V +20% 
47pi) 15 | 5.08 GREISERNO 11 08 PREP eT §—144.00/4000 | Ka70)1SCOGSTHS Otnf] 15 [254] BCI24CT-ND 11 08 | BCI124TRND _136.80/4000 | KTO3M15z5UFSTL2 
56pf| 15 | 5.08] BCIO39CT-ND 12 .09 | BCIO39TRIND —151.20/4000 | K560J1500GF5THS coon | 15 |254| Bc25crND 11.08 | BCIT25TRND 144.0400 | Ko2aM1S75URSTLO 
SBpf) 15 | 5.08 | BCIO40CT-ND 12.09 | BCIO40TR-ND ——151.20/4000 | K680J150Q0GSTH5 | | gaz ut] 15 | 254) BCI26CT-ND 12.09 | BCI126TRND _—_151.20/4000 | K473M15Z5UFSTL2 
82pf} 15 | 5.08| BCIO41CT-ND 12 .09 | BCIO41TRIND —151.20/4000 | K820J1500GF5THS ‘tut} 15 )254| BCI127CLND 11. 08'| BCI127TR-ND—-144.00/4000 | Ki1o4M15z5UR5TL2 
100pf| 15 | 5.08| BCI042CT-ND 12.09 | BCIO42TRND —151.20/4000 | K101J1500GF5THS ‘dsut| 15 |254|BCI128C-ND 13 10 | BCI128TRND —_172.80/4000 | K154M15Z5UR5TL2 
150pf) 15 | 5.08 | BCIOSSCTND! = 13.09 | BCIOSSTREND)) = 165.60/4000 | KISiJ1SCOGFSTHS 22ut| 15 | 254| BCM29CT-ND 18 —.13_| BCI129TRND —_237.60/4000 | K224M15Z5UP5TL2 
220pt) 15 (5.08 BRIG «19.09 PRC = 165.60/4000 | FOP 1J1S00GSTHS ‘Otuf) 15 [5.08 | BCIZ0CT-ND 11.08 | BCI130TRND _136.80/4000 | K103M15Z5UFSTHS 
330 pf| 15 | 5.08) BCIO45CT-ND 14 10 | BCIO4S5TRND —180.00/4000 | K331U15COGF5THS coon] 15 |508| BclisicenD 11.08 | BCIIS1TRND _144.00/4000 | K22aM1Sz5URSTHS 
470 pf | 15 / 5.08) BCIO46CT-ND = 16.11 | BCIOAGTRND ——201.60/4000 | KA711500GSTHS |) | a7 ut} 15 | 5.08] BCI1S2CT-ND 12.09 | BCI132TRND —_—_151.20/4000 | K473IM15Z5UF5THS 
680 pf] 15 | 5.08) BCIO47CT-ND 17.12 | BCIO47TRND —216.00/4000 | K681U15COGF5THS ‘tut} 15/508 | BCI133CT.ND 11.08 | BCI133TR/ND —-144.00/4000 | K1o4M1525UFSTHS 
1000 pf] 15 | 5.08) BCIO48CT-ND 17 13 | BCIO48TRND —223.20/4000 | K102U15COGF5THS ‘asut| 15 /508|BCI134CL-ND 13 10 | BCH34TRND 172. 80/4000 | Ki54M1525UR5THS 
1500 pf] 15 | 5.08) BCIO49CT-ND 18 13 | BCIO49TRND —230.40/4000 | K152U15COGR5THS ‘cout 15. |508| BCI13SC-ND 18 13 | BCI135TRND —_237.60/4000 | K224IM115Z5UR5THS 
2200pf| 15 | 5.08) BCIOSOCT-ND 21 15 | BCIOSOTRND —273.60/4000 | K222J1500GF5THS ‘33ut| 20 | 5.08 | BCI136CT-ND 23.17 | BCI136TRND —_-226.80/3000 | K334M20Z5URSTHS 
3300 pf} 20 | 5.08) BCIOS1CT-ND 30 22: | BCIOS1TRND —297.00/3000 | K332J2000GF5THS “47ut| 20 | 5.08 | BCI137CT-ND 2921 | BCI137TRND —_280.80/3000 | K474M2OZ5URSTHS 
4700 pf | 20 | 5.08| BCIOS52CT-ND _—.37_—.27_| BCIOS2TRND _361.80/3000 | K472J2000GR5THS ‘es uf | 20 | 5.08 | BCI138CT-ND 4130 | BCI138TR-ND —_410.40/3000 | KB84M2OZSURSTHS 
Type COG 100V +5% 1uf | 20 |5.08| BCI139CT-ND —.48_—.35_| BCII39TRND _475.20/3000 | K105M20Z5URSTH5S 
10pf] 15 ] 254] BCIOS4CT-ND 11.08 | BCIOS4TRND —144.00/4000 | K100J15COGHSTL2 Type Z5U 100V +20% 
22pf|} 15 | 254) BCIOS5CT-ND = .11._—.08_ | BCIOSSTR-ND §=—144.00/4000 | K220J1500GHSTL2 01 pf] 15 | 254] BCI140CT-ND = .12, 09 | BCI140TR-ND —158.40/4000 | K103M15Z5UHSTL2 
47pf|} 15 | 2.54 | BCIO56CT-ND 1 .08 | BCIO56TR-ND 144.00/4000 | K470J1500GHSTL2 022 uf | 20 | 2.54 | BC1141CT-ND 45.41 | BCI1417R-ND 145.80/3000 | K223M20Z5UH5TL2 
100pf| 15 | 2.54] BCIOS7CT-ND 12 .09 | BCIOS7TRND —151.20/4000 | K101J1500GHSTL2 047 uf | 20 | 2.54] BCI142CT-ND 19 14 | BCI142TRND —_183.60/3000 | K473M20Z5UHSTL2 
220pf| 15 | 2.54] BCIOS8CT-ND 15 11 | BCIOS8TRND —194.40/4000 | K221J15COGHSTL2 Auf] 20 | 254] BCI143CT-ND 26 19 | BCI143TRIND —_253.80/3000 | K104M20Z5UHSTL2 
470pf| 15 | 254] BCIOS9CT-ND 20 .15 | BCIOS9TRND —259.20/4000 | K471J15COGHSTL2 ‘Otuf] 15 |5.08| BCI44CEND 12.09 | BCI144TR-ND _158.40/4000 | K103M15Z5UHSTHS 
1000 pf | 20 | 2.54 | BCIO60CT-ND 30.22 | BCIO60TRND 297.00/3000 | K102J2000GHSTL2 Auf | 20 | 5.08 | BC1145CT-ND 26 19 | BCI145TR-ND 253.80/3000 | K104M20Z5UH5THS 
10pf| 15 [5.08] BCIOBICT-ND 11.08 | BCIO61TRND —144.00/4000 | K100J15COGHSTHS Type Y5V 25V +80 -20% 
22pf| 15 | 5.08| BCIO62CT-ND 11.08 | BCIO62TRIND —144.00/4000 | K220J1500GHSTHS O1ut) 18 )254) BCIM46CEND 11.08 | BCI146TR.ND 1368074000 | K103715Y5VESTL2 
47pf) 15 | 5.08 | BCIO6SCT-ND = 11.08 | BCIO6STR-ND = 144.00/4000 | KA70J1SQ0GHSTHS | | pa ut] 15 | 254] BCI147CT-ND 11.08 | BCI147TR-ND —_—_136.80/4000 | K223Z15Y5VESTL2 
100pf| 15 | 5.08| BCIO64CT-ND 12 .09 | BCIO64TRND —151.20/4000 | K101J1500GHSTHS ‘tut! 15/254] BCI4scLND 11. 08 | BCI48TR-ND —-144.00/4000 | K104Z15YSVESTL2 
220pf| 15 | 5.08] BCIO6SCT-ND 15 11 | BCIO6S5TRND —194.40/4000 | K221U15COGHSTHS cout] 15 |254| BcI49cr-ND 18 13 | BCI149TRND _—_-230.40/4000 | K224Z15YSVESTL2 
470pf| 15 | 5.08] BCIO66CT-ND 20 .15 | BCIO66TRND —259.20/4000 | K471U15COGHSTHS “47ut| 20 |254| BCIISOCT-ND 27 20 | BCI1SOTRND _—_270.00/3000 | K474Z20Y5VESTL2 
1000 pf | 20 | 5.08 | BCIO67CT-ND —_—.30_—«.22_:| BCIO67TR-ND _297.00/3000 | K102J20C0GHSTHS tut! 20/254) BCIISICT-ND 47. 34 | BCIS1TRND —-464.40/3000 | K10SZ20Y5VESTL2 
Type X7R 50V +10% 01 pf) 15 |5.08| BCI152CT-ND = 11.08 | BCI152TR-ND —136.80/4000 | K103Z15Y5VE5THS5 
220pf] 15 [254] BCIO6S8CT-ND 11.08 | BCIO68TRND —136.80/4000 | K221K15X7R51L2 .022 uf} 15 | 5.08} BCI153CT-ND 11.08 | BCI153TR-ND —_—136.80/4000 | K223Z15Y5VESTHS 
330 pf| 15 | 254) BCIO69CT-ND 11.08 | BCIO69TRND —136.80/4000 | K331K15X7RF5TL2 Apf] 15 | 5.08] BCI154CT-ND 11.08 | BCI154TR-ND —144.00/4000 | K104Z15Y5VESTHS 
470pf| 15 | 254) BCIO70CT-ND 11.08 | BCIO70TRND —136.80/4000 | K471K15X7RF5TL2 .22uf| 15 | 5.08| BCIISSCT-ND 18 13 | BCI1S55TRND —230.40/4000 | K224Z15Y5VE5TH5 
680pf| 15 | 254) BCIO7ICT-ND 11.08 | BCIO71TRND —_136.80/4000 | K681K15X7RF5TL2 7 uf | 20) 5.08] BCI1S6CT-ND 27.20 | BCI156TRND —270.00/3000 | K474Z20YSVE5THS 
1000 pf] 15 |254) BCIO72CT-ND 11 08 | BCIO72TRND —136.80/4000 | K102K15X7RF5TL2 1pf | 20 | 5.08 | BCII57CT-ND _.47_—.34_| BCII57TR-ND _464.40/3000 | K105Z20Y5VESTH5S 
1500 pf | 15 | 254] BCIO73CT-ND 11 08 | BCIO73TRND —136.80/4000 | K152K15X7RF51L2 Type Y5V 50V +80 -20% 
2200 pf} 15 | 2.54 | BCI074CT-ND 11.08 | BC1074TR-ND 136.80/4000 | K222K15X7RFSTL2 01 uf] 15 ] 2.54 ] BC1158CT-ND 411.08 | BCI158TR-ND 136.80/4000 | K103Z15Y5VF51L2 
3300 pf} 15 | 2.54 | BCI075CT-ND 12 09 | BCI075TR-ND 151.20/4000 | K332K15X7RFSTL2 022 uf | 15 | 2.54 | BCI159CT-ND 41. .08 | BCI159TR-ND 144.00/4000 | K223Z15Y5VF51L2 
4700 pf} 15 | 2.54 | BCIO076CT-ND 12.09 | BCI076TR-ND 151.20/4000 | K472K15X7RFSTL2 pf) 15 | 2.54 | BC1160CT-ND 41.08 | BCI160TR-ND 144.00/4000 | K104Z15Y5VF51L2 
6800 pf | 15 | 2.54 | BCI077CT-ND 12 .09 | BC1077TR-ND 151.20/4000 | K682K15X7RF5TL2 .22 uf | 15 | 2.54 | BCI161CT-ND 18 13 | BC1161TR-ND 237.60/4000 | K224Z15Y5VF51L2 
.O1pf| 15 | 254] BCIO78CT-ND 11.08 | BCIO78TRIND —144.00/4000 | K103K15X7RF5TL2 1pf| 20 | 254] BCI162CT-ND 48-35 | BCI162TRND —_475.20/3000 | K105Z20Y5VF5TL2 
.015 pf] 15 | 254) BCIO79CT-ND 12 .09 | BCIO79TRND —158.40/4000 | K153K15X7RF5TL2 ‘Otuf] 15/508 | BCHESCEND 11.08 | BCI163TR-ND _136.80/4000 | K103Z15Y5VFSTHS 
.022 uf | 15 | 2.54 | BC1080CT-ND 13 .09 | BC1080TR-ND 165.60/4000 | K223K15X7RFSTL2 022 uf} 15 | 5.08 | BC1164CT-ND 11.08 | BCI164TR-ND 144.00/4000 | K223Z15Y5VF5THS 
.033 uf} 15 | 2.54 | BC1081CT-ND 14 10 | BCI081TR-ND 180.00/4000 | K333K15X7RF5TL2 pf) 15 | 5.08 | BC1165CT-ND WW .08 | BCI165TR-ND 144.00/4000 | K104Z15Y5VF5TH5 
.047 uf | 15 | 2.54 | BC1082CT-ND 14 11 | BCI082TR-ND 187.20/4000 | K473K15X7RF5TL2 .22 uf | 15 | 5.08 | BC1166CT-ND 48 13 | BCI166TR-ND 237.60/4000 | K224715Y5VF5THS 
.068 pf] 15 | 254] BCIO83CT-ND 20 15 | BCIO83TRND —259.20/4000 | K683K15X7RF5TL2 ‘A7uf| 20 | 5.08| BCI67CT-ND 28 20 | BCI167TRND —275.40/3000 | K474Z20Y5VF5THS 
pf] 15 | 254] BCIO84CT-ND 19 14 | BCIO84TRND —244.80/4000 | K104K15X7RF5TL2 iuf| 20 |5.08| BCI168CT-ND .48_~—«35_| BCI168TRND _475.20/3000 | K105Z20Y5VF5TH5 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(1033) 759 


BB... Ceramic Disc Capacitors 


EIA Temperature 


Coefficient Code coG U2M Y5V Y5P 
Capacitance 30PPM/°C +150 to N1500PPM/°C +22%, -82% +10% D 3.99 
Temperature Coefficient 
Operating Temperature Range -25 to +85°C -25 to +85°C -30 to +85°C. -30 to +85°C 
Tolerance on Capacitance +5% 45% +80/-20% 410% 
@ Factor C > 30pf: Q > 1000 C = 30pf: Q> 1000 _ = Ss 
C < 30pf: Q = 400 +20°C C < 30pf: Q > 400 +20°C = = 
Dissipation Factor = = 4.0% max. 2.5% max. 
Insulation Resistance 10000 MQ 10000 MQ min. 10000 MQ min. 10000 MQ min. 
Dimensions (mm) Capacitance Digi-Key Pricing BC Components 
Tolerance D S Value Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 
Type U2M, 100V 
5% 5.00 6.35 39pF 308PH-ND 72 5.67 20.60 30.00 D390J20U2MH63L6 
5% 5.00 6.35 A7pF 309PH-ND 72 5.67 20.60 30.00 D470J20U2MH63L6 
5% 5.00 6.35 56pF 310PH-ND 72 5.67 20.60 30.00 D560J20U2MH63L6 
Type COG, 100V 
+5 5.00 6.35 10pF 326PH-ND 72 5.67 20.60 30.00 D100D2000GH63L6 
5% 5.00 6.35 15pF 328PH-ND 72 5.67 20.60 30.00 D150J2000GH63L6 
5% 5.00 6.35 18pF 329PH-ND 72 5.67 20.60 30.00 D180J2000GH63L6 
5% 5.00 6.35 22pF 330PH-ND 72 5.67 20.60 30.00 D220J2000GH63L6 
5% 5.00 6.35 27pF 331PH-ND 72 5.67 20.60 30.00 D270J2000GH63L6 
5% 5.00 6.35 33pF 332PH-ND 72 5.67 20.60 30.00 D330J2000GH63L6 
5% 6.50 6.35 39pF 333PH-ND 72 5.67 20.60 30.00 D390J2500GH63L6 
5% 6.50 6.35 A7pF 334PH-ND 80 6.27 22.80 34.00 D470J2500GH63L6 
5% 6.50 6.35 56pF 335PH-ND 80 6.27 22.80 34.00 D560J2500GH63L6 
5% 6.50 6.35 68pF 336PH-ND 80 6.27 22.80 34.00 D680J2500GH63L6 
5% 7.37 6.35 100pF 338PH-ND 88 6.88 25.00 37.00 D101J2900GH63L6 
5% 7.37 6.35 120pF 339PH-ND 88 6.88 25.00 37.00 D121J3300GH63L6 
5% 10.01 6.35 150pF 340PH-ND 1.10 8.66 31.50 46.00 D151J3300GH63L6 
5% 10.01 6.35 220pF 342PH-ND 1.10 8.66 31.50 46.00 D221 J3900GH63L6 
Type COG, 500V 
£5 5.00 6.35 10pF 355PH-ND 1.37 10.73 39.00 57.00 D100J2000G_63L6 
5% 5.00 6.35 15pF 356PH-ND 1.37 10.73 39.00 57.00 D150J2000GL63L6 
5% 6.50 6.35 22pF 358PH-ND 1.72 13.48 49.00 72.00 D220J2500GL63L6 
Type Y5P, 100V 
0% 5.00 6.35 100pF 371PH-ND 67 5.23 19.00 28.00 D101K20Y5PH63L6 
0% 5.00 6.35 220pF 375PH-ND 77 6.05 22.00 32.00 D221 K20Y5PH63L6 
0% 5.00 6.35 330pF 377PH-ND 77 6.05 22.00 32.00 D331K20YSPHAAEU 
0% 5.00 6.35 470pF 379PH-ND 77 6.05 22.00 32.00 D471K20Y5PH63L6 
0% 5.00 6.35 1000pF 383PH-ND At 6.05 22.00 32.00 D102K20Y5PH63L6 
0% 6.50 6.35 2200pF 387PH-ND 77 6.05 22.00 32.00 D222K25Y5PH63L6 
0% 7.37 6.35 2700pF 388PH-ND 84 6.60 24.00 35.00 D272K33Y5PL63L6 
0% 7.37 6.35 3300pF 389PH-ND 84 6.60 24.00 35.00 D332K29Y5PH63L6 
0% 10.01 6.35 4700pF 391PH-ND 1.10 8.61 31.30 46.00 D472K39Y5PH63L6 
Type Y5V, 100V 
+80/-20 5.00 6.35 1500pF 395PH-ND 77 6.05 22.00 32.00 D152Z20Y5VH63L6 
Type Y5P, 500V 
0% 5.00 6.35 100pF 401PH-ND 1.37 10.73 39.00 57.00 D101K20Y5PL63L6 
0% 5.00 6.35 150pF 402PH-ND 1.37 10.73 39.00 57.00 D151K20Y5PL63L6 
0% 5.00 6.35 220pF 404PH-ND 1.37 10.73 39.00 57.00 D221K20Y5PL63L6 
0% 5.00 6.35 270pF 405PH-ND 1.37 10.73 39.00 57.00 D271K20Y5PL63L6 
0% 5.00 6.35 330pF 406PH-ND 1.37 10.73 39.00 57.00 D331K20Y5PL63L6 
0% 5.00 6.35 470pF 408PH-ND 1.37 10.73 39.00 57.00 D471K20Y5PL63L6 
0% 6.50 6.35 1000pF 412PH-ND 1.72 13.48 49.00 72.00 D102K25Y5PL63L6 
0% 9.91 9.52 2200pF 415PH-ND 1.19 9.35 34.00 50.00 D222K33Y5PL63LO0 
0% 11.99 9.52 3300pF 417PH-ND 277 21.73 79.00 116.00 D332K39Y5PL63LO0 
0% 17.53 9.52 0.01 pF 424PH-ND 5.25 41.25 150.00 221.00 D103K69Y5PLABEC 
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Panasonic. Ceramic 
Disc Capacitors 


PANASONIC ECC SERIES (CLASS 1) 


Features: 


+ Conform to EIA Standard 
+ Linear temperature coefficient of capacitance 
+ High stability of capacitance 

+ Low loss at wide range of frequency 
Specifications: 
Operating temperature range: -55°C to +85°C 


Temperature characteristics: Conform to EIA classes GP & NPO. 
GP: General purpose capacitors with temp. char. between +150 


and —-1500PPM/°C (EIA U2M char.) 


NPO: Max. cap. change of +5% from —55°C to +85°C. 


PANASONIC ECK SERIES (CLASS Il) 


Features: + Conform to EIA Standard + Large capacitance in 


small sizes + Non linear temperature coefficient of 
capacitance + High temperature stability (for 1-3KV, YSP 
char.) + Low loss at pulse voltage (for pulse circuit only) 


Specifications: + Operating temperature range: -30°C to +85°C 
(25-500V), -25°C to +125°C (1-3KV) + Dissipation factor: Y5P: 
2.5% max., YSV and Z4V: 5% max., 1K (tan.): 25 x 10° at 1KHz 1 to 
5Vrms, and 20°C + Temperature characteristics: Per EIA code. 
Y5P: Max. cap. change of +10% from —25°C to +85°C, Y5V: Max. 
cap. change of +22, -82% from +10°C to +60°C, E: Max. cap. change 
is +20 ~ -55% over temp. range of —25°C to +85°C, B: Max. cap. 
change is +10% over temp. range of —25°C to +85°C, V: Max. cap. 
change is +30 ~ —80% over temp. range of 0°C to +70°C 
+ Insulation resistance: 10,000M ohms min. + Dielectric 
strength: 250% (200% for 1-3KV) of rated voltage for 1-5 sec. 


PANASONIC ECF SERIES (CLASS III) 


Features: SB/SR (Intergranular barrier layer type) 
+ Linear temperature characteristics of capacitance 
+ Stable capacitance change over the specified temperature 
+ Low loss at wide range of frequency 
* Cost saving by replacing film capacitors 
SF (Surface barrier layer type) 
+ Ultra large capacitance in small sizes 


Specifications: 

+ Operating temperature range: —25°C to +85°C 

* Dissipation factor/tan (at 1KHz, 1 +0.2 Vrms, 20°C): SR, 
SB 1 +0.2 V, SF 0.1 +0.2 V; SB, SR...25 x 10% max., SF...75 x 
10° max. 

+ Insulation resistance (at 20°C): SB, SR, SF...1,000M ohms or 
100M ohms mF, whichever is the smaller 

* Temperature characteristics: SB: +10% from —25° to +85°C, SR: 
+15% from —25° to +85°C, SF: +30, -85% from —25° to +85°C 


Dimensions (mm) 

Volt- Capac- Temp. Thick- Lead Digi-Key Pricing Panasonic 

age itance Tolerance Char. Dia. ness Space Part No. 10 100 1,000 5,000 10,000 25,000 Part No. 

500 82pf +5% NPO 13.0 3.5 9.5 P4411-ND 2.98 21.28 119.17 110.66/M 106.40/M 102.15/M ECC-D2H820JCE 
25 047 uf +80%-20% ZAV 8.5 3.5 6.35 P4307-ND 1.34 9.03 46.59 39.32/M 37.13/M 36.40/M ECK-F1E473ZVE 
1K 100pf +10% Y5P 6.0 5.0 5.00 P4116-ND 2.61 18.43 100.50 87.10/M 83.75/M 80.40/M ECK-D3A101KBN 
1K 120pf +10% Y5P 6.0 5.0 5.00 P4117-ND 2.61 18.43 100.50 87.10/M 83.75/M 80.40/M ECK-D3A121KBN 
1K 150pf +10% Y5P 6.0 5.0 5.00 P4118-ND 2.54 17.88 97.50 84.50/M 81.25/M 78.00/M ECK-D3A151KBN 
1K 180pf +10% Y5P 6.0 5.0 5.00 P4119-ND 2.54 17.88 97.50 84.50/M 81.25/M 78.00/M ECK-D3A181KBN 
1K 220pf +10% Y5P 6.0 5.0 5.00 P4120-ND 2.54 17.88 97.50 84.50/M 81.25/M 78.00/M ECK-D3A221KBN 
1K 270pf +10% Y5P 6.0 5.0 5.00 P4121-ND 2.54 17.88 97.50 84.50/M 81.25/M 78.00/M ECK-D3A271KBN 
1K 330pf +10% Y5P 8.0 5.0 5.00 P4122-ND 2.98 21.25 119.00 110.50/M 106.25/M 102.00/M ECK-D3A331KBN 
1K 390pf +20% Y5P 8.0 5.0 5.00 P4123-ND 2.98 21.25 119.00 110.50/M 106.25/M 102.00/M ECK-D3A391KBN 
1K 470pf +10% Y5P 8.0 5.0 5.00 P4124-ND 2.98 21.25 119.00 110.50/M 106.25/M 102.00/M ECK-D3A471KBN 
1K 560pf +10% Y5P 8.0 5.0 5.00 P4125-ND 2.98 21.25 119.00 110.50/M 106.25/M 102.00/M ECK-D3A561KBN 
1K 680pf +10% Y5P 8.0 5.0 5.00 P4126-ND 3.12 22.00 120.00 104.00/M 100.00/M 96.00/M ECK-D3A681KBN 
1K 820pf +10% Y5P 10.0 5.0 5.00 P4127-ND 2.98 21.25 119.00 110.50/M 106.25/M 102.00/M ECK-D3A821KBN 
1K 1000pf +10% Y5P 10.0 5.0 5.00 P4128-ND 2.98 21.25 119.00 110.50/M 106.25/M 102.00/M ECK-D3A102KBN 
1K 1200pf +10% Y5P 10.0 5.0 5.00 P4129-ND 3.71 26.50 148.40 137.80/M 132.50/M 127.20/M ECK-D3A122KBN 
1K 1500pf +10% Y5P 11.0 5.0 5.00 P4130-ND 3.71 26.50 148.40 137.80/M 132.50/M 127.20/M ECK-D3A152KBN 
1K 1800pf +10% Y5P 11.0 5.0 5.00 P4131-ND 3.71 26.50 148.40 137.80/M 132.50/M 127.20/M ECK-D3A182KBN 
1K 2200pf +10% Y5P 13.0 5.0 5.00 P4199-ND 3.71 26.50 148.40 137.80/M 132.50/M 127.20/M ECK-D3A222KBP 
1K 2700pf +10% Y5P 13.0 5.0 5.00 P4211-ND 3.71 26.50 148.40 137.80/M 132.50/M 127.20/M ECK-D3A272KBP 
1K 3300pf +10% Y5P 13.5 5.0 10.00 P4134-ND 4.20 30.00 168.00 156.00/M 150.00/M 144.00/M ECK-D3A332KBN 
1K 3900pf +10% Y5P 15.5 5.0 10.00 P4135-ND 5.41 39.72 228.15 219.70/M 211.25/M 202.80/M ECK-D3A392KBN 
1K 4700pf +10% Y5P 18.0 5.0 10.00 P4136-ND 6.40 47.00 270.00 260.00/M 250.00/M 240.00/M ECK-D3A472KBN 
1K 5600pf +10% Y5P 18.0 5.0 10.00 P4137-ND 6.40 47.00 270.00 260.00/M 250.00/M 240.00/M ECK-D3A562KBN 
1K 6800pf +10% Y5P 22.0 5.0 10.00 P4138-ND 8.96 65.80 378.00 364.00/M 350.00/M 336.00/M ECK-D3A682KBN 
1K 8200pf +10% Y5P 22.0 5.0 10.00 P4139-ND 8.96 65.80 378.00 364.00/M 350.00/M 336.00/M ECK-D3A822KBN 
1K 10000pf +10% Y5P 22.0 5.0 10.00 P4140-ND 9.57 71.78 424.27 408.32/M 398.75/M 382.80/M ECK-D3A103KBN 
2K 100pf +10% Y5P 7.0 5.0 7.5 P4474A-ND 3.78 27.00 151.20 140.40/M 135.00/M 129.60/M ECK-D3D101KBP 
2K 120pf +10% Y5P 7.0 5.0 7.5 P4475A-ND 3.78 27.00 151.20 140.40/M 135.00/M 129.60/M ECK-D3D121KBP 
2K 150pf +10% Y5P 7.0 5.0 7.5 P4476A-ND 3.78 27.00 151.20 140.40/M 135.00/M 129.60/M ECK-D3D151KBP. 
2K 180pf +10% Y5P 7.0 5.0 7.5 P4477A-ND 3.78 27.00 151.20 140.40/M 135.00/M 129.60/M ECK-D3D181KBP. 
2K 220pf +10% Y5P 7.0 5.0 7.5 P4478A-ND 3.78 27.00 151.20 140.40/M 135.00/M 129.60/M ECK-D3D221KBP. 
2K 270pf +10% Y5P 7.0 5.0 7.5 P4479A-ND 3.78 27.00 151.20 140.40/M 135.00/M 129.60/M ECK-D3D271KBP. 
2K 330pf +10% Y5P 7.0 5.0 7.5 P4480A-ND 3.78 27.00 151.20 140.40/M 135.00/M 129.60/M ECK-D3D331KBP 
2K 390pf +10% Y5P 7.0 5.0 7.5 P4481A-ND 3.78 27.00 151.20 140.40/M 135.00/M 129.60/M ECK-D3D391KBP 
2K 470pf +10% Y5P 7.5 5.0 7.5 P4482A-ND 4.06 29.00 162.40 150.80/M 145.00/M 139.20/M ECK-D3D471KBP 
2K 560pf +10% Y5P 8.0 5.0 7.5 P4483A-ND 4.06 29.00 162.40 150.80/M 145.00/M 139.20/M ECK-D3D561KBP. 
2K 680pf +10% Y5P 9.0 5.0 7.5 P4484A-ND 4.27 30.50 170.80 158.60/M 152.50/M 146.40/M ECK-D3D681KBP. 
2K 820pf +10% Y5P 9.0 5.0 7.5 P4485A-ND 4.27 30.50 170.80 158.60/M 152.50/M 146.40/M ECK-D3D821KBP 
2K 1000pf +10% Y5P 10.0 5.0 7.5 P4486A-ND 5.22 37.25 208.60 193.70/M 186.25/M 178.80/M ECK-D3D102KBP 
2K 1200pf +10% Y5P 10.5 5.0 7.5 P4487A-ND 5.41 39.72 228.15 219.70/M 211.25/M 202.80/M ECK-D3D122KBP 
2K 1500pf +10% Y5P 12.0 5.0 7.5 P4488A-ND 6.30 46.30 265.95 256.10/M 246.25/M 236.40/M ECK-D3D152KBP 
2K 1800pf +10% Y5P 12.5 5.0 7.5 P4489A-ND 6.30 46.30 265.95 256.10/M 246.25/M 236.40/M ECK-D3D182KBP 
2K 2200pf +10% Y5P 14.0 5.0 10.0 P4490A-ND. 9.70 71.21 409.05 393.90/M 378.75/M 363.60/M ECK-D3D222KBP 
2K 2700pf +10% Y5P 16.0 5.0 10.0 P4491A-ND 9.63 72.23 426.93 410.88/M 401.25/M 385.20/M ECK-D3D272KBP 
2K 3300pf +10% Y5P 17.0 5.0 10.0 P4492A-ND 11.61 87.08 514.71 495.36/M 483.75/M 464.40/M ECK-D3D332KBP 
2K 3900pf +10% Y5P 18.0 5.0 10.0 P4493A-ND 12.33 92.48 546.63 526.08/M 513.75/M 493.20/M ECK-D3D392KBP 
2K 4700pf +10% Y5P 25.0 5.0 10.0 P4494A-ND 13.50 101.25 598.50 576.00/M 562.50/M 540.00/M ECK-D3D472KBP 
2K 5600pf +10% Y5P 25.0 5.0 10.0 P4495A-ND 13.50 101.25 598.50 576.00/M 562.50/M 540.00/M ECK-D3D562KBP 
3K 100pf +10% Y5P 75) 6.0 7.5 P4496A-ND 3.85 27.50 154.00 143.00/M 137.50/M 132.00/M ECK-D3F101KBP 
3K 120pf +10% Y5P 75) 6.0 7.5 P4497A-ND 3.85 27.50 154.00 143.00/M 137.50/M 132.00/M ECK-D3F121KBP 
3K 150pf +10% Y5P 7.5 6.0 7.5 P4498A-ND 3.85 27.50 154.00 143.00/M 137.50/M 132.00/M ECK-D3F151KBP 
3K 180pf +10% Y5P 7.5 6.0 15) P4499A-ND 3.85 27.50 154.00 143.00/M 137.50/M 132.00/M ECK-D3F181KBP 
3K 220pf +10% Y5P 7.5 6.0 7.5 P4500A-ND 3.85 27.50 154.00 143.00/M 137.50/M 132.00/M ECK-D3F221KBP 
3K 270pf +10% Y5P 7.5 6.0 7.5 P4501A-ND 3.85 27.50 154.00 143.00/M 137.50/M 132.00/M ECK-D3F271KBP 
3K 330pf +10% Y5P 8.0 6.0 7.5 P4502A-ND 4.10 29.25 163.80 152.10/M 146.25/M 140.40/M ECK-D3F331KBP 
3K 390pf +10% Y5P 9.0 6.0 7.5 P4503A-ND 4.34 31.00 173.60 161.20/M 155.00/M 148.80/M ECK-D3F391KBP 
3K 470pf +10% Y5P 9.5 6.0 7.5 P4504A-ND 4.66 33.25 186.20 172.90/M 166.25/M 159.60/M ECK-D3F471KBP 
3K 560pf +10% Y5P 10.0 6.0 7.5 P4505A-ND 4.97 35.50 198.80 184.60/M 177.50/M 170.40/M ECK-D3F561KBP 
3K 680pf +10% Y5P 11.0 6.0 7.5 P4506A-ND 6.30 46.30 265.95 256.10/M 246.25/M 236.40/M ECK-D3F681KBP 
3K 820pf +10% Y5P 11.0 6.0 7.5 P4507A-ND 6.30 46.30 265.95 256.10/M 246.25/M 236.40/M ECK-D3F821KBP 
3K 1000pf +10% Y5P 12.5 6.0 7.5 P4508A-ND 6.43 47.24 271.35 261.30/M 251.25/M 241.20/M ECK-D3F102KBP 
3K 1200pf +10% Y5P 14.5 6.0 10.0 P4509A-ND 9.69 72.68 429.59 413.44/M 403.75/M 387.60/M ECK-D3F122KBP 
3K 1500pf +10% Y5P 14.5 6.0 10.0 P4510A-ND 9.54 71.55 422.94 407.04/M 397.50/M 381.60/M ECK-D3F152KBP 
3K 1800pf +10% Y5P 16.0 6.0 10.0 P4511A-ND 13.17 98.78 583.87 561.92/M 548.75/M 526.80/M ECK-D3F182KBP 
3K 2200pf +10% Y5P 17.0 6.0 10.0 P4512A-ND 13.86 103.95 614.46 591.36/M 577.50/M 554.40/M ECK-D3F222KBP 
3K 2700pf +10% Y5P 18.5 6.0 10.0 P4513A-ND 16.41 123.08 727.51 700.16/M 683.75/M 656.40/M ECK-D3F272KBP 
25 4700pf +20% SR 4.5 3.5 2.50 P4422-ND 1.49 10.07 51.97 43.85/M 41.42/M 40.60/M ECF-F1E472MR 
50 6800pf +10% SB 6.5 3.5 5.00 P4157-ND 2.66 18.79 102.48 88.82/M 85.40/M 81.99/M ECF-F1H682KB 
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Panasonic. Ceramic Disc Capacitors 


Type RS, Class 1 Safety 


Ceramic disc capacitors, Type RS, are recognized by the following safety 
regulations: * UL1414 (125 VAC) and CSA (125 VAC) + European safety 
regulations for “Class |” equipment: VDE, SEV, BSI, SAVIKO, HMKO, NEMKO and 
DEMKO. 


Specifications: 
Class 2, High Dielectric Constant 


Features: 
+ Large capacitance in small size + Minimum coating resin on leads 


Applications: 

* Coupling and By-pass, where low losses and high stability of 
capacitance are not so important 

Specifications: 

* Qberating Temperature Range: -25°C to 85°C + Rated Voltage: 25 VDC, 


Class 1, Temperature Compensating 
Features: 


+ Wade product range for temperature compensation » Liner temperature 
coefficient of capacitance * High stability of capacitance and close 
tolerance + Low loss at wide range of frequency Applications: 
+ Temperature compensation of resonant circuit and filters »* Where low 
losses and high stability of capacitance tolerance and high insulation 
resistance are required Specifications: Operating Temperature Range: 


Qer. Temp. Range  -25°C to 85°C. 50VDC, S500VDC = Dielectric Withstanding Voltage: 250% of the rated 
: 0 OO : oT : - 
licable Standard Rated Volt voltage for 1 to 5 seconds (no damage occurs when the test voltage is ~25°C to 85°C + Rated Voltage: 50 VDC, 500 VDC + Dielectric Withstanding 
Applicable Standards ae applied between terminals) + Capacitance: measured at 1kHz +10%, 1 Voltage: 300% of the rated voltage for 1 to 5 seconds (no damage occurs 
UL, CSA 125 VAC Vrms and 20°C within the specified tolerance - standard capacitance when the test voltage is applied between terminals) » Capacitance: 
Paes VDE (565-1) 250 VAC tolerance [Y5P]: +10% [Y5V, Z4V]: +80/-20% + Dissipation Factor: measured at 1MHz +20%, 5 Vrms. max. and 20°C within the specified 
Voltage VDE (560-2), RMKO, SEV, BS, [Y5P]: D.F. <0.025 [Y5V, Z4V]: D.F. <0.05 + Insulation Resistance: tolerance - standard capacitance tolerance: +0.25 pF (1 to 5 pF), +0.5 pF (1 
SuCING aA 400 VAC Cs0.02 LF: 210000 MQ, C>0.02 UF: OR products 2 200 MQ. (measured at to 10 pA), +1 pF (10pF), +5% (Over 10 pFNPO), +10% (Over 10 pFGP) *Q 
: - J J the rated voltage and 1 minute electrification) * Temperature factor: Cap. <30 pF: G2400420XC (c: Rated capacitance in pF), Cap>30 pF: 
Reals _ Voltage eens @21000 * Insulation Resistance: >10000 MQ (measured at the rated 
Withstanding BE 2600 VAC for 1 min. aii 7 voltage and 1 minute electrification) »* Temperature Coefficient of 
Voltage Vv 2500 VAC for 1 min. Cap. Change = ane x 100% Capacitance: Temperature Range: -25°C to 85°C, Reference Temperature: 
Crpacitance Within the tolerance, when measured at 1 kHz, 20°C, T.C.= AC 
5 Vrms max. and 20°C. Where C20: Capacitance value in pF at the specified reference CG x AT 
aareer : 7 temperature of 20°C. 
Dissipation B, E 0.025 max. V: 0.05 max é ; Hacincel F : al ae i Where: C20: Capacitance value in pF at the specified reference temperature 
Factor when measured at 1 kHz, 5 Vrms max. and 20°C soahenauie eae rom the capacitance value at 20°C over the GF 29°, A.C: Capacitance drifts in pF from the capacitance value at 20°C. 
Insulation Resist. | 10000 MQ min.. at 500 VDC, 1 minute if ANT: The specified temperature range to be measured in °C. 
ue Goi tenee Jenp: Henge Temp. Char. Max. Cap. Change Temp. Range : 
Temperature B +10% max. -25°C to 85°C Capacitance (pF) Rated temperature Coefficient (ppm/°C) 
a Y5P. +10% -25°C to 85°C NPO @ 
Characteristics E +20/-55% max -25°C to 85°C 
A -25° w 1to2 +250 +350 
Vv 430/-80% max | 0°Cto 70°C SY FeO e Te Be Ct0 SG > obo ' 
0 2 + 0 
The reference temperature: 20°C at +30/-80% Oto 70°C 4 and above +60 -1000 
Temperature Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage Capacitance Tolerance Characteristics Diameter Thickness | Lead Space Part No. 10 100 1,000 Part No. 
RS Safety Type Class 1 
125 150pf +20% B 9.5 7.0 75 P4463A-ND 2.86 20.44 114.46 ECK-DRS151MB 
125 1500pf +20% E 10.0 7.0 7.5 P4467A-ND 4.23 30.24 169.34 ECK-DRS152ME 
125 4700pf +80, -20% Vv 11.5 7.0 7.5 P4472A-ND 3.57 25.48 142.69 ECK-DRS472ZV 
Class 2 High Dielectric Constant 
25 .022UF +80, -20% Z4V 6.5 3.5 5.0 P4303A-ND 1.13 7.64 39.42 ECK-F1E223ZV 
25 033 UF +80, -20% Z4V 8.5 3.5 5.0 P4305A-ND 1.29 8.68 44.80 ECK-F1E333ZV 
25 .047F +80, -20% Z4V 8.5 3.5 5.0 P4307A-ND 1.44 9.72 50.18 ECK-F1E473ZV 
50 100pf +10% Y5P 5.0 3.5 2.5 P4037A-ND 98 6.60 34.05 ECK-F1H101KB 
50 330pf +10% Y5P: 5.0 3.5 2.5 P4043A-ND 98 6.60 34.05 ECK-F1H331KB 
50 470pf +10% Y5P 5.0 3.5 2.5 P4045A-ND 98 6.60 34.05 ECK-F1H471KB 
50 2700pf +10% Y5P 6.5 3.5 5.0 P4054A-ND 1.18 7.99 41.22 ECK-F1H272KB 
50 3900pf +10% Y5P 8.0 3.5 5.0 P4056A-ND 1.29 8.68 44.80 ECK-F1H392KB 
50 4700pf +10% Y5P 8.0 3.5 5.0 P4057A-ND 1.29 8.68 44.80 ECK-F1H472KB 
50 1000pf +80, -20% Y5v 45 3.5 25 P4060A-ND 93 6.25 32.26 ECK-F1H102ZF 
50 1500pf +80, -20% Y5V 5.0 3.5 2.5 P4061A-ND .93 6.25 32.26 ECK-F1H152ZF 
50 2200pf +80, -20% Y5V 5.0 3.5 2.5 P4062A-ND 93 6.25 32.26 ECK-F1H222ZF 
50 6800pf +80, -20% Y5V 6.5 3.5 5.0 P4065A-ND 1.03 6.94 35.84 ECK-F1H682ZF 
500 150pf +10% Y5P 6.0 4.0 5.0 P4102A-ND 1.13 7.64 39.42 ECK-D2H151KB5 
500 390pf +10% Y5P 6.0 4.0 5.0 P4107A-ND 1.13 7.64 39.42 ECK-D2H391KB5 
500 470pf +10% Y5P 6.0 4.0 5.0 P4108A-ND 1.13 7.64 39.42 ECK-D2H471KB5 
500 1500pf +10% Y5P 7.0 4.0 5.0 P4115A-ND 1.75 11.80 60.93 ECK-D2H152KB5 
500 1800pf +10% Y5P 8.5 4.0 5.0 P4116A-ND 1.75 11.80 60.93 ECK-D2H182KB5 
500 2700pf +10% Y5P 10.0 4.0 5.0 P4166A-ND 1.75 12.32 67.20 ECK-D2H272KB5 
500 10000pf +10% Y5P 17.5 4.0 10.0 P4198A-ND 2.32 16.32 89.04 ECK-D2H103KB5 
Class 1 Temperature Compensating 
50 15pf 45% GP 5.0 3.5 2.5 P4014A-ND 93 6.25 32.26 ECC-F1H150J 
50 39pf 45% GP 5.0 3.5 2.5 P4019A-ND 93 6.25 32.26 ECC-F1H390J 
50 S6pf 45% GP 5.0 3.5 2.5 P4021A-ND 93 6.25 32.26 ECC-F1H560J 
50 180pf 45% GP 5.0 3.5 2.5 P4027A-ND .93 6.25 32.26 ECC-F1H181J 
50 270pf 45% GP 6.5 3.5 5.0 P4029A-ND 1.18 7.99 41.22 ECC-F1H271J 
50 560pf 45% GP 9.5 3.5 5.0 P4033A-ND 1.24 8.33 43.01 ECC-F1H561J 
50 1000pf 45% GP 10.5 3.5 5.0 P4036A-ND 1.83 12.94 70.56 ECC-F1H102J 
50 12pf 45% NPO 5.0 3.5 2.5 P4445A-ND 1.60 10.76 55.55 ECC-F1H120JC 
50 15pf 45% NPO 5.0 3.5 2.5 P4446A-ND 1.60 10.76 55.55 ECC-F1H150JC. 
50 56pf 45% NPO 6.5 3.5 5.0 P4453A-ND 1.97 13.86 75.60 ECC-F1H560JC 
50 100pf 45% NPO 6.5 3.5 5.0 P4456A-ND 2.36 16.63 90.72 ECC-F1H101JC4 
50 270pf 45% NPO 10.5 3.5 5.0 P4461A-ND 2.62 18.48 100.80 ECC-F1H271JC4 
500 15pf +10% GP 6.0 3.5 5.0 P4002A-ND 1.66 11.16 57.60 ECC-D2H150K5 
500 18pf +10% GP 6.0 3.5 5.0 P4003A-ND 1.66 11.16 57.60 ECC-D2H180K5 
500 39pf +10% GP 6.0 3.5 5.0 P4007A-ND 1.66 11.16 57.60 ECC-D2H390K5 
500 82pf +10% GP 7.0 3.5 5.0 P4011A-ND 1.66 11.16 57.60 ECC-D2H820K5 
500 15pf 45% NPO 6.0 3.5 5.0 P4402A-ND 2.54 17.88 97.50 ECC-D2H150JC5 
500 18pf 15% NPO 6.0 3.5 5.0 P4403A-ND 2.54 17.88 97.50 ECC-D2H180JC5 
500 47pf 45% NPO 8.5 3.5 5.0 P4408A-ND 3.00 21.18 115.50 ECC-D2H470JC5 
500 68pf 45% NPO 8.5 3.5 5.0 P4410A-ND 3.04 21.45 117.00 ECC-D2H680JC5 
500 82pf 45% NPO 10.0 3.5 5.0 P4411A-ND 4.69 33.50 187.60 ECC-D2H820JC5 
500 150pf 45% NPO 13.0 3.5 10.0 P4414A-ND 4.94 35.25 197.40 ECC-D2H151JC5 
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Panasonic. Ceramic Disc Capacitors - KGE Series 


FEATURES: + Wide operating temperature range: -25°C to 105°C + Low loss at wide frequency range and 
stable against high voltage pulses + Temperature stable (Char. SL/GP) + Flame-retardant insulating 
coating applied 


RECOMMENDED APPLICATIONS: » Ballast circuit of LCD backlighting inverter + Snubber circuit of 
switching power supply + Horizontal resonance circuit of TV and CRT display * Inverter type lighting 
apparatus + High voltage pulse and DC circuits 


SPECIFICATIONS: + Operating Temperature Range: -25°C to 105°C 


High Voltage - Rated 1 to 3 kVDC, 
Temperature Char. SL/GP 


+ Rated Voltage: 1kVDC, 2kVDC, 


8kVDC »* Dielectric Withstanding Voltage: 200% of the rated voltage for 1 to 5 seconds + Capacitance: 
Within tolerance, when measured at 1 MHz +20%, 1 to 5 Vrms, and 20°C + Q Factor: Capacitance <30pF: 
Q2400+20xC (C: Rated Capacitance in pF). Capacitance >30pF: Q21000 at 1 MHz+20%, 1 to 5 Vrms, and 


20°C 


+ Insulation Resistance: 10,000 MQ min. at 500 VDC and 1 minute electrification » Temperature Char- 


acteristics: Temperature Coefficient: +350 to -1000 ppm/°C over the temperature range of 20°C to 85°C 


Dimensions (mm) Dimensions (mm) 
Volt- | Capac- | Toler-| Temp. | Dia- | Thick- | Lead | Digi-Key Price Each Panasonic Volt- | Capac- | Toler-| Temp. | Dia- | Thick- | Lead | Digi-Key Price Each Panasonic 
age | itance | ance | Char. | meter | ness | Space | Part No. 10 100 1,000 | Part No. age | itance | ance | Char. | meter | ness | Space | Part No. 10 100 1,000 | Part No. 
12pf P10793-ND 29 .20 AM EOC-D8A120JGE 33pf P10818-ND 33 23 13 ECC-D8D330JGE 
15pf P10794-ND 29 .20 WM EOC-D8A150JGE 39pf P10819-ND 33 23 13 ECC-D8D390JGE 
18pf | H%| GP 6.0 5.0 5.0 | P10795-ND 29 .20 WW E0C-D3A180JGE A7pf | 15% | G@ 7.0 5.5 7.5 | P10820-ND 33 23 3 E0C-D3D470JGE 
22pf P10796-ND 29 .20 AM EOC-D8A220JGE S6pf P10821-ND 34 .24 14 ECC-D3D560JGE 
27pt P10797-ND 29 20 “W EOC-D8A270JGE 68pf P10822-ND_ 34 24 14 ECC-D3D680JGE 
33pf P10798-ND -30 21 12 E0C-D8A330JGE 2K | 82pf 7.0 P10823-ND 35 25 14 ECC-D8D820JGE 
39pf P10799-ND -30 21 12 E0C-D3A390JGE 100pf 8.0 P10824-ND 35 25 14 E0C-D3D101dGE 
47pf | 15% | @ 6.0 5.0 5.0 | P10800-ND -30 21 12 E0C-D3A470JGE 120pf 45% @ 8.0 55 75 P10825-ND 37 26 15 E0C-D38D121JGE 
S6pf P10801-ND .30 21 12 E0C-D3A560JGE 150pf | “’° 9.0 ‘ ° P10826-ND 38 27 16 §0C-D3D151dGE 
1K 68pf P10802-ND -30 21 12 EOC-D8A680JGE 180pf 10.0 P10827-ND 39 28 16 E0C-D3D181JGE 
82pf 6.0 P10803-ND 30 21 12 EOC-D3A820JGE 220pf 10.0 P10828-ND 39 .28 16 E0C-D3D221JGE 
100pf 7.0 P10804-ND 32 23 13 E0C-D8A101JGE 12pf P10829-ND A1 29 AT ECC-D8F120JGE 
120pf | +5% | GP 7.0 5.0 5.0 | P10805-ND 32 23 13 E0C-D3A121JGE 15pf P10830-ND AL 29 17 EOC-D38F150JGE 
150pf 8.0 P10806-ND 31 22 13 E0C-D8A151JGE 18pf | 45% | G@ 7.0 6.0 7.5 | P10831-ND AL 29 A7 E0C-D3F180JGE 
180pf 8.0 P10807-ND 31 22 13 E0C-D3A181JGE 22pf P10832-ND A1 29 AZ EOC-D3F220JGE 
220pf 9.0 5.0 | P10808-ND 33 24.14 | EOC-D3A221JGE 27pt P10833-ND Al 2917 | EOC D8F270JGE 
270pt 9.0 5.0 | P10809-ND 34 24 14 E0C-D3A271JGE 33pf 7.0 P10834-ND 42 30 AZ ECC-D8F330JGE 
330pf | 45% | GP | 11.0 5.0 5.0 | P10810-ND .38 27 AS E0C-D8A331JGE 3K 39pf 7.0 P10835-ND 42 30 Ai E0C-D3F390JGE 
390pf 11.0 5.0 | P10811-ND -40 28 16 E0C-D3A391JGE A47pf | 5% | GP 7.0 6.0 7.5 | P10836-ND 42 .30 AZ EOC-D38F470JGE 
470pt 13.0 7.5 | P10812-ND A5 32 18 EOC-D3A471JGE S6pf 8.0 P10837-ND 44 31 18 ECC-D8F560JGE 
12pf P10813-ND 32 23 ©=©.13 | EOC-D8D120JGE 68pf 8.0 P10838-ND A4 3 18 | EOC-DSF680JGE 
15pf P10814-ND 32 23 13 E0C-D8D150JGE 82pf 9.0 P10839-ND 44 31 18 E0C-D3F820JGE 
2K | 18pf | 15% | @ 7.0 5.5 7.5 | P10815-ND 32 23 13 EOC-D8D180JGE 100pf 45% @ 10.0 6.0 75 P10840-ND 50 36 .20 EOC-D3F101JGE 
22pf P10816-ND 32 .23 13 E0C-D38D220JGE 120pf | “”° 10.0 d ° P10841-ND 51 36 21 E0C-D3F121JGE 
27pt P10817-ND 32 23 13 EOC-D8D270JGE 150pf 11.0 P10842-ND 52 37 21 E0C-D8F151JGE 
Multilayer Ceramic Chip Capacitor Arrays cect Anges 
ECJ-R Seri 4 ps ecg elceiiey. 
-R Series | 
oA SS 28 1.0 : 
FEATURES: = Four capacitors built in type in the miniature size of 0805 and 1206 + Improvement of placement Toss 4 ¢ ¢ G ' 
time on mounting machines * Low self-inductance and excellent frequency characteristics : > | Plates oes : 
RECOMMENDED APPLICATIONS: Input/Output circuit computer's mother board - serial, video and parallel ports 8B OS 38! 
Size wv Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing | Panasonic 
Code Type Dc Cap. A B Tolerance Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 4,000 Part No. 
470pF P11998CT-ND NEW! 40 28 .20 14 1 P11998TR-ND NEW! 90.00/M ECJ-TVB1H471M 
50 1000pF 2.0 1.25 420% P11996CT-ND NEW! 40 28 .20 14 el P11996TR-ND NEW! 90.00/M ECJ-TVB1H102M 
X7R 2200pF P11997CT-ND NEW! 40 28 -20 14 WW P11997TR-ND NEW! 90.00/M ECJ-TVB1H222M 
25 4700pF 2.0 1.25 420% P11995CT-ND NEW! 40 28 -20 14 1 P11995TR-ND NEW! 90.00/M ECJ-TVB1E472M 
16 -O1F 2.0 1.25 420% P11994CT-ND NEW! 35 26 19 14 mali! P11994TR-ND NEW! 95.00/M ECJ-TVB1C103M 
0805 10pF +1pF P11999CT-ND NEW! -40 28 .20 14 1 P11999TR-ND NEW! 90.00/M ECJ-TVC1H100F 
22pF +10% P12001CT-ND NEW! 40 28 .20 14 1 P12001TR-ND NEW! 90.00/M ECJ-TVC1H220K 
NPO 50 47pF 2.0 1.25 +10% P12003CT-ND NEW! 40 28 .20 14 A! P12003TR-ND NEW! 90.00/M ECJ-TVC1H470K 
100pF +10% P12000CT-ND NEW! 40 28 .20 14 Ad P12000TR-ND NEW! 90.00/M ECJ-TVCIH101K 
220pF +10% P12002CT-ND NEW! 40 28 20 14 1 P12002TR-ND NEW! 90.00/M ECJ-TVC1H221K 
Y5V 16 pF 2.0 1.25 | +80%/-20% | P12004CT-ND NEW! 35 26 19 14 aul P12004TR-ND NEW! 95.00/M ECJ-TVF1C104Z 
10pF +1pF P10580CT-ND 40 36 31 26 22 P10580TR-ND 98.00/M ECJ-RVC1H100F 
12pF +10% P10581CT-ND. -40 36 31 26 22 P10581TR-ND 141.00/M ECJ-RVC1H120K 
50 15pF 3.2 1.6 +10% P10582CT-ND 29 26 22 19 16 P10582TR-ND 98.00/M ECJ-RVCIH150K 
18pF +10% P10583CT-ND 40 36 31 26 22 P10583TR-ND 141.00/M ECJ-RVC1H180K 
22pF +10% P10584CT-ND 29 26 22 19 16 P10584TR-ND 98.00/M ECJ-RVC1H220K 
27pF P10585CT-ND 49 43 37 31 27 P10585TR-ND 171.00/M ECJ-RVC1H270K 
33pF P10586CT-ND 43 38 -32 27 23 P10586TR-ND 98.00/M ECJ-RVC1H330K 
50 39pF 3.2 1.6 +10% P10587CT-ND 49 43 37 31 27 P10587TR-ND 171.00/M ECJ-RVC1H390K 
47pF P10588CT-ND 35 31 27 22 9 P10588TR-ND 109.00/M ECJ-RVC1H470K 
56pF P10589CT-ND 50 44 -38 -32 27 P10589TR-ND 175.00/M ECJ-RVC1HS60K 
NPO 68pF P10590CT-ND -38 33 29 24 21 P10590TR-ND 131.00/M ECJ-RVC1H680K 
82pF P10591CT-ND 50 44 38 32 27 P10591TR-ND 175.00/M ECJ-RVC1H820K 
50 100pF 3.2 1.6 +10% P10592CT-ND 4 39 34 28 24 P10592TR-ND 131.00/M ECJ-RVCIH101K 
120pF P10593CT-ND 51 45 39 32 28 P10593TR-ND 179.00/M ECJ-RVCIH121K 
150pF P10594CT-ND -38 33 -29 24 21 P10594TR-ND 131.00/M ECJ-RVCIH151K 
180pF P10595CT-ND 52 AG .39 33 28 P10595TR-ND 182.00/M ECJ-RVCIH181K 
1206 220pF P10596CT-ND 45 40 34 29 25 P10596TR-ND 131.00/M ECJ-RVC1H221K 
50 270pF 32 16 +10% P10597CT-ND 52 46 39 33 28 P10597TR-ND 182.00/M ECJ-RVC1H271K 
330pF as P10598CT-ND 38 33 29 .24 21 P10598TR-ND 131.00/M ECJ-RVC1H331K 
390pF P10599CT-ND. 52 46 39 33 28 P10599TR-ND 182.00/M ECJ-RVC1H391K 
470pF P10600CT-ND 45 40 -34 29 25 P10600TR-ND 131.00/M ECJ-RVC1H471K 
330pF P10601CT-ND -40 35 -30 25 22 P10601TR-ND 140.00/M ECJ-RVB1H331M 
470pF P10602CT-ND -40 35 -30 25 22 P10602TR-ND 75.00/M ECJ-RVB1H471M 
50 680pF 3.2 1.6 420% P10603CT-ND 40 35 -30 25 22 P10603TR-ND 75.00/M ECJ-RVB1H681M 
1000pF P10604CT-ND -40 35 -30 25 22 P10604TR-ND 75.00/M ECJ-RVB1H102M 
1500pF P10605CT-ND 40 35 -30 25 22 P10605TR-ND 75.00/M ECJ-RVB1H152M 
X7R 2200pF P10606CT-ND 40 36 31 26 22 P10606TR-ND 75.00/M ECJ-RVB1H222M 
3300pF P10607CT-ND A 36 31 26 22 P10607TR-ND 81.00/M ECJ-RVB1H332M 
50 4700pF 3.2 1.6 420% P10608CT-ND A 36 31 26 22 P10608TR-ND 81.00/M ECJ-RVB1H472M 
6800pF P10609CT-ND A 36 31 26 22 P10609TR-ND 81.00/M ECJ-RVB1H682M 
10000pF P10610CT-ND A 36 31 26 22 P10610TR-ND 81.00/M ECJ-RVB1H103M 
16 Apr 3.2 1.6 420% P11148CT-ND 57 50 43 36 31 P11148TR-ND 119.00/M ECJ-RVB1C104M 
sv 25 AF 3.2 1.6 +80%/-20% | P10611CT-ND 34 31 -26 22 19 P10611TR-ND 62.00/M ECJ-RVFIE104Z 
10 1yF 3.2 1.6 +80%/-20% | P11993CT-ND NEW! 57 42 30 22 A7 P11993TR-ND NEW! 155.00/M EQJ-RVFIA105Z 
NEW Multilayer Ceramic Chip Capacitors 
2-Fold Array Type 
Size wv Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing | Panasonic 
Code | Type DC Cap. Tol. Part No. 1 10 100 500 1,000 | PartNo. 4,000 Part No. 
0504 | x5R 10 AF 420% P11982CT-ND 50 37 27 9 15 P11982TR-ND 137.00/M | ECJ-UVB1A104M 
63 1pF ° | P11981CT-ND 57 4B 31 .23 18 P11981TR-ND  171.00/M | ECJ-UVBO0J105M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic. Volt- | Capac- | Capac. | Temp.| Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key TR Pricing Panasonic 
age | itance | Tol. % | Char. | Part No. 1 10 100 | Part No. 2,000 Part No. 
Hig h Voltage Ceramic 1KVDC) 390pF) +10 | B/YSP| POC2099CT-ND 99 .75 56 | POC2099TR-ND 322.01/M ECK-T3A391KB, 
1KVDC]| 470pF | +10 | B/Y5P| POC2100CT-ND 29 75 -56 | POC2100TR-ND 322.01/M EQK-T3A471KB, 
Cc it SM D 2KVDC| 68pF | +5 | SL/GP) POC2091CT-ND 99 75 -56 | POC2091TR-ND 321.36/M ECC-T3D680JG 
apacli ors 2KVDC| 100pF | +10 | B/YYSP| POC2092CT-ND 99 75 56 | POC2092TR-ND 322.01/M EQ«-T3D101KB 
| 2KVDC| 120pF | +10 | B/YSP) POC2093CT-ND 110 83 62 | POC2093TR-ND 357.76/M EQ-T3D121KB 
Molded Resin { | 2KVDC| 150pF| +10 | B/YSP| POC2094CT-ND 1.10 .83 62 | POC2094TR-ND 357.76/M ‘| EOK-T3D151KB 
.. Electrode Ee 25k 2KVDC| 180pF) +10 | B/Y5SP| POC209SCT-ND 1.10 83 .62 | POC2095TR-ND 357.76M — | EQK-T3D181KB 
ale 6.3 2KVDC] 220pF | +10 | B/YYSP|) POC2096CT-ND 110 83 62 | POC2096TR-ND 357.76/M EQ«-T3D221KB 
Ceramic T 2KVDC] 270pF | +10 | B/YSP| POC2097CT-ND 110 83 62 | POC2097TR-ND 357.76/M EQ«-T3D271KB 
Element k Terminal 25 2KVDC] 330pF | +10 | B/YYSP| POC2098CT-ND 110.83 -62 | POC2098TR-ND 357.76/M EQ«-T3D331KB 
| 1.45 -! 2.0 || SKVDC} 10pF ) +5 SL/GP | POCIOQJCT-ND 292 2.21 1.67 | POCIOOJTR-ND 357.00/M EOC-T3F100JNG 
ss adih SKVDC} 12pF ] +5 SUGP | POCI20JCT-ND 2.92 2.21 1.67 | POCI20JTR-ND 357.00/M E0C-T3F120UG 
FEATURES: SKVDC|} 15pF ) +5 SUGP | POCI50JCT-ND 292 221 1.67 | POCISQJTR-ND 357.00/M EOC-T3F150JG 
+ Resin molded type for reflow solderings » High reliability through disc capacitor element molded con- SKVDC} 18pF | +5 | SGP} POCI80JCT-ND 292 221 1.67 | POCI80JTR-ND 357.00/M EOC-TSFI80G 
struction + Excellent “Voltage vs. Temperature Rise” through low loss ceramic dielectric + Temperature SKVDC| 22pF | #5 | SUGP| POC220JCT-ND 292 2.21 1.67 _| POC220JTR-ND 357.00/M EOC-T3F220JG 
stable (SL/GP) and (B/Y5P) SKVDC| 27pF ] +5 SUGP | POC270JCT-ND 2.92 221 1.67 | POC270JTR-ND 357.00/M EOC-T3F270JG 
SPECIFICATIONS: SKVDC] 33pF | +5 | SUGP| POO330JCT-ND 292 2.21 1.67 | POC330JTR-ND 357.00/M | EOC-T3F830JG 
* Operating Temperature Range: -25°C to +105°C « Insulation Resistance: 10000MQ min. at S0OVDC and SRNDG)/SOPF | <5 Se ee 22 221 167 eee sae ee 
. ee earane : : SKVDC|} 47pF ] +5 SUGP | POCA70JCT-ND 2.92 221 1.67 | POC470JTR-ND 357.00/M EOC-T3F470JG 
1 min. electrification + Qor Dissipation Factor (tan 8): SL/GP Temp. Qhar.: C < 30pF: Q> 400+20 C 3KVDC] S6pF ) 5 sucP| POCS60JCT-ND 292 221 1.67 | POCS60JTRND 357.00/M FOC-T3F560JG 
(Cicap.pF), C > 30pF: Q= 1000 at 1MHz, 1-5Vrms and 20°C B/Y5P Temp. Qhar.: D.F. (tan 8)<0.025 at = 7 - - 

1kHyz, 1-5Vrms and 20°C + Temperature Characteristics: SL/GP Temp. Coefficient: +350 to -1000ppm/°C_ | 4KVDC} 10pF | +5 | SL/GP| POC2082CT-ND 1.21 © 91.68 | POC2082TR-ND 392.86/M EOC-T3G100SG 
B/Y5P Max. Capacitance Change: AC/C<+10% (Temperature Range: -25°C to +85°C) + Capacitance: | 4KVDC} 12pF | +5 | SL/GP| POC2083CT-ND 1.21 91.68 | POC2083TR-ND 392.86/M EOC-T3G1205G 
SL/GP Temp. Qhar.: 1MHz, 1-5Vrms and 20°C B/Y5P Temp. Qhar.: 1kHz, 1-5Vrms and 20°C * Dielectric | 4KVDC} 15pF | +5 | SL/GP| POC2084CT-ND 1.21 91.68 | POC2084TR-ND 392.86/M EOC-T3G1505G 
Withstanding Voltage: SL/GP Temp. Qhar., (voltage 4kVDC): 150% of the rated voltage for 1-5 seconds 4KVDC| 18pF | +5 | SL/GP) POC2085CT-ND 1.21 91 -68 | POC2085TR-ND 392.86/M ECC-T3G180JG 
SL/GP Temp. Char, (voltage 2-3kVDC): 200% of the rated voltage for 1-5 sec. B/YSP Temp. Qhar.: 200% 4KVDC| 22pF | +5 | SL/GP| POC2086CT-ND 1.21 91 -68 | POC2086TR-ND 392.86/M ECO-T3G220JG 
of the rated voltage for 1-5 seconds 4KVDC) 27pF | +5 | SL/GP] POC2087CT-ND 1.21.91 ~—.68_ | POC2087TR-ND 392.86/M | EOC-T3G270JG 
RECOMMENDED APPLICATIONS: 4KVDC] 33pF | +5 |SU/GP| POC2088CT-ND 1.21 91 68 | POC2088TR.ND 392.86/M —_ | ECC-T3G330UG 
* Output circuit of LCD backlighting inverter + Snubber circuit of switching power supply + High voltage 4KVDC| 39pF | +5 | SLIGP} POC2089CT-ND 121 91 68 | POW2089TR-ND 392.86/M EOC T3G390JG 
circuit 4KVDC| 47pF | +5 | SU/GP| POC2090CT-ND 1.21 91 -68 | POC2090TR-ND 392.86/M ECC-T3G470JNG 


Panasonic. Ceramic Capacitors for Safety Regulations - Type BC (SMD) 


FEATURES: + Resin molded type for reflow soldering surface 


mountings + High reliability through disc capacitor element Molded Resin Volt- | Capaci- | Capac.) Temp.| Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing | Panasonic 
molded construction + Related by 150 384-14 sub-class Yarxi Electrode age tance _| Tol. %| Char. | Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
and Japan Domestic Safety Regulations + One standard size So Fig. 1 - J -Lead 
Covel wide Copeciten ce renige for 1000p te 4700p Ceramic) 250VAC | 1000pF] 20] E | P1O739CT-ND 186 146 1.07 | P10739TRND 674.40/M =| EQK-TBCIO2ME 
APPLICATIONS: + On-board type power module + DC-DC Gon- Element ~ ~~. 250VAC | 1500pF) #20 | E | PIO740CT-ND 1.86 146 1.07 | P10740TR-ND 674.40/M FOK-TBC152ME 
verter » FAX Modulator- Demodulator 250VAC | 2200pF) +20 | E | PIO741CT-ND 186 146 1.07 | P10741TRND — 674.40/M ECK-TBC222ME 
250VAC | 3300pF| +20 | F | P10742CT-ND 1.86 1.46 1.07 | P10742TRND — 674.40/M FOK-TBO332MF 
+ 250VAC | 4700pF| +20 | F | P10743CT-ND 1.86 1.46 1.07 | P10743TRND _674.40/M FOK-TBC472MF 
L j 3. Fig. 2 - Gull-Wing 
salaethiel ie Paw 8.0 —-| 250VAC | 1000pF| +20 | E | PI0744CT-ND 1.86 1.46 1.07 | P10744TRND — 681.80/M FOK-TBC102MEM 
7A } = 108 250VAC | 1500pF| +20 | E | PIO745CT-ND 1.86 1.46 1.07 | P10745TRND — 681.80/M FOK-TBC152MEM 
250VAC | 2200pF| +20 | E | PIO746CT-ND 1.86 1.46 1.07 | P10746TRND — 681.80/M FOK-TBO222MEM 
250VAC | 3300pF| +20 | F | PI0747CT-ND 1.86 146 1.07 | P10747TRND — 681.80/M FOK-TBO332MFM 
250VAC | 4700pF| +20 | F | PI0748CT-ND 1.86 1.46 1.07 | P10748TRND — 681.80/M EOK-TBC472MFM 


Panasonic. Ceramic Capacitors for Safety Regulations - Type FC (Sub-Class Y2) (SMD) 


FEATURES: 
+ Safety Capacitor for reflow soldering process + Ap- Molded Resin ry 
proved by SEMKO (1E060384-14/EN132400 Sub- . 2.3 
class Y2) and UL/CSA (Line by pass Capacitors) i T 7 er 
+ High reliability through disc capacitor element with Ceramic eae nae a — 45 
resin molded construction Element : , pee 
RECOMMENDED APPLICATIONS: 
+ DC-DC Converter, Power module » MODEM, xDSL Capacitance Temp. Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing | Panasonic 
+ Application EX. (MODEM) Voltage Capacitance Tol. % Char. Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 Part No. 
RATINGS: 250VAC 5pF +40.5pF SL P11424CT-ND 1.32 1.04 .95 | P11424TR-ND 707.00/M EOC-TRO0S0DG 
+ Dimensions: 5.7L x 4.5WX2.3T (mm) « Operating 250VAC 10pF +0.5pF SL P11425CT-ND 1.32 1.04 .95 | P11425TR-ND 707.00/M EOC-TRC100DG 
Temperature Range: -25°C to 100°C + Voltage 250VAC 22pF 15% SL P11426CT-ND 1.32 1.04 .95 | P11426TR-ND 673.00/M EOC-TRO220G 
Proof: 1500VAC, 1 minute 250VAC 47pF 10% B P11427CT-ND 1.26 1.00 91 | P11427TR-ND 674.00/M EOK-TRCA70KB 
250VAC 100pF 10% B P11428CT-ND 1.26 1.00 .91_| P11428TR-ND 674.00/M EOK-TRC101KB 
Temp. Cap. Temp. 250VAC 150pF +10% B P11429CT-ND 1.26 1.00 .91 | P11429TR-ND 674.00/M EOK-TRC151KB 
Char. Change Range 250VAC 220pF 410% B P11430CT-ND 1.26 1.00 91 | P11430TR-ND 674.00/M ECK-TF0221KB 
SL +350to-1000ppm/°C_ +20°C to +85°C 250VAC 330pF +10% B P11431CT-ND 1.26 1.00 .91 | P11431TR-ND 674.00/M EOK-TRC331KB 
B= O_o eeee | | Se | canoe Hom 8 |pHasctND 701128 [prasammND | osaoum | sacra 
a 7 
E 420,-55%Max. —_-20°C to +85°C P =—* - : : 2 
— - 7 250VAC 1000pF 420% E P11434CT-ND 1.26 1.00 .91 | P11434TR-ND 674.00/M EOK-TRC102ME 
iz +80, -80% Max. -20°C to +85°C 250VAC 1500pF 420% F P11435CT-ND 1.26 1.00 91 | P11435TR-ND 674.00/M EOK-TROIS2MF 
The reference temperature: 20°C 250VAC 2200pF 420% F P11436CT-ND 1.32 1.04 .95 | P11436TR-ND 716.00/M EOK-TR0222MF 
. a 
Panasonic. Dimensions (nw 
ia Volt- | Capaci- Temp. Thick- Lead | Digi-Key Price Each Panasonic 
Ceramic Disc Capacitors = UL 1414+ CSA C22.2 age tance Tolerance Char. | Dia. ness Space | PartNo. 1 10 100 1,000 | Part No. 
APPROVED 250 | 100pF 420% B 8.0 55 7.5 | P4484-ND 61 46 33 19 | EQXDGLIOIMB 
T e G L 250 | 150pF 420% B 80 55 7.5 | P4485-ND 61 46 33 19 | ECK-DGLISO0MB 
yp 250 | 220pF 420% B 8.0 55 7.5 | P4486-ND 61 46 33 19 | EK D@22iMB 
= Temperature Characteristics D max 75max | 250 | 330pF 420% B 8.0 55 7.5 | P4487-ND 61 46 33 19 | ECKDG331MB 
FEATURES: = 00 x W 250 | 470pF 420% B 9.0 55 7.5 | P4488-ND 61 46 33 ——.19_ | EQKDG@471MB 
+ Rated: 250VAC 2 ofFLy . 250 | 680pF 420% B 9.0 55 7.5 | P4489-ND 65 48 34 .20 | EQKDGL68iMB 
: nee £ 24 Bo . 250 | 1000pF 420% E 9.0 55 7.5 | P4490-ND 52 39 28 16 | EQKDGL102ME 
CSA rating: 125VAC 6 E at 
@ -40 Ec 250 | 1500pF 420% E | 110 55 7.5 | P4491-ND 70 52 39 .22 | EQKDGLI52ME 
APPLICATIONS: = -60 ~ 4 E 250 | 2200pF 420% E | 120 55 7.5 | P4492-ND 838 63 46 © 27 | EQKDGL222ME 
. i % -80 aaa a 250 | 3300pF #20% E | 15.0 55 10.0 | P4493-ND 98.70 51 ~——.30_| EQKD@332ME 
Antenna coupling 8 ie vi d a 
+ Line bypass and Aorosstheline age= <0" 120. 740? 60" 160 250 | 4700pF 420% E | 170 55 10.0 | P4494ND 120 90 68 40 | EQXDG472ME 
0%, -209 
* Switching surge killer, etc. Temperature (°C) 250 | 4700pF | +80%,-20% | V | 120 55 7.5 | P4495ND 114 85 63 36 | EQXDGL472ZV 
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Panasonic. 


Improve Your Designs with 


High Capacitance Multilayer Ceramic Chip (MLCC) Capacitors 


Engineering Kit of High Capacitance Multilayer Ceramic Chip (MLCC) Capacitors 
PCC18-KIT-ND oececseaet ae cacedecvseandeattexeasiunniers 


Contains 20 pieces each of 20 assorted values — 400 pieces total. Values range from 1pF to 22uF in case sizes 0402 - 1206. 
Temperature characteristic is XSR. Please call Digi-Key for details. 


More options are available when choosing capacitors 

Advances in ceramic technology have now increased your choices when 
selecting the best capacitor for your application. No longer are you restricted 
to Aluminum Electrolytic, Tantalum, or Chip Film Capacitors. High capaci- 
tance MLCC capacitors from Panasonic now offer higher capacitance and 
better performance. The superior reliability, ESR, and impedance of MLCCs 
can now be found in higher capacitance values. 


Product Design Benefits 

Several technology improvements have made it possible for Panasonic to put 
more capacitance (1uF and greater) into smaller case sizes (1210 down to 
0402) while maintaining the largest possible operating voltage (6.3V up to 
50V). These mechanical and electrical characteristics will enable you to make 
products having smaller size, less weight, increased performance, and at a 
lower cost, thereby making your products more competitive. 

Electrical Performance Advantages of MLCCs 

The lower Impedance and Equivalent Series Resistance (ESR) of MLCC 
Capacitors vs. Tantalum Capacitors, especially at the higher frequencies in 
the 100kHz to 1MHz range, provides a performance advantage for your 
decoupling needs. 


Lower Impedance (Z) 


Impedance vs. Frequency 
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Lower Equivalent Series Resistance (ESR) 


ESR vs. Frequency 
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— i MLCC: 1206 / 25V / 10uF / XSR 
$s TA: 7.3x4.3 / 35V / 10uF / Low ESR 
oc 
ty 0.4 
Tantalum solid electrolytic capacitors 
0.01 
0.001 
0.4 1 10 100 1000 10000 100000 
Frequency (kHz) 


Less Temperature Rise due to Ripple Current 

When used in “smoothing” circuit applications, MLCCs offer significant 
advantages over tantalum capacitors. Reduced ESR results in lower 
component operating temperature than other capacitor solutions making your 
product less temperature dependent. 


Temperature Rise vs. Ripple Current at 100kHz 
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Lower Equivalent Series Inductance (ESL) 
Improved ESL, especially at higher frequencies, reduces the harmonic 
content of ripple current and high frequency noise. 


ESL vs. Frequency 


Tantalum solid electrolytic capacitors 


Sample 
MLCC: 1206 / 25V / 10uF / X5R 
TA: 7.3x4.3 / 35V / 10UF / Low ESR 


ESL (nH) 
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Large Capacitance Values MLCC Applications 

MLCCs offer lower impedance and ESR needed for the 100-500kHZ 
frequencies of today's high power DC-DC converters and switch mode power 
supplies. The performance advantage is so great that lower capacitance 
values provide better decoupling than higher values in other dielectrics. 


DC-DC Converter Circuit 


DC Input 


ASN 


Input Capacitor 


DC Output 


Dc/DC Output Capacitors 
ie mm 1 


Select the best MLCC based on performance and cost!! 


Available Values / Case Sizes / Operating Voltages 


Panasonic Multilayer Ceramic Chip (MLCC) Capacitors 
(Class Il, with X5R / X7R Temperature Characteristics) 


Available Capacitance Values (X5R, except as noted) 


Case Size Voltage Height 
(EIA) (mm) TF 22uF | 4.7uF | 10uF | 22uF | 47uF | 100uF 
0402 6.3V 0.5 
16V 0.8 
0603 10V 0.8 
6.3V 08 
16V 1.25 
0805 10V 1.25 
6.3V 1.25 
25V 1.6 X7R 
1.15 X7R 
16V 
1206 1.6 X7R 
10V 1.6 
6.3V 1.6 
50V 2.0 
25V 2.0 
25 
1210 16V 2.0 
25 
2.0 
10V oe 
6.3V 25 
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Panasonic. Multilayer Ceramic Chip Capacitors 
0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812, 


FEATURES: RECOMMENDED APPLICATIONS: Ty} 


SS es 


oul eee ong wide Capaciiance aka ei Class 1 (T.C. Type): Temperature compensations, tuned circuits and Lee el eee 150 ial 
* Superior humidity characteristic and long life due to the monolithic filter circuits, where low loss and high stability of capacitance and Ly Lo 9 
construction Se F . high insulation resistance are required. 
+ Excellent solderability and resistance to soldering heat due to Size Code (EIA) L w L1/L2 
terminals with three layers of silver nickel and solder Class 2 (HI-K type): Coupling and By-pass, where low loss and high 0201 0.6+0.03 0.3+0.03 0.15+0.05 
+ Low self-inductance and excellent frequency characteristic stability of capacitance are not so important. 0402 7.0040.05 0.5040.05 | 0204010 
NPO Type - Class 1: X7R Type - Class 2: Y5V Type - Class 2: 0508 Weee0H15 200#0:18 O20E0H10 
. Operating temperature range: -55°C ~+125°C . Operating fenstahie range: -55°C ~+125°C * Operating temperature range: -30°C ~+85°C. 0603 1.60+0.10 0.80+0.10 0.30+0.20 
X5R Type - Class 2: (F Type: -25°C ~+85°C°) 0612 1.60+0.20 | 3.20+0.20 | 0.30+0.20 
* Operating temperature range: -55°C ~+85°C 0805 2.00+0.10 1.25+0.10 0.50+0.25 
Temperature Coefficient Temperature Coefficient 1206 3.20+0.15 1.60+0.15 0.60+0.30 
= Temperature Coefficient ms 1210 3.20+0.30 2.50+0.20 0.60+0.30 
£43 z = Ty (TT 1812 4.5040.30 | 3.20+0.30 | 0.90+0.60 
2+ Bt t 2 WA 
6 0 2+10 & 4 t NOTE: Panasonic is in the process of changing all MLCC 
2 a0 Q part numbers to a standardized system. This is a part number 
2° 1 2 0 2 change only and does not affect the electrical or mechanical 
g-2 4 i i S specifications. As a result of this change, Digi-Key may ship 
s ere ange u & on i t g- a a oe as BB parts labeled with either the old or new number. Parts that do 
Teme et : reoprare ee ee 
‘emperature {°C} ‘ bates . 
new design. Please contact Digi-Key for a direct replacement. 
Dim. Cut Tape Tape & Reel Old ¢ New ¢ 
Size WV (mm) | Digi-Key Pricing Digi-Key Spe ee Panasonic Panasonic 
Code | Type| DC Cap. | Tolerance | T |Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. Size Pricing Part No. Part No. 
0.5pF +.25pF 0.30 | PCC2101CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2101TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEC1E0R5C ECJ-ZEC1E0R5C 
1.0pF +.25pF 0.30 | PCC2102CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2102TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEC1E010C ECJ-ZEC1E010C 
1.5pF +.25pF 0.30 | PCC2103CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2103TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEC1E1R5C ECJ-ZEC1E1R5C 
2.0pF +.25pF 0.30 | PCC2104CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2104TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEC1E020C ECJ-ZEC1E020C 
3.0pF +.25pF 0.30 | PCC2105CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2105TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEC1E030C ECJ-ZEC1E030C 
4.0pF +.25pF 0.30 | PCC2106CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2106TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEC1E040C ECJ-ZEC1E040C 
5.0pF +.25pF 0.30 | PCC2107CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2107TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEC1E050C ECJ-ZEC1E050C 
6.0pF +.5pF 0.30 | PCC2108CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2108TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEC1E060D ECJ-ZEC1E060D 
25 7.0pF +.5pF 0.30 | PCC2109CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2109TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEC1E070D ECJ-ZEC1E070D 
8.0pF +.5pF 0.30 | PCC2110CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2110TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEC1E080D ECJ-ZEC1E080D 
9.0pF +.5pF 0.30 | PCC2111CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2111TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEC1E090D ECJ-ZEC1E090D 
NPO 10pF +.5pF 0.30 | PCC2112CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2112TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEC1E100D ECJ-ZEC1E100D 
12pF +5% 0.30 | PCC2113CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2113TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEC1E120J ECJ-ZEC1E120J 
15pF +5% 0.30 | PCC2114CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2114TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEC1E150J ECJ-ZEC1E150J 
18pF +5% 0.30 | PCC2115CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2115TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEC1E180J ECJ-ZEC1E180J 
22pF +5% 0.30 | PCC2116CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2116TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEC1E220J ECJ-ZEC1E220J 
27pF +5% 0.30 | PCC2117CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2117TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEC1E270J ECJ-ZEC1E270J 
0201 33pF +5% 0.30 | PCC2118CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2118TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEC1E330J ECJ-ZEC1E330J 
39pF +5% 0.30 | PCC2119CT-ND 2.74 19.60 70.56 109.76 | PCC2119TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEC1C390J ECJ-ZEC1C390J 
47pF +5% 0.30 | PCC2120CT-ND 2.74 19.60 70.56 109.76 | PCC2120TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEC1C470J ECJ-ZEC1C470J 
16 56pF +5% 0.30 | PCC2121CT-ND 2.74 19.60 70.56 109.76 | PCC2121TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEC1C560J ECJ-ZEC1C560J 
68pF +5% 0.30 | PCC2122CT-ND 2.74 19.60 70.56 109.76 | PCC2122TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEC1C680J ECJ-ZEC1C680J 
82pF +5% 0.30 | PCC2123CT-ND 2.74 19.60 70.56 109.76 | PCC2123TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEC1C820J ECJ-ZEC1C820J 
100pF +5% 0.30 | PCC2124CT-ND 2.74 19.60 70.56 109.76 | PCC2124TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEC1C101J ECJ-ZEC1C101J 
150pF +10% 0.30 | PCC2125CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2125TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEB1E151K ECJ-ZEB1E151K 
220pF +10% 0.30 | PCC2126CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2126TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEB1E221K ECJ-ZEB1E221K 
25 331pF +10% 0.30 | PCC2127CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2127TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEB1E331K ECJ-ZEB1E331K 
X7R 470pF +10% 0.30 | PCC2128CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2128TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEB1E471K ECJ-ZEB1E471K 
680pF +10% 0.30 | PCC2129CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2129TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEB1E681K ECJ-ZEB1E681K 
1000pF +10% 0.30 | PCC2130CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2130TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEB1E102K ECJ-ZEB1E102K 
16 1500pF +10% 0.30 | PCC2131CT-ND 2.74 19.60 70.56 109.76 | PCC2131TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEB10152K ECJ-ZEB1C152K 
2200pF +10% 0.30 | PCC2132CT-ND 2.74 19.60 70.56 109.76 | PCC2132TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEB1C222K ECJ-ZEB1C 222K 
10 | 3300pF +10% 0.30 | PCC2133CT-ND 2.98 21.28 76.61 119.17 | PCC2133TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEB1A332K ECJ-ZEB1A332K 
4700pF +10% 0.30 | PCC2134CT-ND 3.21 22.96 82.66 128.58 | PCC2134TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEB0J472K ECJ-ZEB0J472K 
X5R | 6.3] 6800pF +10% 0.30 | PCC2135CT-ND 3.21 22.96 82.66 128.58 | PCC2135TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEBOJ682K ECJ-ZEBOJ682K 
10000pF +10% 0.30 | PCC2136CT-ND 3.21 22.96 82.66 128.58 | PCC2136TR-ND 15,000 21.00/M ECJ-ZEB0J103K ECJ-ZEBOJ103K 
0.5pF +.25pF 0.50 | PCCORSCQCT-ND- 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCCORSCQTR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1HOR5CCQ ECJ-0EC1HOR5C 
1.0pF +.25pF 0.50 | PCCO10CQCT-ND- 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCCO10CQTR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H010CCQ ECJ-0EC1H010C 
1.5pF +.25pF 0.50 | PCC1R5CQCT-ND- 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC1R5CQTR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H1R5CCQ ECJ-0EC1H1R5C 
2.0pF +.25pF 0.50 | PCCO20CQCT-ND- 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCCO20CQTR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H020CCQ ECJ-0EC1H020C 
3.0pF +.25pF 0.50 | PCCO30CQCT-ND+ 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCCO30CQTR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H030CCQ ECJ-0EC1H030C 
4.0pF +.25pF 0.50 | PCCO040CQCT-ND> 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCCO40CQTR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H040CCQ ECJ-0EC1H040C 
5.0pF +.25pF 0.50 | PCCOSOCQCT-ND+ 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCCO50CQTR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H050CCQ ECJ-0EC1H050C 
6.0pF +.5pF 0.50 | PCCO60CQCT-ND+ 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCCO60CQTR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H060DCQ ECJ-0EC1H060D 
7.0pF +.5pF 0.50 | PCCO70CQCT-ND» 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCCO70CQTR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H070DCQ ECJ-0EC1H070D 
8.0pF +.5pF 0.50 | PCCO80CQCT-ND- 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCCO80CQTR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H080DCQ ECJ-0EC1H080D 
9.0pF +.5pF 0.50 | PCCO90CQCT-ND- 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCCO90CQTR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H090DCQ ECJ-0EC1H090D 
10pF +.5pF 0.50 | PCC100CQCT-ND- 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC100CQTR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H100DCQ ECJ-0EC1H100D 
0402 | NPO | 50 11pF +5% 0.50 | PCC110CQCT-ND 2.38 16.78 57.95 91.50 = — _— ECU-E1H110JCQ (Not for new design) 
12pF +5% 0.50 | PCC120CQCT-ND+ 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC120CQTR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H120JCQ ECJ-0EC1H120J 
15pF 45% 0.50 | PCC150CQCT-ND+ 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC150CQTR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H150JCQ ECJ-0EC1H150J 
18pF +5% 0.50 | PCC180CQCT-ND> 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC180CQTR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H180JCQ ECJ-0EC1H180J 
20pF +5% 0.50 | PCC200CQCT-ND 2.38 16.78 57.95 91.50 | PCC200CQTR-ND 10,000 76.00/M ECU-E1H200JCQ (Not for new design) 
22pF +5% 0.50 | PCC220CQCT-ND+ 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC220CQTR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H220JCQ ECJ-0EC1H220J 
27pF +5% 0.50 | PCC270CQCT-ND- 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC270CQTR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H270JCQ ECJ-0EC1H270J 
33pF +5% 0.50 | PCC330CQCT-ND- 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC330CQTR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H330JCQ ECJ-0EC1H330J 
36pF +5% 0.50 | PCC360CQCT-ND 2.38 16.78 57.95 91.50 = = = ECU-E1H360JCQ (Not for new design) 
39pF +5% 0.50 | PCC390CQCT-ND- 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC390CQTR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H390JCQ ECJ-0EC1H390J 
43pF +5% 0.50 | PCC430CQCT-ND 2.38 16.78 57.95 91.50 | PCC430CQTR-ND 10,000 76.00/M ECU-E1H430JCQ (Not for new design) 
47pF +5% 0.50 | PCC470CQCT-ND+ 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC470CQTR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H470JCQ ECJ-0EC1H470J 


(Continued) 
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Panasonic. Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont) 


Dim. Cut Tape rT, & Reel Old t+ New ¢ 
Size wv (mm) | Digi-Key Pricing Digi-Key abe sures Panasonic Panasonic 
Code|Type|DC| Cap. | Tolerance | T | PartNo. 10 100 500 1,000 | Part No. Size Pricing Part No. Part No. 
56pF +5% 0.50 | PCC560CQCT-ND- 2.05 14.48 50.01 78.96 PCC560CQTR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H560JCQ ECJ-0EC1H560J 
62pF 45% 0.50 | PCC620CQCT-ND 2.38 16.78 57.95 91.50 = = = ECU-E1H620JCQ (Not for new design) 
68pF +5% 0.50 | PCC680CQCT-ND- 2.05 14.48 50.01 78.96 PCC680CQTR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H680JCQ ECJ-0EC1H680J 
82pF +5% 0.50 | PCC820CQCT-ND- 2.18 15.40 53.20 84.00 PCC820CQTR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H820JCQ ECJ-0EC1H820J 
91pF +5% 0.50 | PCC910CQCT-ND 2.61 18.43 63.65 100.50 = _ al ECU-E1H910JCQ (Not for new design) 
100pF +5% 0.50 | PCC101CQCT-ND- 2.18 15.40 53.20 84.00 PCC101CQTR-ND 10,000 9.00/M ECU-E1H101JCQ ECJ-0EC1H101J 
NPO | 50 110pF +5% 0.50 | PCC111CQCT-ND 2.69 18.98 65.55 103.50 = = = ECU-E1H111JCQ (Not for new design) 
120pF +5% 0.50 | PCC121CQCT-ND- 2.27 16.02 55.33 87.36 PCC121CQTR-ND 10,000 9.00/M ECU-E1H121JCQ ECJ-0EC1H121J 
130pF +5% 0.50 | PCC131CQCT-ND 2.81 19.80 68.40 108.00 = = = ECU-E1H131JCQ (Not for new design) 
150pF +5% 0.50 | PCC151CQCT-ND- 2.40 16.94 58.52 92.40 PCC151CQTR-ND 10,000 9.00/M ECU-E1H151JCQ ECJ-0EC1H151J 
160pF +5% 0.50 | PCC161CQCT-ND 3.00 21.18 73.15 115.50 = — = ECU-E1H161JCQ (Not for new design) 
180pF +5% 0.50 | PCC181CQCT-ND- 2.39 17.08 61.49 95.65 PCC181CQTR-ND 10,000 9.00/M ECU-E1H181JCQ ECJ-0EC1H181J 
220pF +5% 0.50 | PCC221CQCT-ND- 2.67 19.04 68.54 106.62 PCC221CQTR-ND 10,000 9.00/M ECU-E1H221JCQ ECJ-0EC1H221J 
100pF +10% 0.50 | PCC1709CT-ND- 2.10 14.78 51.07 80.64 PCC1709TR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H101KBQ ECJ-0EB1H101K 
120pF +10% 0.50 | PCC1710CT-ND- 2.10 14.78 51.07 80.64 PCC1710TR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H121KBQ ECJ-0EB1H121K 
150pF +10% 0.50 | PCC1711CT-ND- 2.10 14.78 51.07 80.64 PCC1711TR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H151KBQ ECJ-0EB1H151K 
180pF +10% 0.50 | PCC1712CT-ND- 2.10 14.78 51.07 80.64 PCC1712TR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H181KBQ ECJ-0EB1H181K 
220pF +10% 0.50 | PCC1713CT-ND- 2.10 14.78 51.07 80.64 PCC1713TR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H221KBQ ECJ-0EB1H221K 
270pF +10% 0.50 | PCC1714CT-ND- 2.10 14.78 51.07 80.64 PCC1714TR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H271KBQ ECJ-0EB1H271K 
330pF +10% 0.50 | PCC1715CT-ND- 2.10 14.78 51.07 80.64 PCC1715TR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H331KBQ ECJ-0EB1H331K 
390pF +10% 0.50 | PCC1716CT-ND- 2.10 14.78 51.07 80.64 PCC1716TR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H391KBQ ECJ-0EB1H391K 
470pF +10% 0.50 | PCC1717CT-ND- 2.10 14.78 51.07 80.64 PCC1717TR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H471KBQ ECJ-0EB1H471K 
50 560pF +10% 0.50 | PCC1718CT-ND- 2.10 14.78 51.07 80.64 PCC1718TR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H561KBQ ECJ-0EB1H561K 
680pF +10% 0.50 | PCC1719CT-ND- 2.10 14.78 51.07 80.64 PCC1719TR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H681KBQ ECJ-0EB1H681K 
820pF +10% 0.50 | PCC1720CT-ND- 2.10 14.78 51.07 80.64 PCC1720TR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H821KBQ ECJ-0EB1H821K 
1000pF +10% 0.50 | PCC1721CT-ND- 2.10 14.78 51.07 80.64 PCC1721TR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H102KBQ ECJ-0EB1H102K 
1200pF +10% 0.50 | PCC1722CT-ND- 2.10 14.78 51.07 80.64 PCC1722TR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H122KBQ ECJ-0EB1H122K 
1500pF +10% 0.50 | PCC1723CT-ND- 2.10 14.78 51.07 80.64 PCC1723TR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H152KBQ ECJ-0EB1H152K 
1800pF +10% 0.50 | PCC1724CT-ND- 2.10 14.78 51.07 80.64 PCC1724TR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H182KBQ ECJ-0EB1H182K 
2200pF +10% 0.50 | PCC1725CT-ND- 2.10 14.78 51.07 80.64 PCC1725TR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H222KBQ ECJ-0EB1H222K 
2700pF +10% 0.50 | PCC1726CT-ND- 2.27 16.02 55.33 87.36 PCC1726TR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H272KBQ ECJ-0EB1H272K 
3300pF +10% 0.50 | PCC1727CT-ND- 2.45 17.25 59.58 94.08 PCC1727TR-ND 10,000 10.00/M ECU-E1H332KBQ ECJ-0EB1H332K 
3900pF +10% 0.50 | PCC1728CT-ND- 2.49 17.56 60.65 95.76 PCC1728TR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H392KBQ ECJ-0EB1H392K 
100pF +10% 0.50 | PCC1702CT-ND 2.05 14.48 50.01 78.96 PCC1702TR-ND 10,000 57.00/M ECU-E1E101KBQ ECJ-0EB1E101K 
120pF +10% 0.50 | PCC1703CT-ND 2.05 14.48 50.01 78.96 PCC1703TR-ND 10,000 56.00/M ECU-E1E121KBQ ECJ-OEB1E121K 
150pF +10% 0.50 | PCC1704CT-ND 2.05 14.48 50.01 78.96 PCC1704TR-ND 10,000 56.00/M ECU-E1E151KBQ ECJ-OEB1E151K 
180pF +10% 0.50 | PCC1705CT-ND 2.05 14.48 50.01 78.96 PCC1705TR-ND 10,000 56.00/M ECU-E1E181KBQ ECJ-0OEB1E181K 
220pF +10% 0.50 | PCC1706CT-ND 2.05 14.48 50.01 78.96 PCC1706TR-ND 10,000 56.00/M ECU-E1E221KBQ ECJ-0EB1E221K 
270pF +10% 0.50 | PCC271BQCT-ND 2.05 14.48 50.01 78.96 PCC271BQTR-ND 10,000 56.00/M ECU-E1E271KBQ ECJ-0EB1E271K 
X7R 330pF +10% 0.50 | PCC331BQCT-ND 2.05 14.48 50.01 78.96 PCC331BQTR-ND 10,000 56.00/M ECU-E1E331KBQ ECJ-0EB1E331K 
391pF +10% 0.50 | PCC391BQCT-ND 2.05 14.48 50.01 78.96 PCC391BQTR-ND 10,000 56.00/M ECU-E1E391KBQ ECJ-0EB1E391K 
0402 470pF +10% 0.50 | PCC471BQCT-ND 2.05 14.48 50.01 78.96 PCC471BQTR-ND 10,000 56.00/M ECU-E1E471KBQ ECJ-0EB1E471K 
560pF +10% 0.50 | PCC561BQCT-ND 2.05 14.48 50.01 78.96 PCC561BQTR-ND 10,000 56.00/M ECU-E1E561KBQ ECJ-OEB1E561K 
680pF +10% 0.50 | PCC681BQCT-ND 2.05 14.48 50.01 78.96 PCC681BQTR-ND 10,000 56.00/M ECU-E1E681KBQ ECJ-0EB1E681K 
820pF +10% 0.50 | PCC821BQCT-ND 2.05 14.48 50.01 78.96 PCC821BQTR-ND 10,000 56.00/M ECU-E1E821KBQ ECJ-0EB1E821K 
25 1000pF +10% 0.50 | PCC102BQCT-ND 2.05 14.48 50.01 78.96 PCC102BQTR-ND 10,000 56.00/M ECU-E1E102KBQ ECJ-0EB1E102K 
1200pF +10% 0.50 | PCC122BQCT-ND 2.05 14.48 50.01 78.96 PCC122BQTR-ND 10,000 56.00/M ECU-E1E122KBQ ECJ-0EB1E122K 
1500pF +10% 0.50 | PCC152BQCT-ND 2.05 14.48 50.01 78.96 PCC152BQTR-ND 10,000 56.00/M ECU-E1E152KBQ ECJ-OEB1E152K 
1800pF +10% 0.50 | PCC182BQCT-ND 2.05 14.48 50.01 78.96 PCC182BQTR-ND 10,000 56.00/M ECU-E1E182KBQ ECJ-0EB1E182K 
2200pF +10% 0.50 | PCC222BQCT-ND 2.05 14.48 50.01 78.96 PCC222BQTR-ND 10,000 56.00/M ECU-E1E222KBQ ECJ-0EB1E222K 
2700pF +10% 0.50 | PCC272BQCT-ND 2.23 15.71 54.26 85.68 PCC272BQTR-ND 10,000 61.00/M ECU-E1E272KBQ ECJ-0EB1E272K 
3300pF +10% 0.50 | PCC332BQCT-ND 2.40 16.94 58.52 92.40 PCC332BQTR-ND 10,000 65.00/M ECU-E1E332KBQ ECJ-0EB1E332K 
3900pF +10% 0.50 | PCC392BQCT-ND 2.45 17.25 59.58 94.08 PCC392BQTR-ND 10,000 67.00/M ECU-E1E392KBQ ECJ-0EB1E392K 
4700pF +10% 0.50 | PCC472BQCT-ND+ 2.53 17.86 61.71 97.44 PCC472BQTR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1E472KBQ ECJ-0EB1E472K 
5600pF +10% 0.50 | PCC1707CT-ND- 1.79 12.63 43.62 68.88 PCC1707TR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1E562KBQ ECJ-0EB1E562K 
6800pF +10% 0.50 | PCC1708CT-ND- 1.79 12.63 43.62 68.88 PCC1708TR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1E682KBQ ECJ-0EB1E682K 
8200pF +10% 0.50 | PCC2271CT-ND 1.79 12.63 43.62 68.88 PCC2271TR-ND 10,000 9.00/M ECJ-0EB1E822K ECJ-0EB1E822K 
.01pF +10% 0.50 | PCC2270CT-ND 1.79 12.63 43.62 68.88 PCC2270TR-ND 10,000 9.00/M ECJ-0EB1E103K ECJ-0EB1E103K 
5600pF +10% 0.50 | PCC562BQCT-ND 1.70 12.01 41.50 65.52 PCC562BQTR-ND 10,000 46.00/M ECU-E1C562KBQ ECJ-0EB1C562K 
6800pF +10% 0.50 | PCC682BQCT-ND 1.75 12.32 42.56 67.20 PCC682BQTR-ND 10,000 48.00/M ECU-E1C682KBQ ECJ-0EB1C682K 
8200pF +10% 0.50 | PCC822BQCT-ND+ 1.79 12.63 43.62 68.88 PCC822BQTR-ND 10,000 49.00/M ECU-E1C822KBQ ECJ-0EB1C822K 
16 10000pF +10% 0.50 | PCC103BQCT-ND+ 1.83 12.94 44.69 70.56 PCC103BQTR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1C103KBQ ECJ-0EB1C103K 
12000pF +10% 0.50 | PCC1700CT-ND- 1.83 12.94 44.69 70.56 PCC1700TR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1C123KBQ ECJ-0EB1C0123K 
15000pF +10% 0.50 | PCC1701CT-ND- 1.83 12.94 44.69 70.56 PCC1701TR-ND 10,000 9.00/M ECU-E1C153KBQ ECJ-0EB1C153K 
18000pF +10% 0.50 | PCC2137CT-ND- 1.92 13.55 46.82 73.92 PCC2137TR-ND 10,000 11.00/M ECJ-0EB1C183K ECJ-0EB1C183K 
22000pF +10% 0.50 | PCC2138CT-ND- 1.92 13.55 46.82 73.92 PCC2138TR-ND 10,000 11.00/M ECJ-0EB1C223K ECJ-0EB1C223K 
27000pF +10% 0.50 | PCC2139CT-ND 1.92 13.55 46.82 73.92 PCC2139TR-ND 10,000 12.00/M ECJ-0EB1A273K ECJ-0EB1A273K 
33000pF +10% 0.50 | PCC2140CT-ND 1.92 13.55 46.82 73.92 PCC2140TR-ND 10,000 12.00/M ECJ-0EB1A333K ECJ-0EB1A333K 
39000pF +10% 0.50 | PCC2141CT-ND 1.92 13.55 46.82 73.92 PCC2141TR-ND 10,000 12.00/M ECJ-0EB1A393K ECJ-0EB1A393K 
10 47000pF +10% 0.50 | PCC2142CT-ND 2.01 14.17 48.94 77.28 PCC2142TR-ND 10,000 12.00/M ECJ-0EB1A473K ECJ-0EB1A473K 
X5R 56000pF +10% 0.50 | PCC2143CT-ND 2.01 14.17 48.94 77.28 PCC2143TR-ND 10,000 12.00/M ECJ-0EB1A563K ECJ-0EB1A563K 
68000pF +10% 0.50 | PCC2144CT-ND 2.01 14.17 48.94 77.28 PCC2144TR-ND 10,000 12.00/M ECJ-0EB1A683K ECJ-0EB1A683K 
82000pF +10% 0.50 | PCC2145CT-ND 2.14 15.09 52.14 82.32 PCC2145TR-ND 10,000 12.00/M ECJ-0EB1A823K ECJ-0EB1A823K 
AF +10% 0.50 | PCC2146CT-ND- 2.14 15.09 52.14 82.32 PCC2146TR-ND 10,000 12.00/M ECJ-0EB1A104K ECJ-0EB1A104K 
63 .22uUF +10% 0.50 | PCC2269CT-ND 1.13 7.60 25.73 39.20 PCC2269TR-ND 10,000 27.00/M ECJ-OEB0J224K ECJ-OEB0J224K 
: 1pF +20% 0.50 | PCC2257CT-ND 1.62 11.41 39.43 62.25 PCC2257TR-ND 10,000 44.00/M ECJ-0EB0J105M ECJ-0EB0J105M 
1000pF |+80%/-20%| 0.50 | PCC1741CT-ND 1.88 13.24 45.75 72.24 PCC1741TR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H102ZFQ ECJ-0EF1H102Z 
1500pF |+80%/-20%| 0.50 | PCC1742CT-ND 1.88 13.24 45.75 72.24 PCC1742TR-ND 10,000 51.00/M ECU-E1H152ZFQ ECJ-OEF1H152Z 
2200pF |+80%/-20%| 0.50 | PCC1743CT-ND 1.88 13.24 45.75 72.24 PCC1743TR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H222ZFQ ECJ-OEF1H222Z 
Y5V | 50] 3300pF |+80%/-20%]| 0.50 | PCC1744CT-ND 1.88 13.24 45.75 72.24 PCC1744TR-ND 10,000 51.00/M ECU-E1H332ZFQ ECJ-0EF1H332Z 
4700pF |+80%/-20%| 0.50 | PCC1745CT-ND 1.88 13.24 45.75 72.24 PCC1745TR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H472ZFQ ECJ-0EF1H472Z 
6800pF |+80%/-20%| 0.50 | PCC1746CT-ND 1.88 13.24 45.75 72.24 PCC1746TR-ND 10,000 51.00/M ECU-E1H682ZFQ ECJ-OEF1H682Z 
10000pF |+80%/-20%| 0.50 | PCC1747CT-ND 1.88 13.24 45.75 72.24 PCC1747TR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1H103ZFQ ECJ-0EF1H103Z 
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Panasonic. Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont) 


Dim. Cut Tape Tape & Reel Old t+ New ¢ 
Size WV (mm)| Digi-Key Pricing Digi-Key Panasonic Panasonic 
(Code|Type |DC| Cap. | Tolerance | T | PartNo. 10 100 500 1,000 _| Part No. Size Pricing Part No. Part No. 
1000pF |+80%/-20% | 0.50 | PCC1732CT-ND 1.88 13.24 45.75 72.24 | PCC1732TR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1E102ZFQ ECJ-OEF1E102Z 
1500pF | +80%/-20%| 0.50) PCC1733CT-ND 1.88 13.24 45.75 72.24 | PCC1733TR-ND 10,000 51.00/M ECU-E1E152ZFQ ECJ-OEF1E152Z 
2200pF | +80%/-20%) 0.50 | PCC1734CT-ND 1.88 13.24 45.75 72.24 | PCC1734TR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1E222ZFQ ECJ-0EF1E222Z 
3300pF | +80%/-20%) 0.50 | PCC1735CT-ND 1.88 13.24 45.75 72.24 | PCC1735TR-ND 10,000 51.00/M ECU-E1E332ZFQ ECJ-0EF1E332Z 
25 | 4700pF | +80%/-20%| 0.50 | PCC1736CT-ND 1.88 13.24 45.75 72.24 | PCC1736TR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1E472ZFQ ECJ-0EF1E472Z 
6800pF | +80%/-20%) 0.50 | PCC1737CT-ND 1.88 13.24 45.75 72.24 | PCC1737TR-ND 10,000 51.00/M ECU-E1E682ZFQ ECJ-0EF1E682Z 
10000pF | +80%/-20%| 0.50 | PCC1738CT-ND 2.01 14.17 48.94 77.28 | PCC1738TR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1E103ZFQ ECJ-0EF1E103Z 
15000pF | +80%/-20%| 0.50 | PCC1739CT-ND 2.18 15.40 53.20 84.00 | PCC1739TR-ND 10,000 60.00/M ECU-E1E153ZFQ ECJ-OEF1E153Z 
0402 | Y5v 22000pF | +80%/-20%| 0.50 | PCC1740CT-ND 2.18 15.40 53.20 84.00 | PCC1740TR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1E223ZFQ ECJ-0EF1E223Z 
15000pF | +80%/-20%| 0.50 | PCC153FQCT-ND 2.18 15.40 53.20 84.00 | PCC153FQTR-ND 10,000 60.00/M ECU-E1C153ZFQ ECJ-0EF1C153Z 
22000pF | +80%/-20%) 0.50 | PCC223FQCT-ND 2.27 16.02 55.33 87.36 | PCC223FQTR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1C223ZFQ ECJ-0EF1C223Z 
16 33000pF | +80%/-20%| 0.50 | PCC333FQCT-ND 2.40 16.94 58.52 92.40 | PCC333FQTR-ND 10,000 65.00/M ECU-E1C333ZFQ ECJ-0EF1C333Z 
47000pF | +80%/-20%| 0.50 | PCC1729CT-ND 2.45 17.25 59.58 94.08 | PCC1729TR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1C473ZFQ ECJ-0EF1C473Z 
68000pF | +80%/-20%| 0.50 | PCC1730CT-ND 2.45 17.25 59.58 94.08 | PCC1730TR-ND 10,000 67.00/M ECU-E1C683ZFQ ECJ-0EF1C683Z 
AUF | +80%/-20%| 0.50 | PCC1731CT-ND 2.71 19.10 65.97 104.16 | PCC1731TR-ND 10,000 8.00/M ECU-E1C104ZFQ ECJ-0EF1C104Z 
10 -22UF | +80%/-20%| 0.50 | PCC2272CT-ND 1.19 7.99 27.08 41.26 | PCC2272TR-ND 10,000 28.00/M ECJ-OEF1A224Z ECJ-0EF1A224Z 
6.3 1pF | +80%/-20%]| 0.50 | PCC2268CT-ND 1.51 10.20 34.55 52.64 | PCC2268TR-ND 10,000 36.00/M ECJ-OEFOJ105Z ECJ-0EF0J105Z 
X7R 50 -01pF +10% 0.85 | PCC2187CT-ND 5.07 36.23 130.41 217.35 | PCC2187TR-ND 4,000 70.00/M ECJ-VVB1H103K ECY-29RH103KV 
0508 25 Apr +10% 0.85 | PCC2188CT-ND 5.07 36.23 130.41 217.35 | PCC2188TR-ND 4,000 70.00/M ECJ-VVB1E104K ECY-29RE104KV 
X5R | 10 1pF +10% 0.85 | PCC2189CT-ND 7.65 54.63 196.65 327.75 | PCC2189TR-ND 4,000 78.00/M ECJ-VVB1A105K ECY-29RA105KV 
10pF +0.5pF 0.80 | PCC1941CT-ND 1.60 10.76 36.46 59.02 | PCC1941TR-ND 4,000 16.00/M ECJ-1VC2A100D ECJ-1VC2A100D 
15pF 45% 0.80 | PCC1942CT-ND 1.65 14.11 37.63 60.93 | PCC1942TR-ND 4,000 16.00/M ECJ-1VC2A150J ECJ-1VC2A150J 
22pF 45% 0.80 | PCC1943CT-ND 1.65 AAT 37.63 60.93 | PCC1943TR-ND 4,000 16.00/M ECJ-1VC2A220J ECJ-1VC2A220J 
100} 33pF 45% 0.80 | PCC1944CT-ND 1.66 11.70 40.43 68.10 | PCC1944TR-ND 4,000 16.00/M ECJ-1VC2A330J ECJ-1VC2A330J 
47pF +5% 0.80 | PCC1945CT-ND 1.66 11.70 40.43 68.10 | PCC1945TR-ND 4,000 16.00/M ECJ-1VC2A470J ECJ-1VC2A470J 
68pF +5% 0.80 | PCC1946CT-ND 1.92 13.55 46.82 78.85 | PCC1946TR-ND 4,000 16.00/M ECJ-1VC2A680J ECJ-1VC2A680J 
100pF +5% 0.80 | PCC1947CT-ND 2.10 14.78 51.07 86.02 | PCC1947TR-ND 4,000 16.00/M ECJ-1VC2A101J ECJ-1VC2A101J 
0.5pF +0.25pF | 0.80 | PCCORSCVCT-ND+ 67 4.51 15.29 24.75 | PCCORSCVTR-ND 4,000 12.00/M ECU-V1HORSCCV ECJ-1VC1HOR5C 
1pF +0.25pF | 0.80 | PCCO10CVCT-ND- 67 4.51 15.29 24.75 | PCCO10CVTR-ND 4,000 12.00/M ECU-V1H010CCV ECJ-1VC1H010C 
1.5pF +0.25pF | 0.80) PCC1RSCVCT-ND> 67 4.51 15.29 24.75 | PCC1R5CVTR-ND 4,000 12.00/M ECU-V1H1R5CCV ECJ-1VC1H1R5C 
2pF +0.25pF | 0.80 | PCCO20CVCT-ND- 67 4.51 15.29 24.75 | PCCO20CVTR-ND 4,000 12.00/M ECU-V1HO20CCV ECJ-1VC1H020C 
3pF +0.25pF | 0.80 | PCCO30CVCT-ND- 67 4.51 15.29 24.75 | PCCO30CVTR-ND 4,000 12.00/M ECU-V1HO30CCV ECJ-1VC1H030C 
4pF +0.25pF | 0.80 | PCCO40CVCT-ND- 67 4.51 15.29 24.75 | PCCO40CVTR-ND 4,000 12.00/M ECU-V1H040CCV ECJ-1VC1H040C 
SpF +0.25pF | 0.80 | PCCOSOCVCT-ND- 67 4.51 15.29 24.75 | PCCOS5OCVTR-ND 4,000 12.00/M ECU-V1HOS50CCV ECJ-1VC1H050C 
6pF +0.5pF 0.80 | PCCO60CVCT-ND+ 67 4.51 15.29 24.75 | PCCO60CVTR-ND 4,000 12.00/M ECU-V1HO60DCV ECJ-1VC1H060D 
7pF +0.5pF 0.80 | PCCO70CVCT-ND+ 67 4.51 15.29 24.75 | PCCO70CVTR-ND 4,000 12.00/M ECU-V1HO70DCV ECJ-1VC1H070D 
8pF +0.5pF 0.80 | PCCO80CVCT-ND- 67 4.51 15.29 24.75 | PCCO80CVTR-ND 4,000 12.00/M ECU-V1HO80DCV ECJ-1VC1H080D 
9pF +0.5pF 0.80 | PCCO90CVCT-ND- 67 4.51 15.29 24.75 | PCCO90CVTR-ND 4,000 12.00/M ECU-V1HO90DCV ECJ-1VC1H090D 
10pF +0.5pF 0.80 | PCC100CVCT-ND> 67 4.51 15.29 24.75 | PCC100CVTR-ND 4,000 12.00/M ECU-V1H100DCV ECJ-1VC1H100D 
12pF 45% 0.80 | PCC120ACVCT-ND 67 4.51 15.29 24.75 | PCC120ACVTR-ND 4,000 12.00/M ECU-V1H120JCV ECJ-1VC1H120J 
15pF 45% 0.80 | PCC150ACVCT-ND- 67 4.51 15.29 24.75 | PCC150ACVTR-ND 4,000 12.00/M ECU-V1H150JCV ECJ-1VC1H150J 
18pF +5% 0.80 | PCC180ACVCT-ND- 67 4.51 15.29 24.75 | PCC180ACVTR-ND 4,000 12.00/M ECU-V1H180JCV ECJ-1VC1H180J 
22pF +5% 0.80 | PCC220ACVCT-ND- 48 3.21 10.88 17.61 | PCC220ACVTR-ND 4,000 12.00/M ECU-V1H220JCV ECJ-1VC1H220J 
NPO 27pF 45% 0.80 | PCC270ACVCT-ND- 57 3.82 12.94 20.94 | PCC270ACVTR-ND 4,000 12.00/M ECU-V1H270JCV ECJ-1VC1H270J 
50 33pF +5% 0.80 | PCC330ACVCT-ND- 57 3.82 12.94 20.94 | PCC330ACVTR-ND 4,000 12.00/M ECU-V1H330JCV ECJ-1VC1H330J 
39pF +5% 0.80 | PCC390ACVCT-ND+ 57 3.82 12.94 20.94 | PCC390ACVTR-ND 4,000 12.00/M ECU-V1H390JCV ECJ-1VC1H390J 
47pF 45% 0.80 | PCC470ACVCT-ND- 57 3.82 12.94 20.94 | PCC470ACVTR-ND 4,000 12.00/M ECU-V1H470JCV ECJ-1VC1H470J 
56pF 45% 0.80 | PCC560ACVCT-ND- 57 3.82 12.94 20.94 | PCC560ACVTR-ND 4,000 12.00/M ECU-V1H560JCV ECJ-1VC1H560J 
68pF +5% 0.80 | PCC680ACVCT-ND- 92 6.20 21.00 34.00 | PCC680ACVTR-ND 4,000 12.00/M ECU-V1H680JCV ECJ-1VC1H680J 
82pF 45% 0.80 | PCC820ACVCT-ND- 57 3.82 12.94 20.94 | PCC820ACVTR-ND 4,000 12.00/M ECU-V1H820JCV ECJ-1VC1H820J 
100pF 45% 0.80 | PCC101ACVCT-ND- 62 4.17 14.11 22.85 | PCC101ACVTR-ND 4,000 12.00/M ECU-V1H101JCV ECJ-1VC1H101J 
0603 120pF 45% 0.80 | PCC121ACVCT-ND- 62 417 14.11 22.85 | PCC121ACVTR-ND 4,000 12.00/M ECU-V1H121JCV ECJ-1VC1H121J 
150pF +5% 0.80 | PCC151ACVCT-ND- 62 4.17 14.11 22.85 | PCC151ACVTR-ND 4,000 12.00/M ECU-V1H151JCV ECJ-1VC1H151J 
180pF 45% 0.80 | PCC181ACVCT-ND- 62 4.17 14.11 22.85 | PCC181ACVTR-ND 4,000 12.00/M ECU-V1H181JCV ECJ-1VC1H181J 
220pF 45% 0.80 | PCC221ACVCT-ND- 67 4.51 15.29 24.75 | PCC221ACVTR-ND 4,000 12.00/M ECU-V1H221JCV ECJ-1VC1H221J 
270pF 45% 0.80 | PCC271ACVCT-ND- 1.03 6.94 23.52 38.08 | PCC271ACVTR-ND 4,000 12.00/M ECU-V1H271JCV ECJ-1VC1H271J 
330pF 45% 0.80 | PCC331ACVCT-ND- 1.08 7.29 24.70 39.98 | PCC331ACVTR-ND 4,000 12.00/M ECU-V1H331JCV ECJ-1VC1H331J 
390pF 45% 0.80 | PCC391ACVCT-ND- 1.18 7.99 27.05 43.79 | PCC391ACVTR-ND 4,000 12.00/M ECU-V1H391JCV ECJ-1VC1H391J 
470pF 45% 0.80 | PCC2147CT-ND 1.18 7.99 27.05 43.79 | PCC2147TR-ND 4,000 12.00/M ECJ-1VC1H471J ECJ-1VC1H471J 
560pF +5% 0.80 | PCC2148CT-ND 1.49 10.07 34.10 55.22 | PCC2148TR-ND 4,000 19.00/M ECJ-1VC1H561J ECJ-1VC1H561J 
680pF 45% 0.80 | PCC2149CT-ND 1.49 10.07 34.10 55.22 | PCC2149TR-ND 4,000 19.00/M ECJ-1VC1H681J ECJ-1VC1H681J 
820pF 45% 0.80 | PCC2150CT-ND 1.80 12.15 41.16 66.64 | PCC2150TR-ND 4,000 19.00/M ECJ-1VC1H821J ECJ-1VC1H821J 
1000pF +5% 0.80 | PCC2151CT-ND 1.80 12.15 41.16 66.64 | PCC2151TR-ND 4,000 19.00/M ECJ-1VC1H102J ECJ-1VC1H102J 
220pF +10% 0.80 | PCC1953CT-ND 2.27 16.02 55.33 93.18 | PCC1953TR-ND 4,000 19.00/M ECJ-1VB2D221K ECJ-1VB2D221K 
330pF +10% 0.80 | PCC1954CT-ND 2.27 16.02 55.33 93.18 | PCC1954TR-ND 4,000 19.00/M ECJ-1VB2D331K ECJ-1VB2D331K 
200} 470pF +10% 0.80 | PCC1955CT-ND 2.27 16.02 55.33 93.18 | PCC1955TR-ND 4,000 19.00/M ECJ-1VB2D471K ECJ-1VB2D471K 
680pF +10% 0.80 | PCC1956CT-ND 2.27 16.02 55.33 93.18 | PCC1956TR-ND 4,000 19.00/M ECJ-1VB2D681K ECJ-1VB2D681K 
1000pF +10% 0.80 | PCC1957CT-ND 2.27 16.02 55.33 93.18 | PCC1957TR-ND 4,000 19.00/M ECJ-1VB2D102K ECJ-1VB2D102K 
220pF +10% 0.80 | PCC1948CT-ND 1.60 10.76 36.46 59.02 | PCC1948TR-ND 4,000 15.00/M ECJ-1VB2A221K ECJ-1VB2A221K 
330pF +10% 0.80 | PCC1949CT-ND 1.60 10.76 36.46 59.02 | PCC1949TR-ND 4,000 15.00/M ECJ-1VB2A331K ECJ-1VB2A331K 
100} 470pF +10% 0.80 | PCC1950CT-ND 1.60 10.76 36.46 59.02 | PCC1950TR-ND 4,000 15.00/M ECJ-1VB2A471K ECJ-1VB2A471K 
680pF +10% 0.80 | PCC1951CT-ND 1.60 10.76 36.46 59.02 | PCC1951TR-ND 4,000 15.00/M ECJ-1VB2A681K ECJ-1VB2A681K 
X7R 1000pF +10% 0.80 | PCC1952CT-ND 1.60 10.76 36.46 59.02 | PCC1952TR-ND 4,000 15.00/M ECJ-1VB2A102K ECJ-1VB2A102K 
220pF +10% 0.80 | PCC221BVCT-ND 83 5.58 18.90 30.60 | PCC221BVTR-ND 4,000 24.00/M ECU-V1H221KBV (Not for new design) 
270pF +10% 0.80 | PCC271BVCT-ND 83 5.58 18.90 30.60 = = — ECU-V1H271KBV (Not for new design) 
390pF +10% 0.80 | PCC391BVCT-ND 83 5.58 18.90 30.60 | PCC391BVTR-ND 4,000 24.00/M ECU-V1H391KBV (Not for new design) 
560pF +10% 0.80 | PCC561BVCT-ND .87 5.89 19.95 32.30 | PCC561BVTR-ND 4,000 26.00/M ECU-V1H561KBV (Not for new design) 
50 680pF +10% 0.80 | PCC681BVCT-ND .87 5.89 19.95 32.30 | PCC681BVTR-ND 4,000 26.00/M ECU-V1H681KBV (Not for new design) 
1000pF +10% 0.80 | PCC102BVCT-ND .87 5.89 19.95 32.30 | PCC102BVTR-ND 4,000 26.00/M ECU-V1H102KBV (Not for new design) 
1000pF +10% 0.80 | PCC1772CT-ND+ 43 2.93 9.91 16.05 | PCC1772TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB1H102K ECJ-1VB1H102K 
1200pF +10% 0.80 | PCC122BVCT-ND 92 6.21 21.04 34.07. | PCC122BVTR-ND 4,000 27.00/M ECU-V1H122KBV (Not for new design) 
1200pF +10% 0.80 | PCC1773CT-ND* 43 2.93 9.91 16.05 | PCC1773TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB1H122K ECJ-1VB1H122K 
1500pF +10% 0.80 | PCC152BVCT-ND -90 6.08 20.60 33.35 | PCC152BVTR-ND 4,000 26.00/M ECU-V1H152KBV (Not for new design) 
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Panasonic. Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont) 


Dim. Cut Tape T & Reel Old + New ¢ 
Size wv (mm) | Digi-Key Digi-Key ebelsunee Panasonic Panasonic 
Code |Type | DC Cap. | Tolerance | T Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. Size Pricing Part No. Part No. 
1500pF +10% 0.80 | PCC1774CT-ND- A3 2.93 9.91 16.05 | PCC1774TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB1H152K ECJ-1VB1H152K 
1800pF +10% 0.80 | PCC1775CT-ND+ 46 3.12 10.58 17.14 | PCC1775TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB1H182K ECJ-1VB1H182K 
2200pF +10% 0.80 | PCC222BVCT-ND 96 6.49 21.98 35.58 | PCC222BVTR-ND 4,000 28.00/M ECU-V1H222KBV (Not for new design) 
2200pF +10% 0.80 | PCC1776CT-ND+ 46 3.12 10.58 17.14 | PCC1776TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB1H222K ECJ-1VB1H222K 
2700pF +10% 0.80 | PCC1777CT-ND- 46 3.12 10.58 17.14 | PCC1777TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB1H272K ECJ-1VB1H272K 
3300pF +10% 0.80 | PCC1778CT-ND+ 67 4.51 15.29 24.75 | PCC1778TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB1H332K ECJ-1VB1H332K 
3900pF +10% 0.80 | PCC1779CT-ND- 52 3.47 11.76 19.04 | PCC1779TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB1H392K ECJ-1VB1H392K 
4700pF +10% 0.80 | PCC472BVCT-ND 1.14 7.70 26.09 42.25 = = _— ECU-V1H472KBV (Not for new design) 
4700pF +10% 0.80 | PCC1780CT-ND+ 57 3.82 12.94 20.94 | PCC1780TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB1H472K ECJ-1VB1H472K 
5600pF +10% 0.80 | PCC562BVCT-ND 1.14 7.70 26.09 42.25 | — = = ECU-V1H562KBV (Not for new design) 
5600pF +10% 0.80 | PCC1781CT-ND- 83 5.58 18.90 30.60 | PCC1781TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB1H562K ECJ-1VB1H562K 
6800pF +10% 0.80 | PCC682BVCT-ND 1.26 8.52 28.84 46.70 | PCC682BVTR-ND 4,000 37.00/M ECU-V1H682KBV (Not for new design) 
6800pF +10% 0.80 | PCC1782CT-ND- 62 4.17 14.11 22.85 | PCC1782TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB1H682K ECJ-1VB1H682K 
50 8200pF +10% 0.80 | PCC822BVCT-ND 1.32 8.92 30.22 48.93 = a _ ECU-V1H822KBV (Not for new design) 
8200pF +10% 0.80 | PCC1783CT-ND- 67 4.51 15.29 24.75 | PCC1783TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB1H822K ECJ-1VB1H822K 
10000pF +10% 0.80 | PCC103BVCT-ND 1.32 8.92 30.22 48.93 | PCC103BVTR-ND 4,000 39.00/M ECU-V1H103KBV (Not for new design) 
10000pF +10% 0.80 | PCC1784CT-ND- 67 4.51 15.29 24.75 | PCC1784TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VB1H103K ECJ-1VB1H103K 
12000pF +10% 0.80 | PCC123BVCT-ND 1.38 9.32 31.58 51.14 | PCC123BVTR-ND 4,000 41.00/M ECU-V1H123KBV (Not for new design) 
12000pF +10% 0.80 | PCC1785CT-ND- 72 4.86 16.46 26.66 | PCC1785TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VB1H123K ECJ-1VB1H123K 
15000pF +10% 0.80 | PCC1786CT-ND- 79 5.31 18.00 29.14 | PCC1786TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VB1H153K ECJ-1VB1H153K 
.018F +10% 0.80 | PCC2281CT-ND 51 3.45 11.68 17.79 | PCC2281TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VB1H183K ECJ-1VB1H183K 
.022UF +10% 0.80 | PCC2282CT-ND 51 3.45 11.68 17.79 | PCC2282TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VB1H223K ECJ-1VB1H223K 
.027UF +10% 0.80 | PCC2283CT-ND 89 6.00 20.31 30.94 | PCC2283TR-ND 4,000 22.00/M ECJ-1VB1H273K ECJ-1VB1H273K 
.033UF +10% 0.80 | PCC2284CT-ND 89 6.00 20.31 30.94 | PCC2284TR-ND 4,000 22.00/M ECJ-1VB1H333K ECJ-1VB1H333K 
.039UF +10% 0.80 | PCC2285CT-ND 89 6.00 20.31 30.94 | PCC2285TR-ND 4,000 22.00/M ECJ-1VB1H393K ECJ-1VB1H393K 
.047F +10% 0.80 | PCC2286CT-ND .89 6.00 20.31 30.94 | PCC2286TR-ND 4,000 22.00/M ECJ-1VB1H473K ECJ-1VB1H473K 
X7R 10000pF +10% 0.80 | PCC1763CT-ND 72 4.86 16.46 26.66 | PCC1763TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VB1E103K ECJ-1VB1E103K 
12000pF +10% 0.80 | PCC1764CT-ND 77 5.21 17.64 28.56 | PCC1764TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VB1E123K ECJ-1VB1E123K 
15000pF +10% 0.80 | PCC1765CT-ND fh 5.21 17.64 28.56 | PCC1765TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VB1E153K ECJ-1VB1E153K 
18000pF +10% 0.80 | PCC1766CT-ND+ 77 5.21 17.64 28.56 | PCC1766TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VB1E183K ECJ-1VB1E183K 
22000pF +10% 0.80 | PCC223BVCT-ND 1.43 9.61 32.55 52.70 | PCC223BVTR-ND 4,000 42.00/M ECU-V1E223KBV (Not for new design) 
22000pF +10% 0.80 | PCC1767CT-ND- 82 5.56 18.82 30.46 | PCC1767TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VB1E223K ECJ-1VB1E223K 
25 27000pF +10% 0.80 | PCC1768CT-ND- 88 5.90 19.99 32.37. | PCC1768TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VB1E273K ECJ-1VB1E273K 
33000pF +10% 0.80 | PCC1769CT-ND- 88 5.90 19.99 32.37. | PCC1769TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VB1E333K ECJ-1VB1E333K 
39000pF +10% 0.80 | PCC1770CT-ND- 88 5.90 19.99 32.37 | PCC1770TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VB1E393K ECJ-1VB1E393K 
47000pF +10% 0.80 | PCC1771CT-ND- 88 5.90 19.99 32.37. | PCC1771TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VB1E473K ECJ-1VB1E473K 
-O56uF +10% 0.80 | PCC2278CT-ND 68 4.62 15.63 23.82 | PCC2278TR-ND 4,000 17.00/M ECJ-1VB1E563K ECJ-1VB1E563K 
0603 -068F +10% 0.80 | PCC2279CT-ND 68 4.62 15.63 23.82 | PCC2279TR-ND 4,000 17.00/M ECJ-1VB1E683K ECJ-1VB1E683K 
.082UF +10% 0.80 | PCC2280CT-ND 68 4.62 15.63 23.82 | PCC2280TR-ND 4,000 17.00/M ECJ-1VB1E823K ECJ-1VB1E823K 
Apr +10% 0.80 | PCC2277CT-ND 68 4.62 15.63 23.82 | PCC2277TR-ND 4,000 17.00/M ECJ-1VB1E104K ECJ-1VB1E104K 
10000pF +10% 0.80 | PCC1750CT-ND 72 4.86 16.46 26.66 | PCC1750TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VB1C103K ECJ-1VB1C103K 
12000pF +10% 0.80 | PCC1751CT-ND ahh 5.21 17.64 28.56 | PCC1751TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VB1C123K ECJ-1VB1C0123K 
15000pF +10% 0.80 | PCC1752CT-ND 82 5.56 18.82 30.46 | PCC1752TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VB1C153K ECJ-1VB1C153K 
18000pF +10% 0.80 | PCC1753CT-ND 82 5.56 18.82 30.46 | PCC1753TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VB1C0183K ECJ-1VB1C183K 
22000pF +10% 0.80 | PCC1754CT-ND 88 5.90 19.99 32.37 | PCC1754TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VB1C223K ECJ-1VB1C223K 
27000pF +10% 0.80 | PCC1755CT-ND 88 5.90 19.99 32.37. | PCC1755TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VB1C273K ECJ-1VB1C273K 
16 | 33000pF +10% 0.80 | PCC1756CT-ND 88 5.90 19.99 32.37. | PCC1756TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VB1C333K ECJ-1VB1C333K 
39000pF +10% 0.80 | PCC1757CT-ND 88 5.90 19.99 32.37. | PCC1757TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VB1C393K ECJ-1VB1C393K 
47000pF +10% 0.80 | PCC1758CT-ND 88 5.90 19.99 32.37 | PCC1758TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VB1C473K ECJ-1VB1C473K 
56000pF +10% 0.80 | PCC1759CT-ND- 88 5.90 19.99 32.37 | PCC1759TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VB1C563K ECJ-1VB1C563K 
68000pF +10% 0.80 | PCC1760CT-ND+ 88 5.90 19.99 32.37. | PCC1760TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VB1C683K ECJ-1VB1C683K 
82000pF +10% 0.80 | PCC1761CT-ND- 98 6.60 22.34 36.18 | PCC1761TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VB1C823K ECJ-1VB1C823K 
-1pF +10% 0.80 | PCC1762CT-ND- 1.03 6.94 23.52 38.08 | PCC1762TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VB1C104K ECJ-1VB1C104K 
16 1.0uF +10% 0.80 | PCC2224CT-ND 1.32 9.43 33.94 52.79 | PCC2224TR-ND 4,000 42.00/M ECJ-1VB1C105K ECJ-1VB1C105K 
12UF +10% 0.80 | PCC1906CT-ND- 1.18 8.32 28.73 48.38 | PCC1906TR-ND 4,000 33.00/M ECJ-1VB1A124K ECJ-1VB1A124K 
15pF +10% 0.80 | PCC1748CT-ND- 1.18 8.32 28.73 48.38 | PCC1748TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VB1A154K ECJ-1VB1A154K 
18UF +10% 0.80 | PCC1907CT-ND- 1.22 8.62 29.79 50.18 | PCC1907TR-ND 4,000 35.00/M ECJ-1VB1A184K ECJ-1VB1A184K 
10 .22UF +10% 0.80 | PCC1749CT-ND- 1.22 8.62 29.79 50.18 | PCC1749TR-ND 4,000 20.00/M ECJ-1VB1A224K ECJ-1VB1A224K 
-33UF +10% 0.80 | PCC2274CT-ND 1.29 9.08 31.35 52.80 | PCC2274TR-ND 4,000 21.00/M ECJ-1VB1A334K ECJ-1VB1A334K 
TUF +10% 0.80 | PCC2275CT-ND 1.29 9.08 31.35 52.80 | PCC2275TR-ND 4,000 21.00/M ECJ-1VB1A474K ECJ-1VB1A474K 
-68UF +10% 0.80 | PCC2276CT-ND 1.48 9.95 33.72 51.38 | PCC2276TR-ND 4,000 37.00/M ECJ-1VB1A684K ECJ-1VB1A684K 
1pF +10% 0.80 | PCC2174CT-ND 2.54 18.11 65.21 108.68 | PCC2174TR-ND 4,000 35.00/M ECJ-1VB1A105K ECJ-1VB1A105K 
X5R .27UF +10% 0.80 | PCC1908CT-ND 1.96 13.80 47.67 80.29 | PCC1908TR-ND 4,000 55.00/M ECJ-1VB0J274K ECJ-1VB0J274K 
-33UF +10% 0.80 | PCC1909CT-ND 1.57 11.09 38.30 64.51 | PCC1909TR-ND 4,000 45.00/M ECJ-1VB0J334K ECJ-1VB0J334K 
.39UF +10% 0.80 | PCC1910CT-ND 1.57 11.09 38.30 64.51 | PCC1910TR-ND 4,000 45.00/M ECJ-1VB0J394K ECJ-1VB0J394K 
ATUF +10% 0.80 | PCC1911CT-ND 1.57 11.09 38.30 64.51 | PCC1911TR-ND 4,000 20.00/M ECJ-1VB0J474K ECJ-1VB0J474K 
63 56UF +10% 0.80 | PCC1912CT-ND 1.62 11.40 39.37 66.30 | PCC1912TR-ND 4,000 46.00/M ECJ-1VBOJ564K ECJ-1VBOJ564K 
-68UF +10% 0.80 | PCC1913CT-ND 1.70 12.01 41.50 69.89 | PCC1913TR-ND 4,000 20.00/M ECJ-1VBO0J684K ECJ-1VBOJ684K 
82UF +10% 0.80 | PCC1914CT-ND 1.70 12.01 41.50 69.89 | PCC1914TR-ND 4,000 48.00/M ECJ-1VB0J824K ECJ-1VB0J824K 
1pF +10% 0.80 | PCC1915CT-ND+ 1.70 12.01 41.50 69.89 | PCC1915TR-ND 4,000 22.00/M ECJ-1VB0J105K ECJ-1VB0J105K 
2.2uF +10% 0.80 | PCC2273CT-ND 2.13 14.99 51.78 81.75 | PCC2273TR-ND 4,000 60.00/M ECJ-1VB0J225K ECJ-1VB0J225K 
4.7UF +20% 0.80 | PCC2318CT-ND NEW! 2.57 18.15 62.70 99.00 | PCC2318TR-ND NEW! | 4,000 73.00/M ECJ-1VB0J475M ECJ-1VB0J475M 
1000pF | +80%/-20%| 0.80 | PCC1795CT-ND 69 4.65 15.75 25.50 = — = ECU-V1H102ZFV (Not for new design) 
SV | 50 1500pF | +80%/-20%| 0.80 | PCC1796CT-ND 70 4.75 16.08 26.03 | PCC1796TR-ND. 4,000 21.00/M ECU-V1H152ZFV (Not for new design) 
F 16 1pF | +80%/-20%| 0.80 | PCC2287CT-ND 78 5.26 17.83 27.17 | PCC2287TR-ND 4,000 19.00/M ECJ-1VF10105Z ECJ-1VF10105Z 
3300pF | +80%/-20%) 0.80 | PCC1798CT-ND .70 4.75 16.08 26.03 = _ — ECU-V1H332ZFV (Not for new design) 
4700pF | +80%/-20%) 0.80 | PCC1799CT-ND 70 4.75 16.08 26.03 | PCC1799TR-ND 4,000 21.00/M ECU-V1H472ZFV (Not for new design) 
6800pF | +80%/-20%) 0.80 | PCC1800CT-ND .70 4.75 16.08 26.03 = _ _— ECU-V1H682ZFV (Not for new design) 
10000pF | +80%/-20%] 0.80 | PCC1801CT-ND 43 2.93 9.91 16.05 | PCC1801TR-ND 4,000 11.00/M ECJ-1VF1H103Z ECJ-1VF1H103Z 
0603 | Ysv | 50 15000pF | +80%/-20%| 0.80 | PCC1802CT-ND 52 3.47 11.76 19.04 | PCC1802TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VF1H153Z ECJ-1VF1H153Z 
22000pF | +80%/-20%| 0.80 | PCC1803CT-ND 57 3.82 12.94 20.94 | PCC1803TR-ND 4,000 12.00/M ECJ-1VF1H223Z ECJ-1VF1H223Z 
33000pF | +80%/-20%| 0.80 | PCC1804CT-ND 67 4.51 15.29 24.75 | PCC1804TR-ND 4,000 17.00/M ECJ-1VF1H333Z ECJ-1VF1H333Z 
47000pF | +80%/-20%| 0.80 | PCC1805CT-ND 67 4.51 15.29 24.75 | PCC1805TR-ND 4,000 12.00/M ECJ-1VF1H473Z ECJ-1VF1H473Z 
68000pF | +80%/-20%| 0.80 | PCC2152CT-ND 77 5.21 17.64 28.56 | PCC2152TR-ND 4,000 19.00/M ECJ-1VF1H683Z ECJ-1VF1H683Z 
-1pF | +80%/-20%| 0.80 | PCC2153CT-ND 82 5.56 18.82 30.46 | PCC2153TR-ND 4,000 14.00/M ECJ-1VF1H104Z ECJ-1VF1H104Z 
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Panasonic. Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont) 


Dim. Cut Tape tr & Reel Old t New + 
Size wv (mm) | Digi-Key Pricing Digi-Key ebelcuee Panasonic Panasonic 
Code |Type | DC Cap. |Tolerance| T | Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. Size Pricing Part No. Part No. 
25 68000pF | +80%/-20%| 0.80 | PCC1793CT-ND oft 5.21 17.64 28.56 | PCC1793TR-ND 4,000 19.00/M ECJ-1VF1E683Z ECJ-1VF1E683Z 
-ApF | +80%/-20%| 0.80 | PCC1794CT-ND 71 4.79 16.23 26.28 | PCC1794TR-ND. 4,000 11.00/M ECJ-1VF1E104Z ECJ-1VF1E104Z 
APF | +80%/-20%] 0.80 | PCC1788CT-ND fal 4.79 16.23 26.28 | PCC1788TR-ND 4,000 13.00/M ECJ-1VF1C104Z ECJ-1VF10104Z 
-15uF | +80%/-20%| 0.80 | PCC1789CT-ND 71 4.79 16.23 26.28 | PCC1789TR-ND 4,000 18.00/M ECJ-1VF10154Z ECJ-1VF10154Z 
16 .22uF | +80%/-20%| 0.80 | PCC1790CT-ND 77 5.21 17.64 28.56 | PCC1790TR-ND 4,000 14.00/M ECJ-1VF1C224Z ECJ-1VF10224Z 
0603 | Y5V -33UF | +80%/-20%] 0.80 | PCC1791CT-ND 93 6.25 21.17 34.27 | PCC1791TR-ND 4,000 23.00/M ECJ-1VF1C334Z ECJ-1VF1C334Z 
A7UF | +80%/-20%| 0.80 | PCC1792CT-ND 1.08 7.29 24.70 39.98 | PCC1792TR-ND 4,000 14.00/M ECJ-1VF1C474Z ECJ-1VF1C474Z 
10 -68UF | +80%/-20%] 0.80 | PCC2154CT-ND 1.27 8.93 30.86 51.97 | PCC2154TR-ND 4,000 36.00/M ECJ-1VF1A684Z ECJ-1VF1A684Z 
1pF | +80%/-20%| 0.80 | PCC1787CT-ND 1.27 8.93 30.86 51.97 | PCC1787TR-ND. 4,000 15.00/M ECJ-1VF1A105Z ECJ-1VF1A105Z 
6.3 2.2UF | +80%/-20%| 0.80 | PCC2181CT-ND 3.06 21.85 78.66 131.10 | PCC2181TR-ND 4,000 52.00/M ECJ-1VF0J225Z ECJ-1VFOJ225Z 
F 10 2.2UF | +80%/-20%| 0.80 | PCC2229CT-ND 3.82 27.31 98.33 152.95 | PCC2229TR-ND 4,000 56.00/M ECJ-1VF1A225Z ECJ-1VF1A225Z 
X7R 50 | 15000pF +10% 0.85 | PCC2173CT-ND 3.62 25.88 93.15 155.25 | PCC2173TR-ND 4,000 114.00/M ECJ-WVB1H153K ECY-39RH153KV 
0612 16 -33UF +10% 0.85 | PCC2185CT-ND 9.18 65.55 235.98 393.30 | PCC2185TR-ND 4,000 | 290.00/M ECJ-WVB1C334K ECY-39RC334KV 
X5R 50 AF +10% 0.85 | PCC2313CT-ND 2.59 18.29 63.18 99.75 | PCC2313TR-ND 4,000 73.00/M ECY-39RH104KV ECY-39RH104KV 
16 1pF +10% 0.85 | PCC2186CT-ND 10.18 72.74 261.86 436.43 | PCC2186TR-ND 4,000 83.00/M ECJ-WVB1C105K ECY-39RC105KV 
10pF +0.5pF 0.85 | PCC1971CT-ND 2.55 18.20 65.52 109.20 | PCC1971TR-ND 4,000 38.00/M ECJ-2VC2D100D ECJ-2VC2D100D 
15pF 45% 0.85 | PCC1972CT-ND 2.59 18.48 66.53 110.88 | PCC1972TR-ND 4,000 38.00/M ECJ-2VC2D150J ECJ-2VC2D150J 
22pF +5% 0.85 | PCC1973CT-ND 2.59 18.48 66.53 110.88 | PCC1973TR-ND 4,000 38.00/M ECJ-2VC2D220J ECJ-2VC2D220J 
33pF 45% 0.85 | PCC1974CT-ND 2.63 18.76 67.54 112.56 | PCC1974TR-ND 4,000 38.00/M ECJ-2VC2D330J ECJ-2VC2D330J 
200 47pF 45% 0.85 | PCC1975CT-ND 2.63 18.76 67.54 112.56 | PCC1975TR-ND 4,000 38.00/M ECJ-2VC2D470J ECJ-2VC2D470J 
68pF 45% 1.25 | PCC1976CT-ND 3.18 22.68 81.65 136.08 | PCC1976TR-ND 2,000 108.00/M ECJ-2YC2D680J ECJ-2YC2D680J 
100pF 45% 1.25 | PCC1977CT-ND 3.21 22.96 82.66 137.76 | PCC1977TR-ND 2,000 109.00/M ECJ-2YC2D101J ECJ-2YC2D101J 
150pF 45% 1.25 | PCC1978CT-ND 3.33 23.80 85.68 142.80 | PCC1978TR-ND 2,000 113.00/M ECJ-2YC2D151J ECJ-2YC2D151J 
220pF 45% 1.25 | PCC1979CT-ND 3.33 23.80 85.68 142.80 | PCC1979TR-ND 2,000 113.00/M ECJ-2YC2D221J ECJ-2YC2D221J 
330pF +5% 1.25 | PCC1980CT-ND 3.33 23.80 85.68 142.80 | PCC1980TR-ND 2,000 113.00/M ECJ-2YC2D331J ECJ-2YC2D331J 
10pF +0.5pF 0.85 | PCC1958CT-ND 1.70 12.01 41.50 69.89 | PCC1958TR-ND 4,000 34.00/M ECJ-2VC2A100D ECJ-2VC2A100D 
15pF 45% 0.85 | PCC1959CT-ND 1.75 12.32 42.56 71.68 | PCC1959TR-ND 4,000 34.00/M ECJ-2VC2A150J ECJ-2VC2A150J 
22pF 45% 0.85 | PCC1960CT-ND 1.75 12.32 42.56 71.68 | PCC1960TR-ND 4,000 34.00/M ECJ-2VC2A220J ECJ-2VC2A220J 
33pF 45% 0.85 | PCC1961CT-ND 1.75 12.32 42.56 71.68 | PCC1961TR-ND 4,000 34.00/M ECJ-2VC2A330J ECJ-2VC2A330J 
47pF +5% 0.85 | PCC1962CT-ND 175 12.32 42.56 71.68 | PCC1962TR-ND 4,000 34.00/M ECJ-2VC2A470J ECJ-2VC2A470J 
68pF 45% 0.85 | PCC1963CT-ND 2.14 15.09 52.14 87.81 | PCC1963TR-ND 4,000 38.00/M ECJ-2VC2A680J ECJ-2VC2A680J 
100} 100pF 45% 0.85 | PCC1964CT-ND 2.14 15.09 52.14 87.81 | PCC1964TR-ND 4,000 38.00/M ECJ-2VC2A101J ECJ-2VC2A101J 
150pF 45% 0.85 | PCC1965CT-ND 2.23 15.71 54.26 91.39 | PCC1965TR-ND 4,000 38.00/M ECJ-2VC2A151J ECJ-2VC2A151J 
220pF 45% 0.85 | PCC1966CT-ND 2.23 15.71 54.26 91.39 | PCC1966TR-ND 4,000 38.00/M ECJ-2VC2A221J ECJ-2VC2A221J 
330pF 45% 0.85 | PCC1967CT-ND 2.23 15.71 54.26 91.39 | PCC1967TR-ND 4,000 38.00/M ECJ-2VC2A331J ECJ-2VC2A331J 
470pF 45% 0.85 | PCC1968CT-ND 2.53 17.86 61.71 103.94 | PCC1968TR-ND 4,000 38.00/M ECJ-2VC2A471J ECJ-2VC2A471J 
680pF 45% 0.85 | PCC1969CT-ND 2.51 17.92 64.51 107.52 | PCC1969TR-ND 4,000 38.00/M ECJ-2VC2A681J ECJ-2VC2A681J 
1000pF +5% 0.85 | PCC1970CT-ND 3.61 25.76 92.74 154.56 | PCC1970TR-ND 4,000 44.00/M ECJ-2VC2A102J ECJ-2VC2A102J 
0.5pF +0.25pF | 0.60 | PCCORS5CNCT-ND- 62 4.17 14.11 21.50 | PCCORSCNTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1HORSCCN ECJ-2VC1HOR5C 
1.0pF +0.25pF | 0.60 | PCCO10CNCT-ND> 62 4.17 14.11 21.50 | PCCO10CNTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1H010CCN ECJ-2VC1H010C 
1.5pF +0.25pF | 0.60 | PCC1R5CNCT-ND- 62 4.17 14.11 21.50 | PCC1RSCNTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1H1R5CCN ECJ-2VC1H1R5C 
2.0pF +0.25pF | 0.60 | PCCO20CNCT-ND> 62 4.17 14.11 21.50 | PCCO20CNTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1H020CCN ECJ-2VC1H020C 
3.0pF +0.25pF | 0.60 | PCCO30CNCT-ND+ 62 4.17 14.11 21.50 | PCCO30CNTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1HO30CCN ECJ-2VC1H030C 
4.0pF +0.25pF | 0.60 | PCCO40CNCT-ND> 62 4.17 14.11 21.50 | PCCO40CNTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1H040CCN ECJ-2VC1H040C 
5.0pF +0.25pF | 0.60 | PCCO50CNCT-ND- 62 4.17 14.11 21.50 | PCCOS0CNTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1HO50CCN ECJ-2VC1H050C 
6.0pF +0.5pF 0.60 | PCCO60CNCT-ND- 62 4.17 14.11 21.50 | PCCO60CNTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1HO60DCN ECJ-2VC1H060D 
NPO 7.0pF +0.5pF 0.60 | PCCO70CNCT-ND- 62 4.17 14.11 21.50 | PCCO70CNTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1HO70DCN ECJ-2VC1H070D 
8.0pF +0.5pF 0.60 | PCCO80CNCT-ND- 62 4.17 14.11 21.50 | PCCO80CNTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1HO80DCN ECJ-2VC1H080D 
9.0pF +0.5pF 0.60 | PCCO90CNCT-ND- 62 4.17 14.11 21.50 | PCCO90CNTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1HO90DCN ECJ-2VC1H090D 
0805 10pF +0.5pF 0.60 | PCC100CNCT-ND- 62 4.17 14.11 21.50 | PCC100CNTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1H100DCN ECJ-2VC1H100D 
12pF +5% 0.60 | PCC120CNCT-ND 62 4.17 14.11 21.50 | PCC120CNTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1H120JCN ECJ-2VC1H120J 
15pF 45% 0.60 | PCC150CNCT-ND- 62 4.17 14.11 21.50 | PCC150CNTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1H150JCN ECJ-2VC1H150J 
18pF +5% 0.60 | PCC180CNCT-ND 62 4.17 14.11 21.50 | PCC180CNTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1H180JCN ECJ-2VC1H180J 
22pF 45% 0.60 | PCC220CNCT-ND- 46 3.12 10.58 16.13 | PCC220CNTR-ND 5,000 12.00/M ECU-V1H220JCN ECJ-2VC1H220J 
27pF 45% 0.60 | PCC270CGCT-ND 53 3.60 12.19 18.58 | PCC270CGTR-ND 5,000 13.00/M ECU-V1H270JCG ECJ-2VC1H270J 
50 33pF 45% 0.60 | PCC330CGCT-ND+ 53 3.60 12.19 18.58 | PCC330CGTR-ND 5,000 13.00/M ECU-V1H330JCG ECJ-2VC1H330J 
39pF 45% 0.60 | PCC390CGCT-ND 53 3.60 12.19 18.58 | PCC390CGTR-ND 5,000 13.00/M ECU-V1H390JCG ECJ-2VC1H390J 
47pF +5% 0.60 | PCC470CGCT-ND+ 53 3.60 12.19 18.58 | PCC470CGTR-ND 5,000 13.00/M ECU-V1H470JCG ECJ-2VC1H470J 
56pF 45% 0.60 | PCC560CGCT-ND 53 3.60 12.19 18.58 | PCC560CGTR-ND 5,000 13.00/M ECU-V1H560JCG ECJ-2VC1H560J 
68pF 45% 0.60 | PCC680CGCT-ND- 53 3.60 12.19 18.58 | PCC680CGTR-ND 5,000 13.00/M ECU-V1H680JCG ECJ-2VC1H680J 
82pF 45% 0.60 | PCC820CGCT-ND 53 3.60 12.19 18.58 | PCC820CGTR-ND 5,000 13.00/M ECU-V1H820JCG ECJ-2VC1H820J 
100pF 45% 0.60 | PCC101CGCT-ND+ 53 3.60 12.19 18.58 | PCC101CGTR-ND 5,000 13.00/M ECU-V1H101JCG ECJ-2VC1H101d 
120pF +5% 0.60 | PCC121CGCT-ND+ 53 3.60 12.19 18.58 | PCC121CGTR-ND 5,000 13.00/M ECU-V1H121JCG ECJ-2VC1H121J 
150pF 45% 0.60 | PCC151CGCT-ND+ 53 3.60 12.19 18.58 | PCC151CGTR-ND 5,000 13.00/M ECU-V1H151JCG ECJ-2VC1H151d 
180pF 45% 0.60 | PCC181CGCT-ND+ 57 3.82 12.94 19.71 | PCC181CGTR-ND 5,000 13.00/M ECU-V1H181JCG ECJ-2VC1H181d 
220pF 45% 0.60 | PCC221CGCT-ND+ 62 4.17 14.11 21.50 | PCC221CGTR-ND 5,000 13.00/M ECU-V1H221JCG ECJ-2VC1H221J 
270pF 45% 0.60 | PCC271CGCT-ND- 62 4.17 14.11 21.50 | PCC271CGTR-ND 5,000 13.00/M ECU-V1H271JCG ECJ-2VC1H271J 
330pF +5% 0.60 | PCC331CGCT-ND+ 67 4.51 15.29 23.30 | PCC331CGTR-ND 5,000 13.00/M ECU-V1H331JCG ECJ-2VC1H331J 
390pF 45% 0.60 | PCC391CGCT-ND+ #2 4.86 16.46 25.09 | PCC391CGTR-ND 5,000 13.00/M ECU-V1H391JCG ECJ-2VC1H391J 
470pF 45% 0.60 | PCC471CGCT-ND+ ft 5.21 17.64 26.88 | PCC471CGTR-ND 5,000 13.00/M ECU-V1H471JCX ECJ-2VC1H471d 
560pF 45% 0.60 | PCC561CGCT-ND+ 82 5.56 18.82 28.67 | PCC561CGTR-ND 5,000 13.00/M ECU-V1H561JCX ECJ-2VC1H561J 
680pF 45% 0.60 | PCC681CGCT-ND- 93 6.25 21.17 32.26 | PCC681CGTR-ND 5,000 13.00/M ECU-V1H681JCX ECJ-2VC1H681d 
820pF +5% 0.60 | PCC821CGCT-ND+ 98 6.60 22.34 34.05 | PCC821CGTR-ND 5,000 21.00/M ECU-V1H821JCX ECJ-2VC1H821d 
1000pF 45% 0.60 | PCC102CGCT-ND+ 1.13 7.64 25.87 39.42 | PCC102CGTR-ND 5,000 21.00/M ECU-V1H102JCX ECJ-2VC1H102J 
1200pF +5% 0.60 | PCC2155CT-ND 1.74 11.74 39.76 60.59 | PCC2155TR-ND 5,000 42.00/M ECJ-2VC1H122J ECJ-2VC1H122J 
1500pF 45% 0.60 | PCC2156CT-ND 1.74 11.74 39.76 60.59 | PCC2156TR-ND 5,000 42.00/M ECJ-2VC1H152J ECJ-2VC1H152J 
1800pF 45% 0.60 | PCC2157CT-ND 2.32 15.66 53.03 80.80 | PCC2157TR-ND 5,000 56.00/M ECJ-2VC1H182J ECJ-2VC1H182J 
2200pF 45% 0.60 | PCC2158CT-ND 2.32 15.66 53.03 80.80 | PCC2158TR-ND 5,000 56.00/M ECJ-2VC1H222J ECJ-2VC1H222J 
2700pF +5% 0.60 | PCC2159CT-ND 2.32 15.66 53.03 80.80 | PCC2159TR-ND 4,000 56.00/M ECJ-2VC1H272J ECJ-2VC1H272J 
220pF +10% 0.85 | PCC1993CT-ND 2.39 17.08 61.49 102.48 | PCC1993TR-ND 4,000 25.00/M ECJ-2VB2D221K ECJ-2VB2D221K 
330pF +10% 0.85 | PCC1994CT-ND 2.39 17.08 61.49 102.48 | PCC1994TR-ND 4,000 25.00/M ECJ-2VB2D331K ECJ-2VB2D331K 
X7R | 200 470pF +10% 0.85 | PCC1995CT-ND 2.43 17.36 62.50 104.16 | PCC1995TR-ND 4,000 25.00/M ECJ-2VB2D471K ECJ-2VB2D471K 
680pF +10% 0.85 | PCC1996CT-ND 2.55 18.20 65.52 109.20 | PCC1996TR-ND 4,000 25.00/M ECJ-2VB2D681K ECJ-2VB2D681K 
1000pF +10% 0.85 | PCC1997CT-ND 2.55 18.20 65.52 109.20 | PCC1997TR-ND 4,000 25.00/M ECJ-2VB2D102K ECJ-2VB2D102K 
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Panasonic. Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont, 


Dim. Cut Tape Tape & Reel Old t¢ New ¢ 
Size wv (mm) | Digi-Key Pricing Digi-Key Panasonic Panasonic 
Code|Type|DC} Cap. | Tolerance | T_ |Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. Size Pricing Part No. Part No. 
1500pF +10% 0.85 | PCC1998CT-ND 2.67 19.04 68.54 114.24 | PCC1998TR-ND 4,000 25.00/M ECJ-2VB2D152K ECJ-2VB2D152K 
2200pF +10% 0.85 | PCC1999CT-ND 2.74 19.60 70.56 117.60 | PCC1999TR-ND 4,000 25.00/M ECJ-2VB2D222K ECJ-2VB2D222K 
3300pF +10% 0.85 | PCC2000CT-ND 2.74 19.60 70.56 117.60 | PCC2000TR-ND 4,000 25.00/M ECJ-2VB2D332K ECJ-2VB2D332K 
200} 4700pF +10% 0.85 | PCC2001CT-ND 2.94 21.00 75.60 126.00 | PCC2001TR-ND 4,000 25.00/M ECJ-2VB2D472K ECJ-2VB2D472K 
6800pF +10% 1.25 | PCC2002CT-ND 2.94 21.00 75.60 126.00 | PCC2002TR-ND 2,000 | 100.00/M ECJ-2YB2D682K ECJ-2YB2D682K 
10000pF +10% 1.25 | PCC2003CT-ND 5.52 40.53 146.61 250.10 | PCC2003TR-ND 2,000 | 198.00/M ECJ-2YB2D103K ECJ-2YB2D103K 
220pF +10% 0.85 | PCC1981CT-ND 1.62 11.40 39.37 66.30 | PCC1981TR-ND 4,000 20.00/M ECJ-2VB2A221K ECJ-2VB2A221K 
330pF +10% 0.85 | PCC1982CT-ND 1.62 11.40 39.37 66.30 | PCC1982TR-ND 4,000 20.00/M ECJ-2VB2A331K ECJ-2VB2A331K 
470pF +10% 0.85 | PCC1983CT-ND 1.62 11.40 39.37 66.30 | PCC1983TR-ND 4,000 20.00/M ECJ-2VB2A471K ECJ-2VB2A471K 
680pF +10% 0.85 | PCC1984CT-ND 1.70 12.01 41.50 69.89 | PCC1984TR-ND 4,000 20.00/M ECJ-2VB2A681K ECJ-2VB2A681K 
1000pF +10% 0.85 | PCC1985CT-ND 1.70 12.01 41.50 69.89 | PCC1985TR-ND 4,000 20.00/M ECJ-2VB2A102K ECJ-2VB2A102K 
100 1500pF +10% 0.85 | PCC1986CT-ND 1.79 12.63 43.62 73.47 | PCC1986TR-ND 4,000 20.00/M ECJ-2VB2A152K ECJ-2VB2A152K 
2200pF +10% 0.85 | PCC1987CT-ND 1.83 12.94 44.69 75.26 | PCC1987TR-ND 4,000 20.00/M ECJ-2VB2A222K ECJ-2VB2A222K 
3300pF 410% 0.85 | PCC1988CT-ND 1.83 12.94 44.69 75.26 | PCC1988TR-ND 4,000 20.00/M ECJ-2VB2A332K ECJ-2VB2A332K 
4700pF +10% 0.85 | PCC1989CT-ND 1.97 13.86 47.88 80.64 | PCC1989TR-ND 4,000 24.00/M ECJ-2VB2A472K ECJ-2VB2A472K 
6800pF +10% 0.85 | PCC1990CT-ND 1.97 13.86 47.88 80.64 | PCC1990TR-ND 4,000 24.00/M ECJ-2VB2A682K ECJ-2VB2A682K 
10000pF +10% 0.85 | PCC1991CT-ND 3.61 25.76 92.74 154.56 | PCC1991TR-ND 4,000 32.00/M ECJ-2VB2A103K ECJ-2VB2A103K 
15000pF +10% 1.25 | PCC1992CT-ND 3.61 25.76 92.74 154.56 | PCC1992TR-ND 2,000 | 123.00/M ECJ-2YB2A153K ECJ-2YB2A153K 
220pF +10% 0.60 | PCC221BNCT-ND ahh 5.18 17.54 26.72 | PCC221BNTR-ND 5,000 23.00/M ECU-V1H221KBN (Not for new design) 
390pF +10% 0.60 | PCC391BNCT-ND 77 5.18 17.54 26.72 = — = ECU-V1H391KBN (Not for new design) 
470pF +10% 0.60 | PCC471BNCT-ND 77 5.18 17.54 26.72 | PCC471BNTR-ND 5,000 23.00/M ECU-V1H471KBN (Not for new design) 
680pF +10% 0.60 | PCC681BNCT-ND waa 5.18 17.54 26.72 | PCC681BNTR-ND 5,000 23.00/M ECU-V1H681KBN (Not for new design) 
820pF +10% 0.60 | PCC821BNCT-ND 77 5.18 17.54 26.72 | PCC821BNTR-ND 5,000 23.00/M ECU-V1H821KBN (Not for new design) 
1000pF +10% 0.60 | PCC102BNCT-ND- 62 4.17 14.11 21.50 | PCC102BNTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1H102KBN ECJ-2VB1H102K 
1200pF +10% 0.60 | PCC122BNCT-ND- 62 4.17 14.11 21.50 | PCC122BNTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1H122KBN ECJ-2VB1H122K 
1500pF +10% 0.60 | PCC152BNCT-ND- 82 5.52 18.70 28.50 | PCC152BNTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1H152KBN ECJ-2VB1H152K 
1800pF +10% 0.60 | PCC182BNCT-ND- 62 4.17 14.11 21.50 | PCC182BNTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1H182KBN ECJ-2VB1H182K 
2200pF +10% 0.60 | PCC222BNCT-ND- 62 4.17 14.11 21.50 | PCC222BNTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1H222KBN ECJ-2VB1H222K 
2700pF +10% 0.60 | PCC272BNCT-ND- 67 4.51 15.29 23.30 | PCC272BNTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1H272KBN ECJ-2VB1H272K 
3300pF +10% 0.60 | PCC332BNCT-ND- 67 4.51 15.29 23.30 | PCC332BNTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1H332KBN ECJ-2VB1H332K 
3900pF +10% 0.60 | PCC392BNCT-ND- 67 4.51 15.29 23.30 | PCC392BNTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1H392KBN ECJ-2VB1H392K 
4700pF +10% 0.60 | PCC472BNCT-ND- 72 4.86 16.46 25.09 | PCC472BNTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1H472KBG ECJ-2VB1H472K 
50 5600pF +10% 0.60 | PCC562BNCT-ND- -80 5.42 18.34 27.95 | PCC562BNTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1H562KBG ECJ-2VB1H562K 
6800pF +10% 0.60 | PCC682BNCT-ND- 77 5.21 17.64 26.88 | PCC682BNTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1H682KBG ECJ-2VB1H682K 
8200pF 410% 0.60 | PCC822BNCT-ND- 82 5.56 18.82 28.67 | PCC822BNTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1H822KBG ECJ-2VB1H822K 
X7R 10000pF +10% 0.60 | PCC103BNCT-ND- -93 6.25 21.17 32.26 | PCC103BNTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1H103KBG ECJ-2VB1H103K 
12000pF +10% 0.60 | PCC123BGCT-ND- -93 6.25 21.17 32.26 | PCC123BGTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1H123KBX ECJ-2VB1H123K 
15000pF +10% 0.60 | PCC153BGCT-ND+ -98 6.60 22.34 34.05 | PCC153BGTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1H153KBX ECJ-2VB1H153K 
18000pF 410% 0.60 | PCC183BGCT-ND- 1.08 7.29 24.70 37.63 | PCC183BGTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1H183KBX ECJ-2VB1H183K 
22000pF +10% 0.60 | PCC223BGCT-ND- 1.18 7.99 27.05 41.22 | PCC223BGTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1H223KBX ECJ-2VB1H223K 
27000pF +10% 1.00 | PCC273BGCT-ND 1.59 10.70 36.24 58.67 | PCC273BGTR-ND 4,000 47.00/M ECU-V1H273KBX (Not for new design) 
27000pF +10% 0.85 | PCC1833CT-ND- 82 5.56 18.82 30.46 | PCC1833TR-ND 4,000 16.00/M ECJ-2VB1H273K ECJ-2VB1H273K 
0805 33000pF +10% 0.85 | PCC1834CT-ND- -82 5.56 18.82 30.46 | PCC1834TR-ND 4,000 16.00/M ECJ-2VB1H333K ECJ-2VB1H333K 
39000pF +10% 0.85 | PCC1835CT-ND- 1.08 7.31 24.75 40.07 | PCC1835TR-ND 4,000 27.00/M ECJ-2VB1H393K ECJ-2VB1H393K 
47000pF +10% 1.25 | PCC1836CT-ND- 1.61 10.85 36.75 59.50 | PCC1836TR-ND 2,000 48.00/M ECJ-2YB1H473K ECJ-2YB1H473K 
56000pF +10% 1.25 | PCC1837CT-ND- 1.61 10.85 36.75 59.50 | PCC1837TR-ND 2,000 48.00/M ECJ-2YB1H563K ECJ-2YB1H563K 
68000pF +10% 1.25 | PCC1838CT-ND- 1.61 10.85 36.75 59.50 | PCC1838TR-ND 2,000 48.00/M ECJ-2YB1H683K ECJ-2YB1H683K 
82000pF +10% 1.25 | PCC1839CT-ND- 1.61 10.85 36.75 59.50 | PCC1839TR-ND 2,000 48.00/M ECJ-2YB1H823K ECJ-2YB1H823K 
pF +10% 1.25 | PCC1840CT-ND- 1.61 10.85 36.75 59.50 | PCC1840TR-ND 2,000 48.00/M ECJ-2YB1H104K ECJ-2YB1H104K 
39000pF +10% 0.85 | PCC1819CT-ND 93 6.25 21.17 34.27. | PCC1819TR-ND 4,000 23.00/M ECJ-2VB1E393K ECJ-2VB1E393K 
47000pF +10% 0.85 | PCC1820CT-ND 93 6.25 21.17 34.27 | PCC1820TR-ND 4,000 17.00/M ECJ-2VB1E473K ECJ-2VB1E473K 
56000pF +10% 0.85 | PCC1825CT-ND 1.13 7.64 25.87 41.89 | PCC1825TR-ND 4,000 17.00/M ECJ-2VB1E563K ECJ-2VB1E563K 
68000pF +10% 0.85 | PCC1826CT-ND 1.18 7.99 27.05 43.79 | PCC1826TR-ND 4,000 17.00/M ECJ-2VB1E683K ECJ-2VB1E683K 
25 82000pF +10% 0.85 | PCC1827CT-ND 1.24 8.33 28.22 45.70 | PCC1827TR-ND 4,000 17.00/M ECJ-2VB1E823K ECJ-2VB1E823K 
(pF +10% 0.85 | PCC1828CT-ND 1.24 8.33 28.22 45.70 | PCC1828TR-ND 4,000 17.00/M ECJ-2VB1E104K ECJ-2VB1E104K 
12uF +10% 1.25 | PCC1829CT-ND- 1.44 10.18 35.15 59.20 | PCC1829TR-ND 2,000 47.00/M ECJ-2YB1E124K ECJ-2YB1E124K 
-15uF +10% 1.25 | PCC1830CT-ND- 1.48 10.45 36.10 60.80 | PCC1830TR-ND 2,000 48.00/M ECJ-2YB1E154K ECJ-2YB1E154K 
-18uF +10% 1.25 | PCC1831CT-ND- 1.52 10.73 37.05 62.40 | PCC1831TR-ND 2,000 50.00/M ECJ-2YB1E184K ECJ-2YB1E184K 
-22uUF +10% 1.25 | PCC1832CT-ND- 1.91 13.48 46.55 78.40 | PCC1832TR-ND 2,000 62.00/M ECJ-2YB1E224K ECJ-2YB1E224K 
47000pF +10% 0.85 | PCC1808CT-ND 88 5.90 19.99 32.37 | PCC1808TR-ND 4,000 22.00/M ECJ-2VB1C473K ECJ-2VB1C473K 
56000pF +10% 0.85 | PCC1809CT-ND 1.13 7.64 25.87 41.89 | PCC1809TR-ND 4,000 28.00/M ECJ-2VB1C563K ECJ-2VB1C563K 
68000pF +10% 0.85 | PCC1810CT-ND 1.05 7.39 25.54 43.01 | PCC1810TR-ND 4,000 30.00/M ECJ-2VB1C683K ECJ-2VB1C683K 
82000pF +10% 0.85 | PCC1811CT-ND 1.05 7.39 25.54 43.01 | PCC1811TR-ND 4,000 30.00/M ECJ-2VB1C823K ECJ-2VB1C823K 
Apr +10% 0.85 | PCC1812CT-ND 1.05 7.39 25.54 43.01 | PCC1812TR-ND 4,000 23.00/M ECJ-2VB1C0104K ECJ-2VB1C0104K 
-12uF +10% 0.85 | PCC1813CT-ND 1.09 7.70 26.60 44.80 | PCC1813TR-ND 4,000 31.00/M ECJ-2VB10124K ECJ-2VB1C0124K 
16 -15uF +10% 0.85 | PCC1814CT-ND 1.22 8.62 29.79 50.18 | PCC1814TR-ND 4,000 23.00/M ECJ-2VB1C0154K ECJ-2VB1C154K 
18uF +10% 0.85 | PCC1815CT-ND 1.61 11.48 41.33 68.88 | PCC1815TR-ND 4,000 51.00/M ECJ-2VB1C0184K ECJ-2VB1C0184K 
-22uUF +10% 0.85 | PCC1816CT-ND 1.61 11.48 41.33 68.88 | PCC1816TR-ND 4,000 23.00/M ECJ-2VB1C224K ECJ-2VB1C224K 
-27UF +10% 1.25 | PCC1916CT-ND 2.38 17.00 61.20 102.00 | PCC1916TR-ND 2,000 81.00/M ECJ-2YB1C274K ECJ-2YB1C274K 
-33uF +10% 1.25 | PCC1817CT-ND 2.45 17.50 63.00 105.00 | PCC1817TR-ND 2,000 83.00/M ECJ-2YB1C334K ECJ-2YB1C334K 
-S9uF +10% 1.25 | PCC1917CT-ND 2.38 17.00 61.20 102.00 | PCC1917TR-ND 2,000 81.00/M ECJ-2YB1C394K ECJ-2YB1C394K 
-A7uF +10% 1.25 | PCC1818CT-ND- 2.45 17.50 63.00 105.00 | PCC1818TR-ND 2,000 83.00/M ECJ-2YB1C474K ECJ-2YB1C474K 
IF +10% 1.25 | PCC2319CT-ND NEW! 3.26 23.25 83.70 130.20 | PCC2319TR-ND NEW! | 3,000 | 107.00/M ECJ-2FB1E105K ECJ-2FB1E105K 
25 2.2UF +10% 1.25 | PCC2320CT-ND NEW! 1.81 12.79 44.18 69.75 | PCC2320TR-ND NEW! 3,000 53.00/M ECJ-2FB1E225K ECJ-2FB1E225K 
4.7uF +20% 1.25 | PCC2321CT-ND NEW! 2.50 17.88 64.35 100.10 | PCC2321TR-ND NEW! | 3,000 82.00/M ECJ-2FB1E475M ECJ-2FB1E475M 
-68uF +10% 1.25 | PCC2290CT-ND 1.39 9.35 31.68 48.27 | PCC2290TR-ND 3,000 35.00/M ECJ-2FB1C684K ECJ-2FB1C684K 
1pF +10% 0.85 | PCC2314CT-ND 1.55 10.46 35.44 54.00 | PCC2314TR-ND 4,000 39.00/M ECJ-GVB1C105K ECJ-GVB1C105K 
16 1pF +10% 1.25 | PCC2249CT-ND 1.39 9.35 31.68 48.27 | PCC2249TR-ND 3,000 35.00/M ECJ-2FB1C105K ECJ-2FB1C105K 
X5R 2.2uUF 410% 1.25 | PCC2322CT-ND NEW! 1.76 12.38 42.75 67.50 | PCC2322TR-ND NEW! 3,000 52.00/M ECJ-2FB1C225K ECJ-2FB1C225K 
4.7uF +10% 1.25 | PCC2323CT-ND NEW! 2.45 17.50 63.00 98.00 | PCC2323TR-ND NEW! | 3,000 80.00/M ECJ-2FB1C475K ECJ-2FB1C475K 
-56UF +10% 1.25 | PCC1918CT-ND 3.99 28.50 102.60 171.00 | PCC1918TR-ND 2,000 | 136.00/M ECJ-2YB1A564K ECJ-2YB1A564K 
-68yuF +10% 1.25 | PCC1806CT-ND 4.10 29.25 105.30 175.50 | PCC1806TR-ND 2,000 | 139.00/M ECJ-2YB1A684K ECJ-2YB1A684K 
10 -68uF +10% 1.25 | PCC2289CT-ND 1.25 8.42 28.51 43.44 | PCC2289TR-ND 3,000 31.00/M ECJ-2FB1A684K ECJ-2FB1A684K 
-82uUF +10% 1.25 | PCC1919CT-ND 4.03 29.61 107.10 182.70 | PCC1919TR-ND 2,000 | 145.00/M ECJ-2YB1A824K ECJ-2YB1A824K 
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Panasonic. Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont.) 


Dim. Cut Tape r, & Reel Old t¢ New ¢ 
Size wv (mm) | Digi-Key Digi-Key ape Gee! Panasonic Panasonic 
Code| Type | DC Cap. |Tolerance| T | Part No. 10 100 1,000 | Part No. Size Pricing Part No. Part No. 
1pF +10% 1.25 | PCC1807CT-ND 4.13 30.32 109.65 187.05 | PCC1807TR-ND 2,000 148.00/M ECJ-2YB1A105K ECJ-2YB1A105K 
2.2UF +20% 1.25 | PCC2175CT-ND 5.07 36.23 130.41 217.35 | PCC2175TR-ND 3,000 82.00/M ECJ-2FB1A225M ECJ-2FB1A225M 
10 2.2uF +10% 1.25 | PCC2324CT-ND NEW! 2.61 18.62 67.03 104.27 | PCC2324TR-ND NEW! | 3,000 85.00/M ECJ-2FB1A225K ECJ-2FB1A225K 
3.3pF +10% 1.25 | PCC2288CT-ND 5.16 36.88 132.75 206.50 | PCC2288TR-ND 3,000 85.00/M ECJ-2FB1A335K ECJ-2FB1A335K 
4.7UF +10% 1.25 | PCC2325CT-ND NEW! 4.53 32.38 116.55 181.30 | PCC2325TR-ND NEW! | 3,000 149.00/M ECJ-2FB1A475K ECJ-2FB1A475K 
1.5uF +10% 1.25 | PCC1921CT-ND 4.35 31.96 115.60 197.20 | PCC1921TR-ND 2,000 156.00/M ECJ-2YB0J155K ECJ-2YB0J155K 
X5R 2.2UF +10% 0.85 | PCC2310CT-ND 1.94 13.70 47.32 74.72 | PCC2310TR-ND 4,000 55.00/M ECJ-GVB0J225K ECJ-GVB0J225K 
2.2UF +10% 1.25 | PCC1923CT-ND 3.19 23.42 84.73 144.54 | PCC1923TR-ND 2,000 114.00/M ECJ-2YB0J225K ECJ-2YB0J225K 
6.3 3.3uF +10% 1.25 | PCC1925CT-ND 3.44 25.27 91.39 155.90 | PCC1925TR-ND 2,000 123.00/M ECJ-2YB0J335K ECJ-2YB0J335K 
4.7UF +20% 0.85 | PCC2315CT-ND 3.46 24.69 88.88 138.25 | PCC2315TR-ND 4,000 109.00/M ECJ-GVB0J475M ECJ-GVB0J475M 
4.7UF +20% 1.25 | PCC2176CT-ND 10.18 72.74 261.86 436.43 | PCC2176TR-ND 3,000 95.00/M ECJ-2FB0J475M ECJ-2FB0J475M 
10yF +20% 1.25 | PCC2225CT-ND 4.85 36.41 129.44 215.19 | PCC2225TR-ND 3,000 179.00/M ECJ-2FB0J106M ECJ-2FB0J106M 
10000pF | +80%/-20%| 0.60 | PCC1858CT-ND 47 3.20 10.84 16.51 | PCC1858TR-ND 5,000 12.00/M ECJ-2VF1H103Z ECJ-2VF1H103Z 
15000pF | +80%/-20%| 0.60 | PCC1859CT-ND 46 3.12 10.58 16.13 | PCC1859TR-ND 5,000 12.00/M ECJ-2VF1H153Z ECJ-2VF1H153Z 
22000pF | +80%/-20%) 0.60 | PCC1860CT-ND 55 3.72 12.59 19.18 | PCC1860TR-ND 5,000 14.00/M ECJ-2VF1H223Z ECJ-2VF1H223Z 
33000pF | +80%/-20%] 0.60 | PCC1861CT-ND 46 3.12 10.58 16.13 | PCC1861TR-ND 5,000 12.00/M ECJ-2VF1H333Z ECJ-2VF1H333Z 
50 | 47000pF | +80%/-20%| 0.60 | PCC1862CT-ND 63 4.28 14.49 22.08 | PCC1862TR-ND 5,000 16.00/M ECJ-2VF1H473Z ECJ-2VF1H473Z 
68000pF | +80%/-20%) 0.60 | PCC1863CT-ND 62 4.17 14.11 21.50 | PCC1863TR-ND 5,000 15.00/M ECJ-2VF1H683Z ECJ-2VF1H683Z 
-1F | +80%/-20%) 0.85 | PCC1864CT-ND 78 5.26 17.83 28.87 | PCC1864TR-ND 4,000 19.00/M ECJ-2VF1H104Z ECJ-2VF1H104Z 
-15uF | +80%/-20%| 0.85 | PCC1865CT-ND 98 6.60 22.34 36.18 | PCC1865TR-ND 4,000 24.00/M ECJ-2VF1H154Z ECJ-2VF1H154Z 
0805 -22uUF | +80%/-20%| 0.85 | PCC1866CT-ND 1.08 7.31 24.75 40.07 | PCC1866TR-ND. 4,000 27.00/M ECJ-2VF1H224Z ECJ-2VF1H224Z 
68000pF | +80%/-20%] 0.60 | PCC1852CT-ND 62 4.17 14.11 21.50 | PCC1852TR-ND 5,000 15.00/M ECJ-2VF1E683Z ECJ-2VF1E683Z 
-1pF  |+80%/-20%) 0.60 | PCC1853CT-ND 12 4.86 16.46 25.09 | PCC1853TR-ND 5,000 14.00/M ECJ-2VF1E104Z ECJ-2VF1E104Z 
25 -15F | +80%/-20%] 0.60 | PCC1854CT-ND 82 5.56 18.82 28.67 | PCC1854TR-ND 5,000 21.00/M ECJ-2VF1E154Z ECJ-2VF1E154Z 
.22uUF |+80%/-20%| 0.85 | PCC1855CT-ND 1.03 6.94 23.52 38.08 | PCC1855TR-ND 4,000 16.00/M ECJ-2VF1E224Z ECJ-2VF1E224Z 
Y5V 33pF | +80%/-20%] 1.25 | PCC1856CT-ND 2.30 16.23 56.05 94.40 | PCC1856TR-ND 2,000 75.00/M ECJ-2YF1E334Z ECJ-2YF1E334Z 
A7UF | +80%/-20%| 1.25 | PCC1857CT-ND 2.38 16.78 57.95 97.60 | PCC1857TR-ND 2,000 78.00/M ECJ-2YF1E474Z ECJ-2YF1E474Z 
-1pF | +80%/-20%] 0.60 | PCC1843CT-ND 81 5.45 18.46 28.13 | PCC1843TR-ND 5,000 16.00/M ECJ-2VF1C104Z ECJ-2VF10104Z 
-15uF |+80%/-20%| 0.60 | PCC1844CT-ND wie 5.21 17.64 26.88 | PCC1844TR-ND 5,000 19.00/M ECJ-2VF1C154Z ECJ-2VF10154Z 
.22uUF |+80%/-20%| 0.60 | PCC1845CT-ND 98 6.60 22.34 34.05 | PCC1845TR-ND 5,000 16.00/M ECJ-2VF1C224Z ECJ-2VF10224Z 
33pF | +80%/-20%] 0.85 | PCC1846CT-ND 1.08 7.29 24.70 39.98 | PCC1846TR-ND 4,000 27.00/M ECJ-2VF1C334Z ECJ-2VF10334Z 
16 A7UF | +80%/-20%| 0.85 | PCC1847CT-ND 1.09 7.70 26.60 44.80 | PCC1847TR-ND 4,000 17.00/M ECJ-2VF1C474Z ECJ-2VF1C474Z 
.68uF |+80%/-20%| 0.85 | PCC1848CT-ND 1.27 8.93 30.86 51.97 | PCC1848TR-ND 4,000 36.00/M ECJ-2VF1C684Z ECJ-2VF1C684Z 
1pF =| +80%/-20%] 0.85 | PCC1849CT-ND 1.49 10.64 38.30 63.84 | PCC1849TR-ND 4,000 25.00/M ECJ-2VF1C105Z ECJ-2VF10105Z 
1.5uF |+80%/-20%] 1.25 | PCC1850CT-ND 3.43 24.50 88.20 147.00 | PCC1850TR-ND 2,000 117.00/M ECJ-2YF1C155Z ECJ-2YF10155Z 
2.2uF | +80%/-20%| 1.25 | PCC1851CT-ND 3.85 27.50 99.00 165.00 | PCC1851TR-ND 2,000 131.00/M ECJ-2YF1C225Z ECJ-2YF10225Z 
10 4.7UF | +80%/-20%| 1.25 | PCC1842CT-ND 4.42 32.43 117.30 200.10 | PCC1842TR-ND 2,000 158.00/M ECJ-2YF1A475Z ECJ-2YF1A475Z 
6.3 TOF | +80%/-20%| 1.25 | PCC2182CT-ND 6.60 47.15 169.74 282.90 | PCC2182TR-ND 3,000 69.00/M ECJ-2FF0J106Z ECJ-2FF0J106Z 
25 1.0UF |+80%/-20%] 1.25 | PCC2230CT-ND 2.29 16.13 55.72 87.98 | PCC2230TR-ND 3,000 30.00/M ECJ-2FF1E105Z ECJ-2FF1E105Z 
F 2.2uUF | +80%/-20%| 1.25 | PCC2231CT-ND 3.30 23.58 84.87 132.02 | PCC2231TR-ND 3,000 36.00/M ECJ-2FF1E225Z ECJ-2FF1E225Z 
16 4.7uF | +80%/-20%| 1.25 | PCC2232CT-ND 4.31 30.76 110.75 172.27 | PCC2232TR-ND 3,000 64.00/M ECJ-2FF1C475Z ECJ-2FF1C475Z 
10 10uF | +80%/-20%| 1.25 | PCC2233CT-ND 4.64 34.05 123.17 195.62 | PCC2233TR-ND 3,000 75.00/M ECJ-2FF1A106Z ECJ-2FF1A106Z 
470pF 45% 1.15 | PCC2007CT-ND- 4.77 35.01 126.62 215.99 | PCC2007TR-ND 2,000 171.00/M ECJ-3YC2D471J ECJ-3YC2D471J 
200} 680pF 45% 1.15 | PCC2008CT-ND- 5.99 43.95 158.98 271.21 | PCC2008TR-ND 2,000 | 215.00/M ECJ-3YC2D681J ECJ-3YC2D681J 
1000pF +5% 1.15 | PCC2009CT-ND- 6.95 51.06 184.69 315.06 | PCC2009TR-ND 2,000 | 249.00/M ECJ-3YC2D102J ECJ-3YC2D102J 
1500pF 45% 0.85 | PCC2004CT-ND- 4.84 35.53 128.52 219.24 | PCC2004TR-ND 4,000 167.00/M ECJ-3VC2A152J ECJ-3VC2A152J 
100) 2200pF 45% 0.85 | PCC2005CT-ND- 5.63 41.32 149.46 254.97 | PCC2005TR-ND 4,000 167.00/M ECJ-3VC2A222J ECJ-3VC2A222J 
3300pF 45% 0.85 | PCC2006CT-ND- 7.56 55.54 200.87 342.66 | PCC2006TR-ND 4,000 167.00/M ECJ-3VC2A332J ECJ-3VC2A332J 
-5pF +0.25pF | 0.60 | PCCORSCCT-ND 1.11 7.51 25.42 38.74 | PCCORSCTR-ND 5,000 33.00/M ECU-V1HORSCCM (Not for new design) 
1.0pF +0.25pF | 0.60 | PCCO10CCT-ND 1.13 7.59 25.71 39.18 | PCCO10CTR-ND 5,000 33.00/M ECU-V1H010CCM (Not for new design) 
1.5pF +0.25pF | 0.60 | PCC1R5CCT-ND 93 6.27 21.25 32.38 = = = ECU-V1H1R5CCM (Not for new design) 
2.2pF +0.25pF | 0.60 | PCC2R2CCT-ND 93 6.27 21.25 32.38 = = = ECU-V1H2R2CCM (Not for new design) 
3.3pF +0.25pF | 0.60 | PCC3R3CCT-ND -93 6.27 21.25 32.38 = = = ECU-V1H3R3CCM (Not for new design) 
3.9pF +0.25pF | 0.60 | PCC3R9CCT-ND 93 6.27 21.25 32.38 | PCC3R9ICTR-ND 5,000 27.00/M ECU-V1H3R9CCM (Not for new design) 
4.7pF +0.25pF | 0.60 | PCC4R7CCT-ND 1.13 7.59 25.71 39.18 | PCC4R7CTR-ND 5,000 33.00/M ECU-V1H4R7CCM (Not for new design) 
5.6pF +0.25pF | 0.60 | PCCS5R6CCT-ND 1.13 7.59 25.71 39.18 | PCCSR6CTR-ND 5,000 33.00/M ECU-V1H5R6CCM (Not for new design) 
NPO 15pF 45% 0.60 | PCC150CCT-ND 1.21 8.15 27.62 42.08 | PCC150CTR-ND 5,000 36.00/M ECU-V1H150JCM (Not for new design) 
20pF 45% 0.60 | PCC200CCT-ND 1.21 8.15 27.62 42.08 | PCC200CTR-ND 5,000 36.00/M ECU-V1H200JCM (Not for new design) 
27pF 45% 0.60 | PCC270CCT-ND 1.21 8.15 27.62 42.08 | PCC270CTR-ND 5,000 36.00/M ECU-V1H270JCM (Not for new design) 
50 S6pF +5% 0.60 | PCC560CCT-ND 1.35 9.13 30.91 47.10 | PCC560CTR-ND 5,000 40.00/M ECU-V1H560JCM (Not for new design) 
68pF +5% 0.60 | PCC680CCT-ND 1.35 9.13 30.91 47.10 | PCC680CTR-ND 5,000 40.00/M ECU-V1H680JCM (Not for new design) 
100pF 45% 0.60 | PCC101CCT-ND 1.35 9.13 30.91 47.10 | PCC101CTR-ND 5,000 40.00/M ECU-V1H101JCH (Not for new design) 
1206 120pF 45% 0.60 | PCC121CCT-ND 1.35 9.11 30.86 47.02 | PCC121CTR-ND 5,000 40.00/M ECU-V1H121JCH (Not for new design) 
2700pF +5% 0.60 | PCC2160CT-ND- 12.15 85.70 296.07 467.48 | PCC2160TR-ND 5,000 | 344.00/M ECJ-3VC1H272J ECJ-3VC1H272J 
3300pF 45% 0.60 | PCC2161CT-ND- 15.20 107.21 370.36 584.78 | PCC2161TR-ND 5,000 161.00/M ECJ-3VC1H332J ECJ-3VC1H332J 
3900pF +5% 0.60 | PCC2162CT-ND- 16.86 118.91 410.78 648.60 | PCC2162TR-ND 5,000 161.00/M ECJ-3VC1H392J ECJ-3VC1H392J 
4700pF 45% 0.60 | PCC2163CT-ND- 17.76 125.24 432.63 683.10 | PCC2163TR-ND 5,000 161.00/M ECJ-3VC1H472J ECJ-3VC1H472J 
5600pF 45% 0.85 | PCC2164CT-ND- 18.70 131.88 455.57 719.33 | PCC2164TR-ND 4,000 | 294.00/M ECJ-3VC1H562J ECJ-3VC1H562J 
6800pF 45% 0.85 | PCC2165CT-ND- 18.70 131.88 455.57 719.33 | PCC2165TR-ND 4,000 | 313.00/M ECJ-3VC1H682J ECJ-3VC1H682J 
8200pF 45% 1.15 | PCC2166CT-ND- 11.49 86.18 306.43 555.41 | PCC2166TR-ND 3,000 | 405.00/M ECJ-3YC1H822J ECJ-3FC1H822J 
10000pF 45% 1.15 | PCC2167CT-ND> 17.00 119.90 414.20 654.00 | PCC2167TR-ND 3,000 | 481.78/M ECJ-3YC1H103J ECJ-3FC1H103J 
1000pF +10% 1.15 | PCC2291CT-ND 2.64 18.86 67.89 105.60 | PCC2291TR-ND 3,000 87.00/M ECJ-3FB2J102K ECJ-3FB2J102K 
630 2200pF +10% 1.15 | PCC2293CT-ND 2.64 18.86 67.89 105.60 | PCC2293TR-ND 3,000 87.00/M ECJ-3FB2J222K ECJ-3FB2J222K 
4700pF +10% 1.15 | PCC2294CT-ND 2.64 18.86 67.89 105.60 | PCC2294TR-ND 3,000 87.00/M ECJ-3FB2J472K ECJ-3FB2J472K 
.01pF +10% 1.15 | PCC2292CT-ND 2.64 18.86 67.89 105.60 | PCC2292TR-ND 3,000 87.00/M ECJ-3FB2J103K ECJ-3FB2J103K 
X7R 200 15000pF +10% 1.15 | PCC2013CT-ND 6.98 51.23 185.30 316.10 | PCC2013TR-ND 2,000 | 250.00/M ECJ-3YB2D153K ECJ-3YB2D153K 
22000pF +10% 1.15 | PCC2014CT-ND 6.98 51.23 185.30 316.10 | PCC2014TR-ND 2,000 | 250.00/M ECJ-3YB2D223K ECJ-3YB2D223K 
22000pF +10% 1.15 | PCC2010CT-ND 4.55 32.50 117.00 195.00 | PCC2010TR-ND 2,000 155.00/M ECJ-3YB2A223K ECJ-3YB2A223K 
100 33000pF +10% 1.15 | PCC2011CT-ND 5.04 36.00 129.60 216.00 | PCC2011TR-ND 2,000 171.00/M ECJ-3YB2A333K ECJ-3YB2A333K 
47000pF +10% 1.15 | PCC2012CT-ND 5.04 36.00 129.60 216.00 | PCC2012TR-ND 2,000 171.00/M ECJ-3YB2A473K ECJ-3YB2A473K 
0.1pF +10% 1.60 | PCC2239CT-ND 4.34 31.89 115.35 183.20 | PCC2239TR-ND 2,000 122.00/M ECJ-3YB2A104K ECJ-3YB2A104K 
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Panasonic. Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont) 


Dim. Cut Tape Tape & Reel Old t¢ New ¢ 
Size WV (mm) | Digi-Key Pricing Digi-Key pe Panasonic Panasonic 
Code|Type|DC| Cap. | Tolerance| T | PartNo. 10 100 500 1,000 | Part No. Size Pricing Part No. Part No. 

220pF +10% 0.60 | PCC221BCT-ND 1.08 7.25 24.55 37.41 | PCC221BTR-ND 5,000 32.00/M ECU-V1H221KBM (Not for new design) 
270pF +10% 0.60 | PCC271BCT-ND 1.08 7.25 24.55 37.41 | PCC271BTR-ND 5,000 32.00/M ECU-V1H271KBM (Not for new design) 
330pF +10% 0.60 | PCC331BCT-ND 1.08 7.25 24.55 37.41 | PCC331BTR-ND 5,000 32.00/M ECU-V1H331KBM (Not for new design) 
390pF +10% 0.60 | PCC391BCT-ND 1.08 7.25 24.55 37.41 | PCC391BTR-ND 5,000 32.00/M ECU-V1H391KBM (Not for new design) 
470pF +10% 0.60 | PCC471BCT-ND 1.08 7.25 24.55 37.41 | PCC471BTR-ND 5,000 32.00/M ECU-V1H471KBM (Not for new design) 
560pF +10% 0.60 | PCC561BCT-ND 1.08 7.25 24.55 37.41 | PCC561BTR-ND 5,000 32.00/M ECU-V1H561KBM (Not for new design) 
680pF +10% 0.60 | PCC681BCT-ND 1.07 7.21 24.43 37.23 | PCC681BTR-ND 5,000 31.00/M ECU-V1H681KBM (Not for new design) 
1000pF +10% 0.60 | PCC102BCT-ND 1.17 7.88 26.68 40.66 | PCC102BTR-ND 5,000 34.00/M ECU-V1H102KBM (Not for new design) 
1200pF +10% 0.60 | PCC122BCT-ND 1.17 7.88 26.68 40.66 | PCC122BTR-ND 5,000 34.00/M ECU-V1H122KBM (Not for new design) 
1800pF +10% 0.60 | PCC182BCT-ND 1.17 7.88 26.68 40.66 | — = = ECU-V1H182KBM (Not for new design) 
2200pF +10% 0.60 | PCC222BCT-ND 1.17 7.88 26.68 40.66 | PCC222BTR-ND 5,000 34.00/M ECU-V1H222KBM (Not for new design) 
2700pF +10% 0.60 | PCC272BCT-ND 1.18 7.97 27.00 41.14 = = = ECU-V1H272KBM (Not for new design) 
3300pF +10% 0.60 | PCC332BCT-ND 1.18 7.94 26.88 40.96 | PCC332BTR-ND 5,000 35.00/M ECU-V1H332KBM (Not for new design) 
50 | 4700pF +10% 0.60 | PCC472BCT-ND 1.31 8.83 29.90 45.57. | PCC472BTR-ND 5,000 38.00/M ECU-V1H472KBM (Not for new design) 
5600pF +10% 0.60 | PCC562BCT-ND 1.35 9.13 30.91 47.10 | PCC562BTR-ND 5,000 40.00/M ECU-V1H562KBM (Not for new design) 
6800pF +10% 0.60 | PCC682BCT-ND 1.40 9.42 31.92 48.64 | PCC682BTR-ND 5,000 41.00/M ECU-V1H682KBM (Not for new design) 
8200pF +10% 0.60 | PCC822BCT-ND 1.44 9.72 32.93 50.18 | PCC822BTR-ND 5,000 42.00/M ECU-V1H822KBM (Not for new design) 
10000pF +10% 0.60 | PCC103BCT-ND 1.47 9.94 33.66 51.30 | PCC103BTR-ND 5,000 43.00/M ECU-V1H103KBM (Not for new design) 
12000pF +10% 0.60 | PCC123BCT-ND 1.56 10.48 35.50 54.10 | PCC123BTR-ND 5,000 46.00/M ECU-V1H123KBM (Not for new design) 
18000pF +10% 0.60 | PCC183BCT-ND 1.73 11.63 39.41 60.05 | PCC183BTR-ND 5,000 51.00/M ECU-V1H183KBM (Not for new design) 
22000pF +10% 0.60 | PCC223BCT-ND 1.82 12.24 41.46 63.18 | PCC223BTR-ND 5,000 53.00/M ECU-V1H223KBM (Not for new design) 
27000pF +10% 0.60 | PCC273BCT-ND 1.82 12.24 41.46 63.18 | PCC273BTR-ND 5,000 53.00/M ECU-V1H273KBW (Not for new design) 
33000pF +10% 0.60 | PCC333BCT-ND 2.13 14.34 48.58 74.03 | PCC333BTR-ND 5,000 62.00/M ECU-V1H333KBW (Not for new design) 
X7R 39000pF +10% 0.60 | PCC393BCT-ND 217 14.64 49.57 75.54 | PCC393BTR-ND 5,000 64.00/M ECU-V1H393KBW (Not for new design) 
47000pF +10% 0.60 | PCC473BCT-ND 1.91 13.47 46.53 73.47 | PCC473BTR-ND 5,000 64.00/M ECU-V1H473KBW (Not for new design) 

AUF +10% 1.00 | PCC104BCT-ND 3.43 24.53 88.29 147.15 | PCC104BTR-ND 4,000 108.00/M ECU-V1H104KBW ECJ-3VB1H104K 

.22UF +10% 1.60 | PCC2299CT-ND 2.47 17.40 60.10 94.89 | PCC2299TR-ND 2,000 73.00/M ECJ-3YB1H224K ECJ-3YB1H224K 

APF +10% 0.85 | PCC1883CT-ND 1.84 12.97 44.79 75.44 | PCC1883TR-ND 4,000 52.00/M ECJ-3VB1E104K ECJ-3VB1E104K 

12uF +10% 0.85 | PCC1884CT-ND 1.83 12.94 44.69 75.26 | PCC1884TR-ND 4,000 58.00/M ECJ-3VB1E124K ECJ-3VB1E124K 

-15uF +10% 0.85 | PCC1885CT-ND 1.84 12.97 44.79 75.44 | PCC1885TR-ND 4,000 52.00/M ECJ-3VB1E154K ECJ-3VB1E154K 

-18uF +10% 0.85 | PCC1886CT-ND 1.83 12.94 44.69 75.26 | PCC1886TR-ND 4,000 52.00/M ECJ-3VB1E184K ECJ-3VB1E184K 

-22UF +10% 0.85 | PCC1887CT-ND 2.27 16.02 55.33 93.18 | PCC1887TR-ND 4,000 52.00/M ECJ-3VB1E224K ECJ-3VB1E224K 

.27UF +10% 0.85 | PCC1888CT-ND 2.27 16.02 55.33 93.18 | PCC1888TR-ND 4,000 68.00/M ECJ-3VB1E274K ECJ-3VB1E274K 

25 -33UF +10% 0.85 | PCC1889CT-ND 2.27 16.02 55.33 93.18 | PCC1889TR-ND 4,000 54.00/M ECJ-3VB1E334K ECJ-3VB1E334K 

-3OUF +10% 1.15 | PCC1890CT-ND 3.36 24.00 86.40 144.00 | PCC1890TR-ND 2,000 114.00/M ECJ-3YB1E394K ECJ-3YB1E394K 

A7UF +10% 1.15 | PCC1891CT-ND 4.17 29.75 107.10 178.50 | PCC1891TR-ND 2,000 142.00/M ECJ-3YB1E474K ECJ-3YB1E474K 

-56UF +10% 1.60 | PCC1926CT-ND 2.98 21.28 76.61 127.68 | PCC1926TR-ND 2,000 101.00/M ECJ-3YB1E564K ECJ-3YB1E564K 

-68uF +10% 1.60 | PCC1892CT-ND 2.98 21.28 76.61 127.68 | PCC1892TR-ND 2,000 58.00/M ECJ-3YB1E684K ECJ-3YB1E684K 

-82uUF +10% 1.60 | PCC1927CT-ND 2.87 21.06 76.16 129.92 | PCC1927TR-ND 2,000 103.00/M ECJ-3YB1E824K ECJ-3YB1E824K 

1pF +10% 1.60 | PCC1893CT-ND 3.23 23.69 85.68 146.16 | PCC1893TR-ND 2,000 97.00/M ECJ-3YB1E105K ECJ-3YB1E105K 

AF +10% 0.85 | PCC1870CT-ND 1.83 13.06 47.03 78.38 | PCC1870TR-ND 4,000 58.00/M ECJ-3VB1C0104K ECJ-3VB1C104K 

12uF +10% 0.85 | PCC1871CT-ND 1.69 12.04 43.34 72.24 | PCC1871TR-ND 4,000 53.00/M ECJ-3VB10124K ECJ-3VB1C124K 

-15uF +10% 0.85 | PCC1872CT-ND 2.01 14.39 51.81 86.36 | PCC1872TR-ND 4,000 64.00/M ECJ-3VB1C0154K ECJ-3VB10154K 

1206 18uF +10% 0.85 | PCC1873CT-ND 1.76 12.60 45.36 75.60 | PCC1873TR-ND 4,000 56.00/M ECJ-3VB10184K ECJ-3VB1C184K 

.22UF +10% 0.85 | PCC1874CT-ND 2.21 15.76 56.73 94.55 | PCC1874TR-ND 4,000 70.00/M ECJ-3VB1C224K ECJ-3VB1C224K 

.27UF +10% 0.85 | PCC1875CT-ND 1.92 13.72 49.39 82.32 | PCC1875TR-ND 4,000 61.00/M ECJ-3VB1C274K ECJ-3VB1C274K 

-33UF +10% 0.85 | PCC1876CT-ND 2.00 14.28 51.41 85.68 | PCC1876TR-ND 4,000 43.00/M ECJ-3VB1C334K ECJ-3VB1C334K 

16 -39QuF +10% 0.85 | PCC1877CT-ND 2.31 16.52 59.47 99.12 | PCC1877TR-ND 4,000 73.00/M ECJ-3VB1C394K ECJ-3VB1C394K 

ATUF +10% 0.85 | PCC1878CT-ND 2.55 18.20 65.52 109.20 | PCC1878TR-ND 4,000 46.00/M ECJ-3VB1C474K ECJ-3VB1C474K 

-56uF +10% 0.85 | PCC1879CT-ND 2.62 19.21 69.50 118.55 | PCC1879TR-ND 4,000 90.00/M ECJ-3VB1C564K ECJ-3VB1C564K 

-68uF +10% 0.85 | PCC1880CT-ND 2.76 20.27 73.30 125.05 | PCC1880TR-ND 4,000 53.00/M ECJ-3VB1C684K ECJ-3VB1C684K 

-82uUF +10% 1.15 | PCC1881CT-ND 5.41 39.72 143.65 245.05 | PCC1881TR-ND 2,000 194.00/M ECJ-3YB1C824K ECJ-3YB1C824K 

1pF +10% 1.15 | PCC1882CT-ND 6.30 46.30 167.45 285.65 | PCC1882TR-ND 2,000 226.00/M ECJ-3YB1C105K ECJ-3YB1C105K 
1.2uF +10% 1.60 | PCC1928CT-ND 6.53 47.94 173.40 295.80 | PCC1928TR-ND 2,000 275.00/M ECJ-3YB10125K (Not for new design) 

1.5uF +10% 1.60 | PCC1929CT-ND 1.47 10.79 39.03 66.58 | PCC1929TR-ND 2,000 53.00/M ECJ-3YB1C155K ECJ-3YB1C155K 

2.2UF +10% 1.60 | PCC1931CT-ND 6.18 46.37 164.86 298.82 | PCC1931TR-ND 2,000 149.00/M ECJ-3YB1C225K ECJ-3YB1C225K 

2.2UF +10% 1.60 | PCC2296CT-ND 4.22 31.00 112.12 178.07 | PCC2296TR-ND 2,000 151.00/M ECJ-3YB1E225K ECJ-3YB1E225K 

25 4.7uF +10% 1.60 | PCC2297CT-ND 5:91 43.43 157.08 249.48 | PCC2297TR-ND 2,000 212.00/M ECJ-3YB1E475K ECJ-3YB1E475K 

4.7uF +20% 1.60 | PCC2241CT-ND 6.77 50.74 180.42 299.94 | PCC2241TR-ND 2,000 204.00/M ECJ-3YB1E475M ECJ-3YB1E475M 

10uF +20% 1.60 | PCC2326CT-ND NEW! 6.08 44.65 161.50 256.50 | PCC2326TR-ND NEW!) 2,000 218.00/M ECJ-3YB1E106M ECJ-3YB1E106M 

4.7UF +20% 1.60 | PCC2226CT-ND 5.54 41.58 147.84 245.78 | PCC2226TR-ND 2,000 204.00/M ECJ-3YB1C475M ECJ-3YB1C475M 

4.7uF +10% 1.60 | PCC2250CT-ND 5.94 43.65 157.89 250.76 | PCC2250TR-ND 2,000 212.00/M ECJ-3YB1C475K ECJ-3YB1C475K 

10uF +20% 1.60 | PCC2227CT-ND 11.22 84.17 299.28 497.55 | PCC2227TR-ND 2,000 413.00/M ECJ-3YB1C106M ECJ-3YB1C106M 
16 1.2uF +10% 1.60 | PCC1932CT-ND 6.53 47.94 173.40 295.80 = — _ ECJ-3YB1A125K (Not for new design) 

1.5uF +10% 1.60 | PCC1867CT-ND 5.07 38.05 135.30 245.22 | PCC1867TR-ND 2,000 117.00/M ECJ-3YB1A155K ECJ-3YB1A155K 
1.8uF +10% 1.60 | PCC1933CT-ND 7.50 56.25 200.00 362.50 = = = ECJ-3YB1A185K (Not for new design) 

2.2UF +10% 0.85 | PCC2312CT-ND 4.44 32.62 117.98 187.38 | PCC2312TR-ND 4,000 153.00/M ECJ-HVB1A225K ECJ-HVB1A225K 

2.2UF +10% 1.60 | PCC1868CT-ND 9.34 70.06 249.09 451.47 | PCC1868TR-ND 2,000 147.00/M ECJ-3YB1A225K ECJ-3YB1A225K 
X5R 2.7UF +10% 1.60 | PCC1934CT-ND 8.52 63.90 227.20 411.80 | PCC1934TR-ND 2,000 378.00/M ECJ-3YB1A275K (Not for new design) 

10 3.3pF +10% 1.60 | PCC1869CT-ND 9.34 70.06 249.09 451.47 | PCC1869TR-ND 2,000 147.00/M ECJ-3YB1A335K ECJ-3YB1A335K 

4.7UF +10% 1.60 | PCC2295CT-ND 5.13 37.67 136.26 216.41 | PCC2295TR-ND 2,000 184.00/M ECJ-3YB1A475K ECJ-3YB1A475K 

4.7UF +20% 1.60 | PCC2177CT-ND 13.97 104.79 372.60 675.34 | PCC2177TR-ND 2,000 181.00/M ECJ-3YB1A475M ECJ-3YB1A475M 

10yF +20% 1.60 | PCC2178CT-ND 13.97 104.79 372.60 675.34 | PCC2178TR-ND 2,000 220.00/M ECJ-3YB1A106M ECJ-3YB1A106M 

4.7uF +10% 1.60 | PCC1936CT-ND 9.34 70.06 249.09 451.47 | PCC1936TR-ND 2,000 170.00/M ECJ-3YB0J475K ECJ-3YB0J475K 

4.7uF +10% 0.85 | PCC2311CT-ND 5.14 37.74 136.51 216.81 | PCC2311TR-ND 4,000 177.00/M ECJ-HVB0J475K ECJ-HVB0J475K 

4.7uF +20% 0.85 | PCC2316CT-ND 5.12 37.61 136.05 216.08 | PCC2316TR-ND 4,000 177.00/M ECJ-HVB0J475M ECJ-HVB0J475M 
5.6uF +10% 1.60 | PCC1937CT-ND 10.20 76.50 272.00 493.00 = a = ECJ-3YBOJ565K (Not for new design) 

6.3]  6.8uF +10% 1.60 | PCC1938CT-ND 9.34 70.06 249.09 451.47 | PCC1938TR-ND 2,000 352.00/M ECJ-3YBOJ685K ECJ-3YBOJ685K 
8.2UF +10% 1.60 | PCC1939CT-ND 11.58 86.85 308.80 559.70 | PCC1939TR-ND 2,000 513.00/M ECJ-3YB0J825K (Not for new design) 

10yF +10% 1.60 | PCC1940CT-ND 9.34 70.06 249.09 451.47 | PCC1940TR-ND 2,000 352.00/M ECJ-3YB0J106K ECJ-3YB0J106K 

10uF +20% 0.85 | PCC2317CT-ND 8.69 65.18 231.76 385.30 | PCC2317TR-ND 4,000 315.00/M ECJ-HVB0J106M ECJ-HVB0J106M 

22uF +20% 1.60 | PCC2242CT-ND 13.99 105.60 396.00 686.40 | PCC2242TR-ND 2,000 574.00/M ECJ-3YB0J226M ECJ-3YB0J226M 

A7UF | +80%/-20%| 0.85 | PCC1901CT-ND 1.83 12.94 44.69 75.26 | PCC1901TR-ND 4,000 39.00/M ECJ-3VF1E474Z ECJ-3VF1E474Z 

-68uF | +80%/-20%| 1.15 | PCC1902CT-ND 2.87 20.50 73.80 123.00 | PCC1902TR-ND 2,000 98.00/M ECJ-3YF1E684Z ECJ-3YF1E684Z 

Y5V | 25 1pF | +80%/-20%| 1.15 | PCC1903CT-ND 3.29 23.50 84.60 141.00 | PCC1903TR-ND 2,000 112.00/M ECJ-3YF1E105Z ECJ-3YF1E105Z 

1.5uF |+80%/-20%| 1.15 | PCC1904CT-ND 4.19 30.79 111.35 189.95 | PCC1904TR-ND 2,000 150.00/M ECJ-3YF1E155Z ECJ-3YF1E155Z 

2.2UF | +80%/-20%| 1.15 | PCC1905CT-ND 4.19 30.79 111.35 189.95 | PCC1905TR-ND 2,000 150.00/M ECJ-3YF1E225Z ECJ-3YF1E225Z 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 773 


Panasonic. Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont) 


Dim. Cut Tape Old ¢ New ¢ 
Size wv (mm) Digi-Key dene eihee! Panasonic Panasonic 
Code| Type | DC Cap. |Tolerance| T 10 100 1,000 Part No. Size Pricing Part No. Part No. 
-68UF | +80%/-20%] 0.85 | PCC1895CT-ND 2.86 20.44 122.64 | PCC1895TR-ND 4,000 90.00/M ECJ-3VF1C684Z ECJ-3VF1C684Z 
1pF =| +80%/-20%} 0.85 | PCC1896CT-ND 3.18 22.68 136.08 | PCC1896TR-ND 4,000 42.00/M ECJ-3VF1C0105Z ECJ-3VF1C0105Z 
Y5v 16 1.5uF |+80%/-20%] 0.85 | PCC1897CT-ND 4.17 29.75 178.50 | PCC1897TR-ND 4,000 155.00/M ECJ-3VF1C155Z (Not for new design) 
2.2UF |+80%/-20%| 0.85 | PCC1898CT-ND 3.18 22.68 136.08 | PCC1898TR-ND 4,000 57.00/M ECJ-3VF1C225Z ECJ-3VF1C225Z 
1206 4.7uF  |+80%/-20%| 1.15 | PCC1900CT-ND 5.16 37.90 233.86 | PCC1900TR-ND 2,000 185.00/M ECJ-3YF1C475Z ECJ-3YF1C475Z 
10 10uF |+80%/-20%| 1.60 | PCC1894CT-ND 4.91 36.79 237.10 | PCC1894TR-ND 2,000 118.00/M ECJ-3YF1A106Z ECJ-3YF1A106Z 
50 1.0uF [+80%/-20%| 1.15 | PCC2234CT-ND 4.07 29.04 162.61 | PCC2234TR-ND 3,000 75.00/M ECJ-3FF1H105Z ECJ-3FF1H105Z 
F 25 4.7UF |+80%/-20%| 1.15 | PCC2235CT-ND 6.51 47.83 274.79 | PCC2235TR-ND 3,000 74.00/M ECJ-3FF1E475Z ECJ-3FF1E475Z 
16 10uF |+80%/-20%| 1.60 | PCC2300CT-ND 3.76 26.88 150.50 | PCC2300TR-ND 2,000 123.00/M ECJ-3YF1C0106Z ECJ-3YF1C106Z 
10 22uF  |+80%/-20%| 1.60 | PCC2236CT-ND 8.73 65.46 386.96 | PCC2236TR-ND 2,000 208.00/M ECJ-3YF1A226Z ECJ-3YF1A226Z 
0.22uF +10% 2.00 | PCC2304CT-ND 8.91 66.83 395.01 | PCC2304TR-ND 2,000 336.00/M ECJ-4YB2A224K ECJ-4YB2A224K 
x7R | 100 0.47uF +10% 2.00 | PCC2240CT-ND 7.84 57.56 330.68 | PCC2240TR-ND 2,000 265.00/M ECJ-4YB2A474K ECJ-4YB2A474K 
0.68uF +10% 2.50 | PCC2305CT-ND 7.82 58.68 _ PCC2305TR-ND 1,000 295.00 ECJ-4YB2A684K ECJ-4YB2A684K 
0.68yF +20% 2.50 | PCC2247CT-ND 8.14 61.07 = PCC2247TR-ND 1,000 295.00 ECJ-4YB2A684M ECJ-4YB2A684M 
50 1pF +10% 2.00 | PCC2303CT-ND 6.35 46.62 267.84 | PCC2303TR-ND 2,000 219.00/M ECJ-4YB1H105K ECJ-4YB1H105K 
2.2UF +10% 2.00 | PCC2302CT-ND 6.53 47.99 275.67 | PCC2302TR-ND 2,000 226.00/M ECJ-4YB1E225K ECJ-4YB1E225K 
25 4.7uF +10% 2.00 | PCC2251CT-ND 7.24 53.16 305.37 | PCC2251TR-ND 2,000 260.00/M ECJ-4YB1E475K ECJ-4YB1E475K 
10puF +20% 2.50 | PCC2243CT-ND 13.69 102.69 _ PCC2243TR-ND 1,000 516.00 ECJ-4YB1E106M ECJ-4YB1E106M 
16 4.7UF +10% 2.00 | PCC2168CT-ND 7.76 58.22 375.19 | PCC2168TR-ND 2,000 236.00/M ECJ-4YB1C475K ECJ-4YB1C475K 
X5R 10yuF +10% 2.00 | PCC2169CT-ND 7.06 52.92 341.04 | PCC2169TR-ND 2,000 266.00/M ECJ-4YB1C106K ECJ-4YB1C106K 
10pF +10% 2.00 | PCC2170CT-ND 7.76 58.22 375.19 | PCC2170TR-ND 2,000 293.00/M ECJ-4YB1A106K ECJ-4YB1A106K 
1210 10 10uF +20% 1.40 | PCC2238CT-ND 8.35 62.62 370.14 | PCC2238TR-ND 2,000 292.00/M ECJ-8YB1A106M ECJ-8YB1A106M 
22uF +20% 2.50 | PCC2228CT-ND 17.49 132.00 = PCC2228TR-ND 1,000 729.00 ECJ-4YB1A226M ECJ-4YB1A226M 
22uF +20% 2.50 | PCC2179CT-ND 26.19 196.39 _ PCC2179TR-ND 1,000 704.00 ECJ-4YB0J226M ECJ-4YB0J226M 
6.3 47uUF +10% 2.50 | PCC2301CT-ND 34.98 264.00 = PCC2301TR-ND 1,000 1459.00 ECJ-4YB0J476M ECJ-4YB0J476M 
100uF +20% 2.50 | PCC2267CT-ND 62.28 470.00 = PCC2267TR-ND 1,000 2597.00 ECJ-4YB0J107M ECJ-4YB0J107M 
Y5V 25 1OWF |+80%/-20%| 1.60 | PCC2171CT-ND 12.39 92.89 598.63 | PCC2171TR-ND 2,000 246.00/M ECJ-4YF1E106Z ECJ-4YF1E106Z 
10 22uF |+80%/-20%| 2.00 | PCC2172CT-ND 11.90 89.27 575.29 | PCC2172TR-ND 2,000 292.00/M ECJ-4YF1A226Z ECJ-4YF1A226Z 
6.3 47uF |+80%/-20%| 2.00 | PCC2237CT-ND 19.26 145.36 944.84 | PCC2237TR-ND 2,000 718.00/M ECJ-4YF0J476Z ECJ-4YF0J476Z 
16 1OuF |+80%/-20%| 2.00 | PCC2306CT-ND 6.72 49.33 283.37 | PCC2306TR-ND 2,000 241.00/M ECJ-4YF1C106Z ECJ-4YF1C106Z 
F 22uF |+80%/-20%| 2.00 | PCC2307CT-ND 10.72 80.37 475.08 | PCC2307TR-ND 2,000 404.00/M ECJ-4YF1C226Z ECJ-4YF1C226Z 
50 4.7UF |+80%/-20%| 2.00 | PCC2309CT-ND 7.58 56.81 335.83 | PCC2309TR-ND 2,000 285.00/M ECJ-4YF1H475Z ECJ-4YF1H475Z 
10UF  |+80%/-20%| 2.00 | PCC2308CT-ND 7.58 56.81 335.83 | PCC2308TR-ND 2,000 285.00/M ECJ-4YF1H106Z ECJ-4YF1H106Z 
X7R [100] 1.0uF +20% 2.50 | PCC2248CT-ND 15.42 116.38 = = PCC2248TR-ND 500 356.00 ECJ-5YB2A105M ECJ-5YB2A105M 
25 10puF +20% 2.50 | PCC2180CT-ND 30.53 228.99 — = PCC2180TR-ND 500 426.50 ECJ-5YB1E106M ECJ-5YB1E106M 
X5R | 16 22uF +20% 3.20 | PCC2244CT-ND 35.99 271.63 = = PCC2244TR-ND 500 831.50 ECJ-5YB1C226M ECJ-5YB1C226M 
1812 6.3 47uF +20% 3.20_| PCC2245CT-ND 29.60 223.40 = = PCC2245TR-ND 500 712.00 ECJ-5YB0J476M ECJ-5YB0J476M 
Y5V 35 1ONF  |+80%/-20%| 2.50 | PCC2183CT-ND 26.19 196.39 = = PCC2183TR-ND 500 493.50 ECJ-5YF1V106Z ECJ-5YF1V106Z 
16 22uF  |+80%/-20%| 2.50 | PCC2184CT-ND 26.19 196.39 = = PCC2184TR-ND 500 352.00 ECJ-5YF1C226Z ECJ-5YF1C226Z 
F |63] 100uF |+80%/-20%| 3.20 | PCC2246CT-ND 57.78 436.08 _ = PCC2246TR-ND 500 961.50 ECJ-5YF0J107Z ECJ-5YF0J107Z 


Digi-Key® Notebook Style Kit Boxes 
Notebook style kit box with velcro closure can be stored as a normal kit box, or vertically as a book. Each 
compartment is identified with an easy-to-read kit index. 


+ PCC13-KIT-ND 0402/NP0 Series Kit 10 each of values denoted (280 total pieces) 
+ PCC14-KIT-ND 0402/X7R Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces) 
+ PCC15-KIT-ND 0603/X7R-X5R Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces)... 


+ PCC7-KIT-ND 0805/NP0 Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces)... + PCC16-KIT-ND 0805/X7R Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces) 


+ PCC9-KIT-ND 0603/NPO0 Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces). . 


-- $29.95 
-.-$29.95 


Panasonic. High -Q- (Microwave) Multilayer Chip Capacitors 


+ PCC17-KIT-ND 1206/NP0 Series Kit 10 each of values denoted (140 total pieces) 


Hi h A Hi h F A 1.00+0.05 
0402 High-Accuracy/High-Frequency 0.50#0.05 
Features: Applications (At Microwave Freq.): + Impedance Matching Circuit » Re- oe 
* Operating Temperature Range: -55°C to +125°C + Low Cap. with Tight — sonant Circuit + Coupling Circuit 0.504 | 
Tolerance + High Q value / Low ESR at High Freq. + Ultra-Stable COG Application Examples: + RF modules, VCO, BPF, DUP, PA, etc. + Cellu- +] L- 
Performance (0430 ppm/°C) * 0402 Miniature Size lar Phone, Bluetooth, Wireless LAN, etc. 0.20+0.10 
Dimensions shown in mm. 180 ry 
Cut Tape Tape & Reel 
Size wv Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Code | Type | DC Cap. Tolerance Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 10,000 Part No. 
-10pF PCC2190CT-ND 65 46 32 25, PCC2190TR-ND 168.00/M ECD-GOER108 
-20pF PCC2192CT-ND 65 46 32 25 PCC2192TR-ND 168.00/M ECD-GOER208 
-30pF PCC2194CT-ND 65 46 32 25 PCC2194TR-ND 168.00/M ECD-GOER308 
.35pF PCC2195CT-ND 65 46 32 25 PCC2195TR-ND 206.00/M ECD-GOER358 
-AQpF PCC2196CT-ND 65 46 32 25, PCC2196TR-ND 168.00/M ECD-GOER408 
5O0pF PCC2198CT-ND 65 46 32 25 PCC2198TR-ND 168.00/M ECD-GOERS08 
-55pF PCC2199CT-ND 65 46 32 25 PCC2199TR-ND 206.00/M ECD-GOERS59 
-60pF PCC2200CT-ND 65 46 32 25 PCC2200TR-ND 168.00/M ECD-GOER609 
-70pF PCC2202CT-ND 65 46 32 25 PCC2202TR-ND 168.00/M ECD-GOER709 
-80pF PCC2204CT-ND 65 46 32 25 PCC2204TR-ND 168.00/M ECD-GOER809 
-90pF PCC2206CT-ND 65 46 32 25 PCC2206TR-ND 168.00/M ECD-GOER909 
1.0pF PCC2252CT-ND 62 4 30 24 PCC2252TR-ND 168.00/M ECD-GOE1ROB 
1.1pF PCC2209CT-ND 65 46 32 25, PCC2209TR-ND 168.00/M ECD-GOE1R1B 
1.2pF PCC2210CT-ND 65 46 32 25, PCC2210TR-ND 168.00/M ECD-GOE1R2B 
1.3pF PCC2211CT-ND 65 46 32 25 PCC2211TR-ND 168.00/M ECD-GOE1R3B 
0402 | co 25 1.5pF PCC2213CT-ND 65 46 32 25 PCC2213TR-ND 168.00/M ECD-GOE1R5B 
1.6pF PCC2214CT-ND 65 46 32 25 PCC2214TR-ND 168.00/M ECD-GOE1R6B 
1.8pF PCC2216CT-ND 65 46 32 25 PCC2216TR-ND 168.00/M ECD-GOE1R8B 
2.0pF PCC2218CT-ND 65 46 32 25 PCC2218TR-ND 168.00/M ECD-GOE2RO0B 
2.2pF PCC2253CT-ND 62 44 30 24 PCC2253TR-ND 168.00/M ECD-GOE2R2B 
2.4pF PCC2254CT-ND 62 44 30 24 PCC2254TR-ND 168.00/M ECD-GOE2R4B 
2.7pF PCC2255CT-ND 62 44 30 24 PCC2255TR-ND 168.00/M ECD-G0E2R7B 
3.0pF PCC2256CT-ND 62 44 30 24 PCC2256TR-ND 168.00/M ECD-GOE3ROB 
3.3pF PCC2258CT-ND 50 37 27 22 PCC2258TR-ND 166.00/M ECD-GOE3R3C 
3.9pF PCC2259CT-ND 50 37 27 22 PCC2259TR-ND 166.00/M ECD-GOE3R9C 
4.7pF PCC2260CT-ND 50 37 27 22 PCC2260TR-ND 166.00/M ECD-GOE4R7C 
5.6pF PCC2261CT-ND 50 37 27 22 PCC2261TR-ND 166.00/M ECD-GOE5R6C 
6.8pF PCC2262CT-ND 50 37 27 22 PCC2262TR-ND 166.00/M ECD-GOE6R8C 
8.2pF PCC2263CT-ND 50 37 27 22 PCC2263TR-ND 166.00/M ECD-GOE8R2C 
10.0pF PCC2264CT-ND 50 37 27 22 PCC2264TR-ND 166.00/M ECD-G0E100C 
12pF PCC2265CT-ND 50 37 27 22 PCC2265TR-ND 166.00/M ECD-G0E120J 
15pF PCC2266CT-ND 50 37 27 22 PCC2266TR-ND 166.00/M ECD-GOE150J 
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‘AV : F : ‘ 
mew? [:\V/){ Multilayer Ceramic Chip Capacitors smecowe] ot | ow | 
COG (NPO) Dielectric: 0201 0.60+0.03 | 0.3040.03 | 0.15+0.05 
* EIA Class | ceramic materials * COG (NPO) ceramics offer one of the most stable capacitor dielectrics available + Capacitance 
change with temperature is 0 pen which is less than +0.3% A C from -55°C to 125°C * Operating temperature vatige: -55°C oage AOGOs10-| “0-O020:10), | {0:2520:15 
to 125°C 
X7R Dielectric: [= <W_, 0603 1.6040.15 | 0.8140.15 | 0.35+0.15 
+ X7R formulations are called “temperature stable” ceramics and fall into EIA Class II materials + Its temperature variation of ee at 0805 2.0140.20 | 1.25+0.20 | 0.50+0.25 
capacitance is within +15% from -55°C to 125°C + Operating temperature range: -55°C to 125°C as | | aie =e ee eee 
XSR Dielectric: ; ; eras ; ; 1206 | 3.20+0.20 | 1.6040.20 | 0.50+0.25 
* General purpose dielectric for ceramic capacitors + EIA Class II dielectric » Temperature variation of capacitance is within +15% Ll 
from -55°C to 85°C + Operating temperature range: -55°C to 85°C t 4210 3.20+0.20 | 2.50+0.20 | 0.50+0.25 
YS5V Dielectric: 
+ Y5V formulations are for general purpose use in a limited temperature range +» They have a wide temperature characteristic of 1812 4.50+0.30 | 3.20+0.20 | 0.61+0.36 
+22%-82% capacitance change over the operating temperature range of -30°C to 85C 

Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel AVX 

Code Type DC Capacitance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Size Pricing Part No. 

SpF +.25pF 0.33 478-1000-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1000-2-ND 15,000 | 81.00/M 02013A0R5CAT2A 
1.0pF +.25pF 0.33 478-1001-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1001-2-ND 15,000 | 81.00/M 02013A1ROCAT2A 
1.2pF +.25pF 0.33 478-1002-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1002-2-ND 15,000 | 81.00/M 02013A1R2CAT2A 
1.5pF +.25pF 0.33 478-1003-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1003-2-ND 15,000 | 81.00/M 02013A1R5CAT2A 
1.8pF +.25pF 0.33 478-1004-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1004-2-ND 15,000 | 81.00/M 02013A1R8CAT2A 
2.2pF +.25pF 0.33 478-1005-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1005-2-ND 15,000 | 81.00/M 02013A2R2CAT2A 
2.7pF +.25pF 0.33 478-1006-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1006-2-ND 15,000 | 81.00/M 02013A2R7CAT2A 
3.3pF +.25pF 0.33 478-1007-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1007-2-ND 15,000 | 81.00/M 02013A3R3CAT2A 
3.9pF +.25pF 0.33 478-1008-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1008-2-ND 15,000 | 81.00/M 02013A3R9CAT2A 
4.7pF +.25pF 0.33 478-1009-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1009-2-ND 15,000 | 81.00/M 02013A4R7CAT2A 

25V 5.6pF +.25pF 0.33 478-1010-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1010-2-ND 15,000 | 81.00/M 02013A5R6CAT2A 
6.8pF +.25pF 0.33 478-1011-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1011-2-ND 15,000 | 81.00/M 02013A6R8CAT2A 
CoG 8.2pF +.25pF 0.33 478-1012-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1012-2-ND 15,000 | 81.00/M 02013A8R2CAT2A 
(NPO) 9.0pF +.25pF 0.33 478-1013-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1013-2-ND 15,000 | 81.00/M 02013A9ROCAT2A 
10pF 45% 0.33 478-1014-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1014-2-ND 15,000 | 81.00/M 02013A100JAT2A 

12pF +5% 0.33 478-1015-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1015-2-ND 15,000 | 81.00/M 02013A120JAT2A 

15pF +5% 0.33 478-1016-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1016-2-ND 15,000 | 81.00/M 02013A150JAT2A 

18pF +5% 0.33 478-1017-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1017-2-ND 15,000 | 81.00/M 02013A180JAT2A 

22pF +5% 0.33 478-1018-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1018-2-ND 15,000 | 81.00/M 02013A220JAT2A 

27pF +5% 0.33 478-1019-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1019-2-ND 15,000 | 81.00/M 02013A270JAT2A 

33pF +5% 0.33 478-1020-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1020-2-ND 15,000 | 81.00/M 02013A330JAT2A 

39pF 45% 0.33 478-1021-1-ND 5.28 31.20 90.00 478-1021-2-ND 15,000 | 86.00/M 0201 YA390JAT2A 

16V 47pF 45% 0.33 478-1022-1-ND 5.28 31.20 90.00 478-1022-2-ND 15,000 | 86.00/M 0201 YA470JAT2A 

S6pF +5% 0.33 478-1023-1-ND 5.28 31.20 90.00 478-1023-2-ND 15,000 | 86.00/M 0201 YAS560JAT2A 
68pF +5% 0.33 478-1024-1-ND 5.28 31.20 90.00 478-1024-2-ND 15,000 | 86.00/M 0201YA680JAT2A 

1ov 82pF +5% 0.33 478-1025-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1025-2-ND 15,000 | 90.00/M 0201ZA820JAT2A 

100pF +5% 0.33 478-1026-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1026-2-ND 15,000 | 90.00/M 0201ZA101JAT2A 

100pF +10% 0.33 478-1027-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1027-2-ND 15,000 | 81.00/M 0201YC101KAT2A 

0201 120pF +10% 0.33 478-1028-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1028-2-ND 15,000 | 81.00/M 0201YC121KAT2A 
150pF +10% 0.33 478-1029-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1029-2-ND 15,000 | 81.00/M 0201YC151KAT2A 

180pF +10% 0.33 478-1030-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1030-2-ND 15,000 | 81.00/M 0201YC181KAT2A 

220pF +10% 0.33 478-1031-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1031-2-ND 15,000 | 81.00/M 0201YC221KAT2A 

270pF +10% 0.33 478-1032-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1032-2-ND 15,000 | 81.00/M 0201YC271KAT2A 

X7R 16V 330pF +10% 0.33 478-1033-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1033-2-ND 15,000 | 81.00/M 0201YC331KAT2A 
390pF +10% 0.33 478-1034-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1034-2-ND 15,000 | 81.00/M 0201YC391KAT2A 

470pF +10% 0.33 478-1035-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1035-2-ND 15,000 | 81.00/M 0201YC471KAT2A 

560pF +10% 0.33 478-1036-1-ND 5.28 31.20 90.00 478-1036-2-ND 15,000 | 86.00/M 0201YC561KAT2A 

680pF +10% 0.33 478-1037-1-ND 5.28 31.20 90.00 478-1037-2-ND 15,000 | 86.00/M 0201YC681KAT2A 

820pF +10% 0.33 478-1038-1-ND 5.28 31.20 90.00 478-1038-2-ND 15,000 | 86.00/M 0201YC821KAT2A 

1000pF +10% 0.33 478-1039-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1039-2-ND 15,000 | 90.00/M 0201YC102KAT2A 

1200pF +10% 0.33 478-1040-1-ND 6.05 35.75 103.13 478-1040-2-ND 15,000 | 99.00/M 0201ZD122KAT2A 

1500pF +10% 0.33 478-1041-1-ND 6.05 35.75 103.13 478-1041-2-ND 15,000 | 99.00/M 0201ZD152KAT2A 

1800pF +10% 0.33 478-1042-1-ND 6.05 35.75 103.13 478-1042-2-ND 15,000 | 99.00/M 0201ZD182KAT2A 

2200pF +10% 0.33 478-1043-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1043-2-ND 15,000 | 108.00/M 0201ZD222KAT2A 

2700pF +10% 0.33 478-1044-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1044-2-ND 15,000 | 108.00/M 0201ZD272KAT2A 

X5R ov 3300pF +10% 0.33 478-1045-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1045-2-ND 15,000 | 108.00/M 0201ZD332KAT2A 
3900pF +10% 0.33 478-1046-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1046-2-ND 15,000 | 108.00/M 0201ZD392KAT2A 

4700pF +10% 0.33 478-1047-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-1047-2-ND 15,000 | 117.00/M 0201ZD472KAT2A 

5600pF +10% 0.33 478-1048-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-1048-2-ND 15,000 | 117.00/M 0201ZD562KAT2A 

6800pF +10% 0.33 478-1049-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-1049-2-ND 15,000 | 117.00/M 0201ZD682KAT2A 

8200pF +10% 0.33 478-1050-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-1050-2-ND 15,000 | 126.00/M 0201ZD822KAT2A 

-01pF +10% 0.33 478-1051-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1051-2-ND 15,000 | 144.00/M 0201ZD103KAT2A 

10V .O1pF +80 -20% 0.33 478-1052-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1052-2-ND 15,000 | 135.00/M 0201ZG103ZAT2A 

.015pF +80 -20% 0.33 478-1053-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1053-2-ND 15,000 | 135.00/M 02016G153ZAT2A 

Y5V 6.3V .022UF +80 -20% 0.33 478-1054-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1054-2-ND 15,000 | 135.00/M 02016G223ZAT2A 
é .033~F +80 -20% 0.33 478-1055-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1055-2-ND 15,000 | 135.00/M 02016G333ZAT2A 

.047UF +80 -20% 0.33 478-1056-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1056-2-ND 15,000 | 135.00/M 02016G473ZAT2A 

-5pF +.25pF 0.56 478-1057-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1057-2-ND 10,000 | 54.00/M 04025A0R5CAT2A 
1.0pF +.25pF 0.56 478-1058-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1058-2-ND 10,000 | 54.00/M 04025A1ROCAT2A 
1.2pF +.25pF 0.56 478-1059-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1059-2-ND 10,000 | 54.00/M 04025A1R2CAT2A 
1.5pF +.25pF 0.56 478-1060-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1060-2-ND 10,000 | 54.00/M 04025A1R5CAT2A 
1.8pF +.25pF 0.56 478-1061-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1061-2-ND 10,000 | 54.00/M 04025A1R8CAT2A 
2.2pF +.25pF 0.56 478-1062-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1062-2-ND 10,000 | 54.00/M 04025A2R2CAT2A 
2.7pF +.25pF 0.56 478-1063-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1063-2-ND 10,000 | 54.00/M 04025A2R7CAT2A 
3.3pF +.25pF 0.56 478-1064-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1064-2-ND 10,000 | 54.00/M 04025A3R3CAT2A 
3.9pF +.25pF 0.56 478-1065-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1065-2-ND 10,000 | 54.00/M 04025A3R9CAT2A 
4.7pF +.25pF 0.56 478-1066-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1066-2-ND 10,000 | 54.00/M 04025A4R7CAT2A 

CoG 5.6pF +.25pF 0.56 478-1067-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1067-2-ND 10,000 | 54.00/M 04025A5R6CAT2A 
0402 (NPO) 50V 6.8pF +.25pF 0.56 478-1068-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1068-2-ND 10,000 | 54.00/M 04025A6R8CAT2A 
8.2pF +.25pF 0.56 478-1069-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1069-2-ND 10,000 | 54.00/M 04025A8R2CAT2A 

10pF 45% 0.56 478-1070-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1070-2-ND 10,000 | 45.00/M 04025A100JAT2A 

12pF +5% 0.56 478-1071-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1071-2-ND 10,000 | 54.00/M 04025A120JAT2A 

15pF +5% 0.56 478-1072-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1072-2-ND 10,000 | 54.00/M 04025A150JAT2A 

18pF +5% 0.56 478-1073-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1073-2-ND 10,000 | 54.00/M 04025A180JAT2A 

22pF 45% 0.56 478-1074-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1074-2-ND 10,000 | 45.00/M 04025A220JAT2A 

27pF +5% 0.56 478-1075-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1075-2-ND 10,000 | 54.00/M 04025A270JAT2A 

33pF +5% 0.56 478-1076-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1076-2-ND 10,000 | 45.00/M 04025A330JAT2A 

39pF 45% 0.56 478-1077-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1077-2-ND 10,000 | 54.00/M 04025A390JAT2A 

47pF +5% 0.56 478-1078-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1078-2-ND 10,000 | 45.00/M 04025A470JAT2A 

S6pF +5% 0.56 478-1079-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1079-2-ND 10,000 | 54.00/M 04025A560JAT2A 
68pF +5% 0.56 478-1080-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1080-2-ND 10,000 | 54.00/M 04025A680JAT2A 
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NEW! IND Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Size WV Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
Code Type DC Capacitance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
82pF 45% 0.56 478-1081-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1081-2-ND 10,000 54.00/M 04025A820JAT2A 
100pF 45% 0.56 478-1082-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1082-2-ND 10,000 | 45.00/M 04025A101JAT2A 
CoG 50V 120pF 45% 0.56 478-1083-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1083-2-ND 10,000 90.00/M 04025A121JAT2A 
(NPO) 150pF 45% 0.56 478-1084-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1084-2-ND 10,000 90.00/M 04025A151JAT2A 
180pF 45% 0.56 478-1085-1-ND 6.05 35.75 103.13 478-1085-2-ND 10,000 99.00/M 04025A181JAT2A 
220pF 45% 0.56 478-1086-1-ND 6.05 35.75 103.13 478-1086-2-ND 10,000 99.00/M 04025A221JAT2A 
25V 270pF 45% 0.56 478-1087-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1087-2-ND 10,000 | 108.00/M 04023A271JAT2A 
330pF 45% 0.56 478-1088-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1088-2-ND 10,000 | 108.00/M 04023A331JAT2A 
100pF +10% 0.56 478-1089-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1089-2-ND 10,000 54.00/M 04025C101KAT2A 
120pF +10% 0.56 478-1090-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1090-2-ND 10,000 54.00/M 04025C121KAT2A 
150pF +10% 0.56 478-1091-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1091-2-ND 10,000 54.00/M 04025C151KAT2A 
180pF +10% 0.56 478-1092-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1092-2-ND 10,000 54.00/M 04025C181KAT2A 
220pF +10% 0.56 478-1093-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1093-2-ND 10,000 54.00/M 04025C221KAT2A 
270pF +10% 0.56 478-1094-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1094-2-ND 10,000 54.00/M 04025C271KAT2A 
330pF +10% 0.56 478-1095-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1095-2-ND 10,000 54.00/M 04025C331KAT2A 
390pF +10% 0.56 478-1096-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1096-2-ND 10,000 54.00/M 04025C391KAT2A 
470pF +10% 0.56 478-1097-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1097-2-ND 10,000 54.00/M 04025C471KAT2A 
560pF +10% 0.56 478-1098-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1098-2-ND 10,000 54.00/M 04025C561KAT2A 
680pF +10% 0.56 478-1099-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1099-2-ND 10,000 54.00/M 04025C681KAT2A 
50V 820pF +10% 0.56 478-1100-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1100-2-ND 10,000 54.00/M 04025C821KAT2A 
1000pF +10% 0.56 478-1101-1-ND 2.75 16.25 46.88 10,000 | 45.00/M 04025C102KAT2A 
1200pF +10% 0.56 478-1102-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1102-2-ND 10,000 54.00/M 04025C122KAT2A 
1500pF +10% 0.56 478-1103-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1103-2-ND 10,000 54.00/M 04025C152KAT2A 
1800pF +10% 0.56 478-1104-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1104-2-ND 10,000 54.00/M 04025C182KAT2A 
X7R 2200pF +10% 0.56 478-1105-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1105-2-ND 10,000 | 45.00/M 04025C222KAT2A 
2700pF +10% 0.56 478-1106-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1106-2-ND 10,000 54.00/M 04025C272KAT2A 
3300pF +10% 0.56 478-1107-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1107-2-ND 10,000 | 45.00/M 04025C332KAT2A 
3900pF +10% 0.56 478-1108-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1108-2-ND 10,000 54.00/M 04025C392KAT2A 
4700pF +10% 0.56 478-1109-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1109-2-ND 10,000 | 45.00/M 04025C472KAT2A 
0402 5600pF +10% 0.56 478-1110-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1110-2-ND 10,000 54.00/M 04025C562KAT2A 
6800pF +10% 0.56 478-1111-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1111-2-ND 10,000 54.00/M 04025C682KAT2A 
8200pF +10% 0.56 478-1112-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1112-2-ND 10,000 54.00/M 04025C822KAT2A 
25V .01pF +10% 0.56 478-1113-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1113-2-ND 10,000 63.00/M 04023C103KAT2A 
.01LF +10% 0.56 478-1114-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1114-2-ND 10,000 | 45.00/M 0402YC103KAT2A 
.012UF +10% 0.56 478-1115-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1115-2-ND 10,000 63.00/M 0402YC123KAT2A 
16V 015 pF +10% 0.56 478-1116-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1116-2-ND 10,000 63.00/M 0402YC153KAT2A 
.018yF +10% 0.56 478-1117-1-ND 3.85 22.75 65.63 10,000 63.00/M 0402YC183KAT2A 
.022UF +10% 0.56 478-1118-1-ND 4.18 24.70 71.25 10,000 68.00/M 0402YC223KAT2A 
027 UF +10% 0.56 478-1119-1-ND 4.18 24.70 71.25 10,000 68.00/M 0402ZC273KAT2A 
10V 033 pF +10% 0.56 478-1120-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1120-2-ND 10,000 72.00/M 0402ZC333KAT2A 
-O39UF +10% 0.56 478-1121-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1121-2-ND 10,000 72.00/M 0402ZC393KAT2A 
027 UF +10% 0.56 478-1122-1-ND 4.95 29.25 84.38 10,000 81.00/M 0402YD273KAT2A 
.033—F +10% 0.56 478-1123-1-ND 4.40 26.00 75.00 10,000 72.00/M 0402YD333KAT2A 
16V -O39UF +10% 0.56 478-1124-1-ND 5.50 32.50 93.75 10,000 90.00/M 0402YD393KAT2A 
.047F +10% 0.56 478-1125-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1125-2-ND 10,000 81.00/M 0402YD473KAT2A 
-10UF +10% 0.56 478-1126-1-ND 6.05 35.75 103.13 478-1126-2-ND 10,000 99.00/M 0402YD104KAT2A 
X5R -O56F +10% 0.56 478-1127-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1127-2-ND 10,000 | 108.00/M 0402ZD563KAT2A 
10V 068 UF +10% 0.56 478-1128-1-ND 6.05 35.75 103.13 478-1128-2-ND 10,000 99.00/M 0402ZD683KAT2A 
A0UF +10% 0.56 478-1129-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1129-2-ND 10,000 81.00/M 0402ZD104KAT2A 
-15uF +10% 0.56 478-1130-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1130-2-ND 10,000 | 108.00/M 04026D154KAT2A 
6.3V -18uF +10% 0.56 478-1131-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-1131-2-ND 10,000 | 126.00/M 04026D184KAT2A 
.22uF +10% 0.56 478-1132-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1132-2-ND 10,000 | 144.00/M 04026D224KAT2A 
.01pF +80 -20% 0.56 478-1133-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1133-2-ND 10,000 81.00/M 04025G103ZAT2A 
50V .022UF +80 -20% 0.56 478-1134-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1134-2-ND 10,000 81.00/M 04025G223ZAT2A 
.033—F +80 -20% 0.56 478-1135-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1135-2-ND 10,000 81.00/M 04025G333ZAT2A 
Y5V 047 UF +80 -20% 0.56 478-1136-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1136-2-ND 10,000 81.00/M 0402YG473ZAT2A 
16V 068 pF +80 -20% 0.56 478-1137-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1137-2-ND 10,000 81.00/M 0402YG683ZAT2A 
10UF +80 -20% 0.56 478-1138-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1138-2-ND 10,000 63.00/M 0402YG104ZAT2A 
10V -22uF +80 -20% 0.56 478-1139-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1139-2-ND 10,000 90.00/M 0402ZG224ZAT2A 
10pF 45% 0.86 478-1140-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1140-2-ND 4,000 63.00/M 06031A100JAT2A 
15pF 45% 0.86 478-1141-1-ND 3.85 22.75 65.63 4,000 63.00/M 06031A150JAT2A 
22pF 15% 0.86 478-1142-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1142-2-ND 4,000 63.00/M 06031A220JAT2A 
33pF 45% 0.86 478-1143-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1143-2-ND 4,000 63.00/M 06031A330JAT2A 
100V 47pF 45% 0.86 478-1144-1-ND 3.85 22.75 65.63 4,000 63.00/M 06031A470JAT2A 
68pF 45% 0.86 478-1145-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1145-2-ND 4,000 63.00/M 06031A680JAT2A 
100pF 45% 0.86 478-1146-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1146-2-ND 4,000 63.00/M 06031A101JAT2A 
150pF 45% 0.86 478-1147-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1147-2-ND 4,000 81.00/M 06031A151JAT2A 
220pF 45% 0.86 478-1148-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1148-2-ND 4,000 81.00/M 06031A221JAT2A 
330pF 45% 0.86 478-1149-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1149-2-ND 4,000 90.00/M 06031A331JAT2A 
5pF +.25pF 0.86 478-1150-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1150-2-ND 4,000 34.00/M O6035A0R5CAT2A 
1pF +.25pF 0.86 478-1151-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1151-2-ND 4,000 34.00/M 06035A1ROCAT2A 
1.2pF +.25pF 0.86 478-1152-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1152-2-ND 4,000 34.00/M 06035A1R2CAT2A 
1.5pF +.25pF 0.86 478-1153-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1153-2-ND 4,000 34.00/M 06035A1R5CAT2A 
1.8pF +.25pF 0.86 478-1154-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1154-2-ND 4,000 34.00/M 06035A1R8CAT2A 
2.2pF +.25pF 0.86 478-1155-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1155-2-ND 4,000 34.00/M 06035A2R2CAT2A 
CoG 2.7pF +.25pF 0.86 478-1156-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1156-2-ND 4,000 34.00/M 06035A2R7CAT2A 
0603 (NPO) 3.3pF +.25pF 0.86 478-1157-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1157-2-ND 4,000 34.00/M O06035A3R3CAT2A 
3.9pF +.25pF 0.86 478-1158-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1158-2-ND 4,000 34.00/M O6035A3R9CAT2A 
4.7pF +.25pF 0.86 478-1159-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1159-2-ND 4,000 34.00/M 06035A4R7CAT2A 
5.6pF +.25pF 0.86 478-1160-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1160-2-ND 4,000 34.00/M O6035A5R6ECAT2A 
6.8pF +.25pF 0.86 478-1161-1-ND 2.09 12.35 35.63 4,000 34.00/M O6035A6R8CAT2A 
50V 8.2pF +.25pF 0.86 478-1162-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1162-2-ND 4,000 34.00/M O06035A8R2CAT2A 
10pF 45% 0.86 478-1163-1-ND 1.87 11.05 31.88 478-1163-2-ND 4,000 31.00/M 06035A100JAT2A 
12pF 45% 0.86 478-1164-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1164-2-ND 4,000 34.00/M 06035A120JAT2A 
15pF 45% 0.86 478-1165-1-ND 1.87 11.05 31.88 478-1165-2-ND 4,000 31.00/M 06035A150JAT2A 
18pF 45% 0.86 478-1166-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1166-2-ND 4,000 34.00/M 06035A180JAT2A 
22pF 45% 0.86 478-1167-1-ND 1.87 11.05 31.88 478-1167-2-ND 4,000 31.00/M 06035A220JAT2A 
27pF 45% 0.86 478-1168-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1168-2-ND 4,000 34.00/M 06035A270JAT2A 
33pF +5% 0.86 478-1169-1-ND 1.87 11.05 31.88 478-1169-2-ND 4,000 31.00/M 06035A330JAT2A 
39pF 45% 0.86 478-1170-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1170-2-ND 4,000 34.00/M O6035A390JAT2A 
47pF 45% 0.86 478-1171-1-ND 1.87 11.05 31.88 478-1171-2-ND 4,000 31.00/M 06035A470JAT2A 
56pF 45% 0.86 478-1172-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1172-2-ND 4,000 34.00/M O6035A560JAT2A 
68pF 45% 0.86 478-1173-1-ND 1.87 11.05 31.88 478-1173-2-ND 4,000 31.00/M O6035A680JAT2A 
82pF 45% 0.86 478-1174-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1174-2-ND 4,000 34.00/M 06035A820JAT2A 
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NEW) IND Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Size WV Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
Code Type DC Capacitance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
100pF +5% 0.86 478-1175-1-ND 1.65 9.75 28.13 478-1175-2-ND 4,000 27.00/M 06035A101JAT2A 
120pF +5% 0.86 478-1176-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1176-2-ND 4,000 38.00/M 06035A121JAT2A 
150pF +5% 0.86 478-1177-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1177-2-ND 4,000 36.00/M 06035A151JAT2A 
180pF +5% 0.86 478-1178-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1178-2-ND 4,000 38.00/M 06035A181JAT2A 
220pF +5% 0.86 478-1179-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1179-2-ND 4,000 36.00/M 06035A221JAT2A 
270pF +5% 0.86 478-1180-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1180-2-ND 4,000 54.00/M 06035A271JAT2A 
COG 50V 330pF +5% 0.86 478-1181-1-ND 3.08 18.20 52.50 478-1181-2-ND 4,000 50.00/M 06035A331JAT2A 
(NPO) 390pF +5% 0.86 478-1182-1-ND 3.96 23.40 67.50 478-1182-2-ND 4,000 65.00/M 06035A391JAT2A 
470pF +5% 0.86 478-1183-1-ND 3.74 22.10 63.75 478-1183-2-ND 4,000 61.00/M 06035A471JAT2A 
560pF +5% 0.86 478-1184-1-ND 4.62 27.30 78.75 478-1184-2-ND 4,000 76.00/M 06035A561JAT2A 
680pF +5% 0.86 478-1185-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1185-2-ND 4,000 72.00/M 06035A681JAT2A 
820pF +5% 0.86 478-1186-1-ND 5.06 29.90 86.25 478-1186-2-ND 4,000 83.00/M 06035A821JAT2A 
1000pF +5% 0.86 478-1187-1-ND 6.05 35.75 103.13 478-1187-2-ND 4,000 99.00/M 06035A102JAT2A 
25V 1200pF +5% 0.86 478-1188-1-ND 715 42.25 121.88 478-1188-2-ND 4,000 | 117.00/M 06033A122JAT2A 
1500pF +5% 0.86 478-1189-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-1189-2-ND 4,000 | 117.00/M 06033A152JAT2A 
220pF +10% 0.86 478-1190-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-1190-2-ND 4,000 | 117.00/M 06032C221KAT2A 
330pF +10% 0.86 478-1191-1-ND 71S 42.25 121.88 478-1191-2-ND 4,000 | 117.00/M 06032C331KAT2A 
200V 470pF +10% 0.86 478-1192-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-1192-2-ND 4,000 | 117.00/M 06032C471KAT2A 
680pF +10% 0.86 478-1193-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-1193-2-ND 4,000 | 117.00/M 06032C681KAT2A 
1000pF +10% 0.86 478-1194-1-ND 7A5 42.25 121.88 478-1194-2-ND 4,000 | 117.00/M 06032C102KAT2A 
220pF +10% 0.86 478-1195-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1195-2-ND 4,000 72.00/M 06031C221KAT2A 
330pF +10% 0.86 478-1196-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1196-2-ND 4,000 72.00/M 06031C331KAT2A 
470pF +10% 0.86 478-1197-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1197-2-ND 4,000 72.00/M 06031C471KAT2A 
680pF +10% 0.86 478-1198-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1198-2-ND 4,000 72.00/M 06031C681KAT2A 
1000pF +10% 0.86 478-1199-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1199-2-ND 4,000 72.00/M 06031C102KAT2A 
100V 1500pF +10% 0.86 478-1200-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1200-2-ND 4,000 81.00/M 06031C152KAT2A 
2200pF +10% 0.86 478-1201-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1201-2-ND 4,000 81.00/M 06031C222KAT2A 
3300pF +10% 0.86 478-1202-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1202-2-ND 4,000 81.00/M 06031C332KAT2A 
4700pF +10% 0.86 478-1203-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1203-2-ND 4,000 81.00/M 06031C472KAT2A 
6800pF +10% 0.86 478-1204-1-ND 4.95 29.25 84.38 4,000 81.00/M 06031C682KAT2A 
.01pF +10% 0.86 478-1205-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1205-2-ND 4,000 81.00/M 06031C103KAT2A 
180pF +10% 0.86 478-1206-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1206-2-ND 4,000 34.00/M 06035C181KAT2A 
220pF +10% 0.86 478-1207-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1207-2-ND 4,000 34.00/M 06035C221KAT2A 
270pF +10% 0.86 478-1208-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1208-2-ND 4,000 34.00/M 06035C271KAT2A 
330pF +10% 0.86 478-1209-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1209-2-ND 4,000 34.00/M 06035C331KAT2A 
390pF +10% 0.86 478-1210-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1210-2-ND 4,000 34.00/M 06035C391KAT2A 
470pF +10% 0.86 478-1211-1-ND 2.09 12.35 35.63 4,000 34.00/M 06035C471KAT2A 
560pF +10% 0.86 478-1212-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1212-2-ND 4,000 34.00/M 06035C561KAT2A 
680pF +10% 0.86 478-1213-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1213-2-ND 4,000 34.00/M 06035C681KAT2A 
820pF +10% 0.86 478-1214-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1214-2-ND 4,000 34.00/M 06035C821KAT2A 
1000pF +10% 0.86 478-1215-1-ND 1.65 9.75 28.13 478-1215-2-ND 4,000 27.00/M 06035C102KAT2A 
X7R 1200pF +10% 0.86 478-1216-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1216-2-ND 4,000 34.00/M 06035C122KAT2A 
0603 1500pF +10% 0.86 478-1217-1-ND 1.87 11.05 31.88 478-1217-2-ND 4,000 31.00/M 06035C152KAT2A 
1800pF +10% 0.86 478-1218-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1218-2-ND 4,000 34.00/M 06035C182KAT2A 
2200pF +10% 0.86 478-1219-1-ND 1.87 11.05 31.88 478-1219-2-ND 4,000 31.00/M 06035C222KAT2A 
50V 2700pF +10% 0.86 478-1220-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1220-2-ND 4,000 34.00/M 06035C272KAT2A 
3300pF +10% 0.86 478-1221-1-ND 1.87 11.05 31.88 4,000 31.00/M 06035C332KAT2A 
3900pF +10% 0.86 478-1222-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1222-2-ND 4,000 34.00/M 06035C392KAT2A 
4700pF +10% 0.86 478-1223-1-ND 1.87 11.05 31.88 478-1223-2-ND 4,000 31.00/M 06035C472KAT2A 
5600pF +10% 0.86 478-1224-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1224-2-ND 4,000 34.00/M 06035C562KAT2A 
6800pF +10% 0.86 478-1225-1-ND 1.87 11.05 31.88 478-1225-2-ND 4,000 31.00/M 06035C682KAT2A 
8200pF +10% 0.86 478-1226-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1226-2-ND 4,000 34.00/M 06035C822KAT2A 
.01nF +10% 0.86 478-1227-1-ND 1.87 11.05 31.88 478-1227-2-ND 4,000 31.00/M 06035C103KAT2A 
.012uF +10% 0.86 478-1228-1-ND 2.53 14.95 43.13 478-1228-2-ND 4,000 41.00/M 06035C123KAT2A 
.015uF +10% 0.86 478-1229-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1229-2-ND 4,000 38.00/M 06035C153KAT2A 
.018uF +10% 0.86 478-1230-1-ND 2.15. 16.25 46.88 478-1230-2-ND 4,000 45.00/M 06035C183KAT2A 
.022uF +10% 0.86 478-1231-1-ND 2.53 14.95 43.13 478-1231-2-ND 4,000 41.00/M 06035C223KAT2A 
.027 uF +10% 0.86 478-1232-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1232-2-ND 4,000 45.00/M 06035C273KAT2A 
.033UF +10% 0.86 478-1233-1-ND 2.53 14.95 43.13 478-1233-2-ND 4,000 41.00/M 06035C333KAT2A 
-039UF +10% 0.86 478-1234-1-ND 2.86 16.90 48.75 478-1234-2-ND 4,000 47.00/M 06035C393KAT2A 
25V .047uF +10% 0.86 478-1235-1-ND 2.86 16.90 48.75 478-1235-2-ND 4,000 47.00/M 06033C473KAT2A 
-O56uF +10% 0.86 478-1236-1-ND 2.97 17.55 50.63 478-1236-2-ND 4,000 49.00/M O603YC563KAT2A 
16V .068uF +10% 0.86 478-1237-1-ND 2.86 16.90 48.75 478-1237-2-ND 4,000 47.00/M O603YC683KAT2A 
.082uF +10% 0.86 478-1238-1-ND 3.08 18.20 52.50 478-1238-2-ND 4,000 50.00/M O603YC823KAT2A 
-10uF +10% 0.86 478-1239-1-ND 2.20 13.00 37.50 478-1239-2-ND 4,000 36.00/M O603YC104KAT2A 
12uF +10% 0.86 478-1240-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1240-2-ND 4,000 63.00/M 0603ZC124KAT2A 
10V -15uF +10% 0.86 478-1241-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1241-2-ND 4,000 63.00/M 0603ZC154KAT2A 
-18uF +10% 0.86 478-1242-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1242-2-ND 4,000 72.00/M 0603ZC184KAT2A 
.22uUF +10% 0.86 478-1243-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1243-2-ND 4,000 72.00/M 0603ZC224KAT2A 
25V 10uF +10% 0.86 478-1244-1-ND 3.85 22.75 65.63 4,000 63.00/M 06033D104KAT2A 
.22uF +10% 0.86 478-1245-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1245-2-ND 4,000 81.00/M 06033D224KAT2A 
.22UF +10% 0.86 478-1246-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1246-2-ND 4,000 72.00/M O603YD224KAT2A 
16Vv .33uF +10% 0.86 478-1247-1-ND 4.62 27.30 78.75 478-1247-2-ND 4,000 76.00/M O0603YD334KAT2A 
X5R A7UF +10% 0.86 478-1248-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1248-2-ND 4,000 81.00/M 0603YD474KAT2A 
1pF +10% 0.86 478-1249-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-1249-2-ND 4,000 | 117.00/M O0603YD105KAT2A 
10V .68uF +10% 0.86 478-1250-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1250-2-ND 4,000 81.00/M 0603ZD684KAT2A 
1pF +10% 0.86 478-1251-1-ND 6.05 35.75 103.13 478-1251-2-ND 4,000 99.00/M 0603ZD105KAT2A 
6.3V 2.2uF +10% 0.86 478-1252-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-1252-2-ND 4,000 | 117.00/M 06036D225KAT2A 
4v 4.7UF +10% 0.94 478-1253-1-ND 16.50 97.50 281.25 478-1253-2-ND 4,000 | 270.00/M 06034D475KAT2A 
.O1pF +80 -20% 0.86 478-1254-1-ND 2.42 14.30 41.25 478-1254-2-ND 4,000 40.00/M 06035G103ZAT2A 
.022uF +80 -20% 0.86 478-1255-1-ND 2.42 14.30 41.25 478-1255-2-ND 4,000 40.00/M 06035G223ZAT2A 
50V .033uF +80 -20% 0.86 478-1256-1-ND 2.42 14.30 41.25 478-1256-2-ND 4,000 40.00/M 06035G333ZAT2A 
.047uF +80 -20% 0.86 478-1257-1-ND 2.42 14.30 41.25 478-1257-2-ND 4,000 40.00/M 06035G473ZAT2A 
.068uF +80 -20% 0.86 478-1258-1-ND 2.42 14.30 41.25 478-1258-2-ND 4,000 40.00/M 06035G683ZAT2A 
Y5V 10uF +80 -20% 0.86 478-1259-1-ND 2.42 14.30 41.25 478-1259-2-ND 4,000 40.00/M 06033G104ZAT2A 
25V -15uF +80 -20% 0.86 478-1260-1-ND 2.86 16.90 48.75 478-1260-2-ND 4,000 47.00/M 06033G154ZAT2A 
-22uF +80 -20% 0.86 478-1261-1-ND 2.86 16.90 48.75 4,000 47.00/M 06033G224ZAT2A 
.33uF +80 -20% 0.86 478-1262-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-1262-2-ND 4,000 58.00/M O603YG334ZAT2A 
16V ~A7UF +80 -20% 0.86 478-1263-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1263-2-ND 4,000 63.00/M O603YG474ZAT2A 
1pF +80 -20% 0.86 478-1264-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1264-2-ND 4,000 90.00/M O0603YG105ZAT2A 
10V 1pF +80 -20% 0.86 478-1265-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1265-2-ND 4,000 72.00/M 0603ZG105ZAT2A 
CoG 10pF +5% 0.94 478-1266-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1266-2-ND 4,000 | 144.00/M 08052A100JAT2A 
0805 (NPO) 200V 15pF +5% 0.94 478-1267-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1267-2-ND 4,000 | 144.00/M 08052A150JAT2A 
22pF +5% 0.94 478-1268-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1268-2-ND 4,000 | 144.00/M 08052A220JAT2A 
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New) FAX Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont. 


Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
Code Type Dc Capacitance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
33pF +5% 0.94 478-1269-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1269-2-ND 4,000 | 144.00/M 08052A330JAT2A 
47pF 45% 0.94 478-1270-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1270-2-ND 4,000 | 144.00/M 08052A470JAT2A 
68pF +5% 0.94 478-1271-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1271-2-ND 4,000 | 144.00/M 08052A680JAT2A 
100pF 45% 0.94 478-1272-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1272-2-ND 4,000 | 144.00/M 08052A101JAT2A 
200V 150pF +5% 0.94 478-1273-1-ND 9.35 55.25 159.38 478-1273-2-ND 4,000 | 153.00/M 08052A151JAT2A 
220pF +5% 0.94 478-1274-1-ND 9.35 55.25 159.38 478-1274-2-ND 4,000 | 153.00/M 08052A221JAT2A 
330pF +5% 1.27 478-1275-1-ND 9.35 55.25 159.38 478-1275-2-ND 2,000 | 153.00/M 08052A331JAT2A 
470pF +5% 1.27 478-1276-1-ND 9.90 58.50 168.75 478-1276-2-ND 2,000 | 162.00/M 08052A471JAT2A 
680pF 45% 1.27 478-1277-1-ND 9.90 58.50 168.75 478-1277-2-ND 2,000 | 162.00/M 08052A681JAT2A 
10pF +5% 0.71 478-1278-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1278-2-ND 4,000 | 108.00/M 08051A100JAT2A 
15pF +5% 0.71 478-1279-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1279-2-ND 4,000 | 108.00/M 08051A150JAT2A 
22pF +5% 0.71 478-1280-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1280-2-ND 4,000 | 108.00/M 08051A220JAT2A 
33pF +5% 0.71 478-1281-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1281-2-ND 4,000 | 108.00/M 08051A330JAT2A 
47pF +5% 0.71 478-1282-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1282-2-ND 4,000 | 108.00/M 08051A470JAT2A 
68pF +5% 0.71 478-1283-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1283-2-ND 4,000 | 108.00/M 08051A680JAT2A 
100V 100pF +5% 0.71 478-1284-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1284-2-ND 4,000 | 108.00/M 08051A101JAT2A 
150pF 45% 0.71 478-1285-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-1285-2-ND 4,000 | 117.00/M 08051A151JAT2A 
220pF +5% 0.71 478-1286-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-1286-2-ND 4,000 | 117.00/M 08051A221JAT2A 
330pF +5% 0.94 478-1287-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-1287-2-ND 4,000 | 126.00/M 08051A331JAT2A 
470pF 45% 0.94 478-1288-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-1288-2-ND 4,000 | 126.00/M 08051A471JAT2A 
680pF +5% 0.94 478-1289-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1289-2-ND 4,000 | 135.00/M 08051A681JAT2A 
1000pF 45% 0.94 478-1290-1-ND 9.35 55.25 159.38 478-1290-2-ND 4,000 | 153.00/M 08051A102JAT2A 
-5pF +.25pF 0.71 478-1291-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1291-2-ND 4,000 38.00/M O8055A0R5CAT2A 
1pF +.25pF 0.71 478-1292-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1292-2-ND 4,000 38.00/M 08055A1ROCAT2A 
1.2pF +.25pF 0.71 478-1293-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1293-2-ND 4,000 38.00/M 08055A1R2CAT2A 
1.5pF +.25pF 0.71 478-1294-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1294-2-ND 4,000 38.00/M 08055A1R5CAT2A 
1.8pF +.25pF 0.71 478-1295-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1295-2-ND 4,000 38.00/M 08055A1R8CAT2A 
2.2pF +.25pF 0.71 478-1296-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1296-2-ND 4,000 38.00/M 08055A2R2CAT2A 
2.7pF +.25pF 0.71 478-1297-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1297-2-ND 4,000 38.00/M 08055A2R7CAT2A 
3.3pF +.25pF 0.71 478-1298-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1298-2-ND 4,000 38.00/M 08055A3R3CAT2A 
3.9pF +.25pF 0.71 478-1299-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1299-2-ND 4,000 38.00/M O8055A3R9CAT2A 
CoG 4.7pF +.25pF 0.71 478-1300-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1300-2-ND 4,000 38.00/M 08055A4R7CAT2A 
(NPO) 5.6pF +.25pF 0.71 478-1301-1-ND 2.31 13.65 39.38 4,000 38.00/M O8055A5R6ECAT2A 
6.8pF +.25pF 0.71 478-1302-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1302-2-ND 4,000 38.00/M O8055A6R8CAT2A 
8.2pF +.25pF 0.71 478-1303-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1303-2-ND 4,000 38.00/M O08055A8R2CAT2A 
10pF +5% 0.71 478-1304-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1304-2-ND 4,000 34.00/M 08055A100JAT2A 
12pF 45% 0.71 478-1305-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1305-2-ND 4,000 34.00/M 08055A120JAT2A 
15pF +5% 0.71 478-1306-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1306-2-ND 4,000 34.00/M 08055A150JAT2A 
18pF +5% 0.71 478-1307-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1307-2-ND 4,000 34.00/M 08055A180JAT2A 
22pF 45% 0.71 478-1308-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1308-2-ND 4,000 34.00/M 08055A220JAT2A 
27pF +5% 0.71 478-1309-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1309-2-ND 4,000 34.00/M 08055A270JAT2A 
50V 33pF +5% 0.71 478-1310-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1310-2-ND 4,000 34.00/M 08055A330JAT2A 
39pF 45% 0.71 478-1311-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1311-2-ND 4,000 34.00/M O8055A390JAT2A 
47pF 45% 0.71 478-1312-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1312-2-ND 4,000 34.00/M 08055A470JAT2A 
56pF +5% 0.71 478-1313-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1313-2-ND 4,000 34.00/M O8055A560JAT2A 
68pF 45% 0.71 478-1314-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1314-2-ND 4,000 34.00/M O8055A680JAT2A 
0805 82pF 45% 0.71 478-1315-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1315-2-ND 4,000 34.00/M O08055A820JAT2A 
100pF 45% 0.71 478-1316-1-ND 1.87 11.05 31.88 478-1316-2-ND 4,000 31.00/M 08055A101JAT2A 
120pF +5% 0.71 478-1317-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1317-2-ND 4,000 38.00/M 08055A121JAT2A 
150pF +5% 0.71 478-1318-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1318-2-ND 4,000 38.00/M 08055A151JAT2A 
180pF +5% 0.71 478-1319-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1319-2-ND 4,000 38.00/M 08055A181JAT2A 
220pF 45% 0.71 478-1320-1-ND 2.64 15.60 45.00 478-1320-2-ND 4,000 43.00/M 08055A221JAT2A 
270pF +5% 0.71 478-1321-1-ND 2.64 15.60 45.00 478-1321-2-ND 4,000 43.00/M 08055A271JAT2A 
330pF +5% 0.71 478-1322-1-ND 2.86 16.90 48.75 478-1322-2-ND 4,000 47.00/M 08055A331JAT2A 
390pF +5% 0.94 478-1323-1-ND 2.86 16.90 48.75 478-1323-2-ND 4,000 47.00/M 08055A391JAT2A 
470pF 45% 0.94 478-1324-1-ND 2.86 16.90 48.75 478-1324-2-ND 4,000 47.00/M 08055A471JAT2A 
560pF +5% 0.94 478-1325-1-ND 3.08 18.20 52.50 478-1325-2-ND 4,000 50.00/M O08055A561JAT2A 
680pF +5% 0.94 478-1326-1-ND 3.08 18.20 52.50 478-1326-2-ND 4,000 50.00/M 08055A681JAT2A 
820pF +5% 0.94 478-1327-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1327-2-ND 4,000 54.00/M 08055A821JAT2A 
1000pF 45% 0.94 478-1328-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-1328-2-ND 4,000 58.00/M 08055A102JAT2A 
1500pF 45% 0.94 478-1329-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1329-2-ND 4,000 72.00/M 08055A152JAT2A 
2200pF +5% 1.27 478-1330-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1330-2-ND 2,000 81.00/M 08055A222JAT2A 
3300pF +5% 1.27 478-1331-1-ND 6.05 35.75 103.13 478-1331-2-ND 2,000 99.00/M 08055A332JAT2A 
25V 4700pF 45% 1.40 478-1332-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1332-2-ND 2,000 | 108.00/M 08053A472JAT2A 
1ev 6800pF 45% 1.40 478-1333-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-1333-2-ND 2,000 | 126.00/M O805YA682JAT2A 
-01NF 45% 1.40 478-1334-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1334-2-ND 2,000 | 144.00/M O805YA103JAT2A 
220pF +10% 0.71 478-1335-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1335-2-ND 4,000 | 135.00/M 08052C221KAT2A 
330pF +10% 0.71 478-1336-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1336-2-ND 4,000 | 135.00/M 08052C331KAT2A 
470pF +10% 0.71 478-1337-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1337-2-ND 4,000 | 135.00/M 08052C471KAT2A 
680pF +10% 0.71 478-1338-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1338-2-ND 4,000 | 135.00/M 08052C681KAT2A 
1000pF +10% 0.71 478-1339-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1339-2-ND 4,000 | 135.00/M 08052C102KAT2A 
1500pF +10% 0.94 478-1340-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1340-2-ND 4,000 | 144.00/M 08052C152KAT2A 
200V 2200pF +10% 0.94 478-1341-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1341-2-ND 4,000 | 144.00/M 08052C222KAT2A 
3300pF +10% 0.94 478-1342-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1342-2-ND 4,000 | 144.00/M 08052C332KAT2A 
4700pF +10% 0.94 478-1343-1-ND 9.90 58.50 168.75 478-1343-2-ND 2,000 | 162.00/M 08052C472KAT2A 
6800pF +10% 0.94 478-1344-1-ND 10.45 61.75 178.13 4,000 | 171.00/M 08052C682KAT2A 
.O1LF +10% 0.94 478-1345-1-ND 12.10 71.50 206.25 478-1345-2-ND 4,000 | 198.00/M 08052C103KAT2A 
-015pF +10% 0.94 478-1346-1-ND 14.30 84.50 243.75 478-1346-2-ND 4,000 | 234.00/M 08052C153KAT2A 
.022UF +10% 1.27 478-1347-1-ND 16.50 97.50 281.25 478-1347-2-ND 2,000 | 270.00/M 08052C223KAT2A 
X7R 220pF +10% 0.71 478-1348-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1348-2-ND 4,000 90.00/M 08051C221KAT2A 
330pF +10% 0.71 478-1349-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1349-2-ND 4,000 90.00/M 08051C331KAT2A 
470pF +10% 0.71 478-1350-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1350-2-ND 4,000 90.00/M 08051C471KAT2A 
680pF +10% 0.71 478-1351-1-ND 5.50 32.50 93.75 4,000 90.00/M 08051C681KAT2A 
1000pF +10% 0.71 478-1352-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1352-2-ND 4,000 90.00/M 08051C102KAT2A 
1500pF +10% 0.71 478-1353-1-ND 6.05 35.75 103.13 478-1353-2-ND 4,000 99.00/M 08051C152KAT2A 
100V 2200pF +10% 0.71 478-1354-1-ND 6.05 35.75 103.13 478-1354-2-ND 4,000 99.00/M 08051C222KAT2A 
3300pF +10% 0.71 478-1355-1-ND 6.05 35.75 103.13 478-1355-2-ND 4,000 99.00/M 08051C332KAT2A 
4700pF +10% 0.94 478-1356-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1356-2-ND 4,000 | 108.00/M 08051C472KAT2A 
6800pF +10% 0.94 478-1357-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1357-2-ND 4,000 | 108.00/M 08051C682KAT2A 
01pF +10% 0.94 478-1358-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1358-2-ND 4,000 | 135.00/M 08051C103KAT2A 
.015pUF +10% 0.94 478-1359-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1359-2-ND 4,000 | 135.00/M 08051C153KAT2A 
.022uF +10% 0.94 478-1360-1-ND 9.35 55.25 159.38 478-1360-2-ND 4,000 | 153.00/M 08051C223KAT2A 
-033UF +10% 1.27 478-1361-1-ND 11.00 65.00 187.50 2,000 | 180.00/M 08051C333KAT2A 
.047UF +10% 1.27 478-1362-1-ND 12.10 71.50 206.25 478-1362-2-ND 2,000 | 198.00/M 08051C473KAT2A 
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NEW) IND Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Ccont.) 


Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
Code Type DC Capacitance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
220pF +10% 0.71 478-1363-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1363-2-ND 4,000 38.00/M 08055C221KAT2A 
270pF +10% 0.71 478-1364-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1364-2-ND 4,000 38.00/M 08055C271KAT2A 
330pF +10% 0.71 478-1365-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1365-2-ND 4,000 38.00/M 08055C331KAT2A 
390pF +10% 0.71 478-1366-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1366-2-ND 4,000 38.00/M 08055C391KAT2A 
470pF +10% 0.71 478-1367-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1367-2-ND 4,000 38.00/M 08055C471KAT2A 
560pF +10% 0.71 478-1368-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1368-2-ND 4,000 38.00/M 08055C561KAT2A 
680pF +10% 0.71 478-1369-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1369-2-ND 4,000 38.00/M 08055C681KAT2A 
820pF +10% 0.71 478-1370-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1370-2-ND 4,000 38.00/M 08055C821KAT2A 
1000pF +10% 0.71 478-1371-1-ND 2.09 12.35 35.63 4,000 34.00/M 08055C102KAT2A 
1200pF +10% 0.71 478-1372-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1372-2-ND 4,000 38.00/M 08055C122KAT2A 
1500pF +10% 0.71 478-1373-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1373-2-ND 4,000 38.00/M 08055C152KAT2A 
1800pF +10% 0.71 478-1374-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1374-2-ND 4,000 38.00/M 08055C182KAT2A 
2200pF +10% 0.71 478-1375-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1375-2-ND 4,000 38.00/M 08055C222KAT2A 
2700pF +10% 0.71 478-1376-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1376-2-ND 4,000 38.00/M 08055C272KAT2A 
3300pF +10% 0.71 478-1377-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1377-2-ND 4,000 38.00/M 08055C332KAT2A 
3900pF +10% 0.71 478-1378-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1378-2-ND 4,000 38.00/M 08055C392KAT2A 
50V 4700pF +10% 0.71 478-1379-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1379-2-ND 4,000 38.00/M 08055C472KAT2A 
5600pF +10% 0.71 478-1380-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1380-2-ND 4,000 38.00/M 08055C562KAT2A 
X7R 6800pF +10% 0.71 478-1381-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1381-2-ND 4,000 38.00/M 08055C682KAT2A 
8200pF +10% 0.71 478-1382-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1382-2-ND 4,000 38.00/M 08055C822KAT2A 
.01pF +10% 0.71 478-1383-1-ND 2.09 12.35 35.63 478-1383-2-ND 4,000 34.00/M 08055C103KAT2A 
.012uF +10% 0.94 478-1384-1-ND 2.64 15.60 45.00 478-1384-2-ND 4,000 43.00/M 08055C123KAT2A 
.015uF +10% 0.94 478-1385-1-ND 2.64 15.60 45.00 478-1385-2-ND 4,000 43.00/M 08055C153KAT2A 
.018uF +10% 0.94 478-1386-1-ND 2.86 16.90 48.75 478-1386-2-ND 4,000 47.00/M 08055C183KAT2A 
.022uF +10% 0.94 478-1387-1-ND 2.86 16.90 48.75 478-1387-2-ND 4,000 47.00/M 08055C223KAT2A 
.027UF +10% 0.94 478-1388-1-ND 3.08 18.20 52.50 478-1388-2-ND 4,000 50.00/M 08055C273KAT2A 
.033UF +10% 0.94 478-1389-1-ND 3.08 18.20 52.50 478-1389-2-ND 4,000 50.00/M 08055C333KAT2A 
.039UF +10% 0.94 478-1390-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-1390-2-ND 4,000 58.00/M 08055C393KAT2A 
.047UF +10% 0.94 478-1391-1-ND 3.52 20.80 60.00 478-1391-2-ND 4,000 58.00/M 08055C473KAT2A 
-O56UF +10% 0.94 478-1392-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1392-2-ND 4,000 63.00/M O8055C563KAT2A 
-068uF +10% 0.94 478-1393-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-1393-2-ND 4,000 63.00/M 08055C683KAT2A 
.082uF +10% 0.94 478-1394-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1394-2-ND 4,000 68.00/M 08055C823KAT2A 
0805 10UF +10% 0.94 478-1395-1-ND 2.75 16.25 46.88 478-1395-2-ND 4,000 45.00/M 08055C104KAT2A 
2uF +10% 1.27 478-1396-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1396-2-ND 2,000 72.00/M 08055C124KAT2A 
-15uF +10% 0.94 478-1397-1-ND 4.62 27.30 78.75 478-1397-2-ND 4,000 76.00/M 08053C154KAT2A 
25V -18uF +10% 0.94 478-1398-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1398-2-ND 2,000 81.00/M 08053C184KAT2A 
-22uF +10% 0.94 478-1399-1-ND 5.50 32.50 93.75 478-1399-2-ND 2,000 90.00/M 08053C224KAT2A 
.22UF +10% 0.94 478-1400-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-1400-2-ND 4,000 81.00/M O805YC224KAT2A 
16V -27UF +10% 0.94 478-1401-1-ND 6.05 35.75 103.13 478-1401-2-ND 2,000 99.00/M O805YC274KAT2A 
-33uF +10% 0.94 478-1402-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-1402-2-ND 2,000 | 117.00/M O805YC334KAT2A 
-A7UF +10% 0.94 478-1403-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1403-2-ND 2,000 | 144.00/M O805YC474KAT2A 
10V -68uF +10% 0.94 478-1404-1-ND 9.35 55.25 159.38 478-1404-2-ND 2,000 | 153.00/M 0805ZC684KAT2A 
1pF +10% 1.40 478-1405-1-ND 11.00 65.00 187.50 478-1405-2-ND 2,000 | 180.00/M 0805ZC105KAT2A 
-33uF +10% 1.40 478-1406-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1406-2-ND 3,000 | 135.00/M 08053D334KAT2A 
25V ~A7UF +10% 1.40 478-1407-1-ND 10.45 61.75 178.13 478-1407-2-ND 3,000 | 171.00/M 08053D474KAT2A 
-68uF +10% 1.40 478-1408-1-ND 10.45 61.75 178.13 478-1408-2-ND 3,000 | 171.00/M 08053D684KAT2A 
1pF +10% 1.40 478-1409-1-ND 12.10 71.50 206.25 478-1409-2-ND 3,000 | 198.00/M 08053D105KAT2A 
16V -68uF +10% 1.40 478-1410-1-ND 10.45 61.75 178.13 478-1410-2-ND 3,000 | 171.00/M O805YD684KAT2A 
X5R 1.0uF +10% 1.40 478-1411-1-ND 12.10 71.50 206.25 2,000 | 198.00/M O805YD105KAT2A 
1.0uF +10% 1.40 478-1412-1-ND 11.55 68.25 196.88 478-1412-2-ND 2,000 | 189.00/M 0805ZD105KAT2A 
10v 2.2uF +10% 1.40 478-1413-1-ND 14.30 84.50 243.75 478-1413-2-ND 3,000 | 234.00/M 0805ZD225KAT2A 
3.3uF +10% 1.40 478-1414-1-ND 14.85 87.75 253.13 478-1414-2-ND 3,000 | 243.00/M 0805ZD335KAT2A 
4.7UF +10% 1.40 478-1415-1-ND 13.75 81.25 234.38 478-1415-2-ND 3,000 | 225.00/M 0805ZD475KAT2A 
6.3V 4.7UF +10% 1.40 478-1416-1-ND 12.10 71.50 206.25 478-1416-2-ND 3,000 | 198.00/M 08056D475KAT2A 
10pF +10% 1.40 478-1417-1-ND 22.55 133.25 384.38 478-1417-2-ND 3,000 | 369.00/M 08056D106KAT2A 
.O1pF +80 -20% 0.71 478-1418-1-ND 1.87 11.05 31.88 478-1418-2-ND 4,000 31.00/M 08055G103ZAT2A 
.022UF +80 -20% 0.71 478-1419-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1419-2-ND 4,000 38.00/M 08055G223ZAT2A 
50V .047uF +80 -20% 0.71 478-1420-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1420-2-ND 4,000 54.00/M 08055G473ZAT2A 
10uF +80 -20% 0.71 478-1421-1-ND 2.20 13.00 37.50 4,000 36.00/M 08055G104ZAT2A 
.22uF +80 -20% 0.94 478-1422-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1422-2-ND 2,000 72.00/M 08055G224ZAT2A 
Y5V 10uF +80 -20% 0.71 478-1423-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1423-2-ND 4,000 68.00/M 08053G104ZAT2A 
25V .22UF +80 -20% 0.94 478-1424-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1424-2-ND 4,000 68.00/M 08053G224ZAT2A 
-A7UF +80 -20% 1.40 478-1425-1-ND TAS 42.25 121.88 478-1425-2-ND 3,000 | 117.00/M 08053G474ZAT2A 
1pF +80 -20% 1.40 478-1426-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1426-2-ND 3,000 | 135.00/M 08053G105ZAT2A 
16V 1.0UF +80 -20% 1.40 478-1427-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-1427-2-ND 3,000 | 126.00/M O805YG105ZAT2A 
2.2uF +80 -20% 1.40 478-1428-1-ND 9.90 58.50 168.75 478-1428-2-ND 3,000 | 162.00/M O805YG225ZAT2A 
10V 4.7UF +80 -20% 1.52 478-1429-1-ND 11.00 65.00 187.50 478-1429-2-ND 3,000 | 180.00/M 0805ZG475ZAT2A 
100pF +5% 0.94 478-1430-1-ND 9.90 58.50 168.75 478-1430-2-ND 4,000 | 162.00/M 12062A101JAT2A 
150pF +5% 0.94 478-1431-1-ND 9.90 58.50 168.75 478-1431-2-ND 4,000 | 162.00/M 12062A151JAT2A 
220pF +5% 0.94 478-1432-1-ND 9.90 58.50 168.75 478-1432-2-ND 4,000 | 162.00/M 12062A221JAT2A 
200V 330pF +5% 0.94 478-1433-1-ND 10.45 61.75 178.13 478-1433-2-ND 4,000 | 171.00/M 12062A331JAT2A 
470pF +5% 0.94 478-1434-1-ND 10.45 61.75 178.13 478-1434-2-ND 4,000 | 171.00/M 12062A471JAT2A 
680pF +5% 0.94 478-1435-1-ND 10.45 61.75 178.13 478-1435-2-ND 4,000 | 171.00/M 12062A681JAT2A 
1000pF +5% 1.78 478-1436-1-ND 10.45 61.75 178.13 478-1436-2-ND 2,000 | 171.00/M 12062A102JAT2A 
1500pF +5% 1.78 478-1437-1-ND 10.45 61.75 178.13 478-1437-2-ND 2,000 | 171.00/M 12062A152JAT2A 
10pF +5% 0.94 478-1438-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-1438-2-ND 4,000 | 126.00/M 12061A100JAT2A 
15pF +5% 0.94 478-1439-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-1439-2-ND 4,000 | 126.00/M 12061A150JAT2A 
22pF +5% 0.94 478-1440-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-1440-2-ND 4,000 | 126.00/M 12061A220JAT2A 
33pF +5% 0.94 478-1441-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-1441-2-ND 4,000 | 126.00/M 12061A330JAT2A 
COG 47pF +5% 0.94 478-1442-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-1442-2-ND 4,000 | 126.00/M 12061A470JAT2A 
1206 (NPO) 68pF +5% 0.94 478-1443-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-1443-2-ND 4,000 | 126.00/M 12061A680JAT2A 
100pF +5% 0.94 478-1444-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-1444-2-ND 4,000 | 126.00/M 12061A101JAT2A 
150pF +5% 0.94 478-1445-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1445-2-ND 4,000 | 135.00/M 12061A151JAT2A 
100V 220pF +5% 0.94 478-1446-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1446-2-ND 4,000 | 135.00/M 12061A221JAT2A 
330pF +5% 0.94 478-1447-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1447-2-ND 4,000 | 144.00/M 12061A331JAT2A 
470pF +5% 0.94 478-1448-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1448-2-ND 4,000 | 144.00/M 12061A471JAT2A 
680pF +5% 0.94 478-1449-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1449-2-ND 4,000 | 144.00/M 12061A681JAT2A 
1000pF +5% 0.94 478-1450-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1450-2-ND 4,000 | 144.00/M 12061A102JAT2A 
1500pF +5% 1.27 478-1451-1-ND 9.35 55.25 159.38 478-1451-2-ND 2,000 | 153.00/M 12061A152JAT2A 
2200pF +5% 1.52 478-1452-1-ND 9.35 55.25 159.38 478-1452-2-ND 2,000 | 153.00/M 12061A222JAT2A 
3300pF +5% 1.52 478-1453-1-ND 9.35 55.25 159.38 478-1453-2-ND 2,000 | 153.00/M 12061A332JAT2A 
4700pF +5% 1.52 478-1454-1-ND 9.35 55.25 159.38 478-1454-2-ND 2,000 | 153.00/M 12061A472JAT2A 
50V -5pF +.25pF 0.94 478-1455-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1455-2-ND 4,000 72.00/M 12065A0R5CAT2A 
1pF +.25pF 0.94 478-1456-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1456-2-ND 4,000 72.00/M 12065A1ROCAT2A 
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NEW) IND Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont) 


Size WV Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing i-Key Tape & Reel AVX 
Code Type DC Capacitance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
1.2pF +.25pF 0.94 478-1457-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1457-2-ND 4,000 72.00/M 12065A1R2CAT2A 
1.5pF +.25pF 0.94 478-1458-1-ND 4.40 26.00 75.00 4,000 72.00/M 12065A1R5CAT2A 
1.8pF +.25pF 0.94 478-1459-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1459-2-ND 4,000 72.00/M 12065A1R8CAT2A 
2.2pF +.25pF 0.94 478-1460-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1460-2-ND 4,000 72.00/M 12065A2R2CAT2A 
2.7pF +.25pF 0.94 478-1461-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1461-2-ND 4,000 72.00/M 12065A2R7CAT2A 
3.3pF +.25pF 0.94 478-1462-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1462-2-ND 4,000 72.00/M 12065A3R3CAT2A 
3.9pF +.25pF 0.94 478-1463-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1463-2-ND 4,000 72.00/M 12065A3R9CAT2A 
4.7pF +.25pF 0.94 478-1464-1-ND 4.40 26.00 75.00 4,000 72.00/M 12065A4R7CAT2A 
5.6pF +.25pF 0.94 478-1465-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1465-2-ND 4,000 72.00/M 12065A5R6CAT2A 
6.8pF +.25pF 0.94 478-1466-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1466-2-ND 4,000 72.00/M 12065A6R8CAT2A 
8.2pF +.25pF 0.94 478-1467-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-1467-2-ND 4,000 72.00/M 12065A8R2CAT2A 
10pF 45% 0.94 478-1468-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1468-2-ND 4,000 68.00/M 12065A100JAT2A 
12pF 45% 0.94 478-1469-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1469-2-ND 4,000 68.00/M 12065A120JAT2A 
15pF 45% 0.94 478-1470-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1470-2-ND 4,000 68.00/M 12065A150JAT2A 
18pF +5% 0.94 478-1471-1-ND 4.18 24.70 71.25 4,000 68.00/M 12065A180JAT2A 
22pF 45% 0.94 478-1472-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1472-2-ND 4,000 68.00/M 12065A220JAT2A 
27pF 45% 0.94 478-1473-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1473-2-ND 4,000 68.00/M 12065A270JAT2A 
33pF 45% 0.94 478-1474-1-ND 4.18 24.70 71.25 4,000 68.00/M 12065A330JAT2A 
39pF 45% 0.94 478-1475-1-ND 4.18 24.70 71.25 4,000 68.00/M 12065A390JAT2A 
47pF +5% 0.94 478-1476-1-ND 4.18 24.70 71.25 4,000 68.00/M 12065A470JAT2A 
56pF 45% 0.94 478-1477-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1477-2-ND 4,000 68.00/M 12065A560JAT2A 
50V 68pF 45% 0.94 478-1478-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1478-2-ND 4,000 68.00/M 12065A680JAT2A 
COG 82pF 45% 0.94 478-1479-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1479-2-ND 4,000 68.00/M 12065A820JAT2A 
(NPO) 100pF 45% 0.94 478-1480-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1480-2-ND 4,000 68.00/M 12065A101JAT2A 
120pF +5% 0.94 478-1481-1-ND 4.18 24.70 71.25 4,000 68.00/M 12065A121JAT2A 
150pF 45% 0.94 478-1482-1-ND 5.17 30.55 88.13 478-1482-2-ND 4,000 85.00/M 12065A151JAT2A 
180pF 45% 0.94 478-1483-1-ND 5.17 30.55 88.13 478-1483-2-ND 2,500 85.00/M 12065A181JAT2A 
220pF 45% 0.94 478-1484-1-ND 5.17 30.55 88.13 478-1484-2-ND 4,000 85.00/M 12065A221JAT2A 
270pF 45% 0.94 478-1485-1-ND 5.17 30.55 88.13 478-1485-2-ND 4,000 85.00/M 12065A271JAT2A 
330pF +5% 0.94 478-1486-1-ND 5.17 30.55 88.13 4,000 85.00/M 12065A331JAT2A 
390pF 45% 0.94 478-1487-1-ND 5.72 33.80 97.50 4,000 94.00/M 12065A391JAT2A 
470pF 45% 0.94 478-1488-1-ND 5.72 33.80 97.50 4,000 94.00/M 12065A471JAT2A 
560pF 45% 0.94 478-1489-1-ND 5.72 33.80 97.50 478-1489-2-ND 4,000 94.00/M 12065A561JAT2A 
680pF 45% 0.94 478-1490-1-ND §.72 33.80 97.50 478-1490-2-ND 4,000 94.00/M 12065A681JAT2A 
820pF +5% 0.94 478-1491-1-ND 5.72 33.80 97.50 4,000 94.00/M 12065A821JAT2A 
1000pF 45% 0.94 478-1492-1-ND 5.72 33.80 97.50 478-1492-2-ND 4,000 94.00/M 12065A102JAT2A 
1200pF 45% 0.94 478-1493-1-ND 6.05 35.75 103.13 478-1493-2-ND 4,000 99.00/M 12065A122JAT2A 
1500pF 45% 0.94 478-1494-1-ND 6.05 35.75 103.13 478-1494-2-ND 4,000 99.00/M 12065A152JAT2A 
1800pF 45% 1.27 478-1495-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1495-2-ND 2,000 | 108.00/M 12065A182JAT2A 
2200pF +5% 1.27 478-1496-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-1496-2-ND 2,000 | 108.00/M 12065A222JAT2A 
2700pF 45% 1.27 478-1497-1-ND 6.93 40.95 118.13 478-1497-2-ND 2,000 | 113.00/M 12065A272JAT2A 
3300pF 45% 1.27 478-1498-1-ND 6.93 40.95 118.13 2,000 | 113.00/M 12065A332JAT2A 
3900pF 45% 1.27 478-1499-1-ND 6.93 40.95 118.13 478-1499-2-ND 2,000 | 113.00/M 12065A392JAT2A 
4700pF +5% 1.27 478-1500-1-ND 6.93 40.95 118.13 478-1500-2-ND 2,000 | 113.00/M 12065A472JAT2A 
5600pF 45% 1.27 478-1501-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1501-2-ND 2,000 | 144.00/M 12065A562JAT2A 
6800pF 45% 1.27 478-1502-1-ND 9.35 55.25 159.38 478-1502-2-ND 2,000 | 153.00/M 12063A682JAT2A 
25V 8200pF 45% 1.27 478-1503-1-ND 9.35 55.25 159.38 478-1503-2-ND 2,000 | 153.00/M 12063A822JAT2A 
1206 .O1pF 45% 1.27 478-1504-1-ND 9.35 55.25 159.38 2,000 | 153.00/M 12063A103JAT2A 
1000pF +10% 0.94 478-1505-1-ND 9.35 55.25 159.38 4,000 | 153.00/M 12062C102KAT2A 
1500pF +10% 0.94 478-1506-1-ND 9.35 55.25 159.38 478-1506-2-ND 4,000 | 153.00/M 12062C152KAT2A 
2200pF +10% 0.94 478-1507-1-ND 9.35 55.25 159.38 478-1507-2-ND 4,000 | 153.00/M 12062C222KAT2A 
3300pF +10% 0.94 478-1508-1-ND 9.90 58.50 168.75 4,000 | 162.00/M 12062C332KAT2A 
4700pF +10% 0.94 478-1509-1-ND 9.90 58.50 168.75 478-1509-2-ND 4,000 | 162.00/M 12062C472KAT2A 
200V 6800pF +10% 0.94 478-1510-1-ND 11.00 65.00 187.50 478-1510-2-ND 4,000 | 180.00/M 12062C682KAT2A 
.O1pF +10% 0.94 478-1511-1-ND 11.00 65.00 187.50 478-1511-2-ND 4,000 | 180.00/M 12062C103KAT2A 
.015pF +10% 1.27 478-1512-1-ND 11.00 65.00 187.50 478-1512-2-ND 4,000 | 180.00/M 12062C153KAT2A 
.022UF +10% 1.27 478-1513-1-ND 11.00 65.00 187.50 478-1513-2-ND 2,000 | 180.00/M 12062C223KAT2A 
033 UF +10% 1.27 478-1514-1-ND 11.00 65.00 187.50 478-1514-2-ND 2,000 | 180.00/M 12062C333KAT2A 
.047F +10% 1.27 478-1515-1-ND 11.00 65.00 187.50 2,000 | 180.00/M 12062C473KAT2A 
-068F +10% 1.52 478-1516-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-1516-2-ND 2,000 | 216.00/M 12062C683KAT2A 
1000pF +10% 0.94 478-1517-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1517-2-ND 4,000 | 135.00/M 12061C102KAT2A 
1500pF +10% 0.94 478-1518-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1518-2-ND 4,000 | 135.00/M 12061C152KAT2A 
2200pF +10% 0.94 478-1519-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1519-2-ND 4,000 | 135.00/M 12061C222KAT2A 
3300pF +10% 0.94 478-1520-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1520-2-ND 4,000 | 135.00/M 12061C332KAT2A 
4700pF +10% 0.94 478-1521-1-ND 8.25 48.75 140.63 4,000 | 135.00/M 12061C472KAT2A 
6800pF +10% 0.94 478-1522-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1522-2-ND 4,000 | 135.00/M 12061C682KAT2A 
100V .O1pF +10% 0.94 478-1523-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1523-2-ND 4,000 | 135.00/M 12061C103KAT2A 
.015pF +10% 0.94 478-1524-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1524-2-ND 4,000 | 135.00/M 12061C153KAT2A 
.022UF +10% 0.94 478-1525-1-ND 8.25 48.75 140.63 4,000 | 135.00/M 12061C223KAT2A 
-033 UF +10% 0.94 478-1526-1-ND 8.25 48.75 140.63 4,000 | 135.00/M 12061C333KAT2A 
X7R .047F +10% 0.94 478-1527-1-ND 8.25 48.75 140.63 4,000 | 135.00/M 12061C473KAT2A 
068 UF +10% 0.94 478-1528-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1528-2-ND 4,000 | 135.00/M 12061C683KAT2A 
10uF +10% 1.27 478-1529-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1529-2-ND 2,000 | 144.00/M 12061C104KAT2A 
1000pF +10% 0.94 478-1530-1-ND 3.74 22.10 63.75 478-1530-2-ND 4,000 61.00/M 12065C102KAT2A 
1200pF +10% 0.94 478-1531-1-ND 3.74 22.10 63.75 478-1531-2-ND 4,000 61.00/M 12065C122KAT2A 
1500pF +10% 0.94 478-1532-1-ND 3.74 22.10 63.75 478-1532-2-ND 4,000 61.00/M 12065C152KAT2A 
1800pF +10% 0.94 478-1533-1-ND 3.74 22.10 63.75 478-1533-2-ND 4,000 61.00/M 12065C182KAT2A 
2200pF +10% 0.94 478-1534-1-ND 3.74 22.10 63.75 478-1534-2-ND 4,000 61.00/M 12065C222KAT2A 
2700pF +10% 0.94 478-1535-1-ND 3.74 22.10 63.75 478-1535-2-ND 4,000 61.00/M 12065C272KAT2A 
3300pF +10% 0.94 478-1536-1-ND 3.74 22.10 63.75 478-1536-2-ND 4,000 61.00/M 12065C332KAT2A 
3900pF +10% 0.94 478-1537-1-ND 3.74 22.10 63.75 4,000 61.00/M 12065C392KAT2A 
4700pF +10% 0.94 478-1538-1-ND 3.74 22.10 63.75 4,000 61.00/M 12065C472KAT2A 
5600pF +10% 0.94 478-1539-1-ND 3.74 22.10 63.75 478-1539-2-ND 4,000 61.00/M 12065C562KAT2A 
50V 6800pF +10% 0.94 478-1540-1-ND 3.74 22.10 63.75 478-1540-2-ND 4,000 61.00/M 12065C682KAT2A 
8200pF +10% 0.94 478-1541-1-ND 3.74 22.10 63.75 478-1541-2-ND 4,000 61.00/M 12065C822KAT2A 
.01pF +10% 0.94 478-1542-1-ND 3.74 22.10 63.75 478-1542-2-ND 4,000 61.00/M 12065C103KAT2A 
.012UF +10% 0.94 478-1543-1-ND 3.74 22.10 63.75 478-1543-2-ND 4,000 61.00/M 12065C123KAT2A 
-015pF +10% 0.94 478-1544-1-ND 3.74 22.10 63.75 478-1544-2-ND 4,000 61.00/M 12065C153KAT2A 
018 UF +10% 0.94 478-1545-1-ND 3.74 22.10 63.75 478-1545-2-ND 4,000 61.00/M 12065C183KAT2A 
.022UF +10% 0.94 478-1546-1-ND 3.74 22.10 63.75 478-1546-2-ND 4,000 61.00/M 12065C223KAT2A 
027 UF +10% 0.94 478-1547-1-ND 4.07 24.05 69.38 478-1547-2-ND 4,000 67.00/M 12065C273KAT2A 
033 UF +10% 0.94 478-1548-1-ND 4.07 24.05 69.38 478-1548-2-ND 4,000 67.00/M 12065C333KAT2A 
-039UF +10% 0.94 478-1549-1-ND 4.07 24.05 69.38 478-1549-2-ND 4,000 67.00/M 12065C393KAT2A 
047 UF +10% 0.94 478-1550-1-ND 4.07 24.05 69.38 478-1550-2-ND 4,000 67.00/M 12065C473KAT2A 
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NEW) INA Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Ccont.) 


Size WV Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
Code Type DC Capacitance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
-O56UF +10% 0.94 478-1551-1-ND 4.07 24.05 69.38 478-1551-2-ND 4,000 67.00/M 12065C563KAT2A 
068 UF +10% 0.94 478-1553-1-ND 4.07 24.05 69.38 478-1553-2-ND 4,000 67.00/M 12065C683KAT2A 
.082UF +10% 0.94 478-1555-1-ND 4.07 24.05 69.38 478-1555-2-ND 2,000 67.00/M 12065C823KAT2A 
10UF +10% 0.94 478-1556-1-ND 4.07 24.05 69.38 478-1556-2-ND 4,000 67.00/M 12065C104KAT2A 
50V 12uF +10% 0.94 478-1557-1-ND 4.84 28.60 82.50 478-1557-2-ND 4,000 79.00/M 12065C124KAT2A 
-15uF +10% 0.94 478-1558-1-ND 6.38 37.70 108.75 478-1558-2-ND 4,000 | 104.00/M 12065C154KAT2A 
-18uF +10% 0.94 478-1559-1-ND 6.38 37.70 108.75 478-1559-2-ND 4,000 | 104.00/M 12065C184KAT2A 
X7R .22UF +10% 0.94 478-1560-1-ND 7.04 41.60 120.00 478-1560-2-ND 4,000 | 115.00/M 12065C224KAT2A 
.27UF +10% 1.27 478-1561-1-ND 8.25 48.75 140.63 478-1561-2-ND 2,000 | 135.00/M 12065C274KAT2A 
-33yF +10% 1.27 478-1562-1-ND 9.35 55.25 159.38 478-1562-2-ND 2,000 | 153.00/M 12065C334KAT2A 
-A7UF +10% 1.27 478-1563-1-ND 11.55 68.25 196.88 478-1563-2-ND 2,000 | 189.00/M 12063C474KAT2A 
-56uF +10% 1.78 478-1564-1-ND 11.55 68.25 196.88 478-1564-2-ND 2,000 | 189.00/M 12063C564KAT2A 
25V .68uF +10% 1.78 478-1565-1-ND 12.10 71.50 206.25 2,500 | 198.00/M 12063C684KAT2A 
.82uUF +10% 1.78 478-1566-1-ND 12.10 71.50 206.25 2,500 | 198.00/M 12063C824KAT2A 
1pF +10% 1.78 478-1567-1-ND 14.85 87.75 253.13 2,500 | 243.00/M 12063C105KAT2A 
1206 10V 2.2uF +10% 1.78 478-1568-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-1568-2-ND 2,000 | 216.00/M 1206ZC225KAT2A 
25V 2.2UF +10% 1.78 478-1569-1-ND 18.70 110.50 318.75 478-1569-2-ND 2,500 | 306.00/M 12063D225KAT2A 
4.7UF +10% 1.78 478-1570-1-ND 22.00 130.00 375.00 2,000 | 360.00/M 12063D475KAT2A 
2.2uF +10% 1.78 478-1571-1-ND 19.25 113.75 328.13 2,000 | 315.00/M 1206YD225KAT2A 
X5R 16V 4.7UF +10% 1.78 478-1572-1-ND 20.35 120.25 346.88 478-1572-2-ND 4,000 | 333.00/M 1206YD475KAT2A 
10yF +10% 1.78 478-1573-1-ND 29.15 172.25 496.88 478-1573-2-ND 2,500 | 477.00/M 1206YD106KAT2A 
40V 4.7UF +10% 1.78 478-1574-1-ND 19.25 113.75 328.13 478-1574-2-ND 2,000 | 315.00/M 1206ZD475KAT2A 
10yF +10% 1.78 478-1575-1-ND 27.50 162.50 468.75 478-1575-2-ND 2,500 | 450.00/M 1206ZD106KAT2A 
6.3V 22uF +10% 1.78 478-1576-1-ND 28.05 165.75 478.13 478-1576-2-ND 2,500 | 459.00/M 12066D226KAT2A 
10uF +80 -20% 0.94 478-1577-1-ND 3.30 19.50 56.25 478-1577-2-ND 4,000 54.00/M 12065G104ZAT2A 
50V .22UF +80 -20% 0.94 478-1578-1-ND 6.05 35.75 103.13 478-1578-2-ND 4,000 99.00/M 12065G224ZAT2A 
47UF +80 -20% 0.94 478-1579-1-ND 11.00 65.00 187.50 478-1579-2-ND 3,000 | 180.00/M 12065G474ZAT2A 
Y5V 1pF +80 -20% 0.94 478-1580-1-ND 12.65 74.75 215.63 478-1580-2-ND 4,000 | 207.00/M 12065G105ZAT2A 
25V 2.2UF +80 -20% 1.27 478-1581-1-ND 17.05 100.75 290.63 478-1581-2-ND 3,000 | 279.00/M 12063G225ZAT2A 
16V 4.7UF +80 -20% 1.52 478-1582-1-ND 21.45 126.75 365.63 478-1582-2-ND 3,000 | 351.00/M 1206YG475ZAT2A 
10V 10yF +80 -20% 1.78 478-1583-1-ND 24.20 143.00 412.50 478-1583-2-ND 2,500 | 396.00/M 1206ZG106ZAT2A 
680pF +5% 0.94 478-1584-1-ND 11.55 68.25 196.88 2,000 | 189.00/M 12102A681JAT2A 
200V 1000pF 45% 0.94 478-1585-1-ND 12.10 71.50 206.25 478-1585-2-ND 2,000 | 198.00/M 12102A102JAT2A 
1500pF 45% 1.27 478-1586-1-ND 13.75 81.25 234.38 478-1586-2-ND 2,000 | 225.00/M 12102A152JAT2A 
2200pF 45% 1.78 478-1587-1-ND 13.75 81.25 234.38 478-1587-2-ND 2,000 | 225.00/M 12102A222JAT2A 
680pF 45% 0.94 478-1588-1-ND 10.45 61.75 178.13 478-1588-2-ND 2,000 | 171.00/M 12101A681JAT2A 
1000pF 45% 0.94 478-1589-1-ND 10.45 61.75 178.13 478-1589-2-ND 2,000 | 171.00/M 12101A102JAT2A 
400V 1500pF 45% 0.94 478-1590-1-ND 11.55 68.25 196.88 478-1590-2-ND 2,000 | 189.00/M 12101A152JAT2A 
COG 2200pF 45% 1.27 478-1591-1-ND 11.55 68.25 196.88 478-1591-2-ND 2,000 | 189.00/M 12101A222JAT2A 
(NPO) 3300pF 45% 1.27 478-1592-1-ND 11.55 68.25 196.88 478-1592-2-ND 2,000 | 189.00/M 12101A332JAT2A 
4700pF +5% 1.27 478-1593-1-ND 12.10 71.50 206.25 478-1593-2-ND 2,000 | 198.00/M 12101A472JAT2A 
680pF 45% 0.94 478-1594-1-ND 12.10 71.50 206.25 478-1594-2-ND 2,000 | 198.00/M 12105A681JAT2A 
1000pF 45% 0.94 478-1595-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1595-2-ND 2,000 | 144.00/M 12105A102JAT2A 
1500pF 45% 0.94 478-1596-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1596-2-ND 2,000 | 144.00/M 12105A152JAT2A 
50V 2200pF 45% 0.94 478-1597-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1597-2-ND 2,000 | 144.00/M 12105A222JAT2A 
3300pF 45% 0.94 478-1598-1-ND 9.35 55.25 159.38 478-1598-2-ND 2,000 | 153.00/M 12105A332JAT2A 
4700pF 45% 0.94 478-1599-1-ND 9.35 55.25 159.38 478-1599-2-ND 2,000 | 153.00/M 12105A472JAT2A 
6800pF 45% 0.94 478-1600-1-ND 28.05 165.75 478.13 478-1600-2-ND 2,000 | 459.00/M 12105A682JAT2A 
.O1pF 45% 1.40 478-1601-1-ND 28.05 165.75 478.13 478-1601-2-ND 2,000 | 459.00/M 12105A103JAT2A 
1000pF +10% 0.94 478-1602-1-ND 10.45 61.75 178.13 478-1602-2-ND 2,000 | 171.00/M 12101C102KAT2A 
1500pF +10% 0.94 478-1603-1-ND 10.45 61.75 178.13 478-1603-2-ND 2,000 | 171.00/M 12101C152KAT2A 
2200pF +10% 0.94 478-1604-1-ND 10.45 61.75 178.13 478-1604-2-ND 2,000 | 171.00/M 12101C222KAT2A 
3300pF +10% 0.94 478-1605-1-ND 10.45 61.75 178.13 478-1605-2-ND 2,000 | 171.00/M 12101C332KAT2A 
4700pF +10% 0.94 478-1606-1-ND 10.45 61.75 178.13 478-1606-2-ND 2,000 | 171.00/M 12101C472KAT2A 
1210 6800pF +10% 0.94 478-1607-1-ND 10.45 61.75 178.13 478-1607-2-ND 2,000 | 171.00/M 12101C682KAT2A 
.01LF +10% 0.94 478-1608-1-ND 10.45 61.75 178.13 478-1608-2-ND 2,000 | 171.00/M 12101C103KAT2A 
100V .015pF +10% 0.94 478-1609-1-ND 10.45 61.75 178.13 478-1609-2-ND 2,000 | 171.00/M 12101C153KAT2A 
.022UF +10% 0.94 478-1610-1-ND 10.45 61.75 178.13 478-1610-2-ND 2,000 | 171.00/M 12101C223KAT2A 
-033 UF +10% 0.94 478-1611-1-ND 10.45 61.75 178.13 478-1611- 2,000 | 171.00/M 12101C333KAT2A 
.047F +10% 0.94 478-1612-1-ND 10.45 61.75 178.13 478-1612- 2,000 | 171.00/M 12101C473KAT2A 
X7R -068F +10% 0.94 478-1613-1-ND 10.45 61.75 178.13 478-1613- 2,000 | 171.00/M 12101C683KAT2A 
10UF +10% 0.94 478-1614-1-ND 11.00 65.00 187.50 478-1614- 2,000 | 180.00/M 12101C104KAT2A 
-15uF +10% 1.27 478-1615-1-ND 13.75 81.25 234.38 478-1615- 2,000 | 225.00/M 12101C154KAT2A 
.22uF +10% 1.52 478-1616-1-ND 13.75 81.25 234.38 478-1616- 2,000 | 225.00/M 12101C224KAT2A 
10uF +10% 0.94 478-1617-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-1617- 2,000 | 144.00/M 12105C104KAT2A 
-15uF +10% 0.94 478-1618-1-ND 10.45 61.75 178.13 478-1618- 2,000 | 171.00/M 12105C154KAT2A 
50V .22uF +10% 0.94 478-1619-1-ND 12.10 71.50 206.25 478-1619- 2,000 | 198.00/M 12105C224KAT2A 
.33yuF +10% 0.94 478-1620-1-ND 14.30 84.50 243.75 478-1620-2-ND 2,000 | 234.00/M 12105C334KAT2A 
A7UF +10% 1.27 478-1621-1-ND 18.70 110.50 318.75 478-1621-2-ND 2,000 | 306.00/M 12105C474KAT2A 
1pF +10% 2.29 478-1622-1-ND 19.25 113.75 328.13 478-1622-2-ND 2,000 | 315.00/M 12105C105KAT2A 
25V 2.2uF +10% 2.29 478-1623-1-ND 21.45 126.75 365.63 478-1623-2-ND 2,000 | 351.00/M 12103C225KAT2A 
16V 4.7UF +10% 2.79 478-1624-1-ND 23.65 139.75 403.13 478-1624-2-ND 2,000 | 387.00/M 1210YC475KAT2A 
10V 10yF +10% 2.79 478-1625-1-ND 29.15 172.25 496.88 478-1625-2-ND 2,000 | 477.00/M 1210ZC106KAT2A 
25V 4.7UF +10% 2.79 478-1626-1-ND 24.20 143.00 412.50 478-1626-2-ND 2,000 | 396.00/M 12103D475KAT2A 
10yF +10% 2.29 478-1627-1-ND 25.30 149.50 431.25 478-1627-2-ND 2,000 | 414.00/M 12103D106KAT2A 
4.7UF +10% 1.78 478-1628-1-ND 23.10 136.50 393.75 2,000 | 378.00/M 1210YD475KAT2A 
X5R 16V 10yF +10% 2.29 478-1629-1-ND 29.70 175.50 506.25 478-1629-2-ND 2,000 | 486.00/M 1210YD106KAT2A 
22uF +10% 2.79 478-1630-1-ND 46.75 276.25 796.88 478-1630-2-ND 2,000 | 765.00/M 1210YD226KAT2A 
10v 10uF +10% 2.29 478-1631-1-ND 22.55 133.25 384.38 478-1631-2-ND 2,000 | 369.00/M 1210ZD106KAT2A 
22uF +10% 2.79 478-1632-1-ND 43.45 256.75 740.63 478-1632-2-ND 2,000 | 711.00/M 1210ZD226KAT2A 
6.3V 47uF +10% 2.79 478-1633-1-ND 78.10 461.50 1331.25 478-1633-2-ND 2,000 |1278.00/M 12106D476KAT2A 
Y5V 16V 10yF +80 -20% 1.78 478-1634-1-ND 29.70 175.50 506.25 2,000 | 486.00/M 1210YG106ZAT2A 
10V 22uF +80 -20% 2.29 478-1635-1-ND 43.45 256.75 740.63 2,000 | 711.00/M 1210ZG226ZAT2A 
50V .01pF +5% 1.52 478-1636-1-ND 41.25 243.75 703.13 478-1636-2-ND 1,000 675.00 18125A103JAT2A 
NPO .015pF +5% 1.52 478-1637-1-ND 41.25 243.75 703.13 478-1637-2-ND 1,000 675.00 18125A153JAT2A 
25V .022UF 45% 1.52 478-1638-1-ND 46.75 276.25 796.88 478-1638-2-ND 1,000 765.00 18123A223JAT2A 
033 UF +5% 3.175 478-1639-1-ND 46.75 276.25 796.88 478-1639-2-ND 1,000 765.00 18123A333JAT2A 
.22UF +10% 1.02 478-1640-1-ND 18.70 110.50 318.75 478-1640-2-ND 1,000 306.00 18121C224KAT2A 
1812 X7R 100V ~47UF +10% 1.02 478-1641-1-ND 26.95 159.25 459.38 478-1641-2-ND 1,000 441.00 18121C474KAT2A 
1pF +10% 2.29 478-1642-1-ND 33.55 198.25 = 478-1642-2-ND 700 384.30 18121C105KAT2A 
50V 1pF +10% 1.27 478-1643-1-ND 28.05 165.75 478.13 478-1643-2-ND 1,000 459.00 18125C105KAT2A 
25V 10yF +10% 2.79 478-1644-1-ND 45.65 269.75 _ 478-1644-2-ND 500 373.50 18123D106KAT2A 
X5R 10V 22uF +10% 2.79 478-1645-1-ND 45.65 269.75 = 478-1645-2-ND 500 373.50 1812ZD226KAT2A 
6.3V 47uF +10% 2.79 478-1646-1-ND 107.25 633.75 = 500 877.50 18126D476KAT2A 
° 100uF +10% 3.05 478-1647-1-ND 132.00 780.00 = 478-1647-2-ND 500 1080.00 18126D107KAT2A 
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So a a A Size Code (EIA) L B T (Max.) 
KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors .2“.4 aoe: = = | Scenes’ [-oansons |ae)=c0 | 6s 
———— ny ~~ 0603 1.6040.15 | 0.8040.15 | 0.3540.15 9 
KEMET multilayer ceramic chip capacitors are produced in plants designed specifically for chip capacitor manufacture. 0805 2.00+0.20 1.2540.20 | _0.50+0.25 1.45 
The process features a high degree of mechanization as well as precise controls over raw materials and process 1206 3.20+0.20 1.60+0.20 | 0.50+0.25 1.8 
conditions. Manufacturing is supplemented by extensive technology, Engineering and Quality Assurance programs. 
Standard end terminations use a nickel harrier layer and atin overplate to provide excellent solderabilty. _ Sas 1210 3.2040.20 2.5020.20 | 0.50:20.25 cd 
Case wv Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel Kemet 
Size Type DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
50 -SpF 399-1000-1-ND 3.88 22.95 66.19 399-1000-2-ND 10,000 64.00/M C0402C508C5GACTU 
50 1.2pF 399-1001-1-ND 61 3.58 10.31 399-1001-2-ND 10,000 10.00/M C0402C129C5GACTU 
50 1.5pF 399-1002-1-ND 61 3.58 10.31 399-1002-2-ND 10,000 10.00/M C0402C159C5GACTU 
50 1.8pF 399-1003-1-ND 61 3.58 10.31 399-1003-2-ND 10,000 10.00/M C0402C189C5GACTU 
50 2.0pF 399-1004-1-ND 4.09 24.18 69.75 399-1004-2-ND 10,000 67.00/M C0402C209C5GACTU 
50 2.7pF 399-1005-1-ND 61 3.58 10.31 399-1005-2-ND 10,000 10.00/M C0402C279C5GACTU 
50 3.0pF 399-1006-1-ND 4.09 24.18 69.75 399-1006-2-ND 10,000 67.00/M C0402C309C5GACTU 
50 3.3pF 399-1007-1-ND 61 3.58 10.31 399-1007-2-ND 10,000 10.00/M C0402C339C5GACTU 
50 5.6pF 399-1008-1-ND 3.41 20.15 58.13 399-1008-2-ND 10,000 56.00/M C0402C569D5GACTU 
coa 50 8.2pF 399-1009-1-ND 3.41 20.15 58.13 399-1009-2-ND 10,000 56.00/M C0402C829D5GACTU 
(NPO) 50 9.1pF 399-1010-1-ND 4.09 24.18 69.75 399-1010-2-ND 10,000 67.00/M C0402C919D5GACTU 
50 10pF 399-1011-1-ND 50 2.93 8.44 399-1011-2-ND 10,000 8.00/M C0402C100J5GACTU 
50 11pF 399-1012-1-ND 4.62 27.30 78.75 399-1012-2-ND 10,000 76.00/M C0402C110JSGACTU 
50 12pF 399-1013-1-ND 53 3.12 9.00 399-1013-2-ND 10,000 9.00/M C0402C120JSGACTU 
50 15pF 399-1014-1-ND 53 3.12 9.00 399-1014-2-ND 10,000 9.00/M C0402C150J5GACTU 
50 22pF 399-1015-1-ND 53 3.12 9.00 399-1015-2-ND 10,000 9.00/M C0402C220J5GACTU 
50 27pF 399-1016-1-ND 53 3.12 9.00 399-1016-2-ND 10,000 9.00/M C0402C270JSGACTU 
50 33pF 399-1017-1-ND 53 3.12 9.00 399-1017-2-ND 10,000 9.00/M C0402C330J5GACTU 
50 39pF 399-1018-1-ND 53 3.12 9.00 399-1018-2-ND 10,000 9.00/M C0402C390JS5GACTU 
50 47pF 399-1019-1-ND 53 3.12 9.00 399-1019-2-ND 10,000 9.00/M C0402C470J5GACTU 
50 56pF 399-1020-1-ND 53 3.12 9.00 399-1020-2-ND 10,000 9.00/M C0402C560J5GACTU 
25 82pF 399-1021-1-ND 3.85 22.75 65.63 399-1021-2-ND 10,000 63.00/M C0402C820J3GACTU 
25 100pF 399-1022-1-ND 53 3.12 9.00 399-1022-2-ND 10,000 9.00/M C0402C101J3GACTU 
50 220pF 399-1030-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-1030-2-ND 10,000 67.00/M C0402C221K5RACTU 
50 330pF 399-1023-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-1023-2-ND 10,000 67.00/M C0402C331K5RACTU 
50 470pF 399-1025-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-1025-2-ND 10,000 67.00/M C0402C471K5RACTU 
50 560pF 399-1026-1-ND 73 4.29 12.38 399-1026-2-ND 10,000 12.00/M C0402C561K5RACTU 
50 680pF 399-1027-1-ND 73 4.29 12.38 399-1027-2-ND 10,000 12.00/M C0402C681KS5RACTU 
50 1000pF 399-1032-1-ND 55 3.25 9.38 399-1032-2-ND 10,000 9.00/M C0402C102K5RACTU 
50 1200pF 399-1028-1-ND 73 4.29 12.38 399-1028-2-ND 10,000 12.00/M C0402C122K5RACTU 
50 1500pF 399-1029-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-1029-2-ND 10,000 67.00/M C0402C152K5RACTU 
50 1800pF 399-3067-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-3067-2-ND 10,000 67.00/M C0402C182K5RACTU 
50 2200pF 399-3068-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-3068-2-ND 10,000 67.00/M C0402C222K5RACTU 
50 2700pF 399-3069-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-3069-2-ND 10,000 67.00/M C0402C272K5RACTU 
0402 50 3300pF 399-3070-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-3070-2-ND 10,000 67.00/M C0402C332KS5RACTU 
50 3900pF 399-3071-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-3071-2-ND 10,000 67.00/M C0402C392K5RACTU 
50 4700pF 399-3072-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-3072-2-ND 10,000 67.00/M C0402C472K5RACTU 
50 5600pF 399-3073-1-ND 2.44 14.43 41.63 399-3073-2-ND 10,000 40.00/M C0402C562K5RACTU 
X7R 50 6800pF 399-3074-1-ND 2.44 14.43 41.63 399-3074-2-ND 10,000 40.00/M C0402C682K5RACTU 
50 8200pF 399-3075-1-ND 2.44 14.43 41.63 399-3075-2-ND 10,000 40.00/M C0402C822K5RACTU 
50 10000pF 399-3066-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-3066-2-ND 10,000 38.00/M C0402C103KS5RACTU 
25 470pF 399-1024-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-1024-2-ND 10,000 67.00/M C0402C471K3RACTU 
25 1000pF 399-1031-1-ND 3.85 22.75 65.63 399-1031-2-ND 10,000 63.00/M C0402C102K3RACTU 
25 2200pF 399-1033-1-ND 63 3.71 10.69 399-1033-2-ND 10,000 10.00/M C0402C222K3RACTU 
25 3900pF 399-1034-1-ND 55 3.25 9.38 399-1034-2-ND 10,000 9.00/M C0402C392K3RACTU 
25 4700pF 399-1035-1-ND 55 3.25 9.38 399-1035-2-ND 10,000 9.00/M C0402C472K3RACTU 
25 5600pF 399-1276-1-ND 2.44 14.43 41.63 399-1276-2-ND 10,000 40.00/M C0402C562K3RACTU 
25 8200pF 399-1277-1-ND 2.44 14.43 41.63 399-1277-2-ND 10,000 40.00/M C0402C822K3RACTU 
25 10000pF 399-1279-1-ND 5.39 31.85 91.88 399-1279-2-ND 10,000 88.00/M C0402C103J3RACTU 
25 10000pF 399-1278-1-ND 55 3.25 9.38 399-1278-2-ND 10,000 9.00/M C0402C103K3RACTU 
16 5600pF 399-1036-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-1036-2-ND 10,000 67.00/M C0402C562K4RACTU 
16 8200pF 399-1037-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-1037-2-ND 10,000 67.00/M C0402C822K4RACTU 
16 10000pF 399-1039-1-ND 5.39 31.85 91.88 399-1039-2-ND 10,000 88.00/M C0402C103J4RACTU 
16 10000pF 399-1038-1-ND 55 3.25 9.38 399-1038-2-ND 10,000 9.00/M C0402C103K4RACTU 
10 12000pF 399-3009-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-3009-2-ND 10,000 38.00/M C0402C123K8PACTU 
10 15000pF 399-3011-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-301 1-2-ND 10,000 38.00/M C0402C153K8PACTU 
10 18000pF 399-3013-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-3013-2-ND 10,000 38.00/M C0402C183K8PACTU 
10 22000pF 399-3015-1-ND 2.42 14.30 41.25 399-3015-2-ND 10,000 40.00/M C0402C223K8PACTU 
10 27000pF 399-3017-1-ND 2.42 14.30 41.25 399-3017-2-ND 10,000 40.00/M C0402C273K8PACTU 
10 33000pF 399-3019-1-ND 2.53 14.95 43.13 399-3019-2-ND 10,000 41.00/M C0402C333K8PACTU 
10 47000pF 399-3021-1-ND 2.64 15.60 45.00 399-3021-2-ND 10,000 43.00/M C0402C473K8PACTU 
10 68000pF 399-3023-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-3023-2-ND 10,000 45.00/M C0402C683K8PACTU 
X5R 10 AF 399-3027-1-ND 83 4.88 14.06 399-3027-2-ND 10,000 14.00/M C0402C104K8PACTU 
6.3 12000pF 399-3008-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-3008-2-ND 10,000 38.00/M C0402C123K9PACTU 
6.3 15000pF 399-3010-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-3010-2-ND 10,000 38.00/M C0402C153K9PACTU 
6.3 18000pF 399-3012-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-3012-2-ND 10,000 38.00/M C0402C183K9PACTU 
6.3 22000pF 399-3014-1-ND 2.42 14.30 41.25 399-3014-2-ND 10,000 40.00/M C0402C223K9PACTU 
6.3 27000pF 399-3016-1-ND 2.42 14.30 41.25 399-3016-2-ND 10,000 40.00/M C0402C273K9PACTU 
6.3 33000pF 399-3018-1-ND 2.53 14.95 43.13 399-3018-2-ND 10,000 41.00/M C0402C333K9PACTU 
6.3 47000pF 399-3020-1-ND 2.64 15.60 45.00 399-3020-2-ND 10,000 43.00/M C0402C473K9PACTU 
6.3 68000pF 399-3022-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-3022-2-ND 10,000 45.00/M C0402C683K9PACTU 
6.3 AF 399-3026-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-3026-2-ND 10,000 47.00/M C0402C104K9PACTU 
50 -5pF 399-1044-1-ND 4.88 28.86 83.25 399-1044-2-ND 4,000 80.00/M C0603C508C5GACTU 
50 1.0pF 399-1045-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-1045-2-ND 4,000 67.00/M C0603C109C5GACTU 
50 1.5pF 399-1046-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-1046-2-ND 4,000 67.00/M C0603C159C5GACTU 
50 2.0pF 399-1047-1-ND 4.88 28.86 83.25 399-1047-2-ND 4,000 80.00/M C0603C209C5GACTU 
50 3.0pF 399-1048-1-ND 4,88 28.86 83.25 399-1048-2-ND 4,000 80.00/M C0603C309C5GACTU 
50 10pF 399-1049-1-ND 72 4.23 12.19 399-1049-2-ND 4,000 12.00/M C0603C100JSGACTU 
50 12pF 399-1050-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-1050-2-ND 4,000 38.00/M C0603C120JSGACTU 
50 15pF 399-1051-1-ND 72 4.23 12.19 399-1051-2-ND 4,000 12.00/M C0603C150J5GACTU 
50 18pF 399-1052-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-1052-2-ND 4,000 38.00/M C0603C180JSGACTU 
0603 COG 50 22pF 399-1053-1-ND 72 4.23 12.19 399-1053-2-ND 4,000 12.00/M C0603C220J5GACTU 
(NPO) 50 27pF 399-1054-1-ND 72 4.23 12.19 399-1054-2-ND 4,000 12.00/M C0603C270JS5GACTU 
50 33pF 399-1055-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-1055-2-ND 4,000 38.00/M C0603C330J5GACTU 
50 47pF 399-1056-1-ND 72 4.23 12.19 399-1056-2-ND 4,000 12.00/M C0603C470JSGACTU 
50 56pF 399-1057-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-1057-2-ND 4,000 38.00/M C0603C560JS5GACTU 
50 68pF 399-1058-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-1058-2-ND 4,000 38.00/M C0603C680JSGACTU 
50 82pF 399-1060-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-1060-2-ND 4,000 38.00/M C0603C820J5GACTU 
50 82pF 399-1059-1-ND 2.20 13.00 37.50 399-1059-2-ND 4,000 36.00/M C0603C820K5GACTU 
50 100pF 399-1061-1-ND 72 4.23 12.19 399-1061-2-ND 4,000 12.00/M C0603C101J5GACTU 
50 120pF 399-1062-1-ND 2.53 14.95 43.13 399-1062-2-ND 4,000 41.00/M C0603C121J5GACTU 
50 150pF 399-1063-1-ND 1.10 6.50 18.75 399-1063-2-ND 4,000 18.00/M C0603C151J5GACTU 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 
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KEMET 


Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont) 


Case WV Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Part No. 
50 180pF 45% 399-1064-1-ND 97 5.72 16.50 399-1064-2-ND 4,000 16.00/M C0603C181J5GACTU 
50 220pF 45% 399-1066-1-ND 97 5.72 16.50 399-1066-2-ND 4,000 16.00/M C0603C221J5GACTU 
CoG 50 220pF +10% 399-1065-1-ND 2.64 15.60 45.00 399-1065-2-ND 4,000 43.00/M C0603C221K5GACTU 
(NPO) 50 270pF 45% 399-1067-1-ND 88 5.20 15.00 399-1067-2-ND 4,000 14.00/M C0603C271J5GACTU 
50 330pF 45% 399-1068-1-ND 2.97 17.55 50.63 399-1068-2-ND 4,000 49.00/M C0603C331J5GACTU 
50 390pF 45% 399-1069-1-ND 2.97 17.55 50.63 399-1069-2-ND 4,000 49.00/M C0603C391J5GACTU 
50 220pF +10% 399-1071-1-ND ahh 4.55 13.13 399-1071-2-ND 4,000 13.00/M C0603C221KS5RACTU 
50 220pF +20% 399-1070-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-1070-2-ND 4,000 45.00/M C0603C221M5RACTU 
50 270pF +10% 399-1072-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1072-2-ND 4,000 47.00/M C0603C271KS5RACTU 
50 330pF +10% 399-1073-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1073-2-ND 4,000 47.00/M C0603C331KSRACTU 
50 390pF +10% 399-1074-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1074-2-ND 4,000 47.00/M C0603C391KS5RACTU 
50 470pF +10% 399-1075-1-ND 66 3.90 11.25 399-1075-2-ND 4,000 11.00/M C0603C471KS5RACTU 
50 560pF +10% 399-1076-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1076-2-ND 4,000 47.00/M C0603C561KSRACTU 
50 680pF +10% 399-1077-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1077-2-ND 4,000 47.00/M C0603C681KSRACTU 
50 820pF +10% 399-1078-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1078-2-ND 4,000 47.00/M C0603C821KS5RACTU 
50 1000pF 45% 399-1083-1-ND 80 4.75 13.69 399-1083-2-ND 4,000 13.00/M C0603C102J5RACTU 
50 1000pF +10% 399-1082-1-ND 53 3.12 9.00 399-1082-2-ND 4,000 9.00/M C0603C102K5RACTU 
50 1500pF +10% 399-1084-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1084-2-ND 4,000 47.00/M C0603C152K5RACTU 
50 2200pF +10% 399-1085-1-ND 64 3.77 10.88 399-1085-2-ND 4,000 10.00/M C0603C222K5RACTU 
50 3300pF +10% 399-1086-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1086-2-ND 4,000 47.00/M C0603C332KSRACTU 
50 4700pF 45% 399-1088-1-ND 4.29 25.35 73.13 399-1088-2-ND 4,000 70.00/M C0603C472J5RACTU 
X7R 50 4700pF +10% 399-1087-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1087-2-ND 4,000 47.00/M C0603C472K5RACTU 
50 6800pF 45% 399-1090-1-ND 4.29 25.35 73.13 399-1090-2-ND 4,000 70.00/M C0603C682J5RACTU 
50 6800pF +10% 399-1089-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1089-2-ND 4,000 47.00/M C0603C682K5RACTU 
50 10000pF 45% 399-1092-1-ND -80 4.75 13.69 399-1092-2-ND 4,000 13.00/M C0603C103J5RACTU 
0603 50 10000pF +10% 399-1091-1-ND 42 2.47 7.13 399-1091-2-ND 4,000 7.00/M C0603C103KSRACTU 
50 22000pF +10% 399-1280-1-ND 3.19 18.85 54.38 399-1280-2-ND 4,000 52.00/M C0603C223KSRACTU 
25 22000pF +10% 399-1094-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-1094-2-ND 4,000 38.00/M C0603C223K3RACTU 
25 -10UF 45% 399-1282-1-ND 4.62 27.30 78.75 399-1282-2-ND 4,000 76.00/M C0603C104J3RACTU 
25 10UF +10% 399-1281-1-ND 1.18 6.96 20.06 399-1281-2-ND 4,000 19.00/M C0603C104K3RACTU 
25 -10UF +20% 399-1283-1-ND 3.23 19.11 55.13 399-1283-2-ND 4,000 53.00/M C0603C104M3RACTU 
16 22000pF +10% 399-1093-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-1093-2-ND 4,000 38.00/M C0603C223K4RACTU 
16 0UF 45% 399-1097-1-ND 83 4.88 14.06 399-1097-2-ND 4,000 14.00/M C0603C104J4RACTU 
16 0UF +10% 399-1096-1-ND 55 3.25 9.38 399-1096-2-ND 4,000 9.00/M C0603C104K4RACTU 
16 0UF +20% 399-1099-1-ND 55 3.25 9.38 399-1099-2-ND 4,000 9.00/M C0603C104M4RACTU 
10 10UF +10% 399-1095-1-ND 88 5.20 15.00 399-1095-2-ND 4,000 14.00/M C0603C104K8RACTU 
10 .27UF +10% 399-3111-1-ND NEW! 2.60 15.34 44.25 399-3111-2-ND NEW! 4,000 42.00/M C0603C274K8PACTU 
10 -33yuF +10% 399-3112-1-ND NEW! 2.60 15.34 44.25 399-3112-2-ND NE 4,000 42.00/M C0603C334K8PACTU 
10 -39uF +10% 399-3113-1-ND NEW! 2.60 15.34 44.25 399-3113-2-ND NEW! 4,000 42.00/M C0603C394K8PACTU 
X5R 10 -A7UF +10% 399-3114-1-ND NEW! 2.60 15.34 44.25 399-3114-2-ND NEW! 4,000 42.00/M C0603C474K8PACTU 
10 -56uF +10% 399-3115-1-ND NEW! 2.60 15.34 44.25 399-3115-2-ND NEW! 4,000 42.00/M C0603C564K8PACTU 
10 -68uF +10% 399-3116-1-ND NEW! 2.60 15.34 44.25 399-3116-2-ND NEW! 4,000 42.00/M C0603C684K8PACTU 
10 -82uF +10% 399-3117-1-ND NEW! 2.60 15.34 44.25 399-3117-2-ND NE 4,000 42.00/M C0603C824K8PACTU 
10 1.0uF +10% 399-3118-1-ND NEW! 2.26 13.33 38.44 399-3118-2-ND NEW! 4,000 37.00/M C0603C105K8PACTU 
25 -10UF +80%, -20% | 399-1100-1-ND 55 3.25 9.38 399-1100-2-ND 4,000 9.00/M C0603C104Z3VACTU 
25 -10UF +20% 399-1101-1-ND 61 3.58 10.31 399-1101-2-ND 4,000 10.00/M C0603C104M3VACTU 
25 -15uF +80%, -20% | 399-1290-1-ND 2.90 17.16 49.50 399-1290-2-ND 4,000 48.00/M C0603C154Z3VACTU 
25 .22UF +80%, -20% | 399-1103-1-ND 3.10 18.33 52.88 399-1103-2-ND 4,000 51.00/M C0603C224Z3VACTU 
Y5V 25 -33uF +80%, -20% | 399-1292-1-ND 3.41 20.15 58.13 399-1292-2-ND 4,000 56.00/M C0603C334Z3VACTU 
16 10UF +80%, -20% | 399-1098-1-ND 55 3.25 9.38 399-1098-2-ND 4,000 9.00/M C0603C104Z4VACTU 
16 -15uF +80%, -20% | 399-1289-1-ND 2.83 16.71 48.19 399-1289-2-ND 4,000 46.00/M C0603C154Z4VACTU 
16 .22uUF +80%, -20% | 399-1102-1-ND 1.07 6.31 18.19 399-1102-2-ND 4,000 17.00/M C0603C224Z4VACTU 
16 -33UF +80%, -20% | 399-1291-1-ND 2.97 17.55 50.63 399-1291-2-ND 4,000 49.00/M C0603C334Z4VACTU 
100 10pF 45% 399-1109-1-ND 1.21 7.15 20.63 399-1109-2-ND 4,000 20.00/M C0805C100J1GACTU 
100 100pF 45% 399-1123-1-ND 1.21 7.15 20.63 399-1123-2-ND 4,000 20.00/M C0805C101J1GACTU 
100 220pF 45% 399-1128-1-ND 3.08 18.20 52.50 399-1128-2-ND 4,000 50.00/M C0805C221J1GACTU 
100 330pF 45% 399-1131-1-ND 1:21 7.15 20.63 399-1131-2-ND 4,000 20.00/M C0805C331J1GACTU 
100 1000pF 45% 399-1137-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-1137-2-ND 2,500 67.00/M C0805C102J1GACTU 
50 1.0pF +0.25pF 399-1104-1-ND 3.85 22.75 65.63 399-1104-2-ND 4,000 63.00/M C0805C109C5GACTU 
50 1.5pF +0.25pF 399-1105-1-ND 3.85 22.75 65.63 399-1105-2-ND 4,000 63.00/M C0805C159C5GACTU 
50 2.0pF +0.25pF 399-1106-1-ND 4.62 27.30 78.75 399-1106-2-ND 4,000 76.00/M C0805C209C5GACTU 
50 3.0pF +0.25pF 399-1107-1-ND 4.62 27.30 78.75 399-1107-2-ND 4,000 76.00/M C0805C309C5GACTU 
50 10pF 45% 399-1108-1-ND 97 5.72 16.50 399-1108-2-ND 4,000 16.00/M C0805C100JSGACTU 
50 12pF 45% 399-1110-1-ND 97 5.72 16.50 399-1110-2-ND 4,000 16.00/M C0805C120J5GACTU 
50 15pF 45% 399-1111-1-ND 97 5.72 16.50 399-1111-2-ND 4,000 16.00/M C0805C150J5GACTU 
50 18pF 45% 399-1112-1-ND 97 5.72 16.50 399-1112-2-ND 4,000 16.00/M C0805C180J5GACTU 
50 22pF 45% 399-1113-1-ND 97 5.72 16.50 399-1113-2-ND 4,000 16.00/M C0805C220J5GACTU 
50 27pF 45% 399-1114-1-ND 97 5.72 16.50 399-1114-2-ND 4,000 16.00/M C0805C270J5GACTU 
50 33pF 45% 399-1115-1-ND 97 5.72 16.50 399-1115-2-ND 4,000 16.00/M C0805C330J5GACTU 
coa 50 39pF 45% 399-1116-1-ND 2.20 13.00 37.50 399-1116-2-ND 4,000 36.00/M C0805C390J5GACTU 
50 47pF 45% 399-1117-1-ND 97 5.72 16.50 399-1117-2-ND 4,000 16.00/M C0805C470J5GACTU 
(NPO) 50 56pF 45% 399-1118-1-ND 97 5.72 16.50 399-1118-2-ND 4,000 16.00/M C0805C560J5GACTU 
50 68pF 45% 399-1119-1-ND 97 5.72 16.50 399-1119-2-ND 4,000 16.00/M C0805C680J5GACTU 
50 82pF 45% 399-1120-1-ND 2.20 13.00 37.50 399-1120-2-ND 4,000 36.00/M C0805C820J5GACTU 
50 100pF 45% 399-1122-1-ND 97 5.72 16.50 399-1122-2-ND 4,000 16.00/M C0805C101J5GACTU 
0805 50 100pF +10% 399-1121-1-ND 97 5.72 16.50 399-1121-2-ND 4,000 16.00/M C0805C101KS5GACTU 
50 120pF 45% 399-1124-1-ND 1.10 6.50 18.75 399-1124-2-ND 4,000 18.00/M C0805C121J5GACTU 
50 150pF 45% 399-1125-1-ND 1.10 6.50 18.75 399-1125-2-ND 4,000 18.00/M C0805C151J5GACTU 
50 180pF 45% 399-1126-1-ND 2.42 14.30 41.25 399-1126-2-ND 4,000 40.00/M C0805C181J5GACTU 
50 220pF 45% 399-1127-1-ND 1.10 6.50 18.75 399-1127-2-ND 4,000 18.00/M C0805C221J5GACTU 
50 270pF 45% 399-1129-1-ND 2.64 15.60 45.00 399-1129-2-ND 4,000 43.00/M C0805C271J5GACTU 
50 330pF 45% 399-1130-1-ND 1.43 8.45 24.38 399-1130-2-ND 4,000 23.00/M C0805C331J5GACTU 
50 390pF 45% 399-1132-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1132-2-ND 4,000 47.00/M C0805C391J5GACTU 
50 470pF 45% 399-1133-1-ND 1.60 9.43 27.19 399-1133-2-ND 4,000 26.00/M C0805C471J5GACTU 
50 560pF 45% 399-1134-1-ND 3.08 18.20 52.50 399-1134-2-ND 4,000 50.00/M C0805C561J5GACTU 
50 680pF 45% 399-1135-1-ND 3.30 19.50 56.25 399-1135-2-ND 4,000 54.00/M C0805C681J5GACTU 
50 1000pF 45% 399-1136-1-ND 1.32 7.80 22.50 399-1136-2-ND 4,000 22.00/M C0805C102JU5GACTU 
100 1000pF +10% 399-1148-1-ND 1.05 6.18 17.81 399-1148-2-ND 4,000 17.00/M C0805C102K1RACTU 
100 10000pF +10% 399-1159-1-ND 1.10 6.50 18.75 399-1159-2-ND 4,000 18.00/M C0805C103K1RACTU 
50 220pF +10% 399-1138-1-ND 3.63 21.45 61.88 399-1138-2-ND 4,000 59.00/M C0805C221K5RACTU 
50 270pF +10% 399-1139-1-ND 3.63 21.45 61.88 399-1139-2-ND 4,000 59.00/M C0805C271K5RACTU 
50 330pF +10% 399-1140-1-ND 3.63 21.45 61.88 399-1140-2-ND 4,000 59.00/M C0805C331KS5SRACTU 
X7R 50 390pF +10% 399-1141-1-ND 3.63 21.45 61.88 399-1141-2-ND 4,000 59.00/M C0805C391KS5SRACTU 
50 470pF +10% 399-1142-1-ND 75 4.42 12.75 399-1142-2-ND 4,000 12.00/M C0805C471K5RACTU 
50 560pF +10% 399-1143-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-1143-2-ND 4,000 45.00/M C0805C561KS5RACTU 
50 680pF +10% 399-1144-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-1144-2-ND 4,000 45.00/M C0805C681KSRACTU 
50 820pF +10% 399-1145-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-1145-2-ND 4,000 45.00/M C0805C821KSRACTU 
50 1000pF 45% 399-1149-1-ND 83 4.88 14.06 399-1149-2-ND 4,000 14.00/M C0805C102J5RACTU 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Ccont.) 


Case wv Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel Kemet 
Size Type Dc Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Size Part No. 
50 1000pF +10% 399-1147-1-ND 50 2.93 8.44 399-1147-2-ND 4,000 C0805C102K5RACTU 
50 1000pF +20% 399-1146-1-ND 50 2.93 8.44 399-1146-2-ND 4,000 C0805C102M5RACTU 
50 1500pF +10% 399-1150-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-1150-2-ND 4,000 C0805C152K5RACTU 
50 2200pF +10% 399-1151-1-ND 53 3.12 9.00 399-1151-2-ND 4,000 9.00/M C0805C222K5RACTU 
50 2700pF +10% 399-1152-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-1152-2-ND 4,000 45.00/M C0805C272K5RACTU 
50 3300pF +10% 399-1153-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-1153-2-ND 4,000 45.00/M C0805C332K5RACTU 
50 3900pF +10% 399-1154-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-1154-2-ND 4,000 45.00/M C0805C392K5RACTU 
50 4700pF +10% 399-1155-1-ND 53 3.12 9.00 399-1155-2-ND 4,000 9.00/M C0805C472K5RACTU 
50 5600pF +10% 399-1156-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-1156-2-ND 4,000 45.00/M C0805C562K5RACTU 
50 6800pF +10% 399-1157-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-1157-2-ND 4,000 45.00/M C0805C682K5RACTU 
50 10000pF +10% 399-1158-1-ND 50 2.93 8.44 399-1158-2-ND 4,000 8.00/M C0805C103K5RACTU 
50 10000pF +20% 399-1160-1-ND 50 2.93 8.44 399-1160-2-ND 4,000 8.00/M C0805C103M5RACTU 
X7R 50 15000pF +10% 399-1161-1-ND 3.08 18.20 52.50 399-1161-2-ND 4,000 50.00/M C0805C153K5RACTU 
50 18000pF +10% 399-1162-1-ND 3.08 18.20 52.50 399-1162-2-ND 4,000 50.00/M C0805C183K5RACTU 
50 22000pF +10% 399-1163-1-ND 17 4.55 13.13 399-1163-2-ND 4,000 13.00/M C0805C223K5RACTU 
50 27000pF +10% 399-1164-1-ND aT 4.55 13.13 399-1164-2-ND 4,000 13.00/M C0805C273K5RACTU 
50 33000pF +10% 399-1165-1-ND 3.41 20.15 58.13 399-1165-2-ND 4,000 56.00/M C0805C333K5RACTU 
50 47000pF +10% 399-1166-1-ND 94 5.53 15.94 399-1166-2-ND 4,000 15.00/M C0805C473K5RACTU 
50 A0QUF 45% 399-1171-1-ND 1.21 7.15 20.63 399-1171-2-ND 4,000 20.00/M C0805C104J5RACTU 
50 AQUF +10% 399-1170-1-ND 83 4.88 14.06 399-1170-2-ND 4,000 14.00/M C0805C104K5RACTU 
50 AQUF +20% 399-1169-1-ND 83 4.88 14.06 399-1169-2-ND 4,000 14.00/M C0805C104M5RACTU 
25 A0QUF +10% 399-1168-1-ND 83 4.88 14.06 399-1168-2-ND 4,000 14.00/M C0805C104K3RACTU 
16 A0QUF +10% 399-1167-1-ND 83 4.88 14.06 399-1167-2-ND 4,000 14.00/M C0805C104K4RACTU 
16 1.0uF +10% 399-1284-1-ND 2.53 14.95 43.13 399-1284-2-ND 2,500 41.00/M C0805C105K4RACTU 
10 1.0UF +10% 399-1172-1-ND 2.53 14.95 43.13 399-1172-2-ND 2,500 41.00/M C0805C105K8RACTU 
10 1.2uF +10% 399-3119-1-ND NEW! 4.51 26.65 76.88 399-3119-2-ND NEW! 4,000 74.00/M C0805C125K8PACTU 
0805 10 1.5yuF +10% 399-3121-1-ND NEW! 4.73 27.95 80.63 399-3121-2-ND NEW! 2,500 77.00/M C0805C155K8PACTU 
10 1.8uF +10% 399-3123-1-ND NEW! 4.95 29.25 84.38 399-3123-2-ND NEW! 2,500 81.00/M C0805C185K8PACTU 
10 2.2UF +10% 399-3125-1-ND NEW! 4.51 26.65 76.88 399-3125-2-ND NEW! 2,500 74.00/M C0805C225K8PACTU 
10 2.7UF +10% 399-3127-1-ND NEW! 7.02 41.47 119.63 399-3127-2-ND NEW! 4,000 115.00/M C0805C275K8PACTU 
10 3.3uF +10% 399-3129-1-ND NEW! 7.02 41.47 119.63 399-3129-2-ND NEW! 2,500 115.00/M C0805C335K8PACTU 
10 3.9uF +10% 399-3131-1-ND NEW! 7.02 41.47 119.63 399-3131-2-ND NEW! 2,500 115.00/M C0805C395K8PACTU 
10 4.7uF +10% 399-3133-1-ND NEW! 5.61 33.15 95.63 399-3133-2-ND NEW! 2,500 92.00/M C0805C475K8PACTU 
6.3 1.2uF +10% 399-3120-1-ND NEW! 4.51 26.65 76.88 399-3120-2-ND NEW! 4,000 74.00/M C0805C125K9PACTU 
X5R 6.3 1.5uF +10% 399-3122-1-ND NEW! 4.73 27.95 80.63 399-3122-2-ND NEW! 2,500 77.00/M C0805C155K9PACTU 
6.3 1.8yuF +10% 399-3124-1-ND NEW! 4.95 29.25 84.38 399-3124-2-ND NEW! 2,500 81.00/M C0805C185K9PACTU 
6.3 2.2UF +10% 399-3126-1-ND NEW! 4.51 26.65 76.88 399-3126-2-ND NEW! 2,500 74.00/M C0805C225K9PACTU 
6.3 2.7UF +10% 399-3128-1-ND NEW! 7.02 41.47 119.63 399-3128-2-ND NEW! 4,000 115.00/M C0805C275K9PACTU 
6.3 3.3yF +10% 399-3130-1-ND NEW! 7.02 41.47 119.63 399-3130-2-ND NEW! 2,500 115.00/M C0805C335K9PACTU 
6.3 3.9uF +10% 399-3132-1-ND NEW! 7.02 41.47 119.63 399-3132-2-ND NEW! 2,500 115.00/M C0805C395K9PACTU 
6.3 4.7uF +10% 399-3134-1-ND NEW! 5.61 33.15 95.63 399-3134-2-ND NEW! 2,500 92.00/M C0805C475K9PACTU 
6.3 5.6uF +10% 399-3135-1-ND NEW! 14.44 85.35 246.19 399-3135-2-ND NEW! 2,500 236.00/M CO0805C565K9PACTU 
6.3 6.8uF +10% 399-3136-1-ND NEW! 14.44 85.35 246.19 399-3136-2-ND NEW! 2,500 236.00/M CO0805C685K9PACTU 
6.3 8.2uF +10% 399-3137-1-ND NEW! 14.44 85.35 246.19 399-3137-2-ND NEW! 2,500 236.00/M C0805C825K9PACTU 
6.3 10yF +10% 399-3138-1-ND NEW! 11.55 68.25 196.88 399-3138-2-ND NEW! 2,500 189.00/M C0805C106K9PACTU 
50 AQUF +80%, -20% | 399-1177-1-ND 79 4.68 13.50 399-1177-2-ND 4,000 13.00/M C0805C104Z5VACTU 
Y5V 25 1.0UF +80%, -20% | 399-1293-1-ND 5.94 35.10 101.25 399-1293-2-ND 2,500 97.00/M C0805C105Z3VACTU 
16 1.5uF +80%, -20% | 399-1294-1-ND 6.53 38.61 111.38 399-1294-2-ND 2,500 107.00/M C0805C155Z4VACTU 
16 2.2UF +80%, -20% | 399-1295-1-ND 7.18 42.45 122.44 399-1295-2-ND 2,500 118.00/M C0805C225Z4VACTU 
50 10000pF +80%, -20% | 399-1173-1-ND 64 3.77 10.88 399-1173-2-ND 4,000 10.00/M C0805C103Z5UACTU 
50 10000pF +20% 399-1174-1-ND 64 3.77 10.88 399-1174-2-ND 4,000 10.00/M C0805C103M5UACTU 
Z5U 50 A0QUF +80%, -20% | 399-1175-1-ND 75 4.42 12.75 399-1175-2-ND 4,000 12.00/M C0805C104Z5UACTU 
50 AQUF +20% 399-1176-1-ND 75 4.42 12.75 399-1176-2-ND 4,000 12.00/M C0805C104MS5UACTU 
100 100pF 45% 399-1206-1-ND 1.98 11.70 33.75 399-1206-2-ND 4,000 32.00/M C1206C101J1GACTU 
100 470pF 45% 399-1214-1-ND 5.46 32.24 93.00 399-1214-2-ND 4,000 89.00/M C1206C471J1GACTU 
100 1000pF 45% 399-1219-1-ND 3.85 22.75 65.63 399-1219-2-ND 4,000 63.00/M C1206C102J1GACTU 
50 1.0pF +0.25pF 399-1178-1-ND 7.28 43.03 124.13 399-1178-2-ND 4,000 119.00/M C1206C109C5GACTU 
50 1.5pF +0.25pF 399-1179-1-ND 7.28 43.03 124.13 399-1179-2-ND 4,000 119.00/M C1206C159C5GACTU 
50 1.8pF +0.25pF 399-1180-1-ND 7.28 43.03 124.13 399-1180-2-ND 4,000 119.00/M C1206C189C5GACTU 
50 2.2pF +0.25pF 399-1181-1-ND 7.28 43.03 124.13 399-1181-2-ND 4,000 119.00/M C1206C229C5GACTU 
50 2.7pF +0.25pF 399-1182-1-ND 7.28 43.03 124.13 399-1182-2-ND 4,000 119.00/M C1206C279C5GACTU 
50 3.3pF +0.25pF 399-1183-1-ND 7.28 43.03 124.13 399-1183-2-ND 4,000 119.00/M C1206C339C5GACTU 
50 3.9pF +0.25pF 399-1184-1-ND 7.28 43.03 124.13 399-1184-2-ND 4,000 119.00/M C1206C399C5GACTU 
50 4.7pF +0.25pF 399-1185-1-ND 7.28 43.03 124.13 399-1185-2-ND 4,000 119.00/M C1206C479C5GACTU 
50 5.1pF +0.25pF 399-1186-1-ND 10.54 62.27 179.63 399-1186-2-ND 4,000 172.00/M C1206C519C5GACTU 
50 5.6pF +0.25pF 399-1187-1-ND 8.78 51.87 149.63 399-1187-2-ND 4,000 144.00/M C1206C569C5GACTU 
50 6.8pF +0.5pF 399-1188-1-ND 4.16 24.57 70.88 399-1188-2-ND 4,000 68.00/M C1206C689D5GACTU 
50 7.5pF +0.5pF 399-1189-1-ND 4.99 29.51 85.13 399-1189-2-ND 4,000 82.00/M C1206C759D5GACTU 
50 8.2pF +0.5pF 399-1190-1-ND 4.16 24.57 70.88 399-1190-2-ND 4,000 68.00/M C1206C829D5GACTU 
50 9.1pF +0.5pF 399-1191-1-ND 4.99 29.51 85.13 399-1191-2-ND 4,000 82.00/M C1206C919D5GACTU 
50 10pF 45% 399-1192-1-ND 1.71 10.08 29.06 399-1192-2-ND 4,000 28.00/M C1206C100J5GACTU 
50 12pF 45% 399-1193-1-ND 1.71 10.08 29.06 399-1193-2-ND 4,000 28.00/M C1206C120J5GACTU 
50 15pF 45% 399-1194-1-ND 1.71 10.08 29.06 399-1194-2-ND 4,000 28.00/M C1206C150J5GACTU 
50 18pF 45% 399-1195-1-ND 1.71 10.08 29.06 399-1195-2-ND 4,000 28.00/M C1206C180J5GACTU 
50 20pF 45% 399-1196-1-ND 4.99 29.51 85.13 399-1196-2-ND 4,000 82.00/M C1206C200J5GACTU 
50 22pF 45% 399-1197-1-ND 1.71 10.08 29.06 399-1197-2-ND 4,000 28.00/M C1206C220J5GACTU 
1206 CoG 50 27pF 45% 399-1198-1-ND 1.71 10.08 29.06 399-1198-2-ND 4,000 28.00/M C1206C270J5GACTU 
(NPO) 50 33pF 45% 399-1199-1-ND 1.71 10.08 29.06 399-1199-2-ND 4,000 28.00/M C1206C330J5GACTU 
50 39pF 45% 399-1200-1-ND 4.16 24.57 70.88 399-1200-2-ND 4,000 68.00/M C1206C390J5GACTU 
50 47pF 45% 399-1201-1-ND 1.71 10.08 29.06 399-1201-2-ND 4,000 28.00/M C1206C470J5GACTU 
50 51pF 45% 399-1202-1-ND 4.99 29.51 85.13 399-1202-2-ND 4,000 82.00/M C1206C510J5GACTU 
50 56pF 45% 399-1203-1-ND 4.16 24.57 70.88 399-1203-2-ND 4,000 68.00/M C1206C560J5GACTU 
50 68pF 45% 399-1204-1-ND 4.16 24.57 70.88 399-1204-2-ND 4,000 68.00/M C1206C680J5GACTU 
50 100pF 45% 399-1205-1-ND 1.71 10.08 29.06 399-1205-2-ND 4,000 28.00/M C1206C101J5GACTU 
50 120pF +5% 399-1207-1-ND 4.16 24.57 70.88 399-1207-2-ND 4,000 68.00/M C1206C0121J5GACTU 
50 220pF +10% 399-1208-1-ND 4.28 25.29 72.94 399-1208-2-ND 4,000 70.00/M C1206C221K5GACTU 
50 270pF +10% 399-1209-1-ND 4.39 25.94 74.81 399-1209-2-ND 4,000 72.00/M C1206C271K5GACTU 
50 330pF +10% 399-1210-1-ND 4.39 25.94 74.81 399-1210-2-ND 4,000 72.00/M C1206C331K5GACTU 
50 390pF +10% 399-1211-1-ND 4.51 26.65 76.88 399-1211-2-ND 4,000 74.00/M C1206C391K5GACTU 
50 470pF 45% 399-1213-1-ND 2.20 13.00 37.50 399-1213-2-ND 4,000 36.00/M C1206C471J5GACTU 
50 470pF +10% 399-1212-1-ND 4.51 26.65 76.88 399-1212-2-ND 4,000 74.00/M C1206C0471K5GACTU 
50 560pF +10% 399-1215-1-ND 4.74 28.02 80.81 399-1215-2-ND 4,000 78.00/M C1206C561K5GACTU 
50 680pF +10% 399-1216-1-ND 4.97 29.38 84.75 399-1216-2-ND 4,000 81.00/M C1206C681K5GACTU 
50 820pF +10% 399-1217-1-ND 5.20 30.75 88.69 399-1217-2-ND 4,000 85.00/M | C1206C821K5GACTU 
50 1000pF 45% 399-1218-1-ND 3.30 19.50 56.25 399-1218-2-ND 4,000 54.00/M C1206C102J5GACTU 
50 4700pF 42% 399-1220-1-ND 34.39 203.19 586.13 399-1220-2-ND 4,000 563.00/M C1206C472G5GACTU 
100 1000pF +10% 399-1222-1-ND 1.87 11.05 31.88 399-1222-2-ND 4,000 31.00/M C1206C102K1RACTU 
100 10000pF 45% 399-1238-1-ND 1.98 11.70 33.75 399-1238-2-ND 4,000 32.00/M C1206C103J1RACTU 
100 10000pF +10% 399-1236-1-ND 1.32 7.80 22.50 399-1236-2-ND 4,000 22.00/M | C1206C103K1RACTU 
100 10000pF +20% 399-1235-1-ND 1.32 7.80 22.50 399-1235-2-ND 4,000 22.00/M C1206C103M1RACTU 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


784 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont) 


Case wv Digi-Key Cut Tape Pricing Kemet 
Size Type DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Part No. 
100 56000pF +10% 399-1802-1-ND 5.54 32.76 94.50 399-1802-2-ND 4,000 91.00/M C1206C563K1RACTU 
100 68000pF +10% 399-1803-1-ND 6.01 35.49 102.38 399-1803-2-ND 4,000 98.00/M C1206C683K1RACTU 
100 82000pF +10% 399-1804-1-ND 6.31 37.31 107.63 399-1804-2-ND 4,000 103.00/M C1206C823K1RACTU 
100 -10UF +10% 399-1805-1-ND 6.62 39.13 112.88 399-1805-2-ND 4,000 108.00/M C1206C104K1RACTU 
50 1000pF +10% 399-1221-1-ND 1.32 7.80 22.50 399-1221-2-ND 4,000 22.00/M C1206C102K5RACTU 
50 1200pF +10% 399-1223-1-ND 3.30 19.50 56.25 399-1223-2-ND 4,000 54.00/M C1206C122K5RACTU 
50 1500pF +10% 399-1224-1-ND 3.30 19.50 56.25 399-1224-2-ND 4,000 54.00/M C1206C152K5RACTU 
50 1800pF +10% 399-1225-1-ND 3.30 19.50 56.25 399-1225-2-ND 4,000 54.00/M C1206C182K5RACTU 
50 2200pF 410% 399-1226-1-ND 1.71 10.08 29.06 399-1226-2-ND 4,000 28.00/M C1206C222K5RACTU 
50 2700pF +10% 399-1227-1-ND 3.30 19.50 56.25 399-1227-2-ND 4,000 54.00/M C1206C272K5RACTU 
50 3300pF +10% 399-1228-1-ND 3.30 19.50 56.25 399-1228-2-ND 4,000 54.00/M C1206C332K5RACTU 
50 3900pF +10% 399-1229-1-ND 3.30 19.50 56.25 399-1229-2-ND 4,000 54.00/M C1206C392K5RACTU 
50 4700pF +10% 399-1230-1-ND 1.71 10.08 29.06 399-1230-2-ND 4,000 28.00/M C1206C472K5RACTU 
50 5600pF +10% 399-1231-1-ND 3.30 19.50 56.25 399-1231-2-ND 4,000 54.00/M C1206C562K5RACTU 
50 6800pF +10% 399-1232-1-ND 3.30 19.50 56.25 399-1232-2-ND 4,000 54.00/M C1206C682K5RACTU 
50 8200pF +10% 399-1233-1-ND 3.30 19.50 56.25 399-1233-2-ND 4,000 54.00/M C1206C822K5RACTU 
50 10000pF +5% 399-1237-1-ND 1.65 9.75 28.13 399-1237-2-ND 4,000 27.00/M C1206C103J5RACTU 
50 10000pF +10% 399-1234-1-ND 1.21 hd: 20.63 399-1234-2-ND 4,000 20.00/M C1206C103K5RACTU 
50 12000pF +10% 399-1239-1-ND 3.74 22.10 63.75 399-1239-2-ND 4,000 61.00/M C1206C123K5RACTU 
X7R 50 15000pF +10% 399-1240-1-ND 3.74 22.10 63.75 399-1240-2-ND 4,000 61.00/M C1206C153K5RACTU 
50 18000pF +10% 399-1241-1-ND 3.74 22.10 63.75 399-1241-2-ND 4,000 61.00/M C1206C183K5RACTU 
50 22000pF +10% 399-1242-1-ND 1.65 9.75 28.13 399-1242-2-ND 4,000 27.00/M C1206C223K5RACTU 
50 27000pF +10% 399-1243-1-ND 3.74 22.10 63.75 399-1243-2-ND 4,000 61.00/M C1206C273K5RACTU 
50 33000pF +10% 399-1244-1-ND 3.74 22.10 63.75 399-1244-2-ND 4,000 61.00/M C1206C333K5RACTU 
50 39000pF +10% 399-1245-1-ND 3.85 22.75 65.63 399-1245-2-ND 4,000 63.00/M C1206C393K5RACTU 
50 47000pF +10% 399-1246-1-ND 1.65 9.75 28.13 399-1246-2-ND 4,000 27.00/M C1206C473K5RACTU 
50 68000pF 45% 399-1247-1-ND 4.03 23.79 68.63 399-1247-2-ND 4,000 66.00/M C1206C683J5RACTU 
50 -10UF +5% 399-1250-1-ND 2.53 14.95 43.13 399-1250-2-ND 4,000 41.00/M C1206C104J5RACTU 
50 10uF 410% 399-1249-1-ND 1.21 rae 20.63 399-1249-2-ND 4,000 20.00/M C1206C104K5RACTU 
1206 50 -10UF +20% 399-1248-1-ND 1.21 7.15 20.63 399-1248-2-ND 4,000 20.00/M C1206C104M5RACTU 
50 .22UF 45% 399-1252-1-ND 13.75 81.25 234.38 399-1252-2-ND 2,500 225.00/M C1206C224J5RACTU 
50 .22uF +10% 399-1251-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-1251-2-ND 2,500 45.00/M C1206C224K5RACTU 
25 .33uF +10% 399-1285-1-ND 9.90 58.50 168.75 399-1285-2-ND 4,000 162.00/M C1206C334K3RACTU 
25 1.0uF +10% 399-1255-1-ND 3.43 20.28 58.50 399-1255-2-ND 2,500 56.00/M C1206C105K3RACTU 
16 -33yF +10% 399-1253-1-ND 9.90 58.50 168.75 399-1253-2-ND 4,000 162.00/M C1206C334K4RACTU 
16 1.0uF +10% 399-1254-1-ND 3.30 19.50 56.25 399-1254-2-ND 2,500 54.00/M C1206C105K4RACTU 
16 1.2uF 410% 399-1286-1-ND 14.30 84.50 243.75 399-1286-2-ND 2,500 234.00/M C1206C125K4RACTU 
16 2.2UF +10% 399-1257-1-ND 17.05 100.75 290.63 399-1257-2-ND 2,500 279.00/M C1206C225K4RACTU 
10 1.2uF +10% 399-1256-1-ND 14.30 84.50 243.75 399-1256-2-ND 4,000 234.00/M C1206C125K8RACTU 
25 2.7UF 410% 399-3139-1-ND NEW! 9.90 58.50 58.50 399-3139-2-ND NEW! 6,000 126.00/M C1206C275K3PACTU 
25 3.3pF 410% 399-3140-1-ND NEW! 11.00 65.00 65.00 399-3140-2-ND NEW! 2,000 180.00/M C1206C335K3PACTU 
25 3.9uF +10% 399-3141-1-ND NEW! 11.00 65.00 65.00 399-3141-2-ND NEW! 2,000 180.00/M C1206C395K3PACTU 
25 4.7UF +10% 399-3142-1-ND NEW! 14.91 88.08 88.08 399-3142-2-ND NEW! 2,000 244.00/M C1206C475K3PACTU 
X5R 16 2.2UF +10% 399-1263-1-ND 8.80 52.00 150.00 399-1263-2-ND 2,500 144.00/M C1206C225K4PACTU 
16 3.3pF +10% 399-1264-1-ND 11.00 65.00 187.50 399-1264-2-ND 2,500 180.00/M C1206C335K4PACTU 
16 4.7UF +10% 399-1265-1-ND 8.64 51.03 147.19 399-1265-2-ND 2,000 141.00/M C1206C475K4PACTU 
6.3 6.8uF 410% 399-3025-1-ND 14.96 88.40 255.00 399-3025-2-ND 2,000 245.00/M C1206C685K9PACTU 
6.3 10yF +10% 399-3029-1-ND 8.91 52.65 151.88 399-3029-2-ND 2,000 146.00/M C1206C106K9PACTU 
25 1.0uF +80%, -20% | 399-1296-1-ND 6.16 36.40 105.00 399-1296-2-ND 4,000 101.00/M C1206C105Z3VACTU 
16 1.5uF +80%, -20% | 399-1297-1-ND 8.25 48.75 140.63 399-1297-2-ND 4,000 135.00/M C1206C0155Z4VACTU 
16 2.2uF +80%, -20% | 399-1260-1-ND 8.25 48.75 140.63 399-1260-2-ND 2,500 135.00/M C1206C225Z4VACTU 
16 3.3pF +80%, -20% | 399-1261-1-ND 9.35 55.25 159.38 399-1261-2-ND 3,000 153.00/M C1206C335Z4VACTU 
Y5V 16 4.7UF +80%, -20% | 399-1262-1-ND 4.40 26.00 75.00 399-1262-2-ND 2,000 72.00/M C1206C475Z4VACTU 
10 6.8uF +80%, -20% | 399-1298-1-ND 13.07 77.22 222.75 399-1298-2-ND 2,000 214.00/M C1206C685Z8VACTU 
10 10yF +80%, -20% | 399-1299-1-ND 15.68 92.63 267.19 399-1299-2-ND 2,000 257.00/M C1206C106Z8VACTU 
6.3 15yF +80%, -20% | 399-3024-1-ND 22.00 130.00 375.00 399-3024-2-ND 2,000 360.00/M C1206C156Z9VACTU 
6.3 22uF +80%, -20% | 399-3028-1-ND 25.85 152.75 440.63 399-3028-2-ND 2,000 423.00/M C1206C226Z9VACTU 
Z5U 50 -10UF +80%, -20% | 399-1258-1-ND 1.21 7.15 20.63 399-1258-2-ND 4,000 20.00/M C1206C104Z5UACTU 
50 -A0UF +20% 399-1259-1-ND 1.21 7.15 20.63 399-1259-2-ND 4,000 20.00/M C1206C104M5UACTU 
COG(NPO) 50 10000pF 45% 399-1266-1-ND 34.77 205.47 592.69 399-1266-2-ND 2,500 569.00/M C1210C103J5GACTU 
100 -10UF +10% 399-1268-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-1268-2-ND 2,500 67.00/M C1210C104K1RACTU 
50 -10UF +10% 399-1267-1-ND 3.63 21.45 61.88 399-1267-2-ND 4,000 59.00/M C1210C104K5RACTU 
50 .22uF +10% 399-1269-1-ND 4.40 26.00 75.00 399-1269-2-ND 2,500 72.00/M C1210C224K5RACTU 
50 -39uF +10% 399-3087-1-ND 18.15 107.25 309.38 399-3087-2-ND 4,000 297.00/M C1210C394K5RACTU 
50 -47UF +10% 399-3089-1-ND 18.15 107.25 309.38 399-3089-2-ND 4,000 297.00/M C1210C474K5RACTU 
50 -56uF +10% 399-3091-1-ND 18.15 107.25 309.38 399-3091-2-ND 4,000 297.00/M C1210C564K5RACTU 
X7R 50 .68uF +10% 399-3092-1-ND 18.15 107.25 309.38 399-3092-2-ND 4,000 297.00/M C1210C684K5RACTU 
50 .82uF +10% 399-3093-1-ND 19.80 117.00 337.50 399-3093-2-ND 2,500 324.00/M C1210C824K5RACTU 
50 1.0uF +10% 399-3076-1-ND 19.80 117.00 337.50 399-3076-2-ND 2,000 324.00/M C1210C105K5RACTU 
25 1.2uF +10% 399-3078-1-ND 19.80 117.00 337.50 399-3078-2-ND 2,000 324.00/M C1210C125K3RACTU 
25 1.5yuF +10% 399-3080-1-ND 19.80 117.00 337.50 399-3080-2-ND 4,000 324.00/M C1210C155K3RACTU 
25 1.8uF +10% 399-3082-1-ND 16.50 97.50 281.25 399-3082-2-ND 2,000 270.00/M C1210C185K3RACTU 
25 2.2uF +10% 399-3084-1-ND 16.50 97.50 281.25 399-3084-2-ND 2,500 270.00/M C1210C225K3RACTU 
25 1.2uF +10% 399-3077-1-ND 9.35 55.25 159.38 399-3077-2-ND 4,000 153.00/M C12100125K3PACTU 
25 1.5yF +10% 399-3079-1-ND 9.35 55.25 159.38 399-3079-2-ND 2,000 153.00/M C1210C155K3PACTU 
25 1.8yF +10% 399-3081-1-ND 9.35 55.25 159.38 399-3081-2-ND 2,000 153.00/M C1210C185K3PACTU 
25 2.2UF +10% 399-3083-1-ND 11.00 65.00 187.50 399-3083-2-ND 2,500 180.00/M C1210C225K3PACTU 
1210 25 2.7UF +10% 399-3143-1-ND NEW! 14.85 87.75 253.13 399-3143-2-ND NEW! 6,000 189.00/M C1210C275K3PACTU 
25 3.3uF +10% 399-3144-1-ND NEW! 14.85 87.75 253.13 399-3144-2-ND NEW! 2,000 243.00/M C1210C335K3PACTU 
25 3.9UF +10% 399-3145-1-ND NEW! 18.15 107.25 309.38 399-3145-2-ND NEW! 2,000 297.00/M C1210C395K3PACTU 
25 4.7UF +10% 399-3146-1-ND NEW! 18.15 107.25 309.38 399-3146-2-ND NEW! 1,800 297.00/M C1210C475K3PACTU 
16 5.6uF +10% 399-3147-1-ND NEW! 24.20 143.00 412.50 399-3147-2-ND NEW! 2,500 396.00/M C1210C565K4PACTU 
X5R 16 8.2uF 410% 399-3149-1-ND NEW! 24.20 143.00 412.50 399-3149-2-ND NEW! 1,800 396.00/M C1210C825K4PACTU 
16 10yF +10% 399-3150-1-ND NEW! 36.30 214.50 618.75 399-3150-2-ND NEW! 1,800 594.00/M C1210C106K4PACTU 
16 2.7UF 410% 399-3085-1-ND 14.85 87.75 253.13 399-3085-2-ND 2,500 243.00/M C1210C275K4PACTU 
16 3.30F +10% 399-3086-1-ND 14.85 87.75 253.13 399-3086-2-ND 2,000 243.00/M C1210C335K4PACTU 
16 3.9uF +10% 399-3088-1-ND 18.15 107.25 309.38 399-3088-2-ND 2,000 297.00/M C1210C395K4PACTU 
16 4.7UF +10% 399-3090-1-ND 18.15 107.25 309.38 399-3090-2-ND 1,800 297.00/M C1210C475K4PACTU 
16 6.8uF +10% 399-1288-1-ND NEW! 24.20 143.00 412.50 399-1288-2-ND NEW! 2,000 396.00/M C1210C685K4PACTU 
10 4.7UF +10% 399-1273-1-ND 18.15 107.25 309.38 399-1273-2-ND 2,000 297.00/M C1210C475K8PACTU 
10 6.8uF +10% 399-1274-1-ND 24.20 143.00 412.50 399-1274-2-ND 2,000 396.00/M C1210C685K8PACTU 
10 10yF +10% 399-1275-1-ND 36.30 214.50 618.75 399-1275-2-ND 1,800 594.00/M C1210C106K8PACTU 
16 4.7UF +80%, -20% | 399-1270-1-ND 15.40 91.00 262.50 399-1270-2-ND 2,500 252.00/M C12100475Z4VACTU 
16 6.8uF +80%, -20% | 399-1271-1-ND 18.70 110.50 318.75 399-1271-2-ND 2,500 306.00/M C1210C685Z4VACTU 
Y5V 16 10uF +80%, -20% | 399-1272-1-ND 9.52 56.23 162.19 399-1272-2-ND 2,000 156.00/M C1210C106Z4VACTU 
10 15yF +80%, -20% | 399-1300-1-ND 26.13 154.38 445.31 399-1300-2-ND 2,000 428.00/M C1210C156Z8VACTU 
10 22uF +80%, -20% | 399-1301-1-ND 31.35 185.25 534.38 399-1301-2-ND 2,000 513.00/M C1210C226Z8VACTU 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 
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YAGEO surface Mount Ceramic Multilayer Chip Capacitors — 


AMERICA 0402, 0603, 0805, 1206, 1812 7 we 
w 
Features: Applications: ae 502 807 
+ High capacitance per unit volume * Consumer electronics TSR (12.75) (20.5) 
+ For high frequency applications + Telecommunications < A i [Fe —_I 2.44 
+ NiSn terminations + Automotive 2 a |i (62) 
+ Data processing L, *N i 
SN h< 
Case Ly w T j Lg and Lg Lg — FW, 
Size Min. Max. Min. Max. Min. 
0402 | .040” (1.0mm) | .020” (0.5mm) | .018” (0.45mm) | .022” (0.55mm) | .008” (0.20mm) | .012” (0.30mm) | .016” (0.40mm) Case Tape Width A wi W2 Max. 
0603 | .063" (1.6mm) | .032" (0.8mm) | .029" (0.73mm) | .035” (0.87mm) | .010" (0.25mm) | .026" (0.65mm) | .016" (0.40mm) Size (mm) (mm) (mm) (mm) 
° ” . ” a 0402, 060! » . ; 5 
Oe | 73 orn) Yon (| 02 ote) | 6S sre) | 0125) | aS 7s | Oz oss) | TE OSS [ats mm) | 7.087 60mm | 31" eam) | 67 (4.4mm 
1812 | 177" (4.5mm) | 126" (3.2mm) | .020" (0.51mm) | .072" (1.80mm) | .010" (0.25mm) | 030" (0.75mm) | .088” (2.20mm) 1812 472" (12mm) | 7.087" (180mm) | .488" (12.4mm) | .724” (18.4mm) 
Case Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Yageo America 
Size Type wv DC Capacitance| Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing | Part No. 
50 5pF +0.25pF 311-1001-1-ND 1.05 6.18 17.81 311-1001-2-ND 10,000 17.10/M | 0402CG508C9B200 
50 1.2pF +0.25pF 311-1002-1-ND .99 5.85 16.88 311-1002-2-ND 10,000 16.20/M | 0402CG129C9B200 
50 1.5pF +0.25pF 311-1003-1-ND .99 5.85 16.88 311-1003-2-ND 10,000 16.20/M | 0402CG159C9B200 
50 1.8pF +0.25pF 311-1004-1-ND .99 5.85 16.88 311-1004-2-ND 10,000 16.20/M | 0402CG189C9B200 
50 2.0pF +0.25pF 311-1006-1-ND 1.05 6.18 17.81 311-1006-2-ND 10,000 17.10/M | 0402CG209C9B200 
50 2.7pF +0.25pF 311-1005-1-ND .99 5.85 16.88 311-1005-2-ND 10,000 16.20/M | 0402CG279C9B200 
50 3.0pF +0.25pF 311-1007-1-ND .99 5.85 16.88 311-1007-2-ND 10,000 16.20/M | 0402CG309C9B200 
50 3.3pF +0.25pF 311-1008-1-ND .99 5.85 16.88 311-1008-2-ND 10,000 16.20/M | 0402CG339C9B200 
50 5.0pF +0.25pF 311-1010-1-ND 99 5.85 16.88 311-1010-2-ND 10,000 16.20/M | 0402CG509C9B200 
50 5.6pF +0.5pF 311-1011-1-ND .99 5.85 16.88 311-1011-2-ND 10,000 16.20/M | 0402CG569D9B200 
50 8.2pF +0.5pF 311-1012-1-ND .99 5.85 16.88 311-1012-2-ND 10,000 16.20/M | 0402CG829D9B200 
50 9.1pF +0.5pF 311-1013-1-ND .70 4.25 14.00 311-1013-2-ND 10,000 18.00/M | 0402CG919D9B200 
Neo 50 10pF 15% 311-1014-1-ND 77 4.55 13.13 311-1014-2-ND 10,000 12.60/M | 0402CG100D9B200 
50 11pF 45% 311-1015-1-ND 1.09 6.44 18.56 311-1015-2-ND 10,000 17.82/M | 0402CG110J9B200 
50 12pF 45% 311-1016-1-ND 88 5.20 15.00 311-1016-2-ND 10,000 14.40/M | 0402CG120J9B200 
50 15pF 45% 311-1017-1-ND 88 5.20 15.00 311-1017-2-ND 10,000 14.40/M | 0402CG150J9B200 
50 22pF 45% 311-1018-1-ND 88 5.20 15.00 311-1018-2-ND 10,000 14.40/M | 0402CG220J9B200 
50 27pF 45% 311-1019-1-ND 94 5.53 15.94 311-1019-2-ND 10,000 15.30/M | 0402CG270J9B200 
50 33pF 45% 311-1020-1-ND 94 5.53 15.94 311-1020-2-ND 10,000 15.30/M | 0402CG330J9B200 
50 39pF 45% 311-1009-1-ND 94 5.53 15.94 311-1009-2-ND 10,000 15.30/M | 0402CG390J9B200 
50 47pF 45% 311-1021-1-ND 88 5.20 15.00 311-1021-2-ND 10,000 14.40/M | 0402CG470J9B200 
50 56pF 45% 311-1022-1-ND 94 5.53 15.94 311-1022-2-ND 10,000 15.30/M | 0402CG560J9B200 
e400 50 82pF 45% 311-1023-1-ND .99 5.85 16.88 311-1023-2-ND 10,000 16.20/M | 0402CG820J9B200 
50 100pF 45% 311-1024-1-ND 83 4.88 14.06 311-1024-2-ND 10,000 13.50/M | 0402CG101J9B200 
50 150pF 45% 311-1025-1-ND 77 4.68 15.40 311-1025-2-ND 10,000 19.80/M | 0402CG151J9B200 
25 220pF 45% 311-1026-1-ND .99 5.85 16.88 311-1026-2-ND 10,000 16.20/M | 0402CG221J8B200 
50 220pF +10% 311-1035-1-ND 77 4.55 13.13 311-1035-2-ND 10,000 12.60/M | 04022R221K9B20D 
50 330pF +10% 311-1027-1-ND 77 4.55 13.13 311-1027-2-ND 10,000 12.60/M | 04022R331K9B20D 
50 470pF +10% 311-1028-1-ND 77 4.55 13.13 311-1028-2-ND 10,000 12.60/M | 04022R471K9B20D 
50 560pF +10% 311-1029-1-ND 77 4.55 13.13 311-1029-2-ND 10,000 12.60/M | 04022R561K9B20D 
50 680pF +10% 311-1030-1-ND 77 4.55 13.13 311-1030-2-ND 10,000 12.60/M | 04022R681K9B20D 
50 1200pF +10% 311-1031-1-ND 77 4.55 13.13 311-1031-2-ND 10,000 12.60/M | 04022R122K9B20D 
50 1500pF +10% 311-1032-1-ND 77 4.55 13.13 311-1032-2-ND 10,000 12.60/M | 04022R152K9B20D 
50 2700pF +10% 311-1033-1-ND 77 4.55 13.13 311-1033-2-ND 10,000 12.60/M | 04022R272K9B20D 
X7R 50 3300pF +10% 311-1034-1-ND 83 4.88 14.06 311-1034-2-ND 10,000 13.50/M | 04022R332K9B20D 
50 1000pF +10% 311-1036-1-ND 83 4.88 14.06 311-1036-2-ND 10,000 13.50/M | 04022R102K9B20D 
50 2200pF +10% 311-1037-1-ND 77 4.55 13.13 311-1037-2-ND 10,000 12.60/M | 04022R222K9B20D 
25 3900pF +10% 311-1038-1-ND 83 4.88 14.06 311-1038-2-ND 10,000 13.50/M | 04022R392K8B20D 
25 4700pF +10% 311-1039-1-ND 77 4.55 13.13 311-1039-2-ND 10,000 12.60/M | 04022R472K8B20D 
16 5600pF +10% 311-1040-1-ND 88 5.20 15.00 311-1040-2-ND 10,000 14.40/M | 04022R562K7B20D 
16 8200pF +10% 311-1041-1-ND 94 5.53 15.94 311-1041-2-ND 10,000 15.30/M | 04022R822K7B20D 
16 10000pF +10% 311-1042-1-ND 77 4.55 13.13 311-1042-2-ND 10,000 12.60/M | 04022R103K7B20D 
16 22000pF -20%/+80% 311-1043-1-ND 86 5.07 14.63 311-1043-2-ND 10,000 14.04/M | 04022F223Z7B20D 
16 33000pF -20%/+80% 311-1044-1-ND 88 5.20 15.00 311-1044-2-ND 10,000 14.40/M | 04022F333Z7B20D 
Y5V 16 10000pF -20%/+80% 311-1045-1-ND 74 4.36 12.56 311-1045-2-ND 10,000 12.06/M | 04022F103Z7B20D 
16 47000pF -20%/+80% 311-1046-1-ND 94 5.53 15.94 311-1046-2-ND 10,000 15.30/M | 04022F473Z7B20D 
16 AOMF -20%/+80% 311-1047-1-ND 88 5.20 15.00 311-1047-2-ND 10,000 14.40/M | 04022F104Z7B20D 
50 -5pF 311-1048-1-ND 75 4.42 12.75 311-1048-2-ND 4,000 12.24/M | 0603CG508C9B200 
50 1.0pF 311-1049-1-ND 66 3.90 11.25 311-1049-2-ND 4,000 10.80/M | 0603CG109C9B200 
50 1.5pF 311-1050-1-ND 66 3.90 11.25 311-1050-2-ND 4,000 10.80/M | 0603CG159C9B200 
50 2.0pF 311-1051-1-ND 72 4.23 12.19 311-1051-2-ND 4,000 11.70/M | 0603CG209C9B200 
50 3.0pF 311-1052-1-ND 72 4.23 12.19 311-1052-2-ND 4,000 11.70/M | 0603CG309C9B200 
50 4.0pF 311-1053-1-ND 75 4.42 12.75 311-1053-2-ND 4,000 12.24/M | 0603CG409C9B200 
50 5.0pF 311-1054-1-ND 72 4.23 12.19 311-1054-2-ND 4,000 11.70/M | 0603CG509C9B200 
50 6.0pF 311-1055-1-ND 66 3.90 11.25 311-1055-2-ND 4,000 10.80/M | 0603CG609C9B200 
0603 NPO 50 7.0pF 311-1056-1-ND 75 4.42 12.75 311-1056-2-ND 4,000 12.24/M | 0603CG709D9B200 
50 8.0pF 311-1057-1-ND 75 4.42 12.75 311-1057-2-ND 4,000 12.24/M | 0603CG809D9B200 
50 10pF 311-1058-1-ND 57 3.38 9.75 311-1058-2-ND 4,000 9.36/M | 0603CG100J9B200 
50 12pF 311-1059-1-ND 55 3.25 9.38 311-1059-2-ND 4,000 9.00/M | 0603CG120J9B200 
50 15pF 311-1060-1-ND 57 3.38 9.75 311-1060-2-ND 4,000 9.36/M | 0603CG150J9B200 
50 18pF 311-1061-1-ND 57 3.38 9.75 311-1061-2-ND 4,000 9.36/M | 0603CG180J9B200 
50 22pF 311-1062-1-ND 58 3.45 9.94 311-1062-2-ND 4,000 9.54/M | 0603CG220J9B200 
50 27pF 311-1063-1-ND 66 3.90 11.25 311-1063-2-ND 4,000 10.80/M | 0603CG270J9B200 
50 33pF 311-1064-1-ND 65 3.84 11.06 311-1064-2-ND 4,000 10.62/M | 0603CG330J9B200 
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YAGEO Surface Mount Ceramic Multilayer Chip Capacitors — 0402, 0603, 0805, 1206, 1812 (cont) 


AMERICA 
Case Digi-Key Digi-Key Tape & Reel Yageo America 
Size Type wv DC Capacitance| Tolerance Part No. 10 Part No. Size Pricing | Part No. 
50 47pF +5% 311-1065-1-ND 65 311-1065-2-ND 4,000 10.62/M | 0603CG470J9B200 
50 56pF +5% 311-1066-1-ND 68 311-1066-2-ND 4,000 11.16/M | 0603CG560J9B200 
50 68pF +5% 311-1067-1-ND 68 311-1067-2-ND 4,000 11.16/M | 0603CG680J9B200 
50 82pF +5% 311-1068-1-ND 73 311-1068-2-ND 4,000 11.88/M | 0603CG820J9B200 
50 100pF +5% 311-1069-1-ND 62 311-1069-2-ND 4,000 10.08/M | 0603CG101J9B200 
NPO 50 120pF 45% 311-1070-1-ND 73 311-1070-2-ND 4,000 11.88/M | 0603CG121J9B200 
50 150pF +5% 311-1071-1-ND .86 311-1071-2-ND 4,000 14.04/M | 0603CG151J9B200 
50 180pF +5% 311-1072-1-ND 94 311-1072-2-ND 4,000 15.30/M | 0603CG181J9B200 
50 220pF 45% 311-1073-1-ND 1.02 311-1073-2-ND 4,000 16.74/M | 0603CG221J9B200 
50 270pF +5% 311-1074-1-ND -70 311-1074-2-ND 4,000 15.00/M | 0603CG271J9B200 
50 330pF +5% 311-1075-1-ND At 311-1075-2-ND 4,000 16.50/M | 0603CG331J9B200 
50 390pF +5% 311-1076-1-ND 84 311-1076-2-ND 4,000 18.00/M | 0603CG391J9B200 
50 220pF +10% 311-1077-1-ND 55 311-1077-2-ND 4,000 9.00/M | 06032R221K9B20D 
50 270pF +10% 311-1185-1-ND 55 311-1185-2-ND 4,000 9.00/M | 06032R271K9B20D 
0603 50 330pF +10% 311-1186-1-ND 55 311-1186-2-ND 4,000 9.00/M | 06032R331K9B20D 
50 390pF +10% 311-1187-1-ND 55 311-1187-2-ND 4,000 9.00/M | 06032R391K9B20D 
50 470pF +10% 311-1078-1-ND 55 311-1078-2-ND 4,000 9.00/M | 06032R471K9B20D 
50 560pF +10% 311-1079-1-ND 55 311-1079-2-ND 4,000 9.00/M | 06032R561K9B20D 
50 680pF +10% 311-1188-1-ND 55 311-1188-2-ND 4,000 9.00/M | 06032R681K9B20D 
50 820pF +10% 311-1189-1-ND 55 311-1189-2-ND 4,000 9.00/M | 06032R821K9B20D 
X7R 50 1000pF +10% 311-1080-1-ND 55 311-1080-2-ND 4,000 9.00/M | 06032R102K9B20D 
50 1500pF +10% 311-1184-1-ND 57 311-1184-2-ND 4,000 9.36/M | 06032R152K9B20D 
50 2200pF +10% 311-1081-1-ND 55 311-1081-2-ND 4,000 9.00/M | 06032R222K9B20D 
50 3300pF +10% 311-1082-1-ND 57 311-1082-2-ND 4,000 9.36/M | 06032R332K9B20D 
50 4700pF +10% 311-1083-1-ND 55 311-1083-2-ND 4,000 9.00/M | 06032R472K9B20D 
50 6800pF +10% 311-1084-1-ND 61 311-1084-2-ND 4,000 9.90/M | 06032R682K9B20D 
50 10000pF +10% 311-1085-1-ND 59 311-1085-2-ND 4,000 9.72/M | 06032R103K9B20D 
25 22000pF +10% 311-1086-1-ND .88 311-1086-2-ND 4,000 14.40/M | 06032R223K8B20D 
16 A0UF +10% 311-1088-1-ND 1.05 311-1088-2-ND 4,000 17.10/M | 06032R104K7B20D 
Y5V 25 10uF -20%/+80% 311-1087-1-ND 64 311-1087-2-ND 4,000 10.44/M | 06032F104Z8B20D 
50 1.0pF +0.25pF 311-1089-1-ND 75 311-1089-2-ND 4,000 12.24/M | 0805CG109C9B200 
50 1.5pF +0.25pF 311-1090-1-ND 75 311-1090-2-ND 4,000 12.24/M | 0805CG159C9B200 
50 2.0pF +0.25pF 311-1091-1-ND 81 311-1091-2-ND 4,000 13.32/M | 0805CG209C9B200 
50 3.0pF +0.25pF 311-1092-1-ND 81 311-1092-2-ND 4,000 13.32/M | 0805CG309C9B200 
50 4.0pF +0.25pF 311-1093-1-ND 81 311-1093-2-ND 4,000 13.32/M | 0805CG409C9B200 
50 -50pF +0.25pF 311-1094-1-ND 86 311-1094-2-ND 4,000 14.04/M | 0805CG508C9B200 
50 6.0pF +0.5pF 311-1095-1-ND 81 311-1095-2-ND 4,000 13.32/M | 0805CG609D9B200 
50 7.0pF +0.5pF 311-1096-1-ND 81 311-1096-2-ND 4,000 13.32/M | 0805CG709D9B200 
50 8.0pF +0.5pF 311-1097-1-ND 81 311-1097-2-ND 4,000 13.32/M | 0805CG809D9B200 
50 9.0pF +0.5pF 311-1098-1-ND 81 311-1098-2-ND 4,000 13.32/M | 0805CG909D9B200 
50 10pF +5% 311-1099-1-ND 66 311-1099-2-ND 4,000 10.80/M | 0805CG100J9B200 
50 12pF +5% 311-1100-1-ND 75 311-1100-2-ND 4,000 12.24/M | 0805CG120J9B200 
50 15pF +5% 311-1101-1-ND 75 311-1101-2-ND 4,000 12.24/M | 0805CG150J9B200 
50 18pF +5% 311-1102-1-ND 75 311-1102-2-ND 4,000 12.24/M | 0805CG180J9B200 
50 22pF +5% 311-1103-1-ND 75 311-1103-2-ND 4,000 12.24/M | 0805CG220J9B200 
50 27pF +5% 311-1104-1-ND 75 311-1104-2-ND 4,000 12.24/M | 0805CG270J9B200 
NPO 50 33pF +5% 311-1105-1-ND -76 311-1105-2-ND 4,000 12.42/M | 0805CG330J9B200 
50 39pF +5% 311-1106-1-ND ae 311-1106-2-ND 4,000 12.60/M | 0805CG390J9B200 
50 47pF +5% 311-1107-1-ND 78 311-1107-2-ND 4,000 12.78/M | 0805CG470J9B200 
50 56pF +5% 311-1108-1-ND 81 311-1108-2-ND 4,000 13.32/M | 0805CG560J9B200 
50 68pF 45% 311-1109-1-ND 83 311-1109-2-ND 4,000 13.50/M | 0805CG680J9B200 
50 82pF +5% 311-1110-1-ND 99 311-1110-2-ND 4,000 16.20/M | 0805CG820J9B200 
50 100pF +5% 311-1111-1-ND 95 311-1111-2-ND 4,000 15.56/M | 0805CG101J9B200 
50 120pF 45% 311-1112-1-ND 97 311-1112-2-ND 4,000 15.84/M | 0805CG121J9B200 
0805 50 150pF +5% 311-1113-1-ND 97 311-1113-2-ND 4,000 15.84/M | 0805CG151J9B200 
50 180pF 45% 311-1114-1-ND 99 311-1114-2-ND 4,000 16.20/M | 0805CG181J9B200 
50 220pF 45% 311-1115-1-ND -99 311-1115-2-ND 4,000 16.20/M | 0805CG221J9B200 
50 270pF +5% 311-1116-1-ND 76 311-1116-2-ND 4,000 16.20/M | 0805CG271J9B200 
50 330pF +5% 311-1117-1-ND 1.01 311-1117-2-ND 4,000 16.56/M | 0805CG331J9B200 
50 390pF +5% 311-1118-1-ND .70 311-1118-2-ND 4,000 15.00/M | 0805CG391J9B200 
50 470pF +5% 311-1119-1-ND 77 311-1119-2-ND 4,000 16.50/M | 0805CG471J9B200 
50 560pF +5% 311-1120-1-ND 84 311-1120-2-ND 4,000 18.00/M | 0805CG561J9B200 
50 680pF +5% 311-1121-1-ND 92 311-1121-2-ND 4,000 19.80/M | 0805CG681J9B200 
50 1000pF +5% 311-1122-1-ND 1.05 311-1122-2-ND 4,000 22.50/M | 0805CG102J9B200 
50 220pF +10% 311-1123-1-ND 61 311-1123-2-ND 4,000 9.90/M | 08052R221K9B20D 
50 270pF +10% 311-1191-1-ND et 311-1191-2-ND 4,000 12.60/M | 08052R271K9B20D 
50 330pF +10% 311-1192-1-ND eA 311-1192-2-ND 4,000 12.60/M | 08052R331K9B20D 
50 390pF +10% 311-1193-1-ND at 311-1193-2-ND 4,000 12.60/M | 08052R391K9B20D 
50 470pF +10% 311-1124-1-ND 64 311-1124-2-ND 4,000 10.44/M | 08052R471K9B20D 
50 560pF +10% 311-1125-1-ND 64 311-1125-2-ND 4,000 10.44/M | 08052R561K9B20D 
50 680pF +10% 311-1126-1-ND 64 311-1126-2-ND 4,000 10.44/M | 08052R681K9B20D 
X7R 50 820pF +10% 311-1194-1-ND At 311-1194-2-ND 4,000 12.60/M | 08052R821K9B20D 
50 1000pF +10% 311-1127-1-ND 64 311-1127-2-ND 4,000 10.44/M | 08052R102K9B20D 
50 1500pF +10% 311-1128-1-ND 64 311-1128-2-ND 4,000 10.44/M | 08052R152K9B20D 
50 2200pF +10% 311-1129-1-ND 61 311-1129-2-ND 4,000 9.90/M | 08052R222K9B20D 
50 2700pF +10% 311-1130-1-ND 61 311-1130-2-ND 4,000 9.90/M | 08052R272K9B20D 
50 3300pF +10% 311-1131-1-ND 64 311-1131-2-ND 4,000 10.44/M | 08052R332K9B20D 
50 3900pF +10% 311-1132-1-ND 64 311-1132-2-ND 4,000 10.44/M | 08052R392K9B20D 
50 4700pF +10% 311-1133-1-ND 64 311-1133-2-ND 4,000 10.44/M | 08052R472K9B20D 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 787 


YAGEO Surface Mount Ceramic Multilayer Chip Capacitors — 0402, 0603, 0805, 1206, 1812 (cont) 


AMERICA 
Case Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Yageo America 
Size Type wv DC Capacitance| Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing | Part No. 
50 5600pF +10% 311-1134-1-ND 64 3.77 10.88 311-1134-2-ND 4,000 10.44/M | 08052R562K9B20D 
50 6800pF +10% 311-1135-1-ND 64 3.77 10.88 311-1135-2-ND 4,000 10.44/M | 08052R682K9B20D 
50 10000pF +10% 311-1136-1-ND 66 3.90 11.25 311-1136-2-ND 4,000 10.80/M | 08052R103K9B20D 
50 18000pF +10% 311-1137-1-ND 66 3.90 11.25 311-1137-2-ND 4,000 10.80/M | 08052R183K9B20D 
X7R 50 22000pF +10% 311-1138-1-ND at 4.55 13.13 311-1138-2-ND 4,000 12.60/M | 08052R223K9B20D 
0805 50 27000pF +10% 311-1139-1-ND 83 4.88 14.06 311-1139-2-ND 4,000 13.50/M | 08052R273K9B20D 
50 0UF +10% 311-1140-1-ND 91 5.53 18.20 311-1140-2-ND 3,000 19.50/M | 08052R104K9BBOD 
25 10LF +10% 311-1141-1-ND 84 5.10 16.80 311-1141-2-ND 4,000 18.00/M | 08052R104K8B20D 
16 0UF +10% 311-1142-1-ND 77 4.68 15.40 311-1142-2-ND 4,000 16.50/M | 08052R104K7B20D 
50 15000pF +10% 311-1143-1-ND 66 3.90 11.25 311-1143-2-ND 4,000 10.80/M | 08052R153K9B20D 
Y5V 10 3.3uF +20%+80% 311-1190-1-ND 1.75 11.78 39.90 311-1190-2-ND 3,000 51.30/M | 08052F335Z6BB0D 
50 5pF +0.25pF 311-1145-1-ND 98 5.95 19.60 311-1145-2-ND 4,000 21.00/M | 1206CG508C9B200 
50 1pF +0.25pF 311-1212-1-ND 92 6.20 21.00 311-1212-2-ND 4,000 27.00/M | 1206CG109C9B200 
50 1.5pF +0.25pF 311-1214-1-ND 92 6.20 21.00 311-1214-2-ND 4,000 27.00/M | 1206CG159C9B200 
50 1.8pF +0.25pF 311-1215-1-ND 92 6.20 21.00 311-1215-2-ND 4,000 27.00/M | 1206CG189C9B200 
50 2.2pF +0.25pF 311-1146-1-ND 95 5.78 19.04 311-1146-2-ND 4,000 20.40/M | 1206CG229C9B200 
50 2.7pF 311-1216-1-ND 92 6.20 21.00 311-1216-2-ND 4,000 27.00/M | 1206CG279C9B200 
50 3.3pF 311-1147-1-ND 95 5.74 18.90 311-1147-2-ND 4,000 20.25/M | 1206CG339C9B200 
50 3.9pF 311-1217-1-ND 92 6.20 21.00 311-1217-2-ND 4,000 27.00/M | 1206CG399C9B200 
50 4.7pF 311-1218-1-ND 92 6.20 21.00 311-1218-2-ND 4,000 27.00/M | 1206CG479C9B200 
50 5.1pF 311-1148-1-ND 1.02 6.16 20.30 311-1148-2-ND 4,000 21.75/M | 1206CG519C9B200 
50 5.6pF 311-1149-1-ND 95 5.74 18.90 311-1149-2-ND 4,000 20.25/M | 1206CG569C9B200 
50 6.8pF 311-1220-1-ND 92 6.20 21.00 311-1220-2-ND 4,000 27.00/M | 1206CG689D9B200 
50 7.5pF 311-1221-1-ND 1.15 7.75 26.25 311-1221-2-ND 4,000 33.75/M | 1206CG759D9B200 
50 8.2pF 311-1222-1-ND 92 6.20 21.00 311-1222-2-ND 4,000 27.00/M | 1206CG829D9B200 
NPO 50 9.1pF 311-1223-1-ND 1.15: 7.75 26.25 311-1223-2-ND 4,000 33.75/M | 1206CG919D9B200 
50 10pF 311-1150-1-ND 90 5.48 18.06 311-1150-2-ND 4,000 19.35/M | 1206CG100J9B200 
50 12pF 311-1213-1-ND 1.33 8.08 26.60 311-1213-2-ND 4,000 28.50/M | 1206CG120J9B200 
50 15pF 311-1151-1-ND 90 5.48 18.06 311-1151-2-ND 4,000 19.35/M | 1206CG150J9B200 
50 18pF 311-1152-1-ND 90 5.48 18.06 311-1152-2-ND 4,000 19.35/M | 1206CG180J9B200 
50 20pF 311-1153-1-ND 95 5.74 18.90 311-1153-2-ND 4,000 20.25/M | 1206CG200J9B200 
50 22pF 311-1154-1-ND 90 5.48 18.06 311-1154-2-ND 4,000 19.35/M | 1206CG220J9B200 
50 27pF 311-1155-1-ND 90 5.48 18.06 311-1155-2-ND 4,000 19.35/M | 1206CG270J9B200 
50 33pF 311-1156-1-ND 90 5.48 18.06 311-1156-2-ND 4,000 19.35/M | 1206CG330J9B200 
50 39pF 311-1157-1-ND 98 5.95 19.60 311-1157-2-ND 4,000 21.00/M | 1206CG390J9B200 
50 47pF 311-1158-1-ND 98 5.95 19.60 311-1158-2-ND 4,000 21.00/M | 1206CG470J9B200 
50 51pF 311-1219-1-ND 1.56 10.54 35.70 311-1219-2-ND 4,000 45.90/M | 1206CG510J9B200 
50 56pF 311-1159-1-ND 1.05 6.38 21.00 311-1159-2-ND 4,000 22.50/M | 1206CG560J9B200 
50 68pF 311-1160-1-ND 1.12 6.80 22.40 311-1160-2-ND 4,000 24.00/M | 1206CG680J9B200 
50 100pF 45% 311-1161-1-ND 1.05 6.38 21.00 311-1161-2-ND 4,000 22.50/M | 1206CG101J9B200 
50 120pF +5% 311-1162-1-ND 1.12 6.80 22.40 311-1162-2-ND 4,000 24.00/M | 1206CG121J9B200 
50 1000pF 45% 311-1163-1-ND 1.10 7.44 25.20 311-1163-2-ND 4,000 32.40/M | 1206CG102J9B200 
1KV 1000pF +10% 311-1144-1-ND 2.98 21.25 76.50 311-1144-2-ND 3,000 110.50/M | 12062R102KEBB00 
1206 50 220pF +10% 311-1164-1-ND 90 5.48 18.06 311-1164-2-ND 4,000 19.35/M | 12062R221K9B20D 
50 270pF +10% 311-1165-1-ND 90 5.48 18.06 311-1165-2-ND 4,000 19.35/M | 12062R271K9B20D 
50 330pF +10% 311-1166-1-ND 90 5.48 18.06 311-1166-2-ND 4,000 19.35/M | 12062R331K9B20D 
50 390pF +10% 311-1205-1-ND 98 5.95 19.60 311-1205-2-ND 4,000 21.00/M | 12062R391K9B20D 
50 470pF +10% 311-1167-1-ND 84 5.10 16.80 311-1167-2-ND 4,000 18.00/M | 12062R471K9B20D 
50 560pF +10% 311-1168-1-ND 84 5.10 16.80 311-1168-2-ND 4,000 18.00/M | 12062R561K9B20D 
50 680pF +10% 311-1169-1-ND 84 5.10 16.80 311-1169-2-ND 4,000 18.00/M | 12062R681K9B20D 
50 820pF +10% 311-1210-1-ND 98 5.95 19.60 311-1210-2-ND 4,000 21.00/M | 12062R821K9B20D 
50 1000pF +10% 311-1170-1-ND 84 5.10 16.80 311-1170-2-ND 4,000 18.00/M | 12062R102K9B20D 
50 1200pF +10% 311-1197-1-ND 98 5.95 19.60 311-1197-2-ND 4,000 21.00/M | 12062R122K9B20D 
50 1500pF +10% 311-1200-1-ND 98 5.95 19.60 311-1200-2-ND 4,000 21.00/M | 12062R152K9B20D 
50 1800pF +10% 311-1201-1-ND 98 5.95 19.60 311-1201-2-ND 4,000 21.00/M | 12062R182K9B20D 
50 2200pF +10% 311-1171-1-ND -90 5.48 18.06 311-1171-2-ND 4,000 19.35/M | 12062R222K9B20D 
50 2700pF +10% 311-1203-1-ND 98 5.95 19.60 311-1203-2-ND 4,000 21.00/M | 12062R272K9B20D 
50 3300pF +10% 311-1172-1-ND 90 5.48 18.06 311-1172-2-ND 4,000 19.35/M | 12062R332K9B20D 
50 3900pF +10% 311-1206-1-ND 98 5.95 19.60 311-1206-2-ND 4,000 21.00/M | 12062R392K9B20D 
aid 50 4700pF +10% 311-1173-1-ND 84 5.10 16.80 311-1173-2-ND 4,000 18.00/M | 12062R472K9B20D 
50 5600pF +10% 311-1208-1-ND 1.05 6.38 21.00 311-1208-2-ND 4,000 22.50/M | 12062R562K9B20D 
50 6800pF +10% 311-1209-1-ND 1.05 6.38 21.00 311-1209-2-ND 4,000 22.50/M | 12062R682K9B20D 
50 8200pF +10% 311-1211-1-ND 1.12 6.80 22.40 311-1211-2-ND 4,000 24.00/M | 12062R822K9B20D 
50 10000pF +10% 311-1174-1-ND 84 5.10 16.80 311-1174-2-ND 4,000 18.00/M | 12062R103K9B20D 
50 12000pF +10% 311-1198-1-ND 1.33 8.08 26.60 311-1198-2-ND 4,000 28.50/M | 12062R123K9B20D 
50 15000pF +10% 311-1175-1-ND 90 5.48 18.06 311-1175-2-ND 4,000 19.35/M | 12062R153K9B20D 
50 18000pF +10% 311-1202-1-ND 1.33 8.08 26.60 311-1202-2-ND 4,000 28.50/M | 12062R183K9B20D 
50 22000pF +10% 311-1176-1-ND 97 5.91 19.46 311-1176-2-ND 4,000 20.85/M | 12062R223K9B20D 
50 27000pF +10% 311-1204-1-ND 92 6.20 21.00 311-1204-2-ND 4,000 27.00/M | 12062R273K9B20D 
50 33000pF +10% 311-1177-1-ND 90 5.48 18.06 311-1177-2-ND 4,000 19.35/M | 12062R333K9B20D 
50 39000pF +10% 311-1207-1-ND 92 6.20 21.00 311-1207-2-ND 4,000 27.00/M | 12062R393K9B20D 
50 47000pF +10% 311-1178-1-ND 1.04 6.33 20.86 311-1178-2-ND 4,000 22.35/M | 12062R473K9B20D 
50 10UF +10% 311-1179-1-ND 98 5.95 19.60 311-1179-2-ND 4,000 21.00/M | 12062R104K9B20D 
25 -33uF +10% 311-1180-1-ND 2.30 16.23 56.05 311-1180-2-ND 3,000 76.70/M | 12062R334K8BB0D 
16 1.0uF +10% 311-1181-1-ND 2.45 17.50 63.00 311-1181-2-ND 3,000 91.00/M | 12062R105K7BB0D 
10 1.2uF +10% 311-1199-1-ND 3.08 22.00 79.20 311-1199-2-ND 3,000 114.40/M | 12062R125K6B20D 
Y5V 16 3.3uF +20%+80% 311-1196-1-ND 1.75 11.78 39.90 311-1196-2-ND 3,000 51.30/M | 12062F335Z7BB0D 
1812 NPO 3KV 220pF 45% 311-1182-1-ND 6.08 44.65 161.50 311-1182-2-ND 1,500 247.00/M | 1812CG221JGBB00 
X7R 1KV 1000pF +10% 311-1183-1-ND 4.42 32.43 117.30 311-1183-2-ND 1,000 179.40 | 18122R102KEBB00 
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His comonens SUIface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors 


Features: The capacitor consists of a rectangular block of 7 T 
+ High capacitance per unit volume ceramic dielectric in which a number of inter- _ Sue L Ww Min. Max. MB 
+ For high frequency applications leaved metal electrodes are contained. 
* Ni-barrier terminations. This structure gives rise to a high capacitance ; 3 0402 |.040" (1.0mm) | .020” (0.5mm) | .018"(.45mm) | .022” (.55mm) | .010” (.25mm) 
Applications: per unit volume. t | ow 0603. |.063" (1.6mm) | .030" (0.8mm) | .029" (.73mm) | .035" (.87mm) | .015" (.40mm) 
+ Consumer electronics The inner electrodes are connected to the two 0805 |.080" (2.0mm) |.050" (1.25mm) | .020” (.50mm) | .053” (1.35mm) |} .020" (.50mm) 
* Telecommunications terminations by silver or copper dipping with a |e =a L 7IMB- 4206 |.125" (3.2mm) |.063" (1.60mm) | .020" (.50mm) | .069" (1.75mm)| .025" (.60mm) 
+ Automotive barrier layer of plated nickel and finally covered 
+ Data processing. with a layer of plated tin (NiSn). 1812 |.180" (4.5mm) | .125” (3.2mm) | .020” (.50mm) | .072” (1.80mm) | .030” (.75mm) 
Cut Tape 
Case WV Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel BC Components 
Size Type DC Capacitance | Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
50 1.2pF +0.25pF BC1188CT-ND 59 3.51 10.13 BC1188TR-ND 10,000 8.10/M 0402N1R2C500NT 
50 1.5pF +0.25pF BC1189CT-ND 66 3.90 11.25 BC1189TR-ND 10,000 9.00/M 0402N1R5CS500NT 
50 1.8pF +0.25pF BC1190CT-ND 55 3.25 9.38 BC1190TR-ND 10,000 7.50/M 0402N1R8C500NT 
50 2.7pF +0.25pF BC1191CT-ND 66 3.90 11.25 BC1191TR-ND 10,000 9.00/M 0402N2R7C500NT 
50 3.3pF +0.25pF BC1192CT-ND 59 3.51 10.13 BC1192TR-ND 10,000 8.10/M 0402N3R3C500NT 
50 5.6pF +0.50pF BC1193CT-ND 59 3.51 10.13 BC1193TR-ND 10,000 8.10/M 0402N5R6D500NT 
50 8.2pF +0.50pF BC1194CT-ND 62 3.64 10.50 BC1194TR-ND 10,000 8.40/M 0402N8R2D500NT 
50 10pF +5% BC1195CT-ND 255: 3.25 9.38 BC1195TR-ND 10,000 7.50/M 0402N100J500NT 
NPO 50 12pF +5% BC1196CT-ND 55 3.25 9.38 BC1196TR-ND 10,000 7.50/M 0402N120J500NT 
50 22pF +5% BC1197CT-ND 59 3.51 10.13 BC1197TR-ND 10,000 8.10/M 0402N220J500NT 
50 27pF +5% BC1198CT-ND 66 3.90 11.25 BC1198TR-ND 10,000 9.00/M 0402N270J500NT 
50 33pF +5% BC1199CT-ND 59 3.51 10.13 BC1199TR-ND 10,000 8.10/M 0402N330J500NT 
50 39pF 45% BC1200CT-ND 59 3.51 10.13 BC1200TR-ND 10,000 8.10/M 0402N390J500NT 
50 47pF +5% BC1201CT-ND 55 3.25 9.38 BC1201TR-ND 10,000 7.50/M 0402N470J500NT 
50 5S6pF +5% BC1202CT-ND 62 3.64 10.50 BC1202TR-ND 10,000 8.40/M 0402N560J500NT 
50 82pF +5% BC1203CT-ND 59 3.51 10.13 BC1203TR-ND 10,000 8.10/M 0402N820J500NT 
50 100pF +5% BC1204CT-ND 66 3.90 11.25 BC1204TR-ND 10,000 9.00/M 0402N101J500NT 
Cave 50 220pF +10% BC1205CT-ND 68 4.03 11.63 BC1205TR-ND 10,000 9.30/M 0402B221K500BT 
50 330pF +10% BC1206CT-ND 68 4.03 11.63 BC1206TR-ND 10,000 9.30/M 0402B331K500BT 
50 470pF +10% BC1207CT-ND 68 4.03 11.63 BC1207TR-ND 10,000 9.30/M 0402B471K500BT 
50 560pF +10% BC1208CT-ND 68 4.03 11.63 BC1208TR-ND 10,000 9.30/M 0402B561K500BT 
50 680pF +10% BC1209CT-ND 68 4.03 11.63 BC1209TR-ND 10,000 9.30/M 0402B681K500BT 
50 1000pF +10% BC1210CT-ND 68 4.03 11.63 BC1210TR-ND 10,000 9.30/M 0402B102K500BT 
X7R 50 1200pF +10% BC1211CT-ND 72 4.23 12.19 BC1211TR-ND 10,000 9.75/M 0402B122K500BT 
50 1500pF +10% BC1212CT-ND 72 4.23 12.19 BC1212TR-ND 10,000 9.75/M 0402B152K500BT 
50 2200pF +10% BC1213CT-ND .73 4.29 12.38 BC1213TR-ND 10,000 9.90/M 0402B222K500BT 
16 4700pF +10% BC1214CT-ND .73 4.29 12.38 BC1214TR-ND 10,000 9.90/M 0402B472K160BT 
16 5600pF +10% BC1215CT-ND 81 4.81 13.88 BC1215TR-ND 10,000 11.10/M 0402B562K160BT 
16 8200pF +10% BC1216CT-ND 55 3.25 9.38 BC1216TR-ND 10,000 7.50/M 0402B822K160BT 
16 10000pF +10% BC1217CT-ND 72 4.23 12.19 BC1217TR-ND 10,000 9.75/M 0402B103K160BT 
16 10000pF +80/-20% BC1218CT-ND 51 2.99 8.63 BC1218TR-ND 10,000 6.90/M 0402F103Z160BT 
16 22000pF +80/-20% BC1219CT-ND 55 3.25 9.38 BC1219TR-ND 10,000 7.50/M 0402F223Z160BT 
YSV 16 33000pF +80/-20% BC1220CT-ND 55 3.25 9.38 BC1220TR-ND 10,000 7.50/M 0402F333Z160BT 
16 47000pF +80/-20% BC1221CT-ND 53 3.12 9.00 BC1221TR-ND 10,000 7.20/M 0402F473Z160BT 
16 0UF +80/-20% BC1222CT-ND 51 2.99 8.63 BC1222TR-ND 10,000 6.90/M 0402F104Z160BT 
50 1.0pF +0.25pF BC1223CT-ND 59 3.51 10.13 BC1223TR-ND 4,000 9.72/M 0603N1ROCSOONT 
50 1.5pF +0.25pF BC1224CT-ND 62 3.64 10.50 BC1224TR-ND 4,000 10.08/M 0603N1R5CS500NT 
50 10pF +5% BC1225CT-ND 55 3.25 9.38 BC1225TR-ND 4,000 9.00/M 0603N100J500NT 
50 12pF 45% BC1226CT-ND 55 3.25 9.38 BC1226TR-ND 4,000 9.00/M 0603N120J500NT 
50 15pF +5% BC1227CT-ND 55 3.25 9.38 BC1227TR-ND 4,000 9.00/M 0603N150J500NT 
50 18pF 45% BC1228CT-ND 55 3.25 9.38 BC1228TR-ND 4,000 9.00/M 0603N180J500NT 
50 22pF 45% BC1229CT-ND 55 3.25 9.38 BC1229TR-ND 4,000 9.00/M 0603N220J500NT 
50 27pF 45% BC1230CT-ND 61 3.58 10.31 BC1230TR-ND 4,000 9.90/M 0603N270J500NT 
50 33pF +5% BC1231CT-ND 62 3.64 10.50 BC1231TR-ND 4,000 10.08/M 0603N330J500NT 
50 47pF +5% BC1232CT-ND 59 3.51 10.13 BC1232TR-ND 4,000 9.72/M 0603N470J500NT 
NPO 50 S6pF +5% BC1233CT-ND 64 3.77 10.88 BC1233TR-ND 4,000 10.44/M O603N560J500NT 
50 68pF +5% BC1234CT-ND 64 3.77 10.88 BC1234TR-ND 4,000 10.44/M O603N680J500NT 
50 82pF +5% BC1235CT-ND 65 3.84 11.06 BC1235TR-ND 4,000 10.62/M 0603N820J500NT 
50 100pF 45% BC1236CT-ND 57 3.38 9.75 BC1236TR-ND 4,000 9.36/M 0603N101J500NT 
0603 50 120pF 45% BC1237CT-ND 66 3.90 11.25 BC1237TR-ND 4,000 10.80/M 0603N121J500NT 
50 150pF +5% BC1238CT-ND 72 4.23 12.19 BC1238TR-ND 4,000 11.70/M 0603N151J500NT 
50 180pF 45% BC1239CT-ND 72 4.23 12.19 BC1239TR-ND 4,000 11.70/M 0603N181J500NT 
50 220pF +5% BC1240CT-ND 68 4.03 11.63 BC1240TR-ND 4,000 11.16/M 0603N221J500NT 
50 270pF +5% BC1241CT-ND 79 4.68 13.50 BC1241TR-ND 4,000 12.96/M 0603N271J500NT 
50 330pF +5% BC1242CT-ND 98 5.79 16.69 BC1242TR-ND 4,000 16.02/M 0603N331J500NT 
50 390pF +5% BC1243CT-ND 1.10 6.50 18.75 BC1243TR-ND 4,000 18.00/M 0603N391J500NT 
50 220pF +10% BC1244CT-ND -50 2.93 8.44 BC1244TR-ND 4,000 8.10/M 0603B221K500NT 
50 470pF +10% BC1245CT-ND 50 2.93 8.44 BC1245TR-ND 4,000 8.10/M 0603B471K500NT 
50 560pF +10% BC1246CT-ND 50 2.93 8.44 BC1246TR-ND 4,000 8.10/M 0603B561K500NT 
50 1000pF +10% BC1247CT-ND 59 3.51 10.13 BC1247TR-ND 4,000 9.72/M 0603B102K500BT 
50 2200pF +10% BC1248CT-ND 50 2.93 8.44 BC1248TR-ND 4,000 8.10/M 0603B222K500NT 
X7R 50 3300pF +10% BC1249CT-ND 55 3.25 9.38 BC1249TR-ND 4,000 9.00/M 0603B332K500NT 
50 4700pF +10% BC1250CT-ND 55 3.25 9.38 BC1250TR-ND 4,000 9.00/M 0603B472K500BT 
50 6800pF +10% BC1251CT-ND 55 3.25 9.38 BC1251TR-ND 4,000 9.00/M 0603B682K500BT 
50 10000pF +10% BC1252CT-ND 55 3.25 9.38 BC1252TR-ND 4,000 9.00/M 0603B103K500BT 


(Continued) 
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BG coweers SUrface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Cut Tape 
Case WV Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel BC Components 
Size Type DC Capacitance | Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
X7R 16 22000pF +10% BC1253CT-ND 69 4.10 11.81 BC1253TR-ND 4,000 11.34/M 0603B223K160BT 
0603 16 10UF +10% BC1254CT-ND 77 4.55 13.13 BC1254TR-ND 4,000 12.60/M 0603B104K160BT 
Y5V 25 0UF +80/-20% BC1255CT-ND 58 3.45 9.94 BC1255TR-ND 4,000 9.54/M 0603F104Z250BT 
50 10pF 45% BC1256CT-ND 61 3.58 10.31 BC1256TR-ND 4,000 9.90/M 0805N100J500NT 
50 12pF +5% BC1257CT-ND 69 4.06 11.72 BC1257TR-ND 4,000 11.25/M 0805N120J500NT 
50 15pF +5% BC1258CT-ND 69 4.10 11.81 BC1258TR-ND 4,000 11.34/M 0805N150J500NT 
50 18pF 45% BC1259CT-ND 69 4.06 11.72 BC1259TR-ND 4,000 11.25/M 0805N180J500NT 
50 22pF 45% BC1260CT-ND 63 3.71 10.69 BC1260TR-ND 4,000 10.26/M O805N220J500NT 
50 27pF +5% BC1261CT-ND 69 4.06 11.72 BC1261TR-ND 4,000 11.25/M 0805N270J500NT 
50 33pF +5% BC1262CT-ND 69 4.06 11.72 BC1262TR-ND 4,000 11.25/M O0805N330J500NT 
50 39pF 45% BC1263CT-ND 69 4.06 11.72 BC1263TR-ND 4,000 11.25/M O805N390J500NT 
50 47pF 45% BC1264CT-ND 63 3.71 10.69 BC1264TR-ND 4,000 10.26/M 0805N470J500NT 
50 56pF +5% BC1265CT-ND 69 4.06 11.72 BC1265TR-ND 4,000 11.25/M O805N560J500NT 
50 68pF +5% BC1266CT-ND 69 4.06 11.72 BC1266TR-ND 4,000 11.25/M O805N680J500NT 
50 82pF +5% BC1267CT-ND 69 4.06 11.72 BC1267TR-ND 4,000 11.25/M O805N820J500NT 
NPO 50 100pF 45% BC1268CT-ND 69 4.06 11.72 BC1268TR-ND 4,000 11.25/M 0805N101J500NT 
50 120pF +5% BC1269CT-ND 94 5.53 15.94 BC1269TR-ND 4,000 15.30/M 0805N121J500NT 
50 150pF +5% BC1270CT-ND 91 5.40 15.56 BC1270TR-ND 4,000 14.94/M 0805N151J500NT 
50 180pF +5% BC1271CT-ND 94 5.53 15.94 BC1271TR-ND 4,000 15.30/M 0805N181J500NT 
50 220pF 45% BC1272CT-ND 94 5.53 15.94 BC1272TR-ND 4,000 15.30/M 0805N221J500NT 
50 270pF +5% BC1273CT-ND 1.08 6.37 18.38 BC1273TR-ND 4,000 17.64/M 0805N271J500NT 
50 330pF +5% BC1274CT-ND 98 5.79 16.69 BC1274TR-ND 4,000 16.02/M 0805N331J500NT 
50 390pF 45% BC1275CT-ND 1.01 5.98 17.25 BC1275TR-ND 4,000 16.56/M 0805N391J500ONT 
50 470pF +5% BC1276CT-ND 1.10 6.50 18.75 BC1276TR-ND 4,000 18.00/M 0805N471J500NT 
50 560pF +5% BC1277CT-ND 1.18 6.96 20.06 BC1277TR-ND 4,000 19.26/M 0805N561J500NT 
0805 50 680pF +5% BC1278CT-ND 1.40 8.26 23.81 BC1278TR-ND 4,000 22.86/M 0805N681J500NT 
50 1000pF 45% BC1279CT-ND 1.54 9.10 26.25 BC1279TR-ND 4,000 25.20/M 0805N102J500NT 
50 220pF +10% BC1280CT-ND 55. 3.25 9.38 BC1280TR-ND 4,000 9.00/M 0805B221K500NT 
50 470pF +10% BC1281CT-ND 58 3.45 9.94 BC1281TR-ND 4,000 9.54/M 0805B471K500NT 
50 560pF +10% BC1282CT-ND 58 3.45 9.94 BC1282TR-ND 4,000 9.54/M 0805B561K500NT 
50 680pF +10% BC1283CT-ND 58 3.45 9.94 BC1283TR-ND 4,000 9.54/M 0805B681K500NT 
50 1000pF +10% BC1284CT-ND 58 3.45 9.94 BC1284TR-ND 4,000 9.54/M 0805B102K500NT 
50 1500pF +10% BC1285CT-ND 58 3.45 9.94 BC1285TR-ND 4,000 9.54/M 0805B152K500NT 
50 2200pF +10% BC1286CT-ND 65 3.25 9.38 BC1286TR-ND 4,000 9.00/M 0805B222K500NT 
50 2700pF +10% BC1287CT-ND 55 3.25 9.38 BC1287TR-ND 4,000 9.00/M 0805B272K500NT 
50 3300pF +10% BC1288CT-ND 58 3.45 9.94 BC1288TR-ND 4,000 9.54/M 0805B332K500NT 
50 3900pF +10% BC1289CT-ND 58 3.45 9.94 BC1289TR-ND 4,000 9.54/M 0805B392K500NT 
ai 50 4700pF +10% BC1290CT-ND 69 4.10 11.81 BC1290TR-ND 4,000 11.34/M 0805B472K500NT 
50 5600pF +10% BC1291CT-ND 58 3.45 9.94 BC1291TR-ND 4,000 9.54/M 0805B562K500NT 
50 6800pF +10% BC1292CT-ND 58 3.45 9.94 BC1292TR-ND 4,000 9.54/M 0805B682K500NT 
50 10000pF +10% BC1293CT-ND 61 3.58 10.31 BC1293TR-ND 4,000 9.90/M 0805B103K500BT 
50 15000pF +10% BC1294CT-ND 77 4.55 13.13 BC1294TR-ND 4,000 12.60/M 0805B153K500BT 
50 18000pF +10% BC1295CT-ND 77 4.55 13.13 BC1295TR-ND 4,000 12.60/M 0805B183K500BT 
50 22000pF +10% BC1296CT-ND 88 5.20 15.00 BC1296TR-ND 4,000 14.40/M 0805B223K500BT 
50 27000pF +10% BC1297CT-ND 94 5.53 15.94 BC1297TR-ND 4,000 15.30/M 0805B273K500BT 
50 0UF +10% BC1298CT-ND 1.32 7.80 22.50 BC1298TR-ND 3,000 21.60/M 0805B104K500BP 
25 A0QUF +10% BC1299CT-ND 1.21 7.15 20.63 BC1299TR-ND 4,000 19.80/M 0805B104K250BT 
16 AQUF +10% BC1300CT-ND 79 4.68 13.50 BC1300TR-ND 4,000 12.96/M 0805B104K160BT 
50 2.2pF +0.25pF BC1301CT-ND 1.46 8.65 24.94 BC1301TR-ND 4,000 23.94/M 1206N2R2C500NT 
50 3.3pF +0.25pF BC1302CT-ND 1.46 8.65 24.94 BC1302TR-ND 4,000 23.94/M 1206N3R3C500NT 
50 5.6pF +0.25pF BC1303CT-ND 3.14 18.53 53.44 BC1303TR-ND 4,000 51.30/M 1206N5R6CS5O00NT 
50 10pF 45% BC1304CT-ND 1.38 8.13 23.44 BC1304TR-ND 4,000 22.50/M 1206N100J500NT 
50 15pF +5% BC1305CT-ND 1.38 8.13 23.44 BC1305TR-ND 4,000 22.50/M 1206N150J500NT 
50 18pF +5% BC1306CT-ND 1.38 8.13 23.44 BC1306TR-ND 4,000 22.50/M 1206N180J500NT 
50 22pF 45% BC1307CT-ND 1.38 8.13 23.44 BC1307TR-ND 4,000 22.50/M 1206N220J500NT 
50 27pF 45% BC1308CT-ND 1.38 8.13 23.44 BC1308TR-ND 4,000 22.50/M 1206N270J500NT 
NPO 50 33pF +5% BC1309CT-ND 1.38 8.13 23.44 BC1309TR-ND 4,000 22.50/M 1206N330J500NT 
50 39pF +5% BC1310CT-ND 1.49 8.78 25.31 BC1310TR-ND 4,000 24.30/M 1206N390J500NT 
50 47pF 45% BC1311CT-ND 1.49 8.78 25.31 BC1311TR-ND 4,000 24.30/M 1206N470J500NT 
50 56pF 45% BC1312CT-ND 1.60 9.43 27.19 BC1312TR-ND 4,000 26.10/M 1206N560J500NT 
50 68pF +5% BC1313CT-ND 1.72 10.14 29.25 BC1313TR-ND 4,000 28.08/M 1206N680J500NT 
1206 50 100pF +5% BC1314CT-ND 1.54 9.10 26.25 BC1314TR-ND 4,000 25.20/M 1206N101J500NT 
50 120pF +5% BC1315CT-ND 1.71 10.08 29.06 BC1315TR-ND 4,000 27.90/M 1206N121J500NT 
50 1000pF 45% BC1316CT-ND 2.42 14.30 41.25 BC1316TR-ND 4,000 39.60/M 1206N102J500NT 
50 1000pF +10% BC1317CT-ND 1.27 7.48 21.56 BC1317TR-ND 4,000 20.70/M 1206B102K500NT 
50 2200pF +10% BC1318CT-ND 1.38 8.13 23.44 BC1318TR-ND 4,000 22.50/M 1206B222K500NT 
50 3300pF +10% BC1319CT-ND 1.38 8.13 23.44 BC1319TR-ND 4,000 22.50/M 1206B332K500NT 
50 4700pF +10% BC1320CT-ND 1.30 7.67 22.13 BC1320TR-ND 4,000 21.24/M 1206B472K500NT 
50 10000pF +10% BC1321CT-ND 1.32 7.80 22.50 BC1321TR-ND 4,000 21.60/M 1206B103K500NT 
50 15000pF +10% BC1322CT-ND 1.42 8.39 24.19 BC1322TR-ND 4,000 23.22/M 1206B153K500NT 
X7R 50 22000pF +10% BC1323CT-ND 1.49 8.78 25.31 BC1323TR-ND 4,000 24.30/M 1206B223K500BT 
50 33000pF +10% BC1324CT-ND 1.52 8.97 25.88 BC1324TR-ND 4,000 24.84/M 1206B333K500BT 
50 47000pF +10% BC1325CT-ND 1.61 9.49 27.38 BC1325TR-ND 4,000 26.28/M 1206B473K500BT 
50 10UF +10% BC1326CT-ND 1.58 9.36 27.00 BC1326TR-ND 4,000 25.92/M 1206B104K500BT 
25 -33UF +10% BC1327CT-ND 5.89 34.78 100.31 BC1327TR-ND 3,000 96.30/M 1206B334K250BP 
16 1.0uF +10% BC1328CT-ND 7.48 44.20 127.50 BC1328TR-ND 3,000 122.40/M 1206B105K160BP 
1812 X7R 1KV 1000pF +10% BC1329CT-ND 15.18 89.70 258.75 BC1329TR-ND 1,000 276.00 1812B102K102BP 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CORNELL Waldom 


Cornell Dubilier mica capacitors are made of pure India Ruby muscovite mica. It is 
among the most inert and stable materials in the universe. When used as the insulator 
(dielectric) in a capacitor, the result is an electronic component with the ultimate in 
stability and reliability. 


The capacitance change from zero to full rated operating voltage is generally less than 


cooen gum. OUlface Mount MICA Capacitors 


brass clips with copper-clad steel leads welded to each clip. The extra mass of the metal 
acts as a heat sink and enables these capacitors to absorb voltage transients up to 
100,000 volts per microsecond. 


Type MC - High-Frequency, High Stability Chip for Instruments and RF 


+ Low impedance to beyond 1 GHz, + Near-zero capacitance change, all environments 


+0.1%. The series inductance of these capacitors is as little as eight nanohenrys (nH). 
The stability characteristics also apply to frequency which is why mica capacitors are so 


SPECIFICATIONS: 


Hy 


useful in the gigahertz range. Capacitance Tolerance: e+ La 
Mica capacitors are so efficient that less that 0.05% of the applied volt-amperes is lost + Manufacture’s part number suffix letter: D = +0.5pF I | 
as heat. Dipped silver mica capacitors such as the Standard Types are manufactured by + Manufacture’s part number suffix letter: J = +5% 
applying pure silver to ultra-thin mica plates. The plates are stacked and secured by Temperature Range: -55°C to +125°C Tape and Reel packaging available with lead time. 
Size Temperature Capacit- Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
Code Vde Coefficient ppm/°C ance E WwW H 1 (Max) Part No. 1 10 100 Part No. 
100+100 2.0pF .079 (2.0) 049 (1.25) 055 (1.4) .035 (.9) 338-1034-ND 1.71 1.47 22 MCO08CA020D 
100+100 3.0pF .079 (2.0) 049 (1.25) 055 (1.4) .035 (.9) 338-1014-ND 1.71 1.47 1.22 MCO08CA030D 
100+100 5.0pF -079 (2.0) 049 (1.25) 055 (1.4) .035 (.9) 338-1027-ND 1.71 1.47 1.22 MCO8CA050D 
1004100 10pF .079 (2.0) .049 (1.25) 055 (1.4) .035 (.9) 338-1010-ND 1.71 1.47 1.22 MCO8CA100D 
0805 100 50+50 15pF .079 (2.0) .049 (1.25) 055 (1.4) .035 (.9) 338-1009-ND 1.71 1.47 1.22 MCO8EA150J 
50+50 20pF .079 (2.0) .049 (1.25) 055 (1.4) -035 (.9) 338-1012-ND 1.71 1.47 1.22 MCO8EA200J 
50+50 22pF -079 (2.0) .049 (1.25) 055 (1.4) .035 (.9) 338-1037-ND 1.71 1.47 1.22 MCO8EA220J 
50+50 27pF .079 (2.0) .049 (1.25) 055 (1.4) .035 (.9) 338-1031-ND 1.71 1.47 1.22 MCO8EA270J 
25425 A47pF -126 (3.2) .098 (2.5) -059 (1.5) .043 (1.1) 338-1017-ND 1.96 1.68 1.40 MC12FA470J 
25425 68pF -126 (3.2) .098 (2.5) -059 (1.5) .043 (1.1) 338-1041-ND 1.96 1.68 1.40 MC12FA680J 
25425 100pF -126 (3.2) .098 (2.5) 059 (1.5) .043 (1.1) 338-1001-ND 2.06 1.77 1.48 MC12FA101J 
25425 150pF -126 (3.2) .098 (2.5) -059 (1.5) .043 (1.1) 338-1007-ND 2.11 1.81 1.51 MC12FA151J 
1210 100 25425 150pF -126 (3.2) 098 (2.5) 059 (1.5) .043 (1.1) 338-1028-NDt 5.07 4.35 3.63 MC12FA151F 
25425 200pF -126 (3.2) .098 (2.5) 059 (1.5) .043 (1.1) 338-1024-ND 2.26 1.94 1.62 MC12FA201J 
25425 220pF -126 (3.2) .098 (2.5) 059 (1.5) .043 (1.1) 338-1003-ND 2.26 1.94 1.62 MC12FA221J 
25425 240pF -126 (3.2) .098 (2.5) -059 (1.5) .043 (1.1) 338-1029-ND 2.26 1.94 1.62 MC12FA241J 
1812 100 25425 470pF -177 (4.5) -126 (3.2) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1022-ND 3.11 2.67 2.23 MC18FA471J 
2000 100 25425 1000pF .224 (5.7) .197 (5.0) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1008-ND 4.72 4.05 3.38 MC22FA102J 
25425 2000pF .224 (5.7) .197 (5.0) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1019-ND 6.38 5.47 4.56 MC22FA202J 
1004100 5.0pF -126 (3.2) .098 (2.5) -059 (1.5) .043 (1.1) 338-1032-ND 2.06 1.77 1.48 MC12CD050D 
1004100 10pF -126 (3.2) .098 (2.5) 059 (1.5) .043 (1.1) 338-1002-ND 2.06 1.77 1.48 MC12CD100D 
50+50 15pF -126 (3.2) 098 (2.5) 059 (1.5) .043 (1.1) 338-1013-ND 2.11 1.81 1.51 MC12ED150J 
50+50 18pF -126 (3.2) .098 (2.5) 059 (1.5) .043 (1.1) 338-1030-ND 2.11 1.81 1.51 MC12ED180J 
1210 500 25425 33pF -126 (3.2) .098 (2.5) -059 (1.5) .043 (1.1) 338-1006-ND 2.11 1.81 1.51 MC12FD330J 
25425 47pF -126 (3.2) 098 (2.5) 059 (1.5) .043 (1.1) 338-1023-ND 2.11 1.81 1.51 MC12FD470J 
25425 62pF -126 (3.2) 098 (2.5) 059 (1.5) .043 (1.1) 338-1038-ND 2.11 1.81 1.51 MC12FD620J 
25425 68pF -126 (3.2) .098 (2.5) -059 (1.5) .043 (1.1) 338-1033-ND 2.11 1.81 1.51 MC12FD680J 
25425 100pF -126 (3.2) .098 (2.5) 059 (1.5) .043 (1.1) 338-1015-ND 2.56 2.20 1.83 MC12FD101J 
25425 100pF -177 (4.5) .126 (3.2) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1025-ND 2.56 2.20 1.83 MC18FD101J 
25425 120pF .177 (4.5) 126 (3.2) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1020-ND 2.56 2.20 1.83 MC18FD121J 
25425 220pF -177 (4.5) .126 (3.2) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1016-ND 2.86 2.46 2.05 MC18FD221J 
1812 500 25425 300pF -177 (4.5) -126 (3.2) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1026-ND 3.21 2.76 2.30 MC18FD301J 
25425 330pF -177 (4.5) -126 (3.2) -079 (2.0) .051 (1.3) 338-1039-ND 3.21 2.76 2.30 MC18FD331J 
25425 390pF -177 (4.5) -126 (3.2) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1021-ND 3.51 3.02 2.52 MC18FD391J 
25425 470pF -177 (4.5) .126 (3.2) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1018-ND 3.51 3.02 2.52 MC18FD471J 
25425 500pF .224 (5.7) .197 (5.0) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1040-ND 4.42 3.79 3.16 MC22FD501J 
2220 500 25425 750pF .224 (5.7) .197 (5.0) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1011-ND 4.87 4.18 3.48 MC22FD751J 
25425 1000pF -224 (5.7) .197 (5.0) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1004-ND 5.47 4.70 3.91 MC22FD102J 
25425 430pF .224 (5.7) .197 (5.0) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1005-ND 4.90 4.20 3.50 MC22FF431J 
2220 | 1000 25425 470pF -224 (5.7) .197 (5.0) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1036-ND 4.90 4.20 3.50 MC22FF471J 
25425 1000pF .224 (5.7) .197 (5.0) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1035-ND 6.59 5.65 4.71 MC22FF102J 


+ 1% Tolerance 


Bi COMPONENTS 


SMD Trimmer Capacitors 
Film Dielectric Capacitors 


Description: 

SMD trimmer capacitors use a PTE Teflon film dielectric for excellent long-term stability and low 
temperature coefficient of capacitance. These units consist of brass rotors and stators separated by 
film dielectric and enclosed in a plastic case. 

Specifications: 

+ Insulation Resistance between Stator and Rotor: 10,000MQ min. + Voltage Rating: 100 VDC + Mini- 
mum Q @ 10MHz: 1000 + Temperature Coefficient: —100 + 100 PPM/°C = Soldering 
Maximum: 260°C for 5 seconds * Operating Temperature Range: —40°C to +85°C = Effective 
Angle of Rotation: 360° + Operating Torque: 20 - 300 g.cm + Ratio of Maximum to Minimum Torque: 
Within 3:1 


if 
Th 


Ws 


Capacitance Color 
Code Ring 


Capacitance (pF) |Dim.L| Color | Digi-Key Price Each BC Components 
Min. Max. (mm) | Code | Part No. 1 10 100 500 1,000 | Part No. 
0.3 40.2 5, -0.5/+3 2.2 | Orange | 2807S505-ND 1.68 1.46 1.32 1.12 .98 | 2807SOR505NHA4BAA 
0.4+0.2 10, -1/+5 2.2 Black | 2807S610-ND 1.68 1.46 1.32 112 .98 | 2807SOR610NHB4BAA 
0.540.315, -0/+7 24 Blue | 2807S815-ND 168 1.46 1.32 1.12 .98 | 2807SOR815NHC4BAA 
0.7 40.3 20,-0/+10 | 2.55 | Green | 2807S020-ND 1.68 1.46 1.32 1.12 .98 | 2807S1RO20NHD4BAA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Dipped Silver MICA Capacitors — Radial Lead 


Cornell Dubilier mica capacitors are made of pure India Ruby muscovite Standard Types are manufactured by applying pure silver to ultra-thin Max | e+ T 
mica. It is among the most inert and stable materials in the universe. mica plates. The plates are stacked and secured by brass clips with Max. 
When used as the insulator (dielectric) in a capacitor, the result is an copper-clad steel leads welded to each clip. The extra mass of the metal H 
electronic component with the ultimate in stability and reliability. acts as a heat sink and enables these capacitors to absorb voltage Max. 
The capacitance change from zero to full rated operating voltage is transients up to 100,000 volts per microsecond. ane 
generally less than +0.1%. The series inductance of these capacitors is as SPECIFICATIONS: ia TT 
ittle as eight nanohenrys (nH). The stability characteristics also apply to Capacitance Tolerance: .078 
frequency which is why mica capacitors are so useful in the gigahertz + Manufacture’s part number letter: D03 = +1/2 pF eT Max. 1 
range. + Manufacture’s part number letter: J03 = +5% (No Solder) 
Mica capacitors are so efficient that less that 0.05% of the applied volt- + Manufacture’s part number letter: FO3 = +1% S+ Sat | 787) 1.250 (31.75) 
amperes is lost as heat. Dipped silver mica capacitors such as the Temperature Range: -55°C to +125°C ale . Min. 
Dimension - Inch (mm) 
Capacit- Temperature [L H T Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
Voltage ance Coefficient ppm/°C Max Max Max Ss d Part No. | 10 100 Part No. 
Standard 
1000pF 0 to +70 -480 (12.2) -400 (10.2) -230 (5.8) 234 (5.9) .025 (.6) 338-1048-ND 3.16 271 2.26 CD15FA102J03 
100) 1000pF 0 to +70 -480 (12.2) -400 (10.2) -230 (5.8) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1092-ND 5.38 4.61 3.85 CD15FA102F03 
680pF 0 to +70 -470 (11.9) -390 (9.9) .210 (5.3) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1060-ND 2.92 2.51 2.09 CD15FC681J03 
” 560pF 0 to +70 -460 (11.7) -380 (9.7) .210 (5.3) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1081-ND 2.40 2.06 1.72 CD15FC561J03 
SpF -200 to +200 -360 (9.1) -330 (8.4) -190 (4.8) -141 (3.6) .016 (.4) 338-1064-ND 1.78 1.53 1.28 CD10CD050D03 
10pF -200 to +200 -450 (11.4) -360 (9.1) -170 (4.3) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1061-ND 94 81 68 CD15CD100J03 
10pF -200 to +200 -450 (11.4) -360 (9.1) -170 (4.3) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1068-ND 94 81 68 CD15CD100D03 
15pF -200 to +200 -360 (9.1) -330 (8.4) -190 (4.8) -141 (3.6) .016 (.4) 338-1088-ND 1.78 1.53 1.28 CD10CD150J03 
15pF -200 to +200 -450 (11.4) -360 (9.1) -170 (4.3) 234 (5.9) .025 (.6) 338-1054-ND .90 78 65 CD15CD150J03 
20pF -20 to +100 -360 (9.1) -330 (8.4) -190 (4.8) -141 (3.6) .016 (.4) 338-1095-ND 1.33 1.15 96 CD10ED200J03 
20pF -20 to +100 -450 (11.4) -360 (9.1) -170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1051-ND .90 78 65 CD15ED200J03 
22pF -20 to +100 -360 (9.1) -330 (8.4) -190 (4.8) -141 (3.6) .016 (.4) 338-1070-ND 1.33 1.15 96 CD10ED220J03 
22pF -20 to +100 -450 (11.4) -360 (9.1) -170 (4.3) 234 (5.9) .025 (.6) 338-1049-ND 94 81 68 CD15ED220J03 
27pF -20 to +100 -450 (11.4) -360 (9.1) -170 (4.3) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1085-ND 94 81 68 CD15ED270J03 
30pF -20 to +100 -370 (9.4) -340 (8.6) -190 (4.8) -141 (3.6) .016 (.4) 338-1076-ND 1.33 1.15 96 CD10ED300J03 
30pF -20 to +100 -450 (11.4) -360 (9.1) -170 (4.3) 234 (5.9) .025 (.6) 338-1056-ND 94 81 68 CD15ED300J03 
33pF -20 to +100 -370 (9.4) -340 (8.6) -190 (4.8) -141 (3.6) .016 (.4) 338-1072-ND 1.33 1.15 96 CD10ED330J03 
33pF -20 to +100 -450 (11.4) -360 (9.1) -170 (4.3) 234 (5.9) .025 (.6) 338-1047-ND 94 81 68 CD15ED330J03 
39pF -20 to +100 -450 (11.4) -360 (9.1) -170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1093-ND 94 81 68 CD15ED390J03 
47pF -20 to +100 -450 (11.4) -360 (9.1) -170 (4.3) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1053-ND 93 80 67 CD15ED470J03 
68pF -20 to +100 -450 (11.4) -360 (9.1) -170 (4.3) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1091-ND 95 82 68 CD15ED680J03 
100pF 0 to +70 -370 (9.4) -350 (8.9) .200 (5.1) -141 (3.6) .016 (.4) 338-1050-ND 1.65 1.42 1.18 CD10FD101J03 
100pF 0 to +70 -460 (11.7) -360 (9.1) -180 (4.6) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1042-ND 95 82 68 CD15FD101J03 
120pF 0 to +70 -460 (11.7) -370 (9.4) -180 (4.6) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1058-ND 1.05 90 75 CD15FD121J03 
500 150pF 0 to +70 -460 (11.7) -370 (9.4) .190 (4.8) 234 (5.9) .025 (.6) 338-1052-ND 1.10 95 nA) CD15FD151J03 
180pF 0 to +70 -460 (11.7) .370 (9.4) -190 (4.8) 234 (5.9) .025 (.6) 338-1082-ND 1.26 1.08 90 CD15FD181J03 
200pF 0 to +70 -460 (11.7) -380 (9.7) -190 (4.8) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1063-ND 1.26 1.08 90 CD15FD201J03 
220pF 0 to +70 -460 (11.7) -380 (9.7) -200 (5.1) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1046-ND 1.32 1.14 95 CD15FD221J03 
240pF 0 to +70 -460 (11.7) -380 (9.7) -200 (5.1) 234 (5.9) .025 (.6) 338-1079-ND 1.41 1.22 1.01 CD15FD241J03 
270pF 0 to +70 -470 (11.9) -390 (9.9) -210 (5.3) 234 (5.9) .025 (.6) 338-1062-ND 1.54 1.32 1.10 CD15FD271J03 
300pF 0 to +70 -470 (11.9) -390 (9.9) .210 (5.3) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1065-ND 1.65 1.42 1.18 CD15FD301J03 
330pF 0 to +70 -470 (11.9) -390 (9.9) .210 (5.3) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1045-ND 1.79 1.54 1.29 CD15FD331J03 
390pF 0 to +70 -470 (11.9) -390 (9.9) .210 (5.3) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1057-ND 1.95 1.68 1.40 CD15FD391J03 
470pF 0 to +70 -470 (11.9) -400 (10.2) .220 (5.6) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1043-ND 2.27 1.95 1.63 CD15FD471J03 
470pF 0 to +70 -640 (16.3) 510 (13.0) -200 (5.1) 344 (8.7) .032 (.8) 338-1089-ND 2.07 1.78 1.48 CD19FD471J03 
500pF 0 to +70 -470 (11.9) -400 (10.2) .220 (5.6) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1069-ND 2.30 1.98 1.65 CD15FD501J03 
510pF 0 to +70 -470 (11.9) -400 (10.2) .220 (5.6) 234 (5.9) .025 (.6) 338-1077-ND 2.40 2.06 1.72 CD15FD511J03 
680pF 0 to +70 -650 (16.5) -510 (13.0) .210 (5.3) -344 (8.7) .032 (.8) 338-1086-ND 2.43 2.09 1.74 CD19FD681J03 
820pF 0 to +70 -650 (16.5) -510 (13.0) .210 (5.3) -344 (8.7) .032 (.8) 338-1094-ND 2.41 2.07 1.72 CD19FD821J03 
1000pF 0 to +70 -650 (16.5) -520 (13.2) .220 (5.6) -344 (8.7) .025 (.6) 338-1044-ND 2.57 2.21 1.84 CD19FD102J03 
1500pF 0 to +70 -660 (16.8) -520 (13.2) .230 (5.8) -344 (8.7) .032 (.8) 338-1071-ND 3.33 2.86 2.39 CD19FD152J03 
2000pF 0 to +70 -670 (17.0) .530 (13.5) .240 (6.1) -344 (8.7) .032 (.8) 338-1074-ND 4.24 3.64 3.03 CD19FD202J03 
2200pF 0 to +70 -670 (17.0) -530 (13.5) .250 (6.4) -344 (8.7) .032 (.8) 338-1055-ND 4.26 3.65 3.04 CD19FD222J03 
4700pF 0 to +70 -700 (17.8) .580 (14.7) -350 (8.9) -344 (8.7) .032 (.8) 338-1067-ND 7.09 6.08 5.07 CD19FD472J03 
10000pF 0 to +70 -800 (20.3) .890 (22.6) -340 (8.6) -438 (11.1) -040 (1.0) 338-1078-ND 15.63 13.40 11.17 CD30FD103J03 
Miniature 
SpF -200 to +200 -270 (6.9) -190 (4.8) -110 (2.8) -120 (3.0) .016 (.4) 338-1073-ND 1.94 1.67 1.39 CD5CC050D03 
10pF -200 to +200 -270 (6.9) -190 (4.8) -110 (2.8) -120 (3.0) .016 (.4) 338-1090-ND 1.39 1.19 1.00 CD5CC100J03 
15pF -200 to +200 -270 (6.9) -190 (4.8) -120 (3.0) -120 (3.0) .016 (.4) 338-1083-ND 1.44 1.24 1.03 CD5CC150J03 
20pF -20 to +100 -270 (6.9) .200 (5.1) -120 (3.0) -120 (3.0) .016 (.4) 338-1075-ND 1.46 1.26 1.05 CD5EC200J03 
300 22pF -20 to +100 -270 (6.9) .200 (5.1) -120 (3.0) -120 (3.0) .016 (.4) 338-1080-ND 1.53 1.32 1.10 CD5EC220J03 
30pF -20 to +100 -270 (6.9) .200 (5.1) -130 (3.3) -120 (3.0) .016 (.4) 338-1087-ND 1.64 1.41 1.18 CDS5EC300J03 
33pF -20 to +100 -270 (6.9) .200 (5.1) -130 (3.3) -120 (3.0) .016 (.4) 338-1066-ND 1.70 1.46 1.22 CD5EC330J03 
47pF -20 to +100 -270 (6.9) -210 (5.3) -140 (3.6) -120 (3.0) .016 (.4) 338-1084-ND 1.90 1.63 1.36 CD5EC470J03 
100pF 0 to +70 -270 (6.9) -240 (6.1) -180 (4.6) -120 (3.0) .016 (.4) 338-1059-ND 2.81 2.42 2.01 CD5FC101J03 
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SPRAGUE 


GOODMAN 


GSX Series SMD Trimmer Capacitors 


SPECIFICATIONS: 
+ Operating Temperature Range: —25°C to 85°C + Voltage Rating: 100VDC 
Voltage: 200VDC - Insulation Resistance: 104MQ min. + Torque: 20 to 300 g-cm (0.28 to 4.2 oz-in) 


+ Dielectric Withstanding 


Capacitance Q Cut Tape Tape/Reel Sprague- 
(pF) TCC (min.) Color Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Goodman 
Min. Max. | (ppm /°C)| 10MHz Code Part No. 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
0.5 4.5 N100 1000 Orange S$G2018CT-ND 12.90 111.00 SG2018TR-ND 550.00/M GSX364 
0.6 9.0 N100 1000 Black $G2017CT-ND 14.70 126.00 $G2017TR-ND 625.41/M GSX358 
0.8 15.0 N100 1000 Blue SG2019CT-ND 16.30 140.00 SG2019TR-ND 700.00/M GSX365 
1.0 20.0 N100 1000 Green SG2020CT-ND 23.44 200.94 SG2020TR-ND 1004.71/M GSX366 
SG9005-ND 4x 4.5mm Type (SG1020 through SG1033) $13.00 


GCL Series Trimmer Capacitors 


SPECIFICATIONS: 

* Operating Temperature Range: 
-25°C to +85°C. 

+ Voltage Rating: 50VDC 

+ Dielectric Withstanding Voltage: 
100VDC 

+ Insulation Resistance: 500MQ min. 

+ Torque: 0.21-3 oz-in (15-200 g-cm) 

SG9005-ND 


Capacitance} Q Sprague- 
(pF) TCC (min.) | Color | Digi-Key Pricing Goodman 
Min. Max.|(ppm/°C) | 1 MHz | Code | Part No. 1 10 100 | Part No. 
0.7 10.0 P350 1000 | Brown | SG1034-ND 58 5.00 35.00 | GCL10000 
0.8 20.0 P350 1000 | Green | SG1035-ND 58 5.00 35.00 | GCL20000 
0.9 30.0 P350 1000 | Yellow | SG1036-ND 85 7.30 51.00 | GCL30000 
1.0 40.0 P350 1000 Blue | SG1037-ND 93 8.00 56.00 | GCL40000 


4 x 4.5mm Type (SG1020 through SG1033) 


$13.00 


6. 


ts 


Td Jokes 


04.4 


| 


t 
0.5 
Color Code 


_| Disk 


Tuning Slot 0.5 X 0.2 DP 


GKG Series Ceramic Trimmer Capacitors 


Capacitance Sprague- 
(pF) TCC Q Color Pricing Goodman 
Fig.| Min. Max. | (ppm/°C) | (min.) Code i 10 100 | Part No. 
Top Adjust Ceramic Trimmer Capacitors 
1 4.0 20.0 N600+300 300 Red $G1003-ND 98 840 77.00 | GKG20011 
6.5 40.0 N750+400 200 Yellow | SG1005-ND 98 840 77.00 | GKG40011 
Top Adjust Ceramic Trimmer Capacitors 
qe 3.0 0+200 300 Red Dot* | SG1020-ND 56 4.80 44.00 | GKG3R021 
2.5 6.0 0+200 500 Blue $G1021-ND 56 4.80 44.00 | GKG6RO021 
2 3.5 10.0 0+200 500 White $G1022-ND 56 4.80 44.00 | GKG10021 
5.5 20.0 N900+350 500 Red $G1023-ND 56 4.80 44.00 | GKG20021 
7.5 30.0 N1100+450 300 Green $G1024-ND 56 4.80 44.00 | GKG30021 
15.0 50.0 N1700+500 300 Orange | SG1026-ND 56 4.80 44.00 | GKG50021 
Top Adjust Ceramic Trimmer Capacitors 
1.7 3.0 0+200 300 Red Dot* | SG1027-ND 56 4.80 44.00 | GKG3R024 
2.5 6.0 0+200 500 Blue $G1028-ND 56 4.80 44.00 | GKG6RO24 
3 3.5 10.0 0+200 500 White $G1029-ND 56 4.80 44.00 | GKG10024 
5.5 20.0 N900+350 500 Red SG1030-ND 56 4.80 44.00 | GKG20024 
7.5 30.0 N1100+450 300 Green $G1031-ND 56 4.80 44.00 | GKG30024 
15.0 50.0 N1700+500 300 Orange | SG1033-ND 56 4.80 44.00 | GKG50024 
Bottom Adjust Ceramic Trimmer Capacitors 
1.0 3.0 NPO+250 300 Black SG3R016-ND 28 2.45 21.00 | GKG3R016 
2.0 5.0 NPO+250 300 Blue SG5R016-ND 28 2.45 21.00 | GKGSRO16 
3.0 10.0 NPO+250 300 White $G10016-ND 28 2.45 21.00 | GKG10016 
4A 5.0 20.0 N750+250 300 Red $G20016-ND 28 2.45 21.00 | GKG20016 
6.5 30.0 N1000+500 200 Green $G30016-ND 28 2.45 21.00 | GKG30016 
7.0 40.0 N2200+800 200 Yellow | SG40016-ND 28 2.45 21.00 | GKG40016 
10.0 50.0 N2200+800 200 Brown $G50016-ND 44 3.85 33.00 | GKG50016 
12.0 60.0 N2200+800 200 Brown SG60016-ND 44 3.85 33.00 | GKG60016 
15.0 70.0 N2200+800 200 Brown $G70016-ND 44 3.85 33.00 | GKG70016 
Top Adjust Ceramic Trimmer Capacitors 
1.0 3.0 NPO+250 300 Black SG3R015-ND 24 2.10 18.00 | GKG3R015 
2.0 5.0 NPO+250 300 Blue SG5R015-ND 24 2.10 18.00 | GKG5R015 
3.0 10.0 NPO+250 300 White $G10015-ND 24 2.10 18.00 | GKG10015 
4B 5.0 20.0 N750+250 300 Red $G20015-ND 24 2.10 18.00 | GKG20015 
6.5 30.0 N1000+500 200 Green $G30015-ND 24 2.10 18.00 | GKG30015 
7.0 40.0 N2200+800 200 Yellow | SG40015-ND 24 210 18.00 | GKG40015 
10.0 50.0 N2200+800 200 Brown $G50015-ND 40 3.50 30.00 | GKG50015 
12.0 60.0 N2200+800 200 Brown $G60015-ND 40 3.50 30.00 | GKG60015 
15.0 70.0 N2200+800 200 Brown SG70015-ND 40 3.50 30.00 | GKG70015 


* Marking on bottom of capacitor. 


SURFTRIM® Surface Mount Variable Capacitors 


¢ Sealed Construction - 4 x 4.5 x 2.7mm 


FEATURES: 


* Process seal provides protection against 
contaminants (flux, solvents, etc.) during 


SPECIFICATIONS: 


+85°C 


+ Operating Temperature Range: —25°C to 


+ Insulation Resistance: 104 Megohms min. 
+ Voltage Rating: 100VDC 


SPECIFICATIONS: + Operating Temperature Range: —25°C to +85°C + Voltage Rating: 


100VDC 


+ Dielectric Withstanding Voltage: 220VDC : Insulation Resistance: 104 Megohms min. 


Tuning Tool 


$G9007-ND 
S$G9005-ND 


Fig. 1 


Rotor 
0.20 


Stator 
6.60 


Slots 0.51 X 0.51 
DP Min. 
©2.49 


2.01 


Max. Cap 
Indication 


Fig. 3 


Slots 0.51) 


production. * Dielectric Withstanding Voltage: 220 
+ Designed for vapor phase reflow soldering. VDC * Torque: 15 to 100 g-cm (0.2 to 1.39 in.-oz.) 
Capacitance Q Cut Tape Tape/Reel| Sprague- 
(pF) TCC (min.) Color | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Goodman 
Fig.) Min. Max. | (ppm /°C) | 1MHz Code | Part No. 5 25 100 Part No. 700 Part No. 
1.4 3.0 0+200 300 | Red Dot* |SG2000CT-ND 5.40 23.63 74.25 | SG2000TR-ND 313.60 | GKG3R066-07 
2.0 6.0 0+200 500 Blue SG2001CT-ND 5.40 23.63 74.25 | SG2001TR-ND 313.60 | GKG6R066-07 
3.0 10.0 0+300 500 White |SG2002CT-ND 5.40 23.63 74.25 |SG2002TR-ND 313.60 | GKG10066-07 
1 4.5 20.0 | N750+300 | 500 Red SG2003CT-ND 5.40 23.63 74.25 |SG2003TR-ND 313.60 | GKG20066-07 
6.5 30.0 | N900+450 | 300 Green |SG2004CT-ND 5.40 23.63 74.25 |SG2004TR-ND 313.60 | GKG30066-07 
1.4 3.0 0+200 300 | Red Dot* |SG2007CT-ND 6.40 28.00 88.00 |SG2007TR-ND 371.70 | GKG3R067-07 
2.0 6.0 0+200 500 Blue SG2008CT-ND 6.40 28.00 88.00 | SG2008TR-ND 371.70 | GKG6R067-07 
2 3.0 10.0 0+300 500 White |SG2009CT-ND 6.40 28.00 88.00 |SG2009TR-ND 371.70 | GKG10067-07 
4.5 20.0 | N750+300 | 500 Red SG2010CT-ND 6.40 28.00 88.00 |SG2010TR-ND 371.70 | GKG20067-07 
6.5 30.0 | N900+450 | 300 Green |SG2011CT-ND 6.40 28.00 88.00 |SG2011TR-ND 371.70 | GKG30067-07 


*Marking on bottom of capacitor. 


SG9005-ND Tuning Tool 


.-. $13.00 


Mounting Hole 
Layout 


5mm Type (Fig. 1 & 4) 
4x 4.5mm Type (Fig. 2 & 3).. 
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Srl Ceramic Dielectric Trimmer Capacitors Siena 
TET; SURFTRIM® Surface Mount GKRP and GKY Series GTT-11.ND ($2026 - 862026) . 


GTT-9-ND (SG2021 - SG2025) .. 


GKRP Series — 3.2mm x 2.5mm x 1.3mm NEW! GKY Series — 3.2mm x 4.5mm x 1.8mm 


fae Max. 1.2 
] 0.70) | | 2.0 1.8 Max. 
ar | 


=| Stator 


91.5 0.95 ( i 49. 5 {| |“ Terminals A 
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Pad Layout y to mount. 

fh oS ‘| | ~ surface Pad Layout 
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2 5—| 
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FEATURES: » Sealed for washability * Low mounting profile * Carrier and reel packaging standard * NPO 
temperature coefficient (up to 10 pF max.) * Self resonant frequency above 1 GHz FEATURES: = Designed for reflow soldering + Carrier and reel packaging standard 


SPECIFICATIONS: - Operating Temperature Range: -40°C to +85°C + Dielectric Withstanding | SPECIFICATIONS: + Operating Temperature Range: -25°C to +85°C = Dielectric Withstanding 
Voltage: 75VDC = Insulation Resistance: 104 Megohms min. + Voltage Rating: 25VDC + Torque: 0.14 Voltage: 220VDC : Insulation Resistance: 104 Megohms min. + Voltage Rating: 100VDC + Torque: 


to 2.1 oz-in 0.14 to 2.08 oz-in 
Capacitance Q Cut Tape Sprague- 
(pF) TCC (min.) Color Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Goodman 
Min. Max. (ppm / °C) (1 MHz) Code Part No. 5 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
NEW! GKRP Series NEW! 
3.0 5 0 +500 150 = SG2026CT-ND 7.20 31.50 99.00 SG2026TR-ND 2,000 540.00/M GKRP5RO66 
3.0 10 0 +500 150 — SG2027CT-ND 7.20 31.50 99.00 $G2027TR-ND 2,000 540.00/M GKRP10066 
5.0 20 N750 +500 150 _ SG2028CT-ND 7.20 31.50 99.00 SG2028TR-ND 2,000 540.00/M GKRP20066 
7.0 30 N750 +500 150 = SG2029CT-ND 7.20 31.50 99.00 S$G2029TR-ND 2,000 540.00/M GKRP30066 
GKY Series 

1.7 3.0 0 +300 500 Brown SG2024CT-ND 5.20 22.75 71.50 SG2024TR-ND 1,000 431.60 GKY3R066 
2.5 6.0 0 +300 500 Blue SG2025CT-ND 5.20 22.75 71.50 SG2025TR-ND 1,000 431.60 GKY6RO66 
3.0 10.0 N400 +400 500 White SG2021CT-ND 5.20 22.75 71.50 $G2021TR-ND 1,000 431.60 GKY10066 
5.0 20.0 N900 +400 300 Red SG2022CT-ND 5.20 22.75 71.50 $G2022TR-ND 1,000 431.60 GKY20066 
6.0 30.0 N1200 +500 300 Green SG2023CT-ND 5.20 22.75 71.50 SG2023TR-ND 1,000 431.60 GKY30066 


Top and Bottom/Side Adjust FILMTRIM® Plastic Dielectric Capacitors 
GYA, GYB Series — 8mm; GYC, GYD, GZC, GZD Series — 10mm 


3,76 — Fig. 2 \ B \] 
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FEATURES: 


Capacitance Sprague- 
+ Compact size (pF) Toc Dimensions Color Digi-Key Pricing Goodman 
«Most stable TCC for single turn Fig. Min. Max. (ppm/°C) A B c Code Part No. 1 10 100 Part No. 
trimmers 8mm 
+ Low cost for commercial/industrial ap- 16 5.0 0+300 8.51 7.87 102 Gray $G3000-ND 1.19 10.20 93.50 GYA5RO000 
plications 2.0 10.0 0+300 8.51 7.87 102 Yellow $G3001-ND 1.19 10.20 93.50 GYA10000 
+ Linear capacitance change vs: rotation ik 2.0 15.0 0+400 8.51 7.87 102 Blue $G3002-ND 1.30 11.10 101.75 GYA15000 
an : ‘ 2.2 22.0 0+400 8.51 7.87 10.2 Green $G3003-ND 1.30 11.10 101.75 GYA22000 
: dersaitapancter diese fares 23 27.0 04350 851 787 10.2 Red $G3004-ND 1.37 11.70 107.25 GYA27000 
wireless equipment, CATV : 3.0 36.0 0+300 8.51 7.87 102 Violet SG3005-ND 2.00 17.10 156.75 GYA36000 
16 5.0 0+300 851 7.87 102 Gray $G3020-ND 2.14 18.30 167.75 GYB5R000 
SPECIFICATIONS: 2.0 10.0 0300 8.51 7.87 10.2 Yellow $G3021-ND 2.14 18.30 167.75 GYB10000 
- Dielectric Construction: GYA, GYB, 2A 2.0 15.0 0+400 8.51 7.87 102 Blue $G3022-ND 2.28 19.50 178.75 GYB15000 
GYC, GYD Series: Polypropylene: 22 22.0 0+400 8.51 7.87 102 Green $G3023-ND 2.31 19.80 181.50 GYB22000 
GZC and GZD Series: Polycarbonate 23 27.0 0+#350 8.51 7.87 10.2 Red SG3024-ND 2.38 20.40 187.00 GYB27000 
+ Voltage Rating: 100WVDC 10mm 
+ Dielectric Withstanding Voltage: 2.0 15.0 0+400 1110.16 = 10.2 Blue $G3006-ND 1.68 14.40 132.00 GYC15000 
200VDC 1B 3.0 20.0 0+400 11 10.16 = 10.2 Green $G3007-ND 1.68 14.40 132.00 GYC20000 
+ Operating Temperature: GYA and 3.5 40.0 0+350 1110.16 = 10.2 Clear $G3008-ND 1.65 14.10 129.25 GYC40000 
GYB Series: —40°C to 70°C: GYC, 45 65.0 0+350 1110.16 = 10.2 Yellow $G3009-ND 1.68 14.40 132.00 GYC65000 
GYD, GZC, GZD Series: -40°C to 2.0 15.0 0400 1110.16 = 10.2 Blue SG3025-ND 2.28 19.50 178.75 GYD15000 
85°C 2B 3.0 20.0 0+400 11 10.16 = 10.2 Green $G3026-ND 2.35 20.10 184.25 GYD20000 
+ Contact Resistance: <0.010 Ohm 3.0 40.0 0+350 11 10.16 = 10.2 Clear $G3027-ND 2.52 21.60 198.00 GYD40000 
+ Insulation Resistance: >10,000 M 45 65.0 0+#350 11 10.16 = 10.2 Yellow SG3028-ND 2.77 23.70 217.25 GYD65000 
Ohm 8.0 80.0 0+200 11 10.16 11.4 Red SG3010-ND 2.28 19.50 178.75 GZC80000 
+ Torque: GYA and GYB Series: 0.2-3.0 9.0 100.0 0+400 11 10.16 11.4 Violet SG3011-ND 3.61 30.90 283.25 GZC10100 
in.-oz.; GYC, GYD, GZC, GZD Series: 1B 9.0 120.0 0+350 11 10.16 11.4 Orange $G3012-ND 5.36 45.90 420.75 GZC12100 
0.2-5.5 in.-oz. 10.0 150.0 0+350 11 10.16 12.0 Orange $G3013-ND 6.23 53.40 489.50 GZC15100 
*Q (min) @ 1 MHz: GYA, GYB, GYC, 10.0 180.0 0+350 11 10.16 = 12.0 Orange $G3014-ND 7.32 62.70 574.75 GZC18100 
GYD Series: 1000; GZC and GZD 8.0 80.0 0+200 11 10.16 11.4 Red $G3015-ND 3.05 26.10 239.25 GZD80000 
Series: 200 9.0 100.0 04400 1 10.16 114 Violet $G3016-ND 4.55 39.00 357.50 GZD10100 
F 2B 9.0 120.0 0+350 11 10.16 11.4 Orange $G3017-ND 6.16 52.80 484.00 GZD12100 
Tuning Tool 10.0 150.0 04350 11 10.16 = 12.0 Orange $G3018-ND 6.97 59.70 547.25 GZD15100 
SG9004-ND...........--ccceeeee $15.44 10.0 180.0 0+350 11 10.16 = 12.0 Orange $G3019-ND 7.77 66.60 610.50 GZD18100 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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BG... 10% Metal Glazed Film Resistors — .50 Watt Low onm Surge Resistor LSR37 


Features: 


+ High pulse-loading capability (flashes) 
+ Good replacement for carbon-composite 


rods and electrolytic copper wires are 
welded to these end caps. The resistors 
are coated with a light-blue lacquer which 
provides electrical, mechanical and 


.394 (10.0) —+| 
.355 (9.0) 


al 


BC Components Standard 
Resistor Values 


resistors Applications: + Application for ee : 1 220 560 1.8K 4.7K 
overload and high voltage pulse hazard climatic protection. F 270 680 2.2K 5.6K 
pape ici .028 + .01 
circuits Description: » A metal glazed CHARACTERISTICS: 0.7 +0.03 Si | 330 820 2.7K 6.8K 
film is deposited on a high grade ceramic + Dielectric Withstanding Voltage of the (0.7 + 0.03) — 1.06 (27) 390 1.0K 3.3K 8.2K 
body. After that caps are applied to the Insulation for 1 Minute: 700V : 470 1.5K 3.9K 10K 
Value Digi-Key Pricing BC Components 
Description Range Part No. 5 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
-50 Watt, 10% Metal Glazed Film Reisistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 220-10KQ BC+ Value + “LTR-ND” = = = 100.70/M 91.20/M 2322 245 22xxx 
-50 Watt, 10% Metal Giazed Film Resistor; Out Tape 220-10KQ BC+ Value + “LCT-ND” 1.60 18.06 124.74 —_ _— 2322 245 22xxx 
. . . 
1% Metal Film Fixed Resistors — .40 Watt 5043eD series 
* Solder plated CHARACTERISTICS: 1% Metal Film Fixed Resistor Kits 
* Copper leads + Resistance Tolerance: +1% + Temp.Coefficient: < .098 I< en 18 + rot Digi-Key® Assortment Kits 
The resistors are coated with a light green lacquer +100 ppnvV/°C + Abs. Maximum Dissipation at Tams = (2.5) A 7 60+. 
which provides electrical, mechanca: ord climatic 70°C: 0.40W = Thermal Resistance, RTH: 200°C/W v GEG ADCO ORT OR $34.95 
protection. The encapsulation is resistant to all + Maximum Continuous Oper. Volt.: 250 V (DC or t oS re OEY rigrm naetonapesesstiian ars seSttiinnsesarehenaienabsndnenees 5 
cleaning solvents in accordance with MIL-STD-202E, RMS) + Noise R < 1 MQ: Maximum 0.1 uV/V + Op- 1.06 (27) 3 5 Each of Values 1002 to 9762. 
Method 215, and IEC 68-2-45. erating Temperature Range: -55°C to +155°C BCY2-KITND si icatiiccssasnoumacesaanaisancepinasneanesaaaaben $34.95 
5 Each of Values 1.00KQ to 9.76KQ. 
Value Digi-Key Pricing BC Components BCYS-KIT-ND «0 ccsecseesssscsncencesdsireareeronsauheceraaeriinne $34.95 
eee — Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 | Part No. 5 Each of Values 10.0KQ to 97.6KQ. 
40 Wait, 1% Metal Film Fixed Resistor; BCY4-KIT-ND $34.95 
Tape & Reel (5,000/Ree!) 10.0-2.00MQ | BC+ Value+“YTR-ND” _ _ _ 22.50/M) - 19,20/M]| -5043ED00coFIZARS: || J) o> Me ene EEL 
-40 Wait, 1% Metal Film Fixed Resistor; 5 Each of Values 100KQ to 2.00MQ.. 
Qut Tape 10.0- 2.00M@ | BC+\Vdue+“YCT-ND’ 95 1450 37.50 _ —_| 5043 EDw0oxF1 2AF5 BCYS-KIT-ND ......-..-s-ssseeseeeeetrereteeeeteere terete $46.95 
BC Components Standard Resistor Values 
10.0 17.4 30.9 54.9 93.1 165 287 499 887 1.58K 2.80K 4.99K 8.66K 15.4K 27.4K 47.5K 82.5K 143K 255K 442K 787K = 1.37M 
10.2 17.8 31.6 56.2 95.3 169 294 511 909 1.62K 2.87K 5.10K 8.87K 15.8K 28.0K 48.7K 84.5K 147K 261K 453K 806K 1.40M 
10.5 18.2 32.4 57.6 97.6 174 301 523 931 1.65K 2.94K 5.11K 9.09K 16.2K 28.7K 49.9K 86.6K 150K 267K 464K 825K 1.43M 
10.7 18.7 33.2 59.0 100 178 309 536 953 1.69K 3.01K 5.23K 9.31K 16.5K 29.4K 51.1K 88.7K 154K 270K 475K 845K 1.47M 
11.0 19.1 34.0 60.4 102 182 316 549 976 1.74K 3.09K 5.36K 9.53K 16.9K 30.1K 52.3K 90.9K 158K 274K 487K 866K 1.50M 
11.3 19.6 34.8 61.9 105 187 324 562 1.00K 1.78K 3.16K 5.49K 9.76K 17.4K 30.9K 53.6K 93.1K 162K 280K 499K 887K 1.54M 
11.6 20.0 35.7 62.0 107 ikl 332 576 1.02K 1.82K 3.24K 5.60K 10.0K 17.8K 31.6K 54.9K 95.3K 165K 287K 511K 909K 1.58M 
11.8 20.5 36.5 63.4 110 196 340 590 1.05K 1.87K 3.32K 5.62K 10.2K 18.2K 32.4K 56.0K 97.6K 169K 294K 523K 910K 1.60M 
12.0 21.0 37.4 64.9 113 200 348 604 1.07K 1.91K 3.40K 5.76K 10.5K 18.7K 33.2K 56.2K 100K 174K 301K 536K 931K 1.62M 
q2a 21.5 38.3 66.5 115 205 357 619 1.10K 1.96K 3.48K 5.90K 10.7K 19.1K 34.0K 57.6K 102K 178K 309K 549K 953K  1.65M 
12.4 22.1 39.2 68.1 118 210 365 634 1.13K 2.00K 3.57K 6.04K 11.0K 19.6K 34.8K 59.0K 105K 182K 316K 562K 976K 1.69M 
W257, 22.6 40.2 69.8 121 215 374 649 1.15K 2.05K 3.65K 6.19K 11.3K 20.0K 35.7K 60.4K 107K 187K 324K 576K 1.00M_ 1.74M 
13.0 23.2 41.2 Tales) 124 220 383 665, 1.18K 2.10K 3.74K 6.34K 11.5K 20.5K 36.0K 61.9K 110K 191K 332K 590K 1.02M  1.78M 
13.3 23.7 42.2 73.2 127 221 392 681 1.21K 2.15K 3.83K 6.49K 11.8K 21.0K 36.5K 63.4K 113K 196K 340K 604K 1.05M 1.80M 
13.7 24.3 43.2 75.0 130 226 402 698 1.24K 2.21K 3.92K 6.65K 12.1K 21.5K 37.4K 64.9K 115K 200K 348K 619K 1.07M 1.82M 
14.0 24.9 44.2 76.8 133 232 412 15 1.27K 2.26K 4.02K 6.81K 12.4K 22.1K 38.3K 66.5K 118K 205K 357K 634K 1.10M  1.87M 
14.3 25.5 45.3 78.7 137 237 422 732 1.30K 2.32K 4.12K 6.98K 12.7K 22.6K 39.2K 68.1K 120K 210K 365K 649K 1.13M 1.91M 
14.7 26.1 46.4 80.6 140 243 430 750 1.33K 2.37K 4.22K TELS 13.0K 23.2K 40.2K 69.8K 121K 215K 374K 665K 1.15M 1.96M 
15.0 26.7 47.5 82.0 143 249 432 768 1.37K 2.43K 4.32K 7.32K 13.3K 23.7K 41.2K 71.5K 124K 221K 383K 681K 1.18M 2.00M 
15.4 27.4 48.7 82.5 147 255, 442 787 1.40K 2.49K 4.42K 7.50K 13.7K 24.3K 42.2K 73.2K 127K 226K 392K 698K 1.21M 
15.8 28.0 49.9 84.5 150 261 453 806 1.43K 2.55K 4.53K 7.68K 14.0K 24.9K 43.2K 75.0K 130K 232K 402K 715K = 1.24M 
16.2 28.7 Sid 86.6 154 267 464 825 1.47K 2.61K 4.64K 8.06K 14.3K 25.5K 44.2K 76.8K 133K 237K 412K 732K  1.27M 
16.5 29.4 52.3 88.7 158 274 475 845 1.50K 2.67K 4.75K 8.25K 14.7K 26.1K 45.3K 78.7K 137K 243K 422K 750K  1.30M 
16.9 30.1 53.6 90.9 162 280 487 866 1.54K 2.74K 4.87K 8.45K 15.0K 26.7K 46.4K 80.6K 140K 249K 432K 768K 1.33M 
. . . 
1% Metal Film Fixed Resistors — .40 Watt 5063up “Spacemiser” Series 
Tin plated CHARACTERISTICS: 1% Metal Film Fixed Resistor Kits 
* Copper leads + Resistance Tolerance: +1% + Temperature 063 142 (3.6) es : 7 
The resistors are coated with a blue lacquer which Be fan oe Lee 3: ion peal (1.6) <=] 1.14 Digi-Key® Assortment Kits 
provides electrical, mechanical, and climatic Resimance, Ra: oOCW + Maximum Continues (29) 5 Each of Values 10.02 to 97.62. 
farce ne sane is OM pas Operating Voltage: 200 V (DC or RMS) + Noise R <1 TH BOXI-KIT-ND 2220.2 .ccscevacsdssndsecsasscsssaasiieatadieecsnes $69.95 
BOSE Malad ote au icces ua s MQ: Maximum 0.1 V/V + Operating Temperature 020 (.5) 5 Each of Values 1002 to 9769. 
; : Range: -55°C to +125°C ; BCX2-KIT-ND 02S scosistlensaitsaghasaatundoal das vodasetiend $69.94 
Value Digi-Key Pricing BC Components Be rh oe Oo: 
Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
40 Watt, 1% Metal Film Fixed Resistor; era roll alam 
Tape & Reel (5,000/Ree!) 10.0 - 2.00MQ BC+ Value + “XTR-ND" = = = 61.88/M  52.80/M_ | 5063JDooxxF1 2AF5 ea 
-40 Watt, 1% Metal Film Fixed Resistor; 5 Each of Values 100KQ to 2.00MQ. 
Qut Tape 10.0 - 2.00M Q BC+Value+“XCT-ND” 1.95 29.73 76.88 _ —_ 5063JD00xxF1 2AF5 BCXS-KIT-ND . 
BC Components Standard Resistor Values 
10.0 17.8 31.6 56.2 100 178 316 549 976 1.74K 3.09K 5.49K 9.53K 16.9K 30.1K 53.6K 93.1K 165K 287K 511K 866K 1.54M 
10.2 18.2 32.4 57.6 102 182 324 562 1.00K 1.78K 3.16K 5.62K 9.76K 17.4K 30.9K 54.9K 95.3K 169K 294K 523K 887K 1.58M 
10.5 18.7 33.2 59.0 105 187 332 576 1.02K 1.82K 3.24K 5.76K 10.0K 17.8K 31.6K 56.2K 97.6K 174K 301K 536K 909K 1.60M 
10.7 19.1 34.0 60.4 107 191 340 590 1.05K 1.87K 3.32K 5.90K 10.2K 18.2K 32.4K 57.6K 100K 178K 309K 549K 931K  1.62M 
11.0 19.6 34.8 61.9 110 196 348 604 1.07K 1.91K 3.40K 6.04K 10.5K 18.7K 33.2K 59.0K 102K 182K 316K 562K 953K  1.65M 
11.3 20.0 35.7 63.4 113 200 357 619 1.10K 1.96K 3.48K 6.19K 10.7K 19.1K 34.0K 60.4K 105K 187K 324K 576K 976K 1.69M 
eS) 20.5 36.5 64.9 115 205 365 634 1.13K 2.00K 3.57K 6.34K 11.0K 19.6K 34.8K 61.9K 107K 191K 332K 590K 1.00M 1.74M 
11.8 21.0 37.4 66.5 118 210 374 649 1.15K 2.05K 3.65K 6.49K 11.3K 20.0K 35.7K 63.4K 110K 196K 340K 604K 1.02M 1.78M 
2a 21.5 38.3 68.1 121 215 383 665 1.18K 2.10K 3.74K 6.65K 11.5K 20.5K 36.5K 64.9K 113K 200K 348K 619K  1.05M 1.80M 
12.4 22.1 39.2 69.8 124 221 390 681 1.21K 2.15K 3.83K 6.81K 11.8K 21.0K 37.4K 66.5K 115K 205K 357K 634K  1.07M 1.82M 
Were 22.6 40.2 71.5) 127 226 392 698 1.24K 2.21K 3.92K 6.98K 12.1K 21.5K 38.3K 68.1K 118K 210K 365K 649K 1.10M 1.87M 
13.0 23.2 41.2 73.2 130 232 402 715 1.27K 2.26K 4.02K 7.15K 12.4K 22.1K 39.2K 69.8K 121K 215K 374K 665K 1.13M 1.91M 
13.3 23.7 42.2 75.0 133 237 412 732 1.30K 2.32K 412K 7.32K 12.7K 22.6K 40.2K 71.5K 124K 220K 383K 680K 1.15M 1.96M 
13.7 24.3 43.2 76.8 137 243 422 750 1.33K 2.37K 4.22K 7.50K 13.0K 23.2K 41.2K 73.2K 127K 221K 392K 681K 1.18M 2.00M 
14.0 24.9 44.2 78.7 140 249 432 768 1.37K 2.43K 4.32K 7.68K 13.3K 23.7K 42.2K 75.0K 130K 226K 402K 698K 1.21M 
14.3 25.5 45.3 80.6 143 255 442 787 1.40K 2.49K 4.42K 7.87K 13.7K 24.3K 43.2K 76.8K 133K 232K 412K 715K 1.24M 
14.7 26.1 46.4 82.5 147 261 453 806 1.43K 2.55K 4.53K 8.06K 14.0K 24.9K 44.2K 78.7K 137K 237K 422K 732K 1.27M 
15.0 26.7 47.5 84.5 150 267 464 825 1.47K 2.61K 4.64K 8.20K 14.3K 25.5K 45.3K 80.6K 140K 243K 432K 750K  1.30M 
15.4 27.4 48.7 86.6 154 274 475 845 1.50K 2.67K 4.75K 8.25K 14.7K 26.1K 46.4K 82.5K 143K 249K 442K 768K  1.33M 
15.8 28.0 49.9 88.7 158 280 487 866 1.54K 2.74K 4.87K 8.45K 15.0K 26.7K 47.5K 84.5K 147K 255K 453K 787K = 1.37M 
16.2 28.7 ule 90.9 162 287 499 887 1.58K 2.80K 4.99K 8.66K 15.4K 27.4K 48.7K 86.6K 150K 261K 464K 806K 1.40M 
16.5 29.4 52.3 93.1 165 294 511 909 1.62K 2.87K 5.11K 8.87K 15.8K 28.0K 49.9K 88.7K 154K 267K 475K 820K 1.43M 
16.9 30.1 53.6 95.3 169 301 523 931 1.65K 2.94K 5.23K 9.09K 16.2K 28.7K 51.1K 90.9K 158K 274K 487K 825K 1.47M 
17.4 30.9 54.9 97.6 174 309 536 953 1.69K 3.01K 5.36K 9.31K 16.5K 29.4K 52.3K 91.0K 162K 280K 499K 845K 1.50M 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(to33) 795 


Bis... 1% Metal Film Fixed Resistors — .60 Watt 80207c-F Series 


098 248 (6.3) 1.40 BC Components Standard Resistor Values 

2.5) 

a a 8) 10.0 196 383 750 147 287 562 140K 215K 422K 8.25K 16.2K 31.6K 634K 124K 243K 475K 931K 
* Tin plated y 10.2 20.0 39.2 768 150 294 576 1.13K 221K 432K 845K 16.5K 324K 649K 127K 249K 487K 953K 
* Copper leads “024 (0.6) 10.5 205 40.2 787 154 301 590 115K 226K 442K 866K 16.9K 33.2K 665K 130K 255K 499K 976K 


: ‘ : . 10.7 21.0 41.2 806 158 309 604 118K 232K 453K 887K 17.4K 34.0K 681K 133K 261K 511K 1.10M 

‘The resistors are coated with a blue lacquer which provides § 44.9 21.5 42.2 82.5 162 316 619 1.21K 237K 464K 9.09K 17.8K 348K 69.8K 137K 267K 523K 1.20M 

electrical, mechanical, and climatic protection. The 1.3 221 43.2 845 165 324 634 1.24K 243K 4.75K 9.31K 182K 35.7K 715K 140K 274K 536K 1.30M 

encapsulation is resistant to all cleaning solvents in 11.5 226 442 866 169 332 649 1.27K 249K 4.87K 9.53K 187K 365K 73.2K 143K 280K 549K 1.50M 

accordance with MIL-STD-202E Method 215, and IEC 68-2-45. 118 23.2 453 887 174 340 665 1.30K 255K 499K 9.76K 19.1K 37.4K 75.0K 147K 287K 562K 1.60M 

121 23.7 464 909 178 348 681 1.33K 261K 511K 10.0K 19.6K 383K 768K 150K 294K 576K 1.80M 

CHARACTERISTICS: 124 243 475 93.1 182 357 698 137K 267K 5.23K 10.2K 20.0K 39.2K 787K 154K 301K 590K 2.00M 

+ Resistance Tolerance: +1% + Temperature Coefficient: 127 249 48.7 953 187 365 715 140K 274K 536K 105K 205K 40.2K 80.6K 158K 309K 604K 2.20M 
+50 pprv°C + Abs. Maximum Dissipation at Tame = 70°C: 13.0 25.5 49.9 976 191 374 732:«1.43K 2.80K 549K 10.7K 21.0K 41.2K 825K 162K 316K 619K 
0.60W + Thermal Resistance, RTH: 140°OW + Maximum 13.3 26.1 51.1 100 196 383 750 147K 287K 5.62K 11.0K 215K 43.2K 84.5K 165K 324K 634K 
Continuous Operating Voltage: 300 V(DCor RMS) + NoiseR 13.7 26.7 52.3 102 200 392 768 1.50K 294K 5.76K 11.3K 221K 44.2K 866K 169K 332K 649K 
<1MQ: Maximum 1.0 V/V + Operating Temperature 14.0 27.4 536 105 205 402 787 154K 3.01K 5.90K 115K 226K 45.3K 887K 174K 340K 665K 
Range: -55°Cto +155°C 143 28.0 549 107 210 412 806 1.58K 3.09K 604K 118K 23.2K 46.4K 90.9K 178K 348K 681K 
14.7 28.7 56.2 110 215 422 825 162K 316K 619K 121K 23.7K 47.5K 93.1K 182K 357K 698K 
15.0 294 576 113 221 432 845 165K 324K 634K 124K 243K 48.7K 95.3K 187K 365K 715K 


1% Metal Film Fixed Resistor Kits 154 301 590 115 226 442 866 1.69K 3.32K 649K 127K 249K 499K 97.6K 191K 374K 732K 
Digi-Key® Assortment Kits 158 309 604 118 232 453 887 1.74K 340K 665K 130K 255K 511K 100K 196K 383K 750K 
162 316 619 121 237 464 909 1.78K 348K 681K 133K 261K 523K 102K 200K 392K 768K 


5 Each of Values 10.02 to 97.62. 165 324 63.4 124 243 475 931 182K 357K 698K 13.7K 26.7K 536K 105K 205K 402K 787K 


BCZ1-KIT-ND . 169 332 64.9 127 249 487 953 187K 3.65K 7.15K 140K 274K 549K 107K 210K 412K 806K 
17.4 34.0 665 130 255 499 976 1.91K 3.74K 7.32K 14.3K 28.0K 56.2K 110K 215K 422K 825K 
erie eg TOO REO. $57.95 17.8 348 68.1 133261 511. 100K 196K 3.83K 7.50K 14.7K 287K 576K 113K 221K 432K 845K 
ee ee ae aus feqce tt eves 18.2 35.7 69.8 137267, «523.-«1.02K  2.00K 3.92K 7.68K 15.0K 29.4K 59.0K 115K 226K 442K 866K 
5 Each of Values 1.00KQ to 9.76KQ. 18.7 365 715 140 274 536 1.05K 205K 4.02K 7.87K 15.4K 30.1K 604K 118K 232K 453K 887K 
BOZ3-KITIND 5 sscssesscitecnasnaseastaansoauedevaaee $57.95 19.1 374 73.2 143. 280.549: 1.07K 210K 4.12K 8.06K 15.8K 30.9K 61.9K 121K 237K 464K 909K 
5 Each of Values 10.0KQ to 97.6KQ. 
BCZ4-KIT-ND .......... 0... c cee ceee eee eeeeeeeee eee ee $57.94 Value Digi-Key Pricing BC Components 
Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 | PartNo. 
Peter TOKO to 220M $59.95 .60 Watt, 1% Metal Film Fixed Resistor; Tape & Real (5,000/Ree!)|10.0-2.20MQ | BC+Vdue+“ZIRND" — — — _50.63/M_43.20/M_ | BO207Q00xxF5T 
pe eg rae an a .60 Watt, 1% Metal Film Fixed Resistor; Qut Tape 10.0-220MQ | BC+Vaue+“ZCT-ND" 1.66 25.38 65.63 = = B0207QoxxxFST 


5% Power Metal Film Resistors — 1 Watt 5073Nw Series 


ed 5 + 3h, BC Components Standard Resistor Values 
36 12 43 150 510 18K 62K 22K 75K 270K 910K 


6.8 24 82 300 1.0K 3.6K 12K 43K 150K 510K 
7.5 27 91 330 1.1K 3.9K 13K 47K 160K 560K 
8.2 30 100 360 1.2K 4.3K 15K 51K 180K 620K 
9.41 33 110 390 13K 4.7K 16K 56K 200K 680K 
3.0 10 36 120 430 15K 5.1K 18K 62K 220K 750K 


5 Each of Values 1002 to 9.1KQ. 
CHARACTERISTICS: BCBW1-KIT-ND 
+ Resistance Tolerance: +5% + Temperature Coefficient: +250 
ppm/°C + Abs. Maximum Dissipation at Tame = 70°C: 1.00W | 5 Each of Values 10KQ to 1.0MQ. 
+ Maximum Continuous Operating Voltage: 350 V (DC or RMS) BCCW1-KIT-ND ... 


: . a 1.0 
+ Solder plated = EJ 5% Power Metal Film Resistor Kits 11 39 13 47 160 560 20K 68K 24K 82K 300K 1.0M 
*Q leads i 1.14 (29) iai- i 1.2 4.3 15 51 180 620 2.2K 7.5K 27K 91K 330K 
eae are coated with a red, nonflammable | hich ene 13 nell 16 56 200 Gin Beis ais SO OO esol 

, jacquer whic! 
provides electrical, mechanical, and climatic protection. The | 5 Each of Values 1.0 to 91. ie 5.1 ue ie oO io BT grits ook AOks Seok 
encapsulation is resistant to all cleaning solvents in accordance BCAW1-KIT-ND ........ 0... 00c ccc ccc eec eee eee eee eee $29.95 Ve a 29 ee 270 ae aoe 11K aoe 130K Doe 
with MIL-STD-202E, Method 215, and IEC 68-2-45. 20 Ff 
2:2 


NN 
NA 


+ Operating Temperature Range: -55°C to 155°C ee 3.3 11 39 130 470 16K 56K 20K 68K 240K 820K 
Value Digi-Key Pricing BC Components 
Description Range Part No. 5 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
1 Watt, 5% Power Metal Film Resistor; Tape & Ree! (5,000/Reel) 1.0- 1.0MQ BC + Value + “W-1TR-ND” oan = — 50.62/M 45.84/M 5073NWxxxxx%d 1 2ZAFX 
1 Watt, 5% Power Metal Flm Resistor; Qut Tape 1.0- 1.0MQ BC + Value + “W-1CT-ND” -80 8.40 62.37 = = 5073NWxxxxxd 1 2AFX 


5% Power Metal Film Resistors — 2 Watt sos3nw Series 


as aoe = ee BC Components Standard Resistor Values 


" A <i 1.0 3.6 2 43 150 510 1.8K 6.2K 22K 75K 270K 910K 
+ Solder plated —fl aa 4 5% Power Metal Film Resistor Kits ld 30) 13 47 160 560 20K 68K 24K 82K 300K 1.0M 
(iz) oe oe : 
+ Copper leads 1.08 (27) Digi-Key® Assortment Kits iQ we 15 51 180 620 22K 7.5K 27K 91K 330K 
3 F 1.3 47 16 56 200 680 2.4K 8.2K 30K 100K 360K 
The resistors are coated with a red, nonflammable lacquer 5 Exch of Values 1.00 to 910. 15 54 18 62 220 750 27K 9.1K 33K 110K 390K 
which provides electrical, mechanical, and climatic protection. i " 1.6 5.6 20 68 240 820 3.0K 10K 36K 120K 430K 
The encapsulation is resistant to all cleaning solvents in BCAW2-KIT-ND... 1.8 6.2 22 75 270 910 3.3K 11K 39K 130K 470K 
accordance with MIL-STD-202E, Method 215, and IEC 68-2-45. 5 Each of Values 1002 to 9.1Ka. 2.0 6.8 24 82 300 1.0K 3.6K 12K 43K 150K 510K 
CHARACTERISTICS: Or Nae i a 2.2 75 eT, 91 330 141K 3.9K 13K 47K 160K 560K 
+ Resistance Tolerance: +5% + Temperature Coefficient: BCBW2-KIT-ND. «0... ....2-seesseeeeeee tees eeies $39.95 24 8.2 30 100 360 1.2K 4.3K Ulshss es iiss Gals 
4250 ppm/°C. + Abs, Maximum Dissipation at Taus = 70°C: | 5 Each of Values 10K0 to 1.00. 27 9.4 33 110 390 1.3K 4.7K 16K 56K 200K 680K 
2.00W + Maximum Continuous Operating Voltage: 500 V (DC 3.0 10 36 120 430 1.5K 5.1K 18K 62K = 220K 750K 
or RMS) + Operating Temperature Range: -55°C to +155°C BCCW2-KIT-ND..........060sscserreeeeesetseoseannes $39.95 3.3 al 39 130 470 1.6K 5.6K 20K 68K 240K 820K 
Value Digi-Key Pricing BC Components 
Description Range Part No. 5 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
2 Watt, 5% Power Metal Film Resistor; Tape & Reel (5,000/Ree!) 1.0- 1.0MQ BC + Value + “W-2TR-ND” _ — — 100.70/M 91.20/M S083NWxxxxxd 1 2ZAFX 
2 Watt, 5% Power Metal Film Resistor; Qut Tape 1.0-1.0MQ2 BC + Value + “W-2CT-ND” 1.60 18.06 124.74 = = 5083NWxxxxxJ1 2AFX 


5% Power Metal Film Resistors — 3 Watt 5093Nw Series 


+ Solder plated +» Copper leads : ; z BC Components Standard Resistor Values 
657 031 9 
The resistors are coated with a red, 62) [even 8) ide oe lgeaarane — dines 10 30 82 240 680 20K 56K 16K 47K 130K 390K 
nonflammable lacquer which provides Li Digi-Key® Assortment Kits 11 33 91 270 750 22K 62K 18K 51K 150K 430K 
electrical, mechanical, and climatic Tae Tea 12 36 100 300 820 24K 68K 20K 56K 160K 470K 
proteqion. The encapsulation ts feststani to <= (2¥.9 "Cea oe ee eee 13 39 «110 330 910 27K 75K 22K 62K 180K 510K 
all cleaning solvents in accordance with MIL- BCAWSI-KITEND: oc ciceeeiceeeesanaiceacalsicneenaenvedsuiicceceds $59.95 15 43 120 360 1.0K 3.0K 82K 24K 68K 200K 560K 
STD-2026 (Method 215, and IEG 68-245. 5 Each of Values 4700 to 20KQ 16 47 130 390 14K 33K 91K 27K 75K 220K 620K 
CHARACTERISTICS: 18 51 150 430 1.2K 3.6K 10K 30K 82K 240K 680K 
+ Resistance Tolerance: +5% + Temperature Coefficient: +250 ppmv/°C BUSTIN: cote oessngnd tuasatatn es rianccarte $59.95 20 56 160 470 1.3K 3.9K 11K 33K 91K 270K 750K 
+ Abs. Maximum Dissipation at Tame = 70°C: 3.00W + Maximum | 5 Each of Values 22KQ to 1.0MQ 22 62 180 510 1.5K 4.3K 12K 36K 100K 300K 820K 
Continuous Operating Voltage: 750 V (DC or RMS) + Operating | BCCW3J-KIT-ND.........0..0.c0ccccccccceeceesseseesteeeeeee $59.95 Be 68 200 Ba AAS atlis shis SOLO SOK 10K 
Temperature Range: -55°C to +155°C. 27 75 220 620 1.8K 5.1K 15K 43K 120K 360K 1.0M 
Value Digi-Key Pricing BC Components 

Description Range Part No. 5 100 500 1,000 5,000 Part No. 

3 Watt, 5% Power Metal Film Resistors; Tape & Box (500/AMMO Pack), Dim. A = 3.15” (80mm) 10- 1.0MQ BC+ Value + “W-3TB-ND” _ — 107.52 199.58 178.08/M | SO93NWixooxJOBAFX 

3 Watt, 5% Power Metal Flm Resistors; Qut Tape, Dim. A = 3.15” (80mm) 10- 1.0MQ BC+ Value + “W-3CT-ND" 271i 30.62 = = = SO9SNWxxxxxJOBAFX 

3 Watt, 5% Power Metal Film Resistors; Tape & Box (500/AMMO Pack), Dim. A = 2.48” (63mm) 10- 1.0MQ BC+ Value + “W-3JTB-ND” = aor 107.52 199.58 178.08/M | SO93NWioooxd 

3 Watt, 5% Power Metal Film Resistors; Cut Tape, Dim. A = 2.48” (63mm) 10- 1.0MQ BC+ Value + “W-3JCT-ND” 271 30.62 = = _ SO93NWxxxxxJ 


More Product Available Online: www.digikey.com 
796 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


THIN FILM TECHNOLOGY 5%, 1/16 Watt — 0402 Series Resistor Values 


—- SUSUMU CcO., LTD 10 56 160 360 750 1.8K 3.9K 8.2K 20.0K  43.0K 100K 


15 68 180 390 820 20K 43K 914K 220K 47.0K 
' . . . 24 75 200 430 910 22K 47K 100K 240K 51.0K 
SMT Thin Film Chip Resistors — 2220 47D.—«1.0K_— 2K «BK 120K | 27.0K 580K 
1 8 . 30 100 240 510 1.2K 27K 56K 13.0K 30.0K 62.0K 
Hig h Precision RR Series 33 110 270 «560. «1.3K = «3.0K 6.2K = 15.0K -33.0K 6.0K 
39 130 300 620 15K 33K 68K 160K 36.0K  75.0K 
51 150 330 680 16K 36K 7.5K 18.0K 39.0K  82.0K 
Excellent in resistance tolerance, Electrode Biel 
i . ji rotection 
thermal coefficient of resistance, Ee pecictance: Film Value Digi-Key Pricing Susumu 
high-frequency characteristics, hd (thin film) Range Part No. 10 50 200 10,000 30,000 | Part No. 
current-noise-free characteristics, IP Alumina 
and minimized third harmonic lew rr Substrate Tape. Resl:(20,000/ Reel) 
distortion. + 10-820 | RROSR+ Vaue + DTR-ND = = —  846/M —_7.99/M | RRO510R-x00-D 
CT Wrap around Cut Ta 
electrode pe 
10-820 | RROSR+ Value + DCT-ND 120 322 740 — — | RROS10R-00-D 
Dimension RRO306 RR0510 RR0816 RR1220 
(mm) (0201) (0402) (0603) (0805) Tape & Reel (10,000 Per Reel) 
ie 0.60 +0.05 4.00 +0.05 1.60 +0.20 2.00 +0.20 100 - 100KQ RROSP + Value + DTR-ND = — — 8.46/M 7.99/M | RRO5S10P-xxx-D. 
w 0.30 +0.05 0.50 +0.05 0.80 +0.20 1.25 +0.20 Cut Tape 
P 0.12 +0.05 0.20 +0.10 0.30 +0.20 0.40 +0.20 
T 0:39 40108 G.a8 c0I08 540010 0140:40:10 100- 100K | RROSP+ Value + DCT-ND 120 322 740 — — | RROS10P-%00-D 
5%, 1/16 Watt - 0603 Series Resistor Values 
Types — RR0816, RR1220 10 56 270 680 2.4K 7.5K 205K 475K —-180K 
12 62 300 750 2.7K 8.2K 22.0K 49.9K 200K 
Type RRO816 RR1220 15 68 301 820 3.0K 8.25K 22.1K 51.0K 220K 
Package Size (0603) (0805) 18 68.1 330 825 3.01K 9.1K 22.6K 56.0K 221K 
Power Tew T710W 20 75 332 910 3.3K 10.0K 23.2K 56.2K 240K 
Resistance Tolerance 70.1% (B) 0.1% (By 22 82 348 1.0K 3.32K 10.5K 24.0K 62.0K 249K 
Ter pone 2 22 a es ee 
Resistance Values Bedieg6 miatida 27 110 392 1.2K 422K 124K  30.0K = 75.0K —-300K 
Max. Operating Voltage IN 100V 33 120 422 1.3K 4.3K 13.0K 301K — 82.0K 301K 
A i : 33.2 130 430 1.47K 4.7K 13.3K 33.0K 90.9K 309K 
-1%, 1/16 Watt - 0603 Series Resistor Values 36 150 470 15K  4.75K — 15.0K  -34.0K_ = 91.0K_— 380K 
39 160 475 1.6K 4.99K 16.0K 36.0K 100K 332K 
ey tals Hak Usiidis BAK Seals eas 39.2 180 499 1.69K 5.1K 165K  39.0K ‘110K 357K 
330 2.4K 11.0K 18.0K 24.0K 51.0K 200K 43 200 510 1.8K 5.11K 17.8K 40.2K 120K 360K 
560 5.6K 13.0K 20.0K 27.0K 100K 220K 47 220 560 2.0K 5.6K 18.0K 43.0K 130K 
47.5 221 562 2.2K 6.2K 18.2K 44.2K 150K 
Value Digi-Key Pricing Susumu 51 240 620 2.21K 6.8K 20.0K 47.0K 160K 
Range Part No. 10 50 200 5,000 10,000 | Part No. 
Tape & Reel (5,000 Per Reel) Value Digi-Key Pricing Susumu 
Range | Part No. 10 50 200 5,000 10,000 | PartNo. 
100 - 220K0. | RROBP + Value + BTR-ND = = — — 71.40/M — 67.20/M | RRO816P-00-B 
Tape & Reel (5,000 Per Reel) 
Cut Tape 
10-910 | RRO8Q+ Value + DTR-ND = = —  11.70/M —11.05/M | RRO816Q-xxx-D 
100 - 220KQ. | RROBP + Value + BCT-ND 633 17.02 39.10 — — | RRO816P-00-B 
Cut Tape 
9 = i Resistor Val 10-910 | RRO8Q+Value+DCT-ND 1.44 389 893 = — | RRO816Q00-D 
-1%, 1/10 Watt - 0805 Series esistor Values + due + 00% 
Tape & Reel (5,000 Per Reel) 
100 1.2K 2.2K 10.0K 24.0K 51.0K 120K 
3e4 me Bae mae Bee aan ay 100 - 360K. | RROBP + Value + DTR-ND — = —  11.70/M — 11.05/M | RRO816P-%0-D 
820 1.5K 4.7K 15.0K 33.0K 100K Cut Tape 
1.0K 2.0K 7.5K 20.0K 39.0K 110K 100- 360KQ | RRO8P+Value+DCT-ND 1.44 389 8.93 - — | RRO816P-xxx-D 
Value Digi-Key Pricing Susumu .5%, 1/10 Watt — 0805 Series Resistor Values 
Range Part No. 10 50 200 5,000 10,000 | Part No. 
10 75 390 1.6K 4.7K 953K  —-22.1K 56.2K 220K 
Tape & Reel (5,000 Per Reel) 12 82 430 18K 4.75K —10.0K_—s24.0K = 59.0K_—-240K 
100-1.0Ma | RRI2P+Value+BTRND = — — = — 7140/M  67.20/M | RR1220P-%00-B 15 91 470 2.0K 4.87K 10.2K  -24.9K 62.0K 249K 
CueT ae 16 100 499 2.05K 4.99K 10.5K 25.5K 64.9K 270K 
Pp 18 110 510 2.15K 5.1K 41.0K —-27.0K 68.0K 300K 
100-1.0M2 | RRI2P+Vaue+BCT-ND 633 17.02 39.10 = — | RR1220P-200-B 20 120 560 2.2K 5.1K 120K  30.0K 71.5K 330K 
22 130 620 2.4K 5.6K 124K —-30.1K 75.0K 360K 
24 150 680 2.43K 5.62K 12.7K — 33.0K 82.0K 390K 
27 160 681 2.7K 6.04K 13.0K 33.2K ~—84.5K 430K 
Types _ RRO306, RRO51 0, RRO81 6, RR1220 30 180 750 2.94K 6.2K 133K  36.0K 91.0K 470K 
33 200 820 3.0K 6.65K 14.0K  39.0K 100K 510K 
Type RRO306 RRO510 RROG16 RB1220 39 215 910 3.01K 6.8K 15.0K  43.0K 110K 560K 
Package Size (0201) (0402) (0603) (0805) 47 220 1.0K 3.24K 6.81K 16.0K 44.2K 120K 680K 
Power 7/20W 116w Tew TOW 49.9 240 1.4K 3.3K 715K 180K  45.3K 130K 750K 
Res. Tolerance +0.5%(D) 40.5%(D) 40.5% (D) 40.5%(D) 2 a } a an yee ee nee se an 
TCR ppm?°C ¥25(P) #100(R) +25 (P) ¥50(Q) #25(P) ¥25(P) +50(Q) pa =e) ge ak main Poa Lian ‘ea an 
Resistance Values E24 E-24/E-96 E-24/E-96 E-24/E-96 68 360 1.58K 4.3K 9.1K 22.0K 56.0K 200K 
wae operand 15V 25V 75V 100V 
a Value Digi-Key Pricing Susumu 
, ‘ Range _| Part No. 10 50 200 ~—«5,000 ‘10,000 | Part No. 
.5%, 1/20 Watt - 0201 Series Resistor Values 
Tape & Reel (5,000 Per Reel) 
Gz ihe ila use 3) ES GES GUS SES Gas 10-910 | RR12Q+ Value + DTR-ND — = = 11.70/M — 11.05/M | RR12200s00-D) 
Value Digi-Key Pricing Susumu Cut Tape 
Range _| Part No. 10 50 200 5,000 ~—_—_10,000 | Part No. 10-919 | RR12Q+Vdue+DCT-ND 144 (3:89 893 — — | RR1220Q.0-D 
Tape & Reel (5,000 Per Reel) Tape & Reel (5,000 Per Reel) 
82-8.2KQ | RROSP + Value + DTR-ND — - —  30.60/M —28.80/M | RROSO6P-xxx-D 100 - 1.0Mo | RR12P + Value + DTR-ND _ = — — 11.70/M — 11.05/M | RR1220P-%0%-D 
Cut Tape Cut Tape 
82-8.2KQ. | RROSP+ Value + DCT-ND 3.03 814 18.70 = — | RRO306P-.%x-D 100 - 1.0Ma | RR12P+ Value + DCT-ND 144 389 893 — — | RR1220P-%0-D 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 797 


THIN FILM TECHNOLOGY 2%, 2 Watt — 0830 Series Resistor Values _ 01 02 


ecm SUSUMU Cco., LTD Value Digi-Key Pricing Susumu 


Range _| Part No. 10 50 200 4,000 12,000 | Part No. 
SMT Thin Film Chip Resistors — Tope & Ree! 4.000 Per Reel) 
: p .01-.02Q | RL75WT + Value + GTR-ND — —  — — 209.60/M 196.50/M | RL7520WT-xxx-G 
Low Resistance RL Series Cut Tape 
Protection Film .01-.02Q | RL75WT+Value+@CT-ND 1856 4995 114.75 — — | RL7520WT-xxx-G 
A specially designed construction Resistance 
assures small dimensions and | Film 
repressed surface temperature 
increase due to heat radiation and | Types a RLO51 0, RL1 220 
thermal conduction. This construction | Ww FP 
also minimizes the thermal effects on ‘ Electrode Wrap around Dimension RLO510 RL1220 
peripheral areas. Patent 2963671. —;T Alumina Electrode (mm) (0402) (0805) W 
Substrate L 1.00 +0.10 2.00 +0.20 ee 
w 0.50 +0.10 1.25 +0.20 KL — 
Dimension RL3720 RL3720W RL7520W Pp 0.20 +0.10 0.40 +0.20 t 
(mm) (0815) (0815) (0830) T 0.35 +0.10 0.40 +0.20 f 
L 3.75 £0.30 3.75 +0.30 7.50 +0.30 
w 2.00 +0.20 2.00 +0.20 2.00 +0.20 
Type RLO510 RL1220 
P 0.40 +0.20 0.40 +0.20 0.40 +0.20 - 
T 0.40 +0.10 0.40, +0.15/-0.10 0.40, +0.15/-0.10 ponase Size ve a 
‘lower 
Res. Tolerance £1%(F) +2%(G) +1%(F) +2%(G) +5%(J) 
TCR ppm/’°C 0 ~ +200 (S) 0 ~ +200 (S) 0 ~ +350 (T) 
Types = RL3720, RL3720W, RL7520W Resistance Values E-6 E-12 
Type RL3720 RL3720W RL7520W 9 . i 
: 1%, 1/4 Watt — 0805 Series Resistor Values 
Package Size (0815) (0815) (0830) 
Power T/2W iW 2W 10 15 20 24 33 A7 82 1.30 180 270 4.70 
12 18 .22 30 36 68 1.00 150 220 3.30 10.0 
Res. Tolerance £1% (F) 2% (G) £1% (F) +2 %(G) £1% (F) +2% (G) 
TCR ppm/°C 0~+350 (T) 0~+200 (S) 0~+350 (T) 0~+350 (T) Value Digi-Key Pricing Grr 
Resistance Values E-6 E-6 E-6 Range Part No. 10 50 200 5,000 10,000 | Part No. 
Tape & Reel (5,000 Per Reel) 
9 i /. 
1%, 1/2 Watt - 0815 Series Resistor Values .018 .022 047.10 10- 10.00 | ALI2S+ Value +FIR-ND — = = 8570/M_33.60/M | RL1220S-%0-F 
Value Digi-Key Pricing Susumu Cut Tape 
Range Part No. 10 50 200 4,000 -~—-12,000 | PartNo. 10- 10.02 | RL12S + Value + FOT-ND 344 925 21.25 — — | RL1220S-xxx-F 
Tape & Reel (4,000 Per Reel) 
.018-.047Q | RL37T + Value+FTR-ND _ _ — 151.20/M 141.75/M]} RL3720T-xxx-F 1%, 1/8 Watt - 0402 Series Resistor Values 19 22 10 22 33 
Cut Tape wi BRIG aE 
018-.0470 | AL37T+Vaue+FCT-ND 1354 3645 8373 — — | RL3720T-wocF hse ane eh pa saraaal etanioes aoa 
Tape & Reel (4,000 Per Reel) Tape & Reel (10,000 Per Reel) 
102 RL37S + Value + FTR-ND _ _ — 151.20/M 141.75/M]} RL3720S-%x-F 75-340 WALOSS aus SETRIND _ _ —  @240M aso | BLOSioSeocF 
Cut Tape Cut Tape 
ss cc + S645 68.73 = = [| RSS er .15-3.30 | RLOSS + Value + FOT-ND 591 1591 3655 — — | RLO510S-%00-F 
1%, 1 Watt —- 0815 Series . apeareemerarems 
2%, 1/8 Watt — 0402 Series Resistor Values ‘°° eee: 
Digi-Key Pricing Susumu 
Value Part No. 10 50 200 4,000 12,000 | Part No. Value Digi-Key Pricing Susumu 
Tape & Reel (4,000 Per Reel) Range Part No. 10 50 200 10,000 30,000 | Part No. 
012 RL37WT.01FTR-ND _ — —  201.60/M__189.00/M | RL3720WT-RO10-F Tape & Reel (10,000 Per Reel) 
Cut Tape .15- 2.2 | RLOSS + Value + GTR-ND _ _ —  59,20/M 55.50/M | RLO510S-%%%-G 
01 RL37WT .O1FCT-ND 17.88 48.10 110.50 - - RL3720WT-RO10-F Cut Tape 
15- 2.20 | RLOSS+ Value + GCT-ND 5.64 1517 34.85 _ _ RLO510S-xxx-G 
1%, 2 Watt — 0830 Series Resistor Values 01 02 
3 . . 
2%, 1/4 Watt — 0805 Series Resistor Values 
Value Digi-Key Pricing Susumu 
Range _| Part No. 10 50 200 4,000 12,000 | Part No. 022 056 082 ag 29 33 68 1.30 220 4.70 
Tape & Reel (4,000 Per Reel) .033 068 10 18 124 36 82 1.50 2.70 10.0 
.01-.02Q_ | RL75WT + Value + FTR-ND — =_ — — 218.40/M 204.75/M | RL7520WT-x0%-F -047 075 12 20 30 A7 1.00 1.80 3.30 
Cut Tape 
.01-.020 | RL75WT+Value+FCT-ND 1932 51.99 119.43 — — | RL7520WT-10-F Value Bigh:Key Pricing Susumu 
Range Part No. 10 50 200 5,000 + —_10,000 | Part No. 
. . Tape & Reel (5,000 Per Reel, 
2%, 1/2 Watt - 0815 Series Resistor Values 918 022 .047 10 ia & ! 
.022 - 0820 | RL12T+Value+GTR-ND _ _ — _59.50/M —_ 56.00/M | RL1220T-xxx-G 
Value Digi-Key Pricing Susumu Cut Tape 
Range Part No. 10 50 200 4,000 12,000 | PartNo. 
Tape & Reel (4,000 Per Reel) .022 - .082Q | RL12T+Value+@GCT-ND 5.36 14.43 33.15 = — | RL1220T-xxG 
.018-.0470 | RL37T+ Value +GTR-ND = = —  137.60/M 129.00/M] RL3720T-00-G Tape & Reel (5,000 Per Reel) 
Cut Tape 10- 10.02 | RL12S+Value+GTR-ND _ _ —  35.70/M —_33.60/M | RL1220S-xxx-G 
.018-.047 | RL37T+Value+G@CT-ND 1238 3330 7650 — — | RL8720T-xx«-G Cut Tape 
Tape & Reel (4,000 Per Reel) .10- 10.02 | RL12S+ Value +GCT-ND 3.44 9.25 21.25 _ — | RL1220S-x0%-G 
102 RL37S + Value + GTR-ND = = —  137.60/M 129.00/M| RL3720S-xxx-G 
Cut Tape 5%, 1/4 Watt - 0805 Series Resistor Values 
102 RL37S+Value+GCT-ND 1238 3330 76.50 _ — | RL3720S-x%x-G 
.022 033 .047 .056 .068 .075 082 
2%, 1 Watt — 0815 Series 
Value Digi-Key Pricing Susumu 
Nels RES y E fieng ee Sum Range Part No. 10 50 200 5,000 ‘10,000 | PartNo. 
lange art No. 5 i art No. 
Tape & Reel (4,000 Per Reel) Tape'& Reel (5,000 Per Reel) 
010) RLS7WTOIGIRND = = = 785.60 174.00/M | RL3720WT-RO10-G .022-.082Q | RL12T+Vaue+JTR-ND —_ _ — _ 44.20/M_ 41.60/M | RL1220T-xx-J 
(Cut Tape) Cut Tape 
012 | RL87WTOIGCT-ND 16.50 44.40 102.00 _ _ RL3720WT-xxx-G .022-.082Q | RL12T+Vaue+JCTND 4.13 11.10 25.50 _ — | RL1220T-%xx-J 


More Product Available Online: www.digikey.com 
798 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


oO oO ce) . 
YAGEO Surface Mount 1 Yo & 5 Yo 1 %» 1/16 Watt — 0402 Series Resistor Values 
. . . . 
AMC DIA. 1.00 51.0 220 511 1.80K 3.92K 7.87K 12.0K 21.0K 36.0K 51.0K 82.0K 124K 261K 560K 
America Thick Film Chip Resistors 4.70 56.0 280 560 1.82K 430K 8.06K 12.1K 22.0K 39.0K 51.1K 825K 127K 270K 562K 
DESCRIPTION: The resistors are constructed on a high grade ceramic body (aluminum oxide). Internal 10.0 62.0 300 620 1.96K 4.64K 820K 13.0K 22.1K 39.2K 53.6K 88.7K 150K 300K 620K 
metal electrodes are added at each end and connected by a resistive paste which is applied to the top 22.0 68.0 301 680 220K 5.10K 887K 14.0K 24.9K 40.2K 56.0K 90.9K 180K 301K 649K 
surface of the substrate. The composition of the paste is adjusted to give the approximate resistance 249 68.1 330 715 221K 5.36K 9.10K 15.0K 26.1K 42.2K 60.4K 91.0K 187K 332K 768K 
required and the value is trimmed to within tolerance, by laser cutting of the resistive layer. The resistive 26.1 75.0 332 910 240K 5.49K 9.53K 16.0K 27.0K 43.0K 61.9K 95.3K 200K 360K 1.00M 
layer is covered with a protective coat. Finally, the two external end terminations are added. For ease of 28.0 100 430 1.00K 2.70K 5.62K 10.0K 16.2K 28.0K 45.3K 62.0K 97.6K 210K 430K 3.30M 
soldering the outerlayer of these end terminations is a lead/tin alloy. 33.0 120 464 1.10K 3.01K 6.20K 10.7K 17.4K 30.0K 46.4K 64.9K 100K 220K 442K 3.60M 
36.0 150 470 1.20K 3.30K 649K 11.0K 18.0K 30.1K 47.0K 68.0K 110K 226K 470K 
Size C 0402 0603 39.0 160 499 1.21K 3.74K 6.80K 11.3K 19.1K 33.0K 47.5K 78.7K 120K 240K 499K 
1% 5% 1% 5% 49.9 180 510 1.50K 3.90K 7.50K 11.5K 20.0K 35.7K 49.9K 80.6K 121K 249K 510K 
Temperature Coefficient P ‘ 
10<R<100 <250+250 | <250#250x10°/K | <250+250 <250+250x10°/K Value DighKey Pricin ageo America 
100.<R.<10MO_ <#200 | <#200x10%K | <+100 <#200x10°/K Range Part No. 10 50 200 10,000 30,000 [Part No. 
ag ae ia at inal Avanos 1/16 Watt, 1% Thick Film Chip Resistors (Tape & Reel) 10,000 / Reel 
Maximum permissible 2 50V = 50V ‘ 1.00-3.60MQ_ | 311 - Value + “LTR-ND” — — — 7.56/M_ 6.72/M |9C04021AXXXXFLHF3 
voltage (DCor RMS) (DCor RMS) 1/16 Watt, 1% Thick Film Chip Resistors (Cut Tape) 
1.00-3.60MQ | 311-Value+“LCT-ND” 39 1.04 238 — —  |9C0402A1XXXXFLHF3 
Size Code 0805 1206 
1% 5% 1% 5% Digi-Key™ Assortment Kits 0402 Series PHL3-KIT-ND 50 each of values 1.00KQ to 9.53KQ 
iaeeeuo 2504250 | <250+250x10°/K | <250+250 :250+250x10°/K Me Tale len east ee ee 
<R< < <250+250x <2504 <250+250x “KIT 
100 <R<10Mo <#100_ | <#200x10%K | <#100 <#200x10°/K PHLI-KIT-ND 50 each of values 1.000 to 75.02 PHLAIITRD 60 each of values 10.0K0 to 97 Gi 
Maximum dissipation at 17 values (850 total pieces) ee anges 
Tams = 70°C Pal 0.125W 0.25W PHL2-KIT-ND 50 each of values 1002 to 910Q PHL5-KIT-ND 50 each of values 100KQ to 1.00MQ 
a — : ~ 22 values (1100 total pieces) 32 values (1600 total pieces) 
Maximum permissible 150V 200V 
voltage (DC or RMS) (DC or RMS) 


Protective Coat 


1%, 1/8 Watt — 0805 Series 


Protective Coat Resistor Values 
! Resistor Layer 1.00 3.01 866 249 634 180 470 1.27K 340K 887K 249K 634K 180K 470K 140M 4.32M 
Inner Electrode 1.02 309 887 255 649 182 475 130K 348K 9.09K 25.5K 649K 182K 475K 1.43M 4.42M 
[] qt End Termination 1.05 316 909 261 665 187 487 1.33K 357K 9.10K 261K 665K 187K 487K 1.47M 453M 
Ceramic Substrate 1.07 324 931 267 680 191 499 1.37K 360K 931K 267K 680K 191K 499K 1.50M 4.64M 
110 332 953 270 681 196 510 140K 365K 953K 270K 681K 196K 510K 1.54M 4.70M 
113 340 9.76 274 698 200 511 143K 374K 9.76K 274K 698K 200K 511K 1.58M 4.75M 
Dimension (mm) 115 348 100 280 715 205 523 1.47K 383K 100K 280K 715K 205K 523K 162M 487M 
Type : W T ; i 118 357 102 287 732 210 536 150K 390K 102K 287K 732K 210K 536K 1.65M 4.99M 
t b 121 365 105 294 750 215 549 154K 3.92K 105K 294K 75.0K 215K 549K 169M 5.11M 
0402 1.00 0.50 0.35 0.20 0.25 1.24 374 107 300 768 220 560 158K 4.02K 10.7K 30.0K 768K 220K 560K 1.74M 5.23M 
0603 1.60 0.80 0.45 0.30 0.30 1.27 383 11.0 30.1 787 221 562 1.60K 4.12K 11.0K 301K 787K 221K 562K 180M 536M 
0805 2.00 125 0.55 0.40 0.40 130 390 11.3 309 80.6 226 576 162K 422K 11.3K 309K 806K 226K 576K 1.82M 5.49M 
1206 3.20 T.60 0.55 0.45 0.50 133 392 115 316 820 232 590 1.65K 430K 115K 316K 820K 232K 590K 1.87M 562M 
137 402 118 324 825 237 604 169K 432K 118K 324K 825K 237K 604K 191M 5.76M 
- 140 412 120 330 845 240 619 1.74K 442K 120K 330K 845K 240K 619K 196M 590M 
1%, 1/16 Watt — 0603 Series Resistor Values J] 143 422 121 332 866 243 620 178K 453K 121K 332K 866K 243K 620K 200M 604M 
147 432 124 340 887 249 634 1.80K 464K 124K 34.0K 887K 249K 634K 205M 6.19M 
1.00 14.7 33.0 69.8 165 365 787 182K 4.02K 887K 21.0K 44.2K 100K 232K 475K 1.2iM 1.50 442 127 348 90.9 255 649 182K 4.70K 12.7K 34.8K 909K 255K 649K 210M 634M 
2.00 15.0 332 715 169 374 806 187K 412K 9.09K 21.5K 453K 102K 234K 487K 1.50M 154 453 130 357 910 261 665 1.87K 475K 130K 357K 91.0K 261K 665K 215M 649M 
210 154 34.0 73.2 174 383 820 1.91K 4.22K 910K 22.0K 46.4K 105K 237K 499K 2.00M 1.58 464 133 360 931 267 680 191K 4.87K 13.3K 36.0K 93.1K 267K 680K 2.20M 6.65M 
215 158 348 75.0 178 390 825 196K 430K 931K 221K 47.0K 107K 240K 500K 221M 162 470 137 365 953 270 681 1.96K 499K 137K 365K 953K 270K 681K 221M 681M 
2.21 16.0 357 768 180 392 845 200K 432K 9.53K 226K 47.5K 110K 243K 510K 249M 1.65 475 140 374 976 274 698 200K 510K 140K 374K 976K 274K 698K 226M 698M 
243 162 360 787 182 402 866 205K 4.42K 9.76K 232K 487K 113K 249K 511K 294M 1.69 487 143 383 100 280 715 205K 511K 143K 383K 100K 280K 715K 232M 7.15M 
247 165 365 806 187 412 887 210K 453K 10.0K 237K 499K 115K 255K 523K 3.01M 174 499 147 390 102 287 732 210K 5.23K 147K 390K 102K 287K 732K 237M 7.32M 
249 169 374 820 191 422 909 215K 464K 102K 24.0K 51.0K 118K 261K 536K 4.70M 1.78 511 150 392 105 204 750 215K 536K 150K 392K 105K 294K 750K 243M 7.50M 
274 174 383 825 196 430 910 220K 4.70K 105K 24.3K 511K 120K 267K 549K 4.75M 1.80 523 154 402 107 300 768 220K 549K 154K 402K 107K 300K 768K 249M 7.68M 
3.01 178 39.0 845 200 432 931 221K 4.75K 10.7K 24.9K 523K 121K 270K 560K 10.0M 182 536 158 412 110 301 787 221K 560K 158K 412K 110K 301K 787K 255M 7.87M 
3.32 180 392 866 205 442 963 226K 487K 11.0K 255K 536K 124K 274K 562K 187 549 160 422 113 309 806 226K 562K 160K 422K 113K 309K 806K 261M 806M 
392 182 402 887 210 453 976 232K 499K 113K 261K 54.9K 127K 280K 576K 191 560 162 430 115 316 820 232K 576K 162K 430K 115K 316K 820K 267M 825M 
402 187 41.2 90.9 215 464 1.00K 237K 510K 11.5K 26.7K 56.2K 130K 287K 590K 1.96 562 165 432 118 324 825 237K 590K 165K 432K 118K 324K 825K 274M 845M 
442 19.1 422 91.0 220 470 102K 240K 5.11K 11.8K 27.0K 57.6K 133K 294K 604K 200 576 169 442 120 330 845 240K 604K 16.9K 44.2K 120K 330K 845K 280M 866M 
475 19.6 43.0 93.1 221 475 1.05K 243K 523K 12.0K 27.4K 59.0K 137K 300K 619K 205 590 174 453 121 332 866 243K 619K 174K 45.3K 121K 332K 866K 287M 887M 
499 20.0 43.2 95.3 226 487 1.07K 249K 536K 12.1K 28.0K 60.4K 140K 301K 620K 210 604 178 464 124 340 887 249K 620K 17.8K 464K 124K 340K 887K 294M 9.09M 
511 205 442 976 232 499 110K 255K 549K 124K 287K 619K 143K 309K 634K 215 619 180 470 127 348 909 250K 634K 180K 47.0K 127K 348K 909K 301M 931M 
523 21.0 453 100 237 510 113K 261K 560K 127K 294K 62.0K 147K 316K 649K 220 620 182 475 130 357 910 255K 649K 182K 475K 130K 357K 931K 3.09M 953M 
562 215 464 102 240 511 115K 267K 562K 13.0K 30.0K 634K 150K 324K 665K 221 634 187 487 133 360 931 261K 665K 187K 48.7K 133K 360K 953K 316M 9.76M 
5.76 220 47.0 105 243 523 118K 270K 5.76K 133K 30.1K 64.9K 154K 330K 680K 226 649 191 499 137 365 953 267K 680K 19.1K 49.9K 137K 365K 976K 324M 10.0M 
6.04 221 475 107 249 536 1.20K 274K 590K 13.7K 30.9K 66.5K 158K 332K 681K 232 665 196 51.0 140 374 976 270K 681K 196K 51.0K 140K 374K 1.00M 330M 
681 226 487 110 255 549 121K 280K 6.04K 14.0K 31.6K 680K 160K 340K 698K 237 680 20.0 511 143 383 1.00K 274K 698K 20.0K 51.1K 143K 383K 110M 332M 
750 232 499 113 261 560 1.24K 287K 619K 14.3K 324K 681K 162K 348K 715K 243 681 205 523 147 390 102K 280K 7.15K 205K 52.3K 147K 390K 113M 340M 
10.0 237 510 115 267 562 1.27K 294K 6.20K 147K 330K 698K 165K 357K 732K 249 698 210 536 150 392 105K 287K 7.32K 21.0K 536K 150K 392K 115M 348M 
102 240 511 118 270 576 1.30K 3.00K 6.34K 15.0K 332K 71.5K 169K 360K 750K 255 715 215 549 154 402 107K 294K 7.50K 215K 54.9K 154K 402K 118M 357M 
10.5 243 523 120 274 590 1.33K 3.01K 649K 15.4K 34.0K 73.2K 174K 365K 768K 2.61 7.32 220 560 158 412 110K 3.00K 7.68K 220K 56.0K 158K 412K 1.20M 3.65M 
10.7 249 536 121 280 600 1.37K 3.09K 665K 158K 348K 75.0K 178K 374K 787K 267 750 221 562 160 422 113K 301K 7.87K 221K 56.2K 160K 422K 121M 374M 
110 255 549 124 287 604 140K 3.16K 680K 16.0K 35.7K 76.8K 180K 383K 806K 274 768 226 576 162 430 1.15K 309K 806K 226K 57.6K 162K 430K 1.24M 3.83M 
113 261 560 127 294 619 143K 324K 681K 162K 360K 787K 182K 390K 820K 280 787 232 590 165 432 118K 316K 820K 232K 59.0K 165K 432K 127M 392M 
115 267 562 130 300 620 147K 330K 698K 16.5K 36.5K 80.6K 187K 392K 825K 287 8.06 23.7 604 169 442 1.20K 3.24K 825K 23.7K 60.4K 169K 442K 1.30M 4.02M 
118 270 576 133 301 634 150K 332K 7.15K 169K 374K 820K 190K 400K 845K 294 825 240 619 174 453 121K 330K 845K 24.0K 61.9K 174K 453K 133M 412M 
120 274 590 137 309 649 154K 340K 7.32K 174K 383K 825K 191K 402K 866K 3.00 845 243 620 178 464 124K 332K 866K 24.3K 620K 178K 464K 137M 422M 
121 280 604 140 316 665 1.58K 348K 7.50K 178K 39.0K 845K 196K 412K 887K 
124 287 619 143 324 680 160K 357K 7.68K 180K 39.2K 866K 200K 422K 909K Fr = ; 
127 294 620 147 330 681 162K 3.60K 7.87K 18.2K 40.0K 887K 205K 430K 910K Auge Peanal 0 a8 peeing ROOMEIDCOD pee ruence 
13.0 30.0 634 150 332 698 1.65K 365K 8.06K 187K 40.2K 90.9K 210K 432K 931K — . e : s 
133 301 649 154 340 715 169K 3.74K 820K 191K 41.2K 91.0K 215K 442K 953K 18 Watt, 1% Thick Film Chip Resistors (Tape & Reel) 5,000 / Reel 
137 309 665 158 348 732 1.74K 3.83K 825K 196K 42.2K 931K 220K 453K 976K 1.00-10.0MQ] 311-Value+“CTR-ND” — — — 5.40/M 4.86/M | 9CO8052AXXXXFKHFT 
140 316 680 160 357 750 1.78K 3.90K 845K 20.0K 430K 953K 221K 464K 1.00M 1/8 Watt, 1% Thick Film Chip Resistors (Cut Tape) 
143 324 681 162 360 768 1.80K 3.92K 866K 205K 432K 976K 226K 470K 1.20M 7.00-10.0Ma]311-Value+"CCT-ND” 25 67153. — — | 9C08052AXXXXFKHFET 
Value Digi-Key Pricin: Yageo America 
Henge: EarUNG: LLORES OO RE 20 0S 000K 0;000)) Bertin: Digi-Key™ Assortment Kits 0805 Series 1% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/8 Watt 
oP TICE EI - - 
1/16 Watt, 1% Thick Film Chip Resistors (Tape & Reel) 5,000 / Reel PHC1A-KIT-ND 50 each of values 1.000 to 9.762 PHC4A-KIT-ND 50 each of values 1.00KQ. to 9.76KO 
1.00- 10.0M@ | 311-Value+“HTR-ND” — — — 4.80/M_4.32/M|9C06031AXXXXFKHFT 104 values (5200 total pieces) 115 values (5750 total pieces) 
1/16 Watt, 1% Thick Film Chip Resistors (Cut Tape) PHC1-KIT-ND 200 each of values 1.009 to 9.762 PHC4-KIT-ND 200 each of values 1.00KQ to 9.76KQ 
1,00-10.0MQ | 311-Value+“HCT-ND” 22 59 136 — — _|9C06031AXXXXFKHFT 104 values (20800 total pieces) $149.95 115 values (23000 total pieces) 


Digi-Key™ Assortment Kits 0603 Series 1% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/16 Watt 
PHH1-KIT-ND 50 each of values 1.002 to 7.50 


PHH4-KIT-ND 50 each of values 1.00KQ to 9.76KQ 


23 values (1150 total pieces) 


PHH2-KIT-ND 50 each of values 10.02 to 97.62 
114 values (5700 total pieces) 


PHH3-KIT-ND 50 each of values 1002 to 9762 
115 values (5750 total pieces) 


114 values (5700 total pieces) 


PHHS-KIT-ND 50 each of values 10.0KQ to 97.6KQ. 
114 values (5700 total pieces) 


PHH6-KIT-ND 50 each of values 100KQ to 1.00MQ 
120 values (6000 total pieces) 


PHC2A-KIT-ND 50 each of values 10.02 to 97.62 


114 values (5700 total pieces) 
PHC2-KIT-ND 200 each of values 10.02 to 97.62 


114 values (22800 total pieces) $149.95 


PHC3A-KIT-ND 50 each of values 1002 to 9762 
114 values (5700 total pieces) 


PHC3-KIT-ND 200 each of values 1002 to 9762 
114 values (22800 total pieces) $149.95 


PHCS5A-KIT-ND 50 each of values 10.0KQ to 97.6KQ. 
113 values (5650 total pieces) 


PHC5-KIT-ND 200 each of values 10.0KQ to 97.6KQ 
113 values (22600 total pieces) coves $149.95 


PHC6A-KIT-ND 50 each of values 100K to 1.00MQ 
115 values (5750 total pieces) 


PHC6-KIT-ND 200 each of values 100KQ to 1.00MQ 
115 values (23000 total pieces) $149.95 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 799 


5%, 1/16 Watt — 0603 Series 


YAGEO Surface Mount 1% & 5% Thick Film Chip Resistors (Cont.) 


AMERICA Resistor Values 


° 0.0 30 82 24 68 200 560 1.6K 4.7K 13K 39K 110K 330K 910K 2.7M 8.2M 
1%, 1/4 Watt — 1206 Series Resistor Values 1.0 33 91 27 75 220 620 1.8K 5.1K 15K 43K 120K 360K 1.0M 3.0M 10M 
100 294 787 232 619 180 464 1.30K 365K 10.0K 294K 768K 226K 590K 1.74M 464M a SD GYR GC Ae etdss ROS ES cl SbehN, 

102 3.00 806 237 620 182 470 1.33K 374K 10.2K 30.0K 78.7K 232K 604K 1.78M 4.70M 12°39 11 33 91 270 750 2.2K 6.2K 18K 51K 150K 430K 1.2M 3.6M 

1.05 3.01 820 240 634 187 475 1.37K 3.83K 10.5K 301K 806K 237K 619K 1.80M 4.75M 13°43 12 36 100 300 820 24K 68K 20K 56K 160K 470K 1.3M 3.9M 

1.07 309 825 243 649 191 487 140K 3.90K 10.7K 30.9K 820K 240K 620K 1.82M 4.87M 5 ee Wy A Fc} 39 110 330 910 2.7K 7.5K 22K 62K 180K 510K 1.5M 4.3M 

110 316 845 249 665 196 499 143K 392K 11.0K 31.6K 825K 243K 634K 1.87M 4.99M 

113 324 866 255 68.0 200 510 147K 4.02K 11.3K 324K 845K 246K 649K 1.91M 5.10M HO Sa Sey AMOIS GUS ES EES MN Civlis: las UG Ceci 

115 330 887 261 68.1 205 511 150K 4.12K 11.5K 330K 866K 249K 665K 192M 511M 18°56 16 47 130 390 1.1K 3.3K 9.1K 27K 75K 220K 620K 1.8M 5.1M 

118 332 9.09 267 698 210 523 154K 4.22K 11.8K 33.2K 887K 255K 680K 196M 5.23M 22 62 18 51 150 430 1.2K 3.6K 10K 30K 82K 240K 680K 2.0M 5.6M 

1.20 340 9.10 270 715 215 536 1.58K 4.30K 120K 34.0K 90.9K 261K 681K 200M 5.36M 24 68 20 56 160 470 1.3K 39K 11K 33K 91K 270K 750K 2.2M 6.2M 

1.21 348 931 274 732 220 549 1.60K 4.32K 121K 34.8K 91.0K 267K 698K 205M 5.49M 27 75 22 62 180 510 1.5K 4.3K 12K 36K 100K 300K 820K 24M 6.8M 

1.24 357 953 280 75.0 221 560 162K 4.42K 124K 357K 931K 270K 715K 210M 560M 

127 360 976 287 768 226 562 1.65K 4.53K 12.7K 36.0K 953K 274K 732K 215M 5.62M 

130 365 100 294 787 232 576 1.69K 4.64K 13.0K 365K 976K 280K 750K 220M 5.76M Value Digi-Key Pricing Yageo America 

133 374 102 300 80.6 237 590 1.74K 4.70K 13.3K 37.4K 100K 287K 768K 221M 5.90M Range Part No. 10 50 200 5,000 10,000 | Part No. 

137 383 105 301 820 240 604 1.78K 4.75K 13.7K 383K 102K 294K 787K 226M 6.04M 

140 390 107 30.9 825 243 619 1.80K 487K 14.0K 39.0K 105K 300K 806K 232M 6.19M 1/16 Watt, 5% Thick Film Chip Resistors (Tape & Reel) 5,000 / Reel 

143 392 110 316 845 249 620 1.82K 4.99K 14.3K 39.2K 107K 301K 820K 237M 6.20M - z “GIRND” _ — — 

147 402 113 324 866 255 634 1.87K 510K 14.7K 40.2K 110K 309K 825K 240M 6.34M 0.0- 10M © SSIS Meus ieaGiUitND) S:S0/M 2: 7/M" | SCOBSTAQUONTAET 
412 115 93.0 887 261 649 191K 511K 15.0K 41.2K 113K 316K 845K 243M 649M 1/16 Watt, 5% Thick Film Chip Resistors (Cut Tape) 
422 118 332 909 267 665 1.96K 5.23K 15.4K 422K 115K 324K 866K 249M 6.65M 0.0-10MQ | 311-Value+“GCT-ND” 15 41 94 — = 9C06031AXXXXJLHFT 
430 12.0 340 91.0 270 680 200K 5.6K 15.8K 43.0K 118K 330K 887K 255M 6.80M 
432 121 348 93.1 274 681 205K 549K 16.0K 43.2K 120K 332K 909K 261M 681M 
442 124 357 95.3 280 698 210K 560K 16.2K 44.2K 121K 340K 910K 267M 6.98M 5 i 7 Fac 5, Thick Fi A A ‘ 
453 127 360 976 287 715 218K 562K 165K 453K 124k 348K 931K 270M 715M Digi-Key™ Assortment Kits 0603 Series 5% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/16 Watt 
464 13.0 365 100 294 732 220K 5.76K 16.9K 46.4K 127K 357K 953K 2.74M 7.32M PHG1A-KIT-ND 50 each of every other value PHG2A-KIT-ND 50 each of every other value 
470 133 37.4 102 300 750 221K 590K 17.4K 47.0K 130K 360K 976K 2.80M 7.50M from 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, etc. to 910KQ 72 values from 1.1, 1.3, 1.6, 2.2, etc. to 1.0MQ 72 values 
475 137 383 105 301 768 226K 604K 178K 475K 133K 365K 1.00M 2.87M 7.68M (3600 total pieces) (3600 total pieces) ... 
487 140 39.0 107 309 787 232K 619K 180K 487K 137K 374K 1.02M 2.94M 7.87M PHG1-KIT-ND 200 each of every other value PHG2-KIT-ND 200 each of every other value 
499 143 392 110 316 806 237K 620K 182K 499K 140K 383K 1.05M 3.00M 8.06M from 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, etc. to 910KQ 72 values from 1.1, 1.3, 1.6, 2.2, etc. to 1.0MQ 72 values 
510 147 40.2 113 320 820 240K 634K 187K 51.0K 143K 390K 1.07M 3.01M 820M (14400 total pieces) . $65.95 (14400 total pieces) .. -- $65.95 
5.11 150 412 115 324 825 243K 649K 19.1K 51.1K 147K 392K 110M 3.09M 8.25M 
523 154 422 118 330 845 249K 665K 19.6K 523K 150K 402K 1.13M 3.16M 845M 
536 158 430 120 331 866 255K 680K 20.0K 536K 154K 412K 1.15M 3.24M 8.66M 
549 160 432 121 332 887 261K 681K 20.5K 549K 158K 422K 118M 330M 887M 5%, 1/8 Watt — 0805 Series Resistor Values 
560 162 442 124 340 909 267K 698K 21.0K 56.0K 160K 430K 1.20M 332M 9.09M 
562 165 453 127 348 910 270K 7.15K 215K 562K 162K 432K 1.21M 340M 9.10M 0.0 27 7.5 22 62 180 510 1.5K 4.3K 12K 36K 100K 300K 820K 2.4M 6.8M 
5.76 169 464 130 357 931 274K 7.32K 22.0K 57.6K 165K 442K 1.24M 3.48M 9.31M Aon Sion Bia 424 68 200 560 1.6K 4.7K 13K 39K 110K 330K 910K 2.7M 7.5M 
590 174 47.0 133 360 953 280K 7.50K 221K 59.0K 169K 453K 1.27M 357M 9.53M 1133 91 27 75 220 620 18K 51K 15K 43K 120K 360K 1.0M 3.0M 8.2M 
6.04 178 475 137 365 976 287K 7.68K 226K 604K 174K 464K 1.30M 3.60M 9.76M 
619 180 487 140 374 100K 294K 7.87K 232K 61.9K 178K 470K 1.33M 3.65M 10.0M (Ue ii 3: sa Oa SOs Set 2.0 Ba OS OO CIC ae On cues Mie oMiaoaIM 
6.20 182 49.9 143 382 1.02K 3.00K 806K 237K 620K 180K 475K 1.37M 3.74M 13°39 11 33 91 270 750 22K 62K 18K 51K 150K 430K 1.2M 3.6M 10M 
634 187 51.0 147 383 1.05K 3.01K 820K 24.0K 634K 182K 487K 1.40M 3.83M 15 43 12 36 100 300 820 24K 6.8K 20K 56K 160K 470K 1.3M 3.9M 
649 191 514 150 390 1.07K 3.09K 825K 24.3K 64.9K 187K 499K 1.43M 3.90M 16 47 13 39 «110 330 910 27K 7.5K 22K 62K 180K 510K 1.5M 4.3M 
665 196 523 154 392 140K 3.16K 845K 24.9K 66.2K 191K 510K 1.47M 3.92M 
680 200 536 158 402 113K 324K 866K 255K 665K 196K 511K 150M 402M SB SSD CDOS ULSI 2is GSS SOS LIM Gad 
681 205 549 160 412 145K 330K 887K 261K 680K 200K 523K 154M 4.12M 20 56 16 47 130 390 1.1K 33K 9.1K 27K 75K 220K 620K 1.8M 5.1M 
698 210 560 162 422 1.8K 3.32K 9.09K 26.7K 68.1K 205K 536K 1.58M 4.22M 22 62 18 51 150 430 1.2K 36K 10K 30K 82K 240K 680K 2.0M 5.6M 
715 215 562 165 430 1.20K 340K 9.10K 27.0K 69.8K 210K 549K 1.60M 4.30M 24 68 20 56 160 470 1.3K 3.9K 11K 33K 91K 270K 750K 2.2M 6.2M 
7.32 220 576 169 432 121K 348K 931K 272K 71.5K 215K 560K 1.62M 4.32M 
750 221 590 174 442 124K 357K 953K 280K 73.2K 220K 562K 1.65M 4.42M — - 
7.68 226 604 178 453 127K 3.60K 9.76K 28.7K 75.0K 221K 576K 1.69M 4.53M Value Digi-Key Pricing Yageo America 

Range Part No. 10 50 200 5,000 10,000 |Part No. 
Value Digi-Key Pricing Yageo America 1/8 Watt, 5% Thick Film Chip Resistors (Tape & Reel) 5,000 / Reel 
Bangs na ne or Thick Fi Chinn = mar; — a 500 Re ; 0.0-10M [311-Value+“ATR-ND” — —  — 4.50/M 4.05/M] 9CO8052AXXXXJLHFT 
fatt, 1% Thick Film Chip Resistors (Tape ee! , ‘ee! a = = = = 

1.00-10.0MQ | 311-Value+“FTR-ND” — — — 7.20/M__6.48/M [9C12063AXXXXFKHFT 1/8 Watt, 5% Thick Film Chip Resistors (Cut Tape) 

1/4 Watt, 1% Thick Film Chip Resistors (Cut Tape) 0.0-10MQ |311-Value+“ACT-ND" .21 56 1.28 — — | 9C08052AXXXXJLHFT 

1.00- 10.0MQ | 311-Value+“FCT-ND” 33 89 2.04 — —__]9C12063AXXXXFKHFT 


Digi-Key™ Assortment Kits 0805 Series 5% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/8 Watt 


Digi-Key™ Assortment Kits 1206 Series 1% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/4 Watt 


PHF1A-KIT-ND 50 each of values 1.002 to 9.762 
114 values (5700 total pieces) 


PHF1-KIT-ND 200 each of values 1.002 to 9.762 
114 values (22800 total pieces) .. -- $219.95 


PHF2A-KIT-ND 50 each of values 10.02 to 97.62 
114 values (5700 total pieces) 


PHF2-KIT-ND 200 each of values 10.02 to 97.62 


PHF4A-KIT-ND 50 each of values 1.00KQ to 9.76KQ 
114 values (5700 total pieces) 

PHF4-KIT-ND 200 each of values 1.00KQ to 9.76KQ 
114 values (22800 total pieces) .. -- $219.95 
PHFSA-KIT-ND 50 each of values 10.0KQ to 97.6KQ 
115 values (5750 total pieces) 

PHF5-KIT-ND 200 each of values 10.0KQ to 97.6KQ 


PHA1A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.0, 1.2, 1.5, 1.8, to 910KQ 73 values (3650 total 


PHA1-KIT-ND 200 each of every other value from 
1.0, 1.2, 1.5, 1.8, to 910KQ 73 values (14600 total 


PHA2A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.1, 1.3, 1.6, 2.0, to 1.0MQ 73 values (3650 total 
pieces) 
PHA2-KIT-ND 200 each of every other value from 
1.1, 1.3, 1.6, 2.0, to 1.0MQ 73 values (14600 total 
pieces) 


114 values (22800 total pieces) $219.95 115 values (23000 total pieces) 5%, 1/4 Watt — 1206 Series ; 

PHF3A-KIT-ND 50 each of values 1002 to 976Q PHF6A-KIT-ND 50 each of values 100KQ to 1.00MQ id / Resistor Values 
117 values (5850 total pieces) 116 values (5800 total pieces) 0.0 27 #75 22 68 200 560 1.6K 4.7K 13K 39K 110K 330K 910K 2.7M 7.5M 
PHF3-KIT-ND 200 each of values 1002 to 976Q PHF6-KIT-ND 200 each of values 100KQ to 1.00MQ HO 33:00 2) 24: 75 220 620 1.8K 5.1K 15K 43K 120K 360K 1.0M 3.0M 8.2M 
117 values (23400 total pieces) . $219.95 116 values (23200 total pieces). -- $219.95 141 33 91 27 82 240 680 2.0K 5.6K 16K 47K 130K 390K 1.1M 3.3M 9.1M 

12 36 10 30 91 270 750 22K 6.2K 18K 51K 150K 430K 1.2M 3.6M 10M 
13 39 11 33 100 300 820 24K 6.8K 20K 56K 160K 470K 1.3M 3.9M 11M 
fo) 5 15 43 12 36 110 330 910 27K 7.5K 22K 62K 180K 510K 1.5M 4.3M 12M 

5 Yo, 1/16 Watt 0402 Series Resistor Values 16 47 13 39 120 360 1.0K 3.0K 8.2K 24K 68K 200K 560K 1.6M 4.7M 13M 

00 39 12 33 68 180 360 680 20K 39K 7.5K 22K 47K 120K 330K 3.0M YE el) EUS SHES Ges BAS Tas Beal ¢ Geils EI) GAN, 

10 43 15 36 75 200 390 820 22K 43K 82K 24K 56K 150K 430K 3.3M 20 56 16 51 150 430 1.2K 3.6K 10K 30K 82K 240K 680K 2.0M 5.6M 

11 47 18 39 82 220 430 910 24K 4.7K 10K 27K 62K 180K 470K 22 62 18 56 160 470 1.3K 3.9K 11K 33K 91K 270K 750K 2.2M 6.2M 

Bo SEA TDG hss Bae Tihs SS Gee auld eas 24 68 20 62 180 510 1.5K 4.3K 12K 36K 100K 300K 820K 24M 6.8M 

22 56 22 47 100 270 510 1.2K 3.0K 56K 12K 33K 82K 220K 680K 

3.0 82 27 51 150 300 560 15K 3.3K 62K 15K 39K 100K 270K 1.0M 

33 10 30 56 160 330 620 1.8K 3.6K 68K 18K 43K 110K 300K 1.5M Value -Key Pricing Yageo America 

Range Part No. 10 50 200 5,000 10,000 | Part No. 
Value Digi-Key Pricin Yageo America 1/4 Watt, 5% Thick Film Chip Resist & Reel) 5,000 / Reel 
Range Part No. 10 50 200 10,000 30,000 | PartNo. cs , 5% Thick Film Chip Resistors (Tape & Reel) 5,000 / Ree 
7/16 Watt, 5% Thick Film Chip Resistors (Tape & Reel) 10,000 / Reel 0.0- 13M Q | 311 - Value + “ETR-ND’ — — — 5.10/M 4.59/M | 9C12063AXXXXJLHFT 
0.0-3.30M9 [311-Value+“JTR-ND”  — — — 4.86/M 4.32/M]| 9C04021AXXXXJLHF3 1/4Watt, 5% Thick Film Chip Resistors (Cut Tape) 
1/16 Watt, 5% Thick Film Chip Resistors (Cut Tape) 0.0-13MQ | 311-Value+“ECT-ND” 23 63 145 — = — _ | 9C12063AXXXXJLHFT 
9C04021AXXXXJLHF3 


0.0 -3.30MQ | 311-Value+“JCT-ND"  .25 


-67 1.53 = = 


Digi-Key™ Assortment Kits 0402 Series 5% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/16 Watt 


PHJ1A-KIT-ND 50 each of every other value from 1.0, 
2.0, 3.0, 3.9, etc. to 1.0MQ 52 values (2600 total 
pieces) . - $29.95 


PHJ1-KIT-ND 200 each of every other value from 1.0, 
2.0, 3.0, 3.9, etc. to 1.0MQ 52 values (10400 total 


800 (1033) 


PHJ2A-KIT-ND 50 each of every other value from 1.1, 
2.2, 3.3, 4.3, etc. to 680KQ 51 values (2550 total 
pieces) $29.95 
PHJ2-KIT-ND 200 each of every other value from 1.1, 
2.2, 3.3, 4.3, etc. to 680KQ 51 values (10200 total 


Digi-Key™ Assortment Kits 1206 Series 5% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/4 Watt 


PHE1A-KIT-ND 50 each of every other value from 1.0, 
1.2, 1.5, 1.8, etc. to 910KQ 72 values (3600 total 


PHE1-KIT-ND 200 each of every other value 
from 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, etc. to 910KQ 72 values (14400 
total pieces) 


PHE2A-KIT-ND 50 each of every other value from 1.1, 
1.3, 1.6, 2.0, etc. to 1.0MQ 72 values (3600 total 
pieces)... 

PHE2-KIT-ND 200 each of every other value from 1.1, 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. 0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 


1% Precision Thick Film Chip Resistor 
Surface Mount Available In 1/20, 1/16, 1/10, 1/8, 1/4, 1/2 and 1 Watt 


Protective Coating Termination (inner) per L 7 ; Power Rating Maximum Maximum Dimensions Temperature Panasonic 
Ww. Size at 70° RCWV* | Overload Voltage (5 WwW a b t Coefficient Part No. 
‘ 0201 1/20 W 15V 30V 0.60 0.30 0.12 0.15 0.25 10 ~ 1MQ#100ppm/°C ERU-1GEBoxC 
Tapasin o4oe 116 W 50V 100 1.00 0.50 020 0.25 0.35 | OO Te meg | ERAOAKFoGGRX 
0603 | 1/16W-(1/10W)** | _50V 100V 1.60 0.80 0.30 0.30 0.45 10 ~ 1MQ+100ppm/°C ERU-3EKBooxV 
70° C 0805 | 1/10W-(1/8W)** | 150V 200 V 2.00 1.25 0.40 0.40 0.60 ERJ-6ENBoxxV 
Toray Resstie “oun” en 1208 | veW- (v4 | 200¥ 400 V 3.20 1.60 0.50 0.50 0.60 10s REMOEO0pp ERU-BENFo0xV 
Alumina Substrate z 60 1210 1/4W 200 V 400 V 3.20 250 0.50 050 0.60 ERU-14NFoxxU 
= 49 2010 1/2W 200 V 400 V 5,00 2.50 0.60 0.60 0.60 10 ~ 1MQ+100ppm/°C ERJ-12SFo0xU 
& 2 2512 1W 200 V 400 V 640 3.20 0.65 0.60 0.60 ERU-1TYBoxU 
=oosisa0 0 2) 2000 BO 102401801 * Rated Continuous Working Voltage (RCVWV) shall be determined from ROWV = Power Rating x Resistance Values, or max. ROWV listed above, whichever is less 
AnblontTemperatine:(C") ** Available for reduction of load of pulse characteristics (ROW x 2.5 ROW x 2.0, RE1.1kQ)v600 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pkg. Tape & Reel Pricing Panasonic 
Description | Range () Part No. 10 50 200 1,000 Part No. Size | 4,000 5,000 10,000 12,000 —*15,000 24,000 ~—-25,000 30,000 | Part No. 
0201, 1/20 W| See Chart P+ Value + “ABCT-ND” 264 7.40 1632 55.68 P+ Value + “ABTR-ND” 15,000; = — _ = _ 41.04M — —-36.48/M ERJ-1GERoxC 
0402, 1/16 W |10.0 ~ 1.00M P+ Value + “LCT-ND” 98 265 608 20.74 P+ Value +“LTR-ND” 10,000} — _ 8.51/M 7.56/M | ERJ-2RKFXxxX 
0608, 1/16 W |10.0 ~ 2.20M P+ Value + “HCT-ND” 90 242 557 18.99 P+ Value + “HTR-ND” 5,000} — 735M 662M  — _ _ 588M  —_ | ERIBEKRooxV 
0805, 1/10 W |10.0 ~ 2.20M P+ Value + “OCT-ND" 91 244 561 19.14 P+ Value + “CTR-ND” 5,000} — 7.80/M 7.027M  — _ _ 6.24/M  —_ | ERJ-GENBooxxV 
1206, 1/8 W_|10.0 ~2.20M P+ Value + “FOT-ND” 117 315 7.23 24.65 P+ Value + “FTR-ND” 5,000| —  13.50/M 1215M = — = — 10.80  — _| ERJ-8ENBooxV 
1210, 1/4W ]10.0~ 1.00M P+ Value + “AACT-ND” 3.78 10.18 2338 79.75 P+ Value + “AATR-ND" 5,000] — 70.50/M 63.45/M — — — 5640 —_ | ERI-14NBooxxU 
2010, 1/2W | See Chat P+ Value + “AOCT-ND” 6.88 1850 42.50 145.00 P+ Value + “ACTR-ND” 5,000| — 138.00/M 124.20/M  — _ — 11040/M —_ | ERI-12SRo0xKU 
2512, 1W See Chart PT+Value+“AECT-ND’ 7.08 25.08 82.60 342.20 PT+Value+“AETR-ND" | 4,000 | 273.60/M = — — 22800M —  189.24/M — —__| ERHITYRoxU 
Panasonic Standard Resistor Values Panasonic 0201 Values 
100 255 649 165 422 1.07K 274K 698K 17.8K 453K 115K 294K 750K 10 39 150 560 2.2K 8.2K 33K 120K 470K 
102 261 665 169 432 140K 280K 7.15K 182K 464K 118K 301K 768K "1 43 160 620 2.4K 9.1K 36K 130K 510K 
105 267 681 174 442 143K 287K 732K 187K 475K 121K 309K 787K te ot es oe ae ae 2 be aus 
107 274 698 178 453 115K 294K 7.50K 191K 487K 124K 316K 806K ‘ EA oom oe) ae 12K ree Pent 680K 
11.0 280 715 182 464 118K 301K 7.68K 196K 499K 127K 324K 825K 16 62 240 910 36K 13K 51K 200K 750K 
11.3 28.7 73.2 187 475 121K 309K 7.87K 20.0K 511K 130K 332K 845K 18 68 270 1.0K 3.9K 15K 56K 220K 820K 
115 294 750 191 487 1.24K 316K 806K 205K 523K 133K 340K 866K 20 75 300 1.1K 4.3K 16K 62K 240K 910K 
118 301 768 196 499 127K 3.24K 825K 21.0K 536K 137K 348K 887K 22 82 330 1.2K 4.7K 18K 68K 270K 1.0M 
121 309 787 200 511 130K 332K 845K 21.5K 549K 140K 357K 909K se ae = ies es a ie oo 
124 316 806 205 523 1.33K 340K 866K 221K 562K 143K 365K 931K a a re “he nex DAK re ae 
127 324 825 210 536 1.37K 348K 887K 226K 576K 147K 374K 953K 33 420 470 18K 68K o7K 400K 390K 
130 332 845 215 549 140K 357K 909K 232K 590K 150K 383K 976K 36 130 510 2.0K 7.5K 30K 110K 430K 
133 340 866 221 562 143K 365K 931K 23.7K 604K 154K 392K 1.00M 
13.7 348 887 226 576 147K 3.74K 953K 243K 61.9K 158K 402K 1.10M Panasonic 2512 Values 
140 357 909 232 590 150K 383K 976K 249K 634K 162K 412K 1.20M 
10 100 270 1K 10K 100K 150K 330K 1M 


143° 365 931 237 604 154K 392K 100K 255K 649K 165K 422K 1.30M 
147 374 953 243 619 158K 402K 102K 261K 665K 169K 432K  1.50M 
150 383 976 249 634 162K 412K 105K 267K 681K 174K 442K  1.60M 
154 392 100 255 649 165K 422K 107K 274K 698K 178K 453K 180M 10.0 274 75.0 205 562 154K 4.22K 11.5K 316K 86.6K 237K 649K 
158 40.2 102 261 665 169K 432K 11.0K 280K 71.5K 182K 464K 200M 105 287 78.7 = 215 590 162K 442K 121K 332K 90.9K 249K 681K 
162 41.2 105 267 681 174K 442K 11.3K 287K 732K 187K 475K 220M 11.0 30.1 825 226 619 169K 464K 127K 348K 5.3K 261K 715K 


Panasonic 2010 Values 


165 422 107 274 698 178K 453K 115K 294K 750K 191K 487K 1145 316 866 237 649 178K 487K 133K 365K 100K 274K 750K 
169 432 110 280 715 182K 464K 118K 301K 768K 196K 499K 121 332 909 249 681 187K 511K 140K 383K 105K 287K 787K 
74 442 113 287 732 187K 4.75K 121K 309K 787K 200K 511K 127 348 869953 261 715 1.96K 536K 147K 402K 110K 301K 825K 
178 453 115 294 750 191K 487K 124K 316K 806K 205K 523K 133 365 100 274 750 205K 562K 154K 422K 115K 316K 866K 
182 464 118 301 768 196K 499K 127K 324K 825K 210K 536K 140 383 105 287 787 215K 590K 162K 44.2K 121K 332K 909K 
187 475 121 309 787 200K 511K 130K 332K 845K 215K 549K 147 402 110 301 825 226K 619K 169K 464K 127K 348K 953K 
191 487 124 316 806 205K 523K 133K 340K 866K 221K 562K 154 422 115 316 866 237K 649K 178K 48.7K 133K 365K  1.00M 
196 499 127 324 825 210K 5.36K 13.7K 348K 887K 226K 576K 162 442 121 332 909 249K 681K 187K 511K 140K 383K 
20.0 51.4 130 332 845 215K 549K 140K 35.7K 90.9K 232K 590K 169 464 127 348 953 261K 715K 196K 536K 147K 402K 
205 523 133 340 866 221K 562K 143K 365K 931K 237K 604K 178 487 133 365 1.0K 274K 750K 205K 562K 154K 422K 
2)10 53:6 may, 348 887 226K 5.76K 14.7K 374K 953K 243K 619K 187 51.1 140 383 105K 287K 787K 21.5K 590K 162K 442K 
215 549 140 357 909 232K 590K 150K 383K 976K 249K 634K 196 536 147 402 140K 301K 825K 226K 61.9K 169K 464K 
221 562 143 365 931 237K 604K 154K 392K 100K 255K 649K 205 562 154 422 145K 316K 866K 237K 649K 178K 487K 
226 576 147 374 953 243K 619K 15.8K 402K 102K 261K 665K 215 590 162 442 121K 332K 909K 249K 681K 187K 511K 
23.2 59.0 150 383 976 249K 634K 16.2K 41.2K 105K 267K 681K 226 61.9 169 464 1.27K 348K 953K 261K 715K 196K 536K 
237 604 154 392 1.00K 255K 649K 165K 422K 107K 274K 698K 237 649 178 487 133K 365K 100K 27.4K 75.0K 205K 562K 
243 619 158 402 102K 261K 665K 169K 43.2K 110K 280K 715K 249 68.1 187 511 140K 383K 105K 287K 787K 215K 590K 
249 634 162 412 1.05K 267K 681K 174K 442K 113K 287K 732K 21 71.5 196 536 147K 4.02K 11.0K 301K 825K 226K 619K 


Panasonic. 1% Chip Resistors 


Digi-Key® Assortment Kits Digi-Key® 1206 1% Chip Resistor Kits Digi-Key® 0805 1% Chip Resistor Kits 

Digi-Key® 0402 1% Chip Resistor Kits RSMA1FA-ND 50 ea. of VaUeS 100.0 97.60.......cccccsceeeeeseesees $129.95 RSM1CA-ND 50 ea of Values 1002 10 97.60... .secscescestesseseesees $119.95 
RSMA1L-ND 50 €. of Values 10.002 10 97.62. ........ sess ieee resee tees $189.00 RSM1F-ND 200 €a. of Values 1002 0 97.6Q.......ccccccsecseeessesees $495.00 RSM1C-ND 200 a of Values 100 t0 97.60..........cscseseseeeeeteees $495.00 
RSM2L-ND 50 ea of Values 1000 0 9760 .....eeeccescescesseseestesees $189.00 

RSM3L-ND 50 ea. of Values 1.00KO to 9.760... $189.00 RSM2FA-ND 50 ¢a. of Values 1009 t0 9760.02... .essseesseeeeeeee $129.95 RSM2CA-ND 50 a of Values 1000 t0 976Q.......cccscescessesteeteses $119.95 
RSM4L-ND 50 ea. of Values 10.0KQ to 97.6KO... 189,00 RSM2F-ND 200 ea. of Values 100° to 9760 .......essessreeeseesreeees $495.00 RSM2C-ND 200 ea of Values 1000 t0 9760.0... cescescestestescesees $495.00 
RSMSL-ND 50 ea of Values 100KO.t0 1.00MQ ......escescescesceseeeees $189.00 


RSM3FA-ND 50 ea of Values 1.00KQ to 9.76KQ. 
Digi-Key® 0603 1% Chip Resistor Kits RSM3F-ND 200 ea. of Values 1.00KQ to 9.76KQ.... 
RSM1H-ND 50 ea. of Values 10.09 to 97.60.......... 00... seeeeeeeeee eee $129.00 
RSM2H-ND 50 ea. of Values 1002 to 9760... - $129.00 
RSM3H-ND 50 ea. of Values 1.00KQ to 9.76KQ. - $129.00 
RSM4H-ND 50 ea. of Values 10.0KQ to 97.6KQ............:ceeceeeee eee $129.00 RSM5FA-ND 50 ea of Values 100KQ to 1.00MQ.... 
RSMS5H-ND 50 ea. of Values 100KQ to 1.00MQ $129.00 RSMS5F-ND 200 ea of Values 100KQ to 1.00MQ 


RSM3CA-ND 50 ea. of Values 1.00KQ to 9.76KQ. $119.95 
RSM3C-ND 200 ea. of Values 1.00KQ to 9.76KQ.. $495.00 


RSM4FA-ND 50 ea. of Values 10.0KQ to 97.6KQ... 
RSM4F-ND 200 ea. of Values 10.0KQ to 97.6KQ.... 


RSMA4CA-ND 50 ea. of Values 10.0KQ to 97.6KQ.. 
RSM4C-ND 200 ea. of Values 10.0KQ to 97.6KQ.. 


$119.95 
$495.00 


RSMSCA-ND 50 ea. of Values 100KQ to 1.00MQ.. 
RSMSC-ND 200 ea of Values 100KQ to 1.00MQ 


$119.95 
$495.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 801 


Panasonic. 


/0402 /0603 /0805/1206/1210/2010/2512 


Surface Mount 5% Thick Film Chip Resistors — 1/20, 1/16, 1/10, 1/8, 1/4, 1/2 and 1 Watt 


0201 Series — Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when orderin: 


0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512 Series — Standard Resistor Values 


* 12M, 15M, 18M and 22M 
are 10% Tolerance 


10 
12 
15 
18 
22 
27 
33 
39 


47 
56 
68 
82 


220 
270 
330 
390 
470 
560 
680 
820 


1.0K 
1.2K 
1.5K 
1.8K 
2.2K 
2.7K 
3.3K 
3.9K 


4.7K 
5.6K 
6.8K 
8.2K 
10K 
12K 
15K 
18K 


22K 
27K 
33K 
39K 
47K 
56K 
68K 
82K 


100K 
120K 
150K 
180K 
220K 
270K 
330K 
390K 


Digi-Key® 1206, 1/4W, 5% Chip 
Resistor Assortments 
CR1A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 10, 12, 15, 

18, etc. 1.0M (3,050) 
CR1-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above) ..$329.00 


CR2A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 11, 13, 16, 
20, etc. 910K (3,000) 


470K 


ig. 
1.0 24 5.6 13 33 75 
ikl 27 6.2 15 36 82 
qn 3.0 68 16 39 91 
1.3 3.3 75 18 43 100 
1.5 3.6 8.2 20 47 110 
1.6 3.9 9.1 22 51 120 
1.8 43 10 24 56 130 
20 47 1 27 62 150 
22 5.1 12) 30 68 160 


Digi-Key® 0805, 1/8W, 5% Chip 
Resistor Assortments 
CR3A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 10, 12, 15, 

18, etc. 1.0M (3,050) 
CR3-KIT-ND 200 ea (same values as kit above)... .$349.00 


CR4A-KIT-ND 50 ea of every other value from 11, 13, 16, 
20, etc. 910K (3,000) 


See below for complete part numbers when orde 
180 430 1.0K 24K 56K 13K 33K 
200 470 11K 27K 62K 15K 36K 
220 510 1.2K 30K 68K 16K 39K 
240 560 13K 33K 75K 18K 43K 
270 620 1.5K 36K 82K 20K 47K 
300 680 1.6K 39K 91K 22K 51K 
330 750 18K 43K 10K 24K 56K 
360 820 20K 47K 11K 27K 62K 
390 910 Keo Ke l2ke 30K 68K 


Digi-Key® 0603, 1/10W, 5% Chip 
Resistor Assortments 
CR5A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 10, 12, 

15, 18, etc. 1.0M (3,050). 
CR5-KIT-ND 200 ea (same values as kit above). .$379.00 


CR6A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 11, 13, 
16, 20, etc. 910K (3,000) 


ring. 
75K 180K 430K 1.0M 24M 5.6M_ 18M* 
82K 200K 470K 1.1M 27M 62M 22M* 
91K 220K 5S10K 1.2M 3.0M 68M 
100K 240K 560K 13M 3.3M_ 7.5M 
110K 270K 620K 15M 36M 82M 
120K 300K 680K 16M 39M _ 9.1M 
130K 330K 750K 1.8M 43M 10M 
150K 360K 820K 20M 4.7M_ 12M* 
160K 390K 910K 22M 5.1M  15M* 


Digi-Key® 0402, 1/16W, 5% Chip 
Resistor Assortments 
CR7A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 10, 12, 
15, 18, 22, 1.0M (3,050) .. --$89.95 
CR7-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above) ..$399.00 


CR8A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 11, 13, 
16, 20, etc. 910K (3,000) 


CR2-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above) CR4-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above) CR6-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above). .$379.00 CR8-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above) ..$399.00 


Power | Max. | Overload Dimensions (mm) Temperature Coefficient Panasonic 
Pecaine ete Type | Rating | RCWV | Voltage L w t a b (ppm/°c) Part No. 
Nickel alloy 2 
‘with Tin ay~<—l —_> 0201 | 1/20w | 15v 30V 0.60 0.30 0.20 0.15 0.15 ERJ-1GEJ 
over Solder rr T4 0402 | 1/16w | 50V 100V 1.00 0.50 0.35 0.20 0.25 ERJ-2GEJ 
ae Ww 0603 | 1/10W | 50V 100V 1.60 0.80 0.45 0.30 0.30 | <102:-100ppm/°C to+600ppm/°C_ [| ERJ-3GEY 
| ff 0805 | 1/8w | 150V | 200V 2.00 1.25 0.60 0.40 0.40 ERJ-6GEY 
Resistive Jetmination o 25 1206 | 1/4w | 200V | 400v | 3.20 1.60 0.60 0.50 0.50 102 ~ 1MQ: +200ppm°C ERJ-8GEY 
High Purity (outer) 1210 | 1/4w | 200v | 400v 3.20 2.50 0.60 0.50 0.50 ERJ-14Y 
" Element 1MQ >: -400ppm/°C to +600ppm/°C 
Alumina Substrate 2010 | 1/2w | 200V 400V 5.00 250 0.60 0.60 0.60 7 FR Men ERJ-12ZY 
2512 | iw | 250v | 500V 6.40 3.20 0.60 0.65 0.60 ERJ-1TY 
Value Digi-Key Pricing Digi-Key Pkg. Tape & Reel Pricing Panasonic 
Description Range _| Part No. 10 50 200 1,000 | Part No. Size 4,000 5,000 10,000 12,000 15,000 | Part No. 
0201, 1/20 W,5% | (10-1.0MQ) | P+ Value+“AGCT-ND"t 1.91 514 11.82 40.31 | P+ Value +“AGTR-ND’t 15,000 26.73/M | ERJ-1GESxxxC 
0402, 1/16 W,5% | (1~10MQ) | P+ Value+“JCT-ND"t 84 2.26 5.19 17.69 _|P+Value+“JTR-ND't 10,000 |  — - 5.67/M - —__| FRI 2GE0xx 
0603, 1/10 W, 5% | (1~22MQ)* | P+ Value+ “GCT-ND"t 80 215 4.93 16.82 |P+Value+“GTR-ND't 5,000 - 4.50/M 4.05/M — — | FRISGEVuxV 
0805, 1/8 W, 5% | (1~22MO)* | P+ Value + “ACT-ND't 80 215 4.93 16.82 _|P+Value+“ATR-ND't 5,000 - 4.80/M 4.32/M —_ —__ | FRA6GEYwoxv 
1206, 1/4W,5% | (1~22MQ)* | P+ Value +“ECT-ND"t 94 2.53 5.82 19.87 |P+Value+“ETR-ND’t 5,000 - 8.55/M 7.70/M - — | FRISGEYoxV 
1210, 1/4W,5% | (1~10MQ) | P+ Value + “VCT-ND" 2.70 7.25 16.66 56.84 | P+ Value +“VTR-ND" 5,000 - 46.80/M — 42.12/M _ — | FRH14YJx0U 
2010, 1/2W, 5% | (1~10MQ) | P+ Value+“WCT-ND” 4.00 10.77 24.74 84.39 | P+ Value +“WTR-ND” 5,000 - 75.30/M — 67.77/M — — | FRH12Z¥doxU 
2512, 1 W, 5% (1-2.2MQ) | PT + Value + “XCT-ND” 3.96 14.03 46.20 191.40 | PT + Value + “XTR-ND” 4,000 | 148.80/M - - 124.00 = —_| ERU-1TYJxxU 


* 12M, 15M, 18M and 22M are 10% tolerance. 


+ 0.0Q (zerohm) value also available. 


Panasonic. 0603/0805 /1206/1210/2010/2512 5% and 0603/0805/1206 1% 


Surface Mount Ultra Low Ohm Thick Film Chip Resistors — 1/10, 1/8, 1/4, 1/2 and 1 Watt 


Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 


Rated Continuous Working Voltage (RCWV): The rated voltage at each resistance 
should be calculated from the following equation: RCWV=V P x R 


RCWV(V):P(W):R(Q) 


eis a 8st? ge Max, overload voltage = ROWVx2.6 
Type Dimensions (mm) Temperature Coefficient Panasonic 
Type ( Power Rating) L WwW t a b (ppm/°C) Part No. 
a“~p L —~ 0603 1/10 (1/5)* Watt 1.6 0.8 0.45 0.30 0.30 -1 ~ 820 +300ppm/°C/1.0 ~ 8.2 Q + +200ppm/C ERJ-3RS/Q 
Ww. 4 0805 1/8 (1/4)* Watt 2.00 1.25 0.60 0.40 0.40 1 ~ .910 +250ppm/°C/1.0 ~ 9.1 Q + +200ppm/C ERJ-6RS/Q 
LZ 1206 1/4 (1/3)* Watt 3.20 1.60 0.60 0.50 0.50 1 ~ .910 +250ppm/°C/1.0 ~ 9.1 Q + +200ppm/C ERJ-8RS/Q 
te 1210 1/4 (1/2)* Watt 3.20 2.50 0.60 0.50 0.50 1 ~ .910 +200ppm/°C/1.0 ~ 9.1 Q + +100ppm/C ERJ-14RS/Q 
Ab 2010 1/2 Watt 5.00 2.50 0.60 0.60 0.60 -22 ~ 1.00 +200ppm/°C ERJ-12ZQJ 
2512 1 Watt 6.40 3.20 0.60 0.65 0.60 1 ~ 910 +200ppm/°C/1.0 ~ 9.1 Q + +100ppm/C ERJ-1TRS/Q 
Value Digi-Key Pricing Digi-Key Pkg. Tape & Reel Pricing Panasonic 
Description Range Part No. 10 50 200 1,000 Part No. Size 4,000 5,000 10,000 12,000 Part No. 
0603, 1/10 (1/5)* W, 5% (1 ~ .18Q) P + Value + “AHCT-ND” 3.26 8.77 20.15 68.76 P + Value + “AHTR-ND” 5,000 er 59.13/M 53.22/M = ERJ-3RSUxxxV 
0603, 1/10 (1/5)* W, 5% (.22 ~ 8.20) P + Value + “AHCT-ND” 1.91 5.13 11.78 40.19 P + Value + “AHTR-ND” 5,000 = 29.58/M 26.63/M = ERJ-3RQJxxxV 
0603, 1/10 (1/5)* W, 1% (.1 ~ .18Q) P + Value + “AJCT-ND” 5.36 14.43 33.15 113.10 P + Value + “AJTR-ND” 5,000 = 105.00/M 94.50/M = ERJ-3RSFxxxV 
0603, 1/10 (1/5)* W, 1% (.22 ~ 8.20) P + Value + “AJCT-ND” 3.03 8.14 18.70 63.80 P + Value + “AJTR-ND” 5,000 = 54.00/M 48.60/M = ERJ-3RQFxxxV 
0805, 1/8 (1/4)* W, 5% (1 ~ .18Q) P + Value + “BCT-ND” 14.03 37.74 86.70 295.80 P + Value + “BTR-ND” 5,000 = 294.00/M 264.60/M _— ERJ-6RSJxxxV 
0805, 1/8 (1/4)* W, 5% (.22 ~ 9.10) P + Value + “BCT-ND” 6.33 17.02 39.10 133.40 P + Value + “BTR-ND” 5,000 = 126.00/M 113.40/M = ERJ-6RQJxxxV 
0805, 1/8 (1/4)* W, 1% (.22 ~ 9.10) P + Value + “DCT-ND” 4.26 15.09 49.70 205.90 P + Value + “DTR-ND” 5,000 = 74.40/M 62.00/M = ERJ-6RQFxxxV 
1206, 1/4 (1/3)* W, 5% (.1 ~ .18Q) P + Value + “PCT-ND” 12.51 33.67 77.35 263.90 P + Value + “PTR-ND” 5,000 = 261.00/M 234.90/M = ERJ-8RSJxxxV 
1206, 1/4 (1/3)* W, 5% (.22 ~ 9.10) P + Value + “PCT-ND” 5.64 15.17 34.85 118.90 P + Value + “PTR-ND” 5,000 = 111.00/M 99.90/M _ ERJ-8RQUxxxV 
1206, 1/4 (1/3)* W, 1% (.22 ~ 9.10) P + Value + “RCT-ND” 3.90 13.81 45.50 188.50 P + Value + “RTR-ND” 5,000 = 98.40/M 82.00/M = ERJ-8RQFxxxV 
1210, 1/4 (1/2)* W, 5% (1 ~ .18Q) P + Value + “SCT-ND” 5.52 19.55 64.40 266.80 P + Value + “STR-ND” 5,000 = 211.20/M_ _176.00/M = ERJ-14RSJxxxU 
1210, 1/4 (1/2)* W, 5% (.22 ~ 9.10) P + Value + “SCT-ND” 3.42 12.11 39.90 165.30 P + Value + “STR-ND” 5,000 = 127.20/M  106.00/M = ERJ-14RQUxxxU 
2010, 1/2 (1/2)* W, 5% (.22 ~ 1.00) P + Value + “AFCT-ND” 6.48 22.95 75.60 313.20 P + Value + “AFTR-ND” 5,000 = 214.80/M_ 179.00/M = ERJ-12ZQJxxxU 
2512, 1 W, 5% (1 ~ .18Q) PT + Value + “UCT-ND” 10.68 43.39 154.86 694.20 PT + Value + “UTR-ND” 4,000 | 591.75/M — —= 499.70/M | ERJ-1TRSJxxxU 
2512, 1 W, 5% (.22 ~ 9.10) PT + Value + “UCT-ND” 8.64 30.60 100.80 417.60 PT + Value + “UTR-ND” 4,000 | 336.00/M = = 280.00/M | ERJ-1TRQUxxxU 


* Available for reduction of load pulse characteristic (RSWV x 2.0) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


802 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. SMD Thick Film Chip Resistors /Low Resistance Type 


1210, 1812, 2010, 2512 — For Current Sensing Applications 


Feat 4 
eatures Standard Resistor Values (mQ) 


—) t for 1210, 1812, 2010 
=e See below for complete part numbers when ordering. 


20 22 25t 33 39 47 50 75t 100 


Operating Temperature: 
+ -55°C to 125°C 
(derating required above 70°C) 


Resistance Range: 


+ 1.0-100maQ Dimensions (mm) t+ Panasonic part number is ERJ-LxxUFxxxU 
Package L WwW a t I 
Temperature Coefficient: 
1210 3.20 2.50 0.50 0.60 2.20 a 
- 1210 and 1812 Package: Standard Resistor Values (mQ) 
kab eens 1812 4.50 3.20 0.50 0.60 3.50 for 2512 
20-46mQ +300ppm, 47-100mMQ +100ppm A 
2010 5.00 2.50 0.60 0.60 3.80 See below for complete part numbers when ordering. 
* 2010 Package: 
40-46m0 #300ppm, 47-100m0 +100ppm 2512 (S Type) 6.40 3.20 1.00 0.80 4.40 1.0* 2.0* 4.0 8.0 12 16 47* 100 
2512 (T Type) 6.40 3.20 2.10 0.80 2.20 ies}! 3.0 5.0 10 We) 20 50 
+ 2512 Package: 2512 (L Type) 6.40 3.20 0.65 1.10 5.10 * Not available in 1% tolerance 
+100ppm >5mQ, +350ppm <5mQ a fs : : 
Cut Tape 
Value Range Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Description (mQ) Part No. 10 50 200 Part No. Size Pricing Part No. 
1210, 1/4 W, 1% 20 ~ 100 P + Value + “NACT-ND” 5.34 18.91 62.30 P + Value + “NATR-ND” 5,000 204.00/M ERJ-L14KFXXXU 
1812, 1/2 W, 1% 20 ~ 100 P + Value + “NBCT-ND” 6.96 28.28 100.92 P + Value + “NBTR-ND” 5,000 382.50/M ERJ-L12KFXXXU 
2010, 1/2 W, 1% 47 ~ 100 P + Value + “NCCT-ND” 6.96 28.28 100.92 P + Value + “NCTR-ND” 5,000 382.50/M ERJ-L1DKFXXXU 
1.0 + 1.5 P + Value + “TCT-ND” 11.72 47.59 169.87 P + Value + "TTR-ND" 3,000 427.50/M ERJ-M1WTJXXXU 
2512, 1 W, 5% 2.0 P + Value + “TCT-ND” 11.91 48.41 172.77 P + Value + “TTR-ND” 3,000 427.50/M ERJ-M1WTJXXXU 
7 1I% 
3.0 ~ 20 P + Value + “TCT-ND” 10.86 44.12 157.46 P + Value + “TTR-ND” 3,000 427.50/M ERJ-M1WSJXXXU 
47 ~ 100 P + Value + “TCT-ND” 7.88 32.01 114.26 P + Value + “TTR-ND” 3,000 434.25/M ERJ-L1WKJXXXU 
2512.1 W.1% 3.0 ~ 20 P + Value + “MCT-ND” 10.66 43.31 154.61 P + Value + “MTR-ND” 3,000 450.00/M ERJ-M1WSFXXXU 
: 50 ~ 100 P + Value + “MCT-ND” 9.40 38.19 136.30 P + Value + “MTR-ND” 3,000 519.75/M ERJ-L1WKFXXXU 


Panasonic. Anti-Surge Thick Film Chip Resistors 


Features: LL 
+ Improved Anti-Surge characteristics compared to metal - a8 be |= a= Power Derating Curve 
film resistors t Be 
Ey 1 W iS 
«Metal . aia _ I s 
etal glaze thick film resistive element and three layers b Je —| b a I 3 
of electrodes results in high reliability 8 
= 
+ Suitable for both reflow soldering and flow soldering Dimensions (mm) 8 
@ 0 
* Thick film resistor with excellent Anti-Pulse charac- Type L w a b t ! co aac aao an aNd 
tenstic. ana'high tated |power 0805 2.00 1.25 0.25 0.40 0.60 1.50 604-209 204° 60% 40d “F.4d 
Operating Temperature: -55°C to 125°C. 1208 3.20 1.60 0.40 0.50 0.60 2.24 Ambient Temperature (°C) 
Limiting Maximum 
Power Rating Element Voltage Overload Resistance Resistance Range TCR Standard 
at 70°C (Max. Rcwv)! Voltage” Tolerance (Q) x10-6 °C Resistance 
Type (W) (Vv) (Vv) (%) min. max. (ppm/°C) Values 
ERJPO6 0.125 150 200 +5 ne a E24 (3 digits) 
33 1M +200 
ERJP08 0.25 200 400 +5 10 1M +200 E24 (3 digits) 


(1) Rated Continuous Working Voltage (RCWV) shall be determined from RCWV = V Power Rating x Resistance Values, or Limiting Element Voltage (max. RCWV) listed above, whichever is less. 
(2) Overload (Short-time Overload) Test Voltage (SOTV) shall be determined from SOTV = 2.5 x Power Rating or max. Overload Voltage listed above whichever is less. 


Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 


10 20 39 75 150 300 560 1.1K 2.2K 4.3K 8.2K 16K 33K 62K 120K 240K 470K 910K 
11 22) 43 82 160 330 620 1.2K 2.4K 4.7K 9.1K 18K 36K 68K 130K 270K 510K 1.0M 
12 24 47 91 180 360 680 1.3K 2.7K 5.1K 10K 20K 39K 75K 150K 300K 560K 
13 27 51 100 200 390 750 1.5K 3.0K 5.6K 11K 22K 43K 82K 160K 330K 620K 
15 30 56 110 220 430 820 1.6K 3.3K 6.2K 12K 24K 47K 91K 180K 360K 680K 
16 33 62 120 240 470 910 1.8K 3.6K 6.8K 13K 27K 51K 100K 200K 390K 750K 
18 36 68 130 270 510 1.0K 2.0K 3.9K 7.5K 15K 30K 56K 110K 220K 430K 820K 
Value Cut Tape Tape and Reel 
Range Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Description (Q) Part No. 10 50 200 1,000 Part No. 5,000 10,000 25,000 50,000 Part No. 
0805, 1/8 W, 5% 10~1M P + Value + “ADCT-ND” 1.65 4.93 11.60 34.80 P + Value + “ADTR-ND” 26.60/M 22.80/M 20.90/M 19.00/M ERJ-PO6JXXXV 
1206, 1/4 W, 5% 10~1M P + Value + “ALCT-ND” 2.01 5.99 14.10 42.30 P + Value + “ALTR-ND” 35.35/M 30.30/M 27.78/M 25.25/M ERJ-PO8JXXXV 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 803 


Panasonic. Metal Film Thermosensitive Chip Resistors 


Features: =) Standard Resistor Values (Q) 
+ Recommended for temperature correction circuits i i i a i i a Derating Curve See below for complete part numbers 
+ Temperature coefficient value 1000 x 10°6/°C (ar e_ 4 w =, -40°C 70°C when ordering. 
(ppm/°C) to 4700 x 10°8/°C (ppm/*C) ab sbi | ee 5.6 27 120 560 2.7K 
Bol 
* Quick response to temperature change = = 8 60 68 33 150 680 dS 
= 40 8.2 39 180 820 3.9K 
- Excellent linear resistance value change in wide Dimensions (mm) 3 20 10 AT 220 4.0K 4.7K 
temperature range (-40°C to +125°C) Type L w a b t e 0 125°C 12 56 270 4.2K 5.6K 
+ High reliability, high density placing 0402 1.00 0.50 0.15 025 0.35 40 550 204% 5929, od 20 40 15 68 330 1.5K 6.8K 
* Suitable for both reflow soldering and flow 0603 1.60 0.80 0.30 0.30 0.45 Ambient Te tl Je} ie Be S20 Us es 
soldering 9 0805 2.00 1.25 0.40 0.40 0.50 mbient Temperature (°C) 22 100 470 2.2K 10K 
Value Cut Tape Tape and Reel 
TCR Range TCR Digi-Key Pricing i-Key Pricing Panasonic 
Description (ppm/°C) (Q) Tolerance Part No. 10 50 200 Part No. 5,000 10,000 25,000 30,000 Part No. 
0402, 1/32 W, 5% +2700 47 ~ 1.0K — P + Value + “CLCT-ND” 4.12 14.60 48.09 P + Value + “CLTR-ND” _— 97.05/M == 90.58/M | ERA-W27JXXXX 
; , 5% 
+3300 22 ~ 390 => P + Value + “CMCT-ND” 4.12 14.60 48.09 P + Value + “CMTR-ND” = 97.05/M _ 90.58/M | ERA-W33JXXXX 
+1500 10 ~ 10K +200 x ppm/°C_| P + Value + “CFCT-ND” 5.52 19.55 64.40 P + Value + “CFTR-ND” 146.08/M 132.00/M 123.20/M = ERA-V15JXXXV 
0603, 1/16 W, 5% +2700 47 ~ 3.3K +10% P + Value + “CGCT-ND” 5.52 19.55 64.40 P + Value + “CGTR-ND” 146.08/M 132.00/M 123.20/M = ERA-V27JXXXV 
D ’ ‘o 
+3300 22 ~ 1.2K +10% P + Value + “CHCT-ND” 5.52 19.55 64.40 P + Value + “CHTR-ND” 146.08/M 132.00/M 123.20/M = ERA-V33JXXXV 
+3900 5.6 ~ 390 +10% P + Value + “CJCT-ND” 5.52 19.55 64.40 P + Value + “CJTR-ND” 146.08/M 132.00/M 123.20/M = ERA-V39JUXXXV 
+1500 10 ~ 10K +200 x ppm/°C_| P + Value + “CBCT-ND” 5.52 19.55 64.40 P + Value + “CBTR-ND” 146.08/M 132.00/M 123.20/M — ERA-S15JXXXV 
0805, 1/10 W. 5% +2700 47 ~ 4.7K +10% P + Value + “CCCT-ND” 5.52 19.55 64.40 P + Value + “CCTR-ND” 146.08/M 132.00/M 123.20/M = ERA-S27JXXXV 
; , 5% 
+3300 22 ~ 1.8K +10% P + Value + “CDCT-ND” 5.52 19.55 64.40 P + Value + “CDTR-ND” 146.08/M 132.00/M 123.20/M = ERA-S33JXXXV 
+3900 5.6 ~ 470 +10% P + Value + “CECT-ND” 5.52 19.55 64.40 P + Value + “CETR-ND” 146.08/M 132.00/M 123.20/M = ERA-S39JXXXV 


Features: s eee Val 
+ Non-flammable nature pees Derating Curve panes sister Wellies ((2)) 2 
+ High reliability (Qt 420 See below for complete part numbers when ordering. 
H ic -55°C 70°C 
* Approved under the ISO - p= {fle & y : 022 082 33 1.2 47 
- 3 80 
ue ieyslenn ee 8 60 | 027 10 39 15 56 
- caine 3 40 1 ! 033 2 AT 18 6.8 
imensions (mm 2 20 | ! 
Type Pp L w H A B & ol ; 039 mo) 56 22 8.2 
604° 209 204? 80 120 469 58 240 047 18 68 Pi, 
1 Watt 12.5 9.0 5.6 5.0 15 3.0 7 60 100 140 180 220 056 29 82 33 
2 Watt 15.0 12.0 6.4 58 15 4.0 068 27 10 39 
Value Range Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pkg. Tape and Reel Pricing Panasonic 
Description (Q) Part No. 10 50 200 Part No. Size 1,000 2,000 5,000 6,000 Part No. 
.022 ~ .082 PRX1W + Value + “CT-ND” 55.99 150.66 346.12 PRX1W + Value + “TR-ND” 2,000 = 806.40/M = 645.12/M | ERX-1HQJxxMH 
1 Watt, 5% 10 ~ 18 PRX1W + Value + “CT-ND” 38.13 102.59 235.69 PRX1W + Value + “TR-ND” 2,000 = 546.56/M = 437.25/M | ERX-1HZJxxxH 
22~ 8.2 PRX1W + Value + “CT-ND” 33.66 90.58 208.08 PRX1W + Value + “TR-ND” 2,000 _— 481.60/M _ 385.28/M | ERX-1HJxxxH 
022 ~ .082 PRX2W + Value + “CT-ND” 59.84 161.02 369.92 PRX2W + Value + “TR-ND” 1,000 862.40 = 689.92/M — ERX-2HQJxxMH 
2 Watt, 5% 10 ~ 18 PRX2W + Value + “CT-ND” 43.67 117.51 269.96 PRX2W + Value + “TR-ND” 1,000 627.20 = 501.76/M = ERX-2HZJxxxH 
22 ~ 8.2 PRX2W + Value + “CT-ND” 38.13 102.59 235.69 PRX2W + Value + “TR-ND” 1,000 546.56 = 437.25/M = ERX-2HJxxxH 


Panasonic. ERA 0603/0805 .1% Metal Film Chip Resistors 


Surface Mount — Available In 1/16 and 1/10 Watt 


Features: F Type Max. 
+ High reliability Pe 4 Wal L 7 (Power Max. Overload Dimensions (mm) Panasonic 
+ Low TCR and current noise Ww. Type Rating) RCWV Voltage L WwW t a b Temperature Coefficient Part No. 
+ Excellent non-linearity rg 0603 1/16 Watt 75V 150V 1.60 0.80 0.45 0.30 0.30 +25ppm/°C ERA-3YE 
ye b 0805 1/10 Watt 100V 200V 2.00 1.25 0.50 0.40 0.40 +25ppm/°C ERA-6YE 
Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 
100 150 220 330 470 680 1.0K 1.5K 2.2K 3.3K 4.7K 6.8K 10K 15K 22K 33K 47K 68K 100K 
110 160 240 360 510 750 1.1K 1.6K 2.4K 3.6K 5.1K 7.5K 11K 16K 24K 36K 51K 75K 
120 180 270 390 560 820 1.2K 1.8K 2.7K 3.9K 5.6K 8.2K 12K 18K 27K 39K 56K 82K 
130 200 300 430 620 910 1.3K 2.0K 3.0K 4.3K 6.2K 9.1K 13K 20K 30K 43K 62K 91K 
Value Range Cut Tape Pricing Digi-Key Pkg. Tape and Reel Pricing Panasonic 
Description (Q) 10 50 200 1,000 Part No. Size 5,000 10,000 25,000 50,000 Part No. 
0603, 1/16 W, .1% 100 ~ 33K P+ Value + “YCT-ND” 6.84 24.23 79.80 330.60 P + Value + “YTR-ND” 5,000 157.70/M 142.50/M 133.00/M  128.25/M | ERA-3YEBxxxV 
0805, 1/10 W, .1% 100 ~ 100K P+ Value + “ZCT-ND” 6.84 24,22 79.80 330.60 P + Value + “ZTR-ND” 5,000 166.00/M 150.00/M 140.00/M  135.00/M | ERA-6YEBxxxV 


More Product Available Online: www.digikey.com 
804 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Features: + Uses UL 94 V-0 approved coating for flame D - - 
+ High reliability using carbon film retardant type ia H+}-L-+ H cia Dimensions (mm) Mass 
+ 52mm Axial taping style for automatic inserting + Approved under the ISO 9001 system —————> + © Type L D A. (mg) 
machine + Reference Standard: IEC 60115-2, JIS C 5201-2 ou TAW, 5% 3.20 1.70 0.45 20min. | 107 
+ 4 color code marking + Miniaturized version 1/2W, 5% 6.35 2.30 0.60 20 min. 228 
—— - - - - Power Derating Curve 
Power Limiting Element Max. Max. Intermittent Dielectric Resistance 120 
Rating Volt. Overload Overload Withstanding Standard Resistance Range < 400 55°C 70°C 
at 70°C (Max. Volt.? Volt.3 Voltage Resistance Tolerance (Q) £ T 
Type (W) RcWv)! (Vv) (Vv) (Vv) (VAC) Value (%) min. | max. 8 4 
ERDS2T 0.25 250 500 750 300 E24 +5 (J) 1 2.2M = 40 |! i 
ERDS1T 0.5 300 600 750 500 E24 +5 (J) 1 3.3M 2 20 f 
(1) Rated Voltage = VPower Rating x Resistance Value or Limiting Hement Voltage (max. RCW), whichever is less. (RCVWV: Rated Continuous working Voltage). = 0 “a0 0 40 50 120 NS e 
(2) Overload (Short-time Overload) Test Voltage (SOTV) shall be determined from SOTV = 2.5 x Power Rating or max. Overload Voltage listed above whichever is less. -60 ee 20 60 100 140 180 
(3) Intermittent Overload Test Voltage (IOTV) shall be determined from IOTV = 4 x Power Rating (IOTV = 3 x Power Rating for ERDS2 type) or max. Intermittent Overload Voltage listed 
above whichever is less. Ambient Temperature (°C) 
Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 
0.0¢ 2.0 4.3 Shi] 20 43 yi) 200 430 910 2.0K 4.3K 9.1K 20K 43K 91K 200K 430K 910K 2.0M 
1.0 2.2 47 10 22 47 100 220 470 1.0K 2.2K 4.7K 10K 22K 47K 100K 220K 470K 1.0M 2.2M 
ele 2.4 oul 11 24 51 110 240 510 1.1K 2.4K 5.1K 11K 24K 51K 110K 240K 510K 1.1M 2.4M* 
1.2 2.7 5.6 12 27 56 120 270 560 1.2K 2.7K 5.6K 12K 27K 56K 120K 270K 560K 1.2M 2.7M* 
1.3 3.0 6.2 13 30 62 130 300 620 1.3K 3.0K 6.2K 13K 30K 62K 130K 300K 620K 1.3M 3.0M* 
1.5 3.3 6.8 15 33 68 150 330 680 1.5K 3.3K 6.8K 15K 33K 68K 150K 330K 680K 1.5M 3.3M* 
1.6 3.6 75 16 36 (& 160 360 750 1.6K 3.6K 7.5K 16K 36K 75K 160K 360K 750K 1.6M 
1.8 3.9 8.2 18 39 82 180 390 820 1.8K 3.9K 8.2K 18K 39K 82K 180K 390K 820K 1.8M 
* Qhly available in 1/2 Watt + Not available in 1/2 Watt 
Value Digi-Key Pricing Digi-Key Pkg. Tape & Box Pricing Panasonic 
Description Range (Q) |__ Part No. 10 50 200 1,000 Part No. Size 2,000 5,000 6,000 10,000 | Part No. 
ERDS2T 1/4W, 5%| 0.0-2.2M P + Value + “BACT-ND” 67 2.14 4.88 15.86 P + Value + “BATB-ND” 5,000 — 6.83/M — 6.30/M | ERD-S2TJXXXV 
ERDSIT 1/2W, 5%| 1.0-3.3M P + Value + “BBCT-ND” 95 3.03 6.92 22.49 P + Value + “BBTB-ND” 2,000 15.12/M _ 13.95/M  12.79/M | ERD-S1TJXXXV 


NEW! Panasonic. 


1% Miniature Metal Film Resistors 


Features: +5 color code marking -+D r H + Power Derating Curve 
+ Low T.C.R., low noise, high reliability + Approved under the ISO 9001 system ans — 120 55 7 
+ Taping style for automatic inserting machine + Reference Standard: IEC 60115-2, JIS C 5201-2 Ly 1st Fig. od & 100 PS5°C 70°C 
2nd Fig. — | "Resistance tolerance > 80 : ; 
Power | Limiting Element | Max. Dielectric Resistance 3rd Fig. Multiplier 8 60 | | 
Rating Volt. Overload] Withstanding | T.C.R. | Resistance Range Resis- - - > aol! ! 
at 70°C (Max. Volt.? Voltage x10°8°C | Tolerance (Q) tance Dimensions (mm) Mass 2 a9! I 
Type | (W) Rcwv)! (Vv) (Vv) (Vv) (ppmiC)| —_(%) min. [max.| Value Type Lb 4d H__| (mg) e “ol i 155°C 
EROS2P] 0.25 250 500 300 +50 F(+1) 2 1M E24 1/4W, 1% | 3.20 1.70 0.45 30min.| 107 -40 0 40 80 120 160 
-60 -20 20 60 100 140 180 
(1) Rated Voltage = VPower Rating x Resistance Value or Limiting Bement Voltage (max. ROVWV), whichever is less. (ROVWV: Rated Continuous working Voltage). Ambient Temperature (°C) 
(2) Overload (Short-time Overload) Test Voltage (SOTV) shall be determined from SOTV = 2.5 x Power Rating or max. Overload Voltage listed above whichever is less. 
Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 
10.0 20.0 39.0 75.0 150 300 560 1.10K 2.20K 4.30K 8.20K 16.0K 33.0K 62.0K 120K 240K 470K 910K 
11.0 22.0 43.0 82.0 160 330 620 1.20K 2.40K 4.70K 9.10K 18.0K 36.0K 68.0K 130K 270K 510K 1.00M 
12.0 24.0 47.0 91.0 180 360 680 1.30K 2.70K 5.10K 10.0K 20.0K 39.0K 75.0K 150K 300K 560K 
13.0 27.0 51.0 100 200 390 750 1.50K 3.00K 5.60K 11.0K 22.0K 43.0K 82.0K 160K 330K 620K 
15.0 30.0 56.0 110 220 430 820 1.60K 3.30K 6.20K 12.0K 24.0K 47.0K 91.0K 180K 360K 680K 
16.0 33.0 62.0 120 240 470 910 1.80K 3.60K 6.80K 13.0K 27.0K 51.0K 100K 200K 390K 750K 
18.0 36.0 68.0 130 270 510 1.00K 2.00K 3.90K 7.50K 15.0K 30.0K 56.0K 110K 220K 430K 820K 
Value Digi-Key ing Digi-Key Pkg. Tape & Box Pricing Panasonic 
Description Range (Q) | Part No. 10 50 200 1,000 Part No. Size 5,000 10,000 50,000 100,000 | Part No. 
EROS2P 1/4W, 1% | 10.0-1.0M P + Value + “CACT-ND” 1.66 481 12.69 32.81 P + Value + “CATB-ND” 5,000 17.82/M 15.20/M 12.35/M 10.45/M_ | ERO-S2PHFXXXV 


Panasonic. 5% Metal Oxide Film Resistors 


Characteristics: 
Now Available In Tape and Reel I L | @D a 
Matsushita fixed metal oxide film resistors feature small sized f > >| +| 5 al Temperature Coefficient R. Wattage of 1, 2, 3 + 350ppmV/"C 
di dh high i h Ody Voltage Coefficient 25ppm/V Max. 
Glmensions an have igher power rating at the same size as LS ©) Insulation Resist. 70,000 MO. Min. 
le conventionallype. Temperature Cycling +(1% + 0.059) Max. 
Features: Short-time Overload + (2% + 0.050) Max. 
Flame retardancy of the exclusively formulated inorganic insula- 7 Humidity (Steady State) + (2% + 0.050) Max. 
tive material exhibits an equivalent performance requirements of Nalin: Di 7 fram} pone fe in Humidity ae + a Ma. 
UL-94 (VE-O) and when operated at a potential less than 16 orking Imensions (mm, oad Life + (5% + lax. 
times RCWV, Matsushita metal (oxide) film resistors never Type Voltage 7 0 7 Fs aie Resistance to Soldering Heat =H vet a Mex. 
flame nor arc. A A A ibration Low Frequency +(1% + lax. 
i 7 jl 2W 350 12.0 30.0 4.0 0.80 Thermal Shock + (2% + 0.050) Max. 
The coating and markings resist normal washing of solvents, ~ 
such as Freon (TE, TMC, TF), trichloroethane. 3w 350 15.0 38.0 5.5 0.80 Noise 1.0,,.V/V Max. 
Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 
0.47 0.82 aS) 27, 47 8.2 15 2 47 82 150 270 470 820 1.5K 2.7K 4.7K 8.2K 15K 27K 47K 82K 
0.51 0.91 1.6 3.0 5.1 9.1 16 30 51 91 160 300 510 910 1.6K 3.0K lls 9.1K 16K 30K 51K 91K 
0.56 1.0 1.8 3.3 5.6 10 18 33 56 100 180 330 560 1.0K 1.8K 3.3K 5.6K 10K 18K 33K 56K 100K 
0.62 11 2.0 3.6 6.2 11 20 36 62 110 200 360 620 1.1K 2.0K 3.6K 6.2K 11K 20K 36K 62K 
0.68 12 2:2 3.9 6.8 12 22 39 68 120 220 390 680 1.2K 2.2K 3.9K 6.8K 12K 22K 39K 68K 
0.75 1.3 2.4 4.3 v5) 13 24 43 75 130 240 430 750 1.3K 2.4K 4.3K 7.5K 13K 24K 43K 75K 
Digi-Key Pricing 
Description Part No. u 5 100 1M 5M 10M 
Fy ai 7 “P” + Value + “W-1BK-ND” 
1 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (0.47-68KQ) (ie., P20W-1BK-ND) 23 86 9.78 67.42 60.04/M 53.94/M 
‘i - 7 “P” + Value + “W-1TR-ND” 
1 Wait, 5% Metal Oxide Film Resistors Tape and Reel (0.47-68KQ) (ie., P1.0KW-1TR-ND) = a = =, 64.95/M 58.36/M 
‘i - 4 “P” + Value + “W-2BK-ND” 
2 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (0.47-100KQ) (ie., P20W-2BK-ND) 28 4.03 13.26 81.18 72.24/M 64.80/M 
‘. - . “P” + Value + “W-2TR-ND” 
2 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Tape and Reel (0.47-100KQ) (ie., P1.0KW-2TR-ND) 283.22/3M 504.35/6M 906.29/12M 1762.34/27M 
‘ : 7 “P” + Value + “W-3BK-ND” 
3 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (0.47-100KQ) .e., P20W-3BK-ND) 51 2.38 30.54 183.25 176.47/M 169.68/M 
A ‘i s “P” + Value + “W-3TR-ND” 
3 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Tape and Reel (0.47-100KQ) (ie., P1.0KW-3TR-ND) 315.51/1,500 1123.69/6M 1766.83/10,500  3708.39/25,500 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


Fax: 218-681-3380 


(to33) 805 


GE 


5 and 10 Watt Wirewound Rectangular Resistors 5% 


Axial Lead Type + Exceptionally small and sturdy; mechanically safe. Excellent electrical characteristics. + The materials used and the 3543, 48.0(110W)+.5 3543 a 1045 

+ Operating Temperature construction techniques ensure excellent flame resistance, arc resistance and moisture resistance as well as self-extinguishing 22.0(5W) +5 >| 
Range: —55°to + 250°C — capabilities. They will withstand the most rigorous loading test. + Applicable specifications: EIA RS-344 and EIA RC649. t 1 0|9+5 

A soiswyiow) ry 

5 Watt Standard Resistor Values — See below for complete part numbers when ordering. 10 Watt Standard Resistor Values — See below for complete part numbers when ordering. 
O:30) (0'62) 12-22) 1379) 6.8 12 22 39 68 120 220 390 680 1.2K 10 18 33 5.6 10 18 33 56 100 180 300 470 750 1.2K 2.0K 
0.33 068 #$(113 £24 43 7.5 13 24 43 75 130 240 430 750 1.3K Ant 2:00 93:6) 16:2 11 20 36 62 110 200 330 510 820 1.3K 2.2K 
aoe ae He Bb ay oF 9 ah a oe nea aa nate Pan eas 12 22 39 68 12 22 39 68 120 220 360 560 910 1.5K 24K 
047 0.91 18 33 56 10 18 33 56 100 180 330 560 1.0K 18K i aS as he ie a - 18 Ano an a eer hop Tee ae 
0.51 eo) AGy RS she 11 20 36 62 110 200 360 620 1.1K 2.0K 7 : - y a ‘3 
056 14 16 3.0 51 91 16 30 51 91 160 

y Pricing 

Description Part Number 1 10 100 1M 5M 10M 
5 Watt, 5% Metal Wirewound Rectangular Value + “W-5-ND” 
Resistors, Bulk Package...................:0.cseeeeee es (i.e. 0.30W-5-ND) AL 3.41 27.28 163.68 146.63/M 129.58/M 
10 Watt, 5% Wirewound Rectangular Value + “W-10-ND” 
Resistors, Bulk Package..................0c:ecseeeeeees (i.e. 1.0W-10-ND) 60 5.01 40.08 240.48 215.43/M 190.38/M 


Characteristics 


Derating Curve 


Temperature Coefficient +300 PPM/°C. 254070155 275 =, . 5 a ; 
insulation Resistance 100 Ma 100 Digi-Key® 5 Watt Resistor Assortment Kit Digi-Key® 10 Watt Resistor 
5 " 
Load Life (1,000 hours) £5% + 0.050 8 60 RS105-ND 0.300-0.919 —5 each 60 Resistors ......$23.95 Assortment Kit 
Short-Time Overload +2% + 0.050 B40 Ie, i . 
Dielectric Withstanding Volt +2% + 0.050 2 eH t RS205-ND 1.00-9.10 — 4 each 96 Resistors......... $32.95 2 each of all 10 watt standard resistor values 
Moisture Resistance +5% + 0.052 = on Syd so 2, RS305-ND 100-919 — 4 each 96 Resistors.......... $32.95 listed above. A total of 168 resistors. 
Shock and Vibration +1% + 0.052 ~0 > 100-200-300 
Effect of Soldering #2% + 0.050 Ambient Temperature (C*) RS405-ND 1000-2.0K0 —3 each 96 Resistors ...... $32.95 RSTIOND 2h ec ass acredaihouses $72.95 


G Zerohm J umper Wires 


Applications: 


Specifications: 3.8mm (1/8W) 
Generally they are used for the following reasons: Maximum Resistance: 0.004 ohm on 1/8 watt, 0.003 ohm on 1/4 watt; Typical Resistance: 0.002 ohm er Sami 4.Smm (EN) 
+ Inability to connect two points on a P.C. Board due to 0" both; Lead Material: tin-plated copper; Body Material: electrical grade, high performance molding aaa (1/4) V 
other circuit paths which must be crossed over. compound; Min. Insulation Resistance — Dry: 10,000 megQ, Wet: 100 megQ; Min. Dielectric 


+ An After-the-Fact design change that requires new point Withstanding Voltage — Atmospheric: 500V RMS, Reduced: 325V RMS; Insulation Flammability: A 
connections. resistor-insulation is self extinguishing within 10 seconds after externally applied flame is removed; 0.5 + 0.02mm(1/8W) Single Black Color Band 
+ Circuit tuning by changing point connections. Current Rating: 25 Amps at 25°C, derating to 0 amps at 150°C. 0.6 + 0.02mm(1/4W) Denotes Zero Resistance 
Digi-Key Pricing 

Description Part No. 5 200 1M 5M 10M 50M 
1/8 Watt, Zerohm Jumper, Bulk Package 0.0EBK-ND 26 8.11 16.28 14.93/M 13.52/M 12.48/M 
1/8 Watt, Zerohm Jumper, Tape/Reel (5M Pcs./Reel) 0.0ETR-ND = = = 18.37/M 17.29/M 14.14/M 
1/4 Watt, Zerohm Jumper, Bulk Package 0.0QBK-ND 27 4.93 10.03 9.23/M 8.37/M 7.73/M 
1/4 Watt, Zerohm Jumper, Tape/Reel (5M Pcs./Reel) 0.0QTR-ND = = = 11.53/M 10.85/M 8.90/M 


5% Carbon Film Resistors 
Available In 1/8, 1/4 and 1/2 Watt 


YAGEO 


Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 


1.0 1.8 3.3 5.6 10 18 33 56 100 180 330 560 1.0K 18K 3.3K 5.6K 10K 18K 33K 56K 100K 180K 330K S60K 1.0M 1.8M 3.3M 5.6M 10M 
wel 2.0 3.6 6.2 11 20 36 62 110 200 360 620 1.1K 20K 36K 62K 11K 20K 36K 62K 110K 200K 360K 620K 1.1M 20M 3.6M 6.2M 
ies ee 3.9 6.8 12 22 39 68 120 220 390 680 1.2K 22K 3.9K 68K 12K 22K 39K 68K 120K 220K 390K 680K 1.2M 2.2M 3.9M 6.8M 
1.3 2.4 4.3 TES 13 24 43 75 130 240 430 750 1.3K 24K 43K 7.5K 13K 24K 43K 75K 130K 240K 430K 750K 1.3M 24M 43M 7.5M 
1.5 ail 47 8.2 15 27 47 82 150 270 470 820 1.5K 2.7K 4.7K 82K 15K 27K 47K 82K 150K 270K 470K 820K 1.5M 2.7M 4.7M 8.2M 
1.6 3.0 5.1 9.1 16 30 51 91 160 300 510 910 16K 3.0K 51K 91K 16K 30K 51K 91K 160K 300K 510K 910K 1.6M 3.0M 5.1M 9.1M 
Characteristics 
Temperature Moisture Dielectric Insulation Short-Time Voltage Solvents 
Terminal Strength Soldering Change Vibration Resistance Load Life Strength Resistance Overload Coefficient Resistance 
0.6mm load 10N 2s 230°C 0.5% hr. @ —55°C, 1.5mm displacement A Rmax. +3% A Rmax. +2.5% 1000 hrs.: 70°C: 500Vrms appl. Room temp., dissipa- 5 ppm No damage 
(1kg): 10s A Rmax. activated flux hr. @ +155°C @ 10 to 500 Hz; Pnom or Vmax. for 1 min.: tion 6.25x Pnom. 10 
0.25% + 0.050 A Rmax. 0.25% 5 cycles; A Rmax. A Rmax. A Rmax. No breakdown cycles, 5 sec. on, 45 
+ 0.250 0.25% + 0.250 0.25% + 0.050 1% + 0.050 sec. off; A Rmax. 
0.25% +0.050 
= General Specifications 
CFR Series — 
Type Dimensions Max. Max. Rated 
D d (Power (mm) Working Overload Ambient Temperature Resistance Resistance 
1 a Rating) L D d Voltage Voltage Temperature Cycling Range Tolerance 
ls, a A ‘ am 1/8 Watt * 3.3 + 0.4 1840.3 0540.05 200V 400V 70°C —55°C to +155°C 1.00 to 10 MQ. +5% 
2841 L 2841 1/4 Watt 6.3+0.5 2340.3 0.6 +0.05 250V 500V 70°C —55°C to +155°C 1.00 to 10MO +5% 
1/2 Watt 9.0 + 0.5 3.2+0.5 0.6+0.05 350V 700V 70°C —55°C to +155°C 1.00 to 10MO +5% 
Features 
+ Industry's lowest cost! D fotl Boao 5 oan) iM Pricing ay 10M BOM 
eked . . scription art No. 
ares ‘dpateeltexent eae 1/8 Watt, 5% Carbon Film Resistors (* Power rating at 70°C | (Value)EBK-ND 
= 1/6W) Bulk Package (i.e. 1.0EBK-ND) -28 4.70 13.63 12.22/M 11.28/M 10.34/M 
° Se carbon comp MIL-R-11 1/8 Watt, 5% Carbon Film Resistors — Tape and Reel 
pertormance (* Power rating at 70°C = 1/6W) (5,000 pcs./reel — (Value)ETR-ND 
+ Standard tolerance: +65% Order in multiples of 5,000) (ie. 1.0ETR-ND) _ = _ 14.95/M 13.80/M 11.04/M 
+ Exceptional long-term stability 1/4 Watt, 5% Carbon Film Resistors (Value)QBK-ND 
Bulk Package (i.e. 1.0QBK-ND) -28 3.89 8.70 8.27/M 7.69/M 6.24/M 
S Derating Curve 1/4 Watt, 5% Carbon Film Resistors — Tape and Reel 
£ 100 (5,000 pcs./reel — (Value)QTR-ND 
8 eM Order in multiples of 5,000).............secseceeeeeeeeeeeeeeeereened (i.e. 1.0QTR-ND) = — — 8.94/M 8.25/M 6.60/M 
o 40 1/2 Watt, 5% Carbon Film Resistors (Value)H-ND 
3 ry PS Bulk PACkAg6 icc ca sas ces cre diedienactdvinasnieuaeadd agence gag oan sane (ie. 1.0H-ND) 27 3.96 12.87 11.88/M 10.89/M 9.90/M 
oO 
a 0 20 40 60 80100 120140 160°C = = 


Quarter Watt; “H” 


“E” = Eighth Watt; “Q” = = Half Watt. Please be sure to specify. Half watt available in bulk package only. 


Digi-Key® 1/8 Watt Resistor Assortment 


RSE200-ND 200 each of all std. values 5% 1/8 watt carbon film resistors 
in the series 1.0 - 10 megohms (33,800 total pcs.)............... $409.00 


RS112-ND Set of 5 each of 73 standard 5% 1/8 watt carbon film 
resistors in the series 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, etc., through 1.0 megohm 
(365 total pieces) $16.96 
RS212-ND Set of 5 each of the 72 standard 5% 1/8 watt carbon film 
resistors in the series 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, 2.4, etc., through 910 kilohm 
(360 total pieces) $16.99 


Digi-Key® 1/4 Watt Resistor Assortment 


RSQ200-ND 200 each of all std. values 5% 1/4 watt carbon film resist- 
ors in the series 1.0 - 10 megohms (33,800 total pcs.) ......... $239.00 


RS125-ND Set of 5 each of 73 standard 5% 1/4 watt carbon film 
resistors in the series 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, etc., through 1.0 


megohm (365 total pieces) 
RS225-ND Set of 5 each of the 72 standard 5% 1/4 watt carbon film 


resistors in the series 1.1, 1 
(360 total pieces) 


, 1.6, 2.0, 2.4, etc., through 910 kilohm 


Digi-Key® 1/2 Watt Resistor Assortment 


RSH200-ND 200 each of all std. values 5% 1/2 watt carbon film resis- 
tors in the series 1.0 - 10 megohms (33,800 total pcs.)........ $335.00 
RS150-ND Set of 5 each of 73 standard 5% 1/2 watt carbon film 
resistors in the series 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, etc., through 1.0 megohm 
(365 total pieces) $16.95 
RS250-ND Set of 5 each of the 72 standard 5% 1/2 watt carbon film 
resistors in the series 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, 2.4, etc., through 910 kilohm 
(360 total pieces $16.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 


806 (1033) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Metal Film Fixed Resistors 1/4 Watt 


MFR Series Power Derating Curve Characteristics 1% Metal Film Resistors 
The MFR series Metal Film Resistors are manufactured using 100 Temperature Oycling, a r 
vacuum sputtering system to deposit multiple layers of mixed = 80 -65°C to +150°C (%) . Digi-Key® Assortment Kits 
metals and passivative materials onto a carefully treated high g 60 Low Temperature Operation, -65°C (%) . 5 Each of Values 102 to 97.60 
grade ceramic substrate, the resistors are coated with layers of 3 40 Short Time Overload (%) . 35% RSt TAD “= mene $29.95 
light-blue lacquer. ee Terminal Strength, 5 Ib. pull (%). SAVINGS 
General Specifications: 3060 ~ 100140 480 Resistance to Soldering 7 pare 5 Each of Values 1002 to 9762 
Power Rating: 1/4 Watt. Max. Working Voltage: 250V. Max. 40 80 120 160 Heat, +350°C (%) Purchased RS2X-ND........--2.0 eee $29.95 
Overload Voltage: 500V. Rated Ambient Temperature: 70°C. "5 Moisture Resistance, Separatel 
Temperature Cycling: -65°C to +150°C. Resistance Range: , <TH : Mil Std 202 (%) pa MM neaeninie atic 
10.0 to 1.00MQ. Resistance Tolerance: +1%. 1st significant figure 4] t_ Tolerance Life 1000 hrs. (Rated Power) (%) . 
2nd significant figure L__ Multipli 
Electrical Specifications: 3rd significant figure a Shocks 06, ims {%) « 
All measurements are taken at +25°C al 1KHz and 65% relative SE sips aeon| | OP | 
humidity, unless stated otherwise. Type: MF-25 Style: RN-55 r \+ i (6) - 
Power Rating: 1/4 Watt Resistance Tolerance: +1% le RX ye x Insulation Resistance (%) -.1-+-=10"Q | Po RSX. ec ceeeeee cece 
Temperature Coefficient: +100PPM/°C 28 +1.0 6.5 40.5 2320.5 0.6 Failure-Rate (%) . 
Value Digi-Key Pricing 

Description Range Part No. 5 200 1M 5M 10M 50M 100M 500M 1,000M 

1/4 Watt, 1% Metal Film Resistors 10.0 ~ 1.00M Q Value + “X" +"BK-ND” 

Bulk Package 10.0 ~ 1.0MQ (i.e. 10.0XBK-ND) 54 8.27 21.38 18.24/M 15.68/M 12.54/M = = _ 

1/4 Watt, 1% Metal Film Resistors 10.0 ~ 1.00M 2 Value + “X” + “TR-ND” 

Order in multiples of 5,000 (5,000 pcs./reel) 10.0 ~ 1.00M 2 (i.e. 10.0XTR-ND) = = = 20.63/M 17.60/M 14.30/M 12.10/M 9.90/M 8.80/M 


YAGEO Standard Resistor Values 


10.0 18.7 34.8 64.9 121 226 422 787 1.47K 2.74K 5.11K 9.53K 17.8K 33.2K 61.9K 115K 215K 402K 750K 
10.2 19.1 35.7 66.5 124 232 432 806 1.50K 2.80K 5.23K 9.76K 18.2K 34.0K 63.4K 118K 221K 412K 768K 
10.5 19.6 36.5 68.1 127 237 442 825 1.54K 2.87K 5.36K 10.0K 18.7K 34.8K 64.9K 121K 226K 422K 787K 
10.7 20.0 37.4 69.8 130 243 453 845 1.58K 2.94K 5.49K 10.2K 19.1K 35.7K 66.5K 124K 232K 432K 806K 
11.0 20.5 38.3 NS 133 249 464 866 1.62K 3.01K 5.62K 10.5K 19.6K 36.5K 68.1K 127K 237K 442K 825K 
11.3 21.0 39.2 73.2 137 255 475 887 1.65K 3.09K 5.76K 10.7K 20.0K 37.4K 69.8K 130K 243K 453K 845K 
11.5 21.5 40.2 75.0 140 261 487 909 1.69K 3.16K 5.90K 11.0K 20.5K 38.3K 71.5K 133K 249K 464K 866K 
11.8 221 41.2 76.8 143 267 499 931 1.74K 3.24K 6.04K 11.3K 21.0K 39.2K 73.2K 137K 255K 475K 887K 
121 22.6 42.2 78.7 147 274 511 953 1.78K 3.32K 6.19K 11.5K 21.5K 40.2K 75.0K 140K 261K 487K 909K 
12.4 23.2 43.2 80.6 150 280 523 976 1.82K 3.40K 6.34K 11.8K 22.1K 41.2K 76.8K 143K 267K 499K 931K 
ner) 23.7 44.2 82.5 154 287 536 1.00K 1.87K 3.48K 6.49K 12.1K 22.6K 42.2K 78.7K 147K 274K 511K 953K 
13.0 24.3 45.3 84.5 158 294 549 1.02K 1.91K 3.57K 6.65K 12.4K 23.2K 43.2K 80.6K 150K 280K 523K 976K 
13.3 24.9 46.4 86.6 162 301 562 1.05K 1.96K 3.65K 6.81K 12.7K 23.7K 44.2K 82.5K 154K 287K 536K 1.00M 
13.7 25.5 47.5 88.7 165 309 576 1.07K 2.00K 3.74K 6.98K 13.0K 24.3K 45.3K 84.5K 158K 294K 549K 

14.0 26.1 48.7 90.9 169 316 590 1.10K 2.05K 3.83K 7.15K 13.3K 24.9K 46.4K 86.6K 162K 301K 562K 

14.3 26.7 49.9 93.1 174 324 604 1.13K 2.10K 3.92K 7.32K 13.7K 25.5K 47.5K 88.7K 165K 309K 576K 

14.7 27.4 51.1 95.3 178 332 619 1.15K 2.15K 4.02K 7.50K 14.0K 26.1K 48.7K 90.9K 169K 316K 590K 

15.0 28.0 52.3 97.6 182 340 634 1.18K 2.21K 4.12K 7.68K 14.3K 26.7K 49.9K 93.1K 174K 324K 604K 

15.4 28.7 53.6 100 187 348 649 1.21K 2.26K 4.22K 7.87K 14.7K 27.4K 51.1K 95.3K 178K 332K 619K 

15.8 29.4 54.9 102 191 357 665 1.24K 2.32K 4.32K 8.06K 15.0K 28.0K 52.3K 97.6K 182K 340K 634K 

16.2 30.1 56.2 105 196 365 681 1.27K 2.37K 4.42K 8.25K 15.4K 28.7K 53.6K 100K 187K 348K 649K 

16.5 30.9 57.6 107 200 374 698 1.30K 2.43K 4.53K 8.45K 15.8K 29.4K 54.9K 102K 191K 357K 665K 

16.9 31.6 59.0 110 205 383 715 1.33K 2.49K 4.64K 8.66K 16.2K 30.1K 56.2K 105K 196K 365K 681K 

17.4 32.4 60.4 113 210 392 732 1.37K 2.55K 4.75K 8.87K 16.5K 30.9K 57.6K 107K 200K 374K 698K 

17.8 33.2 61.9 115 215 402 750 1.40K 2.61K 4.87K 9.09K 16.9K 31.6K 59.0K 110K 205K 383K 715K 

18.2 34.0 63.4 118 221 412 768 1.43K 2.67K 4.99K 9.31K 17.4K 32.4K 60.4K 113K 210K 392K 732K 


YAGEO 5% Metal Oxide Film Resistors 


RSF Series , Y Characteristics: 
om Derating Curve _y 
These Metal Oxide & 70°C | | Il =! Temperature +100 PPM Typ. 
Coefficient +200 Max 


E10 

Resistors offer lower © 80} le 

cost alternatives to = 30 38 + 3 —»}<«— L D Insulation Resist. 10,000 MQ. Min 
Carbon Composition Resistors and 2 a0) = ~ - - Load Life 
General Purpose Metal Films. They & 50 100 150 300 250 Type arta iL es ial (mm) J (1,000 hours) 41% Typ. + 3% Max 
can replace many low power Ambient Temperature (C°) 1W 350 11.5+1.0 45405 0.8 +0.05 Short-time Overload | + 0.5% Max 
General Purpose wirewound 2w 350 15.5+1.0 5.0+0.5 0.8 + 0.05 Temp. Cycling + 0.5% Max 
applications. These Metal Oxides meet overload tests in accordance with ; 

ttt eat A ‘ "i A nue 2 2 Moisture Resistance | + 1.0% Max 

UL specification #1412 without producing a fire hazard. They withstand Digi-Key® 1 and 2 Watt Resistor Assortment Kits Shock & Vibration 0.2% Max 
solvents in accordance with article Mil-Std-202E without producing 255 resistors per assortment. 5 each of the values in the ranges listed: : —— 
mechanical or electrical damage. oaESEE OER sEKOEOM Effect of Soldering | + 0.5% Max 
Features: High surge/overload capability. Non-inductive design. Coating 7 Watt RS101-ND RS201-ND RS307-ND $26.95 Voltage Coefficient _| .001%/V 
and marking resist Trichlorethelyne, Freon, and other cleaning agents. 2 Watt RS102-ND RS202-ND RS302-ND $29.95 Current Noise <1pVW/V 


Standard Resistor Values — See below for complete part numbers when ordering. 

0.47 082 1.5 27) 43 6.8 wl 18 30 47 75) 120 200 330 510 820 13K 22K 3.6K 56K 91K 15K 24K 39K 62K 100K 160K 270K 430K 680K 
OST Oot 1.6 3.0 47 Tiss} 12 20 33 51 82 130 220 360 560 910 15K 24K 3.9K 62K 10K 16K 27K 43K 68K 110K 180K 300K 470K 750K 
0.56 1.0 1.8 3.3 Sel 8.2 13 22 36 56 91 150 240 390 620 10K 16K 2.7K 43K 68K 11K 18K 30K 47K 75K 120K 200K 330K 510K 820K 
0.62 14 2.0 3.6 5.6 ei 15) 24 39 62 100 160 270 430 680 1.1K 1.8K 3.0K 4.7K 7.5K 12K 20K 33K 51K 82K 130K 220K 360K 560K 910K 
068 1.2 2.2 3.9 6.2 10 16 2a 43 68 110 180 300 470 750 1.2K 2.0K 3.3K 5.1K 82K 13K 22K 36K 56K 91K 150K 240K 390K 620K 1.0M 
O75 1.3 2.4 


Digi-Key Pricing 
Description Part Number 1 10 100 1M 5M 10M 
1 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (0.47-0.91) AEE ORO oF fae 12.60 77°00 econ eaeoi 
1 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (1.0-1.0MQ) Parte es 48 5 aap 60 re scons 
2 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (0.47-0.919) ee N ee 8 ia ee ash ae 
2 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (1.0-1.0MQ) ee ea on Ke ee ec ere pee 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 807 


HUNTINGTON 


ELECTRIC, INC. 
aie = - 6 
Silicone Coated Wirewound Resistors — 1, 3, 5 Watt, 1% 
rr D>j<— B —>| Series ‘ ir % ai . 7 Resistance i-Key* Price Each Huntington 
+.d6i1mm t.3i1mm 
; AT(e) ALESHA 4G ae 5 aa:10 Range (Ohms) | Wattage | Part No. 1 10 25 50 100 | PartNo. 
- ALSR-3 5.08 13.46 81 38.10 -10-.75 1 ALSR1F-(Value)-ND 1.98 1.77. — 1.50 1.10 | ALSR-1-(Value)-1% 
Electrical Specifications ALSR'5 uae 23.80 81 38.10 1.0-900 1 ALSRIF-(Value)-ND 1.95 1.74 — 1.47 1.08 | ALSR-1-(Value)-1% 
Soiles ALSRA ALSR-3, ALSR-S 1.0K-3.0K 1 ALSRIF-(Value)-ND 2.02 1.80 — 1.52 1.12 | ALSR-1-(Value)-1% 
Resistance Tolerance 41% +1% -10-900 3 ALSR3F-(Value)-ND 1.38 _ Lig: = -97 | ALSR-3-(Value)-1% 
Dielectric Withstanding Voltage 500 VAC 1000 VAC 1.0K-2.7K 3 ALSRGF-(Value)-ND 1.38 — 1.16 —  .97 | ALSR-3-(Value)-1% 
Short Time Overload 5 X rated wattage for 5 seconds 3.0K-4.7K 3 ALSRSF-(Value)-ND 1.38 — 1.16 — .97 | ALSR-3-(Value)-1% 
RESISTANCE VALUE CHART 5.0K-10.0K 3 ALSR3F-(Value)ND 1.38 — 116 — .97 | ALSR-3-(Value)-1% 
10 50 50 22 40 100 225 400 750 1.5K 35K 68K 20.0K 10-900 5 ALSRS5F-(Value)ND 1.35 — 1.14 —  .95 | ALSR-5-(Value)-1% 
3 8 ta = raf 10 eee ahs ee pos re Los 25.0K 1.0K-4.7K 5 ALSR5F-(Value)-ND 1.30 — 1.10 —  .91 | ALSR-5-(Value)-1% 
‘20 02OC«4S)=i‘<‘ D8OSCOGSC«*ASD.S«C«OD.Ss«wGO.SC«OD KOK OBOK 5.0K-8.2K 5 ALSRS5F-(Value)ND 130 — 110 —  .91 | ALSR-5-(Value)-1% 
125 2.0 15 33 68 180 330 600 1.0K 25K 5.0K 10.0K 10.0K-20.0K 5 ALSRS5F-(Value)-ND = 1.35 = 1.144 — -95 | ALSR-5-(Value)-1% 
30 30 18 35 75 200 350 680 1.1K 27K 56K 125K 25.0K 5 ALSRS5F-(Value)ND 135 — 1.14 —  .95 | ALSR-5-(Value)-1% 
se) SAY ay “f) BZ 20 o20 ESTERS SSS TESS AES * For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
eas : 2 ‘3 
Silicone Coated Wirewound Resistors — 1, 3, 5, 10 Watt, 5% 
Series A B c D Resistance Digi-Key* Price Each Huntington* 
w= Bi Po, +.81mm_ | +.81mm Range (Ohms) | Wattage | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
an =O) Akt a Pee 10-75 1 | ALSRIv-(Value-ND 1.63. «1.45 «1.23 90 | ALSR-1-(Value) 
¢ ALSR5 793 23°80 Bi 38-10 1.0-900 1 ALSR1J-(Value)-ND 159 1.43 1.21 .89 | ALSR-1-(Value) 
; Pe ‘ALSR-10 798 572 31 38°10 1.0K-5.6K 1 ALSR1J-(Value)-ND 185 1.66 1.40 41.03 | ALSR-1-(Value) 
Electrical Specifications: 6.0K-10.0K 1 ALSR1J-(Value)-ND 185 1.66 1.40 1.03 | ALSR-1-(Value) 
Series ALSR-1 ALSR-3 ALSR-5 ALSR-10 10-900 3 ALSR3J-(Value)-ND 140 1.25 1.06  .78 | ALSR-3-(Value) 
Resistance Tolerance 45% 45% 15% 45% 1.0K-4.7K 3 ALSR3J-(Value)-ND 1.79 1.60 1.35  .99 | ALSR-3-(Value) 
Power Rating T Waits at 25°C | 3 Watts at 25°C [5 Watts at 25°C [10 Watts at 25°C 5.0K-10.0K 3 ALSR3J-(Value)-ND 153 1.37. 116 _.85 | ALSR-3-(Value) 
Dielectric Withstanding Voltage | __500 VAC 1000 VAC 1000 VAC 1000 VAC 40-75 5 ALSRS5-(Value) ND 156. 140 118 67 | ALSR-5-(Value) 
Short Time Overload 5 X rated wattage for 5 seconds | 10 X rated wattage for 5 seconds 1.0-7.5 5 ALSR5J-(Value)-N 1.56 1.40 1.18 .87 | ALSR-5-(Value) 
10-2.7K 5 ALSR5J-(Value)-N 156 1.40 118 87 | ALSR-5-(Value) 
RESISTANCE VALUE CHART 3.0K-4.7K 5 ALSRS5J-(Value)-N 1.56 1.40 118  .87 | ALSR-5-(Value) 
10 2.0 25 75 270 680 175K 4.0K 8.5K  20.0K 5.0K-9.0K 5 ALSR5J-(Value)-N 156 1.40 118 87 | ALSR-5-(Value) 
13 3.0 27 82 300 700 1.8K 4.5K 9.0K 22.0K 10.0K-22.5K 5 ALSR5J-(Value)-N 156 1.40 118 87 | ALSR-5-(Value) 
15 4.0 30 100 330 750 2.0K 4.7K  10.0K  22.5K 25.0K 5 ALSR5J-(Value)- SND 153 1.37. 1416 _.85 | ALSR-5-(Value) 
20 5.0 33 120 350 800 2.2K 5.0K 11.0K —_25.0K 10-.75 10 ALSR10-(Value)-ND 1.98 1.77 1.50 1.10 | ALSR-10-(Value) 
eo a 8 ie aa a pt aa ieee 1.0-680, 750-900} 10 ALSR10-(Value)-ND 169 1.51 1.28 94 | ALSR-10-(Value) 
ies e oh aD ne ae ee Bee Ale 1.0K-2.7K 10 ALSR10-(Value)-ND 1.82 1.63 1.38 1.01 | ALSR-10-(Value) 
& a a ab eG ae aan Sa RU 3.0K-9.0K 10 ALSR10-(Value)-ND 211 1.89 1.60 1.17 | ALSR-10-(Value) 
: : : : : 10.0K-22.5K 10 ALSR10-(Value)-ND 2.31 2.06 1.74 1.28 | ALSR-10-(Value) 
ae ue ey ae) pao aK oes ies als 25.0K 10 ALSR10-(Value)-ND 2.31 2.06 1.74 1.28 | ALSR-10-(Val 
1.0 20 56 225 560 125K 35K 80K 175K ! (Value); i ; : : -10-(Value) 
15 22 68 250 600 1.5K 3.9K 8.2K 18.0K * For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
: RESISTANCE VALUE CHART 
Vitreous Enamel Wirewound Power 
A 2.0 10 35 125 300 600 1.2K 25K 45K 7.5K 120K 40.0K 
Resistors — 8, 12 Waitt Esk 3.0 15 50 150 400 750 125K 3.0K 50K 80K 150K 50.0K 
F 5.0 20 75 200 450 900 15K 35K 60K 9.0K 20.0K 
75 25 100 250 50 1.0K 20K 40K 7.0K 10.0K 25.0K 
Series A B Cc D E F (Oy) fo 0 
FVTS-5 7.94 | 25.40 | 4.76 | 11.11| .81 | 50.80 UL Resistance Digi-Key* Price Each Huntington 
Range (Ohms) Wattage | Part No. 1 25 100 250 | PartNo. 
EMIS AOS {| (G28-|| SAD!) S000) | NMI [ABEL OOO) 5.0-900 8 FVTS5-(Value-ND 1.84 1.58 1.21 1.08 | FVTS-5-(Value) 
: een ~—_— 3 ——__+| 1.0K-4.5K 8 FVTS5-(Value)-ND 1.98 1.70 1.30 1.16 | FVTS-5-(Value) 
Electrical Specifications: 5.0K-9.0K 8 FVTS5-(Value)-ND 212 1.81 1.39 1.24 | FVTS-5-(Value) 
ses eT Enea 20-450 "2 one 209 79 tar 422 | FVTS-10:(vale) 
i oy zy .0- - (Value): i i E F -10-(Value’ 
eee oe ene ae brian 500-900 12 FVTS10-(Value)-N 231 1.98 1.52 1.35 | FVTS-10-(Value) 
orerance ave a ae a 1.0K-5.0K, 7.5K-9.0K 12 FVTS10-(Value)-N 256 219 1.68 1.49 | FVTS-10-(Value) 
Power Rating 8 Watts at 25°C 12 Watts at 25°C 10.0K-20.0K 12 FVTS10-(Value)-N 2.83 2.43 1.86 1.65 | FVTS-10-(Value) 
Dielectric With- 1000 VAC 1000 VAG 25.0K 12 FVTS10-(Value)-NI 3.19 2.73 2.09 1.86 | FVTS-10-(Value) 
standing Voltage 40.0K, 50.0K 12 FVTS10-(Value)-NI 4.26 3.65 2.79 2.48 | FVTS-10-(Value) 
Short Time Overload 5 X rated wattage for 5 seconds __| 10 X rated wattage for 5 seconds * For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
Vitr Enamel Wirewound Power Resistance Digi-Key* Price Each Huntington 
R t eous pel a ‘ap poate owe Range (Ohms) Wattage | Part No. if 10 25 100 Part No. 
= 2.0-3.0 25 (| FVT25-(Value)-ND 331.  — 240 1.89 | FVT-25-(Value) 
esistors 2 = st att 10, 25, 100 25 FVT25-(Value)-ND 3.28 — 238 1.87 | FVT-25-(Value) 
ADJUSTABLE AVT SERIES: - Resistance Tolerance: +10%, wattage rating applied only when the ee = Poet Veen at _ 238 ace roe: Mauch 
entire resistance is in the circuit + Dielectric Withstanding Voltage: 1000VAC + Short Time Overload: 40.0K-12.0K 25 FVT25-(Value)-ND 3.77 = 273 215 | FVT-25- -(Value) 
10 times the rated wattage for 5 seconds 25.0K-50.0K 25 FVT25-(Value)-ND 4.76 _ 3.45 2.71 | FVT-25-(Value) 
FIXED FVT SERIES: « Resistance Tolerance: +5% above 1 ohm, +10% below 1 ohm « Dielectric jiion ee 1.0K ey Ayreo VauSLIND pe = pe ae Eyre. Nees 
Withstanding Voltage: 1000VAC + Short Time Overload: 10 times the rated wattage for 5 seconds 5.0K ‘ 50 FVT50-(Value)-ND 4.79 = 3.47. 2.73_| FVT-50-(Value) 
T.0, 2.0, 5.0 700 | FVT100-(Value)-ND 8.21 — 5.95 467 | FVT-100-(Value) 
RESISTANCE VALUE CHART 10, 50, 100, 250, 1.0K 100 FVT100-(Value)-ND 7.48 — 542 4.26 | FVT-100-(Value) 
10 10 150 750 5.0K 50.0K 1.0, 3.0, 5.0 225 | FVT200-(Value)ND 12.36 11.13 9.89 9.27 | FVT-200-(Value) 
20 25 200 1.0K 10.0K 10, 50, 100, 250,500 | 225 | FVT200-(Value)-ND 10.30 9.27 8.24 7.73 | FVT-200-(Value) 
Ae eA a Disk RDlOk 1.0K 225 | FVT200-(Value)-ND 10.30 —-9.27,—-8.24_—_7.73_| FVT-200-(Value) 
e aD ae Aa Petar T.0, 3.0, 5.0 25 | AVT25-(Value)-ND 5.63 5.18 4.28 3.60 | AVT-25-(Value) 
: : 10-100, 250, 500 25 __| AVT25-(Value)-ND 4.65 4.28 3.54 2.98 | AVT-25-(Value) 
: 1.05.0 50 | AVTS50-(Value)-ND 6.58 6.05 5.00 4.21 | AVT-50-(Value) 
Series A B c D E F 10-100, 500 50 AVT50-(Value)-ND 5.65 5.20 4.30 3.62 | AVT-50-(Value) 
Avt25_ | 1429 | 50.80 | 6.35 | 14.29 | 17.46 | 4.22 1.0K 50 __| AVTS50-(Value)-ND 5.93 5.46 451 3.80 | AVT-50-(Value) 
T.0, 2.0 700 | AVT100-(Value)-ND 12.83 11.80 9.75 8.21 | AVT-100-(Value) 
ANTSOS 5 fh U2 TOE Gis S29) iW) cae 10, 50, 100, 250 100 | AVT100-(Value)-ND 9.48 8.72 7.21 6.07 | AVT-100-(Value) 
AVT100_| 19.05 | 165.10 | 6.35 | 14.29 | 17.46 | 4.22 1.0K 100 _| AVT100-(Value)-ND 10.95 10.08 8.33 _7.01 | AVT-100-(Value) 
AvT200 | 28.58 | 266.70| 7.94 | 15.88 | 22.23 | 4.22 7.0-5.0 225 | AVT200-(Value)- ap 22.35 20.57 16.99 14.31 | AVT-200-(Value) 
10-500 225 | AVT200-(Value)-N 16.10 14.82 12.24 10.31 | AVT-200-(Value) 
FVT ; Series A B c D 1.0K 225 | AVT200-(Value)-N 16.90 15.55 12.85 10.82 | AVT-200-(Value) 
Mounting Bracket for 25/50W Res.t/ B1003-ND 45 a 35 -25 | B1003-1 
EVES 1429 50:60 635 1429 Mounting Bracket for 100W Res.¢ | B1002-ND 54 = 42 -30 | B1002-1 
FVTSO 14.29 101.60 6.35 14.29 Mounting Bracket for 200W Res.t | B1001-ND 59 46.33 | B1001-1 
: FVT100 19.05 165.10 6.35 14.2) 
Mounting Bracket e 7 * For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
J optiona ~— L | FVT200 28.58 266.70 7.94 15.88 + Requires 2 brackets per resistor 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Edgewound Resistors — 300, 1000 Watt 


HEI Edgewound Resistors are designed for applications demanding maximum power dissipation in minimum 
space. Edgewounds are constructed of special alloy resistance wire, crimped, and wound on edge. High quality 
ceramic cores are used with a coating of either vitreous enamel or silicone to provide heat sink for short term 
overloads and maximum dissipation. 

Specifications: + Dielectric Withstanding Voltage: Measured from terminals to brackets, 1000 VAC + Over- 
load: 10 X rated power for 5 seconds + Tolerance: +10% * Wattage is based on 25°C free air rating. 


“LEP ctearance ‘on pe ‘(| Series A_|(Core)B] C | D_|(Terminal)E F 
at, [FVE-300 [28.58] 19.05 [275.90] 7.94] 15.88 | 254.00 - 812.80 
.geeeeeeees81 8 [AVE-300 [28.58 | 19.05 [215.90] 7.94 15.88 | 254.00- 812.80 
. FSE-1000| 63.50| 44.45 | 381.00/12.70| 15.88 6.35 - 508.00 


= 
= 
3. 


RESISTANCE VALUE CHART 


FVE-300 AVE-300 FSE-1000 
Fixed Adj. Fixed 

50 5.0 12 10 .20 1.6 20 25 3.5 15 

ua 8.0 16 mle .80 8.0 50 45 

2.0 10 20 16 1.0 16 1.0 10 
Resistance | Watt- | Digi-Key* Price Each Huntington+ 
Range (Q) age Part No. 1 10 25 Part No. 

-50 - 20 300 FVE300-(Value)-ND 16.48 14.81 12.54 | FVE-300-(Value) 

-10 - 20 300 AVE300-(Value)-ND 25.76 20.58 14.42 | AVE-300-(Value) 

225)=15 1000 | FSE1000-(Value)-ND 51.50 46.35 = FSE-1000-(Value) 
FVE-300 and AVE-300 Mounting Kit K1016-ND 9.75 each K1016 
FSE-1000 Mounting Kit K3003-ND 16.69 each K3003 


* For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


num Housed Chassis Mount Resistors — 5, 10, 25, 50 Watt, 1% (Precision Power Wirewound) 


HEIs high power aluminum housed resistors use centerless ground ceramic cores for uniform heat distribution. 
E Molded in a special high temperature material and mounted in an extruded aluminum finned housing, these 
ie — designs provide maximum power dissipation and reliability. They have tinned copperweld leads for solderability 
OL. G and meet or exceed MIL-R-18546, including “N” characteristic, and MIL-R-39009. Specifications: + Power 
7 aa Rating: Based on full power operation at 25°C, and maximum hotspot 275°C. + Mounting on proper heat sink as 
FH follows: For 5 and 10 Watt — use 4” x 6” x 2” x .040” (101.60 x 152.40 x 50.80 x 1.02mm) aluminum chassis; For 
Electrical Specifications: 25 and 50 Watt — use 5” x 7” x 2” x .040” (127.00 x 177.80 x 50.80 x 1.02mm) aluminum chassis. 
Series TMC-5 TMC-10 TMC-25 TMC-50 ‘ 
MIL-R-39009/MIL-R-16546 | RER-GO/RE-60 | RER-65/RE-65 | RER-70/RE-70 | RER-75RE-75 | [Series | A | B_| C | D | E | F | @ {| H/ J| Ki} -| M|N} O| P jQAnG| R 
HEI Power 7.5 Watts 12.5 Watts 35 Watts 50 Watts TMC-5 | 11.40| 12.57 | 16.03 | 30.15 | 8.86 | 16.79| 851 | 1.91| 381/ 2.24| 2.49| 2.36] 1.40| 833/ 7.01] 16 |297 
MIL Power 5 Watts 70 Watts 20 Watts 30 Watts TMC-10 | 14.40] 16.00 | 19.84 | 36.50 | 11.30/ 20.70 | 10.54 | 2.16 | 5.08| 2.62| 2.49] 2.97] 231/ 9.50] 8.71] 12 [4.37 
Working Voltage 160 265 550 1250 TMC-25 | 18.39] 19.96 | 27.76 | 50.80 | 13.84] 27.81 | 14.61 | 2.41 | 6.86] 4.62} 3.30] 3.56) 2.31] 12.70} 10.72} 12 | 4.37 
Dielectric Strength 1000 VAC 1000 VAC 2500 VAC 2500 VAC TMC-50 | 39.83] 21.56 | 50.77 | 72.21 | 16.00| 29.34 | 16.00 | 2.41 | 7.87] 5.23} 3.30] 3.56 | 2.31] 12.70} 11.51] 12 | 4.37 
RESISTANCE VALUE CHART Resistance Digi-Key* Price Each Huntington* 
TMC-5 | TMC-10 | TMC-25 TMC-50 Range (Ohms) | Wattage | Part No. 1 10 50 100 250 Part No. 
10 255) (210K) | 420 33 330 10 20 500 15 1.5 8.0 40 300 -10-15.0K 5 TMC5-(Value)-ND 3.37. 2.87 2.37 2.03 1.86 | TMC-5-(Value)-1% 
50 30 10.0K} 1.0 35 1.0K | 1.0 25 1.0K | .20 20 10 50 500 -20-10.0K 10 TMC10-(Value)-ND 3.56 3.04 2.49 214 1.96 | TMC-10-(Value)-1% 
1.0 100 15.0K) 20 50 20K | 2.0 40 20K | .25 25 12 75 1.0K .10-3.0K 25 | TMC25-(Value)-ND 4.98 4.25 3.49 2.99 2.76 | TMC-25-(Value)-1% 
5.0 150 2.5 75 2.5K" || 3.0) 100 3.0K | .30 3.3 16 100 1.5K 5 
10 300 10 100 10.0K| 12 200 50250 20 180 25K .15-5.0K 50___| TMC50-(Value)-ND__ 5.21 4.44 3.65 3.14 2.88 | TMC-50-(Value)-1% 
12 390 25 300 15 300 1.0 6.0 30 250 5.0K * For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


1% and 5% Cemented Wirewound 


Hi a= « Type A Max. (mm) B Max. (mm) 
coos Precision Resistors PACOT i0 43 
PACO3 17 5.5 
The resistor element is a resistive wire which is wound ina = mounting without overheating the solder joint. The resistor PACOS 23 75 
single layer on a ceramic rod. Metal caps are pressed over _ is coated with a green silicon cement which is not resistant ACO1 10 43 
the ends of the rod. The ends of the resistance wire andthe _to aggressive fluxes. The coating is non-flammable, will not ACO03 13 55 
leads are connected to the caps by welding. Tinned copper- drip even at high overloads and is resistant to most ACO5 17 75 
clad iron leads with poor heat conductivity are employed commonly used cleaning solvents, in accordance with MIL- ACO7 25 75 
permitting the use of relatively short leads to obtain stable © STD-202E, method 215 and IEC 60068-2-45. ° 
Value Res. Digi-Key* Pricing Digi-Key* Tape & Box Pricing BC Components 
Range (Ohms) | Wattage Tol. Part No. 5 200 500 Part No. 500 1,000 5,000 10,000 Part No. 
-10-910 1 1% PAC1D(Value)CT-ND 13.68 208.80 288.00 PAC1D(Value)TB-ND _ 525.00 448.00/M 406.00/M 2306 327 5xxxx 
1.0K-2.5K . PAC1D(Value)CT-ND 17.01 259.55 358.00 PAC1D(Value)TB-ND = 656.25 560.00/M 507.50/M 2306 327 5xxxx 
-10-910 3 1% PAC3D(Value)CT-ND 16.53 252.30 a PAC3D(Value)TB-ND = 544.00 493.00/M 442.00/M 2306 327 1xxxx 
1.0K-5.0K e PAC3D(Value)CT-ND 19.29 294.35 = PAC3D(Value)TB-ND _ 636.80 577.10/M 517.40/M 2306 327 1xxxx 
-10-1.0K 5 1% PACS5D(Value)CT-ND 18.81 287.10 = PAC5D(Value)TB-ND 363.75 620.80 562.60/M 504.40/M 2306 327 3xxxx 
1.1K-10.0K g PAC5D(Value)CT-ND 21.28 324.80 = PAC5D(Value)TB-ND 412.50 704.00 638.00/M 572.00/M 2306 327 3xxxx 
-10-750 1 5% AC1W(Value)CT-ND 8.65 131.95 182.00 AC1W(Value)TB-ND _ 326.25 278.40/M 252.30/M 2306 328 33xxx 
820-2.4K is AC1W(Value)CT-ND 9.41 143.55 198.00 AC1W(Value)TB-ND = 356.25 304.00/M 275.50/M 2306 328 33xxx 
-10-750 3 5% AC3W(Value)CT-ND 10.12 154.43 _ AC3W(Value)TB-ND 192.19 328.00 297.25/M 266.50/M 2322 329 03xxx 
820-5.0K g AC3W(Value)CT-ND 13.87 211.70 = AC3W(Value)TB-ND 266.25 454.40 411.80/M 369.20/M 2322 329 03xxx 
-10-1.0K 5 5% AC5W(Value)CT-ND 11.78 179.80 _ AC5W(Value)TB-ND 225.00 384.00 348.00/M 312.00/M 2322 329 05xxx 
1.1K-10.0K . AC5W(Value)CT-ND 14.92 227.65 = AC5W(Value)TB-ND 286.88 489.60 443.70/M 397.80/M 2322 329 05xxx 
-10-1.0K 7 5% AC7W(Value)CT-ND 14.92 227.65 = AC7W(Value)TB-ND 286.88 489.60 443.70/M 397.80/M 2322 329 07xxx 
1.1K-15.0K S AC7W(Value)CT-ND 19.14 292.18 = AC7W(Value)TB-ND 370.31 632.00 572.75/M 513.50/M 2322 329 07xxx 
* For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
1% PAC Resistance Values 5% AC Resistance Values 
1W 3W 5W 1W 3W SW 7W 
10 33.0 750 10 33.0 750 10 33.0 750 10 39.0 1.0K 10 39.0 1.0K -10 39.0 1.0K 10 39.0 1.0K 
3 36.0 820 AB 36.0 820 3 36.0 820 oils) 43.0 1.1K AB 43.0 aleills§ 13 43.0 1.1K 13 43.0 1.1K 
a5 39.0 910 5 39.0 910 15 39.0 910 AS 47.0 1.2K 15 47.0 1.2K 215 47.0 1.2K +15 47.0 1.2K 
20 47.0 1.0K 20 47.0 1.0K 20 47.0 1.0K 20 50.0 1.5K 20 50.0 1.5K .20 50.0 1.5K .20 50.0 1.5K 
05 50.0 11K 05 50.0 11K 05 50.0 11K 24 | 56.0 | 18K | 24 | 560 | 18K | .24 | 56.0 | 1.8K | .24 | 56.0 | 1.8K 
30 56.0 12K 30 56.0 12K 30 56.0 12K 30 | 680 | 20K | 30 | 680 | 20K | 30 | 680 | 20K | .30 | 680 | 20K 
33 68.0 1.5K 33 68.0 15K 33 68.0 15K 33 75.0 2.2K 33 75.0 2.2K 33 75.0 2.2K 33 75.0 2.2K 
; - : i i ‘ y A7 82.0 2.4K A7 82.0 2.4K A7 82.0 2.4K 47 82.0 2.4K 
AT 75.0 1.8K A7 75.0 1.8K A7 75.0 1.8K 
50 2.0 20K 50 820 20K 50 2.0 20K 50 100 50 100 2.7K -50 100 2.7K 50 100 2.7K 
- 82. : e ‘ s 82. s 15 120 15 120 3.0K A) 120 3.0K HA) 120 3.0K 
oe 100 Bek as 100 Bale ifs 100 per 1.0 | 150 1.0 | 150 | 33K | 1.0 | 150 | 33K | 1.0 | 150 | 3.3K 
1.0 120 2.5K 1.0 120 2.5K 1.0 120 2.5K 1.6 || 180 15 | 180 | Sek || 15 | 180 | S6k |] 15 | 180. | 36K 
1.5 124 1.5 124 27K 1.5 124 2.7K 2.0 200 2.0 200 | 3.9K | 2.0 200 | 3.9K | 20 200 | 3.9K 
2.0 150 2.0 150 3.0K 2.0 150 3.0K 3.0 220 3.0 220 4.3K 3.0 220 4.3K 3.0 220 4.3K 
3.0 180 3.0 180 3.6K 3.0 180 3.6K 3.9 240 3.9 240 4.7K 3.9 240 4.7K 3.9 240 4.7K 
3.9 200 3.9 200 3.9K 3.9 200 3.9K 47 270 47 270 5.0K 4.7 270 5.0K 4.7 270 5.0K 
47 220 4.7 220 4.7K 4.7 220 4.7K 5.0 300 5.0 300 5.0 300 5.6K 5.0 300 5.6K 
5.0 250 5.0 250 5.0K 5.0 250 5.0K 7.5 | 330 7.5 | 330 75 | 330 | 62K | 7.5 | 330 | 6.2K 
eer eee Paes eee Wl gee 120 | 380 120 | 380 120 | 300 | 75k | 120 | 360 | 75K 
Hae ae ia au an an pa 15.0 | 430 15.0 | 430 15.0 | 430 | 8.2K | 150 | 430 | 82k 
15.0 360 150 360 15.0 360 7.5K 18.0 470 18.0 470 18.0 470 9.1K 18.0 470 9.1K 
: ¥ i 20.0 500 20.0 500 20.0 500 10.0K | 20.0 500 10.0K 
Ly 390 EHY 390 18.0 390 weak 22.0 | 560 22.0 | 560 22.0 | 560 22.0 | 560 | 11.0K 
20.0 470 20.0 470 20.0 470 9.1K 24.0 | 620 24.0 | 620 24.0 | 620 24.0 | 620 | 12.0K 
22.0 500 22.0 500 22.0 500 10.0K 27.0 | 680 27.0 | 680 27.0 | 680 27.0 | 680 | 13.0K 
25.0 560 25.0 560 25.0 560 30.0 750 30.0 750 30.0 750 30.0 750 15.0K 
27.0 620 27.0 620 27.0 620 33.0 820 33.0 820 33.0 820 33.0 820 
30.0 680 30.0 680 30.0 680 36.0 910 36.0 910 36.0 910 36.0 910 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1033) 809 


OHMITE. 
Macrochip SMD Precision Thick Film Resistors 


MacroChip resistors bring precision high voltage capabilities to the surface mount level. Designed with thick film on alumina RESISTANCE VALUE CHART 
substrate technology. The planar package design is low profile for easy use with instrumentation, medical equipment, 12.70 
voltage regulators, and power supplies. 7.76 Value Value Value 
Features: + Non-inductive design * Low voltage coefficient + Surface mount + Pd Ag terminations 6 35 1K 50K 1.25M 
Material: - Resistor: Thick film on Alumina a 2.5K 75K 1.5M 
Electrical: » Resistance Range: 200 Ohms to 5,000M »* Power at 25°C Ambient: 1.0W + Voltage Rating: 5.0KV +| | 1.27 (2 ples) 5K 100K 1.75M 
+ Tolerance: 0.5% to 20% * Operating Temperature: -55°C to +180°C i 7.5K 125K 2M 
10K 150K 2.5M 
Resistance 12.5K 200K 5M 
Range Digi-Key* Price Each 15K 250K 10M 
(Ohms) Wattage Tolerance Part No. i 10 50 100 200 17.5K 500K 25M 
9) 20K 750K 50M 
1K - 50M | 5% MC102J-(Value)-ND 4.16 2.78 2.22 1.67 1.39 5K 1M 
*For complete part number, substitute Digi-Key value from Resistance Value Chart for (Value). 
SMD Power Resistors — RW Series Leni 
RW1SO0BA, )F| RW1SOBA( )J RW1S5CA | RW2RODA | RW2S0CB |RW2S0DA( )J RW3RODB RW3R5EA 
1, 1.5, 2, 3 and 3.5 Watt 1% 5% i 5% 5% 
1 ifrati Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value 
Electrical S| ificat 
ee ee eee (Code) | (Code) | (Code) | (Code) | (Code) | (Code) | (Code) | (Code) | (Code) | (Code) 
RWISOBA | RWISSCA | RW2S0CB | RW2RODA| RW2SODA | RW3RODB |RWSRSEA) "049 (poi) | .005 (R005) | .100 (R100) | .005 (RO0S) | .005 (RO0S) | .005 (RO05) | 1.0(1F00) | .005 (R005) | 5.0 (SRN0) | .010 (RO10) 
Power at +015 (RO15) | .010 (R010) | . 150 (R150) | .010 (RO10) | .010 (RO10) | .010 (RO10) | 5.0(5RO00) | .010(RO010) | 10.0(10R0) | .020 (R020) 
7 1 We 1.5 2W 2W 2W 3.5 We 
25°C Ambient a Watt a a ate see att | 020 (R020) | .015 (RO15) | .200 (R200) | .015 (R015) | .015 (R015) | .020 (R020) | 10.0 (10R0) | .015(RO15) | 15.0 (18R0) } .025 (R025) 
Max. Voltage 50 75 100 100 100 200 350 | -030 (R030) | .020 (R020) | .240 (R240) | .030 (RO30) | .020 (R020) | .030 (R030) | 15.0 (15R0) | .025 (R025) | 24.0 (24R0) | .030 (R030) 
aii oh —= Do aan 033 (R033) | .024 (R024) | .300 (R300) | .040 (R040) | .025 (R025) | .050 (RO50) | 24.0 (24R0) | .036 (R036) | 47.0 (47RO0) | .036 (RO36) 
Temperature . 10 i en dD a -039 (R039) | .027 (R027) | .360 (R360) } .080 (R080) } .030 (R030) | .150 (R150) | 47.0 (47R0) } .050 (R050) | 68.0 (68R0) | .050 (R050) 
Coefficient 6 re . ane ep mee .047 (R047) | .030 (R030) | .470 (R470) | .100 (R100) | .050 (R050) | 200 (R200) | 68.0 (68R0) | .075 (RO75) | 100.0 (100R) | 100 (R100) 
: aT PP 050 (R050) | .036 (RO36) | .680 (R680) } .150 (R150) } .100 (R100) } .300 (R300) | 100.0 (100R)| .100 (R100) | 150.0 (150R) | .200 (R200) 
Dielectric With- 4000 V .100 (R100) | .050 (R050) | .750 (R750) | .200 (R200) | .470 (R470) | .500 (R500) | 150.0 (150R)] .500 (R500) .500 (R500) 
standing Voltage .075 (R075) | 1.00 (1RO0) | 500 (R500) | 1.00 (1R00) | 1.00 (1RO0) 1.00 (1R00) 1.00 (1R00) 
Max. Dimensions (mm) 
B |~ H >| 
+—— G —+ Series A B c D E F G H 1 J K 
pots Ek fe RWISOBA | 6.76 | 3.58 | 3.38Ref.| 3.05 | 1.63 3.58 3.81 8.79 2.49 3.20 | 1.27 
RW1S5CA | 10.52 4.17 | 3.96 Ref. | 5.84 2.24 4.17 6.50 13.31 3.40 3.20 1.52 
{ i RW2S0CB | 10.85 5.87 | 5.64 Ref. | 6.86 2.46 5.77 7.01 13.64 3.33 3.20 2.36 
| 15 J : RW2RODA | 12.06 6.22 | 5.99 Ref. | 6.86 3.94 5.87 8.05 14.86 3.40 3.94 2.36 
4 | z RW2SO0DA | 12.06 6.22 | 5.99 Ref. | 6.86 3.94 5.87 8.05 14.86 3.40 3.94 2.36 
= > =a . rt RW3RODB | 16.05 7.06 | 6.81 Ref. | 10.85 3.94 5.87 12.04 18.85 3.40 3.94 2.36 
RWS3R5EA | 21.11 7.06 | 6.81 Ref. | 14.78 3.94 6.98 15.52 25.40 4.95 3.94 2.36 
Resistance Bulk Tape & Reel 
Range Digi-Key* Price Each Digi-Key* Pricing 
(Ohms) Wattage Tolerance Part No. if 100 500 Part No. 750 1,000 1,500 2,000 
.010 - .050 1 1% RW1S0BA(Code)FBK-ND 2.53 2.10 1.79 RW1SOBA(Code)FTTR-ND 1680.00/M 
-100 1 1% RW1S0BA(Code)FBK-ND 3.22 2.68 2.28 RW1SO0BA(Code)FTTR-ND 2140.00/M 
.005 - .050 1 5% RW1S0BA(Code)JBK-ND 2.05 1.70 1.45 RW1SOBA(Code)JTTR-ND 1360.00/M 
.075 - 1.00 1 5% RW1SO0BA(Code)JBK-ND 2.48 2.06 1.75 RW1SOBA(Code)JTTR-ND 1650.01/M 
005 - .040 AS: 5% RW1S5CA(Code)JBK-ND 1.81 1.50 1.28 RW1S5CA(Code)JTTR-ND = = 1200.00/M = 
-080 - .500 1.5 5% RW1S5CA(Code)JBK-ND 2.39 1.98 1.68 RW1S5CA(Code)JTTR-ND = = 1580.00/M — 
-050 2 1% RW2RODAROSOFBK-ND 2.13 1.77 1.50 RW2RODAROSOFTTR-ND. = 1420.00 = = 
005 - .050 2 5% RW2RODA(Code)JBK-ND 1.87 1.55 1.32 RW2RODA(Code)JTTR-ND = 1240.00 _— — 
-100 - 1.00 2 5% RW2RODA(Code)JBK-ND 2.24 1.86 1.58 RW2RODA(Code)JTTR-ND = 1490.00 = = 
.005 - 050 2 5% RW2S0CB(Code)JBK-ND 1.79 1.49 1.27 RW2S0CB(Code)JTTR-ND — 1190.00 —_ —= 
-150 - 1.00 2 5% RW2S0CB(Code)JBK-ND 2.28 1.89 1.61 RW2S0CB(Code)JTTR-ND = 1510.00 = = 
1.0 - 150.0 2 5% RW2SO0DA(Code)JBK-ND NEW! 2.24 1.86 1.58 RW2SO0DA(Code)JTTR-ND NEW! —= 1490.00 = —= 
.005- .050 3 5% RWS3RODB(Code)JBK-ND 2.15 1.78 1.51 RW3RODB(Code)JTTR-ND = 1420.00 = = 
.075 - 150.0 3 5% RWS3RODB(Code)JBK-ND NEW! 2.42 2.01 1.71 RWS3RODB(Code)JTTR-ND NEW! —= 1610.00 a — 
.010 - .050 3.5 5% RWS3R5EA(Code)JBK-ND 2.28 1.89 1.61 RW3RS5EA(Code)JTTR-ND 1132.50 
-100 - 1.00 3.5 5% RW8R5EA(Code)JBK-ND 2.42 2.02 1.72 RW8R5EA(Code)JTTR-ND 1215.00 


*For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


SMD Carbon Composition Power Resistors — RC Series RESISTANCE VALUE CHART 
disicai Geena RCOS2CA RCOR5DB RC1ROEA 
7 3 3 
2a, eae ae Went esi Val ane Val : c i Val i c Cl 
RCOS2CA RCORSDB RC1ROEA ts iel(Go08) allie Gous) 

rT 47 (4R70) 2.7 (2R70) 3.3 (3R30) 

eee Ambien 25 Watt 50 Watt 1 Watt 6.8 (6R80) 7.5 (7R50) 4.7 (4R70) 

10 (10R0) 15 (15R0) 6.8 (6R80) 

Max. Voltage 250 350 500 15 (15RO0) 24 (24R0) 8.2 (8R20) 

Temperature |RCOS2CA and RCORSDB — 1 to 10 ohms and over +400 ppm/°C 20 (20R0) 39 (39R0) 10 (10RO0) 

Coefficient RC1ROEA — 1 to 10 ohms and over -1300 ppm/°C 30 (30R0) 56 (56R0) 15 (15RO0) 

Dielectric With- 4000, 47 (47R0) 75 (75RO) 22 (22R0) 

standing Voltage 68 (68R0) 100 (100R) 33 (33R0) 

100 (100R) 150 (150R) 47 (47R0) 

Maximauna'Dinanel 470 (470R) 270 (270R) 68 (68R0) 

laximum Dimensions (mm) 1.0K (1K00) 360 (360R) 100 (100R) 
Series A B Cc D G 1 J L M N ° P 560 (560R) 
RC0S2cA | 10.008 | 4.039 3.962 Ref. 5588 | 1575 | 1.981 | 4038 | 650 | 1331 | 340 | 320 | 152 750 (750R) 
RCOR5DB | 15.545 | 6.934 6.807 Ref. 10.592 | 1575 | 3.632 | 5.740 | 12.04 | 1885 | 3.40 | 3.94 | 236 1.0K (1K00) 

RCIROEA | 20.599 | 6.934 6.807 Ref. | 14529 | 2362 | 3632 | 6934 | 1552 | 254 | 495 | 394 | 236 


Resistance Bulk Tape & Reel 
Range Digi-Key* Price Each Digi-Key* Pricing 
(Ohms) Wattage Tolerance Type Part No. 1 100 500 Part No. 750 1,000 1,500 
4.7 - 1.0K 25 5% Carbon Comp RCOS2CA(Code)JBK-ND 1.33 1.12 96 RCOS2CA(Code)JTTR-ND _ _ 936.00/M 
2.7 - 1.0K 50 5% Carbon Comp RCORSDB(Code)JBK-ND 1.67 1.40 1.20 RCORSDB(Code)JTTR-ND _ 1170.00 = 
3.3 - 100 1 5% Ceramic Comp RC1ROEA(Code)KBK-ND 1.81 1.52 1.31 RC1ROEA(Code)KTTR-ND 955.50 = = 


*For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
810 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


OHMITE, OX/ OY Resistor Series - Ceramic Composition 


Features: + Replaces 1 and 2 watt carbon composition resistors +» Meets high energy 


density demands + High peak power + 10% Tolerance. 


RESISTANCE VALUE CHART 


Material: + Terminals: Solder-coated axial leads + Coating: UL-94 VO approved silicone. Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
Derating: + Linear from 100% @ +70°C to 0% @ +200°C. 3.3 (33GK) 47 (470K) 680 (681K) 10K (103K) | 150K (154K) 
Electrical: + Resistance Tolerance: +10% standard + Power Rating: Based on 70°C free air 3.9 (39GK) 56 (560K) 820 (821K) 12K (123K) 180K (184K) 
BuOUAG (COORG as 06 Sones lenes Maruan (Fora aout prea at Bo oe BY 47(@7GK) | 68 (600K) | 1(H02K) | 15K 159K) | 220K 204K 
Series) 5.6 (56GK) 82 (820K) 1.2K (122K) | 18K (183K) | 270K (274K) 
6.8 (68GK) 100 (101k) 1.5K (152K) | 22K (223K) | 330K (334k) 
Resistance 8.2 (82GK) 120 (121K) 1.8K (182K) | 27K (273K) | 390K (394k) 
Range Joules DIGI: Koya PricelEsch 10 (100K) 150(151K) | 2.2K (222k) | 33K (333K) | 470K (474K) 
kOhis) al BWatted em iMaxcas BEarNo? i LOOSE 200 idauminbiaial 12(120k) | 180(181kK) | 2.7K(272k) | 39K (393K) | 560K (564K) 
sions 
3.3 - 100 1 50 OX(Code)-ND 7 62 50 inch (mm) 15 (150K) 220 (221k) | 3.3K (332K) | 47K (473K) | 680K (684K) 
120 - 100K 1 50 OX(Code)-ND a” 57 46 ; 18 (180K) 270 (271K) | 3.9K (392K) | 56K (563K) | 820K (824K) 
3.3 - 100 2 80 OY(Code)-ND 1.00 80 65 Seriea|-'D 7 d 22 (220K) 330 (331K) | 4.7K (472K) | 68K (683K) | 1MEG (105K) 
120 - 100K 2 80 OY(Code)-ND 93 .74 60 OX |.256 (6.5) | .748 (19.0) | .030 (.81) 27 (270K) 390 (391K) 5.6K (562K) 82K (823K) 
120K - 1MEG 2 80 OY(Code)-ND 1.09 87 a OY |.315 (8.0) | .886 (22.5) | .030 (.81) 33 (330K) 470 (471K) 6.8K (682K) | 100K (104K) 
* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart 39 (390K) 560 (561K) Bi2K (822K) 120K (124K) 
for (Code). ** Fora single impulse. 


Little Demon® Carbon Composition Molded Resistors 


OD and OF Series - 5% Tolerance, OA Series - 10% Tolerance 


Little Demons are small, reliable carbon composition resistors Features: + Molded insulation for high dielectric strength Maximum Dimensions 
with exceptional strength. They are made tough by a molding + Rugged construction +» Available in Resistor Cabinet Inch (mm) 
process that combines the leads, insulation and resistive Assortments and 100 piece packs + High surge capabilities 
element into an integrated unit. Along with their small size, + Comparable to “Mil” RCO7, RC20, and RC32 types L D ® 
Little Demons perform with low noise, dissipate heat rapidly inate pi - . i 
and offer high temperature stability. Fra agra a Solder-coated copper lead + Body: 0.276 (7.0) | 0.098 (2.5) | .027 (.69) 
Color codes are readable even after prolonged use thanks to 0.406 (10.3) | 0.150 (3.8) | .029 (.75) 
a very durable coating that resists abrasions and chipping Electrical: - Tolerance: +5% (OD/OF) +10% (OA) + De- 
normally associated with automatic insertion equipment. rating: Lineraly from 100% @ +70°C to 0% @ 130°C 0.591 (15.0) | 0.236 (6.0) | .095 (.92) 

RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART 

1/AW, 5% 1/2W, 5% 

Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
2.2 (22GJ) 15 (150J) 120 (1214) 1.0K (102J) 10K (103J) 68K (683J) 560K (564J) 2.2 (22G)) 18 (180J) 180 (181d) 1.8K (182d) 20K (2034) 150K (154J) 1.5M (155J) 
2.4 (24GJ) 18 (180J) 150 (151J) 1.2K (122J) 42K (123J) 75K (753J) 620K (624J) 2.4 (24G)) 20 (200J) 200 (201J) 2.2K (222) 22K bah Le ee an aes 
2.7 (27G) 20 (2004) 180 (181J) 1.5K (152J) 15K (153J) 82K (823u) 680K (684) 2.7 (27G)) 22 (220J) 220 (221) 2.4K (242) 24K Z 
3.0 ach 22 ean 200 eae 1.8K Hee 18K tes en ew 3.0 (30GJ) 24 (240J) 240 (241) 2.7K (272) 27K (273J) 220K (224J) | 3.0M (305J) 
3.3 (33GJ) 24 (240J) 220 (221u) 2.2K (222) 20K (203) | 120K(124J) | 820K (824J) aa eek a oan a etn aa COR eos eon ae (Goa oe rey 
3.6 (36GJ) 27 (2704) 240 (241J) 2.4K (242J) 22K (223) 150K (154d) 1.0M (105d) 39 (9G) 33 (3304) 390 (3314) 36K (3624) 36K (363) 330K (334) ail (4754) 
3.9 (39G) 30 (3004) 270 (2714) 27K(272J) | 24K(243J) | 180K(184J) | 1.5M(155J) 43 sG) cae Sneak ceca || ecess) leaner | saiess 
- ee) SSO.) nO (Sot) SUSE) BES (IS) PO eo BO 4.7 (47G3) 39 (390J) 390 (391J) 4.3K (432J) 43K (433J) 390K (394J) 6.8M (685J) 

.7 (47G3) 36 (360J) 330 (3314) 3.3K (332J) 30K (3034) 220K (2244) 2.4M (245J) 5.1 (51GJ) 43 (430J) 430 (431J) 4.7K (472) 47K (4734) 430K (434J) 7.5M (755J) 
Dal eed) ea [cee ae cero ae iss) a (eo a ae 56(56G) | 47(470) | 470(471) | 5.eK(562J) | 51K(513) | 470K(474J) | 82M (8254) 
SBI ESEY) allele) SEG) || SE SCEzY) (eee) (Ce) || Sehueess) 6.2 (62) 56 (5604) 560 (561) | 6.2K(622)) | SeK(56Q) | 510K(514J) | 10M(106J) 
6.2 (62GJ) 47 (4705) 430 (431J) 4.3K (432u) 39K (3934) 330K (334J) 4.3M (435J) 6.8 (68G)) 62 (620J) 620 (621U) 7.5K (7523) 62K (6234) 560K (564J) 12M (126J) 
6.8 (68G) 56 (560d) 470(471u) | 4.7K(472J) | 43K(433J) | 360K(364J) | 4.7M(475J) 75 (75G) 75 (7504) 750 (7514) 8.2K (822) | 68K(68) | 620K (624) | 15M (156) 
7.5 (75GJ) 62 (620J) 560 (5610) 5.6K (562) 47K (4734) 390K (394J) | 5.6M (5654) 8.2 (82G)) 82 (820J) 820 (8210) 10K (103J) 75K (7534) 680K (684J) 18M (186J) 
8.2 (82G)) 75 (750¥) 620 (6214) 6.2K (622J) 51K (5134) 430K (434J) 10 (100J) 100 (101) 1.0K (102) 12K (123J) 82K (823J) 750K (754J) | 20M (206J) 
10 (100J) 82 (820J) 750 (751J) 7.5K (752) 56K (563J) 470K (4744) 12 (120J) 120 (121) 1.2K (122) 15K (153J) 100K (104J) | 820K (824J) 

12 (1204) 100 (1014) 820 (821J) 8.2K (822) 62K (623J) 510K (514J) 15 (150J) 150 (151) 1.5K (152J) 18K (183J) 120K (124J) | 1.0M (105) 
RESISTANCE VALUE CHART 
1W, 10% 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value(Code) | Value (Code) | Value (Code) Resistance 
artery | saeco) | saorsaiy | saxtoay | saxtaan | ook (atl eels elt slay 
33 (33GK) 39 (390K) 390 (391K) 3.9K (392K) 39K (393K) 390K (394K) (Ohms) Wattage Tolerance Part No. 1 100 500 
4.7 (47GK) 47 (470K) 470 (471K) 4.7K (472K) 47K (473K) 470K (474K) aj 
5.6 (56) 56 (560K) 560 (561K) 5.6K (562K) 56K (563K) 560K (564K) 2.2-5.6M 25 5% OD(Code)-ND 42 35 32 
6.8 (68GK) 68 (680K) 680 (681K) 6.8K (682K) 68K (683K) 680K (684K) 
8.2 (82GK) 82 (820K) 820 (821k) 8.2K (822K) 82K (823K) 820K (824K) 2.2 - 20M 50 5% OF(Code)-ND 54 45 At 

10 (100K) 100 (101K) 1.0K (102k) 10K (103K) 100K (104K) 1.0M (105K) 

12 (120K) 120 (121K) 1.2K (122K) 12K (123K) 120K (124K) . 2% 4 

15 (150k) 450 (151K) 15K (152K) 15K (153K) 150K (154k) 2.2-1.0M 1 10% OA(Code)-ND 1.92 1.75 1.58 

18 (180K) 180 (181K) 1.8K (182K) 18K (183K) 180K (184K) 

BAEK) 220(Z2ibs) CAGE 2A) AUN GEN) * For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 

Ceramic Composition Resistors etna 
The “A” Series of non-inductive, ceramic composite ri = 2.5W 3.5W 4.5W 
resistors are designed for a variety of applications Dimensions - Inch (mm) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
where high energy handling capabilities are crucial. L D H Ss 4.7 (47G) T.0 (10G) 2.2 (22G) 
Designed for use in motor drives, UPS and other 6.8 (68G) 2.2 (22G) 3.3 (33G) 
power conversion systems, these resistors are ideal Series Max. Max. Max. Norm. 10 (100) 3.3 (33G) 4,7 (47G) 
for any application which is subject to surges, high is eo ay. ee) ie 400) 
peak power, impulse energy, or inrush current AW .78 (20) (13) .87 (22) | .69 (17.5) 33 rae 20 ipa 29 (ay 
limiting. 47 (470) 33 (330) 33 (330) 
Material Specifications: AX | .59(15) | .83(21) | 1.22 (31) | .49 (12.5) 56 eee) a (azo 39 (330) 
+ Resistance Element: Bulk Ceramic AY .98 (25) | .83 (21) | 1.22 (31) | .89 (22.5) 100 (101) 100 (101) 68 (680) 
+ Terminals: Solder coated radial leads (axial lead 100 (101) 

version available upon request) 

ot 5 Resistance 

Coating: UL94V0, solvent resistant epoxy Range Digi-Key’ Price Each 
Electrical Specifications: Lead Gauge (Ohms) Wattage Part No. 1 50 250 
+ Tolerance: + 10% Standard AW =20 AWG 4.7- 100 2.5W AW(Code)K-ND 8.45 8.03 7.61 
* Derating: Derates linearly from 100% @ 50°C to AX = 18 AWG 1.0- 100 3.5W AX(Code)K-ND 9.25 8.79 8.33 

0% @ 150°C AY = 18 AWG 2.2- 100 4.5W AY(Code)K-ND 9.75 9.26 8.78 


* Temperature Rise: 100°C @ 100% rated power, 
50°C ambient 


*For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 811 


OHMIGE, = 10220 Style Thick Film Power Resistors - Heat Sink Mountable 
TAH20, TBH25, TCH35 and Surface Mount Series TDH35 


TDH35 NEW! 


+ 10.1 


TAH20 and TCH35 Series TBH25 Series TDH35 Series 
RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART 
Value (Code) | Value(Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) Value(Code) | Value(Code) | Value(Code) | Value (Code) 
105» (RO50)+ 3.3 (8R30) 47 (47R0) 750 (750R) A0¢ (R100)+ 22 (22R0) 100 (100R) 10 (R100) T.0 (1R00) 33 (33R0) 300 (300R) 
.10 (R100) 3.9 (3R90) 51 (51R0) 1.0K (1K00) .15 (R150) 24 (24R0) 150 (150R) .15 (R150) 0 (2RO0) 39 (39R0) 500 (500R) 
.22 (R220) 5.6 (5R60) 75 (75RO) 2.7K (2K70) 5.1 (5R10) 33 (33R0) 470 (470R) .20 (R200) 3.0 (3R00) 47 (47RO) 750 (750R) 
-33 (R330) 7.5* (7R50)+ 100 (100R) 5.1K (5K10) 5.6 (5R6O 39 (39R0 1.0K (1K00 .25 (R250) 0 (5R00) 68 (68R0) 1.0K (1K00) 
51 (R510) 10 (100) 150(150R) | 10K (10K0) O(exey) (IRL) DSIGLSEg) '30 (R300) 7.5 (7R50) 75 (75RO0) 4.5K (1K50) 
1.0 (1R00) 15 (15RO) 220 (220R) TSAI) S780) USS URSO) 36 (R360) 10 (10R0) 100 (100R) 2.5K (2K50) 
1.5 (1R50) 22 (22R0) 470 (470R) 10 (10R0) 51 (51R0) 2.7 (2K70) 47 (R470) 15 (15RO) 150 (150R) 3.0K (3K00) 
2.2 (2R20) 33 (33R0) 510 (510R) 15 (15R0) 75 (75R0) .50 (R500) 20 (20RO0) 200 (200R) 5.0K (5K00) 
+ Not available in the TCH35 Series. + Not recommended for new design. 75 (R750) 25 (25R0) 250 (250) 
Electrical Specifications: Res. Watt- | Digi-Key* Price Each 
~ Series Range (Q) age Part No. 1 100 250 
Series TAH20 TBH25 TCH3S/TDH35 Gand 05 - 51 20 TAH20P(Code)J-ND 6.73 5.38 4.57 
Res. Tolerance 45% 45% 15% 1.00 - 10K 20 TAH20P(Code)J-ND 5.50 4.39 3.73 
Max. Operating Volt. 350V 350V 350V re ae : 4 = Toe a eee UNE Bae aon 2 
Dielectric Strength 1800VAC 1000VDC 1800VAC 15 -27K 25 Eas ND ac0 a 4 on 
Insulation Res. 10GQ Min. 10GQ Min. 10GQ Min. 10 -.51 35 TCH35P(Code)J-N 7.78 6.21 5.28 
Power Rating 20W @ 25°C 25W @ 25°C 35W @ 25°C TCHS5 | 1100-10K | 35 | TCH35P(Code)u- 5.90 471 4.00 
Requires use of Single screw Single screw 10-15 35 TDH35P(Code)J-ND NEW! 8.78 6.06 5.56 
a snap-on heat mounting tab mounting tab -20 - .36 35 TDH35P(Code)J-ND NEW! 8.17 5.66 5.18 
Mounting sink. A thermal (with thermal (with thermal TDH35 47 - 50 35 TDH35P(Code)J-ND NEW! 7.16 5.06 4.54 
compound should compound compound 75-75 35 TDH35P(Code)J-ND NEW! — 6.86 4.88 4.35 
be properly recommended). recommended). 10 - 5.0K 35 TDH35P(Code)J-ND NEW! _6.50 4.46 4.12 
applied. TDH35 (SMT) * For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 
H RESISTANCE VALUE CHART 
89 Type Aluminum Housed 5 Watt 10 Watt 25 Watt 50 Watt 
1 1 1 Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
Axial Lead Wirewound Resistors 1.0 (1RO) 75 (75R) 1.0 (1R0) 250 (250) 10 (R10) Ped 10 (R10) 150 (150) 
The 89 Type are high performance axial-lead-type resistors. They are better suited to withstand 2.0 (2R0) 400 (100) 2.0 (2R0) 500 (500) 1.0 (1R0) 150 (150 1.0 (1R0) 250 (250) 
vibration, shock and harsh environmental conditions than standard axial-lead resistors. The 89 Type 5.0 (5RO) 150 (150) 5.0 (5RO) 750 (750) 2.0 (2R0) a = 2.0 (2R0) 500 (500) 
are aluminum housed to maintain high stability during operation and to permit secure mounting to . : a 
chassis surfaces. The housing also provides heat-sinking capabilities. The 89 Type resistors meet or 7.5 (7P5) 250 (250) 10 (10R) 1.0K (1K0) 5.0 (5RO) 500 (500) 5.0 (5RO) 750 (750) 
exceed MIL-R-18546 specifications. 10 (10R) 500 (500) 15 (15R) 2.5K (2K5) 7.5 (7R5) 750 (75) 10 (10R) 1.0K (1KO) 
Electrical Specifications 15 (15R) 750 (750) 20 (20R) 5.0K (5K0) 10 (10R) 1.0K (1KO) 15 (15R) 2.5K (2K5) 
25 (25R) 1.0K (1K0) 50 (50R) 10.0K(10K) | 20(20R) 2.5K (2K5) 25 (25R) 5.0K (5KO) 
: 5 Watt 10 Watt 25 Watt 50 Watt 40 (40R) 2.5K (2K5) 75(75R) | 25.0K(25k) | 25 (25R) 5.0K (5KO) 40(40R) | 10.0K(10K) 
Resistance 1% H% H% 1% 50 (50R) 5.0K (5KO) 100 (100) 50 (50R) 10.0K(10K) | 50(50R) | 25.0K (25k) 
‘olerance 75 (75R) 25.0K (25K) 75 (75R) 100K (100K) 
Power Rating* (mm) | 101.60 x 152.40 x 50.80 x 1.02 | 127.00 x 177.80 x 50.80 x 1.02 304.80 x 304.80 x 1.50 100 (100) 
Proper Heat aluminum chassis aluminum chassis aluminum panel 
Max. Operating 210 320 520 4170 Resistance Digi-Key* Price Each 
Voltage Range (Ohms) Wattage | Part No. 1 10 50 100 
Overload 5 times rated power for 5 seconds 1.0-25 5 805F(Code)-ND 3.45 3.11 2.76 2.59 
7 ‘i Under 1 ohm — #90 ppmv/°C 40 - 750 5 805F(Code)-ND 3.78 3.40 3.02 2.84 
Conttiod aL 1 to 9.99 ohms — +50 ppm/?C 1.0K - 2.5K 5 805F(Code)-ND 4.69 4.22 3.75 3.52 
ban 10 ohms and over — +20 ppm/°C 5.0K 5 805F(Code)-ND 5.24 4.72 4.19 3.93 
Dielectric With- 1.0 - 750 10 810F(Code)-ND 3.62 3.26 2.90 2.72 
standing Voltage | !O00VAC 1000VAC 2500VAC 2500VAC 1.0K - 2.5K 10 810F(Code)-ND 4.00 3.60 3.20 3.00 
- - = 5.0K 10 810F(Code)-ND 4.49 4.04 3.59 3.37 
* Based on chassis mounting area and temperature stability. 10.0K 10 810F(Code)-ND 5.15 4.64 4.12 3.86 
ide ou 25.0K 10 810F(Code)-ND 6.47 5.82 5.18 4.85 
I oF 2 Holes a 2 Holes 10 25 825F(Code)-ND 5.15 4.64 4.12 3.86 
+ o> mol 1.0-75 25 825F(Code)-ND 4.66 4.19 3.73 3.50 
| B : I 100 - 750 25 825F(Code)-ND 4.80 4.32 3.84 3.60 
i— {oJ a Baccus pamela 1.0K - 5.0K 25 825F(Code)-ND 5.38 4.84 4.30 4.04 
J-A—| 10.0K 25 825F(Code)-ND 5.91 5.32 4.73 4.43 
- - 25.0K 25 825F(Code)-ND 7.40 6.66 5.92 5.55 
Max. Dimensions (mm) 10 50 850F(Code)-ND 6.55 5.90 5.24 4.91 
Watts | A B c D E F G H 1 J 1.0 - 750 50 850F(Code)-ND 5.38 4.84 4.30 4.04 
5 | 1140] 1257 | 1603 | 630 | 1679 | 851 | 249 | 1.40 | 833 | 30.15 1a aes a BPOR CoE NB bie 2 pay aco 
10 | 14.40 | 16.00 | 19.84 | 8.00 | 20.70 | 10.29 | 249 | 231 9.50 | 36.50 25.0K 50 850F(Code)- ND 7.23 651 5.78 5.42 
25 | 18.39 | 19.96 | 27.76 | 10.01 | 27.81 | 14.25 | 3.30 | 231 | 12.70 | 50.80 100K 50 850F(Code)-N' 9.81 8.83 7.85 7.36 
ne OES) SMOG | POLE. |] NQi9) | PeBsA i] SIDS 3.30 oo! eae! *For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


TAP600 Heat Sinkable Planar Resistors - 600 Watt 


TAP600 delivers 600 watts of reliable power to a variety of power conditioning, RESISTANCE VALUE CHART 
power transmission, and power control applications. These resistors can be used 


designed for liquid, or air cooled heat sink systems used in variable speed drives, Value Value Value Value 
power supplies, robotics, motor control, and other control devices. i 55 ab 5 (Code) (Code) (Code) (Code) 

. 85 gd ; 1 (RO) 5 (SRO) 50 (50R) 1000 (1K) 
Features: / : t 45/5905 2 (2R0) 10 (10R) 75 (75R) 10000 (10k) 
+ Dielectric Strength: Up to 12KV + Special Design for Low Inductive and Pons 3 (3RO) 22 (22R 100 (100) 

Capacitance Values + Easy termination to contacts with MS screws » Calibrated 4 (4R0) 30 (30R) 500 (500) 

Mounting Simplifies Assembly 

panei accede Std. * Max. O ting Volt 5000VDC +P Resistance Digi-Key* Price Each 

+ Resistance Tolerance: +10% Std. + Max. Operating Voltage: + Power 

Rating: 600W at 70°C heat sink temperature * Temperature Coefficient: Benge (ohms) ietege parte: u ug 28, Bo 
+150ppm/°C_ + Operating Temperature Range: -55°C to 150°C + Electric 1-10000 (See Chart) 600W TAP600K(Code)-ND 103.30 80.39 73.69 63.80 
Strength Voltage: Up to 12000Vrms, 50HZ, 1min. @ 500V =» Insulation Res- 

istance: 10G ohms min at 500V = Air Distance: 14mm min. + Inductance: < 80nH *For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
812 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


OHM UTES TAP1000 Heat Sinkable VALUE ca 
te 1-41.20 | 
. 
Planar Resistors - 1000 Watt Yate (Cone) _ 
2.5 (2R50) 

TAP1000 Series resistors deliver 1000 watts of continuous power with thick film on alumina substrate 3.0 (3R00) 
technology. Up to 30% smaller, the TAP1000 is capable of 2 to 4 times the power dissipation of traditional heat 
sinkable resistor technologies. Designed for use with liquid cooled heat sinks, TAP1000 resistors are capable of 5.0 (SRO0) 
dissipating 1000 watts of continuous power when properly mounted (based on 70°C base temperature). 8.0 (8RO0) 
Offering the highest power available in a heat sinkable package, the TAP1000 is well suited for power 10 (10R0) 
conditioning, power distribution, power conversion, and power control applications. Constructed of durable, 15 (15RO0) 
lightweight materials, the TAP1000 package is easy to design and mount. |_s3 at 33, at 25 (25R0) 
Features: + Dissipates 1000 Watts @ 70°C Mounting Plate Temperature + High Energy Rating +» Low : ie i= 0 (30RO: 
Inductance + Resistor Element Electrically Isolated * High Dielectric Strength + Small Footprint |}-——— 76.20 —_-| 30 (30R0) 
Applications: + Power semiconductor balancing + Motor control + Inrush current limiting 50 (50R0) 
Material Specifications: Resistor element - thick film on alumina substrate Resistance DigihKey* Price Each 
Electrical Specifications: - Resistance Tolerance: +10% Std. + Max. Operating Voltage: 2000VDC + Power ae aoe 2 
Rating: 1000W @70°C + Temperature Coefficient: +250 ppm/°C + Dielectric Strength: 6KV + Operating Range (Ohms) Wattage | Part No. 1 10 25 50 
Temperature Range: -55°C to 150°C 2.5-50 (see chart) | 1000W | TA1KOPH(Code)K-ND 115.00 85.00 78.00 70.01 


Case Specifications: + Terminal Screws (#10 - 32), Max Contacts Torque: 10 in-Ib. * Mounting Screws (#8 - 32), 


Max Mounting Torque: 15 in-lb. *For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


TL88 Series - Heat Sinkable Thick Film ie pratccttoniatie 
. Value (Code) | Value (Code) 

Power Resistors T(1R00) | 47 (47R0) 

The TL88 Series add heat sinkable options to the thick film resistor family. The resistor element is packaged 2 oe) es ean 

with plastic insulators, and quick-connect terminals in a symmetrical aluminum profile for easy heat sink ( ) ( ) 

mounting. Self-insulating package design increases voltage withstanding characteristics when compared to 10 (10R0) 100 (100R) 

traditional aluminum housings. The in-line mounting profile makes the TL88 Series easily adaptable to most 15 (15R0) 240 (240R) 

heat sink systems. Thermal compound is always recommended when heat sinking. 25 (25R0) 470 (470R) 

Features: « Very low inductance + Low profile design + In-Line Mounting Profile » 1/4” Quick connect terminals 33 (33R0) 

Applications: +» Semiconductor Balancing + Frequency Converters * Snubber «+ In-Rush Current Limiter 

+ Bleeder Resistor + Power Switching + Voltage Dividers Resistance Digi-Key* Price Each 

Material Specifications: + Resistive Element: Thick film on alumina * Housing: Aluminum Insulators: Glass Range (Ohms) _| Wattaget | Part No. 1 10 50 100 

reinforced high temperature Valox® + Terminals: Tinned brass 1-470 (see chart) 114W TL88K(Code)-ND 52.80 44.00 17.60 13.20 


Electrical Specifications: + Tolerance: + 10% Std. + Temperature Coefficient: +250PPM + Working Voltage: 
1200VAC + Temperature Limits: -40°C to +125°C » Air Distance, Terminal to Ground: 7mm * Inductance: 
50-100nH » Max. Voltage Between Termwinal: 2500V 


* For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 
t+ Standard wattage for properly heat sinked resistors. 


TA Series Power Chip® Resistors - Thick Film on Alumina Substrate 5, 10 and 25 watt 


Ohmite Power Chip Resistors are thick film on alumina oxide substrates with copper plated silver conductors, RESISTANCE VALUE CHART 
Oth te once aM) eta bate a glass cet TOWED), Boos Haale a very sow mucins 5 Watt 10 Watt 25 Watt 
nh measured ai iz) and outstanding power density in2). Repetitive transient capability is 5 times 
rated power as long as one second average dissipation remains equal to or less than the free air rating. Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value(Code) | Value (Code) | Value (Code) 
Features: + Wide resistance range * Low inductance + High power density + Easy to install. PC-mountable. us eon a ae ae age te i ah 19 SOR au eon 
Material: - Terminals: Solder Plated Phosphor Bronze »* Coating: Glass. Electrical: + Resistance Tolerance: iS (150) 20 (20R0) 300 (300R) 20 (2R00) 200 (200R) 3.9 (3R90) 
+5% »* Power Rating: Based on 25°C free air with linear derating to 0 watts at 350°C +» Maximum Operating 18 (180) 24 (24R0) 330 (330R) 3.0 (3R00) 300 (300R) 54 (5R10) 
Voltage: 350VAC, S500VDC through glass 1000VAC, 1500VDC through substrate +» Overload: Five times rated 20 (2R00) 30 (30RO0) 390 (390R) 3.9 (3R90) 390 (390R) 82 (R20) 
power, as long as the one second average dissipation does not exceed the wattage rating * DR: +2%, 2000 2.4 (2R40 33 (33RO 470 (470R 5.1 (5R10 510 (510R 20 (20R0’ 
hours + Derating: Linearly from 100% @ +25°C to 0% @ 350°C eal ) ( ) ( ) at ) ( ) ( ) 
3.0 (3R00) 39 (39R0) 510 (510R) 6.8 (6R80) 680 (680R) 30 (30R0) 
3.3 (3R30) 47 (47RO) 560 (560R) 8.2 (8R20) 820 (820R) 39 (39R0) 
10 and 25 Watt 3.9 (3R90) 51 (51R0) 680 (680R) 10 (10RO0) 1K (1K00) 51 (51R0) 
4.7 (4R70) 56 (56RO) 820 (820R) 15 (15RO) 1.5K (1K50) 82 (82R0) 
5.1 (5R10) 68 (68R0) 1K (1K00) 20 (20R0) 2.0K (2K00) 200 (200R) 
5.6 (5R60) 82 (82R0) 1.2K (1K20) 30 (30R0) 300 (300R) 
¥ ¥ 6.8 (6R80) 100 (100R) 1.5K (1K50) 39 (39R0) 390 (390R) 
ape 8.2 (8R20) 120 (120R) 1.8K (1K80) 51 (51R0) 510 (510R) 
. Pl 10 (10R0) 150 (150R) 2K (2K00) 68 (68R0) 820 (820R) 
(02 X .015 Pins 12 (12R0) 180 (180R) 2.4K (2K40) 82 (82R0) 2.0K (2K00) 
(0.51 X 0.38) 
Resistance Digi-Key* Price Each 
Maximum Dim. - Inch (mm) Range (Ohms) Wattage Part No. u 50 100 500 
i ; 7 1.0-8.2 5 TA205PA(Code)J-ND 1.50 1.28 1.05 -90 
ee so, <a Henao) nent) 10-2.4K 5 TA205PA(Code)J-ND 150 128 105 90 
TaatG Aa = Ss ; ae na te nn 1.0-2.0K 10 TA810PW(Code)J-ND 350 280 200 1.85 
TAO25 7.90 (48.3) 2.220 (56.39) 7.170 (29.70) 2.0-2K 25 TA025PW(Code)J-ND 5.85 5.20 4.39 3.22 
* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 
Metal Oxide / Epoxy Coated Resistors Resistance Watt- Digi-Key Price Each 
Range (©) Tol. age Part No. 1 10 50 100 
ry or ” an 7 . . MOX200F-10M-ND 2.51 2.18 1.74 1.15 
Mini-Mox” Precision Thick Film Resistors . ' 1% 25 | MOX200F-100M-ND 428 371 231 1.74 
5 ati, . 020 (.51 MOX200F-1000M-ND 14.63 11.70 7.60 7.42 
Applications: 
4 t MOX200J-10M-ND 2.03 1.76 1.50 92 
: MeciconciGcianics i { 1 5% 25 MOX200J-100M-ND 3.04 2.64 1.65 1.15 
* High Gain Feedback Applications | i MOX200J-1000M-ND 3.68 2.94 2.65 2.07 
s-Current Pulse Limiters 75 (38.1) MOX300F-10M-ND 428 3.06 220 1.82 
«Vacuum and Space Application 1% 50 MOX300F-100M-ND 5.03 3.77 271 1.89 
pee Re : 10M MOX300F-1000M-ND 13.73 7.94 6.05 _—_—5.07 
Material: Dim. Inches (mm) any MOX300J-10M-ND 349° 249° «1.80 ‘1.50 
+ Resistor: Metal Oxi A B ; 5% 50 MOX300J-100M-ND 3.56 249 180 1.50 
: Ceetnet coy Series £015” Max. MOX300J-1000M-ND 6.04 354 266 224 
* Core: Alumina MOX-200 0.300 (7.62) 0.105 (2.67) 1% -75__ | MOX400F-(Value)-ND 7.09 4.15 3.23 +267 
+ Terminals: Solder-Coated Axial Lead 5% 75 MOX400J-(Value)-ND_ 4.80 3.10 2.33 1.83 
MOX-300 0.435 (11.05) 0.145 (3.68) 5 
Electrical: MOX-400-23 0.580 (14.78) 0.165 (4.19) 1% 1.0 MOX750F-(Value)-ND 7.80 4.62 3.65 3.08 
- Voltage Rating: 500V 5% 1.0 MOX750J-(Value)-ND 5.29 3.54 2.56 2.01 
: Operating ‘Temperature: Beepibuas0es MOX-750-23 0.880 (22.35) 0.165 (4.19) 1% 15 | MOX1125F-(Value)-ND 10.31 «5.87 4.52 «3.90 
+ Dielectric Withstanding Voltage: 750 Volts MOX1125-23 1.270 (32.26) 0.165 (4.19) 5% 1.5 MOX1125J-(Value)-ND 6.86 3.93 2.93 2.63 
Precision Thick Film Resistors - Maxi-Mox Series 
Applications: j 7 1 7 " 
i ci Maximum Dimensions Resistance Price Each 
+ HV power supplies +» Power distribution 
. Medieal instrumentation + Avionics Inch (mm) Range (®) | Tolerance | Wattage i uy) _ilay 
Nistefial: tf AS 1.5 saree 7 = ae 1% 25 MOXiF-(Value)-ND 7.35 3.73 3.35 2.68 
+ Core: Alumina + Resistor: Thick Film B 4 +O 032 100M oe 25 Mom ssivalve) Ne) 6.64 3.67" 3.02" 242 
Electrical: ——- MOX-1-12 | 1.12 (28.45) | 0.31 (7.87) 1.000M 1% 5 MOX2F-(Value)-ND 10.05 5.11 4.60 3.68 
+ Operating Temperature: -55°C to +220°C MOX-2-12 | 2.12 (53.85) | 0.31 (7.87) ‘ 5% 5 Mox2J-(Value)-ND 9.08 4.61 4.15 3.32 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1033) 813 


OHIMIEFE, s*Prrecision Thick Film Planar Resistors - Slim-Mox Series 


Features: RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART 
+ High dielectric and low outgassing epoxy . 1, 1.5, 2 Watt, 1% 1, 2 Watt, 5% 
coating * Low. resistor noise + Non inductive li Walue Value Value Value Value Value Value 
Appications: _ T | TOM 100M {000M 1K 20K 250K 2.5M 
: a care Sa ie pea A 25K 25K 500K 5M 
‘ation + Current pulse limiters * lonization 
chambers * _ 0.1 RESISTANCE VALUE CHART ee oe es aN 
Material: 1.3 ye death 3 10K 100K 1.25M 50M 
at at ar 
+ Resistor: Thick film on Alumina ‘_—— 12.5K 125K 1.5M 100M 
Eigcirical: L_¢ — Value Value Value 15K 150K Sau analy 
* Operating Temperature: -55°C to +110°C 10M 100M 1000M 17.5K 200K 2M 
Dimensions Resistance Digi-Key Price Each 
Inch (mm) Range () Tolerance Wattage Part No. il 10 50 100 
A B ey D 1K - 1000M 5% 1 SM102J-(Value)-ND 4.16 3.67 3.00 1.89 
Series max. fie, #025 +002 10M - 1000M 1% 1 SM102F-(Value)-ND 4.43 3.83 3.20 2.08 
10M - 1000M 5% 1.5 SM104J-(Value)-ND 3.75 3.30 2.75 1.64 
SLIM-MOX102 0.34 (8.64) 0.58 (14.73) 0.40 (10.16) 0.032 (.813) 40M - 1000M 1% 15 SM104F-(Value)-ND 4.54 3.96 3.30 214 
SLIM-MOX104 | 0.34 (8.64) | 1.08 (27.43) | 0.90(22.86) | 0.032 (.813) 1K=1000M 5% B $M204J-(Value)-ND 5.89 3.93 314. 2.36 
SLIM-MOx204 | 0.59(14.99) | 1.08 (27.43) | 0.90 (22.86) | 0.032 (.813) 10M - 1000M 1% 2 SM204F-(Value)-ND 6.90 471 3.92 2.80 


NEW! Precision Current Sense Resistors - CS3 Series 


The resistor family line CS3, utilizes state-of- Specifications: T b= 1.50 
the-art technology to provide a highly reliable jaterial: » Terminal Material: Kelvin RESISTANCE VALUE CHART 20.5 LE 1.10 BB 
resistor with a non inductive design. This Terminals; silver plated & tinned + En- 1 772.0 at 5.08 
makes the CSS resistor ideal for many current capsulation: Polyester over resistance Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 5.354] -—70.80 | i } 7.62 
monitoring and controls applications. element - 16.4 +1 80 [i 43.0 BG 5.08 
postures: Electrical: - Resistance Tolerances: 1% eee ee) use (R080) ahaa a” 
+ Values beginning at 1m « Temperature Coefficient: TC referenced -002 (R002) | .015 (R015) | .036 (R036) SESS BigeKay BRSSESET 
+ Non Inductive Design to 25°C, AR taken at 15°C and +105°C, .003 (R003) | .020 (R020) | .050 (RO50) Range (Ohms) Wattage | Part No. 1 10 50 
+ Four terminal Kelvin connection 60ppm/°C + Power Rating: 3W at 70°C —_.g95 (R005) | .025 (R025) 
* 100% QC measurement max. 40Amp permanent { ! -001 - .050 3 esshGode/ NG) ions 9.00 Gee 
7 = HH 1 RESISTANCE VALUE CHART Resistance Digi-Key* Price Each 
7 ‘ : gi-Key 
. : 12F Series | 13F Series | 15F Series Range (Ohms) | Wattage | Part No. 1 10 100 250 
Lead Wire Element Resisto rs Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) .005 - .020 2 12F{Code)-ND 1.56 1.40 1.25 147 
. .005 (R005) | .005 (R005) | .005 (R005) .025 - .040 2 12F{Code)-ND 1.54 1.39 1.23 1.16 
Ideal for Current Sensing ‘010 (RO10) | .010 (R010) | .010 (RO10) .050 2 | 12F{(Code)-ND 1.45 1.31 1.16 1.09 
Electrical Specifications: .015 (RO15) | .015 (R015) | .015 (R015) .070 2 12F{Code)-ND 1.56 1.40 1.25 1.17 
+ Resistance Tolerance: +1% (F Type) + Power Rating: Based on 25°C free air ee ie e ies ee ey 005 3 | 13F(Code)-ND 1.55 1.40 1.24 1.16 
rating + Overload: 5x rated power for 5 seconds + Dielectric Withstanding ‘030 oe caer eee .010 - .015 3 13F{Code)-ND 1.46 1.31 Tay 1.10 
Voltage: 2 watt — 500 VRMS, 3 and 5 watt —- 1000 VRMS : Insulation Resis- ‘040 oe “040 (R040) ‘040 ae .020 - .030 3 13F{Code)-ND 1.40 1.26 1.12 1.05 
tance: Not less than 1000MQ + Temperature Range: -55°C to 275°C ‘050 (O50) ‘050 (R050) “050 (R050) .040 - .050 3 13F{Code)-ND 1.38 1.24 1.10 1.04 
Maximum Dim. -mm .070 (R070) | .070 (R070) | .070 (R070) .070 - .200 3 13F{Code)-ND 1.55 1.40 1.24 1.16 
MW Weis | on) aE Satomi -100 (R100) | .100 (R100) 005 5 15F{Code)-ND 1.85 1.67 1.48 1.39 
J L—l|; q _ 150 (R150) | .150 (R150) 010 - .030 5 15F{Code)-ND 1.79 1.61 1.43 1.34 
rz = - 2 | 2.64 |10.57/ .86 [29.36 200 (R200) | .200 (R200) 040 - .050 5 15F{Code)-ND 1.75 1.58 1.40 1.31 
1.562 (39.67) b 3 | 5.46 |14.48| .86 | 33.27 on (R250) .070 - 300 5 | 15F(Code)-ND 1.72 1.55 1.38 1.29 
5: | 8164 [23.00 [1.07 | 42.55 ce For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Ohart for (Code). 
60 Series - Metal Element Current Sensing Resistors Part Dimensions - inches 
Number L B max. c Lead Ga. 
These non-inductive, 3-piece welded element resistors, RESISTANCE VALUE CHART 604HRO10 | 3.530} .250 559 22 
ae low-cost alternative to conventional 604HR 605HR 607HR 610HR 615HR 620HR 630HR Coalapps oon ben oe 5 
Features: Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) |Value (Code) | Gg5HR010 | 3.6851 330 11.310 | 20 
+ Low inductance + Low cost * Wirewound performance -01 (010) -01 (010) -005 (005) -005 (005) -010 (010) -005 (005) -010 (010) 605HRO20 | 3.685 | .330 | 1.310 20 
+ Flameproot .02 (020) .02 (020) .050 (050) | .010(010) | .020 (020) .025 (025) 605HRO30 | 3.685| 330 |1310 | 20 
Material: .025 (025) of on) nee (020) -030 (030) .050 (050) 605HR100 | 3.981 | .700 1.675 18 
+ Resistor: Nichrome resistive element + Terminals: eLotod) “050 (00) 607HROSO | 3.587 | .650 | 1.106 20 
Copper clad steel or copper depending on style 607HROOS | 3.674 | .320 | 1.310 20 
Derating: - — - 610HROOS | 3.587 | .650 1.106 20 
+ Linearly from 100% @ +25°C to 0% @ +275°C Resistance Digi-Key Price Each 610HRO10 | 3.587 | .650 | 1.106 20 
Electrical: Range (Q) Tolerance Wattage Part No. a 100 1,000 610HRO20 | 3.587 | .650 | 1.106 20 
a . 9) 610HRO30 | 3.587 | .650 1.106 20 
+ Power rating: Based on 25°C ambient + Overload: 01 - .025 3% 375 604HR(Code)-ND 42 36 29 610HRo50 | 3.981 | .750 | 1.675 18 
5x rated power for 5 seconds * Inductance: <10nh + To .01 - 10 3% 50 605HR(Code)-ND 42 36 .29 615HRO10 3.981 750 1.675 18 
calculate max amps; use the formula VP/R .005 - .050 3% 1 607HR(Code)-ND 42 36 29 gisHRo20 | 3.981 | 750 | 1675 18 
: 005 - .050 3% 1 610HR(Code)-ND 42 36 29 615HRO30 | 3.981| 750 |1675 | 18 
-010 - .030 ee 15 615HR(Code)-ND 42 36 .29 620HR005 | 3.981 | .650 1.675 18 
005 3% 2 620HR(Code)-ND 42 36 29 630HRO10 | 3.000 | .750 1.310 18 
-—B—| .010 - .050 3% 3 630HR(Code)-ND A2 36 29 630HR025 | 3384/1264 |1604 | 18 
c *For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 630HRO50 | 3.900 | 1.780_| 2.210 18 
Vitreous Enamel Power Resistors ae ela Peet 
Range (Ohms) | Wattage Part No. 1 25 100 250 
8 and 12 Watt RESISTANCE VALUE CHART 50-75 8 B8J(Code)-ND 2.88 2.59 2.30 2.02 
10 - 500 8 B8J(Code)-ND 2.78 2.50 2.22 1.95 
Value (Cod Value (Cod Value (Code) | Value (Code) | Value (Code 
=11.50(38.10) + ale (Soe) a A) ice) (cose) 600 - 1.0K 8 B8J(Code)-ND 2.58 2.32 2.06 181 
i= = 2.0 (2R0) 75 (75R) 600 (600) 3.5K (3K5) 12.0K (12K) 2.0K - 9.0K 8 B8U(Code)-ND 2.63 2.37 2.10 1.84 
919(798){ | 2188 (4.78) 3.0 (3R0) 100(100) | 750(750) | 40K(4KO) | 15.0K(15K) 10.0K 8 BBJ(Code)-ND 285 2.57 2.28 2.00 
Length 5.0 (5RO) 125 (125) 900 (900) 4.5K (4K5) 20.0K (20K) 2.0-7.5 12 B12J(Code)-ND 2.78 2.50 2.22 1.95 
7.5 (7R5) 150 (150) 1.0K (1KO) 5.0K (5KO0) 25.0K (25K) 10 - 900 12 B12J(Code)-ND 2.46 2.21 1.97 1.72 
BJ Bi2J 10 (10R) 200 (200) 1.2K (1K2) 6.0K (6KO0) 40.0K (40K) 1.0K- 1.5K 12 B12J(Code)-ND 2.67 2.40 2.14 1.87 
Max. Voltage 250 625 15 (15R) 250 (250) | 1.25K(1K25) | 7.0K(7K0) | 50.0K (50k) fee. ane i Sea py pe ae Ne 
i 20 (20! 300 (300) 1.5K (1 pea : ‘ ; > _ 
Overload | 1° Mes cee bios a = 4 ne a on WEST) 10.0K- 15.0K 12 B12J(Code)-ND 295 = 2.66 236 207 
= i) ‘ 8.0K (8K0) 20.0K - 40.0K 12 B12J(Code)-ND 3.06 2.75 2.45 2.14 
Length 1.000" 1.750" 35 (35R) 450 (450) | 2.5K(2K5) | 9.0K (9K0) 50.0K 12 B12J(Code)-ND 3.85 3.47 3.08 270 
se40men) | sora) snes eLues) SESE) ilo s(El) * For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 
plete pi esponding 
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Vitreous Enamel Power 


: Bo fA — 38.10 —} 
t Bo. Ay — 
Resistors 25, 50, 100, and 225 Watt ; 38.10 
F 
, ; i 
Eee ee EK Wibelc eee Resistor Power Max. Length Max. Dia. Lead Dia 
SK, z * Series Rating A(mm) B(mm) C(mm) Resi P Max. Length Max. Di Lead Di 
ae] wf io} sia st Sees | rai | “Atom” | "Stam | ‘etn 
43F 3w 15.06 554 ‘81 4 
45F SW 23.80 871 1.02 23 3w 12.70 5.59 81 
25J 5W 23.01 7.01 81 
Electrical Specifications: 20J 10w 46.84 10.01 81 
Fixed with Tabs - T 270 41F Series 43F Series 45F Series Electrical Specifications: 
xed with Tabs - Type Resistance Tolerance 1% 11% H1% > F : 
234 Sel 25d 2 
L25J, L50J, L100, L225J T watt at 25°C 13 watts at 25°C | 5 walts at 25°C — series iSeries oa seres 
Power Rating ambient ambient ambient jesistence. Tolerance: cli = tii 
temperature | temperature temperature Power Rating 3wW 5W 10w 
Temperature Under 1 ohm — +90ppm/°C Dielectric 
Coefficient 1 to 9.99 ohms — +50ppm/°C Withstanding Voltage 100M ease 1000 
of Resistance 10 ohms and over — +20ppnv/ °C . 5 times 10 times 10 times 
Dielectric pau i ad rated wattage | rated wattage rated wattage 
Withstanding Voltage | 500 VAC 1000 VAC 1000 VAC erie for 5seconds | for5seconds | for 5 seconds 
RESISTANCE VALUE CHART Short Time 5 times 5 times 10 times 
rated wattage | rated wattage | rated wattage 5 aa 5 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Overload for 5 ne for 5 oe for 5 ete Resistance Watt- | Digi-Key* Price Each 
Range (Q) age Part No. 1 50 100 250 
1.0 (10) 100 (100) 2.5K (2K5) 
NOFA 150 (150 4.0K (AKO A5-.75 3 |23J(Code)-ND 1.82 155 1.37 1.18 
sy) (Geo) ESD) Resistance | Watt- | Digi-Key* Price Each 10-75 3 | 23u(Code)-ND 1.20 102 90 78 
3.0 (3RO) 200 (200) 5.0K (5KO) Range (2) | age | PartNo. 1 25 100-250 10-82 3 |23s(Code)-ND 1.07 91 80 70 
5.0 (5RO) 250 (250) 10.0K (10K) 33 1 | 41RGode)-ND 2301.96 1.73 1.50 100-450 3 | 23(Code)-ND 7” 82 73 63 
10(10R) 500 (500) 12.0K (12K) 1.0-5.0 1 | 41F{(Code)-ND 222 1.89 1.67 1.44 470-900 2 ‘ND 106 90 6 
25 (25R) 750 (750) 25.0K (25K) 10-68 1 | 41F{(Code)-ND 192 1.63 1.44 1.25 ss : Slee ; i me 4 
100-470 1 | 41F{(Code)-ND 215 1.83 161 1.40 1.0K-4.7K 3 | 23J(Code)-ND 1.44 122 1.08 94 
50 (50R) 1.0K (1KO) 50.0K (50K) 500-900 { ae le) : ‘ : ; 5.0K-7.0K 3 23J(Code)-ND 185 1.57 1.39 1.20 
; F(Code)-ND 2.38 202 179 1.55 
10K-1.2K 1 | 41R{Codel-ND 271 230 203 176 7.5K-10.0K 3 | 23J(Code)-ND 2.15 183 1.61 1.40 
L25y/D25K | L50W/D50K | L100J/D100K | L225W/D225K 2.0K-3.0K 1 | 41F{(Code)-ND 3.26 277 245 2:12 15-.75 5 | 25J(Code)-ND 1.50 128 1.13 98 
r 1.0-7.5 5 | 25J(Code)-ND 1.44 1.22 1.08 94 
Max. Volt. 625 1625 2845 4595 10-.75 3 | 43F{Code)-ND 1.76 150 1.32 1.14 
- 1.0-5.0 3 | 43RCode)-ND 140 1.19 105 91 10-82 5 | 25J(Code)-ND 1.37 1.16 1.03.89 
Overload 10 times rated wattage for 5 seconds 10-82 3 43F{(Code)-ND 1.14 97 86 74 100-470 5 25J(Code)-ND 1.13 96 85 73 
DWV 1000VAC 1000VAC 1000VAC 3000VAC 100-900 3 43F{Code)-ND = 1.04 88 78 68 500-900 5 25J(Code)-ND 1.32 1.12 99 86 
- = - 1.0K-1.8K 3 | 43RQode)-ND 1.19 101 89 7 1.0K-4.7K 5 | 25J(Code)-ND 1.58 134 1.19 1.03 
Length A 2 - 68 10.5 22K27K | 3 | 43RQode|-ND 1.58 134 119 1.03 5.0K-9.0K | 5 |25u(Code)-ND 199 169 149 1.29 
(50.80mm) | (101.60mm) (165.10mm) (266.70mm) 3.5K-4.7K 3 43ROode)-ND 1.91 162 1.43 1.24 40.0K-15.0K 5 255(Code)-ND 2.20 1.87 1.65 1.43 
‘i i 7 5.0K-6.8K 3 | 43F{Code)-ND 230 196 1.73 1.50 jeok250K | 5 |2 -ND 260 221 195 11 
DiameterB| 9°25 5625 750 1.125 75K10.0K | 3 | 43F{(Code)-ND 2.38 202 1.79 1.55 7 aeaes) 95 _1.69 
(14.29mm) | (14.29mm) | (19.05mm) (28.58mm) 10-.75 10 | 20J(Code)-ND 196 1.67 147 1.27 
ae ee cS Ea a 1.0-5.0 10 | 20J(Code)-ND 190 162 143 1.24 
10-75 5 | 45F{(Code)-ND 1.37 116 1.03 .89 
. a ; 10-50 5 laeho@aND) 119 101 89 7 10-82 10 | 20J(Code)-ND 1.78 1.51 134 1.16 
pipes StaNice Pag | ete DCL Key Brice Esch 400-900 4 Po eing SER? vigyk dpe Soa 400-680 10 | 20N(Code)-ND 1.62 138 1.22 1.05 
ange, (Otis) sage | Fart No: Se eee) 1.0K-2.7K 5 ave) ND 132 112 99 86 1.0K-2.7K 10 | 20J(Code)-ND 1.94 1.65 146 1.26 
2.0-3.0 25 |L25J(Code)-ND 4.80 4.08 — 3.36 30K68K 5 | 45-{(Code)-ND 154 131 1.16 1.00 3.0K-4.7K 10 | 20J(Code)-ND 2.21 1.88 166 1.44 
10, 25, 100, 7.5K-8.0K 5 45A{Code)-ND 2.02 1.72 1.52 1.31 5.0K-8.5K 10 | 20J(Gode)-ND 2.53 2.15 1.90 1.64 
500, 750 25 |L25J(Code)-ND 4.57 3.88 ~— 3.20 10.0K-15.0K | 5 | 45RQode)-ND 214 182 1.61 1.39 10.0K-22.5K | 10 | 20J(Code)-ND 288 245 216 1.87 
, 20.0K-25.0K | 5 -ND 265 225 199 1.72 25.0K 10 | 20J -ND 325 276 244 211 
10K 2.5K 25 |L25J(Gode-ND 4.79 4.07 3.35 SSE) : Kegs) e 
4.0K, 5.0K 25 | L25J(Code)-ND 484 411 — 3.39 * For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 
aa S ee Ge 2 ae = fae RESISTANCE VALUE CHART (for Silicone and Vitreous Wirewound Resistors) 
50.0K 25 _| L25J(Code)-ND 6.23 530 — 4.36 Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
Mtg. Bracket 10 (R10) 4.0  (4R0) 35 (35R) 180 (180) 500 (500) 1.5K (1K5) 4.5K (4K5)* | 11.0K* (11K) 
25/50Wt 25 | 9-100-ND 6 — 33 21 13° (R13) 5.0 (5RO0) 39 (39R) 200 (200) 560 (560) 1.75K+ (1K75)* | 4.7K  (4K7) 12.0Ke (12K)+ 
15 (R15) 75 (7R5) 40 (40R) 220 (220) 600 (600) 1.8K — (1K8) 5.0K (5KO) 12.5K (12K5) 
1.0 25 |D25K(Code)-ND_ 8.94 7.60 — 6.26 20 (R20) 10 (10R) 47 ~~ (47R) 225 (225) 680 (680) 2.0K  (2K0) 5.6K (5K6) | 13.5Ke (13K5)» 
30,50, 10, 25. 25 (R25) 12 (12R) 50 (50R) 250 (250) 700 (700) 22K — (2K2) 6.0K  (6KO) 15.0K (15K) 
50, 100, 250,500 | 2 |D25K(Code)-ND 7.60 646 — 5.32 .30 (R30) 15 (15R) 56 (56R) 270 (270) 750 (750) 2.25Ke (2K25)* | 6.8K  (6K8) 16.0K* (16K) 
——_ 83 (R33) 18 (18R) 68  (68R) 300 (300) 800 (800) 25K — (2K5) 7.0K (7KO)* | 17.5K+ (17K5)= 
1.0 50 | L50J(Code)-ND 718 610 — 5.03 50 (R50) 20 = (20R) 75 (75R) 330 (330) 820 (820) 27K  (2K7) 7.5K — (7K5) 18.0K* (18K): 
2.0-5.0 50 |L50J(Code)-ND 673 572 — 471 75 (R75) 22 (22R) 82 (82R) 350 (350) 900 (900) 3.0K  (3KO) 8.0K (8KO) | 20.0K (20K) 
10, 25, 50, 100,500} 50 |L50J(Code)-ND 6.60 561 — 4.62 1.0  (1RO) 25 (25R) 100 (100) 390 (390) 1.0K — (1KO) 3.3K (3K3)> | 8.2K (8K2) | 22.0K+ (22k) 
1.0K, 5.0K 50 |L50J(Code)-ND 654 556 — 458 15 (1R5) 27 (27R) 120 (120) 400 oo 14K (1K1) 3.5K  (3K5) 8.5K» (8K5)* | 22.5K+ (22K5)- 
2.0  (2R0) 30 (30R) 125 (125) 450+ (450)+ 1.2K (1K2) 3.9K  (3K9) 9.0K (9KO)* | 25.0K (25K) 
1.0-3.0 50 |DS0KiOode)-NOF) 1270 10.80 — 889 3.0  (3R0) 33 (33R) | 150 (150) | 470 (470) | 125K» (1K25)* | 4.0K (4K) | 10.0K (10K) 
5.0 50 |D50K(Code)-ND 1247 1060 — 873 re iieple in Silicone Cetanie Conformal 
10, 25, 50 50 | D50K(Code)-ND 1087 9.24 — 7.61 Me fot avalatie in silicone: Osa Conform 
100, 500 50 |D50K(Code)-ND 1087 9.24 — 7.61 
1.0K 50 |D50K(Code)-ND 11.37 966 — 7.96 : 
10-20 f00 |L100U(Code-ND 988 840 — 741 Wirewound Rheostats RES AHS RSS 
5.0 100 |L100J(Gode)-ND 9.50 808 — 713 Wattage 1eV/2 Wr es Sowrt 
10, 50 100 |L100J(Code)-ND 9.00 765 — 675 Res. Tolerance 210% 10% 210% 
100, 250 100 |L100J(Code)-ND 880 748 — 660 12-1/2, 25 and 50W Core Diameter (mm) 22.23 39.69 58.74 
1.0K 100 |L100J(Code)-ND 846 7.19 — 6.25 Shaft Diameter: (rin) o6 _ BSS 
Running Torque 1 to 6 in. oz -25 to Sin. Ib. -25 to 2 in. Ib. 
1.0 100 |D100K(Code)-ND 15.70 1413 — 1256 + 12-1/2 watt uses knob 5151-ND Weight oz 19 Ibs. 32 Ibs. 
2.0.10 100 |D100K(Code)-ND 15.29 13.76 — 12.23 i FT > a59 59 
+t 25 and 50 watt uses knob 5150-ND Rotation 300° 45% 300° 45% 300° 45% 
50, 100, 250 100 |D100K(Code)-ND 13.74 1237 — 10.99 Memcor-Truohm Equivalent PHD FBS FEED 
1.0K 100 |D100K(Code)-ND 1374 1237  — 10.99 
1.0 225 |L225J(Code)-ND 28.05 25.25 — 22.44 RESISTANCE VALUE CHARTS Resistance | Watt- | Digi-Key* Price Each 
5.0 225 |L225u(Code)-ND 16.25 14.63 — 13.00 ioe oe nai Range (@) | age _ | PartNo. 1 10 100 250 
10, 50, 100 225 |L225\(Code)-ND 14.10 1269 — 11.28 i 1.0-8.0 12.5 | RES(Code)-NDt 2163. 1947 1514 14.06 
250, 500 225 |L225J(Code)-ND 13.45 12.11 — 10.76 Value (Code) | Value (Code) | Value(Code) | Value (Code) 10-350 12.5 | RES(Code)-NDt 2050 1845 1435 13.33 
1.0K 225 | L225J(Code)-ND_ 13.00 11.70 — 10.40 1.0 (1R0) 15 (15R) | 175 (175) | 1.5K (1K5) 500-1.5K | 12.5 | RES(Qode)-NDt 21.05 1895 1474 13.68 
To 225 | D225K(Code)-ND 32.44 29.20 2595 — 20. (2R0) 25 (25R) | 250 (250) | 25K (2K5) 25K-5.0K | 12.5 | RES(Code)-NDt 2240 20.16 1568 14.56 
2.03.0 225 [Deco yey 27-52 24.77 2202 — 3.0 (3R0) | 50 (50R) | 350 (350) | 3.5K (3K5) 10.0K 12.5 | RES(Code)-NDt 24.20 21.78 16.94 15.73 
50 205 |D225K(Code)-ND 24.83 2235 19.86 — 1.0-8.0 25 RHS(Code)-NDHt 24.10 21.69 1687 — 
; : ; d 6.0 (6RO) 75 (75R) | 500 (500) | 5.0K (5KO) ‘ i = 
10, 25, 50 225 |D225K(Code)-ND 22.11 19.90 17.69 — 10-750 25 | RHS(Qode)-NDit 23.03 20.73 16.12 
— 8.0 (8R0) 100 (100) 750 (750) | 10.0K (10K) 1.0K-5.0K 25 RHS(Code)-NDtt 23.82 21.44 ~— 16.67 _— 
100, 150, 200, | 595 | peesk(Code)-ND 1867 1680 14.94 — 10 (10R) | 125 (125) | 1.0K (1KO) 10.0K 25 | RHS(Code)-NDtt 25.84 23.26 18.10 — 
250, 500, 1.0K 50 50 | RUS(Code)-NDTt 3489 + «+3140 2442 2093 
Mtg. Bracket 1.0-6.0 50 RUS(Code)-NDHt 31.16 28.04 21.81 18.70 
SOW: 100 | 12-100-ND 140 — 71 45 bed 35-150 50 RUS(Code)-NDHt - 27.26 = 24.53 19.08 16.36 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 225-500 50 RJS(Code)-NDtt 26.20 2358 1835 15.72 
et fries 200 | 18-100-ND 147 — 74 47 50 (R50) 125° (125) 500 (500) 1.0K-10.0K | 50 RUS(Code)-NDHt «28.64. 25.78 ~—-20.05_—«'17.18 
WE 1.0 (1R0) 225 (225) 25K — (2K5) Knob for 25/50W Rheostat | 5150-ND 6.30 441 = = 
* For complete part number, substitute the corresponding code from the og pees i“ He Hotes: “(Uds) Knob for 12.5WRheosta__|BBIBIINY ook 3.20 = = 
Resistance Value Ohart for (Code). $ Requires 2 brackets per resistor. 50 (50R) 150 hee * For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance 


NOTE: Not all values are stocked at all wattages. Please see chart. Value Chart for (Code). 
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Electrical Specifications 


=o, Type NIC N/O 
ww” Voltage Rating 50-60 Hz 120 V/ 250 V 120 V/ 250 V 
.- Current Rating Resistive 3.0A/20A 1A/1A* 
Encapsulated Thermal Switches Current Rating Inductive 1BA/12A TAMA 
Encapsulated Thermal Switches are ideal for sensing the temperature of a surface or of pea alee att —_ 
stagnant air in an enclosure. Available with PC pins or with flexible wire leads for remote 425 (10.79) Short Creuit Current. Up'to bom GOiK 
installation. Their high temperature resistance and high dielectric strength make it ideal for lee — Contact Arrangement Normally Closed NC —o—O— | —o™o 
protecting heatsink-mounted semiconductors. Other applications would be protecting 70 (17.78) _ 6.0 (152.4) : Normally Qpen NO 
power supplies, or simply turning on a fan at a desired temperature. PC 063 Contact Resistance <40mQ <40 ma 
Current Sensitivity: The thermal switches are not current sensitive at rated currents. At Pins (1.60) .150 Response Temperate Fangs HHO Gta HOU: Gil HOG Io 
loads above the rated values, up to maximum loading there is self-heating of the current -200 tf PH(3.61) Tolerance ange 25°C 25°C 
carrying contacts. (5.08) 4 Max. Permanent Temperature 7 7 
Insulation Resistance: 2500 V @ 25°C, Leads to Earth 1500 V @ 100°C. Across open | Siimusing = HO eas as 
contacts, dependent on response temperature: 500 V eff. AC. 350 (ey lt Housing Material mcs PES - Ree 
: ; (8.89) 200 Thermal Conductivity 4.0 BTU- in. / hr. / ft? / °F 
Marking: Response temperature in clear text (5°C steps). Normally Closed = blue or black 425 (5.08) : : 
(epoxy); Normally Open = red (epoxy) wary * When N/O contacts are closed, self heating will occur at currents exceeding 
17.78) .75 (19 5) normal rating. Itis possible that, given certain combinations of set temperature 
UL E46827 CSALR28044-10 VDE 4523-4510-0702/329CU current and ambient temperature, the contacts will not reset. 
Thermal Switches With Leads Thermal Switches With PC Pins 
Switch Digi-Key Price Each Cantherm Switch Digi-Key Price Each Cantherm 
Temp. (°C) Part No. dl 10 50 100 Part No. Temp. (°C) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Normally Closed Normally Closed 
70 317-1000-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F1107025ACFA06E 70 317-1038-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F11070251ZA0060 
75 317-1001-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F1107525ACFA06E 75 317-1039-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F11075251ZA0060 
80 317-1002-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F1108025ACFA06E 80 317-1040-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F11080251ZA0060 
85 317-1003-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F1108525ACFA06E 85 317-1041-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F11085251ZA0060 
90 317-1004-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F1109025ACFA06E 90 317-1042-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F11090251ZA0060 
95 317-1005-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F1109525ACFA06E 95 317-1043-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F11095251ZA0060 
100 317-1006-ND 6.24 546 4.60 3.16 | F1110025ACFAO6E ie ve wane ot aie ce oe Naess ioachee 
105 317-1007-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F1110525ACFA06E 410 317-1046-ND 624 5.46 4.60 3.16 F11110251ZA0060 
ug crater) Get ad 460 $16 Pi G25AGR ABE 115 317-1047-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F11115251ZA0060 
ie SEN Oe ER RRO S816 |) Rimi seen ehObe 120 317-1048-ND 6.24 546 460 3.16 | F11120251ZA0060 
es SUANenkee) Gey Vato AGO) S18 4) (UEC een eS AOE 125 317-1049-ND 6.24 546 4.60 3.16 | F11125251ZA0060 
125 Ieee) 6.24 5.46 4.60 3.16 | F1112525ACFAO6E 130 317-1050-ND 6.24 546 4.60 3.16 | F11130251ZA0060 
a SHAMANS) Ge Soto. 1EGO SGT | SU meO ze NG ADEE 135 317-1051-ND 6.24 546 460 3.16 | F11135251ZA0060 
185 SCO SAN) 624 5.4600 4600 816 | FIT1S525ACFA0GE 140 317-1052-ND 624 546 4.60 3.16 | F11140251ZA0060 
140 317-1014-ND 6.24 5.46 460 3.16 F1114025ACFAO6E 145 317-1053-ND 6.24 5.46 460 3.16 F11145251ZA0060 
145 317-1015-ND 6.24 5.46 460 3.16 F1114525ACFA06E 150 317-1054-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F11150251ZA0060 
150 317-1016-ND 6.24 5.46 460 3.16 F1115025ACFA06E 155 317-1055-ND 6.24 5.46 460 3.16 F11155251ZA0060 
155 317-1017-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F1115525ACFA06E 160 317-1056-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F11160251ZA0060 
160 317-1018-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F1116025ACFA06E Normally Open 
Normally Open 70 317-1057-ND 812 7411 5.98 4.11 F11070151ZA0060 
70 317-1019-ND 8.12 KoA 5.98 4.11 F1107015ACFA06E 75 317-1058-ND 8.12 7.1 5.98 4.11 F11075151ZA0060 
75 317-1020-ND 8.12 7.11 5.98 4.11 F1107515ACFA06E 80 317-1059-ND 8.12 7.11 5.98 4.11 F11080151ZA0060 
80 317-1021-ND 8.12 7.A1 5.98 4.11 F1108015ACFAO6E 85 317-1060-ND 8.12 7.11 5.98 4.11 F11085151ZA0060 
85 317-1022-ND 8.12 71 5.98 4.11 F1108515ACFA06E 90 317-1061-ND 8.12 7.11 5.98 4.11 F11090151ZA0060 
90 317-1023-ND 812 7.11 5.98 4.11 F1109015ACFAO6E 95 317-1062-ND 81200 7.11 5.98 4.11 F11095151ZA0060 
95 317-1024-ND 812 741 5.98 411 | F1109515ACFAO6E 100 317-1063-ND 812 711 5.98 4.11 | F11100151ZA0060 
400 317-1025-ND 8.12 7A1 5.98 414 F1110015ACFA06E 105 317-1064-ND 8.12 7A 5.98 4.11 F11105151ZA0060 
405 317-1026-ND 8.12 7A1 5.98 441 F1110515ACFAO6E 110 317-1065-ND 8.12 7A 5.98 4.11 F11110151ZA0060 
410 317-1027-ND 8.12 744 5.98 441 F1111015ACFAO6E 115 317-1066-ND 8.12 TAY 5.98 4.11 F11115151ZA0060 
120 317-1067-ND 8.12 7A 5.98 4.11 F11120151ZA0060 
115 317-1028-ND 8.12 7.11 5.98 4.11 F1111515ACFAO6E 
125 317-1068-ND 8.12 7A 5.98 4.11 F11125151ZA0060 
pau eee ps Es a Lan 130 317-1069-ND 8.12 741 598 4.11 | F11130151ZA0060 
128 CUA Bae iM BO TN || SE leO AGE AQGE 135 317-1070-ND 812 7.41 5.98 411 | F11135151ZA0060 
130 SHTAUGE HAND) 8120 711 6.98 4.11 | F1113015ACFAQGE 140 317-1071-ND 812 7411 5.98 411 | F11140151ZA0060 
186 CUPEEA AD ee Be ||| oie en Gn AOee 145 317-1072-ND 812 741 5.98 4.11 | F11145151ZA0060 
140 SHTAUGER AND G2 E888: at | RIUIADTSAGEAQSE 150 317-1073-ND 812 741 598 4.41 | F11150151ZA0060 
145 317-1034-ND 81200 711 5.98 4.11 F1114515ACFAO6E 155 317-1074-ND 812 7411 5.98 4.11 F11155151ZA0060 
150 317-1035-ND 8.12 7.11 5.98 4.11 F1115015ACFAO6E 160 317-1075-ND 8.12 7.11 5.98 4.11 F11160151ZA0060 
Bi tal G t ts. Ti t Switch Digi-Ke Price Each Canth 
= wi igi-Key rice Eac' antherm 
i-meta utou S, em pera u re Temp. (°C) | Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Regulators / Temperature Limiters Normally Closed 
The thermal response works a bimetal snap element electrically connected to the switch contact. The switch be SEND one es 10 ue e026 
system is current insensitive. The thermal switches react only to external thermal effects. Double contacts 30 317-1077-ND 8.40 7.35 6.10 4.02 R2003025 
ensure high switch performance and long service life. The housing, base, and the mounting brackets are 35 317-1078-ND 8.40 7.35 6.10 4.02 R2003525 
voltage-free (Standard version: base and mounting brackets are aluminum-plated steel). Heat transfer occurs 40 317-1079-ND 8.40 7.35 6.10 4.02 R2004025 
directly through the metallic base via convection, radiation and conduction in gaseous and solid media. The 45 317-1080-ND 8.40 7.35 6.10 4.02 R2004525 
mounting flange is floating and can be rotated to any desired position with respect to the electrical terminals. 
" 50 317-1081-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2005025 
arth fr prsasits aletca 60 317-1082-ND 6.60 5.78 486 3.20 2006025 
* High response sensitivity 65 317-1083-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2006525 
* Numerous applications 70 317-1084-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2007025 
* Various housings, connections and mounting styles 5 317-1085-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2007525 
UL E48909 CSA LR85477-1 VDE 4523-4610-1008 80 317-1086-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 2008025 
Electrical Specifications 85 317-1087-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2008525 
Voltage Rating 50-60 Hz 120 V / 250 V 90 317-1088-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2009025 
Current Rating Resistive 15A/10.0 A 95 317-1089-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2009525 
Current Rating Inductive 6.3A 100 317-1090-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2010025 
Maximum Load Resistive 20A/16A 115 317-1091-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2011525 
Contact Resistance < 50 mQ Normally Open 
bee range : — < 35 317-1092-ND 10.80 9.45 7.95 5.24 R2003515 
Maximum Permanent Temperature 175°C 40 317-1093-ND 10.80 9.45 7.95 5.24 R2004015 
Housing Material Duroplast 50 317-1094-ND 9.00 7.88 6.55 4.31 R2005015 
Overall Height (mm) 9.5 (+0.2) 60 317-1095-ND 9.00 7.88 6.55 4.31 R2006015 
Contacts: Normally Closed Normally Open 80 317-1096-ND 9.00 7.88 6.55 4.31 R2008015 
—o—O— —o 100 317-1097-ND 9.00 7.88 6.55 4.31 R2010015 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Bi... Surface Mount PTC Thermistors For Overload Protection 


The component consists of a high-performance PTC ceramic disc mounted in a lead-frame, for direct Features: 

soldering onto a printed-circuit board (PCB) or substrate. + Ideal for pick-and-place circuit assembly » Low mounting height + Suitable for reflow soldering + Small 
The ceramic is soldered to the lead-frame by a local reflow process, during which the solder layer is melted ceramic diameter for faster response + Low heat transfer to substrate + Flat terminations for stable 
to the metallized ceramic surface using a low residue flux. positioning and good solderability 


=r 
-40— Ea0— 


Ceramic size: 6.5mm Ceramic size: 7.1mm 


Res. @ Vv Ceramic Cut Tape Tape & Reel 
25°C Max. Int @ L@ Size Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing BC Components 
Fig. (Q) (V) 25°C 70°C 25°C inch (mm) Part No. ul 10 100 Part No. 1,500 Part No. 
Telecommunication Type 
10 245 165 100 270 0.25 (6.5) BC1566CT-ND 1.93 1.70 1.33 BC1566TR-ND 724.50/M 2322 661 97012 
10 245 165 100 270 0.25 (6.5) BC1568CT-ND 1.93 1.70 1.33 BC1568TR-ND 724.50/M 2322 661 97016 
17.5 300 150 100 250 0.25 (6.5) BC1561CT-ND 1.93 1.70 1.33 BC1561TR-ND 724.50/M 2322 661 97003 
17.5 300 150 100 250 0.25 (6.5) BC1562CT-ND 1.93 1.70 1.33 BC1562TR-ND 724.50/M 2322 661 97004 
1 20 300 120 70 250 0.25 (6.5) BC1569CT-ND 1.93 1.70 1.33 BC1569TR-ND 724.50/M 2322 661 97018 
25 265 120 70 220 0.25 (6.5) BC1563CT-ND 1.93 1.70 1.33 BC1563TR-ND 724.50/M 2322 661 97005 
35 425 110 70 175 0.25 (6.5) BC1564CT-ND 1.93 1.70 1.33 BC1564TR-ND 724.50/M 2322 661 97009 
40 265 80 50 130 0.25 (6.5) BC1560CT-ND 1.93 1.70 1.33 BC1560TR-ND 724.50/M 2322 661 97002 
50 425 90 60 150 0.25 (6.5) BC1570CT-ND 1.93 1.70 1.33 BC1570TR-ND 724.50/M 2322 661 97019 
2 10 300 150 100 250 0.28 (7.1) BC1571CT-ND 1.93 1.70 1.33 BC1571TR-ND 724.50/M 2322 661 97203 
50 600 70 40 140 0.28 (7.1) BC1573CT-ND 1.93 1.70 1.33 BC1573TR-ND 724.50/M 2322 661 97205 
General Industrial Type 
3.3 24 400 = 650 0.25 (6.5) BC1567CT-ND 1.93 1.70 1.33 BC1567TR-ND 724.50/M 2322 661 97013 
: 9.4 60 150 100 300 0.25 (6.5) BC1565CT-ND 1.93 1.70 1.33 BC1565TR-ND 724.50/M 2322 661 97011 


Surface Mount NTC Chip Thermistors 
(0603 and 0805 Size) 


Sa eared eee have a negative temperature coefficient and nickel barrier uy Dimensions (mm) 
. g- 
Features: a , ; OE T Size T iT La 
ee eee ple) | sine oun basa? ae 
Applications: Le law > A 1.6 40.15 | 0.8 +0.15 0.5 1.0 0.2 0.4 
+ Temperature compensation, sensing and protection in: battery chargers, consumer equipment, WwW B 2.0+0.2 | 1.25 +0.2 0.5 1.25 0.5 +0.25 0.5 
and office equipment Ls < we 
Cut Tape Tape & Reel 
Size Res. Tol. B Value/B Tolerance Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing BC Components 
Code @ 25°C @ 25°C @ B25/85 Part No. 1 10 100 Part No. 4,000 Part No. 
0603 Size 
4.7kQ 43% 3830K+1% BC1543CT-ND* 62 55 43 BC1543TR-ND* 232.20/M 2322 615 36472 
10kQ +3% 3590K+1% BC1544CT-ND* 62 55 43 BC1544TR-ND* 232.20/M 2322 615 36103 
15kQ. +3% 3600K+1% BC1545CT-ND* 62 55 43 BC1545TR-ND* 232.20/M 2322 615 36153 
47kQ. +3% 3960K+1% BC1546CT-ND* 62 55 43 BC1546TR-ND* 232.20/M 2322 615 36473 
68kQ +3% 3985K+1% BC1547CT-ND* 62 55 43 BC1547TR-ND* 232.20/M 2322 615 36683 
A 100kQ +3% 4090K+1% BC1548CT-ND* 62 55 43 BC1548TR-ND* 232.20/M 2322 615 36104 
4.7kQ +5% 3830K+1% BC1538CT-ND* 59 52 AL BC1538TR-ND* 220.50/M 2322 615 33472 
10kQ +5% 3590K+1% BC1539CT-ND* 59 52 AL BC1539TR-ND* 220.50/M 2322 615 33103 
15kQ +5% 3600K+1% BC1540CT-ND* 59 52 AL BC1540TR-ND* 220.50/M 2322 615 33153 
47kQ. +5% 3960K+1% BC1541CT-ND* 59 52 AL BC1541TR-ND* 220.50/M 2322 615 33473 
100kQ +5% 4090K+1% BC1542CT-ND* 59 52 AL BC1542TR-ND* 220.50/M 2322 615 33104 
0805 Size 
2.2kQ +5% 3680K+3% BC1514CT-ND 52 46 36 BC1514TR-ND 195.00/M 2322 615 53222 
4.7kQ +5% 3560K+1% BC1516CT-ND 52 46 36 BC1516TR-ND 195.00/M 2322 615 53472 
10kQ +5% 3620K+1% BC1518CT-ND 52 AG 36 BC1518TR-ND 195.00/M 2322 615 53103 
B 15kQ +5% 3528K+1% BC1519CT-ND 52 46 36 BC1519TR-ND 195.00/M 2322 615 53153 
22kQ +5% 3930K+1.5% BC1520CT-ND 52 AG 36 BC1520TR-ND 195.00/M 2322 615 53223 
33kQ +5% 3960K+3% BC1521CT-ND 52 46 36 BC1521TR-ND 195.00/M 2322 615 53333 
47kQ. +5% 4090K+1.5% BC1522CT-ND 52 46 36 BC1522TR-ND 195.00/M 2322 615 53473 
68kQ +5% 3740K+3% BC1523CT-ND 52 AG 36 BC1523TR-ND 195.00/M 2322 615 53683 


* 0603 Size Code A have NiSn terminations. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 817 


Biz Surface Mount NTC Thermistors - SOD80 
conponess High Temperature Sensors ah 7 


These thermistors have a negative tem- 
perature coefficient and are mounted in a 


Applications: + High temperature measurement control: | 


Features: + Small Diameter + Quick response to tem- 
Domestic appliances, Automotive systems, and Industrial > 0.3 0.3+1 


perature change + High stability over a long life +» Wide 


glass envelope, without leads and suitable temperature range from -40°C to +300°C + Resistant to process control. kK— 3.7 —I 
for surface mounting. corrosive atmospheres and harsh environments. 
Cut Tape Tape & Reel 
Res. B Value/B Tolerance Tol. Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing BC Components 
@ 25°C @ B25/85 @ 25°C Part No. i 10 100 Part No. 2,500 Part No. 
10kQ 3977K+1.3% 45% BC1549CT-ND 1.06 94 74 BC1549TR-ND 399.00/M 2322 633 53103 
20kQ 3977K+1.3% +5% BC1550CT-ND 1.06 94 74 BC1550TR-ND 399.00/M 2322 633 53203 
30kQ 3977K+1.3% 45% BC1551CT-ND 1.06 94 74 BC1551TR-ND 399.00/M 2322 633 53303 
100kQ 3977K+1.3% 45% BC1552CT-ND 1.12 98 et BC1552TR-ND 420.00/M 2322 633 53104 


Leaded PTC Thermistors 


Features: 


+ Switch Temperature: Ts = 140°C, (Series 2322 660 5: Ts = 120°C) 


r 


T 


+ Small ratio between trip and non-trip currents 

* High maximum inrush current 

+» Excellent long term behavior, also in humidity 

+ UL approved PTCs are guaranteed to withstand severe test programs 


For Overload Protection 


These directly heated thermistors have a positive temperature coefficient and are 


+ UL file E148885 according to XGPU2 standard UL1434. 


primarily intended for overload protection. ~15.0l- 
Res. @ 25°C Int Max It Min. Vv Typical Dim. D Dim. T 
+20% @ 25°C @ 25°C Max. @D Max. Max. Digi-Key Price Each BC Components 
(Q) (mA) (mA) (Vv) (mm) (mm) (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
0.9 920 1380 30 12 12.5 4.0 BC1345-ND 1.98 1.78 1.41 2322 662 59211 
V1 830 1245 30 12 12.5 4.0 BC1344-ND 1.45 1.30 1.03 2322 662 58311 
1.3 700 1050 30 10 10.5 4.0 BC1343-ND 1.34 1.20 95 2322 662 57011 
Ae 610 915 30 10 10.5 4.0 BC1342-ND 1.34 1.20 95 2322 662 56111 
1.9 540 810 30 8.0 8.5 4.0 BC1341-ND 1.46 1.32 1.04 2322 661 55411 
2.5 470 705 30 8.0 8.5 4.0 BC1340-ND 1.46 1.32 1.04 2322 661 54711 
3 410 615 30 6.5 7.0 4.0 BC1339-ND 1.46 1.32 1.04 2322 661 54111 
5 320 480 30 6.5 7.0 4.0 BC1338-ND 1.46 1.32 1.04 2322 661 53211 
6 270 405 30 4.5 5.0 4.0 BC1337-ND 1.09 99 78 2322 660 52711 
13 180 270 30 4.5 5.0 4.0 BC1336-ND 1.03 93 73 2322 660 51811 
25 130 195 60 4.5 5.0 4.0 BC1335-ND 1.09 .99 .78 2322 660 51311 
50 94 145 60 4.5 5.0 4.0 BC1334-ND 1.09 99 78 2322 660 59491 
1.3 1000 1500 145 20 20.5 5.0 BC1359-ND 5.43 4.88 3.85 2322 664 51022 
AZ 880 1320 145 20 20.5 5.0 BC1358-ND 5.96 5.36 4.23 2322 664 58812 
21 710 1065 145 16 16.5 5.0 BC1357-ND 3.64 3.28 2.58 2322 663 57112 
2.9 600 900 145 16 16.5 5.0 BC1356-ND 3.59 3.23 2.55 2322 663 56012 
3.8 450 675 145 12 12.5 5.0 BC1355-ND 1.67 1.50 1.19 2322 662 54512 
4.6 410 615 145 12 12.5 5.0 BC1354-ND 1.45 1.30 1.03 2322 662 54112 
6.7 320 480 145 10 10.5 5.0 BC1353-ND 1.98 1.78 1.41 2322 662 53212 
8 270 405 145 8.0 8.5 5.0 BC1352-ND 1.46 1.32 1.04 2322 661 52712 
12 210 315 145 6.5 7.0 5.0 BC1351-ND 117 1.05 83 2322 661 52112 
19 170 255 145 6.5 7.0 5.0 BC1350-ND 1.17 1.06 83 2322 661 51712 
28 130 195 145 4.5 5.0 5.0 BC1349-ND 1.09 99 .78 2322 660 51312 
40 110 165 145 4.5 5.0 5.0 BC1348-ND 81 74 58 2322 660 51112 
55 93 140 145 4.5 5.0 5.0 BC1347-ND 1.09 99 78 2322 660 59392 
240 47 70 145 4.5 5.0 5.0 BC1346-ND 1.09 99 .78 2322 660 54792 
8.4 320 480 265 12 12.5 5.5 BC1375-ND 1.98 1.78 1.41 2322 662 53213 
11 280 420 265 12 12.5 5.5 BC1374-ND 1.98 1.78 1.41 2322 662 52813 
12 250 375 265 10 10.5 5.5 BC1373-ND 1.89 1.70 1.34 2322 662 52513 
17 210 315 265 10 10.5 5.5 BC1372-ND 1.28 1.16 91 2322 662 52113 
18 190 285 265 8.0 8.5 5.5 BC1371-ND 1.41 1.27 1.00 2322 661 51913 
22 170 255 265 8.0 8.5 5.5 BC1370-ND 1.41 1.27 1.00 2322 661 51713 
29 140 210 265 6.5 7.0 5.5 BC1369-ND 1.41 1.27 1.00 2322 661 51413 
48 110 165 265 6.5 7.0 5.5 BC1368-ND 1.41 1.27 1.00 2322 661 51113 
56 95 143 265 4.5 5.0 5.5 BC1367-ND 71 64 51 2322 660 59593 
85 76 115 265 4.5 5.0 5.5 BC1366-ND 1.09 99 .78 2322 660 57693 
120 63 95 265 4.5 5.0 5.5 BC1365-ND 1.09 99 78 2322 660 56393 
260 39 59 265 4.5 5.0 5.5 BC1364-ND 1.09 99 .78 2322 660 53993 
500 28 42 265 4.5 5.0 5.5 BC1363-ND 1.09 99 .78 2322 660 52893 
1200 19 29 265 4.5 5.0 5.5 BC1362-ND 1.09 99 .78 2322 660 51993 
1900 15 23 265 4.5 5.0 5.5 BC1361-ND 1.22 1.10 87 2322 660 51593 
3000 at 17 265 4.5 5.0 5.5 BC1360-ND 1.09 99 78 2322 660 51193 
3 . . . 
Leaded PTC Thermistors Overload Protection for Telecommunication i 
Advanced developments in telephone Features: 
equipment in recent years have radically altered + Fast protection against power contact faults + Excellent stability over extended time Lead Pitch: 
the protection requirements for both exchange + Withstand high overload currents of up to 10 A . . a 
and Gubseribor acuipmient. The BC Components + High Vehage withstanding capabilities for the larger econ elie ses cote wie ey i on 
range of Positive Temperature Coefficient (PTC) sized thermistors temperature silicon lacquer (UL94V0) to protect Lead Thickness: 
thermistors includes devices specially designed + Good tracking over a wide temperature range for all them from any harsh environments and to improve d= 0.6mm T 
to provide overcurrent protection. matched or binned types their lifetime. 
Res. Vv Non-Trip Trip Dimensions Cut Tape Tape & Reel 
@ 25°C Max. Current Current (mm) Max. Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing BC Components 
(Q) (Vv) Int (mA) Int (mA) D if H Part No. 1 10 100 Part No. 1,500 Part No. 
4 100 85 280 7.0 4.0 11.0 BC1553CT-ND 88 78 61 BC1553TR-ND 331.50/M 2322 661 91066 
25 220 70 200 8.5 5.0 AS: BC1554CT-ND 1.00 88 69 BC1554TR-ND 373.50/M 2322 661 93048 
25 245 70 200 8.3 4.0 11.0 BC1555CT-ND 1.00 88 69 BC1555TR-ND 373.50/M 2322 661 93043 
10 245 140 270 11.0 4.5 15.5 BC1556CT-ND 2.24 1.96 1.54 BC1556TR-ND 838.50/M 2322 662 93074 
25 250 70 175 7.0 4.0 9.8 BC1557CT-ND 1.00 88 69 BC1557TR-ND 373.50/M 2322 661 93148 
10 350 100 270 8.5 4.0 11.5 BC1376-ND* 98 89 .70 = = 2322 661 93124 
35 600 70 600 8.0 5.0 11.0 BC1558CT-ND 1.08 95 75 BC1558TR-ND 405.00/M 2322 661 93056 
25 600 70 170 10.5 5.0 12.6 BC1559CT-ND 1.08 95 75 BC1559TR-ND 405.00/M 2322 662 93129 
10 600 175 400 13.0 5.5 18.0 BC1377-ND* 1.73 1.56 1.23 = _ 2322 662 93114 
* Bulk Pricing 
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Bi cowovwrs L@aded PTC Thermistors For Temperature Protection 


These directly heated thermistors have a positive temperature coefficient and are primarily intended for sensing. 1202 Maximum resistance at 25°C [73.5 re 3.0 
Transition Temp. Color Digi-Key Price Each BC Components 4000 2 Minimum resistance at (Tn + 15) °C | t 
Tn (°C) Code Part No. 1 10 100 Part No. 30 V Maximum (DC) voltage 0's - 
90 Red BC1378-ND 1.18 1.07 84 2322 671 91104 -20 to (Tn + 15) °C_| Temperature range 20.0 p_+ _ 
100 Orange BC1379-ND 1.18 1.07 84 2322 671 91105 30 to 2502 Resistance from -20°C to Tn -20°C (Q) a Ls 
110 Yellow BC1380-ND 1.18 1.07 84 2322 671 91106 50 to 5702 Resistance at Tn -5°C (Q) | TU: +||-@0.4 
120 Green BC1381-ND 118 1.07.84 2322 671 91107 1.331050k® | Resistance at Tn +5°C (ka) + 2.54 
. 
Leaded NTC Thermistors Fig. 
Accuracy Line B+ 
These thermistors h tive t it () > ana 
ese thermistors have a negative temperature 
coefficient. a " Dimensions (mm) oe C ode | 
Fig. 1 — The device consists of a chip with two B Hy Ha T t Hi 
tinned Ni-leads, and is color coded. Fig. | Max. d Max. | Max. L M P | Max. Me eee 
Fig. 2 — The device consists of a chip with two 
tinned solid copper-plated leads. It is gray 1 3.4 0.4 2.041.0 | — = 40.041.5 | 2.54 | 3.0 idl 
lacquered and. color.coded,: but not insulated: 2 |3.3+0.5| 0.6+0.06| 2041.0] 6.0 | 24.0215; — 2.54 | 3.0 [ “ire 
Applications: Temperature sensing and control. P 
Res. Tol. B Value/B Tolerance Color Code Digi-Key Price Each BC Components 
Fig. @ 25°C @ 25°C @ B25/85 1 2 3 4 Part No. 1 10 100 Part No. 
10kQ. 41% 3977K+0.75% Blue Blue = J BC1489-ND 1.81 1.63 1.29 2322 640 55103 
100kQ 41% 4190K+1.5% Brown Brown = = BC1490-ND. 1.91 1.72 1.36 2322 640 55104 
1 10kQ. 42% 3977K40.75% Blue Blue _— _ BC1486-ND. 1.24 1.12 88 2322 640 54103 
47kQ. 42% 4090K+1.5% Black Black = _ BC1487-ND 1.24 1.12 88 2322 640 54473 
100kQ 42% 4190K+1.5% Brown Brown _— _— BC1488-ND 1.24 1.12 88 2322 640 54104 
2.7kQ +3% 3977K+0.75% Red Violet Red Orange BC1480-ND 68 62 49 2322 640 66272 
4.7kQ 43% 3977K+0.75% Yellow Violet Red Orange BC1481-ND 68 62 49 2322 640 66472 
10kQ. 43% 3977K+0.75% Brown Black Orange Orange BC1482-ND 68 62 49 2322 640 66103 
2 47kQ +3% 4090K+1.5% Yellow Violet Orange Orange BC1483-ND 68 62 49 2322 640 66473 
100kQ +3% 4190K+1.5% Brown Black Yellow Orange BC1484-ND 68 62 49 2322 640 66104 
470kQ. +3% 4570K+1.5% Yellow Violet Yellow Orange BC1485-ND 68 62 49 2322 640 66474 
4702 45% 3560K+0.5% Yellow Violet Brown Gold BC1462-ND 57 52 AL 2322 640 63471 
1.0kQ +5% 3528K+0.5% Brown Black Red Gold BC1463-ND 57 52 AL 2322 640 63102 
1.5kQ +5% 3528K+0.5% Brown Green Red Gold BC1464-ND 57 52 AL 2322 640 63152 
2.0k2 45% 3528K+0.5% Red Black Red Gold BC1465-ND 57 52 AL 2322 640 63202 
2.2kQ. 45% 3977K40.75% Red Red Red Gold BC1466-ND 57 52 AL 2322 640 63222 
3.3kQ +5% 3977K40.75% Orange Orange Red Gold BC1467-ND 57 52 AL 2322 640 63332 
4.7kQ 45% 3977K40.75% Yellow Violet Red Gold BC1468-ND 57 52 AL 2322 640 63472 
6.8kQ +5% 3977K+0.75% Blue Gray Red Gold BC1469-ND 57 52 A 2322 640 63682 
10kQ. 45% 3977K40.75% Brown Black Orange Gold BC1470-ND 57 52 AN 2322 640 63103 
2 15kQ. +5% 3740K42% Brown Green Orange Gold BC1471-ND 57 52 AL 2322 640 63153 
22kQ. 45% 3740K42% Red Red Orange Gold BC1472-ND 57 52 AL 2322 640 63223 
33kQ +5% 4090K+1.5% Orange Orange Orange Gold BC1473-ND 87 52 AL 2322 640 63333 
47kQ. 45% 4090K+1.5% Yellow Violet Orange Gold BC1474-ND 57 52 AL 2322 640 63473 
68kQ. 45% 4190K+1.5% Blue Gray Orange Gold BC1475-ND. 57 52 AL 2322 640 63683 
100kQ 45% 4190K+1.5% Brown Black Yellow Gold BC1476-ND 57 52 AL 2322 640 63104 
150kQ +5% 4370K+2.5% Brown Green Yellow Gold BC1477-ND 57 52 A 2322 640 63154 
220kQ 45% 4370K+2.5% Red Red Yellow Gold BC1478-ND 57 52 AL 2322 640 63224 
470kQ. +5% 4570K+1.5% Yellow Violet Yellow Gold BC1479-ND 57 52 AL 2322 640 63474 
| . 
Leaded NTC Thermistors - SOD27 High Temperature Sensors 
These thermistors have a negative temperature coefficient and are mounted in a glass envelope, with tinned copper-clad iron leads. 
1.85 
aa ; 4 0.56 
Res. B Value/B Tolerance Tol. Digi-Key Price Each BC Components \ + 
@ 25°C @ B25/85 @ 25°C Part No. 1 10 100 Part No. f \ i 
10kQ 3977K#1.3% 45% BC1491-ND 1.07 97 77 2322 633 83103 25.44 4.25 25.4 
20kQ. 3977K+1.3% +5% BC1492-ND 1.07 97 at 2322 633 83203 
30kQ 3977K+1.3% +5% BC1493-ND 1.07 97 77 2322 633 83303 
100kQ 3977K+1.3% +5% BC1494-ND 1.07 97 77 2322 633 83104 
Leaded NTC Thermist —io2- 
eade ermistors 0.2 25, 
t + 
Molded Range a +0.2 
. 3 P H 
These thermistors have a negative temperature coefficient. The device consists of a molded chip with two tin-plated nickel leads. Dimensions in mm oe 
Res. B Value/B Tolerance Price Each BC Components | 
@25°C @ B25/85 1 10 100 Part No. 
21.0 
2.7kQ 3977K+0.75% BC1495-ND 1.21 1.09 86 2322 641 66272 +1.0 0.58 
12kQ 3740K+2.0% BC1496-ND 1.21 1.09 86 2322 641 66123 7 +0.06 
15kQ 3740K+2.0% BC1497-ND 1.21 1.09 86 2322 641 66153 | 
470kQ. 4570K+1.5% BC1499-ND 1.21 1.09 86 2322 641 66474 | aoe 
+0.3 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 819 


Panasonic. Panasonic. NTC Thermistors 
Multilayer Chip NTC Thermistors (ERTJ) 


The Multilayer Chip NTC Thermistors are especially designed for surface 
mountings featuring the miniature sizes of “0201”, “0402” and “0603” type 
(EIA) with highly reliable multilayer and monolithic structure. 

FEATURES: 

+ Highly reliable multilayer/monolithic structure 


* Superior heat resistance to reflow soldering and excellent solderability 
thanks to the unique external electrodes of three metallic layers 


+ Operating Temperature Range: -40°C to 125°C 


1&2: Significant digit; 3: Multiplier 


Uses standard resistance color codes. 


+ Resistance to Soldering Heat: 270°C-3s, 260°C-10s Dimensions (mm) 
+ Heat Dissipation Constant (mounted on a glass epoxy,1.6t): 0201 Series: L WwW it LiL2 
approx. 1mw/°C, 0402 Series: approx. 2mw/°C and 0603 Series: approx. 0.60 030 0.30 0.15 
3mw/°C 1.00 050 050 0.25 
+ Rated Maximum Power Dissipation: 0201 Series: 33 mW, 0402 Series: 66 1.60 080 080 030 
mW and 0603 Series: 100 mW 
Zero- 
Power | Resis- Cut Tape 
Resist. | tance B Value Digi-Key Price Each Tape & Reel* _| Panasonic FEATURES: 
(at 25°C) |_ Tol. B25/50 B25/85 Part No. 1 10 100 500 | Size | Pricing | PartNo. + Resistance temperature coefficient is negative and extremely large 
NEW! 0201 NEW! + Wide selection of temperature coefficient (constant B) 
2kQ. P12020CT-ND 1.09 83 62 44 | 15,000] 342.00/M] ERT-JZET202J + Excellent electrical and thermal stabili 
aka_| 8% | A500KH2% | (AA50K) | B1z021CT-ND 1.09 83 —.62_~—.44_‘| 15,000 | 342.00/M| ERT-JZET302J pa a ' 5 eee 
* Color coded to indicate resistance value @ 25°C 
0402 
220 2750K+3% P10557CT-ND 105 93 .73 60 | 10,000] 123.89/M] ERT-JOEA220J SPECIFICATIONS: 
330 2750K3% P10558CT-ND 1.05 93.73 .60_| 10,000) 123.89/M) ERT-JOEA330J Max. Watt Rtg. (W): PNT100-123 — 0.4; PNT124-138 — 0.6. Nom. Time Constant 
402 | +5% | 2750K+3% | (2700K) | P10559CT-ND 1.05 93 73  .60 | 10,000] 123.89/M| ERT-JOEA400J (sec.): PNT 100-123 — 20; PNT124-138 — 27. 
470 2750K+3% P10560CT-ND 105 93 .73 60 | 10,000] 123.89/M| ERT-JOEA470J 
680 2800K+3% P10561CT-ND 1.05.93 _.73__.60 | 10,000| 123.89/M| ERT-JOEA680J APPLICATIONS: 
1002 2800K+3% | (2750K) | P10562CT-ND 105 93 .73 60 | 10,000] 123.89/M| ERT-JOEA101J 7 : ; . - 
1500 2800K+3% | (2750k) | P10563CT-ND 1.05 93 .73 60 | 10,000) 123.89/M] ERT-JOEA1S1J Seneca Squipment: ermometer, wind gauge, quid level: dauge, tempera 
1kQ | 45% | 4500K+3% | (4450K) | P10564CT-ND 105 93 .73 60 | 10,000] 106.21/M| ERT-JOET102J 
1.5kQ. 4500K+3% | (4450K) P10565CT-ND 1.05 93 Wi 60 | 10,000} 106.21/M| ERT-JOET152J + For temperature compensation: transistor circuit, measuring equipment 
2.0k0. 4500K#9% | (450K) _| PIOS68CT-ND 1.05 98 ak 60_| 10,000 | 106.21/M/ ERT-JOET202J + For driving: Delay setting in relay operation, inrush current surge protection, 
2.2kQ, 4500K+3% | (4450K) | P10567CT-ND 105 93 .73 60 | 10,000] 106.21/M| ERT-JOET222J communication equipment, AGC, time lag 
3.0kQ 4500K+3% | (4450K) | P10568CT-ND 1.05 93 .73 60 | 10,000] 106.21/M| ERT-JOET302J 
3.3kQ | 45% | 4500K#3% | (4450K) | P10569CT-ND 105 93 .73 60 | 10,000] 106.21/M| ERT-JOET332J 
4.7kQ. 4500K+3% | (4450K) | P10570CT-ND 1.05 93 73 60 | 10,000) 106.21/M| ERT-JOET472J F Type Dimensions 9D T ! w od 
3.3kQ 4250K+3% | (4300K) | P10571CT-ND 105 93 _.73__.60_| 10,000] 106.21/M| ERT-JOER332J : 
4.7kQ | 45% | 4250K#3% | (4300K) | P10572CT-ND 105 93 .73 60 | 10,000] 106.21/M| ERT-JOER472J EN TOO a PN TE3(02) SOE ot SECS | SOmin, “Bo s1 08 
6.8kQ | 45% | 4250K+3% | (4300K) | P10573CT-ND 1.05 93 .73 60 | 10,000] 106.21/M| ERT-JOER682J PNT124 ~PNT138 (D3) | 7.5405 14405 30min. 541 05 
10kQ | +5% | 4250K+3% | (4300K) | P10574CT-ND 1.05 93 .73 60 | 10,000] 106.21/M| ERT-JOER103J 
10kQ | +1% | (3375K) | 3435K+1% | P12007CT-NDNEW! 56 42 30 22 | 10,000) 147.00/M| ERT-JOEG103FA 
10kQ_ | +2% | (3375K) | 3435K+1% | P12008CT-NDNEW! 52.39.28 _~—_—.20 | 10,000] 136.00/M| ERT-JOEGI03GA Res. | Temp. | Res. 
10kQ | +3% | (3375K) | 3435K+1% | P12009CT-NDNEW! 47.35.25 _~—«.18_| 10,000] 125.00/M| ERT-JOEG103HA at | Coef. | Ratio 
10kQ | 45% | (3375K) | 3435K+1% | P12010CT-NDNEW! 44 33 23 17 | 10,000) 115.00/M| ERT-JOEG103JA 25°C | (25°C) | Ras/ | Digi-Key Price Each Panasonic 
15kQ | +5% | 4250K+3% | (4300K) | P10575CT-ND 105 93 73 60 | 10,000] 106.21/M| ERT-JOER153J (Q) | %/°C | R50 | PartNo. 1 10 100 1,000 | Part No. 
22kQ | 45% | 4250K+3% | (4300K) | P10576CT-ND 105 93 73 60 | 10,000] 106.21/M| ERT-JOER223J a 7 
83kQ_| 45% | 4250K+3% | (4300K) | P10577CT-ND 1.05 93 .73__.60 | 10,000| 106.21/M| ERT-JOER333J 2 S428 eg Fe T6188 | ETF DeHEL 2008 
47KQ 4700K#3% | (4750K) | P10578CT-ND 105. 93 73 60 | 10,000] 106.21/M| ERT-JOEV473 40 | 89 | 248 (RENTIOINDS 1.06 91 61 38 | FRT-D2FF.4008 
68kQ 4700K+3% | (4750K) | P10579CT-ND 1.05 93 .73  .60 | 10,000] 106.21/M| ERT-JOEV683J 75 | -42 | 262 | PNTI02ND 1.06 .91 61  .38 | ERT-D2FGL750S 
47kQ. | 45% | 4050K+2% | (4100K) | P11441CT-ND 31 © 28 = .22,~——18 ‘| 10,000] 106.21/M| ERT-JOEP473J 100 | -39 | 248 | PNTIO4ND 1.06 91 61. .38 | ERT-D2FFL101S 
100kQ 4700K+2% | (4750K) | P11442CT-ND 31 = 28 = .22,~——18 ‘| 10,000) 106.21/M| ERT-JOEV104J 
150kQ 4700K#2% | (4750K) | P11443CT-ND 31 28.22 18 | 10,000] 106.21/M| ERT-JOEV154J 100 | 42 | 262 | PNTI05-ND 1.06 91.61 — 38 | ERT-D2FGL101S 
220kQ P11444CT-ND 31.28 = .22~——.18 ‘| 10,000] 106.21/M| ERT-JOEV224J 170 | -42 | 262 | PNTIO6-ND 1.06 91 61 38 | ERT-D2FGLI71S 
330kQ | 45% | 4700K#2% | (4750K) | P11445CT-ND 31 = .28 = .22,-~— 18 ‘| 10,000] 106.21/M| ERT-JOEV334J 250 | -3.9 | 248 | PNTIO7-ND 1.06 .91 .61  .38 | ERT-D2FRL251S 
470k P11446CT-ND 31.28 ~— 22.18 ‘| 10,000| 106.21/M| ERT-JOEV474J 259 | 42 | oe [RRROEREM 10 91 61 aa. | eprperaoste 
2008 300 | -4.2 | 262] PNT109-ND 1.06 91 61 38 | ERT-D2FGL301S 
220 2750K+3% | (2700K) | P10531CT-ND 96 84 66 54 | 4,000] 164.10/M| ERT-J1VA220J 
330 2750K+3% | (2700K) | P10532CT-ND 96 84 66 54 | 4,000) 164.10/M| ERT-J1VA330J 350 | -3.9 | 248 | PNTI10-ND 1.06 91 61.38 | ERT-D2FAL351S 
402 | +5% | 2800K+3% | (2750K) | P10533CT-ND 96 84 66 54 | 4,000) 164.10/M| ERT-J1VA400J 600 | -45 | 283] PNTI11-ND 1.06 91 61  .38 | ERT-DeFcL60IS 
472 2800K+3% | (2750K) | P10534CT-ND 96 84 66 54 | 4,000) 164.10/M| ERT-J1VA470J soo | -44 | 276 | PNT112ND 1.06 91 .61 38 | ERT-DoFGLa01S 
680 2800K+3% | (2750K) _| P10535CT-ND 96 84 66 _.54 | 4,000| 164.10/M| ERT-J1VA680J 
4002 2800K3% | (2750K) | P10536CT-ND 96 84 66 54 | 4,000| 164.10M| ERT-JIVAI01J 1,000) 4.1 | 255 TSO 1.060 916198 | ERT-D2F 1025 
1kQ 4500K+3% | (4450K) | P10537CT-ND 96 84 66 54 | 4,000] 143.66/M) ERT-J1VT102J 1,400 | 44 | 276 | PNT114ND 1.06.91 61 38 | ERT-D2F.142S 
1.5kQ | +5% | 4500K+3% | (4450K) | P10538CT-ND 96 84 66 54 | 4,000) 143.66/M| ERT-JIVT152J 2000] 45 | 283 | PNTISND 106 91 61 38 | ERT DeRL2028 
2.0kQ 4500K+3% | (4450K) | P10539CT-ND 96 84 66 54 | 4,000) 143.66/M| ERT-J1VT202J 
2.2k0 4500K+3% | (4450K) | P10540CT-ND 96.84 66 54 _| 4,000| 143.66/M| ERT-J1VT222J 3,300} 45 | 283) PNTIIGEND 1.06 91 61.38 | ERT-D2FGL332S 
3.0kQ. 4500K+3% | (4450K) | P10541CT-ND 96 84 66 54 | 4,000] 143.66/M| ERT-J1VT302J 4,600) 46 | 290] PNTI17-ND 1.06 91 61 — .38 | ERT-D2FHL462S 
3.3kQ 4500K+3% | (4450K) | P10542CT-ND 96 84 66 54 | 4,000) 143.66/M| ERT-J1VT332J 8000; -46 | 290] PNTI1¢ND 1.06 91 61.38 | ERT-D2FHL802S 
4.7kQ | 45% | 4500K#3% | (4450K) | P10543CT-ND 96 84 66 54 | 4,000) 143.66/M| ERT-J1VT472J 
3.3kQ 4250K+3% | (4300K) | P10544CT-ND 96 84 66 54 | 4,000) 143.66/M| ERT-J1VR332J 10,000) “46 | 290 RIAN 1.051188 | ER DAHL 1035 
4.7kQ 4250K+3% | (4300K) _| P10545CT-ND 96 84 66 _.54 | 4,000| 143.66/M| ERT-J1VR472J 15,000] -4.7 | 298 | PNTI20-ND 1.06 .91 61 — .38 | ERT-D2FHL153S 
6.8kQ | 45% | 4250K#3% | (4300K) | P10546CT-ND 96 84 66 54 | 4,000] 143.66/M| ERT-J1VR682J 33,000; 5.1 | 322 | PNTI2I-ND 1.06 91 61.38 | ERT-D2FHL333S 
10kQ | +5% | 4250K+3% | (4300K) | P10547CT-ND 96 84 66 54 | 4,000) 143.66/M| ERT-J1VRI03J 
10k | 41% | (3375K) | 3435KH1% | P12011CT-NDNEW! 50 37.2719 | 4,000 137.00/M] ERT-J1VGIO3FA 50,000) 6.1) 348 Eee Toe 1 G1 8B | ERT-D2FHLBOgS 
10kQ | 42% (3375K) | 3435K+1% | P12012CT-NDNEW! 46 35 25 = 18 | 4,000} 127.00/M| ERT-J1VGI03GA 150,009 -5.4 | 348 ) PNT123-ND 1.02 .88 59  .37 | ERT-D2AL154S 
10kQ_ | +3% | (3375K) | 3435K+1% | P12013CT-NDNEW! 42.32, .23——.17_|_4,000| 116.00/M| ERT-J1VGI03HA 8s | -34 | 218 | PNTI24-ND 1.63 1.40 .93 59 | ERT-D3FEL8ROS 
10kQ (3375K) | 3435K+1% |P12014CT-NDNEW! =.39- 2921-15 | 4,000 107.00/M] ERT-J1VGI03JA 
15k02 4250K43% | (4300K) | P10548CT-ND 96 84 66 54 | 4,000| 143.66/M| ERT-JIVRI53J 13 | -36 | 230 Eee 168 140) 93 BO | ERIDGFLIG05 
22kQ | 45% | 4250K+3% | (4300K) | P10549CT-ND 96 84 66 54 | 4,000) 143.66/M| ERT-J1VR223J 16 | -36 | 230) PNT126-ND 1.63 140 93  .59 | ERT-D3FFL160S 
33kQ, 4250K+3% | (4300K) | P10550CT-ND 96 84 66 54 | 4,000] 143.66/M| ERT-J1VR333J 20 -3.6 | 230 | PNT127-ND 163 1.40 .93 59 | ERT-D3FAL200S 
47kQ 4250K+3% | (4300K) | P10551CT-ND 96 84 66 _.54 | 4,000| 143.66/M| ERT-JIVR473U 30 | -37 |290 RENREENEM 463 140 93 60 | ERTvarFg00s 
47kQ 4050K+2% | (4100K) |P12015CT-NDNEW! 45 34 24 18 | 4,000] 125.00/M| ERT-J1VP473J 
68kQ 4250K+3% | (4300K) | P10552CT-ND 96 84 66 54 | 4,000) 143.66/M| ERT-J1VR683U 40 | -32 | 230 | PNTI30-ND 163 140 .93  .59 | ERT-D3FF.400S 
47kQ. | 45% | 4700K+3% | (4750K) | P10553CT-ND 96 84 66 54 | 4,000) 143.66/M| ERT-J1VV473J 75 | 42 | 262 | PNTI31-ND 1.63 140 93 59 | ERT-DSFGL750S 
68kQ 4700K+3% | (4750K) | P10554CT-ND 96 84 66 54 | 4,000) 143.66/M| ERT-J1VV683J 
100kQ 4700K+3% | (4750K) _| P10555CT-ND 96 84 66 _.54 | 4,000| 143.66/M| ERT-J1VV104) 80) 42 | 202 eee OS 140.88. 58 | ERPOSGLE00S 
100kQ | +1% | (4330K) | 4390K+1% | P12016CT-NDNEW! 58 43 31  .23 | 4,000| 160.00/M| ERT-JIVS104FA 130 | 45 | 262 | PNTIS4ND 1.63 1.40 93.59 | ERT-D3FGL131S 
100kQ | +2% | (4330K) | 4390K+1% | P12017CT-NDNEW! 54 40 29 21 | 4,000] 148.00/M| ERT-J1VS104GA 500 | 46 | 283 | PNTIS5-ND 163 140 93 59 | ERT-DSFGL501S 
100kQ | 43% | (4330K) | 4390K+1% | P12018CT-NDNEW! 49 37 26 ~=.19 | 4,000] 135.00/M| ERT-J1VS104HA 
100kQ | 45% pea 4390KH1% |P12019CT-NDNEW! 45 34 =.24_~—.18.: | 4,000] 125.00/M| ERT-JIVS104JA 4,000) -46 | 2.90 |TFNTISE:ND)) 1.63 1.40 93.59 | ERFDGRHL4025 
150kQ | +5% | 4700K+3% | (4750K) | P10556CT-ND 96 84 66 ~—.54 | 4,000] 143.66/M| ERT-J1W154J 20,000) -5.1 | 3.22 | PNTI37-ND 1.63 1.40 .93  .59 | ERT-D3FHL203S 
* For Tape & Reel part number, change “CT” to “TR’ 80,000] -56 | 3.70 | PNTI38-ND 1.63 1.40 .93  .59 | ERT-D3AL803S 


More Product Available Online: www.digikey.com 
820 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


| ruexmomernics 
NTC Thermistors 
NHQ Series SMT Chip 1206 


These devices are ceramic chip thermistors with a negative Y 
temperature coefficient of resistance intended for surface mount 1.6 
applications. The electrode material is palladium silver, nickel- + 

plated with a solder-plated covering. The ceramic between the 1.2 | 


electrodes is glass covered. ul 
Res. @ Cut Tape Tape & Reel* 
25°C. Digi-Key Price Each Pricing Thermometrics 
(Q) Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 
3K 235-1108-1-ND 2.64 2.31 1.82 990.00/M NHQ302B410T10 
10K 235-1109- 2.64 2.31 1.82 990.00/M NHQ103B375T10 
15K 235-1110- 2.64 2.31 1.82 990.00/M NHQ153B400T10 
50K 235-1111- 2.64 2.31 1.82 990.00/M NHQ503B400T10 
100K 235-1112- 2.64 2.31 1.82 990.00/M NHQ104B425T10 
150K 235-1113- 2.64 2.31 1.82 990.00/M NHQ154B425T10 
500K 235-1114- 2.64 2.31 1.82 990.00/M NHQ504B435T10 
*For Tape and Reel part number, change -1-ND to -2-ND 
NHQM Series SMT Chip 0805 
al 2.0 ee 
These devices are ceramic chip thermistors with a negative Fa ca 


temperature coefficient of resistance intended for surface mount 1.25 
applications. The electrode material is palladium silver, nickel- 
plated with solder-plated covering. The ceramic between the 4 st 


Standard Thermistors For 
Temperature Measurement 
Accuracy +1°C (0°C to 120°C) a 


38.10 
Operating Range: -50°C to 150°C D.C.: Dissipation Constant (mW/°C) T.C.: 
Time Constant (Seconds) ot 
Res. @ | A Max. D.C. T.C. Digi-Key Price Each Thermometrics 
25°C. (Q)| (mm) | mwi°c | Sec. | Part No. 1 410 100 | PartNo. 
1000 8.13 3.5 30 KC001E-ND 2.39 2.15 1.69 | RL3005-574.0-103-SA 
2000 5.59 2.5 20 KCO002E-ND 2.30 2.07 1.63 | RL2005-1148-103-SA 
2786 5.59 2.5 20 KCO03E-ND 2.30 2.07 1.63 | RL2006-1600-103-SA 
3000 5.59 2.5 20 KCO04E-ND 2.30 2.07 1.63 | RL2007-1723-103-SA 
5000 2.79 1.0 10 KCOO5E-ND 2.88 2.60 2.05 | RL1003-2871-103-SA 
10000 2.79 1.0 10 KCOO6E-ND 2.88 2.60 2.05 | RL1005-5744-103-SA 


Miniature Sensors 1°C Accuracy 


SPECIFICATIONS: 28.70 ——+ 
635-  5.08+ 
2.41 = 


* Temp. Accuracy: +1°C @ 25°C 
T 
EPOXY AWG # 30, NICKEL 


+ Dissipation Constant: 1.4 mW/°C 
* Time Constant: 15 sec. 
INSULATED TEFLON INSULATED 


* Operating Range: -50°C to 150°C. 


Res. @ | Temp. Coef. 
25°C. (Q) | %/°C. @ 25°C | Mat'l 


Thermometrics 
Part No. 


Digi-Key Price Each 
Part No. iu 10 100 250 


electrodes is glass covered. “ 

Res. @ Cut Tape Tape & Reel* 

25°C. Digi-Key Price Each Pricing Thermometrics 
(Q) Part No. il 10 100 3,000 Part No. 

3K 235-1115-1-ND 2.00 1.75 1.38 750.00/M NHQM302B410T10 

10K 235-1116-1-ND 2.00 1.75 1.38 750.00/M NHQM103B375T10 
15K 235-1117-1-ND 2.00 1.75 1.38 750.00/M NHQM153B400T10 
50K 235-1118-1-ND 2.00 1.75 1.38 750.00/M NHQM503B415T10 
100K 235-1119-1-ND 2.00 1.75 1.38 750.00/M NHQM104B425T10 


*For Tape and Reel part number, change -1-ND to -2-ND 


MC65 Series 
Temp. Tolerance Code (+°C) 
= Range 235-1057-ND | 235-1058-ND | 235-1059-ND 
a 2—> 0°C to 20°C 4.15 #2) +.25 
These thermistors are epoxy-coated for | 20°C to 35°C #4 #15 4.2 
stability and have ee diameter | 35°C to 39°C +.05 =| .15. 
of .065” (1.65mm). Standard leads are 3” é " 
(76.20mm) of 38 gauge, nickel alloy, bi- |99°C to 42°C) 4.075 £15 #2 
filar, heavy isomid insulated wire. Each | 42°C to 45°C +1 4.15 +.2 
unit tracks a specified curve over the 0 0, 
temp. range of 0°C to 50°C (see table). Se eue z15 #2 #28 
Res. @ Digi-Key Price Each Thermometrics 
25°C. (Q) Part No. 1 10 100 Part No. 
10K 235-1057-ND 9.48 7.47 5.93 MC65F103A 
10K 235-1058-ND 6.76 5.33 4.23 MC65F103B 
10K 235-1059-ND 5.28 4.16 3.30 MC65F103C 
DK Series The DK range of DO-35 packaged NTC thermistors is designed for 
temperature measurement and control in applications which 
demand cost effective reliability. Typical applications include 
@0.5 @2.0 domestic appliances, automotive systems, data processing equip- 
ry i t /L ment and heating/ventilating/air conditioning control. 
c 7 Af TF : The hermetically-sealed construction combines the advantages of 
[e 27.0 > nea 27.0 high temperature operation and high reliability of glass bead types 
~ +laak  " with the closer tolerances associated with chip devices. The glass 
i encapsulation offers the additional benefit of high voltage insulation. 
Res. @ Price Each Thermometrics 
25°C. (Q) 1 10 100 Part No. 
5K 235-1103-ND 2.09 1.80 1.24 DKA502N5 
10K 235-1104-ND 2.09 1.80 1.24 DKF103N5 
20K 235-1105-ND 2.09 1.80 1.24 DKF203N5 
30K 235-1106-ND 2.09 1.80 1.24 DKF303N5 
50K 235-1107-ND 2.09 1.80 1.24 DKF503N5 
MA100 Series 
Tolerance Code (+°C) 
These biomed- Temp. 235-1060/ 235-1061/ | 235-1062/ 
ical thermistor 9.53 60.9 Ran 235- | o | / | 
i [++ 60.9 —_+ ge 35-1064-ND | 235-1065-ND | 235-1063-ND 
chips and sub- + | 
assemblies are _- (D==/--===< | 0°C to 20°C £15 £2 £25 
designed to be 2252 0:1.78 20°C to 35°C fa | 4.15 #2 
interchange- 10 kQ:0.77 35°C to 39°C +.05 +1 £15 
able over a 0°C 39°C to 42°C +.075 4.15 +2 
i Sac rate Geo mpleh Detaeldl leecmarc|” ed | ats || 42 
storage temperatures remain below 70°C. 45°C to 50°C £15 £2 2.25 
Res. @ Digi-Key Price Each Thermometrics 
25°C. Part No. 1 10 100 Part No. 
10K 235-1060-ND 13.44 10.59 8.40 MA100GG103A 
10K 235-1061-ND 9.56 7.53 5.98 MA100GG103B 
10K 235-1062-ND 8.64 6.81 5.40 MA100GG103C 
2252 235-1063-ND 8.64 6.81 5.40 MA100GG232C 
40K 235-1064-ND 13.44 10.59 8.40 MA100BF103A 
10K 235-1065-ND 9.56 7.53 5.98 MA100BF103B 


2K -3.83 MS73 | KCOO1T-ND 2.71 2.44 1.92 1.52 | RLO503-1248-73-MS 
5K -4.43 MS95 | KCOO2T-ND 2.71 244 1.92 1.52 | RLO503-2890-95-MS 
10K -4.40 MS97 | KCOO3T-ND 2.71 2.44 1.92 1.52 | RLO503-5820-97-MS 
30K -4.32 MS96 | KCOO4T-ND 2.71 2.44 1.92 1.52 | RLO503-17.56K-96-MS 
50K -4.84 MS120 | KCOOST-ND 2.71 2.44 1.92 1.52 | RLOS03-27.53K-120-MS 


100K -4.78 MS122 | KCOO6T-ND 2.71 2.44 1.92 1.52 | RLOS503-55.36K-122-MS 


Glass Encapsulated ane | eae Ott 
NTC Thermistors : = 
29.21 29.21 


SPECIFICATIONS: + Temp. Range: -50°C to 204°C = Dissi- 
pation Constant: 3.0mW/°C + Time Constant: 7 sec. 
Thermometrics glass encapsulated NTC thermistors are tiny pellets of thermistor material thermetically 
sealed in glass bodies with a controlled amount of selected atmosphere. The thermetic seal makes these 
parts extremely stable in applications up to 204°C (400°F). 


Ro@ | Temp. Coef. Digi-Key Price Each 

25°C %I°C @ 25°C | Material Part No. 1 10 100 250 
250 -3.34 GES5* KC001G-ND 2.66 2.39 1.89 1.50 
500 -3.34 GES55* KC002G-ND 2.66 2.39 1.89 1.50 
1K -3.83 GE73 KC003G-ND 2.66 2.39 1.89 1.50 
2K -3.83 GE73 KC004G-ND 2.66 2.39 1.89 1.50 

2786 -4.68 GE101 KC005G-ND 2.66 2.39 1.89 1.50 
3K -3.85 GE76 KCO06G-ND 2.66 2.39 1.89 1.50 
4K -3.85 GE76 KC007G-ND 2.66 2.39 1.89 1.50 
5K -3.85 GE76 KC008G-ND 2.66 2.39 1.89 1.50 
10K -4.41 GE97A KC009G-ND 2.66 2.39 1.89 1.50 
20K -4.34 GE98 KC010G-ND 2.66 2.39 1.89 1.50 
30K -4.34 GE98 KC011G-ND 2.66 2.39 1.89 1.50 
50K -4.32 GE97B KC012G-ND 2.66 2.39 1.89 1.50 

100K -4.32 GE97B KC013G-ND 2.66 2.39 1.89 1.50 

200K -4.71 GE123 KC014G-ND 2.66 2.39 1.89 1.50 

500K -4.99 GE138 KC015G-ND 2.66 2.39 1.89 1.50 
1M -5.07 GE145 KC016G-ND 2.66 2.39 1.89 1.50 


* Maximum Operating Temperature: 150°C. 


Inrush Current Limiters 


SPECIFICATIONS: « Inrush Current Limiters protect against high peak 


inrush current, especially in AC/DC switching power supplies = All re- "ac. a Tits 
sistances +25% @ 25°C = All parts insulated with a protective coating Line 
Resistance under load is for reference only. Actual values may vary alternate i 
due to ambient temperature, air flow, or mounting conditions. “Location © * 
No Load Max.» Steady Approx. 
Res. @ State Res. @ Diameter Digi-Key Price Each 
25°C (Q) | Current (Amps) | | Max. (Q) (mm) Part No. 1 10 100 
0.7 12.0 02 19.56 KC022L-ND 2.58 2.32 1.83 
1.3 8.0 04 13.97 KC023L-ND 2.39 2.15 1.69 
2.5 8.0 .06 19.56 KC003L-ND 2.58 2.32 1.83 
5.0 6.0 | 19.56 KCO04L-ND 2.58 2.32 1.83 
7.0 5.0 16 19.56 KCOO5L-ND 2.58 2.32 1.83 
10.0 5.0 18 19.56 KCOO6L-ND 2.58 2.32 1.83 
16.0 4.0 27 19.56 KC007L-ND 2.58 2.32 1.83 
47.0 3.0 49 19.56 KCO08L-ND 2.58 2.32 1.83 
120.0 2.0 1.18 23.62 KCOO9L-ND 2.91 2.62 2.06 
0.5 16.0 02 23.62 KC024L-ND 4.18 3.76 2.96 
10.0 3.2 18 10.16 KC011L-ND 2.35 2.11 1.67 
10.0 1.7 34 10.16 KC012L-ND 2.35 2.11 1.67 
50.0 1.6 75 11.43 KC013L-ND 2.35 2.11 1.67 
50.0 11 89 11.43 KC014L-ND 2.35 2.11 1.67 
5.0 47 P| 13.97 KCO15L-ND 2.39 2.15 1.69 
5.0 2.8 .20 13.97 KCO16L-ND 2.39 2.15 1.69 
16.0 2.7 33 13.97 KC017L-ND 2.39 2.15 1.69 
16.0 1.7 49 13.97 KC018L-ND 2.39 2.15 1.69 
25.0 24 At 13.97 KC019L-ND 2.39 2.15 1.69 
25.0 1:7 49 13.97 KC020L-ND 2.39 2.15 1.69 
30.0 1.5 -60 15.24 KC021L-ND 2.35 2.11 1.67 


+ These values are suggested maximums based upon 25°C ambient, no air flow environment with the 
thermistor mounted 1/2" from circuit board. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1033) 821 


PTC (Positive Temperature Coefficient) Thermistors are 
thermally sensitive resistors made of polycrystalline ceramic 
materials. They are characterized by an extremely large 
resistance change in a small temperature span. All PTC re- 


aq PTC Thermistors 
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NTC Thermistors 


sistances +30% at 25°C. Tolerance on transition temperature Temperstixe: 
NTC (Negative Temperature Coefficient) Thermistors decrease in resistance as is £7°C. 
temperature increases. Temperature coefficients range from —20%/°C to —5%/°C 
@ 25°C. Maximum operating temperature: 150°C. Tolerance: +20% 100-59; +10% R@ Tran- Dim. 
1K-100KQ. Temperature Oper. | 25°C sition A Digi-Key* Price Each 
Volt. (Q) Temp. | D.C.+ (mm) Part No. 1 10 100 
Res. @ Res. Dim. A Digi-Key Price Each 
25°C (Q) | Ratiott | D.C.t | (mm) Part No. 1 10 100 250 12 1 120°C 14.0 15.24 KC012P-ND 2.98 2.68 2.11 
100 5.53 2.5 2.79 KC001N-ND* 2.76 2.48 1.96 1.55 12 2 120°C 14.0 15.24 KC013P-ND 2.98 2.68 2.11 
50 5.53 6.5 5.59 KC012N-ND* 2.19 1.97 1.55 1.23 12 10 110°C 7.0 8.89 KC014P-ND 2.54 2.28 1.80 
25 5.53 | 65 5.59 KCO11N-ND* 219 1.97 155 1.23 12 25 41400 | 7.0 8.89 KCO15P-ND 254 «228 ~=—-1.80 
10 5.53 7.0 8.13 KC021N-ND* 2.24 2.02 1.59 1.26 
5 5.53 10.0 12.19 KC024N-ND* 2.40 2.16 1.71 1.35 25 50 30°C 7.0 7.62 KC001P-ND* 2.54 2.28 1.80 
1K 6.85 2.8 2.79 KCO03N-ND* 2.72 2.45 1.93 1.53 25 50 40°C 7.0 7.62 KC002P-ND* 2.54 2.28 1.80 
500 6.85 2.5 2.79 KC002N-ND. 2.72 2.45 1.93 1.53 0; -ND* 
300 6.85 6.5 5.59 KCO15N-ND* 2.14 1.93 1.52 1.21 26 50 sO ao whe ewael? ee es ee ye 
200 685 | 65 | 559 | KCO14N-ND« 214 193 152 1.21 25 a iacea ee —_ KANO) oe see, * 00 
100 6.85 6.5 5.59 KC013N-ND 2.14 1.93 152 1.21 25 50 100°C | 7.0 7.62 KCO09P-ND* 254 228 1.80 
50 6.85 7.5 9.40 KC022N-ND. 2.19 1.98 1.56 1.24 25 50 110°C 7.0 7.62 KC010P-ND* 2.54 2.28 1.80 
10K 9.60 2.5 2.79 KC025N-ND* 2.72 2.45 1.93 1.53 25 50 120°C 7.0 7.62 KC011P-ND* 2.54 2.28 1.80 
5K 9.10 2.5 2.79 KCOOSN-ND* 2.72 2.45 1.93 1.53 
3K 9.10 2.5 2.79 KCO04N-ND* 2.72 2.45 1.93 1.53 50 10 110°C 10.0 11.43 KC017P-ND 3.26 2.93 2.31 
e ote $2 235 COONS aia tes es rat 50 50 110°C | 12.0 11.43 KC018P-ND 2.98 2.68 2.11 
300 9.10 | 9.0 | 1092 | KCO23N-ND 236 213 1.68 1.33 apo cc REOLSEANE ees sees Se! 
25K 11.41 2.8 2.79 KCO07N-ND* 2.88 2.60 2.05 1.62 120 20 120°C 18.0 16.51 KC021P-ND 3.05 2.74 2.16 
10K 1141 | 7.2 5.59 | KCO18N-ND 244 2.20 1.73 1.38 420 25 gore | 15.0 | 15.24 KC022P-ND 305 274 246 
100K 12.90 27 2.79 KCOO9N-ND* 2.88 2.60 2.05 1.62 0, 
50K 12.90 25 279 KCO08N-ND 288 260 2.05 162 120 50 120°C 12.0 12.70 KC023P-ND 2.98 2.68 2.11 
25K 12.90 | 6.5 5.59 KCO19N-ND 2.35 2.12 167 1.33 240 40 110°C | 18.0 | 16.51 KC024P-ND 3.26 293 2.31 
took | 1382 | 6s | 559 | KOOONND 295 212 te7 1.39 2d | 80 | 65°C | 170 | 1524 [RS 328 28321 
240 50 110°C 18.0 16.51 KC026P-ND 3.26 2.93 2.31 
+ D.C. — Dissipation Constant (MW/°C) : : 240 | 100 | 120°C | 18.0 | 16.51 KC027P-ND 326 293 231 
tt Resistance Ratio — ratio of zero power resistance @ 0°C to zero power resistance @ 50°C; AWG. 240 1500 100°C 12.0 8.89 KC028P-ND 3.29 2.93 231 
* KCNTC-KIT-ND Digi-Key® NTC Thermistors Kit 2 each of 15 values denoted (30 total pieces). 
Notebook style storage case and bin storage guide included. ..................csecee eee ee eee eee ee $39.95 480 1000 100°C 18.0 19.05 KC029P-ND 3.81 3.43 2.70 
480 2000 100°C 15.0 13.97 KCO30P-ND 2.98 2.68 2.11 
- 480 5000 100°C 12.0 8.89 KC031P-ND 3.26 2.93 2.31 
NTC Thermistors Type C100 
THERMAL AND ELECTRICAL PROPERTIES: [15.8819 199 t D.C. — Dissipation Constant (MW/°C) 


*KCPTC1-KIT-ND Digi-Key® PTC Thermistors Kits 2 each of all values denoted (20 total pieces). 


Dissipati tant: (Still Air) 1m w/Deg C., M$ @ ‘ 
See Te latte (2.54) Notebook style storage case and bin storage guide included. ...................6cece cece cece eee eens $37.95 


(Stirred Oil) 8 m w/Deg C. Thermal Time 1 a 
Constant: (Still Air) 10 Seconds, (Stirred Oil) 1 pace ibe copper leads 
Second. Maximum Power Rating: .075 Watts Oxy costed Mermocnp: 
(Derated from 100% at 25°C to 0% at 100°C. A § 

. Type DC95 Thermistors are designed to be 
Type EC95 and Type DC95 Thermistors may be interchangeable over 0°C to 70° and 0°C to 100°C. 
used at temperatures as low as -80°C and as high 
as 150°C, however, best over-all stability is mcs (38.10) 


PTC Resettable Fuses pas 


+ Telephone line fault protection + Over-current protection for transformers + Locked rotor 


achieved with exposure or storage temperatures are protection for FHP motors , - 
lower than 105°C. 1 (2.41) Minimum Limit Current: The minimum amount of current required by the PTC to 
- @.012 (0.30)-Tinned copper leads 


guarantee switching at the minimum ambient temperatures. 
Maximum Limit Current: The maximum amount of current the PTC must be able to pass 
without switching at the maximum ambient temperature. 


Thermometrics Type C100 Thermochips are low 
cost, epoxy coated chip thermistors which represent 
the highest level of thermistor technology. 
Thermometrics exclusive “state of the art” materials 


Epoxy coated thermochip 


Type EC95 Thermistors are designed to be 


processing techniques have been proven through interchangeable over =207C:19.50°C and:0°C 19:70°¢.. No Ld.| Dim. | Min. Switch | Max. No-Switch 
extensive field use and long term testing to provide — 2.5 (63.50) - 8.095 Oper.) Res.) A Current Current Digi-Key Price Each 
ieee meee easy nena Perit shoe’ ot i (241) Volt.| @25°C| (mm) | 0°C 20°C| 30°C 55°C | Type Number Part No. 110 100 
-80°C to +150°C. Best stability is achieved at 9.008 (0.20)-Tinned copper alloy leads 1 | 15.24] 1.45 1.32] 084 0.64 |RLS305-1-110-12-PTF |KODOIRND 3.11 280 220 
temperatures not exceeding 105°C. Epoxy coated thermochip 12| 25 | 1524] 0.92 084] 053 0.40 | RL5305-25-110-12-PTF |KCDI4RND 311 280 2.20 
Res. @ Res. DigiKey Price Each Sri hilo nigiFICS, 5 | 11.43] 0.55 0.50 | 0.32 0.24 | RL4005-5-110-12-PTF | KO002R-ND 287 258 2.03 
25°C (Q) | Ratiot Part No. 1 10 100 250 Part No. a5 | 15 | 19.05) 1.34 1.22] 0.77 0.59 | RL7008-1.5-110-25-PTF | KODISRND 3.87 348 275 
10K 9.06 235-1001-ND 5.80 457 3.63 2.69 C100F103G 3.0 | 13.97] 0.84 0.76 | 0.48 0.37 | RL5008-3.0-110-25-PTF | KO0I6GR-ND 3.22 290 2.29 
va ao See eaN tee Eee sae Si] Ciepvinsl 5.0 | 15.24] 0.65 0.59] 0.37 0.29 | RL5506-5-110-50-PTF |KODOSRND 3.11 280 220 
10K 9.06 235-1004-ND 636. 5.01. 3.98 2.95 DC9SF103W 10 | 11.43] 0.39 0.35 | 0.22 0.17 | RL4006-10-110-50-PTF |KOOO6R-ND 287 258 2.03 
2K 9.06 235-1005-ND 6.36 5.01 398 2.95 DC95F202W 50 | 25 | 12.70] 0.27 0.24| 0.15 0.12 | RL4508-25-110-50-PTF |KO0I7R-ND 3.22 2.90 2.29 
2252 9.06 235-1006-ND 6.36 5.01 3.98 2.95 DC9SF232W 50 | 11.43] 0.19 0.17] 0.11 0.08 | RL4010-50-110-50-PTF |KO012R-ND 287 258 2.03 
5K 9.06 235-1007-ND 6.36 5.01 3.98 2.95 DC9SF502W 100 | 10.67] 0.13 0.12 | 0.08 0.06 | RL3810-100-110-50-PTF | KO008R-ND 3.02 272 214 
100K 10.45 235-1008-ND 6.36 5.01 398 2.95 DC95G104W 
50K 10.45 235-1009-ND 636 501 398 295 DC95G503W 10 | 20.32] 0.55 0.50 | 0.32 0.24 | RL7510-10-110-120-PTF | KCDO9RND 387 348 275 
10K 9.06 235-1010-ND 6.36 5.01 3.98 2.95 EC95F103W 120 20 | 16.51] 0.37 0.34 | 0.21 0.16 | RL6010-20-110-120-PTF | KO018R-ND 3.11 280 220 
2K 9.06 235-1011-ND 552 435 345 256 EC95F202W 50 | 12.70] 0.19 0.17] 0.11 0.08 | RL4510-50-110-120-PTF | KODIOR-ND 3.22 2.90 2.29 
3k 9.06 235-1012-ND 6.36 5.01 3.98 2.95 EC95F302W 100 | 10.16] 0.13 0.12 | 0.07 0.06 | RL3510-100-110-120-PTF| KODI1R-ND 3.02 272 214 
100K 10.45 235-1013-ND 6.36 5.01 398 295 EC95G104W 
50K 10.45 235-1014-ND 636 501 398 295 EC95G503W 50 | 16.51] 0.23 0.21} 0.13 0.10 | RL6315-50-110-240-PTF | KODI9R-ND 3.87 348 2.75 
30K 8.69 235-1015-ND 6.36 5.01 398 295 EC95H303W 240| 100 | 16.51] 0.16 0.15 | 0.09 0.04 | RL6315-100-110-240-PTF | KOO20R-ND 387 348 275 
$0°C50°C Ratio 250 | 16.51| 0.10 0.06 | 0.06 0.05 | RL6315-250-110-240-PTF | KOO21R-ND 387 348 275 


. . Thi f PTC thermistors is designed t ‘ate at 7 
PTC Thermistors ym120 Series mainolage and ister tor gen purpseusege 3A) A 


in over-current, over-voltage and direct over-temperature 
Electrical Specifications Dim. A | Digi-Key Price Each Thermometrics protection. Lao =I 2° 
Res. @25°C. © | Int(25°C)mA| It(25°C) mA | Int(55°C) mA | It(10°C) mA | Imo A| Vmax Vrms|_max_| Part No. 110 100 | Part No. Each device in the range consists of a disc of barium 

1800 16 23 12 25 [01 | 730 | 40mm | 235-1072ND 241 2.11 1.64] vMiizoctsNte2 | Shtas om Tene a ates finch is applied ‘6 25 
1200 20 28 16 31 04 610 | 4.0mm | 235-1073-ND 2.41 2.11 1.64] YM120C20N122 | Which ig not intended to confer insulating properties. P+ 
600 28 40 22 44 0.2) 540 | 4.0mm | 235-1074-ND 241 2.11 1.64 | YM120C30N601 t 
300 39 55 30 60 0.2 | 450 | 4.0mm | 235-1075-ND 2.41 211 1.64 | YM120C45N301 R25 Resistance at 25°C 

150 57 80 44 88 0.2 | 265 | 4.0mm | 235-1076-ND 241 2.11 1.64 | YM120080N151 20% Tolerance on resistance at 25°C 

100 10 98 54 108 0.4 265 4.5mm |235c107EN9) 146 1.28.99 | YM12Z0CR0N101 Int(25°C) Current which will not trip thermistor (25°C ambient) 
60 93 131 72 144 0.6 | 265 | 6.0mm | 235-1078-ND 1.48 1.28.99 | YM120D105N600 | [“j(25¢G) Current which will trip thermistor (25°C ambient) 

45 110 155 85 170 0.7 | 265 | 7.0mm | 285-1079-ND 1.46 1.28 99 | YMI20D125N450 | FniE5eC) Current which will not trip thermistor (65°C ambient) 
33 128 181 99 198 0.9) 265 | 7.5mm | 235-1080-ND 2.07 1.82 1.41 | YM120D150N330 i(10°O) Current which wil trip thermistor (10°C ambient) 

25 161 228 125 250 14 265 | 8.5mm | 235-1081-ND 2.07 1.82 1.41 | YM120D170N250 

20 192 265 149 298 13 265 | 9.5mm | 235-1082-ND 207 1.82 1.41 | YM120D200N200 | |_! mo. Maximum overload current at 265V rms (10° ambient) 
15 234 330 181 362 17 265 | 11.5mm| 235-1083-ND 2.88 2.53 1.96 | YM120D260N150 | |_V max Maximum voltage V ms 

10 314 444 243 486 27 265 | 14.0mm| 235-1084-ND 4.17 3.66 2.84] YM120D370N100 | |_D max Maximum disc diameter 

6 407 575 315 630 3.9 265 16.5mm | 235-1085-ND 5.12 4.49 3.48 | YM120D480NO060 T max Maximum overall thickness 


More Product Available Online: www.digikey.com 
822 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. Surface Mount Chip Resistor Networks [=a 


Chip Resistor Networks -Series EXB-A, Resistance Codes 

(Values listed in ohms) 
EXB-E and EXB-D 
FEATURES: Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 
+ High Density: Bussed 8 resistors for pull up/down circuit in EXB-A Type 2512 470 (47) 152 (1.5K) 473 (47K) 
(6.4mm x 3.1mm x 0.55mm), EXB-E Type 1608 (4.0mm x 2.1mm x 0.55mm), and 960 (56) 182 (1.8K) | 563 (56K) 
EXB-D Type 1206 (3.2mm x 1.6mm x .55mm) size + Automatic Placement: Taped and 680 (68) 222 (2.2K) | 683 (68K) 
reeled packaging is suitable for high speed automatic placement machine + 2 820 (82) 272 (2.7K) | 823 (82K) 
common terminals without directional problem + Superior Solderability: Self 101 (100) 332 (3.3K) | 104 (100K) 


121 (120) | 392(3.9K) | 124 (120K) 
151 (150) 472 (4.7K) 154 (150K) 
SPECIFICATIONS: 181 (180) | 562(5.6K) | 184 (180K) 
+ Resistance Range: 47Q to 1MQ » Resistance Tolerance: +5% +» Number of 221 (220) 682 (6.8K) 224 (220K) 


( 
( 
( 
( 
alignment by unique concave terminal design with reflow soldering 
( 
Terminals: 10 terminals +» Number of Resistors: 8 resistors + Power Rating at 70°C: 271 (270) 822 62K) 274 (270K) 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


€2.5mW element (50mW/element for EXB-D) * Maximum Rated Continuous Working 331 (330) 103 (10K) 334 (330K) 


Voltaget: EXB-A: 50V, EXB-E: 25V, and EXB-D: 25V + Maximum Overload Voltage: 391 (390) 123 (12K 394 (390K) 
EXB-A: 100V, EXB-E SOV, and EXB-D: 50V + Temperature Characteristic Range: +200 471 (470) 153 (15K 474 (470K) 
ppm/°C + Operating Temperature Range: -55°C to 125°C + Solderability: 95% 564 (560) 183 (18K) 564 (560K) 


; : 821 (820) | 273 (27K) 
+ Rated continuous working voltage (RCWV) shall be determined from 102 (1.0K) 333 (33K 


ee” ‘V Power Rating x Resistance Value, or max. ROW listed above, whichever 122 (1.2K) 393 (39K 


) 
) 
coverage (Test temperature at solder 230+5°C; Dwell time in solder: 5+1 seconds) 681 (680) 223 DOK} 684 (680K) 
) 
) 
) 


gt 

Bie 
824 (820K) BEERS 
105 (1M) 26—! 


3.6 ——+ 


Digi-Key* Cut Tape Pricing Digi-Key* Tape & Reel Pricing Panasonic* 

Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 4,000 5,000 8,000 10,000 Part No. 
U7O00CT-ND 46 4.26 34.50 143.75 230.00 U7O00TR-ND 209.00/M _ 177.00/M 4 EXB-A10PLILILW 
U8LOOCT-ND 42 3.89 31.50 131.25 210.00 U8DOOTR-ND 155.00/M _ 131.00/M _ EXB-E10CLJLIL 
U9DIOOICT-ND 44 4.03 32.70 136.25 218.00 USDOOTR-ND _ 155.00/M _ 131.00/M EXB-D10CODIL 


* For complete part number, substitute the corresponding resistance code (listed above) for 


Surface Mount Chip Resistor Arrays EXB-V4V and EXB-V8V 


FEATURES: High Density: + 2 resistors in 0.8mm x 0.6mm size (EXB-14V) « 2 resistors in 1.6mm x 1.6mm size (EXB- No. of 


Dimensions 


V4V) * 4 resistors in 3.2mm x 1.6mm size (EXB-V8V) » 2 resistors in 1.0mm x 1.0mm size (EXB-24V) = 4 resistors in R 

2.0mm x 1.0mm size (EXB-28V) * 2 resistors in 1.6mm x 1.6mm size (EXB-34V) * 4 resistors in 3.2mm x 1.6mm size 8: L w T A 
(EXB-38V) + 8 resistors in 3.8mm x 1.6mm size (EXB-2HVa) + Improvement of placement efficiency: Placement effic- 2 A i 0.60 | 0.50 
iency of Chip Resistor Array is two or four times that of discrete chip resistors. 4 : -60 | 0.60 | 0.60 


SPECIFICATIONS: + Resistance Tolerance: J: +5% + Power Rating at 70°C: 1/16 with element + Maximum Rated 
Continuous Working Voltaget: 50V; 25V for EXB-2HV; 12.5V for EXB-14V + Maximum Overload Voltage: 100V; 50V 7 
for EXB-2HV; 25V for EXB-14V + Temperature Characteristic Range: +200ppnv/°C + Operating Temperature Range: Isolated Terminals 
-55°C to 125°C + Storage Temperature Range: -55°C to 125°C 
+ Rated continuous working voltage (RCVWV) shall be determined from Fig. 1 — 2 Resistors 

ROW = \/ Power Rating x Resistance Value, or max. ROWV listed, whichever is less. 


EXB-14V Series 


Isolated Terminals Resistance Codes (E12 Values) Lnlo.5 
(Value listed in ohms) ’ : 
Code Code Code Code Code Code Code 1.0 
(Value) (Value) (Value) (Value) (Value) (Value) (Value) EXB-34V 
000 (0.0) 470 (47) 271 (270) 152 (1.5K) 822 (8.2K) 473 (47K) 274 (270K) 
100 (10) 560 (56) 331 (330) 182 (1.8K) 103 (10K) 563 (56K) 334 (330K) ; 45 
120 (12) 680 (68) 391 (390) 222 (2.2K) 123 (12K) 683 (68K) 394 (390K) | 
150 (15) 820 (82) | 471 (470) | 272(2.7K) | 153 (15K) | 823(82K) | 474 (470K) ~ : iz AAC 
180 (18) 101 (100) 561 (560) 332 (3.3K) 183 (18K) 104 (100K) 564 (560K) 
220 (22) 121 (120) 681 (680) 392 (3.9K) 223 (22K) 124 (120K) 684 (680K) 


) 
) 
270 (27) 151 (150) 821 (820) 472 (4.7K) 273 (27K) 154 (150K) | 824 (820k) a i Loy Vt 
) = 
) 


330 (33) 181 (180) | 102(1.0K) | 562(5.6K) | 333 (33K) | 184 (180K) 105 (1M) .80 = 
390 (39) 221 (220) | 122(1.2K) | 682 (6.8K) | 393 (39K) | 224 (220K) _1.60—-| 
EXB-V4V, EXB-V8V, EXB-24V, EXB-34V, EXB-38V EXB-2HV 
Isolated Terminals Resistance Codes (E12 Values) 
(Value listed in ohms) : + = .30 t 
Code Code Code Code Code Code Code ponoonnny 
(Value) (Value) (Value) (Value) (Value) (Value) (Value) 
000 (0.0) 3R3 (3.3) 120 (12) 151 (150) | 182 (1.8K) | 223 (22K) | 274 (270K ono 
1RO (1.0) 3R6 (3.6) 150 (15) 181 (180) | 222(2.2K) | 273(27K) | 334 (330K 1.50 
1R1 (1.1) 3R9 (3.9) 180 (18) 221 (220) | 272 (2.7K) | 333 (33K) | 394 (390K + 3.80 —+! 


) ) 
(23k) 
1R2 (1.2) | 4R3(4.3) | 220(22) | 271 (270) | 332(3.3K) | 393(39K) | 474 (470K) 
1R3(1.3) | 4R7(4.7) | 270(27) | 331 (330) | 392(3.9K) | 473 (47K) ) 
(56K) ) 
(68K) ) 
( 


564 (560K 
iRe(18) | sR iss) | 990 (9) | 471 (47) | S60(S0K) | 680 (68K) | 824 (a20K EXB-28V Series 
1R8 (1.8) 6R2 (6.2) 470 (47) 561 (560) | 682(6.8K) | 823 (82k) 105 (1M) Isolated Terminals Resistance Codes (E24 Values) 
2R0 (2.0) | 6R8 (6.8) 560 (56) 681 (680) | 822 (8.2K) | 104 (100K) (Value listed in ohms) 
2R2 (2.2) | 7R5 (7.5) 680 (68) 821 (820) | 103(10K) | 124 (120K) fede (Cede (oe (ede (cede Cede Cede Gade 
2R4 (2.4) | 8R2(8.2) | 820(82) | 102(1.0K) | 123 (12K) | 154 (150K) (Value) (Value) (Value) (Value) (Value) (Value) (Value) (Value) 
Be ee ee eee ea |e zeit 2 a |er8s Ut he AUSON) 000 (0.0) | 5R6(5.6) | 360 (36) 221 (220) | 132(1.3K) | 822 (8.2K) | 513(51K) | 334 (330K) 
SHOKSO) HOOKED) 2A UZONEE eal S210 ISN [ESI SS MISES e220) 1RO(1.0) | 6R2(6.2) | 390 (39) 241 (240) | 152(1.5K) | 912(9.1K) | 563 (56K) | 364 (360K) 
EXB-2HV Series 4R1 (1.1) | 6R8(6.8) | 430 (43) 271 (270) | 162(1.6K) | 103(10K) | 623(62K) | 394 (390K) 
Isolated Terminals Resistance Codes (E12 Values) 1R2 (1.2) 7R5 (7.5) 470 (47) 301 (300) 182 (1.8K) | 113(11K) | 683 (68K) | 434 (430K) 
(Value listed in ohms) 1R3 (1.3) | 8R2(8.2) | 510 (51) 331 (330) | 202 (2.0K) | 123 (12K) | 753(75K) | 474 (470k) 
14R5 (1.5) | 9R1(9.1) | 560 (56) 361 (360) | 222(2.2K) | 133(13K) | 823(82K) | 514 (510K) 
Code Code Code Code Code Code Code 4R6 (1.6) 100 (10) 620 (62) 391 (390) | 242(2.4K) | 153(15K) | 913(91K) | 564 (560K) 
(Value) (Value) (Value) (Value) (Value) (Value) (Value) 4R8 (1.8) 110 (11) 680 (68) 431 (430) | 272 (2.7K) | 163(16K) | 104 (100K) | 624 (620K) 
000 (0.0) 6R8 (6.8) 560 (56) 471 (470) | 392 (3.9K) | 333(33K) | 274 (270K) 2RO (2.0) 120 (12) 750 (75) 471 (470) | 302(3.0K) | 183(18K) | 114 (110K) | 684 (680K) 
1RO0(1.0) | 8R2(8.2) 680 (68) 561 (560) | 472(4.7K) | 393(39K) | 334 (330K) 2R2 (2.2) 130 (13) 820 (82) 511 (510) | 332(3.3K) | 203(20K) | 124 (120K) | 754 (750K) 
1R2 (1.2) 100 (10) 820 (82) 681 (680) | 562(5.6K) | 473(47K) | 394 (390K) 2R4 (2.4) 150 (15) 910 (91) 561 (560) | 362 (3.6K) | 223 (22K) | 134 (130K) | 824 (820k) 
1R5 (1.5) 120 (12) 101 (100) | 821 (820) | 682(6.8K) | 563(56K) | 474 (470K) 2R7 (2.7) 160 (16) 101 (100) | 621 (620) | 392(3.9K) | 243(24K) | 154 (150K) | 914 (910K) 
1R8 (1.8) 150 (15) 121 (120) | 102(1.0K) | 822 (8.2K) | 683(68K) | 564 (560K) 3RO (3.0) 180 (18) 111 (110) | 681 (680) | 432(4.3K) | 273 (27K) | 164 (160K) | 105 (1M) 
2R2 (2.2) 180 (18) 151 (150) | 122(1.2K) | 103(10K) | 823(82K) | 684 (680K) 3R3 (3.3) | 200 (20) 121 (120) | 751 (750) | 472(4.7K) | 303(30K) | 184 (180K) 
2R7 (2.7) 220 (22) 181 (180) | 152(1.5K) | 123(12K) | 104 (100K) | 824 (820k) 3R6 (3.6) | 220 (22) 131 (130) | 821 (820) | 512(5.1K) | 333(33K) | 204 (200k) 
3R3 (3.3) 270 (27) 221 (220) | 182 (1.8K) | 153(15K) | 124 (120K) | 105 (1M) 3R9 (3.9) 240 (24) 151 (150) | 911(910) | 562(5.6K) | 363(36K) | 224 (220k) 
3R9 (3.9) 330 (33) 271 (270) | 222(2.2K) | 183(18K) | 154 (150K) 4R3 (4.3) | 270 (27) 161 (160) | 102(1.0K) | 622(6.2K) | 393(39K) | 244 (240k) 
4R7 (4.7) 390 (39) 331 (330) | 272(2.7K) | 223 (22K) | 184 (180K) 4R7 (4.7) | 300 (30) 181 (180) | 112(1.1K) | 682(6.8K) | 433 (43K) | 274 (270k) 
5R6 (5.6) 470 (47) 391 (390) | 332(3.3K) | 273(27K) | 224 (220K) 5R1 (5.1) | 330 (33) 201 (200) | 122(1.2K) | 752(7.5K) | 473(47K) | 304 (300K) 
No. of Resistor Digi-Key* Cut Tape Pricing Digi-Key* Tape & Reel Pricing Panasonic* 
Fig. Res. Value Range§ Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 5,000 10,000 20,000 Part No. 
1 2 E12 Y2CLILICT-ND 48 420 15.00 25.80 Y2CLILITR-ND 17.00/M 16.00/M — EXB-V4VLILILUV 
2 4 E12 Y4O00ICT-ND 80 7.00 25.00 _ 43.00 Y400TR-ND 28.00/M 26.00/M - EXB-V8VLILILUV 
1 2 E(2 Y3_ILILICT-ND NEW! 146 «12.81 45.75 78.69 Y3_LILITR-ND NEW! — 51.00/M 48.00/M EXB-14VLILILWX 
1 2 E12 Y5_ICILICT-ND 1.00 8.75 31.25 53.75 Y5_IOILITR-ND _ 34.00/M 33.00/M EXB-24VCILILWX 
2 4 E24 Y7LILILICT-ND 256 22.40 80.00 137.60 Y7LLILITR-ND = 34.00/M 33.00/M EXB-28VLILILWX 
1 2 E12 Y8LIOIOICT-ND 52 455 16.25 27.95 Y8_IOIOITR-ND 15.00/M 14.00/M = EXB-34VLILILUV 
2 4 E(2 YOLILILICT-ND 96 840 30.00 51.60 YOLLILITR-ND 11.00/M T0.00/M = EXB-38VLILILNV 
3 8 E12 YiOO0ICT-ND 1.80 15.75 56.25 96.75 Y1O0O0TR-ND 61.00/M 59.00/M - EXB-2HVLILILWV 
* For complete part number, substitute the corresponding resistance code (listed above) for . Does not apply to to zero ohm. + § E24 Resistance Values are available for other series. Please call Digi-Key for details. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 823 


Panasonic. 


Surface Mount 0404 Balanced 0 Type Chip Attenuator Series EXB-24AB 


FEATURES: - Balanced "0" type attenuator circuit in one 0404 chip (1.0mm x 1.0mm) + Mounting occupation area 
reduction; —approx. 65% reduction compared with the attenuator circuit and consists of four discrete 0402 chip resistors; t4 65 | Balanced "0" type 
~approx. 26% reduction compared with the attenuator circuit and consists of four discrete 0201 chip resistors + Mounting 15 25 49 Ri 93 
time reduction: 4 times >>> 1time + Attenuation: 0dB to 10dB 7 
APPLICATIONS: + Attenuation/level control/impedance matching of high frequency signals of communication 1.00 R2 R2 
equipment — cellular phones (GSM, CDMA, PDC, etc.), PHS, PDA, for example. 
SPECIFICATIONS: + Rated Power: 0.040 W (40mW)/package + Frequency Range: DC to 2.5 GHz + VSWR (Voltage 1 lo | Dim. 
Standing Wave Ratio) 1.2 maximum (typical), 1.5 maximum (0 dB, typical) + Operating Temperature Range: -55°C to k— 1.00 —| a 35 ke 14 Ri bo inmm 
+125°C 
Tolerance Attenuation Characteristic Cut Tape Tape & Reel 
of Value Ri R2 Impedance Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Attenuation (dB) (Q) (Q) (Q) 10 100 500 Part No. 10,000 Part No. 
0 0 open 0 P11153CT-ND 25 22 16 P11153TR-ND 82.00/M EXB-24AB00R8X 
40.8 1 5.77 1.74k 100 P11154CT-ND 25 22 16 P11154TR-ND 82.00/M EXB-24AB1CR8X 
ae 2 11.6 872 100 P11155CT-ND 25 22 16 P11155TR-ND 82.00/M EXB-24AB2CR8X 
3 17.6 585 100 P11156CT-ND 25 22 16 P11156TR-ND 82.00/M EXB-24AB3CR8X 
+1.0 6 37.4 301 100 P11157CT-ND 25 22 16 P11157TR-ND 82.00/M EXB-24AB6C1RX 
+2.0 10 71.2 192 100 P11158CT-ND 25 22 16 P11158TR-ND 82.00/M EXB-24ABAC2RX 
1 11.5 3.48k 200 P11159CT-ND 25 .22 16 P11159TR-ND 82.00/M EXB-24AB1ER8X 
2 23.2 1.74k 200 P11160CT-ND .25 22 16 P11160TR-ND 82.00/M EXB-24AB2ER8X 
3 35.2 1.17k 200 P11161CT-ND 25 .22 16 P11161TR-ND 82.00/M EXB-24AB3ER8X 
40.8 6 74.7 602 200 P11162CT-ND 25 22 16 P11162TR-ND 82.00/M EXB-24AB6E1RX 
cai 10 142 385 200 P11163CT-ND 25 .22 16 P11163TR-ND 82.00/M EXB-24ABAE2RX 
1 17.3 5.22k 300 P11164CT-ND 25 22 16 P11164TR-ND 82.00/M EXB-24AB1GR8X 
2 34.8 2.62k 300 P11165CT-ND 25 .22 16 P11165TR-ND 82.00/M EXB-24AB2GR8X 
3 52.8 1.75k 300 P11166CT-ND 25 22 16 P11166TR-ND 82.00/M EXB-24AB3GR8X 
+1.0 6 112 903 300 P11167CT-ND 25 22 16 P11167TR-ND 82.00/M EXB-24AB6G1RX 
42.0 10 213 577 300 P11168CT-ND 25 22 16 P11168TR-ND 82.00/M EXB-24ABAG2RX 


Panasonic. 


Surface Mount 0404 Chip Attenuator 
Series EXB-24AT 


FEATURES: 

+ Unbalanced x type attenuator circuit in one chip (1.0mm x 1.0mm) + Mounting 
occupation area reduction: about 50% reduction compared with attenuator circuit 
consisting of three 0402 chip resistors » Mounting Times reduction: 3 time >>> 1 time 
+ Attenuation: 1dB to 10dB 

APPLICATIONS: 

+ Attenuation/level control/impedance matching of high frequency signals of 
communication equipment — cellular phones (GSM, CDMA, PDC, etc.), PHS, PDA, for 
example. 

SPECIFICATIONS: 

+ Characteristic Impedance: 50Q + Rated Power: 0.040 W (40 mW)/package 
+ Frequency Range: DC to 2 GHz + VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) 1.3 
maximum 


_ 


-_!'35 


Unbalanced x type 
Ri 


Attenuation (dB) 


Attenuation - Frequency 
Characteristics (Typical) 


-1dB 


dB. 


dB. 


1.0E+06 


1.0E+07 1.0E+08 1.0E+09 
Frequency (Hz) 


1.0E+10 


Dim. in mm 


Tolerance Attenuation Cut Tape Tape & Reel 
of Value R1 R2 i-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Attenuation (dB) (Q) (Q) Part No. 10 100 500 Part No. 10,000 Part No. 
1 5.77 870 P11103CT-ND 18 16 12 P11103TR-ND 61.00/M EXB-24AT1AR3X 
2 11.6 436 P11104CT-ND 18 16 12 P11104TR-ND 61.00/M EXB-24AT2AR3X 
40.3 3 17.6 292 P11105CT-ND 18 16 12 P11105TR-ND 61.00/M EXB-24AT3AR3X 
4 23.9 221 P11106CT-ND 18 16 12 P11106TR-ND 61.00/M EXB-24AT4AR3X 
5 30.4 179 P11107CT-ND 18 16 12 P11107TR-ND 61.00/M EXB-24AT5AR3X 
40.5 6 37.4 151 P11108CT-ND 18 16 12 P11108TR-ND 61.00/M EXB-24AT6AR5X 
mes 10 71.2 96.3 P11109CT-ND 18 16 12 P11109TR-ND 61.00/M EXB-24ATAAR5SX 


Panasonic. 2% Thick Film Resistor Networks 


Low Profile, Single-In-Line Package, Highly Stable, 
Equivalent to MIL-R-83401 


Common Terminal 


Isolated Terminator 


Line Terminator 


2.54 


General Specifications: 
Rated Power: Common: 125mW (70°C); Isolated: 200mW (60°C); Line 0.254 
Terminator: 75mW (70°C). Rated Continuous Working Voltage (RCWV): ¥ L412 
Rated Power x Resistance Value or 100V, whichever is less. Operating Dim. Tol.: + 0.13 
Temperature Range: —55°C ~ +125°C. Storage Temperature Range: Dim. i 
-55°C ~ +150°C. nina 
poet tie ada a pine ue Res. No. of Dim. Digi-Key* Pricing Panasonic 
: esistance i 
Resistance Codes Codes Elements Pins A (mm) Part No. 1 10 100 1,000 5,000 Part No. 
Code (Value) | Code (Value) Code (R1/R2) Common Terminal 
5 6 14.88 Q5 OO O-ND 25 2.03 15.23 102.00 92.00/M EXB-F6EL] OG 
101 (100) 474 (470K) TO1 (160/240) 7 8 19.96 Q7 OOO-ND 33 2.67 19.99 133.00 121.00/M | EXB-F8ED OG 
151 (150) 561 (560) 9 10 25.04 Q9 OO O-ND A2 3.35 25.14 168.00 152.00/M | EXB-FIOEI OMG 
152 (1.5K) 562 (5.6K) TO2 (180/390) 
153 (18K) 563 (56K) Isolated Terminator 
154 (150K) 564 (560K) TCE (CUE) 3 6 14.88 Q2 000 0-ND 25 2.03 15.23 102.00 92.00/M EXB-F6V OG 
221 (220) 681 (680) TO4 (220/330) 4 8 19.96 Q40 0 0-ND 33 2.67 19.99 133.00 121.00/M EXB-F8VJ O0G 
a 5 10 25.04 Q6 OO O-ND 42 3.35 25.14 168.00 152.00/M EXB-F10VIOOG 
223 (22K) 682 (6.8K) TOS (330/390) - - 
224 (220K) 683 (68K) ———— Line Terminator 
331 (330) 684 (680K) TO6 (330/470) 8 6 14.88 Q0 OO 0-ND 40 3.23 24.22 161.00 147.00/M EXB-F6WTL) 1 G 
333 (33K) 821 (820) 12 8 19.96 Q1 OO 0-ND 54 4.32 32.39 216.00 196.00/M EXB-F8WTL) 1 G 
334 (330K) 822 (8.2K) TO7 (330/680) 16 10 25.04 03 OO O-ND 67 5.38 40.37 269.00 245.00/M | EXB-FIOWTLILIG 
gesei) GS) WEB UAGE) * For complete part number, substitute the corresponding resistance code (listed at left) for 00 U1. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


824 (1033) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. 


Surface Mount Chip 3-Terminal Capacitor Array Series EZA-SC 


FEATURES: 

Suitable for EMI suppression filtering: 

+ The low residual inductance at high frequency range 
provides effective reduction of noise 

+ Equivalent noise reduction to the EMI filters with low 
cost design 

Compact design for high density PWB assembly: 

°4.0x 2.1 x0.65mm 

+ Flat and square packages suitable for high speed 
automatic placement machine 

Superior mountability with concave terminals: 

+ Firm solder joint (two times of convex terminal) 

+ Self-alignment of placement at reflow process 


SPECIFICATIONS: 

* Capacitance Tolerance: +20% (+30% / -20% in the 
case of 22pf) 

+ Temperature Characteristic: AC: +20% / -55% (-25°C 
to +85°C) 

+ Dissipation Factor: Less than 2.0% (25°C, 1kHz — In 
measuring at 1MHz, capacitance value and dissipa- 
tion factor are different, 1 Vrms) 

+ Rated Voltage: 25V 

+ Rated Current: 200mA (between input terminal and 
output terminal) 

+ Resistance: Less than 1.0 (between input terminal 
and output terminal) 

* Operating Temperature Range: -25°C to +85°C 


Surface Mount Chip Capacitor Networks 


Series EZA-NP 


FEATURES: 

+ Chip Capacitor Networks, exclusively developed by 
Panasonic thick film technology. Bussed 8 capacitors 
in one package (6.3 mm x 3.2 mm x 0.75 mm), half- 
pitch (0.65 mm) spacing for high density automatic 
placing 

* Superior noise reduction by using two ground 
terminals 

* Superior solderability by using Ni + Solder plating 
with unique concave terminals 


SPECIFICATIONS: 

+ Capacitance Range: 47 pF, 100 pF, 220 pF 

+ Capacitance Tolerance: +20% 

+ Temperature Characteristic: 
E Characteristic: +20% / -55% (-25°C to +85°C) 

+ Dissipation Factor: Less than 3.0% (25°C, 1 kHz, 1 
Vrms) 

+ Rated Voltage: 25V 

+ Operating Temperature Range: -25°C to +85°C 


Surface Mount Chip RC Networks 
Series EZA-ST, EZA-DT and EZA-DL 


EZA-ST Series 


10.9 8 7 


1 7R2 (R37 R4 
IC 3x (C4: 


EZA-DT Series 


0.635 1 
0 


EZA-DL Series 
1 


"——_ 3.20 
GND Terminal 
/O Terminal 

Dim. in mm 


FEATURES: 
EZA-DT Series: Smallest SMD R/C networks 
+ Four popular noise reduction circuits made from 
damping resistors and bypass capacitors in a 
smallest chip 
EZAST: 4.0 x 2.1 x 0.65 mm, 0.8 mm pitch 
EZADT: 3.2 x 1.6 x 0.65 mm, 0.635 mm pitch 
+ Smaller occupied space than discrete 0402 (1.0 x 0.5 
mm) chips 
EZAST: 70% of 0402 (1.0x0.5 mm) chips placing area 
EZADT: 50% of 0402 (1.0x0.5 mm) chips placing area 
EZA-DL Series: Smallest SMD R/C filter for USB 
interface 
+ Including 2 circuits of type R/C filter in a chip (Chip 
size: 3.2 x 1.6 mm) 
+ Space saving and low placing cost 
EZA-ST, EZA-DT and EZA-DL Series: 
mountability with concave terminal 
+ Firm solder joint (two times of convex terminal) 
+ Self-alignment of placement at reflow soldering 
Recommended Applications for EZA-DL Series: 
+ Information and amusement equipment containing 
USB interface 


Superior 


0.33 + 


23 4 5 


10@@0.2 


0.635 10@@0.2 
oo + 


Dummy Terminal 


SPECIFICATIONS: 

+ Resistance Tolerance: +5% 

+ TCR: +200 ppm/°C 

+ Rated Power: 0.063 W (<70°C) — For resistors 
operated in ambient temperature above 70°C, rated 
power shall be derated 

+ Maximum Rated Continuous Working Voltage: 25 V 
(Rated Voltage for resistor shall be determined from 
\VRated Power x Resistance Value, or Limiting 
Element Voltage [Max. Rated Continuous Working 
Voltage], whichever is less.) 

+ Capacitance Tolerance: +30%/-20% 

+ Capacitance Temperature Characteristic: E Charac- 
teristic: +20% / -55% (-25°C to +85°C) 

+ Dissipation Factor: Less than 3.% (25°C, 1kHz - In 
measuring at 1MHz, capacitance and dissipation 
factor are different, 1 Vrms) 

+ Rated Voltage: 

EZA-ST: 25V 
EZA-DT and EZA-DL: 12V 
+ Operating Temperature Range: -25°C to +85°C 


Cut Tape Tape & Reel 
Volts| Cap. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(DC) | (pF) | Part No. 1 10 100 500 Part No. 4,000 Part No. 
25 | 22 P10192CT-ND 1.18 104 89 74 P10192TR-ND 414.00/M | EZA-SCE220M 
25 | 47 P10193CT-ND 1.18 1.04 89 74 P10193TR-ND 414.00/M | EZA-SCE470M 
25 | 100 | P10194CT-ND 1.18 1.04.89 714 P10194TR-ND 414.00/M | EZA-SCE10iM 


ae ae 
TACIACIALIAL 


}+—— 6.3 ——_+| 


Cut Tape Tape & Reel 
Volts) Cap.| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(DC) | (pF) | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 4,000 _| Part No. 
25 | 47 | PONIOOICT-ND 203 1.78 1.53 1.27 | PONIOO1TRND  710.00/M | EZA-NPE470M 
25 | 100] PONI002CT-ND 2.03 1.78 1.53 1.27 | PONI002TR-ND 710.00/M | EZA-NPE101M 
25 | 220 | PONI0038CT-ND 203 1.78 1.53 1.27 | PONIO03TRND _710.00/M | EZA-NPE221M 
Cut Tape 
Res. | Cap. Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
(Ohms) | (pF) | Part No. i 10 100 500) Part No. Size | Pricing Part No. 
EZA-ST Series 
22 | PSTHICT-ND 1.18 1.04 .89  .74]| PST11TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST11AAAJ 
22 47 | PST12CT-ND 1.18 1.04 .89 .74]| PST12TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST12AAAJ 
100 | PSTI3CT-ND 1.18 1.04 .89  .74| PSTI3TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST13AAAJ 
22 | PST21CT-ND 1.18 1.04 .89 .74 | PST21TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST21AAAJ 
47 47 | PST22CT-ND 1.18 1.04 .89 .74 | PST22TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST22AAA) 
100 | PST23CT-ND 1.18 1.04 .89 .74| PST23TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST23AAAJ 
22 | PST31CT-ND 1.18 1.04 .89  .74 | PST31TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST31AAAJ 
100 | 47 | PST32CT-ND 1.18 1.04 .89 .74] PST32TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST32AAAJ 
100 | PST33CT-ND 1.18 1.04 .89  .74 | PST33TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST33AAAJ 
22 | PST41CT-ND 1.18 1.04 .89 .74]| PST41TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST41AAAJ 
220 | 47 | PST42CT-ND 1.18 1.04 .89 .74 | PST42TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST42AAA) 
100 | PST43CT-ND 1.18 1.04 .89  .74 | PST43TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST43AAAJ 
22 | PSTS1CT-ND 1.18 1.04 .89 .74 | PST51TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST51AAAJ 
470 | 47 | PSTS2CT-ND 1.18 1.04 .89 .74 | PST52TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST52AAAJ 
100 | PSTS3CT-ND 1.18 1.04 .89  .74 | PST53TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST53AAAJ 
22 | PST61CT-ND 1.18 1.04 .89 .74 | PST61TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST61AAAJ 
1K | 47 | PST62CT-ND 1.18 1.04 .89 .74 | PST62TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST62AAAJ 
100 | PST63CT-ND 1.18 1.04 .89  .74 | PST63TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST63AAAJ 
EZA-DT Series 
22 | PDT11CT-ND 64 56 .48 .40 | PDT11TR-ND | 5,000 | 223.00/M| EZA-DT11AAAJ 
22 47 | PDT12CT-ND 64 56 .48 .40 | PDT12TR-ND | 5,000 | 223.00/M| EZA-DT12AAAJ 
100 | PDT13CT-ND 64 56 .48 .40 | PDTI3TR-ND | 5,000 | 223.00/M| EZA-DTI3AAAJ 
22 | PDT21CT-ND 64 56 .48 .40 | PDT21TR-ND | 5,000 | 223.00/M| EZA-DT21AAAJ 
47 47 | PDT22CT-ND 64 56 .48 .40 | PDT22TR-ND | 5,000 | 223.00/M| EZA-DT22AAAJ 
100 | PDT23CT-ND 64 56 .48 .40 | PDT23TR-ND | 5,000 | 223.00/M) EZA-DT23AAAJ 
22 | PDT31CT-ND 64 56.48 .40 | PDT31TR-ND | 5,000 | 223.00/M) EZA-DT31AAAJ 
100 | 47 | PDT32CT-ND 64 56 .48 .40 | PDT32TR-ND | 5,000 | 223.00/M| EZA-DT32AAAJ 
100 | PDT33CT-ND 64 56.48 .40 | PDT33TR-ND | 5,000 | 223.00/M) EZA-DT33AAAJ 
22 | PDT41CT-ND 64 56 .48 .40| PDT41TR-ND | 5,000 | 223.00/M| EZA-DT41AAAJ 
220 | 47 | PDT42CT-ND 64 56 .48 .40 | PDT42TR-ND | 5,000 | 223.00/M| EZA-DT42AAAJ 
100 | PDT43CT-ND 64 56.48 .40 | PDT43TR-ND | 5,000 | 223.00/M) EZA-DT43AAAJ 
22 | PDTS1CT-ND 64 56.48 .40 | PDTS51TR-ND | 5,000 | 223.00/M) EZA-DT51AAAJ 
470 | 47 | PDTS52CT-ND 64 56 .48 .40 | PDT52TR-ND | 5,000 | 223.00/M| EZA-DT52AAAJ 
100 | PDT53CT-ND 64 56.48 .40 | PDT53TR-ND | 5,000 | 223.00/M) EZA-DT53AAAJ 
22 | PDT61CT-ND 64 56 .48 .40 | PDT61TR-ND | 5,000 | 223.00/M| EZA-DT61AAAJ 
1K | 47 | PDT62CT-ND 64 56 .48 .40| PDT62TR-ND | 5,000 | 223.00/M| EZA-DT62AAAJ 
100 | PDT63CT-ND 64 56.48 .40 | PDT63TR-ND | 5,000 | 223.00/M) EZA-DT63AAAJ 
EZA-DL Series 
27/15K| 47 | PDLUOICT-ND_ .41 36.31.26 | PDLUOITR-ND| 5,000 | 143.00/M) EZA-DLUO1AAJ 
15/15K} 47 | PDLUO2CT-ND .41 36.31 = .26 | PDLUO2TR-ND| 5,000 | 143.00/M| EZA-DLUO2AAJ 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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CTs. CLEARINE 


BGA Terminators and Bias Networks 


+ Ceramic BGA Packaging + High density form factor + Designed for termination of parallel data 
busses + Designed for high frequency data transmission + Virtually eliminates parasitic capacitance 
and inductance + Ultra low channel capacitance + Flexible form factor; 1mm and 1.27mm pitch + All 
dimensions in mm 


Now including Top Probe-able Devicest 


The use of ball grid array (BGA) devices during the development phase of a project can represent some 
unique challenges in terms of circuit probing and device removal should device parameters need to be 
altered. CTS introduced the Top Probe-able devices to provide easy access to the internal circuitry of the 
BGA device without probing of the solder spheres, and eliminate the space consumed by test points on the 
circuit board. For parts available in Top Probe Configuration see Digi-Key parts marked with t. 


DDR SDRAM Terminators 


Features: 
+ 18 Bit SSTL_2 Termination Sets + Compliant to JEDEC Std. 8-9 


Electrical Specifications: 


+ Resistor Tolerance: +1.0% 

+ Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C (Not to Exceed Total Network Power) 
+ Package Power Rating: 1.0 Watt at 70°C 

+ Temperature Coefficient of Resistance: +200 ppm/°C 

+ Operating Temperature Range: -55°C to +125°C 


4 
: “PEETREELE 
TTT HHA 2EfEhETEL 


ABCDEFGHJ ABCDEFGHJ ABCDEFGHJ 
Schematic Schematic Schematic 


Top Probe-able Top Probe-able Top Probe-able 


Fig. 1 and 2 
L Pitch | L 
RT140_B_ 127 (11.43 
CTS YRWK 1.00" | 8:00 
™ Pin A1 Identifier Fig. 3 


: Pitch 
P (Pitch) 1.27 


1.00 


Tape & 
Cut Tape Reel 
R1 R2 | Array | Pitch | Digi-Key Price Each Pricing* | CTS 
Fig.|Ohms|Ohms| Size | (mm) | Part No. 1 10 1,000 | Part No. 
60 25 3x9 | 1.27 | RT1408B6CT-ND 2.29 1.83 885.00 | RT1408B6TR7 
60 25 3x9 | 1.27 | RT1408B6PCT-NDt 2.52 2.02 973.00 | RT1408B6P 
60 25 3x9 | 1.00 | RT1408B7CT-ND 2.45 1.96 947.00 | RT1408B7TR7 


60 25 =| 3x9 | 1.00 | RT1408B7PCT-NDt 2.69 2.16 | 1041.00} RT1408B7P 


50 25 | 3x9 | 1.27 | RT1400B6CT-ND 2.29 1.83 
50 25 3x9 | 1.27 | RT1400B6PCT-NDt 2.52 2.02 
50 25 | 3x9 | 1.00 | RT1400B7CT-ND 2.45 1.96 
50 25 | 3x9 | 1.00 | RT1400B7PCT-NDt 2.69 21.54 


885.00 | RT1400B6TR7 

973.00 | RT1400B6P 

947.00 | RT1400B7TR7 
1041.00 | RT1400B7P 


25 22 3x9 | 1.27 | RT1401B6CT-ND 2.29 1.83 885.00 | RT1401B6TR7 


25 22 | 3x9 | 1.00 | RT1401B7CT-ND 2.45 1.96 947.00 | RT1401B7TR7 
50 — | 3x9 | 1.27 | RT1402B6CT-ND 2.29 1.83 885.00 | RT1402B6TR7 
50 = 3x9 | 1.27 | RT1402B6PCT-NDt 2.52 2.02 973.00 | RT1402B6P 
50 — | 3x9 | 1.00 | RT1402B7CT-ND 2.45 1.96 947.00 | RT1402B7TR7 
50 — | 3x9 | 1.00 | RT1402B7PCT-NDt 2.69 2.16 | 1041.00} RT1402B7P 

2 35 = 3x9 | 1.27 | RT1407B6CT-ND 2.29 1.83 885.00 | RT1407B6TR7 
35 — | 3x9 | 1.27 | RT1407B6PCT-NDt 2.69 2.16 | 1041.00} RT1407B6P 
35 — | 3x9 | 1.00 | RT1407B7CT-ND 2.45 1.96 947.00 | RT1407B7TR7 
35 — | 3x9 | 1.00 | RT1407B7PCT-NDt 2.69 2.16 | 1041.00} RT1407B7P 
25 — | 3x9 | 1.27 | RT1403B6CT-ND 2.29 1.83 885.00 | RT1403B6TR7 
25 — | 3x9 | 1.00 | RT1403B7CT-ND 2.45 1.96 947.00 | RT1403B7TR7 
25 — | 4x9 | 1.27 | RT1404B6CT-ND 2.69 2.16 | 1040.00 | RT1404B6TR7 
25 — | 4x9 | 1.27 | RT1404B6PCT-NDt 2.96 2.37 | 1144.00] RT1404B6P 
25 — | 4x9 | 1.00 | RT1404B7CT-ND 2.85 2.28 | 1102.00 | RT1404B7TR7 

3 25 — | 4x9 | 1.00 | RT1404B7PCT-NDt 3.14 2.51 | 1212.00} RT1404B7P 
22 — | 4x9 | 1.27 | RT1405B6CT-ND 2.69 2.16 | 1040.00 | RT1405B6TR7 
22 — | 4x9 | 1.27 | RT1405B6PCT-NDt 2.96 2.37 | 1144.00} RT1405B6P 
22 — | 4x9 | 1.00 | RT1405B7CT-ND 2.85 2.28 | 1102.00} RT1405B7TR7 
22 — | 4x9 | 1.00 | RT1405B7PCT-NDt 3.14 2.51 | 1212.00} RT1405B7P 


LVDS Terminators 


Features: 

+ Designed for termination of Xilinx® and Altera® FPGAs 
+ 8 or 16 differential channels of termination provided in a single intergrated package 
Electrical Specifications: 

+ Resistor Tolerance: +1.0% 7 
+ Maximum Resistor Power: 0.068 Watts @ 70°C RT17__B7 
+ Maximum Package Power: 1.0 Watts @ 70°C w CTS YRWK 
+ Temperature Coefficient of Resistance: +200ppm/°C a 
+ Operating Temperature Range: -55°C to +125°C 


Pin A1 Identifier 


coopegsd pH 
—T EP (Pitch) 


| Part No. L wid 


RT1710B6 | 10.16 | 5.08 | 1.32 
RT1710B7 | 8.00 | 4.00} 1.19 


Top Probe-able 


Cut Tape | Tape & Reel 
R1 Array Pitch Digi-Key Price Each Pricing* cTs 
Ohms Size (mm) Part No. 1 10 1,000 Part No. 
100 4x8 1.27 RT1710B6CT-ND 2.03 1.62 783.00 RT1710B6TR7 
100 4x8 1.27 RT1710B6PCT-NDt 2.23 1.79 861.00 RT1710B6P 
100 4x8 1.00 RT1710B7CT-ND 217 1.74 838.00 RT1710B7TR7 
100 4x8 1.00 RT1710B7PCT-NDt 2.39 1.91 922.00 RT1710B7P 


*For Tape & Reel Part No. change CT to TR. Top Probe-able Devices. 


CompactPCI Terminators 


+1 
Features: 16 or 32 Bit Terminators i RT120_B7 a 
|, CTS YRWK 

Electrical Specifications: SNS piNTATERINEE 
+ Resistor Tolerance: +5.0% P (Pitch) 
+ Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C “Pp (Pitch) 
+ Maximum Package Power: RT1200B7 = 0.8 Watts at 

70°C, RT1201B7 = 1.6 Watts at 70°C Part No. Lf} Ww 
+ Temperature Coefficient of Resistance: +200 ppm/°C. RT1200B7 | 8.00 | 4.00 | 1.19 
* Operating Temp. Range: -55°C to +125°C RT1201B7__| 16.00 | 4.00 | 1.19 


PLLPERLEL DEP E ELT A 
SEETLLEESER LETT 


ABCDEFGHJKLMNPRT 


Piiti 
b54it% 


CDEFGH 


Top Probe-able 


Cut Tape Tape & Reel 
R1_ | No. |Array| Pitch | Digi-Key Price Each Pricing* | CTS 
Fig. |Ohms| Bits | Size | (mm) | Part No. 1 10 1,000 Part No. 
1 10 16 | 4x8 | 1.00 | RT1200B7CT-ND 2.17 1.74 838.00 RT1200B7TR7 
RT1201B7CT-ND 3.61 2.89 1396.00 RT1201B7TR7 
2 10 $2 | 4x16)) 1.00 RT1201B7PCT-NDt 3.97 3.18 1536.00 RT1201B7P 


*For Tape & Reel Part No. change CT to TR. +Top Probe-able Devices. 


LVPECL Terminators 


Features: 

+ 8 Bit Thevenin Termination Set 

+ Compliant for LVPECL Termination 
Electrical Specifications: 


+ Resistor Tolerance: +1.0% +» Maximum Resistor Power: R1= 0.08 Watts at 70°C, R2 = 0.08 Watts at 
70°C + Maximum Package Power: 1.0 Watts at 70°C + Temperature Coefficient of Resistance: +200 
ppm /°C + Operating Temperature Range: -55° to +125°C. 


L 


RT1250B_ 
CTS YRWK 


ABCDEFGH Part No. 
RT1250B6 
RT1250B7 
Cut Tape | Tape & Reel 
R1 R2 No. Pitch Digi-Key Price Each Pricing* cTs 
Ohms | Ohms | Bits (mm) Part No. if 10 1,000 Part No. 
127 82.5 8 1.27 RT1250B6CT-ND 2.09 1.67 806.00 RT1250B6TR7 
127 82.5 8 1.00 RT1250B7CT-ND 2.25 1.80 870.00 RT1250B7TR7 


*For Tape & Reel Part No. change CT to TR. +Top Probe-able Devices. 


*For Tape & Reel Part No. change CT to TR. 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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CTs CLEAR )NE™ BGA Terminators and Bias Networks (Cont) 


Memory and IDE Terminators 


Features: + 16 or 32 Bit Terminators + Ultra Low I/O Coupling 

Electrical Specifications: - Resistor Tolerance: +5.0% 

+ Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C 

+ Maximum Package Power: RT1202B7 = 0.8 Watts at 70°C, RT1203B7 = 1.6 Watts at 70°C 
+ Temperature Coefficient of Resistance: +200 ppm/°C 

+ Operating Temperature Range: -55°C to +125°C 


Sete TES: 
EEeEEE 


ABCDEFGH 


g/EELEEELLEEE PELL 
SEESEEEELLELELEL 


ABCDEFGHJ KLMNPRT 


RT120_B7 
CTS YRWK 


‘Pin A1 Identifier 


Part No. 
T RT1202B7 
P (Pitch) RT1203B7 


~P (Pitch) 


Cut Tape | Tape & Reel 


R1 No. | Array |Pitch | Digi-Key Price Each Pricing* cTs 


Fig.|Ohms | Bits | Size |(mm)| Part No. 1 10 1,000 Part No. 
1 33 16 | 4x8 | 1.00 | RT1202B7CT-ND 217 1.74 838.00 RT1202B7TR7 
2 33 32 [4x16 | 1.00 | RT1203B7CT-ND 3.98 3.18 1537.00 RT1203B7TR7 


*For Tape & Reel Part No., change CT to TR. 


GTL, GTL+, AGTL+ Terminators 


Features: 
+ 8-Bit, 16-Bit, and 32-Bit Termination Sets + Compliant for GTL, GTL+, and AGTL+ Termination 


Electrical Specifications: 

+ Resistor Tolerance: +1.0% 

+ Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C (Not to Exceed Maximum Package Power) 
+ Maximum Package Power (70°C): 8 bit = 0.3 Watts, 16 bit = 0.6 Watts, 32 bit = 1.2 Watts 

+ Temperature Coefficient of Resistance: +200 ppm/°C 

+ Operating Temperature Range: -55°C to +125°C. 


EDK RIK 


ABCDEFGHJKLM 


L——,, 


RT14__B_ 
CTS YRWK 
™~ Al Identifier 


P (Pitch) 


Cut Tape Tape & Reel 
R1 | No. | Pitch | Digi-Key Price Each Pricing* cTs 
Fig.|Ohms| Bits | (mm) | Part No. il 10 1,000 Part No. 

25 8 1.27 RT1450B6CT-ND 1.25 1.00 481.00 RT1450B6TR7 
1 56 8 1.27 RT1453B6CT-ND 1.25 1.00 481.00 RT1453B6TR7 

150 8 1.27 RT1410B6CT-ND 1.25 1.00 481.00 RT1410B6TR7 

25 16 | 1.27 RT1451B6CT-ND 1.89 1.51 729.00 RT1451B6TR7 
2 56 16 | 1.27 RT1454B6CT-ND 1.89 1.51 729.00 RT1454B6TR7 

150 | 16 | 1.27 RT1411B6CT-ND 1.89 1.51 729.00 RT1411B6TR7 

25 32 | 1.27 RT1452B6CT-ND 3.05 2.44 1179.00 RT1452B6TR7 
3 56 32 | 1.27 RT1427B6CT-ND 3.05 2.44 1179.00 RT1427B6TR7 

150 | 32 | 1.27 RT1412B6CT-ND 3.05 2.44 1179.00 RT1412B6TR7 

150 | 32 | 1.00 RT1412B7CT-ND 3.21 2.57 1241.00 RT1412B7TR7 


PCI and PCIX Bias Networks 


Features: + 8 or 16 Bit Bias Network + Compliant to PCI and PCIX 
Electrical Specifications: 


+ Resistor Tolerance: +1.0% * Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C +» Maximum Package 
Power: 1.0 Watts at 70°C + Temperature Coefficient of Resistance: +100 ppm/°C + Operating 
Temperature Range: -55° to +125°C 


ABCDEFGH 


— 
RT141_B_ 
mw CTSYRWK 


“Pin A‘ Identifier 


KoRCROR ROMOROROL B (Pitch) 
FP (Pitch) 


LH 
bf 


Part No. Part No. 
RT1415B6 RT1415B7 
RT1416B6 RT1416B7 
RT1417B6 RT1417B7 
RT1418B6 RT1418B7 
Cut Tape Tape & Reel 
R_ | No. | Array| Pitch ji-Key Price Each Pricing* | CTS 
Fig.|Ohms| Bits| Size | (mm) | Part No. 1 10 1,000 Part No. 
4.7K | 16 | 3x8 | 1.27 | RT1417B6CT-ND 1.81 1.45 699.00 RT1417B6TR7 
1 4.7K | 16 | 3x8 | 1.00 | RT1417B7CT-ND 1.97 1.58 760.00 RT1417B7TR7 
8.2K | 16 | 3x8 | 1.27 | RT1418B6CT-ND 1.81 1.45 699.00 RT1418B6TR7 
8.2K | 16 | 3x8 | 1.00 | RT1418B7CT-ND 1,97 1.58 760.00 RT1418B7TR7 
4.7K | 8 | 3x4 | 1.27 | RT1415B6CT-ND 1.32 1.06 512.00 RT1415B6TR7 
2 4.7K | 8 | 3x4 | 1.00 | RT1415B7CT-ND 1.49 1.19 574.00 RT1415B7TR7 
8.2K | 8 | 3x4 | 1.27 | RT1416B6CT-ND 1.32 1.06 512.00 RT1416B6TR7 
8.2K | 8 | 3x4 | 1.00 | RT1416B7CT-ND 1.49 1.19 574.00 RT1416B7TR7 


*For Tape & Reel Part No., change CT to TR. 


VME64, VME64x Terminator 


Features: + 8-Bit Termination Network » VME64, VME64x Compliant 


Electrical Specifications: - Resistor Tolerance: +1.0% +» Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C 
+ Maximum Package Power: 1.0 Watts at 70°C + Temperature Coefficient of Resistance: +200 ppm/°C 
+ Operating Temperature Range: -55°C to +125°C 


3 
2 
1 


ABCDEFGH 


~——— 8.00 


f 
sou) RT121_B7 
CTS YRWK 


™* AI Identifier 


coop ooo 


TT (Pitch) 
Cut Tape | Tape & Reel 
R1 R2 | Array | Pitch | Digi-Key Price Each Pricing* | CTS 
Ohms | Ohms| Size | (mm) Part No. 1 10 1,000 Part No. 
330 470 | 3x8] 1.00 RT1210B7CT-ND 1.97 1.58 760.00 RT1210B7TR7 
220 1800 | 3x8 | 1.00 RT1211B7CT-ND 1.97 1.58 760.00 RT1211B7TR7 


*For Tape & Reel Part No., change CT to TR. 


RT1300 Low Voltage Differential 
SCSI Active Termination Network 


Features: + 9-Line LVD Termination Network + Ultra2, Ultra3 Compliant + Low Channel Capacitance Less 
Than 0.25pF + Laser Trimmed to 1% Tolerance 


Electrical Specifications: + Resistor Tolerance: +1.0% + Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 
70°C (Not to exceed maximum package power) » Maximum Package Power (70°C): 1.0 Watt + Tem- 
perature Coefficient of Resistance: +200 ppm/°C +» Operating Temperature Range: -55°C to +125°C. 


41.43 Bottom View 


RT1300B6 
CTS YRWK 


“Pin At Identifier 


| 
HGFEDCBA 


4.27 


HHH 


ABCDEFGHJ NEW! Top Prob-able 


Cut Tape Tape & Reel 
R1 R2 Pitch | Digi-Key Price Each Pricing* |CTS 
Ohms | Ohms | (mm) | Part No. 1 10 1,000 Part Number 
475 121 1.27. | RT1300B6CT-ND 2.81 2.25 1086.00 | RT1300B6TR7 
475 121 1.27 | RT1300B6PCT-ND + NEW! 3.09 2.48 1195.00 | RT1300B6P 


*For Tape & Reel Part No., change CT to TR. 


*For Tape & Reel Part No. change CT to TR. Top Probe-able Devices. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 827 


Environmental Performance Specifications 


CTs. 


Max. 
7 p as - Test AR Test Description 
Thermal Cycle 1.0% 5 Cycles -55°C to 125°C 

Th I ck Fi I m Cc h I p Resisto r Arrays Short Time Overload 1.0% 2 1/2 x Rated voltage: 5 sec. (or max voltage) 
Features: + Thick Film Chip Resistor Arrays High Density Packaging: 30% less space per resistor eo Eee Toe 240 eee a eae are ee 90%RH 
than 0603 chip resistors and 75% less space per resistor than 0805 chip resistors +» Placement Lead le Urer=nposure 50% 1000 hours @ 70°C cae load 
Efficiency: Require fewer placements than discrete components, larger overall size eases handling , a = a 
compared to discrete components + Low Profile: Suitable for PCMCIA applications + Solder Coated Resistance to Solder Heat 1.0% 10 seconds @ 260°C solder 

Nickel Barrier Pads + Resistance Tolerance Standard: +5% or .5 ohms, whichever is greater Resistance to Leach _ 120 seconds @ 260°C solder 

* Operating Temperature Range: -55°C to +125°C + Temperature Coefficient (TCR) Standard: eee to Solvents = ae lbopropy/ aleohol Freon IMG 
+200ppm/2C ly lux, , 5 seconds dip, 95% coverage 


741C SERIES |741X SERIES | 742 SERIES 743 SERIES 
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Electrical Specifications: 


+ PCB Area (in’) per Resistor: .0015 + Circuit Type: Isolated + Re- 
sistance Range ©: 10-1M * Power per Resistor: 63mW + Max- 
imum Operating Voltage: 25V 


Electrical Specifications: 


+ PCB Area (in’) per Resistor: 
.0037 + Circuit Type: Isolated 
+ Resistance Range ©: 10-1M 
+ Power per Resistor: .063W 
+ Maximum Operating Voltage: 


Electrical Specifications: 


+ PCB Area (in’) per Resistor: 
.0071 + Circuit Type: Isolated 
+ Resistance Range ©: 10-1M 
+ Power per Resistor: .100W 
+ Maximum Operating Voltage: 


Electrical Specifications: 


+ PCB Area (in’) per Resistor: 
.0094 + Circuit Type: Isolated 
+ Resistance Range ©: 10-1M 
+ Power per Resistor: .125W 
+ Maximum Operating Voltage: 


Electrical Specifications: 


+ PCB Area (in’) per Resistor: 
.0058 + Circuit Type: Bussed 
+ Resistance Range ©: 100- 
100K + Power per Resistor: 
.063W + Maximum Operating 


Electrical Specifications: 


+ PCB Area (in’) per Resistor: 
0013 + Circuit Type: Bussed 
+ Resistance Range ©: 100- 
100K + Power per Resistor: 
.031W + Maximum Operating 


50V 100V 200V Voltage: 50V Voltage: 25V 


Dimensions - mm Series 741C, 741X, 742, 743 and 744 


fe | Seas 


4 Terminations / 2 Resistors | | 8 Terminations / 4 Resistors 


Series 741X and 742 


SEPe8233 


16 Terminations / 8 Resistors 


Series 745 and 746 


Series 

741X043 
741X083 
741C083 
741X163 


10 Terminations 
/ 8 Resistors 


Resistance Values 
7410083 Series Chip Arrays 


All values listed in ohms 


Resistance Values 
742C043, 7420163, 743C043, 744C043 Series Chip Arrays 


All values listed in ohms 


Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) 
100 (10) 121 (120) 272 (2.7K) 513 (51K) 220 (22) 221 (220) 222 (2.2K) 223 (22K) 224 (220K) 
330 (33) 331 (330) 332 (3.3K) 333 (33K) 334 (330K) 
TAO) UB {OEID) 932 (3.3K) 563 (56K) 470 (47) 471 (470) 472 (4.7K) 473 (47K) 474 (470K) 
150 (15) 221 (220) 392 (3.9K) 683 (68K) 101 (100) 102 (1K) 103 (10K) 104 (100K) 105 (1MEG) 
180 (18) 271 (270) 472 (4.7K) 104 (100K) Resistance Values 
220 (22) 331 (330) 512 (5.1K) 184 (180K) 742C083, 743C083, 744C083 Series Chip Arrays 
270 (27) 391 (390) 562 (5.6K) 224 (220K) All values listed in ohms 
330 (33) 471 (470) 822 (8.2K) 274 (270K) Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) 
100 (10) 680 (68) 471 (470) 332 (3.3K) 223 (22K) 154 (150K) 
EOE) sili (i) HOES CLS Sea CeUg) 120 (12) 820 (82) 511 (510) 392 (3.9K) 273 (27K) 184 (180K) 
470 (47) 561 (560) 153 (15K) 474 (470K) 150 (15) 101 (100) 561 (560) 472 (4.7K) 333 (33K) 224 (220K) 
510 (51) 681 (680) 183 (18K) 514 (510K) a i 111 (110) a a 5 ae es an 334 (s40K3 
121 (120) { 
560 (56) 102 (1K) 223 (22K) 105 (1M) 270 (27) 151 (150) 102 (1K) 682 (6.8K) 513 (51K) ce sen) 
680 (68) 152 (1.5K) 273 (27K) 330 (33) 181 (180) 122 (1.2K) 822 (8.2K) 563 (56K) Baa is OK 
820 (82) 182 (1.8K) 333 (33k) 390 (39) 221 (220) 152 (1.5K) 103 (10K) 683 (68K) 564 (560K) 
470 (47) 271 (270) 182 (1.8K) 123 (12K) 823 (82K) 684 (680K) 
101 (100) 222 (2.2K) 473\(474) 510 (51) 331 (330) 222 (2.2K) 153 (15K) 104 (100K) 824 (820K) 
Resistance Values ; 560 (56) 391 (390) 272 (2.7K) 183 (18K) 124 (120K) 105 (1MEG) 
741X043, 741X083, 741X163 Series Chip Arrays Resistance Values 
All values listed in ohms 745 Series Chip Arrays 
Code (Value) Code (Value) Code (Value) All values listed in ohms 
Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 
Hea al) soe) SaaS) TOT (100) 681 (680) 222 (2.2K) 103 (10K) 473 (47K) 334 (330K) 
220 (22) 101 (100) 103 (10K) 151 (150) 471 (470) 332 (3.3K) 153 (15K) 683 (68K) 474 (470K) 
330 (33) 402 (1K) 473 (47K) 221 (220) 102 (1K) 472 (4.7K) 223 (22K) 104 (100K) 
331 (330) 152 (1.5K) 682 (6.8K) 333 (33K) 224 (220K) 
Land Pattern Dimensions - mm Resistance Values 
Zt AH Series A B c D 746 Series Chip Arrays 
All values listed in ohms 
B 741 1.14 50 25 61 
=| 742 1.80 80 50 -90 Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) 
= = “ Lead 155 4 ap 101 (100) 331 (330) 152 (1.5K) 332 (3.3K) 153 (15K) 473 (47K) 
C4 Fay 745 3.00 127 80 1°30 151 (150) 471 (470) 222 (2.2K) 472 (4.7K) 223 (22K) 104 (100K) 
Dis 746 152 64 35 80 221 (220) 102 (1K) 272 (2.7K) 103 (10K) 333 (33K) 
Resistor ¢ Cut Tape Tape & Reel 
No. of No. of Dim. “L” Power Rating Digi-Key* Pricing Digi-Key* Pricing 
Series Term. Res. (mm) (mW@70°C) Part No. 10 100 1,000 Part No. 4,000 5,000 10,000 
4 2 1.0 741X043 LUCT-ND 28 2.20 18.80 | 741X043 NTR-ND = = 14.00/M 
hi 8 4 2.0 63 741X083LILILNUCT-ND 32 2.48 21.15 | 741X08300CDUTR-ND - - 16.00/M 
8 4 2.0 741C083LIDILCT-ND 32 2.48 21.15 | 741C083DDDUTR-ND - - 16.00/M 
16 8 3.80 741X163LI_ILWCT-ND 1.58 12.38 105.75 | _741X163CIDILUTR-ND - 90.00/M_ __79.00/M 
4 2 1.60 742C043LIDLUCT-ND 32 2.48 21.15 | 742C0483000UTR-ND = 18.00/M —_16.00/M 
742 8 4 3.20 63 742C083LIDILJCT-ND 18 1.38 11.75 | 742C083000UTR-ND - 10.00/M 9.00/M 
16 8 6.40 742C163LILILCT-ND 1.75 13.75 117.50 | 74201630 CDWTR-ND 100.00/M = =- 
oa 4 2 2.54 743C043,ILCT-ND 1.02 7.98 68.15 | 743C0430/LUTR-ND 58.00/M _ = 
8 4 5.08 100 743C083LILILCT-ND 1.30 10.21 86.95 | 743C083LILILNTR-ND 74.00/M - = 
aT 4 2 2.54 744C043LILUCT-ND 1.02 7.98 68.15 | 744C0430LLUTR-ND 58.00/M _ = 
8 4 5.08 125 744C083LILILWCT-ND 1.30 10.21 86.95 | 744C083LILILUTR-ND 74.00/M —_ _ 
745 10 8 6.40 63 745C101CILILUCT-ND 2.10 16.50 141.00 | 745C1010-ILWTR-ND 120.00/M = = 
746 10 8 3.30 31 746X101CILNCT-ND 88 6.88 58.75 | 746X101C-ILWTR-ND = 50.00/M __44.00/M 


* For complete part number, substitute the corresponding resistance code (listed above) for t Note: Total Rated Package Power equals total number of resistors times rated Power per Resistor. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


828 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


CTS. 73series 


Series 753 in-line surface mount leadless resistor networks 
provide the highest density per area of any conventional surface 
mount solution. In a bussed configuration, the networks provide 
two times the resistors per area compared to 0603 sized chips, 
and more than six times that offered by 0805 sized chips. 


SPECIFICATIONS: + Resistance Tolerance: +2% or 0.5Q, 
whichever is greater + Max. Operating Voltage: 25V, not to 


In-Line Surface Mount 
Leadless Resistor Networks 


exceed rated power + Temp. Coefficient: +200ppnv/°C + Oper- 
ating Temperature Range: -55°C to +125°C. 

FEATURES: + High density packaging + Solid ceramic 
construction * Available terminations per package: Single Row 
Terminations: 8, 9, 10; Dual Row Terminations: 16, 18, 20, 24 
* Solder coated pads + Designed for visual inspection of solder 
joints and board cleaning 


Fig. 1 — SRT Isolated 


rik 


Fig. 2— SRT Bussed 


Fig. 3 — 


DRT 
Bussed 


Fig. 4— 
DRT 
Isolated 


RESISTANCE VALUES (All values listed in ohms) 
SRT SRT SRT SRT DRT DRT DRT DRT DRT DRT DRT 
Bussed Isolated Bussed Bussed Bussed Isolated Bussed Bussed Bussed Isolated GTL 
8 Terminal | 8 Terminal | 9 Terminal | 10 Terminal | 16 Terminal | 16 Terminal | 18 Terminal | 20 Terminal | 24 Terminal | 24 Terminal | 24 Terminal 
(Code) Value | (Code) Value | (Code) Value | (Code) Value | (Code) Value | (Code) Value | (Code) Value | (Code) Value |(Code) Value | (Code) Value | (Code) Value 
(102) 1K (330) 33 (101) 100 (102) 1K (111) 110 | (220) 22 (102) 1K (103) 10K | (103) 10K | (220) 22 (390) 39 
(103) 10K | (101) 100 | (102) 1K | (103) 10K | (108) 10K | (390) 39 | (472) 4.7K (101) 100 | (510) 51 
(104) 100K | (222) 2.2K | (332) 3.3K (470) 47 (562) 5.6K (680) 68 
(472) 4.7K | (472) 4.7K (101) 100 | (103) 10K 
(103) 10K | (473) 47K (103) 10K | (223) 22K 
(223) 22K 
(104) 100K 
No. of | No. of Dim. (mm) Res. Pwr. Rating} Digi-Keyt Cut Tape Pricing Digi-Key+ Tape & Reel 
Fig. | Term. | Resistors A B (mW@70°C) Part No. 1 10 100 Part No. Size | Price 
1 8 4 6.22 4.44 80 753083_0UGCT-ND 243 22.28 202.50 753083_LIUGTR-ND | 1,000 | 1215.00 
2 9 8 6.86 4.90 40 753091 1 LIGCT-ND 252 23.10 210.00 753091 ILIGTR-ND | 1,000 | 1260.00 
2 10 9 7.49 5.72 40 7531011 U1GCT-ND 252 23.10 210.00 753101. GTR-ND | 1,000 | 1260.00 
3 16 14 6.22 4.44 40 753161..LIGCT-ND 252 23.10 210.00 753161 LIGIR-ND | 1,000 | 1260.00 
4 16 8 6.22 4.44 80 753163. IUGCT-ND 2.43 22.28 202.50 753163_JILIGTR-ND_| 1,000 | 1215.00 
3 18 16 6.86 4.90 40 753181L._LIGCT-ND 252 23.10 210.00 753181LLIUGTR-ND | 1,000 | 1260.00 
3 20 18 7.49 5.72 40 7532010 LIGCT-ND 252 23.10 210.00 753201 JLIGTR-ND | 1,000 | 1260.00 
3 24 22 8.76 6.98 40 753241. UGCT-ND 252 23.10 210.00 753241 LIUGTR-ND | 1,000 | 1260.00 
4 24 12 8.76 6.98 80 753243. UGCT-ND 243 22.28 202.50 753243 ILIGTR-ND | 1,000 | 1215.00 
5 24 18 8.76 6.98 60 75324G_OIUGCT-ND 243 22.28 202.50 75324G_ILDILIGIR-ND | 1,000 | 1215.00 
Res. Pwr. Res. 

No. of | No. of | Dim. (mm) Rating Value Digi-Keyt Cut Tape Pricing Digi-Keyt Tape & Reel 
ig. | Term. | Res. A B (mW@70°C) |(ohms) Part No. 1 10 100 Part No. Size Price 
2 8 7 6.22 444 40 1K 753081 102GBK-ND 3.15 25.20 176.40 753081102GTR-ND 1,000 | 1092.00 
2 8 a 6.22 444 40 10K 753081 103GBK-ND 3.15 25.20 176.40 753081103GTR-ND 1,000 | 1092.00 
2 9 8 6.86 4.90 40 4.7K 753091472GBK-ND 3.15 25.20 176.40 753091472GTR-ND 1,000 | 1092.00 
3 18 16 686 4.90 40 22K 753181223GBK-ND 3.15 25.20 176.40 753181223GTR-ND 1,000 | 1092.00 
3 18 16 6.86 4.90 40 47K 753181472GBK-ND 3.15 25.20 176.40 753181472GTR-ND 1,000 | 1092.00 

t+ For complete part number, substitute the corresponding resistance “code ” (from chart above) in DUI. 


752 SERIES — 


Fig. 1 — SRT Bussed 


Surface Mount 
Single Row & Dual 
Row Termination 


SPECIFICATIONS: Res. Range: Standard: 220 to 1 Meg. Res. Tolerance: The Bussed 
and Isolated circuits are 2%, the Dual Terminator circuit is 5% Max. Operating Voltage: 
25V not to exceed rated power Temp. Coefficient: Standard: +200 PPM/°C Dielectric 
Strength: 100 VAC. Operating Temp. Range: -55°C to +125°C In-line Surface Mount 
Resistor Networks: + High density packaging + Low profile + Input/outputs available: 
Dual Row Terminations 16, 18, 20, 24; Single Row Terminations 8, 9, 10, 12 + Solder 
coated pads + Designed for visual inspection of solder joints and for board cleaning 


+ 24mm tape and reel packaging * Meets UL-94VO requirements 
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St 


773 SERIES Single-In-Line 


qi E51 ‘ 


Solder Coated 


total network power) 
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5 — GTL Termination 
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Dual Row 
Termination 


Solder 0.64 Loss 
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— 
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Coated 
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Land Pattern 


0.64 
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2. 
Seating 4 a 
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DODNDO0000 
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Single Row 
Termination 


Keep out zone for standoffs. 
Circuit board traces should 
be avoided in this area to 
allow the standoff to rest 
directly on the PCB 


Solder GE, [0.33 
Coated 64 eal 
Seating. > 
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All Resistance values listed in ohms 


773083 Series (Isolated) 


SPECIFICATIONS: + Resistance Tolerance: 2% + Maximum Operating Voltage: 100VDC ?“8"|_ [> [=~ | 773061 Series (Bussed) 
+ Temperature Coefficient: +100 PPM/°C250Q, +200 PPM/°C<50Q - Dielectric ne (Code) Value | (Code) Value (Code) Value | (Code) Value 
Withstand Voltage: 200VDC + Operating Temperature Range: -55°C to +125°C + Re- 7 ; (220) 22 (102) 1K 
sistance Power @ 70°C: -1 and -5 Schematic = .10 Watts and -3 Schematic = .20 Watts WT ce eh is ee GOK (270) 27 (122) 1.2K 
FEATURES: + Low cost + High reliability cermet resistors + 2% standard resistor toler- 35 ea 8 alter coated (271) 270 (158) 15K aD 3 os 5a 
ance » Laser marking for permanent identification » High temperature solder * Low profile steel leads (331) 330 (203) 20K (510) 51 (272) 27K 
(471) 470 (223) 22K (560) 56 (332) 3.3K 
Fig. 1 - Bussed Fig. 2 - Isolated Fig. 3 - Dual Term (102) 1K (333) 33K (101) 100 (472) 4.7K 
(152) 1.5K (473) 47K (121) 120 (103) 10K 
r" (" ae (272) 2.7K (104) 100K (151) 150 (153) 15K 
Mn 773063 Series (Isolated) oa Be oS x 
(Code) Value | (Code) Value aa an eS ss 
(561) 560 (104) 100K 
No. of | No. of [Dim. “A” Res. Pwr. Rating | Digi-Key" Pricing (102) 1K (224) 220K en a ae ps 
Fig. | Pins | Res. (mm) (mW@70°C) __| Part No. 1 10 100 1,000 (222) 2.2K (105) 1MEG (681) 680 (105) 1MEG 
1 6 5 15.55 100 773061_IL-ND 35 «62.78 ~=618.50 ~~: 92.50 (103) 10K 
2 6 3 15.55 200 773063(0-ND 35 278 18.50 9250 ' 773085 Series (Dual Term) 
1 | 8 7 | 2065 100 773081C1-ND 46 360 24.00 -—«*120.00 773081 Series (Bussed) (eas) Vali 
2 8 4 20.65 200 7730830-ND 46 360 24.00 120.00 (Code) Value | (Code) Value 
3 8 12 20.65 100 773085L/000-ND 7 7.65 51.00 255.00 (151) 150 (102) 1K (221/331) 220/330 
1 9 8 23.15 100 7730911010-ND 71 563 37.50 ‘187.50 481) 180 222) 2.2K , 
1 10 9 25.65 100 773101010-ND 57 ~=4.50 ~—- 30.00 -~—- 150.00 op 270 7) 4.7K FFS09 Series (Bus2e0) 
2 10 5 25.65 200 773103. 0-ND 57 4.50 30.00 150.00 (331) 330 (103)10K (Code) Value 
3 10 16 25.65 100 773105 00LD/O000-ND 1.22 9.60 64.00 320.00 (471) 470 (473) 47K (270) 27 
*For complete part number, substitute the corresponding resistance “code ” (listed to the right) in OU. (511) 510 LOS LOOKS (103) 10K 


Fig. 2— DRT Bussed Fig. 3 — SRT Isolated Fig. 4 — SRT Dual Term. Fig. 5 — DRT Isolated DRT 127 127 21 
Bes Na ane NoNet Nee saat) uouuiha 
= 3\\ 3 3 J aa 7 ty Al Al "P| pooonnnaaan 
neaieae h BS 
Came a a 
1 2 Ni2 Keep out zone for standoffs. 
Circuit board traces should 
be avoided in thi t 
RESISTANCE VALUES Bussed & Dual allow the standoff to rest 
SRT SRT DRT SRT DRT Terminator —_Isolated directly on the PCB 
Bussed Bussed Bussed Isolated Isolated Schematic Schematic SRT | 0.76, | 
9 Term. 10 Term. | 16,18,20,24Term.| 8,10,12Term. |24Term. [@p5°C  12w DAw 127-6) IP 
100 1K 10K 1K 1K 47K 22 100 3.3K 22 @70°c— .08w 16w Ail) | 
560 2.2K 22K} 3.3K 10K 100K 33 1K 4.7K L. 
680 4.7K 100K 10K 47 22K 10K All values listed in ohms br B —| 
No. of| No. of | Dim. (mm) Res. Pwr. Rating] Digi-Keyt Bulk Pricing Tape & Reel* 
Part # & Date Code Fig. | Term.| Res. | A (mW@70°C) Part No. 1 10 100 Size | Pricing 
ID mark’ a 1 9 8 13.08 10.16 80 752-091-(Value)BK-ND 2.51 20.10 140.70 1,000) 871.00 
XXXXXXXXXX 2.03 2 16 14 | 11.81 8.89 80 752-161-(Value)BK-ND 2.51 20.10 140.70 1,000) 871.00 
- 2 18 16 13.08 10.16 80 752-181-(Value)BK-ND 2.51 20.10 140.70 1,000) 871.00 
2 20 18 14.35 11.43 80 752-201-(Value)BK-ND 2.51 20.10 140.70 1,000) 871.00 
2 24 22 16.89 13.97 80 752-241-(Value)BK-ND 2.51 20.10 140.70 1,000 | _ 871.00 
1 3 8 4 11.81 8.89 160 752-083-(Value)BK-ND 2.36 18.90 132.30 1,000) 819.00 
Wi 10 3 10 5 14.35 11.43 160 752-103-(Value)BK-ND 2.36 18.90 132.30 1,000) 819.00 
1.52 >] F 3 12 6 16.89 13.97 160 752-123-(Value)BK-ND 2.36 18.90 132.30 1,000) 819.00 
4 10 16 14.35 11.43 80 752-105-220/330BK-ND 2.70 21.60 151.20 1,000 | 936.00 
i 1 10 9 14.35 11.43 80 752-101-(Value)BK-ND 2.51 20.10 140.70 1,000) 871.00 
Max. Resistor Power (Not to exceed 5 | 24 | 12 | 1689 13.97 16 752-243-(Value) BK-ND 2.36 18.90 132.30 | 1,000} 819.00 
* For Tape & Reel Part No. change BK to TR t+ For complete part number, substitute the corresponding value from chart above in (value). 


773101 Series (Bussed) 


(Code) Value (Code) Value 
(470) 47 (332) 3.3K 
(101) 100 (472) 4.7K 
(121) 120 (512) 5.1K 
(221) 220 (103) 10K 
(271) 270 (153) 15K 
(331) 330 (203) 20K 
(471) 470 (223) 22K 
(681) 680 (333) 33K 
(102) 1K (473) 47K 
(152) 1.5K (104) 100K 
(222) 2.2K (105) 1MEG. 
(272) 2.7K 

773103 Series (Isolated) 

(Code) Value (Code) Value 
(330) 33 (152) 1.5K 
(470) 47 (103) 10K 
(101) 100 (333) 33K 
(471) 470 (473) 47K 
(561) 560 (104) 100K 
(102) 1K (224) 220K 
773105 Series (Dual Term) 

(Code) Value 
(221/331) 220/330 
(331/471) 330/470 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1033) 829 


AVAILABLE VALUES 
(listed in ohms) 


Isolated and Bussed Circuits 


CTs. 


OVER 1,500 


: 22 «51 «120 270 560 15K 33K 68K 18K 39K 100K 270K 680K 
Resisto r Netwo rks VALUES AVAILABLE 27-56 SsC«S5D.-s«330s«6B8O.s«d1.8K 3.9K 82K 20K 47K 120K 330K 820K 
33 68 180 390 820 2K 47K 10K 22K 56K 150K 390K 1Meg 

39 82 2«= «200 470 «1K = 2.2K «O5SIK «12K «7K GBK_—s«180K 470K 

750 SERIES 47 100 220 510 1.2K 27K 56K 15K 33K 82K 220K 560K 


Single-In-Line 
Solid ceramic networks are more efficient because 


+——— A——+| 


AVAILABLE VALUES 


they operate at lower temperatures. This translates 
into long term reliability in a resistor network. 


+ Resistance Values: 22© through 1 MegQ 
+ Resistance Tolerance: +2% + Temperature 
Coefficient: +100PPM/°C typical 

Features: 

+ Low-profile construction + Excellent power 
dissipation + High reliability + Alumina substrate 


770 SERIES 


Single-In-Line Conformal 

Standard Products 770 series is available in 6, 8, 
and 10 pin sizes, and in many available resistance 
values. 

Specifications: 

+ Resistance Values: 229 through 1 MegQ 
+ Resistance Tolerance: +2% + Temperature 
Coefficient: +100PPM/°C typical 

Features: 

+ High reliability resistors + Low-profile construction 
* .100” lead spacing » High reliability + Alumina 
substrate 


Dual-In-Line 

Thin cover coating generates higher power ratings. 
Thin proprietary cover protection keeps resistors 
near the surface, allowing the alumina substrate to 
act as a heat sink. That means higher power ratings 
than molded networks. 

Specifications: 

+ Resistance Values: 220 through 1 MegQ 


part number 
CTS date 10 es 
MUTTTTT Myr 


j 
I 
99 


Specifications: H 


2.26 8°" 51 dia. 


os tL 254 io” 


+ Resistance Tolerance: +2%. + Temperature 
Coefficient: +100PPM/°C typical 


766/767 SERIES 
Dual-In-Line Surface Mount 


Requires 30% less board space than molded 
networks of the same power rating. 

Specifications: 

+ Resistance Range: 229 through 1 MegQ 
+ Resistance Tolerance: Standard: +2% + Max. 
Operating Voltage: 50V not to exceed rated power 
+ Temp. Coefficient: 1002 through 1 MegQ 
+100PPM/°C typical, Below 1002 +200PPM/°C 
typical + Operating Temp. Range: —55°C to 125°C 
+ Storage Temp. Range: —55°C to 125°C 
+ Dielectric Strength: 100V 


0°-8° 


applied on 


768 SERIES 


Dual-In-Line Surface Mount 


Medium body, small outline products. Low profile — 
board to network clearance of 0.005"/0.010". 
Specifications: 

+ Resistance Range: Standard: 102 to 1MegQ 
+ Resistance Tolerance: Standard: +2% or 0.52 
(whichever is greater) + Max. Operating Voltage: 
50V not to exceed rated power + Temp. 
Coefficient: Standard: 1002 to 1 MegQ 
+100PPM/°C typical, 10Q to 99Q +200PPM/°C 
typical + Operating Temp. Range: -55°C to 125°C 
+ Dielectric Strength: 100VAC 


Digi-Key® 766 Series Assortment Kits 


Bussed Circuits 

Set of 5 each of values in the series. 62 values (310 total pieces). 
*Kit does not include value 330K ohm. 

766-141-KIT-ND. $249.00 


Set of 5 each of values in the series. 63 values (315 total pieces). 
766-161-KIT-ND. 


Isolated Circuits 
Set of 5 each of values in the series. 63 values (315 total pieces). 
766-143-KIT-ND $249.00 


Set of 5 each of values in the series. 61 values (305 total pieces). 
*Kit does not include values 820, or 1.2K ohm. 
766-163-KIT-ND. $249.00 
Dual Terminator Circuits 

Set of 5 each of values in the series. 4 values (20 total pieces). 
766-DUAL-KIT-ND 


5.99 (#766) |" p 
7.62 (#767) Le sete code 


Insulation coating 


two surfaces 


(listed in ohms) 


750 and 770 SERIES 


ry 
+ 
ne Dual Terminator Circuits 


AVAILABLE VALUES 
(listed in ohms) 


760/761 SERIES 
Dual Terminator Circuits 


AVAILABLE VALUES 
(listed in ohms) 


766/767 and 768 SERIES 
Dual Terminator Circuits 


81/130 
121/195 
162/260 
180/390 
220/330 
330/390 


Fig. 1 - Bussed 


180/390 180/390 
220/270 220/330 
220/330 330/390 
330/390 330/470 
680/1.5K 
1.5K/3.3K 


2 - Isolated Fig. 3 - Dual Term 


7 
4.95 


51 


5 - Isolated 


Resistor 
Dim Power 
No. of | No. of) “A” Rating Digi-Key* Pricing 
Series) Fig. | Pins | Res. | (mm) |(mW@70°C)| Part No. al 10 100 1,000 
1 6 | 5 | 1468] 250 750-61-R(Value)-ND 91 7.95 6243 454.00 
1 8 | 7 |1976) 250 750-81-R(Value)-ND 1.05 917 7205 524.00 
1 | 10 | 9 |2484] 250 750-101-R(Value)-ND 1.25 1092 85.80 624.00 
2] 6 | 3 |1468] 400 750-63-R(Value)-ND 91 7.95 62.43 454.00 
70 | 2 | 8 | 4 | 19.76} 400 750-83-R(Value)-ND 1.05 917 7205 524.00 
2 | 10 | 5 |2484] 400 750-103-R(Value)-ND 1.25 1092 85.80 624.00 
3 | 8 | 12 J1976] 250 750-85-R(Value)-ND 141 1236 97.08 706.00 
3 | 10 | 16 | 2484] 250 750-105-R(Value)-ND 1.70 1491 117.15 852.00 
1 6 | 5 |1519] 100 770-61-R(Value)-ND 18 152 1140 76.00 
1 8 | 7 |2027) 100 770-81-R(Value)-ND 24 © 2.04 15.30 102.00 
1 | 10 | 9 |2535] — 100 770-101-R(Value)-ND 26 228 17.88 130.00 
2] 6 | 3 1519] 200 770-63-R(Value)-ND 18 152 1140 76.00 
7 | 2 | g | 4 |2027} 200 770-83-R(Value)-ND 24 204 15.30 102.00 
"3.91 (#766) 2 | 10 | 5 | 2535] 200 770-103-R(Value)-ND 26 228 17.88 130.00 
5.59 (#767) 3 | 8 | 12 |2027] 100 770-85-R(Value)-ND 50 420 3150 210.00 
3 | 10 | 16 | 2535] 100 770-105-R(Value)-ND 47 413 32.45 236.00 
4 | 14 | 13 J1905] 150 760-1-R(Value)-ND 98 813 6825 422.50 
4 | 16 | 15 |2159] 150 761-1-R(Value)-ND 1.00 916 83.25 499.50 
70 | 5 | 14 | 7 | 19.05} 300 760-3-R(Value)-ND 98 813 6825 422.50 
71 | 5 | 16 | 8 |21.59} 300 761-3-R(Value)-ND 1.00 916 83.25 499.50 
6 | 14 | 24 |1905] 150 760-5-R(Value)-ND 135 11.28 94.71 586.30 
6 | 16 | 28 |2159] 150 761-5-R(Value)-ND 1.38 1262 114.75 688.50 
4 | 14 | 13 | 864 80 766-141-R(Value)-ND 1.22 972 68.04 421.20 
4 | 16 | 15 | 991 80 766-161-R(Value)-ND 1.22 972 68.04 421.20 
5 | 14 | 7 | 864] 160 766-143-R(Value)-ND 1.22 9.72 68.04 421.20 
76 | 5 | 16 | 8 | 991 160 766-163-R(Value)-ND 122 972 68.04 421.20 
6 | 14 | 24 | 864 80 766-145-R(Value)-ND 143 11.40 79.80 494.00 
6 | 16 | 28 | 991 80 766-165-R(Value)-ND 143 11.40 79.80 494.00 
4 | 14 | 13 | 991 100 767-141-R(Value)-ND 66 5.25 36.75 227.50 
4 | 16 | 15 | 11.18] 100 767-161-R(Value)-ND 66 5.25 36.75 227.50 
5 | 14 | 7 | 991 200 767-143-R(Value)-ND 66 5.25 36.75 227.50 
77 | 5 | 16 | 8 | 11.18] 200 767-163-R(Value)-ND 66 5.25 3675 227.50 
6 | 14 | 24 | 991 100 767-145-R(Value)-ND 71 564 39.48 244.40 
6 | 16 | 28 | 11.18] 100 767-165-R(Value)-ND 71 564 39.48 244.40 
4 | 14 | 13 | 991 130 768-141-R(Value)-ND 66 5.25 36.75 227.50 
4 | 16 | 15 |1148] 150 768-161-R(Value)-ND 66 5.25 36.75 227.50 
wa | 5 | 4 | 7 | 991 130 768-143-R(Value)-ND 66 5.25 36.75 227.50 
5 | 16 | 8 1148] 150 768-163-R(Value)-ND 66 5.25 36.75 227.50 
6 | 14 | 24 | 991 130 768-145-R(Value)-ND 71 564 39.48 244.40 
6 | 16 | 28 |1148] 150 768-165-R(Value)-ND 71 564 39.48 244.40 


Digi-Key® 767 Series Assortment Kits 


Bussed Circuits 

Set of 5 each of values in the series. 62 values (310 total pieces). 
*Kit does not include value 3.9K ohm. 

767-141-KIT-ND $159.95 


Set of 5 each of values in the series. 63 values (315 total pieces). 
767-161-KIT-ND 


Isolated Circuits 
Set of 5 each of values in the series. 62 values (310 total pieces). 
*Kit does not include value 27 ohm. 


767-143-KIT-ND $159.95 


Set of 5 each of values in the series. 63 values (315 total pieces). 
767-163-KIT-ND $159 


Dual Terminator Circuits 
Set of 5 each of values in the series. 4 values (20 total pieces). 
767-DUAL-KIT-ND $34. 


* For complete part number, substitute the corresponding value from above chart in (Value). 


Digi-Key® 768 Series Assortment Kits 


Bussed Circuits 

Set of 5 each of values in the series. 62 values (310 total pieces). 

* Kit does not include value 3.9K ohm. 

768-141-KIT-ND $159.95 


Set of 5 each of values in the series. 63 values (315 total pieces). 
768-161-KIT-ND 


Isolated Circuits 
Set of 5 each of values in the series. 62 values (310 total pieces). 
* Kit does not include value 27 ohm. 


768-143-KIT-ND $159.95 


Set of 5 each of values in the series. 63 values (315 total pieces). 
768-163-KIT-ND $159.95 


Dual Terminator Circuits 
Set of 5 each of values in the series. 4 values (20 total pieces). 
768-DUAL-KIT-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 


830 (1033) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


BOURNS 


4100R Series 
4116R 


Thick Film Molded DIPs 


* Compatible with automatic insertion equipment + Copper 
leads for excellent heat dissipation » High temperature 
lead attachment to withstand reflow solder temperatures 
up to 260°C » Trifurcated Krimp-Joint™lead attachment 
for product reliability and strength 

Electrical Characteristics: 

* Max. Operating Voltage: 100V. + Temp. Coefficient 
of Resistance: 50Q to 2.2MQ: +100ppm/°C, below 
502: +250ppm°C. + Operating Temperature: -55°C to 
+125°C 

Environmental Characteristics: 

+ Insulation Resistance: 10,000 megohms minimum 
+ Dielectric Withstanding Voltage: 200 VRMS » Lead 
Solderability/Solvent Resistance: Meet requirements of 
MIL-R-83401 

Physical Characteristics: 

+ Flammability: Conforms to UL94V-0 + Lead Frame 
Material: Copper (OLIN 194) 90/10 electroplate + Body 
Material: Novolac Epoxy 

Resistance Tolerance: 

+ Isolated/Bussed: Below 50 ohms +1 ohms; Above 50 
ohms +2% + Dual Terminated: Below 100 ohms +2 


Resistor Networks 


4800P Series 
4816P 


Thick Film Surface Mount 
Medium Body (5.59mm) 


+ Standard El.A (SOGN-0002) package compatible with 
automatic placement equipment. + High temperature 
lead attachment to withstand reflow temperatures up to 
260°C. 

Electrical Characteristics: 

+ Max. Operating Voltage: SOV + Temp. Coefficient of 
Resistance: 50Q and above: +100ppm/°C; below 500: 
+250ppm°C + Operating Temperature: -55°C to +125°C 
Environmental Characteristics: 

+ Insulation Resistance: 10,000 megohms minimum. 
+ Dielectric Withstanding Voltage: 200 VRMS = Lead 
Solderability/Solvent Resistance: Meet requirements of 
MIL-R-83401 

Physical Characteristics: 

+ Flammability: Conforms to UL94V-0 + Lead Frame 
Material: Copper (OLIN 194) 60/40 solder dip + Body 
Material: Novolac Epoxy 

Resistance Tolerance: 

+ Isolated/Bussed: Below 50 ohms +1 ohms; Above 50 
ohms +2% + Dual Terminated: Below 100 ohms +2 


ohms; Above 100 ohms +2% 
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4300R Series 
4306R, 4308R and 4310R 


Thick Film Molded SIPs, 
Low Profile 


+ Low profile provides compatibility with DIPs + Compatible 
with automatic insertion equipment + High temperature 
lead attachment to withstand reflow temperatures up to 
260°C + Copper leads for excellent heat dissipation 
Electrical Characteristics: 

+ Max. Operating Voltage: 100V + Temp. Coefficient of 
Resistance: 502 to 2.2MQ: +100ppm/°C; below 502: 
+250ppm°C + Operating Temp. : -55°C to +125°C » Power 
Rating: Derate to zero power from + 70°C to +125°C 
Environmental Characteristics: 

+ Insulation Resistance: 10,000 megohms minimum 
+ Dielectric Withstanding Voltage: 200 VRMS + Lead 
Solderability/Solvent Resistance: Meet requirements of 
MIL-R-83401 

Physical Characteristics: 

+ Flammability: Conforms to UL94V-0 + Lead Frame 
Material: Copper (OLIN 194) 90/10 plated + Body 
Material: Novolac Epoxy 

Resistance Tolerance: 

+ lsolated/Bussed: Below 50 ohms +1 ohms; Above 50 
ohms +2% + Dual Terminated: Below 100 ohms +2 


4600X Series 
4606X, 4608X and 4610X 


Thick Film Conformal SIPs, 
Low Profile 


+ Low Profile is compatible with DIPs » High temperature 
lead attachment to withstand reflow temperatures up to 
260°C 

Electrical Characteristics: 

* Max. Operating Voltage: 100V + Temp. Coefficient of 
Resistance: 50Q to 2.2MQ: +100ppm/°C, below 502: 
+250ppm°C + Operating Temperature: -55°C to 
+125°C 

Environmental Characteristics: 

+ Insulation Resistance: 10,000 megohms minimum 
+ Dielectric Withstanding Voltage: 200 VRMS + Lead 
Solderability/Solvent Resistance: Meet requirements 
of MIL-R-83401 

Physical Characteristics: 

+ Flammability: Conforms to UL94V-0 
Material: Copper (OLIN 194) 60/40 solder dip + 
Material: Epoxy resin/anhydride disphenol A 
Resistance Tolerance: 

+ Isolated/Bussed: Below 50 ohms +1 ohms; Above 50 
ohms +2% + Dual Terminated: Below 100 ohms +2 


+ Lead Frame 


Body 


ohms; Above 100 ohms +2% 


ohms; Above 100 ohms +2% 


i 12.16 


1.65 
All values Resistance Values (001 and 002) Resistance Values (003) All values Resistance Values (001 and 002) Resistance Values (004) 
listed in ohms. Isolated and Bussed Circuits Dual Terminator Circuits | listed in ohms. Isolated and Bussed Circuits Dual Terminator Circuits 
Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) Code (Value) 
220 (22) 221 (220) 202 (2K) 183 (18K) 154 (150K) 220 (22) 221 (220) 202 (2K) 183 (18K) 154 (150K) 461/241 (160/240 
270 (27) 271 (270) 222 (2.2K) 203 (20K) 184 (180k) 181/391 (180/390) 270 (27) 222 (2.2K) 203 (20K) 184 (180k) ) 
330 (33) 331(330) 272 (2.7K) 223 (22K) 224 (220K) 330 (33) 272 (2.7K) 223 (22k) 224 (220K) 181/391 (180/390) 
390 (39) 391 (390) 332 (3.3K) 273 (27K) 274 (270K) 221/271 (220/270) 390 (39) 332 (3.3K) 273 (27K) 274 (270K) 
470 (47) 471 (470) 392 (3.9K) 333 (33K) 334 (330K) 470 (47) 392 (3.9K) 333 (33K) 334 (330K) 221/271 (220/270) 
560 (56) 561 (560) 472 (4.7K) 393 (39K) 394 (390k) 221/331 (220/330) 560 (56) 472 (4.7K) | 393 (39K) 394 (390K) 
680 (68) 681 (680) | 562(5.6K) | 473(47K) | 474 (470K) a 19094 (30/390) 680 (68) 562 (5.6K) | 473(47K) | 474 (470K) ZAVES (ANE) 
820 (82) 821 (820) 682 (6.8K) 563 (56K) 564 (560K) 820 (82) 682 (6.8K) 563 (56K) 564 (560K) 331/391 (330/390) 
Mente) Meet) aan) | Casi) Sen eeuy 331/471 (330/470) 101 (100) 822 (8.2K) | 683(68K) | 684 (680K) 
121 (120) 122 (1.2K) 103 (10K) 823 (82K) 824 (820K) 121 (120) 103 (10K) 823 (82K) 824 (820K) 331/471 (330/470) 
151 (150) 152 (1.5K) 128 (12k) 104 (100K) | 105(1M) 302/622 (3K/6.2K) 151 (150) 123 (12K) 104 (100K) | 105 (1M) 
181 (180) 182 (1.8K) 153 (15K) 124 (120K) 181 (180) 153 (15K) 124 (120K) 302/622 (3K/6.2K) 
Fig. 1 - Isolated Fig. 2- Bussed Fig. 3 — Dual Term Fig. 4 -— Dual Term Fig. 5 — Isolated Fig. 6 - Bussed Fig. 7 — Dual Term 
16 14 12 109 16, 9 16 9 \\ \\ 
Ri A : NAN RoSRaSR2SROSA RZ 
R2 3\ 4) 4] 1] 
R1 Ri \\ 10 1) \ 
ek re aN | 
12345678 8 
Element 
Power 
No. of No. of Dim. “A” Rating Digi-Key* Pricing Bourns* 
Series Fig. Pins Res. (mm) (W @ 70°C) | Part No. 1 10 50 100 500 1,000 Part No. 
1 16 8 21.97 25 4116R-1- -ND 60 5.27 22.10 37.78 57.41 264.00 4116R-1- 
4100 2 16 15 21.97 125 4116R-2- -ND -60 5.27 22.10 37.78 57.41 264.00 4116R-2- 
3 16 28 21.97 125 4116R-3- -ND 1.27 11.28 47.32 80.89 337.04 566.00 4116R-3- 
6 6 5 14.83 .20 4306R-1- -ND AT 4.19 17.55 30.00 25.00 210.00 4306R-101- 
5 6 3 14.83 -30 4306R-2- -ND AT 4.19 17.55 30.00 25.00 210.00 4306R-102-| 
7 6 8 14.83 .20 4306R-4- |-ND 67 5.89 24.70 42.22 75.93 296.00 4306R-104- 
6 8 L 19.91 .20 4308R-1- -ND 54 4.81 20.15 34.44 43.52 241.00 4308R-101- 
4300 5 8 4 19.91 -30 4308R-2- -ND 54 4.81 20.15 34.44 43.52 241.00 4308R-102-| 
7 8 12 19.91 .20 4308R-4- -ND 74 6.51 27.30 46.67 94.44 327.00 4308R-104- 
6 10 9 24.99 .20 4310R-1- -ND 65 5.74 24.05 41.11 71.30 288.00 4310R-101-| 
5 10 5 24.99 -30 4310R-2- -ND 65 5.74 24.05 41.11 71.30 288.00 4310R-102-| 
7 10 16 24.99 .20 4310R-4-ODC/000-ND 88 7.75 32.50 55.56 231.48 389.00 4310R-104-O0 O00 
6 6 5 15.19 -20 4606X-1-' -ND 25 2.23 9.36 16.00 66.67 112.00 4606X-101- 
5 6 3 15.19 -30 4606X-2-| -ND 25 2.23 9.36 16.00 66.67 112.00 4606X-102-| 
7 6 8 15.19 .20 4606X-4-| -ND 53 4.65 19.50 33.33 38.89 233.00 4606X-104-| 
6 8 t 20.27 .20 4608X-1-| -ND 32 2.79 11.70 20.00 83.33 140.00 4608X-101-| 
4600 5 8 4 20.27 -30 4608X-2-| -ND 32 2.79 11.70 20.00 83.33 140.00 4608X-102-| 
7 8 12 20.27 .20 4608X-4-| -ND 63 5.58 23.40 40.00 66.67 280.00 4608X-104-| 
6 10 9 25.35 .20 4610X-1- -ND 39 3.41 14.30 24.44 01.85 171.00 4610X-101-| 
5 10 5 25.35 -30 4610X-2-| -ND 39 3.41 14.30 24.44 01.85 171.00 4610X-102-| 
7 10 16 25.35 .20 4610X-4-| -ND 70 6.20 26.00 44.44 85.19 311.00 4610X-104- 
1 16 8 12.45 -160 4816P-1-| -ND 112 9.92 41.60 71.00 300.00 500.00 4816P-T01- 
4800 2 16 15 12.45 080 4816P-2- -ND 1.12 9.92 41.60 71.00 300.00 500.00 4816P-T02- 
4 16 28 12.45 080 4816P-3- -ND 1.75 15.50 65.00 110.94 468.75 781.00 4816P-T03- 
* For complete part number, substitute the corresponding resistance code (listed above) for (ILI. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1033) 831 


Panasonic. “ZNR” Transient/Surge Absorbers Type D and E 


Features: + Excellent clamping voltage characteristic and fast response time (50nsec.) when subjected to 
impulse surges. Eliminates the discharge lag that is indurative of gap-type arrestors. + Bilateral and 
symmetrical V-1 characteristic curve. The ZNR can, therefore, be used both in AC and DC circuits, for 
protection of either positive or negative transients. Panasonic ZNRs are zinc oxide nonlinear resistors whose 
resistance changes as a function of the applied voltage. The ZNR has a bilateral and symmetrical V-1 
characteristic curve and can therefore be used in circuits in place of back-to-back zener diodes. This gives 
your circuit clamping protection in either direction. The ZNR thus provides a highly reliable and economical 
way to protect against repeated high voltage transients and surges such as those produced by lightning, 
switching surges and noise spikes. 


Ratings: Varistor Voltage: The voltage between two terminals with the specified measuring current CmA 
DC applied is called Vc. The measurement shall be made as fast as possible to avoid heat affection. 


Maximum Allowable Voltage: The recommended maximum sine wave voltage (rms) or the maximum DC 
voltage that can be applied continuously. 


D-Type 
Series V 


KT 


Protected 
circuit 


Withstanding Surge Current: The maximum current within the varistor voltage change of 510% with the 
standard impulse current (8/20p sec.) applied one time. 

Maximum Clamping Voltage: The maximum voltage between two terminals with the specified standard 
impulse current (8/20u sec.) illustrated. 

V Series: ZNR Surge Absorbers Type D, Series V, have been put on the market as a result of the 
development of a new ceramic material composition, higher quality of parts and materials used in the varistor 
and an improvement of manufacturing process control. They have a smaller size but a larger surge current 
and energy ratings so that they can be used in smaller equipment and exhibit their excellent surge protection 
ability in severe conditions. Features: + Improved in “Surge Current Handling Capability (@ 8/20 ps, 2 times)" 
by 1.6 to 3.0 times over the current conventional type. + Very large “Energy Handling Capability” absorbing 
transient overvoltages in compact sizes + Varistor voltages 250V-1850V are listed under UL1414, UL1449 
and CSA 2221 01, varistor voltages 82-150V are UL1449 only + Wide products range for transient/surge 
protection on AC 100V to AC 480V nominal system with the maximum peak current ratings of 600A to 6500A 
(@ 8/20 us, 2 times) » Operating Temperature Range -40°C to 85°C 


Line to Line Protection 
DC AC Single Phase 


Maximum Clamping Voltage AC Three Phase 


f ZNR3 


Protected 
Circuit 
Impulse width 
WE LH 
Max. Var- Max. Clamp 
Allow. istor Volt. @ Test Surge 
Volt. Volt. Current Cur- Dimensions (mm) 
Ser- (V) +10% (8/20psec.) rent D T Ww H iL Digi-Key Pricing Panasonic 
ies |Type| AC DC (V) Vc(V) _ Ip(A) (A) Max. Max. +1 Max. #1 Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 

11 14 18 40 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7282-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D180 
14 18 22 48 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7283-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D220 
17 22 2h 60 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7284-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D270 
20 26 33 73 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 15 P7285-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D330 
25 31 39 86 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7286-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D390 
30 38 47 104 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7287-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D470 
35 45 56 123 1 125 7.0 45 5.0 10.0 1.5 P7288-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-VO5D560 
40 56 68 150 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 15 P7289-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-VO5D680 
50 65 82 145 5 600 7.0 41 5.0 10.0 1.4 P7180-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D820 
5 D 60 85 100 175 5 600 7.0 4.3 5.0 10.0 1.6 P7240-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D101 
Ser.V) 75 100 120 210 5 600 7.0 4.5 5.0 10.0 1.8 P7241-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D121 
95 125 150 260 5 600 7.0 4.8 5.0 10.0 21 P7242-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D151 
130 170 200 355 5 600 7.0 4.4 5.0 10.0 17 P7181-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D201 
140 180 220 380 5 600 7.0 4.5 5.0 10.0 1.8 P7182-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D221 
150 200 240 415 5 600 7.0 4.6 5.0 10.0 1.9 P7183-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D241 
175 9 225 270 475 5 600 7.0 48 5.0 10.0 21 P7184-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D271 
210 270 330 570 5 600 7.0 5.1 5.0 10.0 2.4 P7185-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D331 
230 300 360 620 5 600 7.0 5.3 5.0 10.0 2:5 P7243-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D361 
250 320 390 675 5 600 7.0 5.4 5.0 10.0 2.7 P7244-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D391 
275 350 430 745 5 600 7.0 5.6 5.0 10.0 2.9 P7245-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D431 
300 385 470 810 5 600 7.0 5.8 5.0 10.0 3.1 P7186-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D471 
11 14 18 36 2.5 250 8.5 4.5 5.0 11.5 1.3 P7290-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D180 
14 18 22 43 2.5 250 8.5 4.6 5.0 11.5 1.4 P7291-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D220 
17 22 27 53 2.5 250 8.5 47 5.0 11.5 1.5 P7292-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D270 
20 26 33 65 2.5 250 8.5 4.9 5.0 11.5 1.7 P7293-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D330 
25 31 39 77 2.5 250 8.5 48 5.0 11.5 1.6 P7294-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D390 
30 38 47 93 2.5 250 8.5 4.9 5.0 11.5 1.7 P7295-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D470 
35 45 56 110 2.5 250 8.5 5.0 5.0 11.5 1.8 P7296-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D560 
40 56 68 135 2.5 250 8.5 5.2 5.0 11.5 2.0 P7297-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D680 
50 65 82 135 10 1250 8.5 41 5.0 11.5 1.4 P7187-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D820 
60 85 100 165 10 1250 8.5 4.3 5.0 11.5 1.6 P7246-ND -28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D101 
75 100 120 200 10 1250 8.5 4.5 5.0 11.5 1.8 P7247-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D121 
7 D 95 125 150 250 10 1250 8.5 4.8 5.0 11.5 21 P7248-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D151 
Ser.V| 130 170 200 340 10 1250 8.5 4.4 5.0 11.5 1.7 P7188-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D201 
140 180 220 360 10 1250 8.5 4.5 5.0 11.5 1.8 P7189-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D221 
150 200 240 395 10 1250 8.5 4.6 5.0 11.5 1.9 P7190-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D241 
175 225 270 455 10 1250 8.5 4.8 5.0 11.5 21 P7200-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D271 
210 270 330 545 10 1250 8.5 5.1 5.0 11.5 2.4 P7201-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D331 
230 300 360 595 10 1250 8.5 5.3 5.0 11.5 2.5 P7249-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D361 
250 320 390 650 10 1250 8.5 5.4 5.0 11.5 27 P7250-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D391 
275 350 430 710 10 1250 8.5 5.8 5.0 11.5 2.9 P7251-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D431 
300 385 470 775 10 1250 8.5 5.8 5.0 11.5 3.1 P7202-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D471 
320 410 510 845 10 1250 8.5 6.0 5.0 11.5 3.3 P7203-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D511 
11 14 18 36 5. 500 11.5 4.6 75 14.5 1.3 P7298-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D180 
14 18 22 43 5 500 11.5 47 75 14.5 1.4 P7299-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D220 
17 22 27 53 5 500 11.5 4.8 7.5 14.5 1.5 P7300-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D270 
20 26 33 65 5 500 11.5 5.0 75 14.5 17 P7301-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D330 
25 31 39 77 5 500 11.5 4.9 75 14.5 1.6 P7302-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D390 
30 38 47 93 5 500 11.5 5.0 75 14.5 1.7 P7303-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D470 
D 35 45 56 110 5 500 11.5 5.1 75 14.5 1.8 P7304-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D560 
10 Ser.V 40 56 68 135 5 500 11.5 5.3 75 14.5 2.0 P7305-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D680 
50 65 82 135 25 2500 11.5 4.5 75 14.5 1.6 P7204-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D820 
60 85 100 165 25 2500 11.5 47 78 14.5 1.8 P7252-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D101 
75 100 120 200 25 2500 11.5 4.9 715 14.5 2.0 P7253-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D121 
95 125 150 250 25 2500 11.5 5.2 75 14.5 2.3 P7254-ND 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D151 
130 170 200 340 25 2500 11.5 4.8 7.5 14.5 1.9 P7205-ND 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D201 
140 180 220 360 25 2500 11.5 4.9 7.5 14.5 2.0 P7206-ND 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D221 
150 200 240 395 25 2500 11.5 5.0 7.5 14.5 2.1 P7207-ND 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D241 
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Panasonic. “ZNR” Transient/Surge Absorbers type D andE (Cont) 


Max. Var- Max. Clamp 
Allow. istor | Volt.@Test | Surge 
Volt. Volt. Current Cur- Dimensions (mm) 
Ser- (V) +10% (8/20psec.) rent D vu WwW H [E Digi-Key Pricing Panasonic 
ies | Type} AC DC (V) Ve(V)  Ip(A) (A) Max. Max. +1 Max. 41 Part No. i 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 

175 9 225 270 455 25 2500 11.5 5.2 7.5 14.5 2.3 P7208-ND 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D271 
210 270 330 545 25 2500 11.5 5.5 7.5 14.5 2.6 P7209-ND 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D331 
230 300 360 595 25 2500 11.5 5.7 7.5 14.5 2.8 P7255-ND 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D361 
250 320 390 650 25 2500 11.5 5.8 7.5 14.5 2.9 P7256-ND 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D391 
275 350 430 710 25 2500 11.5 6.0 7.5 14.5 3.1 P7257-ND 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D431 
300 385 470 775 25 2500 11.5 6.2 7.5 14.5 3.3 P7210-ND 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D471 
D 320 410 510 845 25 2500 11.5 6.4 7.5 14.5 3.5 P7211-ND 50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M | ERZ-V10D511 
10 Ser.V 385 505 620 1025 25 2500 12.5 Tel 7.5 15.5 4.2 P7258-ND 50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M | ERZ-V10D621 
420 560 680 1120 25 2500 12.5 7.4 75 15.5 4.5 P7259-ND 50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M | ERZ-V10D681 
460 615 750 1240 25 2500 12.5 7.8 7.5 15.5 4.9 P7260-ND 50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M | ERZ-V10D751 
510 670 820 1355 25 2500 12.5 8.1 75 15.5 5.2 P7212-ND 50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M | ERZ-V10D821 
550 745 910 1500 25 2500 12.5 8.6 7.5 15.5 5.7 P7213-ND 61 5.22 43.50 248.00 232.00/M 224.00/M | ERZ-V10D911 
625 825 | 1000 | 1650 25 2500 12.5 9.1 7.5 15.5 6.2 P7261-ND 61 5.22 43.50 248.00 232.00/M 224.00/M | ERZ-V10D102 
680 895 | 1100 | 1815 25 2500 12.5 Oh7: 7.5 15.5 6.8 P7214-ND 61 5.22 43.50 248.00 232.00/M 224.00/M | ERZ-V10D112 
1000 1465 | 1800 | 2970 25 2500 13.5 14.4 11.0 16.5 10.5 P7215-ND 1.33 11.40 95.00 542.00 507.00/M 490.00/M | ERZ-V10D182 
11 14 18 36 10 1000 15.5 4.6 7.5 18.5 1.3 P7306-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D180 
14 18 22 43 10 1000 15.5 47 7.5 18.5 1.4 P7307-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D220 
17 22 27 53 10 1000 15.5 4.8 7.5 18.5 1.5 P7308-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D270 
20 26 33 65 10 1000 15.5 5.0 7.5 18.5 1.7 P7309-ND AQ 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D330 
25 31 39 77 10 1000 15.5 4.9 7.5 18.5 1.6 P7310-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D390 
30 38 47 93 10 1000 15.5 5.0 7.5 18.5 1.7 P7311-ND AQ 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D470 
35 45 56 110 10 1000 15.5 5.1 7.5 18.5 1.8 P7312-ND A9 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D560 
40 56 68 135 10 1000 15.5 5.3 7.5 18.5 2.0 P7313-ND AQ 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D680 
50 65 82 135 50 4500 15.5 4.5 75 18.5 1.6 P7216-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D820 
60 85 100 165 50 4500 15.5 47 7.5 18.5 1.8 P7262-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D101 
75 100 120 200 50 4500 15.5 4.9 7.5 18.5 2.0 P7263-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D121 
95 125 150 250 50 4500 15.5 5.2 7.5 18.5 2.3 P7264-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D151 
130 170 200 340 50 4500 15.5 4.8 7.5 18.5 1.9 P7217-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D201 
140 180 220 360 50 4500 15.5 4.9 7.5 18.5 2.0 P7218-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D221 
14 D 150 200 240 395 50 4500 15.5 5.0 7.5 18.5 21 P7219-ND 49 4.23 35.25 200.93 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D241 
Ser.V| 175 225 270 455 50 4500 15.5 5.2 75 18.5 2.3 P7220-ND A9 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D271 
210 270 330 545 50 4500 15.5 5.5 7.5 18.5 2.6 P7221-ND 60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M | ERZ-V14D331 
230 300 360 595 50 4500 15.5 5.7 7.5 18.5 2.8 P7265-ND 60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M | ERZ-V14D361 
250 320 390 650 50 4500 15.5 5.8 7.8 18.5 2.9 P7266-ND 60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M | ERZ-V14D391 
275 350 430 710 50 4500 15.5 6.0 75 18.5 3.1 P7267-ND 60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M | ERZ-V14D431 
300 385 470 775 50 4500 15.5 6.2 7.5 18.5 3.3 P7222-ND 60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M | ERZ-V14D471 
320 410 510 845 50 4500 15.5 6.4 7.5 18.5 3.5 P7223-ND 60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M | ERZ-V14D511 
385 505 620 1025 50 4500 16.0 7A 7.5 19.0 4.2 P7268-ND 91 7.83 65.25 372.00 348.00/M 337.00/M | ERZ-V14D621 
420 560 680 1120 50 4500 16.0 7.4 7.5 19.0 4.5 P7269-ND 91 7.83 65.25 372.00 348.00/M 337.00/M | ERZ-V14D681 
460 615 750 1240 50 4500 16.0 7.8 7.5 19.0 49 P7270-ND 94 8.06 67.13 383.00 358.00/M 346.00/M | ERZ-V14D751 
510 670 820 1355 50 4500 16.0 8.1 7.5 19.0 5.2 P7224-ND 94 8.06 67.13 383.00 358.00/M 346.00/M | ERZ-V14D821 
550 745 910 1500 50 4500 16.0 8.6 7.5 19.0 5.7 P7225-ND 1.28 10.95 91.25 520.00 487.00/M 471.00/M | ERZ-V14D911 
625 825 | 1000 | 1650 50 4500 16.0 9.1 7.5 19.0 6.2 P7271-ND 1.28 10.95 91.25 520.00 487.00/M 471.00/M | ERZ-V14D102 
680 895 | 1100 | 1815 50 4500 16.0 9.7 75 19.0 6.8 P7226-ND 1.28 10.95 91.25 520.00 487.00/M 471.00/M | ERZ-V14D112 
1000 1465 | 1800 | 2970 50 4500 17.0 14.4 15.0 20.5 10.5 P7227-ND 1.99 17.04 142.00 809.00 757.00/M 733.00/M | ERZ-V14D182 
11 14 18 36 20 2000 21.5 5:1 10.0 24.5 1.5 P7314-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D180 
14 18 22 43 20 2000 21.5 5.2 10.0 24.5 1.6 P7315-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D220 
17 22 27 53 20 2000 21.5 5.3 10.0 24.5 1.7 P7316-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D270 
20 26 33 65 20 2000 21.5 5.5 10.0 24.5 1.9 P7317-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D330 
25 31 39 77 20 2000 21.5 5.5 10.0 24.5 1.9 P7318-ND «£0 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D390 
30 38 47 93 20 2000 21.5 5.6 10.0 24.5 2.0 P7319-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D470 
35 45 56 110 20 2000 21.5 5.7 10.0 24.5 2.1 P7320-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D560 
40 56 68 135 20 2000 21.5 5.8 10.0 24.5 2.2 P7321-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D680 
50 65 82 135 100 6500 21.5 4.9 10.0 24.5 1.8 P7228-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D820 
60 85 100 165 100 6500 21.5 5.1 10.0 24.5 2.0 P7272-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D101 
75 100 120 200 100 6500 21.5 5.3 10.0 24.5 2.2 P7273-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D121 
95 125 150 250 100 6500 21.5 5.6 10.0 24.5 2.5 P7274-ND 15 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D151 
130 170 200 340 100 6500 21.5 5.2 7.5 24.5 21 P7322-ND 96 8.20 68.32 389.00 364.00/M 353.00/M | ERZ-V20R201 
130 170 200 340 100 6500 21.5 5.2 10.0 24.5 2.1 P7229-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D201 
140 180 220 360 100 6500 21.5 5.3 7.5 24.5 2.2 P7323-ND 85 7.29 60.75 346.00 324.00/M 313.00/M | ERZ-V20R221 
140 +180 220 360 100 6500 21.5 5.3 10.0 24.5 2.2 P7230-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D221 
150 200 240 395 100 6500 21.5 5.4 7.5 24.5 2.3 P7324-ND 85 7.29 60.75 346.28 324.00/M 313.47/M | ERZ-V20R241 
20 D 150 200 240 395 100 6500 21.5 5.4 10.0 24.5 2.3 P7231-ND 59: 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D241 
Ser.V| 175 225 270 455 100 6500 21.5 5.6 7.5 24.5 2.5 P7325-ND 85 7.29 60.75 346.28 324.00/M 313.47/M | ERZ-V20R271 
175 225 270 455 100 6500 21.5 5.6 10.0 24.5 2.5 P7232-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D271 
210 270 330 545 100 6500 21.5 5.9 7.5 24.5 2.8 P7326-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R331 
210 270 330 545 100 6500 21.5 5.9 10.0 24.5 2.8 P7233-ND 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D331 
230 300 360 595 100 6500 21.5 6.1 7.5 24.5 3.0 P7327-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R361 
230 300 360 595 100 6500 21.5 6.1 10.0 24.5 3.0 P7275-ND 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D361 
250 320 390 650 100 6500 21.5 6.2 7.5 24.5 3.1 P7328-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R391 
250 320 390 650 100 6500 21.5 6.2 10.0 24.5 3.1 P7276-ND 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D391 
275 ~=350 430 710 100 6500 21.5 6.4 7.5 24.5 3.3 P7329-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R431 
275 ~=350 430 710 100 6500 21.5 6.4 10.0 24.5 3.3 P7277-ND 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D431 
300 =385 470 775 100 6500 21.5 6.6 7.5 24.5 3.5 P7330-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R471 
300 385 470 775 100 6500 21.5 6.6 10.0 24.5 3.5 P7234-ND 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D471 
320 410 510 845 100 6500 21.5 6.8 7.5 24.5 3.7 P7331-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R511 
320 410 510 845 100 6500 21.5 6.8 10.0 24.5 3.7 P7235-ND 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D511 
385 505 620 1025 100 6500 22.5 7.5 10.0 25.5 44 P7278-ND 1.84 15.74 131.13 747.00 699.00/M 677.00/M | ERZ-V20D621 
420 560 680 1120 100 6500 22.5 7.8 10.0 25.5 47 P7279-ND 1.84 15.74 131.13 747.00 699.00/M 677.00/M | ERZ-V20D681 
460 615 750 1240 100 6500 22.5 8.2 10.0 25.5 5.1 P7280-ND 1.84 15.74 131.13 747.00 699.00/M 677.00/M | ERZ-V20D751 
510 670 820 1355 100 6500 22.5 8.5 10.0 25.5 5.4 P7236-ND 1.84 15.74 131.13 747.00 699.00/M 677.00/M | ERZ-V20D821 
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Panasonic. “ZNR” Transient/Surge Absorbers type D and E (Cont) 


Max. Var- Max. Clamp 
Allow. istor Volt. @ Test Surge 
Volt. Volt. Current Cur- Dimensions (mm) 
Ser- (V) +10% (8/20psec.) rent D Lt Ww H jE Digi-Key Pricing Panasonic 
ies | Type| AC DC (V) Vc(V)  Ip(A) (A) Max. Max. #1 Max. #1 Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
550 745 910 1500 100 6500 22.5 9.0 10.0 25.5 5.9 P7237-ND 2.43 20.79 173.25 988.00 924.00/M 894.00/M | ERZ-V20D911 
20 D 625 825 | 1000 | 1650 100 6500 22.5 9.5 10.0 25.5 6.4 P7281-ND 2.43 20.79 173.25 988.00 924.00/M 894.00/M | ERZ-V20D102 
Ser.V| 680 895 | 1100 | 1815 100 6500 22.5 10.1 10.0 25.5 7.0 P7238-ND 2.43 20.79 173.25 988.00 924.00/M 894.00/M | ERZ-V20D112 
1000 1465 | 1800 | 2970 100 6500 23.5 14.8 15.0 28.0 10.7 P7239-ND 3.77 32.31 269.25 1535.00 1436.00/M 1389.00/M | ERZ-V20D182 
7 D 140 180 220 360 10 1200 9.0 5.3 5.0 12.0 21 P7066-ND -46 3.90 32.50 185.00 173.00/M 168.00/M | ERZ-CO7DK221U 
10 D 95 125 150 250 25 2500 13.5 5.5 75. 16.5 2.2 P7057-ND 63 5.40 45.00 257.00 240.00/M 232.00/M | ERZ-C10DK151 
60 85 100 165 100 6500 23.0 5.6 10.0 27.0 2.0 P7049-ND 1.13 9.69 80.75 460.00 431.00/M 417.00/M | ERZ-C20DK101 
2 P 385 505 620 1025 100 6500 24.0 7.6 10.0 28.0 41 P7102-ND 2.65 22.68 189.00 1077.00 1008.00/M 975.00/M | ERZ-C20DK621U 
130 170 200 340 100 8000 = = 48.0 42.0 39.0 P7126-ND 20.58 176.40 1470.00 8379.00 7840.00/M 7585.00/M | ERZ-C20EK201 
20 E 150 200 240 395 100 8000 _ _ 48.0 42.0 39.0 P7127-ND 20.58 176.40 1470.00 8379.00 7840.00/M 7585.00/M | ERZ-C20EK241 
250 320 390 650 100 8000 = _ 48.0 42.0 39.0 P7128-ND 24.50 210.00 1750.00 9975.00 9333.00/M 9030.00/M | ERZ-C20EK391 
25 E 130 170 200 340 150 15000 _ _ 60.0 55.0 51.0 P7129-ND 36.72 314.73 2622.75 14950.00 13988.00/M 13533.00/M | ERZ-C25EK201 
510 670 820 1355 150 15000 = = 60.0 55.0 51.0 P7157-ND 45.17 387.15 3226.25 18390.00 17207.00/M 16647.00/M | ERZ-C25EK821 
130 170 200 340 200 25000 _ _ 60.0 55.0 51.0 P7132-ND 45.54 390.30 3252.50 18539.00 17347.00/M 16783.00/M | ERZ-C32EK201 
150 200 240 395 200 25000 = _ 60.0 55.0 51.0 P7133-ND 45.54 390.30 3252.50 18539.00 17347.00/M 16783.00/M | ERZ-C32EK241 
= 7 250 320 390 650 200 25000 = _ 60.0 55.0 51.0 P7134-ND 47.36 405.90 3382.50 19280.00 18040.00/M 17454.00/M | ERZ-C32EK391 
550 1500 | 910 1500 200 25000 = _ 60.0 55.0 51.0 P7135-ND 62.69 537.30 4477.50 25522.00 23880.00/M 23104.00/M | ERZ-C32EK911 


Panasonic. Multilayer Varistor strontium Titanate (0805 Size) Surface Mount 


A Dim.: (mm) For EMI noise suppression and transient surge protection. Features: + Multilayer (IEC1000-4-2) + dV/dt reduction resulting from the large capacitance + Large 
2.0 monolithic construction of SrTiO3 ceramics + Low varistor voltage with high parallel! __ withstanding surge and energy capabilities + Operating Temperature Range: -40°C to 


3 H capacitance + Fast response to high speed transient overvoltage for ESD protection 85°C 
a 
< 
50 — > Appl. | Max. | Varistor Max. Peak Max. | Dim. Cut Tape Tape & Reel 
50< 1.25 Circuit | Allow.) Voltage | Cap. Current Energy | (mm) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
be Dc Volt. | (VO.1mA) | @ 1KHz | Tolerance |(8/20us, 2 times) | (2ms) H_ | PartNo. 1 10 100 Part No. 2,000 5,000 Part No. 
ees Varistor 5V Line | DoN6 | 8-15v | 22000 1.0 | P223ZJCT-ND 72s | PROGZITRND = 293.00/M | EZJ-S2VB223 
Sh C.J |12VLine] Deis | 24-35v | 8200 | +80%/-20% 25A 0.2) | 1.45 | P822ZJCT-ND 72 64 54 | P822ZJTRND —.293.00/M - EZJ-S2¥0822 
ou T 24V Line] DC30 | 40-60V | 4700 1.45 | P472ZJCT-ND 73 65 55 P472ZJTR-ND 293.00/M — EZJ-S2YD472 


Multilayer Varistor Zinc oxide Type (0402 and 0603 Sizes) Surface Mount 


aN Features: 


L Multilayer Varistor of Zinc Oxide ceramics suppresses pulse noise (ESD, burst-noise) and protects equipment from the transient surges. This Varistor is suitable for high-speed signal line 
PET due to small capacitance. + Low insertion signal loss due to small capacitance + Large withstanding capabilities to ESD (Max. 8kV by IEC test method) + Excellent solderability and 
Le superior heat resistance due to plate (Ni/solder) electrode 
— > Application: 
L2<“< w For suppression of pulse noise (ESD etc.) in electronic equipment + Cellular phone + PDA + PC and Peripheral equipment 
Max. Clamping Peak Cut Tape Tape & Reel 
Varistor Voltage Voltage Cap. Current Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Size Voltage VDC 8/20ps, 2A (pF) (A) L WwW i L2 Part No. u 10 100 Part No. 4,000 10,000 Part No. 
0402 12 67 30 220 10 1.00 0.50 0.50 0.20 | P11403CT-ND 57 51 43 | P11403TR-ND = 137.00/M EZJ-ZOV120JA 
27 16 50 47 10 1.00 0.50 0.50 0.20 | P11404CT-ND 57 51 43 | P11404TR-ND = 137.00/M EZJ-Z0V270EA 
12 67 _ 330 20 1.60 0.80 0.80 0.30 | P12005CT-ND NEW! 52 39 .28 | P12005TR-ND NEW! 142.00/M a EZJ-Z1V120KA 
0603 27 20 50 100 20 1.60 0.80 0.80 0.30 | P10862CT-ND 1.09 97 81 P10862TR-ND 156.00/M _ EZJ-Z1V270GA 
33 26 58 100 20 1.60 0.80 0.80 0.30 | P10863CT-ND 1.09 97 81 P10863TR-ND 156.00/M = EZJ-Z1V330GA 


Features: 
Multilayer Varistor of Zinc Oxide ceramics suppresses pulse noise (ESD, burst-noise) and protects equipment from Antenna 
transient surges. This Varistor is suitable for RF antenna/RF amplifier due to ultra-low capacitance. 

+ Low insertion signal loss due to ultra-low capacitance (3pF) + Large withstanding capabilities to ESD (Max. 8kV by 
IEC test method) + Excellent solderability and superior heat resistance due to plate (Ni/solder) electrode 

Application: 

For suppression of pulse noise (ESD etc.) in RF antenna/RF amplifier + Cellular phone +» PDA + Wireless LAN 
applications + PC and Peripheral equipment « Interface: USB, IEEE 1394 


Max. ESD Cut Tape Tape & Reel 
Varistor Voltage Max. Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Size Voltage VDC (kV) (pF) it WwW i L2 Part No. 1 10 100 Part No. 4,000 10,000 Part No. 
0402 170 18 8 3 1.00 0.50 0.50 0.20 P11402CT-ND 57 51 43 P11402TR-ND = 137.00/M EZJ-ZOVI71AA 
80 P11992CT-ND NEW! 45 34 24 P11992TR-ND NEW! = 120.00/M EZJ-ZOV800AA 
0603 170 18 = 3 1.60 0.80 0.80 0.30 P12006CT-ND NEW! 52 .39 28 P12006TR-ND NEW! = 142.00/M _ EZJ-Z1V171AA 


NEW)! Multilayer Varistor Array Chip Type - 0504 Size 


Features: 
+ Industry’s smallest capacitance suitable for high-speed multiple signal lines 
+ 2-chip type with the noise filter function available (suitable for the audio line of mobile phones) 


Max. Clamping Cap. Peak Cut Tape Tape & Reel 
Varistor | Voltage ESD Voltage Max. Max. Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage VDC Max. 8/20ys, 1A (pF) Max. (A) Part No. 1 10 100 Part No. 4,000 Part No. 
27 16 i 50V 22 5 P11987CT-ND 1.63 1.23 92 P11987TR-ND 523.00/M EZJ-ZSV270CAK 
27 16 = 50V 27 5 P11988CT-ND 1.63 1.23 92 P11988TR-ND. 523.00/M EZJ-ZSV270DAK 
12 6.7 30V = 220 5 P11989CT-ND 1.32 99 75 P11989TR-ND 421.00/M EZJ-ZSV120JA 
27 16 _ 50 47 5 P11990CT-ND 1.32 99 7/3) P11990TR-ND. 421.00/M EZJ-ZSV270EA 
170 18 8kV = 3 _ P11991CT-ND 1.32 99 75 P11991TR-ND 421.00/M EZJ-ZSV171AA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
834 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. ZNR/Surge Absorbers With Tabs — Type C Series 32 and 40 " 


These are heavy duty type ZNR with very unique tab terminals which are used as electrical connecting terminals and also its mounting 
legs. This ZNR is meant for application in power supplies or transient voltage surge suppressor units where high surge current or high 7.01 D 7.04 
surge energy absorption is required. aa al | H 
Features: + High energy handling capability (210 to 710 joules) + Large withstanding surge current (25 to 30kA) * Compact size 8 
* Common terminals for electrical connection and mounting + UL recognized 2 @ 340 [54834] 
Max. Varistor | Max. Clamp Volt. | Surge 
Allow. Volt. @ Test Current Cur- Dimensions (mm) 
Ser- Volt. (V) +10% (8/20psec.) rent D i H Digi-Key Pricing Panasonic 
ies |Type| AC DC (V) Ve(V) Lp(A) (kA) max. +.99 max. | Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
130 170 200 340 200 25 35.99 7.49 46.00 | P7158-ND 16.53 141.69 1180.75 6730.00 6297.00/M 6093.00/M ERZ-C32CK201B 
150 200 240 395 200 25 35.99 7.49 46.00 | P7159-ND 16.53 141.69 1180.75 6730.00 6297.00/M 6093.00/M ERZ-C32CK241B 
230 300 360 595 200 25 35.99 8.99 46.00 | P7160-ND 17.70 151.71 1264.25 7206.00 6743.00/M 6524.00/M ERZ-C32CK361B 
250 320 390 650 200 25 35.99 8.99 46.00 | P7161-ND 17.70 151.71 1264.25 7206.00 6743.00/M 6524.00/M ERZ-C32CK391B 
275 350 430 710 200 25 35.99 8.99 46.00 | P7162-ND 17.70 151.71 1264.25 7206.00 6743.00/M 6524.00/M ERZ-C32CK431B 
32 Cc 385 505 620 1025 200 25 35.99 9.70 46.00 | P7163-ND 19.96 171.09 1425.75 8127.00 7604.00/M 7357.00/M ERZ-C32CK621B 
420 560 680 1120 200 25 35.99 9.70 46.00 | P7164-ND 19.96 171.09 1425.75 8127.00 7604.00/M 7357.00/M ERZ-C32CK681B 
460 615 750 1240 200 25 35.99 11.51 46.00 | P7165-ND 19.96 171.09 1425.75 8127.00 7604.00/M 7357.00/M ERZ-C32CK751B 
485 640 780 1290 200 25 35.99 11.51 46.00 | P7166-ND 19.96 171.09 1425.75 8127.00 7604.00/M 7357.00/M ERZ-C32CK781B 
510 670 820 1355 200 25 35.99 11.51 46.00 | P7167-ND 21.75 186.45 1553.75 8856.00 8287.00/M 8017.00/M ERZ-C32CK821B 
550 745 910 1500 200 25 35.99 11.51 46.00 | P7168-ND 23.39 200.49 1670.75 9523.00 8911.00/M 8621.00/M ERZ-C32CK911B 
130 170 200 340 250 30 43.99 7.49 50.01 P7169-ND 24.79 212.52 1771.00 10095.00 9445.00/M 9138.00/M ERZ-C40CK201B 
150 200 240 395 250 30 43.99 7.49 50.01 P7170-ND 24.79 212.52 1771.00 10095.00 9445.00/M 9138.00/M ERZ-C40CK241B 
230 300 360 595 250 30 43.99 8.99 50.01 P7171-ND 26.43 226.56 1888.00 10762.00 10069.00/M 9742.00/M ERZ-C40CK361B 
250 320 390 650 250 30 43.99 8.99 50.01 P7172-ND 26.43 226.56 1888.00 10762.00 10069.00/M 9742.00/M ERZ-C40CK391B 
275 350 430 710 250 30 43.99 8.99 50.01 P7173-ND 26.43 226.56 1888.00 10762.00 10069.00/M 9742.00/M ERZ-C40CK431B 
40 Cc 385 505 620 1025 250 30 43.99 9.70 50.01 P7174-ND 31.03 265.98 2216.50 12634.00 11821.00/M 11437.00/M ERZ-C40CK621B 
420 560 680 1120 250 30 43.99 9.70 50.01 P7175-ND 31.03 265.98 2216.50 12634.00 11821.00/M 11437.00/M ERZ-C40CK681B 
460 615 750 1240 250 30 43.99 11.51 50.01 P7176-ND 31.03 265.98 2216.50 12634.00 11821.00/M 11437.00/M ERZ-C40CK751B 
485 640 780 1290 250 30 43.99 11.51 50.01 P7177-ND 31.03 265.98 2216.50 12634.00 11821.00/M 11437.00/M ERZ-C40CK781B 
510 670 820 1355 250 30 43.99 11.51 50.01 P7178-ND 32.28 276.66 2305.50 13141.00 12296.00/M 11896.00/M ERZ-C40CK821B 
550 745 910 1500 250 30 43.99 11.51 50.01 P7179-ND 33.84 290.04 2417.00 13777.00 12891.00/M 12472.00/M ERZ-C40CK911B 
Surface Mount ZNR/Surge Absorbers Type CF, SF, VFM and VFT 
Dim.: (mm) 
Features: + Compact package with large withstanding surge Applications: [ 25 
+ Temperature Char. of Varistor Voltage 0 to -0.05%/°C capability + For suppression of surge in electronic equipment 6.0 A 
+ Operating Temperature Range: -40°C to 85°C + Low Clamping Voltage for better surge protection * petleane ind = Type Height* 
+ Storage Temperature Range: -40°C to 125°C + SF Type has the ability to withstand 2 or 3 times the | Baanadiles Sa lon system H* = 5 
+ Designed for flow/reflow soldering surge current of the CF Type + Router. Terminal adapter (Digital modem) —1.3- ig VEM 33 
+ Excellent response against high steep surge voltage + VFT Type has low height + Power supply 8.0 VET 2.4 
Varistor Max. Allow- Max. Clamp- | Rated | Energy | Maximumt Cut Tape Tape & Reel 
Voltage | able Voltage (V)} ing Voltage | Power | (2ms) Peak i Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
[Type | 10% (V) AC Dc Vxa(V)* (Ww) (J) Current 10 100 1,000 Part No. 2,000 6,000 10,000 Part No. 
22 14 18 48 0.01 0.4 50 P220ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P220ZFTR-ND 833.00/M 777.00/M 729.00/M ERZ-CF2MK220 
af 17 22 60 0.01 0.5 50 P270ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P270ZFTR-ND 833.00/M 777.00/M 729.00/M ERZ-CF2MK270 
33 20 26 73 0.01 0.6 50 P330ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P330ZFTR-ND 833.00/M 777.00/M 729.00/M ERZ-CF2MK330 
39 25 31 86 0.01 0.8 50 P390ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P390ZFTR-ND 833.00/M 777.00/M 729.00/M ERZ-CF2MK390 
47 30 38 104 0.01 1.0 50 P470ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P470ZFTR-ND 833.00/M 777.00/M 729.00/M ERZ-CF2MK470 
56 35 45 123 0.01 1.0 50 P560ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P560ZFTR-ND 833.00/M 777.00/M 729.00/M ERZ-CF2MK560 
68 40 56 150 0.01 1.2 50 P680ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P680ZFTR-ND 833.00/M 777.00/M 729.00/M ERZ-CF2MK680 
82 50 65 145 0.1 1.7 200 P820ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P820ZFTR-ND 833.00/M 777.00/M 729.00/M ERZ-CF2MK820 
100 60 85 175 0.1 2.0 200 P101ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P101ZFTR-ND 833.00/M 777.00/M 729.00/M ERZ-CF2MK101 
CF 120 75 100 210 0.1 2.5 200 P121ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P121ZFTR-ND 833.00/M 777.00/M 729.00/M ERZ-CF2MK121 
150 95 125 200 0.1 3.0 200 P151ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P151ZFTR-ND 833.00/M 777.00/M 729.00/M ERZ-CF2MK151 
200 130 170 355 0.1 4.0 200 P201ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P201ZFTR-ND 833.00/M 777.00/M 729.00/M ERZ-CF2MK201 
220 140 180 380 0.1 4.5 200 P221ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P221ZFTR-ND 833.00/M 777.00/M 729.00/M ERZ-CF2MK221 
240 150 200 415 0.1 5.0 200 P241ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P241ZFTR-ND 833.00/M 777.00/M 729.00/M ERZ-CF2MK241 
270 175 225 475 0.1 6.0 200 P271ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P271ZFTR-ND 833.00/M 777.00/M 729.00/M ERZ-CF2MK271 
360 230 300 620 0.1 6.0 200 P361ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P361ZFTR-ND 833.00/M 777.00/M 729.00/M ERZ-CF2MK361 
390 260 320 675 0.1 6.0 200 P391ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P391ZFTR-ND 833.00/M 777.00/M 729.00/M ERZ-CF2MK391 
430 275 350 745 0.1 6.3 200 P431ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P431ZFTR-ND 833.00/M 777.00/M 729.00/M ERZ-CF2MK431 
470 300 385 810 0.1 7.0 200 P471ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P471ZFTR-ND 833.00/M 777.00/M 729.00/M ERZ-CF2MK471 
22 14 18 43 0.02 0.9 125 P220ZSCT-ND 2.01 1.68 1.36 P220ZSTR-ND 924.00/M 861.00/M 808.00/M ERZ-SF2MK220 
2h 17 22 53 0.02 1.0 125 P270ZSCT-ND 2.01 1.68 1.36 P270ZSTR-ND 924.00/M 861.00/M 808.00/M ERZ-SF2MK270 
33 20 26 65 0.02 1.2 125 P330ZSCT-ND 2.01 1.68 1.36 P330ZSTR-ND 924.00/M 861.00/M 808.00/M ERZ-SF2MK330 
39 25 31 77 0.02 1.5 125 P390ZSCT-ND 2.01 1.68 1.36 P390ZSTR-ND 924.00/M 861.00/M 808.00/M ERZ-SF2MK390 
47 30 38 93 0.02 1.8 125 P470ZSCT-ND 2.01 1.68 1.36 P470ZSTR-ND 924.00/M 861.00/M 808.00/M ERZ-SF2MK470 
56 35 45 110 0.02 2.2 125 P560ZSCT-ND 2.01 1.68 1.36 P560ZSTR-ND 924.00/M 861.00/M 808.00/M ERZ-SF2MK560 
SF 68 40 56 135 0.02 2.5 125 P680ZSCT-ND 2.01 1.68 1.36 P680ZSTR-ND 924.00/M 861.00/M 808.00/M ERZ-SF2MK680 
82 50 65 135 0.25 3.5 600 P820ZSCT-ND 2.01 1.68 1.36 P820ZSTR-ND 924.00/M 861.00/M 808.00/M ERZ-SF2MK820 
120 75 100 200 0.25 5.0 600 P121ZSCT-ND 2.01 1.68 1.36 P121ZSTR-ND 924.00/M 861.00/M 808.00/M ERZ-SF2MK121 
220 140 180 360 0.25 9.0 600 P221ZSCT-ND 2.01 1.68 1.36 P221ZSTR-ND 924.00/M 861.00/M 808.00/M ERZ-SF2MK221 
240 150 200 395 0.25 10.0 600 P241ZSCT-ND 2.01 1.68 1.36 P241ZSTR-ND 924.00/M 861.00/M_ 808.00/M ERZ-SF2MK241 
270 175 225 455 0.25 12.0 600 P271ZSCT-ND 2.01 1.68 1.36 P271ZSTR-ND 924.00/M 861.00/M 808.00/M ERZ-SF2MK271 
390 250 320 650 0.25 12.0 400 P391ZSCT-ND 2.01 1.68 1.36 P391ZSTR-ND 924.00/M 861.00/M 808.00/M ERZ-SF2MK391 
470 300 385 775 0.25 12.0 400 P471ZSCT-ND 2.01 1.68 1.36 P471ZSTR-ND 924.00/M 861.00/M 808.00/M ERZ-SF2MK471 
82 50 65 135 0.1 2.5 600 P7337CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7337TR-ND 752.00/M 701.00/M 658.00/M ERZ-VF2M820 
100 60 85 165 0.1 3.0 600 P7338CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7338TR-ND 752.00/M 701.00/M 658.00/M ERZ-VF2M101 
120 75 100 200 0.1 3.5 600 P7339CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7339TR-ND 752.00/M 701.00/M 658.00/M ERZ-VF2M121 
VEM 150 95 125 250 0.1 4.5 600 P7340CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7340TR-ND 752.00/M 701.00/M 658.00/M ERZ-VF2M151 
200 130 170 340 0.1 6.0 600 P7341CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7341TR-ND 752.00/M 701.00/M 658.00/M ERZ-VF2M201 
220 140 180 360 0.1 6.5 600 P7342CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7342TR-ND 752.00/M 701.00/M 658.00/M ERZ-VF2M221 
240 150 200 395 0.1 7.5 600 P7343CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7343TR-ND 752.00/M 701.00/M 658.00/M ERZ-VF2M241 
270 175 225 455 0.1 8.0 600 P7344CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7344TR-ND 752.00/M 701.00/M 658.00/M ERZ-VF2M271 
82 50 65 145 0.1 1.7 400 P7332CT-ND 1.59 1.34 1.08 P7332TR-ND 732.00/M 682.00/M 640.00/M ERZ-VF2T820 
100 60 85 175 0.1 2.0 400 P7333CT-ND 1.59 1.34 1.08 P7333TR-ND 732.00/M 682.00/M 640.00/M ERZ-VF2T101 
VFT 150 95 125 260 0.1 3.0 400 P7334CT-ND 1.59 1.34 1.08 P7334TR-ND 732.00/M 682.00/M 640.00/M ERZ-VF2T151 
240 150 200 415 0.1 5.0 400 P7335CT-ND 1.59 1.34 1.08 P7335TR-ND 732.00/M 682.00/M 640.00/M ERZ-VF2T241 
270 175 225 475 0.1 6.0 400 P7336CT-ND 1.59 1.34 1.08 P7336TR-ND 732.00/M 682.00/M 640.00/M ERZ-VF2T271 


t (8/20 us, 2 times), * Measuring Current of Maximum Clamping Voltage is as follows: For Varistor Voltage of 22 to 68 V: xA=1A, For Varistor Voltage of 82 to 470 V: xA=5A, For Varistor Voltage of VFM: xA=10A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 835 


COMPONENTS 


. A Dimensions (mm) 
Leaded Varistors see [ po ] a | et | t ] Tt 
{ Code Max. Max. Min. Max. Min. c F 

The varistors consist of a disc of low-B ceramic material with 4 A 7.0 9.0 27.0 6.0 41 0.6 +0.05 5.0 +0.6/-0.1 

ne ee ee L e | 90 | 10 | a0 | so | 41 | oszoas | so.06i04 

mechanical and climate oretection. ‘ : +C TL t c 13.5 15.5 17.0 7.0 44 0.8 +0.05 7.5 +0.8 

The encapsulation is resistant to all cleaning solvents in IF D 17.0 19.0 16.0 7.0 4.4 0.8 +0.05 7.5 +0.8 

accordance with "IEC 60068-2-45". 

Maximum Varistor Max. Volt. Maximum Varistor Max. Volt. 
Continuous Volt. |Voltage@| Stated Current Continuous Volt. | Voltage@| Stated Current 
Size | AC DC | @1mA Vv I Digi-Key Price Each BC Components Size); AC DC | @1imA Vv | Digi-Key Price Each BC Components 

Code} (V) (v) (vy) (Vv) (A) | Part No. 1 10 100 | Part No. Code} (V) (vy) (vy) (vy) (A) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
A 30 38 47 96 1.0 | BC1382-ND -30 -26 .22 | 2322 592 53006 Cc 40 56 68 130 5.0 | BC1422-ND 53 46 388 | 2322 594 54006 
A 35 45 56 123 1.0 | BC1383-ND -30 -26 .22 | 2322 592 53506 Cc 50 65 82 140 25.0 | BC1423-ND 53 A6 .38 | 2322 594 55006 
A 40 56 68 145 1.0 | BC1384-ND 30 26 .22 | 2322 592 54006 Cc 60 85 100 165 25.0 | BC1424-ND 53 A6 .38 | 2322 594 56006 
A 50 65 82 145 5.0 | BC1385-ND .30 26 .22 | 2322 592 55006 Cc 75 100 120 200 25.0 | BC1425-ND 53 A6 .38 | 2322 594 57506 
A 60 85 100 165 5.0 | BCI386-ND .30 26 .22 | 2322 592 56006 Cc 95 125 150 250 25.0 | BC1426-ND 53 AG .38 | 2322 594 59506 
A 75 100 120 190 5.0 | BC1387-ND .30 26 .22 | 2322 592 57506 Cc 130 170 205 340 25.0 | BC1427-ND 53 AG .38 | 2322 594 51316 
A 95 125 150 230 5.0 | BC1388-ND 30 26 .22 | 2322 592 59506 Cc 140 180 220 370 25.0 | BC1428-ND 53 A6 .38 | 2322 594 51416 
A 130 170 205 310 5.0 | BC1389-ND .30 26 .22 | 2322 592 51316 Cc 150 200 240 400 25.0 | BC1429-ND 53 AG .38 | 2322 594 51516 
A 140 180 220 350 5.0 | BC1390-ND 32 28 .23 | 2322 592 51416 Cc 175 225 275 455 25.0 | BC1430-ND 53 AB .38 | 2322 594 51716 
A | 150 | 200 | 240 | 395 | 50 |BCIS9I-ND 30 26 22 | 232259251516| | C | 230 | 300 | 360 | 600 | 250 | BCI431-ND 53 46 38 | 232259452316 
A 175 225 275 410 5.0 | BC1392-ND .30 26 .22 | 2322 59251716 Cc 250 320 390 650 25.0 | BC1432-ND 53 AG .38 | 2322 594 52516 
A 230 300 360 560 5.0 | BC1393-ND .30 26 .22 | 2322 592 52316 Cc 275 350 430 710 25.0 | BC1433-ND 53 A6 .38 | 2322 594 52716 
A 250 320 390 600 5.0 | BCI394-ND .30 26 22 | 2322 592 52516 Cc 300 385 470 800 25.0 | BC1434-ND 53 A6 .38 | 2322 594 53016 
A 275 350 430 695 5.0 | BC1395-ND .30 26 .22 | 2322 592 52716 Cc 320 420 510 850 25.0 | BC1435-ND 53 A6 .38 | 2322 594 53216 
A | 300 385 470 750 5.0 | BC1396-ND 30 26 .22. | 2322 592 53016 Cc | 385 505 620 1025 | 25.0 | BC1436-ND 53 A6 .38 | 2322 594 53816 
A 320 420 510 800 5.0 | BC1397-ND .30 26 .22 | 2322 592 53216 Cc 420 560 680 1120 | 25.0 | BC1437-ND 53 AG .38 | 2322 594 54216 
A 385 505 620 1000 5.0 | BC1398-ND .30 26 .22 | 2322 592 53816 Cc 460 615 750 1240 | 25.0 | BC1438-ND 53 A6 .38 | 2322 594 54616 
A 420 560 680 1100 5.0 | BC1399-ND .30 26 22 | 2322 592 54216 Cc 510 670 820 1355 | 25.0 | BC1439-ND 53 AG 38 | 2322 594 55116 
A 460 615 750 1200 5.0 | BC1400-ND .30 26 .22 | 2322 592 54616 Cc 550 745 910 1500 | 25.0 | BC1440-ND 53 AB .38 | 2322 594 55516 
B 30 38 47 93 2.5 | BC1401-ND 35 380 .25 | 2322 593 53006 D 30 38 47 90 10.0 | BC1441-ND 68 58 49 | 2322 595 53006 
B 35 56 115 2.5 | BC1402-ND 35 80 .25 | 2322 593 53506 D 35 45 56 105 10.0 | BC1442-ND 67 58 49 | 2322 595 53506 
B 40 56 68 135 2.5 | BC1403-ND 35 30 .25 | 2322 593 54006 D 40 56 68 130 10.0 | BC1443-ND 67 58 49 | 2322 595 54006 
B 50 65 82 140 10.0 | BC1404-ND 35 -30 .25 | 2322 593 55006 D 50 65 82 140 50.0 | BC1444-ND 67 58 49 | 2322 595 55006 
B 60 85 100 165 10.0 | BC1405-ND 35 -30 .25 | 2322 593 56006 D 60 85 100 165 50.0 | BC1445-ND 67 58 -49 | 2322 595 56006 
B 75 100 120 200 10.0 | BC1406-ND 35 -30 .25 | 2322 593 57506 D 75 100 120 200 50.0 | BC1446-ND 67 58 49 | 2322 595 57506 
B 95 125 150 250 10.0 | BC1407-ND 35 -30 .25 | 2322 593 59506 D 95 125 150 250 50.0 | BC1447-ND 67 58 49 | 2322 595 59506 
B 130 170 205 340 10.0 | BC1408-ND 35 .30 .25 | 2322 593 51316 D 130 170 205 340 50.0 | BC1448-ND 68 58 49 | 2322 595 51316 
B 140 180 220 370 10.0 | BC1409-ND 35 80 .25 | 2322593 51416 D 140 180 220 370 50.0 | BC1449-ND 68 58 49 | 2322 595 51416 
B 150 200 240 400 10.0 | BC1410-ND 35 .30 .25 | 2322 593 51516 D 150 200 240 400 50.0 | BC1450-ND 67 58 49 | 2322 595 51516 
B 175 225 275 455 10.0 | BCI411-ND 85 380 .25 | 2322 593 51716 D 175 225 275 455 50.0 | BC1451-ND 67 58 49 | 2322 595 51716 
B 230 300 360 600 10.0 | BC1412-ND 37 82 .27 | 2322 593 52316 D 230 300 360 600 50.0 | BC1452-ND 67 58 49 | 2322 595 52316 
B | 250 320 390 650 10.0 | BC1413-ND 35 30 .25 | 2322 593 52516 D | 250 320 390 650 50.0 | BC1453-ND 68 58 49 | 2322 595 52516 
B 275 350 430 710 10.0 | BC1414-ND 35 80 .25 | 2322 593 52716 D 275 350 430 710 50.0 | BC1454-ND 67 58 49 | 2322 595 52716 
B | 300 385 470 800 10.0 | BC1415-ND 35 30 .25 | 2322 593 53016 D | 300 385 470 800 50.0 | BC1455-ND 67 58 49 | 2322 595 53016 
B 320 420 510 850 10.0 | BC1416-ND 35 80 .25 | 2322 593 53216 D 320 420 510 850 50.0 | BC1456-ND 67 58 49 | 2322 595 53216 
B 385 505 620 1025 10.0 | BCI417-ND 35 .30 .25 | 2322 593 53816 D 385 505 620 1025 | 50.0 | BC1457-ND 67 58 49 | 2322 595 53816 
B | 420 560 680 1120 | 10.0 | BC1418-ND 35 .30 .25 | 2322 593 54216 D | 420 560 680 1120 | 50.0 | BC1458-ND 67 58 49 | 2322 595 54216 
B 460 615 750 1240 10.0 | BC1419-ND 35 380 .25 | 2322 593 54616 D 460 615 750 1240 | 50.0 | BC1459-ND 67 58 49 | 2322 595 54616 
Cc 30 38 47 93 5.0 | BC1420-ND 53 AG .88 | 2322 594 53006 D | 510 670 820 1355 | 50.0 | BC1460-ND 67 58 49 | 2322 595 55116 
Cc 35 45 56 110 5.0 | BC1421-ND 53 AG 38 | 2322 594 53506 D 550 745 910 1500 | 50.0 | BC1461-ND 67 58 49 | 2322 595 55516 


Multilayer Chip Varistor Pa 


(0805 Size) Surface Mount 2.0 +0.2 
Features: Applications: a 1.2 Max. 
+ Multilayer Surface Mount surge suppressor —_* Suitable for wave or reflow soldering * Data lines and I/O port protection 2 
+ Inherent bidirectional clamping + Compliance to IEC 1 000-4-2 aEroleron against Mand ESD: Wansients > 
" i ; a + On-board protection of ICs and transistors 
+ Low capacitance types available + Operating Temperature Range: -55°C to + Modem protection Nae 1.25 +0.15 
+ Excellent energy/volume ratio +125°C + LCD protection 
Max. Operating Varistor Max. Max. Peak Max. Surge 
Voltage Volt. @ 1mA Clamping Current Energy Cut Tape Tape & Reel 
RMS DC Min. Max. Volt. @ 1mA 8x 20us 10 x 1000 ps Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing BC Components 
(vac) | (vDc) (Vy) (Vv) (Vv) (A) (J) Part No. 1 10 100 Part No. 4,000 Part No. 
4 5.5 6.4 9.6 21 30 0.1 BC1500CT-ND 39 35 29 BC1500TR-ND 159.50/M 2322 574 10403 
6 8 = = 27 80 0.3 BC1501CT-ND 46 Al 34 BC1501TR-ND 188.50/M 2322 574 10603 
8 1 te _ 33 80 0.3 BC1502CT-ND 46 Al 34 BC1502TR-ND 188.50/M 2322 574 10803 
10 14 15.3 21.0 35 30 0.1 BC1503CT-ND 46 Al 34 BC1503TR-ND 188.50/M 2322 574 11003 
14 18 19.8 25.7 40 30 0.1 BC1504CT-ND 39 35 29 BC1504TR-ND 159.50/M 2322 574 11403 
17 22 24.3 29.7 46 30 0.1 BC1505CT-ND 46 Al 34 BC1505TR-ND 188.50/M 2322 574 11703 
20 26 29.7 38.6 56 80 0.3 BC1506CT-ND 46 Al 34 BC1506TR-ND 188.50/M 2322 574 12003 
25 31 a rs 65 80 0.3 BC1507CT-ND 46 Al 34 BC1507TR-ND 188.50/M 2322 574 12503 


More Product Available Online: www.digikey.com 
836 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Littelfuse Multilayer Varistor TVS Part Number Breakdown for 
Surface Mount ML Series baalshiealitlla! 
| ‘ , . . Per V18MLA1206xxx 
These components are designed to suppress a variety of transient events, including those specified in by the IEC 
and other standards used for Electromagnetic Compliance (EMC). The ML Series is typically applied to protect PACKING OPTIONS 
integrated circuits and other components at the circuit board level. H: Diameter Reel; 7in (178mm) 
— Steal phenaaanalae END TERMINATION OPTION 
+ Typical leakage at 25°C<25uA, maximum leakage 50uA ai é 
. ance Sues dissipation of transients for 0603. 0805, 1206 and 1210 sizes not to exceed 0.03W, 0.05@, 0.1W, 0.1W No Letter: Ag/Pt (Standard) 
and 0.15W respectively W: Ag/Pd 
N: Nickel 
FEATURES: APPLICATIONS: 
+ Multilayer ceramic construction technology + Suppression of inductive switching or other transient events such as CAPACITANCE OPTION 
* Operating Temperature Range: -55°C to +125°C EFT and surge voltage at the circuit board level No Letter: Standard 
* Operating Voltage Range: 5.5V to 120V + ESD Protection for components sensitive to IEC 61000-4-2, MIL-STD L: Low Capacitance Version. (Where 
+ Inherent Bi-directional clamping 883C Method 3015.7 and other industry specifications. (See also the available — see device ratings for 
* No plastic or epoxy packaging assures better than 94V-0 flammability MLE Series) standard version). 
rating + Replace larger surface mount TVS zeners in many applications 
Max. Non- Max. Non- Nominal Voltage 
Max. Cont. Repetitive Repetitive @ 1mA DC Cap- Cut Tape 
Working Voltage Surge Current Surge Current Test Current acitance Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Littelfuse 
Package DC AC (8/20ps) (A) (10/1000p1s) (J) Min. Max. (pF) Part No. 1 10 100 Part No. Size | Price Part No. 
0603 3.5 2.5 30 0.1 3.7 7.0 1100 F2205CT-ND 53 4.88 36.75 | F2205TR-ND | 2,500 | 202.50/M| V3.5MLA0603H 
0805 3.5 2.5 40 0.1 3.7 7.0 1200 F2207CT-ND 56 5.20 39.20 | F2207TR-ND | 2,500 | 216.00/M| V3.5MLAO805LH 
0805 3.5 2.5 120 0.3 3.7 7.0 2200 F2206CT-ND 56 5.20 39.20 | F2206TR-ND | 2,500 | 216.00/M| V3.5MLA0805H 
1206 3.5 2.5 100 0.3 3.7 7.0 6000 F2208CT-ND 1.26 11.70 88.20 | F2208TR-ND | 2,500 | 486.00/M | V3.5MLA1206H 
0603 5.5 4.0 30 0.1 TA 9.3 660 F2214CT-ND 53 4.88 36.75 | F2214TR-ND | 2,500 | 202.50/M| V5.5MLA0603H 
0805 5.5 4.0 40 0.1 7.1 9.3 860 F2216CT-ND 56 5.20 39.20 | F2216TR-ND | 2,500 | 216.00/M| V5.5MLAO805LH 
0805 5.5 4.0 40 0.1 TA 9.3 860 F2217CT-ND 70 6.50 49.00 | F2217TR-ND | 2,500 | 270.00/M) V5.5MLAO805LNH* 
0805 5.5 4.0 120 0.3 7.1 9.3 1600 F2215CT-ND 56 5.20 39.20 | F2215TR-ND | 2,500 | 216.00/M| V5.5MLA0805H 
1206 5.5 4.0 150 0.4 7.1 9.3 4500 F2218CT-ND 1.19 11.05 83.30 | F2218TR-ND | 2,500 | 459.00/M | V5.5MLA1206H 
1206 5.5 4.0 150 0.4 7.1 9.3 4500 F2219CT-ND 88 8.13 61.25 | F2219TR-ND | 2,500 | 337.50/M| V5.5MLA1206NH* 
0603 9 6.5 30 0.1 11 16 420 F2226CT-ND 53 4.88 36.75 | F2226TR-ND | 2,500 | 202.50/M| V9MLA0603H 
0603 9 6.5 30 0.1 11 16 420 F2227CT-ND 67 6.18 46.55 | F2227TR-ND | 2,500 | 256.50/M| V9MLA0603NH 
0805 9 6.5 40 0.1 11 14 450 F2228CT-ND 56 5.20 39.20 | F2228TR-ND | 2,500 | 216.00/M) V9MLA0805LH 
0805 12 9.0 40 0.1 14 18.5 350 F2171CT-ND 56 5.20 39.20 | F2171TR-ND | 2,500 | 216.00/M| V12MLA0805LH 
0603 14 10 30 0.1 15.9 20.3 150 F2173CT-ND 53 4.88 36.75 | F2173TR-ND | 2,500 | 202.50/M) V14MLA0603H 
0603 14 10 30 0.1 15.9 20.3 150 F2174CT-ND 67 6.18 46.55 | F2174TR-ND | 2,500 | 256.50/M| V14MLAO603NH* 
0805 14 10 40 0.1 15.9 20.3 270 F2176CT-ND 56 5.20 39.20 | F2176TR-ND | 2,500 | 216.00/M) V14MLAO805LH 
0805 14 10 40 0.1 15.9 20.3 270 F2177CT-ND 70 6.50 49.00 | F2177TR-ND | 2,500 | 270.00/M| V14MLAO805LNH* 
0805 14 10 120 0.3 15.9 20.3 480 F2175CT-ND 56 5.20 39.20 | F2175TR-ND | 2,500 | 216.00/M) V14MLA0805H 
1206 14 10 150 0.4 15.9 20.3 1600 F2178CT-ND 1.19 11.05 83.30 | F2178TR-ND | 2,500 | 459.00/M | V14MLA1206H 
1206 14 10 150 0.4 15.9 20.3 1600 F2179CT-ND 81 7.48 56.35 | F2179TR-ND | 2,500 | 310.50/M| V14MLA1206NH* 
0603 18 14 30 0.1 22 28 125 F2181CT-ND 53 4.88 36.75 | F2181TR-ND | 2,500 | 202.50/M) V18MLA0603H 
0805 18 14 40 0.1 22 28 250 F2183CT-ND 56 5.20 39.20 | F2183TR-ND | 2,500 | 216.00/M) Vi8MLA0805LH 
0805 18 14 40 0.1 22 28 250 F2184CT-ND 70 6.50 49.00 | F2184TR-ND | 2,500 | 270.00/M| V18MLAO0805LNH* 
0805 18 14 120 0.3 22 28 450 F2182CT-ND 56 5.20 39.20 | F2182TR-ND | 2,500 | 216.00/M) V18MLA0805H 
1206 18 14 150 0.4 22 28 1100 F2185CT-ND 1.19 11.05 83.30 | F2185TR-ND | 2,500 | 459.00/M| V18MLA1206H 
1210 18 14 500 2.5 22 28 1250 F2186CT-ND 1.72 15.93 120.05 | F2186TR-ND | 2,000 | 661.50/M| V18MLA1210H 
0603 26 20 30 0.1 31 38 90 F2191CT-ND -39 =©3.58 26.95 | F2191TR-ND | 2,500 | 148.50/M) V26MLA0603H 
0805 26 20 40 0.1 29.5 38.5 115 F2193CT-ND 56 5.20 39.20 | F2193TR-ND | 2,500 | 216.00/M) V26MLA0805LH 
0805 26 20 40 0.1 29.5 38.5 115 F2194CT-ND -70 6.50 49.00 | F2194TR-ND | 2,500 | 270.00/M| V26MLAO805LNH* 
0805 26 20 100 0.3 29.5 38.5 190 F2192CT-ND 56 5.20 39.20 | F2192TR-ND | 2,500 | 216.00/M) V26MLA0805H 
0805 26 20 100 0.3 29.5 38.5 190 F2195CT-ND 70 6.50 49.00 | F2195TR-ND | 2,500 | 270.00/M| V26MLAO805NH* 
1206 26 20 150 0.6 29.5 38.5 900 F2196CT-ND 88 8.13 61.25 | F2196TR-ND | 2,500 | 337.50/M) V26MLA1206H 
1206 26 20 150 0.6 29.5 38.5 900 F2197CT-ND 81 7.48 56.35 | F2197TR-ND | 2,500 | 310.50/M| V26MLA1206NH* 
1210 26 20 300 1.2 29.5 38.5 1000 F2198CT-ND 1.09 10.08 75.95 | F2198TR-ND | 2,000 | 418.50/M| V26MLA1210H 
0603 30 25 30 0.1 37 46 75 F2199CT-ND 53 4.88 36.75 | F2199TR-ND | 2,500 | 202.50/M) V30MLA0603H 
0805 30 25 30 0.1 37 46 80 F2200CT-ND 56 5.20 39.20 | F2200TR-ND | 2,500 | 216.00/M) V30MLA0805LH 
1210 30 25 220 0.9 35 43 1530 F2202CT-ND 1.72 15.93 120.05 | F2202TR-ND | 2,000 | 661.50/M| V30MLA1210LH 
1210 30 25 280 1.2 35 43 1575 F2201CT-ND 1.09 10.08 75.95 | F2201TR-ND | 2,000 | 418.50/M | V30MLA1210H 
1206 33 26 180 0.8 38 49 550 F2203CT-ND 88 8.13 61.25 | F2203TR-ND | 2,500 | 337.50/M) V33MLA1206H 
1206 33 26 180 0.8 38 49 550 F2204CT-ND 1.40 13.00 98.00 | F2204TR-ND | 2,500 | 540.00/M | V33MLA1206NH* 
1206 42 30 180 0.8 46 60 550 F2209CT-ND 88 8.13 61.25 | F2209TR-ND | 2,500 | 337.50/M) V42MLA1206H 
1206 42 30 180 0.8 46 60 550 F2210CT-ND 81 7.48 56.35 | F2210TR-ND | 2,500 | 310.50/M| V42MLA1206NH* 
1210 48 40 250 1.2 54.5 66.5 450 F2211CT-ND 1.09 10.08 75.95 | F2211TR-ND | 2,000 | 418.50/M | V48MLA1210H 
1206 56 40 180 1.0 61 77 150 F2212CT-ND 84 7.80 58.80 | F2212TR-ND | 2,500 | 324.00/M) V56MLA1206H 
1210 60 50 250 4.5 67 83 375 F2220CT-ND 1.72 15.93 120.05 | F2220TR-ND | 2,000 | 661.50/M| V60MLA1210H 
1206 68 50 180 1.0 76 90 150 F2221CT-ND 84 7.80 58.80 | F2221TR-ND | 2,500 | 324.00/M) V68MLA1206H 
1206 68 50 180 1.0 76 90 150 F2222CT-ND 1.40 13.00 98.00 | F2222TR-ND | 2,500 | 540.00/M | V68MLA1206NH* 
1210 85 67 250 2.5 95 115 225 F2223CT-ND 1.09 10.08 75.95 | F2223TR-ND | 2,000 | 418.50/M | V85MLA1210H 
1210 85 67 250 2.5 95 115 225 F2224CT-ND 1.05 9.75 73.50 | F2224TR-ND | 2,000 | 405.00/M | V85MLA1210NH* 
1210 120 107 125 2.0 135 165 65 F2170CT-ND 1.09 10.08 75.95 | F2170TR-ND | 2,000 | 418.50/M | V120MLA1210H 
* Nickel Plated Terminations 
. . . é rs 
Multilayer Varistor TVS MLE Series FEATURES: APPLICATIONS: ; 
+Protection of components and circuits 


Surface Mount 
ESD Suppressor/ 


These components are designed 
to suppress ESD events, including 
those specified in IEC61000-4-2 or 
other Standards used for Electro- 


+ Rated for ESD (IEC 61000-4-2) 


+ Characterized for Impedance and 


Capacitance 
+ Operating Temperature Range: 
+125°C 


sensitive to ESD Transients occurring on 
power supplies; control and signal lines. 

+ Suppression of ESD events such as specified 
in IEC 61000-4-2 or MIL-STD-883C method 
3015-7: for Electromagnetic Compliance 


-55°C to 


Filter 


magnetic Compliance testing. 


+ Multilayer Ceramic Construction Technology 


(EMC). 


Max. Cont. Nominal Voltage Max. ESD Max. Cap- Cut Tape Tape & Reel 
Working @1imA DC Clamp Voltage§ Leakage acitance Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Littelfuse 
Package Voltaget Min. Max. | 8kV Contactt 15kV Airt+| IL@18V(pA) (pF) Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 Part No. 
0603 18 22 28 75 85 25 100 F2188CT-ND 54 51 38 F2188TR-ND 208.44/M V18MLE0603H 
0805 18 22 28 70 75 25 500 F2189CT-ND 56 52 40 F2189TR-ND 216.00/M V18MLE0805H 
1206 18 22 28 65 65 25 1700 F2190CT-ND 1.19 A117 84 F2190TR-ND 459.00/M V18MLE1206H 


NOTE: + For applications of 18VDC or less. Higher voltages available. § Tested to IEC6100-4-2 Human Body Model (HBM) discharge test circuit. + Direct discharge to device terminals (IEC preferred test method). 
++ Corona discharge through air (represents actual ESD event). Capacitance may be customized, contact your Littelfuse Sales Representative. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1033) 837 


BiG... Cermet Potentiometers 


Model ST-32 


Surface Mount, Single-Turn 
10—L1—03 


20—~> CW ROTATION 


FEATURES: « Top and side adjustment styles + Has a rotor with a cross slot for 
ease of adjustment + Leaded terminals provide strong as adhesive strength against 
P.C.B. bending + J-hook, Gull wing and leaded terminal configurations +» Com- 
patible with P.C. B. pad outline dimensions for ST-3 series + Sealed/Washable 


ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20%. Power Rating: 0.125W at 70°C, 
OW at 125°C. Input Voltage Maximum: 200VDC or power rating, whichever is 
less. Wiper Current Maximum: 100mA or power rating, whichever is less. 


Effective Electrical Angle: 210° (1 turn). End Resistance: 1% or 2 Ohms, 
whichever is greater. Contact Resistance Variation: 1% or 3 Ohms, whichever is 
greater. Operating Temperature Range: -55°C to +125°C. Insulation 
Resistance: 1000 MQ minimum at 500VDC. Dielectric Strength: SOOVAC, 60s. 


MECHANICAL: Mechanical Angle: 250° (1 turn). Operating Torque: 51 gram 
force-cm maximum. Stop Strength: 204 gram force-cm minimum. Rotational 
Life: 100 cycles (A R/R <2 Q +3%). 


ST-32TA - Top Adjustment, J -Hook ST-32TB - Top Adjustment, Gull Wing 
1 


ST-32TG - Side Adjustment, J -Hook 
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2 peau lated 08 lage ol t=0.12 r 68] t=0.12 0.8 
solder-plate 32-1 solder-plated | "9 94| solder-plated |— 3 o-| 
p 3.2 3 
Res. Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Digi-Key T&R Pricing* Res. | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key T&R Pricing* 
(Ohms) | Part No. Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 (Ohms) | Part No. 10 100 Part No. 500 
10 ST32TA100CT-ND ST32TB100CT-ND 2.21 1.60 ST32TA100TR-ND ST32TB100TR-ND 551.25 10 | ST32TGIOOCT-ND 2.66 1.92 ST32TG100TR-ND 663.75 
20 | ST32TA200CT-ND | ST32TB200CT-ND 2.21 1.60 | ST32TA200TR-ND _| ST32TB200TR-ND 551.25 20 | ST32TG200CT-ND 2.66 1,92 ST32TG200TR-ND 663.75 
50 | STS2TASOOCT-ND | ST32TB500CT-ND 2.07 1.50 | ST82TASOOTR-ND | ST32TBS500TR-ND 517.50 50 | ST32TG5OOCT-ND 2.48 1.79 | ST32TG500TR-ND 618.75 
100 | ST32TA101CT-ND | ST32TB101CT-ND 2.07 1.50 | ST32TAI01TRND | ST32TB101TR-ND 517.50 100 | ST32TGIOICTND = 2.48 179 (RETO NDR 86 618.75 
200 | ST32TA2OICT-ND | ST32TB201CT-ND | 2.07 1.50 | ST82TAZ01TR-ND _| ST32TB201TR-ND 517.50 200 [ESISZIC@UIGTENDE 2.48 1.79 (ESISSICUIEENER 618.75 
300 | STS2TAS01CT-ND | ST32TB301CT-ND 2.48 1.79 | ST32TAZO1TR-ND __ | ST327TBS01TR-ND 618.75 300 | STS2TG301C-ND/ 2.70 19 SRO NOR = 875.00 
500 | ST32TG501CT-ND 2.48 1.79 ST32TG501TR-ND 618.75 
500 ST32TA501CT-ND ST32TB501CT-ND 2.07 1.50 ST32TASO1TR-ND ST32TB501TR-ND 517.50 
1K | ST32TGI02CT-ND 2.48 1.79 ST32TG102TR-ND 618.75 
1K ST32TA102CT-ND $T32TB102CT-ND 2.07 1.50 ST32TA102TR-ND ST32TB102TR-ND 517.50 2k | ST32TG202CT-ND 2.48 1.79 ST327G202TR-ND 618.75 
2k | STS2TAZOZCT-ND | ST32TB202CT-ND | 207 1.50 | ST82TA202TR-ND | ST327B202TR-ND 517.50 3k | ST32TC3OZCLND 270 405 | ST32TC3O2TR.ND 675.00 
3K ST32TA302CT-ND ST32TB302CT-ND 2.48 1.79 ST32TA302TR-ND. ST32TB302TR-ND 618.75 5K | ST32TG502CT-ND 2. 48 1 79 ST32TG502TR-ND a B75 
5K | STS2TASO2CT-ND | ST32TB502CT-ND 2.07 1.50 | ST32TA502TR'ND | ST32TB502TR-ND 517.50 ok | ST32TGIO3CT-ND 2.48 179 | ST32TGIO3TRND —=«-«6 18.75 
10K ST32TA103CT-ND ST32TB103CT-ND 2.07 1.50 ST32TA103TR-ND ST32TB103TR-ND 517.50 20K | ST32TG203CT-ND 2.48 4.79 ST32TG203TR-ND 618.75 
20K ST32TA203CT-ND ST32TB203CT-ND 2.07 1.50 ST32TA203TR-ND ST32TB203TR-ND 517.50 30K | ST32TG303CT-ND 2.70 1.95 ST32TG303TR-ND 675.00 
30K ST32TA303CT-ND ST32TB303CT-ND 2.48 1.79 ST32TA303TR-ND ST32TB303TR-ND 618.75 50K | ST32TG503CT-ND 2.48 1.79 ST32TG503TR-ND 618.75 
50K ST32TASO3CT-ND ST32TB503CT-ND 2.07 1.50 ST32TASO3TR-ND ST32TB503TR-ND 517.50 100K | ST32TGIO4CT-ND 2.48 1.79 ST32TG104TR-ND 618.75 
100K ST32TA104CT-ND ST32TB104CT-ND 2.07 1.50 ST32TA104TR-ND ST32TB104TR-ND 517.50 200K | ST32TG204CT-ND 2.48 1.79 ST32TG204TR-ND 618.75 
200K ST32TA204CT-ND ST32TB204CT-ND 2.07 1.50 ST32TA204TR-ND ST32TB204TR-ND 517.50 500K | ST32TG504CT-ND 2.48 1.79 ST32TG504TR-ND 618.75 
500K | ST32TASO4CT-ND | ST32TB504CT-ND 2.07 1.50 | ST32TAS04TR-ND ‘| ST32TB504TR-ND 517.50 1M | ST32TGIOSCT-ND 2.48 1.79 ST32TG105TR-ND 618.75 
1M_| ST32TAI0SCT-ND_ | ST32TB105CT-ND 2.07 1.50 | ST82TA105TR-ND _| ST32TB105TR-ND 517.50 “T&R Denotes Tape & Reel Pricing. 
Model ST3 FEATURES: * Sealed to Allow for Automatic Processing + Precious Metal Alloy Contact +» Chip Style Design for Compact 
Size. ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20% Standard. Temp. Coeff. of Resistance: 10 Ohms to 50 Ohms + 250 
lar Moun mm re ingle-Turn ppm/°C, 100 Ohms to 1 Meg. Ohm + 100 ppm/°C. Power Rating: 0.125W at 70°C. Operating Voltage Max.: 200VDC or 
Su eco ee t 3 Squa ed s gen Power Rating, whichever is less. Wiper Current Max.: 100mA or Power Rating, whichever is less. Nom. Electrical Angle: 
a 210°. Electrical Continuity: Continuous Over Full Mechanical Range. End Resistance: 1% or 2 Ohms, whichever is 
ST3A - Top Adjust @ greater. Resolution: Essentially Infinite. Contact Resistance Variation: 1% or 3 Ohms, whichever is greater. Oper. 
© ak @) Temperature Range: -55°C to +125°C. Min. Insulation Resistance: 1000 Meg. at SOOVDC. Dielectric Strength: 
=—CW 500VAC rms, 1 min., 1 milliamp max. MECHANICAL: Nom. Mechanical Angle: 240°. Operating Torque: 50 gram-cm 
1 Smee |! 400 max. (.69 Oz. in.). Min. Stop Strength: 200 gram-cm min (2.8 Oz. in.). Rotational Life: 100 cycles (& R/R < 2 Q +3%). 
wei ee 
1.70 yO 1 60 Res. Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T & RPricing* 
3.50 é = al 2.10 K >| (Ohms) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 
¥ hig : 0.9 i 1K ST3A102CT-ND 1.56 1.44 1.35 ST3A102TR-ND 843.00 
a a ry 1.9 Y 2K ST3A202CT-ND 1.56 1.44 1.35 ST3A202TR-ND. 843.00 
ry 3 1 ++ 4.6 5K ST3A502CT-ND 1.56 1.44 1.35 ST3A502TR-ND 843.00 
Eg 3.20 0.90 > Ly ail 0.90 y A 10K ST8A103CT-ND 1.56 1.44 1.35 ST3A103TR-ND 843.00 
. | { 20K ST3A203CT-ND 1.56 1.44 1.35 ST3A203TR-ND 843.00 
T) 46 50K ST3A503CT-ND 1.56 1.44 1.35 ST3A503TR-ND 843.00 
| 1.2) 0.8 100K ST3A104CT-ND_ 1.56 1.44 1.35 ST3A104TR-ND. 843.00 
2.01 3.2 Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. *T&R Denotes Tape & Reel Pricing. 
Model ST4 2) FEATURES: : Sealed to Allow for Automatic Processing + Vertical and Horizontal Adjustment Styles + Precious 
. Metal Alloy Contact + Gull Wing, J Lead and Thru Hole Pin Styles. ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20% 
Surface Mount, 4mm Squared Single-Turn CaO) Standard. Temp. Coeff. of Resistance: 100 Ohms to 2 Meg. + 100 ppm, other +250 ppm. Power Rating: 1/4W 


at 70°C. Operating Voltage Max.: 200VDC or Power Rating, whichever is less. Wiper Current Max.: 100mA or 
Power Rating, whichever is Less. Nom. Electrical Angle: 210°. Electrical Continuity: Continuous Over Full 
Mechanical Range. End Resistance: 1% or 2 Ohms, whichever is Greater. Resolution: Essentially Infinite. 
Contact Resistance Variation: 1% or 3 Ohms, whichever is Greater. Oper. Temp. Range: -55°C to +125°C. 


ST4A -J Lead, Top Adjust ST4B - Gull Wing, Top Adjust 


60Wx 2.3L =< 5.0 = 60Wx2.3L 1.2 r 5.0 dl Min. Insulation Resistance: 1000 Meg. at S0OVDC for 2 minutes. Dielectric Strength: 500VAC rms, 1 min., 1 
x0.5D “of x0.5D "[o/"" milliamp max. MECHANICAL: Nom. Mechanical Angle: 240°. Operating Torque: 100 gram-cm max. (1.39 
—. sol ( rm )| Oz. in.). Min. Stop Strength: 300 gram-cm min (4.17 Oz. in.). Rotational Life: 100 cycles (A R/R <2 2 +3%). 
4.50 LA 4.50 ij Res. | Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Digi-Key T&R Pricing* 
1_ e al 1 7 A 336 (Ohms)| Part No. Part No. i 10 100 Part No. Part No. 500 
3 il lego 2.35 -l'L80 : 1K | ST4A102CT-ND | ST4BI02CT-ND| 1.46 1.35 1.26 | ST4A102TR-ND | ST4B102TR-ND 486.50 
= 12.0 2K | ST4A202CT-ND | ST4B202CT-ND 1.46 1.35 1.26 | ST4A202TR-ND | ST4B202TR-ND 486.50 
Re: 142.0 [2.3 I, 1 LS i 5K | ST4A502CT-ND | ST4B502CT-ND 1.46 1.35 1.26 | ST4A502TR-ND | ST4B502TR-ND 486.50 
[23 208 f or t 10K | ST4A103CT-ND | ST4B103CT-ND 1.46 1.35 1.26 | ST4A103TR-ND | ST4B103TR-ND 486.50 
oT aa to 6.20 55 20K | ST4A203CT-ND | ST4B203CT-ND 1.46 1.35 1.26 | ST4A203TR-ND | ST4B203TR-ND 486.50 
5.20 t | | 50K | ST4A503CT-ND | ST4B503CT-ND 1.46 1.35 1.26 | ST4A503TR-ND | ST4B503TR-ND 486.50 
: yy 442.3 = 35 293 100K | ST4A104CT-ND | ST4B104CT-ND 1.46 1.35 1.26 | ST4A104TR-ND | ST4B104TR-ND 486.50 
ments plisraleg Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. *T&R Denotes Tape & Reel Pricing. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


838 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


BG... Cermet Potentiometers (Cont) 


Surface Mount 4mm (2) FEATURES: - Sealed to Allow for Automatic Processing +» Stable Cermet Element + Precious Metal Contact. 
Model sm4 12-Ti Sealed * ELECTRICAL: Resistance Range: 10 — 2MQ. Resistance Tolerance: +10%. Max. Temp. Coefficient: + 100 
-furn, seale cs ppm/°C. Power Rating: 0.25 W at 85°C, 0 W at 150°C. Max. Input Voltage: 300VDC or Power Rating, whichever 
® CW ©) is less. Max. Wiper Current: 100mA or Power Rating, whichever is less. Max. End Resistance: 1% or 2, 
. . ” whichever is greater. Contact Resistance Variation: 1% or 3, whichever is greater. Operating Temp. Range: 
SM4W -J Lead, Top Adjust SMAA - Side Adjust -65°C to +150°C. Min. Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC_ Dielectric Strength: 600VAC, 1 minute. 
7 . ‘ . MECHANICAL: Mechanical Turn: 12 Turns. Operating Torque: 20-300 g.cm. Min. Stop Strength: Clutch 
Top View Side View Top View Action. Rotational Life: 200 cycles, +3Q +3%. 
Oe) 54 ged ne 2.64 @ 45> Res. | Digi-Key Price Each Res. | Digi-Key Price Each 
NI j : : é aa Pty j ® (Ohms) | Part No. 1 40 100 500 | | (Ohms) | Part No. 1 40 100 500 
aed Jo | x0.50 49 100 |SM4W101-ND 3.75 3.25 «294 «2.50 100 |SM4A101-ND 375 3.25 «294 = 250 
A Qr j | 200 | SM4W201-ND 3.75 3.25 2.94 2.50 200 | SM4A201-ND 3.75 3.25 294 250 
& iS Slot oe aa / 500 |SM4W501-ND 3.753.250 2.94 2.50 500 | SM4A501-ND 375 325 294 250 
26 osewxosd = |."loys Seer ® mx legume ose ae ote be 1K [SMAAI02ND 3.75 3.25 2.94 250 
= ~ ~ 2K | SM4A202-ND 3.75 3.25 294 250 
Bottom View Bottom View 5K | SM4WS502-ND 375 325 294 2.50 if 
5K | SM4A502-ND 3.75 3.25 294 250 
-— 5 — 10K | SM4W103-ND 3.75 3.25 294 2.50 
10K | SM4A103-ND 3.75 3.25 294 2.50 
1.2 r3>| i 4 20K | SM4W203-ND 3.75 3.25 294 250 
be 2.35 2-1.3 20K | SM4A203-ND 3.75 3.25 294 2.50 
1.7 — 5.3 ee coe 3 50K |SM4W503-ND 375 325 294 250 
{ 5.1 | 4s Hi =, | 100k |svawioen 375 325 294 _250| | PK | Ci oe bep 
T Od], 2 23 10 |SM4A100-ND 375° 3.25 294 250 | Co | NuasodND 3.75 328 «204 «2.50 
a | +2-0.8 — ae i —— 20 | SM4A200-ND 3.75 3.25 2.94 2.50 S = zs = = 
olasale — t=0.15" 2@0.8 a 50 [SM4A500-ND 375 3252.94 250] [1Meg. |SM4AI0SND 3.75 3.25 2942.50 
Solder-plated 5 3-2 p a A = 
Units Marked with Resistance Code and 2-Digit Date Code. 
Model ST5 Surface Mount, 6mm Squared Multi-Turn @ FEATURES: Sealed to Allow for Automatic Processing + Vertical and Horizontal Mount + Precious Metal Alloy 


ST5P - Gull Wing, Side Adjust 


1.0> 


te 


tos 
6.0 
! 


ot 


Al bt 


@1.6 x .60Wx .80D 


Model ST7 


4.3 


< 


ST7A -J Lead, Top Adjust 


) | 1.2 

6.80 a 

iP fo |e 

4 

wl 3.40? -l[l<2-0.80 

30 

= 6.40 204, 

of 7, 720 
T2 wi 1.6 3150 
6.10 Ty "yy GE0 
| *o.5W a ig 

are 2.0L x 0.5D 235° 

Model CT6 


CT6P - Top Adjust | CT6R - Top Adjust | CT6W - Top Adjust 


0.60 W 
x2.6Lx1.6D 


Solder Plate 
pila 3-20.45 
5 y 
o 
= 7.0 > 


Low Profile, Surface Mount, 
7mm Squared Multi-Turn 


OA 


=—CW 


ST5W - Gull Wing, Top Adjust 


1.0>| « 34.3% 

a a 
|_|| ly 25 
= A eS 

a ul 918 

: 1 1.0 
x 6.75 > 
} [o) 
6.0 D i) 
IE 
rlley9 5-802. 
@1.6 x 60 Wx .80D Z; 
® 
ONO 


ST7B - Gull Wing, Top Adjust 


T 
y 
1.732 
T 


1 | 0.5W 
Tx 2.0L x 0.5D 


1:3) 


6mm Squared Single Turn 


© 


=— CW 


Contact. ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10% Standard. Temp. Coeff. of Resistance: 100 Ohms to 2 
Meg. + 100 ppm/°C, others +250 ppm/°C. Power Rating: 1/4W at 85°C. Operating Voltage Max.: 200VDC or 
Power Rating, whichever is less. Wiper Current Max.: 100mA or Power Rating, whichever is less. Nom. 
Electrical Angle: 11 Turns. Electrical Continuity: Continuous Over Full Mechanical Range. End Resistance: 
1% or 2 Ohms, whichever is greater. Resolution: Essentially Infinite. Contact Resistance Variation: 1% or 3 
Ohms, whichever is greater. Oper. Temp. Range: -55°C to +125°C. Min. Insulation Resistance: 1000 Meg. at 
500VDC for 2 minutes. Dielectric Strength: 600VAC rms, 1 min., 1 milliamp max. MECHANICAL: Nom. 
Mechanical Angle: 14 Turns. Operating Torque: 200 gram-cm max. (2.78 Oz. in.). Min. Stop Strength: N/A, 
Wiper Idles. Rotational Life: 200 cycles, 102 to 200 (& R/R< 0.5 Q +3%), 5002 to 2MQ (A R/R<0.5 Q +2%). 


Res. | Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Digi-Key T&R Pricing* 
(Ohms) | Part No. Part No. 1 10 100 Part No. Part No. 500 
1K | ST5P102CT-ND| ST5W102CT-ND| 3.51 3.18 2.70 | STS5P102TR-ND| ST5W102TR-ND 1200.50 
2K | ST5P202CT-ND| ST5W202CT-ND| 3.51 3.18 2.70 | ST5P202TR-ND| ST5W202TR-ND 1200.50 
5K | ST5P502CT-ND| ST5W502CT-ND| 3.51 3.18 2.70 | ST5P502TR-ND| ST5W502TR-ND 1200.50 
10K | ST5P103CT-ND| ST5W103CT-ND| 3.51 3.18 270 | STS5P103TR-ND| ST5W103TR-ND 1200.50 
20K | ST5P203CT-ND| ST5W203CT-ND| 3.51 3.18 2.70 | ST5P203TR-ND| ST5W203TR-ND 1200.50 
50K | ST5P503CT-ND| ST5WS03CT-ND| 3.51 3.18 2.70 | ST5P503TR-ND| ST5W503TR-ND 1200.50 
100K _| ST5P104CT-ND| ST5W104CT-ND| 3.51 3.18 2.70 _| ST5P104TR-ND| ST5W104TR-ND 1200.50 
Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. *T&R Denotes Tape & Reel Pricing. 
FEATURES: + Sealed to Allow for Auto. Processing + Precious Metal Alloy Contact. ELECTRICAL: 


Resistance Tolerance: +20% Standard. Temp. Coeff. of Resistance: 100 Ohms to 1 Meg. + 100 ppm/°C, 
50Q +250 ppm/°C. Power Rating: 1/4W at 70°C. Operating Volt. Max.: 200VDC or Power Rating, 
Whichever is less. Wiper Current Max.: 100mA or Power Rating, Whichever is Less. Nom. Electrical 
Angle: 2.5 Turns. Electrical Continuity: Continuous Over Full Mechanical Range. End Resistance: 1% or 3 
Ohms, Whichever is Greater. Resolution: Essentially Infinite. Contact Resistance Variation: 1% or 3 
Ohms, Whichever is Greater. Oper. Temp. Range: -55°C to +125°C. Min. Insulation Resistance: 1000 
Meg. at 500VDC for 2 minutes. Dielectric Strength: 5S00VAC rms, 1 min., 1 milliamp max. MECHANICAL: 
Nom. Mechanical Angle: 3 Turns. Operating Torque: 50 gram-cm max. (0.70 Oz. in.). Min. Stop Strength: 
N/A, Wiper Idles. Rotational Life: 100 cycles (A R/R < 2.0 2 +3%). 


Res. | Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Digi-Key T&R Pricing* 
(Ohms)| Part No. Part No. 1 10 100 | Part No. Part No. 500 

1K | ST7A102CT-ND | ST7B102CT-ND|} 5.33 4.82 4.10 | ST7A102TR-ND| ST7B102TR-ND 1710.00 

20 2K | ST7A202CT-ND | ST7B202CT-ND|} 5.33 4.82 4.10 | ST7A202TR-ND| ST7B202TR-ND 1710.00 

gees 5K | ST7A502CT-ND | ST7B502CT-ND| 5.33 4.82 4.10 | ST7A502TR-ND) ST7B502TR-ND 1710.00 

=o 10K | ST7A103CT-ND | ST7B103CT-ND| 5.33 4.82 4.10 | ST7A103TR-ND} ST7B103TR-ND 1710.00 

5.50 20K | ST7A203CT-ND | ST7B203CT-ND| 5.33 4.82 4.10 | ST7A203TR-ND| ST7B203TR-ND 1710.00 

ey 50K | ST7A503CT-ND | ST7B503CT-ND| 5.33 4.82 4.10 | ST7A503TR-ND| ST7B503TR-ND 1710.00 

fa 100K | ST7A104CT-ND | ST7B104CT-ND| 5.33 4.82 4.10 | ST7A104TR-ND| ST7B104TR-ND 1710.00 

aa 

2.35 Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. *T&R Denotes Tape & Reel Pricing. 


FEATURES: « Sealed to Allow for Automatic Processing + Precious Metal Alloy Contact +» Highly Automated Assembly. 


® 


ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10% Standard. Temp. Coeff. of Resistance: 50 Ohms to 2 Meg. + 100 ppm/°C, 
others +250 ppm/°C. Power Rating: 1/2W at 70°C. Operating Voltage Max.: 200VDC or Power Rating, Whichever is less. 
Wiper Current Max.: 100mA or Power Rating, Whichever is Less. Nom. Electrical Angle: 220°. Electrical Continuity: 


Continuous Over Full Mechanical Range. End Resistance: 1% 
or 2 Ohms, Whichever is Greater. Resolution: Essentially 


CT6X - Side Adjust 


0.60 W 0.60 W Infinite. Contact Resistance Variation: 1% or 3 Ohms, 
x26Lx1.6D x26Lx1.6D 3.50 .60 W x Whichever is Greater. Oper. Temp. Range: -55°C to +125°C. 
Tee T him 3 al = 10.0 2.6Lx1.6D Min. Insulation Resistance: 1000 Meg. at 500VDC for 2 
7.0 7.0 Feed TS 4 b= minutes. Dielectric Strength: 900VAC rms, 1 min., 1 milliamp 
vl J rt J 5 |ion2 es 7.0 max. MECHANICAL: Nom. Mechanical Angle: 260°. 
Lz.o-l 70> Yorn | T ¥ i Operating Torque: 20-200 gram-cm max. (0.27-2.78 Oz. in.). 
‘ te Solder plate ~|4-6'= || + 7.0 4 Min. Stop Strength: 500 gram-cm min. (6.94 Oz.-in.). 
2.50 3-©0.45 8.2 Rotational Life: 200 cycles (A R/R < 2 2 +3%) Solderabi 
Solder plate Mil-Std-202 Method 208. Min. Terminal Strength: 1 Kg. 
>; 5.8 }« Solder plate > 5.8 = 3-00.45 
3-00.45 ! Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Price Each 

(Ohms) | Part No. Part No. Part No. Part No. il 10 100 500 1,000 

i 7.0 |a = = 7:0 lL 1K | CT6P102-ND CT6R102-ND CT6W102-ND CT6X102-ND 84 73 66 56 AQ 

7 . 2K | CT6P202-ND CT6R202-ND CT6W202-ND CT6X202-ND 84 73 66 56 A9 

5K | CT6P502-ND CT6R502-ND CT6W502-ND CT6X502-ND 84 73 66 56 AQ 

25 10K | CT6P103-ND CT6R103-ND CT6W103-ND CT6X103-ND 84 73 66 56 AQ 

' 3 7 ~\ 20K | CT6P203-ND CT6R203-ND CT6W203-ND CT6X203-ND 84 73 66 56 AQ 

25 2 | 18 R2a V 50K | CT6P503-ND CT6R503-ND. CT6W503-ND CT6X503-ND 84 73 66 56 AQ 

T a iD} 60 100K | CT6P104-ND CT6R104-ND CT6W104-ND CT6X104-ND 84 73 66 56 AQ 

ae 3.5050 ' Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. ; 

(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1033) 839 


BG... Cermet Potentiometers (cont) 
Model CT94 9mm Squared Multi-Turn 


CT94W - Top Adjust 


CT94X - Side Adjust 


CT94P - Side Adjust 


CT94Y - Top Adjust 


CT94Z- Side Adjust 


: 23 123 vil . yd 
r aa ‘ S [p25 mii kh 
Taya) At 22.3, slot 0.6 W 25 ) ok 
1 X0.8 
Unmarked | 
Unmarked Marked i Unmarked 
Side 9.6 Side side | Side 
= f 7 f ake 
3-20.5, 5 5 t 7 7 
solder-plated v Y 
2.5 an 25 25 an 25 25 an 2.5 2.5 an 2.5 2.5 A 25 
cow cw ELECTRICAL: Resistance Tol.: +10%. Temp. Coeff. of Resistance: 50 Ohms to 2 Whichever is Greater. Oper. Temp. Range: -55°C to +125°C. Min. Insulation 
® ©) Meg. + 100 ppm/°C, others +250 ppm/°C. Power Rating: 1/2W at 70°C, OW at 125°C. Resistance: 1000 Meg Ohms. at 500VDC. Dielectric Strength: 900VAC rms, 1 min. 
i Operating Voltage Max.: 300VDC or Power Rating, Whichever is less. Wiper Number of Mechanical Turns: 18 turns. MECHANICAL: Operating Torque: 357 
CW SHAFT Current Max.: 100mA or Power Rating, Whichever is Less. End Resistance Max.: gram-cm max. Mechanical Stop: Clutch Action. Minimum Terminal Strength: 
WIPER (@) ROTATION 1% or 2 Ohms, Whichever is Greater. Contact Resistance Variation: 1% or 3 Ohms, 1.02Kg. Rotational Life: 200 cycles (A R/R + 2 2 +3%) 
Res. Digi-Key Digi-Key Price Each Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key Price Each 
(Ohms) Part No. Part No. 1 10 100 500 (Ohms) | Part No. Part No. Part No. 1 10 100 500 
10 CT94W100-ND CT94X100-ND 1.43 1.33 1.20 1.02 10 CT94P100-ND | CT94Y100-ND CT94Z100-ND 1.57 1.46 1.32 1.12 
20 CT94W200-ND CT94X200-ND 1.43 1.33 1.20 1.02 20 CT94P200-ND | CT94Y200-ND CT94Z200-ND 1.57 1.46 1.32 1.12 
50 CT94W500-ND CT94X500-ND 1.43 1.33 1.20 1.02 50 CT94P500-ND | CT94Y500-ND CT94Z500-ND 1.57 1.46 1.32 1.12 
100 CT94W101-ND CT94X101-ND 1.43 1.33 1.20 1.02 100 CT94P101-ND | CT94Y101-ND CT94Z101-ND 1.57 1.46 1.32 V2 
200 CT94W201-ND CT94X201-ND 1.43 1.33 1.20 1.02 200 CT94P201-ND_| CT94Y201-ND CT94Z201-ND 1.57 1.46 1.32 1.12 
500 CT94W501-ND CT94X501-ND 1.43 1.33 1.20 1.02 500 CT94P501-ND | CT94Y501-ND CT94Z501-ND 1.57 1.46 1.32 1.12 
1K CT94W102-ND CT94X102-ND 1.43 1.33 1.20 1.02 1K CT94P102-ND | CT94Y102-ND CT94Z102-ND 1.57 1.46 1.32 1.12 
2K CT94W202-ND CT94X202-ND 1.43 1.33 1.20 1.02 2K CT94P202-ND | CT94Y202-ND CT94Z202-ND 1.57 1.46 1.32 1.12 
5K CT94W502-ND CT94X502-ND 1.43 1.33 1.20 1.02 5K CT94P502-ND | CT94Y502-ND CT94Z502-ND 1.57 1.46 1.32 1.12 
10K CT94W103-ND CT94X103-ND 1.43 1.33 1.20 1.02 10K CT94P103-ND_| CT94Y103-ND CT94Z103-ND 1.57 1.46 1.32 1.12 
20K CT94W203-ND CT94X203-ND 1.43 1.33 1.20 1.02 20K CT94P203-ND | CT94Y203-ND CT94Z203-ND 1.57 1.46 1.32 1.12 
50K CT94W503-ND CT94X503-ND 1.43 1.33 1.20 1.02 50K CT94P503-ND | CT94Y503-ND CT94Z503-ND 1.57 1.46 1.32 1.12 
100K CT94W104-ND CT94X104-ND 1.43 1.33 1.20 1.02 100K CT94P104-ND | CT94Y104-ND CT94Z104-ND 1.57 1.46 1.32 1.12 
200K CT94W204-ND CT94X204-ND 1.43 1.33 1.20 1.02 200K CT94P204-ND | CT94Y204-ND CT94Z204-ND 1.57 1.46 1.32 1.12 
500K CT94W504-ND CT94X504-ND 1.43 1.33 1.20 1.02 500K CT94P504-ND_| CT94Y504-ND CT94Z504-ND 1.57 1.46 1.32 1.42. 
1 Meg CT94W105-ND CT94X105-ND 1.43 1.33 1.20 1.02 1 Meg CT94P105-ND | CT94Y105-ND CT94Z105-ND 1.57 1.46 1.32 1.12 
2 Meg CT94W205-ND CT94X205-ND 1.43 1.33 1.20 1.02 2 Meg CT94P205-ND_| CT94Y205-ND CT94Z205-ND 1.57 1.46 1.32 1.12 
Units Marked with Resistance Code and 1 Digit Date Code. 
Model CT9P 9mm Squared Multi-Turn 2) 
OW~—O ; eee , 
. 5 =—CW FEATURES: Greater. Resolution: Essentially Infinite. Contact Resistance 
CT9P — Side Adjust + Sealed to Withstand Board Washing + Precious Metal Variation: 1% or 3 Ohms, Whichever is Greater. Operating 
2.5 ©2.30 Slot 7.07 Contact + Highly Automated Assembly. Temperature Range: -55°C to +125°C. Minimum Insulation 
p< 2.5 ae 60 Wx 0.8D |" | ELECTRICAL: Resistance: 1000 Meg. at 500VDC for 2 minutes. Dielectric 
Y 7 : on 
Y 9.6 a Resistance Tolerance: +10% Standard. Temperature Strength: 900VAC rms, 1 min., 1 milliamp max. 
yh 8 3 1.4 ——=4 Coefficient of Resistance:. 50 Ohms to 2 Meg. + 100 ppm/°C, MECHANICAL: 
|— 21 = 1 = a others +250 ppm/°C. Power Rating: 1/2W at 70°C. Operating Nominal Mechanical Angle: 18 Turns. Operating Torque: 
1.101 | Kx 9.6 | 15>|/ eee ae Voltage Maximum: 300VDC or Power Rating, Whichever is 360 gram-cm max. (5 Oz.-in.). Min. Stop Strength: N/A, 
4.816 “et 5.5 20.5 less. Wiper Current Maximum: 100mA or Power Rating, Wiper Idles. Rotational Life: 200 cycles, 10 2 - 200 2, A 
Whichever is Less. Nominal Electrical Angle: 16 Turns. RIR < + (0.5 Q + 3%), 500 2-5MQAR/R<+ (0.50 + 2%). 
CT9W — Top Adjust Electrical Continuity: Continuous Over Full Mechanical Solderability: Mil-Std-202 Method 208. Minimum Terminal 
Solder plate Range. End Resistance: 1% or 2 Ohms, Whichever is Strength: 1 Kg. 
hy 3-20.50 
Y 1 3 Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key Price Each 
5.0 2.30 Slot 2 (Ohms) | Part No. Part No. Part No. 1 10 100 500 1,000 
48 T .60 W x .8D. i 
i 1K CT9P102-ND CT9W102-ND CT9X102-ND 1.65 1.56 1.32 1.23 1.07 
+l 27 1407 6 ols.0l. 
ae Ee 2K CT9P202-ND CT9W202-ND CT9X202-ND 1.65 1.56 1.32 1.23 1.07 
CT9X, Side Adjust 5K CT9P502-ND | CT9W502-ND | CT9X502-ND 1.65 1.56 1.32 1.23 1.07 
@2.30 Slot uf : | 
+ = 1.50 60Wx.8D solder plate 10K CT9P103-ND CT9W103-ND CT9X103-ND 1.65 1.56 1.32 1.23 1.07 
oT vel ley 3-00.50 20K CT9P203-ND CT9W203-ND CT9X203-ND 1.65 1.56 1.32 1.23 1.07 
9.60 1.40 3 50K CT9P503-ND CT9WS503-ND CT9X503-ND 1.65 1.56 1.32 1.23 1.07 
1 100K CT9P104-ND CT9W104-ND CT9X104-ND 1.65 1.56 1.32 1.23 1.07 
~!5.50 Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. 


Model CT20 20mm Rectangular Multi-Turn 


FEATURES: : Sealed to Allow for Automatic Processing + Precious Metal Alloy Contact +» Highly Automated Assembly. 


ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10% Standard. Temperature Coefficient of Resistance: 50 Ohms to 2 Meg. + 100 ppm/°C, 


CT20P — Side Adjust others + 250 ppm/°C. Power Rating: 3/4W at 70°C. Operating Voltage Maximum: 300VDC or Power Rating, Whichever is less. 
Wiper Current Maximum: 100mA or Power Rating, Whichever is Less. Nominal Electrical Angle: 12 Turns. Electrical Continuity: 
Continuous Over Full Mechanical Range. End Resistance: 1% or 2 Ohms, Whichever is Greater. Resolution: Essentially Infinite. 
i 19.0 *] rl 50 Contact Resistance Variation: 1% or 3 Ohms, Whichever is Greater. Operating Temperature Range: -55°C to +125°C. Minimum 
Ee Set Q Insulation Resistance: 1000 Meg. at SOOVDC for 2 min. Dielectric Strength: 600VAC rms, 1 min., 1 milliamp max. 
6.40 4.8 5.00 N MECHANICAL: Nominal Mechanical Angle: 15 Turns. Operating Torque: 360 gram-cm max. (5 Oz.-in.). Minimum Stop Strength: 
tT 7 ‘ 3 N/A, Wiper Idles. Rotational Life: 200 cycles, 10Q-2002 & R/R < + (0.5 2 + 3%), 500 2- 5MQ ARR < + (0.5 QD + 2%) 
7.00 aor | o Solderability: Mil-Std-202 Method 208. 
1 ° 
© 1 2 3 25 f=) Res. Digi-Key Price Each 
. 2 (Ohms) Part No. 1 10 100 500 1,000 
OW—O Solder plate < 1K CT20P102-ND 1.65 1.54 1.39 1.18 1.07 
3-00.50 “H! 2K CT20P202-ND 1.65 1.54 1.39 1.18 1.07 
1.25 Oo 5K CT20P502-ND 1.65 1.54 1.39 1.18 1.07 
<7 ao 10K CT20P103-ND 1.65 1.54 1.39 1.18 1.07 
> 1) 20K CT20P203-ND 1.65 1.54 1.39 1.18 1.07 
T & 50K CT20P503-ND 1.65 1.54 1.39 1.18 1.07 
2.5 | 5.10% i 100K CT20P104-ND 1.65 1.54 1.39 1.18 1.07 
= 12.7 =| 3.30 


Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


BoumNs Precision Potentiometers 
SERIES 50 = Sealed 1/2” (12.5mm) Square Control 


+ Effective Electrical Angle: 270° +5° + Contact Resistance Variation: 2.0% + Dielectric Withstanding Voltage: Sea 
Level: 1,500 VAC minimum; 70,000 Feet: 500 VAC minimum = Insulation Resistance: 1,000 megohms minimum 


51 & 53 Series 


Shaft/Bushing Styles 


51 Series 53 Series 
Fig. 1 9.58 
>|/* 1-60 


Alli 3t +2 


3/8-32 UNEF-2A 


6.35-SHAFT 
9.53-BUSHING 
Fig. 2 
lew! 2-4.70 
UL 
4-32 UNEF-2A 
SHAFT 
BUSHING 
Bush. Resis. Element Digi-Key Price Each 
Fig. | Taper | Tolerance | Ohms | Watts Material Part No. 1 25 50 100 
2 |Linear| +10% 1K 1 Cermet 51CAD-E28-A10-ND 7.39 5.75 4.70 3.98 


Linear | +10% | 5K 1 
Audio | 420% | 10K | 1/4 | Conductive Plastic )51AAD-B28-D15-ND 7.97 6.21 5.07 4.29 
Audio | 420% | 10K | 1/4 | Conductive Plastic )51CAD-E28-D15-ND 7.97 6.21 5.07 4.29 


2 Cermet 

1 

2 

2 |Linear| 420% | 10K | 1/2 | Conductive Plastic |51CAD-E24-B15-ND 7.39 5.75 4.70 3.98 
1 

2 

2 

1 


51CAD-E28-A13-ND 7.39 5.75 4.70 3.98 


Linear} +10% | 10K] 1 Cermet 51AAD-B24-A15-ND 7.39 5.75 4.70 3.98 
Linear | +10% | 10K | 1 Cermet 51CAD-E24-A15-ND 7.39 5.75 4.70 3.98 


Linear | +10% |100K| 1 Cermet 51CAD-E28-A20-ND 7.39 5.75 4.70 3.98 
Linear | _+20% | 10K | 1/2 | Conductive Plastic |53AAA-B28-B15-ND 8.51 6.63 5.41 4.58 


SERIES 6639 1 Watt Conductive Plastic - Bushing Mount 


+ Resistance Tolerance: Standard +15% * Resolution: Essentially infinite + Effective Electrical Angle: 340° +3° + End 
Voltage: 0.5% max. * Output Smoothness: 0.1% » Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 
750 VAC min.) + Insulation Resistance (500 VDC): 500 megohms min. 


11.25/— 
Th 57*)73/8"-32UNEF 
Slot-2.29 x 1.60 


=e 7 
610.317 
a a 

96.342 
ae ale 


1 22.23 +! 


3.18 


Digi-Key Price Each 
Ohms Part No. 1 50 100 500 
1K 6639S-1-102-ND 11.46 9.29 8.48 8.30 
5K 6639S-1-502-ND 11.46 9.29 8.48 8.30 
10K 6639S-1-103-ND 11.46 9.29 8.48 8.30 


«18.3 


SERIES 3540/3541 


2 Waitt -10 Turn + [+572 
Wirewound/Hybritron® @, 210.32 


{ 3/8" 32-UNEF-2ATHD 
Ty 


+ Resistance Tolerance: +5% for 3540 series +10% for | B+ .81 (W) X .81 DEEP 
3541 series t tl 

+ Effective Electrical Angle: 3600° +10°, -0° [| 96.342 

+ Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 
301 (Sea Level: 1,000 VAC minimum) 

+ Insulation Resistance (500 VDC): 1,000 megohms 
minimum 


1.52+| 


7.92 | 
|.19.05, | |_20.62 


Reso- Digi-Key Price Each 
Ohms lution % Part No. i 50 100 500 
SERI ES 81 Wirewound 
0 H 
2 Wait Cermet - 5/8” (15.88mm) Square Single - Turn 500 | 031 95405-1-501-ND 13.38 10.84 9:90 9.37 
+ Resistance Tolerance: +10% + Continuity: Maintained for full mechanical angle + Effective Electrical Angle: 240° +6° Ls _ SND) ee 106 _ id 
+ Contact Resistance Variation: +1% or 3 ohms (whichever is greater) + Theoretical Resolution: Essentially Infinite 2K 021 3540S-1-202-ND 13.38 10.84 9.90 9.37 
+ Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 1500 VAC minimum; 70,000 Feet: 500 VAC 5K 021 3540S-1-502-ND 13.38 10.84 9.90 9.37 
minimum) « Insulation Resistance (500 VDC): 1,000 megohms minimum 10K 019 3540S-1-103-ND 13.38 10.84 9.90 9.37 
- 20K 014 3540S-1-203-ND 13.38 10.84 9.90 9.37 
Shaft/Bushing Styles 50K O11 3540S-1-503-ND 14.88 12.05 11.01 10.42 
Fig. 1 100K .008 3540S-1-104-ND 16.72 13.54 12.37 11.70 
Hybritron 
22.49-» 49> 
9.50 + »{3/8-32 UNEF 1/4-32UNEF 1K Essen- 3541H-1-102-ND 28.28 22.91 20.93 19.80 
A. lta (wy x 5K tially 3541H-1-502-ND 28.28 22.91 20.93 19.80 
Se! ‘031 Deep 10K Infinite 3541H-1-103-ND 28.28 22.91 20.93 19.80 
t 93.162 
6.35 
SERIES 3590 = 2: Watt - 10 Turn Wirewound 
a ie ae , a BxicelEach aa fe + Resistance Tolerance: +5% + Effective Electrical Angle: 3600° +10°, -0° + Dielectric Withstanding Voltage: MIL- 
Ig. ms No: STD-202, Method 301 (Sea Level: 2,000 VAC minimum) « Insulation Resistance (500 VDC): 1,000 megohms minimum 
1 1K 81A1A-B28-A10-ND 9.02 7.02 5.74 4.85 
1 5K 81A1A-B28-A13-ND 9.02 7.02 5.74 4.85 
Recommended PC Board 
2 5K 81C1A-E28-A13-ND 9.02 7.02 5.74 4.85 Mounting Hole Locations 
1 10K 81A1A-B28-A15-ND 9.02 7.02 5.74 4.85 
2 10K 81C1A-E28-A15-ND 9.02 7.02 5.74 4.85 
2 100K 81C1A-E28-A20-ND 9.02 7.02 5.74 4.85 Standoffs 


SERIES 91 5/8” Square Single-Turn Conductive Plastic - 
Bushing Mount 


+ Resistance Tolerance: +20% + Continuity: Maintained for full mechanical angle + Effective Electrical Angle: 240° 
+5° + Contact Resistance Variation: +1% + Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 
1,500 VAC minimum; 70,000 Feet: 500 VAC minimum) * Insulation Resistance (500 VDC): 1,000 megohms minimum 
+ Theoretical Resolution: Essentially infinite 


15.88 
@13.72 


Shaft Length 
From Mtg. Surface) Digi-Key Price Each 
Taper | Ohms | Watts Inches (mm) Part No. 1 25 50 100 
Linear 1K 1/2 7/8” (22.23) 91A1A-B28-B10-ND 4.74 3.69 3.01 2.55 
Linear 5K 1/2 3/4” (19.05) 91A1A-B24-B13-ND 4.74 3.69 3.01 2.55 
Linear 5K 1/2 7/8” (22.23) 91A1A-B28-B13-ND 4.74 3.69 3.01 2.55 
Audio 10K 1/4 3/4” (19.05) 91A1A-B24-D15-ND 5.37 4.18 3.42 2.89 
Linear 10K 1/2 3/4” (19.05) 91A1A-B24-B15-ND 474 3.69 3.01 2.55 
Linear 10K 1/2 7/8” (22.23) 91A1A-B28-B15-ND 4.74 3.69 3.01 2.55 


\bglt2.2 


FMS 
\ f11.81 on 


Lvl ot 
12.70 Be 


= 
bane soa) fo99 
5.08 


cow cw 
9 OVWO 
— cw 


1.19 (PLASTIC) 
81 (METAL) 


Resolu- Bushing Shaft Diameter | Digi-Key Price Each 
Ohms |_tion% Type & Dim. Inches (mm) Part No. 1 50 100 500 
2k | 023 3590S-1-202-ND 1002 812 741 7.02 
5K | .025 | y9>5/16 | 24e0" (630) | 2590S-1-502-ND 1002 812 741 702 
20k | 016 Fisie iis 3590S-1-203-ND 1002 812 741 702 
50K | .013 3590S-1-503-ND 1210 980 896 848 
100K | .009 3590S-1-104-ND 1298 1051 961 9.40 
500 | .033 3590S-2-501-ND 4002 812 741 702 
1K | .029 3590S-2-102-ND 1002 812 741 7.01 
2k | 023 3590S-2-202-ND 4002 812 741 702 
5k | 025 | 3/8"x5/16" | 2497" (6.34) | 3590S-2-502-ND 1002 812 741 701 
10K | .020 Metal Metal 3590S-2-103-ND 1002 812 741 701 
20K | 016 3590S-2-203-ND 1002 812 741 7.01 
50K | .013 3590S-2-503-ND 1210 980 895 847 
100K | .009 3590S-2-104-ND 1298 1051 961 909 
tox | .c20 | Sm™x7-94mm | 2962" (6.00) | seo95-6-103-ND 1210 980 895 847 
Metal Metal 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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SERIES 3852 


2 Wait Cermet 3/4” (19.05mm) Diameter Panel Control 


+ Resistance Tolerance: +10% + Con- 
tinuity: Maintained for full mechanical 
angle + Effective Electrical Angle: 
250° +5° + Contact Resistance 
Variation: +3% of total resistance or 3 


BGumNs Precision Potentiometers 


Fl | . 
3/8-32 UNEF’ 
+ (4 1 


SERIES 3610 
1.5 Watt - 10 Turn Wirewound Digital Clock Face 


+ Resistance Tolerance: +5% 


+ Accuracy (Correlation of Dial Readout to Voltage Ratio Output): +0.5% Voltage ratio 
+ Repeatability of Dial Readout: +0.1% Voltage ratio 
+ Effective Electrical Angle: 3600° nominal 


+ Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 1,000 VAC minimum); 70,000 
Feet: 400 VAC minimum 


A 


6.35 279-3 Ples. 


ohms (whichever is greater) + Dielec- 
tric Withstanding Voltage: MIL-STD- 


| pa Shatt Dia. 


202, Method 301 (Sea Level: 900 VAC SLOT-1.19 (W) Terminal 4.76 
minimum; 70,000 Feet: 350 VAC @12.19 X 1.60 DEEP Lug Antirotation aii 
minimum) * Insulation Resistance * 3852C — 1/4 - 32 UNEF > Key 1 et 
(500 VDC): 1,000 megohms minimum #21 AWG Gold ccw cw 
5 ; a Plated Pins CLOCKWISE — 
Dim. Shaft Dia. | Digi-Key Price Each © .724 Located on 
Ohms | A(mm) | (mm) | Part No. 1 25 50 100 250 Rigs 
1K 127 3.18 | 3852A-162-102A-ND 9.16 712 583 493 458 
1K | 2220 6.35 | 3852A4-282-1024-ND 9.16 712 583 493 458 
5K | 22.20 6.35 | 3852A-282-502A-ND 9.16 712 583 493 458 = = 
10K | 22.20 6.35 | 38524-282-1034-ND 9.16 712 583 «493 4.58 a Sa Bae , re cee Bt ase 
10K | 127 3.18 | 3852A-162-103A-ND 9.16 712 583 493 4.58 ms een kde J 
100K | 22.20 6.35 | 3852A-282-104A-ND 9.16 712 583 4934.58 1K 035 3610S-1-102-ND 60.92 4935 45.08 4266 39.60 
10K 22.20 6.35 3852C-282-103A-ND* 9.16 7A2 5.83 4.93 4.58 5K 027 3610S-1-502-ND 60.92 49.35 45.08 42.66 39.60 
10K 022 3610S-1-103-ND 60.92 4935 45.08 4266 39.60 


SERIES 3862 


+ Resistance Tolerance: +10% + Continuity: Maintained 


1 Watt Cermet 1/2” (12.5mm) Diameter 
Single-Turn Panel Control 


SERIES 3680 
2 Watt Pushbutton Cermet 


for full mechanical angle + Effective Electrical Angle: 260° 


+10° + Contact Resistance Variation: +3% of total resistance + Theoretical Resolution: Essentially infinite + Dielectric 


Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 750 VAC minimum; 70,000 Feet: 350 VAC minimum) 
+ Insulation Resistance (500 VDC): 1,000 megohms minimum 


=— A 


89-2 PLCS. 
2.38 | Shaft Dia. 


8.89 


+ Resistance Tolerance: +3% + Resolution: 3682: 1%; 3683: 0.1% + Power Rating: +25°C: 2 Watts + Dielectric With- 
standing Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 1000 VAC minimum) 


Dim. | Shaft Dia. | Digi-Key Price Each 
Ohms | A(mm) | (mm) Part No. 1 25 50 100 250 2 Wiper 
10K | 12.7 3.18 3862C-162-103A-ND 14.69 11.44 9.34 7.90 7.35 rue (oes 
10K | 22.20 6.35 3862C-282-103A-ND 14.69 11.44 9.34 7.90 7.35 Incr.—> 


SERIES 3500 
2 Watt - 10 Turn Wirewound 


+ Resistance Tolerance: +3% 

+ Independent Linearity: +0.20% 

- Effective Electrical Angle: 3600° 
+10°, -0° 

* Dielectric Withstanding Voltage: 
MIL-STD-202, Method 301 (Sea 
level: 1,500 VAC minimum); 70,000 
Feet: 400 VAC minimum 

+ Insulation Resistance (500 VDC): 
1,000 megaohms minimum 


Dimensions (mm) 
c D (3 


Digi-Key 
Part No. 
3682S-1-103-ND 
3683S-1-102-ND 
3683S-1-502-ND 
3683S-1-103-ND 


Price Each 
100 


Ohms EF 500 1,000 


17.78 
26.30 
26.30 
26.30 


10K 
1K 
5K 
10K 


10.67 
18.54 
18.54 
18.54 


11.94 
11.94 
11.94 
11.94 


8.38 
4.19 
4.19 
4.19 


21.08 
21.08 
21.08 
21.08 


20.23 
29.94 
29.94 
29.94 


19.14 
28.32 
28.32 
28.32 


2 Wiper 
3 
CW 


3.8"-32 THD UNEF 


2 1 
.25 X 45° Chamfer ccw 


CLOCKWISE + 


SERIES H-22, H-46, H-490, and H-550 
Turn’s Counting Dials 


Digi-Key Price Each 
Ohms Resolution % Part No. il 25 100 500 1,000 
1K 030 3500S-2-102-ND 41.75 33.82 30.91 29.23 27.15 
5K 018 3500S-2-502-ND 41.75 33.82 30.91 29.23 27.15 
10K 019 3500S-2-103-ND 41.75 33.82 30.91 29.23 27.15 
1.5 Watt - 10 Turn Wirewound Clock Face 


+ Resistance Tolerance: +5% + Accuracy (Correlation of Dial Readout to Voltage Ratio Output): 
+0.5% Voltage ratio + Repeatability of Dial Readout: +0.1% Voltage ratio + Effective Electrical Angle: 
3600° nominal + Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 1,000 VAC 


minimum); 70,000 Feet: 400 VAC minimum 


Non-Turn Pin foral ‘ bees) ee ' 
Extends 1.70 ? Read | Division/ Diameter | Shaft Dia. Body Digi-Key Price Each 
+ Fig. |Turns | Out Turn |Brake| (mm) (mm) Finish | Part No. 1 25 50 
Pilot @ 10.26 H-22 Series 
t+ : 1 2 Wiper 1_| 0-15 | Analog 50 Yes 22 6.35 Qear | H22-6A-ND 8.54 8.12 7.69 
3.96 Max 3/8"-32UNEF-2ATHD ccw cw H-46 Series 
Panel Thk. =| | CLOCKWISE — 2 [0-20 [Analog] 100 | Yes 46 6.35__| Qear | H-46-6A-ND 16.90 16.06 15.21 
H-490 Series 
3 0-30 |Analog} 100 Yes 25.4 6.35 ear | H-492-3-ND 28.80 22.40 18.33 
Digi-Key Price Each 0-30 |Analog} 100 Yes 25.4 6.35 Black | H-494-3-ND 28.80 22.40 18.33 
Ohms Resolution % Part No. 1 25 100 500 1,000 NEW! H-550 Series NEW! 
10K .022 3600S-1-103-ND 69.78 56.55 51.69 48.90 45.44 4 |0-11 |Analog} 100 Yes 46 6.35 Qear | H-550-6A-1-ND 12.39 11.68 11.15 
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BOURNS Trimmer Potentiometers 


WO ING. 


SERIES _ 1/4" (6.35mm) Square/Single-Turn 


3362 Cermet/Industrial/Sealed 
Common Dimensions Common Dimensions 
3362H, P, R, U 3362M, W, X 
[~~] 6.60 6.60 -+ 
Adj. Cross Slot DG Ciosso at is 
2.77 Long x i 64 Wide x Fo th 
.64 Wide x 1 "89 D 
.89 Deep 6.98 er HSB|— 1 gg 
133623 | .25 Typ. 3.84 
Tot et Pin Marking ae (oo 
3.84 Reversed for 25 Typ. 
i UY 46 Dia. 3 Ples. 
T f 5.46 
64 | 4.70 2.54 2.54 
46 Dia“ 33 5.46 Wiper 
3 Ples. | 
ie ant i CCW! cw 
2.54 Lt 2.54 Clockwise——= 


3362M 3300 
L@ 406 tH oe ! | 

C a os 
3362U 3362W 3362X 
mie | dao | AD 
boo | na har ae err 


+ Miniature package + Rotor designed for automatic machine adjust interface + Multi-wire wiper to minimize ORV +» With- 
stands harsh environments and immersion cleaning process. Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Resistance: 
500vdc. 1,000 megohms min. Adjustment Angle: 240° nom. Power Rating (300 volts max.): 70°C— 0.5 watt; 125°C— 
O watt. Temperature Range: —55°C to +125°C. Temperature Coefficient: +100ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 0.5 watt 
@70°C (3% ATR; CRV, 3% or 3 ohms, whichever is greater). Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 3% or 3 ohms, 
whichever is greater). Mechanical Angle: 270° nom. Torque: 3.0 oz-in. max. Stop Strength: 7.0 oz-in. min. 


Res. | Digi-Key” Digi-Key* Digi-Key Digi-Key” Digi-Key* Digi-Key Digi-Key* 
(Ohms)| Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 

100 | 3362H-101-ND | 3362M-101-ND | 3362P-101-ND | 3362R-101-ND | 3362U-101-ND | 3362W-101-ND | 3362X-101-ND 
200 | 3362H-201-ND | 3362M-201-ND | 3362P-201-ND | 3362R-201-ND | 3362U-201-ND | 3362W-201-ND | 3362X-201-ND 
500 | 3362H-501-ND | 3362M-501-ND | 3362P-501-ND | 3362R-501-ND | 3362U-501-ND | 3362W-501-ND | 3362X-501-ND 
1K | 3362H-102-ND | 3362M-102-ND | 3362P-102-ND | 3362R-102-ND | 3362U-102-ND | 3362W-102-ND | 3362X-102-ND 
2K | 3362H-202-ND | 3362M-202-ND | 3362P-202-ND | 3362R-202-ND | 3362U-202-ND | 3362W-202-ND | 3362X-202-ND 
5K | 3362H-502-ND | 3362M-502-ND | 3362P-502-ND | 3362R-502-ND | 3362U-502-ND | 3362W-502-ND | 3362X-502-ND 
10K | 3362H-103-ND | 3362M-103-ND | 3362P-103-ND | 3362R-103-ND | 3362U-103-ND | 3362W-103-ND | 3362X-103-ND 
20K | 3362H-203-ND | 3362M-203-ND | 3362P-203-ND | 3362R-203-ND | 3362U-203-ND | 3362W-203-ND | 3362X-203-ND 
25K | 3362H-253-ND | 3362M-253-ND | 3362P-253-ND | 3362R-253-ND | 3362U-253-ND | 3362W-253-ND | 3362X-253-ND 
50K | 3362H-503-ND | 3362M-503-ND | 3362P-503-ND | 3362R-503-ND | 3362U-503-ND | 3362W-503-ND | 3362X-503-ND 
100K | 3362H-104-ND | 3362M-104-ND | 3362P-104-ND | 3362R-104-ND | 3362U-104-ND | 3362W-104-ND | 3362X-104-ND. 
200K | 3362H-204-ND | 3362M-204-ND | 3362P-204-ND | 3362R-204-ND | 3362U-204-ND | 3362W-204-ND | 3362X-204-ND 
500K | 3362H-504-ND | 3362M-504-ND | 3362P-504-ND | 3362R-504-ND | 3362U-504-ND | 3362W-504-ND | 3362X-504-ND 
1M_| 3362H-105-ND | 3362M-105-ND | 3362P-105-ND | 3362R-105-ND | 3362U-105-ND | 3362W-105-ND | 3362X-105-ND 


Pricing 
Series 1 10 50 
3362H /3362M / 3362P 7 
3362R / 3362U / 3362W / 3362X 83 7.50 36.75 


* 3362[_|-KIT-ND Digi-Key” Series 3362 Trimmer Potentiometers Kit 
10 each of all values in denoted series (140 total pieces). Notebook sve storage case and bin storage guide included. For 
complete number, substitute corresponding letter (H,R,U,M,X) for --$89.95 


SERIES 3/8" (9.52mm) Square/Single-Turn 


3386 Cermet/Industrial/Sealed 
Common Dimensions Common Dimensions 
Side Adjust — 3386C, H, W, X Top Adjust — 3386F, P, R 


Adj. Slot 3.05 Long x 


.76 Wide x .76 Deep 9.52 : 5.97 Rae venom 
49.52 i 4.83 | cana a 
jy we 9.52 _ =a i Clockwise——= 
. = H hse Min 
5.97 51 Dia. Pins 
3386C 3386F 3386H 
rau Raat he 
ij- Execs! 
ak 2.54 pe fo bes 
2.54 5.08 ay 1.40 | 254 
3386P 3386R 3386W 3386X 
— aa eae = TY aa aa 
4.78 : 
rote 122 i323 | aA ieee = ti 264 
2.54 ay 2.54 2.54 


Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Resistance: 500vdc. 1,000 megohms min. Adjustment Angle: 280°. Power 
Rating (300 volts max.): 85°C — 0.5 watt; 125°C — 0 watt. Temperature Range: —55°C to +125°C. Temperature 
Coefficient: +100ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 70°C (3% ATR; CRV, 1% or 1 ohm, whichever is greater). 
Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 1% or 1 ohm, whichever is greater). Mechanical Angle: 310° nom. Torque: 
5.0 oz-in. max. Stop Strength: 15.0 oz-in. min. 


Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(Ohms)) Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 


50 | 3386C-500-ND* | 3386F-500-ND* | 3386H-500-ND | 3386P-500-ND* | 3386R-500-ND* | 3386W-500-ND | 3386X-500-ND* 
100 | 3386C-101-ND* |) 3386F-101-ND* | 3386H-101-ND | 3386P-101-ND* | 3386R-101-ND* | 3386W-101-ND | 3386X-101-ND* 
200 | 3386C-201-ND* | 3386F-201-ND* | 3386H-201-ND | 3386P-201-ND* | 3386R-201-ND*) 3386W-201-ND | 3386X-201-ND* 
500 | 3386C-501-ND* | 3386F-501-ND* | 3386H-501-ND | 3386P-501-ND* | 3386R-501-ND*| 3386W-501-ND | 3386X-501-ND* 
1K | 3386C-102-ND* | 3386F-102-ND* ) 3386H-102-ND | 3386P-102-ND* | 3386R-102-ND* | 3386W-102-ND | 3386X-102-ND* 
2K | 3386C-202-ND*) 3386F-202-ND* | 3386H-202-ND | 3386P-202-ND* | 3386R-202-ND* | 3386W-202-ND | 3386X-202-ND* 
5K | 3386C-502-ND* | 3386F-502-ND* | 3386H-502-ND | 3386P-502-ND* | 3386R-502-ND* | 3386W-502-ND | 3386X-502-ND* 
10K | 3386C-103-ND* | 3386F-103-ND* | 3386H-103-ND | 3386P-103-ND* | 3386R-103-ND* |) 3386W-103-ND | 3386X-103-ND* 
20K | 3386C-203-ND* | 3386F-203-ND* | 3386H-203-ND | 3386P-203-ND* | 3386R-203-ND* | 3386W-203-ND | 3386X-203-ND* 
25K | 3386C-253-ND | 3386F-253-ND | 3386H-253-ND | 3386P-253-ND | 3386R-253-ND | 3386W-253-ND | 3386X-253-ND 
50K | 3386C-503-ND* | 3386F-503-ND* | 3386H-503-ND | 3386P-503-ND* | 3386R-503-ND* | 3386W-503-ND | 3386X-503-ND* 
100K | 3386C-104-ND* | 3386F-104-ND* | 3386H-104-ND | 3386P-104-ND* | 3386R-104-ND* | 3386W-104-ND | 3386X-104-ND* 
200K | 3386C-204-ND* | 3386F-204-ND* | 3386H-204-ND | 3386P-204-ND* | 3386R-204-ND* = 3386X-204-ND* 
250K | 3386C-254-ND | 3386F-254-ND | 3386H-254-ND | 3386P-254-ND | 3386R-254-ND | 3386W-254-ND | 3386X-254-ND 
500K | 3386C-504-ND* | 3386F-504-ND* | 3386H-504-ND | 3386P-504-ND* | 3386R-504-ND* | 3386W-504-ND | 3386X-504-ND* 
1M _ | 3386C-105-ND*) 3386F-105-ND* | 3386H-105-ND | 3386P-105-ND* | 3386R-105-ND* | 3386W-105-ND | 3386X-105-ND* 
2M | 3386C-205-ND* | 3386F-205-ND* | 3386H-205-ND | 3386P-205-ND* | 3386R-205-ND* | 3386W-205-ND | 3386X-205-ND* 


Pricing 
Series 1 10 50 
3386C/3386R 1.43 13.00 55.90 
3386F/3386H/3386P/3386W/3386X 1.29 11.75 50.53 


* 3386(]-KIT-ND Digi-Key” Series 3386 Trimmer Potentiometer Kit 
5 each of values denoted in series (75 total pieces). Notebook style kit box and bin storage guide included. 
For complete number, substitute corresponding letter (C,F,P,R,X) for T)..........ceeeeceeeeeeeeeeeeeee esse eeeee ee $65.95 


SERIES 1/4" (6.35mm) Square SMD/Single-Turn 


3361 Cermet/Industrial/Sealed 
3361P 3361S 
LIES fo 8.71 ete i 6.71] 
2.77 Long | 2.77 Long 
9.70 0.64 Wide 7.62 | 0.64 Wide 
; , 0.89 Deep 930 | core % 0.89 Deep 
3:30 | ; | ATK 3 


+ 


ees ba 


2.54 2.54 
eee] 0.78 102 [ 4-4 oes 
—He-@ 0.46 2 a ae i 2 l 

8.53 ST TNT f2.29 
=-Leads to be ys | 1 aaa a 
2.54 L071) Je Leads to be t 
| mall >| @ 2.29-3 Ples. 
coplanar coplanar i At 
within 0.10 2.54|- +L. +] 2.54 within 0.10 (Bottom View) 
--|-0.38 (Bottom View) L 6.65 al 


WIPER Res. | Digi-Key Digi-Key 
(Ohms) | Part No. Part No. 
CCW. cw 
CLOCKWISE 100 | 3361P-101GI0-ND | 3361S-101GL1-ND 


200 3361P-201GL1-ND | 3361S-201G_LJ-ND 
Resistance Tolerance: +10% std. Insulation 500 3361P-501G_1-ND | 3361S-501 ND 
Resistance: 500vdc. 1,000 megohms min. Adjustment 1K 3361P-102GL1-ND_ | 3361S-102G_L1-ND 


Angle: 240° nom. Power Rating (300 volts max.): 70°C 2K 3361P-202GCIC-ND | 3361S-202GC1C]-ND 
— 0.50 watt; 125°C— 0 watt. Temperature Range: -55°C 

to +125°C. Temperature Coefficient: +100ppm/°C. Load SK | 9361P-S02GDIEEND | $361S-502 BN) 
Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 70°C (3% ATR; CRV, 3% 10K | 3361P-103G_IL1-ND | 3361S-103G_1-ND 


or 3 ohms, whichever is greater). Rotational Life: 200 20K 3361P-203G_LI-ND | 3361S-203G_L-ND 
cycles (4% ATR; CRV, 3% or 3 ohms, whichever is 50K 3361P-503GLIC-ND | 3361S-503 -ND 


reater). Mechanical Angle: 270° nom. Torque: 3.0 oz- 
- pe Stop Strength: Sainte 100K | 3361P-104GDIC-ND | 3361S-104GCC-ND 


Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing 
Series | Part No. 1 10 50 Part No. 500 750 
3361P Add “CT-ND” 96 8.75 42.00 Add “TR-ND” pan 459.75 
3361S Add “CT-ND” 96 8.75 42.00 Add “TR-ND” 306.50 = 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 843 


poms Trimmer Potentiometers 


ine 


SERIES 3/8" (9.52mm) Square/Multiturn (25) 


SERIES = 1/2" (12.70mm) Square/Multiturn (25) 
3250 Wirewound/Sealed 


Resistance Tolerance: +5% std. Insulation Resistance: S00vdc. 1,000 megohms min. Adjustment Travel: 25 turns 
nom. Power Rating: 85°C—1 watt; 150°C— 0 watt. Temperature Range: -65°C to +150°C. Temperature Coefficient: 


3292 Cermet/Industrial/Sealed +70 ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 1 watt @85°C (2% ATR; ENR, 500 ohms). Rotational Life: 200 cycles (2% ATR; 
ENR, 500 ohms). Torque: 5.0 oz-in. max. Mechanical Stops: Wiper idles. 
3292W 3292P 3250W , Nominal 
Wiper Res. Digi-Key Resolution 
Adj. Slot 2.29 Dia. x (Ohms) Part No. (Percent) 
“St Wide x-6tDeep ef 3.81 pee 200 3250W-201-ND 0.70 
Pe Clockwise -——> 500 3250W-501-ND 0.60 
123] 8.25 4.75 1K 3250W-102-ND 0.40 
: 51 Dia = 3 2K 3250W-202-ND 0.30 
- : — 2.54 254 Y 2.79 5K 3250W-502-ND 0.25 
2.541) L : ; A) ft 6.35 re 10K 3250W-103-ND 0.19 
254-21 be IF | 20K 3250W-203-ND 0.16 
Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Resistance: 500vdc. 1,000 2.54 : = 
3292X megohms min. Effective Travel: 25 turns nom. Power Rating (400 volts max.): : ; Pricing 
85°C— 0.5 watt; 150°C — 0 watt. Temperature Range: —65°C to +150°C. Tem- Series 1 10 50 
perature Coefficient: +100 ppmv/°C. Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 85°C (2% 3250W 12.49 113.50 488.05 
call j-1.02 ATR; CRV, 3% or 3 ohms, whichever is greater). Rotational Life: 200 cycles (2% 
19 ATR; CRV, 3% or 3 ohms, whichever is greater). Torque: 5.0 oz-in. max. 
y Mechanical Stops: Wiper idles. . 
1.27 SERIES = 3/8" (9.52mm) Square/Multiturn (25) 
| Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key 3296 Cermet/Industrial/Sealed 
1.91—] be (Ohms) Part No. Part No. Part No. 
100 3292P-101-ND | 3292W-101-ND | 3292X-101-ND Common Dimensions 296W 4) 
200 3292P-201-ND | 3292W-201-ND | 3292X-201-ND 3296 2.54 | aa 
9.52 Typ. 500 3292P-501-ND | 3292W-501-ND | 3292X-501-ND ia 4.83 Pt 
152+ E 1K 3292P-102-ND | 3292W-102-ND | 3292X-102-ND ; —ss vg 
— 2K 3292P-202-ND | 3292W-202-ND | 3292X-202-ND 1.12 9.52 eh ey 
25 Min 9.52 Typ. 5K 3292P-502-ND | 3292W-502-ND | 3292X-502-ND 10.03 +b "y 254 
y [321 10K 3292P-103-ND | 3292W-103-ND | 3292X-103-ND aac Fale 409 ; 
' 20K 3292P-203-ND | 3292W-203-ND | 3292X-203-ND 8.25 =| 3296X 
254k) 8.25 50K 3292P-503-ND | 3292W-503-ND | 3292X-503-ND 1.38 |) 1.52 
254-2 100K 3292P-104-ND | 3292W-104-ND | 3292X-104-ND 2.54) ~[/Min. 254 
: 200K 3292P-204-ND | 3292W-204-ND | 3292X-204-ND t= a, oy = 
500K 3292P-504-ND | 3292W-504-ND | 3292X-504-ND = E= nd 
1M 3292P-105-ND | 3292W-105-ND | 3292X-105-ND 254 ai == | jl 
, 7 
Per eee Bay 51 Dia.» Adj. Slot 2.29 Dia. with 2.54 aa 
3 Series 1 10 50 -56 Wide x .76 Deep 3296Y 
Clockwise———> 3292P/3292W/3292X 15.51 141.00 606.30 254 | 1.14 
Wiper prt 
an 7 
. @ o —= 
SERIES — 1/2" (12.70mm) Square/Multiturn (25) aia rien oN 2 eee 
3252 Cermet/Industrial/Sealed 2.54 | |-2.54 
3252P 3296P 3296Z 
1.14 
; | 2.54 2.54 
178~ 71 Dia. Q® gen 54 ® | | me a | 
i 5.59. + Typ. OV, | t | Wiper es a so L— 1 ‘| 
12.70 Typ. L @ | aa or. — = ' | 
13.21 Typ. Jo a 1.62|| FZ== Lo} F635 —— 
PL k 4 £43.33-/ a F254 ~# Clockwise——= 5.23 2.54 2.54 = -254 
1.98 Dia. Thru 12.70 Typ. She : 4 6.35 
Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Resistance: 500vdc. 1,000 megohms min. Effective Travel: 25 turns nom. 
Power Rating (300 volts max.): 70°C— 0.5 watt; 125°C— 0 watt. Temperature Range: -55°C to +125°C. Temperature 
3252W 3252X Coefficient: +100 ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @70°C (3% ATR; CRV, 3% or 3 ohms, whichever is greater). 
Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 3% or 3 ohms, whichever is greater). Torque: 3.0 oz-in. max. Mechanical 
Stops: Wiper idles. 
3 559-4 1 
+| +279 ® EE Q 2.54 
F859 r = QQ i ea og et Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
T \ 46.35 . ae (Ohms)| Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 
: i 10] 3296P-100-ND* | 3296W-100-ND* | 3296X-100-ND* | 3296Y-100-ND* _ 


"TU 
nm 
bg 
wll 
= 
Oo 
7 
zg 


Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Resistance: 500vdc 1,000 megohms min. Effective Travel: 25 turns nom. 
Power Rating (400 volts max.): 85°C — 0.75 watt; 150°C — 0 watt. Temperature Range: —65°C to +150°C. 
Temperature Coefficient: +100ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 0.75 watt @ 85°C (3% ATR; CRV, 3% or 3 ohms, 
whichever is greater). Rotational Life: 200 cycles (2% ATR; ORV, 3% or 3 ohms, whichever is greater). Torque: 5.0 oz- 
in. max. Mechanical Stops: Wiper idles. 


3296Z-200-ND 

3296Z-500-ND* 
3296Z-101-ND* 
3296Z-201-ND 

3296Z-501-ND* 
3296Z-102-ND* 
3296Z-202-ND* 


3296X-200-ND 

3296X-500-ND* 
3296X-101-ND* 
3296X-201-ND 

3296X-501-ND* 
3296X-102-ND* 
3296X-202-ND* 


3296Y-200-ND 

3296Y-500-ND* 
3296Y-101-ND* 
3296Y-201-ND 

3296Y-501-ND* 
3296Y-102-ND* 
3296Y-202-ND* 


20] 3296P-200-ND 
50] 3296P-500-ND* 
100 | 3296P-101-ND* 
200 | 3296P-201-ND 
500 | 3296P-501-ND* 
1K | 3296P-102-ND* 
2K | 3296P-202-ND* 


3296W-200-ND 

3296W-500-ND* 
3296W-101-ND* 
3296W-201-ND 

3296W-501-ND* 
3296W-102-ND* 
3296W-202-ND* 


* 3252-KIT-ND Digi-Key® Series 3252 Trimmer Potentiometer Kit 
5 each of values denoted (90 total pieces). Notebook style kit box and bin storage guide included .. . 


----$599.00 


Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 5K | 3296P-502-ND* | 3296W-502-ND* | 3296X-502-ND* | 3296Y-502-ND* | 3296Z-502-ND* 
cohms) SULA TLD panne: 10K | 3296P-103-ND* | 3296W-103-ND* | 3296X-103-ND* | 3296Y-103-ND* | 3296Z-103-ND* 
100 3252P-101-ND* 3252W-101-ND* 3252X-101-ND* 20K | 3296P-203-ND* | 3296W-203-ND* | 3296X-203-ND* | 3296Y-203-ND* | 3296Z-203-ND* 
200 3252P-201-ND 3252W-201-ND = 25K | 3296P-253-ND | 3296W-253-ND | 3296X-253-ND | 3296Y-253-ND | 3296Z-253-ND 
500 3252P-501-ND* 3252W-501-ND* 3252X-501-ND* 50K | 3296P-503-ND* | 3296W-503-ND* | 3296X-503-ND* | 3296Y-503-ND* | 3296Z-503-ND* 
1K 3252P-102-ND* 3252W-102-ND* 3252X-102-ND* 100K | 3296P-104-ND* | 3296W-104-ND* | 3296X-104-ND* | 3296Y-104-ND* | 3296Z-104-ND* 
2k 3252P-202-ND 3252W-202-ND 3252X-202-ND 200K | 3296P-204-ND* | 3296W-204-ND* | 3296X-204-ND* | 3296Y-204-ND* | 3296Z-204-ND* 
5K 3252P-502-ND* 3252W-502-ND* 3252X-502-ND* 250K | 3296P-254-ND | 3296W-254-ND | 3296X-254-ND | 3296Y-254-ND | 3296Z-254-ND 
40K 3252P-103-ND* 3252W-103-ND* 3252X-103-ND* 500K | 3296P-504-ND* | 3296W-504-ND* | 3296X-504-ND* | 3296Y-504-ND* | 3296Z-504-ND* 
20K 3252P-203-ND 3252W-203-ND 3252X-203-ND 1M| 3296P-105-ND* | 3296W-105-ND* | 3296X-105-ND* | 3296Y-105-ND* | 3296Z-105-ND* 
50K 3252P-503-ND* 3252W-503-ND* 3252X-503-ND* 2M | 3296P-205-ND* | 3296W-205-ND* | 3296X-205-ND* | 3296Y-205-ND* | 3296Z-205-ND* 
iene CREB IWUNTD POA MNTD SRSA TVLNTD 5M] 3296P-505-ND | 3296W-505-ND | 3296X-505-ND — 3296Z-505-ND 
200K 3252P-204-ND 3252W-204-ND 3252X-204-ND = 
Pricing 
Series i 10 50 
R Pricing 3296P/3296Z 2.70 24.50 105.35 
peries A a 50 3296W/3296X/3296Y 2.50 22.75 97.83 
3252P/3252W/3252X 14.44 131.25 564.38 


* 3296[_] -KIT-ND Digi-Key® Series 3296 Trimmer Potentiometer Kit 
5 each of values denoted in series (75 total pieces). Notebook style case and bin storage guide included. For complete 
number, substitute corresponding letter (P,W,X,Y,Z) for [_]. --$139.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


844 (1033) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


B 


INC. 


oumns Trimmer Potentiometers 


SERIES 3/8" (9.52mm) Square/Multiturn (25) 
3299 Cermet/Industrial/Sealed 
} ]s® 38 Min. += *b 5A 3299X 
9.52 ES ae 
oP 52 Eat = _ poe 
a 1.09 | 622 =e oF | 
6.10 ——" 254 
Wiper 
een eee 3299Y 
Clockwise ——> 
3299P a ol” 
@- = i 
ot | LFS = H 64 
alsa! F-15.23 
3299W 3299Z 
8a =| 1.91 _ 
=e 3 = 198+ 
AL 38 Min, Om = H 
2.54 tk 2.54 


Adj. Slot 2.29 Dia. x .51 Wide x .64 Deep 


Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Resistance: 500vdc. 1,000 megohms min. Effective Travel: 25 turns nom. 
Power Rating (300 volts max.): 70°C — 0.5 watt; 125°C — 0 watt. Temperature Range: —55°C to +125°C. Temperature 
Coefficient: +100ppnv/°C. Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 70°C (3% ATR; ORV, 3% or 3 ohms, whichever is greater). 
Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; ORV, 3% or 3 ohms, whichever is greater). Torque: 3.0 oz-in. max. Mechanical 


Stops: Wiper idles. 


Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(Ohms) Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 
10 3299P-100-ND | 3299W-100-ND | 3299X-100-ND | 3299Y-100-ND 3299Z-100-ND 
20 3299P-200-ND | 3299W-200-ND | 3299X-200-ND | 3299Y-200-ND 3299Z-200-ND 
50 3299P-500-ND | 3299W-500-ND | 3299X-500-ND | 3299Y-500-ND 3299Z-500-ND 
100 3299P-101-ND | 3299W-101-ND | 3299X-101-ND | 3299Y-101-ND 3299Z-101-ND 
200 3299P-201-ND | 3299W-201-ND | 3299X-201-ND | 3299Y-201-ND 3299Z-201-ND 
500 3299P-501-ND | 3299W-501-ND | 3299X-501-ND | 3299Y-501-ND 3299Z-501-ND 
1K 3299P-102-ND | 3299W-102-ND | 3299X-102-ND | 3299Y-102-ND 3299Z-102-ND 
2K 3299P-202-ND | 3299W-202-ND | 3299X-202-ND | 3299Y-202-ND 3299Z-202-ND 
5K 3299P-502-ND | 3299W-502-ND | 3299X-502-ND | 3299Y-502-ND 3299Z-502-ND 
10K 3299P-103-ND | 3299W-103-ND | 3299X-103-ND | 3299Y-103-ND 3299Z-103-ND 
20K 3299P-203-ND | 3299W-203-ND | 3299X-203-ND | 3299Y-203-ND 3299Z-203-ND 
25K 3299P-253-ND | 3299W-253-ND = 3299Y-253-ND 3299Z-253-ND 
50K 3299P-503-ND | 3299W-503-ND | 3299X-503-ND | 3299Y-503-ND 3299Z-503-ND 
100K 3299P-104-ND | 3299W-104-ND | 3299X-104-ND | 3299Y-104-ND 3299Z-104-ND 
200K 3299P-204-ND | 3299W-204-ND | 3299X-204-ND | 3299Y-204-ND 3299Z-204-ND 
250K 3299P-254-ND | 3299W-254-ND | 3299X-254-ND | 3299Y-254-ND 3299Z-254-ND 
500K 3299P-504-ND | 3299W-504-ND | 3299X-504-ND | 3299Y-504-ND 3299Z-504-ND 
1M 3299P-105-ND | 3299W-105-ND | 3299X-105-ND | 3299Y-105-ND 3299Z-105-ND 
2M 3299P-205-ND | 3299W-205-ND | 3299X-205-ND | 3299Y-205-ND 3299Z-205-ND 
5M 3299P-505-ND | 3299W-505-ND | 3299X-505-ND | 3299Y-505-ND 3299Z-505-ND 
Pricing 
Series 1 10 50 
3299P/3299Z 3.14 28.50 122.55 
3299W/3299X/3299Y 2.92 26.50 113.95 
SERIES _ 1/4" (6.35mm) Square/Multiturn (11) 
3260 Wirewound/Industrial/Sealed 
3260H 4.32 Resistance Tolerance: 15% std. Insulation Resistance: 
afk 500vde. 1,000 megohms min. Adjustment Angle: 11 turns 
\ + 1.27 nom. Power Rating: 85°C— 0.25 watt; 150°C— 0 watt. Tem- 
7 perature Range: -65°C to +150°C. Temperature Coefficient: 
T_| &~Adj. Slot +70ppmv/°C. Load Life: 1,000 hours 0.25 watt @ 85°C (2% 
1.27 1.78 Dia. x DTR; ENR, 500 ohms). Rotational Life: 200 cycles (2% 
-51 Wide x DTR; ENR, 500 ohms). Torque: 3.0 oz-in. max. Mechanical 
ee. 51 Deep Stops: Wiper idles. 
-41 Dia. 
Nominal 
Res. Digi-Key Resolution 
| + 6.35 (Ohms) Part No. (Percent) 
1.02 | 76 { +89 100 3260H-101-ND 1.00 
2.54 1 76 200 3260H-201-ND 0.94 
4_=— Le 6.35 |i 23, | 500 3260H-501-ND 0.58 
7 + 1K 260H-102-ND 0.50 
+! L254 t | 2K 32601 202.ND 0.45 
10K 3260H-103-ND 0.29 
20K 3260H-203-ND 0.28 
Wiper 
er er oi 
cow! cw Series 1 10 50 
Clockwise——= 3260H 27.17 247.00 1062.10 


SERIES 1/4" (6.35mm) Square/Multiturn (12) 
3262 Cermet/Industrial/Sealed 
3262P 1.02 2.54 my : 

76 = 2.54 Wiper 

4 4p —t 
2 FPP] 437 Min. [76 © fPesi_ 4.70 coped 

3262W a6 i 4 

254 -.76 ae 6.35 

ie 5 e 178 478 ies Dia 

v1 02 "51 Deep hea? 
3262X i 

2.54) -K.76 t+ ie 123} 402 

FP 1.52 8 IMT 

Peed toad he ag arr 


Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Resistance: 500vdc. 1,000 megohms min. Effective Travel: 12 turns nom. 
Power Rating: (300 volts max.) 85°C — 0.25 watt; 150°C — 0 watt. Temperature Range: —65°C to +150°C. 
Temperature Coefficient: +100ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 0.25 watt @ 85°C (3% ATR; CRV, 3% or 3 ohms, 
whichever is greater). Rotational Life: 200 cycles (2% ATR; ORV, 3% or 3 ohms, whichever is greater). Torque: 3.0 oz- 


in. max. Mechanical Stops: Wiper idles. 


Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(Ohms) Part No. Part No. Part No. 
10 3262P-100-ND 3262W-100-ND 3262X-100-ND 
20 3262P-200-ND 3262W-200-ND 3262X-200-ND 
50 3262P-500-ND 3262W-500-ND 3262X-500-ND 
100 3262P-101-ND 3262W-101-ND 3262X-101-ND 
200 3262P-201-ND 3262W-201-ND 3262X-201-ND 
500 3262P-501-ND 3262W-501-ND 3262X-501-ND 
1K 3262P-102-ND 3262W-102-ND 3262X-102-ND 
2K 3262P-202-ND 3262W-202-ND 3262X-202-ND 
5K 3262P-502-ND 3262W-502-ND 3262X-502-ND 
10K 3262P-103-ND 3262W-103-ND 3262X-103-ND 
20K 3262P-203-ND 3262W-203-ND 3262X-203-ND 
25K 3262P-253-ND 3262W-253-ND 3262X-253-ND 
50K 3262P-503-ND 3262W-503-ND 3262X-503-ND 
100K 3262P-104-ND 3262W-104-ND 3262X-104-ND 
200K 3262P-204-ND 3262W-204-ND 3262X-204-ND 
250K 3262P-254-ND 3262W-254-ND 3262X-254-ND 
500K 3262P-504-ND 3262W-504-ND 3262X-504-ND 
1M 3262P-105-ND 3262W-105-ND 3262X-105-ND 
Pricing 
Series 1 10 50 
3262P/3262W/3262X 14.30 130.00 559.00 
SERIES _ 1/4" (6.35mm) Square/Multiturn (12) 
3266 Cermet/Indusirial/Sealed 
Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Resistance: 
Wiper 500vde. 1,000 megohms min. Effective Travel: 12 turns 
Rare an nom. Power Rating (300 volts max.): 70°C — 0.25 watt; 
ccw CW 150°C — 0 watt. Temperature Range: —55°C to +125°C. 
Clockwise Temperature Coefficient: +100ppm/°C. Load Life: 1,000 
hours 0.25 watt @ 70°C (3% ATR; CRV, 3%). Rotational 
Life: 200 cycles (4% ATR; ORV, 3% or 3 ohms, whichever is 
3266W greater). Torque: 3.0 oz-in. max. Mechanical Stops: Wiper 
idles. 
6.35 Typ. 
1.52 2° JP adi. Slot Res. Digi-Key Digi-Key 
i 1.78 Dia. x (Ohms) | Part No. Part No. 
432 IP} — 51 Wide x 10 | 3266W-100-ND* | 3266X-100-ND* 
t 51 Deep . ‘ 
20 3266W-200-ND* | 3266X-200-ND 
50 3266W-500-ND* | 3266X-500-ND* 
100 3266W-101-ND* | 3266X-101-ND* 
i 2") Ese 200 3266W-201-ND* | 3266X-201-ND* 
t==p-4 je +1.02 500 3266W-501-ND* | 3266X-501-ND* 
Fee | Io 1K 3266W-102-ND* | 3266X-102-ND* 
2.54 i 2K 3266W-202-ND* | 3266X-202-ND* 
6.86 Typ. jy 2 9}-98 Min. 5K 3266W-502-ND* | 3266X-502-ND* 
i | L¥ 46 Dia. 10K 3266W-103-ND* | 3266X-103-ND* 
Tl be: 20K 3266W-203-ND* | 3266X-203-ND* 
254-7254 25K | 3266W-253-ND* | 3266X-253-ND* 
50K 3266W-503-ND* | 3266X-503-ND* 
3266X 1.52 100K 3266W-104-ND* | 3266X-104-ND* 
t 200K 3266W-204-ND* | 3266X-204-ND* 
4 250K 3266W-254-ND* | 3266X-254-ND* 
500K 3266W-504-ND* | 3266X-504-ND* 
4.02 —=| L. 1M 3266W-105-ND | 3266X-105-ND 
Pricin: 
1.02 Series 1 10 i 50 
, +4R-76 3266W/3266X 3.58 32.50 139.75 
. 0 
fe 13 i * 3266[_|-KIT-ND Digi-Key” Series 3266 
{ 12 i Trimmer Potentiometer Kit 
2.54 3} 1.02 5 each in values denoted in series (85 total pieces). 
4.78 I Notebook style storage case and bin storage guide included. 
oF te) 2.54 For complete number, substitute corresponding letter (WX) 
2.54+| for. -$199.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1033) 845 


eumns Trimmer Potentiometers 


INC. 


B 


SERIES = 1/2" (12.70mm) Round/Single-Turn 
3345 Wirewound/Industrial/Sealed 
3345P + Industrial wirewound. + 1.0 watt power rating at 70°C. 


Adj. Slot 5.97 Long x Resistance Tolerance: +5% std. Adjustment Angle: 280° nom. 
ponee : 64 Wie Power Rating: 70°C — 1 watt; 150°C — 0 watt. Temperature 

—— Pore Range: —55°C to +150°C. Temperature Coefficient: +50ppm/°C. 
} Load Life: 1,000 hours 1 watt @ 70°C. Rotational Life: 200 


11.43 Dia. cycles (2% ATR; ENR, 500 ohms). Mechanical Angle: 310° nom. 
| Torque: 5.0 oz-in. max. Stop Strength: 15 oz-in. min. 
———s Nominal 
Res. Digi-Key* Resolution 
(Ohms) Part No. (Percent) 
50 3345P-500-ND 0.58 
100 3345P-101-ND 0.49 
< 200 3345P-201-ND 0.49 
Soh e8 Mh. 500 3345P-501-ND 0.38 
Standoffs 1K 3345P-102-ND 0.30 
ob 2K 3345P-202-ND 0.24 
P=—~- 9.54 5K 3345P-502-ND 0.18 
~ f 10K 3345P-103-ND 0.14 
20K 3345P-203-ND 0.13 
5.08 Min. Length -71 Dia. 
Pricing 
Series 1 10 50 
Wiper 3345P 8.28 75.25, 323.58 
CCW CW *3345P-KIT-ND Digi-Key® Series 3345 Trimmer 
3 Potentiometers Kit 5 each of all values (45 total pieces). 
Clockwise» 


Notebook style case and bin storage guide included... . $199.95 


SERIES 5/16" (7.95mm) Round/Four-Turn 


3339 Cermet/Industrial/Sealed 
3339P 3339H 
6.35 || Adi. Cross Sict 90° Ref. 
ke 2.54 Long x .64 Wide 
7.62 Dia. 54 


7.62 Dia. 


[-]|5.97 


52 i on 
ccwW cw 


Clockwise ——> 


+ Unique planetary drive offers precise wiper setting of a multiturn in a single-turn package size. + Top and side adjust 
styles. Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Resistance: 500vdc. 1,000 megohms min. Effective Travel: 4 turns 
nom. Power Rating (300 volts max.): 85°C — 0.5 watt; 150°C — 0 watt. Temperature Range: —55°C to +150°C. Tem- 
perature Coefficient: +100 ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 85°C (3% ATR; ORV, 3% or 3 ohms, whichever 
is greater). Rotational Life: 200 cycles (3% ATR; CRV, 3% or 3 ohms, whichever is greater). Torque: 3.0 oz-in. max. 
Mechanical Stops: Wiper idles. 


Res. Digi-Key Digi-Key* Digi-Key* 
(Ohms) Part No. Part No. Part No. 
50 3339H-500-ND 3339P-500-ND 3339W-500-ND 
100 3339H-101-ND 3339P-101-ND 3339W-101-ND 
200 3339H-201-ND 3339P-201-ND 3339W-201-ND 
500 3339H-501-ND 3339P-501-ND 3339W-501-ND 
1K 3339H-102-ND 3339P-102-ND 3339W-102-ND 
2K 3339H-202-ND 3339P-202-ND 3339W-202-ND 
5K 3339H-502-ND 3339P-502-ND 3339W-502-ND 
10K 3339H-103-ND 3339P-103-ND 3339W-103-ND 
20K 3339H-203-ND 3339P-203-ND 3339W-203-ND 
50K 3339H-503-ND 3339P-503-ND 3339W-503-ND 
100K 3339H-104-ND 3339P-104-ND 3339W-104-ND 
200K 3339H-204-ND 3339P-204-ND 3339W-204-ND 
500K 3339H-504-ND 3339P-504-ND 3339W-504-ND 
1M 3339H-105-ND 3339P-105-ND 3339W-105-ND 
Pricing 
Series 1 10 50 
3339H/3339P 5.28 48.00 206.40 
3339W. 7.59 69.00 296.70 


* 3339_-KIT-ND Digi-Key® Series 3339 Trimmer Potentiometers Kit 
5 each of all values in denoted series (70 total pieces). Notebook style case and bin storage guide included. For complete 
number, substitute corresponding letter (P,W) for (_] 02.2... 00. ccc cece eee eeceeee eee eece eee eeseeesesseeneeseesenee $269.00 


SERIES 6mm Round/Single-Turn 


3306 Cermet/Industrial/Open Frame 
3306F Suggested PWB Layout 
} -99 Dia. 
Wiper (NP | 3 Ples. 5.00 
me ee ae fi 
ccw cw Surface Ke 
Clockwise——> a 3.51 
5.00 KEtOn 
Adj. Cross Slot .79 Wid 
3306K S306W a ener oes 
ims 6.81 
F Suggested PWB Layout Tk ST 
| 99 Dia. - ui 
. Lp— 5.00 
1 | 
2.49 ne) Mounting a ‘ ia 
450 2.49 |-+| Surface 2 40\—-| 0 
4.50 + |.—-| 5.00 
3306P 6.81 
a 7 3.40 
Suggested PWB Layout ey 
99 Dia. : : Ins | 
3Plos. \. 2.49 Mate Ei 8.10 
urface 
Lod he | 
249 =| 2.49 Adj. Cross Slot .79 Wide x 
5.00 L._+15.90 5.08 3.40 Long x 2.01 Deep 


+ Goss slot rotor design suitable for automatic adjustment equipment. » Board retention feature. + Dust resistant/splash 
resistant cover. » Front and top adjust styles. Resistance Tolerance: +25% std. Adjustment Angle: 215° nom. Power 
Rating (100 volts max.): 70°C — 0.2 watt. Temperature Range: —25°C to +100°C. Temperature Coefficient: 
+250ppnv’°C. Load Life: 1,000 hours 0.2 watt @ 70°C (5% ATR). Torque (Operating): 4.5 oz-in. max. Stop Strength: 
6.5 oz-in. min. 


Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(Ohms) Part No. Part No. Part No. 
100 3306F-101-ND 3306K-101-ND 3306P-101-ND 3306W-101-ND 
200 3306F-201-ND 3306K-201-ND 3306P-201-ND 3306W-201-ND 
500 3306F-501-ND 3306K-501-ND 3306P-501-ND 3306W-501-ND 
1K 3306F-102-ND 3306K-102-ND 3306P-102-ND 3306W-102-ND 
2K 3306F-202-ND 3306K-202-ND 3306P-202-ND 3306W-202-ND 
5K 3306F-502-ND 3306K-502-ND 3306P-502-ND 3306W-502-ND 
10K 3306F-103-ND 3306K-103-ND 3306P-103-ND 3306W-103-ND 
20K 3306F-203-ND 3306K-203-ND 3306P-203-ND 3306W-203-ND 
50K 3306F-503-ND 3306K-503-ND 3306P-503-ND 3306W-503-ND 
100K 3306F-104-ND 3306K-104-ND 3306P-104-ND 3306W-104-ND 
200K 3306F-204-ND 3306K-204-ND 3306P-204-ND 3306W-204-ND 
500K 3306F-504-ND 3306K-504-ND 3306P-504-ND 3306W-504-ND 
1M 3306F-105-ND 3306K-105-ND 3306P-105-ND 3306W-105-ND 
Pricing 
Series 1 10 100 
3306F / 3306K / 3306P / 3306W 57 4.30 40.16 
SERIES © 1-1/4" (31.75mm) Rectangular/Multiturn (22) 
3059 Cermet/Industrial/Sealed 
3.43 
=m tZ 
— Qe 
— aia 
~ }+16.10 Typ. 2.67 
12.70 3.43 
Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Resistance: 


500vde. 1,000 megohms min. Effective Travel: 22 turns 
nom. Power Rating: 70°C — 1 watt; 150°C— 0 watt. Tem- 
perature Range: —55°C to +150°C. Temperature Coefficient: 
+100ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 1 watt @ 70°C (3% 
ATR; ORV, 1% or 1 ohm, whichever is greater). Rotational 

3.18 Life: 200 cycles (2% ATR; CRV, 1% or 1 ohm, whichever is 
(*— 25.40 =| +147 greater). Torque: 5.0 oz-in. max. Mechanical Stops: Wiper 


! idles. 
Y siot .64 Wide x Res. 


Digi-Key Digi-Key 

U .76 Deep (Ohms) Part No. Part No. 
QO ©} | ; 100 3059P-101-ND | 3059Y-101-ND 
|. 17.78 fee Dia, Mig. 200 3059P-201-ND | 3059Y-201-ND 
}-— 22.86 6.60 Holes (2) 500 3059P-501-ND | 3059Y-501-ND 


1K 3059P-102-ND 
3059P-202-ND 
3059P-502-ND 


3059Y-102-ND 
3059Y-202-ND 
3059Y-502-ND 


10K 3059P-103-ND | 3059Y-103-ND 

@ 20K 3059P-203-ND | 3059Y-203-ND 

50K 3059P-503-ND | 3059Y-503-ND 

100K 3059P-104-ND | 3059Y-104-ND 

t 7.62]6.60 200K 3059P-204-ND | 3059Y-204-ND 
17.78 500K 3059P-504-ND | 3059Y-504-ND 

12.70 1M 3059P-105-ND | 3059Y-105-ND 


4 Pricing 
Sh Series 1 10 50 
f 3059P/3059Y 6.49 59.00 253.70 


More Product Available Online: www.digikey.com 


846 (1033) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


B 


INC. 


SERIES 9mm Round/Single-Turn 


oumns Trimmer Potentiometers 


3309 Cermet/Industrial/Open Frame Sg maaieniaiegon 
3309P Adj. Cross Slot .79 Wide x 
hein 3.40 Long x 2.01 Deep 
lountini ofr 
abs CL] surlace 
| : 
on ] © 
L 3.99 @| 2.49 
10.34-—| 5.00 
~ Resistance Tolerance: +25% std. Adjustment Angle: 235° nom. 
3309W pets Power Rating (250 volts max.): 70°C — 0.5 watt. Temperature 
SPlos.\, 2.49 Range: —25°C to +100°C. Temperature Coefficient: +250ppm/°C. 
Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 70°C (5% ATR). Torque: 5.0 oz- 
Ie 2.49 in. max. Stop Strength: 11.0 oz-in. min. 
is Res. Digi-Key Digi-Key 
Suggested PWB Layout (Ohms) Part No. Part No. 
100 3309P-101-ND* 3309W-101-ND* 
OF] F=14:60 Ad, cross Sot. 86 Wide x 200 3309P-201-ND 3309W-201-ND 
I-71 2.49 3.40 Long x 2.01 Deep 500 3309P-501-ND* 3309W-501-ND* 
j= 8.99--} 1K 3309P-102-ND* 3309W-102-ND* 
2K 3309P-202-ND* 3309W-202-ND* 
t i 5K 3309P-502-ND* 3309W-502-ND* 
41.00 = 10K 3309P-103-ND* 3309W-103-ND* 
jl Sir {12.50 20K 3309P-203-ND* 3309W-203-ND* 
| Cet 800 50K 3309P-503-ND* 3309W-503-ND* 
l 100K 3309P-104-ND* 3309W-104-ND* 
Mounting suff If 3) 13.99 200K 3309P-204-ND 3309W-204-ND 
q@ = 500K 3309P-504-ND 3309W-504-ND 
as 1M 3309P-105-ND 3309W-105-ND 
5.00 Pricing 
Series 1 10 100 
Wiper 3309P / 3309W 56 4.77 39.54 
ere nae * 3309-KIT-ND Digi-Key” Series 3309 Trimmer Potentiometers Kit 
ccW cw 10 each of values denoted (180 total pieces). Notebook style 
Clockwise- storage case and bin storage guide included................ $69.95 


SERIES 1/4" (6.35mm) Round/Single-Turn 


3329 Cermet/Indusirial/Sealed 
meer 3329P 3329S 
ccw / cw 
Clockwise -——> 5 oes K a 6.10 
3329H 
-——HI-1 [6.35 
-46 Dia. Typ. 4.57 = | i 7 3 
J 1+-5.46 TM 
nn I-89 
2.54--| 
6.60 
Adj. Slot 3.56 Long x 
.64 Wide x 1.02 Deep VY, 
2.54 —+| 8.38 38 
5.08 t 
7 Ie 7754 rt 
45° r 2.54 
—+| bt2.54 
3329W A : 
6.60 J 23 
haa 6.10 aaa 6.10 Ea 6.60 
8.38 38 ; 
5.08 A 226} st D = 
i 7.82 an a 7.754 tin | 
cg I-89 254—+| sme 1 I=-.89 ane 2.54 
2.54-| : 2.54] | Cain 


Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Resistance: 500vdc. 1,000 megohms min. Adjustment Angle: 240° nom. 
Power Rating (300 volts max.): 85°C — 0.5 watt: 150°C — 0 watt. Temperature Range: —55°C to +150°C. Tem- 
perature Coefficient: +100 ppmv/°C. Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @85°C (3% ATR; CRV, 3%). Rotational Life: 200 


SERIES 3/8" (9.52mm) Round/Single-Turn 


cycles (4% ATR; ORV, 4%). Mechanical Angle: 260° nom. Torque: 5.0 oz-in. max. Stop Strength: 5.0 oz-in. min. 


3352 Cermet/Industrial/Open Frame Res. | Digi-Key* Digi-Key* Digi-Key* Digi-Key* Digi-Key* 
(Ohms) Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 
Adjustment Slot 1 |*-3.81 Typ. 50 | 3329H-500-ND | 3329P-500-ND | 3329S-500-ND | 3329W-500-ND | 3329X-500-ND 
-86 Wide x .08 Deep Typ. A he 100 | 3329H-101-ND | 3329P-101-ND | 3329S-101-ND | 3329W-101-ND | 3329X-101-ND 
8.89 Typ. aie 200 | 3329H-201-ND | 3329P-201-ND | 3329S-201-ND | 3329W-201-ND | 3329X-201-ND 
1-53 9.99 Typ. iat 500 | 3329H-501-ND | 3329P-501-ND | 3329S-501-ND | 3329W-501-ND | 3329X-501-ND 
5.08 TYP. fail +|-.64 Typ 1K | 3329H-102-ND | 3329P-102-ND | 3329S-102-ND | 3329W-102-ND | 3329X-102-ND 
i oth1.27 Typ. 2K | 3329H-202-ND | 3329P-202-ND | 3329S-202-ND | 3329W-202-ND | 3329X-202-ND 
5K | 3329H-502-ND | 3329P-502-ND | 3329S-502-ND | 3329W-502-ND | 3329X-502-ND 
3352E 3352H 10K | 3329H-103-ND | 3329P-103-ND | 3329S-103-ND | 3329W-103-ND | 3329X-103-ND 
: 254 20K | 3329H-203-ND | 3329P-203-ND | 3329S-203-ND | 3329W-203-ND | 3329X-203-ND 
: \\ 2} ——— { 50K | 3329H-503-ND | 3329P-503-ND | 3329S-503-ND | 3329W-503-ND | 3329X-503-ND 
/ : . yp 100K | 3329H-104-ND | 3329P-104-ND | 3329S-104-ND | 3329W-104-ND | 3329X-104-ND 
200K | 3329H-204-ND | 3329P-204-ND | 3329S-204-ND | 3329W-204-ND | 3329X-204-ND 
500K | 3329H-504-ND | 3329P-504-ND | 3329S-504-ND | 3329W-504-ND | 3329X-504-ND 
1M | 3329H-105-ND | 3329P-105-ND | 3329S-105-ND | 3329W-105-ND | 3329X-105-ND 
Pricing 
Series 1 10 50 
3329H/3329P 2.61 23.75 102.13 
Sana 3329S/3329W/3329X 3.14 28.50 122.55 
2.54 Typ. Wiper * 3329, ]-KIT-ND Digi-Key” Series 3329 Trimmer Potentiometers Kit 
\—— 5 each of all values in denoted series (70 total pieces). Notebook style case and bin storage guide included. For complete 
=| | pare se number, substitute corresponding letter (H,P,S,W,X) for |] 0.2.22... .e cece eee ees eee eee e ee eee eee eee eta eeeteeeeeeee $129.95 
hea, ccw cw 
4 Clockwise——= 


Resistance Tolerance: +20% std. Adjustment Angle: 205° nom. Power Rating (250 volts max.): 85°C — 0.5 watt; 
125°C — 0 watt. Temperature Range: —55°C to +125°C. Temperature Coefficient: Below 2K — +150ppmV/°C; 2K & up 
— +100ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 85°C (3% ATR). Rotational Life: 200 cycles (10% DTR). 
Mechanical Angle: 250° nom. Torque: 3.0 oz-in. max. Stop Strength: 8 oz-in. min. 


Res. Digi-Key* Digi-Key* Digi-Key* Digi-Key* Digi-Key* 
(Ohms) Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 
100 3352E-101-ND 3352H-101-ND | 3352P-101-ND | 3352T-101-ND | 3352W-101-ND 
200 3352E-201-ND 3352H-201-ND | 3352P-201-ND | 3352T-201-ND | 3352W-201-ND 
500 3352E-501-ND 3352H-501-ND | 3352P-501-ND | 3352T-501-ND | 3352W-501-ND 
1K 3352E-102-ND 3352H-102-ND | 3352P-102-ND | 3352T-102-ND | 3352W-102-ND 
2K 3352E-202-ND 3352H-202-ND | 3352P-202-ND | 3352T-202-ND | 3352W-202-ND 
5K 3352E-502-ND 3352H-502-ND | 3352P-502-ND | 3352T-502-ND | 3352W-502-ND 
10K 3352E-103-ND 3352H-103-ND | 3352P-103-ND | 3352T-103-ND | 3352W-103-ND 
20K 3352E-203-ND 3352H-203-ND | 3352P-203-ND | 3352T-203-ND | 3352W-203-ND 
25K 3352E-253-ND 3352H-253-ND | 3352P-253-ND | 3352T-253-ND | 3352W-253-ND 
50K 3352E-503-ND 3352H-503-ND | 3352P-503-ND | 3352T-503-ND | 3352W-503-ND 
100K 3352E-104-ND 3352H-104-ND | 3352P-104-ND | 3352T-104-ND | 3352W-104-ND 
200K 3352E-204-ND 3352H-204-ND | 3352P-204-ND | 3352T-204-ND | 3352W-204-ND 
250K 3352E-254-ND 3352H-254-ND | 3352P-254-ND | 3352T-254-ND | 3352W-254-ND 
500K 3352E-504-ND 3352H-504-ND | 3352P-504-ND | 3352T-504-ND | 3352W-504-ND 
1M 3352E-105-ND 3352H-105-ND | 3352P-105-ND | 3352T-105-ND | 3352W-105-ND 
Pricing 
Series i 10 50 
3352E / 3352H / 3352P / 3352T / 3352W 1.10 10.00 43.00 


* 3352[_]-KIT-ND Digi-Key® Series 3352 Trimmer Potentiometers Kit 
5 each of all values in denoted series (75 total pieces). Notebook style kit box and bin storage guide included. For 
complete number, substitute corresponding letter (EH,P,T,W,) for (] ......... cece eee eee e ee eeeeeeee eae $49.95 


SERIES © 1-1/4" (31.75mm) Rectangular/Multiturn (22) 
3057 Wirewound/Industrial/Sealed 
3057Y 254 Resistance Tolerance: +5% std. Insulation Resistance: 
a be 500vde. 1,000 MQ min. Adjustment Travel: 22 turns 
i 4.83 nom. Power Rating: 70°C — 1 watt; 150°C — 0 watt. 
sz 2 i Temperature Range: -55°C to +150°C. Temperature 
+ 6.10 Typ. ~F Coefficient: +50ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 1 watt 
@ 70°C (2% ATR). Rotational Life: 200 cycles (2% 
@) ATR). Torque: 5.0 oz-in. max. Mechanical Stops: Wiper 
a g WIPER a 
Nominal 
a Res. Digi-Key Resolution 
12.70 CLOCKWISE ———> (Ohms) Part No. (Percent) 
pet) 200 3057Y-201-ND 0.86 
254-| fe 500 3057Y-501-ND 0.89 
j}-—— 31.75 ——+| 1K 3057Y-102-ND 0.72 
/- Dead 4 pele 2K 3057Y-202-ND 0.58 
+| peta? 5K 3057Y-502-ND 0.43 
2.36 Dia. Mtg. a] 10K 3057Y-103-ND 0.34 
Holes (2k ° 20K 3057Y-203-ND 0.31 
Tw 
Oy Sy Oy as Pricing 
7.62 . Series al 10 50 
I< 17.78 3057Y 19.06 173.25 744.98 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1033) 847 


SERIES 3/4" (19.05mm) Rectangular/Multiturn (15) 
BOURNS Trimmer Potentiometers 3009 Cermet/Industrial/Sealed 


ING. 


" ‘. 
SERIES 3/4" (19.05mm) Rectangular/Multiturn (20) Adj, Slot 2.96 Dia. oe WIPER 
3005 Wirewound/Industrial/Sealed 64 Wide x .79 Deep = bow cul 
8.89 | CLOCKWISE ——» 
3005P t 
| «4.06 19.05 | 1.52 5.54 L 51 . Resistance Tolerance: +10% sid. Insulation Resistance: 
. 38 Min eos 140+] Dia. Pins 500vdc. 1,000 megohms minimum. Adjustment Travel: 15 
7.87 ee : ° 5 . turns nominal.Temperature Coefficient: +100ppr/°C. Load 
“$84 ‘Adj. Slot 2.54 Dia = | | l Life: 1,000 hours 0.75 watt @ 70°C (4% ATR). Rotational 
y zy eee _ . f Life: 200 cycles (3% ATR; CRV, 1% or 1 ohm, whichever is 
-64 Wide x .76 Deep 3009P [*— 19.05 >| greater). Torque: 5.0 oz-in. max. Mechanical Stops: Wiper 
OD @® idles. 
Ti 
L ; ee 1 yp Res. Digi-Key Digi-Key 
Ll all ies 7 (Ohms) Part No. Part No. 
A 3.30 100 | 3009P-101-ND | 3009Y-101-ND 
macad 5.08 OWWVWW-2 ® @®@ 200 | 3009P-201-ND | 3009Y-201-ND 
1270 CLOCKWISE ——> : Loar: 500 3009P-501-ND | 3009Y-501-ND 
1K 3009P-102-ND 3009Y-102-ND 
Sat . ‘ Y 2K 3009P-202-ND 3009Y-202-ND 
Sealed to prevent contamination from fluxing, soldering Nominal 5K 3009P-502-ND | 3009Y-502-ND 
and cleaning. Resistance Tolerance: +10% std. Res. Digi-Key Resolution oe 4 = ml 3.30 10K 3009P-103-ND | 3009Y-103-ND 
Insulation Resistance: 500vdc. 1,000 MQ min. (Ohms) Part No. (Percent) “ «5.08 20K 3009P-203-ND 3009Y-203-ND 
Adjustment Travel: 20 turns nom. Power Rating: 70°C 25K 3009P-253-ND | 3009Y-253-ND 
— 1 watt; 125°C — 0 watt. Temperature Range: —65°C 100 3005P-101-ND 0.8 12.70 50K 3009P-503-ND | 3009Y-503-ND 
to +125°C. Temperature Coefficient: +50ppm/°C. Load 200 3005P-201-ND 0.7 100K 3009P-104-ND | 3009Y-104-ND 
Life: 1,000 hours 1 watt @ 70°C (3% ATR). Rotational 500 3005P-501-ND 05 200K Sle au Np) || siuven ee Ano 
Life: 200 cycles (4% ATR). Torque: 5.0 oz-in. max. : 3009Y 500K 3009P-504-ND | 3009Y-504-ND 
arp eck na aa a ice 1k 3005P-102-ND 0.5 ae 1M__| 3009P-105-ND | 3009Y-105-ND 
Mechanical Stops: Wiper idles. 
2K 3005P-202-ND 0.4 Te 
Pricing 5K 3005P-502-ND 0.3 2.54 l-.64 : Pricing 
Series 1 10 50 10K 3005P-103-ND 0.3 7.62 Series 1 10 50 
3005P 10.15 92.25 396.68 20K 3005P-203-ND 02 17.78 3009P/3009Y 2.72 24.75 106.43 


SERIES 3/4" (19.05mm) Rectangular/Multiturn (15) SERIES SMD 4mm Square/Single-Turn 


3006 Cermet/Industrial/Sealed 3364 Cermet/Industrial/Open Frame . 
3364W and X oO} "ss 
fra t205 ae 1.52 + 4.83 WIPER Per Qwirer Oo |x 8 
ey Min. f GO 3 
76 +I! . Th, Slot 2.36 Dia. en ve con pag ae 
Ove 5.33 i 
Ok O@ “Est .79 Deep x .64 Wide SLC: eet fe) 
-51 Dia. Pins Typ. 
Qross-slot rotor designs suitable for automatic adjustment equip- 
1.09 Ahan ee in fom embossed reas Gai sated with ee 
- ick-and-place assem! juipment . just versions available. 
3006P 3006W 3006Y ' Resistance Tolerance: +25% std. Adjustment Angle: 260°+20 
Power Rating (50 volts max.): 70°C — 0.2 watt. Temperature 


' Range: -40°C to +100°C. Temperature Coefficient: +250ppmv/°C. 
4.50 Load Life: 1,000 hours 0.2 watt @ 70°C (5% ATR). Rotational 
Life: 20 cycles (15% ATR). Torque: 20 to 200g-cm. Mechanical 
Angle: Continuous. 


iF 
Lak JTC i 
4 oe : zi S08 2.54 2 a 7.62 
12.70 17.78 


1.30 ke) +l 1.30 

aie Res. Digi-Key* Digi-Key 

1.60 (Ohms) _| Part No. Part No. 

500 3364W-501ELILIND | 3364X-501EL1 
1K 3364W-102EDILI-ND | 3364X-102EC] 
2K 3364W-202ELIL-ND | 3364X-202ELI 

oO) 5K 3364W-502ELILI-ND | 3364X-502EC] 

10K 3364W-103ELIL-ND | 3364X-103EL] 

; 20K 3364W-203ELIL-ND | 3364X-203EC] 

Adj. 50K 3364W-503ELIL-ND | 3364X-503EL] 

cross slot 100K 3364W-104EDIL-ND | 3364X-104EC] 
.36 deep 200K 3364W-204ELIL-ND | 3364X-204EC] 

500K 3364W-504ELIL-ND | 3364X-504EC] 

a © 1M 3364W-105ELIL-LND | 3364X-105ECI 


OOOOOOOOOO 
Cae ae re re ak ee aera 
Bbo000000000 


2.54 
“Ly 40 


Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Resistance: 500vdc. 1,000 megohms minimum. Adjustment Angle: 15 
turns nominal. Power Rating (400 volts max.): 70°C — 0.75 watt; 150°C — 0 watt. Temperature Range: —55°C to 
+125°C. Temperature Coefficient: +100ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 0.75 watt @ 70°C (4% ATR). Rotational Life: 
200 cycles (3% ATR; ORV, 1% or 1 ohm, whichever is greater). Torque: 5.0 oz-in. max. Mechanical Stops: Wiper idles. 


Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing 
Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key Series Part No. 5 100 Part No. 1,000 
(Ohms) Part No. Part No. Part No. 3364W/3364X__| Add “CT’-ND 4.23 56.55 Add “TR”-ND 321.00 
100 3006P-101-ND* 3006W-101-ND 3006Y-101-ND * 3364W-KIT-ND Digi-Key® Series 3364W Trimmer Potentiometers Kit 5 each of all values (55 total pieces) ......... $35.95 
200 3006P-201-ND* 3006W-201-ND 3006Y-201-ND 
500 3006P-501-ND* 3006W-501-ND 3006Y-501-ND SERIES Surface Mount 3mm Single-Tu rn 
1K 3006P-102-ND* 3006W-102-ND 3006Y-102-ND . 
2k 3006P-202-ND* 3006W-202-ND 3006Y-202-ND TCO3 Top Adjust Cermet 
5K 3006P-502-ND* 3006W-502-ND 3006Y-502-ND — 
10K 3006P-103-ND* 3006W-103-ND 3006Y-103-ND TCO3X af a 1.85 5 m ae 0.90 
20K 3006P-203-ND* 3006W-203-ND 3006Y-203-ND 3.00 0.95 |x 1.59 uy 
25K 3006P-253-ND* 3006W-253-ND 3006Y-253-ND 3801 1 a See .00 
50K 3006P-503-ND* 3006W-503-ND 3006Y-503-ND ial 1.20 
100K 3006P-104-ND* 3006W-104-ND 3006Y-104-ND 2 0: a T 1. fi *bo7 
200K 3006P-204-ND* 3006W-204-ND 3006Y-204-ND 150° 1 4 —_ ities 0.80 + 3.20 | 
250K 3006P-254-ND 3006W-254-ND 3006Y-254-ND 3.60 
500K 3006P-504-ND* 3006W-504-ND 3006Y-504-ND 1.905 Wiper fl = ; Saas 
1M 3006P-105-ND* 3006W-105-ND 3006Y-105-ND 1 383.00 Gew Aw a ave SRE 
2M 3006P-205-ND* 3006W-205-ND 3006Y-205-ND Clockwise ss 1K | TC03X-102EDIE-ND 
2k =| TCO3X-202ED0-ND 
3 Pricing Resistance Tolerance: +25%. Adjustment Angle: 270°. Power Rating: .1 jae TE eee INT 
Series 1 10 50 watt. Temperature Range: -40°C to +85°C. Temperature Coefficient: 20K TC03X-203ECI0-ND 
3006P 1.73 15.75 67.73 +250ppm°C. Rotational Life: 20 turns. Rotational Torque: 20-200g-cm max. 
BOOS WISN 1S? HH09 i300 Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing 
Sana iden doa ect arrr RRO OE ei ae en FE ' oo a Fn 1 TERE 
10 each of values denoted (150 total pieces). Notebook style storage case & bin storage guide included. . - $159.00 : és 


More Product Available Online: www.digikey.com 
848 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


SERIES SMD 4mm Square/Single-Turn 


pouRns Trimmer Potentiometers 


SERIES Surface Mount 4mm Square/ 


3214 


Multi-Turn Cermet/Industrial/Sealed 


3214J 3214W Ow 
i | SANANS 
3314 Cermet/Industrial/Sealed ae Ww OVVIVV\/ ow 
\ 
‘J, G Styles) 'S, Z Styles f 5.08 
( 'yles) 1.78 Fanon 21.01 Dia ¢ yles) 750 i506 2 4.80 am 1.20 oi 
i 13.00 Dia. 13007 89 
a 38 Max 5.000 3 4.80 "| 
4 7 -99-3 ples. 
274 Lesley a 5.50 1.19 ay FT 
ae re 3 ples. >] r 
1610-7 re 1 
s 5.500 (S) -20 
177.80 Dia.—+| Tape ie: Ba 6.000 (2) 1.30 f Pig eae 
5.26 (J) ae 79 
|-——-}—12.000 Ref. : 79-2 ples. 
6.45 (G) ee 3 ples 
I 7.600 Ret — 3.91 
5.26 0.400 Max. @1.52 —T 
sone nls 
| 5.90 Rel. | ' 
8.08 are 16.00 
ale A 
| 42.42 ca er + 05 
11.99 ip smoot 
Reel ccw cw Adjustment Slot - : 2.59" Adjustment Slot 
Clockwise ——> -56 Wide X .51 Deep 7.49 .56 wide X .51 Deep 
a1 an 
3.99 
° 5.31 
ae ore 3.99 5 Eat 90 1.30-2 ples. 
ra | jl. -76 28 Ae? i 4 ae ! ° I 201 i 4 
Standof | TA an] ull 2 Ples. : "2 ples. + ilo 4.50 i 
i | + y _ 231 t 1] 254 4 
lt 6.20 |r | 1 4 at lo [ cat 
[ jer f j =p a ' ° ue me I 
Hy ~ IC 1.27 | 2 ples. tive -60-3 ples. 
5° Max. i | Lhs0 aPres. | ET 03 |-16.00-+| 
Adj. Slot 2.44 Long x Typ. SL =—5.00 —+! 1.78-3 ples. 
.51 Wide x .56 Deep | 2.67 +\* 
3314J ae ; 
1 4.50—- ba neue Pale 
6) }+:76 - 2 Ples. 2 ples. es 
a qt : rT 
si ANF 1.02 —+— 339 | -12.40 
C 4.50 i 3 Pies. (Ty 4 
—t 2.03 + Sealed to withstand board wash processing » Pick and place centering design, with flush adjustment + Patent 
A Adj. Slot 2.44 Long x “lke 130 L_ 2.03 #5047746 advanced drive/wiper mechanism. Resistance Tolerance: +10% std. Absolute Minimum Resistance: 1% or 
@ dq 51 Wide x .56 Deep Staneosi I-—5.00 —=| 3 ples. 2.0 ohms (whichever is greater). Contact Resistance Variation: 3% or 3 ohms max. Resolution: Essentially Infinite. 
Insulation Resistance: 500 vdc., 100 megohms min. Dielectric Strength: Sea Level: 600 vac (1 minute). Adjustment 
2.54 Angle: 5 turns nom. Power Rating (300 volts max.): 85°C: 0.25 watt, 150°C: 0 watt. Temperature Range: -65°C to 
+150°C. Temperature Coefficient: +100ppm/°C. Humidity: MIL-STD 202 Method 106, TRS +2%; IR 10 megohms. 
—=| | [1.30 - 2 Ples. Vibration: 20G TRS +1%; VRS +1%. Shock: 100G Res Digi-Key Digi-Key 
L f TRS +1%; VRS +1%. Load Life (@ 85°C Rated (Ohms) | Part No. Part No. 
i } ene Hoes ee eo acnms. or 3% F400 | S214J-101ELILND | 3214W-101EDL-ND 
3.48 i i i ing: é B ; : 
533 L ay AeA ial tiara Cycling: 200 | 500 | 3214-201EO-ND | 3214W-201ECO-ND 
205 2 Max. aes cycles, TRS 3 ohms or 3% (whichever is greater). | S99 | 3914J-501EDD-ND | 3214W-501ELD-ND 
TE YX Rai cross Slot 244 Longx 4 t SOISPlés MyWii ie tae Ee iK | $214J-102EDD-ND | 3214W-102E0]-ND 
1B) @ 03) 51 Widex 58 Deon” |+.61 Typ. : ; Mechanical Stop: wiper idles. Torque: 180g-cm 2K | 3214J-202EO-ND | 3214W-202E00-ND 
Standoff aN ada 279t --5.00 = 1.47 I-—=1 2.01 max. Weight: Approximately 0.01 oz. Marking: 5K 3214J-502ELIU-ND | 3214W-502ECD-ND 
Manufacturer's code, resistance code and date 10K 3214J-103EDD-ND | 3214W-103EL/L-ND 
331 4Z code. Solderability: Per MIL-STD-202, Method 20K 3214J-203ELD-ND | 3214W-203ELIL-ND 
208. Wiper: Set at 50% nominal. Flammability: 50K 3214J-503EDD-ND | 3214W-503ED0-ND 
Adj. slot 2.41 Long #4) Sea 254 UL94VO 100K | 3214J-104ECID-ND | 3214W-104EC0-ND 
fee 7aea] <2! Wide a sara e"F 2007 
x .51 Deep im lil |i 2.54 | TT u | Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing 
4 > 5.84 a7 - oe 3.18 11.68 Series__| PartNo. 1 10 100 Part No. 250 500 
TB i Y 3, at 20,07 i —t 3214) | Add “CT-ND” 3.22 27.60 239.20 | Add“TR-ND” — 750.00 
CST i 20 Coy 72.70 3214W Add “CT-ND” 3.22 27.60 239.20 Add “TR-ND” 414.00 750.00 
{th 5.59 120.07 at beet 
* Compatible with all surface mount soldering processes. » Very low CRV — 1%. + Standoffs facilitate boardwashing and H 3 
mechanical stability. Resistance Tolerance: +20% std. Insulation Resistance: 500vdc. 100 megohms min. Adjustment SERIES Surface Mount 3mm Single Turn 
Angle: 210° nom. Soldering Heat: 260°C, 10 seconds, TRS +1%. Power Rating (300 volts max.): 70°C — 0.25 watt; i 
125°C — 0 watt. Temperature Range: -55°C to +125°C. Temperature Coefficient: +100ppm/°C. Load Life: (@ 70°C TC73 Top Adjust Carbon 
Rated Power 1,000 hours) TRS +3%. Rotational Life: 100 cycles TRS +3%. Mechanical Angle: 240° nom. Torque: 180 
g-cm. typical. Stop Strength: 300 g-cm. typical. 
TC73X/W ae es 
Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key aa 2 om 0.80 
(Ohms)| Part No. Part No. Part No. Part No. le 1:80, ‘te 50 2 yy LS 
100 | 3314G-101EDL-ND 3314J-101ED-ND = 3314Z-101EDL-ND t ¥,! ‘60 1.30 
200 | 3314G-201EDID-ND | 3314J-201ECIC-ND _ 3314Z-201ELL-ND t © 2.20 1.25 
500 | 3314G-501ECIL-ND | 3314J-501ECIL-ND - 3314Z-501ELIL-ND 0.65" [e 3.60 4 | 254 [_] 
1K | 3314G-102ED-ND 3314J-102ELD0-ND = 3314Z-102ELDL-ND ‘ig rl? 80 1 11 eo FE 
2K | 3314G-202ECL-ND 3314J-202E0-ND = 3314Z-202ELIL-ND 1.20 1.20 
5K | 3314G-502EQD-ND | 3314J-502EQL-ND | 3314S-502ECC-ND | 3314Z-502EC0-ND wel 1.15 eT a ees | es 
10K | 3314G-103EDL-ND | 3314J-103ECIL-ND — 3314Z-103ELIL-ND ee 50 0.80-+! |. 
20K | 3314G-203EDL-ND 3314J-203ELL-ND = 3314Z-203EL.-ND @ 1.80 
25K | 3314G-253ELDL-ND 3314J-253EDLD-ND = 3314Z-253ELD-ND . : 
50K | 3314G-503ELILI-ND | 3314J-503ELIL-ND - 3314Z-503ELIL-ND i] DPS Wiper Res. | Digi-Key 
100K | 3314G-104EDIC-ND | 3314J-104ECIC-ND — 3314Z-104ECIC-ND 0 35 ccw cw | (Ohms) | Part No. 
200K | 3314G-204ELL-ND 3314J-204ELL-ND 3314S-204ELD-ND 3314Z-204EL.-ND ‘ : T+ : 500 TC73X-501ELILI-ND 
250K | 3314G-254EDL-ND | 3314J-254EDL-ND | 3314S-254EDL-ND | 3314Z-254EC0-ND Driver slot © 0.20 Clockwise > 1k | Te73X%102EDIE-ND 
500K | 3314G-504ELL-ND 3314J-504ELL-ND 3314S-504EDLI-ND 3314Z-504EL-ND depth 2K TC73X-202EC]0-ND 
1M | 3314G-105ED0-ND 3314J-105EDL-ND = 3314Z-105EDL-ND 5K TC73X-502ECIC-ND 
2M | 3314G-205E0L-ND 3314J-205ELL-ND 3314S-205ED.-ND 3314Z-205ELL-ND Resistance Tolerance: +30%. Adjustment Angle: 260°. Power Rating: 3 4 
watt. Temperature Range: -25°C to +85°C. Temperature Coefficient: pore Dee eeeSoING 
Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing +250ppnv°C. Rotational Life: 20 turns. Rotational Torque: 10-150g-cm max. 
Series Part No. 5 100 Part No. 200 500 Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing 
3314G/3314J | Add “CT-ND” 9.00 156.00 Add “TR-ND” = 489.00 1 
33148 ‘Add “CT-ND” 9.90 170.28 aan = is Series | Part No. il 10 100 Part No. 2,000 
3314Z Add “CT-ND” 9.90 170.28 Add “TR-ND” 244.20 = TC73X | Add “CT-ND” .20 1.65 14.40 Add “TR-ND” 100.00/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 


¢ Fax: 218-681-3380 


(1033) 849 


SERIES SMD 5mm Square/Single-Turn 


BoURNSs Trimmer Potentiometers 3335 Cermet/Industrial/Sealed 


INC. 


SERIES SMT 4mm Multi-Turn (11) Common Dimensions 3335A, B 3335A 
3224 Top Adjust/Cermet 7a a 2p ove_o?™ 
= ~ in 
+! 7.49 1 Ui a5 
6.22 5.08 Sa. 6 Ss)” wg 
1.78-3 ples. 21.50 19 b] T] 
a oe 7 OF 
Wiper 3.99 |, = Ad, Cross Slot 2.41 Long x t+} [4.27 
ccw cw 1_lo 51 Wide x .64Deep 1.27 1 
Clockwise —> 7 1 Common Dimensions 3335W, X 
2.01 o 11.99 3335-4 Pad 
: 1.27) ja} 2.54 
oO 20 1 i 
g177.20 | 16.44 1754R aa Gx 7] eo) ; 
e . . L-46.00--! T fi by -1.22 Dia. 
5.08Sq. |g 
t fA 
2) 
3224W ran & alos 


4.83 Adj. Cross Slot 2.41 Long x : 
] | \ -51 Wide x .64 Deep 
81 aye 
32 = im 130 pt Max. 6.86 Typ. “12.54 
351 + i i i 1 3.81.64 Typ. 


ier: ie 
49 = | 4.32 Typ. 
pan 5.31 i 6.22 = ' 
2:90. -2 ples. [ sas 4 8.00 4 lL 1.02 Typ. 
ee Lat 9 1.50 Dia. 
; I 2.54 - 3 plcs. 3335X 
Adjustment Slot yo 
.56 Wide x .51 Deep | 7 


| 


k.20 : : 
1.52-3 ples. 1.19 lel —— 408, 1.02Typ. 610 Typ. f+} 254 


16.00 Tape et [ees || 


Meets EIA specification 481 = 0s 
Resistance Tolerance: +10% standard. Absolute Minimum Resistance: 1% or 2.0 ohms (whichever is greater). 5.08 1p 
Contact Resistance Variation: 1% or 3 ohms maximum. Resolution: Essentially Infinite. Insulation Resistance: Wiper t ell 1.02 Typ. 
500 vdc., 100 megohms minimum. Dielectric Strength: Sea Level: 600 vac (1 minute), Adjustment Angle: 11 
turns nominal. Power Rating (300 volts max.): 85°C: 0.25 watt, 150°C: 0 watt. Temperature Range: —65°C to ccw : cW 
+150°C. Temperature Coefficient: +100ppnv/°C. Humidity: MIL-STD 202 Method 106, TRS +2%; IR 10 megohms. Clockwise———> 
Vibration: 20G TRS +1%, VRS +1%. Shock: 100G TRS +1%, + Available in 3 and 4 pad SMD design + Auto adjust rotor design, packaged in 16mm wide (7' reel) embossed tape, 
VRS +1%. Load Life (@ 85°C Rated Power 1000 Hours): TRS 3 Res. Digi-Key compatible with automatic placement equipment * Rugged lead frame construction * Multi-wire hoetip wiper + Recom- 
ohms or 3% (whichever is greater). Rotational Cycling: 200 (Ohms) Part No. mended for reflow processing only. Resistance Tolerance: +20% standard. Insulation Resistance: 500vdc. 1,000 
cycles, TRS 3 ohms or 3% (whichever is greater). Thermal S ~ megohms minimum. Adjustment Travel: 240° nominal. Maximum Exposure (Temp./Time): +215°C/3 minimum. 
< ‘ai . . 2K 3224W-202EL]L1-ND Power Rating (100 volts max.): 85°C — 0.2 watt; 150°C — 0 watt. Temperature Range: -55°C to +150°C. Temper- 
Shock: 5 cycles, TRS +2%, VRS +1%. Mechanical Stop: Wiper 
idles. T : 180 eh = Wei ht: imately 0.01 5K 3224W-502EL]LJ-ND ature Coefficient: +100pprv/°C. Load Life: 1,000 hours 0.2 watt @ 85°C (3% ATR; ORV, 3% or 3 ohms, whichever is 
: a aka M ial ae elg) : asthe a det 10K 3224W-103ELD-ND greater). Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 3% or 3 ohms, whichever is greater). Mechanical Angle: 270° 
oz. Marking: Manutacturer s code, resistance code an le nominal. Torque: 3.0 oz-in. maximum. Stop Strength: 4.0 oz-in. minimum. 
code. 20K 3224W-203ELIL-ND 
Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
‘Oh Part No. Part No. Part No. 
Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing (ohms) 2 2 
Series | Part No. 1 10 100 Part No. 250 100 = 3335B-101ECT-ND | 3335W-101ECT-ND 3335X-101ECT-ND 
3224W | Add “CT-ND” 5.22 44.70 387.40 | Add “TR-ND" 670.50 200 = = = SERED IEC ND) 
500 = = = 3335X-501ECT-ND 
1K = = 3335W-102ECT-ND 3335X-102ECT-ND 
2K = 3335B-202ECT-ND | 3335W-202ECT-ND = 
10K = = = 3335X-103ECT-ND 
SERIES 9mm Square Panel Control 20K | 3335A-203ECT-ND | 3335B-203ECT-ND — - 
i i 25K = = 3335W-253ECT-ND 3335X-253ECT-ND 
331 0 Conductive Plastic, Sealed 50K 3335A-503ECT-ND 3335B-503ECT-ND = 3335X-503ECT-ND 
200K 3335A-204ECT-ND 3335B-204ECT-ND = = 
250K = = = 3335X-254ECT-ND 
3310C 3310Y 500K | 3335A-504ECT-ND | 3335B-504ECT-ND = = 
1/4-32 UNF-2A Pricing 
threaded Series 5 
-38> bushing 1/4-32 UNF-2A =) 508 
¥ 23.18 uy threaded ° 3335A / 3335B / 3335W / 3335X 12.00 
97") | bushing Ay 
tt 1 1 03,18 ( = 8 
s.76 cr ||| ; 
eas 1 Atle SERIES 6mm Single-Turn Carbon 
4.37. Lk 2.54 2.54 2.54 TC76 
4.06 2.54 2.54 


I< 12.70 >! 


+ Conductive plastic * Linear * PC board and 
bushing mount + Plastic bushing and plastic shaft 
+ Withstands typical industrial washing processes 
+ Compact package saves board and panel space 
Standard Resistance Range (Linear): 1K ohms to 1 
megohm Total Resistance Tolerance (Linear 
Tapers): +20% Independent Linearity: +5% 10K 3310C-1-103-ND 3310Y-1-103-ND 
Absolute Minimum Resistance: 2 ohms maximum 20K 3310C-1-203-ND 3310Y-1-203-ND 
Effective Electrical Angle: 270° +15° Contact 50K 3310C-1-503-ND 3310Y-1-503-ND 


1K 3310C-1-102-ND 3310Y-1-102-ND 
2K 3310C-1-202-ND 3310Y-1-202-ND 
5K 3310C-1-502-ND 3310Y-1-502-ND 


Resistance Variation: 1% or 1 ohm (whichever is 100K 3310C-1-104-ND 3310Y-1-104-ND Lian Tolerance: 30% Adjustment Angle: 280° Res. Digi-Key Digi-Key 
greater) Dielectric Withstanding Voltage: (Sea 200K 3310C-1-204-ND | 3310Y-1-204-ND Power Rating: .1 wait Temperature Range: -25°C to (Ohms) | Part No. Part No. 
Level) 900 VAC minimum; (70,000 Feet) 350 VAC | 500K | 3310C-1-504-ND| 3310Y-1-504-ND = (0°Gs Temperature: Cositlelent:< 2200ppm/ =O 100 | TC76B-101-ND = 
minimum Insulation Resistance: 1,000 megohms 1M_| 3310C-1-105-ND | _3310Y-1-105-ND acetal Pfes'100 turns - Rotational Torque:.-2:t0:s 1K = TC76Z-102-ND 
minimum Power Rating @ 70°C: (Derate to 0 at panne 2K | TC76B-202-ND | 1C76z-202-ND 
125°C - Voltage limited by power dissipation or 200 Pricing Pricing 5K TC76B-502-ND TC76Z-502-ND 
VAC, whichever is less) 0.25 watts Stop Strength: Series 1 10 50 Series 1 10 100 10K TC76B-103-ND TC76Z-103-ND 
5.65 nominal Mechanical Angle: 300° nominal TC76B .20 1.65 14.40 20K TC76B-203-ND TC76Z-203-ND 
Torque (Running): 3.53 nominal. S310C/S310Y 2.56 22.63 94.90 TC76Z 20 165 14.40 50K | YC76B-503-ND | TC76Z-503-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
850 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


CTs. Two Axis, Ministick Controller with Optional Momentary Switch 


SPECIFICATIONS: Controller without Switch: Resistance Tolerance: Standard: +20% Resistance Taper: Linear +5% Insulation 
Resistance: 100MQ min @ 250 VDC Rotational Torque: 153 +102 gf-cm Power Rating: 0.01 watt @60°C, 0.003 watt @ 70°C 
Maximum Operating Voltage: Maximum 50 VAC or 5 VDC Angle of Rotation: 60° Life: 1,000,000 cycles Controller with Momentary 
Switch: Contact Resistance: 100 mQ max. Dielectric Strength: 250 VAC 50/60 Hz for 1 minute Insulation Resistance: 100 MQ min @ 
100 VDC Operational Force: 520 +260 gf Power Rating: 12 VDC, 50 Milliamps Travel: 0.5 +0.5 -0.4mm Life: 100,000 cycles 


Digi-Key Price Each cts 
Ohms | Description Part No. 1 10 50 100 250 Part No. 
10K | Controller without Switch 252A103B60NA-ND 5.74 5.33 5.18 4.15 3.32 | 252A103B60NA 
10K | Controller with Switch 252A103B60NB-ND 6.09 5.66 5.53 443 3.54 | 252A103B60NB 
100K | Controller without Switch 252A104B60NA-ND 5.74 5.33 5.18 4.15 3.32 | 252A104B60NA 
100K | Controller with Switch 252A104B60NB-ND 6.09 5.66 5.53 443 3.54 | 252A104B60NB 


We 
52 (13.3) 


Series 252 


Mtg. hole detail 


viewed from mtg. side 


Miniature 15.08mm Trimmer Potentiometers Series 201 


4.78 Min. Dia. ‘ 


1.024 43.97 => 
1 3.965 | O14 
4.37 4.37 -| fost x 3.58 Slot 
TN wd, Surface 
a—-—4 —| 1.02 x 5.56 
"IL 1.0331 556 si Details of hu Slot 
—|3.96 Details of Thru Slot er 
Features: Res. | Digi-Key Part No.* | Digi-Key Part No.** Price Each CTS Part No. CTS Part No. 

+ Miniature size — knob 15.08mm diameter + Rim to guide screwdriver | Ohms. | Laydown Version Standup Version 1 10 100 500 1,000 Laydown Version | Standup Version 
+ Printed circuit mounting with knob parallel or perpendicular to printed {00 | 201UR101B-ND 201XR101B-ND 50 46 42 33 27 201UR101B 201XR101B 
Geuit board « Wide resistaoa renge « Knob slotted fr front or eer] Fo) | SOIURSIE-ND | 20IXRSDIB-ND 30 48 4233S 27 | (201URS01B | 2TXRSOIB 
Screwdriver adjustment > Reliable GTS composition resistance element 1K | 201UR102B-ND 201XR102B-ND ‘50 46 © 42 33 27 201UR102B 201XR102B 
* Press fit self-supporting mounting 2.5K | 201UR252B-ND 201XR252B-ND 50 46 42 33 27 201UR252B 201XR252B 
5K | 201UR502B-ND 201XR502B-ND 50.46 42 33 27 201UR502B 201XR502B 
Electrical and Mechanical Specifications: 10K | 201UR103B-ND 201XR103B-ND 50 46 42 33 27 201UR103B 201XR103B 
* Resi : cufieal 25K | 201UR253B-ND 201XR253B-ND 50 46 42 33 27 201UR253B 201XR253B 
a Neat ani as aan SE Ea nO iecne 50K | 201UR503B-ND 201XR503B-ND ‘50 4642 33 27 201UR503B 201XR503B 
olerance: +20% * Power Rating, Watts: Below 50000 — 1/4 walt @ | 409K | 201UR104B-ND 201XR104B-ND 50.46 42 33 27 201UR104B 201XR104B 
40°C, 50002 and above — 1/4 watt @ 55°C + Voltage Rating: 350 | 250K | 201UR254B-ND 201XR254B-ND 50 46 42 33 27 201UR254B 201XR254B 
VDC + Resistance Tapers: Linear * Adjusting Knob Information: Blue | 500K | 201UR504B-ND 201XR504B-ND 50 46 42 33 27 201UR504B 201XR504B 
nylon knob, 15.08mm diameter, slotted for front or rear screwdriver im | 201UR105B-ND 201XR105B-ND 50.46 42 33 27 201UR105B 201XR105B 


adjustment with rim to guide screwdriver. + Angle of Rotation: Total 


* 201U-KIT-ND Digi-Key® Series 201 Potentiometer Kit (Q656225) - 5 each of 13 values 
rotation — 260° + 5° 


** 201X-KIT-ND Digi-Key” Series 201 Potentiometer Kit (Q656235) - 5 each of 13 values 


Miniature 10mm Trimmer Potentiometers 


264 Hex 
41.40 Dp. Slot 268 Hes 
1.025 J 
Ne 
ia (WwW \ 


.264 Hex 1.40 Dp. 
f1.02/ 


1.40 Dp. Set —| 4.24 ke 


| #1.17 Ref. f 


|| 50.30 472 


t 
i : 
571 f Mtg. | 


: 01.30-01.40 
459 


‘ Surface 
Width Thru Slot | 86 Widitethna Slot a 
Features: Res. Digi-Key Part No.* | Digi-Key Part No.** Price Each CTS Part No. CTS Part No. 
+ Miniature size + Adjustment knob slotted for front or rear | Ohms.| Color Laydown Version Standup Version 1 10 100 500 1,000 Laydown Version | Standup Version 
screwdriver adjustment + P.C. mounting with knob parallel or [~ 500 | Green | U262R501B-ND X262R501B-ND 51 48 43 34 28 U262R501B X262R501B 
perpendicular to printed circuit board + Low height profile + Wide 1K | Yellow | U262R102B-ND X262R102B-ND 51 48 43 34 .28 U262R102B X262R102B 
resistance range * Reliable screened CTS composition element 2.5K | Red | U262R252B-ND X262R252B-ND 51 48 43 34 28 U262R252B X262R252B 
5K Blue | U262R502B-ND X262R502B-ND 51 48 43 34 28 U262R502B X262R502B 

Electrical and Mechanical Specifications: 10K | White | U262R103B-ND X262R103B-ND 51 48 43 34 28 U262R103B X262R103B 
Resistance Range: Standard — 600 ohms through 1 megohm | Eo | range | U262R50GB-ND | X262R509B-ND Si 438433428 | ‘UasoRsoas | Xan0Rs038 
5 ‘ 7 hae Oh» i : range 4 3 , ‘ 7 a 
; eee ate eal a aeet 100K | Gray | U262R104B-ND X262R104B-ND 5148433428 |: U262R104B X262R104B 

: ee ig: Cperating maxi 250K | Violet | U262R254B-ND X262R254B-ND 51 48 43 34 28 U262R254B X262R254B 
VOC. « Resistance Tapers: Linear + Adjustment Knob: Color coded | 599K | Brown | U262R504B-ND X262R504B-ND 51 48 43 34 28 U262R504B X262R504B 
nylon knob with hex hole for top adjustment plus slot for either top or 1M | Lt. Blue | U262R105B-ND X262R105B-ND 51 48 43 34 28 U262R105B X262R105B 
bottom screwdriver adjustment. + Angle of Rotation: Total rotation — 
265° +5% + Rotational Torque: .3 to 5 inch ounces + Stop Strength:  * U262-KIT-ND Digi-Key® Series 262 Potentiometer Kit (Q656346) - 5 each of 11 values . -$27.95 


16 inch ounces ** X262-KIT-ND Digi-Key® Series 262 Potentiometer Kit (Q656436) - 5 each of 11 values . $27.95 


Stock Pot™ Potentiometers 23.81mm Diameter Series 450 


11-54 | aig.39 Fig. 1 — SD Slot Fig. 2— Flat To determine shaft length, use appropriate variable (1-8) shown below. 
[Neen THRD. —— = Shaft Length (mm) 12.70 15.88 19.05 22.23 25.40 50.80 
mn tl Figure 1 - Slot 1 2 3 4 5 = 
jure 2 - Flat _ _ _ 6 7 = 
16.35 Figure 3 - Round 8 
‘Shaft: i — 
Tenath Fig. 3 — Round _ : 
Res. Digi-Key Price Each 
12.70 Max. Ohms Part No. * 1 10 100 250 500 1,000 
500 450D501-L]-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
1K 450D102-L]-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
Features: + Off the shelf availability » Wide Resistance Range « Available with three shaft styles: knurled & slotted, flatted or 2.5K 450D252-(]-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
round * Economical in limited volume applications 5K 450D502-(]-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
Electrical and Mechanical Specifications: + Resistance Range: 500 through SOOKQ « Resistance Tolerance: +20% + Power 10K 450D103-L)-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 141 
Rating, Watt: Through 10K®, 1/2 watt; above 10KQ. through 100KQ, 1/3 watt; above 100KQ, 1/4 watt + Voltage Rating: 25K | 450D253-L-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
Bushing to terminals: High pot test, one minute - 1080 VAC « Shaft Information: Diameter: 6.35mm (Dia. over knurl 6.10mm — 50K 450D503-1)-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 141 
6.25mm) * Angle of Rotation: Total rotation — 300° +5°; Effective Rotation approximately 300° + Bushing Information: Material - 100K 450D104-C-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
Diecast zinc; Diameter — EIA st. 3/8” - 32 UNEF-2A thread; Length - 6.35mm + .40mm + Terminal Information: Solder lug, | 250K | 450D254-CI-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 141 
formed to rear + Locating Lug: Left side, terminals down 500K 450D504-(-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 


Mounting hardware included. *For complete part number, substitute corresponding variable (from chart above) for 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 851 


CTs. Wirewound Potentiometers - 5 Watt 


SPECIFICATIONS: Resistance Range: 5Q through 25KQ. Resistance Tolerance: +20% Power Rating Watts: 5 Watts 


Series 026 


@ 25°C Derated to No Load @ 105°C Voltage Rating: Operating Max. 500VDC Shaft Information: 1” FMS x 250" | ones Bone F ; # nee nace ae as re 
(25.40mm FMS x 6.35mm) Diameter, Metal, Plain Round Angle of Rotation: 300° +5° Bushing Information: Diameter: z 2 

BA Sid. 3/8"-32, UNEF-2A Thread Length: 3/8" + 1/64” (9.52mm + .40mm) Terminal Information: Solder Lug, Formed to 5 CT2150-ND 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R5AOB1A1 

Rear Locating Lug: Left Side, Terminals Down 10 CT2151-ND* 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R100B1A1 

25 CT2152-ND 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R250B1A1 

50 CT2153-ND* 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R500B1A1 

438(11,13) 3/8"-32 unet 100 CT2154-ND* 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R101B1A1 

i| A yee Ba 250 CT2155-ND 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R251B1A1 

-250( 1 ) 500 CT2156-ND* 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R501B1A1 

ms 1K CT2157-ND* 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R102B1A1 

|—-.375}(9.52) 5K CT2158-ND 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R502B1A1 

( 10K CT2159-ND* 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R103B1A1 

25K CT2160-ND* 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R253B1A1 

* 26-KIT-ND Digi-Key” Series 026 Potentiometer Kit (Q656163) - 5 each of 7 values ............... $99.95 
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SPECIFICATIONS: Effective Rotation: Without Switch 300° (Approx.), with Switch 290° (Approx.) Digi-Key Price Each 
Re istance Range: 500 ohms through 1 megohm Resistance Taper: Linear, Logarithmic Part No. 1 10 50 100 250 
Resistance Tolerance: +20% Locating Lug: Left Side, Terminals Down 
Power Rating Watts: 1/4 Watt through 100K, 1/5 Watt above 100K Bushing Information: Length: 1/4” (6.35mm), Thread Size: 1/4"-32, diameter: 1/4” |C1T2223-ND -CT2233-ND 3.48 3.24 269 243 2.16 
Voltage Rating: Qoerating Maximum: 500 VDC (635mm) CT2201-ND-CT2211-ND 2.71 252 210 1.89 1.68 
Mechanical Rotation: 300° +5° Shaft Information: Length: 1” (25.40mm) including bushing, Diameter: .125” eA eANDACIAa NDE 353 3.28 273 246 2.19 
Available Power Switch: Type: Rotary Rating: 3A @125VAC (UL Approved) (3.18mm) CT2234-ND-CT2244-ND_ 2.77 2.58 2.15 1.94 1.72 
Linear Taper with Switch Linear Taper without Switch Logarithmic Taper with Switch Logarithmic Taper without Switch 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 1 Fig. 2 
Digi-Key cTs Digi-Key cTs Digi-Key cTs Digi-Key cTS 
Ohms Part No. Part No. Ohms Part No. Part No. Ohms Part No. Part No. Ohms Part No. Part No. 
500 CT2223-ND* 270X232A501B1B1 500 CT2201-ND** 270X232A501B1A1 500 CT2212-NDt 270X232A501B2B1 500 CT2234-NDtt 270X232A501B2A1 
1K CT2224-ND* 270X232A102B1B1 1K CT2202-ND** 270X232A102B1A1 1K CT2213-NDt 270X232A102B2B1 1K CT2235-NDtt 270X232A102B2A1 
2.5K CT2225-ND 270X232A252B1B1 2.5K CT2203-ND 270X232A252B1A1 2.5K CT2214-ND 270X232A252B2B1 2.5K CT2236-ND 270X232A252B2A1 
5K CT2226-ND 270X232A502B1B1 5K CT2204-ND 270X232A502B1A1 5K CT2215-ND 270X232A502B2B1 5K CT2237-ND 270X232A502B2A1 
10K CT2227-ND* 270X232A103B1B1 10K CT2205-ND** 270X232A103B1A1 10K CT2216-NDt 270X232A103B2B1 10K CT2238-NDtt 270X232A103B2A1 
25K CT2228-ND* 270X232A253B1B1 25K CT2206-ND** 270X232A253B1A1 25K CT2217-NDt 270X232A253B2B1 25K CT2239-NDtt 270X232A253B2A1 
50K CT2229-ND* 270X232A503B1B1 50K CT2207-ND** 270X232A503B1A1 50K CT2218-NDt 270X232A503B2B1 50K CT2240-NDtt 270X232A503B2A1 
100K CT2230-ND* 270X232A104B1B1 100K CT2208-ND** 270X232A104B1A1 100K CT2219-NDt 270X232A104B2B1 100K CT2241-NDtt 270X232A104B2A1 
250K CT2231-ND 270X232A254B1B1 250K CT2209-ND 270X232A254B1A1 250K CT2220-ND 270X232A254B2B1 250K CT2242-ND 270X232A254B2A1 
500K CT2232-ND* 270X232A504B1B1 500K CT2210-ND** 270X232A504B1A1 500K CT2221-NDt 270X232A504B2B1 500K CT2243-NDtt 270X232A504B2A1 
1MEG CT2233-ND* 270X232A105B1B1 | 1 MEG CT2211-ND** 270X232A105B1A1 1 MEG CT2222-NDt 270X232A105B2B1 1 MEG CT2244-NDtt 270X232A105B2A1 
* 270-A-KIT-ND Digi-Key@ Series 270 Potentiometer Kit (Q652415) - 5 each of 8 values. -. $109.95 + 270-C-KIT-ND Digi-Key® Series 270 Potentiometer Kit (Q653103) - 5 each of 8 values .. $109.95 
** 270-B-KIT-ND Digi-Key® Series 270 Potentiometer Kit (Q653056) - 5 each of 8 values . ..- $89.95 tt 270-D-KIT-ND Digi-Key® Series 270 Potentiometer Kit (Q655519) - 5 each of 8 values... . $89.95 
= . 
Carbon Potentiometers - 1/8 Watt Series 296 
SPECIFICATIONS: 
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Resistance Range: 500 ohms through 1 megohm. Resistance tolerance: +20%. Power Rating Watts: 0.15 Watts @ 40°C derated to no load @ 
85°C. Voltage Rating: Across End Terminals: 250VDC. Rotational Torque: 20-144gcm. Angle of Rotation: Total rotation: 300° +5°, Effective 
Rotation: 280° (Approx.) Stops: 0.57 N-m Minimum Stop Strength. Shaft Information: Length: 13.72mm Beyond Cover, Style: Knurled, 
Diameter: 6mm. Mounting Information: P.C. Board Mounting. 


Digi-Key Price Each cTs 

Fig. Ohms Description Part No. 1 10 50 100 Part No. 
500 Vertical CT2261-ND* 1.51 1.26 1.05 84 296UD501B1N 
1K Vertical CT2262-ND* 1.51 1.26 1.05 84 296UD102B1N 
2.5K Vertical CT2263-ND* 1.51 1.26 1.05 .84 296UD252B1N 
5K Vertical CT2264-ND* 1.51 1.26 1.05 84 296UD502B1N 
10K Vertical CT2265-ND* 1.51 1.26 1.05 84 296UD103B1N 
1 25K Vertical CT2266-ND* 1.51 1.26 1.05 84 296UD253B1N 
50K Vertical CT2267-ND* 1.51 1.26 1.05 84 296UD503B1N 
100K Vertical CT2268-ND* 1.51 1.26 1.05 84 296UD104B1N 
250K Vertical CT2269-ND* 1.51 1.26 1.05 .84 296UD254B1N 
500K Vertical CT2270-ND* 1.51 1.26 1.05 84 296UD504B1N 
1MEG Vertical CT2271-ND* 1.51 1.26 1.05 .84 296UD105B1N 
500 Horizontal CT2250-ND** 1.51 1.26 1.05 84 296XD501B1N 
1K Horizontal CT2251-ND** 1.51 1.26 1.05 84 296XD102B1N 
2.5K Horizontal CT2252-ND** 1.51 1.26 1.05 .84 296XD252B1N 
5K Horizontal CT2253-ND** 1.51 1.26 1.05 84 296XD502B1N 
10K Horizontal CT2254-ND** 1.51 1.26 1.05 84 296XD103B1N 
2 25K Horizontal CT2255-ND** 1.51 1.26 1.05 84 296XD253B1N 
50K Horizontal CT2256-ND** 1.51 1.26 1.05 84 296XD503B1N 
100K Horizontal CT2257-ND** 1.51 1.26 1.05 .84 296XD104B1N 
250K Horizontal CT2258-ND** 1.51 1.26 1.05 84 296XD254B1N 
500K Horizontal CT2259-ND** 1.51 1.26 1.05 84 296XD504B1N 
1MEG Horizontal CT2260-ND** 1.51 1.26 1.05 .84 296XD105B1N 


* 296U-KIT-ND Digi-Key® Series 296 Potentiometer Kit (Q656135) - 5 each of 11 values. 
** 296X-KIT-ND Digi-Key® Series 296 Potentiometer Kit (Q656146) - 5 each of 11 values. 


$59.95 
- $59.95 


852 (1033) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Precision 
PRECISION Electronic 
Components Ltd. 


MIL Style RV6 - 
1/2 Watt Carbon Potentiometer 


12.09 


Pie70 7] 1/4-32 NEF-2A 
2.31 |l5 i z 
x 1.65-3Plcs. ie 
che 4.70 J 4 
45° a — ©3.18 
6.07 * lies an 
RV6L Series 45.33 4.17 15.88 
Specifications: 
+ Resistance Tolerance: +10% through 500K, 294 1-12.09 
+20% from 1 Meg lof 1/4-32 NEF-2A 
+ Resistance Taper: Linear 635 
+ Power Rating: .5 Watts @ 70°C mn 7 3.18 
+ Dielectric Strength: 750V RMS ae | T 
+ Working Voltage: 350VDC Maximum, but 417 a5” 
power not to exceed rating 7 : 
+ Operating Temperature: -55°C to +120°C RVEN Series 
+ Mechanical Rotation: 295° QPL listed under 
MIL R 94 Specifications. Metal housing, 
stainless steel shaft 
Resistance Code Chart 
Code (Value) | Code(Value) | Code(Value) | Code(Value) | Code (Value) 
101 (100) 102 (1K) 103 (10K) 104 (100K) 105 (1Meg) 
251 (250) 252 (2.5K) 253 (25K) 254 (250K) 505 (5Meg) 
501 (500) 502 (5K) 503 (50K) 504 (500K) 
Resistance 
Range Digi-Key* Price Each Precision 
(Ohms) Part No. 1 10 50 100 250 __| Part No. 
100-5Meg | RVGELLILILIC-ND 926 855 642 4.14 3.80 |RV6LAYSA(Code)A 
100-5Meg | RV6NCILILIC-ND 832 7.68 5.76 3.72 3.41 | RV6NAYSD(Code)A 


* For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code Chart) for 


MIL Style RV4 (Linear Taper), KA (Logarithmic 
Taper) and KU (High Life* Linear Taper) 


2 Watt Carbon Potentiometer 


Specifications: 
+ Resistance Tolerance: +10% 


13.6 


[3/8-32 NEF-2A 


1 


through 500K, +20% from 1 Meg 
+ Power Rating: 2 Watts @ 70°C, 
Derate to 0 Watt @ 120°C 
+ Dielectric Strength: 900V RMS 
+ Working Voltage: 500 volts, but 
power not to exceed rating 
+ Operating Temperature: -65°C 


| 028.45 j= 


13.61 


(ee 


= 
B 6.32 
<P 
| 


15.88 


13.74 


tions. Metal housing, stainless 
steel shaft. 


to +125°C é 3/8-32 NEF-2A 
+ Mechanical Rotation: 314° QPL el 9.52 

listed MIL R 94 ifica- = = 

isted under 94 Specifica. & [2 Bbse 


RVA4N Series 
* Rotational Life: 1 million cycles KA/KU Series 


RV4L SERIES (LINEAR) 
Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 


22,23 


KA SERIES (LOG TAPER) 
Code (Value) | Code (Value) 


500 (50) 102 (1K) 153 (15K) 104 (100K) 
101 (100) 252 (2.5K) 253 (25K) 254 (250K) 
251 (250) 502 (5K) 353 (35K) 504(500K) 
501 (500) 103 (10K) 503 (50K) 105 (1 Meg) 


RVA4N SERIES (LINEAR) 


Code (Value) | Code(Value) | Code(Value) | 


Code (Value) | 


502 (5K) 104 (100K) 
103 (10K) 254 (250K) 
253 (25K) 504 (500K) 
503 (50K) 


Code (Value) 


500 (50) 501 (500) 502 (5K) 253 (25K) 254 (250K) 
101 (100) 102 (1K) 752 (7.5K) 353 (35K) 504 (500K) 
151 (150) 152 (1.5K) 103 (10k) 503 (50K) 105 (1 Meg) 
251 (250) 252 (2.5K) 153 (15K) 104 (100K) 
Resistance 

Range | Digi-Keyt Price Each Precision 

(Ohms) _| Part No. 1 10 50 100 _250 | Part No. 

50-1Meg | RV4L CILILIC-ND 653 5.90 5.02 4.17 3.64 | RV4LAYSA(Code)A 

50-1Meg | RV4N CICIC) C-ND 6.24 5.64 4.80 3.99 3.48 |RV4NAYSD(Code)A 

5K-500K | KALILILJ 1S28-ND NEW! 8.94 8.09 6.88 5.72 4.99 | KA(Code)1S28 
5K KU5021S28-HL-ND NEW! 9.00 8.14 6.92 5.75 _5.02 | KU5021S28-HL 


t For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code Chart) for 


Model 15 Turns Counting Dial 


E15-1-11-ND: The left digit indicates the number of complete 
revolutions of the turning knob and the right two digits indicate 
the percent of a revolution. The unit registers a total count of 
999. 

E15-2-11-ND: The left two digits indicates the number of 


complete revolutions of the turning knob and the right two digits me" a 
indicate the percent of a revolution. The unit registers a total 
count of 9999. Rear View 
Digi-Key Price Precision 
Description Part No. Each Part No. 
Digital Dial (3 Digit/10 turn) E15-1-11-ND 29.37 E15-1-11 
Digital Dial (4 Digit/100 turn) E15-2-11-ND 31.40 E15-2-11 


Wirewound Precision Ten-Turn 
2 Watt Potentiometers 


19.05 1-20.62. 
7.924} — 
1 “Fl 0.76 MAX. 
[at 3/8-32 UNEF-2A 
{ 


GU Series ca i  — a 


6.34 < Sgeall TE 


Specifications: 
+ Resistance Tolerance: +5% 


Resistance Code Chart 


+ Electrical/Mechanical Rotation: 3600° + 10° -0° 


+ Effective Rotation: 3600° nominal Code Code Code 
+ Dielectric Strength: 1000 VAC for 60 seconds at ATM (Value) (Value) (Value) 
+ Working Voltage: 500 volts max 101 (100) 202 (2K) 253 (25K) 
+ Power rating: 2 watt at 70° C 201 (200) | 502(5K) | 503 (50K) 
+ Shaft Length and Size: 13/16” (20.64mm) FMS screwdriver 501 (500) 103 (10K) 104 (100K) 
slotted, stainless steel 102 (1K) | 203 (20K) 
+ Bushing Style: 5/16” (7.95mm) Plain 
+ Temp. Coefficient of Wire: + 20 PPM/°C wire 
Resistance 
Range Digi-Key* Price Each Precision 
(Ohms) Part No. 1 10 50 100 250 | Part No. 
100-100K GUDD01S26-ND 17.04 14.07 13.21 12.70 (11.61 | GU 1826 
* For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code Chart) for 
Type SPR Washable, 
1/2 Watt Carbon Potentiometer 
12.09 >| a 
91-+]-- 1/4-32 NEF-2A 
71 1.63 
t tr 6.35 4 
y cy a 3 — @3.18 
SPRU [ ida 1471-21 } e231 
Series ae : = peas 


a 
Specifications: 


+ Resistance Tolerance: +10% through 500K, +20% from 1Meg to 5Meg 
+ Power Rating: .5 Watts @ 70°C + Dielectric Strength: 750V RMS - 


+ Resistance Taper: Linear 
Working Voltage: 350VDC 


Maximum, but power not to exceed rating * Operating Temperature: -55°C to +120°C + Mechanical 


Rotation: 295°. 


Meets or exceeds MIL R 94 Specifications. Metal housing, stainless steel shaft. 


Resistance Code Chart 


Code (Value) Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 
T01 (100) 252 (2.5K) 503 (50K) 105 (1Meg) 
251 (250) 502 (5K) 104 (100K) 255 (2.5Meg) 
501 (500) 103 (10K) 254(250K) 505 (5Meg) 
102 (1K) 253 (25K) 504 (500K) 

Resistance 
Range Digi-Key* Price Each Precision 
(Ohms) Part No. 1 10 50 100 250 | Part No. 
100-5Meg SPRU C100 C-ND 6.76 6.11 5.20 4.32 3.77 | SPRU(Code)1S28 
* For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code Chart) for 


MIL Style RV4 - 
2 Watt Carbon Potentiometer 


13.61 


3/8-32 NEF-2A 


| 027.78 r 


RV4NJ Series 


Specifications: 


13.74 


Resistance Code Chart 


+ Resistance Tolerance: +10% through 500K, +20% for 1 Meg Code (Value) | Code (Value) 
+ Resistance Taper: Linear » Power Rating: 2 Watts @ 70°C, derate 500 (50) 502 (5K) 
to 0 Watt @ 120°C + Dielectric Strength: 900V RMS + Working 101 (100) 103 (10K) 
Voltage: 500VDC Max., but power not to exceed rating + Operating 251 (250) 253 (25K) 
Temperature: -55°C to +120°C + Mechanical Rotation: 314° 501 (500) 104 (100K) 
j ‘fi : 102 (1K) 504 (500K) 
QPL listed under MIL R 94 Specifications. Metal housing, stainless 
steel shaft 252 (2.5K) 105 (1Meg) 
Resistance 
Range Digi-Key* Price Each Precision 
(Ohms) Part No. 1 10 50 100 250 | Part No. 
50-1Meg RV4NJ C00 C-ND 6.24 5.64 4.80 3.99 3.48 | RV4NAYSJ(Code)A 


* For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code 


Chart) for 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 -« Phone: 218-681-6674 


¢ Fax: 218-681-3380 


(1033) 853 


[<j Push-to-Turn Machined Aluminum 


mrewarionas ~=Aluminum Knobs Instrumentation Knobs 
DDSPT Series Made inthe USA | Features: Maden the USA 
+ Knobs are anodized in construction 
Side View Top View + Set screws accept a 1/16” hex allen wrench 


+ All knobs will accept round shafts with sizes indicated below. DDS, DD and JD Series: Two 6-32 set screws set 120° 


Indicator, apart. HD Series: Two 6-32 set screws set 90° apart. ML Series: One 6-32 set screw. 


Fig. 1- ML Series “Soft Touch” Fig. 2 - DD Series 


595 | 0.2 
[595] (5.08) 


Features: 
Precision aluminum machined surfaces from bar stock. 


Anodized finish gloss or matte. Colors are clear or black. DDSPT Series knobs have a single 
4-40 set screw. 


Shaft Dia. Color/ Digi-Key Price Each 

Inch (mm) Finish Part No. 1 10 50 100 
-250 (6.35) Clear/Gloss 226-1045-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 
-125 (3.18) Clear/Gloss 226-1046-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 
-236 (6.00) Clear/Gloss 226-1047-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 


-250 (6.35) Black/Gloss 226-1048-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 
-125 (3.18) Black/Gloss 226-1049-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 


-236 (6.00) Black/Gloss 226-1050-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 Shaft Dia. Dim. A Digi-Key* Price Each 
.250 (6.35) | Clear/Matte | 226-1051-ND 1676 1490 1230 11.18 Fig. | _ Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 10 50 100 
-125 (3.18) | Clear/Matte 226-1052-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 .125 (3.18) -50 (12.70) 226-[]000-ND 5.13 4.56 3.77 3.42 
-236 (6.00) Clear/Matte 226-1053-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 125 (3.18) 75 (19.05) 226-[-]026-ND 6.26 5.56 4.59 4.17 
.250 (6.35) | Black/Matte | 226-1054-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 -125 (3.18) .925 (23.50) 226-[]027-ND 6.86 6.10 5.04 4.58 
-125 (3.18) Black/Matte 226-1055-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 = 
-236 (6.00) Black/Matte 226-1056-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 250 (6.35) 50 (12.70) eases ras pede ore ea 
1 -250 (6.35) -75 (19.05) 226-[]001-ND 6.26 5.56 4.59 4.17 
-250 (6.35) -925 (23.50) 226-[]002-ND 6.86 6.10 5.04 4.58 
Concentric Scale Dials 236 (6.00) 50 (12.70) 226-[003-ND 5.13 4.56 3.77 3.42 
.236 (6.00) -75 (19.05) 226-[_]004-ND 6.26 5.56 4.59 4.17 
SERIES: 400, 500, 600, 3400 Made in the USA 236 (6.00) 925 (23.50) 226-[]028-ND 6.86 6.10 5.04 4.58 
-125 (3.18) .50 (12.70) 226-[_]005-ND 4.73 4.20 3.47 3.15 
125 (3.18) -75 (19.05) 226-[]042-ND 4.88 4.34 3.59 3.26 
125 (3.18) -925 (23.50) 226-[]043-ND 5.13 4.34 3.59 3.26 
.250 (6.35) -50 (12.70) 226-[_]041-ND 4.73 4.34 3.59 3.26 
2 -250 (6.35) -75 (19.05) 226-[]006-ND 4.88 4.34 3.59 3.26 
-250 (6.35) -925 (23.50) 226-[_]007-ND 5.13 4.56 3.77 3.42 
.236 (6.00) -50 (12.70) 226-[_]008-ND 4.73 4.20 3.47 3.15 
.236 (6.00) -75 (19.05) 226-[_]009-ND 4.88 4.34 3.59 3.26 
.236 (6.00) -925 (23.50) 226-[]044-ND 5.13 4.56 3.77 3.42 
Features: 
Anodized precision machined aluminum exterior. Accommodates potentiometer shaft - 1/4” 125 (3.18) 50 (12.70) Beetle) a 20: ay, S315 
(6.35mm) with 3/8” x 32-NEF-2A bushing. Requires only one square inch of panel space. -125 (3.18) -75 (19.05) 226-[]034-ND 4.88 4.34 3.59 3.26 
400 Series: 125 (3.18) .925 (23.50) 226-[J035-ND 5.13 4.56 3.77 3.42 
1" (25.40mm) 10 Turn Calibration. This world class turns-counting dial is designed for multi-turn re 
potentiometers up to ten turns or other rotary devices. The knob/scale attaches directly to the -250 (6.35) 50 (12.70) 226-[_]033-ND 4.73 4.20 3.47 3.15 
shaft, and the body of the dial is mounted rigidly to the panel, therefore, accurate readings with a 3 .250 (6.35) -75 (19.05) 226-(]011-ND 4.88 4.34 3.59 3.26 
ratio of 1000 to 1 for ten turns are provided with no backlash or reading error. Available with or .250 (6.35) .925 (23.50) 226-(]012-ND 5.13 4.56 3.77 3.42 
without locking mechanism. 
500 Series: .236 (6.00) 50 (12.70) 226-[]013-ND 4.73 4.20 3.47 3.15 
1” (25.40mm) 1 Turn Calibrated scale. .236 (6.00) -75 (19.05) 226-[]014-ND 4.88 4.34 3.59 3.26 
600 Series: .236 (6.00) -925 (23.50) 226-[]036-ND 5.13 4.56 3.77 3.42 
1" (25.40mm) Uncalibrated dial. 
3400 Series: -125 (3.18) -50 (12.70) 226-(]015-ND 5.38 4.78 3.95 3.59 
7/8” (22.23mm) 20 Turn Calibration. Calibrated dial designed for multi-turn potentiometers up to -125 (3.18) .75 (19.05) 226-[_]030-ND 6.48 5.76 4.76 4.32 
twenty turns or other rotary devices. The turns counting digit appears in the window as the dial is 125 (3.18) .925 (23.50) 226-[]031-ND 7.29 6.48 5.35 4.86 
rotated. Mounting bracket plate is installed between panel and panel nut, with the dial mounting 
directly to the potentiometer shaft. .250 (6.35) .50 (12.70) 226-[]029-ND 5.38 4.78 3.95 3.59 
Digi-Key Price Each Kilo 4 .250 (6.35) -75 (19.05) ZAIN D 6.48 5.76 4.76 4.32 
Fig.| Description Part No. 1 5 10 Part No. .250 (6.35) -925 (23.50) 226-(]017-ND 7.29 6.48 5.35 4.86 
Commercial 10 Turn .236 (6.00) 50 (12.70) 226-[018-ND 5.38 4.78 3.95 3.59 
Black Anodize, No Lock 411KL-ND 19.32 17.94 16.56 | 411 e0(8'00) #19(19:00) 226 ole ND Gas coh “8 482 
1 Black Anodize, With Lock 412KL-ND 18.71 17.38 16.04 | 412 1236,(6:00) 925 (23.50) Cea ee 6.48 aad 4.86 
Clear Anodize, No Lock 461KL-ND 17.77 16.50 15.23 | 461 125 (3.18) .685 (17.40) 226-[020-ND 5.20 4.62 3.82 3.47 
Clear Anodize, With Lock | 462KL-ND 18.71 17.38 16.04 | 462 125 (3.18) 1.00 (25.40) 226-[]038-ND 6.21 5.52 4.56 444 
Commercial Single Turn 125 (3.18) 1.25 (31.75) 226-(]039-ND 671 5.96 4.92 4.47 
Black Anodize, With Lock 512KL-ND 17.24 16.09 15.32 | 512 -250 (6.35) -685 (17.40) 226-(]037-ND 5.20 4.62 3.82 3.47 
2 | Clear Anodize, No Lock 561KL-ND 13.28 12.39 11.80 | 561 5 -250 (6.35) 1.00 (25.40) 226-[]021-ND 6.21 5.52 4.56 4.14 
Clear Anodize, With Lock 562KL-ND 17.24 16.09 15.32 | 562 .250 (6.35) 1.25 (31.75) 226-[]022-ND 6.71 5.96 4.92 4.47 
3 Black Anodize, With Lock 612KL-ND 16.67 15.57 14.82 | 612 .236 (6.00) .685 (17.40) 226-[023-ND 5.20 4.62 3.82 3.47 
Clear Anodize, With Lock 662KL-ND 16.67 15.57 14.82 | 662 .236 (6.00) 1.00 (25.40) 226-[(]024-ND 6.21 5.52 4.56 4.14 
Commercial 20 Turn .236 (6.00) 1.25 (31.75) 226-(]040-ND 671 5.96 4.92 4.47 
4 Black Anodize, at Lock SlaN ED 170 a IA OM | eAle * For complete part number, substitute the corresponding color choice (listed below) for (1: 
leat Anode) Numizer’s pean 16:70 ip) ASI: | Se 1=Black Gloss 2=Aluminum Gloss 3= Aluminum Matte 4 = Black Matte 


More Product Available Online: www.digikey.com 
854 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Washable, Conductive Plastic 
Potentiometers — 1/2 Watt 


CLAROSIAT 


SERIES 392JB 

SPECIFICATIONS: 

+ Power Rating: .5 Watts at 70 C. voltage not to exceed rating. 
+ Electrical Rotation: 295° +5° 

- Effective Rotation: 265° +0°, -10° 

+ Mechanical Rotation: 295° +5° 

+ Resistance Tolerance: +10% through 500k. +20% @ 1 Meg 
+ Dielectric Strength: 750 VAC for 60 sec., @ ATM pressure. 350 VAC for 60 sec., in. Hg 
+ Working Voltage: 350 VDC across terminals, but power not to exceed rating 
+ Operational Temperature Range: -40 C. to + 120 C. 


\ 
UPin #2 


Series 392JB: Plastic Shaft and Bushing 
26.59 ——-— Mtg. Surface 
14.30 }-12.29 79 RESISTANCE CODE CHART 
| 64 gaa NEF 28 (Resistance Value — Linear) 
ais 
t Aes Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 
: T a 101 (100) 502 (5K) 104 (100K) 
i} 251 (250) 103 (10K) 254 (250K) 
16.35 |- ‘ 501 (500) 258 (25K) 504 (500K) 
Loom | ap93 tO 102(1K) | 503 (50K) | 105(1 Meg.) 
‘ 252 (2.5K) 
Resistance | Digi-Key* Price Each Clarostat 
Range (Ohms) | Part No. 1 10 50 100. 250 —-500 | Part No. 


100-1 Meg. | 392JB O00 -ND 7.30 6.41 5.38 3.99 3.41 3.07 | 392JB (Value) 


* For complete number, substitute corresponding code (from chart above) for 000. 


Conductive Plastic Potentiometers — 1/2 Watt 


SERIES 590SX 

SPECIFICATIONS: 

+ Resistance Tolerance: +10% 

+ Power Rating (Watts): 0.5W @ 70°C. Derated linearly to 0 Watts at 120°C 

+ Mechanical and Electrical Rotation: 295° +5° 

* Working Voltage: 350 VAC Max. across end terminals, but within Power Rating 
+ Effective Rotation: 265° +5°. Hardware included. 


11.91 22.23 127 
a 


12.7 RESISTANCE CODE CHART 
att (Resistance Value — Linear) 


i & Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 
5ap4 102(1K) | 502(5K) | 103 (10K) 
Resistance Digi-Key* Price Each Clarostat 
Range (Ohms) | Part No. il 10 50 100 Part No. 

1K-10K 590SXOCIO-ND 4.90 4.45 4.05 3.50 | 590SX1N56SCILILISP 


* For complete number, substitute corresponding code (from chart above) for TOO. 


Conductive Plastic Potentiometers — 1 Watt 


SERIES 381 


The “Quiet One” with 1% dynamic noise and 5% independent linearity. Manufactured to MIL-R-94D 
specification. 381N — Bushing, Plain, 1/4” (6.35mm) long. Shaft 3/4” (19.05mm) FMS screwdriver slotted. 
SPECIFICATIONS: 


+ Resistance Tolerance: Linear, up to 500K, +10%, above 500K, +20% 

+ Power Rating (Watts): 1 watt maximum continuous power rating for linear taper, but voltage not to exceed 
rating. Full rating at 70°C, derated linearly to zero watts at 120°C 

+ Mechanical and Electrical Rotation: 300° +5° without switch 

+ Working Voltage: 350 VDC across end terminals, but power not to exceed rating 

+ Effective Rotation: 270° +0° -10° 

+ Dielectric Strength: 1,000 VAC for 60 Sec. ATM 


RESISTANCE CODE CHART 
(Value — Linear) 


Code (Value) Code (Value) 


1S0 9002 CERTIFIED MANUFACTURE? 


KEYSTONE 


ELECT EON SS OO 


Instrumentation Knobs 


Skirted Round Round with Dial Double Bar Single Bar 

Shaft Dimensions Digi-Key Price Each 
Fig. Dia. A B c Part No. i 10 100 
3.18 12.70 12.95 3.81 8554K-ND 3.47 3.08 2.72 
1 6.35 17.78 15.49 4.32 8555K-ND 3.60 3.20 2.84 
6.35 22.86 20.07 5.59 8556K-ND 3.71 3.30 2.93 
3.18 12.70 13.97 22.86 8558K-ND 4.34 3.86 3.41 
2 6.35 17.78 18.03 29.21 8559K-ND 5.20 4.62 4.08 
6.35 22.86 22.10 38.74 8560K-ND 5.92 5.26 4.66 
3 6.35 17.78 15.49 29.21 8565K-ND 4.41 3.92 3.46 
6.35 22.86 16.26 38.74 8566K-ND 4.73 4.20 3.70 
3.18 12.70 12.95 8.89 8567K-ND 5.22 4.64 4.11 
4 6.35 17.78 15.49 11.68 8568K-ND 6.01 5.34 4.73 
6.35 22.86 20.07 14.99 8569K-ND 6.50 5.78 5.12 


Knobs have a spun aluminum inlay with a clear coat finish. 


Gi Conductive Plastic 
Potentiometers — 1/4 Watt 


SERIES 574SFX 575SSX 
8.71 || Slotted Shaft Flatted Shaft 
1.73 : 
6.35 > 3/4" FM.S. ay 
a Cr 
A ins 
M9 (574 Series) ue 9.53 lL. 
3/8-32UNEF-2A (575 Series) —_ Series 574 and 575 
Series 574 Series 575 
3.96+| +=|9.22 a peta OR ys Solder HOOK jr 
| omy cm 183 24(2X) Terminals 
Hom —) tee 106 on 5.08 Spacing 
Be 3.6(axy 2 542%) —[5.08 
: all. 
RESISTANCE CODE CHART SPECIFICATIONS: ee 


+ Resistance Tolerance: +20% + Power Rating 
(Watts): 0.25W @ 70°C + Mechanical and 
Electrical Rotation: 300° +5° - Working Voltage: 


(Resistance Value — Linear) 
Code (Value) | Code (Value) 


Me “108 | 503 (50K) 350VAC Max + Effective Rotation: 270° 
104 (100K) Hardware must be ordered separately. 
Resistance Shaft | Digi-Key* Price Each Clarostat 
Range (Ohms) | Type | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
10K-100K Flatted | 574SF O00 -ND 240 2.19 1.99 1.72 | 574SX1M48F (10D SD 
10K-100K Slotted | 574SS C100) -ND 2.40 2.19 1.99 1.72 | 574SX1M48S [ILL SD 
1K-50K Flatted | 575SF UU -ND 1.94 1.76 1.60 1.39 | 575SX1A48F LILIL SS 
1K-50K Slotted | 575SS (100 -ND 1.94 1.76 1.60 1.39 | 575SX1A48S UL SS 
Mounting Nut (574 Series) | 02318603-ND — 14 12 -11 | 02318603 
Mounting Nut (575 Series)} 01051301-ND = 29 26 -23 | 01051301 
Lock Washer 01070602-ND = 29 26 -23 | 01070602 


* For complete number, substitute corresponding code (from chart above) for (J 0. 


Conductive Plastic Potentiometers — 1/2 Watt, 1 Watt 
SERIES 308N 308NPC 309NPC 


12,29 19.05 
6.35 | |-— 19.05 —»| 
1/4x32-NEF-24 [7] 6.35 
ata 1 | ali: 
Al —, t oll —_ 
sae] ee Sp Lieiaer 
308NPC Series aol t+ 5.08 " Surface 
309NPC Series ‘ 
2 gs97!! 308NPC/309NPC Series 308N Series 
PC Terminals Hook Terminals 
RESISTANCE CODE CHART SPECIFICATIONS: 


- Resistance Tolerance: +10% up to 500K, +20% above 

+ Electrical and Mechanical Rotation: 295° +5° 

- Dielectric Strength: 750 VAC (308 Series), 900 VAC 
(309 Series), for 60 SEC ATM 


(Resistance Value — Linear) 


Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 


101 (100) 503 (50K) 101 (100) 502 (SK) 254 (250K) + Working Voltage: 350 VDC across terminals 
z ae 988 251 (250) 104 (100K) 251 (250) 103(10K) | 504 (500K) : eel estas at 70°C (308 Series), 1 watt at 
j ; 2 1.60 501 (500) 254 (250K) 501 (500) 253 (25K) 105 (1 Meg.) ; . é 7 
1/4 x 32-NEF-2A - Operating Temperature: -40° to +120°C (308 
aNtm_12 3.18, ie ee ae ne 5 102 (1K) 503 (50K) | 255(25Meg) Series), -40°C to +150°C (309 Series) 
_| 3 0.79 5 eg. 252 (2.51 1404 (100! 505 (5 Meg. + Rotational Life: 50,000 cycles under load (308 Series), 
q ll f t 502 (5K) 255 (2.5 Meg.) icon ie) Ones) 25,000 cycles under load (309 Series). 
6.35 103 (10K) 505 (5 Meg.) 
79.05 253 (25K) Resistance | Digi-Key* Price Each Clarostat 
Range (Ohms) | Part No. 1 10 50 100 250 | Part No. 
Resistance Range | Digi-Key* Price Each Clarostat 100-5 Meg. |308N CLIC) -ND 10.70 8.23 7.16 5.73 4.09 | 308N (Value) 
(Ohms) Part No. 1 10 50 Part No. 100-1 Meg. | 308NPC -ND 10.74 8.27 7.20 5.77 4.13 | 308NPC (Value) 
100-5Meg. |309NPCCILILI-ND 10.92 8.87 7.40 6.77 __ 5.18 | 309NPC (Value) 
100-5 Meg. 381N C100) -ND 13.35 11.77 10.19 381N (Value) 


* For complete number, substitute corresponding code (from chart above) for QO). 


* For complete number, substitute corresponding code (from chart above) for (J 0. 
N = Shaft: 1/8 in. (3.18mm) diameter x 3/4 in. (19.05mm) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


+ Fax: 218-681-3380 (to33) 855 


Panasonic. Audio Potentiometers 


9mm Potentiometers 


” Shaft : 6.0 mm 


10.6 = 
el t6 
24 
oO 


#142 43 7 
3-21.1°000 


(View from mtg. side) 


Footprint Applies to 
Figures 1,2 &3 


Shaft :@ 6.0 mm 


* Hardware Included 


12mm Potentiometers 


+ Application: Audio mixer 


(A-Resistor 1 
B-Resistor 2) 
(View from mig. side) 


4G 5 
* Shaft : 6.0 mm 
12.2 
vl cD =| 
pan Oo 


<2 Bs 
6-0.8'900000— 
ox 5-10" 
Ag A,B,B2Bg Ag 
(A-Resistor 1, B-Resistor 2) 


Ss A(15), B(1B), D S 100 ia 
Specifications: Resistance Range: 5K ohm through 50K ohm * Tolerance: +20% x 400 res a 
+ Power Rating: .0S5w @ 50°C + Voltage Rating: E = VPR but E < 50VAC/20VDC 3 80 oo ® 70 
+ Rotation Angle: 300° +5° + Life: 10000 turns min. * Application: Audio mixer 2 z 70 B(1B) @E 60 
= E 60 : 5 50 
Resistance Code Chart 5 = a 5 S a 
Code (Resistance Value) 5 g 30 A(15A) S 2 20 
Code (Value) | Code (Value) 2 B20 DUDA) #3 10 C(15C) 
502 (5K) 103 (10K) bo - i SB 100 a G0 40 20700 
a5 = fective rotation (Counterclockwise) 
9.7 55 15.5 6S _ Effective rotation clockwise loze) ==. - 
het 2'6.0 Tm Shaft :@ 6.0 mm ae 
= Hardware) Included Center Digi-Key Pricing Panasonic* 
Fig. | Taper Detent Bushing Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
o> Jy -_ 9MM Audio Potentiometers 
R16 
2D uo uh! 5 B Y None | P3At -ND 1.05 873 65.48 483.06 | EVU-FSAF30B 
3-01.T90O—* D Y None P3B2 -ND 1.05 873 65.48 483.06 | EVU-F3AF30D| 
; bel : : B N None P3C3I -ND 99 8.22 61.65 454.84 | EVU-F2AF30B 
és (View trom a side) D N None | P3D4Q)00-ND 99 822 61.65 454.84 | EVU-F2AF30D| 
Shaft :@ 6.0 mm Bs LR Ae B Y Metal | P3E5| -ND 1.90 15.84 118.80 876.48 | EVU-F3MFL3B| 
B — D ¥ Metal P3F6| -ND 1.90 15.84 118.80 876.48 | EVU-F3MFL3D 
7 B N Metal P3G -ND 1.84 15.33 114.98 848.26 | EVU-F2MFL3BI 
D N Metal P3H8| KIND 1.84 15.33 114.98 848.26 | EVU-F2MFL3D| 
B Y Plastic | P3ig9| -ND 1.25. 10.44 78.30 577.68 | EVU-F3LFL3B 
D Y Plastic | P3JO -ND 1.25 10.44 78.30 577.68 | EVU-F3LFL3D| 
3 B N Plastic | P3K1 -ND 119 9.90 74.25 547.80 | EVU-F2LFL3BI 
D N Plastic | P3L2{ KND 1.19 9.90 74.25 547.80 | EVU-F2LFL3DI 
* Hardware for Fig. 2 B Y None P3M3! -ND 1.08 9.03 67.73 499.66 | EVU-E3AF25B| 
Sian Som and Fig. 5 D Y None | P3N4| /ND 1.08 9.03 67.73 499.66 | EVU-ESAF25D 
* B N None P3P5 -ND 1.02 849 63.68 469.78 | EVU-E2AF25BI 
D N None P3Q6 -ND 1.02 849 63.68 469.78 | EVU-E2AF25D 
Specifications: Resistance Range: 5K ohm through 50K ohm »* Tolerance: +20% = M vee ae ee ee eee 
* Power Rating: .05w @ 50°C * Voltage Rating: E = PR butE<50vAc/20vDc | 5 | 2 - Metal gece elmiaiNom 184 16.17 121.28 894.74 | EVU-ESIFKAD 
(Do not use DC Voltage) + Rotation Angle: 300° +5° = Life: 15000 turns min. B N Metal P8T9| }ND 1.87 15.60 117.00 863.20 | EVU-E2JFK4B| 
D N Metal P3U0| -ND 1.87 15.60 117.00 863.20 | EVU-E2JFK4D| 
B Y Plastic | P3W1 -ND 1.29 10.77 80.78 595.94 | EVU-E3KFK4BI 
D Y Plastic | P3x2 -ND 1.29 10.77 80.78 595.94 | EVU-E3KFK4D| 
: B N Plastic | P3Y3 KIND 1.22 10.20 76.50 564.40 | EVU-E2KFK4BI 
D N Plastic | P3Z4| -ND 1.22 10.20 76.50 564.40 | EVU-E2KFK4D 
12MM Audio Potentiometers 
B Y None P2A5 -ND 2.36 19.68 147.60 1088.96 | EVJ-Y81F30BI 
AC Y None P2B6 -ND 2.36 19.68 147.60 1088.96 | EVJ-YE1F30| 
Shatt2'6.0'mmn 7) OA N None | P2c7| -ND 229 19.11 143.33 1057.42 | EVU-YOOF30A\ 
* Hardware Included 
D N None P2D8I KIND 2.29 19.11 143.33 1057.42 | EVJ-YOOF30D| 
B Y Metal P2E9 -ND 269 22.41 168.08 1240.02 | EVJ-Y91F03BI 
AG Y Metal P2FO| -ND 2.69 22.41 168.08 1240.02 | EVJ-YK1F03| 
£ A N Metal P2EGIOOCHND 2.62 21.87 164.03 1210.14 | EVJ-Y10FO3ACC] 
D N Metal P2H2I KND 2.62 21.87 164.03 1210.14 | EVJ-Y10F03D) 
B Y Plastic | P2i3i -ND 2.57 21.39 160.43 1183.58 | EVJ-Y96FO3B 
AC Y Plastic | P2J4 -ND 257 21.39 160.43 1183.58 | EVJ-YK6FO3| 
Footprint Applies to Figures 7, 8, & 9 2 A N Plastic | P2K5 -ND 2.51 20.88 156.60 1155.36 | EVJ-Y15FO3A\ 
D N Plastic | P2L6| -ND 2.51 20.88 156.60 1155.36 | EVJ-Y15F03D| 
B Y None P2M7| -ND 2.39 19.95 149.63 1103.90 | EVJ-C31F25BI 
AC ¥ None P2N8I -ND 2.39 19.95 149.63 1103.90 | EVu-CV1F25| 
an N None P2P9 -ND 2.33 19.38 145.35 1072.36 | EVJ-COOF25A\ 
D N None P2Q0 -ND 2.33 19.38 145.35 1072.36 | EVJ-COOF25D 
15 B Y Metal P2R1 KIND 2.73 22.71 170.33 1256.62 | EVJ-C51F02BI 
AC Y Metal P2s2 KIND 2.73 22.71 170.33 1256.62 | EVJ-CC1FO02| 
m A N Metal P2T3 -ND 2.66 2214 166.05 1225.08 | EVJ-C20F02A 
“2 D N Metal P2U4| -ND 2.66 22.14 166.05 1225.08 | EVJ-C20F02D| 
: Shaft :O 6.0 mm 
B Y Plastic | P2W5 -ND 260 21.66 162.45 1198.52 | EVJ-C56F02B 
AG Y Plastic | P2x6 KIND 260 21.66 162.45 1198.52 | EVJ-CC6FO2| 
merle N Plastic | P2Y7 -ND 253 21.12 158.40 1168.64 | EVJ-C25F02A\ 
* Hardware for Fig. 8 D N Plastic | P2z8| -ND 2.53 21.12 158.40 1168.64 | EVJ-C25F02D) 


(View from mtg. side) 
Footprint Applies to 
Figures 7, 8, & 9 


Thumbwheel 
Potentiometers 


Code (Resistance Value) 


and Fig. 11 


Resistance Code Chart Sods Walue) 


Code (Value) 


502 (5K) 
103 (10K) 


203 (20K) 
503 (50K) 


Footprint Applies to both Fig. 13 & 14 


Element Circuit 
Diagram 


(View from mtg. side) 


For complete number, substitute corresponding code (from above chart) for 
* Call Digi-Key for help in assembling manufacturer part number. 


Resistance Range: 5K ohm through 50K ohm * Tolerance: +20% »* Power Rating: B taper - .03W, All others 


.01W + Voltage Rating: SOVAC/20VDC = Rotation Angle: 260° +10° = Life: 


10000 turns min. 


Center | Digi-Key Pricing Panasonic* 

Fig. | Taper | Detent | PartNo. 1 10 100 1,000 Part No. 
13 A N P4A9| -ND 2.07 17.25 129.38 954.50 | EVL-HFAA01A| 
B N P4BO} -ND 2.07 17.25 129.38 954.50 | EVL-HFAA01B| 
14 A N P4C1 -ND 2.07 17.25 129.38 954.50 | EVL-HFAAQ6A| 
B N P4D2| -ND 2.07 17.25 129.38 954.50 | EVL-HFAAQ6B| 
13 A Y P4E3| -ND 2.32 19.32 144.90 1069.04 | EVL-HFKA01A| 
B Y P4F4| -ND 2.32 19.32 144.90 1069.04 | EVL-HFKA01B| 


For complete number, substitute corresponding code (from chart at left) for 
* Call Digi-Key for help in assembling manufacturer part number. 


856 (1033) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. Slide Potentiometers for Audio Mixer Applications 


Fig. 1 - Rail Guide Type 


Features: + 
travel with wet slide feel 
reliability due to exclusive specular 
glossing resistive elements for low 
distortion and precise precious metal 


Wobbleless, smooth 
+ High 


Fig. 5 —- Motor Type 


Features: + Excellent operation feeling, high 
speed driving and power saving design + Dust- 
proof mounting possible by 90° off set lever 
design Recommended Application: + Auto- 
mated Audio Mixers (Common/Amateur Type) 


3s 
8 
x 
N 
contacts + Precise attenuation =| 
characteristics + Long life 100,000 hee 
cycles min. Recommended Appli- Travel = B/E 
cations: + Fader controls for audio 100 i. © 
mixers + Audio Equipment Dual (EVB) Details 60 8) a 
5\3 
BS 
Fig. 2- Thin Type # % 
Features: + Thin and compact design with 8mm body height and 15mm width » Light sliding force and 2 S 0 — 50 700 
excellent operation + Highly accurate attenuation characteristics, maximum attenuation of more than 2 3 Tere 1 Term. #3 
100dB, and low noise Recommended Applications: + Fade control for common type audio mixers Sle Traveling in % from terms #1 to #3 
#3 2-02.0 ulevaet Taper "A" Taper "D" 
S 
———— FE Taper "B" Taper "Y" 
3-01.6 
Travel = ist. Single/ Digi-Key Price Each Panasonic 
100 z Fig. | (ohms) | Style | (mm) | Dual | Taper | Part No. 1 10 50 100 |Part No. 
60 i 10K | Rail | 100 Ss Y |PJY100SY-ND 37.67 34.04 31.77 30.19 |EVA-JYBPO8Y14 
10K | Rail | 100 Ss B  |PJY100SB-ND 37.67 34.04 31.77 30.19 | EVA-JYMPO08B14 
Fig. 3 - Mono Type 1 10K | Rail | 100 D Y |PJY100DY-ND 47.09 4255 39.72 37.73 |EVB-JYBPO8Y14 
‘ 10K | Rail 60 Ss Y |PJXO60SY-ND 31.39 28.37 2648 25.16 |EVA-JXOPO8Y14 
Features: « Slim type fader, 9mm width, 8mm height + Excellent cost performance applicable to audio 10K _| Rail 60 D Y__|PUXO60DY-ND 40.81 36.88 34.42 32.70 |EVB-JXCPO8Y14 
mixers for amateur use Recommended Applications: + Fade control for audio mixers + Multi-Track 10K | Thin | 100 Ss Y |PJQIOOSY-ND 8.51 6.81 5.65 5.11 |EVAJQKRI5Y14 
Recorders + Paper position sensors for copiers 10K | Thin | 100 Ss A |PJQIOOSA-ND 8.51 6.81 5.65 5.11 |EVA-JOKRI5A14 
7-O1.5 10K | Thin | 100 Ss D |PJQIOOSD-ND 8.51 6.81 5.65 5.11 |EVA-JQKR15D14 
4 1 #2 10K | Thin | 100 Ss B |PJQIOOSB-ND 8.51 6.81 5.65 5.11 | EVA-JQLR15B14 
Py #3. 10K | Thin | 100 D Y |PJQIOODY-ND 10.88 8.70 7.23 6.53 |EVB-JOKRI5Y14 
3.5 10K | Thin | 100 D A |PJQIOODAND 10.88 8.70 7.23 6.53 |EVB-JQKR15A14 
2 10K | Thin | 100 D D |PJQIOODD-ND 10.88 8.70 7.23 6.53 | EVB-JQKR15D14 
10K | Thin 60 Ss Y |PNAO60SY-ND 8.04 6.43 5.34 4.83 | EVA-NADR15Y14 
10K | Thin 60 Ss A |PNAO60SA-(ND 8.04 6.43 5.34 4.83 | EVA-NADR15A14 
10K | Thin 60 Ss D_ |PNAOQ60SD-ND 8.04 6.43 5.34 4.83 | EVA-(NADR15D14 
10K | Thin 60 Ss B_ |PNAO60SB-ND 8.04 6.43 5.34 4.83 | EVA-NAHR15B14 
10K | Thin 60 D Y |PNAOGODY-ND 10.40 8.32 6.91 6.24 | EVB-NADRI5Y14 
10K | Thin 60 D A |PNAO60DA-ND 10.40 8.32 6.91 6.24 | EVB-NADRI15A14 
Fig. 4 -— Standard Type 10K | Thin 60 D D_ |PNAOQ60DD-ND 10.40 8.32 6.91 6.24 | EVB-NADR15D14. 
10K |Mono} 100 Ss Y |PNFIOOSY-ND = 7.09 5.68 4.71 4.26 | EVA-NFARI5Y14 
Features: + Excellent operational feeling + Low noise, long operational life, highly accurate attenuation 10K |Mono} 100 s A |PNFIOOSAND 7.09 5.68 4.71 4.26 |EVA-NFARISA14 
Recommended Applications: + Fade control for audio mixers and musical key boards + Heat control or 10K |Mono} 100 s D |PNFIOOSD-ND 7.09 5.68 471 4.26 |EVA-NF4R1SD14 
mode switching for car air conditioners + Measurement instruments 3 10K |Mono} 100 Ss B |PNFIOOSB-ND 7.09 5.68 4.71 4.26 | EVA-NF3R15B14 
10K |Mono| 60 Ss Y |PNEO60SY-ND 6.15 492 4.09 3.69 |EVANEARISY14 
10K |Mono| 60 Ss A |PNEQ60SA-ND = 6.15 492 409 3.69 |EVANEARI5A14 
10K |Mono| 60 Ss D |PNEO60SD-ND 6.15 492 409 3.69 |EVA-NEAR15D14 
10K |Mono| 60 Ss B |PNEO60SB-ND 6.15 492 409 3.69 |EVA-NEBR15B14 
10K | Std. 60 Ss A |PQI060SAND 3.31 2.65 2.20 1.99 | EWA-QIOCI5A14 
3'T VR2 1'2' 10K | Std. 60 Ss D |PQIO60SD-ND 3.31 265 2.20 1.99 | EWA-QI0C15D14 
= YANG 10K | Std. 60 Ss B |PQI060SB-ND 3.31 2.65 2.20 1.99 | WA-Q12C15B14 
Eten Seer} 10K | Sd. | 60 | D | A |POBOGODAND 4.02 3.22 267 242 |EWA-CBOCI5A14 
CIRCUITDIAGHAN 4 | 10K | Sd} 60 | D | D |PCBOBODD-ND 402 322 267 242 |EWA-CBOCISDI4 
(Note for Single: Do not connect 10K | Std. 45 Ss A |PP1045SAND = 2.84 2.27 1.89 1.71 | EWA-P10C15A14 
dummy terminal 1' and others 10K | Std. 45 Ss D |PP1045SD-ND 2.84 2.27 1.89 1.71 | EWA-P10C15D14 
3 and T- short terminals 10K | Std. 45 Ss B  |PP1045SB-ND 2.84 2.27 1.89 1.71 | EWA-P12C15B14 
1’, 2', 3! and T- dummy terminals 10K | Std. 45 D A |PP3045DAND = 3.55 2.84 2.36 2.13 |EWA-P30CI5A14 
Note sakes en ae 10K | Sd. | 45 | D D |PP3045DD-ND 355 284 236 2.13 |EWA-P30CI5D14 
5 10K |Motor} 100 Ss Y |PNCI00SY-ND 47.09 4255 39.72 37.73 |EVB-NC2P088BL. 
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SPECIFICATIONS: 

+ Mechanical Characteristics: + Total rotation angle: Adjustment angle 200° nom. + Soldering: Within 5 seconds max. at 300°C - Electrical Characteristics: - Resistance Range: 1002 to 2 MQ + Tolerance: +20% » Power 
Rating: 0.5W at 70°C » Maximum Voltage: 200V * Dielectric Withstanding Voltage: 600V AC for one minute + Temperature Coefficient: +100ppm/°C + Insulation Resistance: 100MQ + Environmental Characteristics: 
+ Operating Temperature Range: —55°C to +125°C + Vibration: 20G +» Shock: 180G + Seal: MIL-R-22097 Immersion 


Panasonic/Matsushita Electric has announced a change in the Corporate Trademark. Present trademark: Ax. New trademark: M) . 


Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
Part No. Part No. Part No. Panasonic Panasonic Panasonic 
Res. Top Side Top Pricing Part No. Part No. Part No. 
(Ohms) Adjust Adjust Adjust 1 10 100 1,000 5,000 Top Adjust Side Adjust Top Adjust 
500 = MBG52-ND = 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M a EVM-MBGA01B52 _— 
1K = = MSG13-ND 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M = _ EVV-MSGA01B13 
20K = MBG24-ND = 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M = EVM-MBGA01B24 = 
200K MAG25-ND MBG25-ND = 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M EVM-MAGA01B25 EVM-MBGA01B25 = 
500K = = MSG55-ND 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M — = EVV-MSGA01B55 
1M = MBG16-ND = 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M = EVM-MBGA01B16 = 
2M = = MSG26-ND 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M = _ EVM-MSGA01B26 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 +« Phone: 218-681-6674 


Fax: 218-681-3380 


(1033) 857 


Profile for Reflow Soldering 
Pre-Heat: 130°C to 160°C 
i Melting Temp.: TM = 183.3°C. 
H Peak Time: Tp < 240°C 
i Melting Temp.: TM < 30s 
Bilge ot Solder: Eutectic 
2.54 0.3 minutes Flux: Rosin Flux 


1 2 3 4 (min) 
Profile Of Temperature (Reflow Soldering) 


B 
Panasonic. ___ Paver Dering Cure 


Surface Mount 
Trimmer Potentiometers 


felting Time 


Derating Ration (% 
Temp. of Cupper Surface (°C) 


Series P7J — Panasonic Series #EVM-7JSX30BXX Series P1S — Panasonic Series #EVM-1SSX50BXX 


Features: - 3mm sealed type for flow and reflow soldering + Labor cost saving 
filmless sealed construction; Resistance Range: 220-1M OHM; Tolerance: +25%; 
Taper: Linear; Power Rating: .0SW; Adjustment Angle: 260 +20.; Rotation 
Torque: 10-150 gF; Operating Temperature: -40°C to +100°C; Temperature 
Coefficient: +250 ppm/C (-20°C to +85°C); Rotation Life: 10; Soldering Heat: 
250C 10s/260C 5s 


Features: + 3mm open frame type for reflow soldering + Excellent mounting 
efficiency; Resistance Range: 100-1M OHM; Tolerance: +25%; Taper: Linear; 
Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 20-200 
gF; Operating Temperature: -40°C to +100°C; Temperature Coefficient: 
+250 ppm/C (-20°C to +85°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: 260C 10s 
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Plated Recommended Land Layout 


Series P1E — Panasonic Series #EVM-1ESX30BXX 


Features: + 4mm open frame type for reflow soldering + Two terminal Features: - 4mm open frame type for reflow soldering » Inline terminal 
construction; Resistance Range: 100-1M OHM; Tolerance: +25%; Taper: ? RX construction; Resistance Range: 100-1M OHM; Tolerance: +25%; Taper: 
Linear; Power Rating: .2W; Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: < Linear; Power Rating: .2W; Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 
20-200 gF; Operating Temperature: -40°C to +100°C; Temperature 20-200 gF; Operating Temperature: -40°C to +100°C; Temperature 
Coefficient: +250 ppm/C (-20°C to +85°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: Coefficient: +250 ppm/C (-20°C to +85°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: 
260C 10s 260C 10s 


OT-W OT 


! 


@T 
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Filled With a . 2-4 Filled With 
Adjust Slot Fibre Sheet ; - Adjust Slot r 1 Fibre Sheet 
Resistance ; -35 Depth - , Resistance i -35 Depth — Marking 

Ex: 2x10'Q : : Ex: 2x10'Q : 


5.1 


' oa oe =e 
moe| | © 4 spon 


Lsoidered 1.31.64 Soldered . fi 2s hebt.2o 


Recommended Land Layout 


Recommended Land Layout 


. . . . . . * 
Series P1D — Panasonic Series #EVM-1DSX30BXX Series P5C — Panasonic Series #EVN-5CSX50BXX 
Features: - 4mm open frame type for reflow soldering + Triangle terminal Series PSE _ Panasonic Series #EVN-SESXS50BXX 
construction; Resistance Range: 100-1M OHM; Tolerance: +25%; Taper: 
Linear; Power Rating: .2W; Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: Features: + 3mm carbon dust proof type for reflow soldering + Excellent 
20-200 gF; Operating Temperature: -40°C to +100°C; Temperature mounting efficiency for pick and place assembly; * Rotation stopper feature 
Coefficient: +250 ppm/C (-20°C to +85°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: (EVN-5E); Resistance Range: 500-1M OHM; Tolerance: +30%; Taper: 
260C 10s Linear; Power Rating: .0SW @50C; Adjustment Angle: 260 +20; Rotation 
Torque: 10-150 gF; Operating Temperature: -20°C to +70°C; Temperature 
Coefficient: +500 ppm/C(+25°C to +70°C) / +750 ppm/C (-20°C to +25°C); 
1.4 Rotation Life: 20; Soldering Heat: 280C 3s 
+ Filled With 
Adjust Slot A faa Fibre Sheet 
-35 Depth i . 
1.5 
rs 11 — 
; a oa — I 
| | 1.715 
Hi 5A 3.6 +4 
r | 1.9 1.8) NZ 
13| + a 
Selvered : H1.Sobt ok. Resistance “' 1] 1.2.5 
Recommended Land Layout 
* No stopper, 360° mechanical rotation. 
Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | Panasonic Code Resistance Value For P7J Series 
Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 2,000 Part No. Code (Value) |Code (Value) |Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) |Code (Value) 
y F = _ * 221 (220) | 331 (330) | 471 (470) | 102 (1.0K) | 222 (2.2K) | 332 (3.3K) | 472 (4.7K) 
P7J O10 CT-NDt 63 5.28 48.53 P7J0 OO TR-NDt 325.00 EVM-7JSX30BXX 103 (10K) | 223 (20K) | 933 (33K) | 473 (47K) | 104 (100K) | 204 (220K) | 334 (330K) 
P1SC) O01 CT-NDt 46 3.85 35.42 P1SC) OO TR-NDt —  237.00/M | EVM-1SSX50BXX* 474 (470K) | 105 (1.0M) 
P1GO OO CT-NDt 44 3.65 33.58 P1GOO0 TR-NDt 225.00 = EVM-1GSX30BXX* Code Resistance Value For P1/P5C Series 
P1ED) OO CT-NDt 54 4.50 41.40 PIED OO TR-NDt 277.00 = EVM-1ESX30BXX* | | Code (Value) [Code (Value) [Code (Value) | Code (Value) [Code (Value) | Code (Value) |Code (Value) 
P1DD CCI CT-NDt 50 4.13 37.95 P1D000 TR-NDt 254.00 - EVM-1DSX30BXX* 201 (200) | 501 (500) | 102(1.0K) | 202 (20K) | 502 (5.0K) | 103 (10K) 
P5CX0 O10 CT-NDt 31 2.55 23.46 P5CO) 0 0 TR-NDt _ 157.00/M_ | EVN-SCSX50BXX* 203 (20K) | 503 (50K) | 104 (100K) | 204 (200k) | 504 (500K) | 105 (1.0M) 
PSEC] 0 CT-NDt 28 2.35 21.62 P5ELD) 0 0 TR-NDt _ 145.00/M | EVN-SESX50BXX* Code Resistance Value For P5E Series 
Code (Value) |Code (Value) |Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) |Code (Value) 
* For assistance with Panasonic Part Number please call Digi-Key. 501 (500) | 102 (1K) 202 (2K) 502 (5K) 103 (10K) | 203 (20K) | 503 (50K) 
t+ For complete number, substitute corresponding code (from chart) for] OO. 104 (100K) | 204 (200K) | 504 (500K) | 105(1M) 
Digi-Key® SMT Trimmer Potentiometers Kits 
P7J-KIT-ND 10 each of Series P7J, values 220-22K, 47K-1.0M (150 pieces) $59.95 P1E-KIT-ND 10 each of Series P1E values 100 - 1.0M (130 pieces) .............0. cess eceeceec eee eeeeseee eee eeee $43.95 
P1S-KIT-ND 10 each of Series P1S, values 200 - 1.0M (120 pieces) $43.95 P1D-KIT-ND 10 each of Series P1D, values 100 - 1.0M (130 pieces) ............0.. cess cceee eee eeeeeeeee eee een eens $43.95 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
858 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. Surface Mount Trimmer Potentiometers (Cont) 


Profile for Reflow Soldering 3. Heat-Up Zone: 


Preheat Zone ~200°C (20~40s) 


1. Heat-Up Zone: 4. Melting-Heat Zone: 


Room Temperature - (Preheat Zone 30~60s) Peak Temperature 


2. Pre-Heat Zone: 
140°C to 160°C (60~120s) 


5. Cooling Zone: 
200°C to 100°C 


(5s max.) 


(1~4C/s) 


Series P2W — Panasonic Series #EVM-2WSX80BXX 


Features: + 2mm open frame type for reflow soldering; Resistance Range: 200- 
1M OHM; Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: .15W; Adjustment 
Angle: 260 +20.; Rotation Torque: 10-150 gF; Operating Temperature: -20°C 
to +85°C; Temperature Coefficient: +250 ppm/C (-20°C to +85°C); Rotation 


Life: 20; Soldering Heat: 240C 5s 


Features: » 3mm open frame type for reflow soldering; Resistance Range: 
100-1M OHM; Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: .15W; 
Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 20-200 gF; Operating 
Temperature: -20°C to +85°C; Temperature Coefficient: +250 ppm/C (-20°C 


to +85°C) ; Rotation Life: 20; Soldering Heat: 240C 5s 


el 


1.2 0.81.2 


Series P3W — Panasonic Series #EVM-3WSX80BXX 


Features: + 3mm open frame type for reflow soldering; Resistance Range: 
100-1M OHM; Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: .15W; 
Adjustment Angle: 240 +20; Rotation Torque: 20-200 gF; Operating 
Temperature: -20°C to +85°C; Temperature Coefficient: +250 ppm/C (-20°C 


to +85°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: 240C 5s 


Marking 


Series P2X — Panasonic Series #EVM-2XSX50BXX 


0.55 


|_! Mark. 
brush 0.8 
position ; 


a 0.55 +1 
Neral, R.25 


Features: - 2mm open frame type for reflow soldering; Resistance Range: 
200-1M OHM; Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: .15W; 
Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 10-150 gF; Operating 
Temperature: -20°C to +85°C; Temperature Coefficient: +250 ppm/C 
(-20°C to +85°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: 240C 5s 


Features: + 3mm open frame type for reflow soldering + Rotation stopper 
feature; Resistance Range: 500-1M OHM; Tolerance: +25%; Taper: Linear; 
Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 240 +20; Rotation Torq 

gF; Operating Temperature: -20°C to +85°C; Temperature Coeffic! 

ppm/C (-20°C to +85°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: 240C 5s 


115 
40.9 
“4 


12 


+ 


= 
1.2 0.81.2 


Features: * 4mm open frame type for reflow soldering; Resistance Range: 
100-1M OHM; Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: .2W; 
Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 20-200 gF; Operating 
Temperature: -20°C to +100°C; Temperature Coefficient: +250 ppm/C(+25°C. 
to +100°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: 240C 5s 


Dummy 
Terminal 


Wig 


iH 


Lr 


Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing Panasonic Code Resistance Value For P2W / P2X Series 
Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 2,000 3,000 | PartNo. Code (Value) |Code (Value) ] Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 
P2WOCIOCT-NDt 47 3.93 36.18 |P2WO)OCITR-NDt _ _— 242.00/M | EVM-2WSX80BXX* 201 (200) | 501 (500) 102 (1.0K) 202 (2.0K) 502 (5.0K) 103 (10K) 
203 (20K) | 503 (50K) | 104(100K) | 204(200K) | 504(500K) | 105(1.0M) 
P2XOOOCTNDt 61 5.05 4646 |P2XC,O 0 TR-NDt — 311.00/M _ EVM-2XSX50BXX* 
Code Resistance Value For P3Y / P3W/P1U Series 
P3YJOOCTNDt 42 3.50 32.20 |P3YX.CDITR-NDt — 215.00/M _ EVM-3YSX50BXX Code (Value) Code (Value) |Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) [Code (Value) [Code (Value) 
P3VIOOCTNDt 52 435 40.02 |P3VO.OCITR-NDt — 268.00/M _ EVM-3VSX50BXX* 101 (100) | 201 (200) | 501 (500) | 102(1.0K) | 202 (2.0K) | 502 (5.0K) | 103 (10K) 
P3WOOOCT-NDt 52 435 40.02 |P3WOODITR-NDt = — _268.00/M_ | EVM-3WSX80BXX* 203 (20K) | 503 (50K) | 104 (100K) | 204 (200K) | 504 (500K) | 105 (1.0M) 
PIUTOOCT-NDt 61 5.05 4646 |PIUDOOTRNDt 311.00 — — | EVM-1USX30BXx" Code /Resistance Value For/Rev. series 
Code (Value)| Code (Value) |Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) |Code (Value) |Code (Value) 
* For assistance with Panasonic Part Number please call Digi-Key. 501 (500) | 102(1K) | 202 (2K) 502 (5K) | 103(10K) | 203 (20K) | 503 (50K) 
t For complete number, substitute corresponding code (from chart) for 1 C1. OS (LODIS) | 208 (200K) 1504) (500K) 1} 105(1M) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Panasonic. 6mm Square Ceramic Trimmer Potentiometers 


EVM-EAG / EAS / EGG/ EGS Series: 


Dustproof Type with Knob Protection: Features: + No readjustment needed 
through knob protected construction * Excellent mounting efficiency due to 
cubic shape » Automated adjustment available. Face side: Standard cross slot 
screwdriver suited to automatic adjustment applicable. Back side: Penetrated 
slot for easy driving. Applications: » Audio visual equipment, home appliances. 


Specifications + Rotation Torque: 20 to 300gf*cm. + Stopper Strength: 
500gf*cm. + Rotation Angle: 210°C +20°C. + TCR: +200ppm (-30°C- 100°C) 
+ Nominal Total Resistance & Tolerance: +25% + Power Rating & Max. 
Qperating Voltage: 0.3W, 100V (70°C) * Residual Resistance: 10Q max. for 
Rs1kQ, 1% max. for 1kQ<R<100kQ, 5% max. for R2100kQ_ + Soldering Heat: 
5s max. 240 to 280°C, 3s max. 280 to 300°C * Rotation Life: 50 turns. 


Fig. 1 - Top Adjust 


Bulk Lead 


ig. 2 - Side Adjust 


EVM-EYG and EVM-EYS Series: 


Specifications: + Rotation Torque: 20 to 300gf*cm. + Stopper Strength: 
500gf*cm. + Rotation Angle: 210°C +20°C. +» TCR: +100ppm (-40°C — 120°C) 
+ Nominal Total Resistance & Tolerance: +20% + Power Rating & Max. 
Operating Voltage: 0.5W, 200V (70°C) + Residual Resistance: 2% + Soldering 
Heat: 260°C +5°C for 5 +1 Sec. + Rotation Life: 50 turns. 


EVM-AAS Series: 

Specifications: + Resistance Range: 100Q—1mQ + Tolerance: +25% * Taper: 
Linear + Residual Resistance: 2% + Wattage Rating: 0.3W + Volt Rating: 100V 
+ TOR: +200ppm + Torque: 20 to 300gf * Stopper Strength: 350gf + Rotational 
Angle: 240°C +20°C + Operational Temperature: -30°C—+100°C. 


Tape & Box 
Lead 


Fig. 3 - Top Adjust 


EVM-F6S Series: 


Features: + Higher performance dustproof type. * Excellent reliability for heat 
and humidity. * High speed radial automatic mounting and excellent mounting 
performance. 

Applications: + Audio visual equipment, home appliances. 

Specifications: + Rotation Torque: 20 to 300gf cm. »* Stopper Strength: 350gf 
cm. + Rotation Angle: 240°C +20°C. + TCR: +300ppm (-30°C - 100°C) * Nom- 
inal Total Resistance & Tolerance: +25% + Power Rating & Max. Operating 
Voltage: 0.3W, 100V (70°C) + Residual Resistance: 10Q max. for R<1kQ, 1% 
max. for 1kQ<R<100kQ, 5% max. for R2100kQ * Soldering Heat: 5s max. 240 
to 280°C, 3s max. 280 to 300°C + Rotation Life: 50 turns. 


Fig. 4 - Top Adjust 


ae 


Res. Digi-Key Pricing Panasonic Res. Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. | (9) Part No. 1 10 100 500 Part No. Fig. | (Q) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
100 EAG12BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA00B12 100 EGG12BK-ND 7 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B12 
200 EAG22BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA00B22 200 EGG22BK-ND Wal 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B22 
500 EAG52BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGAOOB52 500 EGG52BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGAQOB52 
1K EAG13BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA00B13 1K EGG13BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGAQ0B13 
2K EAG23BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA00B23 2K EGG23BK-ND Wal 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B23 
5K EAGS53BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA0OB53 5K EGGS53BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGAO00B53 
1 10K EAG14BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA00B14 2 10K EGG14BK-ND wal 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B14 
20K EAG24BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA00B24 20K EGG24BK-ND 7 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B24 
50K EAG54BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA00B54 50K EGGS54BK-ND wal 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGAQ0B54 
100K | EAG15BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA0OB15 100K | EGG15BK-ND wal 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B15 
200K | EAG25BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA00B25 200K | EGG25BK-ND wal 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B25 
500K | EAGS5SBK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGAQOB55 500K | EGG55BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGAOQOB55 
1M EAG16BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA00B16 1M EGG16BK-ND 1 5.88 54.05, 235.00 | EVM-EGGAQ0B16 
EVM-EAS Series - Top Adjust (Tape) EVM-EGS Series - Side Adjust (Tape) 
Cut Tape Tape & Box Cut Tape Tape & Box 
Res. | Digi-Key Pricing Pricing Panasonic Res. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. | (Q) | Part No. 1 10 100 1,000 5,000 _| Part No. Fig.| (Q) | Part No. 110 100 | PartNo. 1,000 _5,000_| Part No. 
100 |EAS12CT-ND .59 4.90 45.08 /EAS12TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B12 100 |EGS12CT-ND .65 5.40 49.68|EGS12TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B12 
200 |EAS22CT-ND .59 4.90 45.08 |EAS22TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B22 200 |EGS22CT-ND 65 5.40 49.68 | EGS22TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B22 
500 — - = — |EAS52TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B52 500 |EGS52CT-ND 65 5.40 49.68 |EGS52TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSAO0B52 
1K |EAS13CT-ND .59 4.90 45.08 |EAS13TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B13 1K |EGS13CT-ND 65 5.40 49.68 | EGS13TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B13 
2K |EAS23CT-ND .59 4.90 45.08 |EAS23TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B23 2K |EGS23CT-ND .65 5.40 49.68 |EGS23TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B23 
5K |EAS53CT-ND .59 4.90 45.08 |EAS53TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASAQ00B53 5K |EGS53CT-ND .65 5.40 49.68 |EGS53TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B53 
1 10K} — - = — |EAS14TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B14 2 ]|10K|EGS14CT-ND 65 5.40 49.68 |EGS14TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B14 
20K |EAS24CT-ND .59 4.90 45.08 |EAS24TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASAQ0B24 20K |EGS24CT-ND .65 5.40 49.68 |EGS24TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B24 
50K | — —* — |EAS54TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B54 50K |EGS54CT-ND .65 5.40 49.68 |EGS54TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B54 
100K} = — - = — |EAS15TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B15 100K]EGS15CT-ND 65 5.40 49.68 |EGS15TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B15 
200K) — - = — |EAS25TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B25 200K} — - = — |EGS25TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B25 
500K|EASSSCT-ND .59 4.90 45.08 |EASS5TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B55 500K|EGSS5SCT-ND .65 5.40 49.68|EGS55TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B55 
iM |EAS16CT-ND .66 5.49 50.48 |EAS16TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B16 iM = - = — __|EGS16TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B16 
EVM-EYG Series — High Grade, Top Adjust (Bulk) EVM-F6S Series — Top Adjust (Tape) 
Res. Digi-Key Pricing Panasonic Cut Tape Tape & Box 
Fig. (Q) Part No. a 10 100 500 Part No. Res. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
1K EYG13BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 EVM-EYGA00B13 Fig.) () | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 5,000 Part No. 
2K EYG23BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA00B23 
5K EYG53BK-ND 79 658 60.49 263.00 | EVM-EYGA00B53 500 |RESAS2CTEND) 38 3.28 27.20 = _ | /EVMERSSADOBS2 
10K EYG14BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA00B14 1K a3 — —  — | F6SA13TB-ND 213.00 197.00/M |EVM-F6SA00B13 
20K EYG24BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA00B24 5K |F6SA53CT-ND .38 3.28 27.20 _ - - EVM-F6SA00B53 
1 50K EYG54BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 EVM-EYGAO0B54 3 |50K|FG6SA54CT-ND .38 3.28 27.20 = = = EVM-F6SA00B54 
100K | EYG15BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA00B15 400K|F6SA1SCT-ND 38 3.28 27.20 fad _ _ EVM-F6SA00B15 
200K | EYG25BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA00B25 
500K | EYGS55BK-ND 79 658 60.49 263.00 | EVM-EYGAQOB5S 200K |RESAZSCIEND) 38 3.28 27.20 ms = =. | EWM-FESAQOB25 
1M EYG16BK-ND ‘79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGAQOB16 500K| F6ESASSCT-ND .38 3.28 27.20 | FESASSTB-ND 213.00 197.00/M |EVM-F6SA00B55 
2M EYG26BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA00B26 1M |F6SA16CT-ND .38 3.28 27.20 _ _ —  |EVM-F6SA00B16 
EVM-EYS Series — High Grade, Top Adjust (Tape) EVM-AAS Series - Top Adjust (Tape) 
Tape & Box Cut Tape Tape & Box 
Res. Digi-Key Pricing Panasonic Res. Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. | (0) Part No. 1,000 5,000 10,000 Part No. Fig.| (Q) | Part No. ite ONMEEALOO Part No. 1,000 _| Part No. 
1K EYS13TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSAO0B13 100 | AAS12CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS12TB-ND 255.00  |EVM-AASA00B12 
200 | AAS22CT-ND .50 4.15 38.18 | AAS22TB-ND 255.00 |EVM-AASA00B22 
ai EYS23 71ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSAQ0B23 500 | AASS2CT-ND 50 4.15 38.18 | AASS52TB-ND 255.00 |EVM-AASA00B52 
5K EYS53TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B53 1K | AAS13CT-ND .50 4.15 38.18 | AAS13TB-ND 255.00 |EVM-AASA00B13 
10K EYS14TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B14 2K | AAS23CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS23TB-ND 255.00 |EVM-AASA00B23 
20K EYS24TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B24 5K | AASS5S3CT-ND .50 4.15 38.18 | AAS53TB-ND 255.00 |EVM-AASAOOB53 
1 50K EYS54TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSAO0B54 4]/10K | AAS14CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS14TB-ND 255.00 |EVM-AASA00B14 
took | EYS15TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B15 20K | AAS24CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS24TB-ND 255.00 |EVM-AASA00B24 
200K | EYS25TB-ND prannt 375. 00/M 351.00/M EVM-EYSA00B25 50K | AAS54CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS54TB-ND 255.00 |EVM-AASAOOB54 
100K} AASIS5CT-ND .50 4.15 38.18 | AAS15TB-ND 255.00 |EVM-AASA00B15 
500K | EYSS5STB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSAQOB55 200K| AAS25CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS25TB-ND 255.00 |EVM-AASA00B25 
1M EYS16TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B16 500K| AAS55CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS55TB-ND 255.00 | EVM-AASAOOB55 
2M EYS26TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B26 1M | AAS16CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS16TB-ND 255.00 _|EVM-AASA00B16 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. Ceramic Trimmer Potentiometers 


Series EVM-L4G, EVM-L1 G, EVM-5AG, and EVM-4LG Res. Digi-Key Pricing Panasonic 
ae , Fig. | (Ohms) | PartNo. 1 10 100 500 Part No. 
Specifications: + Voltage Rating: EVM-L4G and EVM-L1G: 50V; 2 5 2 
EVM-5AG and EVM-4LG: 100V EVM-L4G Series — 4mm, Vertical, Top Adjust 
+ Resistance Range: 1002 — 1mQ 
+ TCR: EVM-L4G and EVM-L1G: +300ppm; 100 L4G12BK-ND 77 6.43 59.11 257.00 EVM-L4GA00B12 
* Tolerance: 25% EVM-5AG and EVM-4LG: +200ppm 200 L4G22BK-ND a 6.43 59.11 257.00 | EVM-L4GA00B22 
+ Taper: Linear + Torque: 20-250 gf 500 L4G52BK-ND 77 6.43 59.11 257.00 | EVM-L4GA00B52 
+ Residual: EVM-L4G and EVM-L1G: 5% + Stopper Strength: EVM-L4G and EVM-L1G: 400gF; us SsGilelebanlD) 77 643 59.11 257.00 | EVM-LAGA00B13 
EVM-SAG and EVM-4LG: 2% EVM-5AG and EVM-4LG: 300gF 2k L4G23BK-ND 77 643 59.11 257.00 | EVM-L4GA00B23 
- Wattage Rating: EVM-LAG and EVM-L1G:.20; + Angle of Rotation: 200° 220: + | tox | tactaacnd 77 643. att 25700 | EVMLAGAOOBIA 
EVM SAG ant EY Nr. * Operating Temperature: “S0°C to 100°C 20K | L4G24BK-ND 77. 643 59.11 257.00 | EVM-L4GA00B24 
L4G54BK-ND 77 6.43 59.11 257.00 EVM-L4GA00B54 
Fig. 1 — 4mm,Vertical Fig. 2 — 4mm, Right Angle L4G15BK-ND he 6.43 59.11 257.00 EVM-L4GA00B15 
L4G25BK-ND 77 6.43 59.11 257.00 EVM-L4GA00B25 
L4G55BK-ND 77 6.43 59.11 257.00 EVM-L4GA00B55 
L4G16BK-ND 77 6.43 59.11 257.00 EVM-L4GA00B16 
EVM-L1G Series — 4mm, Right Angle, Side Adjust 
L1G12BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 EVM-L1GA00B12 
L1G22BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 EVM-L1GA00B22 
L1G52BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 EVM-L1GA00B52 
L1G13BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 EVM-L1GA00B13 
L1G23BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 EVM-L1GA00B23 
L1G53BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 EVM-L1GA00B53 
L1G14BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 EVM-L1GA00B14 
L1G24BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 EVM-L1GA00B24 
L1G54BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 EVM-L1GA00B54 
L1G15BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 EVM-L1GA00B15 
L1G25BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 EVM-L1GA00B25 
L1G55BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 EVM-L1GA00B55 
L1G16BK-ND -83 6.88 63.25 275.00 EVM-L1GA00B16 
EVM-5AG Series — 5mm, Vertical, Top Adjust 
5AG12BK-ND 71 5.95 54.74 238.00 EVM-5AGA00B12 
5AG22BK-ND 71 5.95 54.74 238.00 EVM-5AGA00B22 
5AG52BK-ND Yall 5.95 54.74 238.00 EVM-5AGA00B52 
5AG13BK-ND 71 5.95 54.74 238.00 EVM-5AGA00B13 
Fig. 4 — 6mm, Vertical 5AG23BK-ND 71 5.95 54.74 238.00 EVM-5AGA00B23 
5AG53BK-ND 71 5.95 54.74 238.00 EVM-5AGA00B53 
5AG14BK-ND 71 5.95 54.74 238.00 EVM-5AGA00B14 
5AG24BK-ND al 5.95 54.74 238.00 EVM-5AGA00B24 
5AG54BK-ND 71 5.95 54.74 238.00 EVM-5AGA00B54 
5AG15BK-ND 71 5.95 54.74 238.00 EVM-5AGA00B15 
5AG25BK-ND 71 5.95 54.74 238.00 EVM-5AGA00B25 
5AG55BK-ND 71 5.95 54.74 238.00 EVM-5AGAO0B55 
5AG16BK-ND al 5.95 54.74 238.00 EVM-5AGA00B16 
EVM-4LG Series — 6mm, Vertical, Top Adjust 
0.8 29 4LG12BK-ND 59 4.93 45.31 197.00 EVM-4LGA00B12 
4LG22BK-ND 59 4.93 45.31 197.00 EVM-4LGA00B22 
6.8 4LG52BK-ND 59 4.93 45.31 197.00 EVM-4LGA00B52 
LX ?| 4LG13BK-ND 59 4.93 45.31 197.00 EVM-4LGA00B13 
6.8 4LG23BK-ND 59 4.93 45.31 197.00 EVM-4LGA00B23 
0.7... depth:1.0 4LG53BK-ND 59 4.93 45.31 197.00 EVM-4LGA00B53 
i] q 4LG14BK-ND 59 4.93 45.31 197.00 EVM-4LGA00B14 
5.5 u 2.6 HIV AA #3 4LG24BK-ND 59 4.93 45.31 197.00 EVM-4LGA00B24 
| | 2 3@1.0 4LG54BK-ND 59 4.93 45.31 197.00 | EVM-4LGA00B54 
5.5 Center Terminal #2 @2.5 4LG15BK-ND 59 4.93 45.31 197.00 EVM-4LGA00B15 
4LG25BK-ND 59 4.93 45.31 197.00 EVM-4LGA00B25 
4LG55BK-ND 59 4.93 45.31 197.00 EVM-4LGA00B55 
4LG16BK-ND 59 4.93 45.31 197.00 EVM-4LGA00B16 
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Specifications: 
+ Resistance Range: 300 to 2MQ + Taper: Linear + Tolerance: +30% + Working Voltage: 200V max. +» Power Rating: 0.1 W/S0°C + Residual Resistance:Up to 1kQ: 10Q max. Over 1kQ: 5% of total resistance + Rotation 
Angle: 260° + 20° + Rotation Torque: 0.4 to 4.2 in-oz. +» Stop Strength: 1 in. lb. » Operating Temperature: —25°C to +75°C 


Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic 
Part No. Part No. Part No. Part No. 
Res. Laydown Standup Pricing Laydown Standup 
Ohms Version Version ‘il 10 100 1,000 5,000 10,000 Version Version 
300 = KOA32-ND 31 2.59 23.81 159.00 148.00/M 138.00/M = EVN-64AA00B32 
2K K4A23-ND KOA23-ND 31 2.59 23.81 159.00 148.00/M 138.00/M EVN-65AA00B23 EVN-64AA00B23 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 861 


Panasonic. 6mm Carbon Trimmer Potentiometers 


SPECIFICATIONS: 


Mechanical: + Rotation angle: 210° +20° + Rotation torque: 20 to 250g-cm Panasonic. 
* Stopper Strength: 750gfcm + Soldering Heat: 240°C to 280°C, 5 sec. 


EVN-D2A (Side Adjust) 28 G1s04x8 


1 PCB max.; 280°C to 300°C, 3 sec. max. * Rotation life: 100 cycles Carbon Trimmer Potentiometers 
At Piercing Plan Electrical: + Power rating: 0.1W (when under 50°C) + Max. operating Digi-Key® Assortment Kit 
voltage: 50V + Taper: B (Linear) * Resistance: 2002 to 1MQ * Tolerance: | ¢ 14 Panasonic 6mm Carbon 


430%. Trimmer Potentiometers 


Panasonic Quality 


FEATURES: 


+ Miniature size, lightweight, 6.4.x 6.7mm * Suitable for automatic insertion Cat. No. DXA-KIT-ND .... ONLY $29.95 
as square housing + Suitable for automatic adjustment as stable rotation 


torque + Dust proof and flux proof construction + Adjustable from both top 140 6mm Carbon Trimmer Potentiometers: Price 
and bottom sides + Snap-in mounting terminal for EVN-D8A/D2A includes convenient divided notebook style storage 


Applications: case with bin guide for easy storage and quick access. 
* Consumer equipment such as TV, VTR (VCR), stereo, radio. 


EVN-D2A Side Adjust (Bulk) Series 


x Bi EVN-D8A Top Adjust (Bulk) Series 
Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic 
PCB Part No. Part No. Bulk Part No. Part No. 
Piercing Plan Res. Side Adjust Top Adjust Price Each Side Adjust Top Adjust 
(Q) Version Version 1 10 100 500 1,000 | Version Version 
200 | D1AA22-ND* | D4AA22-ND* _.36 27 20 15 12 | EVN-D2AA03B22 | EVN-D8AA03B22 
500 | D1AA52-ND* | D4AA52-ND 36 2 20 15 12 | EVN-D2AA03B52 | EVN-D8AA03B52 
1K D1AA13-ND* | D4AA13-ND* —.36 27 20 15 12 | EVN-D2AA03B13 | EVN-D8AA03B13 
2k D1AA23-ND | D4AA23-ND 36 27 20 15 12 | EVN-D2AA03B23 | EVN-D8AA03B23 
5K D1AA53-ND* | D4AA53-ND* —.36 2 20 15 12 | EVN-D2AA03B53 | EVN-D8AA03B53 
10K D1AA14-ND D4AA14-ND 36 27 20 15 12 EVN-D2AA03B14 | EVN-D8AA03B14 
20K D1AA24-ND* | D4AA24-ND 36 2e 20 15 12 EVN-D2AA03B24 | EVN-D8AA03B24 
2.50 1.3 50K D1AA54-ND* | D4AA54-ND 36 27 20 15 12 EVN-D2AA03B54 | EVN-D8AA03B54 
t { 2-01.0 100K | D1AA15-ND* | D4AA15-ND* 36 .27 20 15 12 EVN-D2AA03B15 | EVN-D8AA03B15 
6.4 oo 200K | D1AA25-ND* | D4AA25-ND 36 .27 20 15 12 EVN-D2AA03B25 | EVN-D8AA03B25 
View from 500K | D1AA55-ND* | D4AA55-ND* 36 .27 20 15 12 EVN-D2AA03B55 | EVN-D8AA03B55 


Mig. mig. side 
Surface 


* Denotes part included in DXA-KIT. 


EVN-DCA Side Adjust (Tape) Series 
EVN-DJA Top Adjust (Tape) Series 


Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic 
Part No. Part No. Cut Tape Tape & Box *| Part No. Part No. 
Res. | Side Adjust | Top Adjust Price Each Pricing Side Adjust Top Adjust 
(Q) Version Version 1 10 100 500 1,000 Version Version 
200 | DCA22CT-ND | DJA22CT-ND At .30 23 17 129.00 EVN-DCAA03B22 | EVN-DJAA03B22 
500 | DCA52CT-ND | DJA52CT-ND At .30 23 17 129.00 EVN-DCAA03B52 | EVN-DJAA03B52 
1K DCA13CT-ND | DJA13CT-ND Al .30 23 17 129.00 EVN-DCAA03B13 | EVN-DJAA03B13 
2K DCA23CT-ND | DJA23CT-ND Al -30 23 AZ 129.00 EVN-DCAA03B23 | EVN-DJAA03B23 
5K DCAS53CT-ND | DJA53CT-ND At .30 23 17 129.00 EVN-DCAA03B53 | EVN-DJAA03B53 
10K | DCA14CT-ND | DJA14CT-ND At .30 23 17 129.00 EVN-DCAA03B14 | EVN-DJAA03B14 
20K | DCA24CT-ND | DJA24CT-ND At -30 23 17 129.00 EVN-DCAA03B24 | EVN-DJAA03B24 
50K | DCAS54CT-ND | DJA54CT-ND Al .30 23 17 129.00 EVN-DCAA03B54 | EVN-DJAA03B54 
100K | DCA15CT-ND | DJA15CT-ND At .30 23 17 129.00 EVN-DCAA03B15 | EVN-DJAA03B15 
200K | DCA25CT-ND | DJA25CT-ND At .30 23 ie 129.00 EVN-DCAA03B25 | EVN-DJAA03B25 
500K | DCA5SCT-ND | DJA5S5CT-ND At -30 23 Wf 129.00 EVN-DCAA03B55 | EVN-DJAA03B55 


* For Tape and Box Part No. change “CT-ND” to “TB-ND” 


Cermet Series Trimmer Potentiometers 


Panasonic. 6mm Diameter Cermet Dust-Proof Type 


vientenied * Stopper Strength: 200g-em min. 1” Eyi-31GA (Horizontal Both Sides Adjust EVN-36CA* 
* Resistance Range: 10010 1M2_—_. Rotation Angle: 200° +20°C (Horizontal Bo es ‘ a ) EVM-36GA (Vertical Both Sides Adjust) 
* Tolerance: 425% + Operating Temperature: 20°C to Se 7 


* Taper: Linear 100°C (EVN-36CA) 


ey 
+ Residual Resistance: 5% max. — -40° to 101°C (EVM-31G36G) BS oS () ao 
i ; i 


i. oar Rating: 0.3W max. Cross Reference Chart 

7 B 
+ Voltage Rating: 100V max. Series Bourns 1 oe a 
* TCR: +200PPM/°C 31G 3306W | ry 
+ Rotation Torque: 20 to 250g-cm |_36C/36GA 3306P le 5 =| 


. Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic 
Panasonic. Part No. Part No. Part No. Part No. 
. Res. | Horizontal Vertical Price Each Horizontal Vertical 
Cermet Potentiometers Ohms 31GA 36CA 36GA i 10 100 31GA 36CA 36GA 
Digi-Key® Assortment Kits 100 | 31G12-ND _ 36G12-ND 67 53 AT EVM-31GA00B12 _ EVM-36GA00B12 
13 Popular Cermet Trimmers 200 | 31G22-ND _ 36G22-ND 67 53 47 EVM-31GA00B22 _ EVM-36GA00B22 
Panasonic Quality j 500 | 31G52-ND _ 36G52-ND 67 53 47 EVM-31GAQ0B52 - EVM-36GA00B52 
1K 31G13-ND = 36G13-ND 67 53 47 EVM-31GA00B13 _ EVM-36GA00B13 
2K 31G23-ND = 36G23-ND 67 53 47 EVM-31GA00B23 = EVM-36GA00B23 
5K 31G53-ND = 36G53-ND 67 53 47 EVM-31GA00B53 = EVM-36GA00B53 
10K | 31G14-ND = 36G14-ND 67 53 47 EVM-31GA00B14 — EVM-36GA00B14 
31G-KIT-ND 20K | 31G24-ND = 36G24-ND 67 53 47 EVM-31GA00B24 _ EVM-36GA00B24 
50K | 31G54-ND = 36G54-ND 67 53 47 EVM-31GA00B54 = EVM-36GA00B54 
36G-KIT-ND 100K | 31G15-ND = 36G15-ND 67 53 47 EVM-31GA00B15 _ EVM-31GA00B15 
200K | 31G25-ND 36C25-ND* | 36G25-ND 67 53 47 EVM-31GA00B25 EVN-36CA00B25* EVM-36GA00B25 
130 Cermet Trimmers : : : 500K | 31G55-ND _ 36G55-ND 67 53 AT EVM-31GA00B55 _ EVM-36GA00B55 
Price includes convenient divided plastic box with bin guide 1M 31G16-ND = 36G16-ND 67 53 47 EVM-31GA00B16 = EVM-36GA00B16 
for easy storage and quick access. 


* Not for new design, use EVM-36GA type 


More Product Available Online: www.digikey.com 
862 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. Slide Switches 
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ern 
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Slide Pole 


C 
Operating on the 
center position only 


OP Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. Description Rating Force Part No. i 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 

il SMD 2mm Horizontal Self-return 5VDC 200mA 216gf P11157SCT-ND 2.35 1.77 1.53 1.18 P11157STR-ND 2,000 853.00/M ESD-165225 
2 SMD 2mm Horizontal Self-return 5VDC 200mA 216gf P11158SCT-ND 2.35 1.77 1.53 1.18 P11158STR-ND 2,000 853.00/M ESD-165226 
3 SMD 2mm Horizontal Self-return 5VDC 200mA 2169f P11159SCT-ND 2.35 17 1.53 1.18 P11159STR-ND 2,000 853.00/M ESD-165235 
4 SMD 2mm Horizontal Self-return 5VDC 200mA 216gf P11160SCT-ND 2.35 1.77 1.53 1.18 P11160STR-ND 2,000 853.00/M ESD-165236 
5 SMD Multi Function Slide + Push 10VDC 1mA 40gf P11155SCT-ND 6.72 5.04 4.37 3.36 P11155STR-ND 1,400 | 2520.00/M ESE-15700 
6 SMD Multi Function Slide 10VDC 1mA 125gf P11156SCT-ND 2.02 1.52 1.32 1.01 P11156STR-ND 1,500 756.00/M ESE-15800 


Panasonic. Detector Switches 


Fig. 3 — Surface Mount 
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Fig. 15 — Surface Mount 
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oP Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Description Rating Force Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
1 PC 5mm Vertical Mount 5VDC 10mA 35gf P8039S-ND 95 AY 62 = 40 ESE-105SV1 
2 PC 5mm Horizontal Mount 5VDC 10mA 35gf P8040S-ND 1.08 81 70 _ 45 ESE-105SH1 
3 Surface Mount, 5mm Horiz. Mount 5VDC 10mA 35gf P8043S-ND 86 3 .67 = At ESE-105MH1 
4 Panel 5mm w/ Mounting Hole 5VDC 10mA 35gf P8041S-ND 99 75 65 = 42 ESE-105HS1 
5 PC 5mm Vertical Mount 5VDC 10mA 35gf P8062S-ND. fi 54 AT -38 32 ESE-11SV1 
6 PC 5mm Horizontal Mount 5VDC 10mA 35gf P10862S-ND 71 54 A7 36 30 ESE-11SH1C 
7 PC 5mm Horizontal Mount 5VDC 10mA 35gf P10863S-ND 71 54 A7 36 -30 ESE-11SH2C 
8 Tabbed 5mm with Mounting Hole 5VDC 10mA 35gf P10864S-ND 78 59 51 40 33 ESE-11HS1 
9 Tabbed 5mm with Mounting Hole 5VDC 10mA 35gf P10865S-ND 78 59 51 40 33 ESE-11HS2 
10 SMD 5mm Vertical Mount 5VDC 10mA 35gf P10866S-ND 78 59 51 -40 33 ESE-11MV1 
11 Snap-In 5mm w/Tabs, Horiz. Mount 5VDC 10mA 35gf P10867S-ND 78 59 51 40 33 ESE-11SF1 
12 SMD 5mm Vertical Mount 5VDC 10mA 30gf P10868S-ND 78 59 51 -40 33 ESE-22MV1 
13 PC 5mm Vertical Mount SPDT 5VDC 10mA 35.79f P10870S-ND 1.12 84 73 56 A7 ESE-24SV3 
14 PC 5mm Horizontal Mount SPDT 5VDC 10mA 35.7gf P10871S-ND 1.12 84 73 56 AT ESE-24SH1 
15 SMD 5mm Vertical Mount SPDT 5VDC 10mA 35.7gf P10872S-ND 1.12 84 73 56 AT ESE-24MV1 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 863 


Panasonic. Detector Switches (cont) 


Fig. 20 — Surface Mount 
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oP Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig.| Description Rating Force Part No. 1 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
16 SMD 5mm Horiz. Mount 5VDC 10mA 35.7gf P8097SCT-ND 82 62 54 Al P8097STR-ND 1,500 308.00/M | ESE-11MH1T 
17 SMD 5mm Horiz. Mount 5VDC 10mA 35.7gf P8098SCT-ND 82 62 54 AL P8098STR-ND 1,500 308.00/M | ESE-11MH2T 
18 SMD 2mm Horiz. Mount 5VDC 10mA Sigf P8094SCT-ND 82 62 54 At P8094STR-ND 4,000 297.00/M | ESE-22MH2 
19 SMD 2mm Horiz. Mount 5VDC 10mA 3igf P8095SCT-ND 82 62 54 Al P8095STR-ND 4,000 297.00/M | ESE-22MH4 
20 SMD 2mm Vert. Mount 5VDC 10mA Sigf P8096SCT-ND 82 62 54 Al P8096STR-ND 2,000 308.00/M | ESE-2101BT 
21 SMD 5mm Vert. Mount 5VDC 10mA Sigf P10869SCT-ND 78 59 51 -40 P10869STR-ND 2,000 294.00/M | ESE-2131BT 
22 SMD 5mm Horiz. Mount SPDT 5VDC 10mA 35.7gf P10873SCT-ND 1.12 84 73 56 P10873STR-ND 1,000 405.00 | ESE-24MH1T 
23 SMD 5mm Horiz. Mount 5VCD 10mA 36gf P11149SCT-ND 74 56 49 37 P11149STR-ND 1,500 277.00/M | ESE-11MH5T 
24 SMD 5mm Horiz. Mount 5VCD 10mA 36gf P11150SCT-ND 74 56 49 37 P11150STR-ND 1,500 277.00/M | ESE-11MH6T 
25 SMD 1mm Horiz. Mount flip down 5VCD 10mA 30gf P11151SCT-ND 1.08 81 -70 54 P11151STR-ND 3,000 390.00/M | ESE-13V01 
26 SMD 1mm Horiz. Mount flip up 5VCD 10mA 30gf P11152SCT-ND 1.08 81 -70 54 P11152STR-ND 5,000 390.00/M | ESE-13H01 
27 SMD 1mm Horiz. Mount 5VCD 10mA 30gf P11153SCT-ND 1.01 -76 66 51 P11153STR-ND 5,000 365.00/M | ESE-18RJ02 
28 SMD 1mm Horiz. Mount 5VCD 10mA 30gf P11154SCT-ND 1.01 76 66 51 P11154STR-ND 5,000 365.00/M | ESE-18LJ02 


Panasonic. Power / Push Switches 


Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Description Part No. al 10 100 500 1,000 Part No. 
1 Power Switch SPST 5A, 250VAC P8100S-ND* 2.32 1.75 1.52 AA? = ESB-92S21B 
2 Power Switch DPST 5A, 250VAC. P8101S-ND* 3.62 2.72 2.36 1.82 _— ESB-92D21B 
3 Push Switch DPST 3A, 12VDC P8102S-ND 3.08 2.31 2.00 1.54 1.16 ESB-32101A 
4 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC P11161S-ND 2.02 1.52 1.32 1.01 = ESE-20C321 
5 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC P11162S-ND 2.02 1.52 1.32 1.01 = ESE-200441 
6 Push Switch Soft Sound DPDT, 200mA, 14VDC P11163S-ND 2.69 2.02 1.75 1.35 = ESB-30A105 
7 Push Switch Soft Sound DPDT, 200mA, 14VDC P11164S-ND 2.69 2.02 1.75 1.35 = ESB-30B102 


More Product Available Online: www.digikey.com 
864 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. Momentary Push Button Switches 


Sr 


CIRCUIT DIA. 1 CIRCUIT DIA. 2 aay ia : ue a 
Ise, \ 


Center: 4 


A 
J 


Dim. Volt Current 
Circuit (mm) Operating Rating | Rating | Operating | Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. |Description Dia. H WwW Force (VDC) (mA) Life Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
6mm Type 
Light Touch Switch Standard | 4.3 6 100gf 15 20 100K P8006S-ND 29 22 19 13 EVQ-PAC04M 
Light Touch Switch Standard 1 4.3 6 130gf 15 20 100K P8007S-ND .29 22 19: 13 EVQ-PAD04M 
Light Touch Switch Standard 1 43 6 160gf 15 20 100K P8008S-ND. 29 22 19 13 EVQ-PAE04M 
Light Touch Switch Standard 1 4.3 6 250gf 15 20 100K P8009S-ND 29 22 19 13 EVQ-PAGO4M 
1 Light Touch Switch Standard 1 5 6 100gf 15 20 100K P8010S-ND .29 22 19 13 EVQ-PACO5R 
Light Touch Switch Standard 1 5 6 130gf 15 20 100K P10890S-ND 42 32 28 18 EVQ-PADO5R 
Light Touch Switch Standard | vf 6 100gf 15 20 100K P8011S-ND 29 22 19 13 EVQ-PACO7K 
Light Touch Switch Standard 1 7 6 130gf 15 20 100K P10891S-ND 50 38 33 21 EVQ-PAD07K 
Light Touch Switch Standard (Long Post) 1 9.5 6 100gf 15 20 100K P8012S-ND 29 22 9 AB EVQ-PACO9K 
Light Touch Switch Standard (Long Post) 1 9.5 6 130gf 15 20 100K P10892S-ND 1.42 1.07 93 59 EVQ-PADO9K 
Light Touch Switch Standard w/Ground Terminal | 4.3 6 100gf 15 20 100K P8013S-ND -30 23 20 13 EVQ-PBC04M 
Light Touch Switch Standard w/Ground Terminal 1 5 6 100gf 15 20 100K P8014S-ND 23 18 5 10 EVQ-PBCO05R 
2 Light Touch Switch Standard w/Ground Terminal 1 5 6 130gf 15 20 100K P10893S-ND 32 25 21 14 EVQ-PBDO5R 
Light Touch Switch Standard w/Ground Terminal 1 7 6 100gf 15 20 100K P8015S-ND 29 23 .20 AB EVQ-PBC07K 
Light Touch Switch Standard w/Ground Terminal 1 7 6 130g9f 15 20 100K P10894S-ND .38 29 .25 16 EVQ-PBD07K 
Light Touch Switch Standard w/Ground Terminal (Long Post) 1 9.5 6 100gf 15 20 100K P8016S-ND -30 23 20 13 EVQ-PBCO9K 
Light Touch Switch Right Angle 2 3.15 7.5 100gf 15 20 100K P10877S-ND 36 .27 24 15 EVQ-PF003M 
Light Touch Switch Right Angle 2 3.15 7.5 130gf 15 20 100K P10881S-ND 36 .27 24 15 EVQ-PF103M 
Light Touch Switch Right Angle 2 3.85 7.5 100gf 15 20 100K P10878S-ND 36 .27 24 15 EVQ-PF004R 
3 Light Touch Switch Right Angle 2 3.85 7.5 130gf 15 20 100K P10882S-ND 40 30 26 A7 EVQ-PF104R 
Light Touch Switch Right Angle 2 5.85 7.5 100gf 15 20 100K P10879S-ND 36 .27 24 15 EVQ-PFOO6K 
Light Touch Switch Right Angle 2 §.85 7.5 130gf 15 20 100K P10883S-ND 36 .27 24 15 EVQ-PF106K 
Light Touch Switch Right Angle (Long Post) 2 835 7.5 100gf 15 20 100K P10880S-ND 36 .27 24 15 EVQ-PFO08K 
Light Touch Switch Right Angle (Long Post) 2 8.35 7.5 130gf 15 20 100K P10884S-ND 36 .27 24 15 EVQ-PF108K 
4 Light Touch Switch With Over Travel 2 7.45 6.2 75gf 30 50 100K P10843S-ND 55 42 36 23 EVQ-POE07K 
Light Touch Switch With Over Travel 2 7.45 6.2 130gf 30 50 100K P10844S-ND 55 42 36 23 EVQ-POD07K 
DPST Bi-Directional Type 
5 Light Touch Switch = Chl 8.5 130gf 12 50 500K P10859S-ND 1.46 1.10 .95 61 EVQ-PW007K 
6mm x 3.5mm Type 
Light Touch Switch 2 4.3 6 100gf 12 20 50K P8056S-ND 71 53 46 32 EVQ-PJA04Q 
Light Touch Switch (Long Post) 2 5 6 100gf 12 20 50K P8057S-ND 71 53 46 32 EVQ-PJA05Q 
6 Light Touch Switch 2 4.3 6 160gf 12 20 50K P8058S-ND 78 59 51 35 EVQ-PJB04K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 5 6 160gf 12 20 50K P8059S-ND val 53 AG 32 EVQ-PJBO5K 
Light Touch Switch 2 4.3 6 240gf 12 20 50K P8060S-ND 73 55 48 33 EVQ-PJCO4T 
Light Touch Switch (Long Post) 2 5 6 240gf 12 20 50K P8061S-ND .73 55 48 33 EVQ-PJCO5T 
Dim. Volt Current Cut Tape Tape & Box 
Circuit (mm) Operating| Rating Rating |Operating| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. |Description Dia. H WwW Force (VDC) (mA) Life Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 Part No. 
6mm Round Type 
7 L. T. Switch Long Travel-Tape Pkg 2 5 8 80gf 12 15 1000K | P8029SCT-ND. 81 61 .53 | P8029STB-ND* 310.00* EVQ-QuUJ05Q 
Light Touch Switch 1 43 60 100gf 15 20 100K P8070SCT-ND 38 29 .25 | P8070STB-ND 141.00/M_ | EVQ-11A04M 
Light Touch Switch 1 43 6.0 130gf 15 20 100K P8074SCT-ND 38 29 .25 | P8074STB-ND 141.00/M_ | EVQ-11G04M 
Light Touch Switch 1 43 6.0 160gf 15 20 100K P8078SCT-ND 38 29 .25 | P8078STB-ND 141.00/M | EVQ-11L04M 
Light Touch Switch 1 43 6.0 260gf 15 20 100K P8082SCT-ND 38 29 .25 | P8082STB-ND 141.00/M | EVQ-11U04M 
Light Touch Switch 1 5.0 6.0 100gf 15 20 100K P8071SCT-ND 38 29 .25 | P8071STB-ND 141.00/M | EVQ-11A05R 
Light Touch Switch 1 5.0 6.0 130gf 15 20 100K P8075SCT-ND 38 29 .25 | P8075STB-ND 141.00/M_ | EVQ-11G05R 
8 Light Touch Switch 1 5.0 6.0 160gf 15 20 100K P8079SCT-ND 38 29 .25 | P8079STB-ND 141.00/M | EVQ-11L05R 
Light Touch Switch 1 5.0 6.0 260gf 15 20 100K P8083SCT-ND 38 29 .25 | P8083STB-ND 141.00/M | EVQ-11U05R 
Light Touch Switch 1 7.0 6.0 100gf 15 20 100K P8072SCT-ND 38 29 .25 | P8072STB-ND 141.00/M | EVQ-11A07K 
Light Touch Switch 1 7.0 6.0 130gf 15 20 100K P8076SCT-ND 38 .29 .25 | P8076STB-ND 141.00/M_ | EVQ-11GO07K 
Light Touch Switch 1 7.0 6.0 160gf 15 20 100K P8080SCT-ND 38 .29 .25 | P8080STB-ND 141.00/M | EVQ-11L07K 
Light Touch Switch 1 7.0 6.0 260gf 15 20 100K P8084SCT-ND 38 29 .25 | P8084STB-ND 141.00/M_ | EVQ-11U07K 
Light Touch Switch 1 95 60 100gf 15 20 100K P8073SCT-ND 38 29 .25 | P8073STB-ND 141.00/M | EVQ-11A09K 
9 Light Touch Switch 1 9.5 6.0 130gf 15 20 100K P8077SCT-ND 38 29 .25 | P8077STB-ND 141.00/M_ | EVQ-11G09K 
Light Touch Switch 1 9.5 6.0 160gf 15 20 100K P8081SCT-ND 38 29 .25 | P8081STB-ND 141.00/M | EVQ-11L09K 
Light Touch Switch 1 95 60 260gf 15 20 100K P8085SCT-ND -38 29 .25 | P8085STB-ND 141.00/M_| EVQ-11U09K 
Light Touch Switch Long Travel 1 5.0 6.0 200gf 12 50 100K P10856SCT-ND 1.10 83 72 | P10856STB-ND 413.00/M_ | EVQ-PVGO5K 
10 Light Touch Switch Long Travel 1 5.0 6.0 220gf 12 50 100K P10855SCT-ND 1.41 1.06 .92 | P10855STB-ND 528.00/M | EVQ-PVAO5K 
Light Touch Switch Long Travel 1 5.0 6.0 250gf 12 50 100K P10858SCT-ND 1.41 1.06 92 | P10858STB-ND 528.00/M | EVQ-PVFO5K 
Light Touch Switch Long Travel 1 5.0 6.0 350gf 12 50 100K P10857SCT-ND 1.10 83 72 | P10857STB-ND 413.00/M | EVQ-PVHO5K 


* Tape & Box Size: 1,000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 865 
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Panasonic. Surface Mount Momentary Push Button Switches 
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Dim. Volt. | Current Cut Tape 
Circuit (mm) | Operating | Rating | Rating | Oper. Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. | Description Dia. H WwW Force (VDC) | (mA) Life Part No. 1 10 100 Part No. Reel Size Pricing Part No. 
Surface Mount Light Touch Switch 
1 LT. Switch Standard 1 2 63 130gf 15 20 100K P8000SCT-ND 1.11 84 73 P8000STR-ND 1,000 428.00 EVQ.GFA02K 
LT. Switch Standard w/Ground Terminal 1 2 63 130gf 15 20 100K P8001SCT-ND 1.10 83 72 P8001STR-ND 1,000 422.00 EVQ.QFU02K 
2 | LT. Switch Std w/Actuator/Solvent Washable 1 3.1 64 130gf 15 20 100K P8002SCT-ND 86 65 56 P8002STR-ND 2,000 330.00/M EVQ-PHP03T 
LT. Switch Standard w/Actuator 1 25 62 160gf 15 20 100K P8004SCT-ND -70 53 46 P8004STR-ND 2,000 269.00/M EVQ.QHV02W 
LT. Switch Rugged Design, Low Profile 1 15: °5 100gf 12 50 500K P8045SCT-ND 1.12 85 73 P8045STR-ND 5,000 395.00/M EVQPLDAI5 
4 | LT. Switch Rugged Design, Low Profile 1 15 5 160gf 12 50 500K P8046SCT-ND 1 69 60 P8046STR-ND 5,000 325.00/M EVQ-PLHAI5 
LT. Switch Rugged Design, Low Profile 1 15°45 260gf 12 50 500K P8047SCT-ND 1.16 87 76 P8047STR-ND 5,000 408.00/M EVQPLMAI15 
5 Light Touch Switch Long Travel 1 5 6.1 2500f 12 50 30K P10888SCT-ND 1.38 1.04 90 P10888STR-ND 2,000 532.00/M EVQ-P1D05M 
Light Touch Switch Long Travel 1 5 6.1 3500gf 12 50 30K P10889SCT-ND 1.38 1.04 90 P10889STR-ND 2,000 532.00/M EVQ-P1B05M 
LT Switch (Non-Extending Actuator) 1 2 62 130gf 15 20 100K P10885SCT-ND 69 52 45 P10885STR-ND 4,000 245.00/M EVQ.QWP01W 
6 | Light Touch Switch 1 25 62 160gf 15 20 100K P10886SCT-ND 69 52 45 P10886STR-ND 2,000 264.00/M EVQ.Qws02W 
Light Touch Switch 1 3.1 6.2 260gf 15 20 100K P10887SCT-ND 69 52 45 P10887STR-ND 2,000 264.00/M EVQ.QWT03W 
7 L. T. Switch, Side Push 1 18 #4 160gf 12 50 50K P8088SCT-ND. 1.01 76 66 P8088STR-ND 4,000 367.00/M EVQ-PSD02K 
L. T. Switch, Side Push 1 18 #4 220gf 12 50 50K P8089SCT-ND 1.13 85 74 P8089STR-ND 4,000 409.00/M EVQ-PSH02K 
8 LT. Switch, Super Small 1 55 4.5 160gf 15 20 50K P8090SCT-ND 61 AG 40 P8090STR-ND 10,000 193.00/M EVQ-POQHB5S 
L. T. Switch, Super Small 1 55 4.5 220gf 15 20 50K P8091SCT-ND 59 45 39 P8091STR-ND 10,000 193.00/M EVQ-PQVIBSS 
9 | LT. Switch, SPDT Straight Leads w/Mitg. Boss — 15 6.2 | 100/260gf 15 20 100K P10845S-ND* 78 68 55 = = a EVQPWAAI5 
10 | L. T. Switch, SPDT J Bent Leads = 1.5 6.2 | 100/260gf 15 20 100K P10846SCT-ND 1.16 88 76 P10846STR-ND 5,000 416.00/M EVQ-PWBAI5 
6mm x 3.5mm Type 
Light Touch Switch 2 43 6 100gf 12 50 50K P8048SCT-ND 1.05 79 69 P8048STR-ND 2,500 393.00/M EVQPJSO4K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 50 6 100gf 12 50 50K P8049SCT-ND 1.16 87 76 P8049STR-ND 2,000 435.00/M EVQ-PJSO5K 
1 Light Touch Switch 2 43 6 160gf 12 50 50K P8050SCT-ND 1.06 80 69 P8050STR-ND 2,500 397.00/M EVQ-PJX04M 
Light Touch Switch (Long Post) 2 50 6 160gf 12 50 50K P8051SCT-ND 1.05 79 69 P8051STR-ND 2,000 393.00/M EVQ-PJX05M 
Light Touch Switch 2 43 6 240gf 12 50 50K P8052SCT-ND 1.07 81 70 P8052STR-ND 2,500 402.00/M EVQ-PJU04K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 50 6 240gf 12 50 50K P8053SCT-ND 1.07 81 70 P8053STR-ND 2,000 402.00/M EVQPJUOSK 
12 Light Touch Switch 2 25 6 160gf 12 50 50K P8086SCT-ND 99 75 65 P8086STR-ND 4,000 358.00/M EVQ-PPBA25 
Light Touch Switch 2 25 6 240gf 12 50 50K P8087SCT-ND -90 68 59 P8087STR-ND 4,000 325.00/M EVQPPDA25 
4.7mm x 3.5mm Type 
LT. Switch Straight Leads, No Mtg. Boss 1 1.65 4.7 | 220gf 12 50 100K P10847SCT-ND 1.07 80 70 P10847STR-ND 4,000 386.00/M EVQ-PUA02K 
13 LT. Switch Straight Leads,w/ Mtg. Boss 1 1.65 4.7 | 220gf 12 50 100K P10849SCT-ND 1.07 80 70 P10849STR-ND 4,000 386.00/M EVQPU002K 
L. T. Switch Straight Leads, No Mtg. Boss 1 165 47 160gf 12 50 100K P10851SCT-ND 1.07 80 70 P10851STR-ND 4,000 386.00/M EVQ-PUWJ02K 
LT. Switch Straight Leads, w/ Mtg. Boss 1 165 47 160gf 12 50 100K P10853SCT-ND 1.07 -80 70 P10853STR-ND 4,000 386.00/M EVQ-PULO2K 
LT. Switch J Bent Leads, No Mtg. Boss 1 1.65 4.7 | 220gf 12 50 100K P10848SCT-ND 1.07 80 70 P10848STR-ND 4,000 386.00/M EVQ-PUB02K 
14 L. T. Switch J Bent Leads, w/ Mtg. Boss 1 1.65 4.7 | 220gf 12 50 100K P10850SCT-ND 1.07 80 70 P10850STR-ND 4,000 386.00/M EVQ-PUD02K 
LT. Switch J Bent Leads, No Mtg. Boss 1 165 47 160gf 12 50 100K P10852SCT-ND 1.11 84 73 P10852STR-ND 4,000 402.00/M EVQ-PUKO2K 
L. T. Switch J Bent Leads, w/ Mtg. Boss 1 165 47 160gf 12 50 100K P10854SCT-ND 1.07 80 70 P10854STR-ND 4,000 386.00/M EVQ-PUM02K 
15 L. T. Switch J Bent Leads 1 21 47) 240gf 15 20 500K P11080SCT-ND 1.31 98 85 P11080STR-ND 4,000 473.00/M EVQ-P2402M 
L. T. Switch J Bent.Leads 1 25 47) 240gf 15 20 500K P11081SCT-ND 1.31 98 85 P11081STR-ND 4,000 473.00/M EVQ-P2402W 
16 L. T. Switch J Bent Leads, w/Gnd 1 21 47) 240gf 15 20 500K P11082SCT-ND 1.44 1.09 94 P11082STR-ND 4,000 523.00/M EVQP2T02M 
L. T. Switch J Bent Leads, w/Gnd 1 25 4.7 | 240gf 15 20 500K P11083SCT-ND 1.44 1.09 94 P11083STR-ND 4,000 523.00/M EVQP2T02W 
17 | L.T. Switch J Bent Leads 1 25 47) 350gf 15 20 500K P11084SCT-ND 1.31 98 85 P11084STR-ND 4,000 473.00/M EVQ-P2K02Q 
18 | L.T. Switch J Bent Leads, w/Gnd 1 25 4.7 | 350gf 15 20 500K P11085SCT-ND 1.44 1.09 94 P11085STR-ND 4,000 523.00/M EVQ-P2D02Q 


Note: All switches are non-washable unless otherwise noted. * Bulk 


More Product Available Online: www.digikey.com 
866 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


OMRON. Momentary Tact Switches 


Characteristics: + Shock: Mechanical durability: 1,000 m/s* (approx. 100G); Malfunction 
durability: 100 m/s? (approx. 10G 


+ Switching Capacity: 50 mA 24 VDC (resistive load) + Ambient Temperature: Operating: -25°C to 70°C 


+ Contact Resistance: 100 mQ max. + Service Life: 


* Bounce Time: Sims max: 7 * B3F-1 Series — B3F-3 Series — Mechanical/electrical: 1 x 10° (0.3 x 
: Vibration: Malfunction durability:10 to 55 Hz, 1.5 mm double 10°) operations min. 


amplitude + B3F-4 Series — Mechanicalelectrical: 3 x 10° (0.3 x 10°) operations min. 


+ B3S-1 Series — Mechanical/electrical: General-purpose type: 
500,000 operations min. High-load type: 300,000 operations min. 

+ B3W-1 Series — Mechanical/electrical: General-purpose type: 
1,000,000 operations min. High-load type: 300,000 operations min. 

+ B3W-4 Series — Mechanical/electrical: General-purpose type: 


3,000,000 operations min. High-load type: 1,000,000 operations 
min. 


(Top View) 
Note: Eliminate center pad (One-Side PCB 
for "without GND Terminal” t=1.6) 


Dim. H Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Description (mm) Part No. 1 25 50 100 250 500 Part No. 
6 MM 
1 Tact Switch Standard, Flat Actuator w/o Ground Terminal — 100gf 4.3 SW400-ND -20 18 16 5 14 12 B3F-1000 
1 Tact Switch Standard, Flat Actuator w/o Ground Terminal — 150gf 4.3 SW401-ND 23 21 18 7 16 14 B3F-1002 
1 Tact Switch Standard, Flat Actuator w/o Ground Terminal — 100gf 5.0 SW402-ND 23 21 18 alt 16 14 B3F-1020 
1 Tact Switch Standard, Flat Actuator w/o Ground Terminal — 150gf 5.0 SW403-ND 23 i224 18 Ae 16 14 B3F-1022 
1 Tact Switch Standard, Flat Actuator w/o Ground Terminal — 100gf 9.5 SW406-ND 25 23 .20 18 ale: 15 B3F-1070 
2 Tact Switch Standard, Projected Actuator w/o Ground Terminal — 100gf _ SW404-ND 23 21 18 BI 16 14 B3F-1050 
2 Tact Switch Standard, Projected Actuator w/o Ground Terminal — 150gf = SW405-ND 23 21 18 ae: 16 14 B3F-1052 
3 Tact Switch Rt. Angle, Flat Actuator — 100gf _ SW407-ND -30 27 24 22 21 18 B3F-3120 
3 Tact Switch Rt. Angle, Flat Actuator — 150gf = SW408-ND -30 27 24 22 21 18 B3F-3122 
4 Tact Switch Rt. Angle, Projected Actuator — 100gf = SW409-ND 30 27 24 22 21 18 B3F-3150 
4 Tact Switch Rt. Angle, Projected Actuator — 150gf _ SW410-ND -30 27 24 22 21 18 B3F-3152 
12MM 
5 Tact Switch Standard, Flat Actuator w/o Ground Terminal — 130gf — SW411-ND. 30 27 24 .22 .21 18 B3F-4000 
5 Tact Switch Standard, Flat Actuator w/o Ground Terminal — 260gf = SW412-ND -30 27 24 22 21 18 B3F-4005 
6 Tact Switch Standard, Projected Actuator w/o Ground Terminal — 130gf _ SW413-ND -30 27 24 22 at 18 B3F-4050 
6 Tact Switch Standard, Projected Actuator w/o Ground Terminal — 260gf = SW414-ND -30 27 24 22 21 18 B3F-4055 
6 MM Process Sealed (not water washable) 
7 SMT Flat Actuator w/o Ground Terminal — 160gf _ SW415-ND A5 Al 36 33 31 127 B3S-1000 
7 SMT Flat Actuator w/o Ground Terminal — 230gf = SW416-ND 45 Al 36 33 31 27 B3S-1002 
8 Tact Switch Flat Actuator w/o Ground Terminal — 160gf _ SW417-ND 35 32 28 26 24 21 B3W-1000 
8 Tact Switch Flat Actuator w/o Ground Terminal — 230gf = SW418-ND 35 32 .28 26 24 21 B3W-1002 
9 Tact Switch Projected Actuator w/o Ground Terminal — 160gf _ SW419-ND 35 32 28 26 24 21 B3W-1050 
9 Tact Switch Projected Actuator w/o Ground Terminal — 230gf = SW420-ND 35 32 .28 26 24 21 B3W-1052 
12 MM Process Sealed (not water washable) 
10 Tact Switch Flat w/o Ground Terminal — 200gf _— SW421-ND A3 39 34 31 29 26 B3W-4000 
6 Tact Switch Projected w/o Ground Terminal — 200gf = SW422-ND 43 39 34 31 29 26 B3W-4050 
Key Caps 
11 Key Cap 4x 4mm Light Grey, Fits 6mm Projected Actuator Types _ SW450-ND 18 16 14 13 12 A B32-1000 
11 Key Cap 4x 4mm Black, Fits 6mm Projected Actuator Types _ SW451-ND 18 16 14 3 2 1 B32-1010 
11 Key Cap 4 x 4mm Yellow, Fits 6mm Projected Actuator Types _ SW249-ND. 18 16 14 13 12 1 B32-1030 
11 Key Cap 4 x 4mm Blue, Fits 6mm Projected Actuator Types = SW250-ND 18 16 4 3 12 al B32-1040 
11 Key Cap 4 x 4 mm White, Fits 6mm Projected Actuator Types _ SW251-ND 18 16 14 13 12 1 B32-1060 
11 Key Cap 4 x 4 mm Red, Fits 6mm Projected Actuator Types = SW252-ND 18 16 14 13 12 ld B32-1080 
12 Key Cap 9 x 9mm Light Grey, Fits 12mm Projected Actuator Types 9 SW452-ND 18 16 14 AB 12 ra B32-1200 
12 Key Cap 9 x 9mm Black, Fits 12mm Projected Actuator Types 9 SW453-ND 18 16 4 AB 12 al B32-1210 
12 Key Cap 9 x 9mm Yellow, Fits 12mm Projected Actuator Types 9 SW253-ND 18 16 14 13 12 al B32-1230 
12 Key Cap 9 x 9 mm Blue, Fits 12mm Projected Actuator Types 9 SW254-ND 18 16 14 13 12 1 B32-1240 
12 Key Cap 9 x 9mm White, Fits 12mm Projected Actuator Types 9 SW255-ND 18 16 4 AB 2 ld B32-1260 
12 Key Cap 9 x 9 mm Red, Fits 12mm Projected Actuator Types 9 SW256-ND 18 16 14 AB 12 A B32-1280 
12 Key Cap 12 x 12 mm Light Grey, Fits 12mm Projected Actuator Types 12 SW454-ND 18 16 4 AB 12 = B32-1300 
12 Key Cap 12 x 12 mm Black, Fits 12mm Projected Actuator Types 12 SW455-ND 18 16 14 3 12 A B32-1310 
12 Key Cap 12 x 12 mm Yellow, Fits 12mm Projected Actuator Types 12 SW257-ND 18 16 14 13 12 eld B32-1330 
12 Key Cap 12 x 12 mm Blue, Fits 12mm Projected Actuator Types 12 SW258-ND. 18 16 14 13 12 alt B32-1340 
12 Key Cap 12 x 12 mm White, Fits 12mm Projected Actuator Types 12 SW259-ND 18 16 4 AB 2 A B32-1360 
12 Key Cap 12 x 12 mm Red, Fits 12mm Projected Actuator Types 12 SW260-ND 18 16 14 AB 2 1 B32-1380 
6MM Long Stroke Tact Switch 
13 Tact Switch with Long Stroke and Positive Click — 70gf = SW426-ND 63 57 50 A5 43 38 B3M-6009 
Dim. H Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Omron 
Fig. Description (mm) Part No. 1 25 50 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
6 MM Auto Placement 
14 Tact Switch Auto-Placement 6mm Sq. — 100gf 43 SW263CT-ND 30 28 25 .22 SW263TB-ND* 1,000 125.00 | B3F-6000 
14 Tact Switch Auto-Placement 6mm Sq. — 150gf 5.0 SW264CT-ND 32 29 27 24 SW264TB-ND* 1,000 137.50 | B3F-6022 
15 Tact Switch Auto-Placement - Water Tight - Dust Sealed = SW425CT-ND 51 46 42 37 SW425TB-ND* 1,000 212.50 | BSWN-6002 
6 MM Process Sealed (not water washable) 
16 SMT Flat Actuator w/o Ground Terminal — 160gf = SW261CT-ND 76 69 62 55 SW261TR-ND** 3,000 325.00/M | B3SN-3012P 
16 SMT Flat Actuator w/ Ground Terminal — 160gf = SW262CT-ND -76 69 62 55 SW262TR-ND** 3,000 325.00/M_| B3SN-3112P 
17 SMT Tact Switch 6mm Sq. (snap-action) — 100gf — SW423CT-ND 45 AN 37 33 SW423TR-ND** 3,000 187.50/M | B3FS-1000P 
17 SMT Tact Switch 6mm Sq. (snap-action) — 150gf = SW424CT-ND 45 At 37 33 SW424TR-ND*™* 3,000 187.50/M_ | B3FS-1002P 


* TB = Tape and Box ** TR= Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 867 


E-SUITCH Momentary Tact Switches 


SMT Detector 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel E-Switch 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
1 Tact Switch 12mm Square Extended Actuator, Actuator Length = 7.3......... EG1821-ND AT 38 34 = = _ TL1100F160Q 
2 Tact Switch Right Angle 12mm Square Extended Actuator, Actuator Length = 7. EG1822-ND 58 AZ 42 = = = TL1100CF160Q 
Key Cap, W=12 x 12mm Black, Fits 12mm Extended Actuator Types .. EG1080-ND .22 18 mid = = = 4J BLACK 
Key Cap, W=12 x 12mm Grey, Fits 12mm Extended Actuator Types. EG1079-ND .22 18 Ae: = = _ 4J GREY 
Key Cap, W=12 x 12mm Red, Fits 12mm Extended Actuator Type: EG1078-ND 22 18 AZ = — = 4J RED 
Key Cap, W=12 x 12mm White, Fits 12mm Extended Actuator Type: EG1077-ND 22 18 AZ — = = 4J WHITE 
3 Key Cap, W=8 x 8mm Black Fits, 12mm Extended Actuator Types EG1885-ND 18 16 4 = _ = 6J BLK 
Key Cap, W=8 x 8mm Red Fits, 12mm Extended Actuator Types . EG1886-ND 18 16 14 = _ = 6J RED 
Key Cap, W=8 x 8mm White Fits, 12mm Extended Actuator Types EG1887-ND 18 16 14 = at = 6J WHT 
Key Cap, W=8 x 8mm Grey Fits, 12mm Extended Actuator Types EG1888-ND 18 16 14 = = = 6J GRY 
Tact Switch 12mm Square Flat Actuator ............ EG1023-ND 50 -40 37 = — _ TL1100DF160Q 
4 Tact Switch SMT 3.44mm Actuator 160gf Gull Wing . EG2530CT-ND. 81 65 59 EG2530TR-ND* 1,500 324.00/M_| TL3304AF160QG/TR 
5 Tact Switch 12mm Square Post Actuator, Actuator Length = 12.0 EG1024-ND 44 36 33 = = _ TL1100FF160Q 
6 Tact Switch 12mm Square Right Angle Post Actuator, Actuator Lengt EG1025-ND 83 67 61 = — = TL1100GF160Q 
Key Cap, Rectangular Black, Fits 12mm Post Actuator Types EG1076-ND 45 36 -33 = — _ TAA BLACK 
_ Key Cap, Rectangular White, Fits 12mm Post Actuator Types . EG1075-ND 45 36 -33 = —s = TAA WHITE 
Key Cap, Rectangular Grey, Fits 12mm Post Actuator Types EG1074-ND 45 36 -33 = = _ TAA GREY 
Key Cap, Rectangular Red, Fits 12mm Post Actuator Types . EG1073-ND A5 36 33 = => = TAA RED 
wa Tact Switch 12mm Square Long Flat Actuator... EG1826-ND 4 36 33 = = — TL1100EF160Q 
Tact Switch 6mm Square 4.3mm Actuator 160gf EG1827-ND 30 25 .22 = = _ TL1105F160Q 
Tact Switch 6mm Square 4.3mm Actuator 250gf EG1828-ND 30 25 .22 = _ = TL1105F250Q 
Tact Switch 6mm Square 5mm Actuator 160gf EG1829-ND 30 25 .22 = = _ TL1105AF160Q 
Tact Switch 6mm Square 5mm Actuator 250gf EG1830-ND 30 25 .22 = _ — TL1105AF250Q 
Tact Switch 6mm Square 7mm Actuator 160gf.. EG1831-ND 30 25 22 = at = TL1105EF160Q 
Tact Switch 6mm Square 7mm Actuator 250gf .. EG1832-ND 30 25 .22 = _ = TL1105EF250Q 
Tact Switch 6mm Square 9.5mm Actuator 100gf EG2497-ND 19 16 14 = = _ TL1105BF100Q 
Tact Switch 6mm Square 9.5mm Actuator 160gf EG1833-ND 30 25 .22 = _ = TL1105BF160Q 
Tact Switch 6mm Square 9.5mm Actuator 250gf EG1834-ND 30 25 .22 = = — TL1105BF250Q 
Tact Switch 6mm Square 13mm Actuator 160qgf. EG1865-ND 30 25 22 = => = TL1105DF160Q 
Tact Switch 6mm Square 13mm Actuator 250gf. EG1866-ND 30 25 .22 = = _ TL1105DF250Q 
8 Tact Switch 6mm Square 5mm Actuator 100gf .. EG2495-ND 19 16 14 = _ a TL1105AF100Q 
Tact Switch 6mm Square Gold Plating 5mm Actuator 160g} EG2493-ND 99 -80 72 = _ = TL1105AF160R 
Tact Switch 6mm Square 13.0mm Actuator 100gf.. EG2498-ND 19 16 14 = = _ TL1105DF100Q 
Tact Switch 6mm Square 7.3mm Actuator 100gf... EG2496-ND 19 16 14 = = = TL1105EF100Q 
Tact Switch 6mm Square 4.3mm Actuator 100gf EG2494-ND 16 AB 12 = => _ TL1105F100Q 
Tact Switch 6mm Square Gold Plating 4.3mm Actuator 160gf. EG2492-ND 99 -80 212 = _ = TL1105F160R 
Tact Switch 6mm Square 17mm Actuator 100gf. EG2504-ND 19 16 14 = = _ TL1105LF100Q 
Tact Switch 6mm Square 17mm Actuator 160gf. EG2505-ND 9 16 14 = _ — TL1105LF160Q 
Tact Switch 6mm Square 17mm Actuator 250qf. EG2506-ND 19 16 14 = = = TL1105LF250Q 
Tact Switch 6mm Square 5.0mm Actuator 160gf : EG2491-ND 29 24 21 = _ — TLE1105AF160Q 
Tact Switch 6mm Square 4.3mm Actuator 160gf with ESD... EG2490-ND. 29 24 21 = = = TLE1105F160Q 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 3.15mm Actuator 160gf. EG1835-ND 44 36 -33 = _ = TL1105WF160Q 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 3.15mm Actuator 250gf. EG1836-ND 44 36 -33 = — — TL1105WF250Q 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 6.15mm Actuator 160gf. EG1837-ND 44 36 -33 = = _ TL1105RF160Q 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 6.15mm Actuator 250gf. EG1838-ND 44 36 -33 = — = TL1105RF250Q 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 8.35mm Actuator 160gf. EG1839-ND 40 32 29 = = = TL1105SF160Q 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 8.35mm Actuator 250gf. EG1840-ND 40 32 .29 = _ = TL1105SF250Q 
9 Tact Switch 6mm Square Right Angle 6.15mm Actuator 100gf. EG2500-ND 36 29 26 = = _ TL1105RF100Q 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 8.35mm Actuator 100gf. EG2501-ND 36 29 26 = _ = TL1105SF100Q 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 3.85mm Actuator 100gf. EG2507-ND 36 29 26 = = = TL1105VF100Q 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 3.85mm Actuator 160gf. EG2508-ND 36 29 26 = _ _ TL1105VF160Q 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 3.85mm Actuator 250gf. EG2509-ND 36 29 .26 = — _ TL1105VF250Q 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 3.15mm Actuator 100gf. EG2499-ND. 36 29 26 = = = TL1105WF100Q 
Tact Switch 6mm Square 2.8mm Extended Actuator 100gf... EG2502-ND 9 16 14 = = — TL1105SPF100Q 
10 | Tact Switch 6mm Square 2.8mm Extended Actuator 160gf. EG1861-ND 36 .29 .26 = _ = TL1105SPF160Q 
Tact Switch 6mm Square 2.8mm Extended Actuator 250gf... EG1862-ND 36 29 26 — = = TL1105SPF250Q 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 2.8mm Extended Actuator 100gf. EG2503-ND -50 40 36 = oa _ TL1105JAF100Q 
1 Tact Switch 6mm Square Right Angle 2.8mm Extended Actuator 160gf. EG1863-ND 61 49 45 = _ = TL1105JAF160Q 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 2.8mm Extended Actuator 250gf. EG1864-ND 61 49 A5 = = = TL1105JAF250Q 
Tact Switch 6mm Square SMT 4.3mm Actuator 160gf. EG1867CT-ND 56 45 At EG1867TR-ND* 1,200 222.30/M | TL3301NF160QG/TR 
Tact Switch 6mm Square SMT 4.3mm Actuator 260gf. EG1868CT-ND 56 45 At EG1868TR-ND* 1,200 222.30/M | TL3301NF260QG/TR 
12 | Tact Switch 6mm Square SMT 5.0mm Actuator 160gf Gull Wing . EG2526CT-ND 45 36 33 EG2526TR-ND* 1,200 192.00/M | TL3301AF160QG/TR 
Tact Switch 6mm Square SMT 5.0mm Actuator 260gf Gull Wing . EG2527CT-ND A5 -36 33 EG2527TR-ND* 1,200 180.00/M_| TL3301AF260QG/TR 
13 Tact Switch 6mm Square SMT 2.8mm Extended Actuator 160gf.. EG1869-ND 56 45 Al = _ = TL3301SPF160QG 
Tact Switch 6mm Square SMT 2.8mm Extended Actuator 260g} EG1870-ND 56 45 Al = = — TL3301SPF260QG 
14 Tact Switch 6.2mm Square, H=5.00mm Actuator 160gf.. EG2533CT-ND 31 25 23 EG2533TB-NDt 1,000 133.28 TL59AF160Q 
Tact Switch 6.2mm Square, H=4.3mm Actuator 160qf . EG2532CT-ND 31 25 23 EG2532TB-NDt 1,000 133.28 TLS9NF160Q 
— | Tact Switch SMT 1.5mm Actuator 160gf Gull Wing. EG2531CT-ND 1.08 87 78 EG2531TR-ND* 4,000 431.55/M_ | TL3342F160QG/TR 
Tact Switch 6 x 3.5mm, H=4.3mm 130gf.. EG2510-ND 36 .29 26 = = _ TL1107AF130W 
Tact Switch 6 x 3.5mm, EG2511-ND 36 29 26 = = _ TL1107AF180W 
15 Tact Switch 6 x 3.5mm, EG2512-ND 36 29 .26 = _ = TL1107BF130W 
Tact Switch 6 x 3.5mm, H=5.0mm 180gf.. EG2513-ND 36 29 .26 = pred — TL1107BF180W 
Tact Switch SMT 4.3mm Actuator 180gf Gi 1g. EG2528CT-ND 59 AT 43 EG2528TR-ND* 1,800 234.00/M | TL3302AF180QG/TR 
Tact Switch SMT 5.0mm Actuator 180gf Gull Wing. EG2529CT-ND 59 AT 43 EG2529TR-ND* 1,800 234.00/M_| TL3302BF180QG/TR 
Tact Switch Process Sealed 10mm Actuator 130g! EG2519-ND 1.02 82 74 = = = GS10.00F130QP 
Tact Switch Process Sealed 10mm Actuator 300gf. EG2520-ND 1.02 82 74 = = — GS10.00F300QP 
Tact Switch Process Sealed 4.70mm Actuator 130gf EG2517-ND 1.02 82 74 = _ = GS4.70F130QP 
16 Tact Switch Process Sealed 4.70mm Actuator 300gf .. EG2518-ND 1.02 82 74 = = _ GS4.70F300QP 
Tact Switch Process Sealed 6.34mm Right Angle Actuator 130gf. EG2521-ND 1.22 98 89 = _ = GS6.34F130QR 
Tact Switch Process Sealed 8.54mm Right Angle Actuator 130gf. EG2522-ND 1.22 98 89 = = _ GS8.54F130QR 
Tact Switch Process Sealed 10mm Actuator 130gf with ESD Pin. EG2524-ND 1.02 82 74 — _ _ GSE10.00F130QP 
Tact Switch Process Sealed 4.70mm Actuator 130gf with ESD Pin. EG2523-ND 1.02 82 74 = = = GSE4.70F130QP. 
Illuminated Tact Switch 
Illuminated Tact Switch, 12mm Sq. Momentary, Green EG2515-ND 7.95 6.36 5.73 = = = 720AF300GRNQ 
17 | Illuminated Tact Switch, 12mm Sq. Momentary, Red... . EG2514-ND 7.95 6.36 5.73 — = rae 720AF300REDQ 
Illuminated Tact Switch, 12mm Sq. Momentary, Yellow...................:0:00.008 EG2516-ND 7.95 6.36 5.73 = = = 720AF300YELQ 
900 Series - Subminiature SMT Push Button Switches 
18 | Tact Switch RA Push Button, SPST 100mA, 150gF..................... EG2525CT-ND 1.10 89 80 EG2525TR-ND* 2,000 441.00/M_| 901AGQF160/TR 
19 | Tact Switch RA Detector, SPST 100MA, 50GF ..............00.cecc cece eee eee tenes EG2622CT-ND 2.01 1.61 1.45 EG2622TR-ND* 3,000 749.00/M_ | 900AGQ 


* TR = Tape & Reel 


+ TB = Tape & Box 


868 (1033) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Cannon 


Y 


ITT Industries 


Engineered for life 


Momentary Tact Switches 


2.39 2.54 5.08 


Long 
Travel 


— 9.1 


1.42 


1 lg g5k- 


Contact Materials 


(Dimensions in mm) 


G Contacts: Coin silver, with gold plate over nickel plate. Terminals: Copper alloy, with gold 
plate over nickel plate. Rating: 0.4 VA max. @20 VAC or DCmax. or 1 amp @120 VACor 28 
VOC. 


H Terminals: Brass. Contact Rating: 5mA max. @ 12 VDC. 50uA min. @ 2 VDC. 
Qperating Temperature: -30°C to 80°C. 

Q Movable Contacts: Beryllium copper, silver plated. 25mA max. @ 50V AC or DC max. 
Stationary Contacts & All Terminals: Copper alloy, silver plated. 

B Contacts: Gold Terminals: Gold Rating 25mA max. @50V AC or DC max. 


Dim Tape & Reel 
H Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ITT Industries 
Fig. Description (mm) Part No. 1 25 100 Part No. 3,000 Part No. 
PTS Momentary Tact Switches (Non-Washable) 
1 6mm, without ESD pin — 130gF 4.3 CKN9009-ND 37 .30 24 = = PTS645SL43 
1 6mm, without ESD pin — 130gF 5.0 CKN9010-ND 37 .30 24 = = PTS645SL50 
1 6mm, with ESD pin — 130gF 4.3 CKN9011-ND 53 43 34 = = PTS645TL43 
1 6mm, with ESD pin — 130gF 5.0 CKN9012-ND 53 43 34 = = PTS645TL50 
2 6mm, Right Angle, — 130gF 3.15 CKN9013-ND 39 32 .25 = = PTS645VL31 
2 6mm, Right Angle, — 130gF 3.85 CKN9014-ND 39 32 25 = = PTS645VL39 
3 12mm, without ESD pin — 160gF 4.3 CKN9015-ND 36 29 23 = = PTS125SM43 
4 6 x 3.5 mm, without ESD pin — 130gF 4.3 CKN9016-ND 45 36 29 = — PTS635SL43 
4 6 x 3.5 mm, without ESD pin — 130gF 5.0 CKN9017-ND 45 36 .29 = = PTS635SL50 
5 4.5mm, without ESD pin — 130gF 3.8 CKN9018-ND 31 25 20 = = PTS453SL38 
5. 4.5mm, with ESD pin — 130gF 3.8 CKN9019-ND 31 25 20 = = PTS453TL38 
6 5.25mm, Sq. SMT, — 130gF 16 CKN9020CT-ND 90 72 ry 4 CKN9020TR-ND 375.00/M PTS525SM10SM 
Switch Contact Dim. (mm) Cap Digi-Key Price Each ITT Industries 
Fig. Circuit Function Material LxwxD Color Part No. i 25 100 Part No. 
Momentary Tact Switches (Process Sealed; Washable) 
SPST Mom (N/O) G 6.22 x 6.37 x 2.84 = CKN4050-ND 2.14 1.72 1.36 KT11BOCM 
SPST Mom (N/O) G 6.22 x 6.37 x 3.48 = CKN4070-ND 2.07 1.66 1.32 KT11B1CM 
7 SPST Mom (N/O) G 6.22 x 6.37 x 5.08 = CKN4071-ND 2.09 1.68 1.33 KT11B2CM 
SPST Mom (N/O) G 6.22 x 6.37 x 5.21 — CKN4051-ND 2.02 1.62 1.29 KT11P2CM 
SPST Mom (N/O) G 6.22 x 6.37 x 3.96 = CKN4052-ND 2.01 1.61 1.28 KT11P3CM 
Ultra Low Profile Momentary Tact Switches (Process Sealed; Non-Washable) 
10 SPST Mom (N/O) H 6.3 x 6.6 x 5.0 — CKN1257-ND 5 60 48 RT11P2BCHD1 
SPST Mom (N/O) H 6.3 x 6.6 x 5.0 a CKN1258-ND fd. 60 48 RT11P2ECHD1 
KS Momentary Tact Switches (Non-Washable) 
SPST Mom (N/O) G 488 x .488 x .388 White CKN4077-ND 2.25 1.80 1.43 KS11R21CBD 
SPST Mom (N/O) Q 488 x .488 x .388 White CKN4078-ND 1.35 1.08 86 KS11R21CQD 
1 SPST Mom (N/O) G 488 x .488 x .388 Black CKN4079-ND 2.25 1.80 1.43 KS11R22CBD 
SPST Mom (N/O) Q 488 x .488 x .388 Black CKN4080-ND 1.35 1.08 86 KS11R22CQD 
SPST Mom (N/O) B 488 x .488 x .388 Red CKN4081-ND 2.34 1.88 1.49 KS11R23CBD 
SPST Mom (N/O) Q 488 x .488 x .388 Red CKN4082-ND 1.35 1.08 86 KS11R23CQD 
Actuator Cut Tape 
Switch Height Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel ITT Industries 
Fig. Function (PushForce) Term. Part No. i 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Surface Mount (Process Sealed; Washable) 
8 Mom (N/O) Flush J-Lead CKN9001CT-ND 1.94 1.68 1.35 CKN9001TR-ND 1,100 1074.60/M KT11BOJM 
8 Mom (N/O) 025” J-Lead CKN4081CT-ND 2.11 1.95 1.79 CKN4081TR-ND 1,100 1170.00/M KT11B1JM 
8 Mom (N/O) .088” J-Lead CKN4069CT-ND 2.16 1.86 1.50 CKN4069TR-ND 1,100 1195.20/M KT11B2JM 
8 Mom (N/O) .093” J-Lead CKN9002CT-ND 2.01 1.73 1.39 CKN9002TR-ND 1,100 1110.60/M KT11P2JM 
8 Mom (N/O) 044” J-Lead CKN9003CT-ND 1.98 1.71 1.38 CKN9003TR-ND 1,100 1098.00/M KT11P3JM 
8 Mom (N/O) -156” J-Lead CKN4083CT-ND 2.14 1.98 1.81 CKN4083TR-ND 800 946.08 KT11P4JM 
8 Mom (N/O) Flush Gull Lead CKN4072CT-ND 2.26 1.95 1.57 CKN4072TR-ND 1,100 1251.00/M KT11BOSM 
8 Mom (N/O) .025” Gull Lead CKN4073CT-ND 2.45 2.11 1.70 CKN4073TR-ND 1,100 1355.40/M KT11B1SM 
8 Mom (N/O) .088” Gull Lead CKN4074CT-ND 2.47 2.13 1.71 CKN4074TR-ND 1,100 1368.00/M KT11B2SM 
8 Mom (N/O) .093” Gull Lead CKN9004CT-ND 2.31 1.99 1.60 CKN9004TR-ND 1,100 1278.00/M KT11P2SM 
8 Mom (N/O) .044” Gull Lead CKN9005CT-ND 2.27 1.96 1.58 CKN9005TR-ND 1,100 1256.40/M KT11P3SM 
8 Mom (N/O) .156” Gull Lead CKN9023CT-ND 2.31 2.14 1.96 CKN9023TR-ND 800 1025.28 KT11P4SM 
9 Mom (N/O) Flush Gull Lead CKN9006CT-ND 2.14 1.85 1.49 CKN9006TR-ND 800 947.52 KT11BOSAM 
9 Mom (N/O) .025” Gull Lead CKN9007CT-ND 2.16 1.86 1.50 CKN9007TR-ND 800 956.16 KT11B1SAM 
9 Mom (N/O) .088” Gull Lead CKN9008CT-ND 2.17 1.88 1.51 CKN9008TR-ND 800 963.36 KT11B2SAM 
9 Mom (N/O) .044” Gull Lead CKN4082CT-ND 2.14 1.98 1.81 CKN4082TR-ND 800 947.52 KT11P3SA1M 
9 Mom (N/O) .156” Gull Lead CKN4084CT-ND 2.17 2.01 1.84 CKN4084TR-ND 800 963.36 KT11P4SA1M 
Surface Mount Ultra Low Profile Tact Switches (Process Sealed; Non-Washable) 
12 Mom (N/O) 300gF Gull Lead CKN1260-ND 75 60 48 = = = RT11P2ESHD1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Cannon KSC Series KSJ Series Tact Switches, 
Sealed Surface Mount Tact with Spherical Actuator, (Washable) 


ITT Industries a KSJ long travel is a miniature tact switch using a single pole 5 = 
Engineered for life Switches, (Washable) normally open contact and is equipped with a spherical actuator. Vertical Right Angle 
This new version is specially designed for applications where 92-7] 
i ° a 
Circuit: SPST-NO Switching: Voltage Max.: 50VDC Current Max.: Silver: 50mA Contact Resistance: the actuation force can be off center about +30°. With regard to 6.4 
100mQ Operating Temperature: -40°C to +85°C_ IP67 Rated Contact Material: Silver Plated vertical and even be parallel to the PCB. Circuit: SPST-NO 


Switching: Voltage Max.: 50mA, Current Max.: 50mA Oper- 
ating Life: 10° Operating Force: 100Grams Operating 


25 Gullwing Temperature: -40°C to +90°C Contact Material: Silver Plated 
2 PCB 
a Digi-Key Price Each ITT Industries 
; Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
J-Lead Shown 5 MOOcK utthont Groviel Te sa _ OESDPIN- | 4o1-1089-ND 1.20. 1.41 ~—1.02_| KSvOM41t 
Vertical, Tact Switch 7.4mm sq, w/o ESD Pin - 
R Pastel ere a & Reel re 300gF; with Ground Tannin 401-1090-ND 1.20 1.14 1.02 KSJ1M411 
lescription art No. ricing fart No. Ri 
7 ight Angle, Tact Switch 7.4mm sq, w/o ESD e e 
OREN ie ca Pin- | 401-1071-1-ND 47 44 .40 | 522.00/2,000 |KSCI41G Fin - 300gF, without Ground Terminal i 8 | RO 
AEN Bamm sq, wo ESDP n- | 401-1072-1-ND 47 44 40 | 522.00/2,000 |KSCI41J 
EOE Ne ache Sines Pin- | 401-1073-1-ND 48 45 .41 | 536.40/2,000 |KSCI51G KSL Series 
Tact Switch, 62mm sq, w/o ESD Pin - aaa i 
SB00gE No Actustor’ J Load 401-1074-1-ND 48 45 .41 | 536.40/2,000 |KSCI151J Tact Switches, (Washable) 
Tact Switch, 6.2mm sq, w/o ESD Pin - 401-1075-1-ND 54 50 .46 | 597.60/2,000 |KS@221G MARK II Versions are improved seal versions for immersed cleaning. 
200gF, w/Short Actuator, Gullwing ae aie Circuit: SPST-NO Switching: Voltage Max.: 50VDC, Current Max.: 
Tact Switch, 6.2mm sq, w/o ESD Pin - e i 50mA Contact Resistance: 50mQ Contact Material: Silver plated 
200gF, w/Short Actuator, J-Lead cae Oe e001 246) spac etle O00) TKoeeNd Operating Temperature: -40°C to +90°C 
Tact Switch, 6.2mm sq, w/o ESD Fin - 
P } ; 401-1077-1-ND 47 43 | 558.00/2,000 |KSC241G 
3509F, w/Short Actuator, Gullwing oO 2 : Digi-Key Price Each ITT Industries 
TEE SAARC LiGn = 401-1078-1-ND 56 52 .48 | 615.60/2,000 |KSC241J Description Part No. u 25 100 | Part No. 
T, oi = a5 Mi oi Sp Fi Vertical, 7.4mm. sq, 130gF, Long, Manual Insertion, 401-1055-ND 78 72 66 KSLOM212 
arose wwiLong Actutor, Gullwing “| 401-1079-1-ND 86 .80 .73 | 475.20/1000 |KSCA21G 500,000 Operations, Mark II Improved : : : 
— 2 = Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Long, Manual Insertion, f “| 
Te Oe wilorn Aion te | 401-1080-1-ND 86 80 .73 | 475.20/1,000 |KSC421J 1,000,000 Operations, Mark Ii improved CairiessNe BE tb 269) | eM 
‘Tact Switch, 6.2mm sq, w/o ESD Fin - z ey Vertical, 7.4mm sq, 300gF, Long, Manual Insertion, ny 7H 
SD0gF wong Actuctor, Galwing,__| 401-1081-1-ND 86 .80 .73 | 475.20/1,000 |KSC441G 100,000 Gnaraiens, Mark I Irpproved 401-1057-ND 78 72 66 | KSLOMA12 
Tact Switch, 6.2mm sq, w/o ESD Pin - 401-1082-1-ND 86 80 .73 | 475.20/1,000 |KSc441u Vertical, 7.4mm sq, 500gF, Long, Manual Insertion, ig ¥ 
320gF, w/Long Actuator, J-Lead iad aes 100,000 Cperations, Mark Il Improved cae = OO 88 8S | Ket OMoI2 
Tact Switch, 6.2mm sq, wo ESD Pin- | 494-4085-1-ND 50 47 .43.| 209.25/750 |KSO621G Right Angle, 7.4mm sq, 130gF, 500,000 
lita wong Actuator, ulving mes : pea eet eee 401-1063-ND 81.75 .69_| KSLOV2I1 
Mn .emm wo f= 
“Teer. wiLong Actutor J-Lead alae BOE BE 89. 200.2100. || ROCEEIY Right Angle, 7.4mm sq, 130gF, 1,000,000 401-1064-ND 1.00 93 85 | KSLOV311 
Tact Switch, 6.2mm sq, wo ESD Pin- | 494-4087-1-ND 51 47 .43| 210.60/750 |KSOs41G Sheraton Seed 
300gF, w/Long Actuator Gullwing ain i Right Angle, 7.4mm sq, 300gF, 100,000 401-1065-ND 81 75 ~—.69_-| KSLOV411 
Tact patch, 6.2m So. wo ESD Fn | 401-1088-1-ND 51 47 .43| 210.60/750 |KSO541J Spetallons, Seale 
Toot Suitch: 6 Deum se wi ESD Fi Right Angle, 7.4mm sq, 500gF, 100,000 401-1066-ND 1.138 1.05 .96_| KSLOV511 
“So0gF wiBocker, Sieg N- | 401-1083-1-ND 56 52.48 | 309.60/1,000 |KSC541G Operations, Seded 
— - Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Long, Manual Insertion, 3 y 
oe ice $a wo ESDP n- | 401-1084-1-ND 56 52 .48 | 309.60/1,000 |KSC541J 500,000 Operations, Sealed arse 2 ES te. 06. | KeEINEL 
it : _ Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Long, Manual Insertion, 
eee aaa Actuator | 401-1269-1-ND NEW! 97 90 .88 | 1076.40/2,000 | KSc243¢B 1,000,000 Cuedions Seclog 401-1060-ND 81.75 69 | KSLIM311 
Tact Switch, 160gh tw/Short Actuetor- | 401-1268-1-ND NEW! 44 41 38 | 489,60/2,000 | KSC321G M0000 Osa cela Manual Insertion, | 4o1-to61-ND 78.72.86 | KSLIMAI1 
Tact Switch, 300gF, w/Short Actuator- 
“Lead, Silver Bt fe ao | 401-1267-1-ND NEW! 46 43.40 | 514.80/2,000 | KSO341J peace Manual Insertion, | 494_4962.ND 100 93 85 | KSLIMS11 
Tact Sitch 2 Ogh Short Actuator” 401-4270-1-NO NEW! 58 54 .49 | 637.20/2,000 |KSCa51J 
Tact Switch, 550gF, w/Short Actuator- eer 7 7 
Gi) ore aa 401-1272-1-ND NEW! 58 54 .49 | 637.20/2,000 |KSC351G KSM Series SMT 
. Sage bs A 
For tape and reel part number, change -1-ND to -2-ND. Detector Switches 


KSM is a miniature low profile switch, single pole, 
normally closed contacts. Actuation is made parallel 
to the PCB. Volume control and push to talk switch 
for portable phone. Soft tactile feel applications. 
Circuit: SPST-NC Switching: Voltage Max.: 
24VDC, Current Max.: 50mA Operating Life: 
>507 Operating Force: 90 Grams Operating 
Temperature: -40°C to +85°C 


KSF Series Low Profile 
Tact Switches, (Washable) 


Flat Miniature tact switch designed for automatic or manual insertion. 
Sealed against Immersion. Circuit: SPST-NO Switching: Voltage Max.: 
50VAC, Current Max.: 50mA Contact Resistance: 50mQ Contact 
Material: Silver plated Operating Temperature: -40°C to +90°C 


arr ae fe ae Desi Panne, 4 a8 100 | “dng [Puta 
74mm sq, wio ESD Pin T60gF, Be SAT en, wes ee Side Actuated, 90gF, Flux Sealed | 401-1092-1-ND 151 1.40 1.28 | 1674.00/2,000 | KSM1131 
oe Ee 7 = Sens * For tape and real part number, change -1-ND to -2-ND. 
1,000,000 Operations, Manual Insertion . E 
[00,000 Gperaions, Meru Insertion | 401-1069-ND 746863 |_ksFoMatt K6 Series 
enon Coe diced era mene 401-1070-ND 100 93 85 | KSFOMS11 Tactile Switches 
Follow the trend toward miniaturization. Distinctive 
Snap-On Switch Caps designed bution required. Gireult: SPST-NO 
for KSF Series ao rests mecca 


Snap-on buttons for KSF series switches snap over and are held in place by the KSF Travel: 1.5mm Contact Material: Gold over Nickel 
body. All buttons must be mounted after the soldering and cleaning process. Buttons are Operating Temperature: -40°C to +85°C 
able to be Screen printed for custom legend appearances. (Switch is sold separately). 


Dim. H | Digi-Key Price Each ITT Industries 
Digi-Key Price Each ITT Industries Description (mm) | Part No. 1 25 = 100 | Part No. 
Solon paris = square cap A EartNo: Momentary Action, 300gF, No LED 84 | 401-1163ND 144 1.16 92 | K6B1.53N 
Black 701-1265-ND 36 33 31 BINK1090 Momentary Action, 300gF, Green-LED IIlum. 12.3 | 401-1164ND 230 1.84 1.46} K6BL GN 1.5 3NL906 
Red 401-1256-ND 36 33 31 BTNK1040 Momentary Action, 300gF, Orange-LED IIlum. | 12.3 | 401-1166-ND 2.30 1.84 1.46 | K6BLOG1.53NL405 
et ee fosceng eH = = BING te Momentary Action, 300gF, Red-LED IIlum. 12.3 | 401-1167-ND 230 1.84 1.46 | K6BLRD 1.5 3NL352 
valon 401-1259-ND 36 33 3 shat Momentary Action, 300gF, Yellow-LED Illum. | 12.3 | 401-1169-ND 2.30 1.84 1.46 | K6BLYE1.5 3NL327 
Blue 401-1260-ND. .36 33 31 BTNK1060 Momentary Action, 500gF, Red-LED IIlum. 12.3 | 401-1168-ND 230 1.84 1.46 | K6BL RD 1.5 5NL352 
Green 401-1261-ND 36 33 31 BTNK1050 : 
Ivory 401-1262-ND 36 33 31 BTNK1080 Momentary Action, 500gF, Green-LED IIlum. 12.3 | 401-1165-ND 230 1.84 1.46} K6BL GN 1.5 5NL906 
Grey-Blue 401-1263-ND 36 33 31 BTNK1070 Momentary Action, 500gF, Yellow-LED Illum. | 12.3 | 401-1170-ND 2.30 1.84 1.46 | K6BL YE1.55NL327 


More Product Available Online: www.digikey.com 
870 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Cannon K12 Series 
Tactile Switches 


ITT Industries 

Engineered for life Dust Tight/ - LED 
Successful in measurement and control Flat Top “y Mluminated 
equipment, in industrial electronics, as H 
well as in automotive applications. al 
Circuit: SPST-NO 
Switching: Voltage Max.: 30VDC, ima 4 

Current Max.: 100mA 2.5 


Contact Resistance: 50 mQ 
Contact Material: Gold over Nickel 
Operating Temperature: -40°C to +85°C 


KSA Series Sealed 
Tact Switches, 
(Washable) 


Miniature tact switch is a single pole, single throw, 
normally open and designed for automatic or 
manual insertion. 


Circuit: SPST-NO 


Switching: Current Max.: 50mA, Voltage Max.: 
50VDC 


Contact Resistance: 50m 

Total Travel: .03 — 0.5mm 

Operating Life: 10° 

Operating Temperature: -40°C to +90°C 


Vertical 


Ground O]—O— 


Term.~2 


(opt) TJ 
7.62 


5.08 


Right Angle 


‘actuator 


Digi-' Pri h ITT Industri 
Dim. H| Digi-Key Price Each ITT Industries Descrpdlon ae ce U F ee cn Ip daa: 
Description (mm) | Part No. 1 25 100 Part No. ss 
qe Dust Tight 12 401-1159-ND 802 642 5.08 K1201 5N Vertical, 7.4mm sq, 130gF, w/o Ground Terminal 401-1047-ND 74 69 63 | KSAOM211 
Pound, Mi 250GF Dust Tight Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Long Life, w/o Ground Term. 401-1048-ND. 81.75 =.69 | KSAOM311 
und, Mom., 250gF, ig 2 
(Process Sealed) 12 RAO SSND «6802 642 5.08 | KI2CBK125N Vertical, 7.4mm sq, 300gF, w/o Ground Terminal 401-1049-ND 74 69 63 | KSAOMA11 
Fat Top, Mom., 250gF, Cap, Black 1 401-1156-ND. 281 2.25 1.78 K12P BK 1.5 2.5N Vertical, 7.4mm sq, 500gF, w/o Ground Terminal 401-1050-ND 4.00 93 .85 | KSAOMS11 
Fat Top, Mom., 500gF, Cap, Black 1 401-1157-ND. 281 2.25 1.78 K12P BK 1.55 Right Angle, 7.4m 130g, wo Ground Taminal 401-1051-ND 60 74. 68 vet 
Mom., 500gF, Green-LED Illumination | 145 | 401-1160-ND 423 339 269 | KI2PLGN155N ok ei Sorin dS WO tour Term ena fee eS a 
Mom., 500gF, Red-LED Illumination 14.5 | 401-1161-ND 4.23 339 269 | Ki2PLRD1.55N Right Angle, 7.4mm sq, 130gF, Long Life, w/o Gnd Term. —_| 401-1052-ND 93.86.79 | KSADV311 
Mom., 500gF, Yellow-LED Illumination 14.5 | 401-1162-ND 4.23 339 269 K12PL YE 1.5 SN Right Angle, 7.4mm sq, 300gF, w/o Ground Terminal 401-1053-ND 80 .74 .68 | KSAOV411 
Right Angle, 7.4mm sq, 500gF, w/o Ground Terminal 401-1054-ND. 1.13 1.05 .96 | KSAOV511 
ED and EDM Series Snap Domes Vertical, 7.4mm sq, 130gF, with Ground Terminal 401-1043-ND 74 69 63 | KSAIM211 
ED Series: Disc contact is a momentary tact switch with short travel . Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Long Life, w/Ground Terminal 401-1044-ND 81 75 69 | KSAIMS11 
and good tactile feedback. The ED series of discs are a snap dome SMT Version Shown Vertical, 7.4mm sq, 300gF, with Ground Terminal 401-1045-ND 74 69 63 | KSAIM411 
short travel dome contact for mounting directly on a PCB. Designed for : : 
low profile applications where end users want to use a customized Vertical, 7.4mm sq, 500gF, with Ground Terminal 401-1046-ND 1.00 .93 .85 | KSAIM511 


overlay to go over these domes. PC mount leads or SMT terminals 
available. Circuit: SPST-NO Switching: Voltage Max.: Silver/Gold 
100VAC/DC, Current Max.: (Silver: 100mA), (Gold: 50mA) Contact 
Resistance: (Silver: 10 mQ), (Gold: 15 mQ) Total Travel: 0.3mm 
Operating Temperature: -25°C to +70°C 


EDM Series: The EDM series of discs are higher performance longer travel snap domes specifically 
designed for applications such as aircraft instrumentation, radio keypads or other demanding applications. 
PC mount leads or SMT terminals available. Circuit: SPST-NO Switching: Voltage Max.: 100VDC, 
Current Max.: 50mA Contact Resistance: 15mQ Total Travel: 0.4mm Operating Temperature: -55°C 
to +85°C. 


Digi-Key Price Each ITT Industries 

Description Part No. 1 25 100 Part No. 
ED Series Snap Domes 
Mom. w/PC Pins, 240gF, Aux Sealed, Gold Plating 401-1015-ND 2.61 2.10 1.66 | EDGACO 
Mom. w/PC Pins, 240gF, Fully Sealed, Gold Plating 401-1017-ND 2.64 212 1.68} EDGAC1 
Mom. w/PC Pins, 240gF, Aux Sealed, Silver Plating 401-1014-ND. 1.10 88 -70 | EDSACO 
Mom. w/PC Pins, 240gF, Fully Sealed, Silver Plating 401-1016-ND 1.13 91 72 | EDSAC1 
EDM Series Snap Domes 

Mom. with PC Pins, 450gF, Gold Plating 401-1019-ND. 6.20 497 3.93} EDM450GAC 
Mom. with SMT Tabs, 450gF, Gold Plating 401-1020-ND 6.20 497 3.93} EDM450GSC 
Mom. with PC Pins, 450gF, Silver Plating 401-1021-ND. 3.55 285 2.25) EDM450SAC 
Mom. with PC Pins, 650gF, Gold Plating 401-1018-ND 7.19 5.76 456} EDM650 GAC 


SD Dome Switches 


SD domes are designed for PCB applications. Available in stainless steel and are 

intended to short PCB traces on your board. Perfect for flat panel layouts and low 

profile mounting. CO) 
Circuit: SPST-NO Switching: Voltage/Current: MOS, TTL Compatible 

Operating Temperature: -40°C to +85°C 


Digi-Key Price Each ITT Industries 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. 


SD Dome Switches 


Mom. Action, Long Life, 225gF, Stainless Steel, Dia 6.86mm | 401-1013-ND 382.29 | SD270225SS 


34 
Mom. Action, Long Life, 225gF, Stainless Steel, Dia. 8.89mm | 401-1012-ND 34.32.29 | SD850225SS 


TPC Tri-Directional Scan Switch 


The TPC is a side-actuated miniature switch with 
normally open contacts providing tactile feedback. 
Rotation of the actuator closes two individual con- 
tacts (left or right), while pushing down in central 
position closes simultaneously the two contacts. 


Applications: Mobile phones, pagers, personal 
data assistant (PDA), handheld electronic devices, 
digital cameras, camcorders, and communication 
equipment 

Maximum Voltage: 50V Min./Max. Current: 
1mA/50mA Life Expectancy: 100 K Operations 
Bounce: <10 ms Operating Temperature: -40°C 
to +125°C 


Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ITT Industries 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. 2,000 Part No. 


SMD Switch with Select 401-1264-1-ND 1.77 1.64 1.51 | 401-1264-2-ND 982.80/M | TPC1133G 


Snap-On Switch Caps for 


KSA Series 


Snap-on buttons for Vertical KSA switches, snap over and 
are held in place by the KSA body. All buttons must be 
mounted after the soldering and cleaning process. Buttons 
are able to be Screen printed for custom legend appear- 


ances. (Switch is sold separately). 


Digi-Key Price Each ITT Industries 
Color Part No. 1 25 100 Part No. 
Fig. 1 — 10mm Square Cap 
Black 401-1237-ND 36 33 31 BTNK0190 
Red 401-1238-ND 36 33 31 BINK0140 
Light Grey 401-1239-ND 36 33 31 BITNK0120 
Dark Grey 401-1240-ND 36 33 31 BITNK0110 
Yellow 401-1241-ND 36 33 31 BINK0130 
Blue 401-1242-ND 36 33 31 BTNK0160 
Geen 401-1243-ND 36 33 31 BTNK0150 
Ivory 401-1244-ND 36 33 31 BITNK0180 
Grey-Blue 401-1245-ND. 36 33 31 BITNK0170 
Fig. 2 — 8mm Round Cap 
Black 401-1246-ND 36 33 31 BITNK0290 
Red 401-1247-ND 36 33 31 BTNK0240 
Light Grey 401-1248-ND 36 33 31 BTNK0220 
Dark Grey 401-1249-ND 36 33 31 BITNK0210 
Yellow 401-1250-ND 36 33 31 BINK0230 
Blue 401-1251-ND 36 33 31 BTNK0260 
Green 401-1252-ND 36 33 31 BTNK0250 
Ivory 401-1253-ND. 36 33 31 BITNK0280 
Gey-Blue 401-1254-ND. 36 33 31 BTNK0270 
TPA Series SMT Navigation Switches 
Actuating the shaft in the up, down, right or left 
direction individually closes four momentary 
contacts, which provide the scanning function. 10.5 184 
Switching: Voltage Max.: 24V, Current Max.: : 
Silver: 50mA, Gold: 10mA 
Operating Temperature: Silver: -40°C to 
+85°C, Gold: -40°C to +110°C Cap 
Digi-Key Price Each Tape & Reel [ITT Ind. 
Description Part No. 1 25 100 Pricing” Part No. 
Momentary, 2-Directional w/Selection, |401-1277-1-NDNEW! 1.19 1.10 1.01} 657.00/1,000] TPA311G 
180gF, Gold, Gullwing 
Momentary, 4-Directional w/o Selection, 
180gF, Gold, Gullwing 401-1129-1-ND 1.83 1.70 1.56] 1015.20/1,000| TPA413G 
Momentary, 4-Directional w/Selection, 
400gF, Gold, Gullwing 401-1131-1-ND 210 1.95 1.78) 1164.60/1,000) TPA513G 
Momentary, 4-Directional w/Selection, 
400gF, Silver, Gullwing 401-1130-1-ND 1.56 1.44 1.32] 862.20/1,000| TPA511G 
NEW! Cap forTPA Series NEW! 
Snap-on Cap for TPA Switch, Black 401-1265-ND 125 116 1.06 = BTNTPA0290 


* For tape and reel part no., change -1-ND to -2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1033) 871 


Cannon KSR Series Low Profile KSU Series Subminiature 
Tact Switches Detector Switch 


ITT Industries The KSU is a top actuated ultraminiature detector switch 
Engineered for life without tactile feedback and normally open contacts. 
Circuit: SPST Maximum Voltage: 50V Min/Max 


Current: 1mA/10mA_ Life Expectancy: 100,000 
operations Operating Force: 70 Grams Contacts: 
Gold Operating Temperature: -40°C to +125°C 


The KSR Series Switches are a miniature tact switch, single pole, normally open 
contact. The extremely small overall dimensions make the KSR fit perfectly in 
small applications where density of components is a major constraint. rt 
Applications: Cellular phones, recorders, computers, pointers, radios, medical 


instrumentation and car entry remote. Circuit: SPST-NO Switching: Voltage 4010 5.0 bo: Digi-Key Price Each Tape & Reel Tei ndustrtes) 
Max.: 20mV/50V_ Current: 1mA/50mA Operating Temperature: -40°C to 17.6 to 9.3—+| Description Part No. 1 25100 Pricing Part No. 
+85°C Contact Material: Silver Plated Detect Switch - 7 x 3.5mm, 
Digi-Key Price Each Tape & Reel | ITT Industries herein Actuator, 401-1093-1-ND 73 68 63 | 610.20/1,500 | KSU113W 

Description Part No. 125 100 Pricing” __| Part No. Gullwing 

Miniature Tact Switch, & eas 1 * For tape and reel part number change -1-ND to -2-ND 

1209F, J-Lead, SMT 401-1271-1-ND NEW! 43 AT 43 697.50/2,500 | KSR211Jd 

Miniature Tact Switch, =e 1 i 

1209F, Gull-Lead, SMT 401-1273-1-ND NEW! 75 70 ~.64 | 1044.00/2,500 | KSR211G MD and MDP Series 

Miniature Tact Switch, i si . 

200aF, J-Lead, SMT 401-1094-1-ND 50 47 43 | 697.50/2,500 | KSR221J Push Button Switches 

Miniature Tact Switch, 401-1274-1-NDNEW! 94 87 _.80_| 1305.00/2,500 | KSR223GNC MD Series: Small momentary key switch including a protective rubber actuator. Circuit: SPST Switching: 

2009F, Gull-Lead, SMT 

Miniat : Tact Swit h Voltage Max.: 100V AC/DC, Current Max.: (Silver: 100mA AC/DC), (Gold: 50mA AC/DC) Operating 

300g JL. a SMT 401-1095-1-ND 50 47 43 |_ 697.50/2,500 | KSR231J Temperature: -25°C to +70°C 

Miniature Tact Switch, MDP Series: Small momentary key switch equipped with button, can be PC mounted. Circuit: SPST 

4509F, J-Lead, SMT 401-1096-1-ND 50 47 43 | 697.50/2,500 | KSR251J Switching: Voltage Max.: 100V AC/DC, Current Max.: (Silver: 100mA AC/DC), (Gold: 50mA AC/DC) 

Miniature Tact Switch, Operating Temperature: -25°C to +70°C 

450gF, J-Lead, SMT 401-1275-1-ND NEW! 74 69 63 | 1026.00/2,500 | KSR253J 
* For tape and reel part number change -1-ND to -2-ND. MDP (Shown w/Optional Cap) 


KSS Series 
Miniature Side - Actuated KP 
Tact Switches (SMT) 6 


Standard Actuator Large Actuator 


The KSS is a normally open, momentary, single pole- Dim. H Digi-Key Price Each ITT Industries 
single throw miniature switch. . 7.6. Description (mm) Part No. 1 25 100 Part No. 
It is mainly dedicated to applications with a high A 
density of components. Circuit: SPST-NO MD series hush Button 
Switching: Voltage Max.: 50V Min./Max Current: Push Button, Momentary, 
1mA/50mA Life Expectancy: 10° operations with Rubber Actuator, 5 401-1172-ND> 3.43 2.75 2.18 MDG 
Operating Temperature: -40°C to +85°C 2409F, Gold Plated 
7 7 Push Button, Momentary, 
Digi-Key Price Each Tape & Reel ITT Ind. ‘i : 
Description Part No. 125 100 Pricing” __| PartNo. ee ae ‘I UIST Sige Nes hee: || MBS 
Standard Actuator, 200gF, 7 
Gullwing 401-1097-1-ND 44° 4188 729,00/3,000 | KSS221G MDP Series Push Button 
Standard Actuator, 250gF, Push Button, Momentary, 
P 401-1098-1-ND. 44 A 38 729.00/3,000 | KSS231G : = x 
Gillwing No Cap, 240gF, Gold Plated 44 401-1174-ND» 343 275 218 | MDPG 
Standard Actuator, 400gF, 
: - . 401-1099-1-ND 50 AT 43 837.00/3,000 | KSS241G Push Button, Momentary, ‘A | 
=n sick No Cap, 260gF, Silver Plated 41 401-1173-ND> 1.96 1.57 1.25 MDP S 
avin a 401-1100-1-ND 42 39 ~=—.36-—-|_ 691.20/3,000 | KSS321G 
Digi-Key Price Each ITT Industries 
“eaig ear 401-1101-1-ND 42 39 36 | 696.60/3,000 | KSS331G Description Part No. 1 25100 _| PartNo. 
Large Actuator, 400gF, Switch Caps for MDP Series 
i 401-1102-1-ND 45 42 . 745.20/3,000 | KSS341G 
Gullwing g sid : White, 12mm sq, Finger Recessed 401-1175-ND- 52 42 33 | BINMDP00 
* For tape and real part no. change -1-ND to -2-ND Gey, 12mm sq, Finger Recessed 401-1176-ND> 52 42 33 BTN MDP 20 
Red, 12mm sq, Finger Recessed 401-1177-ND> 52 42 33 BTN MDP 40 
Blue, 12mm sq, Finger Recessed 401-1178-ND» 52 A2 33 BTN MDP 60 
NEW! KMS Miniature Side Actuated Tact Switch Black, 12mm sq, Finger Rvessed 401-1179-ND- S242 33 | BINMDP 90 


Extremely small size for applications in pagers, medical PDS's eNot recommenced for'new design: 


and mobile handheld devices. Good tactile feel for feedback to 
the user. Grounded cover for ESD protection. 


Spec ations: + Contact Agreement: SPST, N.O. i 
Mechanical: + Actuating Force: 2.5 N+25% + Life Expectancy: MDPL Series 
100,000 Operations Electrical: Maximum Voltage: 50VDC, Without LED 
Maximum Current DC: 50mA_ = Bounce Time: <3ms Momentary 
Environmental: Operating Temperature: -40°C to +85°C Rocker Type Switches 19.17 12.6 
; ea 
‘en Psey pricelract wanes Bee AU Circuit: SPST-NO Switching: Power Max.: 6W 
Basclipilon 2 Battie: u ly Pricing Part No. AC/DG, Voltage Max.: 100V AC/DC Current: 100mA in LEB 
Microminiature Tact Switch, 401-1266-1-ND 50 aT AB 837.00/3,000 | KMS231G AC/DC Operating Temperature: -25°C to +70°C 


Gillwing, Silver Plated 


Microminiature Tact Switch, & Win 
Gallwing, Gold Plated 401-1276-1-ND 56 52 48 934.20/3,000 | KMS233G 


Contact Material: Silver Plated 


Digi-Key Price Each ITT Industries 
Description Part No. 1 25 100 Part No. 
H H Rocker Type, 200gF, 
KST Series SMT Rubber Tact Switches cape 401-1183-ND» 262 210 1.67 | MDPLOSBINOO 
with White Cap, No LED 
The KST is a miniature tact switch with a rubber actuator used to Rocker Type, 200gF, 
provide a tactile effect similar to the feeling given by the conductive 5.0 with Light Grey Cap, No LED 401-1180-ND- 2.62 2.10 1.67 | MDPLOSBIN20 
rubber products and a travel which is more than twice the standard tact 4 Rocker Type. 2000F 
switch travel of the KSA or KSC product line. Circuit: SPST-NO cnhele: ‘aaa 401-1181-ND> 2.62 2.10 1.67 | MDPLOSBIN40 
Switching: Voltage Max.: 30V, Current Max.: 50mA Life Expectancy: ™ Cp, 
i 7 -40° ° Rocker Type, 200gF, 
100,000 cycles Operating Temperature: -40°C to +85°C er Type, 0g! 401-1182-ND> 262 240 1.67 | MDPLOSBIN9O 
with Black Cap, No LED 
Digi-Key Price Each Tape & Reel | ITT Ind. 
Description Part No. 1 25 100 Pricing” _| Part No. Rocker Type, 200g. 401-1185-ND» 343. 275 218 | MDPL1S40BTN20 
Tact Switch - 6.2mm sq - 200g, Light Grey Cap with Red LED . ” ” 
a 7 . 401-1103-1-ND 40 37 34 219.60/1,000 | KST221G 
Gulwing eset essen 401-1184-ND» 343 275 + ~—-2.18 | MDPL1S40.BTN90 
Tet Sanen'-G-2mim sq 2000F 401-1104-1-ND 40 37 +34 ‘| 219.60/1,000| KST221J Baap with Fed 
ee n-62 3500F, Hoge TES 200%; 401-1187-ND» 392 314 249 | MDPL1SS50.BTN40 
act Switch - 6.2mm sq-S509F, | 494-1405-1-ND 42 38.36 | 230.40/1,000 | KST241G Red Cap with Green LED : ; ; 
Gallwing 
Tact Switch - 6.2mm sq - 350gF, Rocker Type, 200gF, fe i 
J-Type 401-1106-1-ND 42 39 36 230.40/1,000 | KST241J Black Cap with Green LED 401-1186-ND> 3.92 3.14 249 | MDPL1S50BIN90 
* For tape and reel part number change -1-ND to -2-ND * Not recommended for new design. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
872 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Cannon 


ITT Industries 


Engineered for life 


Circuit: SPST-NO Switching: Voltage 
Max.: (Gold: 25V DC), (Silver: 60V DC) 


REKN Series 
Push Button Switches 


O14 


D6 Series Push Button Switches 


The D6 is an open keyswitch specially designed for 
digital electronic controls. Comes complete with 
colored cap already attached. Circuit: SPST 
Switching: Current Max.: 100mA AC Dielectric 
Strength: 1000VAC Contact Resistance: 100mQ2 
Switching Travel: 0.031 Contact Material: Silver 
Plated Operating Temperature: -20°C to +85°C 


Round 


Switching Current: (Gold: 10mA DC), O'(standofts) Digi-Key Price Each ITT Industries 
(Silver: (OMA DC) Operating Life: 500,000 5.08 ee ee Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
operations Contact Resistance: (Gold: Shown without i) | L Square Cap, White, Momentary 401-1004-ND 94 75 60 Dé C00 
100mQ), (Silver: 50mQ) Operating Temp- LED 5.0815.08 Action, 130gF - ; i 
erature: -25°C to +70°C. Square Cap, Grey, Momentary 5 x 
ij Action, 1309F 401-1005-ND 94 «7560 | DBC 10 
Digi-Key Price Each ITT Industries Square Cap, Red, Momentary 401-1002-ND 94° 75 60 | D6C40 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. Action, 130gF 
Momentary Action, 1209F, : arent Square Cap, Blue, Momentary 401-1006-ND 94 60 | D6C6O 
with Red LED, Black Cap 401-1190-ND 7.53 603 4.78 | REK-NL-AGO1-1-1 faten sag —- 
= juare Cap, , Momentary z y 
Momentary Action. 1209F; 401-1189-ND 8.08 647 5.12 | REKNL-AU-O1-1-2 Action, 130gF Sa et 8B | 8 090 
with Yellow LED, Black Cap = 
Momentary Action, 1209 Round Cap, White, Momentary 401-1009-ND 94° 75 60 | D6ROO 
Black Cap ; ; 401-1188-ND 3.27 262 2.07 | REKNBKAU Action, 130gF 
Round Cap, Grey, Momentary s 1 
Action, 130gF 401-1010-ND 94 75 60 | D6R10 
Round Cap, Red, Momentary iS 7 
Action, 130gF 401-1007-ND 94 75 60 | D6R40 
Round Cap, Blue, Momentary re 4 
Action, 130gF 401-1011-ND 94 75 60 | D6R60 
This series is the most versatile electronic switch for Phono Momentary 401-1008-ND. 94 75 60 Dé R90 
printed circuit boards, especially when used with dual Narrow Body : 


in-line packages. Vibration free, short smooth travel 
through pivoted button tops. Available as momentary 
button switch as well as push-push action with over- 
travel release. Micro SPDT system with tactile feeling. 
Two integral molded "standoff" pins for alignment on 
PC boards. Circuit: SPDT Switching: Voltage Max.: 
24V AC Current Max.: 10mA DC Operating Life: OA: 
5,000,000 operations, EE: 500,000 operations 
Switching Travel: .0591 


Digi-Key Price Each ITT Industries 
Description Part No. fl 25 100 Part No. 
Alternate Action, Black Cap, 401-1108-ND 543 483 423 | SERBKAUEE 
No LED, Narrow Body Right Angle 
Momentary Action, Black Cap, 4 “| 
No LED, Narrow Body 401-1107-ND 410 365 3.20 | SERBKAUQA 
Momentary Action, Blue Cap, y 2.54 2.54 
Nb LED, Narrow Body 401-1229-ND 410 365 3.20 | SERBUAUCA _ 
Momentary Action, Green Cap, i if 
NO LED, Narrow Boel 401-1230-ND 410 365 3.20 | SERGNAUOA Si = _ 
Alternate Action, Grey Cap, ane : 
No LED, Narrow Body SOE BASS eos “tee | ER ree Button Actuator Right Angle 
i PCB 
MNDLED Nefow beck Gp, 401-1109-ND 410 365 3.20 | SERGYAUCA 
Alternate Action, Red Cap Switching: Voltage Max.: RTEO2, RTEO3: 50V DC; RTE10, RTE16: 30V DC Current: 100mA Contact 
No LED, Narrow Body 401-1112-ND 5.65 5.03 4.40 | SERRDAUEE Resistance: RTE02, RTEOS: 100mQ; RTE10, RTE16: 150mQ Operating Temperature: -25°C to +85°C 
i Storage Temperature: -40°C to +85°C 
gi easy aces Gp, 401-1111-ND 410 365 320 | SERRDAUCA 
M t - Acti as Digi-Key Price Each Tape & Reel |ITT Industries 
ae eet Cp, 401-1231-ND 410 365 320 | SERWHAUCA Circuit | Description Part No. 125 100 | Pricing* _| Part No. 
a 2 Position Selector, 
, ion Selector, 401-1022-1-ND 267 247 227 |1849.50/1,250/ RTED200G01 
Ves neouee Cp 401-1282-ND 410 365 320 | SERYEAUCA Gullwing, Silver Plating 
a 2 Position Selector, PC i, i _ RTE: 
Momentary Action, Black Cap 401-1115-ND 584 520 455 | SERLBKGNAUCA spp |_Mount, Silver Piating ERE nell ech 
with eet FED, Nesrow. BOS 2 Position Selector, 4x 7.5mm | 4o14924ND 270 216 171 = RTE0201NO1 
Alternate Action, Black Cap, Shaft, Silver Plating it ” a 
: 1-1116-ND 693 616 5.39 RLBK ea 
with Greer LED, Nerrow Body = a ° * — 2 Position Selector, Button 401-1025-ND 270 216 1.71 _ RTEO202N01 
Alternate Action, Black Cap, a 4 Actuator, Silver Plating q . : 
vai Pech LED, Nevrow Body 401-1114-ND 693 616 539 | SERLBKRDAUEE Seca Seocclan 
Pre areas Siva dang | 401-1026-ND 247 198 1.57 - RTED300G01 
lomentary on, & ir 
with Red+-LED, Narrow Body ee BA CREE 828 || SCRE BRAD AON 3 Position Sector, POBMount, | aoiig27ND 231 188 147) —  |RTEDaOOND 
Alternate Action, Grey Cap, Buby SP3T Silver Plating 
with Green-LED, Narrow Body See Oo SIR) BSS Peer 3 Position Selector, 4x7.5mm |) go1.4028-ND 2.70 2.16 1.71 — | RTE0301Not 
Alternate Action, Grey Cap, 401-1118-ND 693 616 539 | SERLGYRDAUEE Sat She Pate 
with Red-LED, Narrow Body : : : 3 See ae Actuator, 401-1029-ND 270 216 1.71 _ RTEO302N01 
Momentary Action, Grey Cap, a ij 7 7 
with Red-LED, Narrow Body au Se SABE Ae | SERGE ON erie aaa 401-1030-1-ND 4.41 4.08 3.74 |3053.25/1,250| RTE1000G13 
Alternate Action, Black Cap, ao 7 7 
with Red/Green-LED, Narrow Body | —401-1120-ND Be) i 8 | ea anaes POB Mount, 401-1031-5-ND 382 3.06 242 = RTE1000N13 
Alternate Action, Grey Cap, - 4 Decl Righ 7 
with Red/Green-LED, Narrow Body | — 40+-1121-ND Bee LAR SS | Se BOD Guitare ight Angle, 401-10835-ND 401 321 255; —  |RTEt000v13 
Alternate Action, Black Cap, 
No LED, Wide Body = FINA 543 4.83 4.23 | SETBKAUEE pte 4x7.5mm Shaft, | 4o1-4032-5ND 384 307 244; —  |RTEIOOINI3 
grant ted Cap, 401-1122-ND 410 365 3.20 | SETBKAUQA eee Button Actuator, | 401-1034-5-ND 3.84 3.07 2.44 = RTE1002N13 
J ing 
Momentary Action, Gr 7 i 
ee ey Cap, 401-1124-ND 410 365 3.20 | SETGYAUQA "ana Gullwing, |) 4o1-1035-1-ND 4.49 4.15 3.81 |3111.75/1,250) RTEI600G43 
Vin eee Cap, 401-1283-ND 410 365 320 | SETBUAUQA Seana Right Angle, | 491-1036-5-ND 389 311 247 — | RTEt600n43 
Momentary Action, Red Cap, Hexadecimal Code, 4 x 7.5mm i | _ 
NO LED, Wide Body 401-1234-ND 410 365 3.20 | SETRDAUQA HEX | "Shaft Gold Plating 401-1037-5-ND 392 314 248 RTE1601N43 
i Hexadecimal Code, Right Angle, 
i. Cap, 401-1235-ND 410 365 320 | SETWHAUGA Gold Plating ght Angle, | 491-1038-5-ND 410 329 260 — RTE1601V43 
r Hexadecimal Code, Button 
gra ect rans Yellow Cap, 401-1236-ND 410 3.65 320 | SETYEAUQA ‘Actuator, Gold Plating 401-1039-5-ND 392 314 248 _ RTE1602N43 
Atternate Action, Black Cap, Ges * For tape and reel part no. change -1-ND to -2-ND Note: Only N version with Hush Top for automatic insertion. 
vith Goa LED, Wie Beal 401-1127-ND 693 616 539 | SETLBKGNAUEE 
Alternate Action, Black Cap, Digi-Key Price Each ITT Industries 
with Red-LED, Wide Body AONE ED G28; GIG ode || SEP RRED AEE Description Part No. 125 100 | PartNo. 
Momentary Action, Black Cap, Optional Switch Caps for RTE Series 
i 1-1125-ND 544 484 42% TLBKRD 
with Red-LED, Wide Body x e eA§e5 AVON Red, Qpen Window Style for Button Act. Switch Only 401-1040-ND 35.28.23: | BINRTE40 
Momentary Action, Grey Cap, i ij Green, Qpen Window Style for Button Act. Switch Only 401-1041-ND 35 28 ~~ .23 | BINRTESO 
with Red-LED, Wide Body SNe BAP BBE, 423) BELEN EDA OY Black, Qpen Window Style for Button Act. Switch Only 401-1042-ND 35 28 23 |BINRTE90 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Alcoswiteh/ €4GO cectoncs Push Button Switches 


Authorized ibutor 


Alcoswitch Pushbuttons features high temperature plastics, having contacts of silver clad and gold plated to satisfy the requirements of logic level and power 
switching applications. We carry a wide variety of accessories; caps, guards, and boot seals to give you that professional finished look. 


Contact Digi-Key Price Each AlcoSwitch 
Fig. | Circuit Action Rating Features Part No. 1 25 50 Part No. 
SPST Mom 0.4VA Black Sq. Actuator 450-1122-ND 3.83 2.98 2.83 | TP11CGPCO 
1 | SPST Mom 0.4VA Red Sq. Actuator 450-1124-ND 457 356 3.37 | TP11CGPC2 
SPST Mom 0.4VA Black Round Actuator 450-1118-ND 3.35 261 2.48 | TPA11CGPCO 
SPST Mom 0.4VA Red Round Actuator 450-1120-ND 434 3.38 3.21 | TPA11CGPC2 
SPST Mom 0.4VA Black Sq. Actuator 450-1123-ND 3.65 284 2.69 | TP11CGRAO 
SPST Mom 0.4VA Red Sq. Actuator 450-1125-ND 4.73 368 3.49 | TP11CGRA2 
> | SPST Mom 0.4VA Black Round Actuator 450-1119-ND 4.97 387 3.67 | TPA11CGRAO 
SPST Mom 0.4VA Red Round. Actuator 450-1121-ND 4.01 3.12 296 | TPA11CGRA2 
SPDT Mom 0.4VA Black Round. Actuator 450-1090-ND 6.41 4.99 4.74 | TPA11FGRAO 
SPDT Mom 0.4VA Red Round Actuator 450-1091-ND 5.94 4.62 4.39 | TPA11FGRA2 
SPST Mom 0.4VA Unthreaded Bushing - Black Actuator | 450-1114-ND 4.23 3.29 3.13 | TPB11CGPCO 
SPST Mom 0.4VA 10-48 Bushing Black Actuator 450-1107-ND 8.35 650 6.16 | TPC11CGPCO 
SPST Mom 0.4VA Unthreaded Bushing - Black Actuator | 450-1116-ND 5.24 4.08 3.87 | TPD11CGPCO 
3 | SPST Mom 0.4VA Unthreaded Bushing - Red Actuator | 450-1117-ND 5.99 4.66 4.42 | TPD11CGPC2 
SPST Mom 0.4VA Unthreaded Bushing - Sealed SMD | 450-1069-ND 8.64 6.72 6.38 | TSPD11CGSRAO 
SPST Mom 0.4VA Unthreaded Bushing - Sealed 450-1138-ND 6.12 4.76 4.52 | TSPD11CGRAO 
4 | SPDT Mom 0.4VA Unthreaded Bushing - Black Actuator | 450-1068-ND 4.75 3.70 3.51 | TPB11FGVRAO 
SPST Mom 0.4VA Unthreaded Bushing - Black Actuator | 450-1074-ND 4,84 3.77 3.57 | TPB11CGRAO 
SPST Mom 0.4VA Unthreaded Bushing - Red Actuator | 450-1075-ND 6.23 4.85 4.60 | TPB11CGRA2 
SPDT Mom 0.4VA Unthreaded Bushing - Black Actuator | 450-1067-ND 5.90 4.59 4.35 | TPB11FGRAO Snap - Fit 
5 | SPST Mom 0.4VA 10-48 Bushing - Black Actuator 450-1108-ND 9.14 7.11 6.74 | TPC11CGRAO Acwstor 2 = 
DPDT Mom 0.4VA 10-48 Bushing - Black Actuator 450-1081-ND 10.86 9.51 8.15 | TPC21RGPCO é Panel Cutout 
SPST Mom 0.4VA Unthreaded Bushing - Black Actuator | 450-1115-ND 5.94 4.62 4.39 | TPD11CGRAO 
SPDT Mom 0.4VA 1/4 x 40 Bushing - Black Actuator 450-1095-ND 8.44 6.57 6.23 | TPF11CGRAO 
SPDT Mom 0.4VA 1/4 x 40 Bushing - Red Actuator 450-1096-ND 10.35 8.05 7.64 | TPF11CGRA2 
SPDT Alt/Act 6A THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1087-ND 10.22 7.95 7.54 | MPA106D @- 117 
SPDT Mom 6A THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1089-ND 12.86 11.26 9.65 | MPA106F : Riga 
DPDT Alv/Act 6A THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1083-ND 12.52 10.96 9.39 | MPA206N Cap lee O14 
DPDT Mom 6A THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1088-ND 10.64 9.31 7.98 | MPA206R Included Pansieaiout 
DPDT Mom 6A THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1084-ND 11.98 10.49 8.99 | MPA206RPC 
g | 3PDT Mom 6A THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1077-ND 17.50 15.32 13.13 | MPA306F 
4PDT Mom 6A THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1079-ND _20.44._-17.89 15.33 | MPA406R 
SPDT Mom 6A THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1093-ND 10.02 8.77 7.52 | MPE106F 
DPDT Alt/Act 6A THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1072-ND 17.68 15.47 13.26 | MPE206N i 
DPDT Mom 6A THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1094-ND 13.24 11.59 9.93 | MPE206R : 4 abo ere 
4PDT Alt/Act 6A THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1071-ND 23.08 20.20 17.31 | MPE406N ee  NS*93.17 
4PDT Mom 6A THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1080-ND —-25.50 22.32 19.13 | MPE406R emer 512.) ' 
SPST | Mom-NC 0.5A THD Bushing with Black Cap 450-1103-ND 5.63 4.38 4.15 | MPA103B eins ; Panel Cutout 
7 | SPST | Mom-NO 0.5A THD Bushing with Black Cap 450-1109-ND 3.56 2.77 2.63 | MPA103C 
SPDT | Mom (Tactile) 3A THD Bushing with Black Cap 450-1092-ND 9.56 7.44 7.06 | MPA103F 
SPST | Mom-NO 3A THD Bushing with Red Cap 450-1113-ND 3.74 291 2.76 | MPB103C 
SPDT Alt/Act 6A THD Bushing with Black Cap 450-1126-ND 11.38 9.96 8.54 | MPG106D f 
SPDT Mom 6A THD Bushing with Black Cap 450-1086-ND 10.60 8.25 7.82 | MPG106F Oe 
DPDT Alt/Act 6A THD Bushing with Black Cap 450-1073-ND 16.64 14.56 12.48 | MPG206N \ 
g | DPDT Mom 6A THD Bushing with Black Cap 450-1085-ND 16.42 14.37 12.32 | MPG206R Panel Cutout 
DPDT Mom 6A THD Bushing with Black Cap 450-1082-ND 14.52 12.71 10.89 | MPG206RPC 
3PDT Alt/Act 6A THD Bushing with Black Cap 450-1070-ND 20.82 18.22 15.62 | MPG306D 
3PDT Mom 6A THD Bushing with Black Cap 450-1076-ND 18.88 16.52 14.16 | MPG306F 
4PDT Mom 6A THD Bushing with Black Cap 450-1078-ND 27.86 24.38 20.90 | MPG406R 
g | SPST | Mom-NC 0.5A THD Bushing with Black Cap 450-1097-ND 6.26 4.87 4.62 | MSPF101B 
SPST Mom 0.5 THD Bushing with Red Cap 450-1098-ND 5.60 4.36 4.14 | MSPF101C 
SPST | Mom-NC 1.0VA THD Bushing with Black Cap 450-1102-ND 21.06 18.43 15.80 | MSPM101B0 
SPST Mom 1.0VA THD Bushing with Red Cap 450-1105-ND 24.44 21.39 18.33 | MSPM101C2 
10 | SPST | Mom-NC 1.0VA THD Bushing with Black Cap 450-1101-ND 21.30 18.64 15.98 | MSPM101B1 
SPST Mom 1.0VA THD Bushing with Red Cap 450-1104-ND 21.56 18.87 16.17 | MSPM101C1 
SPST Mom 1.0VA THD Bushing with Red Plunger 450-1112-ND 20.00 17.50 15.00 | MSPM101CS1 
SPST | Mom-NC 3A THD Bushing - Black Actuator 450-1100-ND 3.04 237 2.25 | MSP103B © a6 
SPST Mom 3A THD Bushing - Black Actuator 450-1106-ND 3.20 2.49 2.36 | MSP103C0 
11 | SPST Mom 3A THD Bushing - Red Actuator 450-1111-ND 4.86 3.78 3.59 | MSP103C2 | pancicuigut 
SPST | Mom-NC 3A THD Bushing - Black Actuator 450-1099-ND 1.44 112 1.07 | MSPS103B 
SPST Mom 3A THD Bushing - Red Actuator 450-1110-ND 1.67 1.30 1.23 | MSPS103C 


Push B utton Accessories Switch Caps: gloss finish. Bushing Guards: G12C and G13C are chromed brass; remaining are aluminum. Waterproof Boot Seals: fabricated of 


Neoprene rubber for an environmental seal; Hex nuts are molded-in the Neoprene. 


Color/ Use Price Each AlcoSwitch 
Fig.| Description Type With 1 25 50 Part No. 
Switch Cap, .394" dia, for Snapfit Plunger (Fig. 6) Above Black MPS/MSPM/MPE/MPA6 450-1053-ND .78 69 65 C220 
Switch Cap, .394" dia, for Snapfit Plunger (Fig. 6) Above Red MPS/MSPM/MPE/MPA6 450-1054-ND 64 56 54 C222 
Switch Cap, .394” dia, for Snapfit Plunger (Fig. 6) Above | Green MPS/MSPM/MPE/MPA6 450-1057-ND 86 76 72 C225 
1 | Switch Cap, .394” dia, for Snapfit Plunger (Fig. 6) Above Blue MPS/MSPM/MPE/MPA6 450-1056-ND 60 53 50 C226 
Switch Cap, .590" dia, for Snapfit Plunger (Fig. 6) Above Black MPS/MSPM/MPE/MPA6 450-1055-ND 1.00 88 83 C230 
Switch Cap, .590" dia, for Snapfit Plunger (Fig. 6) Above Red MPS/MSPM/MPE/MPA6 450-1059-ND 96 84 .80 C232 
Switch Cap, .590” dia, for Snapfit Plunger (Fig. 6) Above | Green MPS/MSPM/MPE/MPA6 450-1058-ND 1.16 1.02 97 C235 
Bushing Guard 10-48 THD Smooth Finish Aluminum 1/4 x 40 THD 450-1065-ND 1.88 1.65 1.57 G12A G12: 10.49 
Bushing Guard 10-48 THD Smooth Finish Blk Alum 1/4 x 40 THD 450-1063-ND 1.58 1.39 1.32 G12B Gi : 154 
Bushing Guard 10-48 THD Smooth Finish Brass 1/4 x 40 THD 450-1064-ND 2.16 1.89 1.80 G12C = 
2 | Bushing Guard 1/4 x 40 THD Knurled Finish Aluminum 1/4 x 40 THD 450-1066-ND 1.98 1.74 1.65 G12KA 
Bushing Guard 1/4 x 40 THD Smooth Finish Brass 1/4 x 40 THD 450-1061-ND 2.56 2.24 2.13 G13C 
Bushing Guard 1/4 x 40 THD Knurled Finish Aluminum 1/4 x 40 THD 450-1062-ND 2.68 2.35 2.23 G13KA 
Bushing Guard 15/32” THD Smooth Finish Aluminum MSPF Series 450-1060-ND 3.38 2.96 2.81 G15 Gi2:13.49 
Waterproof Boot 10-48 THD H = .276 Black TP Series 450-1044-ND 3.26 2.86 2.71 BP10480 G13 :18.4 
Waterproof Boot 1/4 x 40 THD H = .460 Black MSPM/MPA3/MPS/TP 450-1045-ND 3.86 3.38 3.21 BP14400 
Waterproof Boot 1/4 x 40 THD H Gray MSPM/MPA3/MPS/TP 450-1046-ND 4.08 3.57 3.39 BP14408 
Waterproof Boot 1/4 x 40 THD H = .300 Black MSPMBS/MSPMWCS and 450-1051-ND 4.12 3.61 3.42 BPA14400 
3 | Waterproof Boot 1/4 x 40 THD H = .300 Gray MSP3/MPA3/TP. 450-1052-ND 4.98 4.36 4.14 BPA14408 
Waterproof Boot 1/4 x 40 THD H = .460 Black MSPM/MPS3/MPA3/TP 450-1049-ND 4.20 3.68 3.49 BP2010 
Waterproof Boot 15/32-32 THD H = .472 Black MSPF/MPG 450-1047-ND 3.52 3.08 2.93 BP15320 
Waterproof Boot 15/32-32 THD H = .472 Red MSPF/MPG 450-1048-ND 4.80 4.20 3.99 BP15322 
Waterproof Boot 15/32-32 THD H = .472 Black MSPF/MPG 450-1050-ND 4.08 3.57 3.39 BP5900 


More Product Available Online: www.digikey.com 
874 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 +» Fax: 218-681-3380 


Aleoswiteh/ fYEO crecironics Keylock Switchlocks 


Authorized Distributor 


Specifications: + Cylinder Material and 


Lock Body: Zinc Alloy +» Terminals: 

Screw type + Operating Temp: -30°C to 

+85°C Characteristics: + Contact 

Rating: 1A @ 120VAC + Contact Timing: Non-shorting + Actuator 
Travel: 90° + Life Expectancy: 10,000 Cycles 


Screws 


Specifications: + Cylinder Material and 

Lock Body: Zinc Alloy * Terminals: Screw 

type + Operating Temp: -30°C to +85°C 

Characteristics: - Contact Rating: 1A @ 

120VAC + Contact Timing: Non-shorting + Actuator Travel: 
Expectancy: 10,000 Cycles 


90° * Life 


Specifications: + Cylinder Material and 

Lock Body: Zinc Alloy * Terminals: 

Screw type + Operating Temp: -30°C to 

+85°C Characteristics: + Contact Rating: 5A @ 115VAC, 15A @ 
24VDC + Contact Timing: Non-shorting + Actuator Travel: 90° = Life 
Expectancy: 20,000 Cycles 


Lock No Keypoll Switch Digi-Key Price Each AlcoSwitch 
Fig. | Configuration Poles Possible Type Current Terminal Part No. 1 10 25 50 Part No. 

90° Indexing SPST 1&2 On-Off 1A 6-32 Screw 450-1003-ND 15.12 13.83 12.96 12.53 2SKF132AEL01 
1 90° Indexing SPST 1 only On-Off 1A 6-32 Screw 450-1005-ND 15.59 14.26 13.37 12.92 2SKF131AEL01 

90° Indexing SPST 1 only Off-Mom 1A 6-32 Screw 450-1008-ND 24.66 22.55 21.14 20.44 2SKF231AEL01 
Spare Key for Alco SKF Series Switches, LO1 Code... os... eee eee eee eee eee 450-1000-ND 2.66 = 2.33 2.21 SK1323AEL01 

90° Indexing SPST 1&2 On-Off 1A 6-32 Screw 450-1004-ND 19.25 17.60 16.50 15.95 2SWK132AL1S01 
2 90° Indexing SPST 1 only On-Off 1A 6-32 Screw 450-1006-ND 22.86 20.90 19.59 18.94 2SWK131AL101 

90° Indexing SPST 1 only On-Off 1A 6-32 Screw 450-1007-ND 14.26 13.04 12.23 11.82 2SWK231AL101 
Spare Key for Alco SWK13 Series Switches, L101 Code ...... 0... cece cece eee eee eee eee ee eens 450-1001-ND 3.20 = 2.80 2.66 SWK1323AL101 

90° Indexing SPST 1&2 Off-On 5A 6-32 Screw 450-1011-ND 19.16 17.52 16.43 15.88 SWK12F315 
3 90° Indexing SPST 2 only Off-On 5A 6-32 Screw 450-1010-ND 27.81 25.43 23.84 23.05 SWK121F315 

90° Indexing SPST 1 only Off-On 5A 6-32 Screw 450-1009-ND 20.56 18.80 17.63 17.04 SWK123F315 
Spare Key for Alco SWK12 Series Switches, F-315 Code ........ 0.1... eee e eee e eee 450-1002-ND 4.42 = 3.87 3.67 SWK12KF315 


Note: All Keylocks are supplied with 2 brass keys on a ring. 


Alcoswitch TRD Series are robust Rocker Switches designed for a round hole mounting. All switches are black in color and come complete with mounting nut. 
Contact Rating: 3A @ 125VAC (Silver) and 0.4VA Max. @ 20VDC (Gold) 


Rocker Switches 


19.4 
15/32-32 
UNS-2A 
THD. 
Digi-Key Price Each AlcoSwitch 
Fig. Circuit Function Terminal Features Current Part No. i 10 25 50 Part No. 
TRD Series — Round Mounting Hole Rocker Switches 

DPDT On-On 093" QC Blk Actuator - No Marking 3A - Silver 450-1012-ND 11.412 10.29 9.73 9.23 TRD23N10QC 

DPDT On-On Solder Blk Actuator - No Marking 3A - Silver 450-1013-ND 9.42 8.72 8.25 7.82 TRD23N10WL 

DPDT On-On Solder Blk Actuator - No Marking 3A - Silver 450-1014-ND 8.44 7.81 7.39 7.01 TRD21N10WL 
1A SPDT On-On Solder Blk Actuator - No Marking 3A - Silver 450-1017-ND 5.70 5.28 4.99 4.74 TRD13D10WL 

SPDT On-On Solder Blk Actuator - No Marking -4VA - Gold 450-1016-ND 5.30 4.91 4.64 4.40 TRD11D10WL 

SPDT On-On 093” QC Blk Actuator - No Marking -4VA - Gold 450-1018-ND 9.74 9.01 8.53 8.09 TRD11F10QCLR2 

SPDT On-Off-On Solder Blk Actuator - No Marking -4VA - Gold 450-1015-ND 8.86 8.20 7.76 7.36 TRD11H10WL 

PR Series — Miniature Snap-In Rocker Switches 

DPST On-Off Qc Black Actuator - No Marking 7A - Silver 450-1025-ND 3.38 2.60 2.34 1.82 PRADA1-07F-BB000 

DPST On-Off Qc Black Actuator - No Marking 16A - Silver 450-1027-ND 2.57 1.98 1.78 1.39 PRDDA1-16F-BB000 

SPST On-Off Qc Black Actuator - No Marking 16A - Silver 450-1040-ND Tat 85 77 60 PRASA1-16F-BB000 

DPST On-On Qc Black Actuator - No Marking 7A - Silver 450-1024-ND 3.90 3.00 2.70 2.10 PRADD1-07F-BB000 
2A SPST On-On Qc Black Actuator - No Marking 16A - Silver 450-1042-ND 1.33 1.03 .93 ae PRASD1-16F-BB000 

DPDT On-Off-On Qc Black Actuator - No Marking 7A - Silver 450-1020-ND 3.90 3.00 2.70 2.10 PRADD3-07F-BB000 

SPDT On-Off-On Qc Black Actuator - No Marking 16A - Silver 450-1028-ND 1.33 1.03 .93 72 PRASD3-16F-BB000 

SPST On-Off Qc Red LED Window - No Marking 16A - Silver 450-1041-ND 2.54 1.95 1.76 1.37 PRASC1-16F-BBROO 

SPST On-Off Qc Red Dot Illumination 16A - Silver 450-1043-ND 1.40 1.08 97 76 PRASB2-16F-BBROO 
2B SPST On-Off Qc Blk/Red Actuator - I/O Marking 16A - Silver 450-1019-ND 1.14 85 17 -60 PRASA2-16F-BBROO 
_ SPST On-Off Qc Euro-Style - Blk. - No Marking 16A - Silver 450-1038-ND 1.14 88 79 62 PRBSA1-16F-BB000 
= SPST On-On Qc Euro-Style - Blk. - No Marking 16A - Silver 450-1039-ND 1.82 1.40 1.26 98 PRBSD1-16F-BRO0O 
= SPDT On-Off-On Qc Euro-Style - Blk. - No Marking 16A - Silver 450-1029-ND 1.82 1.40 1.26 98 PRBSD3-16F-BB000 
3A DPST On-On Qc Black Actuator - No Marking 16A - Silver 450-1026-ND 3.15 2.43 2.19 1.70 PRDDD1-16F-BB000 

DPDT On-Off-On Qc Black Actuator - No Marking 16A - Silver 450-1021-ND 3.45 2.65 2.39 1.86 PRDDD3-16F-BB000 


Specifications: + Contacts/Terminals: Silver/tin lead + Case Material: Thermoset 94V-0 + Operating Temperature: -20°C to +85°C 
Characteristics: - Contact Rating: Silver: 2A @ 250VAC; 5A @ 125 VAC 
Expectancy: 30,000 Cycles 


A Series Rocker Switches 


* Contact Timing: Break-before-make » Life 


Contact Digi-Key Price Each AlcoSwitch 
Fig. Circuit Function Terminal Features Rating Part No. 1 10 25 50 Part No. 

SPDT On-On Solder Term Snap-In Blk Bezel 5A 450-1034-ND 5.90 5.46 5.17 4.90 A101J51ZQ00 
SPDT On-Off-On Solder Term Snap-In Blk Bezel 5A 450-1036-ND 6.46 5.98 5.66 5.37 A103J51ZQ00 
1 SPDT Mom-Off-Mom Solder Term Snap-In Blk Bezel 5A 450-1033-ND 7.30 6.76 6.39 6.06 A105J51ZQ00 
DPDT On-On Solder Term Snap-In Blk Bezel 5A 450-1022-ND 8.74 8.09 7.65 7.26 A201J51ZQ00 
DPDT On-Off-On Solder Term Snap-In Blk Bezel 5A 450-1023-ND 10.16 9.40 8.89 8.44 A203J51ZQ00 

2 SPDT On-On Right Angle PCB Black Actuator 5A 450-1030-ND 7.42 6.87 6.50 6.16 A101J1AQO0 

3 SPDT On-On Right Angle PCB Black Actuator 5A 450-1031-ND 6.30 5.83 5.52 5.23 A101J1AVO 
SPDT On-On Solder Term Snap-In Blk Bezel 5A 450-1035-ND 5.88 5.44 5.15 4.89 A101J61ZQ00 
4 SPDT On-Off-On Solder Term Snap-In Blk Bezel 5A 450-1037-ND 6.10 5.65 5.34 5.07 A103J61ZQ00 
SPDT Mom-Off-Mom Solder Term Snap-In Blk Bezel 5A 450-1032-ND 6.54 6.05 5.73 5.43 A105J61ZQ00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 875 


Aleoswiteh / f4CO ciectonics Tact Switches 


Specifications: - Operating Temperature: -20°C to +70°C Characteristics: - Contact Rating: 
50mA @12VDC = Initial Contact Resistance: 100 milliohms Max. + Life Expectancy: 100,000 Cycles 


Authorized ibutor 
Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Fig.| Description Part No. 1 10 25 | Part No. 
1 | Tact Switch 12MM SPST Mom 160GF 450-1131-ND 49 39 -32 | FSM100 
2_| Tact Switch 12MM with Ext Actuator SPST 160GF 450-1128-ND 51 40 -33_ | FSM102 
3_| Tact Switch 12MM Right Angle w/ Post Actuator SPST 160GF | _450-1127-ND 52 42 -34 | FSM104 
Tact Switch 6MM without Gnd. 160GF Black 4.3mm 450-1146-ND 37 -30 .25 | FSM2J 
Tact Switch 6MM without Gnd. 160GF Black 5.0mm 450-1143-ND .39 31 .26 | FSM4Jd 
Tact Switch 6MM without Gnd. 160GF Ivory 7.3mm 450-1148-ND 47 37 31 FSM10J 
4 Tact Switch 6MM without Gnd. 160GF White 8.0mm 450-1145-ND 47 .37 31 FSM12J 
Tact Switch 6MM without Gnd. 160GF Black 9.5mm 450-1144-ND 47 .37 31 FSM8J 
Tact Switch 6MM without Gnd. 160GF Black 13.0mm 450-1149-ND A7 37 31 FSM14J 
Tact Switch 6MM without Gnd. 160GF Black 17.0mm 450-1142-ND 49 39 .32 | FSM16J 
Tact Switch 6MM with Gnd. 160GF Black 4.3mm 450-1147-ND 56 45 -37 | FSM1Jd 
5 Tact Switch SPST with Gnd. 160GF Black SMT 450-1132-ND 19 62 61 FSM1LP. 
Tact Switch SPST with Gnd. 260GF Red SMT 450-1139-ND 79 62 51 FSM1LPA 
6 | Tact Switch 6 x 3.5MM SPST 100GF SMT 450-1140-ND ld 59 49 | FSMSM 
Tact Switch 6MM SMT 160GF Black 4.3mm 450-1130-ND 43 34 .28 | FSM2JSMA 
7 | Tact Switch 6MM SMT 160GF Black 5.0mm 450-1129-ND 47 37 31 FSM4JSMA 
Tact Switch 6MM SMT 160GF Blue 7.0mm 450-1133-ND 49 39 -32 | FSM6JSMA 
8 | Tact Switch 6MM Extended Act Black 450-1141-ND -36 28 .23 | FSMCD 
Tact Switch 6MM Right Angle 160GF 3.15mm 450-1135-ND 47 37 31 FSMRA1J 
9 Tact Switch 6MM Right Angle 160GF 3.86mm 450-1136-ND 35 28 .23 | FSMRA2J 
Tact Switch 6MM Right Angle 160GF 5.84mm 450-1137-ND -60 48 .39 | FSMRA3J 
Tact Switch 6MM Right Angle 160GF 11.86mm 450-1134-ND 54 43 .35 | FSMRA7J 


fai: f yh 


Grayhill Series 88 keypads are fully sealed keypads for use indoors or outdoors that offer a fully sealed snap-dome contact with an operational life of 3 
million operations per key. Various colored graphic overlays are available or you can create your own keypad by using 3 items: (1) a blank keyboard; 
(2) the clear window overlay; (3) a sheet of legend transfers. Optional panel seal gasket provides a dust and water weather seal between your keypad 
and your equipment panel. 


SPECIFICATIONS: Rating Criteria: + Rating at 24 Vdc: 10 milliamps, resistive + Contact Resistance: Compatible with MOS, TTL and DTL (10 ohms 


Series 88 Sealed Keypads max.) + Voltage Breakdown: 250 Vac between mutually insulated parts + Life Expectancy: 3,000,000 operations per button + Contact Bounce: 


Less than 4 milliseconds at make, 10 milliseconds at break * Operating Temperature: -40°C to +80°C. 


Versatile keypads that work indoors or outdoors. Operating Features: + Button Travel: 0.015" (.381mm) nominal total travel + Typical Operating Force: 350 grams. 
Materials and Finishes: + Housing: ABS polycarbonate, black + Graphic Overlay: Polyester + Contact Dome: Stainless steel, selectively gold 


plated + Terminals: Copper alloy, CDA No. 725, Tin-lead plated. 


Digi-Key Price Each Grayhill 
Fig.| Description Part No. if 10 100 Part No. 
Series 88 Keypads 
1 | 12-Key Keypad with Black housing; White keys and Black lettering. GH5012-ND 23.60 20.71 17.70 | 88AB2-143 
2 | 12-Key Keypad with Black housing; White keys and Blue lettering GH5013-ND 23.60 20.71 17.70 | 88AB2-152 
2_|12-Key Keypad with Black housing; Blue keys and White lettering. . GH5014-ND 23.60 20.71 (17.70 | 88AB2-172 
16-Key Keypad with Black housing, Blue/White keys and Black/Blue lettering. GHS015-ND 27.26 23.93 20.45 | 88BB2-052 
3 | 16-Key Keypad with Black housing, Blue keys and White lettering ..|GH5016-ND 27.26 23.93 20.45 | 88BB2-072 
16-Key Keypad with Black housing, Red keys and White lettering..................... GHS5017-ND 27.26 23.93 20.45 | 88BB2-082 
Series 88 Clear Key Keypads — Customize Your Own Keypad Layout 
12-Key Keypad with Blank keys for use with Legend sheets below . GHS5018-ND 18.73 16.44 14.05 | 88AB2 
4 |16-Key Keypad with Blank keys for use with Legend sheets below . GH5019-ND 20.82 18.27 15.62 | 88BB2 
20-Key Keypad with Blank keys for use with Legend sheets below . GHS5020-ND 27.74 24.35 20.81 | 88JB2 
— | Legend Sheet, Small Print lettering for Blank Keys, dry transfer type . GH5021-ND 3.78 3.57 2.84 | 87-DT-2096-088 
— | Legend Sheet, Medium Print lettering for Blank Keys, dry transfer type. GH5022-ND 3.78 3.57 2.84 | 87-DT-2096-125 
— | Legend Sheet, Large Print lettering for Blank Keys, dry transfer type... GH5023-ND 3.78 3.57 2.84 | 87-DT-2096-187 
— | Legend Sheet, Medium Print lettering for Blank Keys, self-adhesive type. GHS5024-ND_ 5.23 4.94 3.93 | 87AC2046 
Clear Protective Overlay for 12-Key Keypad (protects your customized lettering) . GH5025-ND 17.04 16.10 12.79 | 88-101 
4 | Clear Protective Overlay for 16-Key Keypad (protects your customized lettering) . GH5026-ND 14.94 14.11 11.21 | 88-001 
Clear Protective Overlay for 20-Key Keypad (protects your customized lettering) ..... GH5027-ND 15.48 14.63 11.62 | 88-201 
Panel Seal Gaskets for Series 88 Keypads 
— | Optional Panel Gasket Seal for all 12-Key Series 88 Keypads - Subpanel Mount ..... GH5028-ND 1.29 1.22 -97 | 88M2001-2 
— | Optional Panel Gasket Seal for all 16-Key Series 88 Keypads - Subpanel Mount . GHS5029-ND 1.32 1.25 -99 | 88M2009-2 
— | Optional Panel Gasket Seal for all 20-Key Series 88 Keypads - Subpanel Mount ..... GH5030-ND 1.37 1.30 1.03 | 88M2019-1 
— | Optional Panel Gasket Seal for all 12-Key Series 88 Keypads - Top Panel Mount ....] GH5031-ND 1.62 1.53 1.22 | 88M2012-1 
— | Optional Panel Gasket Seal for all 16-Key Series 88 Keypads - Top Panel Mount GH5032-ND 1.69 1.60 1.27 | 88M2015-1 
— | Optional Panel Gasket Seal for all 20-Key Series 88 Keypads - Top Panel Mount .... | GH5033-ND_ 1.73 1.64 ‘1.31 | 88M2018-1 


Series 96 Keypads 


Grayhill’s Series 96 are their most economical 3x4 and 4x4 keypad family. They have such features as conductive rubber contacts with an operational life of 3 million operations and a good tactile feel for positive feedback to 
the operator. GH5001 thru GH5004 have black legends with white keys and a black ABS housing. GH5008 thru GH5011 have white legends with black keys and a black ABS housing. 
SPECIFICATIONS: Rating Criteria: - Rating at 12Vdc: 5 mA for .5 seconds + Contact Bounce: <12 milliseconds + Contact Resistance: <100Q (@ stated operating force) + Operation Life: 3,000,000 min. cycles per 
key + Operating Force: 175 +40 grams + Operating Temperature: -30°C to +80°C Material and Finishes: + Terminal Pin: Phosphor Bronze, solder plated + PC Board: FR-4 glass cloth epoxy + Keypad: Silicone 
rubber » Housing: ABS, cycolac “KJW” + Housing Color: Black +» Output: Matrix (Rear SIL Header) 


12 Key mating connector use 
16 Key mating connector use Di 


Fig. 1 — 3x4 Rear Fig. 2 — 4x4 Front 
Panel Mount 2. Panel Mount 


‘Key part numbers: A3016-ND (connector, 1 piece) / A3007-ND (contacts, 1 package) 
‘Key part numbers: A3017-ND (connector, 1 piece) / A3007-ND (contacts, 1 package) 


63.50 Digi-Key Price Each Grayhill 
12.70 Fig.| Description Part No. if 10 100 | Part No. 
=F 1 | 12 Key Keypad, Front Mount, White Keys | GH5001-ND 11.56 10.15 8.67 | 96AB2-102-F 

1 | 12 Key Keypad, Rear Mount, White Keys | GH5002-ND 11.56 10.15 8.67 | 96AB2-102-R 
2 | 16 Key Keypad, Front Mount, White Keys | GH5003-ND 12.87 11.30 9.66 | 96BB2-006-F 
2 | 16 Key Keypad, Rear Mount, White Keys | GH5004-ND__'12.87_ 11.30 __-9.66 | 96BB2-006-R 
1 | 12 Key Keypad, Front Mount, Black Keys | GH5008-ND 11.56 10.15 8.67 | 96AB2-152-F 
1 12 Key Keypad, Rear Mount, Black Keys | GH5009-ND 11.56 10.15 8.67 | 96AB2-152-R 
2 | 16 Key Keypad, Front Mount, Black Keys | GH5010-ND 12.87 11.30 9.66 | 96BB2-056-F 
2 | 16 Key Keypad, Rear Mount, Black Keys | GH5011-ND 12.87 11.30 9.66 | 96BB2-056-R 


Cannon Sealed Membrane Keypads 
& ITT Industries with Removable Legends 


12-Key with 2 legend sets - A-L/ 1-9*/# 


FEATURES: - Adhesive backed for easy mounting * Tactile feedback on all keys * Attached .1” female connector + Leg- 
ends easily swapped »« Allows for custom legends + Rim embossed keys for finger placement + Splash proof, sealed 


switches + Low profile height (.059 inches) 


Below 10 msec. typ. » Travel: 0.63 — 0.76mm typ. + Operating Temperature: —30°C to +60°C MATERIALS: + Overlay: CKNG6010-ND 25.37 21.91 18.45 | 4234A1 
Polyester/polycarbonate blend with uniform low gloss fine texture + Connector: Single row female connector, tin lead plating s 3 . 


Digi-Key Price Each ITT Ind. 
SPECIFICATIONS: + Contact Rating: 0.5 VA, 100 mA, 30 VDC max. + Actuation Force: 300 grams + Contact Bounce: Part No. 1 10 100 | Part No. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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K Range Keypad System 


Interchangeable for Different Environments/Applications 


Ziorm 


Storm K Range keypads are 100% interchangeable to suit any application. Each series is identical in size and mounting specifications, allowing for easy 
price/performance selection for different environments. Each keypad is available in calculator or telephone formats (arrows or F-Keys on the 4-key 
version) or the end user may customize by using optional blank keys. All keypads are compatible with the Storm Universal Encoder and includes 
instructions and a gasket seal. Storm K Range Keypads are ideal for access control, pin numbering/banking functions and kiosk application. Storm 
1000 and GFX Series keypads are available with illumination for low light applications. GENERAL SPECIFICATIONS: + Contact bounce: 5ms (max.) 
+ Contact resistance: 100 ohms (max.) + Insulation resistance: 50 Meg ohms (min.) + Breakdown Voltage: 500V AC (60 Secs) + Operating 
Voltage: 24V DC (max.) +» Operating Current: 50mA (max.) ACCESSORIES: + Rear Casing: Provides space to house additional components and 
circuitry (12 Key format only) * Privacy-Protection Shroud: Front-mounted shroud conceals sensitive data entry info. i.e. PINS (12 key format only) 


Fig. 1 Storm 1000 Series 
Public/Outdoor Environments 


Available with 
Character Illumination 


+ Anti-Vandal design ideal for public environment 

+ Features metal casing and keys 

+ Fully sealed, to IP67, for use in outdoor environments 
+ 4, 12 and 16 key formats available 

+ Available with red/green LED illumination 

+ Key color: Silver 

* Case Color: Silver 

+ Operational life: 4 Million cycles (min) per key 

+ Operational temp. range: -40°C to +100°C 

+ Gold on nickel plated FR4 contact PCB 

* Connector: 0.1” pitch, gold plated, square pin, male 


Fig. 2 Storm PLX Series 
Anti-Vandal, Industrial Sealed Keypad 


+ Tough metal key keypad with polymer housing 

+ Ideal for public and industrial environments 

+ Sealed to IP65 for exposed environments 

+4, 12, and 16 key formats available 

* Case Color: Black 

+ Key Color: Silver 

* Operational life: 4 million cycles (min) per key 

+ Operational temp. range: -40°C to +100°C 

+ Gold on nickel plated FR4 contact PCB 

+ Connector: 0.1” pitch, goldplated, square pin, male 


Fig. 3 Storm 2000 Series 
Harsh Industrial/Wet Environments 


+ Impact resistant industrial keypad 

+ High impact resistant polymer casing and keys 

+ Sealed to IP65, allowing pressure hose wash 

+ 4, 12, and 16 key formats available 

+ Case Color: Mid Gray 

+ Key Color: Light Gray 

* Operational life: 4 million cycles (min) per key 

+ Operational temp. range: -25°C to +85°C 

* Gold on nickel plated FR4 contact PCB 

+ Connector: 0.1” pitch, gold plated, square pin, male 


Fig. 4 Storm 3000 Series 
General Service/Sheltered Outdoor Use 


+ Reliable keypad for sheltered environments 

+ General service polymer casing and keys 

+ Rain and splash proof to IP54 specifications 

+ 4, 12, and 16 key formats available 

* Case Color: Black 

+ Key Color: Black 

* Operational life: 2 million cycles (min) per key 

* Operational temp. range: -10°C to +85°C 

* Gold on nickel plated FR4 contact PCB 

* Connector: 0.1” pitch, gold plated, square pin, male 


Fig. 5 Storm GFX Series 
Customizable Keypad 


Available with 
Full Key Illumination 


Graphic Series Keypads feature customizable keytop 


~~, _ Transparent legends. Keypad layouts are customized by inserting 
~~ Key Cap legend tiles into the transparent keycap, then securing 
Transparent the self-locking cap onto the key base. Once pressed 

=~ Legend Tile into place, the keycap provides a permanent cover, 


~ Colored Tile resistant to water, dust, and physical damage. 


Key Base Illuminated Graphic Series Keypads are perfect for 


dimly lit environments. As well as featuring easily 
customizable legends, each keytop can illuminated in a 
wide range of colors using the translucent color tiles. 
Available with white or red/green LED key illumination. 


+ Fully customizable impact-resistant keypads 

+ Ideal for commercial and industrial applications 

+ Rain and splash proof to IP54 specifications 

+ 4, 12, and 16 key formats available 

* Case Color: Black 

+ Operational life: 2 million cycles (min) per key 

* Operational temp. range -10°C to +85°C 

* Gold on nickel plated FR4 contact PCB 

* Connector: 0.1" pitch, gold plated, square pin, mail 
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Digi-Key Price Storm 
Fig. | Description Part No. Each Part No. 
1000 Series (Silver Diecast Housing) 
Vandal Resistant 4 Key Keypad, Arrow keys MGR1512-ND* 45.00 | 1K041103 
Vandal Resistant 4 Key Keypad, F1-F4 keys MGR1511-ND* 45.00 | 1K042103 
Vandal Resistant 12 Key Keypad, Telephone MGR1513-NDt 65.00 | 1K12T103 
Vandal Resistant 12 Key Keypad Calculator MGR1501-NDt 65.00 | 1K120103 
Vandal Resistant 16 Key Keypad, Telephone MGR1514-ND+¢ 75.37 | 1K16T103 
4 | Vandal Resistant 16 Key Keypad Calculator MGR1601-ND+ 75.37 | 1K160103 
Illuminated Vandal Resistant 4 Key Keypad, Arrow keys MGR1574-ND. 66.12 | 1KL041103 
Illuminated Vandal Resistant 4 Key Keypad, F1-F4 keys MGR1575-ND 56.12 | 1KL042103 
Illuminated Vandal Resistant 12 Key Keypad, Calculator MGR1576-ND 81.06 | 1KL120103 
Illuminated Vandal Resistant 12 Key Keypad, Telephone MGR1577-ND 81.06 | 1KL12T103 
Illuminated Vandal Resistant 16 Key Keypad, Calculator MGR1578-ND 97.27 | 1KL160103 
Illuminated Vandal Resistant 16 Key Keypad, Telephone MGR1579-ND 97.27 | 1KL16T103 
PLX Series 
4-Key Keypad, F1-F4 Keys, Black Case MGR1541-ND 39.14 | PLX042203 
4-Key Keypad, Arrow Keys, Black Case MGR1542-ND 39.14 | PLX041203 
2 | 12-Key Keypad, Calculator Format, Black Case MGR1543-ND 56.55 | PLX120203 
12-Key Keypad, Telephone Format, Black Case MGR1544-ND 56.55 | PLX12T203 
16-Key Keypad, Calculator Format, Black Case MGR1545-ND 69.05 | PLX160203 
16-Key Keypad, Telephone Format, Black Case MGR1546-ND 69.05 | PLX16T203 
2000 Series (Mid-Grey Impact Polymer Housing) 
Industrial 4 Key Keypad, Arrow keys MGR1516-ND* 30.93 | 2K041103 
Industrial 4 Key Keypad, F1-F4 keys MGR1517-ND* 30.93 | 2K042103 
3 Industrial 12 Key Keypad, Calculator Format MGR1518-NDt 44.89 | 2K120103 
Industrial 12 Key Keypad, Telephone Format MGR1519-NDt 44.89 | 2K12T103 
Industrial 16 Key Keypad, Calculator Format MGR1520-ND+ 54.87 | 2K160103 
Industrial 16 Key Keypad, Telephone Format MGR1521-ND¢ 54.87 | 2K16T103 
3000 Series (Mid-Grey General Service Polymer Housing) 
Commercial 4 Key Keypad, Arrow keys MGR1523-ND* 19.75 | 3K041103 
Commercial 4 Key Keypad, F1-F4 keys MGR1524-ND* 19.75 | 3K042103 
4 Commercial 12 Key Keypad, Calculator Format MGR1525-NDt 29.12 | 3K120103 
Commercial 12 Key Keypad, Telephone Format MGR1526-NDt 29.12 | 3K12T103 
Commercial 16 Key Keypad, Calculator Format MGR1527-ND¢ 35.41 3K160103 
Commercial 16 Key Keypad, Telephone Format MGR1528-ND+ 35.41 | 3K16T103 
Accessories 
— | Blank Keys for 1000 Series 4 pieces MGR1515-ND 6.02 | 1K000003 
— | Blank Keys for 2000/3000 Series 4 pieces MGR1522-ND 2.58 | 2K000003 
— | Rear Casing for 12 Key Keypad MGR1536-ND 27.50 | RC120203 
—_| Privacy Shroud for 12-Key Keypads MGR1562-ND 27.05 | 1KFS0203 


* 4 Key Mating Connector use Digi-Key Part Numbers: WM2003-ND (Connector, 1 pkg)/ WM2200-ND (Contacts, 1 pkg) 
+ 12 Key Mating Connector use Digi-Key Part Numbers: WM2006-ND (Connector, 1 pkg)/ WM2200-ND (Contacts, 1 pkg) 
+ 16 Key Mating Connector use Digi-Key Part Numbers: WM2006-ND (Connector, 1 pkg)/ WM2200-ND (Contacts, 1 pkg) 


Universal Encoder 


The Universal Keypad Encoder is a compact microprocessor 
controlled unit designed to interface between Storm Keypads and 
computers. The encoder converts signals from the keypad to PC 


XT/AT/PS2 as well as ASCII RS232 and is compatible with Storm 
700 Series and K Range Keypads The Universal Encoder can read 
up to 90 key positions with a single 5V power supply. Complete 
Instructions included. 


MGR1301-ND $140.56 


Digi-Key Price | Storm 
Fig. | Description Part No. Each Part No. 

4-Key Graphic Keypad and 5 Keycaps, Common Bus MGR1547-ND 24.80 GS040203 
12-Key Graphic Keypad and 13 Keycaps, Black, Matrix MGR1548-ND 36.00 GS120203 
16-Key Graphic Keypad and 17 Keycaps, Black, Matrix MGR1549-ND _ 44.00 GS160203 
4-Key Illuminated Graphic Keypad (Red/Green LED) MGR1568-ND 29.67 GSRG040203 
12-Key Illuminated Graphic Keypad (Red/Green LED) MGR1569-ND 43.09 GSRG120203 
16-Key Illuminated Graphic Keypad (Red/Green LED) MGR1570-ND 52.67 GSRG160203 
4-Key Illuminated Graphic Keypad (White LED) MGR1571-ND 34.62 GSLW040203 
12-Key Illuminated Graphic Keypad (White LED) MGR1572-ND 53.87 GSLW120203 
16-Key Illuminated Graphic Keypad (White LED) MGR1573-ND__70.23 GSLW160203 

5 Legend Set A, 0-9, Arithmetic Function, Arrows, 26 Tiles MGR1550-ND 2.60 GSA0T203 
Legend Set B, Computer Legend, Arrows, 26 Tiles MGR1551-ND 2.60 GSBOT203 
Legend Set C, Alphabet Legend, 26 Tiles MGR1552-ND 2.60 GSCO0T203 
Legend Set D, F1-F4 Keys, Misc. Keys, 26 Tiles MGR1553-ND. 2.60 GSDO0T203 
Legend Set E, Blank Keys Legend, 30 Tiles MGR1554-ND 2.60 GSE0T203 
Legend Set F, 0-9, Ent., Off, +, -, #, *, 25 Tiles MGR1555-ND 2.60 GSFOT203 
Gray Colored Legends, 30 Tiles MGR1556-ND 1.72 GS000203 
Red Colored Legends, 30 Tiles MGR1557-ND 1.72 GS000303 
Green Colored Legends, 30 Tiles MGR1558-ND. 1.72. GS000403 
Blue Colored Legends, 30 Tiles MGR1559-ND. 1.72. GS000503 
Yellow Colored Legends, 30 Tiles MGR1560-ND. 1.72 GS000603 
Replacement Clear Keycaps, 4 pieces MGR1561-ND 5.17 GS000003 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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gp Computer Keyboards gp MX Key Switches 


Main Advantages: + The MX is a modern full-travel low-profile keyswitch + The key- 
switch module is designed to meet all current ergonomic standards demanded for 
word and data processing applications + Gold wire crossbar contacts ensure long life 
expectancy + High reliability also during quick actuation + All switches are momentary 
N/O type 

Specifications: + Max. Voltage 12 + Max. Current 10mA + Contact Resistance 
200mQ + Capacity at 1MHz <1pf + Bouncing Time at 0.4 <5ms 


PCB Mount with Face Plate Mount 
Support Pins 


im 


G83-6104: Economical, Windows compatible, 104-key G80-11900: Compact 104-key IBM compatible keyboard 
laser printed caps with auto-repeat and full travel with integrated, 2 button touchpad. Perfect for space 
keyswitches. critical applications. 


Digi-Key Price Each Cherry 
Description Part No. 1 10 50 | Part No. 
PCB Mount 
Linear Feel CH160-ND 86 77 .64|MX1A-11NW 
Click Tactile Feel CH197-ND 95 .84 .70 |MX1A-EINW 
G81-1800: Compact, 104 key, Windows compatible, G83-13000: The Blueline which is programmable for fast PCB Mount Soft Tactile Feel CH310-ND 70 63.53 | MX1A-C1NW 
data entry keyboard, featuring full travel, sealed contact internet, e-mail and multimedia access at the touch of a PCB Mount with Diode CH311-ND 2.16 1.92 1.60 |MX1A-11DW 
and membrane, AT or PS/2 interface. single key. 19 programmable Hot keys with detachable Face Plate Mount 
wrist rest. Light grey with blue accents. Linear Feel CH162-ND 86.77 64 | MX1A-11NN 
Click Tactile Feel CH196-ND 86 .77  .63 |MX1A-EINN 
Soft Tactile Feel CH198-ND 1.16 1.04  .87 | MX1A-CINN 
Trans. Cover - use w/ CH696-ND | CH695-ND 84  .75 59 | 6287379 
Keycap - use with MX Series 
Switch, Beige CH696-ND 84 .75  .59 | 6287750 
Environmentally 


‘6 
“ 
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Sealed Keypads 


700 Series Sealed Keypads 


The 700 Series of sealed keypads intended for use individually, or as modular building 
blocks to create more complex key-panel layouts. Unlike other sealed keypads, the 
700 series have excellent tactile characteristics providing fast and reliable data input. 
When a keytop is depressed a conductive rubber pill makes contact with a gold on 
nickel plated PCB. These contact materials provide the highest level of protection 
against corrosive atmospheres and contact oxidization. Each keypad has interchange- 
able keytop legend tiles. Keypads come in two colors, gray or black, and feature a 
matrix style output. Instructions and pinouts are included. Compatible with Storm 


G84-4400: Notebook size with two functions in a single 
device. Ultra-low profile and an integrated, high quality, 
PS/2 compatible 16mm trackball, makes this keyboard 
ideal for applications where space is limited. 


G84-4100: Notebook size for applications with space 
limitations or mobile systems. Windows compatible. 


Digi-Key Price Cherry Universal Encoder part number “MGR1301-ND”. 
Fig. | Description Part No. Each Part No. 
Full Size - 104 Key Computer Keyboards 
Full Size, Microsoft Windows™, Laser-Printed Keycaps, CH216-ND 28.35 G83-6104LPNUS 
1 PS/2 Interface, Beige in Color 
Full Size, Microsoft Windows™, Laser-Printed Keycaps, CH738-ND 25.50 G83-6104LPNUS-0 
PS/2 Interface, Light Grey in Color 
Space Saving Size, IBM Compatible with Touch Pad, PS/2 Interface, CH718-ND 192.10 G80-11900HVMUS 
2 for PC Systems, AT and Serial Adapters Included, Black in Color 
Space Saving Size, IBM Compatible with Touch Pad, PS/2 Interface, CH720-ND 175.10 G80-11900LTMUS 
for PC Systems, AT and Serial Adapters Included, Beige in Color 
3 Space Saving, Microsoft Windows™, PS/2 Interface, Linear CH731-ND 68.00 G81-1800LPMUS-0 
Feel with Laser-Printed Keycaps, Light Grey in Color 
4 Internet Keyboard, Full-Size, 19 Hot Keys, USB, PS/2 Interface, CH736-ND 40.80 G83-13000LCAUS-0 
Detachable Ergonomic Palm Rest, Light Grey w/Blue Accents 
Digi-Key Price 
Notebook Style 83 - Key Computer Keyboards Fig. | Description Part No. Each 
1 4 Key Keypad with Legend Set A, Gray MGR1101-ND 26.01 
PS/2 Interface, Tampo-Printed Caps, Beige in Color CH217-ND 75.60 | G84-4100PPAUS 4 Key Keypad with Legend Set A, Black MGR1111-ND. 26.01 
USB Interface, Tampo-Printed Caps, Light Grey in Color CH742-ND 76.50 | G84-4100PCAUS-0 2 | 12Key Keypad with Legend Set A, Gray MGR1102-ND 34.68 
5 12 Key Keypad with Legend Set A, Black MGR1112-ND 34.68 
PS/2 Interface, Tampo-Printed Caps, Black in Color CH746-ND 78.20 G84-4100PRAUS 3 16 Key Keypad with Legend Set A, Gray MGR1103-ND 44.96 
USB Interface, Tampo-Printed Caps, Black in Color CH747-ND 86.70 | G84-4100PTAUS 16 Key Keypad with Legend Set A, Black MGR1113-ND 44.96 
7 : 4 36 Key Keypad with Legend Set B & C, Gray MGR1104-ND 77.16 
With Integrated Trackball, PS/2 Interface, Tampo-Printed Caps, CH750-ND 178.50 G84-4400PRBUS 36 Key Keypad with Legend Set B & C, Black MGR1114-ND. 77.16 
Black in Color Legend Set A 0-9, Arith. Function, Arrows MGR1201-ND. 4.30 
"i a Legend Set B Computer Legend, Arrows MGR1202-ND 4.30 
6 With Integrated Trackball, USB Interface, Tampo-Printed Caps, CH751-ND 178.50 G84-4400PTBUS Legend Set C Alphabet Legend MGR1203-ND 4.30 
Black in Color = Legend Set D F1-F12, Misc. Keys MGR1204-ND 4.30 
"i 7 Legend Set E Blank Legend MGR1205-ND 4.30 
With Integrated Trackball, USB Interface, Tampo-Printed Caps, | gii75a.nD 168.30 _ | G84-4400PUBUS Legend Set F 0-9, Ent, Off, +,-, #,* MGR1206-ND 4.30 
Beige in Color Under Panel Mount Clip (2 pcs.) MGR1401-ND 3.87 


More Product Available Online: www.digikey.com 
878 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


CHERRY & Thumbwheel Switches 


Fig. 1-— PA, PB and PE Series 
PA Series 


Recommended 
Panel Cutout 


PB Series 


PE Series 


Fig. B 


Recommended 
Panel Cutout 


Recommended 


Panel Cutout uy 
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A= (nX 7.62) + 3.30 


A= (n X 5.99) + 3.28 


—— | 


le A 2 
A= (nX7.62)+3.51 


Each digit is a separate module. Combine each module to make a final unit, as 
shown above. 


Fig. 2-157 


Each digit is a separate 


module. Combine each 
module to make a final 


unit, as shown above. 


Fig. 3 - T20, L20 (Right and Left End Caps) 
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Each digit is a separate module. Combine eac! 
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module to make a final unit, as 


Model 


A 


T20/L20 


(nx 1270) = 10.29 


(nx 1270) + 15.11 


Fig. 4- Connectors 


Posi- | Read- Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Output Code | tions | Out Features Part No. 1 10 50 100 Part No. 
PA Pushwheel 
BOD 10 Extended Buttons CH178-ND 16.15 14.36 9.41 8.75 | PACA-3000 
BOD Compl. 10 0-9 Extended Buttons CH179-ND 24.92 22.16 14.52 13.51 | PAEA-3000 
BOD 10 Ext. Board for Diodes CH180-ND 19.68 17.50 11.47 10.67 | PACA-4000 
Decimal 10 0-9 Extended Buttons CH682-ND 22.49 20.00 11.91 11.67 | PAAA-3000 
Cctal 8 0-7 Extended Buttons CH683-ND 18.77 16.68 10.93 10.17 | PABA-3000 
1A Cctal 8 0-7 Aush Buttons CH684-ND 8.10 7.20 4.72 4.39 | PABA-3114 
BOD 10 0-9 Extended Buttons CH685-ND 8.10 7.20 4.72 4.39 | PACA-3100 
BOD 10 0-9 Flush Buttons CH686-ND 8.10 7.20 4.72 4.39 | PACA-3114 
Hexadecimal 16 0-15 Extended Buttons (CH687-ND 13.99 12.44 8.15 7.58 | PAGA-3100 
Hexadecimal 16 0-15 Flush Buttons CH688-ND 13.99 12.44 8.15 7.58 | PAGA3114 
Hexadecimal 16 0-15 Flush Buttons CH689-ND 15.61 13.88 9.09 8.46 | PAGE3114 
Hexadecimal 16 0-15 Flush Buttons CH690-ND 15.61 13.88 9.09 8.46 | PAGN-3114 
Right End Caps for PA Switches CH188-ND 68 60 50 42 | 0609-0799 
Left End Caps for PA Switches CH189-ND 68 60 50 42 | 0609-0801 
Housing .300” (7.62mm) PA Blank Black Matte (CH678-ND 1.03 92 76 63 | 0609-0797 
Spacer .100” (2.54mm) PA Blank Black Matte CH679-ND 1.03 92 76 63 | 0609-0803 
PB Pushwheel — “Dustproof” Front Mount 
1B BOD 10 0-9 = CH185-ND 7.86 6.99 4.08 —_ | PBCI-E015 
Right End Caps for PB Switches CH194-ND 68 60 50 42 | 0609-1347 
Left End Caps for PB Switches CH195-ND 68 -60 50 42 | 0609-1346 
Spacer .100” (2.54mm) for PB Series Black CH680-ND 1.03 92 76 63 | 0609-1348 
PE Pushwheel 
Decimal 10 0-9 Extended Buttons CH239-ND 18.66 16.59 10.87 10.11 | PEAA-3000 
BOD 10 0-9 Extended Buttons CH181-ND 18.20 16.18 10.61 9.87 | PECA-3000 
1c Hex 16 0-15 Extended Buttons CH240-ND 25.08 22.30 14.62 13.60 | PEGA-3000 
Hex 16 | 0-9, AF Extended Buttons H281-ND 24.76 22.01 1443 13.42 | PEHA-3000 
BOD 10 0-9 Ext. Board for Diodes CH183-ND 23.06 20.50 13.44 12.50 | PECA-4000 
Right End Caps for PE Switches CH190-ND 68 60 50 42 | 0609-0756 
Left End Caps for PE Switches CH191-ND 68 60 50 42 | 0609-0754 
Spacer .300” (7.62mm) PE Blank Black Matte (CH677-ND 1.03 92 76 63 | 0609-0752 
T57 Pushwheel — Back Mount 
2 Decimal 10 0-9 Not for new designs H242-ND 14.50 12.89 8.45 7.86 | OT57-01M0 
T20 Thumbwheel — L20 Leverwheel 
Hex 16 | 0-9,AF (H282-ND 20.84 18.53 12.15 11.30 | 0T20-13A0 
3 Decima | 10 | 09 prises CH233-ND 16.28 1448 9.49 883 | 0L20-01A0 
Decima | 10 | 09 ree CH234-ND 1682 1496 980 9.12 | 0L20-01M0 
NOTE: PAGA: QCterminal PAGE: Right angle header PAGN: Locking right angle header. 
Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. 
Connectors 
Connector for PA Series BCD/HEX, PC Mount Terminal (CH271-ND 3.94 3.51 2.44 (2KO-P107 
4 | Connector for PE Series BOD/HEX, PC Mount Terminal (CH274-ND 4.21 3.75 2.61 C2RO-P111 
Connector for PE Series BCD/HEX Solder Eyelet Terminal. (CH681-ND 4.21 3.75 2.61 C2RANI16 


OMRON. Thumbwheel Switches 


A7B Series: 


Features: + Dustproof construction ensures highly reliable performance at 
low voltage and very small current even under adverse environmental 
conditions + Switch units can be assembled simply by fitting the integral 
hook coupler of each unit into the mating unit, thus eliminating the need of 
nuts and bolts for assembly * Switch assembly can be mounted easily by 
merely pushing the assembly into the mounting panel cutout from front 


A7CN Series: 


Features: + Designed specially for printed circuit boards + The 
transparent window plate fitted in the readout section prevents 
the ingress of dust and also protects dial characters against wear 
by incorrect handling » Switch units can be assembled simply 
by fitting the integral hook coupler of each unit, into the mating 
unit, thus eliminating the need of nuts and bolts for assembly 


A7D Series: 

* Cost effectiveness 
and improved reliability achieved 
through insert-molding and 
fewer component parts * Plastic 
spring with minimal fatigue and a 
mechanical service life of 30,000 


Features: 


Switch Connector 
and Terminal (To be used 


with Omron “V” Series Lever Switch) 


No. of Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Output Positions Color Part No. 1 25 50 Part No. 
BCD 0-9 SW266-ND 8.48 7.63 6.78 | A7BS-206-1 
BOD 0-9 SW267-ND 8.48 7.63 6.78 | A7BS-206-S-1 
1 : Black Goss 
BOD with Ext. Brd. 0-9 SW268-ND 9.13 8.22 7.30 | A7BS-207-1 
+,- Display Only he SW269-ND 10.93 9.84 8.74_| A7BS-207-PM-1 
Connector for A7BS Series, Solder Terminal with Mount Ears $W270-ND 4.98 4.48 3.98 | A7B-C 
— | End Caps for A7BS Series, Left/Right 2 Pcs. $W271-ND 1.38 1.24 1.10 | A7B-M-1 
Spacer for A7BS Series, Black No Marking $W272-ND 75 68 .60_| A7B-PA1 
> BCD (Back Mount) a Black Gloss $W273-ND 6.78 6.10 5.42 | A7CN-106-1 
BCD (Front Mount) Sw274-ND 6.78 6.10 5.42_| A7ON-206-1 ; 
End Caps for A7ON Series, Back Mount Only SW275-ND 83 75 .66 | A7CN1M+4 te.72 || aH 
____ | Spacer for A7ON Series, Back Mount Only, Black SW276-ND 65 59 52 | A7CN-PA1 t 
End Caps for A7ON Series, Front Mount Only $W277-ND 83 75 66 | A7ON-2M-1 7.49 
Spacer for A7ON Series, Front Mount Only, Black Sw278-ND 65 59 52_| A7CN-2PA-1 { 
BOD (Back Mount) Black Goss SWw279-ND 5.23 471 4.18 | A7D-106-1 oy 
3 BCD (Front Mount) 6 Black Goss SW280-ND 5.23 471 4.18 | A7D-206-1 Switch Contagion: 
cam ae ae on a Soe 2S ihe ANS OOS 94V-2 Nylon + ULL. Approved + Accepts 14-28 AWG 
9 ay 23 all 4:18_| A7D-208 + No. of Orcuits: 3 + Max. Qurrent Rating: 10 + Max. 
End Caps for A7D Series, Back Mount Only, Black $W281-ND 83 75 .66 | A7D-1M-1 Voltage Rating: 250 * Mounting Ears: No * Max. Panel 
End Caps for A7D Series, Front Mount Only, Black $w282-ND 75 68 60 | A7D-2M-1 Thickness: N/A + Eng. No.: 2191. 
Spacer for A7D Series, Back Mount Only, Black $W283-ND 83 75 66 | A7D-1PA-1 Switch Terminal: Without 
___| Spacer for A7D Series, Front Mount Only, Black sw284-ND 83 75 .66 | A7D-2PA-1 Connector: Detent, Loose Form 
End Caps for A7D Series, Back Mount Only, Light Gray SW506-ND 83 75 .66 | A7D-1M WM2553-ND WM2514-ND 
Each digit is a separate End Caps for A7D Series, Front Mount Only, Light Gray SW508-ND 78 70 .62 | A7D-2M $.57/1 $.18/1 
module Combine ee Spacer for A7D Series, Back Mount Only, Light Gray sw507-ND 83 75 66 | A7D-1PA $5.01/10 $1.44/10 
imoaule to mate afi for A7D Series, Front Mount Only, Light Gr $W509-ND 83 75 66. | A7D-2PA $33.39/100 $11.98/100 
unit, as shown above. Spacer ie ih NOY $267.12/1000 $95.82/1000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Toggle Switches 9138B-ND ITT Industries Switch Data Book.......$2.95 
Le Contact Material Options 


Contacts and Terminals: Copper alloy, with gold plate over nickel plate. Rating: 0.4 
VA max. @20 VAC or DC max. 


End Contacts: Coin silver, silver plated. Center Contact & All Terminals: Copper 
alloy, silver plated. Rating: 7000 Series: 5A @ 120 VAC or 2A @ 250 VAC; E 
Series: 7.5A @ 125 VAC or 3A @250 VAC; T-Series: 3A @120 VAC. 
G End Contacts: Coin silver, with gold plate over nickel plate. Center Contact & All 
Terminals: Copper alloy, with gold plate over nickel plate. Rating: 0.4 VA max. @ 
Vertical Right Angle Vertical Rt. Angle Mini SMT Ultra-Mini SMT Ultra-Mini SMT 20 VAC or DC max. or 5 amps @ 120 VAC or 28 VDC; 2 amps @250 VAC. 
Options (see diagrams) Dimensions Actuator Options 
Switching Termi- | Contact Inch (mm) Digi-Key Price Each ITT Industries 
Circuit Function | Actuator! Bushing | nation | Material LxWxH : Part No. 1 25 100 | Part No. Ss \aO.115 * Add.o70 
Fig. 1 — Vertical 7 \ (@2.92) (1.78) for D, 
OQ Ss Dg Cc Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1002-ND 5.43 4.35 3.44 7101SD90QE, \ A bushi ‘ 
former) Ss ¥. Cc B .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1003-ND 5.43 4.35 3.44 | 7101SYCBE *.410 D9 bushings. 
SPDT On Ss Y Cc Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1004-ND 5.43 4.35 3.44 7101SYOQE (10.41) * Subtract .020 
On Ss HB Zz Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1020-ND 7.02 5.62 4.45 7101SH38ZQE +, (51) for H3 
On Ss Y Zz B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1021-ND 5.28 4.23 3.35 7101SYZBE bushings. 
On Ss Y Zz. G -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) (CKN1022-ND 5.67 4.54 3.60 7101SYZGE 
On iS) Y Zz Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1023-ND 5.28 4.23 3.35 7101SYZQE 
SPDT On Ss Y Cc Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1014-NDf 5.43 4.35 3.44 U11SYOQE @.105 
On-Gn s Y Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1040-NDt 5.28 4.23 3.35 | U11SYZQE (02.67) 
On-Off-Cn Ss Y Cc Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1005-ND 5.97 4.78 3.79 7103SYOQE 
On-Off-Cn Ss Y Z B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) (CKN1025-ND 5.82 4.66 3.69 7103SYZBE * Add .070 
On-Off-Gn Ss Y Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1026-ND 5.82 4.66 3.69 7103SYZQE (1.78) for D, 
SPDT | On-Off-Mom Ss v: Cc Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1008-ND 6.09 4.88 3.86 7107SYOQE D9 bushings. 
On-Off-Mom Ss Y Zz Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1028-ND 5.94 4.76 3.77 7107SYZQE 
Mom-Off-Mom. Ss Y Cc Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1007-ND 6.09 4.88 3.86 7105SYOQE 
Mom-Off-Mom, Ss Y Zz Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1027-ND 5.94 4.76 3.77 7105SYZQE 
Qn-Mom Ss Y Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1029-ND 5.94 4.76 3.77 7108SYZQE 
On Ss Y W6 B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1213-ND 6.72 5.38 4.26 7101SYW6BE 
SPDT QQ Ss a: W B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) (CKN1379-ND 5.76 4.61 3.65 7101SYWBE. 
On Ss Y WwW Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1381-ND 5.76 4.61 3.65 7101SYWGE 
Qn-OQn Ss H Cc Q -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1091-ND 5.49 4.40 3.48 T101SHOQE 
Or Ss H r4 Q -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1066-ND 5.67 4.54 3.60 T101SHZQE 
On-Of-h Ss H Cc Q 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) ‘OKN1092-ND 6.60 5.28 4.18 | TI03SHOQE 
On-Off-Gn Ss H Zz Q -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1087-ND 6.78 5.43 4.30 T103SHZQE 
SPDT | On-Off-Mom Ss H Zz Q -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1181-ND 7.02 5.62 4.45 T107SHZQE 
Mom-Off-Mom. Ss H Z Q -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1088-ND 6.78 5.43 4.30 TI05SHZQE 
OQ M D Cc Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1000-ND 5.43 4.35 3.44 7101MDOQE 
Or M D Zz Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1016-ND 5.28 4.23 3.35 7101MDZQE 
On-Q M Y Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1017-ND 5.28 4.23 3.35 7101MYZQE K2 Locking Lever 
SPDT On-Q M Do V3 B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1042-ND 6.60 5.28 4.18 7101MD9V3BE did 
On M Do V3 Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1175-ND. 6.60 5.28 4.18 7101MD9V3QE [eal 5.44 
Qn-Off-On M Do V3 B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1169-ND 7.14 5.72 4.53 7103MD9V3BE, Bs ont (5: 
On-Off-Cn M Do V3 Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1176-ND. 7.14 5.72 4.53 7103MD9V3CE fs s © 3 
On-Cn Ss Do V3 B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1043-ND 6.60 5.28 4.18 7101SD9V3BE ze o38 
SPDT OQ P3 Y Cc Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1001-ND 7.38 5.91 4.68 7101P3YOQE Be Bo (6.60) 
On P3 y: Zz B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1018-ND 7.23 5.79 4.58 7101P3YZBE i 
Or P3 Y Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1019-ND 7.23 5.79 4.58 7101P3YZQE | 
On-Off-Cn P3 Y Zz Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1024-ND LIE 6.22 4.93 7103P3YZQE an f- ay 
On-Off-Mom P3 Y Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1142-ND 7.89 6.32 5.00 7107P3YZQE a 
SPDT Qn-Mom P3 Y Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) (CKN1143-ND 7.89 6.32 5.00 7108P3YZQE 
Mom-Off-Mom. P3 Y Cc Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1006-ND 8.04 6.44 5.10 7105P3YOQE \. 9.240 
Qn-Q k2 = Cc B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1215-ND 9.18 7.35 5.82 7101K2CBE >| \ (6.10) 
On k2 k2 Cc Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1216-ND 9.18 7.35 5.82 7101K20QE 687 
On k2 k2 Zz Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) (CKN1125-ND 9.03 7.23 5.72 7101K2ZQE (17 45) 15/32-32 
SPDT OQ k2 K2 Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1126-NDf 9.03 7.23 5.72 U11K2ZQE . UNS-2A 
On-Off-On k2 k2 Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) (CKN1151-ND 9.57 7.66 6.07 7103K2ZQE 448 a a 
Mom-Off-Mom. k2 K2 v4 Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1152-ND 9.69 7.76 6.14 7105K2ZQE, (11.38)4 
On u Y Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) (CKN1147-ND 5.28 4.23 3.35 7101L1YZQE ry 
On-Off-Gn u Y Zz Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1148-ND 5.82 4.66 3.69 7103L1YZQE .020 (.51) 
SPDT On-Q L41(wht)| a: Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1219-ND 7.53 6.03 477 7101L41YZQE1 
On L41(blk) Y Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1220-ND 7.53 6.03 477 7101L41YZQE2 0.130 
Qn-On L41(red) Y Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) (CKN1221-ND 7.53 6.03 477 7101L41YZQE3 -\ Kos 30) 
On K12 K12 zZ Q .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1212-ND 9.03 7.23 5.72 7101K12ZQE, 
Qn-Off-On K12 Ki2 Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) (CKN1155-ND 9.57 7.66 6.07 7103K12ZQE, tT 
SPDT | Mom-Off-Mom} K12 K12 Zz Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1156-ND 9.69 7.76 6.14 7105K12Z0E, -640 
On-Q T = Zz Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1164-ND 8.19 6.56 5.19 7101TZQE 
On-Off-On T = Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1165-ND 8.73 6.99 5.53 7103TZQE 
On-O Ss Ow Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1159-ND 6.84 5.48 4.34 7101SCWZQE 
SPDT On-Off-On Ss Cw Zz Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) KN1160-ND 7.38 5.91 4.68 7103SCWZQE 
Mom-Off-Mom. Ss Cw v4 Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1161-ND 7.50 6.00 4.75 7105SCWZOE 
OQ Ss Y Cc B -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1010-ND 8.01 6.41 5.08 7201SYCBE 075 
On Ss Y Cc Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1011-ND 8.01 6.41 5.08 7201SYOQE (1.91 a\\r 196 
Qn-Qn Ss Y Z B -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1034-ND 777 6.22 4.93 7201SYZBE \ (4. 98) 
DPDT On Ss Y zZ Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1035-ND 7.77 6.22 4.93 7201SYZQE 531 : 
Qn-On Ss Y WwW B .500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1380-ND 8.67 6.94 5.50 7201SYWBE. Plasticlever (13.49) 
On Ss Y WwW Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) (CKN1382-ND 8.67 6.94 5.50 7201SYWGE handle Y 
On-Off-On Ss Y Cc Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1012-ND 8.94 7.16 5.67 7203SYOQE antirotation 
On-Off-Cn Ss Y v4 Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1036-ND 8.70 6.96 5.51 7203SYZQE 
Mom-Off-Mom. Ss Y Z Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) (CKN1129-ND 8.70 6.96 5.51 7205SYZQE 
DPDT | On-Off-Mom Ss Y Zz Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1130-ND 8.94 7.16 5.67 7207SYZQE K12 Locking Lever 
Qn-Mom Ss v: Zz Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1131-ND 8.94 7.16 5.67 7208SYZQE 
Or Ss H Z Q .320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) CKN1089-ND 8.88 74 5.63 | T201SHZQE 9.214 (5.44) 
On-Qn Ss H Cc Q -320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) CKN1182-ND 8.46 6.77 5.36 T201SHCQE 
On-Off-Gn Ss H Zz Q -320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) CKN1090-ND 10.05 8.04 6.37 T203SHZQE 
DPDT On M D Z Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1031-ND 7.77 6.22 4.93 7201MDZQE 
On M Dg V3 B -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1170-ND 9.42 7.54 5.97 7201MD9V3BE 
On-Off-Gn M iB) V3 B -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1171-ND 10.35 8.28 6.56 7203MD9V3BE 
On P3 Y Zz. B -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1032-ND 9.72 7.78 6.16 7201P3YZBE is 
On-Q P3 v: Zz Q .500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1033-ND 9.72 7.78 6.16 7201 P3YZQE LN oss (1.40) 
DPDT | Mom-Off-Mom P3 Y v4 Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1144-ND 10.65 8.52 6.75 7205P3YZQE 
Qn-Off-Mom P3 Y Z Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) (CKN1145-ND 10.89 8.72 6.90 7207P3YZQE cw Splashproof 
On-Mom P3 Y Z Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1146-ND 10.89 8.72 6.90 7208P3YZQE 
Orn K2 K2 Cc B 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) OKN1217-ND 11.76 9.41 745 | 7201K20BE 1/4-40 UNS-2A 
OQ k2 K2 Cc Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1127-ND 11.76 9.41 745 7201K200E 
DPDT On-Q k2 k2 Zz Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1128-ND 11.52 9.22 7.30 7201K2ZQE 020 304 
Qn-Off-On k2 k2 Z Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1153-ND 12.45 9.96 7.89 7203K2ZQE 0 51) (7.47) 
On u Y Z Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1149-ND 7.77 6.22 4.93 7201L1YZQE : 060 
Qn-Off-On u Y zZ Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1150-ND 8.70 6.96 5.51 7203L1YZQE f (1.52) 
DPDT On-Off-Gn K12 K12 Zz Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1157-ND. 12.45 9.96 7.89 7203K12ZQE, 
Qn-On T _ fA Q 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1166-ND 10.68 8.55 6.77 | 7201TZQE Internal actuator seal and external 
; bushing seal washer standard. 
t+ UL Approved Note: All threaded bushings include mounting hardware. (Continued) 
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ITTIndustries !OQGle Switches (Cont) 


Engineered for life 


Bushing Options Options (see diagrams) Dimensions 
Switching Termi- Contact Inch (mm) Digi-Key Price Each ITT Industries 
er Ns Circuit Function | Actuator} Bushing | nation | Material LxWxH Part No. 1 25 100 Part No. 
On-Off-On T = Zz Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) OKN1167-ND 11.61 9.29 7.36 | 7203TZQE 
i 256 @ 04) DPDT Qn-On Ss Ow Z Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) OKN1162-ND 9.33 7.47 5.91 7201SCWZQE 
On-Off-On iS} Ow Z Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) OKN1163-ND 10.26 8.21 6.50 | 7203SQWZQE 
On-Qn Ss ag Cc Q -500 x .650 x .415 (12.70 x 16.51 x 10.54) OKN1013-ND 13.59 10.88 8.61 7301SYOQE 
On-Qn Ss Y Z Q -500 x .650 x .415 (12.70 x 16.51 x 10.54) OKN1037-ND 13.23 10.59 8.38 | 7301SYZQE 
3PDT Qn-Off-On Ss Y Z Q -500 x .650 x .415 (12.70 x 16.51 x 10.54) OKN1135-ND 13.98 11.19 8.86 | 7303SYZQE 
D, H3 (Threaded) Mom-Off-Mom Ss ¥: r4 Q -500 x .650 x .415 (12.70 x 16.51 x 10.54) OKN1136-ND 17.34 13.88 10.99 | 7305SYZQE 
D9 (Unthreaded) On-Off-On kK2 ke Zz Q -500 x .650 x .415 (12.70 x 16.51 x 10.54) OKN1154-ND 17.73 14.19 11.23 | 7303K2ZQE 
(2 NS On-Off-On Ki2 K12 r4 Q -500 x .650 x .415 (12.70 x 16.51 x 10.54) OKN1158-ND 17.73 14.19 11.23 | 7303K12ZQE 
On-Q Ss Y Zz Q -500 x .850 x .415 (12.70 x 21.59 x 10.54) OKN1038-ND 18.30 14.64 11.59 | 7401SYZQE 
280 iG ate 4PDT On-Off-On Ss ¥: Zz Q -500 x .850 x .415 (12.70 x 21.59 x 10.54) OKN1137-ND 19.38 15.51 12.28 | 7403SYZQE 
15,(6.00)t Mom-Off-Mom Ss Y Z Q -500 x .850 x .415 (12.70 x 21.59 x 10.54) OKN1138-ND 21.03 16.83 13.32__| 7405SYZQE 
“o B5 3-Way Toggle Switches 
Qn-On-On Ss Y. Z Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) OKN1132-ND 9.39 7.52 5.95 | 7211SYZQE 
DPDT | On-OQn-Mom Ss NY. Z Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) OKN1133-ND 10.08 8.07 6.39 | 7213SYZQE 
H (10-48 UNS) Mom-On-Mom Ss Me Z Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) OKN1134-ND 10.08 8.07 6.39 | 7215SYZQE 
H9 (Unthreaded) On-On-Qn Ss ¥: Zz Q -500 x .850 x .415 (12.70 x 21.59 x 10.54) OKN1139-ND 22.23 17.79 14.08 | 7411SYZQE 
10-48 UNS 4PDT | On-On-Mom Ss Yi Z Q -500 x .850 x .415 (12.70 x 21.59 x 10.54) OKN1140-ND 22.23 17.79 14.08 | 7413SYZQE 
Mom-On-Mom Ss ™ r4 Q -500 x .850 x .415 (12.70 x 21.59 x 10.54) OKN1141-ND 22.23 17.79 14.08 | 7415SYZQE 
Fig. 2 — Right Angle 
On-Qn Ss Dg A B -500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) OKN1049-ND 6.00 4.80 3.80 | 7101SD9ABE 
Qn-Off-On Ss Dg A B -500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) OKN1051-ND 6.54 5.24 415 | 7103SD9ABE 
SPDT On-On M D R B -365 x .500 x .284 (9.27 x 12.70 x 7.21) OKN1044-ND 10.74 8.60 6.81 7101MDRBE 
On-Qn M Dg A B -500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) OKN1045-ND 6.00 4.80 3.80 | 7101MD9ABE 
On-Qn M Dg A G -500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) OKN1046-ND 6.39 5.12 4.05 | 7101MD9AGE 
On-On M Dg A Q -500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) OKN1047-ND 6.00 4.80 3.80 | 7101MD9AQE 
On-Off-On M Do A B -500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) OKN1050-ND 6.54 5.24 415 | 7103MD9ABE 
Mom-Off-Mom M Do A B -365 x .500 x .284 (9.27 x 12.70 x 7.21) OKN1172-ND 6.66 5.33 4.22 | 7105MD9ABE 
50 (SS) Si On-Off-Mom M Do A B -500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) OKN1053-ND 6.66 5.33 4.22 | 7107MD9ABE 
SAE EE CES QQ M H9 A B 320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) KN1067-ND 609 4.88 3.86 | T101MH9ABE 
200 (5.08) ETSMT 162 (4.11) ET SMT SPDT On-Off-On M H9 A B -320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) OKN1068-ND 7.20 5.76 4.56 | TI03MH9ABE 
Mom-Off-Mom M H9 A B -320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) OKN1386-ND 7.20 5.76 4.56 | TI0S5MH9ABE 
. . . Qn-Off-Mom M H9 A B -320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) OKN1387-ND 7.44 5.96 4.72 | T107MH9ABE 
Termination Options On-Mom M H9 A B 320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN1388-ND 744 5.96 4.72. | T108MH9ABE 
Qn-On P3 Dg A B -500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) OKN1048-ND 7.95 6.36 5.04 | 7101P3D9ABE 
33s Orn M p) A B | .500 x .500x.450 (12.70 x 12.70 x 11.43) | OXN1055-ND 9.09 7.28 5.76 | 7201MD9ABE 
Dy il ) 1.30 (3.30) DPDT Q-Qn M Do A Q -500 x .500 x .450 (12.70 x 12.70 x 11.43) OKN1056-ND 9.09 7.28 5.76 | 7201MD9AGE 
T OQn-Qn M Ho A B -320 x .360 x .352 (8.13 x 9.14 x 8.94) OKN1069-ND 9.54 7.64 6.05 | T201MH9ABE 
(eo Le) 20 |-o30 76) 3PDT On-Cn s De A B 500 x .500 x 500 (12.70 x 12.70 x 12.70) | OXN1383-ND 15.21 12.17 9.64 _| 7301MD9ABE 
i Fig. 3 — Vertical Right Angle 
7o00Serles ET, T Series OO M De AV2 B 500 x 270 x .500(12.70x 6.86 x 12.70) | CXN1059-ND 6.33 5.07 4.01 | 7101MD9AV2BE 
SPDT On-Off-On M Do AV2 B 500 x .270 x .500 (12.70 x 6.86 x 12.70) OKN1173-ND 6.87 5.50 4.36 | 7103MD9AV2BE 
Qn-Off-Mom M Dg AV2 B 500 x .270 x .500 (12.70 x 6.86 x 12.70) OKN1174-ND 6.99 5.60 4.43 | 7107MD9AV2BE 
Qn-On M H9 AV B -320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) OKN1070-ND 6.42 5.14 4.07 | TI01MH9AVBE 
DPDT Qn-On M Dg AV2 B -500 x .650 x .565 (12.70 x 16.51 x 14.35) OKN1384-ND 9.72 7.78 6.16 | 7201MD9AV2BE 
Optional Hardware and Accessories 
Dress Nut 10-48, .070” (1.78mm) high, for Series T and TP, nickel plated. . OKN1183-ND 63 51 40 | 465701201 
Dress Nut 1/4 x 40, .325” (8.26mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, E TP an OKN1184-ND 45 36 29 | 702501201 
Cc 189 (4.80) Dress Nut 1/4 x 40, .118” (3.00mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, E TP and E010 OKN1201-ND .30 24 19° | 780701201 
< y; -130 (3.30) (ET Series) Dress Nut 15/32-32, .120” (3.05mm) high, for Series 7000 and 8500, nickel plated OKN1202-ND 1.20 96 76 | 895101201 
Hex Nut 1/4 x 40, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, and T, nickel plated OKN1185-ND 27 22 18 | 700201201 
ak Vinyl Toggle Cap, White, .383” (9.73mm) long, for color coding option “S’ actuators, Series 7000 . OKN1203-ND 78 63 50 | 896801000 
050 (1.27) Vinyl Toggle Cap, Black, .383” (9.73mm) long, for color coding option “S’ actuators, Series 7000 . 4 OKN1204-ND 78 63 50 | 896802000 
.030 (.76) (ET Series) Vinyl Toggle Cap, Red, .383" (9.73mm) long, for color coding option “S" actuators, Series 7000.........--+.622:1++ QKN1205-ND 78 63 50 | 896803000 
Options (see diagrams) Dimensions 
Switching Termi- | Contact Inch (mm) Digi-Key Price Each ITT Industries 
Fig. | Circuit Function _|Actuator| Bushing | nation | Material LxWxH Part No. 1 25 100 Part No. 
Process Sealed Toggle Switches (withstands soldering and cleaning processes) 
OQn-Qn Ss D1 Cc B -500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) OKN1074-ND 5.52 4.42 3.50 E101SD1CBE 
Epoxy Seal On-Off-On Ss D1 Cc B -500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) KN1075-ND 6.63 5.31 4.20 E103SD1CBE 
.020 (.51) Mom-Off-Mom Ss D1 Cc B -500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) OKN1076-ND 6.63 5.31 4.20 E105SD10BE 
il; 130 (3. do) 1 | SPDT On-Q Ss D1 Cc B -320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) OKN1071-ND} 6.06 4.85 3.84 | ET01SD1CBE 
220 (5.59) On-Off-On Ss D1 Cc B -320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) KN1080-ND} 6.84 5.48 4.34 | ET03SD1CBE 
2016 ne -200 (5.08) Typ. On-Mom Ss D1 Cc B -320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) OKN1081-ND} 6.84 5.48 4.34 | ET08SD1CBE 
-152 (3.86) F 0b0 (51)T On-On M D1 V3 B -320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) OKN1072-ND} 6.63 5.31 4.20 ET01MD1V3BE 
200 LJ 100 (2.54) ao: O- s Di Cc B | .500 x 450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) OKN1077-ND 846 «G77 5.36 | E201SD10BE 
(5.08) On-On Ss D1 Cc B -360 x .320 x .350 (9.14 x 8.13 x 8.89) OKN1082-ND} 9.06 7.25 5.74 | Ef21SD1CBE 
1 | DPDT On-Off-On Ss D1 Cc B -360 x .320 x .350 (9.14 x 8.13 x 8.89) OKN1083-NDt 10.23 8.19 6.48 | ET23SD10BE 
Qn-On M D1 A B -360 x .320 x .350 (9.14 x 8.13 x 8.89) OKN1086-ND} 10.14 8.12 6.43 ET21MD1ABE 
On-Off-On M D1 A B -360 x .320 x .350 (9.14 x 8.13 x 8.89) OKN1177-ND 11.31 9.05 7.17 | ET23MD1ABE 
On-Qh Ss Dt A B | .500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1061-ND} 6.09 4.88 3.86 | E101SDIABE 
On-Qn M D1 A B -500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) OKN1060-ND} 6.09 4.88 3.86 E101MD1ABE 
2 | spoT Mom-Off-Mom M D1 A B -500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) OKN1062-ND} 7.20 5.76 4.56 E105MD1ABE 
On-Qn M D1 A B -365 x .320 x .249 (9.27 x 8.13 x 6.32) OKN1073-ND} 6.63 5.31 4.20 ETO01MD1ABE 
Qn-Off-On M D1 A B -365 x .320 x .249 (9.27 x 8.13 x 6.32) OKN1084-ND} 7.41 5.93 4.70 ETO3MD1ABE 
Q-Mom M D1 A B -365 x .320 x .249 (9.27 x 8.13 x 6.32) OKN1085-ND} 7A1 5.93 4.70 ETO8MD1ABE 
On-Qn M D1 AV2 B -500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) OKN1065-ND} 6.42 5.14 4.07 | E101MD1AV2BE 
On-Off-On M D1 AV2 B -500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) OKN1078-ND 7.83 6.27 4.96 E103MD1AV2BE 
3 | SPDT | Mom-Of-Mom M D1 AV2 B -500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) OKN1079-ND 7.83 6.27 4.96 | EI0S5MD1AV2BE 
Qn-Qn M Di AV B -320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) OKN1385-ND 7A7 5.74 4.55 ET01MD1AVBE 
400 | [rs -020 (51) Qn-Oft-Mom | M Dt AV2 B_ | .500x.260 x.500 (12.70x6.60x 12.70) | QKN1178-ND 783 627 4.96_| E107MDIAV2BE 
(2.54) 3 | DPDT Qn-On M D1 AV2 B -500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) OKN1179-ND 10.47 8.38 6.64 | E201MD1AV2BE 
Qn-Off-On M D1 Av2 B -500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) OKN1180-ND 11.64 9.32 7.38 E203MD1AV2BE 
* ET Series Only 
V3 Options Dimensions Cut Tape 
Switching (see diagrams) | Cont. Inch (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel | ITT Industries 
Fig.| Circuit} Function | Actuator] Bushing| Mat’l. LxWxH Part No. 1 25 100 Part No. Pricing Part No. 
.020 (.51) a ibs 030 x .050 +, Surface Mount (withstands soldering and cleaning processes) 
185 i 70)\= (:76 x 1.27) 'YP- SPDT OQn-Cn M DI B .462 x .320 x .200 (11.73 x 8.13 x 5.08) | CKNI098CT-ND 8.22 7.09 5.70 QKNIO93TR-ND =. 2732.40/600 | ETO1MD1SAKE{T&R) 
4 | SPDT) On-Off-Qn M DI B |.462 x .320 x .200 (11.73 x 8.13 x 5.08) | OXNIO94CT-ND 9.07 7.82 6.28 QKNI094TR-ND = 3013.20/600 | ETO3MD1SAKE(T&R) 
(is os) SPDT | Mom-Off-Mom| _M D1 B_|.462 x .320 x .200 (11.73 x 8.13 x 5.08) | QANIO95CT-ND__9.07 7.82 6.28 QKNIO9STR-ND —_3013.20/600 | ETOSMD1SAKE{T&R) 
SPDT OQ-Gn M None B | .340 x .276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) | CKNIO96CT-ND 7.25 6.25 5.02 QKNIO96TR-ND = 2408.40/600 | GT11MSAKETR 
5 | SPST Off-On M None B | .340 x .276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) | QXNI097CT-ND 7.70 6.64 5.34 QKNI097TR-ND = 2559.60/600 | GT12MSAKETR 
SPDT | —On-Off-On M None B | .340.x.276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) | OXNI098CT-ND 8.29 7.14 5.74 QANIO98TR-ND — 2754.00/600 | GT13MSAKETR 
SPDT Q-Qn M None B | .340 x.215 x .276 (8.64 x 5.46 x 7.01) | GQXNIO99CT-ND 6.79 5.86 471 QKN1099TR-ND 836.00/200 | GT11MSOKETR 
6 SPST Off-On M None B | .340x.215 x .276 (8.64 x 5.46 x 7.01) | CKNI100CT-ND 7.35 6.33 5.09 QKN1100TR-ND 904.00/200 | GT12MSOKETR 
SPDT) On-Off-On M None B | .340 x .215 x .276 (8.64 x 5.46 x 7.01) | QKN1101CT-ND 7.87 6.78 5.45 QKN1101TR-ND 968.00/200 | GT13MSOKETR 
DPDT Qn-Cn M None B_ | .340 x .215 x .276 (8.64 x 5.46 x 7.01) | QKN1102CT-ND_ 9.07 7.82 6.28 QKN1102TR-ND —_1116.00/200 | GI21MSCKETR 


Wire -Wrap Terminal 


t+ UL Approved Note: All threaded bushings include mounting hardware. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 881 


Toggle Switches 


Specifications: Contact Material: 

Contact Resistance: 10 milliohms max., (Silver): Fixed terminal and moving contact: 
initial at 2-4VDC, 100mA for silver and Q Silver plated over copper alloy. Contact 
gold plated contacts Insulation Resis- Rating: 5A at 28VAC or VDC; 2A at 250VAC 
tance: 1,000 megaohms min. Dielectric (Gold): Fixed terminal and moving contact: 
Strength: 1,000V RMS at sea level Oper- Ri Copper alloy with gold plate over nickel plate. 
ating Temperature: -30°C to -85°C Contact Rating: 0.4VA max. at 20VAC or DC 

Horizontal Right Angle Vertical Right Angle max. 


All switches come complete with mounting hardware 
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Switching Options (see diagrams) Contact Dim. Inch (mm) Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. | Circuit | Function Actuator Bushing | Termination Material LxWxH Part No. 1 10 100 Part No. 
100 Series — Miniature Toggle Switches (Metal Bushing) 
SPDT On-On 11 B1 M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2350-ND 3.26 2.94 2.51 100SP1T1B1M1QE 
SPDT On-On 11 B1 M1 R -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2351-ND 3.55 3.20 2.73 | 100SP1T1B1M1RE 
SPDT On-On 11 B1 M2 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2352-ND 3.26 2.94 2.51 100SP1T1B1M2QE 
SPDT On-On 11 Bi M2 R -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2353-ND 3.55 3.20 2.73 | 100SP1T1B1M2RE 
SPDT On-On 1 Bi M5 R -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2354-ND 4.24 3.82 3.26 | 100SP1T1B1M51RE 
SPDT On-On T1 B4 M2 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2355-ND 3.26 2.94 2.51 100SP1T1B4M2QE 
SPDT On-On 171 B6 M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2357-ND 4.46 4.02 3.42 | 100SP1T1B6M1QE 
SPDT On-On lal BO M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2358-ND 3.90 3.51 2.99 | 100SP1T1B9M1QE 
SPDT On-On T2 B1 M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2359-ND 3.26 2.94 2.51 100SP1T2B1M1QE 
SPDT On-On T2 B3 M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2360-ND 3.26 2.94 2.51 100SP1T2B3M1QE 
SPDT On-On T2 B3 M2 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2361-ND 3.26 2.94 2.51 100SP1T2B3M2QE 
SPDT On-On T4 Bi M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2367-ND 3.43 3.09 2.63 | 100SP1T4B1M1QE 
SPDT On-On Té B11 M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2368-ND 4.46 4.02 3.42 | 100SP1T6B11M1QE 
SPDT On-On Té B11 M1 R -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2369-ND 4.74 4.27 3.64 | 100SP1T6B11M1RE 
SPDT On-On Té B11 M2 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2370-ND 4.46 4.02 3.42 | 100SP1T6B11M2QE 
SPDT On-On T8 B13 M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2372-ND 4.85 4.37 3.73 | 100SP1T8B13M1QE 
SPDT | On-Mom 11 Bi M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2373-ND 3.51 3.16 2.70 | 100SP2T1B1M1QE 
SPDT | On-Mom T6 B11 M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2374-ND 4.70 4.24 3.61 100SP2T6B11M1QE 
SPDT | On-Off-On 11 B1 M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2375-ND 3.67 3.31 2.82 | 100SP3T1B1M1QE 
SPDT | On-Off-On 11 B1 M1 R -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2376-ND 3.96 3.57 3.04 | 100SP3T1B1M1RE 
SPDT | On-Off-On T1 Bi M2 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2377-ND 3.67 3.31 2.82 | 100SP3T1B1M2QE 
SPDT | On-Off-On 11 BO M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2380-ND 4.31 3.88 3.31 100SP3T1B9M1QE 
SPDT | On-Off-On T4 Bi M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2385-ND 3.83 3.46 2.94 | 100SP3T4B1M1QE 
SPDT | On-Off-On Té6 B11 M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2386-ND 4.87 4.38 3.74 | 100SP3T6B11M1QE 
SPDT | On-Off-On T8 B13 M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2387-ND 5.26 4.74 4.04 | 100SP3T8B13M1QE 
SPDT |Mom-Off-Mom T1 Bi M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2388-ND 4.16 3.75 3.20 | 100SP4T1B1M1QE 
SPDT |Mom-Off-Mom 11 B1 M2 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2389-ND 4.16 3.75 3.20 | 100SP4T1B1M2QE 
SPDT |Mom-Off-Mom 11 Bg M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2390-ND 4.79 4.32 3.68 | 100SP4T1B9M1QE 
SPDT |Mom-Off-Mom Té B11 M2 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2392-ND 5.36 4.82 4.11 100SP4T6B11M2QE 
1 SPDT | On-Off-Mom 11 B1 M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2393-ND 4.41 3.97 3.38 | 100SP5T1B1M1QE 
SPDT | On-Off-Mom T1 Bi M2 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2394-ND 4.41 3.97 3.38 | 100SP5T1B1M2QE 
SPDT | On-Off-Mom Té6 B11 M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2397-ND 5.60 5.05 4.30 | 100SP5T6B11M1QE 
DPDT On-On 11 B1 M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2398-ND 4.37 3.93 3.35 | 100DP1T1B1M1QE 
DPDT On-On 11 Bi M1 R -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2399-ND 4.82 4.34 3.70 | 100DP1T1B1M1RE 
DPDT On-On 11 B1 M2 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2400-ND 4.37 3.93 3.35 | 100DP1T1B1M2QE 
DPDT On-On T1 Bi M2 R -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2401-ND 4.82 4.34 3.70 | 100DP1T1B1M2RE 
DPDT On-On 11 BO M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2402-ND 5.00 4.50 3.84 | 100DP1T1B9M1QE 
DPDT On-On T2 B3 M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2403-ND 4.37 3.93 3.35 | 100DP1T2B3M1QE 
DPDT On-On T4 B1 M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2407-ND 4.53 4.08 3.48 | 100DP1T4B1M1QE 
DPDT On-On Té B11 M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2408-ND 5.56 5.01 4.27 | 100DP1T6B11M1QE 
DPDT On-On T6 B11 M1 R -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2409-ND 6.07 5.47 4.66 | 100DP1T6B11M1RE 
DPDT On-On T8 B13 M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2410-ND 5.96 5.37 4.57 | 100DP1T8B13M1QE 
DPDT | On-Mom 11 B1 M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2411-ND 4.61 4.15 3.54 | 100DP2T1B1M1QE 
DPDT | On-Mom Té6 Bi M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2412-ND 5.81 5.23 4.46 | 100DP2T6B11M1QE 
DPDT | On-Off-On 1 Bi M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2413-ND 5.10 4.59 3.91 100DP3T1B1M1QE 
DPDT | On-Off-On T1 Bi M2 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2414-ND 5.10 4.59 3.91 100DP3T1B1M2QE 
DPDT | On-Off-On 11 Bg M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2415-ND 5.73 5.16 4.40 | 100DP3T1B9M1QE 
DPDT | On-Off-On T4 B1 M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2417-ND 5.26 4.74 4.04 | 100DP3T4B1M1QE 
DPDT | On-Off-On T8 B13 M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2418-ND 6.69 6.03 5.13 | 100DP3T8B13M1QE 
DPDT |Mom-Off-Mom 11 Bi M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2419-ND 5.43 4.89 4.17 | 100DP4T1B1M1QE 
DPDT |Mom-Off-Mom T6é B11 M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2420-ND 6.62 5.96 5.08 | 100DP4T6B11M1QE 
DPDT | On-Off-Mom 11 B1 M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2421-ND 5.59 5.03 4.29 | 100DP5T1B1M1QE 
DPDT | On-Off-Mom Té B11 M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2422-ND 6.78 6.11 5.21 100DP5T6B11M1QE 
DPDT | On-On-On Té6 Bi M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2423-ND 6.57 5.92 5.04 | 100DP6T1B1M1QE 
3PDT On-On 1 Bi M1 Q -500 x .650 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06) EG2424-ND 8.97 8.07 6.88 | 1003P1T1B1M1QE 
3PDT On-On T1 Bi M2 Q -500 x .650 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06) EG2425-ND 8.97 8.07 6.88 | 1003P1T1B1M2QE 
3PDT | On-Off-On 11 B1 M1 Q -500 x .650 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06) EG2426-ND 9.54 8.59 7.32 | 1003P3T1B1M1QE 
3PDT |Mom-Off-Mom 11 Bi M1 Q -500 x .650 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06) EG2427-ND 10.43 9.40 8.00 | 1003P4T1B1M1QE 
4PDT On-On 11 B1 M1 Q -500 x .850 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06) EG2428-ND 12.72 11.45 9.76 | 1004P1T1B1M1QE 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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E-SWITTA Toggle Switches (cont, 
Termination Options 


M1 M6 SPDT — Horizontal Right Angle M6 DPDT — Horizontal Right Angle 
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Option Code| Dim. A (0.51) +H. Option Code|_ Dim. A 
Vvs2 -460 (11.68) Vs2 -460 (11.68) 
Wirewrap Terminal VS3 -630 (16.00) VS3 -630 (16.00) 
Switching Options (see diagrams) Contact Dim. Inch (mm) Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. | Circuit | Function Actuator Bushing | Termination Material LxWxH Part No. 1 10 100 Part No. 
4PDT On-Off-On 11 B1 M1 Q -500 x .850 x .475 (12.7 x 21.59 x 12.06) EG2429-ND 13.62 12.26 10.44 | 1004P3T1B1M1QE 
4PDT | Mon-Off-Mom 11 B1 M1 Q -500 x .850 x .475 (12.7 x 21.59 x 12.06) EG2430-ND 14.43 12.99 11.07 | 1004P4T1B1M1QE 
4PDT | On-On-Mom 11 B1 M1 Q -500 x .850 x .475 (12.7 x 21.59 x 12.06) EG2431-ND 14.43 12.99 11.07 | 1004P6T1B1M1QE 
DPDT On-On T2 B4 vs2 R -500 x .500 x .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) EG2406-ND 6.04 5.44 4.63 | 100DP1T2B4VS2RE 
1 DPDT On-Off-On T2 B4 Vs2 R -500 x .500 x .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) EG2416-ND 6.77 6.10 5.20 | 100DP3T2B4VS2RE 
SPDT On-On T2 B4 VvS2 Q -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) EG2365-ND 4.49 4.04 3.45 | 100SP1T2B4VS2QE 
SPDT On-On T2 B4 Vs2 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) EG2366-ND 4.77 4.30 3.66 | 100SP1T2B4VS2RE 
SPDT On-Off-On T2 B4 vs2 Q -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) EG2383-ND 4.90 4.41 3.76 | 100SP3T2B4VS2QE 
SPDT On-Off-On T2 B4 Vs2 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) EG2384-ND 5.18 4.67 3.98 | 100SP3T2B4VS2RE 
SPDT On-Off-On 11 B4 Vs2 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) EG2379-ND 5.18 4.67 3.98 | 100SP3T1B4VS2RE 
2 SPDT | Mon-Off-Mom T2 B4 M6 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) EG2391-ND 5.63 5.07 4.32 | 100SP4T2B4M6RE 
SPDT | On-Off-Mom T2 B4 M6 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) EG2395-ND 5.87 5.29 4.51 100SP5T2B4M6RE 
DPDT On-On T2 B4 M6 Q -500 x .500 x .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) EG2404-ND 5.63 5.07 4.32 | 100DP1T2B4M6QE 
DPDT On-On T2 B4 M6 R -500 x .500 x .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) EG2405-ND 6.08 5.47 4.66 | 100DP1T2B4M6RE 
SPDT On-On 171 B4 M6 R -500 x “.500 x .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) EG2356-ND 4.73 4.27 3.63 | 100SP1T1B4M6RE 
2 SPDT On-On T2 B4 M6 Q -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) EG2362-ND 4.45 4.01 3.41 100SP1T2B4M6QE 
SPDT On-On T2 B4 M6 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) EG2363-ND 4.73 4.27 3.63 | 100SP1T2B4M6RE 
SPDT On-On T6 B12 M6 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) EG2371-ND 5.93 5.34 4.55 | 100SP1T6B12M6RE 
SPDT On-Off-On 11 B4 M6 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) EG2378-ND 5.14 4.63 3.95 | 100SP3T1B4M6RE 
SPDT On-Off-On T2 B4 M6 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) EG2381-ND 5.14 4.63 3.95 | 100SP3T2B4M6RE 
SPDT On-On T2 B4 M7 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) EG2364-ND 5.07 4.57 3.89 | 100SP1T2B4M7RE 
3 SPDT On-Off-On T2 B4 M7 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) EG2382-ND 5.48 4.93 4.20 | 100SP3T2B4M7RE 
SPDT | On-Off-Mom T2 B4 M7 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) EG2396-ND 6.21 5.60 4.77_| 100SP5T2B4M7RE 
100A Series — Process-Sealed Miniature Toggle Switches (Plastic Bushing) 
SPDT On-On 11 B4 M2 R -504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) EG2432-ND 4.37 3.93 3.35 | 100AWSP1T1B4M2RE 
SPDT On-On T2 B4 VS2 R -504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) EG2436-ND 5.64 5.08 4.33 | 100AWSP1T2B4VS2RE 
1 SPDT On-Off-On 11 B4 M2 R -504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) EG2437-ND 4.77 4.30 3.66 | 100AWSP3T1B4M2RE 
SPDT | Mon-Off-Mom 11 B4 M2 R -504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) EG2439-ND 5.35 4.82 4.10 | 100AWSP4T1B4M2RE 
DPDT On-On 11 B4 M2 R -504 x .453 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) EG2443-ND 5.06 4.56 3.88 | 100AWDP1T1B4M2RE 
SPDT | Mon-Off-Mom T2 B4 M6 R -504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) EG2440-ND 6.81 6.14 5.23 | 100AWSP4T2B4M6RE 
2 SPDT On-On 171 B4 M6 R -504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) EG2433-ND 5.84 5.26 4.48 | 100AWSP1T1B4M6RE 
SPDT On-On T2 B4 M6 R -504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) EG2434-ND 5.84 5.26 4.48 | 100AWSP1T2B4M6RE 
SPDT On-On T2 B4 M7 R -504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) EG2435-ND 6.21 5.60 4.77 | 100AWSP1T2B4M7RE 
SPDT | Mon-Off-Mom T2 B4 M7 R -504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) EG2441-ND 7.19 6.48 5.52 | 100AWSP4T2B4M7RE 
SPDT | On-Off-Mom T2 B4 M7 R -504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) EG2442-ND 7.35 6.62 5.64 | 100AWSP5T2B4M7RE 
3 SPDT On-Off-On T2 B4 M7 R -504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) EG2438-ND 6.62 5.96 5.08 | 100AWSP3T2B4M7RE 
DPDT On-On T2 B4 M7 R -504 x .453 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) EG2444-ND 7.04 6.34 5.40 | 100AWDP1T2B4M7RE 
DPDT On-Off-On T2 B4 M7 R -504 x .453 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) EG2445-ND 7.37 6.63 5.65 | 100AWDP3T2B4M7RE 
Caps for 100 Series 
Vinyl Toggle Cap, White, for T1 Actuators . . EG2470-ND 14 13 12 7100-1 WHTTOGGLECAP 
Vinyl Toggle Cap, Black, for T1 Actuators .. EG2471-ND 14 13 12 | 1100-2 BLKTOGGLECAP 
Switching Options (see diagrams) Contact Dim. Inch (mm) Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. | Circuit} Function Actuator | Bushing | Termination Material LxWxH Part No. 1 10 100 Part No. 
200 Series — Subminiature Toggle Switches 
SPDT On-On 11 B1 M1 Q 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2446-ND 3.31 2.98 2.54 200MSP1T1B1M1QE 
SPDT On-On 11 B1 M2 Q 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2447-ND 3.31 2.98 2.54 200MSP1T1B1M2QE 
SPDT On-Mom is! B1 M1 Q 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2450-ND 4.45 4.01 3.41 200MSP3T1B1M1QE 
SPDT On-Mom 11 B1 M2 Q 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2451-ND 4.45 4.01 3.41 200MSP3T1B1M2QE 
1 SPDT _|Mom-Off-Mom 11 B1 M1 Q -320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2453-ND 4.65 4.19 3.57 200MSP4T1B1M1QE 
SPDT | On-Off-Mom T1 Bi M1 Q 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2454-ND 4.49 4.04 3.45 200MSP5T1B1M1QE 
DPDT On-On Tal B1 M1 Q 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) EG2455-ND 4.65 4.19 3.57 200MDP1T1B1M1QE 
DPDT On-On 11 B1 M2 Q 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) EG2456-ND 4.65 4.19 3.57 200MDP1T1B1M2QE 
DPDT On-Mom 11 B1 M1 Q -320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) EG2458-ND 5.47 4.92 4.20 200MDP3T1B1M1QE 
SPDT On-Mom T2 B2 M6 R 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2452-ND 6.04 5.44 4.63 200MSP3T2B2M6RE 
2 SPDT On-On T2 B2 M6 R 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2448-ND 4.79 4.31 3.67 200MSP1T2B2M6RE 
DPDT On-On T2 B2 M6 R -320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) EG2457-ND 6.38 5.75 4.90 200MDP1T2B2M6RE 
3 SPDT On-On T2 B2 M7 R -320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2449-ND 5.28 4.76 4.06 200MSP1T2B2M7RE 
200A Series — Process-Sealed Subminiature Toggle Switches 
SPDT On-On 11 Al M2 R -320 x .200 x .527 (8.13 x 5.08 x 13.39) EG2459-ND 4.16 3.75 3.20 200AWMSP1T1A1M2RE 
SPDT On-Mom 171 Al M2 R -320 x .200 x .527 (8.13 x 5.08 x 13.39) EG2461-ND 5.30 4.78 4.07 200AWMSP2T1A1M2RE 
1 SPDT | On-Off-On 11 Al M2 R -320 x .200 x .527 (8.13 x 5.08 x 13.39) EG2463-ND 4.33 3.90 3.32 200AWMSP3T1A1M2RE 
DPDT On-On Tai Al M2 R -320 x .360 x .527 (8.13 x 9.14 x 13.39) EG2465-ND 6.64 5.98 5.09 200AWMDP1T1A1M2RE 
DPDT | On-Off-On Dial Al M2 R -320 x .360 x .527 (8.13 x 9.14 x 13.39) EG2467-ND 015) 6.98 5.95 200AWMDP3T1A1M2RE 
SPDT On-On T2 Al M6 R -320 x .200 x .527 (8.13 x 5.08 x 13.39) EG2460-ND 5.23 4.71 4.02 200AWMSP1T2A1M6RE 
SPDT On-Mom T2 Al M6 R -320 x .200 x .527 (8.13 x 5.08 x 13.39) EG2462-ND 6.78 6.11 5.21 200AWMSP2T2A1M6RE 
SPDT | On-Off-On T2 Al M6 R -320 x .200 x .527 (8.13 x 5.08 x 13.39) EG2464-ND 5.81 5.23 4.46 200AWMSP3T2A1M6RE 
2 SPDT On-On T2 Al M6 R -320 x .360 x .527 (8.13 x 9.14 x 13.39) EG2469-ND 7.18 6.47 5.51 200BWMSP1T2A1SM6RE 
DPDT On-On T2 Al M6 R -320 x .360 x .527 (8.13 x 9.14 x 13.39) EG2466-ND 8.20 7.39 6.29 200AWMDP1T2A1M6RE 
DPDT | On-Off-On T2 Al M6 R -320 x .360 x .527 (8.13 x 9.14 x 13.39) EG2468-ND 9.31 8.39 7.14 200AWMDP3T2A1M6RE 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1033) 883 


NK’ 


SWITCHES 


M Series: Over 350,000 different configurations possible, with the most popular listed here. Epoxy sealed 
terminals, high torque bushings, antijamming levers. Available as PCB mount or solder lug terminal for ease 
of wiring. Electrical Capacity: 6A @ 125V AC or 30VDC. Dielectric strength: 1,500V AC min. Mechanical 


Miniature Toggle Switches 


Options (see diagrams) 
Switching Act- | Bush-| Contact | Terminal| Digi-Key Price Each NKK 
Fig.| Circuit Function uator| ing |Material*| Option Part No. 1 25 100 Part No. 
Bat Lever, Threaded Bushing, Solder Lug -6A 
SPDT On-On Ss S1 Ww 01 360-1057-ND 4.20 3.36 2.66 M2012SS1W01 
SPDT On-Off-On Ss S1 Ww 01 360-1058-ND 4.92 3.94 3.12 M2013SS1W01 
SPDT On-Mom Ss $1 Ww 01 360-1059-ND 5.52 4.42 3.50 M2015SS1W01 
SPDT | Mom-Off-Mom Ss $1 Ww 01 360-1060-ND 5.64 4.52 3.58 M2018SS1W01 
SPDT | On-Off-Mom Ss $1 Ww 01 360-1061-ND 5.64 4.52 3.58 M2019SS1W01 
SP3T On-On-On Ss $1 Ww 01 360-1062-NDt 9.00 7.20 5.70 M2024SS1W01 
SP3T | Mom-On-Mom Ss $1 Ww 01 360-1063-NDt 9.48 7.59 6.01 M2026SS1W01 
SP3T | On-On-Mom Ss S1 Ww 01 360-1064-NDt 9.48 7.59 6.01 M2027SS1W01 
DPDT On-On Ss S1 Ww 01 360-1065-ND 6.30 5.04 3.99 M2022SS1W01 
1 | DPDT On-Off-On Ss $1 Ww 01 360-1066-ND 7.32 5.86 4.64 M2023SS1W01 
DPDT On-Mom Ss S1 Ww 01 360-1067-ND 8.40 6.72 5.32 M2025SS1W01 
DPDT | Mom-Off-Mom Ss S1 Ww 01 360-1068-ND 8.76 7.01 5.55 M2028SS1W01 
DPDT |} On-Off-Mom Ss S1 Ww 01 360-1069-ND 8.76 7.01 5.55 M2029SS1W01 
DP3T On-On-On Ss S1 Ww 01 360-1070-NDtt 21.00 16.80 13.30 M2044SS1W01 
DP3T | Mom-On-Mom Ss S1 W 01 360-1071-NDtt 21.00 16.80 13.30 M2046SS1W01 
DP3T | On-On-Mom Ss S1 Ww 01 360-1072-NDtt 21.00 16.80 13.30 M2047SS1W01 
3PDT On-On Ss S1 Ww 01 360-1073-ND 10.50 8.40 6.65 M2032SS1W01 
3PDT On-Off-On Ss S1 Ww 01 360-1074-ND 13.20 10.56 8.36 M2033SS1W01 
3PDT | Mom-Off-Mom Ss S1 W 01 360-1075-ND 16.20 12.96 10.26 M2038SS1W01 
4PDT On-On Ss S1 Ww 01 360-1076-ND 14.46 11.57 9.16 M2042SS1W01 
4PDT On-Off-On Ss S1 Ww 01 360-1077-ND 17.28 13.83 10.95 M2043SS1W01 
Bat Lever, Threaded Bushing, PC Terminals -6A 
SPDT On-On Ss S1 Ww 03 360-1078-ND 4.35 3.48 2.76 M2012SS1W03 
SPDT On-Off-On Ss S1 Ww 03 360-1079-ND 5.07 4.06 3.22 M2013SS1W03 
SPDT On-Mom Ss S1 Ww 03 360-1080-ND 5.67 4.54 3.60 M2015SS1W03 
SPDT | Mom-Off-Mom Ss S1 Ww 03 360-1081-ND 5.79 4.64 3.67 M2018SS1W03 
2 | SPDT} On-Off-Mom Ss $1 Ww 03 360-1082-ND 5.79 4.64 3.67 M2019SS1W03 
SP3T On-On-On Ss S1 Ww 03 360-1083-NDt 9.30 7.44 5.89 M2024SS1W03 
DPDT On-On Ss S1 Ww 03 360-1084-ND 6.60 5.28 4.18 M2022SS1W03 
DPDT On-Off-On Ss S1 Ww 03 360-1085-ND 7.62 6.10 4.83 M2023SS1W03 
3PDT On-On Ss S1 Ww 03 360-1086-ND 10.92 8.74 6.92 M2032SS1W03 
4PDT On-On Ss S1 Ww 03 360-1087-ND 15.03 12.03 9.52 M2042SS1W03 
.45 Large Bat Lever, Large Threaded Bushing, Solder Lug -6A 
SPDT On-On B B1 Ww 01 360-1029-ND 6.84 5.48 4.34 M2012BB1W01 
SPDT On-Off-On B B1 Ww 01 360-1030-ND 7.56 6.05 4.79 M2013BB1W01 
SPDT On-Mom B B1 Ww 01 360-1031-ND 8.16 6.53 5.17 M2015BB1W01 
SPDT | Mom-Off-Mom B B1 Ww 01 360-1032-ND 8.28 6.63 5.25 M2018BB1W01 
1. | SPDT | On-Off-Mom B B1 Ww 01 360-1033-ND 8.28 6.63 5.25 M2019BB1W01 
DPDT On-On B B1 Ww 01 360-1034-ND 8.94 7.16 5.67 M2022BB1W01 
DPDT On-Off-On B B1 Ww 01 360-1035-ND 9.96 7.97 6.31 M2023BB1W01 
3PDT On-On B B1 Ww 01 360-1036-ND 13.14 10.52 8.33 M2032BB1W01 
4PDT On-On B B1 Ww 01 360-1037-ND 17.10 13.68 10.83 M2042BB1W01 
Flat Lever, Threaded Bushing, Solder Lug -6A 
SPDT On-On E S1 Ww 01 360-1043-ND 5.40 4.32 3.42 M2012ES1W01 
SPDT On-Off-On E S1 Ww 01 360-1044-ND 6.12 4.90 3.88 M2013ES1W01 
SPDT On-Mom E S1 Ww 01 360-1045-ND 6.72 5.38 4.26 M2015ES1W01 
SPDT | Mom-Off-Mom E S1 Ww 01 360-1046-ND 6.84 5.48 4.34 M2018ES1W01 
SPDT | On-Off-Mom = S1 Ww 01 360-1047-ND 6.84 5.48 4.34 M2019ES1W01 
SP3T On-On-On E S1 Ww 01 360-1048-NDt 10.20 8.16 6.46 M2024ES1W01 
1 | DPDT On-On E S1 Ww 01 360-1049-ND 7.50 6.00 4.75 M2022ES1W01 
DPDT On-Off-On E S1 Ww 01 360-1050-ND 8.52 6.82 5.40 M2023ES1W01 
DPDT On-Mom E S1 Ww 01 360-1051-ND 9.60 7.68 6.08 M2025ES1W01 
DPDT | On-Off-Mom E S1 Ww 01 360-1052-ND 9.96 19 6.31 M2029ES1W01 
3PDT On-On E S1 Ww 01 360-1053-ND 11.70 9.36 7.41 M2032ES1W01 
3PDT On-Off-On = S1 Ww 01 360-1054-ND 14.40 11.52 9.12 M2033ES1W01 
4PDT On-On E $1 Ww 01 360-1055-ND 15.66 12.53 9.92 M2042ES1W01 
4PDT On-Off-On E S1 Ww 01 360-1056-ND 18.48 14.79 11.71 M2043ES1W01 
Bat Lever, Threaded Keyway Bushing, Solder Lug -6A 
SPDT On-On s2 S1 Ww 01 360-1172-ND 4.20 3.36 2.66 M2012S2S1W01 
1 | SPDT On-On Ss2 Al Ww 01 360-1155-ND 4.20 3.36 2.66 M2012S2A1W01 
DPDT On-On s2 Al Ww 01 360-1156-ND 6.30 5.04 3.99 M2022S2A1W01 
Bat Lever, Threaded Keyway Bushing, Straight PC Terminal -6A 
2 | SPDT On-On s2 Al Ww 03 360-1157-ND 4.35 3.48 2.76 M2012S2A1W03 
-69” Large Bat Lever, Large Threaded Bushing, Solder Lug -6A 
SPDT On-On B2 B1 Ww 01 360-1038-ND 7.08 5.67 4.49 M2012B2B1W01 
SPDT On-Off-On B2 B1 Ww 01 360-1039-ND 7.80 6.24 4.94 M2013B2B1W01 
1 | SPDT | Mom-Off-Mom B2 B1 Ww 01 360-1040-ND 8.52 6.82 5.40 M2018B2B1W01 
DPDT On-On B2 B1 Ww 01 360-1041-ND 9.18 7.35 5.82 M2022B2B1W01 
DPDT On-Off-On B2 B1 Ww 01 360-1042-ND 10.20 8.16 6.46 M2023B2B1W01 


*W=Silver rated 6A @ 125V AC and 3A @ 250V AC _t=SP3T uses aDp Body tt=DPS3T uses a 4p Body 


(Continued) 


Life: 100,000 operations min., 50,000 operations min. for flat and locking lever. Electrical Life: 25,000 
operations min. Operating Temperature: -30°C to + 85°C. Angle of Throw: 25° Standard Hardware: 2 
hex nuts, 1 locking ring, 1 lockwasher 


Dim. in (mm) Inch 
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NKK’ 


SWITCHES Miniature Toggle Switches (cont) 


Dim. in (mm) Inch 


Options (see diagrams) Fig. 1 Fig. 2 
Switching Act- | Bush- | Contact | Terminal) Digi-Key Price Each NKK : 3 
Fig.|Circuit | Function | uator| ing |Material*| Option | PartNo. 1 25 100 Part No. 28) Dia , (2.8) ack 
Bat Lever, Threaded Splashproof Bushing, Solder Lug -6A 
SPDT On-On Ss D3 Ww 01 360-1088-ND 5.40 4.32 3.42 M2012SD3W01 
SPDT On-Off-On Ss D3 Ww 01 360-1089-ND 6.12 4.90 3.88 M2013SD3W01 
SPDT On-Mom Ss D3 Ww 01 360-1090-ND 6.72 5.38 4.26 M2015SD3W01 
1 | SPDT | Mom-Off-Mom Ss D3 Ww 01 360-1091-ND 6.84 5.48 4.34 M2018SD3W01 
SPDT | On-Off-Mom | S$ D3 w 01 360-1092-ND 6.84 5.48 4.34 M2019SD3Wo1 (SPDT Shown) (DPDT Shown) 
DPDT On-On Ss D3 Ww 01 360-1093-ND 7.50 6.00 4.75 M2022SD3W01 
DPDT On-Off-On Ss D3 Ww 01 360-1094-ND 8.52 6.82 5.40 M2023SD3W01 
DPDT | Mom-Off-Mom Ss D3 Ww 01 360-1095-ND 9.96 7.97 6.31 M2028SD3W01 
Bat Lever, Threaded Splashproof Bushing, Solder Lug -.4VA 
SPDT On-On Ss D3 G 01 360-1140-ND 6.06 4.85 3.84 M2012SD3G01 
SPDT On-Off-On Ss D3 G 01 360-1141-ND 6.78 5.43 4.30 M2013SD3G01 
1 | SPDT On-Mom Ss D3 G 01 360-1142-ND 7.38 5.91 4.68 M2015SD3G01 
SPDT | Mom-Off-Mom Ss D3 G 01 360-1143-ND 7.50 6.00 4.75 M2018SD3G01 
DPDT On-On Ss D3 G 01 360-1144-ND 8.79 7.04 5.57 M2022SD3G01 
Bat Lever, Threaded Bushing, Solder Lug -.4VA 
SPDT On-On Ss S1 G 01 360-1118-ND 4.86 3.89 3.08 M2012SS1G01 (Standard) 
SPDT On-Off-On Ss St G 01 360-1119-ND 5.58 4.47 3.54 M2013SS1G01 
SPDT On-Mom Ss S1 G 01 360-1120-ND 6.18 4.95 3.92 M2015SS1G01 
SPDT | Mom-Off-Mom Ss S1 G 01 360-1121-ND 6.30 5.04 3.99 M2018SS1G01 
SPDT | On-Off-Mom Ss S1 G 01 360-1122-ND 6.30 5.04 3.99 M2019SS1G01 
1 | SP3T On-On-On Ss St G 01 360-1123-NDt 10.29 8.24 6.52 M2024SS1G01 
SP3T | Mom-On-Mom Ss S1 G 01 360-1124-NDt 10.77 8.62 6.83 M2026SS1G01 
SP3T | On-On-Mom Ss S1 G 01 360-1125-NDt 10.77 8.62 6.83 M2027SS1G01 
DPDT On-On Ss Si G 01 360-1126-ND 7.59 6.08 4.81 M2022SS1G01 
DPDT On-Off-On Ss Si G 01 360-1127-ND 8.61 6.89 5.46 M2023SS1G01 
3PDT | On-On s | st G ot 360-1128-ND 12.45 996 7.89 M2032881G01 tong barge) 
4PDT On-On Ss St G 01 360-1129-ND 17.04 13.64 10.80 M2042SS1G01 
Bat Lever, Threaded Bushing, PC Terminal -.4VA 
SPDT On-On Ss Si G 03 360-1130-ND 4.98 3.99 3.16 M2012SS1G03 
SPDT On-Off-On Ss Ss1 G 03 360-1131-ND 5.70 4.56 3.61 M2013SS1G03 
SPDT On-Mom Ss Si G 03 360-1132-ND 6.30 5.04 3.99 M2015SS1G03 
SPDT | Mom-Off-Mom Ss S1 G 03 360-1133-ND 6.42 5.14 4.07 M2018SS1G03 vo hd ue 
2 | SPDT | On-Off-Mom Ss S1 G 03 360-1134-ND 6.42 5.14 4.07 M2019SS1G03 
SP3T On-On-On Ss S1 G 03 360-1135-NDt 10.59 8.48 6.71 M2024SS1G03 | an 
DPDT On-On Ss S1 G 03 360-1136-ND 7.89 6.32 5.00 M2022SS1G03 8.9) 
DPDT On-Off-On Ss Si G 03 360-1137-ND 8.91 7.13 5.65 M2023SS1G03 .350 
3PDT On-On Ss S1 G 03 360-1138-ND 12.87 10.30 8.16 M2032SS1G03 
4PDT On-On Ss s1 G 03 360-1139-ND 17.64 1412 9 11.18 M2042SS1G03 (Splashproof) (Standard) 
Locking Lever, Threaded Bushing, Solder Lug -6A 
SPDT On-On L u Ww 01 360-1096-ND 7.29 5.84 4.62 M2012LL1W01 
SPDT On-Off-On L uu Ww 01 360-1097-ND 8.01 6.41 5.08 M2013LL1W01 
SPDT On-Mom L u Ww 01 360-1098-ND 8.61 6.89 5.46 M2015LL1W01 (06.0) 0.236 
SPDT | Mom-Off-Mom L u Ww 01 360-1099-ND 8.73 6.99 5.53 M2018LL1W01 
1 | SPDT | On-Off-Mom L u Ww 01 360-1100-ND 8.73 6.99 5.53 M2019LL1W01 
DPDT On-On L u Ww 01 360-1101-ND 9.39 7.52 5.95 M2022LL1W01 
DPDT On-Off-On L u Ww 01 360-1102-ND 10.41 8.33 6.60 M2023LL1W01 
3PDT On-On L u Ww 01 360-1103-ND 13.59 10.88 8.61 M2032LL1W01 
3PDT On-Off-On L uu Ww 01 360-1104-ND 16.29 13.04 10.32 M2033LL1W01 
4PDT On-On L u Ww 01 360-1105-ND 17.55 14.04 11.12 M2042LL1W01 (Locking) 
Locking Lever, Threaded Bushing, Solder Lug -.4VA 
SPDT On-On L u G 01 360-1145-ND 7.95 6.36 5.04 M2012LL1G01 
SPDT On-Off-On L uu G 01 360-1146-ND 8.67 6.94 5.50 M2013LL1G01 Terminals 
1 | SPDT On-Mom L u G 01 360-1147-ND 9.27 7.42 5.88 M2015LL1G01 
SPDT | On-Off-Mom L u G 01 360-1148-ND 9.39 7.52 5.95 M2019LL1G01 
DPDT On-On L uu G 01 360-1149-ND 10.68 8.55 6.77 M2022LL1G01 
.45” Large Bat Lever, Large Threaded Bushing, Solder Lug -.4VA 7 |S (4.0) 
1 SPDT On-On B B1 G 01 360-1106-ND 7.50 6.00 4.75 M2012BB1G01 f L et Epo f Ae 620 
SPDT On-Off-On B B1 G 01 360-1107-ND 8.22 6.58 5.21 M2013BB1G01 ‘i ; ‘ .079 J . Thk = (0.8) 
.69” Large Bat Lever, Large Threaded Bushing, Solder Lug -.4VA : ae Thk = (0.8) ao 031 
SPDT On-On B2 B1 G 01 360-1108-ND 7.74 6.20 4.91 M2012B2B1G01 vol 
4 DPDT On-On B2 B1 G 01 360-1109-ND 10.47 8.38 6.64 M2022B2B1G01 (Solder) 
*w-Silver rated 6A @ 125V AC &3A@ 250VAC G=Gold rated 0.4VA max. @ 28V AC/DC max. +=SP3T uses a Dp Body. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 885 


NKK’ 


SWITCHES 


M2T Series: Interior bushing is sealed with o-ring which surrounds the 
actuator. Bushing and top of the housing are one molded piece, 
achieving the exterior seal. Ultransonic welding is used to seal the 
bushing unit to the base. Terminals are epoxy sealed for safeguarding 
the switch at the base 

Features: Electrical Capacity: Logic Level (code G): 0.4VA maximum 
@ 28V AC/DC maximum. Dielectric Strength: 1,000V AC minimum 
between contacts; 1,500V AC minimum between contacts and case. 
Mechanical Life: 100,000 operations minimum. Electrical Life: 50,000 


Miniature Toggle Switches (cont) 


operations minimum for gold; 25,000 operations minimum for silver. 
Operating Temp Range: -30°C through +85°C. 

B Series: Sealed body construction permits switches to be subjected to 
time- and money-saving automated soldering techniques. Can be safely 
cleaned of flux without fear of compromising operating characteristics. 
Features: Electrical Capacity: Logic Level: 0.4VA maximum @ 28V 
AC/DC maximum. Dielectric Strength: 500V AC minimum. Mechanical 
Life: 100,000 operations min. for On-On and On-Off-On. Electrical Life: 
50,000 operations min. Operating Temp Range: -30°C through +85°C 


Dim. in (mm) Inch 
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*weSilver rated 6A @ 125V AC &3A@ 250V AC G=Gold rated 0.4VA max. @ 28V AC/DC max. 
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157 ee 


Options (see diagrams) 
Switching Act- | Bush-| Contact | Terminal Digi-Key Price Each NKK 
Fig.| Circuit} Function | uator| ing | Material*| Option Part No. il 25 100 Part No. 
Flattened Lever, Threaded Bushing, Solder Lug -.4VA 
SPDT On-On E S1 G 01 360-1110-ND 6.06 4.85 3.84 M2012ES1G01 
SPDT | On-Off-On E St G 01 360-1111-ND 6.78 5.43 4.30 M2013ES1G01 
SP3T | On-On-On E S1 G 01 360-1112-NDt 11.49 9.20 7.28 M2024ES1G01 
1 DPDT On-On E St G 01 360-1113-ND 8.79 7.04 5.57 M2022ES1G01 
DPDT | On-Off-On E S1 G 01 360-1114-ND 9.81 7.85 6.22 M2023ES1G01 
3PDT On-On E S1 G 01 360-1115-ND 13.65 10.92 8.65 M2032ES1G01 
4PDT On-On E St G 01 360-1116-ND 18.24 14.60 11.56 M2042ES1G01 
4PDT | On-Off-On E St G 01 360-1117-ND 21.06 16.85 13.34 M2043ES1G01 (Flat) 
Flattened Bat Lever, Threaded Bushing, PC Terminal -6A 
SPDT On-On E S1 Ww 03 360-1150-ND 5.55 4.44 3.52 M2012ES1W03 
1 | SPDT] On-Off-On | E st w 03 360-1151-ND 6.27 5.02 3.98 M2013ES1W03 4/4-40 Thd 
SPDT |Mom-Off-Mom| E S1 Ww 03 360-1152-ND 6.99 5.60 4.43 M2018ES1W03 
Bat Lever, Smooth Keyway Bushing, Vertical PC Terminal -.4VA 
SPDT On-On S2 A2 G 40 360-1165-ND 5.94 4.76 3.77 M2012S2A2G40 
SPDT | On-Off-On s2 A2 G 40 360-1166-ND 6.66 5.33 4.22 M2013S2A2G40 
: SPDT |] On-Off-Mom | S2 A2 G 40 360-1167-ND 7.38 5.91 4.68 M2019S2A2G40 
DPDT On-On S2 A2 G 40 360-1168-ND 9.81 7.85 6.22 M2022S2A2G40 
Bat Lever, Smooth Keyway Bushing, Straight PC Terminal 
— | SPDT On-On S2 A2 Ww 13 360-1169-ND 4.65 3.72 2.95 M2012S2A2W13 
— | SPDT On-On $2 A2 G 13 360-1158-ND 5.31 4.25 3.37 M2012S2A2G13 
Bat Lever, Smooth Keyway Bushing, Right Angle PC Terminal a 
SPDT On-On S2 A2 G 30 360-1159-ND 5.64 4.52 3.58 M2012S2A2G30 
SPDT | On-Off-On Ss2 A2 G 30 360-1160-ND 6.36 5.09 4.03 M2013S2A2G30 
SPDT |Mom-Off-Mom| S2 A2 G 30 360-1161-ND 7.08 5.67 4.49 M2018S2A2G30 
SPDT | On-Off-Mom | S2 A2 G 30 360-1162-ND 7.08 5.67 4.49 M2019S2A2G30 
DPDT On-On S2 A2 G 30 360-1163-ND 9.12 7.30 5.78 M2022S2A2G30 
. 3PDT On-On S2 A2 G 30 360-1164-ND 14.82 11.86 9.39 M2032S2A2G30 
SPDT On-On $2 A2 Ww 30 360-1170-ND 4.98 3.99 3.16 M2012S2A2W30 
DPDT On-On $2 A2 Ww 30 360-1171-ND 7.83 6.27 4.96 M2022S2A2W30 
SPDT On-On Ss A2 G 30 360-1153-ND 5.64 4.52 3.58 M2012SA2G30 
SPDT | On-Off-On Ss A2 G 30 360-1154-ND 6.36 5.09 4.03 M2013SA2G30 
Washable Mini Toggle Switches 
SPDT On-On _— _— G 30 360-1173-ND 5.82 4.66 3.69 M2T12S4A5G30 
3 SPDT | On-Off-On _ — G 30 360-1174-ND 6.36 5.09 4.03 M2T13S4A5G30 
SPDT |Mom-Off-Mom | — = G 30 360-1175-ND 7.02 5.62 4.45 M2T18S4A5G30 
SPDT On-On _ = G 40 360-1176-ND 6.12 4.90 3.88 M2T12S4A5G40 
4 SPDT | On-Off-On = = G 40 360-1177-ND 6.66 5.33 4.22 M2T13S4A5G40 
SPDT |Mom-Off-Mom| — = G 40 360-1178-ND 7.32 5.86 4.64 M2T18S4A5G40 
DPDT On-On = = G 40 360-1179-ND 9.99 8.00 6.33 M2T22S4A5G40 
SPDT On-On _ _ G 03 360-1180-ND 5.16 4.13 3.27 M2T12SA5G03 
SPDT | On-Off-On _ = G 03 360-1181-ND 5.70 4.56 3.61 M2T13SA5G03 
: SPDT |Mom-Off-Mom| — = G 03 360-1182-ND 6.36 5.09 4.03 M2T18SA5G03 
DPDT On-On _ = G 03 360-1183-ND 8.07 6.46 5.12 M2T22SA5G03 
3 SPDT On-On = _ G 30 360-1184-ND 5.82 4.66 3.69 M2T12SA5G30 
Washable Sub-Mini Antistatic Toggle Switches 
SPDT On-On A _— G a 360-1012-ND 4.20 3.36 2.66 B12AP 
SPDT | On-Off-On A = G a 360-1013-ND 4.38 3.51 2.78 B13AP (17.5) 
g | SPOT] OnMom J a | — G _ 360-1014-ND 4.50 360 285 | BISAP se 
DPDT On-On A = G = 360-1015-ND 5.46 4.37 3.46 B22AP 
DPDT | On-Off-On A = G — 360-1016-ND 5.88 4.71 3.73 B23AP [ee aul 
— [spot] On-On A | — G = 360-1017-ND 4.56 3.65 2.89 B12JB (06) DieTyp 
SPDT On-On J — G — 360-1018-ND 4.92 3.94 3.12 B12JH 
SPDT | On-Off-On J = G = 360-1019-ND 5.10 4.08 3.23 B13JH 
v3 SPDT On-Mom J = G = 360-1020-ND §.22 4.18 3.31 B15JH 
DPDT On-On J _ G a 360-1021-ND 6.54 5.24 4.15 B22JH 
DPDT | On-Off-On J = G a 360-1022-ND 6.96 5.57 4.41 B23JH 
— | SPDT On-On J — G = 360-1023-ND 4.92 3.94 3.12 B12JV 
Washable Ultra Mini SMT Toggle Switches 
SPDT On-On A = G = 360-1026-ND 5.70 4.56 3.61 G3T12AP 
8 SPDT | On-Off-On A = G = 360-1027-ND 6.12 4.90 3.88 G3T13AP 
DPDT On-On A = G = 360-1028-ND 7.62 6.10 4.83 G3T22AP 
Switching Digi-Key Price Each Digi-Key T&R Pricing | NKK 
Fig. Circuit Function Part No. 1 25 100 Part No. Part No. Fig. 9 
Washable Ultra-Miniature SMT Toggle Switch 
SPDT On-On 360-1024-1-ND 6.00 4.80 3.80 360-1024-2-ND 1400.00 G3T12AH-R 
se SPDT On-Off-On 360-1025-1-ND 6.42 5.14 4.07 360-1025-2-ND 1498.00 G3T13AH-R 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Power Toggle and Rocker Switches 


NKK offers one of the most extensive line of power toggle switches. Standard switching currents of 15, 
25 and 30 Amps. Locking lever type is ideal for preventing accidental switching, lever must be pulled out 
then switched. All toggles come complete with mounting hardware. Dielectric Strength: 2000V AV min. 
Mechanical Life: 50,000 operations min. Operating Temperature: -10°C through +70°C 


Fig. 4 
(6.1 
240 


Panel Cutout for Figs. 1-5 


(12.5) Dia 


7 — 


(017.2) 
0.677 > (43.5) (1.0) (23.0) 
nz ra 906 
SP assy ‘eg oe eas) Fas I~ (37.0) 1.4574 
728 1.22% fF (38.0) 1.496 945 1.65 f+ (46.0) 1.811 
MIP All rockers have white actuator. Solder lugs All rockers have white actuator. M4.5 screw 
Red/Black Background with “ON” accommodate 12 AWG wire. 30,000 operations terminals. 30,000 operations min. Operating temp: 
and “OFF” in White Lettering Full-Boot min. Operating Temp. -10°C to +70°C -10°C to +70°C 
Switch Digi-Key Price Each NKK Switch Digi-Key Price Each NKK 
Fig. | Circuit Function Current (125VAC) | Part No. 1 25 100 Part No. Fig. | Circuit Function Current (125VAC) | Part No. 1 25 100 Part No. 
Medium and High Capacity, Solder Lug Medium Capacity, Screw Lug 
SPST On-Off 15A 360-1185-ND* 5.28 423 3.35 $301 SPST On-Off 15A 360-1223-ND* 5.82 466 3.69 S301T 
SPDT Qn-On 15A 360-1186-ND* 5.28 423 3.35 $302 SPDT On-M 15A 360-1224-ND* 6.00 480 3.80 $302T 
SPDT On-Off-On 15A 360-1187-ND* 5.73 459 3.63 $303 SPDT Qn-Off-On. 15A 360-1225-ND* 636 5.09 4.03 S$303T 
SPDT Qn-Mom 15A 360-1188-ND+ 5.88 4.71 3.73 $305 SPDT On-Mom 15A 360-1226-NDt 6.21 497 3.94 S305T 
SPDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1189-ND+ 6.00 480 3.80 $308 SPDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1227-NDt 6.90 552 4.37 S$308T 
SPDT | _On-Off-Mom 15A 360-1190-ND¢ 6.21 497 3.94 $309 4 SPDT | On-Off-Mom 15A 360-1228-NDt 6.90 552 4.37 S309T 
DPST On-Off 25A 360-1191-ND* 7.98 639 5.06 $331 DPST On-Off 15A 360-1229-NDt 8.91 7.13 5.65 S331T 
DPDT Qn-On 25A 360-1192-ND* 7.98 639 5.06 $332 DPDT On- 15A 360-1230-NDt 9.39 7.52 5.95 $332T 
DPDT On-Off-On 25A 360-1193-ND* 9.39 7.52 5.95 $333 DPDT Qn-Off-On 15A 360-1231-NDt 10.59 848 6.71 $333T 
1 DPDT Qn-Mom 15A 360-1194-ND* 945 756 5.99 $335 DPDT Qn-Mom 15A 360-1232-NDt 10.86 869 6.88 S$335T 
DPDT | Mom-Off-Mom 15A, 360-1195-NDt 10.32 826 654 $338 DPDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1233-NDt 1140 912 7.22 $338T 
DPDT | _Qn-Off-Mom 15A 360-1196-NDt 10.32 826 6.54 $339 DPDT | On-Off-Mom 15A 360-1234-NDt 11.76 9.41 7.45 S$339T 
3PST On-Off 25A 360-1197-ND¢ 11.43 915 7.24 S31 High Capacity, Screw Lug 
SPOT OnCn 25A Seta eee: 1.76 941 7.45 | S32 DPST Onc 30A 360-1235-ND* 2090 1891 1642 | seat 
3PDT On-Off-On 25A 360-1199-ND¢ 1269 10.16 8.04 $33 DPDT On-Gn 30A 360-1236-ND* 21.74 19.67 17.08 $922 
SPOT). -GrMom 15h eT ALe RD 1269 10:16" BOF 15 DPOT | _On-Of-On 30A 360-1237-ND* 21.53 19.48 16.92 | S823 
3PDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1201-ND* 12.69 1016 8.04 $38. 

5 3PST On-Off 30A 360-1238-ND* 31.25 28.28 24.56 $831 
4PST Qn-Ot 25A 360-1202-ND+ 1356 1085 859 | StH 3PDT On-Ch 30A 360-1239-ND* 3791 3430 29.79 | sae 
4POT Qn 25A 360-1203-ND¢ 1356 1085 859 | S42 3PDT | Gn-Cf-On 30A 360-1240-ND* 3797 3436 29.84 | saa3 
4PDT On-Off-On 25A 360-1204-NDt 14.64 11.72 9.28 S43 
4PDT |  Qr-Mom 15A 360-1205-NDt 1464 11.72 9.28 | S45 Pron On-Ch 5OA SUNY) 51.77 46.84 40.68 | $732 

Medium and High Capacity, .250” (6.35mm) Quick Connect Power Toggle Accessories 
spst] On-Off 15A 360-1206-ND 453 363 287 | SIF i biel tone haa aia Beta si — pp pit 
spoT} = &m 15A 360-1207-ND 534 428 3.39 | SF Oy OFF Hate, 12mm, Peale siserila tz j Ss 19 
SPoT| On-Of-Ch 15A 360-1208-ND 555 444 352 | SOF 6A Qn-Off-Plate, 12mm, Red/Black 360-1003-ND 216 1.73 1.37 | AT214 
pest | Gna 15A 360-1209-ND 675 540 428 | SIF panniers 360-1605-ND 312 250 1.98 | ATAOIA 
DPDT O-n 20A 360-1210-ND 831 665 527 | SOF 7 wer tags 
F DPDT | _ On-Off-On 20A 360-1211-ND 8.37. 670 531 | S7F ee aegantal 360-1606-ND 408 327 259 | AT402A 
3PST On-Off 25A 360-1212-NDt 1236 9.89 7.83 | SSIF TOONS: 
3PDT Qn-On 25A 360-1213-NDt 1269 10.16 8.04 S32F Standard Size Rocker Switches 
3PDT Qn-Off-On 25A 360-1214-ND$ 13.65 10.92 865 | S33F DPDT On-G 20A 360-1498-ND* 491 445 3.87 | SWS006A 
4PST On-Off 25A 360-1215-NDt 14.37, 11.50 9.11 SAF 8 DPDT Qn-Off-On 15A 360-1499-ND+ 5.21 472 410 SW8007A 
4PDT Qn-On 25A, 360-1216-NDt 14.79 11.84 9.37 S42F DPDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1500-ND 6.34 5.74 499 SW3008A 
4PDT Qn-Off-On 25A 360-1217-NDt 15.87 12.70 10.06 | S43F DPST On-Off 30A 360-1501-ND* 20.85 18.87 16.39 | Sw3821 
Medium Capacity, Solder Lug, Locking Lever DPDT On-M 30A 360-1502-ND* 21.63 19.57 17.00 | SWs822 
SPST On-Off 15A 360-1218-ND 1539 1232 975 SIAL 9 DPDT Qn-Off-On 30A 360-1503-ND* 22.05 19.95 17.33 SW3823 
SPDT On-Gn 15A 360-1219-ND 17.04 13.64 10.80 | S2AL 3PST On-Off 30A 360-1504-ND* 31.25 28.28 24.56 | SW3831 
3 | SPDT} On-Off-On 15A 360-1220-ND 1740 13.92 11.02 | SAL SPOT On-On 30A 360-1505-ND* 37.97 34.36 29.84 | SW3832 
DPDT OQn-Gn 20A 360-1221-ND 20.40 16.32 12.92 | S6AL 3PDT On-Cff-On 30A 360-1506-ND* 37.97 34.36 29.84 | SW3833 
DPDT On-Off-On 20A 360-1222-ND 20.55 16.44 13.02 S7AL * ULICSA +UL +CSA 
. . 
™ 
Technologies" Power Toggle Switches WE 
General purpose workhorses with options tailored to meet most any need. Ratings to 20A 277VAC, ar 5 : 
international approvals, and circuit choices easily integrates into a variety of different applications. The F- c esd, E Digi-Key Price Each Carling Tech. 
Series has a storied history in the Marine, Food Service, Generator, Industrial Control, and Office Automation Fig. | Circuit Type Terminals Part No. 1 25 50 Part No. 
markets and is appropriate for usage in low voltage DC applications as well. Hardware included. SPST On-Off .250" QC 432-1074-ND 3.38 2.60 1.82 | 2FA53-73/TABS 
Operating Temperature: 0°F to +150°F (G-Series 85°C) Thread: 15/32 - 32UNS - 2A SPST On-Off Screw 432-1075-ND 3.87 2.98 2.09 | 2FA54-73 
SPDT Qn-On .250" QC 432-1076-ND 416 3.20 2.24 | 2F853-73/TABS 
SPDT On-Off-On .250” QC 482-1077-ND 416 3.20 2.24 | 2F053-73/TABS 
SPDT On-Off-On Screw 432-1078-ND 4.91 3.78 2.65 | 2F054-73 
, | SPOT | Or-OF-Mom Screw 432-1079-ND 679 523 3.66 | 6RS473 
DPST On-Off .250" QC 432-1080-ND 5.36 4.13 2.89 | 2GK51-73 
DPST On-Off Screw 432-1081-ND. 634 4.88 3.42 | 2GK54-73 
DPST On-Qn Screw 432-1082-ND 7.87 6.05 4.24 | 2G54-73 
DPST Qn-Off-On .250" QC 432-1083-ND 640 4.93 3.45 | 2GV51-73 
DPST On-Off-On Screw 432-1084-ND 7.87 6.05 4.24 | 2GM54-73 
3PST On-Off Screw 432-1085-ND_ 11.64 8.95 6.27 | HK254-73 
2 | SPST On-Off 6’ WireLead | 432-1086-ND 536 413 289 | 111-16-73 
3 DPST On-Off Screw 432-1087-ND 7.74 = 5.95 417 | DK284-73 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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NKK’ Environmentally 


SWITCHES Sealed Switches 


For use in outdoor or harsh applications. Toggles: Single 
and double pole. Rockers and Push Buttons: Single pole. 
Silver contacts, epoxy sealed solder lug or screw terminals 
or 7" wire leads, meets IP67 of IEC529 standards. Solder 
lug terminals have .094” dia. holes. Solder lug and screw 
models are dust tight and water protected at front panel, 
wire lead models also dust tight and water protected behind 
panel. Electrical Capacity: Toggle and Push Buttons: 10A 
@ 125V AC; 6A @ 120VAC -WB Series only; Rockers: 15A 
@ 125V AC. Dielectric Strength: Toggles and Push 
Buttons: 1,500V AC minimum; Rockers: 3.750V AC 
minimum between contacts and case. Mechanical Life: 
Toggles: 30,000 operations min.; Rockers: 30,000 
operations min.; Push Buttons: 30,000 operations min. for 


Fig. 1 — Toggle - Solder Term. 


(5.7) Dia 
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Fig. 5 — 
Rocker - Screw Term. 
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Fig. 2 — Toggle - Screw Term. 
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Fig. 6 — 
Rocker - 7” Wireleads 
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Fig. 3 — Toggle - 7” Wireleads 


Fig. 4 — Rocker - Solder Term. 


(13.2) Dia 
520- 
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On-On, 30,000 operations min. for On-Mom. Electrical Life: 
15,000 operations min. (10,000 for momentary rockers). 


Operating Temperature: -30°C through +70°C (toggles and (200.0) 
push button); -25°C — +85°C (rockers). Angle of Throw: 24° 17.874 
(toggles & rockers). Panel Thickness: .157”. Standard 
Hardware: 1 hex nut, 1 locking ring, 1 O-ring (toggles and 
push buttons) 
Switching Digi-Key Price Each NKK Switching Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Circuit Function Part No. u 25 100 Part No. Fig. Circuit Function Part No. i 25 100 Part No. 
Sealed Toggles — 10A 4 SPST On-Off 360-1510-ND: 12.87 11.65 10.12 WR11BS 
5 SPST On-Off 360-1511-ND: 13.55 12.26 10.65 WR11BT 
eee On or Se BNE tua ‘eae a art ; S 6 SPST On-Off 360-1512-ND 26.25 23.75 20.63__| WRITBL 
3 SPST ono 360-1244-ND 25.00 22.80 19.80 WTH1L 4 SPDT On-On 360-1513-ND* 13.65 12.35 10.73 WR12AS 
- - - 5 SPDT On-On 360-1514-ND* 14.34 12.98 11.27 WR12AT 
1 SPDT On-On 360-1245-ND 11.13 10.07 8.75 WT12S 6 SPDT On-On 360-1515-ND* 27.05 24.48 21.26 WR12AL 
2 SPDT On-On 36071246-ND 11.87 10.74 9.83) | WIT 4 SPDT On-On 360-1516-ND 13.65 1235 1073 | WRI2BS 
3 SPDT On-On 360-1247-ND 25.83 23.37 = 20.30 WT12L 5 SPDT On-On 360-1517-ND: 14.34 12.98 11.27 WR12BT 
1 SPDT On-Off-On 360-1248-ND 11.72 10.61 9.21 WT13S 6 SPDT On-On 360-1518-ND 27.05 24.48 21.26 WR12BL 
2 SPDT On-Off-On 360-1249-ND 12.45 11.27 9.79 WT13T 4 SPDT On-Off-On 360-1519-ND* 14.45 13.08 11.36 WR13AS 
3 SPDT On-Off-On 360-1250-ND 26.42 23.91 20.76 WT13L 5 SPDT On-Off-On 360-1520-ND* 15.12 13.68 11.88 WR13AT 
1 DPST On-Off 36041251-ND 1539 13.93. 1240) Wr2is 6 SPDT On-Off-On 360-1521-ND* 27.83 25.18 21.87 | WRI3AL 
2 DPST On-Off 360-1252-ND 16.86 15.26 13.25 WT21T 4 SPDT On-Off-On 360-1522-ND: 14.45 13.08 11.36 WR13BS 
3 DPST On-Off 360-1253-ND 36.39 32.93 28.60 | WT2IL Sone Oo aon STNG one pean a He Wor aPL 
1 DPDT On-On 360-1254-ND 16.02 1450 1259 | WT22S Sa nomen : : : 
2 DPDT On-On 360-1255-ND 17.49 15.83 13.75 | WT22T Sealed Push Buttons — 10A 
3 DPDT On-On 360-1256-ND 37.02 33.50 29.09 WT22L 7 SPDT On-On 360-1421-ND 24.39 19.52 15.45 WB12S 
1 DPDT On-Off-On 360-1257-ND 17.43 15.77 13.70 WT23S 8 SPDT On-On 360-1422-ND 25.44 20.36 16.12 WB12T 
2 DPDT On-Off-On 360-1258-ND 18.90 17.10 14.85 WT23T 9 SPDT On-On 360-1423-ND 45.39 36.32 28.75 WB12L 
3 DPDT On-Off-On 360-1259-ND 38.43 34.77 30.20 WT23L vA SPDT On-Mom 360-1424-ND 25.44 20.36 16.12 WB15S 
Sealed Rock. 6A 8 SPDT On-Mom 360-1425-ND 26.49 21.20 16.78 WB15T 
SnIeO ROCKER = 9 SPDT On-Mom 360-1426-ND 46.44 37.16 29.42 | WBI5L 
bs eee! One Spal any: PeB  NRGDS 30:12 GAS S=Solder Lug: T=Screw Lug: L= 8” Wire Lead *=Black = ¢ = Ivory 
Carling 
i T™ H 
Technologies” Contura Il Sealed Rocker Switches wi E OFSTOTG) 
Actuator | Digi-Key Price Each Carling Technologies 
Contura Il illuminated Window Panel Cut Out Circuit] Function Features Color | Part No. 125 50 | PartNo. 
SPST On-Off Ilum. Grn 12V/Amber 12V | Black | 432-1088-ND 8.32 6.40 4.48 | V1D2GHNB-AAOQO0-000 
SPST Off-Mom Ilum. Gn 12V/Amber 12V | Black | 432-1089-ND 10.01 7.70 5.39 | V2D2GHNB-AAO00-000 
+-——1.450 ——| SPST | On-On-Off Ilum. Grn 12V/Amber 12V | Black | 432-1090-ND 12.64 9.73 6.81 | VGD2GHNB-AAQ00-000 
SPDT Qn-Qn Ilum. Gn 12V/Amber 12V | Black | 432-1091-ND 10.14 7.80 5.46 | V4D2GHNB-AAQ00-000 
SP3P | _On-Off-On Ilum. Grn 12V/Amber 12V | Black | 432-1092-ND 10.14 7.80 5.46 | V6D2GHNB-AAOQ00-000 
SP3P | On-On-On Ilum. Grn 12V/Amber 12V | Black | 432-1093-ND 13.46 10.35 7.25 | VED2GHNB-AAC00-000 
SP3P | Mom-Off-Mom | Illum. Grn 12V/Amber 12V | Black | 432-1094-ND 10.69 8.23 5.76 | V8D2UHNB-AAOO0-000 
SPST On-Off Illuminated Incan 12V Black | 432-1095-ND 5.98 4.60 3.22 | V1D2B60B-A9000-000 
SPST Off-Mom No Led or Lamp Black | 432-1096-ND 4.88 3.75 2.63 | V2D2S00B-AZ000-000 
SP3P | __On-Off-Cn Illuminated Incan 12V. Black | 432-1097-ND 8.09 6.23 4.36 | V6D2D66B-AA000-000 
3 Position Panel Bracket DP3P | Mom-Off-Mom | Illum. Grn 12V/Amber 12V | Black | 432-1098-ND 12.06 9.28 6.50 | VLD2GHNB-AAC00-000 
SPP | Mom-O#f-Mom | Illuminated Incan 12V Black | 432-1099-ND 7.09 5.45 3.82 | V8D2B60B-AZ000-000 
AES Accessories 
é Digi-Key Price Each Carling Technologies 
Description Part No. 1 25 50 | Part No. 
Removal Tool, for removing Contura Actuators 432-1100-ND A938 .27 | VRT 
Gasket Seal for Waterproofing Switch to Panel 432-1101-ND. 78 60 .42| VPS-01 
The V Series Contura II switches have been the benchmark sealed rocker switch for years. The Connector Housing for Contura, Uses Amp 60295-2 terminals | 432-1102-ND 68 53 37) VCI-01 
Contura II is constructed of thermoplastic polycarbonate with a nylon 66 surface overlay and dual seal Hole Plug for Filling Panel Punch Holes Not Used,Black 432-1103-ND 1.18 91 -64 | VH2-01 
protection out to IP66/IP68 standards. Illuminated versions are superbright 12V LED for long life, .250” Panel Bracket, Stacking Type Center Panel, Black 432-1104-ND 1.18 .91 .64 | VMM-01 
QC terminals for easy wiring to switch. Panel Bracket, Stacking Type End Panel, Black 432-1105-ND_1.18 91 _.64| VME01 
Specifications: - Actuator Type: Contour Rocker + Ratings: 20A @ 12VDC = Contacts: Silver Cad- Pandl Bracket, 1 Switch Panel Mount, Black 432-1106-ND 1.41 1.09 .77| VwSO1 
Oxide + Dielectric Strength: 1500V RMS = Life: 50-100K cycles depending on circuit + Terminals: Pana Bracket, 3 Switch Panel Mount, Black 432-1107-ND 3.54 2.73 1.91] VM3-01 
-250"QC + Lighting: LED-Rated for 100K hrs. for half life ‘el Bracket. 6 Switch Panel Mount, Black -1108-ND 7.09 5.45 VM6-01 
Terminals to be used with connector housing are 14-18 AWG 42100-1, 18-22 AWG 60295-2 bere amet: 0 outer pate Meunhie SEN, ORE PASS 
i Body Actuator Digi-Key Price Each Carling Technologies 
C u rvette Rocker Switches Circuit Type Color Color Markings Part No. 1 25 50 | Part No. 
The R Series Curvette line of Rocker Switches are Snap-In SPST | On-Off Black | Black Oval None 432-1109-ND 1.33 1.03  .72 | RAQ01-RB-1-0-N 
power switches used in Appliances, Medical, HVAC, Lawn & SPST | QnOf | Black Black None 482-1110-ND 1.07 .83  .58 | RA901-RB-B-0-N 
Garden and Transportation markets. The Dual Molded Visi- SPST | On-Off Black Black Vert. “On-Off” | 432-1111-ND 1.17  .90  .63 | RA901-RBB-AN 
Rocker gives visual indication whether the switch is On or Off SPST On-Off Black Black Vert. -O 482-1112-ND 1.17 90  .63 | RA901-RB-B-FN 
and will never burn out like Illuminated Rockers or wear off like SPST | On-Off White Black None 432-1113-ND_ 1.07.83 58 _| RAQ01-RW-B-0-N 
Ink Stamped actuators. SPST | On-Off White White None 432-1114-ND 1.07 .83 .58 | RA901-RW-W-0-N 
Specifications: 10A @250VAC, 16A @ 125VAC Dielectric Panel Cut Out SPST On-Off Black BiW/Visi Red None _ 432-1115-ND 1.17 .90  .63 | RA901-VB-B-0-V 
Strenath: ULIGSA® 1000V live to.dead. metal. 760 acres le 1.072 (min) -» SPST | On-Off | Black | Bik/Visi Red | Vert.“On-Off" | 432-1116-ND 1.17 90  .63 | RAQO1-VB-B-1-V 
gin: . SPST On-Off Black | Bik/Visi Red | Horz. “On-Off” | 432-1117-ND 1.17 .90  .63 | RA901-VBB-2-V 
open contacts. SPST _|_Qn-Of | Black | BiW/Visi Red Vert. -O | 432-1118-ND 1.17.90 _.63_| RA901-VB-B-9-V 
Electrical Life: 100,000 cycles SPST | Qn-Of | Black | Bik/Visi White | Vert.I-O | 432-1119-ND 1.27 98 —.69 | RA901-VB-B-9-W 
Mechanical Life: 100,000 cycles. SPST On-Off White | Wht/Visi Red | Vert. “On-Off” | 432-1120-ND 1.27 .98 .69 | RAQ01-VW-W-1-V 
Operating Temperature: 0 to 85°C rrearel SPDT | Qn-Off-On | Black Black None 432-1121-ND 1.27.98 69 | RC911-RB-B-0-N 
Terminal: .250" QC . SPST | Off-Mom | Black Black None 432-1122-ND 1.56 1.20  .84 | RD221-MB-B-0-N 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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& ITT Industries Rocker Switches 9138B-ND ITT Industries Switch Data Book 


Engineered for life 


.55(13.97) 
Ke 


C Series 


76(19.20) 
l= imal 


a ad Paddle 


Vert. White Marking LED Illuminated 
Termination Options Options (see diag.) 
Actuator Switching Termi- Contact Digi-Key Price Each ITT Industries 
Circuit Color Function nation Material Part No. 1 25 100 Part No. 
ah So Ba Ser) Rocker Switches 
a “93(9-69)-(6 Ser) SPDT Black On-On Z Q CKN2002-ND 7.41 5.93 4.70 U11J51ZQE22 
OD (6.95)(C Ser) SPDT Black On-On Z Q CKN2007-ND 6.51 5.21 4.13 7101J1ZQE2 
10 QC (2.79)-(DM Ser.) SPDT Black On-Off-On Zz Q CKN2008-ND 6.99 5.60 4.43 7103J1ZQE2 
4PDT Black On-On Z Q CKN2001-ND 19.47 15.58 12.34 7401J1ZQE2 
DPDT Black On-On Zz Q CKN2000-ND 8.94 7.16 5.67 7201J1ZQE2 
SPDT Black On-Off-On V3 B CKN2003-ND 8.31 6.65 5.27 7103J1V3BE2 
<o: yr DPDT Black On-On A Q CKN2006-ND 10.26 8.21 6.50 7201J1AQE2 
ss SPDT Black On-On A B CKN2004-ND 7A7 5.74 4.55 7101J1ABE2 
e5c8) i eae SPDT Black On-On A Q CKN2005-ND 7A7 5.74 4.55 7101J1AQE2 
082 aot H SPDT Black On-On A Q CKC2021-ND 3.75 3.00 2.38 | JA01J12AQ 
Power Rocker Switches 
5 SPDT Black On-On 05 Q CKC2008-ND 4.55 2.63 2.21 C121J12S205QF 
5 SPDT Red On-On 05 Q CKC2025-ND 4.47 3.58 2.84 C121J13S205QF 
5 DPDT Black On-On 05 Q CKC2026-NDt 5.19 4.16 3.29 C221J12S205QF 
5 DPDT Red On-On 05 Q CKC2027-NDt 5.52 4.42 3.50 C221J13S205QF 
5 SPDT Black On-On 05 Q CKC1238-ND 2.21 1.28 1.08 CA01J12207Q 
5 SPDT Green On-On 05 Q CKC1241-ND 2.57 1.49 1.25 CA01J16207Q 
5 SPDT Illum/Red On-On 05 Q CKC1242-ND 3.10 1.79 1.51 CA04J137207Q 
5 SPDT Ilum/Ylw On-On 05 Q CKC1244-ND 3.10 479 1.51 CA04J157207Q 
Epoxy Seal 6 SPDT Black On-Off-On 05 Q CKC2012-ND 4.11 3.29 2.61 D503J12S2050A 
‘06(1.57) 6 SPDT Black On-Mom 05 Q CKC2013-ND 4.44 3.56 2.82 D508J12S205QA 
6 SPDT Black Mom-Off-Mom 05 Q CKC2022-ND 6.93 5.55 4.39 D105J12S205QA 
£13(3.18) 6 DPDT Black On-On 05 Q CKC2009-ND 3.87 3.35 2.82 DM61J12S205Q 
}=.05 7 SPST Black On-Off 05 Q CKC2011-NDt 3.60 2.88 2.28 D502J12S215PQF 
(1.27)Typ. 7 DPDT Black On-On 05 Q CKC2018-ND¢ 5.70 4.56 3.61 DM61J12S205PQ 
7 DPST Black On-Off 05 Q CKC2019-ND¢ 5.22 4.18 3.31 DM62J12S205PQ 
Contact Materials 8 SPST Black On-Off 05 Q CKC2017-ND 5.13 4.11 3.25 DM54J72S205Q3 
8 DPST Black On-Off 05 Q CKC2020-ND 5.79 4.64 3.67 DM64J72S205Q3 
B Contacts and Terminals: Copper alloy, — DPST Black On-Off 05 Q CKC2016-ND+ 6.51 5.21 4.13 DF62J12S215PQF 
with gold plate over nickel plate. Rating: | 9 | sppT Black On-On (Vert.) A Q CKC2010-ND¢ 4.95 3.96 3.14 | D501J12S2APQF 
OA VA mia @ 20 VAC oF DG max: 9 | SPDT Black On-On (Horz.) A Q CKC2023-ND¢ 4.95 3.96 3.14 | D501U12S2AHQF 
Q Contacts: Coin silver, silver plated. Center. | 19 | DPDT Black On-On 05 Q CKC2024-ND 3.90 3.12 2.47__|_D201J52S2150A 
caine a eine Gane oe ves [at | pPoT Black On-Mom 05 Q CKC2015-ND* 6.54 5.24 4.15 | D608J12S2050A 
or 28 VDC; 2 amps @ 250 VAG: C Series 11 DPST Black On-Off 05 Q CKC2014-ND*+ 5.19 4.16 3.29 D602J12S215PQF 
— 15A @ 125 VAC or 10A @ 250 VAC 1 DPDT Black On-Off-On 05 Q CKC2028-ND* 5.70 4.56 3.61 D603J12S205QA 
(UL/CSA); DM Series — 10A @ 125 VAC 
or 5A @ 250 VAC (UL/CSA). Panel Cutout is 1.00” x 1.125” (25.40mm x 28.58mm) * Panel Cutout is .756” x .887” (19.20mm x 22.53mm) + White Vertical Marking 
. . 
Push Button Switch Accessories Fig. 1 
Digi-Key Price Each ITT Industries Series 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. 8020, 
Fig 1 Push Button Caps for 8X2X, 8X6X, EX1X/K2X pa 
White Gloss Cap for .122” (3.10mm) Diameter Plungers, .375” (9.53mm) Diameter CKN1103-ND 72 58 46 752701000 
Black Gloss Cap for .122” (3.10mm) Diameter Plungers, .375” (9.53mm) Diameter CKN1104-ND 45 36 29 752702000 
Red Gloss Cap for .122” (3.10mm) Diameter Plungers, .375” (9.53mm) Diameter CKN1105-ND 72 58 46 752703000 
Orange Gloss Cap for .122” (3.10mm) Diameter Plungers, .375” (9.53mm) Diameter CKN1106-ND 54 44 35 752704000 
Yellow Gloss Cap for .122” (3.10mm) Diameter Plungers, .375” (9.53mm) Diameter CKN1107-ND 54 44 35 752705000 9.375 
Green Gloss Cap for .122” (310mm) Diameter Plungers, .375" (9.53mm) Diameter CKN1108-ND 54 A4 38 | 752706000 -(9-53)= oy 
Blue Gloss Cap for .122” (3.10mm) Diameter Plungers, .375” (9.53mm) Diameter CKN1109-ND. 54 44 .35 | 752707000 f= 25 (6.35) 
Brown Gloss Cap for .122” (3.10mm) Diameter Plungers, .375” (9.53mm) Diameter CKN1110-ND 54 44 35 752708000 412 (3.05) 
Gray Gloss Cap for .122” (3.10mm) Diameter Plungers, .375” (9.53mm) Diameter CKN1111-ND 54 44 35 752709000 
Fig. 2 Push Button Caps EP, TP Series Fig. 2 
White Gloss Cap for .100” (2.54mm) Diameter Plungers, .3” (7.62mm) Diameter CKN1112-ND 84 68 54 465801000 Series EP, TP 
Black Gloss Cap for .100” (2.54mm) Diameter Plungers, .3” (7.62mm) Diameter CKN1113-ND 48 39 31 465802000 
Red Gloss Cap for .100” (2.54mm) Diameter Plungers, .3” (7.62mm) Diameter CKN1114-ND 84 68 54 465803000 
Orange Gloss Cap for .100” (2.54mm) Diameter Plungers, .3” (7.62mm) Diameter CKN1115-ND 81 65 52 465804000 
Yellow Gloss Cap for .100” (2.54mm) Diameter Plungers, .3” (7.62mm) Diameter CKN1116-ND 1.08 87 69 465805000 
Green Gloss Cap for .100” (2.54mm) Diameter Plungers, .3” (7.62mm) Diameter CKN1117-ND 1.08 87 69 465806000 
Blue Gloss Cap for .100” (2.54mm) Diameter Plungers, .3” (7.62mm) Diameter CKN1118-ND 81 65 52 465807000 
Brown Gloss Cap for .100” (2.54mm) Diameter Plungers, .3” (7.62mm) Diameter CKN1119-ND 81 65 52 465808000 
Gray Gloss Cap for .100"(2.54mm) Diameter Plungers, .3” (7.62mm) Diameter CKN1120-ND 81 65 52 465809000 20.3 (7.62) 
Push Button Caps, Snap-Fitting, for L Actuator Plungers I 
White Gloss Cap for Snap-Fit Plungers, .395” (10.03mm) Diameter CKN1209-ND. 2.61 2.09 1.66 | 894101000 -15 (3.86) (tml 
Black Gloss Cap for Snap-Fit Plungers, .395” (10.03mm) Diameter CKN1210-ND 96 77 61 894102000 : 08 (2.03) 
Red Gloss Cap for Snap-Fit Plungers, .395” (10.03mm) Diameter CKN1211-ND 2.61 2.09 1.66 894103000 i i 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 889 
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Switch- | Options (see diagrams) Dimensions 
Cir- ing Termi- | Bush- | Cont. Inch (mm) Digi-Key Price Each ITT Industries 
Fig.| cuit Function | nation} ingt | Mat'l. LxwxD Part No. 1 25 100 | Part No. 
Tiny Push Button Switches 
1] spst | Mom(NQ | Cc H9 B | .320x.200x.340(8.13x5.08x8.64) | CKN4000-ND 435 348 2.76 | TPI1SHOCBE 
1| SPST | Mom(NQ | Z H7 Q | .320x.200x 340 (8.13 x 5.08 x8.64) | CKN4001-ND = 4.17, 3.34.-2.65 | TP11SHZQE 
2| SPST | Mom(NQ)| A HB B | .320x.200x.352(8.13x5.08x8.94) | CKN4002-ND 492 394 3.12 | TPI1SHBABE 
2| SPST | Mom(NOQ)| A H9 B | .320x.200x.352(8.13x5.08x 8.94) | CKN4003-ND 492 394 3.12 | TPI1SHOABE 
2| SPDT | OnMom A HB Q_ | 320x200 x 352 (8.13 x5.08x 8.94) | OKN4004-ND 6.42, 5.14 4.07 _| TP12SHBAGE 
3| SPOT | OrMom | AV | HB B | .320x.200x.352(8.13x5.08x8.94) | CKN4005-ND 645 5.16 4.09 | TPI2SHBAVBE 
1| SPST | Mom(NWQ)| C DI B | .320x.200x.350(8.13x5.08x 8.89) | CKN4006-ND 468 3.75 297 | EPI1SDICBE 
2| SPST | Mom(NQ)| A DI B | .320x.200x.365 (8.13 x5.08x9.27) | CKN4007-ND 5.19 416 3.29 | EP11SDIABE 
3| SPST | Mom(NO)| AV | Dt B | .320x.200x.365(8.13x5.08x9.27) | CKN4009-ND 543 4.35 3.44 | EP11SD1AVBE 
2| SPDT | OnMom A D1 B_ | .320x.200x.365 (8.13 x5.08x9.27) | OKN4008-ND 6.60 5.28 4.18 | EP12SD1ABE 
1 | SPDT | OnMom c Di B | .320x.200x.365(8.13x5.08x9.27) | OKN4043-ND 6.09 488 3.86 | EP12SDICBE 
1| DPST | Mom(NQ)| C DI B | .320x.200x.365(8.13x5.08x9.27) | OKN4044ND 891 7.13 5.65 | EP21SDICBE 
1| DPST | Mom(NWQ)| A DI B | .320x.200x.365 (8.13 x5.08x9.27) | CKN4045-ND 987 7.90 6.26 | EP21SD1ABE 
3| DPST | Mom(NO)| AV | Dt B | .320x.200x.365(8.13x5.08x9.27) | CKN4046-ND 10.23 819 6.48 | EP21SDIAVBE 
1 | SPDT | OnMom Zz SH_ | Q | .340x.360x.340(8.64x9.14x8.64) | CXN4053-ND 5.70 «4.56 ~—_3.61_| TPI2SHZCE 
1 | pest | Mom(NQ | Z SH_ | Q | .340x.360x.340(8.64x9.14x8.64) | OXN4054-ND 8.94 7.16 5.67 | TP21SHZCE 
Momentary Push Button Switches 
1 | SPDT | OrMom c H G | 500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN4010-ND. «8.76 7.01_—«45.55 | 8121SHOGE 
1| SPDT | OnMom Zz H G | 500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN4011-ND «8.61. s«6.89_-—«45.46 | 8121SHZGE 
2| SPDT | OnMom A De G | 500 x.270 x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN4013-ND «9.33. 7.47_—«45.91 | 8121SD9AGE 
2| SPDT | OnMom A ip) B | .500x.270x.410(12.70x 6.86 x 10.41) | CKN4014-ND 6.39» 5124.05 | 8125SD9ABE 
3 | SPDT | OrMom | Av2| D9 G_| 500 x .270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN4015-ND_—-9.51_——7.61__—6.03 | 8121SD9AV2GE eee ; 
1] spor | GrMom | v3 | Oe B | 500x.270x.410(12.70x6.86x 10.41) | CXNAO12-ND 6.33 5.07 4.01 | 8125SD3VGBE Termination Options ow 
1| SPDT | OnMom Zz H B | .500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN4022-ND 567 4.54 3.60 | 8125SHZBE - 
1| DPDT | Q-Mom Z H G_ |.500 x 450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN4023-ND 13.29 10.64 8.42 | 8221SHZGE 8020 Series 
1] DPDT | OnMom Fs H B | .500 x .450x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | OKN4024ND 7.98 = 6.39--5.06 | 8225SHZBE jatd soycoBbieses) 
5 | SPDT | OnMom Zz = G_| 500 x.270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN4025-ND 9.81 7.85_—«6.22_ | 8121J81ZGE22 ~_£13(8:30}(EP, TP Series) 
5 | SPDT | OnMom Z = B | .500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN4026-ND 6.87. 5.50 4.36 | 8125J81ZBE22 -27(6.86)-(8500 Series) 
5 | DPDT | OnMom Zz = G_|.500x 450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN4027-ND 14.49 11.60 9.18 | 8221J81ZGE22 .05(1.27)-(8020 Series) 
5| DPDT | OrMom | z | — | B_ |.500x.450x.410(12.70x 11.43x 10.41) | GX4028-ND 9.18 7.35 5.82 | 8225J81ZBE22 Tee TO KIBSCONKEM Benes) 
5 | SPDT On-On Zz = G_|.500x 450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN4083-ND «45.19 4.16 3.29 | 8161J81ZGE22 
5 | SPDT | OrMom Z = G_|.500x .450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN4034-ND —-8.19_—«6.56_—_—5.19_ | 8168/81ZGE22 = ; 
5 | DPDT Onn Z = G _ ].500x 450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN4035-ND 14.22 11.38 9.01 | 8261J81ZGE22 Series EP Series 
1] SPOT | QrvMom | C | H B ].500 x 450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | QXN4029-ND 5.82 4.66 3.69 | 8125SHOBE iy Ost) 
3] SPDT | OrMom | Av2] D9 B | 500 x .450 x .410 (12.70 x 11.43 10.41)| CXN4030-ND 6.57. 5.26 4.17 | 8125SD9AV2BE ~ 1] 438.30) 13(3.30) 
1| SPDT | OnMom c DI G | .500x.219 x .350 (12.70 x5.56 x 8.89) | CKN4041-ND 9.24 7.40-—45.86 | E121SDI0GE 03(0.76)e|F— TE F BE epariine 
1 | DPDT | OnMom c D1 G_| 500x450 x.350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN4042-ND_ 14.85 11.88 9.41 | ER21SDIOGE ba 1.2 (5.08) : “| (5-08) 1B: 
4| spor | Ovm Z| H | Q | 500x.270x.450(12.70x6.86x 11.43) | CKMMOIGND 6.12 490 3.88 | 8161SHZCED ‘aiaciay otoal-4 Loreen Te, 
4| SPDT | OnMom Zz H Q_ | 500 x.270 x .450 (12.70 x 6.86 x 11.43) | CKN4018-ND «6.12. 4.90 3.88 | 8168LHZGE2 So ae 8020 -/uildaie teciiinie’ slceind én 
5 | SPDT | OnMom Fa — Q_ | 500 x.270 x .450 (12.70 x 6.86 x 11.43) | CKN4017-ND 7.77. 6.22 «4.93 | 8168J81Z0E22 ‘we! o5(1.27) Series CiNAROO-D a 
4| SPDT | OnMom Zz H G | 500 x.270 x.450 (12.70 x 6.86 x 11.43) | CKN4031-ND 6.54. 5.24. 4.15 | 8168SHZGE2 
4 | DPOT On-On Zz H G_| 500 x.270 x .450 (12.70 x 6.86 x 11.43) | CKN4032-ND_ 12.57 10.06 __7.97 | 8261SHZGE2 
6 | SPST | Mom(NOQ) | — | BkCa~] Q 620 x .469 Dia (15.75x11.91Dia) | CKNI121-ND 5.37. 4.30.-:3.41 | 8532T1Z0E2 
6| SPST | Mom(NOQ)| — | BkCap| B 620 x .469 Dia (15.75x11.91Dia) | CKNI122ND 537 4.30 3.41 | 8532T1ZBE2 ; 
6 | SPST | Mom(NOQ)| — | RedCap| Q 620 x .469 Dia (15.75x11.91Dia) | CKNI123ND 537 4.30 3.41 | 8532T1Z0E3 
6 | SPST | Mom(NO)| — | RedCap| B 620 x .469 Dia (15.75x 11.91 Dia) | CKNI124ND 5.67 4.54 -3.60 | 8532T1ZBE3 
6 | SPST | Mom(NO) | — |WhtCap| Q .620 x .469 Dia (15.75x 11.91 Dia) | CKN1222-ND 537 4.30 3.41. | 8532T1ZCEI 
6 | SPST | Mom(NO) | — |WhtCap| B 620 x .469 Dia (15.75x 11.91 Dia) | CKN1223-ND 5.37 4.30_—:3.41._(| 8532T1ZBEt 
Subminiature Push Button Switches 
7] spst | Mom(NQ)| Cc H Q 427 x .375 Dia. (10.85x9.53 Dia) | CKN4036-ND 4.62 3.70 += 2.93 | 8531MOGE2 
7| SPST | Mom(NG | C H Q 427 x .375 Dia. (10.85x9.53 Dia) | CKN4037-ND 5.16 = 4.13: 3.27 | 8533MOQE2 ; : 
7| SPST | Mom(NG | C H Q 427 x .375 Dia. (10.85x9.53 Dia) | CKNI389-ND 4.47 3.58 += 2.84 | 8533MZQE2 Bushing Options 
7| SPST | Mom(NG) | C H B 427 x .375 Dia. (10.85x9.53Dia) | CKNI390-ND 5.01 4.01: 3.18 | 8533MZBE2 
7 | SPST | Mom(NO) | — |8-40uns} Q .248 x .250 Dia. (6.30 x 6.35 Dia) KN4038-ND 546 4.37 3.46 | 8631ZQD2 D1 (Unthreaded) | D3 (Unthreaded) 
7| SPST | Mom(NOQ) | — [840uns] B 248 x 250 Dia (6.30x6.35Dia) | CKN4O39-ND 546 437 3.46 | 8631ZBD2 aiie24) 
7| SPST | Mom(NO)| C |840uns} B 248 x .250 Dia. (6.30x 6.35 Dia) | CKN4O40-ND 561 4.49 3.56 | 8631CBD2 (Ol ta 
7| SPST | Mom(NQ) | C H Q 427 x .375 Dia. (10.85x9.53 Dia) | CKN4019-ND 4.62 3.70 2.93 | 8531SCQE2 (¢57) .03(0.71) 
7| SPST | Mom(NQ) | — H Q 427 x .375 Dia. (10.85x9.53 Dia) | CKN4020-ND = 4.47,« 3.58 2.84 | 8531MZQE2 =} [+ 00.1(2.54) “S55 
7 | SPST | Mom (NO) H Q 315 x 375 Dia (8.00x 9.53 Dia) | OKN4021-ND 4473.58 2.84 | 8532MIZOR2 - : 
7| SPST | Mom(NO) | 05 H B 68 x .388 Dia (17.27x9.86 Dia) | CKN4O57-ND 3.60. 2.88 2.28 | KM1101RRO5B (6.46) .23(5.79) 
7| SPST | Mom(NO) | 05 H Q 68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia) OKN4058-ND 261 2.09 1.66 | KM1101RRO5Q a “4 a ‘i i el arg al n 
7| SPST | Mom(NOQ)| C H B .68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia) OKN4059-ND 3.60 288 2.28 | KM1101RRO2B ; — allt 1 
7| SPST | Mom(NO) | C H Q 68 x .388 Dia (17.27 x 9.86 Dia) | CKN4O60-ND 261 2.09 1.66 | KM1101RR02Q U 
8 | SPDT | Mom(NQ)| Cc | — B | 52x 54x .385 (13.21 x 13.72x9.78) | OKN4062-ND 5.19 4.16 3.29 | KMI1202A08BE 
8| SPOT | Mom(WQ | c | — | Q | 52x.54x.385(13.21x1372x9.78) | CKNAO6I-ND 3.90 312 247 | KMi12020080E H 1/4-40 NS H8 (Unthreaded) 
7 | SPST | Mom(N'G | 05 H Q 68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia) | OKN4064ND «2.61.09 __1.66_| KM3301RRO5Q H9 (Unthreaded) +49 
Panel Mount Detector Switch H7 SH 10-48UNS-2A (Ove 
9] SPST | Mom(NO) ] Wires] — B | .715x 500 x .380 (18.16 x 12.70 x9.65) | CKN4067-ND 4.50 3.60 2.85 | KDS1102RSWC120B| a 
9| SPST | Mom(NG | Wires} — B_ | .715x 500 x .380 (18.16 x 12.70 x9.65) | CKN4068-ND 5.25 4.20 -3.33_ | KDS3302RSWC120B| ae : 
t+ All threaded bushings include hardware pase) 
- 17(4.39)-(TP Series .22(5.59) 
Switch- Actuator Cut Tape T&R zale73 '8020/KM Series) 
Cir- ing Height Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | ITT Industries 23(5.72)-(8060 Series) 
Fig.| cuit | Function In. (mm) | Terminals Part No. 1 25 100 Part No. 600 Part No. 
ar 7 Bushing | ITT Ind. 
Ultra-Miniature Push Button Switches (Washable) Option | Series 
10] SPST | Mom (NO) | .078 (1.98) PCMnt (CKN4048-ND 558 447 3.54 = — | eumac H, HO TP 
10 | SPST | Mom (N/O) | .078 (1.98) | PCMnt KN4049-ND_ 627 502 3.98 — _ GP11MAKE H 8020 
10| SPDT | Mom (NG) | .078 (1.98) | Gull Lead | — OXN4O79CT-ND 683 588 473 cxMmo79TR-ND | 2268.00 | GP12MSOKE(T&.R) Be a 
11 | SPST | Mom (N‘O) | .078 (1.98) | Gull Lead CKN4076CT-ND 7.02 6.05 4.86 CKN4076TR-ND 2332.80 | GP11MSAKE(T&.R) 
11 | SPDT | Mom (NG) | .078 (1.98) | Gull Lead CKN4078CT-ND 761 656 5.27 CKN4078TR-ND 2527.20 | GP12MSAKE{T&R) 
11 | SPST | Mom (NO) | .078 (1.98) | Gull Lead CKN4075CT-ND 835 720 5.79 CKN4075TR-ND 2775.60 | GP11MSA1KE(T&R) 
12| SPST | Mom (NO) | .058 (1.47) | Gull Lead CKN4077CT-ND 878 7.56 6.08 KN4077TR-ND 2916.00 | GP11MSViKE(T&R) eae & Tene Copper aly, with gold plate over nickel 
jate. Rating: 0. max. or DC max. 
12| SPDT | Mom (NG) | .058 (1.47) | Gull Lead CKN4080CT-ND 930 801 6.44 CKN4080TR-ND 3088.80 | GP12MSViKE(T&R) oiedeseun aie eas plated, Terminals: Copper alloy, 
Surface Mount (Process Sealed, Washable) silver plated. Rating: 1A @ 120 VAC; 8060 Series — 6A @ 120 
13 | SPST | Mom (N/O) | .215 (5.46) | Gull Lead OKN4055CT-ND 666 574 4.62 OKN4055TR-ND 2214.00 | EP11SD1SAKE(T&R) beet cea aie hate! aoe ee bias rola 
13 | SPDT | Mom (N/C) | .215 (5.46) | Gull Lead | — CKN4056CT-ND 819 7.06 567 CKN4056TR-ND 2721.60 | EP12SD1SAKET&R) varminde: Goppet ‘alloy. with g ol id plate over ick Mate 
13| SPST |Mom(NO)| Aush | Gull Lead | — CKN9021CT-ND 666 574 462 CKN9021TR-ND 2214.00 | EP11FPD1SAKE(T&R) Rating: 0.4 VA max. @ 20 VAC or DC max. or 1 amp @ 120 
13 | SPDT | Mom (N/C) Flush | Gull Lead KN9022CT-ND 819 7.06 5.67 CKN9022TR-ND 2721.60_| EP12FPD1SAKE(T&R) VAC or 28 VDC. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Cannon 


ITT Industries 


Engineered for life 


F Series Push Button Switches 


Essential features of the F push button switch are the bridge contact which is spring loaded, 
guaranteeing constant pressure on the contacts. Travel: 4.7/3.3mm Operating Force: 650 grams 
Switching: Voltage Max.: 125VAC/30VDC (silver), 5S0VAC/30VDC (gold), Current Max.: 0.5A (silver), 
0.4VA (gold) Contact Resistance: 10 - 20mQ Contact Material: Silver or Gold Operating 
Temperature: -40°C to +70°C 


Switch Products 


Dim. H | Digi-Key Price Each ITT Ind. 
Circuit| Description (mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Alt Act., 650gF, .5A, PCB-Mint, Silver Plating 21 401-1223-ND 2.26 1.81 1.44 | FRUEE 
DPDT | Alt Act., 650gF, .4VA, POB-Mnt, Gold Plating] 21 401-1224-ND 445 3.56 2.82 | FRRUEEAU 
Mom., 650gF, .5A, PCB-Mint, Silver Plating 21 401-1225-ND 2.26 1.81 1.44 | FRUOA 
Alt Act., 650gF, .5A, PCB-Mint, Silver Plating 33 | 401-1226-ND 3.52 282 2.24) PAUEE 
4PDT | Alt Act., 650gF, .4VA, PCB-Mnt, Gold Plating} 33 401-1227-ND 833 6.66 5.28 | MUEEAU 
Mom., 650gF, .5A, PCB-Mint, Silver Plating 33 | 401-1228-ND 3.52 282 2.24) FAUOA 


NE18 Series Power Push 
Button Switches @G -~\ 


Switching: Voltage Max.: 250VAC/100VDC_ Current Max.: 6A Operating Life: >10* 
operations Total Travel: 4.7mm Contact Material: Silver Cadmium or Silver Nickel 
Ambient Temperature: -20°C to +70°C 


Digi-Key Price Each ITT Industries 
Circuit Description Part No. 1 25 100 Part No. 
DPST Alternate Action, 950gF, with PC pins only 401-1211-ND 6.76 5.41 4.28 | NE18/2AEEP (#41) 
DPDT Alternate Action, 950gF,with PC pins only 401-1209-ND 7.51 6.01 4.76 | NE18/2UEEP (#42) 
DPST Alternate Action, 950gF, with Solder Lug and PCpins | 401-1210-ND 6.76 5.41 4.28 | NE18/2AEEX (#37) 
DPDT Alternate Action, 950gF, with Solder Lug and PCpins | 401-1208-ND 7.51 6.01 4.76 | NE18/2UEEX (#38) 


PHA Series 


Switch Caps 
Switch Caps for F and NE18 Series 


Round Bullet Rectangle 
55x +99 
1 S vl 
10.4 12.5 11.2 
i 4 
ay Se ee 
Digi-Key Price Each ITT Industries 
Description Part No. i 25 100 | Part No. 
Switch Caps for F Series and NE18 Series 
Round, Black, 8.8mm Dia. 401-1215-ND 55 45 .35 | FG/BLK 
Round, Grey, 8.8mm Dia. 401-1217-ND 55 45 .35 | FG/GRY 
Round, Red, 8.8mm Dia. 401-1218-ND 55 45 .35 | FG/RED 
Round, White, 8.8mm Dia. 401-1216-ND 55 45 35 | FG(WHT 
Bullet, Black, 7mm Dia. 401-1212-ND 55 45 .35 | AMRYBLK 
Bullet, Grey, 7mm Dia. 401-1214-ND. 55 45 .35 | AVRYGRY 
Bullet, White, 7mm Dia. 401-1213-ND 55 45 .35 | AVMR/WHT 
Rectangle, Black, 9.8 x 5.5mm. 401-1219-ND 55 45 .35 | FSC/BLK 
Rectangle, Grey, 9.8 x 5.6mm 401-1221-ND 55 45 35 | FSC/GRY 
Rectangle, Red, 9.8 x 5.5mm 401-1222-ND 55 45 .35 | FSC/RED 
Rectangle, White, 9.8 x 5.5mm 401-1220-ND. 55 45 .35 | FSOWHT 


Switch Caps for PHA Series 


Rectangle ae 9.9 


5 
~ 


Digi-Key Price Each ITT Industries 
Push Button Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Switches Switch Caps for PHA Series 
Indexed, Bl 
Small dimensions make it the ctiaah panei 401-1198-ND 36 29.28 ‘| GOO1A(BLAGK) 
ideal choice for today's DIEEK RISE TIRE a 
demanding switch require- a ns igi-Key rice Eac’ industries Square, Indexed, Grey, e 
ments. Non-shorting con- Circuit | Description Part No. 1 25 100 | PartNo. 5mm sq. x 9mm (H) 401-1199-ND 38 31 .24 | GO01G(GREY) 
tacts. Switching: Voltage DPDT Alternate Action, 170gF 401-1192-ND AG 1.17 93 | PHA2UEE Square, Indexed, Red. 
Max.: 30VDC, Current Max.: Momentary Action, 170gF | 401-1195-ND 1.25. 1.01.80 | PHA2UCA 5mm sq orn rm 401-1200-ND —-.38 31 .24_| @OOIR(RED) 
beau Operating oat appr | Alternate Action, 170gF | 401-1193ND 1941.56 1.23 | PHMUEE pedauie Hak 
‘Operations: ‘Contact Momentary Action, 170gF | 401-1196-ND 1.74 1.39 1.11 | PHA4UOA tangle, Black, 401-1201-ND 38 31 24 | GO02A(BLACK) 
Resistance: 20mQ. Oper- 2 5mm(W) x 10mm(L) S . i 
ating Temperature: “10°C | SPOT | Momentary Aion 17OgF | 401-1197ND 248199 157 | PHABUOA Rectangle, Gey 
to +60°C lomentary Action, m 5 ! é 5 a 5 * "| 
+ smm(W) x 10mnm(L) 401-1202-ND 38 31.24 _-| @02G(GREY) 
Rectangle, Red, 
‘i 401-1203-ND —.38 31.24 -| @02R(RED) 
PVA Push Button Switches Smm(W) x 10mm(L) 

Feit 5 cs Round, Black, 6.2mm Di 401-1204-ND 38 31.24 | @O03A(BLAQK) 
Switching: Voltage Max.: 50VDC, Current Max.: 100mADC_ Operating Life: 10°operations pans aie pala 401-1207-ND 38 31 24 Sonne 
Contact Resistance: 150m Operating Temperature: -40°C to +85°C (without button) 1 EeUR, i “ : ‘ 

Round, Grey, 6.2mm Dia. | 401-1205-ND —.38 31.24 _| @03G(GREY) 
Dim H] Digi-Key Price Each —_| ITT Industries Round, Red, 6.2mm Dia. | 401-1206-ND 38 31.24 | @O03R(RED) 
Circuit | Description (mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Alternate Action, 120gF | 17.5 | 401-1132-ND 1.40 1.12 .89 | PVAt EEH1 
Alternate Action, 120gF | 23 | 401-1134ND 1.49 1.19 .95 | PVA EEH2 . . 
Atternate Action, 120gF | 205 | 401-1136-ND 153 1.23 98 | PVAI EEH3 Switch Caps for PVA Series 
ppst.no| Alternate Action, 12097 | 15 | 401-1138-ND 1.50 1.20 _.95 | PVA EEH4 ; 
i Mom. Action, 120gF 175 | 401-1133-ND 1.18 95 75 | PVAi OAH DPST Shown Rectangle 
Mom. Action, 120gF 23. | 401-1135-ND 1.31 1.05 83 | PVA1 QAH2 
Mom. Action, 120gF 205 | 401-1137-ND 1.31 1.05 .83 | PVA1 OAH 
Mom. Action, 120gF 15 | 401-1139-ND 140 1.12.89 | PVA1 OAH4 20.9 
Alternate Action, 170gF | 17.5 | 401-1140-ND 1.59 1.27 1.01 | PVA2 EEHT Toe 
Alternate Action, 170gF | 23 | 401-1142ND 1.72 1.38 1.09 | PVA2 EEH2 54 b 
Alternate Action, 170gF | 20.5 | 401-1144-ND 1.72 1.38 1.09 | PVA2 EEH3 a 
pepT-NoL Alternate Action, 170gF_| 15 | 401-1146-ND 1.72 1.38 1.09 | PVA2 EEH4 
Mom. Action, 170gF 175 | 401-1141-ND 1.37 1.10 87 | PVA2OAHT ba Pil ry iindueri 
Mom. Action, 170gF 23 | 401-1143-ND 1.50 1.20.95 | PVA2OQAH2 ae igi-Key wlenlee industries 
Mom. Action, 170gF 20.5 | 401-1145-ND 1.73 1.38 1.10 | PVA2 OAKS Description Part No. 1 25 100 | PartNo. 
Mom. Action, 170gF 15 | 401-1147-ND 1.50 1.20 .95 | PVA2OAH4 Switch Caps for PVA Push Button Switches 
Rectangle, Black 401-1152-ND AT 38 31 | PEBLK 
PN Seri - Rectangle, Grey 401-1153-ND AT 38 31 | PEIGRY 
eries Fig. 2 Rectangle, Red 401-1154-ND AT 38 31 | PERED 
le, Whit 401-1155-ND AT 38 31 | PEWHT 
Push Button 11.40 penis u a 
= 20.89 Round, Black 401-1148-ND AT 38 31 | PWBLK 
Switches Round, Grey 401-1149-ND 47 38 31 | PwGRY 
Round, Red 401-1150-ND AT 38 31 | PWRED 
Round, White 401-1151-ND AT 38 31 | PWWHT 
Specifications: + Contact Rating: 0.2 Amp @ 30 VDC max. » Electrical Life:10,000 
Make-and-Break Cycles at Full Load + Operating/Storage Temp.: -10°C to +60°C. H rt 
Materials: + Frame: Tin Plated Steel +» Terminals: Silver Plated Brass + Movable Switch Caps for PN Series 
Contacts: Silver Plated (or Clad) Phosphor Bronze + Terminal Seal: Epoxy — 
Digi-Key 
Digi-Key Price Each | ITT Industries Part No. Size Color Description 
igh Gtreutt|iDescriition parties Ue OOOO) ME ertND: CKN1198-ND | 7.7mm Sq. Black | Fits CKN1192 - 1195-ND 
1 | spor | Momentary, 230gf, Nonshorting | OKN1188-ND 76.65.57) PN11SHNAQSQE| CKN1200-ND 12.2 mm Rect. Black Fits CKN1192 - 1195-ND 
Alt. Action, 230 gf, Nonshorting | OKN1189-ND__.83__.71_.62 | PN12SHNAO3QE 
2 | ppor | Momentary, 330gf, Nonshorting | CKN1190-ND 88.76.66 | PN21SJNA03QE = - . 
Alt. Action, 330gf, Nonshorting | CKN1191-ND_ 93.81.70 | PN22SJNAO3GE Digi-Key Price Each ITT Industries 
3 | pppr| Momentary, 300gf, Nonshorting | CKN1192-ND 88.76.66 | PN21LENAO3CE Part No. 1 10 100 Part No. 
Alt. Action, 300gf, Nonshorting | CKN1193-ND _.93_.81_.70 | PN22LENAO3CE CKN1198-ND 27 25 24 98002000 
Momentary, 300gf, Nonshorting | CKN1194-ND 1.05 .89 .78] PN41LENA020E 
4) 4POT | nt. Action, 300gf, Nonshorting | CKNI195-ND 1.19 1.01.89 | PN42LENAQ2QE CINDEANTD) a7 25 ca 983402000 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 891 


E-SWITH Dim: in. (mm) | 9157B-ND E-Switch Data Book .......$2.95 Push Button Switches TL SERIES 


Rating: DC 30V 0.1A Fig. 1 Fig. 2 
Circuit: DPDT - 4PDT 335 
- Timing: Non-Shorting (8.5) > Oe) 5 
Travel Stroke: Full 2.5, Lock 1.5 ss 
Push Button Switches 1a series sacra teree Tiss: gts 4 
= = 8.5) 
The industry standard used in applications such as audio, instrumentation, telecommunications, and test 180 50g" only: aeons 200 138 ee 
equipment. Featuring momentary or alternate action switching. P.C. lugs available with or without solder lugs Life: 10,000 cycles min. (3.5) -138 
for hand wiring. Contacts: Gold or Tin Plated 15pi. Contact Resistance: Initial — 5 milliohms max.; Current : : (3.5) 
and Voltage Ratings — 0.5A @ 100VAC, 0.2A @ 250VAC, 1A @ 25VDC. Test — 100,000 cycles min. Caps sold separately. .098 
Caps sold separately. 1TL2285 Series: use MTH caps (2.5). al 


TL4201 Series: use 4J/6J caps 
Terminal Types 


Digi-Key Price Each E-Switch 
197 Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
(8) 1 Momentary Action, DPDT, PCB Mount, Silver Plating EG1871-ND 1.22 98 .89 | TL22850A. 
— 551 Alternate Action, DPDT, PO8 Mount, Silver Plating EG1872-ND 122-98 ~—_—89_| TL2285EE 
ag) (14) > | Momentary Action, 4PDT, POB Mount, Sliver Prating EGI873ND 257 206 1.85 | TL42010AYA 
Be Alternate Action, 4PDT, POB Mount, Silver Plating EGI874-ND 257-206 1.85. | TL4201EEYA 
236 (6) 


Switch Caps 


Type A Type B 


: be.157(4) All caps are gloss finish. 
Side Bic} lL. 
Bott i i i i i i 
Tate, Heo (9) 0 om - Y in, (mm) Fig. 1 Fig. 2 a Fig. 3 Fig. a Fig. 5 ~ Fig. 6 
ae k Ale 39.8) 2PDT | 1.66 (42.15) aa (as) ; (12.1) 376(9.55) 
_— Bate 348), Sn 4PDT | 2.13 (54.15) (1.2) oe 492 Zz ft 2584 
3o4 BED Lyj..039 89 - g—l 6PDT | 2.60 (66.15) wh) (12.5) an (6.55) 4 es 
( 075, "(1.0 10PDT| 3.55 (90.15 08 a ; : 
(O} 6.4) GTS ol BC-0} Y (90.15) ive L -,28a¢7.2) (105) 2016.1). aay 
Ae Digi-Key Price Each E-Switch Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. | Description Part No. 1 10-100 | Part No. Fig. | Description Part No. 1 10 100] Part No. 
Gold Plating Rectangle Cap, White EG1088-ND 33.30. .26| TACWHT 
Alternate Action, DPDT, Terminal A EG1001-ND 3.99 3.20 288 | TA2UEEAAU 4 | Rectangle Cap, Black EG1081-ND 33.30 .26|TACBLK 
Momentary, DPDT, Terminal A EG1002-ND 3.83 3.07 276 | TA2UQAAAUPN Rectangle Cap, Red EG1085-ND 33.30 .26| TACRED 
1 | Alternate Action, DPDT, Terminal B EG1003-ND 3.99 3.20 288 | TA2UEECAU Rectangle Cap, Grey EG1082-ND 33.30 _.26 | TACGRY 
Alternate Action, 4PDT, Terminal A EG1004-ND 6.35 5.08 4.57 ‘| TA4UEEAAUPN Round Cap, White EG1098-ND 33.30.26 | TAGWHT 
Momentary Action, 4PDT, Terminal A EG1005-ND 6.17 4.94 4.45 | TAAUDAAAU Round Cap, Black EG1091-ND 33.30.26 | TAGBLK 
7 7 2 | Round Cap, Gray EG1092-ND 83.30 .26| TAGGRY 
Silver Plating Round Cap, Red EG1095-ND 3330 .26|TAGRED 
Alt. Action, DPDT, Terminal A EG1000-ND 180 1.45 1.30 | TA2UEEAAGPN Round Cap, Ghrome EG1099-ND 63.57 _.49 | TAGCHROME 
Momentary, DPDT, Terminal A EG1006-ND 1.67 1.34 1.21 | TAZUQAAAGPN Bullet Shaped Cap, Black EG1012-ND 33 ©6380. ~.26| TAMBLK 
Alt. Action, DPDT, Terminal B EG1007-ND 180 1.45 1.30 | TA2UEECAGPN 3 | Bullet Shaped Cap, White FG1013-ND 33.30 .26| TAM WHT 
Alt. Action, 4PDT, Terminal A EG1008-ND 221 1.77 1.60 | TA4UEEAAGPN Bullet Shaped Cap, Grey EG1014-ND. 33 .30__.26| TAMGRY 
1] Momentary, 4PDT, Terminal A EG1009-ND 2.28 1.83 1.65 | TAAUQAA AGPN Rectangle Cap, Red EG1019-ND 33.30 .26| TADRED 
Alt. Action, 6PDT, Terminal A EG1543-ND 260 2.09 1.88 | TABUEEAAGPN 4 | Rectangle Cap, Black EG1877-ND 33.30 .26| TADBLK 
Momentary, 6PDT, Terminal A EG1544-ND 248 1.98 1.79 | TABUOAAAGPN Rectangle Cap, White EG1878-ND 33.30 .26| TAD WHT 
Alt. Action, 10PDT, Terminal A EG1545-ND 6.64 5.31 4.78 | TA1OUEEAAGPN Rectangle Cap, Grey EG1879-ND 33.30.26 | TADGRY 
Momentary, 10PDT, Terminal A EG1546-ND 6.60 5.28 4.75 | TA1QUQAAAGPN 5, | Rectangle Cap, w/Chamfered Edges, Black EG1875-ND 44.40 .35/TAKBLK 
> | hassis Mt, At. Action, DPDT Terminal A |EGIO10-ND 2.14 1.93 1.65 | 1XTA000302/2UEEAAG Soe a Sse. Gey pee = ‘3 * eal 
i . Action, 4PDT Terminal A 011-ND 251 2.26 1.93 _| 1XTA000302/4UI ul , w/Shutter Window, Blue 4 : neg) 5 
Chassis Mi, At Action, am El eo 88 oleae Round Cap, w/Shutter Window, Green FG2634-ND 136 1.23 99] TH201-GRN 
6 | Round Cap, w/Shutter Window, Orange EG2635-ND 1.36 1.23  .99|TH201-ORG 
Round Cap, w/Shutter window, White EG2636-ND 1.36 1.23  .99|TH201-WHT 
Push Button Switches Round Cap, w/Shutter Window, Yellow EG2637-ND 1.36 1.23 99 | TH201-YEL 
Note: these caps fit TA, JN, TL4201, P227 and P197 Series 
JN SERIES t 
Stand-up version of the TA Series. Contacts: Silver Plated Contact 472(12) Irml 1 
Resistance: 50 milliohms Max. Voltage Ratings: 30V DC Rating: ye Miniatu re Push Button Switch es 
0.1A. Use the TA Series caps. Caps sold separately. MTH SERIES 
Digi-Key Price Each E-Switch Miniature switches that feature an ultra light feel with a short stroke. Ideal for telecommunications and test 
Description Part No. 1 10 100 | Part No. equipment, and wherever miniaturization is required. Contact Material: Silver Plated. Contact Resistance: 
; : <0.1 ohm. Voltage Rating: 30V DC. Switching Current Max: 100mA. Life: >1 x 10,000 cycles. Moving 
Chassis Mt, Stand Up, Alternate Action DPOT EGIO16-ND 1.60 1.44 1.23 | 1XINOO2UEE Contacts: Phosphor bronze — 1 micron silver. Force: 170 +100g. Travel To Lock: .08” (2mm). Operating 
Chassis Mt, Stand Up, Momentary Action DPDT EG1017-ND 160 1.44 1.23. | 1XJNOO2U0A Temperature Range: -10°C to +60°C. Caps sold separately. 
Fig. 1 Fig. 3 
7 No Mounting Bracket AV7 
Power Switches p227/P197 SERIES tavern [CTE ag 
S f , : 1 
P227 Series: Rating 125VAC @ 7A/ 250VAC @ 4A. DPDT Alternate Action Panel Mount. Approvals: UL, il (LJ -311(7.9) (9.9) 19.4) rest 
CSA, Demko, Semko, SEV, Femko, Nemko. P197 Series: Rating 5A @ AC250V. Approvals: UL, CSA, z { 354 Ker 
VDE, Semko, Nemko, Demko. Caps sold separately. | 433, | (9) au 
‘ , (11) = 
Fig. 1 Fig. 3 . = = 
— Fig. 2 Fig. 4 Fig. 5 
1.21(30.7) Ag 1.06(27) Chassis Mount Version 593 467 ‘ 
(7.2) Pen 10(2.8) AE 354 
421 346 [a hot (4.5) (9.0) 
(10.7) 8) [oo 4 497(5) ary 4 
.157(4)|| || |k 2286.8) # pig? | 
Ta fpr024(.6) 6) 6) 
.098(2.5) 
% Digi-Key Price Each E-Switch 
7 oe" .039(1.0 ; Fig. | Description Part No. il 10 100 | PartNo. 
6-0.047% -236(6.0) | 87-9) Mounting Right Angle, Momentary, DPDT EG1101-ND 114 1.03.88 | MTH2UQANAGX 
(1.2) 394 | r ight Ang! ary 
. 236(6.0) (AO) |. (14.4) _ Face — 4 | Right Angle, Alternate Action DPDT EG1102-ND 1.26 1.14 97 | MTH2UEENAGX 
‘ : a We .055(1.4) Right Angle, Alternate Action, 4PDT EG2546-ND 1.31 1.19 1.01 | MTH4UEENAGX 
304y +17 Ft (i28) i 610_| Right Angle, Momentary, 4PDT EG2547-ND 1.20 1,09 _.93 | MTH4UCANAGX 
(10.0)) go 516-1 -315(8.0) (15.5) > | Chassis Mt, Rt Angle, 
laos : Alternate Action DPDT EG1015-ND 1731.56 1.33 |_1XMTHOO2UEE 
(12.5) (13.1) Rectangle Cap, Red EGI185-ND 25. 23. 19} 1Ci01 
3. | Rectangle Cap, Black EG1181-ND 25 23.19] 10911 
Digi-Key Price Each E-Switch Rectangle Cap, Light Grey EG1182-ND 25.23.19 | 10951 
Fa peste Best oe en Sm ea 4 | Long Scuare Gp, Black EqetND 252319) tbe 
1 Push Button, DPDT, Alt. Act., Dim. A= .79” (20mm) EG1018-ND 3.38 3.05 2.60 | P227EEB20 Long Square Cap, Light Grey &G1192-ND Ps) 23 19 | 1D951 
Push Button, DPDT, Alt. Act., Dim. A=.71” (18mm) EGI020-ND 3.38 3.05 ~—.2.60_| P227EEBI8 Round Cap, Diameter, Red EG1880-ND 25 23 .19| 1RRED 
2 | Push Button, DPST, Alt. Act., PCB Mint., 7A EGI026-ND 3.29 297 253 | P227EEIC é ne an pane Roe apes 2 = a6 tHE. 
3g, | Push Button, SPST, Alt. Act., POB Mnnt., 5A EGI021-ND = 2.93. 2.65 =. 2.25 _| P197PBEE Round Cap, Diameter, Light Grey EG1883-ND 25 23 19] 1RLGR 
Push Button, SPST, Alt. Act., Panel Mnt., 5A EG1022-ND 2.93 2.65 2.25 _| P197SBEE Round Cap, Diameter, Dark Grey EG1884-ND 2.23 _—.19| 1RDGR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
892 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Switches 800, 800A and 800B Series 


SPECIFICATIONS FOR 800 AND 800A SERIES ONLY: 
+ Ratings: 1A @ 250 VAC, 3A @ 20 VAC 

+ Gold Contacts: 0.4 VA max @ 20 VAC 

+ Electrical Life: 50,000 cycles typical 

+ Insulation Resistance: 1,000MQ min. 
MATERIALS: 

+ Case: Diallyl Phthalate (DAP) 

+ Plunger: Glass filled nylon or glass filler polyester 
+ Bushing: Nickel plated brass 

+ Housing: Stainless steel 

+ Contacts: Silver or Gold plated copper alloy 

+ Mounting Hardware included 


E-SUITCH 


Push Button Switches 700 Series 


SPECIFICATIONS: 

+ Ratings: 1A @ 250 VAC, 3A @ 120 VAC 

+ Gold Contacts: 0.4 VA max @ 20 VAC 

+ Electrical Life: 50,000 cycles typical 

+ Insulation Resistance: 1,000 MQ min. 
MATERIALS: 

+ Case: Diallyl Phthalate (DAP) 

+ Plunger: Glass filled nylon or glass filled polyester 
+ Bushing: Nickel plated brass 

+ Housing: Stainless steel 

+ Contacts: Silver or Gold plated copper alloy 


800 Series Cap 


198 


700 Series Cap 


(393. 


+ Mounting Hardware included 
Circuit Contact | Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig.) Type Terminal Bushing Rating | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Unsealed PB Switches 
Circuit Contact | Digi-Key Price Each E-Switch SPST | PCMnt. 10-48 Thd. | 3A | &G2613-ND 3.06 276 2.21 | 800SPOBSM2QE 
Fig. | Type | Terminal Bushing Rating Part No. 1 10 100 | Part No. 1 | SPST PC Mnt. 173” Unthd. | .4VA | EG2614-ND 3.21 290 2.32 | 800SP9B6M2RE 
SPST | PCMnt. | .225" Unthd.| 3A | EG2617-ND 3.54 3.19 2.55 | 800SPOB8M2QE 
DPDT PCB 1/4-40NS 3A FG2590-ND 680 6.12 4.90 | 700DP7B10M2GE SPST | Rt. Angle PCB | .173” Unthd.] .4VA | EG2615-ND 3.51 3.17 2.53 | 800SPOB6IM6RE 
DPDT PCB y4-4ons | .4va_ | EGE591-ND* 7.20 648 5.19 | 700DP7BIOM2RE 3, | SPST | Rt. Angle POB | .187" Unthd.] .4VA | &G2616-ND 4.51 4.07 3.25 | 800SP9B7M6RE 
rar | sides tise aides aA MN 531 478 20 | 700SP7BI0Mt SPDT | Rt. Angle PCB | .173" Unthd. | .4VA | &G2611-ND 4.82 4.34 3.48 | 800SP8BEM6RE 
1| 4 soles | esos Eee : : : sith ce SPDT | Rt. Angle PCB | .187” Unthd. | .4VA_| &G2612-ND 5.82 5.24 4.19 | 800SP8B7M6RE 
SPDT | Solder Lug | 1/4-40NS | .4VA_ | EG2593-ND* 5.62 5.06 4.05 | 700SP7B10M1RE Sealed PB Switches 
SPOT POB 1/4-40NS 3A BG2594-ND = 5.31 4.78 3.82 | 700SP7B10M2QE SPST] PCMnt. | .180" Unthd.| 1A | EG2605-ND 3.74 3.37 2.70 | S00AWSPOM2CE 
SPDT PCB 1/4-4O0NS | .4VA_ | EG2595-ND* 5.62 5.06 4.05 | 700SP7B10M2RE > | SPST} PCMnt. | 180" Unthd. | .4VA | &G2606-ND 3.93 3.54 2.83 | 800AWSPOM2RE 
SPST | PCMnt. | .180" Unthd.| 1A | EG2603-ND 4.42 3.98 3.19 | 800AWSP8M2QE 
2 | SPOT PCB Unthd 3A EG2596-ND 6.14 5.53 4.42 | 700SP7B20M6QE SPST | PCMnt. | .180" Unthd.| .4VA_| &G2604-ND 4.08 3.68 2.94 | 8O0AWSP8M2RE 
3, | SPST | Rt. Angle PCB | 180" Unthd. | .4VA | &G2608-ND 4.19 3.78 3.02 | 800AWSPOM6RE 
3 | SPOT PoB Unthd 3A EG2597-ND 6.23 5.61 4.49 | 700SP7B20M7CE SPST | Rt. Angle POB | .180” Unthd.| 1A EG2607-ND 4.00 3.61 2.89 | 800AWSPOM6CE 
500 Satis Cabs 4 | SPST | Vert. Rt. Angle | .180" Unthd.| .4VA | EG2609-ND 4.19 3.78 3.02 | 800AWSPOM7RE 
P SMT 800B Series PB Switches 
PB Cap, .300” Round, Black for 700 Series ........2.++ £G2598-ND 25 16 13 | 700CIBLK 3 | sesr | swrtem. = ava | ER2610CT-ND 867 694 625 | arnpvcpogvgRE 
PB Cap, .300” Round, Green for 700 Series ..........+ EG2599-ND 25 16 13 | 700CIGRN : [ee 2HOURAND) 2196.40/500 
PB Cap, .300" Round, Gray for 700 Series. EG2600-ND 25 16 13] 700CIGRY switch Accessories 
5 , Switch Cap, Round, Black for .100" Plunger £G2618-ND 25 16 13 | 800CIBLK 
PB Cep, -S00" ound, Hed for: 700 Series . BesiHEhD ca al eee Switch Cap, Round, White for .100" Plunger G2621-ND 25 16 13 800CIWHT 
PB Cap, 300” Round, White for 700 Series . &@2602-ND 25 16 13 | 700CIWHT Switch Cap, Round, Red for 100” Plunger £G2620-ND 25 16 13 | 800C1RED 
* Gold plated copper alloy contacts. Switch Cap, Round, Green for .100" Plunger EG2619-ND 25 16  .13 | 800CiGRN 


Keylock Switches ko Series 


SPECIFICATIONS: - Materials: Housing and Cylinder: Die cast zinc alloy 


Part includes: Mounting Nut and 2 Keys Rubbercover Metal Dust Cap 
Insulation 
Series Ratings Resistance 
KO103 TA@ 125 VAC | 200 Ma min. 
0.5A @ 250 VAC 
KO106 1A@ 125 VAC | 200M0 min. 
0.5A 2 250 VAC 
Ko130 | 4A @125VAC | s00Me min. 
2A @ 250 VAC 
Amp 
Lock No. Key Pull | Switch Rtg. @ Digi-Key Price Each 
Fig. Configuration Poles | Possible Type 125 VAC | Termination | Part No. 1 10 100 Part No. 
1 
90° Indexing SPDT 1 On-Cn 1 Solder Term. | EG2623-ND. 646 5.82 4.66 | KOI03C 
t 1 
90° Indexing SPDT 1&2 On-OQn 1 Solder Term. | EG2624-ND 646 582 4.66 | KOI03D 
L__@2 
1 
2 90° Indexing SPST 1&2 Off-On 1 Solder Term. | EG2625-ND. 3.13 282 226 | KOIO6A 
L_o2 
3} 4 
45°-45° Indexing | SP-3 pos. 3 On-On-Cn 4 Eyelet Term. | EG2626-ND 12.64 11.38 9.11 KO130A 
45 
3 4 
45°-45° Indexing | DP-3 pos. 3 Qn-On-On 4 Eyelet Term. | EG2627-ND 12.64 11.38 9.11 KO130B 
4 os 
2 3 
. 90° Indexing DPDT 5 On-Gn 4 Eyelet Term. | EG2628-ND 12.64 11.38 9.11 KO130Q 
L—e 
@ 
90° Indexing SPDT 3&5 Qn-OQn 4 Eyelet Term. | EG2629-ND 12.64 11.38 9.11 KOI30R 
L_5 256 
_ (6.50) 1.098 
4 VF 45° Indexing SPDT 1 On-Mom 4 Eyelet Term. | —G2630-ND 1264 11.38 9.11 | KOI30W (127.90) 
q meg 
Pubbercover for KO103 Series EG2631-ND 68 62 49 | KOCI Key Code 
Metal Lockcap for KO130 G2632-ND 313 282 226 | KOM4 Nlntee, bag ee UNS THD: 


@= Detent Position 


©= Keypull Possible 


A= Momentary 


(7.20) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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9157B-ND 


E-Switch Data Book....... $2.95 


Momentary Push Button Switches 
5500 Narrow and 5511 Wide Body Series 


These miniature, momentary switches have a crisp tactile feel and are available in a wide range of colors, 
available in two widths: the 5500 .47” (12mm) wide and the 5511 .67” (17mm) wide, meet all ESD protection 
requirements and are available with or without LED. Operating Travel: 1.8mm. Function: Momentary 
SPDT. Contact Bounce: <5m sec. Operating Life: 5 x 10° Cycles. Operating Force: <200 gf. Voltage 
Rating: 24V. Current Rating: 12mA. Contact Resistance: <50mQ. 


Push Button Switches 


Fig. 1 Fig. 2 
ASAI 
ay 1.34 1.177 
(15) ii (29.9) 


Circuit: SPST (Momen- | Circuit: SPST (Momentary 
tary On) Rating: 3A 125V | On) Rating: 3A 125V AC 
AC Initial Contact Resis- | Initial Contact Resis- 
tance: < 50mQ Hole Cut- | tance: < 50mQHole Cut- 


Fig. 4 


-555. 
(14.1) 


| 496(12.6) 

445(11.3) 
Panel Cutout 

Circuit: SPST (Momen- 
tary Qn) 

Rating: 1A 125V AC 


Circuit: SPST (Momentary 
On) Rating: 3A 125V AC. 
Initial Contact Resis- 
tance: < 50mQ Hole Cut- 


Fig. 1 Fig. 2 .2(5.08) out: .49” (12.4mm) Hard- | out: .28” (7.2mm) Hard- out: .49” (12.4mm) Hard- | Initial Contact Resis- 
OF) 2 ples. ware Included. ware Included. ware Included. tance: < 20m. 
«iy 8 ae 9.085 (0.9) | ‘i 12.935 0.8) : ; 
2 Ss yr So, Plastic Bushing Metal Bushing 
444.3) 406 
7 el 3 .3(7.62) .760(19.3) 
(8.0) (V5) 0.1(2.54}| 0° 
034° pease 0.6 _| 9.04 
2.0} Uy .14(3.5) (15.24) 7 (1.1) 
Narrow Body Wide Body -035(0.9) .035(0.9) (Above PCB is for Two LED Series) Panel Cutout Circuit: SPST Rating: 3A 
Arcuit: ating: 
Circuit: SPST Rating: 3A 125V AC/ 1.54 250V AC 125V/1.5A.250 VAC. 
Digi-Key Price Each E-Switch Initial Contact Resistance: < 50mQ Hole Cutout: .50” (12.7mm) Hole Cutout: .62” (15.75mm) 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. Hardware Included. Hardware Included. 
5500 Series - Narrow Body eS 
Momentary, SPDT, Black Cap, no LED EG1701-ND 4.06 3.66 3.12 |5501iM1X 
Momentary, SPDT, Grey Cap, no LED EG1702-ND 4.06 3.66 3.12 | 5501M2X Digi-Key Price Each E-Switch 
Momentary, SPDT, Red Cap, no LED EG1704-ND 4.06 3.66 3.12 | 5501M5X Fig.| Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
Momentary, SPDT, White Cap, no LED EG1708-ND 4.06 3.66 3.12 | 5501M8X Momentary Switches 
Momentary, SPDT, Black Gap, w/Ped LED Eadie §89590 4.78 4.07 | S50IMII Red, Cap .59" (15mm) Sq., NO EG2005-ND 232 209 1.78] PS1023AT-RED 
Momentary, SPDT, Black Cap, w/Green LED EGIAIGEND) 5.84 (5.26 4.48 | S50IM12 "| Black, Cap .59" (15mm) Sq., NO £G2001-ND 2.32 2.09 _1.78| PS1023AT-BLK 
1 | Momentary, SPDT, Grey Cap, w/Red LED EGI7152-ND 5.30 4.78 4.07 | 5501M21 Fad Gan ode (emmy Di Tet EQaTSNG a 3d 4109" 1.00 | PSI0D4ATERED 
Momentary, SPDT, Gr , w/Green LED EGI7172-ND 584 5.26 4.48 |5501M22 led, Cap . mm) Dia., : : : : 
Momentary SPDT. alae w/Ped LED EGI7I55-ND 530 478 407 |550iM51 2 | Black, Cap .24” (6mm) Dia., NO EG2011-ND 1.24 1.09 1.00] PS1024AT-BLK 
Momentary, SPDT. Red Cap, w/Green LED EGI7175-ND 584 526 4.48 | 5501M52 Red, Cap .39" (10mm) Dia., NO EG2025-ND 1.56 1.40 1.20] PS1024AL-RED 
Momentary, SPDT, White Cap, Red LED EGI7158ND 530 478 4.07 |5501M81 Black, Cap .39" (10mm) Dia., NO EG2021-ND 1.56 1.40 1.20] PS1024AL-BLK 
Momentary, SPDT, White Cap, w/Green LED EGI7178-ND 5.84. 5.26 4.48 | 5501M82 3, | Red, Cap .55” (14mm) Dia., NO EG2035-ND 2.31 2.09 1.78} PS1040A-RED 
Momentary, SPDT, Black Cap, w/Red and Green LED | EGI7i571-ND 6.62596 5.08 | 550iM11/2 Black, Cap .55” (14mm) Dia..WO EG2031-ND 2.31 2.09 _1.78| PS1040A-BLK 
Momentary, SPDT, Grey Cap, w/Red and Green LED | EGI71572-ND 6.62 5.96 __5.08 | 5501M21/2 4. | Red, Cap .55” (14mm) Sq., NO EG2045-ND 1.69 1.53 1.30] PS1057A-RED 
5511] Series - Wide Body Black, Cap .55” (14mm) Sq., NO EG2041-ND 1.69 1.53 _1.30| PS1057A-BLK 
Momentary, SPDT, Black Cap, no LED EGI709-ND 406 3.66 3.12 |5511MiX Black Cap, Plastic Bushing, WO EG1900-ND 2.01 1.82 1.55] RP3502A-BLK 
Momentary, SPDT, Grey Cap, no LED EGI710-ND 406 366 312 |5511M2x Black Cap, Plastic Bushing, NC EG1929-ND 2.27 2.05 1.75] RP3502B-BLK 
Momentary, SPDT, Blue Cap, no LED GI711-ND 4.06 366 3.12 |5511M4X Red Cap, Plastic Bushing, WO EG1930-ND 2.01 1.82 1.55] RP3502A-RED 
Momentary, SPDT, Red Cap, no LED G1712-ND 4.06 366 3.12 |5511M5X Red Cap, Plastic Bushing, NC EG1931-ND 2.27 2.05 _1.75| RP3502B-RED 
Momentary, SPDT, White Cap, no LED EG1714-ND 4.06 3.66 3.12 | 5511M8X Black Cap, Metal Bushing, NO EG1932-ND 2.98 2.68 2.29] RP3502MA-BLK 
Momentary, SPDT, Black Cap, w/Red LED EGI715:ND 530 4.78 4.07 |5511M11 5, | Black Cap, Metal Bushing, NC EG1933-ND 3.33. 3.00 2.56] RP3502MB-BLK 
Momentary, SPDT, Black Cap, w/Green LED G1719-ND 530 478 4.07 |5511M12 Green Cap, Metal Bushing, NO EG1934-ND 2.98 268 2.29) RP3502MA-GRN 
2 | Momentary, SPDT, Grey Cap, w/Red LED EG1716-ND 530 4.78 4.07 |5511M21 Green Cap, Metal Bushing, NC EG1935-ND 2.98 2.68 2.29] RP3502MB-GRN 
Momentary, SPDT, Grey Cap, w/Green LED EG1720-ND 5.30 4.78 4.07 | 5511M22 Yellow Cap, Metal Bushing, NO EG1936-ND 2.98 2.68 2.29] RP3502MA-YEL 
Momentary, SPDT, Red Cap, w/Red LED EG1717-ND 5.30 4.78 4.07 | 5511M51 Yellow Cap, Metal Bushing, NC EG1937-ND 2.98 268 2.29) RP3502MB-YEL 
Momentary, SPDT, Red Cap, w/Green LED EG1721-ND 5.30 4.78 4.07 | 5511M52 Red Cap, Metal Bushing, NO EG1938-ND 2.98 268 2.29) RP3502MA-RED 
Momentary, SPDT, White Cap, w/Red LED EG1718-ND 5.30 4.78 4.07 | 5511M81 Red Cap, Metal Bushing, NC EG1939-ND 2.98 2.68 2.29] RP3502MB-RED 
Momentary, SPDT, White Cap, w/Green LED EG1722-ND 5.30 4.78 4.07 | 5511M82 Illuminating Red LED Alt Action EG2543-ND 6.77. 6.10 5.20] RP3508BL-RED 
Momentary, SPDT, Black Cap, w/Red and Green LED | EG1723-ND 5.84 5.26 4.48 | 5511M11/2 6 | Illuminating Green LED Alt Action EG2544-ND 6.77 6.10 5.20] RP3508BL-GRN 
Momentary, SPDT, Grey Cap, w/Red and Green LED | EG1724-ND 5.84 5.26 4.48 | 5511M21/2 Illuminating Yellow LED Alt Action EG2545-ND 6.77 6.10 _5.20| RP3508BL-YEL 
. 
Momentary Push Button Switches i eer Digh-Key _BECESD ecu 
Flat Square, Black EG1321-ND 2.23 2.02 1.72 |320.01E1-1BLK 
320 and 520 SERIES Flat Square, Grey EG1322-ND 2.23 2.02 1.72 |320.01E1-1GRY 
320 Series switches are being used in a variety of Flat Square, Red EG1325-ND 2.23 2.02 1.72 |320.01E1-1RED 
applications in a great number of industries such as; 3 | Flat Square, White EG1328-ND 2.23 2.02 1.72 |320.01E1-1WHT 
Instrumentation, Test Equipment, Telecommu- Flat Square, Yellow EG2555-ND 2.05 1.85 1.58 |320.01E1-1YEL 
nications, Audio Visual, and Computers. Travel: Flat Square, Blue EG2556-ND 2.05 1.85 1.58 |320.01E1-1BLU 
.028" (.7mm). Operating Force: 120 grams. Type Flat Square, Green EG2557-ND 2.05 1.85 1.58 |320.01E1-1GRN 
Of Contact: SPST. Contact Rating: 25mA/50V Tilted Square, Black EG1341-ND 2.23 2.02 1.72 |320.22E1-1BLK 
(DC). Initial Resistance: 50m ohms. Life: 1 X 10° Tilted Square, Grey EG1342-ND 2.23 2.02 1.72 |320.22E1-1GRY 
switching cycles. » Snap Time: Closing: <50us; Tilted Square, Red EG1345-ND 2.23 2.02 1.72 |320.22E1-1RED 
Opening: <200us. Materials: Housing: PC-CF; Knob: Tilted Square, White EG1348-ND 2.23 2.02 1.72 |320.22E1-1WHT 
ABS or equivalent; Contacts (Fixed): CuZn Ag (gold Tilted Square, Yellow EG2558-ND 2.07 1.87 1.59 |320.22E1-1YEL 
available); Dome Contact: CrNi Au. Tilted Square, Blue EG2559-ND 2.07 1.87 1.59 |320.22E1-1BLU 
520 Series switches designed for digital Tilted Square, Green EG2560-ND 2.07 1.87 1.59 |320.22E1-1GRN 
g g 4 | 
electronics, offer a smooth, tactile feel. They feature Tilted Rectangular, Black EG2561-ND 212 1.91 1.63 |320.21E1-1BLK 
built-in square or round buttons and are available in Tilted Rectangular, Grey EG2562-ND 212 1.91 1.63 |320.21E1-1GRY 
seven colors. Travel: .03” (.8mm). Operating Tilted Rectangular, Yellow EG2563-ND 212 1.91 1.63 |320.21E1-1YEL 
Force: 130 grams. Type of Contact: SPST n/o. Tilted Rectangular, Blue EG2564-ND 2.12 1.91 1.63 |320.21E1-1BLU 
Contact Rating: 10mA, 35 V DC; 100mA, 100 V AC. Tilted Rectangular, Red EG2565-ND 2.12 1.91 1.63 |320.21E1-1RED 
Initial Contact Resistance: < 20mQ. Life: 500,000 Tilted Rectangular, Green EG2566-ND 2.12 1.91 1.63 |320.21E1-1GRN 
cycles. Operating Temp. Range: +20°C to +85°C. Tilted Rectangular, White EG2567-ND 2.12 1.91 1.63 |320.21E1-1WHT 
Materials: Base: Valox; Button: Polycarbonate; 12 mm Finger Recessed Cap, Black EG2575-ND 2.42 2.18 1.86 |320.02E1-1.094BLK 
Switch Contact: Laminated silver, self-cleaning. — |12 mm Finger Recessed Cap, Grey EG2576-ND 2.42 2.18 1.86 |320.02E1-1.094GRY 
I ; 5; Black Stem (Use’s TA/JN Caps) EG2548-ND 1.95 1.76 1.50 |320.02E1-1BLK 
Digi Key) Brice Each Rowen 520 Series - Momentary Push Button, Sold With Caps 
Fig.| Description Part No. 1 10 100 | Part No. ry 2 Pp 
320 Series - Momentary Push Button, Sold With Caps Square, Black EG1401-ND 98 89-76 | 520.01-BLK 
Square, Yellow EG1403-ND 98 89  .76 |520.01-YEL 
Square, Recessed, Black EG1301-ND 2.23 2.02 1.72 |320E1-1BLK Ss F 
quare, White EG1408-ND 98  .89  .76 |520.01-WHT 
Square, Recessed, Grey EG1303-ND 2.23 2.02 1.72 )320E1-1GRY 5 |Square, Blue EG1404-ND 98 89 76 |520.01-BLU 
Square, Recessed, Red EG1305-ND 2.23 2.02 1.72 |320E1-1RED Sache Red EG1405-ND ‘98 «89S 76 |52001-RED 
1 | Square, Recessed, White EG1308-ND 2.23 2.02 1.72 |320E1-1WHT SF 6 £G1407.ND ‘98 «89S 76 |820.01-GRN 
Square, Recessed, Yellow EG2549-ND 2.05 1.85 1.58 |320E1-1YEL Saiare Gar EG1402.ND ‘98. 8976 |820.01-DGR 
Square, Recessed, Blue EG2550-ND 2.05 1.85 1.58 |320E1-1BLU Round: Bl ck EG aTEND : "39 78.1 59002. 61K 
Square, Recessed, Green £G2551-ND 2.05 1.85 1.58 |320E1-1GRN eu ca Beet = fe. oe leeegoveEL 
Sid. Round, Black EG1311-ND 2.02 1.74 1.50 |320.02E1-1.08BLK Sana bie i ; ; ; ot 
Round, White EG1418-ND 98  .89  .76 |520.02-WHT 
Std. Round, Grey EG1312-ND 2.02 1.74 1.50 |320.02E1-1.08GRY 6 |Round, Blue EG1414-ND 98 89 76: |520.02-BLU 
Std. Round, Red EG1315-ND 2.02 1.74 1.50 |320.02E1-1.08RED : : : : : 
: Round, Red EG1415-ND 98  .89  .76 |520.02-RED 
Std. Round, White EG1318-ND 2.02 1.74 1.50 |320.02E1-1.08WHT 
Round, Green EG1417-ND 98  .89 .76 |520.02-GRN 
Std. Round, Yellow EG2552-ND 257 2.32 1.98 |320.02E1-1.08YEL 
i Round, Grey EG1412-ND 98.89 _.76 _|520.02-DGR 
Std. Round, Blue EG2553-ND 257 2.32 1.98 |320.02E1-1.08BLU 
i : Square, Black EG1419-ND 1.31 148 1.01 |520.03-BLK 
Std. Round, Green EG2554-ND 257 2.32 1.98 |320.02E1-1.08GRN 
2 TLarge Round, Black EG2568-ND 2.66 240 2.05 |320.02E1-1.09BLK Square, Grey EG1420-ND 1.31 118 1.01 |520.03-DGR 
Large Round, Grey EG2569-ND 2.66 2.40 2.05 |320.02E1-1.09GRY Square; ied Ea euNG Ted tee 10h e003 RED 
Large Round, Yellow EG2570-ND 2.66 240 2.05 |320.02E1-1.09VEL |) Sauare,, White en Np RU ame i) Baa 
Large Round, Blue EG2571-ND 2.66 2.40 2.05 |320.02E1-1.09BLU Square, Blue EG1423-ND 1.31 1.18 1.01 | 520.03-BLU 
Large Round, Red EG2572-ND 2.66 2.40 2.05 |320.02E1-1.09RED Square, Yellow EG1424-ND 1.31 1.18 1.01 | 520.03-YEL 
Large Round, Green EG2573-ND 2.66 2.40 2.05 /320.02E1-1.09GRN Square, Green _ EG1425-ND 1.31 1.18 1.01 | 520.03-GRN 
Large Round, White EG2574-ND 2.66 2.40 2.05 |320.02E1-1.09WHT 8 [Black Stem (Use's TA/JN Caps) EG1426-ND 1.31 1.18 1.01 | 520.04 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OMRON. A16 Series 16mm Switches 


Omron's unique A16 series design allows users to make any switch arrangement needed. By changing the 
rear switch block, users can have a SPDT or a DPDT with LED or incandescent illumination. Changing the 
rear switch block or lamp is a snap with Omron's exclusive extraction tool. Panel installation is easy, cut your 
hole and insert the switch into the front of the panel and fix the lock ring and mounting nut from the back of 
the panel using Omron's fitting wrench to tighten the nut. Switches are sold as a complete assembly with 
switch block and lamp options available. 


Push Button Switches 16mm 


Specifications: 

Rating Contacts: + 250 VAC: 3A (resistive) + 125 VAC: 5A (resistive) * 30 VDC: 3A (resistive) 

LED Indicators: + Rated Voltage: 24 VDC + Rated Current: 10 mA + Operating Voltage: 24VDC+5% 
Dielectric Strength: 1000 VAC, 50/60 Hz for 1 min between terminals of same polarity 

Life Expectancy: 100,000 operations min. Operating Temperature: -10°C to +55°C. 

Ambient humidity: Operating 35% to 80% Degree of protection: IP65 


16mm Accessories 


, ; Cont. Blocks | Illumin. | Lens | Digi-Key Price Each Omron Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Switch Type Include Voltage | Color | Part No. il 25 50 | Part No. Fig. | Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Nondituminated Momentary Wire les Repl. Switch Block - SPDT, Solder Terminal | Z1330-ND 3.63 3.36 3.14 | A16-1 
Bue | Zi3i2ND 9.53 882 824 |A165-AAM-2 Sea Sakae ema : ; : : : 
Black | Z1313-ND 953 882 824) A165-ABM-2 1 Repl. Switch Block - DPDT, Solder Terminal | Z1331-ND 4.99 4.62 4.32 | A16-2 
1 Square/Alush DPDT Geen | 21314-ND 953 882 8.24] A165-AGV-2 Repl. Switch Block - SPDT, PCB Terminal Z1332-ND 7.26 6.72 6.28 | A16-1P 
Button oa Red | Z1315-ND 953 8.82 8.24] A165-ARM-2 Repl. Switch Block - DPDT, PCB Terminal Z1333-ND 7.26 6.72 6.28 | A16-2P 
Whit Z1316-ND 9: 8.82 3.24 | A165-AWM-2 
Yalow Beene See bee a | Ales AES Panel Hole Plug, Square Z1334-ND 272 252 2.36 | A16ZA-3003 
Black | Z1318-ND 953 882 824 |A165-JBM-2 2 | Panel Hole Plug, Rectangular Z1335-ND 1.81 1.68 1.57 | A16ZJ-3003 
Rectangular/ush Geen | Z1319-ND 953 882 8.24] A165-JGV-2 Panel Hole Plug, Round Z1336-ND 1.81 1.68 1.57 | A16ZT-3003 
2 DPDT = Red | Z1320-ND 953 882 8.24 | A165-JRM-2 F 
Button White | 21321-ND 953 882 8.24] A165-JWM-2 3 Switch Guard, Square & Round, Black Z1337-ND 4.08 3.78 3.53 | A16ZA-5050 
Yellow | Z1322-ND 9.53 882 8.24 | AI65-JYM-2 Switch Guard, Rectangular Z1338-ND 4.08 3.78 3.53 | A16ZJ-5050 
Blue | Z1323-ND 8.16 7.56 7.06 | A165-TAM-1 4 Repl. Neon Lamp, 110V, Red Z1342-ND 2.72 2.52 2.36 | A16-1NRN 
Black (Pater 816 7.56 7.06 | AGS TEM Repl. Neon Lamp, 110V. Z1343-ND 2.72 2.52 2.36 | A16-1NGN 
3 | Round/Extended | cor Green | Z1325-ND 8.16 7.56 7.06 | A165-TGV-1 opt, Neon bam 120N; Green ae : : : e 
Button — Red | Z1326-ND 8.16 7.56 7.06 | A165-TRM-1 ____| Fitting Wrench for Tightening Lock Nuts Z1436-ND 5.44 5.04 4.71 | A3B-3004 
White | 21327-ND 8.16 7.56 7.06 | A165-TWM-1 Extractor for Lamp and Switch Removal Z1437-ND 1.81 1.68 1.57 | A16Z-5080 
Yellow | Z1328-ND 8.16 7.56 7.06 | A165-TYM-1 
IMluminated Momentary Switches 
Geen | Z1300-ND 12.70 11.76 10.98 | A165L-AGV-24D-2 H Indicator light only without the switch for indication 
1 | SwereFush | coor | ogyog | Red | Z130-ND 1270 11.76 10.98 | A16SL-ARM-240-2 M16 Pilot Lights of circuit status or warning. Matches switch «AL @ 
Button White | Z1302-ND 12.70 11.76 10.98 | A165L-AWM-24D-2 assembly for uniform panel look. 
Yellow | Z1303-ND 12.70 11.76 10.98 | A165L-AYM-24D-2 
Geen | Z1304-ND 13.61 12.60 11.76 | A165L-JGV-24D-2 
2 Rectangular/Rush DPDT 24VDC Red | Z1305-ND 13.61 12.60 11.76 | A165L-JRM-24D-2 
Button White | Z1306-ND 13.61 12.60 11.76 | A165L-JWM-24D-2 
Yellow | Z1307-ND 13.61 12.60 11.76 | A165L-JYM-24D-2 
Geen | Z1308-ND 12.70 11.76 10.98 | A165L-TGM-24D-2 
3 Round/Extended DPDT 24VDC Red | Z1309-ND 12.70 11.76 10.98 | A165L-TRM-24D-2 
Button White | Z1310-ND 12.70 11.76 10.98 | A165L-TWM-24D-2 
Yellow | Z1311-ND 12.70 11.76 10.98 | A165L-TYM-24D-2 
Illumination Lens Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Light Type Voltage Color Part No. 1 25 50 Part No. 
Omrons 16mm Emergency stop switches have positive 4 AG 
Emergency opening mechanism with minimum contact separation of 3mm oteen ise ees ee Le Miso nee 
. . 24 VDC Red Z1350-ND 8.16 7.56 7.06 M165-AR-24D 
Stop Switch in accordance with EN60947-5-1. Includes a safety lock 1 Square 7 
mechanism to prevent malfunction. “Turn to Reset” operation to @10mA White ZISoEND 816 7.56 7.06 M165-AW-24D 
@ prevent unintentional resetting. Clearly visible red button with \ Yellow |_21352-ND 8.16 7.56 7.06 M165-AY-24D 
ALS IP65 oil resistant seal. Contacts: 5A@110VAC/3A 30VDC Green Z1354-ND 8.16 7.56 7.06 M165-JG-24D 
2 | Rect f 24 VDC Red Z1355-ND 8.16 7.56 7.06 M165-JR-24D 
Switch _| Illumination Digi-Key Price Each Omron eetangular) @1omA | White | Z1356-ND 8.16 7.56 7.06 | M165-JW-24D 
ype! Mollege mae EsC ontacuas BRert Nos i Zoe OS Barto! Yellow | Z1357-ND 8.16 7.56 7.06 | M165-JY-24D 
30-dia. Head = SPST-NC | Z1427-ND 28.58 26.46 24.70 | A165E-S-01 
Pushilace — DPST-NC | Z1428-ND 34.47 31.92 29.80 | A165E-S-02 Green | Z1359ND 8.16 7.56 7.06 | M165-TG-24D 
Turn-Reset 24 VDC SPDT-NC | Z1425-ND 38.56 35.70 33.32 | A165E-LS-24D-01 3 Round 24 VDC Red Z1360-ND 8.16 7.56 7.06 M165-TR-24D 
eI 24 VDC DPST-NC | Z1426-ND 44.91 41.58 38.81 A165E-LS-24D-02 @ 10mA White Z1361-ND 8.16 7.56 7.06 M165-TW-24D 
Emergency Stop Plate, 45mm dia., Yellow] Z1435-ND 3.18 2.94 2.75 | A16Z-5070 Yellow Z1362-ND 8.16 7.56 7.06 M165-TY-24D 
Key Type Selector Switch WE 
No. of Electrical Key Positions Key Removable Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Type Positions Contact Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Position Part No. 1 25 50 Part No. 
On Mom = 1 Z1399-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-A2AL-2 
2 Positi DPDT On On a 1,2,3 Z1400-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-A2M-2 
Sy, On On _ 1 Z1401-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-A2ML-2 
1 Square On On =. 3 Z1402-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-A2MR-2 
On On On 1,2,3 Z1403-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-A3M-2 
3 Position DPDT On On On 2 Z1404-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-A3MC-2 
On On On 1 Z1405-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-A3ML-2 
On On On 3 Z1406-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-A3MR-2 
On Mom = 1 Z1407-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-J2AL-2 
2 Positi DPDT On On = 1&2 Z1408-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-J2M-2 
ea On On _ 1 Z1409-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-J2ML-2 
On On = 2 Z1410-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-J2MR-2 
2 Rectangular 
On On On 1,2,3 Z1411-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-J3M-2 
3 Positi DPDT On On On 2 Z1412-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-J3MC-2 
eer On On On 1 Z1413-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-J3ML-2 
On On On 3 Z1414-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-J3MR-2 
On Mom = 1 Z1415-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-T2AL-2 
on On On = 1&2 Z1416-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-T2M-2 
eirosition DEDT On On - 1 Z1417-ND 33.62: 31.13 29.05 | A165K-T2ML-2 
On On — 2 Z1418-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-T2MR-2 
3 Round Mom On Mom 2 Z1419-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-T3AC-2 
On On On 1,2,3 Z1420-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-T3M-2 
3 Position DPDT On On On 2 Z1421-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-T3MC-2 
On On On 1 Z1422-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-T3ML-2 
On On On 3 Z1423-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-T3MR-2 
Replacement: Key for AIGSK: Sones: asc: cseecdwisaeritencintisaisty sieatane slaeaitiss sealy clare hate eae Saleh agitaleide nae itid el ain ate Z1424-ND 3.63 3.36 3.14 | A165K-KEY 
(Continued) 
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OMRON. A16 Series Switches (Cont.) 
Knob Type 16mm Selector Switch 


Specifications: Rating Contacts: » 250 VAC: 3A (resistive) * 125 VAC: 5A (resistive) * 30 VDC: 
3A (resistive) 

LED Indicators: + Rated Voltage: 24 VDC 
24VDC+5% 

Dielectric Strength: 1000 VAC, 50/60 Hz for 1 min between terminals of same polarity 
Life Expectancy: 100,000 operations min. Operating Temperature: -10°C to +55°C 


+ Rated Current: 10 mA + Operating Voltage: 


Rectangular 


Ambient humidity: Operating 35% to 80% Degree of protection: IP65 AL c 
Switch Illumination Lens Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Switch Type Position Function Contacts Voltage Color Part No. 1 25 50 100 Part No 
Non-IIluminated 
2 Position Monon SPDT - Black Z1363-ND 15.42 14.28 13.33 12.38 A165S-A2M-1 
a Spring Return 
1 Square 2 Position (Mornontary) SPDT _ Black Z1364-ND 15.42 14.28 13.33 12.38 A165S-A2A-1 
3 Position Monon DPDT - Black Z1365-ND 17.24 15.96 1490 13.84 A165S-A3M-2 
2 Position Monon SPDT - Black Z1375-ND 15.42 14.28 13.33 12.38 A165S-J2M-1 
2 | Rectangular 2 Position pce SPDT — Black Z1376-ND 15.42 14.28 13.33 12.38 A165S-J2A-1 
3 Position Monon DPDT — Black Z1377-ND 17.24 15.96 1490 13.84 A165S-J3M-2 
2 Position Monon SPDT _ Black Z1387-ND 15.42 14.28 13.33 12.38 A165S-T2M-1 
3 Round 2 Position ey SPDT — Black Z1388-ND 15.42 14.28 13.33 12.38 A165S-T2A-1 
3 Position Monon DPDT — Black Z1389-ND 28.12 26.04 24.31 © 22.57 A165S-T3M-2 
IMluminated 
Saini Green Z1366-ND 19.96 18.48 17.25 16.02 A165W-A2AG-24D-1 
2 Position Ml oldie SPDT 24VDC Red Z1367-ND 19.96 18.48 17.25 16.02 A165W-A2AR-24D-1 
0 y) Yellow Z1368-ND 19.96 18.48 17.25 16.02 A165W-A2AY-24D-1 
Reniaines Green Z1369-ND 19.96 18.48 17.25 16.02 A165W-A2MG-24D-1 
1 Square 2 Position (Oncor SPDT 24VDC Red Z1370-ND 19.96 18.48 17.25 16.02 A165W-A2MR-24D-1 
) Yellow 21371-ND 19.96 18.48 17.25 16.02 A165W-A2MY-24D-1 
iainnied Green Z1372-ND 21.77 20.16 18.82 17.48 A165W-A3MG-24D-2 
3 Position onan DPDT 24VDC Red Z1373-ND 21.77 20.16 18.82 17.48 A165W-A3MR-24D-2 
( Yellow Z1374-ND 21.77 20.16 18.82 17.48 A165W-A3MY-24D-2 
Paereee Green Z1378-ND 19.96 18.48 17.25. 16.02 A165W-J2AG-24D-1 
2 Position Moeenta ; SPDT 24VDC Red Z1379-ND 19.96 18.48 17.25 16.02 A165W-J2AR-24D-1 
y Yellow Z1380-ND 19.96 18.48 17.25 16.02 A165W-J2AY-24D-1 
ietiaiied Green Z1381-ND 19.96 18.48 17.25 16.02 A165W-J2MG-24D-1 
2 | Rectangular 2 Position ‘onoth SPDT 24VDC Red Z1382-ND 19.96 18.48 17.25 16.02 A165W-J2MR-24D-1 
( Yellow Z1383-ND 19.96 18.48 17.25 16.02 A165W-J2MY-24D-1 
hanuines Green Z1384-ND 21.77 20.16 18.82 17.48 A165W-J3MG-24D-2 
3 Position (Oncor DPDT 24VDC Red Z1385-ND 21.77 20.16 18.82 17.48 A165W-J3MR-24D-2 
) Yellow Z1386-ND 21.77 20.16 18.82 17.48 A165W-J3MY-24D-2 
sSrinid OKA Green Z1390-ND 19.96 18.48 17.25 16.02 A165W-T2AG-24D-1 
2 Position tee SPDT 24VDC Red 21391-ND 19.96 18.48 17.25 16.02 A165W-T2AR-24D-1 
(Momentary) Yellow Z1392-ND 19.96 18.48 17.25 16.02 A165W-T2AY-24D-1 
Nicinainga Green Z1393-ND 19.96 18.48 17.25. 16.02 A165W-T2MG-24D-1 
3 Round 2 Position Onan SPDT 24VDC Red Z1394-ND 1996 18.48 17.25 16.02 A165W-T2MR-24D-1 
(On-Off) Yellow Z1395-ND 19.96 18.48 17.25 16.02 A165W-T2MY-24D-1 
Maintained Green Z1396-ND 21.77 20.16 18.82 17.48 A165W-T3MG-24D-2 
3 Position (onoth DPDT 24VDC Red Z1397-ND 21.77 20.16 18.82 17.48 A165W-T3MR-24D-2 
Yellow Z1398-ND 21.77 20.16 18.82 17.48 A165W-T3MY-24D-2 


A22 Series Switches 


Omron's A22 Series of push button switches offer flexible features not found in other competitors 
switches. Switch blocks are hand snapped into the back of the switch body enabling the end user 
to replace, add or modify the switching outputs in seconds. Need a DP switch, no problem, simply 


snap on another switch block to complete your needs? Switch blocks feature screw-recessed 
(finger safe) terminals to meet both North American and European safety standards. Switches are 
water, oil and dust sealed to IP65 standards. Switch units come completely assembled and ready 
for installation. Purchase additional switch blocks for replacement and additions. 
Rating Contacts: 
+ 24 VAC: 10A (inductive), 10A (resistive) » 110 VAC: 5A (inductive), 10A (resistive) + 220 VAC: Digi-Key Price Each Omron 
3A (inductive), 6A (resistive) LED Indicators: + Rated Voltage: 24 VAC/DC + Rated Fig. |Description Part No. 1 25 50 | Part No. 
Current: 15 mA + Operating Voltage: 24 VAC/DC+5% Dielectric Strength: 2,500 VAC, 50/60 Hz 
for 1 min between terminals of same polarity Life Expectancy: + PB Illum/Non-lllum: 500,000 Senin Evel Say eke Sees Piola = as ean 
operations min. + Emergency Stop: 300,000 operations min. + Selector: 500,000 operations min. Replacement Switch Block, DPST-NC, General Purpose 21549-ND 1361 1260 11.76 122-02 
Ambient humidity: Operating 35% to 80% Degree of protection: IP65 1 7 i 7 ‘ i 
Replacement Switch Block, DPST-NC, Microload Z1550-ND 19.05 17.64 16.47 | A22-02S 
Replacement Switch Block, SPST-NO, General Purpose Z1551-ND 5.27 4.88 4.55 | A22-10 
22m m Replacement Switch Block, SPST-NO, Microload Z1552-ND 12.70 11.76 10.98 | A22-10S 
Replacement Switch Block, DPST-NO, General Purpose Z1553-ND 13.61 12.60 11.76 | A22-20 
Pi | ot L i g ht Replacement Switch Block, DPST-NO, Microload Z1554-ND 19.05 17.64 16.47 | A22-20S 
Half Guard Operational Unit, White Z1344-ND 5.44 5.04 4.71 | A22-HW 
Indicator light only without the switch for Kielt Guard Cperaiona Unit, Fed aiene ND ia aes adh lien 
indication of circuit status or warning. 2 [Half Guard Operational Unit, Geen ZAI SAND) 54e 5.04 7 Ree 
Matches switch assembly for uniform Half Guard Qherational Unit, Black 2Z1347-ND 5.44 5.04 4.71 | A22-HB 
panel look. Aw G Half Guard Operational Unit, Black 2Z1348-ND 5.44 5.04 4.71 | A22-HA 
. 3 Emergency Stop Plate, 60mm dia., Yellow with Black Letters | Z1555-ND 4.81 4.46 4.16 | A227-3466-1 
Emergency Stop Plate, 90mm dia., Yellow with Black Letters | Z1556-ND 4.81 4.46 4.16 | A22Z-3476-1 
Illumination} Lens Digi-Key Price Each Omron 4 |Replacement LED Lamp, Red 24VAC/DC. Z1576-ND NEW! 11.34 10.50 9.80 | A22-24AR 
Light Type | Voltage Color | Part No. 1 25 50 | Part No. 4 |Replacement LED Lamp, Green 24VAC/DC Z1577-ND NEW! 11.34 10.50 — 9.80 | A22-24AG 
Blue Z1537-ND 24.49 22.68 21.17 | M22-CA-24A 4 Replacement LED Lamp, Yellow 24VAC/DC. Z1578-ND NEW! = 11.34 10.50 9.80 | A22-24AY 
Green | Z1538ND 19.05 1764 1647 | M22-CG.24A 4 | Replacement LED Lamp, Blue 24VAC/DC Z1579-ND NEW! 13.77 12.75 11.90 | 422-2444 
24 VAC/ Red Z1539-ND 19.05 17.64 16.47 | M22-CR-24A — Replacement Incandescent Lamp, 120VAC Z1580-NDNEW! 3.24 3.00 2.80 | A22-H1 
bc White Z1540-ND 19.05 17.64 16.47 | M22-CW-24A — |Replacement Socket Assembly for Lamps Z1581-NDNEW! 7.29 6.75 6.30 | A22-TN 
Square/ Yellow Z1541-ND 19.05 17.64 16.47 | M22-CY-24A — |Replacement Socket Assembly for Lamps, with X-Former Z1582-ND NEW! 11.18 10.35 9.66 | A22-T1 
Extended 7 FABINM 5175 0.40 7.44 | MeRCATI Replacement Latch Assembly for Switch Blocks Z1583-NDNEW! 243 2.25 2.10 | 22-3200 
‘40 Green \N@IRASINDID 31.78 2940 2744 | Mozce-Tt — Fitting Wrench for Tightening Lock Nuts Z1557-ND 9.98 9.24 8.63 | 227-3005 
VAG Red | Z1544-ND 31.75 29.40 27.44 | M22-CR-T1 — |Extractor for Lamp and Switch Removal Z1558-ND 272 252 2.36 | A227-3901 
White Z1545-ND 31.75 29.40 27.44 | M22-CW-T1 —_|Lens Remover Tool Z1559-ND 1.81 1.68 1.57 | A3PJ-5080 
Yellow | Z1546-ND 31.75 29.40 27.44 | M22-CY-T1 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OMRON. A22 Series Switches (Cont.) 


Push Button Switch 22mm WG 
Contact Blocks Illumination Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Button Type Include Voltage Lens Color Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Non-IIluminated Switches (Momentary Operations) 
SPST-NC. = Red Z1438-ND 14.52 13.44 12.55 11.65 A22-CR-01M 
= Blue Z1561-ND 14.52 13.44 12.55 11.65 A22-CA-10M 
S, = Black Z1562-ND 14.52 13.44 12.55 11.65 A22-CB-10M 
Z SPST-NO = Green Z1563-ND 14.52 13.44 12.55 11.65 A22-CG-10M 
F = White Z1564-ND 14.52 13.44 12.55 11.65 A22-CW-10M 
1 Square/Extended = Yellow Z1565-ND 14.52 13.44 12.55 11.65 A22-CY-10M 
Button = Blue Z1566-ND 19.96 1848 17.25 16.02 A22-CA-11M 
— Black Z1567-ND 19.96 1848 17.25 16.02 A22-CB-11M 
= Green Z1568-ND 19.96 1848 17.25 16.02 A22-CG-11M 
SRST NO FOrSING — Red Z1569-ND 19.96 1848 17.25 16.02 A22-CR-11M 
= White Z1570-ND 19.96 1848 17.25 16.02 A22-CW-11M 
= Yellow Z1571-ND 19.96 1848 17.25 16.02 A22-CY-11M 
a Blue Z1440-ND 14.52 13.44 12.55 11.65 A22-DA-10M 
= Black Z1441-ND 14.52 13.44 12.55 11.65 A22-DB-10M 
2 Square/Full SPST-NO a Green Z1442-ND 14.52 13.44 12.55 11.65 A22-DG-10M 
Guard Button a White Z1443-ND 14.52 13.44 12.55 11.65 A22-DW-10M 
= Yellow Z1444-ND 14.52 13.44 12.55 11.65 A22-DY-10M 
SPST-NO + SPST-NC = Red Z1445-ND 19.96 1848 17.25 16.02 A22-DR-11M 
= Blue Z1446-ND 10.89 10.08 9.41 8.74 A22-FA-10M 
= Black Z1447-ND 10.89 10.08 9.41 8.74 A22-FB-10M 
3 Round Flush SPST-NO oa Green Z1448-ND 10.89 10.08 9.41 8.74 A22-FG-10M 
Button = Red Z1449-ND 11.66 10.80 10.08 9.36 A22-FR-10M 
=: White Z1450-ND 10.89 10.08 9.41 8.74 A22-FW-10M 
— Yellow Z1451-ND 10.89 10.08 9.41 8.74 A22-FY-10M 
4 Round/Extended SPST-NC = Red Z1452-ND 9.98 9.24 8.63 8.01 A22-TR-01M 
Button SPST-NO + SPST-NC = Red Z1453-ND 14.52 13.44 12.55 11.65 A22-TR-11M 
= Blue Z1454-ND 10.89 10.08 9.41 8.74 A22-GA-10M 
a Black Z1455-ND 10.89 10.08 9.41 8.74 A22-GB-10M 
5 Round Full- SPST-NO = Green Z1456-ND 10.89 10.08 9.41 8.74 A22-GG-10M 
Guard Button a Red Z1457-ND 10.89 10.08 9.41 8.74 A22-GR-10M 
— White Z1458-ND 10.89 10.08 9.41 8.74 A22-GW-10M 
— Yellow Z1459-ND 10.89 10.08 9.41 8.74 A22-GY-10M 
SPST-NC = Red Z1460-ND 12.70 11.76 10.98 10.20 A22-MR-01M 
= Blue Z1461-ND 12.70 11.76 10.98 10.20 A22-MA-10M 
6 Medium-size Mushroom = Black Z1462-ND 12.70 11.76 10.98 10.20 A22-MB-10M 
(40-mm dia head) SPST-NO a Green Z1463-ND 12.70 11.76 10.98 10.20 A22-MG-10M 
= White Z1464-ND 12.70 11.76 10.98 10.20 A22-MW-10M 
= Yellow Z1465-ND 12.70 11.76 10.98 10.20 A22-MY-10M 
SPST-NC. a Red Z1466-ND 11.79 10.92 10.20 9.47 A22-SR-01M 
= Blue Z1467-ND 11.79 10.92 10.20 9.47 A22-SA-10M 
7 Small-size Mushroom = Black Z1468-ND 11.79 10.92 10.20 9.47 A22-SB-10M 
(30-mm dia. Head) SPST-NO = Green Z1469-ND 11.79 10.92 10.20 9.47 A22-SG-10M 
= White Z1470-ND 11.79 10.92 10.20 9.47 A22-SW-10M 
= Yellow Z1471-ND 11.79 10.92 10.20 9.47 A22-SY-10M 
Non-Illuminated Switches (Latching Operations) 
SPST-NC = Red Z1572-ND 20.87 19.32 18.04 16.75 A22-CR-01A 
1 | Square/Extended Button 
SPST-NO + SPST-NC = Black Z1573-ND 27.22 25.20 23.52 21.84 A22-CB-11A 
Iluminated Switches (Momentary Operations) 
1 Square/Extended Button SPST-NC 24 VAC/DC Red Z1472-ND 26.31 2436 22.74 21.12 A22L-CR-24A-01M 
LED Illuminated SPST-NC 110 VAC Red Z1473-ND 30.84 28.56 26.66 24.76 A22L-CR-T1-01M 
Blue Z1474-ND 42.64 39.48 36.85 34.22 A22L-DA-24A-10M 
Green Z1475-ND 26.31 2436 22.74 21.12 A22L-DG-24A-10M 
Shel ne. eeNDCIDG White Z1476-ND 26.31 2436 22.74 21.12 A22L-DW-24A-10M 
2 Square/Full Guard Button Yellow Z1477-ND 26.31 2436 22.74 21.12 A22L-DY-24A-10M 
LED Illuminated Blue Z1478-ND 46.27 42.84 39.99 37.13 A22L-DA-T1-10M 
Green Z1479-ND 30.84 28.56 26.66 24.76 A22L-DG-T1-10M 
SESTNO HONDAS White Z1480-ND 30.84 28.56 26.66 24.76 A22L-DW-T1-10M 
Yellow Z1481-ND 30.84 28.56 26.66 24.76 A22L-DY-T1-10M 
SPST-NC 24 VAC/DC Red Z1482-ND 19.96 18.48 17.25 16.02 A22L-GR-24A-01M 
Blue Z1483-ND 36.29 33.60 31.36 29.12 A22L-GA-24A-10M 
SPST-NO 24 VAC/DC Green Z1484-ND 19.96 1848 17.25 16.02 A22L-GG-24A-10M 
Round/Clear White Z1485-ND 19.96 1848 17.25 16.02 A22L-GW-24A-10M 
3 Full Guard Button Yellow Z1486-ND 19.96 1848 17.25 16.02 A22L-GY-24A-10M 
LED Illuminated SPST-NC 110 VAG Red Z1487-ND 24.49 2268 2117 19.66 A22L-GR-T1-01M 
Blue Z1488-ND 39.92 36.96 34.50 32.04 A22L-GA-T1-10M 
Green Z1489-ND 24.49 2268 21.17 19.66 A22L-GG-T1-10M 
Shs INO ONES White Z1490-ND 24.49 2268 21.17 19.66 A22L-GW-T1-10M 
Yellow Z1491-ND 24.49 2268 21.17 19.66 A22L-GY-T1-10M 
SPST-NC 24 VAC/DC. Red Z1492-ND 16.33 15.12 1412 13.11 A22L-TR-24A-01M 
Blue Z1493-ND 32.66 30.24 28.23 26.21 A22L-TA-24A-10M 
Green Z1494-ND 16.33 15.12 14.12 13.11 A22L-TG-24A-10M 
SPSTENO 24 VAGIDE White Z1495-ND 16.33 15.12 1412 13.11 A22L-TW-24A-10M 
4 | Round/Extended Button Yellow Z1496-ND 16.33 15.12 1412 13.11 A22L-TY-24A-10M 
LED Illuminated SPST-NC 110 VAC Red Z1497-ND 20.87 19.32 18.04 16.75 A22L-TR-T1-01M 
Blue Z1498-ND 36.29 33.60 31.36 29.12 A22L-TA-T1-10M 
SPST-NO 110 VAC Green Z1499-ND 20.87 19.32 18.04 16.75 A22L-TG-T1-10M 
White Z1500-ND 20.87 19.32 18.04 16.75 A22L-TW-T1-10M 
Yellow Z1501-ND 20.87 19.32 18.04 16.75 A22L-TY-T1-10M 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OMRON. 22 Series Switches (Cont,) 
Emergency Stop Push Button Switch AWG 


Omron Emergency stop switches feature a positive opening mechanism with minimal contact separation of 3mm in accordance with 
EN60947-5-1. Safety lock mechanism prevents misuse or tampering. Innovative two-piece snap together construction reduces installation 
time and shorter panel depth requirements. Use for Emergency Stop switching on equipment, conveyors and augers, construction equipment 
and vehicles. Red cap standard. Contacts: 10A@110VAC or 24VDC 


Switch Digi-Key Price Each Omron 

Fig. Type Contact Part No. 1 25 50 100 Part No. 

Non-Lighted Models 

60-dia. Head 

1 | Push-lock SPST-NC Z1502-ND 27.22 25.20 23.52 21.84 | A22E-L-01 
Turn-reset 

2 | 60-dia. Head SPST-NC Z1503-ND 32.66 30.24 28.23 26.21 | A22E-LP-01 
Push-pull 
40-dia. Head 

3 | Push-lock SPST-NC Z1504-ND 24.95 23.10 21.56 20.02 | A22E-M-01 
Turn-reset 

‘ Bae i SPST-NC Z1505-ND 45.81 42.42 39.60 36.77 | A22E-MK-01 
ceeding SPST-NO/SPST-NG Z1560-ND 38.56 35.70 33.32 30.94 | A22E-MK-11 
Key-reset 

5 | 40-dia. Head SPST-NC Z1506-ND 30.84 28.56 2666 24.76 | A22E-MP-01 
Push-pull SPST-NO/SPST-NG Z1507-ND 37.65 34.86 3254 30.22 | A22E-MP-11 
30-dia. Head 

6 | Push-lock SPST-NC Z1508-ND 30.84 28.56 26.66 24.76 | A22E-S-01 
Turn-reset 
30-dia. Head 

7 | Push-lock SPST-NC Z1509-ND 38.56 35.70 33.32 30.94 | A22E-SK-01 
Key-reset 

Lighted Models 

Switch Illumination Digi-Key Price Each Omron 

Fig. Type Contact Voltage Part No. 1 25 50 100 Part No. 
40-dia. Head 
Push-lock SPST-NC oa Z1510-ND 40.37 37.38 34.89 32.40 | A22EL-M- 240-01 

8 Turn-reset 
40-dia. Head 110 VAC 
Push-lock Turn- | SPST-NC] “(1 ep) Z1511-ND 47.17 43.68 40.77 37.86 | A22EL-M-T1-01 
reset withTrans. 


Key Type Selector Switch Key Selector switches for secured switching or resetting. Available in either momentary or Alternate Action. (lp65 oil and dust 


tight construction. Comes complete with 2 keys. Contact: 10A@110VAC or 24VDC 


Number of Key Positions Key Removable Digi-Key Price Each Omron 
Type Positions Contacts Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Position Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
On Mom = 1 Z1530-ND 19.05 17.64 16.47 15.29 | A22K-2AL-10 
2 SPST-NO On Off = 1&2 Z1531-ND 19.05 17.64 16.47 15.29 | A22K-2M-10 
Key Type On Off = 1 Z1532-ND 19.05 17.64 16.47 15.29 | A22K-2ML-10 
Saige Suaich Mom Off Mom 2 Z1533-ND 26.31 24.36 22.74 21.12 | A22K-3AC-11 
a SPSTNOxSPSENG On On Off 1&3 Z1534-ND 26.31 24.36 22.74 21.12 | A22K-3M-11 
On On Off 2 Z1535-ND 26.31 24.36 22.74 21.12 | A22K-3MC-11 
On On Off 1 Z1536-ND 26.31 24.36 22.74 21.12 | A22K-3ML-11 
Knob Type Large easy to switch knob selector switches for On-Off and selection for control of industrial controls. 
Snap acting type switch feedback ensures confident operator feedback during switching, even while 
Selector Switch wearing gloves. 
Available in either non-illuminated or LED illuminated versions. (IP65 oil and dust tight construction.) 
Contacts: 10A@110VAC or 24VDC. 
AE 
Switch Illumination Lens Digi-Key Price Each 
Switch Type Position Function Contacts Voltage Color Part No. 1 25 50 100 
Hluminated 
Blue Z1514-ND 38.10 35.28 32.93 30.58 ‘A22W-2AA-24A-10 
, Spring Return , Green Z1515-ND 22.68 21.00 19.60 18.20 A22W-2AG-24A-10 
2iposition (Momentary) ehoreN® eA NODE Red Z1516-ND 22.68 21.00 19.60 18.20 A22W-2AR-24A-10 
Yellow Z1517-ND 22.68 21.00 19.60 18.20 A22W-2AY-24A-10 
Blue Z1518-ND 38.10 35.28 32.93 30.58 A22W-2MA-24A-10 
: Maintained Green Z1519-ND 22.68 21.00 19.60 18.20 A22W-2MG-24A-10 
2 position (On-Off) SPSTENO PENECIDE Red Z1520-ND 2268 21.00 19.60 18.20 A22W-2MR-24A-10 
Knob-type Yellow Z1521-ND 22.68 21.00 19.60 18.20 A22W-2MY-24A-10 
Selector Switch Blue Z1522-ND 41.73 38.64 36.07 33.49 ‘A22W-3AA-24A-11 
Fr Spring Return Green Z1523-ND 26.31 24.36 22.74 21.12 A22W-3AG-24A-11 
PST-NO + SPST-N 24 VACID' 
3 position (Momentary) | SP 2) Nee SPSENG Ie Red Z1524-ND 26.31 24.36 2274 «= 21.12 A22W-3AR-24A-11 
Yellow Z1525-ND 26.31 24.36 22.74 21.12 A22W-3AY-24A-11 
Blue Z1526-ND 41.73 38.64 36.07 33.49 A22W-3MA-24A-11 
ia Maintained Green Z1527-ND 25.40 23.52 21.96 20.39 A22W-3MG-24A-11 
Sippsition (On-Off) SPSTENO + SESIENG BE YAGIDE Red Z1528-ND 25.40 2352 2196 20.39 A22W-3MR-24A-11 
Yellow Z1529-ND 25.40 23.52 21.96 20.39 A22W-3MY-24A-11 
Non-Illuminated 
2 position Spring return SPST-NO — Black Z1512-ND 12.70 11.76 10.98 10.20 A228-2A-10 
(Momentary) 
ee Maintained 
2 PST-Ni a Black Z1513-ND 12.7 11.76 10.98 10.20 A228-2M-10 
Knob-type position (On-Off) SPST-NO. lacl 3. 0 9 'S: 
Selector Switch 3 position Spring return | SpgT-NO + SPST-NC = Black Z1574-ND 1633 15.12 1412 13.14 A22-3A-11 
(Momentary) 
3 position palety SPST-NO + SPST-NC = Black Z1575-ND 16.33 15.12 14.12 13.11 A22-3M-11 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Br: Surface Mount 
coroners Slide Switches CAs Series 


Electrical Characteristics: + Contact Rating: Non-switching DC50 V 100mA, Switching DOSV, 100mA DC24 V, 
25mA, Minimum DC20mvV 1pa, + Contact Resistance: 50mQ maximum (1.5mA, 1kHz, 20mV) « Insulation resistance: 
1000MQ (DC 100V) minimum - Dielectric strength: AC500 V, 50Hz, 60s 


Fig. 1 
tel 0.3 


254 [nol 


ae 


NKK' 
(18.0) Dia 


SWITCHES i508 . 
Illuminated 
Short Body 
Push Button 
Switches 


YB Series with Panel Seal: 


Dim. in (mm) Inch 


Improved LED illumination offers a bright full face illuminated area for easy identification in both lit and unlit 
conditions. High density design with less than 1” behind panel depth. Silver contacts with .110” quick 
connect solder lug terminals. Meets IP65 of IEC529 standards. 

Electrical Capacity: 3A @ 125/250V AC or 30V DC. 


Dielectric Strength: 1,000V AC min. between contacts; 1,500V AC min. between contacts and case. 
Mechanical Life: 1,000,000 operations min. for momentary: 200,000 operations min. for alternate action. 
Electrical Life: 100,000 operations min. 


Total Travel: .118” 

Operating Force: 170 grams for single pole: 300 grams for double pole. 
Operating Temperature: -25°C through +50°C. 

UL recognized and CSA certified. 


* For Tape & Reel Part No. change CT to TR 


€eoumns SMD Momentary Key Switches 


Electrical Characteristics: + Contact Rating: Max. Current: 100mA; Max. Voltage: 24V 
Resistance: 100 milliohms max. + Insulation Resistance: 100 megohms min. (DC500V) 
General Characteristics: + Switch Type: Normally Open + Operating Temperature Range: -55°C to 
+125°C + Dielectric Strength: 250 VAC. 

Mechanical Characteristics: + Cycle Life, Loaded: 10,000 actuations. 


+ Contact 


Gull Wing PCB Layout 
+2544 
a 
1.27 QB - 
& ote 
ry 
Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Type Part No. 1 10 100 Part No. 500 1,000 5,000 


J-Hook 7914J-O00OECT-ND .95 .84 .71 
Gull Wing | 7914G-O00ECT-ND  .95 .84 .71 


7914J-000OETR-ND 
7914G-000ETR-ND 


270.00 473.00 405.00/M 
270.00 473.00 405.00/M 


Sealed Selector Switches 


Electrical Characteristics: + Contact Rating: Maximum Current: 100mA Maximum Voltage: 24V 
+ Contact Timing: Non-Shorting + Contact Resistance: 2 ohms max. - Insulation Resistance: 100 
megohms min. (DC500V) + Dielectric Strength: 250 VAC + General Characteristics: + Switch Type: 
SPDT + Operating Temperature Range: -55°C to +125°C 


+ Mechanical Angle: 245°C +15° = Posi- 
tions: 2 + Adjustment Torque: 50g. cm 
max. + Stop Strength: 200g. cm min. 
+ Switching Angle: 45° + 5° + Seal Test: 
85°C Fouriner + Rotational Life: -051: 50 
cycles; -023: 2000 cycles * Max. 
Soldering Heat: 260°C, 5 seconds 


0 
is 8 
2.0-3 Ples. 
ir 


L 
4.0, 


rt 
“D5 1.341 
2 Pies.“ 72.3 


< 
Ea 12.551, 1:30- 


cw CCW 3 Plies. = 12.0 


+ Mechanical Angle: 240°C +15° + Positions: 2 * Adjustment Torque: 180g. cm max. + Stop Strength: 300g. 
cm min. + Switching Angle: 45° + 5° + Pushover Strength (S Style): 2 kilograms min. + Rotational Life: -051: 50 
cycles 023: 2000 cycles * Max Soldering Heat: 260°C, 10 seconds 


Size Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing 
Fig. |(mm)| Life | Part No. 1 10 100 | Part No. 500 1,000 
1 3 50 7813J-051ECT-ND 2.10 1.86 1.56 | 7813J-051ETR-ND. = 1050.00 
3 | 2000 | 7813J-023ECT-ND 2.31 2.05 1.72 | 7813J-023ETR-ND. _ 1155.00 
2 4 50 7814G-051ECT-ND 2.10 1.86 1.56 | 7814G-051ETR-ND 600.00 1050.00 
4 | 2000 | 7814G023ECT-ND 2.31 2.05 1.72 | 7814G-023ETR-ND 660.00 1155.00 
3 4 50 7814J-051ECT-ND 2.10 1.86 1.56 | 7814J-051ETR-ND. 600.00 1050.00 
4 | 2000 | 7814J-023ECT-ND 2.31 2.05 1.72 | 7814J-023ETR-ND. 660.00 1155.00 


Cut Tape Tape & Reel en aay ; 
F Switching Digi-Key Price Each NKK 
No. of | No. of Digi-Key Price Each Pricing* | BC Components Fig.| Circut c 
.| Circuit] Functi Col Part No. 1 25 100 | PartNo. 
Fig. | Pos. | Poles | Description Part No. 10 100 | 1,000 _| PartNo. So eee ea es 2 
ta| 1 | 1 | SPDT,J Hook CAS120JCT-ND 1.76 1.27 | 585.00 _| CAS120TA MB SenesiwithiPaver scar 
1B 1 1 SPDT, Gullwing CAS120GCT-ND 1.76 1.27 585.00 CAS120TB SPDT | On- Mom Red 360-1427-ND 23.37 18.70 14.81 | YB1ISWCKW01-5C-JC 
SPDT |On-Mom| Amber | 360-1428-ND 23.37 18.70 14.81 | YB15WCKW01-5D-JD 
2al 1 2__| DPDT, J Hook CAS220JCT-ND 338 2.44 | 1125.00 | CAS220TA 
OBA 3 |IDPOT: Guan CASSOCETND 398 244) 412500 | CAS0TB 1 | SPDT|On-Mom| Green | 360-1429-ND 23.37 18.70 14.81 | YB1S5WCKW01-5F-JF 
2 9 : : SPDT |On-Mom| Blue 360-1430-ND 29.31 23.45 18.57 | YB1S5WCKW01-6G-JB 
2c| 2 1_| SPDT 2 pos. J Hook _| CASD20JCT-ND 3.38 2.44 | 1125.00__| CASD20TA SPDT | On-On Red 360-1431-ND 25.26 20.21 16.00) YB16WCKW01-5C-JC 
a] 2 1 DT 2 pos. Gullwing | CASD20GCT-ND 38 2.44 | 1125.00 | CASD20TB 
SAD 2 pos ulwing ech ak SPDT] On-On | Amber | 360-1432-ND 25.26 20.21 16.00] YB16WCKWO1-5D-JD 


SPDT} On-On Green 
1 | SPDT} On-On Blue 
DPDT | On - Mom Red 
DPDT | On- Mom Amber 


DPDT | On - Mom Green 
DPDT | On - Mom Blue 
1 | DPDT| On-On Red 
DPDT} On-On Amber 


360-1433-ND 25.26 20.21 16.00 | YB1GWCKW01-5F-JF 
360-1434-ND 31.20 24.96 19.76 | YBIGWCKW01-6G-JB 
360-1435-ND 26.49 21.20 16.78 | YB25WCKW01-5C-JC 
360-1436-ND 26.49 21.20 16.78 | YB25WCKW01-5D-JD 


360-1437-ND 26.49 21.20 16.78 | YB25WCKW01-5F-JF 
360-1438-ND 32.43 25.95 20.54 | YB25WCKW01-6G-JB 
360-1439-ND 27.75 22.20 17.58 | YB26WCKW01-5C-JC 
360-1440-ND 27.75 22.20 17.58 | YB26WCKW01-5D-JD 
DPDT |} On-On Green 360-1441-ND 27.75 22.20 17.58 | YB26WCKW01-5F-JF 


DPDT} On-On Blue 360-1442-ND 33.69 26.96 21.34 | YB26WCKW01-6G-JB 

SPDT | On- Mom | Red/Green | 360-1443-ND 27.15 21.72 17.20 | YB1SWCKW01-2CF02-JB 
1 | SPDT} On-On | Red/Green | 360-1444-ND 29.07 23.26 18.42 | YB16G6WCKW01-2CF02-JB 
DPDT | On- Mom | Red/Green | 360-1445-ND 30.30 24.24 19.19 | YB25WCKW01-2CF02-JB 
DPDT} On-On | Red/Green | 360-1446-ND 31.53 25.23 19.97 | YB26WCKW01-2CF02-JB 


2 | Protective Polycarbonate Guard | 360-1008-ND 2.97 2.38 1.89] AT4072 


Fig. 1 (12.0) Sq 
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(10.16) “4 [toa way ie 
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JB Series - Illuminated, Low Profile Momentary Switches: 


Bright full face LED illumination for extremely long life. Completely sealed for extreme operating 
environments and automated soldering processes. Higher operating force provides more pronounced 
operating feel. All lenses come standard with diffused colored lens unless noted as clear. Terminal spacing 
conforming to .100” PCB grid. Straight, molded-in PC terminals. Single pole, single throw, variety of cap 
colors. Red, yellow or green LEDs. Electrical Capacity: 50mA @ 24V DC, max. Dielectric Strength: 250V 
AC min. Mechanical Life: 5,000,000 operations min. Electrical Life: 5,000,000 operations min. Operating 
Temperature: -25°C through +70°C. Total Travel: .010" 

JF Series - Illuminated, Ultra-Thin Momentary Switches: 

JF Series are washable tactile switches with crisp tactile feedback. Terminal spacing conforming to .100” 
PCB grid. Single pole, single throw, variety of cap colors. Red, yellow or green LEDs. Electrical Capacity: 
50mA @ 24V DC max. Dielectric Strength: 250V AC min. Mechanical LIfe: 500,000 operations min. 


Electrical Life: 500,000 operations min. Operating Temperature: -25°C through +50°C. Total Travel: 
.016". 


LED Cap Digi-Key Price Each NKK 
Fig.|Circuit} Color Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
J B Series Illuminated Low Profile Switches 
SPST | Red | Clear Lens,White Diffuser | 360-1260-ND 4.62 3.70 2.93 | JB1SLPC-JB 
SPST | Red | Clear Lens,Red Diffuser | 360-1261-ND 4.62 3.70 2.93 | JB15LPC-JC 
1 SPST | Yellow| Clear Lens,White Diffuser | 360-1262-ND 4.62 3.70 2.93 | JB1SLPE-JB 
SPST | Yellow|Clear Lens, Yellow Diffuser | 360-1263-ND 4.62 3.70 2.93 | JB1SLPE-JE 
SPST | Green| Clear Lens,White Diffuser | 360-1264-ND 4.62 3.70 2.93 | JB1SLPF-JB 
SPST | Green |Clear Lens,Green Diffuser | 360-1265-ND 462 3.70 2.93 | JBISLPF-JF 
J F Series Illuminated Ultra Thin Switches 
SPST | Red _ 360-1266-ND 7.68 6.15 4.87 | JF15AP1CC 
2 | SPST | Yellow — 360-1267-ND 9.24 7.40 5.86 | JF1SAP1EE 
SPST | Green _ 360-1268-ND 8.01 6.41 5.08 | JF1SAP1FF 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 +« Phone: 218-681-6674 


Fax: 218-681-3380 (1033) 899 


NKK’ 
SWITCHES Illuminated Low Profile Pushbutton Switches 


Snap-action contact mechanism. Alternate action models with latchdown for indication of circuit status. Snap- action). Electrical Life: 10,000 operations min. (silver); 200,000 operations min. (gold). Total Travel: .091”. 
in mount (W01) with solder lug terminals and silver contacts: PCB mount (G03) with straight PC terminals and Operation Force: 160 grams for single pole, 260 grams for double pole. Contact Timing: Break before 
gold contacts. Electrical Capacity: Power Level (code W): 5A @ 125/250V AC or 5A @ 30V DC Logic make. Operating Temperature: -25°C through +50°C. 

Level (code G): 0.4VA maximum @ 28V AC/DC maximum. Dielectric Strength: 1,000V AC min. between UB models: UL recognized and CSA certified; UB2 models: UL recognized. (No UL/CSA mark on switch.) 
contacts. Mechanical Life: 1,000,000 operations min. (momentary); 200,000 operations min. (alternate LED Rating: Red 1.85V @ 20mA, Amber 2.0V @ 20mA, Green 2.25V @ 20mA. 


Dim. in (mm) Inch 


Fig. 2 Fig.4 (45.0) Sq 
(12.0) Sq (6.08) aol 
4 ~200_ (2.54) Typ 
2 [1.100 R 5.08) 8 (10.16) T 
LT ol i : i ] " i 00 F 00 ye 
(16.2)SQ : : g ot ae "(17.4)" \o12) yp 
638 (1.2) .047 eT Ye 685 Sa, 0 0.047 
Panel Cutout 6 PCB Layout for Fig. 2 6 Panel Cutout i PCB Layout for Fig.4 
Switching Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Circuit Function LED Cap Description Part No. 1 25 100 Part No. 
Square Snap-in Mount, Single Element LED (UB Series) — 5A 
SPDT On-Mom Red Red Lens - Red Diff. 360-1525-ND 11.91 9.53 7.55 UB15KKW015C-CC. 
SPDT On-Mom Amber Amber Lens - Amber Diff. 360-1526-ND 11.91 9.53 7.55 UB15KKW015D-DD 
SPDT On-Mom Green Green Lens - Green Diff. 360-1527-ND 11.91 9.53 7.55 UB15KKW015F-FF 
SPDT On-On Red Red Lens - Red Diff. 360-1528-ND 13.05 10.44 8.27 UB16KKW015C-CC 
SPDT On-On Amber Amber Lens - Amber Diff. 360-1529-ND 13.05 10.44 8.27 UB16KKW015D-DD 
1 SPDT On-On Green Green Lens - Green Diff. 360-1530-ND 13.05 10.44 8.27 UB16KKW015F-FF 
DPDT On-Mom Red Red Lens - Red Diff. 360-1531-ND 15.12 12.10 9.58 UB25KKW015C-CC. 
DPDT On-Mom Amber Amber Lens - Amber Diff. 360-1532-ND 15.12 12.10 9.58 UB25KKW015D-DD 
DPDT On-Mom Green Green Lens - Green Diff. 360-1533-ND 15.12 12.10 9.58 UB25KKW015F-FF 
DPDT On-On Red Red Lens - Red Diff. 360-1534-ND 15.93 12.75 10.09 UB26KKW015C-CC. 
DPDT On-On Amber Amber Lens - Amber Diff. 360-1535-ND 15.93 12.75 10.09 UB26KKW015D-DD 
DPDT On-On Green Green Lens - Green Diff. 360-1536-ND 15.93 12.75 10.09 UB26KKW015F-FF 
Square PCB Mount, Single Element LED (UB Series) — .4VA 
SPDT On-Mom Red Red Lens - Red Diff. 360-1537-ND 11.43 9.15 7.24 UB15SKG035C-CC 
SPDT On-Mom Amber Amber Lens - Amber Diff. 360-1538-ND 11.43 9.15 7.24 UB15SKG035D-DD 
SPDT On-Mom Green Green Lens - Green Diff. 360-1539-ND 11.43 9.15 7.24 UB15SKG035F-FF 
SPDT On-On Red Red Lens - Red Diff. 360-1540-ND 12.60 10.08 7.98 UB16SKG035C-CC 
SPDT On-On Amber Amber Lens - Amber Diff. 360-1541-ND 12.60 10.08 7.98 UB16SKG035D-DD 
2 SPDT On-On Green Green Lens - Green Diff. 360-1542-ND 12.60 10.08 7.98 UB16SKG035F-FF 
DPDT On-Mom Red Red Lens - Red Diff. 360-1543-ND 15.30 12.24 9.69 UB25SKG035C-CC 
DPDT On-Mom Amber Amber Lens - Amber Diff. 360-1544-ND 15.30 12.24 9.69 UB25SKG035D-DD 
DPDT On-Mom Green Green Lens - Green Diff. 360-1545-ND 15.30 12.24 9.69 UB25SKG035F-FF 
DPDT On-On Red Red Lens - Red Diff. 360-1546-ND 16.14 12.92 10.23 UB26SKG035C-CC 
DPDT On-On Amber Amber Lens - Amber Diff. 360-1547-ND 16.14 12.92 10.23 UB26SKG035D-DD 
DPDT On-On Green Green Lens - Green Diff. 360-1548-ND 16.14 12.92 10.23 UB26SKG035F-FF 
Square Snap-in Mount, Multi Element LED (UB2 Series) — 5A 
SPDT On-Mom Red Clear Lens - White Diff. 360-1549-ND 16.56 13.25 10.49 UB215KKW015C-1JB 
SPDT On-Mom Red Clear Lens - Red Diff. 360-1550-ND 16.56 13.25 10.49 UB215KKW015C-1JC. 
SPDT On-Mom Amber Clear Lens - White Diff. 360-1551-ND 16.56 13.25 10.49 UB215KKW015D-1JB 
SPDT On-Mom Amber Clear Lens - Amber Diff. 360-1552-ND 16.56 13.25 10.49 UB215KKW015D-1JD 
SPDT On-Mom Green Clear Lens - White Diff. 360-1553-ND 16.56 13.25 10.49 UB215KKW015F-1JB 
SPDT On-Mom Green Clear Lens - Green Diff. 360-1554-ND 16.56 13.25 10.49 UB215KKW015F-1JF 
SPDT On-Mom Red/Green Clear Lens - White Diff. 360-1555-ND 22.98 18.39 14.56 UB215KKW01CF-1JB 
SPDT On-On Red Clear Lens - White Diff. 360-1556-ND 17.70 14.16 11.21 UB216KKW015C-1JB 
SPDT On-On Red Clear Lens - Red Diff. 360-1557-ND 17.70 14.16 W121 UB216KKW015C-1JC. 
SPDT On-On Amber Clear Lens - White Diff. 360-1558-ND 17.70 14.16 11.21 UB216KKW015D-1JB 
SPDT On-On Amber Clear Lens - Amber Diff. 360-1559-ND 17.70 14.16 11.21 UB216KKW015D-1JD 
SPDT On-On Green Clear Lens - White Diff. 360-1560-ND 17.70 14.16 11.21 UB216KKW015F-1JB 
3 SPDT On-On Green Clear Lens - Green Diff. 360-1561-ND 17.70 14.16 11.21 UB216KKW015F-1JF 
SPDT On-On Red/Green Clear Lens - White Diff. 360-1562-ND 24.15 19.32 15.30 UB216KKW01CF-1JB 
DPDT On-Mom Red Clear Lens - White Diff. 360-1563-ND 19.92 15.94 12.62 UB225KKW015C-1JB 
DPDT On-Mom Red Clear Lens - Red Diff. 360-1564-ND 19.92 15.94 12.62 UB225KKW015C-1JC. 
DPDT On-Mom Amber Clear Lens - White Diff. 360-1565-ND 19.92 15.94 12.62 UB225KKW015D-1JB 
DPDT On-Mom Amber Clear Lens - Amber Diff. 360-1566-ND 19.92 15.94 12.62 UB225KKW015D-1JD 
DPDT On-Mom Green Clear Lens - White Diff. 360-1567-ND 19.92 15.94 12.62 UB225KKW015F-1JB 
DPDT On-Mom Green Clear Lens - Green Diff. 360-1568-ND 19.92 15.94 12.62 UB225KKW015F-1JF 
DPDT On-Mom Red/Green Clear Lens - White Diff. 360-1569-ND 26.37 21.10 16.71 UB225KKW01CF-1JB 
DPDT On-On Red Clear Lens - White Diff. 360-1570-ND 21.57 17.26 13.67 UB226KKW015C-1JB 
DPDT On-On Red Clear Lens - Red Diff. 360-1571-ND 21.57 17.26 13.67 UB226KKW015C-1JC. 
DPDT On-On Amber Clear Lens - White Diff. 360-1572-ND 21.57 17.26 13.67 UB226KKW015D-1JB 
DPDT On-On Amber Clear Lens - Amber Diff. 360-1573-ND 21.57 17.26 13.67 UB226KKW015D-1JD 
DPDT On-On Green Clear Lens - White Diff. 360-1574-ND 21.57 17.26 13.67 UB226KKW015F-1JB 
DPDT On-On Green Clear Lens - Green Diff. 360-1575-ND 21.57 17.26 13.67 UB226KKW015F-1JF 
DPDT On-On Red/Green Clear Lens - White Diff. 360-1576-ND 28.02 22.42 17.75 UB226KKW01CF-1JB 
Square PCB Mount, Multi Element LED (UB2 Series) — .4VA 
SPDT On-Mom Red Clear Lens - White Diff. 360-1577-ND 17.22 13.78 10.91 UB215SKG035C-1JB 
SPDT On-Mom Red Clear Lens - Red Diff. 360-1578-ND 17.22 13.78 10.91 UB215SKG035C-1JC 
SPDT On-Mom Amber Clear Lens - White Diff. 360-1579-ND 17.22 13.78 10.91 UB215SKG035D-1JB 
SPDT On-Mom Amber Clear Lens - Amber Diff. 360-1580-ND 17.22 13.78 10.91 UB215SKG035D-1JD 
SPDT On-Mom Green Clear Lens - White Diff. 360-1581-ND 17.22 13.78 10.91 UB215SKG035F-1JB 
SPDT On-Mom Green Clear Lens - Green Diff. 360-1582-ND 17.22 13.78 10.91 UB215SKG035F-1JF 
SPDT On-Mom Red/Green Clear Lens - White Diff. 360-1583-ND 23.64 18.92 14.98 UB215SKG03CF-1JB 
SPDT On-On Red Clear Lens - White Diff. 360-1584-ND 18.36 14.69 11.63 UB216SKG035C-1JB 
SPDT On-On Red Clear Lens - Red Diff. 360-1585-ND 18.36 14.69 11.63 UB216SKG035C-1JC 
SPDT On-On Amber Clear Lens - White Diff. 360-1586-ND 18.36 14.69 11.63 UB216SKG035D-1JB 
SPDT On-On Amber Clear Lens - Amber Diff. 360-1587-ND 18.36 14.69 11.63 UB216SKG035D-1JD 
SPDT On-On Green Clear Lens - White Diff. 360-1588-ND 18.36 14.69 11.63 UB216SKG035F-1JB 
SPDT On-On Green Clear Lens - Green Diff. 360-1589-ND 18.36 14.69 11.63 UB216SKG035F-1JF 
4 SPDT On-On Red/Green Clear Lens - White Diff. 360-1590-ND 24.81 19.85 15.72 UB216SKG03CF-1JB 
DPDT On-Mom Red Clear Lens - White Diff. 360-1591-ND 21.24 17.00 13.46 UB225SKG035C-1JB 
DPDT On-Mom Red Clear Lens - Red Diff. 360-1592-ND 21.24 17.00 13.46 UB225SKG035C-1JC 
DPDT On-Mom Amber Clear Lens - White Diff. 360-1593-ND 21.24 17.00 13.46 UB225SKG035D-1JB 
DPDT On-Mom Amber Clear Lens - Amber Diff. 360-1594-ND 21.24 17.00 13.46 UB225SKG035D-1JD 
DPDT On-Mom Green Clear Lens - White Diff. 360-1595-ND 21.24 17.00 13.46 UB225SKG035F-1JB 
DPDT On-Mom Green Clear Lens - Green Diff. 360-1596-ND 21.24 17.00 13.46 UB225SKG035F-1JF 
DPDT On-Mom Red/Green Clear Lens - White Diff. 360-1597-ND 27.69 22.16 17.54 UB225SKG03CF-1JB 
DPDT On-On Red Clear Lens - White Diff. 360-1598-ND 22.89 18.32 14.50 UB226SKG035C-1JB 
DPDT On-On Red Clear Lens - Red Diff. 360-1599-ND 22.89 18.32 14.50 UB226SKG035C-1JC 
DPDT On-On Amber Clear Lens - White Diff. 360-1600-ND 22.89 18.32 14.50 UB226SKG035D-1JB 
DPDT On-On Amber Clear Lens - Amber Diff. 360-1601-ND 22.89 18.32 14.50 UB226SKG035D-1JD 
DPDT On-On Green Clear Lens - White Diff. 360-1602-ND 22.89 18.32 14.50 UB226SKG035F-1JB 
DPDT On-On Green Clear Lens - Green Diff. 360-1603-ND 22.89 18.32 14.50 UB226SKG035F-1JF 
DPDT On-On Red/Green Clear Lens - White Diff. 360-1604-ND 29.34 23.48 18.59 UB226SKG03CF-1JB 


More Product Available Online: www.digikey.com 
900 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


NKK’ 
SWITCHES 


KB Series Miniature Bushing Mount: 

The KB push buttons are SPDT or DPDT snap acting contact 
mechanism, providing long electrical life and pronounced sensitivity. 
Comes complete with nut. 12mm diameter makes this switch ideal 
for stacking into a panel using minimal room. LED illumination for 
long service life. 

Electrical Capacity: 1A @ 125/250V AC or 30V DC for silver 
contacts. Dielectric Strength: 1,500V AC min. between contacts 
and case. Mechanical Life: 100,000 operations min. Electrical 


Illuminated Push Button Switches 


Life: 50,000 operations min. (silver). Total Travel: .118”. Operating 
Temperature: -25°C through +50°C. UL recognized & CSA 
certified @ 1A rating. 


LB Series Standard Size Snap-in Mount: 

The push button switch is designed with a single-brak, snap-action 
contact mechanism. The combined butterfly formation and spring 
action of the movable contact create the quick-make, quick-break 
characteristic which limits arcing and prolongs electrical life. The 


switch is offered with momentary or alternate action circuits in 
single or double pole configurations. 

Electrical Capacity: 3A @ 125/250V AC or 30V DC for silver 
contacts. Dielectric Strength: 1,500 V AC min. between contacts 
and case. Mechanical Life: 1,000,000 operations min for 
momentary; 200,000 operations min. for maintained. Electrical 
Life: 100,000 operations min. Total Travel: .118” Operating Tem- 
perature: -25°C through +50°C. UL recognized and CSA certified 
@ 3A rating. 


Dim. in (mm) Inch 


Switching Price Each NKK 
Fig. Circuit Function Color 1 25 100 Part No 
KB Series Square Bezel Switches 
SPDT On-Mom Red 360-1607-ND 12.87 10.30 8.16 KB15SKW01-5C-JC 
SPDT On-Mom Amber 360-1608-ND 12.87 10.30 8.16 KB15SKW01-5D-JD 
SPDT On-Mom Green 360-1609-ND 12.87 10.30 8.16 KB15SKW01-5F-JF 
SPDT On-On Red 360-1610-ND 13.77 11.02 8.73 KB16SKW01-5C-JC 
SPDT On-On Amber 360-1611-ND 13.77 11.02 8.73 KB16SKW01-5D-JD 
1 SPDT On-On Green 360-1612-ND 13.77 11.02 8.73 KB16SKW01-5F-JF 
DPDT On-Mom Red 360-1613-ND 13.77 11.02 8.73 KB25SKW01-5C-JC 
DPDT On-Mom Amber 360-1614-ND 15.84 12.68 10.04 KB25SKW01-5D-JD 
DPDT On-Mom Green 360-1615-ND 15.84 12.68 10.04 KB25SKW01-5F-JF 5 
DPDT On-On Red 360-1616-ND 16.68 13.35 10.57 KB26SKW01-5C-JC Fig. 2 (11.6) Dia 
DPDT On-On Amber 360-1617-ND 16.68 13.35 10.57 KB26SKW01-5D-JD 
DPDT On-On Green 360-1618-ND 16.68 13.35 10.57 KB26SKW01-5F-JF 551 
KB Series Round Bezel Switches . M12P1~. 
SPDT On-Mom Red 360-1619-ND 12.87 10.30 8.16 KB15CKW01-5C-JC. 
SPDT On-Mom Amber 360-1620-ND 12.87 10.30 8.16 KB15CKW01-5D-JD 
SPDT On-Mom Green 360-1621-ND 12.87 10.30 8.16 KB15CKW01-5F-JF (@ 12.3) 
SPDT On-On Red 360-1622-ND 13.77 11.02 8.73 KB16CKW01-5C-JC. 484 Panel Cutout 
SPDT On-On Amber 360-1623-ND 13.77 11.02 8.73 KB16CKW01-5D-JD 
2 SPDT On-On Green 360-1624-ND 13.77 11.02 8.73 KB16CKW01-5F-JF 
DPDT On-Mom Red 360-1625-ND 15.84 12.68 10.04 KB25CKW01-5C-JC. 
DPDT On-Mom Amber 360-1626-ND 15.84 12.68 10.04 KB25CKW01-5D-JD 
DPDT On-Mom Green 360-1627-ND 15.84 12.68 10.04 KB25CKW01-5F-JF 
DPDT On-On Red 360-1628-ND 16.68 13.35 10.57 KB26CKW01-5C-JC. 
DPDT On-On Amber 360-1629-ND 16.68 13.35 10.57 KB26CKW01-5D-JD 
DPDT On-On Green 360-1630-ND 16.68 13.35 10.57 KB26CKW01-5F-JF 
KB Series Rectangular Bezel Switches ( ‘ \ 
SPDT On-Mom Red 360-1631-ND 12.87 10.30 8.16 KB15RKW01-5C-JC. (@ 12.3) 
SPDT On-Mom Amber 360-1632-ND 12.87 10.30 8.16 KB15RKW01-5D-JD 484 
SPDT On-Mom Green 360-1633-ND 12.87 10.30 8.16 KB15RKW01-5F-JF Panel Cutout 
SPDT On-On Red 360-1634-ND 13.77 11.02 8.73 KB16RKW01-5C-JC. 
SPDT On-On Amber 360-1635-ND 13.77 11.02 8.73 KB16RKW01-5D-JD 
3 SPDT On-On Green 360-1636-ND 13.77 11.02 8.73 KB16RKW01-5F-JF 
DPDT On-Mom Red 360-1637-ND 15.84 12.68 10.04 KB25RKW01-5C-JC. 
DPDT On-Mom Amber 360-1638-ND 15.84 12.68 10.04 KB25RKW01-5D-JD 
DPDT On-Mom Green 360-1639-ND 15.84 12.68 10.04 KB25RKW01-5F-JF 
DPDT On-On Red 360-1640-ND 16.68 13.35 10.57 KB26RKW01-5C-JC. 
DPDT On-On Amber 360-1641-ND 16.68 13.35 10.57 KB26RKW01-5D-JD 
DPDT On-On Green 360-1642-ND 16.68 13.35 10.57 KB26RKW01-5F-JF 
KB Accessories 
= Socket Wrench for Panel Mount KB Series 360-1000-ND 2.34 1.88 1.49 AT108 
4 Protective Guard for Square/Round KB Series 360-1004-ND 1.98 1.59 1.26 AT494. 
Protective Guard for Rectangular KB Series 360-1006-ND 2.16 1.73 1.37 AT4024 
LB Series Square Bezel Switches 
SPDT On-Mom Red 360-1643-ND 18.00 14.40 11.40 LB15SKW01-5C-JC (16.2) 
SPDT On-Mom Amber 360-1644-ND 18.00 14.40 11.40 LB15SKW01-5D-JD Ke 
SPDT On-Mom Green 360-1645-ND 18.00 14.40 11.40 LB15SKW01-5F-JF 638 Sq. 
SPDT On-On Red 360-1646-ND 19.98 15.99 12.66 LB16SKW01-5C-JC Panel Cutout 
SPDT On-On Amber 360-1647-ND 19.98 15.99 12.66 LB16SKW01-5D-JD 
5 SPDT On-On Green 360-1648-ND 19.98 15.99 12.66 LB16SKW01-5F-JF (23.7) Dia 
DPDT On-Mom Red 360-1649-ND 21.30 17.04 13.49 LB25SKW01-5C-JC _933 _ (3.2) 
DPDT On-Mom Amber 360-1650-ND 21.30 17.04 13.49 LB25SKW01-5D-JD 
DPDT On-Mom Green 360-1651-ND 21.30 17.04 13.49 LB25SKW01-5F-JF 
DPDT On-On Red 360-1652-ND 23.28 18.63 14.75 LB26SKW01-5C-JC 
DPDT On-On Amber 360-1653-ND 23.28 18.63 14.75 LB26SKW01-5D-JD 
DPDT On-On Green 360-1654-ND 23.28 18.63 14.75 LB26SKW01-5F-JF | 
LB Series Round Bezel Switches 01 bia 
SPDT On-Mom Red 360-1655-ND 18.00 14.40 11.40 LB15CKW01-5C-JC (11.5) 854 
SPDT On-Mom Amber 360-1656-ND 18.00 14.40 11.40 LB15CKW01-5D-JD 453 
SPDT On-Mom Green 360-1657-ND 18.00 14.40 11.40 LB15CKW01-5F-JF 
SPDT On-On Red 360-1658-ND 19.98 15.99 12.66 LB16CKW01-5C-JC Panel Cutout 
SPDT On-On Amber 360-1659-ND 19.98 15.99 12.66 LB16CKW01-5D-JD 
6 SPDT On-On Green 360-1660-ND 19.98 15.99 12.66 LB16CKW01-5F-JF 
DPDT On-Mom Red 360-1661-ND 21.30 17.04 13.49 LB25CKW01-5C-JC 
DPDT On-Mom Amber 360-1662-ND 21.30 17.04 13.49 LB25CKW01-5D-JD 
DPDT On-Mom Green 360-1663-ND 21.30 17.04 13.49 LB25CKW01-5F-JF 
DPDT On-On Red 360-1664-ND 23.28 18.63 14.75 LB26CKW01-5C-JC 
DPDT On-On Amber 360-1665-ND 23.28 18.63 14.75 LB26CKW01-5D-JD 
DPDT On-On Green 360-1666-ND 23.28 18.63 14.75 LB26CKW01-5F-JF 
LB Series Rectangular Bezel Switches 
SPDT On-Mom Red 360-1667-ND 18.00 14.40 11.40 LB15RKW01-5C-JC 
SPDT On-Mom Amber 360-1668-ND 18.00 14.40 11.40 LB15RKW01-5D-JD 
SPDT On-Mom Green 360-1669-ND 18.00 14.40 11.40 LB15RKW01-5F-JF 
SPDT On-On Red 360-1670-ND 19.98 15.99 12.66 LB16RKW01-5C-JC 
SPDT On-On Amber 360-1671-ND 19.98 15.99 12.66 LB16RKW01-5D-JD r— —| 
4 SPDT On-On Green 360-1672-ND 19.98 15.99 12.66 LB16RKWO1-5F-JF Ce Cutout 
DPDT On-Mom Red 360-1673-ND 21.30 17.04 13.49 LB25RKW01-5C-JC 
DPDT On-Mom Amber 360-1674-ND 21.30 17.04 13.49 LB25RKW01-5D-JD 
DPDT On-Mom Green 360-1675-ND 21.30 17.04 13.49 LB25RKW01-5F-JF 
DPDT On-On Red 360-1676-ND 23.28 18.63 14.75 LB26RKW01-5C-JC 
DPDT On-On Amber 360-1677-ND 23.28 18.63 14.75 LB26RKW01-5D-JD 
DPDT On-On Green 360-1678-ND 23.28 18.63 14.75 LB26RKW01-5F-JF 
LB Accessories 
8 Protective Guard for Square LB Series 360-1005-ND 2.82 2.26 AT499 
Protective Guard for Rectangular LB Series 360-1007-ND 2.82 2.26 AT4057 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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E=-SUITLA Rocker Switches Rocker Switches 


RATINGS: RA Series: 125VAC, 10A RC Series: 125VAC, 15. R196 Series: 125VAC, 154. Contact Resistance: NE ae SAG IAEA TSA 125VAC. AS Series: 
100mQ max. Electrical Life: 10,000 Oycle Terminals: .187 Faston (QC) or Solder Term. Approvals: UL, CSA, VDE, ( ) 


Contact Resistance: <20mQ (initial) 
INEMIO SSVI FEVESO, DEMIS Electrical Life: >10,000 Oycle 


Panel 4 c— Termination Options Py, Approvals: UL, CSA, VDE, NEMKO, SEVIKO, RMKO, DEMKO 
is 2) Cutout (32) 
7503, | Solder Lug + .187 Faston (QC) _| R5 Series 768 (195) 
| i (12.90) 02 x.094 4a ey 713 (18.1) 
Cy bir ea 3 
RAVRC - R1966 1 Fig. 1 . 5 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 
| Hor G8 = 
\(5.5) 
—s - 
Right Angle PCB (12) 
Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig.| Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
RA/RC Series (Black Matte Finish) A 
2 | SPST, 10A Black Matte W/ Marking EG1500-ND 178 1.61 1.37 | RAI066AFC F188 (4.78) 
3_| SPST, 10A Black Matte W/ Marking EG1501-ND 1.78 1.61 1.37 | RAIO66AFF T 
4 | SPST, 10 Black Matte W/ Marking EG1502-ND 1.78 1.61 1.37 | RAIO66AFK .079 (2. /693 (17.6) 
5 _| SPST, 10A Black Matte W/ Marking EG1503-ND 1.78 1.61 1.37 | RAIO66AFH 
1_| SPST, 10A Black Matte No Marking EG1504-ND 1.78 1.61___1.37 | RAI066AFK a 
4 | DPST. 15A Black Matte W/ Marking EGI505-ND 295 2.66 227 | RCI083BBLKBLKFF o}l|lo |: 280 (7.1) 
5 | DPST, 15A Black Matte W/ Marking EG1506-ND 295 266 2.27 | RCIO83BBLKBLKGF p .354 (9) LE arr T IT Leone?) | 
1_| DPST, 15A Black Matte No Marking EG1507-ND 295 266 2.27 | RCI083BBLKBLKEF 189 (4.8) (1) 0810.8) 
R1966 Series (Black Semi-Gloss Finish) : "21736 (18.7) .256 (6.5) 
T | SPST, 15A, Black No Marking .187 QC EGi508-ND 156 140 1.20 [ RI96GABLKBLKEF 
1_| SPST, 15A, Black No Marking Solder EG1843-ND 1.94 1.56 _1.40 | RI966ABLKBLKES 
3 | SPST, 15A, Black W Marking .187 GC Term. | EG1509-ND 1.56 1.40 1.20 | RIS66ABLKBLKIF Digi-Key Price Each E-Switch 
3. | SPST, 15, Black W/ Marking Solder Term. EG1844-ND 1.94 1.56 1.40 | RI966ABLKBLKIS. Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. 
4 | SPST 15 BaxkW Marking Solemn | EGIBISND Lat 158 a0 | IOSOHELKELIGS RS Non-liluminated as 
A larking ler Term. 7 i i a x 
5 | SPST, 154, Black W Marking .187GCTerm. | EGI511-ND 1.56 1.40 1.20 | RI966ABLKBLKGF i ne Ora ioe Boe Peon se Bed 7 ef fern eae 
5 _| SPST, 15A, Black W Marking Solder Term. EG1846-ND 1.94 1.56 __1.40 | R1966ABLKBLKGS 2 | DPST On-Off 15ABlack £G1529-ND 192 164 1140 | RSABLKBLKFFO 
4 | SPST, 15, Lt.Grey W Marking .187 GC Term. | EG2580-ND 1.87 1.50 1.35 | RI966AGRYGRYFF + | PDT. On.Gff-On, 15A Black FG1539-ND 295 266 206 | PSDELKBLKERD 
5_| SPST, 15ALt. Gey W/ Marking.187 CC Term. | _EG2581-ND 1.87 1.50 __1.35 | RI966AGRYGRYGF 3 | DDT OvaOn, 15A Black FG1540-ND 295 266 206 | PSDELKBLKOD 
4 | SPST, 154, White W/ Marking .187 QC Term. | EG2582-ND 1.87 1.50 1.35 | RI966AWHTWHTFE 4 | DDT OvarOn 154 Black EGIS41-ND 205 266 208 | PSDELKBLKHFO 
5_| SPST, 154, White W/ Marking 187 CC Term. | __EG2583-ND 1.87 1.50 1.35 | RIS66AWHTWHTGF * * RS Munilnated 
6 | SPDT, 15A Black On-Off-On, .187 GC Term. | EG1841-ND 3.21 257 2.32 | RI966DBLKBLKOF Snare 
1 | SPST, 154, Off-Mom .187 GC Term. EG1512-ND 221 2.00 1.70 | RI966FBLKBLKEF 1 DPST, 125V Red Illum., 15A Black EG1530-ND 2.95 2.66 2.26 RSBBLKREDEF| 
1 | SPST, 15A, Red LED Illumination, 187 QC EG1514-ND 296 267 2.27 | RI966ABLKBLKEFRED 2 | DPST, 125V Red Illum., 15A Black EG1531-ND 2.95 2.66 2.26 RSBBLKREDFA 
1 | SPST, 154, Green LED Illumination .187QC |  EG1515-ND 296 267 2.27 | RI966ABLKBLKERGRN 1 DPST, 125V Green Illum., 15A Black EG1533-ND 2.95 2.66 2.26 RSBBLKGRNEF! 
1_| SPST, 15A, Yellow LED Illumination .187 QC | _EG1842-ND 296 267 _2.27 | RI966ABLKBLKEFYEL 2 | DPST, 125V Green Illum., 15A Black EG1534-ND 2.95 2.66 2.26 ROBBLKGRNFFI 
1 | SPST, 15A, Red LED Illum. Solder Term. EG1858-ND 296 267 2.27 | RI96GABLKBLKESRED 2 | DPST, 230V Red Illum., 15A Black EG1535-ND 2.95 2.66 2.26 ROBBLKREDFF2 
1 | SPST, 154, Green LED Illum. Solder Term. EG1859-ND 296 267 2.27 | RI966ABLKBLKESGRN 2 | DPST, 230V Green Illum., 15A Black EG1536-ND 2.95 2.66 2.26 ROBBLKGRNFF2 
1_| SPST, 15A, Yellow LED Illum. Solder Term. EG1860-ND 296 2.67 _2.27 | RI966ABLKBLKESYEL 2 | DPST, 12VDC Red Illum., 15A Black EG1537-ND 2.95 2.66 2.26 RSBBLKREDFS 
Right Angle PCB Mount 2 | DPST,12VDCGeeen lllum., 15A Black | EG1538-ND 2.95 2.66 2.26 | _RSBBLKGRNF3 
1 ]SPST, 15A Black W/ Led Red, Rt. Angle POB | £G2577-ND 411 3.29 2.96 | RI966ABLKBLKERR R6 Mini-Rocker 
4 | SPST, 15, Black W/ Marking, Rt. Angle POB | EG2579-ND 245 1.96 1.77 | RI966ABLKBLKFR 1 | SPST6A Black Wiout Marking EG1525-ND 167 151 728 | R6ABLKBLKEF 
5_| SPST, 15A, Black W Marking, Rt. Angle POB | _ £G2578-ND 245 1.96 1.77 | RI966ABLKBLKGR 2 | __SPST6A, Black With Marking EG1526-ND 1.67 1.51 1.28 | R6ABLKBLKFF 


Plastic Push Button Switches 


Fig. 4 NEW! 


E-SMITEA =Rocker Switches 


Rocker Switches and Paddle Switches for mounting in a round hole 


Manufacturing Ine 


instead of a rectangular or square punch. Easy to gang together for B 
panels or consoles. Cifered in various nitching options with white ink | 9157B-ND _E-Switch Data Book ....$2.95 (Dimensions: inches) 
stamping or LED illumination. All switches are black in color. + 3/8-27 Thread 
(Nut is included) 
-4amp @14V 
+1 amp @110V 
Digi-Key Price Each 
Fig.| Description Part No. 1 10100 
R Black Body with Red Button — J 188 Series 
= ay Bs T [Push On-Push Off, Solder Terminal. 501PB-ND 94 ~=«80—C72 
.750 ( Tos 1 | Normally Qpen, Solder Terminal .. 502PB-ND 94 80 72 
1 | Normally Qosed, Solder Terminal. 503PB-ND 125 1.06.95 
2 | Push On-Push Off, 4.5” (114.30mm) Wire Leads... 505PB-ND 114° 97 «86 
— 7 7 2 | Normally Qpen, 4.5” (114.30mm) Wire Leads ........scseseseeeeeenees 506PB-ND 86.7365 
r reer pe a ne ae am Esai Black Body with Black Button — J 188 Series 
19. ali ae Cha T | Push On-Push Off, Solder Terminal. 508PB-ND 24 ~—«80 CD 
Rocker Switches 1 | Normally Open, Solder Terminal .. 509PB-ND 94 80 72 
SPST (On-Off) 10A with 1/0 Marking G1889-ND 3.15 284 2.42 | RR3130A 1_| Normally Gosed, Solder Terminal. 510PB-ND 4 8072 
1 | DPDT(Qn-On) 10Awith /OMarking EG1890-ND 473 426 3.63 | RR3130B 2 | Push On-Push Off, 4.5” (114.30mm) Wire Leads 504PB-ND 98 83 74 
SPDT (Qh-On) 10A with /O Marking EG1891-ND 3.50 3.16 2.69 | RR3130C 2 | Normally Qpen, 4.5" (114.30mm) Wire Leads 507PB-ND 10791 
2 SPST (On-Off) 10A Snap-in EG1542-ND 1.75 1.58 1.35 RR3112A UL Approved with Tactile Feel, Black Body with Black Button — J 188 Series 
Paddle Switches 2 | On-Off PB, 4.5" (114.30mm) Wire Leads, UL Approv. at 125VACat 6A...|511PB-ND 117 1.00.89 
2 | On-Off PB, 4.5" (114.30mm) Wire Leads, UL Approv. at 14VDCat 10A...|512PB-ND 117 1.00.89 
Mini, SPST (On-Off) 6A EG1892-ND 280 253 215 | RR3402A — | Rubber Waterproof Boot w/molded in nut, Black, for above switches .. .[513PB-ND 564742 
3 | Mini, SPDT (Qn-On) 6A EG1893-ND 3.15 284 2.42 | RR3402C — [Replacement Nut, Black Plastic (for Fig. 1 & 2) SI6PBNDNEW! 16.1413 
Mini, SPDT (On-Off-On) 6A EG1894-ND 341 3.08 2.62_| RR3402D Low Profile PB Switch — J 977 Series 
Standard, SPST (On-Off) 10A EG1895-ND 4.34 3.91 3.33 | RR3405A 3 | On-Off Side Actuated PB, PC Mount Leads, SPST, .3, 518PB-ND 1.06.90 80 
Red Illum., SPST (On-Off) 10A EG1896-ND 5.87 5.28 4.50 | RR3405AL-RED 3._| On-Off Top Actuated PB, Rt. Angle, PC Mount Leads, SPST, . 519PB-ND 1.06.90 .80 
4 | Geen Iilum., SPST (On-Off) 104 £G1897-ND 5.87 5.28 4.50 | RR3405AL-GRN NEW! Flat-Pac PB Switch — J 987 Series NEW! 
Red Iilum., SPDT (On-On) 10A EG1898-ND 6.73 6.06 5.17 | RR3405CL-RED 4 | On-Off Top Actuated PB, Rt. Angle POB......... 2.000 ccc 514PB-ND 1611.36 (1.22 
Green Illum., SPDT (On-On) 104 EG1899-ND 673 606 5.17 | RR3405CL-GRN 4 | On-Off Top Actuated PB, 4.5" Wire Leads.......0...cccceeeeteeeeeeeees 515PB-ND 159° 135 1.21 


Fig. 1 Fig. 2 : Button | Digi-Key Price Each Grayhill 
Grayhill hill os =. uNsea Fig. | Description Color | Part No. 1 100 500 | Part No. 
oe 8-40 UNS-2A 1 | PBMom, SPST-NO, 500mA, Panel Mount Red | GH344ND 3.48 262 223 [39-1 


eae PB Mom, SPST-NO, 500mA, Pane! Mount Black | GH1345-ND 3.49 2.62 2.24 | 39-3 
Mi ni atu re 2_| PBMom, SPST-NC, 250mA, Panel Mount Black | GH1346-ND 5.39 4.04 3.45 [39-2 
~ PB Mom, SPST-NO, 150mA, Pane! Mount Red GH1350-ND 2.89 2.17 1.86 | 39-401 Red 
Pushbutton Switches PB Mom, SPST-NO, 150mA, Panel Mount Black | GHI349-ND 2.89 2.17 1.86 | 39-401 Black 
3 PB Mom, SPST-NO, 150mA, Right Angle PCB Red GH1351-ND 4.62 3.47 2.96 | 39-501 Red 
Grayhill’s Series 39 switches are compact PCB or panel | Fig. 3 ee Fig.4 9 _110_ PB Mom, SPST-NO, 150mA, Right Angle PCB Black | GH1352-ND 4.62 3.47 2.96 | 39-501 Black 
mounted with a .250” body diameter for compact, low-profile, PB Mom, SPST-NO, 150mA, Right Angle w/Seal Red GH1353-ND 4.84 3.63 3.10 | 39-503 Red 
behind-panel pushbutton applications. Series 39 contacts are | &40UNS-28 8-40 UNS-2A PB Mom, SPST-NO, 150mA, Right Angle w/Seal Black | GH1354-ND 4.84 3.63 _ 3.10 | 39-503 Black 
all plated with either a gold or silver plating for reliable low 4 | PB Mom, SPST-NO, 500mA, Panel Mount Red | GH1347-ND 6.52 4.89 4.18 | 39-351 Red 
level switching. Can be used with or without optional cap. PB Mom, SPST-NO, 500mA, Panel Mount Black _| GH1348-ND 6.52 4.89 4.18 | 39-351 Black 
Specifications: Series 39 Operations at rated load: 1,000,000 Panel PB Cap, Red, .25” Diameter for all Series 39 Above GH1355-ND 36 = .27) — |30B1012-5 
Contact rating at 28VDC: 150mA Bushing/Housing: Brass, Mount PB Cap, Black, .25” Diameter for all Series 39 Above GH1357-ND 36 © .27. — | 30B1012-9 
cadmium plated. own PB Cap, White, .25” Diameter for all Series 39 Above GH1356-ND 39 =©.30 =— | 30B1012-8 


More Product Available Online: www.digikey.com 
902 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Engineered for life 


Slide Switches 
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1000 Series: Options (see diag.) Dimensions 
Specifications: + Contact Rating: B contact material: 0.4VA max. @20 V Switching | Actu-] Termi- |Contact Inches (mm) Digi-Key Price Each ITT Industries 
AC or DC max. Q contact material: 6 Amps @ 120 V AC or 28 VDC, 3 | Fig | Circuit} Function | ator | nation | Mat'l LxWxD Part No. 1 25 100 | PartNo. 
Amps @ 250 V AC. + Hectrical Life: 100,000 make-and-break cycles at 1000 Series 
full load with contact material B: 40,000 cycles with Q, contact [7 Tspot] Oran |x] co |] B “5 x .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) (OKN5000-ND 396 317 251 | 1101M2S30BE2 
material. Operating temperature: -30°C to +65°C 1 | SPOT} GM | x | c Q 5x .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) KN5001-ND 3.96 317 251 | 1101M2S300E2 
Materials: + Case: diallyl phthalate (DAP), (UL94V-O) + Housing: | 1 | DPDT| Or | x | Cc B 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) KN5002-ND 771 617 4.89 | 1201M2S30BE2 
Stainless steel end + Contacts: B contact material: copper alloy, with | 1 | DPDT} Orn | x | C Q 5x .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5003-ND 771 617 4.89 | 1201M2S30QE2 
gold plate over nickel plate. Q contact material: Coin silver, silver. | 1 | SPOT] Orn | X | Z Q 5x .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) KN5004-ND 384 308 244 | 1101M1S3Z0E2 
plated + Terminal Seal: Epoxy 2 | spoT] Q-m}| x] A B 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5005-ND 453 363 287 | 1101M2S3ABE2 
2 | spoT] Qrm }| x|] A Q 5x .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5006-ND 453 363 287 | 1101M2S3AQE2 
L Series: 3 | SPOT] OM | xX | av2 | B 5x .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5007-ND 453 363 287 | 1101M2S3AV2BE2 
Specifications: + Contact Rating: (LXOX, LX1X Models):Q contact | 3 | SPOT] Or | x | Ava | Q 5x .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5008-ND 453 363 287 | 1101M2S3AV20E2 
material: 4 Amps @ 125 V AC or 28 V DC; 2 Amps @ 250 V AC; 0.5 L/S Series 
Amp 125V DG (UL/CSA) * Bectrical Life: 10,000 make-and-break | 4 | DPOT] Ova | x | 02 | Q | .76x.43x.36(19.30x 10.80 x 9.09) KC5100-ND 216 187 1.57 | (202011MSC2Q 
cycles at full load 5 | DPsT] Groat | xX | 08 | Q | .76x.43x.36 (19.30 x 10.80 x 9.09) KO5101-ND 202 175 1.48 | 1201011SS08Q 
: . 6 | DPDT|Mom(NO| — | 02 | Q | .76x.42x .33 (19.30 x 10.79 x 8.38) KC5104-ND 498 399 316 | L212132MVvO2Q 
Materials: + Housing: 6/6 nylon (UL94V-2), black + Contacts: Goppe, / 7 | spoT} Orn | — | 02 Q_ | .76x.42x 33 (19.30 x 10.79 x 8.38) K05102-ND 183 147 1.416 | L102021MLO4Q 
silver plated 7 | DPOT] Ov | — | 02 | Q | .76x.42x.33 (19.30 x 10.79 x 8.38) KC5103-ND 366 293 232 | L202021MA04Q 
Lak 5 | DPOT| O~m | xX | 03 | Q_ | 1.38x.53x.28 (34.93 x 13.46 x7.11) |  QXC5013-ND 297 238 1.89 | $602031SS03Q 
S Series: ; : 9 | DPOT| Ov | X | 03 | Q_ |1.42x.53x.64 (36.07 x 13.46 x 16.13)|  OXC5014-ND 330 264 209 | S602031TSO3Q 
Specifications: + Contact Rating: (S6XX Models:) Qcontact materia: 12 | g | DPDT| Orn | Bk | 03 Q_ | 1.24.x .68 x .68 (31.50 x 17.27 x 17.27) | QKC5105-ND 315 252 200 | ss02c@1S207Q 
Amps @ 125 V AC; 6 Amps @250 V AG; 1 Amp @ 125 V DC (UL/CSA) Snap In — LP Series 
S8XX models 15 Amps @ 125 V AC; 6 Amps @250 VAC (UL/CSA) [44] SPDT] Oem | Bk] 03 Q | .84x.62x .70 (21.34 x 15.75 x 17.68) KC5015-ND 324 260 206 | LP02C21T203D0 
+ Bectrical Life: 10,000 make-and-break cycles at full load 11.) DPDT] OM | Bk} 03 Q_ | 84x .62x.70 (21.34 x 15.75 x 17.68) KO5016-ND 4.23 339 2.68 | LP22021T203DQ 
Materials: + Housing: 6/6 nylon (UL94V-2), black * Actuator: 6/6 nylon | 11) SPDT} OnOn | Red} 03 | Q | 84x .62x.70(21.34x 15.75x 17.68) | CKC5017-ND 342 274 217 | LPO2C31T203DQ 
(UL94V-2), black + Contacts: Copper, silver plated * Terminal Seal: [11 | DPOT| OnOn |Red| 03 | Q | .84x.62x.70(21.34x 15.75% 17.68) | QKC5O18-ND 441 353 280 | LP22C31T203DQ 
Epoxy Ultra Miniature — GS Series 
: 10] SPOT] Orm [—] Cc B 28 x 16 x .28 (7.01 x 4.06 x 7.06) CKN5009-ND 576 461 365 | GSOIMOKE 
LP Series: 10 | sPsT| Qnof |— | Cc B 28x 16 x .28 (7.01 x 4.06 x 7.06) CKN5010-ND 630 5.04 3.99 | GS02MCKE 
Specifications: + Contact Rating: (LPOX, LP2X Models:) Qcontact | 17] SPST} Qvof |— | SMT] B | .340x.276x.215(8.64x7.01x5.46) | — CKN9024CT-ND 962 829 666 | GSO2MSVIKE(T&R) 
material: 6 Amps @ 125 V AC or 28 V DC; 3 Amps @250 VAC | 17| SPST) Qnof |— | svt | B_ | .340x.276x.215(8.64x7.01 x5.46) |  CKN9024TR-ND 3196.80/600 GS02MSV1KE(T&R) 
(UL/CSA) «Hootie Lie: 10000 mekeancbreskcydes atfulload = | 18) Sor! Gran | —femr | | ad0x 276x215 (64x70! xsd6) | GMOOSTRND 2408401600" | SDIMSAE TAF) 
5 r 4 — * Xa Xa 04 X /. XO x 
Materials: + Housing: 6/6 nylon (UL94V-2), black + Contacts: Copper, | 48 | spst] coor |— | swt | B | 340x.276x 215 (8.64x 7.01 x ye OKN9026CT-ND 783 675 543 CoEMEAG TEE) 
silver plated + Terminal Seal: Epoxy 18 | SPST} Ov-of |— | suT | B_ | .340x.276x.215 (8.64 x 7.01 x 5.46) CKN9026TR-ND 2602.80/600 GS02MSAKE(T&R) 
GS Series: V Series — 115V/230V Volt Select 
Sperifections: + Oonac Rating: Bootact mati: 04 VAmex @ | 12) Tor! Gren |— | as |v. |teixeex-aga00x (ect x25) (en ate ass 363 287 | vo0o!25s050 
: ‘nal | ifer _ = 61x 65x. .00 x 16.51 x 12: | 7 . . 
rca se . dneiipetelas oe ae es sees kigeae 14| DPDT| Grn |— | 03 | Vv | 1.3x.75x.54(33.02x 19.05x 13.72) |  CKC3005-ND 489 392 3.10 | ve02125205Q 
eee ae lorage and Cperating Temperature: © | 45) DPDT) QQ |} —] Cc V__ | 1.03 x .65 x .63 (26.16 x 16.51 x 16.00) | CKC3004-ND 4.07 352 296 | Vvg02-12MA08Q 
pas : : ES Series — Fully Sealed Miniature Slide Switches 
Materials: + Housing and Base: Gass filled nylon 6/6, flame retardant, [4¢] spoT] OrQn | X | SMT] B (39x 24x 36 (10x 6x 9.14) CKN1254-ND 567 454 3.60 | ESOIMSAKE 
heat stabilized (UL 94V-O) + Movable Contact: Copper with gold plate / 1g] spst) Groff | X | SMT] B 39 x .24 x .36 (10x 6 x 9.14) CKN1255-ND 642 514 4.07 | ESO2MSAKE 
over nickel plate + Terminal Seal: Epoxy. All terminals insert molded 16 | SPDT | Cn-Of-cn| x | SuT | B 39 x .24 x 36 (10 x6 x 9.14) CKN1256-ND 585 468 3.71 | ESO3MSAKE 
; 19| SPOT} Org | x | Cc B 89 x .24 x .36 (10 x6 x 9.14) CKN1245-ND 558 447 3.54 | ESOIMOKE 
V Series: 19| SPST} Qnof | xX | Cc B 139 x .24 x 36 (10 x6 x 9.14) OKN1246-ND 615 4.92 3.90 | ESO2MCKE 
Specifications: + Contact Rating: V contact material: 10.1 Amps @125 | 19 | SPDT | On-Off-n| X | C B 139 x .24.x 36 (10 x6 x 9.14) OKN1247-ND 5.76 4.61 3.65 | ESOS3MOKE 
VAC, 4 Amp @28 V DC = Bectrical Life: 10,000 make-and-breek cycles | 19] DPDT| Ora | x | c B 89 x .24 x 36 (10x 6 x 9.14) CKN1248-ND 732 586 464 | ES2IMOKE 
at full load. + Qoerating temperature: -30°C to +85°C 19 | DPsT| On-of | x | Cc B 89 x .24 x 36 (10x 6 x 9.14) CKN1249-ND 804 644 5.10 | ES22MOE 
istas ottacinee A 7 : 19 | DPDT | On-Of-Cn| x | C B 89 x .24 x 36 (10x 6 x 9.14) CKN1250-ND 753 603 4.77 | ES23MOKE 
ae Late ‘ oo . pee = ; oe Gass 20] spot| ora | x] c B (39x .24 x 36 (10x 6x 9.14) OKN1251-ND 627 5.02 3.98 | ESOIMAKE 
illed polyester + Contacts: Copper, silver pl erminal Seal: Epoxy | 59 | spst| onat | x | c B 89 x 24x 36 (10 x6 x 9.14) CKN1252-ND 681 545 4.32 | ESO2MAKE 
eee 20| opor| avon |X| | B | sox atx.a6(I0x6xa14 | cRNTB7-ND 708 639 S05 | ERIMAKE 
ae, ‘. . . a X .24X. XOxY. fos f es .| 
Specifications: + Contact Rating: B contact material: 0.4 VA max.@ | 59 | ppst| anor |x| c | B (39 x.24x.36 (10x6x 9.14) OKN1268-ND 864 692 548 | ES22MAKE 
20 V ACor DC max. + Mechanical and Hectrical Life: 40,000 make-and- | 59 | pppT | On-cft-Cn] X | Cc B 39x 24x 36 (10x6x 9.14) CKN1269-ND 822 658 5.21 | ES23MAKE 
brake cycles at full load + Qperating temperature: -30°C to +85°C 21| SPDT) Orm | xX | C B 39 x .24x 36 (10x 6x 9.14) KN1270-ND 648 5.19 4.11 | ESOIMAVKE 
Materials: + Housing and Base: Nylon (UL94V-O) + Terminals: Copper | 21 | SPST) On-Off | X Cc B -39 x .24 x 36 (10 x 6 x 9.14) OKN1271-ND 6.81 5.45 4.32 | ESO2MAVKE 
alloy with tin-lead alloy over nickel plate + Base and Terminal Seal: Epoxy [21 | SPDT | On-Off-On] X Cc B -39 x .24 x .36 (10 x 6 x 9.14) OKN1272-ND 6.66 5.33 4.22 ESO3MAVKE 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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9157B-ND E-Switch Data Book 


E=-SUITCH 


Specifications: 
+ Initial Contact Resistance: Less than 20 milliohms 


Slide Switches - EG Series 


* Withstand Voltage: 500V AC for 1 minute between 
any terminal and frame 


+ Operating Temp.: -20°C to +70°C 
+ Life: 10,000 cycles minimum 


+ Contact: Silver plated copper alloy 


* Timing: Non-shorting contacts Dimensions: inches (mm) 
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"L" Dim. Switching Price Each E-Switch 
Fig. | Description Rating Circuit In. (mm) Function Terminal 1 10 100 250 Part No. 
1 Straight 0.2A @ 30VDC SPDT -16 (4) On-On Solder Lugs EG1901-ND yal 64 55 46 EG1201 
i Straight 0.2A @ 30VDC SPDT .22 (5.5) On-On Solder Lugs EG1902-ND 71 64 55 46 EG1201A 
2 Straight 0.2A @ 30VDC SPDT .08 (2) On-On PC Board EG1903-ND 71 64 55 46 EG1218 
3 Straight 0.2A @ 30VDC DPDT -12 (3) On-On PC Board EG1904-ND 98 88 75 62 EG2201 
3 Straight 0.2A @ 30VDC DPDT .24 (6) On-On PC Board EG1905-ND 98 88 15 62 EG2201A 
4 Right Angle 0.2A @ 30VDC SPDT -20 (5) On-On PC Board EG1906-ND 71 64 55 46 EG1213 
5 Right Angle 0.5A @ 15VDC SPDT -35 (9) On-On PC Board EG2585-ND 82 74 63 52 EG1224 
6 Right Angle 0.2A @ 30VDC SPDT .08 (2) On-On PC Board EG1847-ND 1.11 89 81 69 EG1270 
7 Straight 0.2A @ 30VDC DPDT .08 (2) On-On PC Board EG1907-ND 98 88 75 62 EG2209 
7 Straight 0.2A @ 30VDC DPDT -16 (4) On-On PC Board EG1908-ND. 1.16 1.04 89 74 EG2209A 
8 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT .14 (3.5) On-On PC Board EG1909-ND 89 80 69 57 EG2215 
9 Right Angle 0.2A @ 30VDC SP3T -20 (5) On-On-On PC Mount EG2485-ND 82 74 63 52 EG1313 
10 Straight 0.2A @ 30VDC DP3T -12 (3) On-On-On PC Board EG1910-ND 89 -80 69 57 EG2301 
10 Straight 0.2A @ 30VDC DP3T .24 (6) On-On-On PC Board EG1944-ND -90 81 69 57 EG2301A 
1 Right Angle 0.1A @ 12VDC DP3T -16 (4) On-On-On PC Board EG1911-ND 93 84 72 60 EG2308 
il Right Angle 0.1A @ 30VDC DP3T .24 (6) On-On-On PC Board EG1945-ND -90 81 69 57 EG2308A 
12 Right Angle 0.2A @ 30VDC DP3T .14 (3.5) On-On-On PC Board EG1913-ND 98 88 75 62 EG2315 
13 Right Angle 0.2A @ 30VDC 4PDT .24 (6) On-On PC Board EG1949-ND 1.47 1.32 1.13 .93 EG4208A 
13 Right Angle 0.2A @ 30VDC 4PDT -16 (4) On-On PC Board EG1914-ND 1.60 1.45 1.23 1.02 EG4208 
14 Right Angle 0.2A @ 30VDC 4P3T -20 (5) On-On-On PC Board EG1915-ND 1.78 1.61 1.37 1.13 EG4319 
15 Right Angle 0.2A @ 30VDC SPDT -12 (3) On-On PC Board EG1916-ND 71 64 55 AB EG1206 
15 Right Angle 0.2A @ 30VDC SPDT .24 (6) On-On PC Board EG1917-ND 71 64 55 46 EG1206A 
16 Straight 0.3A @ 30VDC 1C-2P .08 (2) On-On PC Board EG1918-ND -80 72 62 51 EG1271 
16 Straight 0.3A @ 30VDC 1C-2P -16 (4) On-On PC Board EG1919-ND -80 72 62 51 EG1271A 
Wa Straight 0.2A @ 30VDC DP3T -16 (4) On-On-On PC Board EG1920-ND 1.07 96 82 68 EG2305 
AT: Straight 0.2A @ 30VDC DP3T .08 (2) On-On-On PC Board EG1921-ND 1.07 96 82 68 EG2305A 
18 Right Angle 0.3A @ 30VDC 8P4T 40 (10) On-On PC Board EG1928-ND 3.49 3.14 2.68 2.21 EG8402 
19 Straight 0.2A @ 30VDC DPDT -16 (4) On-On PC Board EG1940-ND 82 74 63 52 EG2207 
20 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT -16 (4) On-On PC Board EG1941-ND 82 74 63 52 EG2208 
20 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT .24 (6) On-On PC Board EG1942-ND 82 74 63 52 EG2208A 
21 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT -16 (4) On-On PC Board EG1943-ND 82 74 63 52 EG2211 
21 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT .08 (2) On-On PC Mount EG2486-ND 82 74 63 52 EG2211A 
22 Right Angle 0.2A @ 30VDC DP3T .24 (6) On-On-On PC Board EG1946-ND -76 69 59 49 EG2310 
22 Right Angle 0.2A @ 30VDC DP3T -16 (4) On-On-On PC Board EG1947-ND 86 77 66 55 EG2310A 
23 Right Angle 0.2A @ 30VDC DP3T .28 (7) On-On-On PC Board EG1948-ND 90 81 69 57 EG2322 
24 Right Angle 0.1A @ 30VDC SPDT .06 (1.5) On-On SMT Term. EG2586CT-ND 1.43 TAS 1.03 88 EG1257 
24 Right Angle 0.1A @ 30VDC SPDT 06 (1.5) On-On SMT Term. EG2586TR-ND 1760.22/3,300 EG1257 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


CW noustaes Slide Switches 


CW Industries slide switches became popular with the industrial explosion after World War |. Thousands of consumer products have used CW Industries 
slide switches for applications such as: radios, TVs, appliances, and automotive. Aircraft, telephones, and marine equipment use CW Industries slide 
switches for both power switching and low level switching. Available in both solder eyelet versions for hand soldering or pc mount terminals for direct 
mounting. All slide switch actuators and buttons are black nylon 6/6. MATERIALS: Buttons: Type 6/6 nylon, black; Moving Contact: Copper; Moving 
Contact Plating: Silver; Terminals: Copper; Terminal Plating: Silver. High Voltage Breakdown: Min. of 1000 volts RMS, 60 Hz for one minute between 
parts of opposite polarity. Contact Resistance: Less than 0.01 ohm at 20 milliamperes dc. LIFE CYCLING (no load): Switches will be operative after 
10,000 (min.) cycles at the rate of 10 cycles per minute. LIFE CYCLING (load): Switches will be operative after 6,000 (minimum) cycles at the rate of 10 


cycles per minute at rated load. APPROVAL LISTING: UL/CSA 


Made in U.S.A. 


storage case and bin storage guide. 
* SW-KIT-ND 140 total pieces . 


Digi-Key® Slide Switches Kit 


Assortment of switches denoted. Includes notebook style 


--- $69.95 


Volts | Curr. Rtg. (A) Dimensions - In. (mm) Digi-Key Price Each CW Industries 
Fig.| Circuit |DC AC| DC AC LxWxH Description Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
1] SPST |125 125] 5 5 .250 x .320 x .620 (6.35 x 8.13 x 15.75) Vertical Mount PC Switch SW100-ND 76 70 61 «52 | G105-0513 
2| SPDT |125 125] 5 5 .505 x .305 x .515 (12.83 x 7.75 x 13.08) Horizontal Mount PC Switch. SW101-ND* 1.23 1.13 99 84 | G107-0513 
3| SPST |125 125] 5 5 .705 x .385 x .395 (17.91 x 9.78 x 10.03) Panel Mount Snap-In Switch SW331-ND 1.64 1.48 141.74 | G-107-SI-0005 
3] SPDT |125 125] 5 5 .705 x .385 x .395 (17.91 x 9.78 x 10.03) Panel Mount Snap-In Switch SW332-ND 1.84 1.65 1.24.83 | G-107-SI-0511 
4| DPDT |125 125| 5 5 .762 x .312 x .558 (19.35 x 7.92 x 14.17) Micro-Miniature Switch SW102-ND* 83 77 67 __.57_| GS113-0512 
5| SPDT [125 125] 5 5 .750 x .220 x .458 (19.05 x 5.59 x 11.63) Micro-Miniature Switch SW103-ND* 67 62 54.46 | GS115-0511 
6| SPDT |125 125] 5 60 | 1.360x.550 x .966 (34.54 x 13.97 x 24.54) | Standard Size Switch Eyelet Terminal SW104-ND* 37 35 30 .26 | GF624-6014 
6| SPDT |125 125] 5 6.0 | 1.360x.550 x .966 (34.54 x 13.97 x 24.54) | Standard Size Switch (Off-Mom) .. SW338-ND 1.81 1.63 1.22 82 | G-1132-0003 
7| DPDT |125 125] 5 11 1.360 x 550 x .747 (34.54 x 13.97 x 18.97) | Standard Size Switch PCB Mount. SW105-ND* wal 65 57.48 | GF1126-1110 
7| DPDT |125 125| 5 11 1.360 x 550 x .747 (34.54 x 13.97 x 18.97) | Standard Size Switch Eyelet Terminal SW333-ND 94 85 64 _.43_| GF-1126-0033 
8| 4PDT |125 125/ 5 6.0 | 1.360x 1.000 x .767 (34.54 x 25.40 x 19.48) | Standard Size Switch PCB Mount. SW106-ND* 1.20 ial 96.82 | GF642-6010 
9| DP-3Pos |125 125] 5 11 1.656 x 550 x .757 (42.06 x 13.97 x 19.23) | Standard Size Switch PCB Mount. SW107-ND* 86 79 69 59 | G1128S-1110 
9| DP-3Pos |125 125] 5 11 1.656 x 550 x .664 (42.06 x 13.97 x 16.87) | Standard Size Switch Eyelet Terminal SW334-ND 1.15 1.03 77 52 | G1128S-0055 
9| SP-3Pos 125 125] 5 11 1.656 x 550 x .664 (42.06 x 13.97 x 16.87) | Standard Size Switch (On-Off-Mom) . SW337-ND 1.48 1.33 1.00  .67 | G-633S-0000 
10 | 4P-3Pos |125 125| .5 6.0 | 1.656 x 1.000 x .767 (42.06 x 25.40 x 19.48) | Standard Size Switch PCB Mount. SW108-ND 1.55 1.43 1.24 1.06 | G660S-6010 
11 | DP-4Pos [125 125; 5 11 1.968 x 560 x .757 (49.99 x 14.22 x 19.23) | Standard Size Switch PCB Mount. SW109-ND 1.03 95 83.70 ‘| G1138S-1110 
11] DP-4Pos |125 125] 5 11 1.968 x 560 x .757 (49.99 x 14.22 x 19.23) | Standard Size Switch Eyelet Terminal SW335-ND 1.38 1.24 93 62 | G1138S-0048 
12} DPDT |125 125} 5 3.0 | 1.360 x .550 x .610 (34.54 x 13.97 x 15.49) | Side Actuated Switch PCB Mount . SW110-ND 50 46 40 34 | GG350-3010 
13} SPDT |125 125} 5 13 | 1.235 x .680 x 1.397 (31.37 x 17.27 x 35.48) | Pop-in Mount Slide Switch... SW111-ND 73 68 59 ~=.50— | G2012-1315 
14| DPDT |125 125| 5 6.0 | 1.375x .550 x 1.167 (34.93 x 13.97 x 29.64) | Rocker Switch PCB Mount .. SW112-ND* 1.38 1.28 141.95 _| GR5-626-6010 
15| DPDT [125 125/ 5 11 | 1.562x.550x 1.417 (39.67 x 13.97 x 35.99) | Rocker Switch PCB Mount SW113-ND* 1.63 1.50 1.30 1.11 | GR29-1126-1110 
16; DPDT |125 125} 5 3.0 | 1.000x .404 x .484 (25.40 x 10.26 x 12.29) | Miniature Side Actuated Switch PCB. SW114-ND* 82 76 66 =—.56_—| GP1152-3013 
17 | DP-3Pos |125 125] 5 3.0 | 1.170x.404 x .484 (29.72 x 10.26 x 12.29) | Miniature Side Actuated Switch PCB. SW115-ND* 1.00 92 80 68 | GPI154-3013 
18; DPDT |125 125} .5 3.0 | 1.000x .400 x .735 (25.40 x 10.16 x 18.67) | Miniature Slide Switch Eyelet Terminal. SW116-ND 55 51 44.38 | GF126-3011 
18| DPDT |125 125] 5 3.0 .628 x .400 x .735 (15.95 x 10.16 x 18.67) _|_Miniature Slide Switch w/o Mnt. Ears, PC Mnt. SW342-ND 1.44 1.29 97 _.65_| GF-126-0159 
18| DPDT |125 125/ 5 3.0 | 1.360x .550x.747 (34.54 x 13.97 x 18.97) | Slide Switch, PC Mount............ SW619-ND NEW! 1.15 1.03 78 52 | GF-126-0147 
19} SPDT |125 125] 5 5 1.000 x .400 x .735 (25.40 x 10.16 x 18.67) | Spring Return Switch Eyelet Terminal SW118-ND* 74 68 59 ~=.50-—‘| G133-3011 
20] DP-3Pos 125 125] 5 3.0 | 1.190x.400 x .745 (30.23 x 10.16 x 18.92) | Miniature Slide Switch Eyelet Terminal... SW119-ND* 69 64 56 47 ‘| G128S-3011 
21| DP-4Pos |125 125] 5 3.0 | 1.377x.400 x .745 (34.98 x 10.16 x 18.92) | Miniature Slide Switch Eyelet Terminal... SW120-ND 1.05 97 85  .72 | G141S-3011 
22| 3PDT |125 125| 5 3.0 | 1.000x.567x.745 (25.40 x 14.40 x 18.92) _| Miniature Slide Switch Eyelet Terminal. SW121-ND* 94 86 75 .64_| GF161-3011 
23] 3P-3Pos [125 125] 5 3.0 | 1.190x.567x.745 (30.23 x 14.40 x 18.92) | Miniature Slide Switch Eyelet Terminal. SW122-ND 117 1.08 94.80 | G168S-3011 
23| 3P-3Pos |125 125] 5 3.0 | 1.656 x .780 x .674 (42.06 x 19.81x 17.12) | Standard Size Switch Eyelet Terminal SW336-ND 1.42 1.28 96 64 | G-368S-0000 
23| 3P-3Pos |125 125] 5 3.0 | 1.656 x .780 x .674 (42.06 x 19.81x 17.12) | Slide Switch, PC Mount........ SW618-ND NEW! 1.44 1.30 97.65 | G-368S-0001 
23| 3P-3Pos |125 125] 5 6.0 | 1.656 x .780 x .674 (42.06 x 19.81x 17.12) | Slide Switch Eyelet Terminal .. SW617-ND NEW! 1.71 1.54 115  .77 | G-668S-0000 
24| SPST |125 125| 5 11 1.360 x .550 x .654 (34.54 x 13.97 x 16.61) | Standard Size Switch Eyelet Terminal SW148-ND 73 68 59 50 _| GF-1123-0009 
25| SPst |[— 125] — 16 1.360 x 550 x .654 (34.54 x 13.97 x 16.61) | Standard Size Switch .250" QC Terminal .......| SW616-ND 70 63 47.32 _| GF-1623-0001 
26 | Black Topper Button for SW105-ND, SW107-ND, SW110-ND, SW148-ND, SW333-ND, SW337-ND and SW334-ND -| SW149-ND 20 9 16.14 _~[G-02-072 
E- Dim. L Switch igi-Key Price Each E-Switch 
Fig. Circuit Rating In. (mm) Function Terminal Part No. 1 10 100 Part No. 
a ia 500 Series 
Slide Switches SPDT 5A @ 120VAC 152 (3.86) On-On Solder Lug | EG2473-ND 350 324 2.76 | 500SSP1SIMIQEA 
SPDT 5A @ 28VDC .152 (3.86) On-On Solder Lug EG2476-ND+ 3.88 3.49 2.98 | 500SSP1S1M1QEB 
SPDT 0.4 VA @ 20VDC .152 (3.86) On-On P.C. Mount EG2472-ND 3.88 3.49 2.98 | 500SSP1S1M2REA 
SPDT 5A @ 28VDC .152 (3.86) On-On Right Angle | EG2478-ND 4.21 3.80 3.23 | 500SSP1S1M6QEA 
1 SPDT 0.4 VA @ 20VDC .152 (3.86) On-On Solder Lug EG2477-ND 4.50 4.05 3.45 | 500SSP1S1M6REA 
SPDT 5A @ 28VDC .152 (3.86) On-On Right Angle | EG2480-ND 4.43 3.99 3.40 | 500SSP1S1M7QEA 
SPDT 0.4 VA @ 20VDC. .152 (3.86) On-On Vert. Right Angle | EG2479-ND 471 4.24 3.62 | 500SSP1S1M7REA 
DPDT 5A @ 28VDC .152 (3.86) On-On P.C. Mount EG2475-ND 5.26 4.74 4.04 | 500SDP1S1M2QEA 
DPDT 0.4 VA @ 20VDC 152 (3.86) On-On P.C. Mount EG2474-ND 5.71 5.15 4.38 | 500SDP1S1M2REA 
SPDT 5A @ 28VDC 122 (3.10) On-On P.C. Mount EG2481-ND 5.42 4.88 4.16 | 500ASSP1M2QE 
185 (4.7 5 SPDT 0.4 VA @ 20VDC 122 (3.10) On-On P.C. Mount EG2482-ND 5.75 5.18 4.42 | 500ASSP1M2RE 
SPDT 5A @ 28VDC 122 (3.10) On-On Right Angle | EG2483-ND 5.93 5.34 4.55 | 500ASSP1M6QE 
+ With mounting ears SPDT 0.4 VA @ 20VDC 122 (3.10) On-On Right Angle | EG2484-ND 6.26 5.64 4.81 | 500ASSP1M6RE 


Cannon 


ITT Industries 


hod 


Engineered for life 


AYZ Series Slide Switches 


Slide switch for surface mount. Travel: 


1.5 (0.0591) Switching: Voltage Max.: 12VDC, Current Max.: 100mA 
Contact Resistance: 80mQ Contact Material: Silver, Non-shorting Operating Temperature.: -10°C to +60°C 


Price Each Tape & Reel | ITT Industries 
Circuit | Description 1 25 100 Pricing* Part No. 
Non-Shorting,100mA, . ae 
SPDT Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-1001-1-ND 1.11 1.03 .95 | 2462.40/4,000 | AYZ0102AG 
pppt | Non-Shorting, 100mA. 401-1000-1-ND 1.50 1.39 1.28 | 2500.20/3,000 | AYZ0202AG 
Vertical Actuator, Gullwing-lead 


* For Tape and Reel part no., change -1-ND to -2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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CUD oustaes Panel Mount Rocker Switches 
Mini Rocker Switches 


CW Rocker switches are single pole or double pole switches capable of currents normally associated with much larger switches. 
Standard black body with either black or red rocker knob. Designed to satisfy unique styling requirements which can be the key to a 
products success. Switches with markings are white ink stamped markings on rocker knob. Illuminated “Soft Glow” switches are 
110VAC neon bulbs, red diffused lens. Typical applications: Motor-driven devices, instruments, household appliances, auto. access., 
recreational vehicles, and telecommunication, computer and computer peripheral equipment. All terminals are .187" QC MATERIALS: 
+ Rocker Knob: Nylon 94V-2. + Housing: Nylon 94V-2. + Terminal/Stationary/Moving Contact: Copper alloy, and/or copper alloy 
silver plated. MOUNTING: Self locks without hardware when popped into the panel cutout. Acceptable panel thickness range is from Sp Vertical 
-050 to .150 (1.27mm_ to 3.81mm). PERFORMANCE STANDARDS: Contact Resistance: Less than .019 at 10mA (initial). 


Operating Temp.: 105°C maximum. Caution: Burr direction must be away from the direction of insertion. 


Switch Markings 


.756(19.20) B 
r 7 
+] 


Horizontal 
Hot Stamp Hot Stamp 


Switch Rocker Switch Listing Digi-Key Price Each CW Industries 
Marking Color Circuit Finish Function Electrical Ratings Agencies Part No. 1 10 100 500 Part No. 
_ Black SPST Matte On/Off 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW339-ND* 1.22 1.10 83 55 GRS-4011-0024 
_ Black SPST Matte On/Off 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW301-ND 1.16 1.04 .78 52 GRS-4011-1600 
— Red SPST Matte On/Off 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW302-ND 1.16 1.04 78 52 GRS-4011-0040 
B Black SPST Matte On/Off 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW322-ND 1.33 1.20 90 60 GRS-4011-0068 
A Black SPST Matte On/Off 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW323-ND 1.33 1.20 90 60 GRS-4011-0076 
= Black SPDT Matte On/On 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW303-ND 1.25 1.13 85 57 | GRS-4012-1600 
_ Red SPDT Matte On/On 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW304-ND 1.29 1.16 87 58 GRS-4012-0026 
A Black SPDT Matte On/On 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW324-ND 1.43 1.28 96 64 GRS-4012-0047 
= Black DPDT Matte On/On 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW307-ND 1.78 1.60 1.20 80 GRS-4022-1600 
_ Red DPDT Matte On/On 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW308-ND 1.78 1.60 1.20 80 GRS-4022-0010 
A Black DPDT Matte On/On 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW325-ND 1.96 1.76 1.32 88 GRS-4022-0013 
— Black SPDT Matte On/Off/On 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW305-ND 1.59 1.43 1.07 72 GRS-4013A-1300 
— Red SPDT Matte On/Off/On 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW306-ND 1.59 1.43 1.07 72 GRS-4013A-0008 
_ Black SPST Matte Off/Mom 3A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW329-ND 1.34 1.20 -90 60 GRS-4011B-1300 
_ Black SPDT Matte Mom/Off/Mom 8A 125VAC, 4A 250VAC UL, CSA SW340-ND 1.55 1.39 1.05 70 GRS-4013C-0001 
_ Black DPDT Matte On/Off/On 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW309-ND 2.12 1.90 1.43 95 GRS-4023A-1300 
_ Red DPDT Matte On/Off/On 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW310-ND 2.12 1.90 1.43 95 GRS-4023A-0009 
_ Black DPST Matte Off/Mom 3A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW330-ND 1.87 1.68 1.26 84 GRS-4021B-0000 
_ Black DPDT Matte Mom/Off/Mom 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW311-ND 2.12 1.90 1.43 95 GRS-4023C-1300 
_- Red DPDT Matte Mom/Off/Mom 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW312-ND 2.12 1.90 1.43 95 GRS-4023C-0005 
= Red Illum. SPST Matte On/Off 16A 125VAC UL, CSA Sw300-ND 2.93 2.63 1.97 1.32 GRL-4011-1600 


* Note: Eyelet Terminals 


Standard Rocker Switches 


CW Rocker Switches are designed to solve the switching problems of the user and styled to satisfy the 
designer...easy to mount, easy to terminate, and easy to actuate. Hot stamped versions are marked for 
switch position identification illuminated version is 120VAC neon bulb. OPERATING STANDARDS: 
Temperature: 105°C max. Contact Resistance: 0.019 at 10mA. MATERIALS: Rocker Knob: Nylon 
94V-4. Housing: Nylon 94V-2. Terminal Board: Nylon 94V-0. Terminal/Moving Contact: Copper 
and/or copper alloy silver plated. MOUNTING: No hardware or tools needed; self locks into proper 
panel cutout. Acceptable panel thickness range is from .025 to .180 (0.64mm to 4.57mm). All terminals 
are .250" QC. Caution: Burr direction must be away from the direction of insertion. 


Switch Marking 
1.125 (28.58) 1.071 (27.20) 


7 
-550 Vertical 
(13.97) Hot Stamp 
* 1.072 X .480 
(27.23) X ( 12.19) 


= 
A 
Hy 


* 


imensions are 1.072” x .480” (27.23mm x 12.19mm) 


StyleLine Rocker Switches 


CW's GRS-2000 Series StyleLine Rocker Switches, available in SPST, SPDT, AND Center Off versions, are specially designed to 
meet contemporary product styling and global appearance trends. The contoured design and slim attractive profile of the switch knob 


Switch Rocker Switch Listing Digi-Key Price Each CW Industries 
Fig.| Marking Color Finish Circuit Function Electrical Ratings Agencies Part No. 1 10 100 500 | Part No. 

1 Red Illum. | Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW313-ND 2.37 2.12 1.59 1.06 | GRL-2011-1600 
1 = Black Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW314-ND 1.06 96 f2 .48 | GRS-2011-2000 
1 _ Red Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW315-ND 1.12 1.00 15 -50 | GRS-2011-2019 
1 A Black Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW326-ND 1.23 1.11 83 -56 | GRS-2011-2080 
1 - Black Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW316-ND* 1.12 1.00 75 -50 | GRS-2011-3000 
1 = Black Matte SPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW319-ND* 1.20 1.08 81 .54 | GRS-2012-3000 
1 A Black Matte SPST On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW341-ND* 1.29 1.16 87 .58 | GRS-2011-3020 
1 a Black Matte SPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW317-ND 1.20 1.08 81 .54 | GRS-2012-2000 
1 _ Red Matte SPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW318-ND 1.20 1.08 81 .54 | GRS-1200-2009 
1 A Black Matte SPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW327-ND 1.38 1.24 93 .62 | GRS-2012-2028 
1 _ Black Matte SPDT On/Off/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA SW320-ND 1.55 1.40 1.05 .70 | GRS-2013A-2000 
1 — Black Matte SPST-NO Off/Mom 3A 125VAC UL, CSA SW613-ND 1.23 TA 83 .56 | GRS-2011B-2000 
1 _ Black Matte SPST-NC On/Mom 13A 125VAC UL, CSA SW614-ND 1.23 1.11 83 .56 | GRS-2011C-2000 
2 _ Black Matte DPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW321-ND 2.88 2.58 1.94 1.29 | GR-2022-1600 
2 A Black Matte DPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW328-ND 3.06 2.74 2.06 1.37__| GR-2022-0007 
Di 


and bezel provide superior styling, and are available in both high-gloss and matte finish. 


They are ideal for appliances, recreational equipment, medical and scientific devices, testing equipment, security systems, computers 
and peripherals, and many other products where performance and style are important. All terminals are .250" QC. 


Rocker Switch Electrical Listing Digi-Key Price Each CW Industries 
Color Finish Circuit Function Ratings Agencies Part No. 1 10 100 500 Part No. 

Black Matte SPST On/Off 16A-125VAC UL, CSA, VDE SW601-ND 1.33 1.19 -90 60 GRS-2011-2400 
White Matte SPST On/Off 16A-125VAC UL, CSA, VDE SW602-ND 1.39 1.25 94 63 GRS-2011-2401 
Black Hi-Gloss SPST On/Off 16A-125VAC UL, CSA, VDE SW603-ND 1.33 1.19 -90 60 GRS-2011-2500 
White Hi-Gloss SPST On/Off 16A-125VAC UL, CSA, VDE SW604-ND 1.39 1.25 94 63 GRS-2011-2501 
Black Matte SPDT On/Off 16A-125VAC UL, CSA, VDE SW605-ND 1.50 1.35 1.02 68 GRS-2012-2400 
White Matte SPDT On/Off 16A-125VAC UL, CSA, VDE SW606-ND 1.57 1.41 1.06 71 GRS-2012-2401 
Black Hi-Gloss SPDT On/Off 16A-125VAC UL, CSA, VDE SW607-ND 1.50 1.35 1.02 68 GRS-2012-2503 
White Hi-Gloss. SPDT On/Off 16A-125VAC UL, CSA, VDE SW608-ND. 1.57 1.41 1.06 71 GRS-2012-2504 
Black Matte SPDT On/Off/On 16A-125VAC UL, CSA, VDE SW609-ND 1.94 1.74 1.31 87 GRS-2013A-2400 
White Matte SPDT On/Off/On 16A-125VAC UL, CSA, VDE SW610-ND 2.01 1.80 1.35 -90 GRS-2013A-2401 
Black Hi-Gloss SPDT On/Off/On 16A-125VAC UL, CSA, VDE SW611-ND 1.94 1.74 1.31 87 GRS-2013A-2500 
White Hi-Gloss SPDT On/Off/On 16A-125VAC UL, CSA, VDE SW612-ND 2.01 1.80 1.35 -90 GRS-2013A-2501 


IndicON Rocker Switches 


1.125 


(28.58) 7] 


Positive indication of electrical status 
using two-color rocker knob 


Attractive, soft matte finish 


Easy self-lock panel mounting without 
tools or additional hardware 


Patented unique sliding and rotating 
i} action of moving contact ensures, - 
7 contact cleanliness and extended life 


|_«———_ .250 (6.35) terminals permit use of 
standard female connectors 


Shallow housing design provides 
optimum terminal wiring space 


IndicON rocker switches are the right choice wherever you want performance combined with style. Provides 
users with a positive indication whether switch is “On” or “Off. Unlike lighted rocker switches which may 
burn out over time, there’s never a safety concern with IndicON switches. 


Features: » Economical alternative to lighted switches + Fast and secure mounting - no hardware required 
+ Long life, reliable operation + Two color molding process provides permanent legends + Compatible 
appearance with other CW switches Electrical Specifications: 16A @ 125V AC rating without precious 
metals Agency Certifications: UL, CSA, and VDE 


Switch | Actuator) Circuit] Switch | Term. Type | Digi-Key Price Each CW Industries 
Fig. | Color | Color | Funct.| Type In. (mm) Part No. i 10 100 500 | PartNo. 
1 Black] Red | SPST | On-Off] .2500QC(6.35) | SW344-ND 1.20 1.08 81 54 | NAA-111-Bl11-00 
1 Black | Red__| SPDT | On-On| .25000(6.35) | SW349-ND_ 1.28 1.15.87 58 | NBA-111-Bl11-00 
2 | Black/Red | SPST | On-Off | .2500C(6.35) | SW354-ND_ 1.20. 1.08.81 54 | NAA-111-Bl21-00 


906 (1033) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


CHERRY ~ Rocker Switches 


Cherry’s new Rocker Switches were designed to be snapped into a panel without the need for additional hardware and are offered in a variety of styles and colors. Perfect for all types of power switching and control. 


-— 752 —| Qs 6 4.42 
(19.1) (28.6) 
CR Series: Standard size power rocker switches 
SR/LR Series: Industry standard miniature with two color molded buttons (red shaded) for i 
switches with 10A switching current. maximum visibility on selected actuators. TR Series: Thin power rocker switches used WR Series: Large DP power rocker switches for 


Switch Current: SR Series 6A @ 250VAC LR Switch Current: 20A 125VAC/16A 250VAC extensively in appliance and white goods markets. power switching. 

Series 10A 125VAC/8A 250VAC Actuator Base: Nylon 66 94V-2 Switch Current: 16A 125VAC/16A 250VAC Switch Current: 16A 125VAC/16A 250VAC 
Actuator Base: Nylon 66 94V-2 Contacts: Silver Alloy Actuator Base: Nylon 66 94V-2 Actuator Base: Nylon 66 94V-2 

Contacts: Silver Alloy Illuminated Versions: 125VAC Neon Lamp Contacts: Silver Alloy Contacts: Silver Alloy 

Illuminated Versions: 125VAC Neon Lamp Terminals: .250" QC Illuminated Versions: 125VAC Neon Lamp Illuminated Versions: 125VAC Neon Lamp 
Terminals: .187” QC Note: Panel cut out CH812-ND and CH813-ND 1.12 x .543. Terminals: .250” QC Terminals: .250” QC 


Legend Marks 


Body Actuator Circuit | Switch | Legend | Digi-Key Price Each Cherry Body Actuator Circuit | Switch) Legend | Digi-Key Price Each | Cherry 
Fig. | Color Color Function | Type |Marking | Part No. 1 10 50 | PartNo. Fig. | Color Color Function | Type | Marking | Part No. 1 10 50 | Part No. 
SR Series — 10 Amp Miniature Rocker Switches CR Series — 20 Amp Standard Rocker Switches 
Black avat | spst| A | CH755-ND 76 .68 .56 | SRB22A2FBBNN Black avof [SPST] D | CH798-ND 92 .82 .68 | CRE22F2BBBNE 
Black QvM@ | SPDT] D CH756-ND  .81.—.72_—.60_ | SRB23A2BBBNN Black QvOf | SPST) A CH799-ND_ 92.82.68 | ORE22F2FBBNE 
Black Black Qvot/On| SPOT | = B  | CH757-ND 95.84 .70 | SRB24A2HBBNN Black | Blacl/Red Shade | OvOf | SPST) F | Q1B00-ND 95.84.70 | OREZ2F4BBBNE 
j Black avor | spst}| Dp | au758-ND 73 .65 54 | SRB22A2BBBNN igh gas ea pie on eed . a : pacts 
Black ovat | spst| Cc | CH759ND 73.65 _.54 | SRB22A2GBBNN ak aa ovat | SPst A IRGEEGEERION 95 e470 | CREDOPDFENE 
nae Qvor ) sesT; EF ae BA SRRPACDEENN White | White/Red Shade | Ovor | spst| F | CH804ND 9787.72 | CREROFIBWWNE 
as sas Qvar | SPST; A ee «70 88-56 | SAEPPACIBNN 2 | Gey | Gey/RedShade | Ovat | sPst) F | QHB05-ND 97 87.72 | CREZFABYYNE 
White avo | sPsT| D CH762-ND_ 7668.56 | SRB22A2BBWNN Black Black QvO | SPDT) D CHB06-ND 1.00 .89 .74 | CRE23F2BBBNE 
LR Series — 10 Amp Multi-pole Rocker Switches Black Black Qn/Off/On | SPDT B CH807-ND 1.03.92 .76 | CRE24F2HBBNE 
Black Black avat | spst| D | CH763ND 89 .80 66 | LRA22H2BBBNN Red Qvart/On| SPDOT| DD | CH808-ND 1.03 .92 .76 | CRE24P2BBRNE 
Black Black Qvof | SPST A (CH764-ND 89 .80 .66 | LRA22H2FBBNN Red-Illuminated Qv/Off | SPST D CH809-ND 1.16 1.04 .86 | CRE22F2BBRLE 
Black Black ovat | spst| E | cHveSND 89 80.66 | LRA22HEDBBNN Amber-llluminated | QO | SPST] D | CHB10-ND 1.16 1.04 .86 | CRE22F2BBALE 
Black Red avot | sper} a | cHraSND | 92 82 68 | LRADoLDFEPNN Black | Greer-llluminated | Ovo | SPST} D | CH811-ND 1.16 1.04 .86 | CRE22F2BBCLE 
White White avo | spst| A | GH767-ND__.95_.84_.70_ | LRA22H2FWWNN easly Gwar | srst) A eile 6 1.20.08 | CRRPIZTEENW 
Gey Gey Qvot | SPST} A CH768-ND 95 .84 .70 | LRA22H2FYYNN Shale Washable Qvot | SPST F CH813-ND 1.35 1.20 1.00 | CRE22F4BBBNW 
Black Black Qvof | DPST| D CCN -o7 87.72 | LRAGCHZBERNN TR Series — 16 Amp Thin Power Rocker Switches 
Black Black Qvof | DPST| A | CH770-ND 97 87.72 | LRA32H2FBBNN Black Gvof | SPST) A | CHVO2ND 1.03 92 .75 | TROO2POPBBNN 
Black Black QvOf | DPST E (CH771-ND .97 87 .72 | LRA32H2DBBNN Black avo | SPST E CH793-ND 1.03 .92 .76 | TRG22F2DBBNN 
Black | Red-llluminated | Ovo | SPST} D | CH772-ND 1.11.99 82 | LRA22H2BBRLN 5 | ese Red Qvof | SPST] A | CH794-ND 1.05 .94 .78 | TRG22F2FBRNN 
1 Red-llluminated | Qvot | DPST] D~ | CH773-ND 1.19 1.06 .88 | LRA32H2BBRLN Red-llluminated | QvOlt | SPST] D | CH795-ND 1.24 1.11 .92 | TRG22F2BBRLN 
Red-lllluminated | Qvot | spst) A | CH774-ND 1.11 99. .82 | LRA22HOFBRLN Geen-llluminated | Qvot | SPST] D | CH796-ND 1.24 1.11 .92 | TRG22F2BBGLN 
Black | Red-llluminated | QvOf | DPST| A | CH775-ND 1.19 1.06 .88 | LRA32H2FBRLN Red-llluminated | OO | SPST] D_ | QH797-ND_ 1.24 1.11.92 | TRG22FSBBRLN 
Green-Iiluminated | Ovo | SPST D CH776-ND 1.11 .99 .82 | LRA22H2BBCLN WR Series — 16 Amp Double-Pole Large Rocker Switches 
Green-liluminated | vor | ppst| Dp | cH777-ND__ 1.19 1.06 .88 | LRA32H2BBGLN Bat Qvor )DRST) A Reig 1-35 1.20 1.00 | WRGa2r2FRENN 
Geer-liluminated | vor | sPsT| A | CH778ND 1.11 .99 .82 | LRAZOHDFBGIN Bak Gyo | DST) A ee ae 25 1.20 7.00 | WACR2FSFEENN 
Geen-llluminated | Ovo | DPST| A | CH779-ND 1.19 1.06 .88 | LRA32H2FBGLN Bek aren rete ee ail bs nee ihe ut pees 
Black | Amberliluminated | OvCH | SPST) OO ee vt! 89 82 | LRAZHEBBALN 4 Red-lliuminated | Qvort | pest} A | CH788-ND 1.67 1.49 1.24 | WRGG2F2FBRLN 
Amber-llluminated | Ovoff | DPST| D | CH781-ND 1.19 1.06 .88 | LRA32H2BBALN Redtllluminated | OO | DPST|D | CHV89-ND 1.67 1.49 1.24 | WRGG2FSBBRLN 
Amber-llluminated | OvOff | SPST} A | CH782-ND 1.11.99 .82 | LRA22H2FBALN Black | Green-liluminated | Ovo | DPST| D | CH790-ND 1.67 1.49 1.24 | WRG32F2BBGLN 
Amber-IIluminated | Ovo | DPST| A | CH783-ND 1.19 1.06 .88 | LRA32H2FBALN Geen-llluminated | Qvolt | DPST| A | CH791-ND 1.67 1.49 1.24 | WRGS2F2FBGLN 


NKK’ 


SWITCHES Internationally Approved Rocker Switches 


JW Series: Industry's first molded rockers with TV rating (JWM: TV-5; JWL: TV-8). UL, CSA, VDE, SEMKO and SEV approved. Silver contacts, epoxy sealed solder lug terminals. Electrical Capacity: JWM; 10A @ 
125/250V AC; JWL: 16A @ 125/250V AC. Dielectric Strength: 2,000V AC min. between contacts; 4,000V AC min. between contacts and case. Electrical Life: 25,000 operations min. Operating Temperature: -25°C to 
+70°C. Angle of Throw: 26° Terminals: JWM: Solder lugs, JWL: .187” QC All switches are black body with black actuator. 


Inscription for Inscription for 
: Horizontal Mounting Vertical Mounting 
Panel Cutouts Panel Cutouts 
Switching Digi-Key Price Each NKK Switching Digi-Key Price Each NKK 
Fig.| Circuit Function | Marking | Part No. 1 25 100 | Part No. Fig. Circuit Function | Marking | Part No. i 25 100 | Part No. 
Rocker Switches sPst | On-Off | None | 360-1490-ND 939 7.52 5.95 | JWLIIRAA 
SPST | On-Off | None ] 360-1482-ND 7.05 5.64 4.47 | JWM11RAA o°| SRST | On Ott A SUE AN 2:99>> 8:00) '688; | WITIRATA 
SPST | On-Off A 360-1483-ND 765 612 4.85 | JWM11RA1A SESE |b Onn 7 Sse ieeAN ages B00) 6:88> | aWE nen 
1 spst | onoff B 360-1484-ND 765 «612 «4.85 | JWMIIRAZA SPDT | On-On | None | 360-1493-ND 11.19 8.96 7.09 | JWL12RAA 
SPDT | On-On | None | 360-1485-ND 8.55 6.84 5.42 | JWM12RAA DPST | On-Off | None | 360-1494-ND 12.99 10.40 823 | JWL21RAA 
DPstT | omof | oN 360-1486-ND 9397.52 5.95 | JWM2IRAA DPST | On-Off A 360-1495-ND 13.59 10.88 8.61 | JWL21RA1A 
ppst | ono# a eeoepisincs 999 800 633 | JWM2IRAIA 2 | ppst | On-Off B | 360-1496-ND 13.59 10.88 8.61 | JWL21RA2A 
1 ppst | onoff B 360-1488-ND 999 800 633 | JWM21RAZA DPDT | OnOn | None | 360-1497-ND 16.14 12.92 10.23 | JWL22RAA 
DPDT | On-On | None | 360-1489-ND 11.19 8.96 7.09 | JWM22RAA — [Switch Boot Waterproof JWL Series] 360-1011-ND 339 272 215 | AT4126 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 907 


Cannon 


& ieindnetaee Key Switch — Switchlocks Dw 


Engineered for life 


Y Series Y Series YM Series : 
4 Tumbler 6 Tumbler YF Series BY Series PM Series 


Fig. 2 a 
6.02) 28.07 Y 22AWG 
i 18.64 2416 5.69 8.26 ry Ins. wire \J 


iL ie | rot | a i 


2.31 
1.17 le 0.79 Thk. 


Amp Connected 
No. | Keypull | Switch Rtg. @ | Term- Terminals Digi-Key Price Each ITT Industries 
Fig. | Poles | Possible Type 125 VAC | ination Pos.1 Pos. 2 Part No. al 10 100 | Part No. 
SP 182 On-On 4 B 8-1 1-3 CKC8000-ND 8.89 7.68 6.47} Y1011U2C203NQ 
DP 1&2 On-On 4 B 8-1,4-5 1-3,5-7 | CKC8001-ND 10.41 8.99 7.57 | Y2011U2C203NQ 
5.84-- 27.23 SP 1&2 On-On 4 A 8-1 1-3 CKC8002-ND 8.89 7.68 6.47] Y1011U2C202NQ 
| 
—- | DP 1&2 On-On 4 A 8-1,4-5 1-3,5-7 | CKC8003-ND 10.41 8.99 7.57) Y2011U2C202NQ 
Ht ID Ete 15.75 SP |1,2,&3] On-Off-On 4 D 7-1,1-3,6-7 | CKC8026-ND 11.55 9.98 8.40] Y1417U2C2WCNQE 
6552 +! 6.25 SP 1 only On-Mom 4 B 8-1 1-2 CKC1230-ND 11.44 9.88 8.32) Y108122A203NQ 
DP 1 only On-Mom 4 B 8-1,4-5 1-2,5-6 | CKC1231-ND 12.10 10.45 8.80) Y208122A203NQ 
© 815 
|" (20.70) 2 SP 1&2 On-On 12 Cc 7-8 8-2 CKC8004-ND 12.10 10.45 8.80) H1011U2F205NQ 
2 DP 1&2 On-On 12 Cc 7-8, 3-4 8-2,4-6 | CKC8005-ND 14.12 12.20 10.28) H2011U2F205NQ 
a3) ine 1 SP 1&2 On-On 4 B 8-1 1-3 CKC8006-NDt 12.34 10.66 8.98) Y1011U2V203NQ 
: 1 DP 1&2 On-On 4 B 8-1,4-5 1-3,5-7 | CKC8007-NDt 13.93 12.03 10.13} Y2011U2V203NQ 
+190 Plastic Replacement Key for Y Series 4 Tumbler A126 Code CKC8028-ND NEW! 1.65 1.43 1.20] 115140126 
(229) Housing Replacement Key for Y or H Series 6 Tumbler AAAA Code CKC8027-ND NEW! 3.06 2.65 2.23] 1110801 
SP 1&2 On-Off 4 Cc CKC8008-ND 10.03 8.67 7.30} YM061U2C205NQ 
SP 1&2 On-Off 4 D CKC8009-ND 11.26 9.73 8.20) YM061U2C2WCNQ 
3 SP 1 only On-Off 4 Cc CKC8010-ND 10.03 8.67 7.30) YM06132C205NQ 
SP 1 only On-Off 4 D CKC8011-ND 11.26 9.73 8.20) YM06132C2WCNQ 
7 SP 2 only On-Off 4 Cc 1- CKC8020-ND 10.03 8.67 7.30) YM061C2C205NQ 
M2 X 1.26 69 THD sP | tonly | On-On 4 B 8-1, 1-3 CKC8012-ND 11.31 9.77 8.23| P10113TCM03Q22 
62.10. 4 DP 1 only On-On 4 B 1-8,4-5  1-3,5-7 | CKC8013-ND 13.02 11.25 9.48) P20113TCM03Q22 
420 SP 1&2 On-On 4 B 1-8 CKC8014-ND 11.31 9.77 8.23) P1011UTCM03Q22 
io. 6h DP 1&2 On-On 4 B 1-8,4-5 1-3,5-7 | CKC8015-ND 13.02 11.25 9.48] P2011UTCM03Q22 
ie : sP | 1&2 | On-On 4 B 84, 1-3 CKC8016-ND 4.58 3.96 3.33] P1011U2WMO03NQ2 
[eo Plastic @ 472 5 DP 1&2 On-On 4 B 1-8,4-5 1-3,5-7 | CKC8017-ND 5.06 4.37 3.68] P2011U2WM03NQ2 
(i626) Housing age) SP | 1 only On-On 4 B 1-8 CKC8018-ND 4.47 3.86 3.25] P101132WM03NQ2 
DP 1 only On-On 4 B 1-8,4-5 1-3,5-7 | CKC8019-ND 5.17 4.47  3.76| P201132WM03NQ2 
Replacement Key for P Series Snap-In Version .................0c0eeeeeeee eee es CKC8029-ND NEW! 92.75 2.38 2.00] 11599112602 
SP 1 only On-On 4 B 8-1 1-3 CKC1234-ND 9.46 8.17 6.88] YFO1132C203NQ 
al 6 DP 1 only On-On 4 B 8-1,4-5 1-3,5-7 | CKC1235-ND 10.41 8.99 7.57) YF21132C203NQ 
3/4-24 UNS THD. SP 1&2 On-On 4 B 8-1, 1-3 CKC1236-ND 9.46 8.17 6.88) YFO11U2C203NQ 
[EE Mounting Nut DP | 1&2 On-On 4 B 8-1,4-5 1-3, 5-7 | CKC1237-ND 10.41 8.99 7.57] YF211U2C203NQ 
SP 1&2 On-On 4 B 8-1, 1-3 CKC8023-ND 10.89 9.41 7.92] BY011UJCO3NQ22 
9.760 Without # 7 SP 1&2 On-On 4 B 8-1, 1-3 CKC8024-ND* 11.77 10.17 8.56] BY011UJCO3LQ22 
iva : Latch Pawl i SP |1,2,&3] On-On-On 4 B 8-1, 1-2, 7-8 CKC8025-ND* 11.77 10.17 8.56] BYO1AFJCO3LQ22 
*With Lt 8 SP 1 only Off-On 4 B 1-2 CKC8021-ND 12.87 11.12 9.36) PM0613EBM05KQ22 
Gx h Pawl y SP 1&2 On-Off 4 B 1-2 CKC8022-ND 12.87 11.12 9.36] PM061UEBM05KQ22 
ch Paw! 
me 6 Tumbler Version * With Latch Pawl NOTE: All switchlocks come with hardware and 2 keys. 
=e 
Thumbwheel [Fis.1— Fig.2—Series 30 [Fig.3—Series3P | | Mini-thumbwheel 
S it h Series 3}. - ™ S it h 
witches ax witches 
Front “~~ 
Mount 
No. of Digi-Key Price Each ITT Ind. opening 
Fig.| Description Pos. Color Part No. 1 25 100 Part No. P this 
1 | Decimal Output Switch, Front Mount 0-9 Blk. Gloss CKN5013-ND 11.37 9.10 7.21 301109000 side 
1 | BCD Output Switch, Front Mount 0-9 Blk. Gloss CKN5014-ND 11.37 9.10 7.21 302109000 
1 Decimal Output Switch, Rear Mount 0-9 Bik. Gloss CKN1186-ND. 11.37 9.10 7.21 301119000 
d Serie Switch, Beat Mourt 30 ired) es Bik. Glass oe net _ on ae ore Specifications: - Contact Rating: Carry — 1 Amp continuous 
— | Front Mounted End Cap for Series require | ; x i _ . ‘ lia. 
—| Front Mounted Spacer for Series 3 (optional) . CKN5016-ND 2.25 1.80 1.43 | 413502000 @ ZEVDG Swen —100mA max..@ 26VDG. »\ Electrical Lite: 
—| Rear Mounted End Cap for Series 3 (2 required) CKN5017-ND 54 44 35 | 400402000 10° detent operations @ 25°C + Contact Resistance: Below 
—| Rear Mounted Spacer for Series 3 (optional) CKN5018-ND 1.68 1.35 1.07 | 400802000 100 milliohms typ. initial @ 2-4VDC, 100mA = Insulation 
—| Rod Assembly for 1 Module (Series 3) .... CKN5019-ND 2.58 2.07 1.64 412707000 Resistance: 108 ohms min. (dry) + Dielectric Strength: 250V 
— | Rod Assembly for 2-4 Modules (Series 3) . CKN5020-ND. 2.70 2.16 Bes 412701000 RMS min. @ sea level + Operating Temperature: —10°C to 
—| Rod Assembly for 5-7 Modules (Series 3) ... CKN5021-ND 2.70 2.16 pra 412702000 +65°C 
—| Rod Assembly for 8-10 Modules (Series 3).. CKN5022-ND 2.70 2.16 171 412703000 
—| Fastener Nut for Rod Assemblies (Series 3). CKN5023-ND 27 22 18 403500000 Materials: » Cover: Thermoplastic polyester + Base: Glass 
— | _Nut Driver hand tool for CKN5023-ND Fasteners ..| CKN5024-ND* 9.60 7.68 6.08 406100652 filled nylon * Thumbwheel: Nylon » Rotor Contacts: Hard gold 
2 | BCD Output without Dust Lens 0-9 Blk. Gloss | CKN5025-ND 9.84 7.88 6.24 3U0210000 over nickel over copper on epoxy fiberglass + Stator Contacts: 
2 _| BCD Output with Dust Lens 0-9 Blk. Gloss CKN5026-ND 10.29 8.24 6.52 3U0210002 copper alloy with gold over nickel + Terminals: Solder clad over 
—| Left End Cap for 3U Series ... CKN5027-ND 42 34 it 113B02000 copper alloy, insert molded. 
— | Right End Cap for 3U Series... .-|_ CKN5028-ND 42 34 27 114B02000 
3 | BCD type with Straight Board 0-9 Blk. Gloss CKN5029-ND 10.38 8.31 6.58 3P0210000 Function | Digi-Key Price Each ITT Ind. 
3 | Decimal type with Right Angle Board 0-9 Blk. Gloss CKN5030-ND 14.76 11.81 9.35 3P0110L00 Code Part No. dl 25 100 | Part No. 
—| Left End Cap for 3P Series ... CKN5031-ND 54 44 .35 | 623502000 Decimal |CKN5034-NDk 11.22 8 741 | 3ui2 
—|_ Right End Cap for 3P Series... CKN5032-ND ‘54 44 '35 | 623602000 ais pee : moe Maes SMES 


* Xcelite hand tool Wheel markings Horizontal 


More Product Available Online: www.digikey.com 
908 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


NKK’ 
SWITCHES 


12mm, Miniature, Low and Medium Security: SK bushing mount 
keylock switches are available in single pole, double throw with 12mm 
diameter bushing, silver contacts, UL recognition. CSA certification, 
short behind panel dimension and epoxy sealed solder lug terminals. 
Terminals have .043” x .079” holes. Face and bezel have bushed 
chrome finish. 2 keys of chromate over zinc alloy provided. Electrical 
Capacity: 3A @ 125V AC. Dielectric Strength: 1,500V AC min. 
between contacts and case. Mechanical Life: 30,000 cycles min. 
Electrical Life: 10,000 cycles min. Operating Torque: 270 grams-cm. 
Operating Temperature: -25°C through +70°C. Angle of Throw: 90° 
for on-none-on models, 45° for on-off-on models. Panel Thickness: 
-315”. Standard Hardware: 1 hex nut and 1 locking ring 


16mm, High Security, Antistatic: CKM bushing mount keylock 
switches are available in single pole, double throw with 16mm diameter 
bushing, silver contacts, high insulating material (15kV ESD) and epoxy 
sealed solder lug terminals. Terminals have .047” x .094” holes. Face 
and bezel have black matte finish. 1 key with PBT handle provided. 
Electrical Capacity: 3A @ 250V AC. Dielectric Strength: 1,500V AC 
minimum between contacts and case. Mechanical Life: 30,000 cycles 
min. Electrical Life: 10,000 cycles min. Operating Torque: .04 milli- 
Newton/meter (5.67 ounce-in) for flat key (F code); .08 milli- 
Newton/meter (11.33 ounce-in) for tubular key (T code). Operating 


Keylock Switches 


Temperature: -25°C through +70°C. Angle of Throw: 90° for on-on 
models, 45° for on-off-on models. Panel Thickness: .496”. Standard 
Hardware: 1 hex nut. 


19mm High Security: CKL keylock switches are available in single 
pole, double throw with 19mm dia. bushing, silver contacts, and epoxy 
sealed solder lug terminals. Terminals have .055” x .0217” holes. Face 
and bezel have a brass with chrome or nickel finish. 1 key of chrome 
over brass provided. Electrical Capacity: 3A @ 250V AC. Dielectric 
Strength: 1,500V AC min. between contacts and case. Mechanical 
Life: 30,000 cycles min. Electrical Life: 10,000 cycles min. Operating 
Torque: .05 milliNewton/meter (7.08 ounce-in) for flat key (F Code); .07 
milliNewton/meter (9.91 ounce-in) for tubular key (T Code). Operating 
Temperature: -25°C through +70°C. Angle of Throw: 90° for on-on 
models and 45° for on-off-on models. Panel Thickness: .496” 
Standard Hardware: 1 hex nut. 


Antistatic PC SP3T and SPST Low Security: SK PCB mount keylock 
switches are available in single pole (SK13 models 3 throw, SK15 
models 5 throw). Straight PC with bracket. Gold contacts, 2 polyacetal 
keys supplied. Electrical Capacity: 0.4A @ 28V AC/DC. Dielectric 
Strength: 500V AC min. Mechanical Life: 30,000 cycles min. 
Electrical Life: 20,000 cycles min. Operating Torque: 2.039 grams- 


Key 
Key Positions Removable Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Positions Part No. 1 25 100 Part. No. 
12mm Miniature Low and Medium Security 
On None On 1&3 360-1459-ND 16.95 13.56 10.74 SK12AAW01 
On None On 1 360-1460-ND 16.95 13.56 10.74 SK12BAW01 
On Off On 1,2,3 360-1461-ND 17.85 14.28 11.31 SK13DAW01 
1 On Off On 2 360-1462-ND 17.85 14.28 11.31 SK13EAW01 
On None On 1&3 360-1463-ND 33.30 26.64 21.09 SK12ADWO01 
On None On 1 360-1464-ND 33.30 26.64 21.09 SK12BDW01 
On Off On 1,2,3 360-1465-ND 34.20 27.36 21.66 SK13EDWO01 
Replacement Key for SK12..AW01 Switches, Chrome/Zinc Alloy 360-1010-ND 2.40 1.92 1.52 AT4081 
16mm High Security Antistatic - Flat Key Version 
On None On 1&3 360-1447-ND 16.68 13.35 10.57 CKM12AFWO01 
2 On None On 1 360-1448-ND 16.68 13.35 10.57 CKM12BFWO01 
On Off On 2 360-1449-ND 18.42 14.74 11.67 CKM13EFWO01 
16mm High Security Antistatic - Tubular Key Version 
On None On 1&3 360-1450-ND 16.68 13.35 10.57 CKM12ATWO1 
2 On None On al 360-1451-ND 16.68 13.35 10.57 CKM12BTW01 
On Off On 2 360-1452-ND 18.42 14.74 11.67 CKM13ETWO01 
19mm High Security - Flat Key Version 
On None On 1&3 360-1453-ND 16.89 13.52 10.70 CKL12AFWO1 
3 On None On 1 360-1454-ND 16.89 13.52 10.70 CKL12BFW01 
On Off On 2 360-1455-ND 18.63 14.91 11.80 CKL13EFWO1 
19mm High Security - Tubular Key Version 
On None On 1&3 360-1456-ND 16.89 13.52 10.70 CKL12ATWO1 
3 On None On 1 360-1457-ND 16.89 13.52 10.70 CKL12BTW01 
On Off On 2 360-1458-ND 18.63 14.91 11.80 CKL13ETWO1 
Key 
Key Positions Removable Digi-Key Price Each NKK 
Fig. | Pos.1 | Pos. 2 | Pos.3/ Pos.4| Pos. 5 Positions Part No. 1 25 100 Part. No. 
Antistatic PC SP3T and SP5T Low Security 
4 On On On = =. 4,.2,:3) 360-1466-ND 16.50 13.20 10.45 SK13AEG13 
5 On On On a = 1,2,3 360-1467-ND 17.25 13.80 10.93 SK13AEG30 
4 On On On On On 1,2,3,4,5 360-1468-ND 17.40 13.92 11.02 SK15AEG13 
5 On On On On On 1,2,3,4,5 360-1469-ND 18.15 14.52 11.50 SK15AEG30 
Key 
Key Positions Removable Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Pole Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Positions Part No. 1 25 100 Part. No. 
PC Miniature Low Security 
6 SPDT On None On 1&3 360-1470-ND 17.25 13.80 10.93 SK12AG13 
6 SPDT On None On 1 360-1471-ND 17.25 13.80 10.93 SK12BG13 
6 SPDT On None Mom 1 360-1472-ND 18.69 14.96 11.84 SK15BG13 
6 SP3T On On On 1,2,3 360-1473-ND 18.69 14.96 11.84 SK14DG13 
6 SP3T On On On 2 360-1474-ND 18.69 14.96 11.84 SK14EG13 
6 DPDT On None On 1&3 360-1475-ND 18.60 14.88 11.78 SK22AG13 
6 DP3T On On On 1,2,3 360-1476-ND 20.49 16.40 12.98 SK24DG13 
6 DP3T On On On 2 360-1477-ND 20.49 16.40 12.98 SK24EG13 
ih SPDT On None On 1&3 360-1478-ND 17.70 14.16 11.21 SK12AG30 
7 SPDT On None On 1 360-1479-ND 17.70 14.16 11.21 SK12BG30 
vi SPDT On None Mom 1 360-1480-ND 19.14 15.32 12.13 SK15BG30 
ri SP3T On On On 1,2,3 360-1481-ND 19.14 15.32 12.13 SK14DG30 
Replacement Key, Plastic Coated for Above Switches 360-1009-ND 2.16 1.73 1.37 AT4080 


cm. Operating Temperature: -25°C through +70°C. Angle of Throw: 
45° for all Position models. 


PC Miniature Low Security: SK series PCB mount switches in single 
and double pole. Straight or right angle PC with bracket. Gold contacts, 
2 keys supplied. Electrical Capacity: 0.4A @ 28V AC/DC. Dielectric 
Strength: 500V AC min. Mechanical Life: 30,000 cycles min. 
Electrical Life: 10,000 cycles min. Operating Torque: 270 grams-cm 
for momentary action models, 210 grams-cm for maintained action 
models. Operating Temperature: -25°C through +70°C. Angle of 
Throw: 90° for 2 Position models, 45° for 3 Position models. 


Dim. in (mm) Inch 


2 Keys Supplied 


(All Same Keycode) Replacement Key 


1 Key Supplied 
(25 different Keycode 
sent randomly) 
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(50 different Keycode 
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PCB PCB 
2 Keys Supplied 


(All Same Keycode) 
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(All Same Keycode) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OMRON. Basic Type Snap Switches 


V Series SS Series 


Pin Plunger 2 —— 


3 — 


Roller Lever 4 


Simulated 


Roller Lever Pin Plunger 


V Series: 

Features: + Operating Frequency: Mechanical: 600 operations per minute; Electrical: 60 operations per 
minute + Contact Resistance: 15m maximum + Ambient Operating Temperature: -25°C to +80°C + Hu- 
midity: 85% RH maximum »* Service Life: Mechanical: 50,000,000 operations minimum Electrical: 100,000 
operations minimum 


D3V Series 


Features: + Reliable and safe basic switch 


contacts. 


SS Series: 

Features: +» Economical, subminiature basic switch offers long service life (30 million operations minimum) 
+ All models are free from overtravel restrictions, permit easy setting +» Wide switching capacity range from 
microvoltage/current loads ({mA at 5 VDC) to high-capacity loads 10.1A at 250VAC) Characteristics: + Op- 
erating Frequency: Mechanical: 400 operations per minute Electrical: 60 operations per minute + Ambient 
Operating Temperature: -25°C to +85°C + Humidity: 85% RH max. = Service Life: Mechanical: 30 million 
operations minimum (10 million operations minimum for the SS-10 series) Electrical: 200,000 operations 
minimum 

Watertight D2SW Miniature Basic Switch: 

Features: + High-quality watertight miniature basic switch—meets IP67 requirements + A wide operating 
temperature range of -40°C to +85°C is ideal for any operating environment » Ideal for the automobile, 
agricultural machinery, automatic vending machine, refrigerator, ice-manufacturing, bath equipment, hot-water 
supply, air conditioner, and factory machine industries Characteristics: + Operating Frequency: Mechanical: 
300 operations/min; Electrical: 60 operations/minute +» Contact Resistance: 50mQ2 maximum » Life 
Expectancy: Mechanical: 5,000,000 operations minimum, Electrical: 200,000 operations minimum +» Ambient 
Operating Humidity: 95% maximum + Enclosure Rating: Reference to IP67 


+ Extended lever + Environment friendly with beryllium free 


9247B-ND Omron Switch Databook... - $2.00 


D2SW Series - Watertight D2MQ Series 
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D3C Series: 

Features: + Built-in slide mechanism selects shorting or non-shorting switch timing » 3mm long stroke » PCB 
mount switch with 100 milliamp capacity + Ideal for household appliances, sound equipment, office equipment, 
communications equipment, etc. + Compact size (8W x 6H x 4.2D mm) Characteristics: + Operating 
Frequency: Mechanical: 200 operations per minute; Electrical: 30 operations per minute + Contact Resistance: 
50m max. + Ambient Operating Temperature: -20°C to +80°C + Operating Humidity: 65% max. at 5° to 
35°C + Service Life: 50,000 operations minimum at the rated switch frequency 


D2F Series: 

Features: + Super compact, ideal for PCB mounting + Long life span assured by high-precision dual spring 
reverse-action mechanism + Flux penetration prevented by using an insert terminal and allowing a height 
difference at the case bottom + Ideal for a wide variety of applications, from household appliances and office 
equipment to audio equipment and communications equipment 


Watertight D2VW/D2FW Miniature Basic Switch: 

Features: + High-quality watertight, high-precision miniature basic switch—meets IP67 requirements + Mono- 
block construction assures high sealing capability and is ideal for dusty places or where water is sprayed + V- 
series internal mechanism assures high operating-position accuracy (+0.4mm) and long life (10 million 
operations) * Wide operating temperature range of -40°C to +90°C is ideal for any operating 
environment + General-load (5A @ 250VAC) and micro-load (.1A @ 125VAC) available 


D2HW Series: 


Features: + Smallest sealed snap action switch + Fully sealed construction + Lead free construction * Con- 
forms to IP67 (wire leads) and IP50 (terminal type) + Long stroke, even without levers for reliable On-Off 
action 


Terminal Dim. | Actu- Terminal Dim. | Actu- 

Contact | Contact Size “X” | ation | Digi-Key Price Each Omron Contact | Contact Size “X" | ation | Digi-Key Price Each Omron 

Fig.| Style Rating Inch (mm) (mm) | Force | Part No. 1 25 50 | Part No. Fig.| Style Rating Inch (mm) (mm) | Force | Part No. 1 25 50 | Part No. 
V Series SS Miniature Series 
1] SPDT /10amps| .1870C(4.75) | 24.38 | 100gf |SW126-ND 1.85 1.67 1.48 | V-10G-1024-K 7 | SPDT Gold | .1 amp | .110QC(2.79) | 13.46) 50gf | SW138-ND 2.08 1.87 1.66|SS-O1FT 
2] SPDT |10 amps} .187GC(4.75) | 38.35 | 125gf | SW127-ND 1.88 1.69 1.50 | V-10G2-1025-K 5 | SPDTGold | .1 amp | .110QC(2.79) | 19.69) 50gf | SW139-ND 230 207 1.84|SS-01GT 
3] SPDT |10 amps} .1870C(4.75) | 24.38 | 240gf | SW128-ND 2.25 2.03 1.80 | V-10G5-1C25-K 7 | SPDTGold | 1amp |} PCMount | 13.46] 150gf | SWI55-ND 2.03 1.83 162)SS-01D 
1] SPDT |15amps| .1870C(4.75) | 24.38 | 200gf |SW129-ND 1.85 1.67 1.48 | V-15G-1025-K 5 | SPDTGold| 1amp] PCMount | 19.69] 50gf |Swe39-ND 200 1.80 1.60/SS-01GD 
1 SPDT _|15amps| .187 QC(4.75) | 24.38 | 400gf | SW130-ND 1.85 1.67 1.48 | V-15G-1026-K 6 | SPDT Gold | .1 amp PC Mount 21.59 | 50gf |SW240-ND 2.00 1.80 1.60/SS-01G@13D 
2] SPDT |15amps| .1870C(4.75) | 38.35 | 125gf | SW132-ND 1.88 1.69 1.50 | V-15G2-1026-K 8 | SPDTGold| .1amp | PCMount | 19.61] 50gf |SwWe43-ND 240 216 192/SS01@2D 
2] SPDT |15amps| .187QC(4.75) | 62.23] 70gf | SW133-ND 2.05 1.85 1.64 | V-15G3-1025-K 7| SPDT | 5amps| .11000(2.79) | 13.46 | 150gf | SW141-ND 1.35 1.22 1.08 |SS-5T 
2] SPDT |15 amps} .1870C(4.75) | 62.23 | 130gf | SW134-ND 2.05 1.85 1.64 | V-15G3-1026-K 5 | SPDT |5amps| .11000(2.79) | 19.69) 50gf /SWi43-ND 1.23 1.11 .98/SS5@T 
4] SPDT |15 amps] .187QC(4.75) | 38.86 | 125gf | SW135-ND 1.98 1.78 1.58 | V-15G4-1025-K 6 | SPDT |5amps} .11000(2.79) | 21.59) 50gf |SW144-ND 1.18 1.06 .94/SS5G.13T 
3] SPDT |15amps| .1870C(4.75) | 24.38 | 480gf | SW136-ND 2.25 2.03 1.80 | V-15G5-1026-K 7 | SPDT |5amps| .11000(279) | 13.46) 50gf |SW142-ND 123 1.11 .98|SS-5FT 
3 | SPDT [15 amps] .187 GC (4.75) | 34.04 | 250gf | SWI51-ND 2.25 2.03 1.80 | V-15G6-1026-K 8| SPOT |5amps Solder 19.61 | 50gf |SWI56-ND 145 131 1.16/SS5G2 
D3V Series 7 | SPDT |S5amps} PCMount | 13.46] 150gf |SW241-ND 1.23 1.11 .98/SS5D 

1| SPDT |11amps} 18700 20.2 | 200gf | SW707-ND 1.75 1.58 1.40 |D8V11GIC25K 5 | SPDT |S5amps| PCMount | 19.69) S0gf | Swe42-ND 148 1.33 1.18]/SS5GLD 
2] SPDT |11amps}| .1870C 35.6 | 125gf | SW708-ND 2.03 1.83 1.62 | D8V11G21C25K 6 | SPDT |S5amps} PCMount | 21.59) S0gf | SW243-ND 1.53 1.38 1.22/SS5@13D 
2] SPDT |11amps}| .1870C 35.6 | 125gf | SW709-ND 1.98 1.78 1.58 |D3V11G2M1C@25K 8| SPDT |S5amps| PCMount | 19.61 | 50gf |SW244-ND 1.73 1.56 1.38 |SS-5GL2D 
4] SPDT |11amps}| 18700 32.6 | 125gf |SW710-ND 2.03 1.83 1.62 | D8V11G41C25K 7 | SPDT |10amps| .1100C(2.79) | 13.46 | 150gf | SW245-ND 2.18 1.96 1.74|SS-10T 
4 | SPDT |11amps| —_ .1870C 32.6 | 125gf |SW711-ND 1.98 1.78 1.58 | D3V11G4M1@25K 5 | SPDT |10amps| .110QC(2.79) | 19.69) 50gf | SwWe46-ND 1.98 1.78 1.58 |SS-10G_T 
3] SPDT |11amps|  .1870C 34.0 | 125gf | SW712-ND 2.43 2.19 1.94 | D8V11G61C25K 6 | SPDT |10amps| .110QC(2.79) | 21.59) 50gf | Swe47-ND 2.00 1.80 1.60|/SS-10GL13T 
3] SPDT |11amps}| .1870C 34.0 | 125gf | SW713-ND 2.23 201 1.78 |D8V11G8M1C@25K 8 | SPDT |10amps| .11000(2.79) | 19.61 | 50gf |SW248-ND 2.23 201 1.78|SS-10@2T 
1 | SPDT |16amps} .1870C 20.2 | 200gf | SW700-ND 1.75 158 1.40 |D8V16GIC25K Watertight D2SW Series 
2 SPDT | 16 amps 187 QC 35.6 | 1259f | SW701-ND 2.03 1.83 1.62 | D3Vi6G21C25K 9 SPDT 3 amps Solder 13.46 | 180gf | SW228-ND 2.53 2.28 2.02 |D2SW-3HS 
2 | SPDT |16amps| 1870 35.6 | 125gf | SW702-ND 1.98 1.78 1.58 | D3V16G2M1C25K 9] SPDT |3amps | .1100C(2.79) | 13.46 | 180gf | SW229-ND 253 228 2.02 ]D2SW-3TS 
4 | SPDT |16amps| 187 QC 32.6 | 125gf | SW703-ND 2.03 1.83 1.62 | D8V16G41C25K 9] SPDT |3amps| PCMount | 13.46 | 180gf | SW291-ND 253 228 2.02 |D2SW-3DS 
4 | SPDT |16amps| 187 CC 32.6 | 125gf | SW704-ND 1.98 1.78 1.58 | D3V16G4M1C25K 9] SPDT | 3amps | 12 Wires (304.8) | 13.46 | 180gf | SW292-ND 4.18 3.76 3.34|D2SW-3MS 
3] SPDT /16amps) 187 34.0 | 125gf | SW705-ND 243 2.19 1.94 / D8V16G51025K 10] SPDT | 3amps Solder 19.69] 60gf | SW293-ND 2.68 241 2.14 /D2SW-3L1HS 
3 SPDT |16amps| .187C 34.0 | 125gf | SW706-ND 2.23 201 1.78 |D8V16G8M1C25K (Continued) 
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OMRON. Basic Type Snap Switches (cont) 


Terminal Dim. | Actu- Terminal Dim. | Actu- 
Contact | Contact Size “X” | ation | Digi-Key Price Each Omron Contact | Contact Size “X” | ation | Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Style Rating Inch (mm) (mm) | Force | Part No. 1 25 50__| Part No. Fig. Style Rating Inch (mm) (mm) | Force | Part No. 1 25 50 | Part No. 
10; SPDT | 3amps | .1100C(2.79) | 19.69) 60g | SWw294-ND 268 241 2.14 |D2SW-3L1TS Watertight D2FW Series Switches 
10; SPDT | 3amps | 12 Wires (304.8) | 19.69] 60gf | SW295-ND 4.35 3.92 3.48 | D2SW-3LiMS 21| SPST-NO | .1 amp | 12wires (304.8) | 228  250gf |SWS511-ND 348 313 278 | D2FW-GO73M 
11] SPDT | 3amps Solder 21.59 | 60gf |SW296-ND 268 2.41 2.14 |D2SW-3L3HS 21] SPST-NO | 1 amp | 12 wires (304.8) | 228  250gf | SWS512-ND 348 313 278 | D2FW-C273M 
11] SPDT | 3amps | 12 Wires (304.8) | 21.59 60gf | SW297-ND 4.35 3.92 3.48 | D2SW-3L3MS 21] SPST-NO | .1 amp | 12 wires (304.8) | 19.0 300gf | SW513-ND 4.28 3.85 3.42 | D2FW-GOB3M 
12; SPDT | 3amps Solder 19.61 | 60gt |SW237-ND 3.05 275 2.44 | D2SW-3L2HS 21 | SPST-NO | 1 amp | 12 wires (304.8) | 19.0 300g | SW514-ND 348 313 278 | D2FW-G283M 
12| SPDT | 3amps | 12 Wires (304.8) | 19.61 | 60g |SW238-ND 4.60 4.14 3.68 | D2SW-3L2MS D2HW Miniature Sealed Switches 
D2MQ Switches 22a) SPDT 2A | RtAng.POB | 4 7é6gf |SW714-ND 243 219 1.94 | D2HWBR2OIDR 
13 | SPDT Silver] 500mA | 05 (1.27) 6.00 | 120gf | SW145-ND 280 252 2.24 |D2MQ1 22B) SPDT 2A Rt. Ang. POB 4 — 76gf | SW715-ND 2.43 2.19 1.94 | D2HWBL201DL 
14 | SPDT Silver| 500mA | _.05(1.27) _| 7.70 | 60gf | SW146-ND 288 259 2.30 | D2MQIL 220} SPDT 2A | StraightPOB | 4  76gf |SW716-ND 243 219 1.94 | D2HWA201D 
D3C Series Switches 22a) SPDT 2A |DownWireleads] 4  76gi |SW719-ND 493 4.44 3.94 | D2HWBR20IM 
15| Non-Short | .1amp | PCMount | 8.69 | 130gf |SW224ND 1.13 1.02 90 |D38C-1210 228) SPOT | 2A |DownWreleads| 4 76g [SN2ONE 493 444 3.94 | D2EWBL201M 
15| Shorting | .1amp| PCMount | 869 | 130gf | SW226-ND 1413 1.02 90 |D3C-2210 22D) SPDT |) 2A |Down Wireless) 4  76ot oie OS (480 454) DPEWC20IM 
15| Non-Short | .1 amp | PCMount | 869 | 40gf | SW225-ND 143 1.02 90 |D3C-1220 2A) SPOT | 2A | FLA POR | 13 Clot (EMMMANO) 258 252 2.06 | D2HWeReIIDR 
15| shorting |.1amp| PCMount | 869 | 40ot |Swe27-ND 113 1.02.90 |pac-2220 23a) SPDT 2A |DownWireleads| 13 Gigi |SW722-ND 518 466 4.14 | D2HWBR21iM 
DoF Seres Switches 238] SPDT 2A |DownWireleads| 13  6igf |SW723-ND 5.18 4.66 4.14 | D2HWBL211M 
16] Sur |saqs) PoMent | 61a | 150 JERESERE] 100 00 oo [ber 23D) SPDT 2A |DownWireleads | 13 6Igt | SW724-ND 5.60 5.04 4.48 | D2HWG21 iM 
16| seor |1am| PCMam | 618 | t50¢ FSRERMRET 1.00 90 20 [noro1 23a) SPST-NC | 2A /ight Wireleads 13 Bigf |SW725-ND 5.18 466 4.14 D2HWBR2T2MR 
238] SPST-NC | 2A |RightWireleads| 13  61gf |SW726-ND 518 4.66 4.14 | D2HWBL212MR 
16) SPOT | tam | POMount | 518°) reat (Sieg 200 «80.80 DAF OIF 23D| SPST-NC | 2A |RightWireleads| 13 igh [SW727-ND 560 5.04 4.48 | D2HWC12MR 
16) SEUT | Samps:| 1 Mount | 9.18: |< 750 aes 289 8 6 LEP 23A| SPST-NO | 2A |RightWireleads| 13  6tgf |SW728-ND 5.18 466 4.14 | D2HWBR213MR 
Dar Lever series 238] SPST-NO | 2A /|RightWireleads| 13 61gf |SW729-ND 5.18 466 4.14 | DOHWeL21aMR 
17) SPOT |3amps) PCMount | 13.97) 80gf |/SWHI52:ND) 1.10 99.88) DAFL 23c| SPST-NO | 2A |RightWireleads| 13  6igf |SW730-ND 560 5.04 4.48 | D2HWC213MR 
17) SPOT |3amps| PCMount 13.97) 25of |SWIS3-ND 1.10 99 88 | DAFA 23a) SPST-NC | 2A | LeltWireleads | 13 Gigf |SW731-ND 5.18 4.66 4.14 | D2HWBRO12ML 
17|_SPOT_| lamp | __PCMount__| 13.97 | 80gf |SWIS4ND 1.10 99 _.88 | D2F OIL 238) SPST-NC | 2A | LetWireleads | 13  Gigt |SW732-ND 518 466 4.14 | D2HWBL212ML 
Watertight D2VW Series Switches 23A) SPST-NO | 2A | LetWireleads | 13  Gigf |SW73¢-ND 5.18 4.66 4.14 | D2HWBRO1SML 
18| SPDT | Vamp | .187Q0(4.75) | — | 200gf | SW427-ND 3.55 3.20 2.84 | D2VW-01-1HS 23B] SPST-NO | 2A | LeftWireleads | 13  6igf | SW734-ND 5.18 4.66 4.14 | D2HWBL213ML 
18| SPDT | .1 amp | 12wires(304.8)| — | 200gf | SW428-ND 7.28 6.55 5.82 | D2VW-01-1MS 240) SPDT 2A |DownWireleads| 16  Gigf |SW737-ND 518 4.66 4.14 | D2HWBR231M 
19; SPDT | .1amp | .18700(4.75) | 59 | 120gf | SW429-ND 4.25 3.83 3.40 /D2VW-O1L1-1HS | | 24B] SPDT 2A |DownWireleads| 16  6igf |SW738-ND 5.18 4.66 4.14 | D2HWBL231M 
19| SPDT | .1 amp | 12wires (304.8) | 59 | 120gf | SW430-ND 7.63 687 6.10 /D2VW-O1L1-1MS | [23B] SPDT 2A | RtAng.PCB | 20 4igf |SW718-ND 258 232 2.06 | D2HWBL221DL 
20| SPOT | tamp | .18700(4.75) | 34 | 120gf | Sw431-ND 5.68 5.11 4.54 |D2VW-01L2-1HS | |23A| SPDT 2A |DownWireleads| 20 4igf |SW735-ND 518 4.66 4.14 | D2HWBR22iM 
20) SPOT | 1 amp | 12wires (304.8) | 34 | 120gf |Sw4s2-ND 743 6.69 594 |D2vwoiL2-1mMs | |23B| SPDT 2A _|DownWireleads| 20  4igf |SW736-ND 5.18 4.66 4.14 | D2HWBL221M 
18| SPDT | Samps| .18700(4.75) | — | 200gf | SW433-ND 340 3.06 2.72 | D2VW-5-1HS 25A| SPDT 2A |DownWireleads] 8 183gf |SW739-ND 518 4.66 4.14 | D2HWBR2GIM 
18| SPDT | Samps | 12 wires (304.8)| — | 200g | SW434-ND 5.63 5.07 4.50 | D2VW-5-1MS 25B] SPDT 2A |DownWireleads| 8  183gf |SW740-ND 5.18 4.66 4.14 | D2HWBL261M 
19; SPDT |Samps| .18700(4.75) | 59 | 120gf | SW435-ND 3.55 3.20 2.84 | D2VW-5L1-1HS 24a) SPDT 2A |DownWireleads] 16  183gf |SW741-ND 518 4.66 4.14 | D2HWBR27IM 
19| SPDT | Samps | 12 wires (304.8) | 59 | 120gf | SW436-ND 5.48 4.93 4.38 | D2VW-5L1-1MS 248; SPOT 2A __|DownWreleads| 16  183gf | SW742-ND 5.18 4.66 4.14 | D2HWBL271M 
20| SPDT |5amps | .1870C(4.75) | 34 | 120gf | SW437-ND 3.78 3.40 3.02 | D2VW-5L2-1HS 26A) SPDT 2A |Down Wrreleads | 20.85 92gf | SW743-ND 5.18 4.66 4.14 | D2HWBR281M 
20 SPDT 5 amps | 12 wires (304.8) | 34 120gf | SW438-ND 5.85 5.27 4.68 | D2VW-5L2-1MS 26B} SPDT 2A |Down Wrreleads | 20.85 92gf )SW744-ND 5.18 4.66 4.14 | D2HWBL281M 
Basic Switch Operating Switch Actuator Actuator | Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Force g max. | Current (A) Type Length (mm)| Part No. i 25 50 Part No. 
Omron’s “Z” Series switches feature 15A contacts which directly switches such loads as 1 350 15 Pin Plunger = SW190-ND 6.85 6.17 5.48 | Z15G-B 
ODA nade Wah kesge nvust corestie Al guiches teabiia screwed corbeomnea! |g || sey | eee RN es ance on |ctecan 
are UL listed CSA certified. Both series are momentary action, SPDT versions. ; seo - canted ea _ see Ma ee ie ete 
5 350 15 Panel Roller a SW194-ND 13.58 12.22 10.86 | Z15GQ22-B 
6 70 15 Lever 63.50 |SW195-ND 9.20 828 7.36 | Z15GW-B 
7 100 15 Roller Lever 48.49 |SW196-ND 9.20 8.28 7.36 | Z15GW2-B 
8 160 15 Roller Lever 2659 |SW197-ND 860 7.74 6.88 | Z15GW22-B 
6 6 15 Low Force Lever} 63.50 | SW198-ND 9.50 8.55 __—7.60_| Z1SHW24-B7-K 
1 625 20 Pin Plunger = SW230-ND 9.28 835 7.42 | A20G-B7-K 
6 70 20 Lever 63.50 |SW231-ND 9.33 840 7.46 | A20GV-B7-K 
7 90 20 Roller Lever 48.49 |SW232-ND 9.33 840 7.46 | A20GV2-B7-K 
3 625 20 Panel Plunger a SW233-ND 1410 12.69 11.28 | A20GQ-B7-K 
8 160 20 Roller Lever 26.59 | SW234-ND 10.03 9.03 _8.02_ | A20GV22-B7-K 
Phenolic Terminal Cover for A/Z Series SW235-ND 88 79 70 | AP-B 
Terminal Cover with Strain Relief for A/Z Series SW236-ND 4.53 4.08 3.62 | AP-Z 


D4C Industrial Sealed Limit Switch awa EG 


Omron's D4C series limit switches are industrial enclosed limit switches with rugged diecast housing, triple sealed construction 
and prewired 10' cable. Perfect for harsh environments and indoor/outdoor uses where small size is a consideration. 


Operating Switch Actuator Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Force g. max. | Current (A) Type Part No. 1 25 50 | Part No. 
1 1200 5 Pin Plunger Z1055-ND 53.07 49.14 45.87 | D4C-1601 
2 1200 5 Roller Plunger Z1056-ND 53.07 49.14 45.87 | D4C-1602 
3 580 5 Roller Lever Z1057-ND 64.86 60.06 56.06 | D4C-1620 


ZE Industrial Sealed High Capacity Switch 


Long service life, rugged die cast housing sealed industrial switches with a high capacity contact (15A). 
NEMA sealed for extremely long service life (SPDT 15A @ 125VAC). 


® 
Operating Switch Actuator Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Force g. max. | Current (A) Type Part No. dl 25 50 Part No. 
1 640 15 Roller Arm Lever Z1058-ND 40.37 37.38 34.89 ZE-NA2-2S 
2 150 15 Coil Spring Z1059-ND 41.28 38.22 35.68 ZE-NJ-2S 
3 800 15 Plunger Z1060-ND 31.30 28.98 27.05 ZE-N-2S 
4 500 15 Roller Plunger Z1061-ND 43.09 39.90 37.24 ZE-N22-2S 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 911 


APM HEXSEAL Toggle Switch Boots sit 
boot toggle 
é Hexseal toggle switch boots are molded from a high tear strength, 
P u Ss h B utto n Swi tc h B oots silicon rubber bonded to a built-in mounting nut. Each encloses the 
base of the protruding switch bushing and forms a water and dust 
APM's sealing boots are designed to protect your switches and potentiometers from hostile environments tight seal against the front panel surface. 
without compromising or interfering with the switches basic function. Boots create a full environmental . — 7 
seal even under high-pressure washdowns. Each seal is made from a tough, high tear strength elastomer Thread Throat (I.D.)| Height Digi-Key Price Each APM Hexseal 
that is resistant to most chemicals, lubricants, acids and solvents. UL and CSA recognized which facilitate Size Inch(mm) | Inch(mm) | Color | Part No. 1 25 100 | Part No. 


ees ie agency listings ene] most eiseds a GEE approved under MIL O23: 15/32-32NS-2B] .078 (1.98) | .437(11.10)| Gray | 335-1007-ND* 3.18 255 2.02 |N1030B 


Throat Plunger 1/4-40NS-2B _| .047 (1.19) | .250(6.35) | Gray | 335-1006-ND* 3.81 3.05 2.42 | N5032B 
Thread Size (|.D.) Height Digi-Key Price Each APM Hexseal 15/32-32NS-2B] .219 (5.56) | .844 (21.44) | Gray | 335-1005-ND** 3.18 255 2.02 |N1030 
Size Inch(mm) | Inch(mm) | Color _| Part No. 1 25 100 | PartNo. 1/4-40NS-2B | .062 (1.57) | .594(15.09) | Gray | 335-1001-ND** 378 3.03 2.40 | N5030S 
15/32-32NS-2B .281 (7.14) | Gray | 335-1009-ND 318 255 2.02 | N3030 1/4-40NS-2B | .062 (1.57) | .500(12.70)| Red | 335-1002-ND** 4.26 3.41 2.70 | N5030L(Red) 
15/32-32NS-2B | gop (49.79) | 498(11.19) | Gray | 995-1008-ND 3.18 2.55 2.02 | NC3O30 1/4-40NS-2B | .062 (1.57) | .500 (12.70) | Black | 335-1003-ND** 4.26 3.41 2.70 | N5030L(Black) 
7/16-28UNEF-2B .438 (11.13) | Gear | 335-1013-ND 366 293 2:32 | NC3037/16-28(CLR) 


Transparent Rocker Seals without compromising 


switch operation, position status 


Rotar Shaft Seals APM's rotary switch and potentiometer seals surround the shaft . 
y and form a watertight, and dust tight seal against the shaft and Switch Seals viewing or legend visibility. 
front pane! surface. Color: Gray 
Max. Rocker | Max. Rocker | Max. Rocker 
Thread Max. Shaft Size | Hex Nut Flat | Digi-Key Price Each APM Hexseal Actuator Len.| Actuator Wid. | Above Panel Digi-Key Price Each APM Hexseal 
Size Inch. (mm) Inch. (mm) _| Part No. 1 25 100 | Part No. Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 25 100 Part No. 
3/8-32NEF-2B .250 (6.35) .500 (12.70) | 335-1016-ND 2.91 2.33 1.85 | N9030x1/4 -750 (19.05) .531 (13.49) | .228 (5.79) 335-1011-ND. 1.98 1.59 1.26 | C1113/66(Cear) 


UL Recognized and CSA Certified 


Fig. 2 Ultra-Subminiature — DH Series Fig. 3 Water and Dust 
Sealed — DC Series 
A 157 a 
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Switch Mtg. Hole 


Right Ratings: mn 175 
Left DH2C: 5-50mA resistive (4.45) : 
0/083 34 @30VDC, Gold plated ~ 95 (1.30 aan Length of j_ os) 
(2.1) (2 ) ( ) actuator 
SL: 7 B contacts, PCB. 
T + ength of 
0.122 (3.4)e1 — /-l0.122'.1) | Length ot 
Ratings: DG1: 2 amps 30VDC, PCB. : 
DG2: 50mA 30VDCPCB. ; COM NO. Ne. 
Terminal Actuator Length | Oper. Force Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. Description Circuitry Current Inch (mm) Actuator Inch(mm) (max gms.) Part No. 1 10 50 100 500 Part No. 
1A Vertical PCB Button _— 140 CH167-ND 3.70 3.29 2.74 2.24 2.06 DG23-B1AA 
1A Right Angle - PCB Button _ 140 H620-ND 3.81 3.39 2.82 2.30 2.12 DG23-B2AA 
1A Left Angle - PCB Button ae 140 H623-ND 3.81 3.39 2.82 2.30 2.12 DG23-B3AA 
1B Vertical POB Lever -169 (4.29) 45 CH168-ND 3.81 3.39 2.82 2.30 2.12 DG23-BiLA 
1B SPDT 5-50mA Right Angle - PCB Lever 0.169 140 H621-ND 3.94 3.51 2.92 2.38 2.19 DG23-B2LA 
1B Left Angle - PCB Lever 0.169 140 0H624-ND 3.94 3.51 2.92 2.38 2.19 DG23-B3LA 
1c Subminiature Vertical POB Poller Lever .075 (1.91) 45 CH169-ND 3.94 3.51 2.92 2.38 2.19 DG23-B1RA 
1c DG Series Right Angle - PCB Poller Lever 0.075 140 H622-ND 4.08 3.63 3.02 2.46 2.27 DG23-B2RA 
1c Left Angle - PCB Poller Lever 0.075 140 (H625-ND 4.08 3.63 3.02 2.46 2.27 DG23-B3RA 
1A Button = 140 CH164-ND 3.40 3.03 252 2.06 1.89 DGI3-B1AA 
1B SPDT 3A Vertical POB Lever -169 (4.29) 45 CH165-ND 3.56 3.17 2.64 2.16 1.98 DGI3-BiLA 
1c Poller Lever .075 (1.91) 45 CH166-ND 3.70 3.29 2.74 2.24 2.06 DG13-B1RA 
1A Right Angle - PCB Button _ (H617-ND 3.56 3.17 2.64 2.15 1.98 DG13-B2AA 
1B SPDT 3A Right Angle - PCB Lever 0.169 140 CH618-ND 3.70 3.29 2.74 2.23 2.06 DG13-B2LA 
1c Left Angle - PCB Poller Lever 0.075 H619-ND 3.81 3.39 2.82 2.30 2.12 DG13-B3RA 
2A Ultra: Vertical POB Button = 90 CH172-ND 4.97 4.42 3.68 3.00 2.76 DH2C-B1AA 
2B Subminiature SPDT 5-50mA Vertical POB Lever = 50 H173-ND 5.13 4.56 3.80 3.10 2.85 DH2C-B1PA 
2B DH Series Right Angle Solder Lever .043 (1.09) 50 OH295-ND 5.24 4.66 3.88 3.17 2.91 DH2C-B2PA 
2B Left Angle Solder Lever -043 (1.09) 50 @+296-ND 5.24 4.66 3.88 3.17 2.91 DH2C-B3PA 
3A Solder Eyelet Button = 347 H293-ND 5.99 5.33 4.44 3.62 3.33 DC3C-A1AA 
3A Wire 18AWG Leads Button = 204 H614-ND 17.90 15.92 13.25 10.80 9.94 DC3C-D5AA 
3A SPDT O.1A Left Angle - PCB Button _— 204 OH615-ND 3.73 3.32 2.75 2.24 2.06 DC3C-K7AA 
3A Wire 20AWG Leads Button = 204 CH616-ND 17.90 15.92 13.25 10.80 9.94 DC3C-M3AA 
3B Solder Eyelet Lever 0.189 204 H613-ND 7.37 6.56 5.46 4.45 4.10 DC3C-A1LB 
3A Solder Eyelet Button _ CH290-ND 4.08 3.63 3.03 247 2.27 DCIC-A1AA 
3A Sealed Wire 18AWG Leads Button = CH607-ND 12.85 11.43 9.51 7.75 7A3 DCIC-D5AA 
3A DC Series SPDT 5A Right Angle - PCB Button _ 204 H608-ND 3.62 3.22 2.69 2.19 2.02 DCIC-K6AA 
3B Water & Dust Solder Eyelet Lever -189 (4.80) CH291-ND 4.54 4.04 3.36 2.74 2.52 DCIC-AILB 
3B -110 (2.79) QC Lever 0.276 CH609-ND 4.40 3.92 3.26 2.65 2.44 DCIC-LILC 
3C Solder Eyelet Poller Lever 0.098 QH606-ND 8.72 7.76 6.47 5.27 4.85 DCIC-AIRB 
3A Solder Eyelet Button _ CH292-ND 4.51 4.01 3.34 2.73 2.51 DC2C-A1AA 
3B SPDT 10.1A Solder Eyelet Lever 0.189 347 0H610-ND 5.32 4.73 3.95 3.22 2.96 DC2c-A1LB 
3A « Wire 16AWG Leads Button a H611-ND 15.04 13.37 11.13 9.07 8.35 DC2C-E5AA 
3B Wire 16AWG Leads Lever 0.189 CH612-ND 15.61 13.88 11.55 9.41 8.66 DC2C-6LB 
Standard Lever for 1LB/1MB Suffix (CH657-ND 16 15 12 AW 10 0014-5576 
Simulated Roller Lever for 1SB/1UB Suffix. CH658-ND 16 5 12 AW 10 0014-5594. 
Standard Lever for DC Series, LB Suffix. (CH667-ND 16 5 12 AW 10 0614-1232 
Replacement Standard Lever for DC Series, LC Suff CH668-ND 6 15 12 AW 10 0614-1233 
_ Actuator Extra Long Roller Lever, LD Suffix CH669-ND AL 36 30 26 24 0614-1234 
Roller Lever for DC Series, RB Suffix... CH673-ND 68 60 50 A4 40 0714-0260 
Roller Lever for DC Series, RC Suffix. CH674-ND 68 60 50 A4 40 0714-0261 
Roller Lever for DC Series, RD Suffix... CH675-ND 70 63 52 45 42 0714-0262 


More Product Available Online: www.digikey.com 
912 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


cHERRy @ Snap and Lever Type Switches 


Oper. : 
Actuator Force Fig. 1 
Terminal Length (Max. Digi-Key Price Each Cherry Series E13, E14, 
Fig. | Circuitry |Current} — Inch (mm) Actuator Inch (mm) gms.) Part No. 1 10 50 | Part No. E19, E20, G13 
General Purpose — E13, E14, E19, E20 and G13 Power Series 
1B Threaded Bushing = 425 CH573-ND 556 4.95 4.12 | Gi3-00J 
1C | spor | o1a | 250.00(638) Threaded Bushing _ 425 CH574-ND 640 569 4.74 | GI3-00M ae Sor 
1D Long Lever 1.5 (38.10) 400 CH572-ND 597 531 4.43 | G13-00H Pdsn teenincl 
1D Long Lever 1.75 (44.45) 65 CH575-ND 597 531 4.43 | Gi3-50H 
1A Plastic Button = 425 CH102-ND 278 248 2.06 | E13-00E 
1B THD Bushing/Piastic Button _ 425 CH100-ND 311 276 231 | E13-00J | 
1C THD Bushing/Metal Button = 425 CH101-ND 392 348 2.91 | E13-00M 02.41 Hole 
tp | SPOT | 15A | .250.00(6.35) Long Lever 1.5 (38.10) 700 OFB12-ND 381 339 283 | E13-00H (3 places) 
Long Lever 1.75 (44.45) 65 CHB14-ND 381 339 283 | E13-50H 
ic Long Roller 7.391 (35.33) 700 CHB13-ND 459 408 3.40 | E13-00K ‘ al [~ instars 
Roller 1.645 (41.78) 65 CH502-ND 459 408 3.40 | E13-50K ed i a 4.06 
45 Long Lever 821 (20.85) 425 CH505-ND 959 852 7.11 | E20-00H 
DPDT | 20A | .250GC(6.35) Long Lever 1.071 (27.20) 285 CH506-ND 959 852 7.11 | E20-50H 
TE Button = 1280 H827-ND 8757.78 6.49 | E20-00A 
1A Plastic Button _ 850 CH315-ND 348 310 258 | E14-00A 10.44 46.30 
1c THD Bushing/Metal Button = 850 04318-ND 467 4.16 3.47 | E14-00M Mouting holes 108.68 
10 | spor | 25a | 250coye35) Short Lever B21 (20.85) 285 CHB16-ND 473 420 351 | E1400H 
Long Lever 1.071 (27.20) 170 CHB19-ND 464 413 3.45 | E14-50H 
Short Roller 652 (16.56) 285 CHBT7-ND 529. 471 392 | E14-00K B 
1E Thermoplastic 
Roller .902 (22.9) 170 CH503-ND 529 4.71 3.91 | E14-50K Aue 
1A Plastic Button = 850 CH320-ND 583 519 4.33 | E19-00A fexe 
1B THD Bushing/Piastic Button = 850 CH322-ND 626 557 4.64 | E19-00J 
10 THD Bushing/Metal Button = 850 CH324-ND 662 588 4.91 | E19-00M 
ap | DPOT | 15a | .250.00(6.35) Long Lever 15 (68.10) 205 CHB21-ND 697 620 515 | E19-00H 
Long Lever 1.75 (44.45) 130 CH825-ND 640 5.69 4.74 | E19-50H 
1E Long Roller 7.391 (35.33) 212 H823-ND 799 7411 592 | E19-00K Metal O 38 
Long Roller 1.645 (41.78) 150 CH326-ND 8.07 7.18 _5.98 | E19-50K Button I *X 32 
1C THD Bushing/Metal Button = 850 (CH329-ND 975 867 7.21 | E20-00M 
qe | DPOT | 20a | .25000(6.35) Short Roller 652 (16.56) 45 H828-ND 7029. 915 7.63 | E20-00K 
Long Roller 1.391 (35.33) 212 CH330-ND 10.85 9.65 _ 8.04 | F20-50K 
1A | SPSE | ea | p50. 00/635) Button — 425 CH500-ND 278 248 2.06 | E13-01E 
iD | NO Long Lever 1.5 (38.10) 100 CH501-ND 381 339 2.82 | E13-01H 
Brass Mounting Nut for Threaded Bushing... H284-ND 14 12 10 | 0012-0023 
Knurled Dress Nut Brass for J/M E13/19/G13 CH651-ND 1.43 1.28 1.06 | 0012-0025 
Hex Nut Nickel Plated for J/M E13/19/G13 . CH652-ND 16 415 12 | 0012-0028 , 
Lock Washer for J/M E13/E19/G13 CH653-ND 22 20 16 | 0012-0073 Ratings: 


E13: 15A— 125/250VAC, 3/4 HP — 125VAC, 1-1/2 HP—250VAC 


Low Torque — E51 and E53 Series 


- E14: 254 — 125/250V/AG, 1 HP 125VAC, 2 HP— 250VAC 
5 pipere OW Lever = 4 QH150-ND 11.18 994 8.27 | 53-008 E19: 154 — 125/250VAC, 3/4 HP — 125VAC 
SPOT | 1A 87 cO(475) OW Lever = 4 CH152-ND 12.26 10.90 9.08 | E53-00R E20: SOE da COVA ae 1G 
2B 187 GO (4.75) COW Lever = 4a CH153-ND 1226 10.90 9.08 | 3-00T G13: 0.1A— 125VAC. Gold crosspoint contacts. 
187 CC (4.75) CW Lever = 4 CH364-ND 937 833 693 | ESt-50R : 
187 GC (4.75) QW Lever = 4 CH148-ND 937 833 698 | E51-00R as 2 sah eae 
Vert. Straight eres , 
pare OW Lever = 4 CH540-ND 7.67 682 567 | 51-60R 
2A Vert. Twist 
one CE) CW Lever = 4 CH536-ND 937 833 698 | E51-50B jo'08 
aaa osetia 
pee CWLever = 4 CH538-ND 767 682 567 | 651-608 prso7dgM 
spoT | 6A | .20500(521) GW Lever = 4 CHI46-ND 937 833 693 | ES1-00B 
187 GG (4.75) COW Lever a 4 CHI49-ND 937 833 693 | EST-00T 29.23 
187 GC (4.75) OW Lever = 4 CH365-ND 937 833 693 | E5t-50T Max 
205 CC (5.21) OW Lever = 4 CH147-ND 937 833 6.98 | E5t-00E 
28 Vert. Twist 
Picts oem OW Lever _ 4 CH537-ND 937 833 698 | E5I-50E 
Vert. Straight 
Reeindd OCW Lever = 4 CH539-ND 9.07 807 6.72 | E5t-60E 
Actuator Wire Form for EBV/EB3.....ooccccccscscsssssssssssisusseesessitisisisessssisisssisiesescsees (CH655-ND 16.15.12 | 0014-0645 Wire Form 
Subminiature — E61, E62, E63 Series 
098 GC (2.36) Plunger Only _ 90 CH380-ND 694 617 5.14 | EB3-00A 
3A 110 GC (2.36) Plunger Only _ 90 CH554-ND 635 5.64 4.71 | EB3-30A 
Solder Eyelet Plunger Only = 90 CH383-ND 5.94 5.28 4.40 | EB3-10A 
098 GG (2.36) Lever Sid. Ratio 271 (6.88) 27 CHG81-ND 756 672 5.61 | EB3-00H 
agi .098 GC (2.36) Lever Sid. Ratio 396 (10.06) 9 CH384-ND 7.56 672 5.61 | 6B3-50H 
Solder Eyelet Long Lever 271 (6.88) 27 CH551-ND 7.56 672 5.61 | EB3-10H 
SPDT | .1A | Solder Eyelet Long Lever 396 (10.06) 9 CH557-ND 7.56 6.72 5.61 | EB3-60H 
Solder Eyelet Roller Lever al 611) 30 CH552-ND 810 7.20 599 | EB3-10K . FASEEAS 
6 .098 GC (2.36) Roller Lever 201 (5.11) 30 CH382-ND 810 7.20 6.00 | EB3-00K ; oes 
110 GG (2.79) Roller Lever 201 (5.11) 30 CH555-ND 810 7.20 5.99 | EB3-30K 6.17 9.86'8.33 
110 GC (2.79) Roller Lever “326 (8.28) 10 CH558-ND 810 7.20 5.99 | EB3-80K 
a 098 GC (2.36) Sim. Roller Lever 197 (6.0) 30 (CH550-ND 780 694 5.78 | E3-00R 
Solder Eyelet Sim. Roller Lever 197 (6.0) 30 CH553-ND 7.80 6.94 5.78 | EB3-10R 
098 GC (2.36) Plunger Only = 90 CH103-ND 332 296 247 | EBI-00A 
3A 110 GC (2.79) Plunger Only = 90 H870-ND 332 296 2.47 | EB1-30A 
Solder Eyelet Plunger Only = 90 CH104-ND 332 296 2.47 | EBI-10A ; ; 
spoT 5a | 098. CC (2.36) Lever Std. Ratio .271 (6.88) 27 CHI05-ND 478 4.25 3.54 | E61-00H Counterclockwise 
110 GC (2.79) Lever Sid. Ratio 271 (6.88) 27 CH371-ND 478 425 3.54 | E61-30H riitng 
38 Solder Eyelet Lever Sid. Ratio 271 (6.88) 27 CH106-ND 478 425 3.54 | EB1-10H 51: 6 amps 250VAC 
098 GC (2.36) Lever Sid. Ratio 396 (10.06) 9 CH373-ND 478 425 3.54 | EB1-50H E53:.0.1 amps 125VAC. Gold crosspoint contacts. Operating 
Solder Eyelet Long Lever 396 (10.06) 9 CH542-ND 478 425 3.53 | E61-60H Torque: Standard force — 4.0 inch grams. Overtravel: 15° 
min. Movement differential: 3° min. 
(Continued) 
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currnry & Snap and Lever Type Switches (Cont. 


Oper. 
Actuator Force 
Terminal Length (Max. Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Circuitry |Current) Inch (mm) Actuator Inch (mm) gms.) Part No. 1 10 50 | Part No. 
Subminiature — E61, E62, E63 Series (cont.) 
.093 QC (2.36) Roller Std. Ratio 201 (5.11) 30 CH107-ND 5.08 4.52 3.77 | &1-00K 
Solder Eyelet Roller Std. Ratio 201 (5.11) 30 CH108-ND 5.08 4.52 3.77 | E61-10K 
3c | spoT 5A -110 QC (2.79) Poller Lever 201 (5.11) 30 CH372-ND 5.08 4.52 3.77 | &1-30K 
-110 QC (2.79) Roller Lever 326 (8.28) 10 (CH544-ND 5.08 4.52 3.77 | E61-80K 
.093 QC (2.36) Roller Lever .326 (8.28) 10 CH374-ND 5.08 4.52 3.77 | &1-50K 
Solder Eyelet Roller Lever -326 (8.28) 10 (CH543-ND 5.08 4.52 3.77_| E61-60K 
.093 QC (2.36) Plunger Only = 212 CH109-ND 3.75 3.34 2.79 | E62-00A 
3A -110 QC (2.79) Plunger Only = 212 CH377-ND 3.75 3.34 2.79 | E62-30A 
Solder Eyelet Plunger Only = 212 CH110-ND 3.75 3.34 2.79 | E62-10A 
3B .093 QC (2.36) Lever Std. Ratio .271 (6.88) 56 CH111-ND 4.78 4.25 3.54 | E62-00H 
SPDT 10.1A | Solder Eyelet Lever Std. Ratio .271 (6.88) 56 CH112-ND 4.78 4.25 3.54 | E62-10H 
.093 QC (2.36) Roller Std. Ratio .201 (5.11) 65 CH113-ND 5.48 4.88 4.07 | E2-00K 
3C Solder Eyelet Roller Std. Ratio .201 (5.11) 65 CH114-ND 5.48 4.88 4.07 | E62-10K 
-110 QC (2.79) Roller Lever .201 (5.11) 65 H378-ND 5.48 4.88 4.07 | E2-30K 
.093 QC (2.36) Poller Lever 326 (8.28) 33 4879-ND 5.48 4.88 4.07 | E62-50K 
3A PC Mount Plunger Only = 212 H545-ND 3.75 3.34 2.78 | E62-50A 
3B .093 QC (2.36) Long Lever -396 (10.06) 20 +546-ND 4.78 4.25 3.53 | E62-50H 
SPDT 10.1A | Solder Eyelet Long Lever -396 (10.06) 20 H547-ND 4.78 4.25 3.53 | E62-60H 
3C Solder Eyelet Poller Lever .326 (8.28) 33 548-ND 5.48 4.88 4.07 | E62-60K 
-110 QC (2.79) Long Lever -396 (10.06) 20 CH549-ND 4.78 4.25 3.53 | E62-80H 
Replacement Actuator Lever, 2.163" (54.94mm) Long ...........0:ecceecees ee ee eee ee eeeeeeeeeeeeeeees (CH654-ND 24 22 -18 | 0014-0134 
Subminiature Snap Switches— DA3 Series 
-110 QC (2.79) Plunger Only = 90 CH285-ND 3.73 3.32 2.76 | DASC-BIAA 
4A .093 QC (2.36) Plunger Only _ 90 CH140-ND 3.65 3.24 2.70 | DASC-FIAA 
Solder Eyelet Plunger Only = 90 CH141-ND 2.97 2.64 2.20 | DA3C-D1AA 
PC Mount Plunger Only _ 90 CH287-ND 4.48 3.99 3.32 | DA8C-HIAA 
.093 QC (2.36) Lever Std. Ratio .271 (6.88) 27 CH142-ND 5.51 4.90 4.08 | DA3C-FILB 
4B Solder Eyelet Lever Std. Ratio .271 (6.88) 27 CH143-ND 5.75 5.12 4.26 | DASC-DILB 
SPDT 4A -110 QC (2.79) Lever - Standard Ratio .271 (6.88) 27 H599-ND 5.75 5.12 4.26 | DA3C-BILB 
Solder Eyelet Lever - High Ratio -396 (10.06) 9 CH602-ND 5.75 5.12 4.26 | DA3C-DIMB 
.093 QC (2.36) Roller Std. Ratio 201 (5.11) 30 CH144-ND 5.94 5.28 4.40 | DASC-FIRB 
4c Solder Eyelet Roller Std. Ratio .201 (5.11) 30 CH145-ND 5.94 5.28 4.40 | DA3C-D1IRB 
-110 QC (2.79) Roller - Standard Ratio -201(5.11) 30 CH600-ND 6.21 5.52 4.60 | DASC-BIRB 
-110 QC (2.79) Simulated Roller .197 (5.00) 30 CH286-ND 5.99 5.33 4.44 | DASC-BISB 
4D Solder Eyelet | Sim. Roller - Standard Ratio .197 (5.00) 30 CH603-ND 5.75 5.12 4.26 | DASC-DISB 
.093 QC (2.36) Sim. Poller - High Ratio .235 (5.97) 10 CH604-ND 5.94 5.28 4.40 | DA3C-FIUA 
Replacement Actuator Lever, 3.066” (77.88mm) Extra Long. ............2.0ccseseeeeeeeeseeeeeeeeeeeeees CH656-ND i277. 24 -20 | 0014-5519 
Panel Mount Push Button — E68, E69, E78, E79 and F79 Series 
5A Momentary -845 (21.46) 425 H386-ND 5.24 4.66 3.89 | E68-00A 
5B SPDT 4A | 187. 00(4.75) Momentary Cheat Interlock .730 (18.54) 385 CH387-ND 5.54 4.92 4.10 | E68-30A 
5C Short Button Mom. -420 (10.67) 425 0H388-ND 5.67 5.04 4.20 | E68-40A 
5D Auxiliary Push Button -4 (10.16) 425 H560-ND 5.81 5.16 4.31_| E68-50A 
5A Momentary -875 (22.23) 425 CH154-ND 3.70 3.29 2.73 | E69-00A 
Momentary -825 (20.96) 425 561-ND 5.10 4.54 3.78 | E69-00AA 
5B Push-Pull (Reset) .9 (22.86) 285 (CH562-ND 3.70 3.29 2.73 | E69-20A 
SPDT 10A | .187 QC(4.75) | Momentary Cheat Interlock -980 (24.89) 425/285 CH155-ND 4.40 3.92 3.26 | E69-30A. 
5C Short Button Momentary -450 (11.43) 425 CH156-ND 3.70 3.29 2.73 | E69-40A 
Short Button Momentary -4 (10.16) 425 H563-ND 5.24 4.66 3.89 | E69-40AA 
5D Auxiliary Push Button -4 (10.16) 425 0H564-ND 4.67 4.16 3.47 | E69-50A 
5A Momentary -825 (20.96) 680 H567-ND 10.50 9.34 7.77 |E78-00A 
5B DPDT 4A | 187.00 (4.75) Push-Pull (Reset) .9 (22.86) 510 CH568-ND 10.50 9.34 7.77 |E78-20A 
Momentary Cheat Interlock 71 (18.03) 757 CH569-ND 12.34 10.97 9.14 | E78-30A 
5C Short Button Momentary -4 (10.16) 567 H570-ND 10.34 9.20 7.67 _ | E78-40A 
5A Momentary -875 (22.23) 680 CH157-ND 6.37 5.67 4.73 | E79-00A 
Momentary Cheat Interlock 71 (18.03) 757 (CH571-ND 6.97 6.20 5.17 | F79-30A 
5B DPDT 10A | .187 Q0(4.75) Push-Pull (Reset) -920 (23.37) 510 H392-ND 6.37 5.67 4.73 | E79-20A 
Momentary Cheat Interlock -980 (24.89) 757/567 CH158-ND 8.51 7.56 6.30 | E79-30A 
5C Short Button Momentary -450 (11.43) 680 CH159-ND 6.37 5.67 4.73 |E79-40A 
Water and Dust Sealed - E72 and E73 Series 
6B SPDT O41A 10" Wires Poller -858 (21.79) 25 H566-ND 1715 15.24 12.71 |E73-40KT 
6C (25.4cm) Lever -858 (21.79) 67 CH565-ND 15.31 13.61 11.34 | E73-40HT 
6A 40” Wires Plunger Only .230 (5.84) 300 CH389-ND 10.91 9.70 8.09 | E72-40AT 
6B SPDT 10A (25.4cm) Roller Lever .858 (21.79) 25 CH390-ND 13.18 11.72 9.77 | E72-40KT 
6C Lever -858 (21.79) 67 CH391-ND 11.64 10.35 8.61 | E72-40HT 
Internationally Approved Subminiature — DB1 Series 
7 SPDT 5A Solder Plunger Only = 150 CH288-ND 4.27 3.80 3.15 | DBIC-AIAA 
PCB Pin Plunger Only = 150 CH289-ND 4.27 3.80 3.15 |DBIC-CIAA 
Replacement Actuator Simulated Roller Lever, SB Suffix . CH670-ND 19 Ne: 14 |0614-1237 
Replacement Actuator Simulated Roller Lever, SC Suffix H671-ND 19 A7 14 |0614-1238 
Replacement Actuator Simulated Roller Lever, SD Suffix . (CH672-ND 35 32 26 |0614-1239 
Line Interrupt Switches — F& 
AA | .250QC(6.35) Barrier — 866 CH309-ND 16.58 14.74 12.29 | F83A-B120 
-187 QC (4.75) Plunger Only = 866 CH303-ND 10.91 9.70 8.09 | FB1A-A110 
SPST -250 QC (6.35) Plunger Only _ 866 CH304-ND 10.91 9.70 8.09 | F81A-A120 
8 10A | .187 Q0(4.75) Barrier = 866 CH305-ND 11.21 9.96 8.30 | F81A-B110 
-250 QC (6.35) Barrier — 866 CH306-ND 11.21 9.96 8.30 | F81A-B120 
ISPST/SPDT| 10A | .250 QC(6.35) Plunger Only -238 (6.05) 866 0H626-ND 12.04 10.71 8.93 | F81J-A120 
sest | tea | 25000(6.35) Plunger Only - 866 04807-ND 12.45 11.07 9.22 | FB2A-A120 
Barrier - 866 4808-ND 12.64 11.24 9.37 | FB2A-B120 
(Continued) 
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Fig. 3 
Series E61, E62, E63 


Ratings: 
E61: 5 amps — 125/250VAC 


B - Lever 


Actuator 


D - Simulated 
Roller 


E62: 10.1 amps — 125/250VAC, 1/4 HP— 125VAC 
E63: .1 amp — 125VAC, .25 amp — 30VDC 


Fig. 4 
Series DA3 


[+—19.84 


ie) 


tooo. 


Ratings: 
DA3: 0.1 amps 125VAC. 
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currnry & Snap and Lever Type Switches (Cont. 


Oper. 
Actuator Force 
Terminal Length (Max. Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Circuitry |Current| Inch (mm) Actuator Inch (mm) gms.) Part No. 1 10 50__| Part No. 
Light Force and Standard Force Switches - E Series 
9A Plunger Only = 75 0H331-ND 4.10 3.65 3.05 | E21-00A 
Long Lever 1.400 (35.56) 35 0H333-ND 5.67 5.04 4.20 | E21-50H 
9B Light Force - Long Lever 1.58 (40.13) 5 H510-ND 6.37 5.67 4.73 | E21-75HX 
Light Force - Long Lever 2.982 (74.47) 2 CH512-ND 6.16 5.48 4.56 | E21-85HX 
SPDT 1A | .187 QC (4.75) Light Force - Roller 1.34 (34.04) 8 H507-ND 6.67 5.93 4.94 | E21-SOKX 
9C Light Force - Roller 1.516 (38.50) 5 H511-ND 6.10 5.43 4.52 | E21-75KX 
Long Roller 1.340 (34.04) 35 0H334-ND 6.53 5.81 4.83 | E21-50K 
9D Short Roller -810 (20.57) 75 0H332-ND 6.16 5.48 4.56 | E21-00K 
9E Light Force - Plastic Lever 1.34 (34.04) 8 H508-ND 6.08 5.40 4.49 | E21-SONX 
9C |SPST-NO| .1A | .187QC(4.75) Light Force - Roller 1.34 (34.04) 8 H509-ND 6.35 5.64 4.70 | E21-51KX 
9A Light Force - Button = 15 CH513-ND 3.05 272 2.27 | E22-00A 
Light Force- Plunger Only _ 15 (CH835-ND 3.35 298 2.48 | E22-00AX 
Light Force - Short Lever .865 (21.97) 15 H514-ND 3.97 3.53 2.94 | E22-00HX 
Light Force - Long Lever 1.58 (40.13) 5 (CH517-ND 3.75 3.34 2.77 | E22-75HX 
Light Force - Roller 1.516 (38.50) 5 0H518-ND 4.27 3.80 3.15 | E22-75KX 
9B Light Force - Long Lever 1.400 (35.56) 8 H337-ND 3.75 3.34 2.78 | E22-50HX 
SPDT 3A -187 QC (4.75) Long Lever 1.400 (35.56) 35 CH338-ND 3.48 3.10 2.59 | E22-50H 
Long Lever 2.757 (70.03) 4 H340-ND 3.75 3.34 2.78 | E22-55HX 
Long Lever 2.982 (74.47) 2 H341-ND 3.92 3.48 2.90 | E22-85HX 
9c Std. Force - Roller 1.516 (38.50) 25 CH516-ND 4.10 3.65 3.05 | E22-50KL 
Long Roller 1.340 (34.04) 35 CH339-ND 4.10 3.65 3.05 | E22-50K 
9D Light Force - Roller .865 (21.97) 15 (CH515-ND 4.64 413 3.44 | E22-00KX 
Short Roller -810 (20.57) 75 CH336-ND 4.10 3.65 3.05 | E22-00K 
9A Plunger Only = 45 H342-ND 3.05 272 2.27 | E23-00AX 
Plunger Only _ 170 CH343-ND 2.84 2.52 2.10 | E23-00A 
Std. Force - Long Lever 1.40 (35.56) 86 H519-ND 3.54 3.15 2.63 | E23-50H 
9B Light Force - Long Lever 1.400 (35.56) 22 (CH345-ND 4.02 3.58 2.63 | E23-SO0HX 
Light Force - Long Lever 2.757 (70.03) 10 H347-ND 3.86 3.44 2.86 | E23-55HX 
Light Force - Long Lever 2.982 (74.47) 6 H348-ND 3.86 3.44 2.86 | E23-85HX 
SPDT 5A -187 QC (4.75) Light Force - Roller 1.516 (38.50) 14 H523-ND 4.67 4.16 3.47 | E23-75KX 
9C Long Roller 1.340 (34.04) 86 H346-ND 4.19 3.72 3.11 | E23-50K 
Light Force - Roller 1.34 (34.04) 22 H520-ND 4.37 3.89 3.23 | E23-SOKX 
9B Light Force - Long Lever 1.58 (40.13) 14 OH522-ND 3.86 3.44 2.86 | E23-75HX 
9D Short Roller -810 (20.57) 170 H344-ND 4.19 3.72 3.11 | E23-00K 
9E Std. Force - Plastic Lever 1.382 (35.10) 86 H521-ND 3.48 3.10 2.58 | E23-50N 
OF Plastic Sim. Roller 1.289 (32.74) 22 H524-ND 3.40 3.03 2.52 | E23-90N 
187 GC (4.75) Light Force - Button _ 75 H525-ND 3.13 2.79 2.31 | E33-00AX 
OA Plunger Only = 285 H349-ND 2.73 2.43 2.02 | E33-00A 
Screw Term. Light Force - Button = 75 H526-ND 6.59 5.86 4.87 | E33-10A 
Solder Term. = 75 H527-ND 2.97 2.64 2.21 | E33-20A 
Std. Force - Long Lever 1.58 (40.13) 86 H528-ND 3.40 3.03 2.52 | E33-SOHL 
9B Long Lever 1.400 (35.56) 144 OH351-ND 3.13 279 2.31 | E33-50H 
SPDT 140A Long Lever 2.757 (70.03) 17 OH353-ND 3.35 2.98 2.48 | E33-SSHX 
Long Lever 2.982 (74.47) 10 H355-ND 3.83 3.41 2.84 | E33-85HX 
187 OC (4.75) Std. Force - Roller 1.516 (38.50) 86 H529-ND 3.97 3.53 2.94 | E33-SOKL 
9C Light Force - Roller 1.34 (34.04) 37 H530-ND 4.27 3.80 3.15 | E33-SOKX 
Long Roller 1.340 (34.04) 144 H352-ND 3.62 3.22 2.69 | E33-50K 
Long Lever 1.580 (40.13) 22 H354-ND 3.35 2.98 2.48 | E33-75HX 
9D Short Roller -810 (20.57) 285 H350-ND 3.51 3.12 2.61 | E33-00K 
OF Plastic Sim. Roll 1.289 (32.74) 22 (CH532-ND 3.32 2.96 2.46 | E33-90N 
OA -187 QC (4.75) Plunger Only = 400 CH856-ND 3.13 2.79 2.31 | E34-00A 
Solder Term Std. Force - Button — 400 OH534-ND 2.84 2.52 2.10 | E34-20A 
‘Std. Force - Lever 1.58 (40.13) 120 (CH535-ND 3.70 3.29 2.73 | E34-SOHL 
9B Light Force - Long Lever 1.400 (35.56) 50 CH358-ND 3.46 3.08 2.57 | E34-50HX 
Light Force - Long Lever 1.400 (35.56) 200 CH859-ND 3.46 3.08 2.57 | E34-50H 
SPDT 15A Light Force - Long Lever 2.757 (70.03) 22 (CH362-ND 3.51 3.12 2.61 | E34-55HX 
-187 QC (4.75) | Light Force - Long Lever 2.982 (74.47) 13 CH363-ND 3.70 3.29 2.73 | EB4-85HX 
9C Long Roller 1.340 (34.04) 200 CH360-ND 3.97 3.53 2.94 | E34-50K 
9D Light Force - Roller -810 (20.57) 100 H533-ND 4.10 3.65 3.05 | E34-00KX 
Short Roller -810 (20.57) 400 H357-ND 4.02 3.58 2.99 | E34-00K 
9E Plastic Lever 1.382 (35.10) 200 CH361-ND 3.32 2.96 2.46 | E34-50N 
Standard Size Insulator for E34 Series CH663-ND 27 24 .20 | 0015-0051 
Small Size Insulator for E62 Series... CH664-ND AL -36 .30 | 0015-0052 
Large Black Plasticilnsulator fof EB4 Series iin. cissicecnstesanansnneraesddamancesaranaanieaessaasandunsas CH665-ND 27 24 .20 | 0015-0054 
Miniature International — D4 Series 
10A Button _ 75 OH115-ND 4.54 4.04 3.36 | D41C-RIAA 
Button = 15 H119-ND 4.78 4.25 3.55 | D41L-RIAA 
108 | SPDT 4A | 187 00(4.75) Lever Std. Ratio 1.400 (35.56) 35 H297-ND 4.97 4.42 3.68 | D41C-RILD 
Lever High Ratio 2.93 (74.47) 2 H118-ND 4.97 4.42 3.68 | D41L-R1XL 
10C Roller Std. Ratio -810 (20.57) 75 OH117-ND 5.18 4.61 3.85 | D41C-RIRA 
Poller Std. Ratio 1.340 (34.04) 35 H298-ND 5.18 4.61 3.85 | D41C-R1RD 
10A Button — 75 H120-ND 2.48 2.21 1.85 | D42C-R1AA 
SPDT 3A 187 QC (4.75) Button _ 15 OH124-ND 2.92 2.60 2.17 | D42L-RIAA 
10B Lever High Ratio 2.93 (74.47) 2 CH123-ND 4.40 3.92 3.26 | D42L-R1XL 
10C Roller Std. Ratio -810 (20.57) 75 CH122-ND 3.43 3.05 2.55 | D42C-RIRA 
10A Button = 170 (CH125-ND 2.46 219 1.83 | D43C-RIAA 
SPDT 5A 187 GC (4.75) Button = 45 CH129-ND 2.78 2.48 2.06 | D43L-RIAA 
10B Lever High Ratio 2.93 (74.47) 6 CH128-ND 3.46 3.08 2.57 | D43L-RIML 
10C Roller Std. Ratio -810 (20.57) 170 H127-ND 3.56 3.17 2.65 | D43C-RIRA 
(Continued) 
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Ratings: E68/E78: 0.1 amps 125VAC 


E69: 10 amps 125/250VAC, 1/3 E79/F79: 10 amps 125/250VAC, 
H.P., 125/250 VAC. 1/3 HP., 125/250VAC 
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currry & Snap and Lever Type Switches (Cont) 


Oper. 
Actuator Force p< 20.24 > 
Terminal Length (Max. Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Circuitry |Current Inch (mm) Actuator Inch (mm) gms.) Part No. 1 10 50 | Part No. i << 
Miniature International — D4 Series (cont.) 15.88 10.31 
404 Button — 285 H130-ND 248 221 1.85 | D44CRIAA 
Button - 75 CH134-ND 273 243 2.02 | D44L-RIAA 
Lever Std. Ratio 865 (21.97) 285 CH131-ND 297 264 221 | D44CRILA 2.85 x 3.20 
10B | SPDT | 10A | .1870C(4.75) Lever Std. Ratio 1.400 (35.56) 35 0+299-ND 3.00 267 2.23 | D44L-RILD 
Lever High Ratio 2.93 (74.47) 10 H133-ND 324 288 2.40 | D44L-RIML| | A - Plunger B - Lever 
106 Roller Std. Ratio 810 (20.57) 285 CH132-ND 327 291 242 | D44CRIRA a G 
Roller Std. Ratio 810 (20.57) 75 4801-ND 3.62 3.22 2.69 | D44L-RIRA 
404 Button _ 400 CH135-ND 297 264 221 | DISCRIAA 
Button - 100 CH139-ND 297 264 2.21 | D4SL-RIAA 
spor | 15a | 18700(475) Lever Sid. Ratio B65 (21.97) 400 CHI36-ND 327. 291 242 | DASCRILA C - Long Roller D - Short Roller 
10B Lever High Ratio 2.93 (74.47) 13 CH138-ND 313 2.79 2.31 | D4SL-RIML e 
Lever Std. Ratio 2.93 (74.47) 17 04802-ND 297 264 2.21 | D4SL-RILL aC) 
10C Roller Std. Ratio 810 (20.57) 400 CH137-ND 354.315 2.63 | DASCRIRA — 
Miniature International - D4 Series - U.S. Version . 
10B ‘Alum. Lever-Standard Ratio | 1.4 (35.56) 8 (H578-ND 497 442 368 | DatLAtYD | | Eo tees Cbleene Fs Siaicrollen 
joc | SPOT | -1A | .1870C(4.75) | Poller - Standard Ratio 810 (20.57) 15 4576-ND 570 5.07 4.22 | D4iL-RIRA 
Roller - Standard Ratio 1.340 (34.04) 8 4577-ND 570 5.07 _ 4.22 | D41L-RIRD ee 
Lever - Standard Ratio 1.4 (35.56) 35 04579-ND 286 255 2.12 | D42CRILD —) Pe 
108} spor | 3a | ta7q0(4.75) | Mum: Lever-Standard Ratio | 1.4 (35.56) 8 04581-ND 4.40 3.92 3.26 | D42L-RIYD Ae 
Alum. Lever-Standard Ratio | 2.757 (70.03) 35 04582-ND 451 4.01 3.34 | D42L-RIYL Ratings: 
T0C Roller - Standard Ratio 1.340 (34.04) 75 (04580-ND 356 317 265 | D42CRIRD : . 
Lever - High Ratio 1580 (40.13) | 51 CH583-ND 318279231 |DKGCRIMD| | ™T LarP TAG Coldoor BS: ie eas 
10B Lever - Standard Ratio 1.4 (35.56) 35 CH586-ND 443 3.94 3.28 | D43L-RILD £22: 3 amps 250VAC E34: 15 amps 250VAC, ULSAHB 
seor | sa | 18700(475) Lever - High Ratio 1.580 (40.13) 20 04587-ND 3.35 298 2.48 | D43L-RIMD 
Roller - Standard Ratio 1.340 (34.04) 86 (04584-ND 356 317 265 | D&3CRIRD Fig. 10 
10C Roller - High Ratio 1.516 (38.51) 51 (04585-ND 356 317 265 | D43CRITD Series DA 
Roller - Standard Ratio 810 (20.57) 45 0H588-ND 383 341 2.84 | D43L-RIRA 
Lever - Standard Ratio 1.4 (35.56) 144 (0H589-ND 297 264 221 | D44CRILD 
10B Lever - Standard Ratio .865 (21.97) 75 (CH591-ND 3.05 272 2.27 | D44L-RILA fs— Actuator Length —> 
SPDT | 10A | .1870C(4.75) Lever - High Ratio 1.580 (40.13) 20 (04592-ND 3.05 2.72 227 | D44L-RIMD 
fog Roller - Standard Ratio 1.340 (34.04) 144 (04590-ND 327. 291 242 | D44CRIRD As 
Roller - Standard Ratio 1.340 (34.04) 37 (04593-ND 359 320 2.67 | D44L-RIRD >! ito Hole 
10A 250 GC (6.35) Button = 400 CH594-ND 292 260 2.17 | DASC-VIAA eucmoee 20 
Lever - Standard Ratio 865 (21.97) 100 (0H595-ND 313 279 231 | D4SL-RILA 
10B | SPOT | 158 | ta7qoya75) | Lever Standard Ratio 1.4 (35.56) 35 CH596-ND 3.46 3.08 2.56 | D4SL-RILD }»—— 27.81—+| 
Lever - High Ratio 1.580 (40.13) 20 04597-ND 313 2.79 2.31 | D45L-RIMD A- Plunger 
10C Roller - Standard Ratio 1.340 (34.04) 50 (04598-ND 410 3.65 3.05 | D45L-RIRD 
Oper. Force 
Cur- Terminal (Max. Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Circuitry | rent Inch (mm) Actuator gms.) Part No. 1 10 50 Part No. 
High Performance Miniature Snap Switches - K Series hole ‘Switch B- Lever 
Width = 10.31 
Button - Standard Temp. 25 (H627-ND 3.92 3.48 2.90 | KWAA-CACA 22.93 ‘oa 
saan 187 (4.75) Button - High Temp. 25 (0H628-ND 4.75 4.23 3.53 | KWAB-CACA 
CC Straight Button - Standard Temp. 75 (CH629-ND 3.92 3.48 2.90 | KWBA-QACA Ratings: 187 QCterminals. 
Button - High Temp. 75 CH630-ND 4.67 4.16 3.47__| KWBB-QACA 1: 1 amps 125VAC, Gold 
Button - Standard Temp. 25 (CH631-ND 2.94 2.62 2.18 KWEA-QACA crosspoint contacts 
3A 187 (4.75) Button - High Temp. 25 (CH632-ND 3.48 3.10 2.58 | KWEB-QACA 42: 3 amps 125/250VAC C- Roller 
CC Straight Button - Standard Temp. 75 (CH633-ND 2.94 2.62 2.18 | KWFA-QACA D43: 5 amps, 1/4 HP., 125/250VAC 
Button - High Temp. 75 CH634-ND 3.48 3.10 2.58 | KWFB-CACA D44: 10 amps, 12 HP,, 125/250VAC 
Button - Standard Temp. 50 (CH635-ND 2.75 2.45 2.04 | KWGA-CQACA D45: 15 amps. 1/2 HP., 
x 187 (4.75) Button - High Temp. 50 CH636-ND 3.21 2.86 237. | KWGCB-QACA 125/250VAC. 
11 | SPOT CC Straight Button - Standard Temp. 150 (H637-ND 2.46 2.19 1.83 | KWHA-QACA 
Button - High Temp. 150 (CH638-ND 3.21 2.86 237 | KWHB-QACA Fig. 11 Series K 
Button - Standard Temp. 75 (CH639-ND 2.70 2.40 2.00 | KWWA-QACA 
aha 187 (4.75) Button - High Temp. 75 CH640-ND 3.16 281 2.33 KVWB-QACA Features: Centrally located 
CC Straight Button - Standard Temp. 150 CH641-ND 2.46 2.19 1.83 KWKA-QACA common terminal, wiping 
Button - High Temp. 150 04642-ND 3.21 2.86 237 | KWKB.QACA Contact action, standard! 
temperature ratings up to 150° C 
187 (4.75) Button - Standard Temp. 150 CH643-ND 267 2.38 1.97. | KWMA-CACA Flammability Ratings: UL94V-O 
415A CC Straight Button - High Temp. 150 (CH645-ND 3.27 2.91 2.42 | KWMB-QACA ee : 
“250 (6.35) Button - Standard Temp. 150 CH644-ND 2.81 2.50 2.08 | KWMA-VACA Electrical Life: 100,000 cycles 
CC Straight Button - High Temp. 150 CH646-ND 3.27 2.91 2.42 KWMB-VACA Temperature Ratings: * Standard Temp- 
25A_ | .250 (6.35)QC Straight Button - Standard Temp. 225 (04647-ND 3463.08 2.56 | KWSA-VACA Salute In 10 08: G.* Hon emnpsraure: 40° 10 190°C 
Optional Short Lever Actuator for K S668... .cscccsceeeseseeseseestseeseseteeseeeesees (CH659-ND 22 20 te | 0014-6976 eee Oa paper deed ae 7 
Optional Long Lever Actuator for K Series .... CH660-ND 24 22 18 0014-6978 125/250VAC KWJ: 10 amps, 1/2 HP, 125/250VAC KWM: 15.1 
Optional Extra Long Lever Actuator for K Series . 0H661-ND 35 32 26 0014-6980 amps, 1/2 HP, 125/250VAC KWS: 25 amp, 250 VAC 
Optional Simulated Roller Lever Actuator for K Series .. (CH662-ND 24 22 18 0014-6982 


ANP tyco Electronics 


fox Waldom Switch Connector and Terminal 
YD 


ee (TO BE USED WITH D4 and E SERIES) Housin 
1.408 27, 
Switch Connector: =, 167(82.84)))- AM Pl P Post- iseie8) 
+ 94V-2 Nylon + ULL. Approved + Accepts 14-28 AWG ° H oe 
+ No. of Orcuits: 3 + Maximum Ourrent Rating: 10 + Maxi- 33 —F 16 Insulation Pods 
mum Voltage Rating: 250 + Mounting Ears: No + Maxi gg > (8.38) + (3.96) Straight Style .187” Series R iHousinees 
mum Panel Thickness: N/A * Eng. No.: 2191 (1.52)4- ==] raight Style . ties Receptacle Housings: — 
. 4 . + UL94V-2 Hammability Rating + Nylon + Natural color * UL/CSA 
HUM ZSSS-ND! seseaiene $.57/1; $5.01/10; $33.39/100 | ee! 22 (5.61) Approved + Insulation Diameter Max.: 170" (4.32mm) + 3 circuits 875 
74) ea ROATSGIND occsincsasacpvnsandearinrarancasad $3.01/10; $26.49/100 Ne (22.23) 
sreninle (18.72) + 
erminal: .29 (7.49) Fastons: 
Without Detent, Loose Form | FS 1 A27696CT-ND + 20-24AWG « Brass « Fit tab .020" (.51mm) . ..$.72/10; $6.18/100 
WM2514-ND ............ $.18/1; $1.44/10; $11.98/100 A27700CT-ND + 16-20AWG = Brass = Fit tab 020” (.51mm) . ..$.54/10; $4.60/100 


More Product Available Online: www.digikey.com 
916 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


ELECTROSWITCH 


@ ELECTRONIC PRODUCTS 


C1 Series Rotary Switches 1/4 Amp 


The C1 Series is our smallest enclosed rotary switch. Standard designs utilize solder lug and diallyl 
phthalate insulation. 

Specifications: Electrical: - Current and Voltage Ratings: 0.25 amp @ 28VDC; 0.1 amp @ 125VAC : Die- 
lectric Strength: 600VAC between current carrying parts and ground + Contact Resistance: Average 
initial 5 milliohms + Insulation Resistance: In excess of 10.000 megohms Mechanical: + Terminals and 


Contacts: Brass with silver plate + Insulation: Diallyl phthalate + Index Life: 25,000 cycles minimum 
+ Index Angle: 30° + Index Stop: Adjustable + Stop Strength: 8 in. lbs. minimum 
Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


375 25 a 
125 [ ime 
— 
— 
1474-32 fo 
thread 
\ Mtg. 
surface 
Active |Poles/ | No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Positions} Deck | Decks | Shorting | Part No. i 10 50 Part No. 
2-12 1 2 No 451-1000-ND 20.63 16.88 15.00 | C1D0212N-A 
2-6 2 1 No 451-1001-ND 17.05 13.95 12.40 | C1D0206N-A 


C2/3 Series Rotary Switches 1/4 Amp 


The C2/C3 series offers an 8 position and a 12 position vertical PC board mountable design. 
Specifications: Electrical: - Current and Voltage Ratings: 0.25 amp @ 28VDC = Dielectric Strength: 
1,000VAC Contact Resistance: Average initial 30 milliohms Insulation Resistance: In excess of 10,000 
megaohms Mechanical: - Terminal and Contacts: Brass with silver plate + Insulation: Polyester + Index 
Life: 25,000 cycles minimum + Index Angle: 30° + Index Stop: Adjustable Stop Strength: 8 in. lbs. 
minimum 

Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


375.3125 
eet 


125 Mtg. 
14 : Surface | 


"414-32 


thread 


Active |Poles/| No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles| Positions | Deck | Decks | Shorting | Part No. 1 10 50 Part No. 

C2 Series — 8 Pin 

1 02-08 1 1 No 451-1002-ND 17.05 13.95 12.40 | C2P0108N-A 

2 02-08 1 2 No 451-1004-ND 20.63 16.88 15.00 | C2P0208N-A 

2 02-04 2 1 No 451-1003-ND 17.05 13.95 12.40 | C2P0204N-A 
C3 Series — 12 Pin 

1 02-12 1 1 No 451-1005-ND 17.05 13.95 12.40 | C3P0112N-A 

1 02-12 1 2 No 451-1007-ND 20.63 16.88 15.00 | C3P0212N-A 

2 02-06 2 1 No 451-1006-ND 17.05 13.95 12.40 | C3PO0206N-A 

3 02-04 3 1 No 451-1008-ND 17.05 13.95 12.40 | C3P0304N-A 

4 02-06 2 2 No 451-1009-ND 20.63 16.88 15.00 | C3PO0406N-A 

6 02-04 3 2 No 451-1010-ND 20.63 16.88 15.00 | C3P0604N-A 


C4 Series Rotary Switches 1/2 Amp 


The C4 Series provides a versatile, fully enclosed design, that helps keep dirt and moisture out of the 
contact area while locking in life time lubricants 

Specifications: Electrical: + Current and Voltage Rating: 0.5 amp @ 28VDC; 0.3 amp @ 125VAC = Die- 
lectric Strength: 1,000VAC Contact Resistance: Average initial 3 milliohms + Insulation Resistance: In 
excess of 10,000 megohms Mechanical: + Terminals and Contacts: Brass with silver plate + Index Life: 
25,000 cycles minimum + Index Angle: 30° Standard, 36°, 45°, 60°, and 90° available + Index Stop: 
Adjustable » Stop Strength: 25 in. Ibs. minimum = Insulation: Dially! phthalate 

Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


C5 Series Rotary Switches 1.0 Amp 


The C5 Series offers a very economical and lightweight design. Standard features include 30° indexing up 
to 12 positions, solder lug terminals, a fixed stop, and both internal and external seals for washability. 
Specifications: Electrical: - Current and Voltage Rating: 1 amp @ 28VDC; 1 amp @ 125VAC + Die- 
lectric Strength: 1,000VAC + Contact Resistance: Average initial 20 milliohms + Insulation Resistance: in 
excess of 10,000 megohms Mechanical: + Terminals and Contacts: Brass with silver plate + Index Life: 
25,000 cycles minimum + Index Angle: Positive 30° + Index Stop: Adjustable + Stop Strength: 4.5 in. Ibs. 
minimum 

Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


Active |Poles/ | No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles | Positions | Deck | Decks | Shorting | Part No. 1 10 50 | Part No. 
C5 Series — Sealed Solderlug 
1 02-12 1 1 No 451-1027-ND 8.25 6.75 6.00 | C5P0112N-A 
2 02-06 2 1 No 451-1028-ND 8.80 7.20 6.40 | C5P0206N-A 
3 02-04 3 1 No 451-1029-ND 9.35 7.65 6.80 | C5P0304N-A 
4 02-03 4 1 No 451-1030-ND 9.90 8.10 7.20 | C5P0403N-A 
C5 Series — Sealed PC Term 
1 02-12 1 i No 451-1031-ND 8.25 6.75 6.00 | C5P0112N-RA 
2 02-06 2 1 No 451-1032-ND 8.80 7.20 6.40 | C5P0206N-RA 
3 02-04 3 1 No 451-1033-ND 9.35 7.65 6.80 | C5P0304N-RA 
4 02-03 4 il No 451-1034-ND 9.90 8.10 7.20 | C5P0403N-RA 


C7 Series Rotary Switches 1.0 Amp 


The C7 Series provides a fully enclosed, modular design that enables switching up to 24 positions. our 
standard design offers 15° indexing, and solder lug terminals. 

Specifications: Electrical: - Current and Voltage Rating: 1.0 amp @ 28VDC; 0.5 amp @ 125VAC = Die- 
lectric Strength: 1,000VAC between current carrying parts and ground + Contact Resistance: Average 
Initial 3 milliohms + Insulation Resistance: In excess of 10,000 megohms Mechanical: « Terminals and 


Contacts: Brass with silver plate as standard + Insulation: Diallyl phthalate + Index Life: 25,000 cycles 
minimum + Index Stop: Adjustable + Stop Strength: 25 in. Ibs. minimum 
Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


thread 
Mtg. ,| 
surface 


Active |Poles/) No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles| Positions} Deck | Decks| Shorting| Part No. 1 10 50 | Part No. 
1 23 1 1 No 451-1035-ND 22.00 18.00 16.00} C7D0123N 
2 23 1 2 No 451-1037-ND 31.35 25.65 22.80) C7D0223N 
1 24 li 1 No 451-1036-ND 22.00 18.00 16.00} C7D0124N-C 
2 24 1 2 No 451-1038-ND 31.35 25.65 22.80 | C7D0224N-C 


D2 Series Rotary Switches .55 Amp 


The D2 Series switch is used where space is at a premium. This dual ball side thrust index offers 
exceptional torque control. Standard designs utilize diallyl phthalate or ceramic insulation, solder lug 
terminals, and 30° adjustable stop indexing. 

Specifications: Electrical: - Current and Voltage Rating: 0.55 amp @ 28VDC; 0.25 amp @ 115VAC 
+ Current Carrying Capacity: 7 amps + Dielectric Strength: 750VAC between current carrying parts and 
ground + Contact Resistance: Average initial 5 milliohms + Insulation Resistance: Diallyl in excess of 
900,000 megohms, Ceramic in excess of 1,000,000 megohms Mechanical: « Clips and Rotors: Brass with 
silver plate as standard + Insulation: Diallyl phthalate or ceramic + Index Life: 25,000 cycles minimum + 
Index Angle: Positive 30° + Index Stop: Adjustable standard + Stop Strength: 10 in. lbs. minimum 
Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


thread 
sutg;- Single deck 

Active |Poles/| No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles |Positions| Deck | Decks | Shorting | Part No. 1 10 50 Part No. [1.00 1.00 
1 2-42 1 1 No | 451-1011-ND 14.58 11.93 10.60 | C4D0112N-A 4 raise 
2 | 206 | 2 1 No | 451-1012-ND 14.58 11.93. 10.60 | C4DO206N-A @ 250 __If 2 2501 il 
2 212 1 2 No | 451-1013-ND 18.70 15.30 13.60 | C4D0212N-A 1/4-32 Thréad 3/8-32 Thréad 
3 2-12 1 3 No | 451-1015-ND 22.00 18.00 16.00 | C4D0312N-A Mtg. Surface ~ Mtg. Surface ~ 
3 2-04 | 3 1 No | 451-1014-ND 15.40 12.60 11.20 | C4D0304N-A 
4 2-12 1 4 No 451-1017-ND 25.58 20.93 1860 | C4D0412N-A D2 Complete D2 Shaft Assembly D2 Wafer 
4 206 | 2 2 No | 451-1016-ND 18.70 15.30 13.60 | C4D0406N-A 
5 2-12 1 5 No | 451-1018-ND 28.88 23.63 21.00 | C4D0512N-A 
6 2-06 | 2 3 No | 451-1020-ND 22.00 18.00 16.00 | C4DO606N-A Active |Poles/| No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
6 2-04 | 3 2 No | 451-1019-ND 18.70 _15.30_ 13.60 | C4D0604N-A Poles | Positions | Deck |Decks|Shorting| Part No. 1 10 50 | Part No. 
6 2-12 1 6 No | 451-1021-ND 32.45 26.55 23.60 | C4D0612N-A 7 | 02412 1 1 No | 451-1056-ND 28.88 23.63 21.00] D2D0112N 
8 206 | 2 4 No | 451-1022-ND 25.58 20.93 18.60 | C4D0806N-A 2 | 02-06 2 1 No | 451-1057-ND 28.88 23.63 21.00 | D2D0206N 
9 2-04 | 3 3 No | 451-1023-ND 22.00 18.00 16.00 | C4DO904N-A 2 | 0212 1 2 No | 451-1058-ND 38.78 31.73 28.20| D2D0212N 
10 2-06 | 2 5 No | 451-1024-ND 28.88 23.63 21.00 | C4D1006N-A 3 | 02-05 3 1 No | 451-1059-ND 2888 23.63 21.00] D2D0305N 
12 2-04 | 3 4 No | 451-1025-ND 25.58 20.93 18.60 | C4D1204N-A 3 | 02-12 1 3 No | 451-1060-ND __ 49.23 40.28 35.80 | D2D0312N 
15 204 | 3 5 No | 451-1026-ND 28.88 23.63 21.00 | C4D1504N-A (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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D2 Series Rotary Switches .55 Amp (Cont.) 


= ELECTROSWITCH 
ELECTRONIC PRODUCTS 


Active |Poles/ | No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles | Positions | Sect. | Sect. | Shorting | Part No. 1 10 50 | Part No. 
4 02-06 2 2 No 451-1061-ND 38.78 31.73 28.20 | D2D0406N 
6 02-05 3 2 No 451-1062-ND 38.78 31.73 28.20 | D2DO605N 
6 02-06 2 3 No 451-1063-ND 49.23 40.28 35.80 | D2DO606N 
| 02-11 1 1 No 451-1045-ND 40.98 33.53 29.80 | D2C0111N 
2 02-05 2 1 No 451-1046-ND 40.98 33.53 29.80 | D2C0205N 
2 02-11 1 2 No 451-1047-ND 62.43 51.08 45.40 | D2C0211N 
3 02-03 3 1 No 451-1048-ND 40.98 33.53 29.80 | D2C0303N 
3 02-11 1 3 No 451-1049-ND 84.43 69.08 61.40 | D2C0311N 
4 02-05 2 2 No 451-1050-ND 62.43 51.08 45.40 | D2CO405N 
6 02-03 3 2 No 451-1051-ND 62.43 51.08 45.40 | D2CO603N 


D2 Replacement Parts 


451-1039-ND 24.20 19.80 17.60) D2-512 
Shaft Assembly Kit 3-5 Decks 451-1040-ND 33.83 27.68 24.60) D2-513 
Repl. D2C Wafer, SP-11 Pos. Shorting, .25A 451-1041-ND 28.88 23.63 21.00) D2C-20 
Repl. D2C Wafer, SP-11 Pos. Non-Shorting, .25A| 451-1042-ND 28.88 23.63 21.00) D2C-21 
Repl. D2C Wafer, DP-5 Pos. Shorting, .25A 451-1043-ND 30.53 24.98 22.20) D2C-22 
Repl. D2C Wafer, DP-5 Pos. Non-Shorting, .25A | 451-1044-ND 30.53 24.98 22.20 | D2C-23 
Repl. D2D Wafer, SP-12 Pos. Shorting, .25A 451-1052-ND 12.38 10.13 9.00) D2D-50 
Repl. D2D Wafer, SP-12 Pos. Non-Shorting, .25A| 451-1053-ND 12.38 10.13 9.00) D2D-51 
Repl. D2D Wafer, DP-6 Pos. Shorting, .25A 451-1054-ND 13.75 11.25 10.00) D2D-52 
Repl. D2D Wafer, DP-6 Pos. Non-Shorting, .25A | 451-1055-ND 13.75 11.25 10.00 | D2D-53 


Shaft Assembly Kit 1-2 Decks 


D3 Series Rotary Switches 1.5 Amp 


The D3 Series was originally designed as a high quality military switch, but is ideal for use in both military 
and commercial equipment applications. The standard features of this hill and valley design are glass epoxy 
insulation and a 30° index, with options of ceramic and diallyl insulation and a 60° index. 

Specifications: Electrical: Current and Voltage Rating: 1.5 amps @ 28VDC; 0.5 amp @ 115VAC = Die- 
lectric Strength: 1,000VAC + Contact Resistance: Average initial 3.5 milliohms + Insulation Resistance: 
Ceramic in excess of 1,000,000 megohms, Glass in excess of 750,000 megohms 

Mechanical: Clips and Rotors: Silver alloy standard on ceramic. Brass with silver plate standard on glass. 
+ Index Life: 25,000 cycles minimum = Index Angle: Positive 30° * Stop Strength: 25 in. lbs. minimum 
Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


I 


3/8-32 Thread 
Mtg. Surface ~ 


D3 Complete 


=r Shaft 


Assembly 


Active | Poles/ | No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 

Poles | Positions | Sect. | Sect. | Shorting | Part No. al 10 50 | Part No. 

3 02-05 3 1 No 451-1090-ND 32.45 26.55 23.60 | D4C0305N 

4 02-06 2 2 No 451-1091-ND 50.60 41.40 36.80 | D4CO406N 

D4 Replacement Parts 

Shaft Assembly Kit 1-3 Decks .25A 451-1081-ND 20.63 16.88 15.00 | D4-300 
Shaft Assembly Kit 4-6 Decks .25A 451-1082-ND 40.98 33.53 29.80) D4-301 
Repl. Wafer SP-12Pos. Shorting, .5A 451-1083-ND 25.58 20.93 18.60 | D4C-0 
Repl. Wafer SP-12Pos. Non-Shorting, .5A 451-1084-ND 25.58 20.93 18.60 | D4C-1 
Repl. Wafer DP-6Pos. Shorting, .5A 451-1085-ND 26.95 22.05 19.60 | D4C-2 
Repl. Wafer DP-6Pos. Non-Shorting, .5A 451-1086-ND 26.95 22.05 19.60 | D4C-3 
Repl. Wafer SP-11Pos. Shorting, .5A 451-1092-ND 10.18 8.33 7.40 | D4G-30 
Repl. Wafer SP-11Pos. Non-Shorting, .5A 451-1093-ND 1018 833 7.40 | D4G-31 
Repl. Wafer DP-5Pos. Shorting, .5A 451-1094-ND 11.00 9.00 8.00 | D4G-32 
Repl. Wafer DP-5Pos. Non-Shorting, .5A 451-1095-ND 11.00 9.00 8.00 | D4G-33 


D5 Series Rotary Switches 1.5 Amp 


The D5 Series switch is an economical single switch utilizing glass epoxy insulation, staked construction, 
and printed circuit board or solder lug terminals. The formed spring index uses a small face plate area with 
detenting available up to 12 positions. 

Specification: Electrical: Current and Voltage Rating: 1.5 amps @ 28VDC: 0.5 amp @ 115VAC : Die- 
lectric Strength: 1,500VAC Mechanical: Clips and Rotors: Brass with silver plate + Index Life: 25,000 
cycles minimum + Index Angle: 30° standard + Index Stop: Fixed » Stop Strength: 25 in. lbs. minimum 
Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


Mtg. Surface 
Active | Poles/ | No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles | Positions | Sect. | Sect. | Shorting | Part No. 1 10 50 | Part No. 
1 6 1 1 No 451-1103-ND 16.50 13.50 12.00 | D5G0106N-R 
1 10 1 1 No 451-1105-ND 18.15 14.85 13.20 | D5G0110N-R 
1 11 1 1 No 451-1106-ND 20.63 16.88 15.00) D5G0111N-R 
2 5 2 1 No 451-1104-ND 18.15 14.85 13.20 | D5G0205N-R 


D7 Series Rotary Switches 2.25 Amp 


The D7 Series, constructed with a dual-ball, hill and valley index, has increased the physical size of the 
switch conductors allowing for additional current carrying capabilities. 

Specifications: Electrical: - Current and Voltage Rating: 2.25 amps @ 28VDC; 1.0 amp @ 115VAC 
+ Dielectric Strength: 1,500VAC Mechanical: + Clips and Rotors: Brass with silver plate + Index Life: 


Poles Bene rales ee Shorting Pees ae 1 Puce een 50 epee taaicas Senay on sant _* Index Angle: 30° or 60° standard + Index Stop: Adjustable standard + Stop 
~ - rength: 25 in. lbs. minimum 
Epoxy Glass Insulation — Complete Switch Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 
1 02-11 1 1 No 451-1073-ND 24.20 19.80 17.60] D3G0111N 
2 02-11 1 2 No 451-1075-ND 33.83 27.68 24.60) D3G0211N 
2 02-05 2 1 No 451-1074-ND 24.20 19.80 17.60) D3G0205N 
3 02-11 1 3 No 451-1077-ND 44.00 36.00 32.00) D3G0311N 
3 02-03 3 1 No 451-1076-ND 24.20 19.80 17.60 | D3G0303N le 
4 02-05 2 2 No 451-1078-ND 33.83 27.68 24.60] D3G0405N be 
6 02-03 3 2 No 451-1079-ND 33.83 27.68 24.60 | D3G0603N a 
6 | 02-05 2 3 No | 451-1080-ND___ 44.00 36.00 32.00 | D3G0605N aaa Bs 
Ceramic Insulation — Complete Switch /| 
Mtg. Surfacé 4.660 | 
4 02-11 1 1 No 451-1069-ND 47.58 38.93 34.60) D3C0111N 
2 02-11 1 2 No 451-1071-ND 80.85 66.15 58.80) D3C0211N 
2 02-05 2 1 No 451-1070-ND 47.58 38.93 34.60 | D3C0205N Active | Poles/ | No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
3 02-03 3 1 No 451-1072-ND 47.58 38.93 34.60 | D3C0303N Poles | Positions | Sect. | Sect. | Shorting | Part No. 1 10 50 | Part No. 
D3 Replacement Parts 30° Indexing 
Shaft Assembly Kit 1-4 Decks .25"A 451-1064-ND 24.20 19.80 17.60 | D3-600 1 02-11 1 1 No 451-1115-ND 25.58 20.93 18.60) D7GO111N 
Repl. Wafer SP-11Pos. Shorting, .5A 451-1065-ND 25.58 20.93 18.60 | D3C-80 2 02-11 1 2 No 451-1117-ND 37.40 30.60 27.20) D7G0211N 
Repl. Wafer SP-11Pos. Non-Shorting, .5A 451-1066-ND 25.58 20.93 18.60 | D3C-81 2 02-05 2 1 No 451-1116-ND 25.58 20.93 18.60 | D7GO205N 
Repl. Wafer DP-5Pos. Shorting, .5A 451-1067-ND 26.95 22.05 19.60 | D3C-82 3 02-11 1 3 No 451-1119-ND 49.23 40.28 35.80) D7G0311N 
Repl. Wafer DP-5Pos. Non-Shorting, .5A 451-1068-ND 26.95 22.05 19.60 | D3C-83 3 02-03 3 1 No 451-1118-ND 25.58 20.93 18.60 | D7G0303N 
4 02-05 2 2 No 451-1120-ND 37.40 30.60 27.20 | D7G0405N 
1 02-11 1 1 No 451-1108-ND 33.83 27.68 24.60 | D7C0111N 
H H 2 02-11 1 2 No 451-1111-ND 54.18 44.33 39.40) D7C0211N 
D4 Series Rotary Switches 1.5 Amp 2 | 205 | 2 | 1 | No |4siti0oND 3983 276a 2400| DrcoeoaN 
The D4 S itch is th icaliand til itch fi tary line. Thi r 3 02-11 1 3 No 451-1114-ND 74.53 60.98 54.20) D7C0311N 
e eries switch is the most economical and versatile switch in our open frame rotary line. This series 3 02-03 3 1 No 451-1112-ND 33.83 2768 24.60] D7C0303N 
offers the quality feel of a ball and spring index mechanism. 0° Indexi 
Specifications: Electrical: Current and Voltage Rating: 1.5 amps @ 28VDC; 0.5 amp @ 115VAC = Die- 60" Indexing 
lectric Strength: 1,500VAC + Contact Resistance: Average initial 3.5 milliohms + Insulation Resistance: ; pane : ‘ NC FIT 3369 ee en O CREOEN on 
Glass epoxy in excess of 750,000 megohms. Ceramic in excess of 1,000,000 megohms 3 02-06 1 3 No 451-1113-ND 7755 6345 56.40| D7CO306N-60 


Mechanical: Clips and Rotors: Brass with silver plate as standard. + Index Life: 25,000 cycles minimum 
+ Index Angle: Positive 30° * Stop Strength: 10 in. lbs. minimum + Index Stop: Adjustable 
Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


875" >| 


1.875 
250 | 


3/8-32 Thread 
Mtg. Surface ~ 


D4 Wafer D4 Shaft Assembly 
Active |Poles/ | No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles | Positions | Sect. | Sect. | Shorting | Part No. 1 10 50 | Part No. 

1 02-11 1 1 No 451-1096-ND 21.45 17.55 15.60} D4G0111N 

02-11 1 2 No 451-1098-ND 28.88 23.63 21.00} D4G0211N 
2 02-05 2 1 No 451-1097-ND 21.45 17.55 15.60} D4G0205N 
3 02-11 1 3 No 451-1100-ND 36.58 29.93 26.60} D4G0311N 
3 02-03 3 1 No 451-1099-ND 21.45 17.55 15.60} D4G0303N 
4 02-11 1 4 No 451-1102-ND 44.00 36.00 32.00} D4G0411N 
4 02-05 2 2 No 451-1101-ND 28.88 23.63 21.00} D4G0405N 
1 02-12 1 1 No 451-1087-ND 32.45 26.55 23.60} D4C0112N 
2 02-12 1 2 No 451-1089-ND 50.60 41.40 36.80) D4C0212N 
2 02-06 2 1 No 451-1088-ND 32.45 26.55 23.60} D4C0206N 


Rotary Accessories — 
Knobs and Dial Plates 


fu 


_ we 


Fig.| Description 


Digi-Key Price Each | Electroswitch 
Part No. 1 10 | Part No. 
451-1122-ND 2.14 1.90 | 1400R 
451-1123-ND 7.88 7.00 | 1914N 
451-1121-ND 2.14 1.90 | 2300 
451-1126-ND 2.14 = 1.90 | P173 
451-1125-ND 2.70 2.40 | P118 
451-1124-ND 2.70 2.40 | P112 


Pointer Knob with One Set Screw, .125” Shaft 
Round Knob with One Set Screw, .250” Shaft 
Pointer Knob with One Set Screw, .250” Shaft 
Dial Plate, 1-23 Digit, 1.87” dia. 15° Degs 
Dial Plate, 1-11 Digit, 1.87" dia. 30° Degs 
Dial Plate, 1-12 Digit, 1.87” dia. 30° Degs 


Oananlon= 


More Product Available Online: www.digikey.com 


918 (1033) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


“4g Adjustable Stop Rotary 


Switches 
Series 42, 44, 56 and 71 


9154B-ND — Grayhill Engineering Catalog ............. 0.0.0 cece eee e eee e eee e eee eee e eee $4.95 


Fig. 1 Fig. 2 
42 and 44 Series: 


Adjustable Stop: Two removable stop washers allow 
you to limit the number of switch positions as needed. A 
knurled nut is supplied to secure the washers if desired. 
Electrical Ratings: Nonshorting 1 amp, carry 10 amps 
continuously. Contact Resistance: After 25,000 cycles 
of operation 20 milliohms max. Insulation Resistance: 
50,000 megohms min. (initially). Voltage Breakdown: 
1,000VAC initially (SOO0VAC or better after most 
environmental tests). Materials & Finishes: Terminals: 
Brass, lead-tin plated & fused. Common Plate, 
Including Solder Lug: Brass, silver plated .0003" min. 


11.40 11-10 
26.04 


56 Series: 


Electrical Ratings: Nonshorting 200mA, 
carry 6 amps continuously. Contact 
Resistance: 100 milliohms max. (15 
milliohms initially). Insulation Resistance 
& Voltage Breakdown: 10,000 megohms 
min. Materials & Finishes: Terminals: 
Brass, gold over silver over nickel plated. 


1 E 1/4-28 UNF-2A Thread 
ii 
B 


Bushing keyway 1.68 wide 
\by .91 deep from a 09.53 RN 
3/8-32 UNEF-2A Thread ’ -| 5.16 ke ‘A 


(Mtg. Hole = @9.53 min.) \ 
} 
Dim. B @ es 


T 


a/ | 
| 239 


26.35 \ 


Dim.AR = 


Angle Of Throw 
Series 42 Series 44 30° 36° 


A B c A B Angle "A" 
14.27 | 25.40 |21.08 | 16.31 | 29.51 105° 108° 


71 Series: Electrical Ratings: Nonshorting 1/4 amp, carry 4 amps continuously. Contact 
Resistance: 50 milliohms max. (20 milliohms initially). Insulation Resistance: 10,000 megohms min. 
between mutually insulated parts (50,000 megohms initially). Materials & Finishes: Base Contacts, 
Common Plate & Terminals: Brass, gold plate 5 microinches min. over silver plate 50 microinches min. 
over nickel 20 microinches min. 

é Fig. 4 

1, Dim.A ,, 9 


53 7. 
oo ec Dim. B =; 


| 


i 
i) 


Bushing keyway 1.68 wide 
by 0.91 deep from a @9.52 
3/8-32 UNEF-2A Thread 


1 7A5 


PC Mount — 
Rear view 


56 and 71 Series 


Adjustable Stop: 

Allows you to change number of positions per pole. 

Simply remove and relocate stop pins in the holes in front 
of switch. 

Pins are held in place by a self-adhesive sticker which fits 
over the front plate. 


Ce : 

Adjustable Stop Pins 
Removable sticker for 
adjustment of stops 


Angle No. | Pos. | No. |Current 
Of of | per | of | Rating | Digi-Key Pricing* Grayhill 
Fig. | Throw | Terminals | Poles | Pole | Decks} Amps | Part No. 1 25 100 | Part No. 


36 |Solder Lug} SP | 10 1 il 
36 |SolderLug] DP | 5 1 G4202-ND 36.90 738.05 2214.20) 42D36-01-2-AJN 
30 |Solder Lug} SP | 12 1 G4401-ND 36.32 726.35 2179.11) 44D30-01-1-AJN 
30 |SolderLug] DP | 6 1 G4402-ND 37.85 757.00 2271.00) 44D30-01-2-AJN 


G4201-ND 35.39 707.87 2123.60) 42D36-01-1-AJN 


30 |Solder Lug} SP | 12 200mA | GH5601-ND 10.20 203.97 611.90} 56D30-01-1-AUN 
30 |SolderLug] DP | 6 200mA | GH5602-ND 11.31 226.15 678.40} 56D30-01-2-AJN 


2 36 |Solder Lug} SP | 10 200mA | GH5603-ND 9.87 197.38 592.10} 56D86-01-1-AJN 
36 |SolderLug} DP | 5 200mA | GH5604-ND 10.98 219.68 659.00} 56D36-01-2-AJN 
30 |Solder Lug} SP | 12 250mA | GH7101-ND 14.51 290.27 870.80} 71BD30-01-1-AUN 
3 30 |SolderLug] DP | 6 250mA | GH7102-ND 15.08 301.52 904.60} 71BD30-01-2-AUN 
30 |SolderLug] DP | 6 250mA | GH7104-ND 19.97 399.33 1198.00} 71BD30-02-2-AUN 
30 PC SP | 12 250mA | GH7105-ND 22.33 468.94 1335.90} 71BDF30-01-1-AJN 
4 30 PC DP |} 6 250mA | GH7106-ND 23.16 486.36 1385.54 


30 PC SP | 12 
30 PC DP | 6 


250mA | GH7107-ND 30.62 643.19 1832.30 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
30 |Solder Lug} SP | 12 2 |250mA} GH7103-ND 18.80 375.90 1127.70) 71BD30-02-1-AJN 
2 
1 
1 
2 
2 |250mA| GH7108-ND 32.23 677.01 1928.66] 71BDF30-02-2-AJN 


* Call for pricing of larger quantities 


Cannon 


Adjustable Stop 
Rotary Switches 


Specifications: + Contact Rating: Switch-2.5 AMPS @ 
125 V AC or 28 V DC; 150 mA @ 250 V AC or DC. Carry 
-5 AMPS = Electrical Life: 15,000 make-and-break cycles 
+ Contact Resistance: 20 milliohms typ. + Operating 
Temperature: -30°C to +85°C Materials: +» Housing: 
Glass filled nylon, red + Movable Contact: coin silver, silver 
plated + Stationary Contacts & Terminals: Brass, silver 
plated » Hardware: Nut, Lockwasher, Stop Ring Included 


ITT Industries 


Engineered for life 


#) 
3.89 


Fo lhe 
Fig.1 1.02 


|_£ 
6.35 3.18 


Fig. 2 es Pe 


No. of Digi-Key Pricing ITT Industries 
Fig. Poles Pos. Part No. 1 25 100 250 Part No. 

1 SP 12 QKC7001-ND 5.58 111.60 353.40 697.50 | A11215RNOQ 
2 SP 12 QKC7002-ND 5.58 111.60 353.40 697.50_|_A1121S5RNZQ 
1 DP 6 KC7003-ND 5.91 118.20 374.30 738.75 | A20615RNOQ 
2 DP 6 KC7004-ND 5.91 118.20 374.30 738.75 | A20615RNZQ 
1 3P 4 QKC7005-ND 5.82 116.40 368.60 727.50 | A30415RNOQ 
2 3P 4 KC7006-ND 5.82 116.40 368.60 727.50 | A30415RNZQ 
1 4p 3 KC7007-ND 6.39 127.80 404.70 798.75 | A40315RNOQ 
2 4P 3 KC7008-ND 6.39 127.80 404.70 798.75 | A40315RNZQ 


Half-inch Rotary Switches m series 


Specifications: 

* Contact Rating: Switch-250 mA max. 
@125V AC or 28 DC; Non-shorting 
contacts; Carry - 6 AMPS 


+ Electrical Life: 10,000 make-and-break 
cycles at 150 mA, 125V AC or 28 DC 


* Operating Temperature: -30°C to +85°C 


No. of Digi-Key Pricing ITT Industries 

Fig. Poles Pos. Part No. 1 25 100 250 Part No. 
1 SP 12 KC7011-ND. 11.97 239.40 758.10 1496.25 | MOOOL1NOGD 
DP 6 OKC7012-ND 13.32 266.40 843.60 1665.00 | MDOOLINOGD 
2 SP 12 KC7009-ND 11.52 230.40 729.60 1440.00 | MOOOL1NZCD 
DP 6 OKC7010-ND 12.87 257.40 815.10 1608.75 | MDOOLINZQD 


CTS. Adjustable Stop Rotary Switches 


Specifications: + Adjustable stop allows you to limit the number of switch positions as needed + Rotor 
Contact: Standard with Silver plated Brass + Rotor: Standard with Nylon maximum temperature require- 
ments of 125°C + Voltage and Current ratings: UL ratings are 3/4 amp at 125 volts AC; 1/4 amp at 250 
volts DC; 1/2 amp at 125 volts DC (non-shorting contacts) + Contact Resistance: .008 to .010 ohms 
+ Contact Life: Silver plated brass, solid silver rotor contacts, and silver plated brass stator contacts provide 
a minimum reliable life of over 1,100,000 operations or of 50,000 cycles through twelve positions and return 
without appreciable rise in contact resistance. 4 
1574. la 


25.81. 
3/8-32 UNEF 


Fig. 1 238.89 10 outside 
fof terminals 
ae otter 


t 
6.35 
t 


Mounting surface 7] 
with 0.81. thick FO: 
adjustable stop noe 


of No. | No. . Digi-Key Pricing 
Terminals | Poles | Pos. | Decks Amps Part No. 1 10 50 

Solder Lug SP | 12 i! 3/4A-125VAC | CT2121-ND. 7.59 70.60 292.99 

Solder Lug sP | 11 3/4A-125VAC | CT2122-ND. 7.59 70.60 292.99 


1 
30° | Non-Short | Printed Grcuit | SP | 12 1 3/4A-125VAC | CT2123-ND 8.28 77.00 319.55 
1 


30° | Shorting | Printed Grcuit | SP | 11 3/4A-125VAC | CT2124-ND. 8.23 76.60 317.89 
Adjustable Stop Rotary 


= -SUITCH Switches kc Series 


With applications ranging for test & measurement equipment to telephone base stations to hospital controls. 
These rotary switches have performed exceptionally well. 

Contacts (Non-Shorting). Available with solder lugs or printed circuit boards pins with adjustable stops to 
select any number of positions. Operating Force: 570 Grams. Indexing: 30° Index. Contact Ratin 
(Switching): 150mA 250V AC/DC; 350mA 110V AC/DC. Contact Rating (Non-Switching): 5 Amps. Initial 
Contact Resistance: Silver = 50 milliohms max. Operating Temperature: —30°C to +85°C. Moving and 
Fixed Contact: Silver plated brass. 


Dim. are inmm. 7.00: 


Terminations 


{4 027.5) “Hh 20-181 

Pc 4.0 Solder * Ltt Soebecauag Printed circuit pins 

Mount }  —lle4.07 Eyelet oft 2 Solder lugs’ 

No. of | No. of Digi-Key Pricing E-Switch 

Pole | Pos. | Termination Part No. 1 10 100 250 Part No. 
sp | 12 PCMount — | EG1951-ND 5.07 45.66 388.93 803.23 | KC-52-A-30.0-01-N-P-S 
SP | 12 | Solder Eyelet | EG1952-ND 5.07 45.66 388.93 803.23 | KC-52-A-30.0-01-N-L-S 
DP 6 PC Mount EG1953-ND 5.07 45.66 388.93 803.23 | KC-26-A-30.0-01-N-P-S 
DP 6 Solder Eyelet | EGI954-ND 5.07 45.66 388.93 803.23 | KC-26-A-30.0-01-N-L-S 
3P 4 PC Mount EG1955-ND 5.07 45.66 388.93 803.23 | KC-34-A-30.0-01-N-P-S 
3P 4 Solder Eyelet | EG1956-ND 5.07 45.66 388.93 803.23 | KC-34-A-30.0-01-N-L-S 
4p 3 PC Mount EG1957-ND 5.07 45.66 388.93 803.23 | KC-43-A-30.0-01-N-P-S 
4p 3 Solder Eyelet | EG1958-ND. 5.07 45.66 388.93 803.23 | KC-43-A-30.0-01-N-L-S 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 919 


CTS. DIP Switches 


Electrical Specifications: 

Initial Contact Resistance: 25 milliohms (209, 219 Series); 50 milliohms (193, 
194, 204, and 206 Series); 100 milliohms (195, 208, and 218 Series). 

Max. Contact Resistance: 100 milliohms after 10,000 cycles switching 50mA 
@ 24VDC (206 Series); 100 milliohms after 7,000 cycles switching 50mA @ 
24VDC (193 and 194 Series); 500 milliohms after 2,000 cycles switching 50mA 
@ 24VDC (195 Series); 500 milliohms after 2,000 cycles switching 50mA @ 
15VDC or 100m after 1,000 cycles switching 25mA @ 24VDC (208 Series); 
50 milliohms max. at end of life (209 and 219 Series). 

Gold finish refers to internal contact area of the switch, terminals are solder 
coated. 

Max. Non-Switching Rating: 100mA or S50VDC. 


Insulation Resistance: Across open switch and between adjacent closed 
switches - 1 x 109 ohms (218 Series: 100m min.). 


Shock: Per MIL-STD-202F, method 213B, condition A with no contact 
inconsistencies greater than 1pysec (206, 208, 209 and 219 Series); no 
mechanical damage or changes of switch settings with 25G applied (193, 194, 
195, 204 and 218 Series). 

Vibration: Per MIL-STD-202F, method 204D, condition B (.06” or 15G’s 
between 10Hz to 2KHz) with no contact inconsistencies greater than 1psec 
(204, 206, 208, 209, 218, and 219 Series). No mechanical damage or changes 


Fig. 1 - Top Actuated Slide 


Fig. 2 - Side Actuated 


Dielectric Breakdown: 500VDC max. for 1 min. (218 Series — 300VDC max.). of switch settings during or after testing when tested in three mutually perpen- 
Switch Capacitance: Between adjacent switches max. - 5.0pF (218 Series: dicular planes at 10-50Hz sweep or at 60Hz constant vibration (193, 194 and 
10pF). 195 Series). 
No. of |Dim. A] Digi-Key Pricing CTS No. of |Dim. AJ Digi-Key Pricing CTS 
Fig. | Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 Part No. Fig. 3 - Rig 
206 Series — SPST, Gold Finish, Lt. Blue Body 7 |19.25/CT2097LPST-ND 1.08 9.90 90.00 | 209-7LSTPT : 
2] 7.26) CT2062.ND 728 11.73 106.65 | 2062 8 |21.79|CT2098LPST-ND 73 6.68 60.75 | 209-8LPST nooa 
3 | 980|CT2063-ND 401 928 84.38. | 206-3 4 | 9 |24.33|/CT2099LPST-ND 1.27 11.63 105.75 | 209-9LPST t 
4 | 1234] CT2064-ND ‘59 545 4950 | 206-4 10 |26.87/CT20910LPST-ND 1.35 12.38 112.50 | 209-10LPST | Mounting 4 
5 | 14.88] CT2065-ND 73° 668 60.75 | 206-5 12 |31.95|CT20912LPST-ND 1.51 13.86 126.00 | 209-12LPST o7lkeg 09 ‘Surface 
1 6 | 17.42] CT2066-ND 1.09 9.97 90.68 | 206-6 209-MS Series — SPST, Gold Finish, Extended, Sealed, Black Body fi A 2.544 
7 | 19.96] CT2067-ND 1.40 10.05 91.35 | 206-7 2 | 6.55]/CT2092MS-ND 65 5.94 54.00 | 209-2MS > 8.134 
8 | 22.50] CT2068-ND 65 5.94 54.00 | 206-8 9.09 | CT2093MS-ND 70 6.44 58.50 | 209-3MS oP.06 BA 
9 | 25.04] CT2069-ND 1.06 973 88.43 | 206-9 4 |11.63|CT2094MS-ND 78 7.18 65.25 | 209-4MS : 2.29 
10 | 27.58] CT20610-ND 1.08 9.90 90.00 | 206-10 5 | 14.17|CT2095MS-ND 89 817 74.25 | 209-5MS 3.05t gal YT Tt 
12 | 32.66] CT20612-ND 1.24 11.39 103.50 | 206-12 4| 8 |1671|CT2096Ms-ND 97 891 81.00 | 209-6MS 2.544 48 
206-ST Series — SPST, Gold Finish, Sealed, Lt. Blue Body 7 | 19.25] CT2097MS-ND 1.05 9.65 87.75 See MS Fig. 4- Top Actuated - Auto Dip 
8 |21.79|CT2098MS-ND 113 10.40 94.50 | 209-8M 4 : 
5 is oN tog eer pte tase 9 | 24.33|CT2099MS-ND 1.24 11.39 103.50 | 209-9Ms +-8.00 8.00-» 
‘ : : ‘ 10 |26.87/CT20910MS-ND 1.32 12.13 110.25 | 209-10MS a 5] +e = 
4 | 12.54 eee Sao HGG BUS! bees 20e Ae! 12 |31.95|CT20912MS-ND 1.49 13.61 123.75 | 209-12MS a8 
5 | 14.88] CT2065ST-ND 97 886 80.55 | 206-5ST 228 a : : \ os 
i 6 | 17.42] CT2066ST-ND 76 693 63.00 | 206-6ST 219-LPST Series — SPST, Gold Finish, Flush, Sealed, Brown Body is | ia ie 
7 | 19.96] CT2067ST-ND 1.27 11.61 105.53 | 206-7ST 2 | 655/CT2192LPST-ND 58 5.30 48.15 | 219-2LPST Extended 4-823-+ 
8 | 22.50] CT2068ST-ND 73 6.68 60.75 | 206-8ST 9.09|CT2193LPST-ND 78 7.18 65.25 | 219-3LPST satin 
9 | 25.04] CT2069ST-ND 1.21 11.09 100.80 | 206-9ST 4 |11.63/CT2194LPST-ND 59 5.45 49.50 | 219-4LPST eave 
10 |27.58|CT20610ST-ND 1.03 9.41 85.50 | 206-10ST 5 |14.17|/CT2195LPST-ND 95 8.66 78.75 | 219-5SLPST tT, ft 
12 |32.66|CT20612ST-ND 1.45 13.27 120.60 | 206-12ST 5 | 8 |16.71|CT2196LPST-ND 878.02 72.90 | 219-6LPST = yh 668 
. a HAI 7 |19.25]CT2197LPST-ND 1.13 10.40 94.50 | 219-7LPST ==. 
208 S — SPST, Tin Finish, Black Bod 
kabhi ieee 8 |21.79/CT2198LPST-ND 92 842 76.50 | 219-8LPST 
2 | 7.26 eS Ge Tages ~elie |e0be 9 |24.33/CT2199LPST-ND 1.30 11.88 108.00 | 219-9LPST 
3 | 9.80 ero ee of BOI SBI: | c08S 10 |26.87/CT21910LPST-ND 1.15 10.54 95.85 | 219-10LPST - 
; ‘ Gispeein 2 a aoa ee 12 |31.95|CT21912LPST-ND 1.54 14.11 128.25 | 219-12LPST Fig. 5 - Surface Mount 
6 | 1742 CT2086-ND ain “dae. FEO: 2086 219-MST Series — SPST, Gold Finish, Extended, Sealed, Brown Body A —__+ 
1 | 7 | 49196] cT2087-ND 86 «792 «©7200 | 208-7 2 | 6.55/CT2192MST-ND 49° 446 40.50 | 219-2MST 
3 | 2250| CT2088-ND 54. 495 4500 | 208-8 3 | 9.09|CT2193MST-ND 78 7.18 65.25 | 219-3MST 
9 | 25.04| CT2089-ND ‘92 «842 7650 | 208-9 4 |11.63|CT2194MST-ND 59 5.45 49.50 | 219-4MST 
10 | 27.58] CT20810-ND 1.00 9.16 83.25 | 208-10 5 | 14.17) CT2195MST-ND 95 8.66 78.75 | 219-SMST Dea” 
12 | 3266] CT20812-ND 411 1015 92.25 | 208-12 5 | & | 16.71 Ob Ceiei Ne 1.03 9.41 85.50 | 219-6MST TeeGate 
= 7 |19.25|/CT2197MST-ND 1.13 10.40 94.50 | 219-7MST aay 
206-124 — SPDT, Gold Finish, Lt. Blue Body 8 |21.79/CT2198MST-ND 95 866 78.75 | 219-8MST ahi me | 
1 4 | 22.50} CT206124-ND 2.08 19.03 173.03 | 206-124 9 |24.33)CT2199MST-ND 1.30 11.88 108.00 | 219-9MST 1 “11.05 
206-214 — DPST, Gold Finish, Lt. Blue Body 10 |26.87|CT21910MST-ND 1.35 12.38 112.50 | 219-10MST DoOoogdom_4 
i e i254 ois 
1 | 4 | 22.50] cT206214-ND 1.62 1487 135.23 | 206-214 12 | 31.95 ETEISHEMSIGNDAS 1:54 14.11 128.25 | 219°12MST 142 
194-MST Series — SPST, Gold Finish, Sealed, Lt. Blue Body : 73 adsense Sere ce ron Bo ai Fig. 6-SMT Side Actuated 
2 | 7.26/CT1942MST-ND 1.40 12.87 117.00 | 194-2MST : 3 : é : P Ad 
3 | 9.80|CT1933MS-ND 2.02 16.18 143.06 | 193-3MS ial ‘ 
3 | 9.80|CT1943MST-ND 95 866 78.75 | 194-3MST y-oonnggi0-=——F 
4 |12aaleriaadNerNe 36. 7.93. 7200 | 194-4MST 4 | 12.34|CT1934MS-ND 1.78 14.25 130.63 | 193-4MS Ain 9.78 gk iy 11.05 
; : ; ; 6 | 5  |14.88|CT1935MS-ND 2.06 16.50 151.25 | 193-5MS + ponoonge 
5 |14.88)CT1945MST-ND 1.46 13.37 121.50 | 194-5MST LS 
3 |17420RERSTENIOMM 135 1298 11260 |194-6MST 6 |17.42|CT1936MS-ND 2.09 16.74 148.01 | 193-6MS rr ee hy Oe 2 | 
2 : : ; 7 |19.96]CT1937MS-ND 2.28 18.20 160.88 | 193-7MS 
7 |19.96)CT1947MST-ND 1.59 14.60 132.75 | 194-7MST 8 |20-50 NeReaehietnn 467: 45-790. 4a080\| dosams 
8 | 22.50| CT1948MST-ND 95 866 78.75 | 194-8MST _! 790 ogee 
9 | 25.04] CT1949MST-ND 4.70 15.59 141.75 | 194-9MST 204 Series — SPST, Tape Sealed, Gold Finish, Brown Body t 
10 |27.58]CT19410MST-ND 1.54 14.11 128.25 | 194-10MST 2 | 7.26/CT2042ST-ND 1.77 15.21 139.43 | 204-2ST switch part # 
12 |32.66|CT19412MST-ND 1.89 17.33 157.50 | 194-12MST 3 | 9.80|CT2043ST-ND 1.79 14.28 126.23 | 204-3ST 2.54typ. stamped here 
195-MST Series — SPST, Tin Finish, Sealed, Black Body 4 vies epee ieq gay imese ome 
2 | 7-26 (CIISSeMSIND Ry 81 7.43 67.50 | 195-2MST 7 | 6 |17.42/CT2046ST-ND 4.61 1380 12650 | 204-6ST 
3 | 9.80)CT1953MST-ND 1.38 12.62 114.75 | 195-3MST 7 |19.96/CT2047ST-ND Ves 1440 132.00 | 204-78T 
4 | 12.34) CT1954MST-ND 89 B14 = 74.03 | 195-4MST 8 | 22.50|CT2048ST-ND 1.72 14.70 134.75 | 204-8ST 
5 |14.88)CT1955MST-ND 1.30 11.88 108.00 | 195-5MST 9 | 25.04|CT2049ST-ND 179 1530 14025 | 204-9ST 
2 | § |17.42/CTI956MST-ND = 1.16 10.64 96.75 | 195-6MST 10 | 27.58 |CT20410ST-ND 1.89 16.20 148.50 | 204-10ST 
i ooee eee 135 ice iauee bead 12 |32.66/CT20412ST-ND 2.07 17.70 162.25 | 204-12ST 
9 | 25.04] CT1959MST-ND 151 13.86 126.00 | 195-9MST 204 Series — SPDT, Tape Sealed, Gold Finish, Brown Body 
10 |27.58|CT19510MST-ND 1.32 12.13 110.25 | 195-10MST 7 1 7.26 |CT204121ST-ND 2.03 17.40 159.50 | 204-121ST 78 aunaaai 
42 |3266|CTI9512MST-ND 159 1460 13275 | 195-12MST 1 | 7.26|CT204121LPST-ND 2.17 18.60 170.50 | 204-121LPST | a a ahs 
CT206-RAST Series — SPST, Gold Finish, Sealed, Lt. Blue Body 204 Series — DPST, Tape Sealed, Gold Finish, Brown Body Switchpart# — + qggonngo_4 
2 | 7.26)CT2062RAST.ND 1.64 15.00 136.35 | 206-2RAST 1 | 7.26/CT204211ST-ND 1.54 12.32 108.90 | 204-211ST stamped here 564 1 | aaa 
3 | 9.80/CT2063RAST-ND 1.30 11.88 108.00 |206-3RAST 2 |12.34)CT204212ST-ND 1.89 15.12 133.65 | 204-212ST Standard model shown. 
4 |1234/CT2064RAST-ND 103 941 8550 | 206-4RAST , | 3 |17.42/CT204213ST-ND 2.03 17.40 159.50 | 204-213ST Low Profile also available (CT204121LPST-ND) 
5 |1488/CT2065RAST-ND 100 9.18 8348 |206-SRAST 4 |22.50|CT204214ST-ND 2.17 17.36 153.45 | 204-214ST 
6 |1742/CT2066RAST-ND 127 11.63 10575 |206-6RAST 5 |27.58|CT204215ST-ND 2.20 18.30 167.75 | 204-215ST Fig. 8 - SMT Half Pitch, 
3) 7 |1996|cT2067RAST-ND 1.52 13.91 126.45 | 206-7RAST 6 (92.66 [CIENBPISSTENUEE 2.42 22.43 207.00 | 204-216ST Recessed Actuated 
8 | 22.50|CT2068RAST-ND 1.27 11.63 105.75 | 206-8RAST 204 Series — DPDT, Tape Sealed, Gold Finish, Brown Body 
9 |25.04|CT2069RAST-ND 1.50 13.76 125.10 | 206-9RAST 1 |12.34/CT204221ST-ND 2.99 25.65 235.13 | 204-221ST 
10 | 27.58] CT20610RAST-ND 1.93 17.65 160.43 | 206-10RAST 7 | 2 |22.50/CT204222ST-ND 1.89 15.12 133.65 | 204-222ST 
12 | 32.66] CT20612RAST-ND 1.73 15.86 144.23 | 206-12RAST 3 |32.66/CT204223ST-ND 2.17 17.36 153.45 | 204-223ST 
209-LPST Series — SPST, Gold Finish, Flush, Sealed, Black Body 218 Series — SPST, Tape Sealed, Gold Finish, Brown Body 
2 | 6.55/CT2092LPST-ND 68 6.19 56.25 |209-2LPST 2 | 3.71/CT2182LPST-ND 1.90 15.18 134.15 | 218-2LPST 
3 | 9.09}CT2093LPST-ND  .73 6.68 60.75 | 209-3LPST 4 | 6.25/CT2184LPST-ND 1.89 15.12 133.65 | 218-4LPST 
4 | 4 |11.63}CT2094LPST-ND 57 5.20 47.25 ‘| 209-4LPST 8 | 6 | 8.79|CT2186LPST-ND 2.52 20.13 177.95 | 218-6LPST 
5 |14.17|/CT2095LPST-ND 92 842 76.50 | 209-5LPST 8 |11.33/CT2188LPST-ND 3.25 25.98 229.68 | 218-8LPST 
6 |16.71|CT2096LPST-ND _.73 6.68 __—60.75_| 209-6LPST 10 |13.87|CT21810LPST-ND 1.78 14.25 125.98 | 218-10LPST 
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Cannon 


Specifications: - Contact Rating: 25mA @ 24VDC or 100mA @ 5VDC + Oper- 


DI P Switches ating Temperature: -20°C to +85°C + Operating Force: 800 grams max. 
. Materials: - Housing: PPA color: Red (UL94V-0) +» Actuator: Nylon (UL 94V-0) 
ITT Industries + Contacts: Gold-plated BeCu + Terminals: SnPb-plated brass. 
Engineered for life Dim. inmm 
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No. of Dim. A Digi-Key Price Each ITT Industries No. of Dim. A Digi-Key Price Each ITT Industries 
Fig. Pos. In, (mm) Part No. 1 25 100 250 Part No. Fig. Pos. In. (mm) Part No. 1 25 100 250 Part No. 
DIP Top Slide with Extended Actuator — Unsealed SMT Top Slide with Flush Actuator — Tape Sealed 
2 .278 (7.06) CKN1276-ND 1.05 84 67 53 | SDAO2H1KD 2 .278 (7.06) CKN1326-ND 1.68 1.35 1.07 84 | SDAO2HOSK 
3 .378 (9.60) CKN1277-ND 1.44 89 71 56 SDA03H1KD 3 -378 (9.60) CKN1327-ND 1.77 1.42 1.13 89 SDAO3HOSK 
4 .476 (12.10) | CKN1278-ND 117 94 .75 59 | SDAO4H1KD ; ie i i SONG tee qe, ioe a6 SDARELOEIC 
1 e zs (17.18) Eo te) ee | ee 6 .676 (17.18) | CKN1330-ND 2.01 1.61 1.28 1.01 | SDAO6HOSK 
.778 (19.76) | CKN1281-ND 1.35 1.08 86 .68 | SDAO7H1KD 4 
a | 876 (2228) | cKNt22ND 150-120 98 78 | ‘SDAOBHTKO rae 9. 7) ee 210 188 185 05 | SDADTHOSK 
9 .978 (24.84) | CKN1283-ND 1.65 1.32 1.05 .83 | SDAO9H1KD 9 ‘978 (24.84) | CKN1333-ND 255 204 162 128 | SDAOSHOSK 
10 1.076 (27.34) | CKN1284-ND 1.77 142 113.89 | SDA10H1KD 10 1.076 (27.34) | CKN1334-ND 267 214 170 134 | SDA10HOSK 
12 1.279 (32.50) | CKN1285-ND 1.95 91.56 1.24 98 | SDA12H1KD 12 1.279 (32.50) | CKN1335-ND 2.94 2.36 1.87 1.47 | SDA12HOSK 
SMT Top Slide with Extended Actuator — Unsealed Side Actuated DIP — Unsealed 
2 .278 (7.06) CKN1286-ND. 1.53 1.23 97 Wad SDA02H1SKD 2 -280 (7.11) CKN1336-ND 1.29 1.04 82 65 BPA02K 
3 .378 (9.60) CKN1287-ND 1.62 1.30 1.03 81 SDA03H1SKD 4 -480 (12.19) | CKN1337-ND 147° 118 94 .74 | BPAO4K 
4 .476 (12.10) | CKN1288-ND 1.71 1.37 1.09 .86 | SDAO4H1SKD 5 578 (14.68) | CKN1338-ND 156 125 99  .78 | BPAOSK 
5 578 (14.68) | CKN1289-ND 186 149 118 .93 | SDAOSH1SKD 5 6 680 (17.30) | CKN1339-ND 1.74 140 1.11.87 | BPAO6K 
6 676 (17.18) | CKN1290-ND 1.98 1.59 1.26 99 | SDAO6HISKD i 778 (19.76) Regt TG. > ME: 2200 | BEAOri 
2 7 778 (19.76) | CKN1291-ND 1.98 159 1.26 99 | SDAO7H1SKD 2 878 (22.30) Rea TOO Te ME 808) BRAD 
; : : : : 9 .978 (24.84) | CKN1342-ND 1.95 156 1.24 .98 | BPAOSK 
8 .876 (22.26) | CKN1292-ND 216 1.73 1.37 1.08 | SDA08H1SKD 10 1.078 (27.43) | CKN1343-ND 204 164 130 1.02 | BPA10K 
9 .978 (24.84) | CKN1293-ND. 240 1.92 1.52 1.20 | SDAO9H1SKD SMT Side Actuated DIP — Unsealed 
10 1.076 (27.34) | CKN1294-ND 255 2.04 1.62 1.28 | SDA10HiSKD 
12 1.279 (32.50) | CKN1295-ND 282 2.26 1.79 1.41 | SDA12H1SKD 2 280 (7.11) EE eae Pe ASE ROE el | Bee 
: : i g : : 4 .480 (12.19) | CKN1345-ND 1.62 130 1.03  .81 | BPAO4SK 
DIP Top Slide with Flush Actuator — Unsealed 5 .578 (14.68) | CKN1346-ND 1.71 1.37 1.09 86 BPAO5SK 
2 .278 (7.06) | CKN1296-ND 1.05 84 67 53 | SDAO2HOKD 6 6 -680 (17.30) | CKN1347-ND 1.92 154 1.22 .96 | BPAO6SK 
3 .378 (9.60) CKN1297-ND 1.11 .89 7 56 | SDAO3HOKD 7 778 (19.76) | CKN1348-ND 1.74 140 1.11 87 | BPAO7SK 
4 476 (12.10) | CKN1298-ND 117 94 75.59 | SDAO4HOKD 8 878 (22.30) RCRA 1.98 1.59 1.26 = 99 | BRAOSSK 
9 .978 (24.84) | CKN1350-ND 216 1.73 1.37 1.08 | BPAO9SK 
5 .578 (14.68) | CKN1299-ND. 1.23 99 .78  .62 | SDAOSHOKD ba 4.078 (27.43) | CKN1381-ND 225 180 1.43 1.13 | BPAIOSK 
3 6 .676 (17.18) | CKN1300-ND 1.26 1.01  .80 .63 | SDAO6HOKD : Top Slida sinalatneling SIP-=Unsesled — 
7 .778 (19.76) | CKN1301-ND. 1.35 1.08  .86  .68 | SDAO7HOKD 9 
8 876 (22.26) | CKN1302-ND 1.50 1.20 95 .75 | SDAO8HOKD . 296 (7.58) | RCKNISS2.ND 2.25 1.80 1.43 1.13 | SP02 
9 .978 (24.84) | CKN1303-ND 1.65 1.32 1.05  .83 | SDAOSHOKD : 498 (12.66) | 1CKNISSS-ND 255 204 1.62 1.28 | SP04 
10 1.076 (27.34) | CKN1304-ND 1.77 142 1.13 89 | SDA10HOKD if S 698 (17.74) eee eae, eee. Ne ee || See 
: : : : : : 8 .898 (22.82) | CKN1355-ND 3.45 2.76 219 1.73 | SP08 
12 1.279 (32.50) _| CKN1305-ND 1.95 156 1.24  .98 | SDA12HOKD 10 1 en (27.9) | CKN1356-ND 435 348 276 218 | SPi0 
DIP Top Slide with Flush Actuator — Tape Sealed Rt. Angle Single In-Line SIP — Unsealed 
2 .278 (7.06) | CKN1306-ND 1.20 96 .76  .60 | SDAO2HOK 2 .298 (7.58) | CKN1357-ND 3.15 252 2.00 158 | SPO2A 
3 .378 (9.60) | CKN1307-ND 1.23 99 .78  .62 | SDAO3HOK 4 .498 (12.66) | CKN1358-ND 3.36 2.69 213 1.68 | SPO4A 
4 .476 (12.10) | CKN1308-ND 1.29 1.04 82 65 SDAO4HOK 8 6 698 (i 7.74) | CKN1359-ND 405 3.24 257 2.03 SPO6A 
5 .578 (14.68) | CKN1309-ND 1.35 1.08 .86 .68 | SDAOSHOK 8 -898 (22.82) | CKN1360-ND 444 3.56 282 2.22 | SPO8A 
3 6 .676 (17.18) | CKN1310-ND 141 113 90 71 | SDAO6HOK 10 1 096 (27.9)_| CKN1361-ND 480 3.84 3.04 240 | SPI0A 
7 .778 (19.76) | CKN1311-ND 1.50 1.20 95  .75 | SDAO7HOK 
8 .876 (22.26) | CKN1312-ND 1.65 1.32 1.05 83 | SDAO8HOK a Digi-Key Price Each ITT Industries 
9 .978 (24.84) | CKN1313-ND 177 142 1413 89 | SDAOQHOK Fig. Type ActUsIOlas | mPaertNo: 1 25 100 250 _—| Part No. 
10 1.076 (27.34) | CKN1314-ND 192 154 122 96 | SDA1OHOK 10mm Rotary Dip - PC Mount - Process Sealed 
12 1.279 (32.50) | CKN1315-ND 2.07 166 1.32 1.04 | SDA12HOK BCD Flush CKN1367-ND 4.26 3.94 3.28 246 | CRDIORMOCK 
- = BCD Comp | Flush CKN1368-ND 4.26 3.94 3.28 246 | CRD10CMOCK 
SMT Top Slide with Flush Actuator — Unsealed 7 HEX Flush CKN1369-ND 468 432 360 2.70 | CRD16RMOCK 
2 .278 (7.06) CKN1316-ND 1.53 1.23 97 77 SDAO2HOSKD HEX Comp Flush CKN1370-ND 468 432 3.60 2.70 CRD16CMOCK 
3 .378 (9.60) CKN1317-ND 162 130 1.03 81 SDA03HOSKD 10mm Rotary Dip - Right Angle Mount - Process Sealed 
4 476 (12.10) | CKN1318-ND. 1.71 1.37 1.09.86 | SDAO4HOSKD BCD Flush CKN1371-ND 5.04 4.66 3.88 291 | CRDIORMOAK 
5 .578 (14.68) | CKN1319-ND 1.77 142 113 .89 | SDAOSHOSKD 19 | BCDComp| Flush CKN1372-ND 5.04 4.66 3.88 291 |) CRDIOCMOAK 
7 6 .676 (17.18) | CKN1320-ND 186 149 118 93 | SDAO6HOSKD HEX Flush CKN1373-ND 5.54 5.12 4.26 3.20 | CRDIGRMOAK 
HEX Comp | Flush CKN1374-ND 5.54 5.12 4.26 3.20 | CRD16CMOAK 
7 .778 (19.76) | CKN1321-ND 1.98 159 1.26.99 | SDAO7HOSKD Tomm Rotary Dip - Surface Mount = Process Sealed 
8 .876 (22.26) | CKN1322-ND 216 1.73 1.37 1.08 | SDAO8HOSKD 
9 978 (24.84) | CKN1323-ND 2.40 1.92 1.52 1.20 | SDAOSHOSKD ici Blush peace cok se eee. “eee | ene ORNS 
: d : : : : BCD Comp | Flush CKN1376-ND 4.81 4.44 3.70 278 | CRD10CMOSK 
10 1.076 (27.34) | CKN1324-ND 255 2.04 1.62 1.28 | SDA10HOSKD 1 HEX Flush CKN1377-ND 528 488 406 305 | CRD16RMOSK 
12 1.279 (32.50) CKN1325-ND 282 2.26 1.79 1.41 SDA12HOSKD HEX Comp Flush CKN1378-ND 5.28 488 4.06 3.05 CRD16CMOSK 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Cannon No. of Dim. A Digi-Key Price Each ITT Industries 
Fig. | Pos. In. (mm) Part No. il 25 100 250 | Part No. 
. Top Slide, Extended Actuator — Unsealed 
. DIP Switches 2 280(7.11) | CKN3001-ND 759 128 1.01 80 /BD02 
ITT Industries 3 380 (9.65) CKN3002-ND 159 128 1.01 80 |BD03 
Engineered for life 4 .480 (12.19) CKN3003-ND 1.74 140 1.41  .87 |BDO4 
5 .580 (14.73) CKN3004-ND 1.77 142 143 .89 |BDOS 
SPECIFICATIONS: + Switch Function: SPST + Contact Rating: Switch: 100mA max @5VDC or 25 mA max. F 6 .680 (17.27) CKN3005-ND 183 147 1.16 .92 |BDO6 
at 25 VDC + Mechanical & Electrical Life: 2,000 make-and-break cycles at full load, each circuit + Contact Resistance: vA -780 (19.81) CKN3006-ND 1.92 1.54 1.22 -96 )/BDO7 
Below 50 milliohms typ. + Dielectric Strength: 500V RMS + Operating Temp.: -40°C to +85°C 8 -880 (22.35) CKN3007-ND 1.98 1.59 1.26  .99 |BD08 
MATERIALS: + Case & Cover: Gass filled polyester (UL 94-0), Hame retardant, Red in color + Actuator: Gass filled na foao or a3) Soe NG ae tee 43 es aed 
nylon 6/6, flame retardant (UL 94V-0) + Contacts: Copper alloy, with gold plate over nickel plate + Terminals: Copper 12 1.280 (32.51) CKN3010-ND 228 183 145 1.14 |BDI2 
alloy, with tin-lead alloy over nickel plate + Terminal Seal: Epoxy + Tape Seal: Polyimide + Proven washable design 7 7 
open base design allows cleaners to flush through + High temperature materials (UL 94-0) withstands soldering and Right Angle Slide, Extended Actuator — Unsealed 
cleaning temperatures and processes * Slide actuators with positive detent — prevent accidental actuation + Reliable 2 -280 (7.11) CKN3011-ND 270 2.16 1.71 1.35 /BDOZAV 
wiping contact mechanism * Tin-lead alloy coats all sides of terminals for joint integrity 3 -380 (9.65) CKN3012-ND 2.70 216 1.71 1.35 )BDOSAV 
4 .480 (12.19) CKN3013-ND 285 2.28 1.81 1.43 |BDO4AV 
; : - , 5 .580 (14.73) CKN3014-ND 288 2.31 1.83 1.44 |BDOSAV 
Fig.1 Top Slide Fig. 2 Rt Angle Slide Fig. 3 Side Actuate 2 6 .680 (17.27) CKN3015-ND 2.97 2.38 1.89 1.49 |BDOGAV 
ee bari 7 .780 (19.81) CKN3016-ND 3.03 2.43 1.92 1.52 |BDO7AV 
1.277|| 2.29 -— A — 8 .880 (22.35) CKN3017-ND 3.09 248 1.96 1.55 |BDO8AV 
OOM 9 .980 (24.89) CKN3018-ND 3.18 2.55 2.02 1.59 |BDO9AV 
10 | 1.080 (27.43) | CKN3019-ND 3.24 2.60 2.06 1.62 |BD10AV 
12345678 12 | 1.280 (32.51) | _CKN3020-ND 3.39 2.72 215 1.70 |BD12AV 
Ao al Side Actuated — Tape Sealed 
+has4 9692-01 2 306 (7.77) CKN3021-ND 147° 118 94 74 |BPO2YT 
3 .406 (10.31) CKN3022-ND 1.62 1.30 1.03 .81 |BPO3YT 
4 .506 (12.85) CKN3023-ND 1.65 1.32 1.05 .83 |BPO4YT 
5 .606 (15.39) CKN3024-ND 1.74 140 1.11 87 |BPO5YT 
3 6 .706 (17.93) CKN3025-ND 1.92 154 1.22 96 |BPO6YT 
7 .806 (20.47) CKN3026-ND 1.98 159 1.26  .99 |BPO7YT 
8 .906 (23.00) CKN3027-ND 1.98 159 1.26  .99 |BPO8YT 
10 | 1.106 (28.09) | CKN3028-ND 2.22 1.78 1.41 1.11 |BP10YT 
Tormpal 12__| 1.306 (33.17) | _CKN3029-ND 249 2.00 1.58 1.25 |BP12YT 
Seal Low Profile Auto Insert — SD Series — Tape Sealed 
254-1 | 2 -258 (6.55) CKN3064-ND 132 1.06 84  .66 |SDO2HOK 
£0.15 3 .358 (9.09) CKN3065-ND 1.38 111 88  .69 |SDO3HOK 
4 .458 (11.63) CKN3066-ND 1.44 116 92 .72 |SDO4HOK 
5 .558 (14.17) CKN3067-ND 1.50 120 95  .75 |SDOSHOK 
Fig.6 Half Pitch 4 6 .658 (16.71) CKN3068-ND 1.56 125 99  .78 |SDO6HOK 
7 .758 (19.25) CKN3069-ND 1.65 1.32 1.05  .83 |SDO7HOK 
8 .858 (21.79) CKN3070-ND 1.83 147 1.16  .92 |SDO8HOK 
0.7 oononnan 0. 9 .958 (24.33) CKN3071-ND 1.98 159 1.26  .99 |SDO9HOK 
rg ys .68 HAGBEBGG BF 10 1.058 (26.87) CKN3072-ND 213 1.71 1.35 1.07 |SD10HOK 
WEGGBHGGEH 3.62 Angers 12 | 1.258 (31.95) | _CKN3073-ND 231 185 147 1.16 |SD12HOK 
0.55 Low Profile Surface Mount — SD Series — Tape Sealed 
Foelable: polyimide 2 .258 (6.55) CKN3054-ND 1.86 149 1.18  .93 |SDO2HOSK 
Peelable tape seal 3 .358 (9.09) CKN3055-ND 1.95 1.56 1.24 98 |SDO3HOSK 
polyimide 4 .458 (11.63) CKN3056-ND 2.04 1.64 1.30 1.02 |SDO4HOSK 
tape seal 5 .558 (14.17) CKN3057-ND 213 1.71 1.35 1.07 |SDO5HOSK 
5 6 .658 (16.71) CKN3058-ND 2.22 1.78 1.41 1.11 |SDO6HOSK 
7 .758 (19.25) CKN3059-ND 1.44 116 92  .72 |SDO7HOSK 
8 .858 (21.79) CKN3060-ND 255 2.04 1.62 1.28 |SDO8HOSK 
9 .958 (24.33) CKN3061-ND 2.82 2.26 1.79 1.41 |SDO9HOSK 
10 | 1.058 (26.87) | CKN3062-ND 2.97 2.38 1.89 1.49 |SD10HOSK 
12 | 1.258 (31.95) | __CKN3063-ND 3.27 2.62 2.08 1.64 |SD12HOSK 
ooogouoo0—+ Half Pitch Surface Mount — TDA Series — Tape Sealed 
_ T fur 
6.17 11.05 Hooooooo tT 2 144 (3.67) CKN1362-ND 240 1.68 1.33 1.05 |TDAO2HOSK1 
7—pooonog0 4 Jeo 27 “18.89 4 .244 (6.21) CKN1363-ND 2.22 1.78 1.41 1.11 |TDAO4HOSK1 
q4i24dk ot R254 i 6 6 .344 (8.75) CKN1364-ND 2.64 212 1.68 1.32 |TDAO6HOSK1 
8 444 (11.29) CKN1365-ND 3.03 2.43 1.92 1.52 |TDAO8HOSK1 
PCB Land Pattern 10 544 (13.83) CKN1366-ND 4.47 3.58 2.84 2.24 |TDA10HOSK1 


ue 8mm DIP Coded 
ITT Industries Rotary Switches 


LIFE EXPECTANCY: + Mechanical — 10,000 operations 


Engineered for life min. + Electrical — 2,000 operations min. + Contact Fig. 2 
Resistance — 200mQ. Bottom 
Specifications: - Contact Ratings: 0.4 VA max. @ 20 V AC or V DC max. + Mechanical & Electrical Life: 20,000 View 
position changes + Contact Resistance: 50 milliohms max. initial + Operating Temperature: —25°C to +85°C. BCD Out ut Codes 
Materials: - Cover & Base: Gass filled nylon, flame retardant, heat stabilized (UL 94V-0) + Actuator: LOP (UL 94V-0), P' 
internal o-ring seal standard with all actuators + Movable Contacts: Copper alloy, with gold plate over nickel plate + Ter- Hexadecimal Type 
minals: Copper alloy, with tin-lead alloy over nickel plate. All terminals are insert molded. BCD Type yp 
Pos-| Terminal No. Pos- Terminal No. 
Fig. 2- ition 7] 2] 4] 8 | lition| 1 | 2141/8 
Right Angle °° 0 0 
Tle 1 |e 
2 e 
2 ® 3 |@e/e 
3/e/@ 4 e 
4 e 5 |@ e 
5 |e e 6 e\e 
6 ele 7 |@\|ele 
N 7/e@/e/@ 8 e@ 
eS 8 eo) i2ie ° 
ale e\4 e e 
“Designedfor Ble|e e 
AO Diulips Screervet: Note: “@” in the tables | © e\|e 
DIGEK BAGSIERCH WETIRGOST show the output terminal |_D | @ @e\|e 
igi-Key rice Eac! Industries E elele 
Fig. Type | Actuator | Part No. 1 25 100 250 Part No. Rg can = oo ste 
1 BCD A CKN3044-ND 426 394 328 246  |CDI0RMOCK el ha 
1 BCD B CKN3045-ND 489 452 3.77 2.83 |CD10RL1CK = 
1 BCD c CKN1224-ND 5.71 5.28 4.40 3.30 |CD10RK1CK No. | Output | Switching ; a ; 
2 BCD A CKN3046-ND 5.03 465 3.87 2.91 |CD10RMOAK of | Code | Capacity | Operating | Digi-Key Price Each Omron 
2 BCD B CKN3047-ND 5.64 5.21 4.34 3.26 |CD10RL1AK Fig.|/Pos.| Type | mA [VDC] Temp. _| PartNo. 1 25 50 100-250 [Part No. 
2 BCD c CKN1226-ND 646 597 4.97 3.73 |CD10RK1AK 1] 10] BOD |] 100 | 28 | -10°to 70°C] SW220-ND 3.75 3.38 3.00 270 2.55 | A6A10R 
3 BCD A CKN3048-ND 480 443 3.69 2.77 |CD10RMOSK 1 | 16 | Hexdec.| 100 | 28 | -10°to 70°C] SW221-ND 3.88 349 3.10 279 2.64 | A6A16R 
3 BCD Cc CKN1228-ND 6.29 5.82 4.85 3.64 _ | CDI0RK1SK 2/10; BCD | 100 | 28 | -10°to70°C| Sw214-ND 4.13 372 330 297 281 |A6A-10RS 
1 Hex. A CKN3049-ND 468 432 3.60 2.70 |CD16RMOCK 2 | 16 | Hexdec.| 100 | 28 | -10°to 70°C] SW215-ND 4.38 3.94 3.50 3.15 298 | ASA-16RS 
i Hox B Nese Ne) DG OS: - AIS SAO" | CDISREICK 2/10] Bcd | 100 | 28 | -10°to 70°C) SW222ND 450 405 360 324 306 | ASA1ORW 
ee ee c epee 818 571 476 3.57 |CDIGRKICK 2 | 16 | Hexdec.| 100 | 28 | -10°t0 70°C] SW223-ND 463 4.17 3.70 3.33 3.15 | ABA-16RW 
2 Hex. A CKN3051-ND 5.55 512 4.27 3.20 |CD16RMOAK : z Z : : 
2 Hex. B CKN3052-ND 615 569 4.74 356 |CDi6RL1AK 3] 10] BCD ] 100 | 30 | -20°to 70°C] SW216-ND 288 259 230 207 1.96 | A6BC-10R(N) 
2 Hex. c CKN1227-ND 697 644 5.37 4.03 |CDi6RK1AK 3 | 16 | Hexdec.| 100 | 30 | -20°to70°C| SW217-ND 3.00 2.70 240 2416 2.04 | A6C-16R(N) 
3 Hex. A CKN3053-ND 5.29 489 4.07 3.06  |CD16RMOSK 4] 10] BCD | 100 | 30 | -20°to 70°C] Sw218-ND 3.88 349 310 279 2.64 | ABCV-10R 
3 Hex. c CKN1229-ND 679 627 5.22 3.92 |CD16RK1SK 4 | 16 | Hexdec.| 100 | 30 | -20°to 70°C] SW219-ND 4.13 3.72 330 297 2.81 | A6CV-16R 


More Product Available Online: www.digikey.com 
922 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


rayhilf 2\P Switches 


Grayhill's unique spring and ball contact design offers 
unparalleled reliability compared to conventional wiping contact 
designs. When actuated the ball rests between two contacts 
allowing multiple points of contact while the spring compression 
is at maximum pressure. Temperature, humidity and vibration 
have minimal affect on this design. 


Specifications: + Mechanical Life per switch position: 
76/78 — 20,000; 90B — 5,000 + Contact Resistance: Initially 
< 30 mQ + Insulation Resistance: 5,000 + Dielectric 
Strength: 750V + Current Carry: 3A + Switch Capacitance: 
2pF + Operating Temperature: -40°C to +85°C +» SMT 
Processing Temperature (9OHBW, 90HBY): 260°C Max. 


Fig. 1 - Series 76 Rocker and Recessed Rocker 


fe Length 7 


0.51 7 ac ae x 2.29 


Extended 7.49 
Recessed»|6.27| 
ar 


Fig. 2 - Series 76 Piano DIP 
I Length ad 


q 
9.65 
ss 


TEES 67 E 


TOTTI 
0.51465 a4 tPF 


OPEN. 


Fig. 6 —- Series 76HP SMT Piano DIP 


Fig. 3 — Series 78 


1.52 


Honoooonon 


* Recessed 


Fig. 4- Series 90 


m= Length >| 


4.19 


BRSSSBBR| | 


wy 
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4.57 | 
216 ia 
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Fig. 7 —- Series 97C Half Pitch 


Fig. 5 —- Series 90HBW, 90HBJ 
1s Length »| 


BBBBGEBB) | 
O51 | Tape Tal 
DbAel Le b ri. 


»16.35 la 4 
J-Lead 


737 
1 
[10.03 |* 


Gull Lead 


0.30 


| «2.54 


ooooo0000 
10.16(Gull-wing) 
6.35(J-wing) 


Fig. 8 —- Series 97R Half Pitch 


9.65 ; Alle . 
Je— Length —+ 7] ha 1.27 Pitch >| | 1.27 Pitch -+| f+ 
: hereraraaian 
7.75 aia a a 
+ 4 7 ale gay | 910 {450_|+ 
ahee 254e] |< +||+1.78 0.76 ‘| 7.85 
sl 1077 ke iY + 0.61 
PoE Eo I~ 310 + 
No. of] Length | Digi-Key Price Each Grayhill No. of | Length | Digi-Key Price Each Grayhill No. of| Length | Digi-Key Price Each Grayhill 
Fig.| Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| Pos. | (mm) | Part No. au 10 100 | Part No. Fig.| Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Raise Rocker Unsealed PIANO DIP® Sealed Auto-Insertable Auto DIP Sealed 
2] 7.11] GH1102-ND 92 85 77 | 76SB02 2] 7.11] GH1203-ND 1.40 1.29 1.17 | 76PSBO02S 2] 6.86 | GH1282-ND 76 70 63) 90B02S 
3 | 9.65] GH1103-ND 92 85 77 | 76SB03 3 | 9.65 | GH1204-ND 1.43 1.32 1.20 | 76PSB03S 3] 9.40 | GH1283-ND 84 77 70) 90B03S 
4 | 1219] GH1104ND 92 85 77 | 76SB04 4 | 12.19 | GH1205-ND 1.16 1.07 .97 | 76PSB04S 4 | 11.94 | GH1284-ND 95 87  .79) 90B04S 
5 | 14.73 | GH1105-ND 1.38 1.27 1.15 | 76SBO5 5 | 14.73 | GH1206-ND 1.46 1.34 1.22 | 76PSBO5S 5 | 14.48 | GH1285-ND 1.00  .92 .84| 90B05S 
4 | © | 17.27 | GHI106-ND 1.35 1.24 1.13 | 76SBO6 2 | © | 1727) GH207.ND 1.32 1.22 1.11 | 76PSB06S 4| 6 | 17.02 | GH1286-ND 119 1.09  .99| 90B06S 
7 | 19.81 | GH1107-ND 1.43 1.32 1.20 | 76SBO7 7 | 19.81 | GH1208-ND 1.59 1.46 1.33 | 76PSB07S 7 | 19.56 | GH1287-ND 1.24 1.14 1.04] 90B07S 
8 | 22.35 | GH1109-ND 1.43 1.32 1.20 | 76SB08 8 | 22.35 | GH1209-ND 1.40 1.29 1.17 | 76PSBO8S 8 | 22.10 | GH1288-ND 116 1.07  .97| 90B08S 
9 | 24.89) GHIT10-ND 1.43 1.32 1.20 | 76SB09 9 | 24.89) GH1210-ND 1.70 1.56 1.42 | 76PSB09S 9 | 24.64 | GH1289-ND 146 1.34 1.22} 90B09S 
10 | 27.43 eae 1.51 1.39 1.26 | 76SB10 10 | 27.43] GH211-ND 1.49 1.37 1.24 | 76PSBI10S 10 | 27.18 | GH1290-ND 1.57 144 1.31] 90B10S 
12 | 32.51 | GH1202-ND 1.62 1.49 1.35 | 76SB12 | 
3 12 | 3251 | GHt212ND_ 1.97 __1.81 1.65 | 76PSB12S SMT Gull Lead Sealed 
Raise Rocker Sealed Raised Slide Switch, Unsealed 
2] 6.86 | Gi1291-ND 86.80 72] SOHBW02P 
2] 7.11] GH1002-ND 1.05 97 .88 | 76SB802S 2] 741] @i233-ND 1.05 7 "88 | 78B02 
3 | 9.40 | GH1292-ND 89 82  .75| 9OHBWO3P 
3 | 965 oe 10 pul 188 | LOSSS 3) 9.65 |/GH2S5ND)) 1.05 oF 88 | 7803 4 | 11.94] GH1293-ND 1.00 .92_~—«s84| 90HBWO4P 
4 | 12.19] GH1004-ND 1.05 7 .88 | 76SB04S : : : ; 
4 | 1219 Fone 89 82 75 | 78604 5 | 1448) GHI294ND = 1.11 1.02.93] 9oHBWOSP 
5 | 14.73] GH005-ND 1.46 1.34 1.22 | 76SBO5S ‘ : : : 
5 | 14.73] GH236-ND 1.08 99 .90 | 78B05 
6 | 1727 @H006-ND 1.49 137 124 | 7688068 5 | 6 | 17.02 | GH1295-ND 116 1.07  .97| 90HBWO6P 
1 ‘ : : : 3| © | 1727 eae 10888 200) | TEES 7 | 1956 | GHI296ND 1.27 1.17 1.06] 90HEWO7P 
7 | 19.81 | GH1007-ND 1.51 1.39 1.26 | 76SB07S ; : : : 
7 | 19.81 | GH1238-ND 1.08 99 .90 | 78B07 
3 | 2235 | GHI008-ND 146 134 122 | 7esB08S 8 | 22.10 | GH1297-ND 1.19 1.09  .99| 90HBWosP 
; ; ; ‘ 8 | 22.35 IGM233NB)) 1.00 2 84 | 78608 9 | 2464) GHI298-ND 1.491.397 1.24 90HBWO9P 
9 | 24.89 | GH1009-ND 1.59 1.46 1.33 | 76SB09S : : : : 
10 | 2743} GHOIOND 162 149 135 | 7e9BI0S 9 | 24.80 eee FOS 8G 66 | (eB 10 | 27.18 | GH1299-ND 1.51 1.39 1.26] 9OHBW1OP 
; : : : 10 | 27.43 | GH1241-ND 1.05 97 88 | 78B10 
12 | 32.51 | GH1012-ND 1.70 1.56 1.42 | 76SB12S 12 | 3251 | cHi242ND 1.24 114 104 | 78B12 SMT J -Lead Sealed 
Recessed Rocker Unsealed Raised Slide Switch, Sealed 2] 6.86 | GH1300-ND 159 1.46 1.33} 90HBJO2P 
2] 7.11] GHt272-ND 1.24 1.14 1.04 | 76RSBO2 2] 741) @i223.ND 1.05 7 e8 | 782028 3 | 9.40 | GH1301-ND 1.65 1.51 1.38} 90HBJO3P 
| rte |aizmn> 135 12 113 | 7orse0e 3 cae (| Ree 5 | idae | GON 159 143139) OMENS 
5 | 14.73 | GH1275-ND 1.43 1.32 1.20 | 76RSBOS 4) 219 veered a alle 5| 6 | 17.02 | cH1304-ND 1.65 1.51 1.38| 90HBJOEP 
5 | 14.73 | GH1226-ND 1.30 1.19 1.08 | 78B05S 
6 | 17.27 | GH1276-ND 1.46 1.34 1.22 | 76RSBO6 7 | 19.56 | GH1305-ND 1.67 1.54 1.40} 90HBUO7P 
1 6 | 17.27 | GH1227-ND 1.24 1.14 1.04 | 78B06S : ‘ ; : 
7 | 19.81 | GH1277-ND 1.46 1.34 1.22 | 76RSBO7 3 8 | 22.10 | GH1306-ND 1.38 1.27 1.15] 9OHBJO8P 
7 | 19.81 | GH1228-ND 1.27 1.17 1.06 | 78807S : : : : 
8 | 22.35 | GH1278-ND 1.49 1.37 1.24 | 76RSBO8 9 | 24.64 | GH1307-ND 1.73 1.59 1.44| 90HBJO9P 
8 | 22.35 | GH1229-ND 1.05 97 .88 | 78B08S : : ‘ : 
9 |) 24.89) GH1279-ND 1.57 1.44 1.31 | 76RSBO9 10 | 27.18 | G1308-ND 159 1.46 1.33] 90HBJ10P 
9 | 24.89] GH1230-ND 1.13 1.04 .95 | 78B09S : : : : 
10 | 27.43 | GH1280-ND 1.57 1.44 1.31 | 76RSBI0 . 
12 | 3251 | GHi281-ND_ 1.62 1.49 1.35 | 76RSBI2 10 | 27.49 eae 1240 141.04 | 788108 Series 76HP PIANO DIP* 
12 | 32.51 | GH1232-ND 1.46 1.34 1.22 | 78B12S 2 71) GHS25CEND 3.94. 276 1.82) 76HPSBO2GWR 
Recessed Rocker Sealed " 7 a i : 
2 741) G@H262ND 1.27 147 7.06 | 7aRSB02S Recessed Slide Switch, Unsealed 2 7.1 | GH1325TR-ND 792.75/500 76HPSBO2GWR 
3| 965 | GiizegND | 132 12 111 | 7eRS6038 2] 7.11 | GH1252-ND 1.05 97 .88 | 78RB02 4 | 122] GHI326CT-ND 4.06 285 1.87] 76HPSBO4GWR 
4 | 1219 | @H264-ND 138 127 115 | 76RSB04S 3 | 9.65 | GH1253-ND 1.05 97 88 | 78RB03 4 | 122 | GH1326TR-ND 817.25/500 76HPSBO4GWR 
5 | 1473 | GHI265-ND 146 134 122 | 76RSB05S 4 | 12.19 | GH1254ND 89 82 .75 | 78RB04 g| 6 | 173] GHI327CT-ND 4.29 3.01 1.98 | 76HPSBO6GWR 
1 | 8 | 1727| Git2s6ND 1.49 137 124 | 76RSB06S 5 | 14.73 | GH1255-ND 1.08 99 .90 | 78RB05 6 | 17.3 | GH1327TR-ND 863.63/500 76HPSBO6GWR 
7 | 1981 | @it267-ND 1.49 137 toa | 76RSB07S 3 | § | 1727 | GH1256-ND 1.08 99 .90 | 78RB06 8 | 224] GHI328CT-ND 4.59 322 212] 76HPSBOSGWR 
3 | 2295] @ii268-ND 151 139 126 | 76RSB08S 7 | 19.81 | GH1257-ND 1.08 99 .90 | 78RB07 8 | 224] GH1328TR-ND 924.00/500 76HPSBOSGWR 
9 | 2489 | GHI269-ND 1.59 146 133 | 76RSB09S 8 | 22.35 | GH1258-ND 1.00 92 .84 | 78RB08 10 | 27.4] GHI329CT-ND 5.00 350 2.30] 76HPSBIOGWR 
jo | 27.43 | @Hi270-ND 1.59 1.46 133 | 7eRSB10S 9 | 24.89 | GH1259-ND 1.03 95 .86 | 78RB09 10 | 27.4 | GH1329TR-ND 1006.25/500 76HPSB10GWR 
12 | 3251| GHI271-ND 165 1.51 1.38 | 76RSB12S 10 | 27.43 ERIBSONOR 1.05 7 288, | 78h 10 Series 97 Half Pitch 
PIANO DIPo Unsealed 12 | 3251 | @tt26V-ND 1.24 1.14 1.04 | 78RB12 7) 33 EE Woo! 301 to8 Oreos 
Recessed Slide Switch, Sealed 
2 | 7.11] GHt213-ND 1.30 1.19 1.08 | 76PSB02 7| 4 | 630] GHI331-ND 4.41 3.09 203] 97c004S 
3 | 965) GH2I4ND 1.32 422 1.11 | 76PSB03 2 | 7.11 | GH1243-ND 1.05 97 .88 | 78RB02S 8 | 11.38 | GH1332-ND 4.65 326 214] 97008S 
4 | 12.19 | GH1215-ND 1.08 99 90 | 76PSB04 3 9.65 | GH1244-ND 1.05 97 .88 | 78RB03S 10 | 13.92 | GH1333-ND 5.00 350 2.30) 97C10S 
5 | 14.73 | GHI216-ND 1.38 1.27 1.15 | 76PSB05 4 | 12.19) GH1245-ND 95 87 -79 | 78RBO4S 
2 | 3.76 | GH1334-ND 429 301 1. y7ROZ 
6 | 17.27 | GH1217-ND 1.22 112 1.02 | 76PSBO6 5 | 14.73 | GH1246-ND 1.30 1.19 1.08 | 78RBO5S nike 3 98 | 97R02S 
2 8| 4] 6.30] GH1335-ND 4.41 3.09 2.03] 97R04S 
7 | 19.81 | GH1218-ND 1.38 1.27 1.15 | 76PSBO7 3] 6 | 17.27 | GH1247-ND 1.24 1.14 1.04 | 78RB06S g | 1138 | @iigg6-ND 465 326 214| 97RO8S 
8 | 2235] GHI219-ND 1.27 117 1.06 | 76PSB08 7 | 19.81 | GH1248-ND 1.27 1.17 1.06 | 78RB07S d : : : 
9 | 24.89 | GH1220-ND 1.54 1.42 1.29 | 76PSBO9 8 | 2235] GH249-ND 1.05 97 .88 | 78RB08S Hand Tool 
10 | 27.43 | GH1221-ND 1.30 1.19 1.08 | 76PSB10 9 | 24.89] GH250-ND 1.13 1.04 .95 | 78RBO9S Hand Tool for 
12 | 32.51 | GH1222-ND 1.89 1.74 1.58 | 76PSB12 10 | 27.43) GH251-ND 1.24 1.14 1.04 | 78RB10S Dip Switch GH1343-ND 1400 —  .46| 90-DIPSTIaX 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ANP tyco Electronics 
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DIP Switches 


Fig. 1 - Side Actuated Fig. 2- = Fig. 3 - Dip Shunts 
Ife: | Tt, 
Max. Cycle Life: up to 7,000 cycles per Top Actuated 7'37 : : 
pole. SPST. Contacts: Beryllium copper me Materials: Housing: Glass- 
with 30p gold over 50, nickel plating in ice filled thermoplastic, 94V-0 
contact area. Materials: Housing: Glass- 2.54 0.56 rated. Current Rating: 
filled polyester, 94V-0 rated, black. Max. Cycle Life: up to 2,000 cycles per pole. SPST. Standard pressure - 2 amp. 
Rocker: Thermoplastic, 94V-0 rated, white. Contacts: Copper alloy 301 gold over 50 nickel plating in Resistance to Soldering 
Current_ Rating: Nonswitching —1.5 amp contact area. Current Rating: Nonswitching—1.0 amp max. Heat: Cut straps can be 
max. at 50 VDC. at 40 VDC. Materials: Same as 7000 Series reconnected by soldering bridging. 
No. of} Dim. A | Digi-Key Price Each AMP No. of] Dim. A| Digi-Key Price Each AMP No. of| Dim. A | Digi-Key Price Each AMP 
Fig| Cir. | (mm) Part No. 1 10 Part No. Fig.| Cir. | (mm) Part No. il 10 Part No. Fig.| Cir. | (mm) Part No. 1 10 Part No. 
7000 Series - SPST, Side Actuated, Unsealed 7100 Series - SPST, Standard Profile, Unsealed 7100 Series - SPST, Low Profile, Unsealed 
2 | 741 | A5002-ND 7.23 6.63 | 1-435802-0 2 | 741 | as202-ND 3.72 3.41 | 2-435640-9 4 | 12.19 eee ie.) 280),| apogee 
3 9.65 A5203-ND 3.84 3.52 | 3-435640-0 5 14.73 A5405-ND 1.59 1.46 | 435668-4 
3 | 965 iuuem O84 7.92 | 4958022 . ‘ ° ; . . 2| 6 | 17.27 | A5406-ND 1.74 1.60 | 435668-5 
4 | 1219 | A5004-ND 1.26 1.16 | 435802-3 4 | 12.19 | A5204-ND 93 91 | 435640-2 a | 2235 | as40sND 189 174 | 435e6a-7 
5 14.73 A5005-ND 2.64 2.42 | 435802-4 5 14.73 A5205-ND 1.59 1.46 | 435640-3 10 27.43 A5410-ND 2.37 2.18 | 435668-9 
1 6 17.27 A5006-ND 2.94 2.70 | 435802-5 2 6 17.27 A5206-ND 1.74 1.60 | 435640-4 7100 Series - SPST, Low Profile, Tape Sealed 
7 | 19.81 | A5007-ND 312 286 | 435802-6 7 | 19.81 | A5207-ND 1.95 1.79 | 435640-1 4 |) 12.19 | A5504-ND = 1.23 1.13 | 3-435668-4 
5 14.73 A5505-ND 2.04 1.87 | 3-435668-5 
z 4 fe fe - 8 22.35 A5208-ND 1.89 1.74 | 435640-5 
7 ae pe om aval loners 6 17.27 A5506-ND 2.16 1.98 | 2-435668-5 
9 24.89 A5009-ND 3.75 3.44 | 435802-7 9 24.89 A5209-ND 2.25 2.07 | 435640-6 2 7 19.81 A5507-ND 2.37 2.18 | 2-435668-7 
io | 27.43 | ASO10-ND 3.75 3.44 | 435802-8 10 | 27.43 | AS210-ND 237 2.18 | 435640-7 g | 2235 | a5S08ND 234 215 | 2-435668-8 
7000 Series - SPST, Side Actuated, Plastisol Sealed 12 32.51 A5212-ND 3.06 2.81 3-435640-2 9 24.89 A5509-ND 2.67 2.45 | 2-435668-9 
4 12.19 A5104-ND 1.41 1.30 | 1-435802-5 7100 Series - SPST, Standard Profile, Plastisol Sealed 10 27.43 A5510-ND 2.01 1.85_| 3-435668-0 
5 | 14.73 | AS105-ND 216 1.98 | 1-435802-6 4 | 1219 | A5304-ND 1.20 1.40 | 3-435640-5 7600 Series - Dip Shunt, Std Pressure 
4 10.16 A26235-ND 84 .77_ | 435704-4 
6 17.27 A5106-ND 2.37 2.18 1-435802-7 5 14.73 A5305-ND 1.80 1.65 | 3-435640-6 6 15.24 A26236-ND 1.23 1.13 | 435704-6 
1 i 19.81 A5107-ND 2.52 2.31 1-435802-8 6 17.27 A5306-ND 1.95 1.79 | 3-435640-7 F 7 17.78 A26237-ND 1.26 1.16 | 435704-7 
8 | 2235 | A5108-ND 258 2.37 | 435802-9 2] 7 | 19.81 | AS307-ND 216 1.98 | 3-435640-8 8 | 20.32 | aze238-ND 1.14 1.05 | 435704-8 
9 24.89 A5109-ND 2.97 2.73 1-435802-9 8 22.35 A5308-ND 2.16 2.10 | 3-435640-9 10 25.40 A26239-ND 1.44 1.32 1-435704-0 
10 | 27.43 | A5110-ND 297 273 | 2-435802-0 9 | 24.89 | A5309-ND 2.46 2.26 | 4-435640-0 12 | 30.48 | A26240-ND 1.53 1.41 | 1-435704-2 
12: 32.51 A5112-ND 3.33 3.06 | 2-435802-2 10 27.43 A5310-ND 2.58 2.37 | 4-435640-1 Prog. Hand Tool A5800-ND 135.23 — | 435862-1 


DIP Switches — Preprogrammed 


Material: 

Glass-filled polyester, 94V-0 rated, black. Contact: Copper alloy with gold over nickel plating. Voltage 
Rating: 120V ms max. Current Rating: 1 amp max. Contact Resistance: 750 milliohms max. at 
50mV open circuit. Life Expectancy: 500 revolutions Actuator: Screwdriver slot. 


Rotary Switches 


Material: 

Housing: 

Polyester, black. 

Detent Ball and Spring: Stainless steel. Printed Circuit 
Board: Flame retardant, glass epoxy laminate, copper 
clad. Contacts: Phosphor bronze, gold over nickel. 
Current Rating: Nonswitching—2.0 amp at 115 VAC 
max. Contact Life Expectancy: 25,000 rotations. 


Materials: Contacts: phosphor bronze, gold 
over nickel plated. Dielectric Breakdown 
Volt: 500 VDC min. Insulation Res: 1x10) 
ohms. Initial Contact Res.: 25 millionms. 
Circuit Cap.: 5 picofarads (at 100 KHz). 
Durability: 1000 cycles 


Style | 
16 Position 


Style Il 
16 Position 


Style Ill 
10 Position 


Tape | Stamping | Digi-Key Price Each | AMP ; a No. of Output Code Digi-Key Price Each AMP. 
Switch Type Seal Legend Part No. 1 10 Part No. Fig. | Description Pos. Type Part No. 1 10 Part No. 
Hexadecimal w/Complement No Stylel | A26219-ND 18.93 17.36 | 53137-5 : 6000 Series Rotary Switch 
Hexadecimal w/Complement Yes Style | A26221-ND 18.48 16.94 | 54792-1 Pare eth 10 Single Pole A26200-ND 21.87 20.05 | 1-435097-1 
Hexadecimal w/Complement No Style Il A26220-ND 18.93 17.36 | 53137-6 1 Bar-Type Knob 10 BCD A26201-ND 24.84. 22.77 | 435123-1 
Hexadecimal w/Complement Yes Style Il A26222-ND 18.48 16.94 | 54792-2 Bar-Type Knob} 16 Hexadecimal A26202-ND 24.87 22.80 1-435167-1 
BCD w/Complement No Style Ill | A26223-ND 17.64. 16.17 | 53919-2 3100 Series Rotary Switch 
BCD w/Complement Yes Style Ill_ | A26224-ND 18.06 16.56 | 54778-1 2 | Right Angle 10 36 deg Throw BCD | _A26203-ND 75.00 68.75 | 435984-7 
‘ 
@ 
Gra hill Rotary DIP Switches 
= 
Specifications: microinches nickel -— Code& | Typeof | Type of Digi-Key Price Each Grayhill 
+ Mechanical Life: 10,000 cycles + Terminals: Copper alloy plated 150 microinches Positions | Mounting Actuator Part No. 1 10 100 Part No. 
+ Make and Break Current Rating: 30 mA at 30 _ {in lead solder over nickel Rotary Switches 
Macitor. 10,000 cycles of operanion: * Internal. O-ring: Silicon rubber Octal SMT Flush GH1309-ND 3.02 2.78 2.52 | 94HABOSW 
+ Carrying Current Rating: 100mA at 50 Vdc Flux Cleaning: Octal Perp. Flush GH1310-ND 3.02 278 2.52 94HABOS 
+ Contact Resistance: 50 milliohms maximum «Acceptable cleaning solutions include 1-1-1 Octal Perp. Extended GH1311-ND 3.02 2.78 2.52 | 94HBBO8 
+ Operating Temperature Range: -25°C to+85°C~—s Trichlorethane, Freon (TF, TE, or TMS), Octal Rt. Ang. Flush GH1312-ND 3.38 3.10 2.82 | 94HABOSRA 
‘ ne . 'sopropyl Alcohol, and detergent (140°F (60°C) Octal Rt. Ang. Extended GH1313-ND 3.38 3.10 2.82 | 94HBBO8RA 
Materials and Finishes: A Soluti hich t 
i : maximum). Solutions which are no BCD SMT Flush GH1314-ND 3.02 2.78 2.52 | 94HABIOW 
+ Rotor and Switch Body: Plastic, rated at UL recommended include Acetone, Methylene BCD Perp. Flush GH1315-ND 3.02 2.78 2.52 94HAB10 
SV Chlonde; and: Freon TMG: BCD Perp. Extended | GH1316-ND 3.02 2.78 2.52 | 94HBB10 
+ Contact Material: Copper alloy gold over 30 *All Grayhill Dip Switches are shipped in tubes. BCD Rt. Ang. Flush GH1317-ND 3.38 3.10 2.82 94HAB10RA 
BCD Rt. Ang. Extended GH1318-ND 3.38 3.10 2.82 | 94HBB10RA 
Switch HEX SMT Flush GH1319-ND 3.02 2.78 2.52 | 94HABI6EW 
5 HEX Perp. Flush GH1320-ND 3.02 2.78 2.52 | 94HABI6 
Markings HEX Perp. Extended GH1321-ND 3.02 2.78 2.52 | 94HBB16 
HEX Rt. Ang. Flush GH1322-ND 3.38 3.10 2.82 | 94HABIGRA 
Hex HEX Rt. Ang. Extended GH1323-ND 3.38 3.10 2.82 | 94HBBI6RA 
Knob fo! Knobs for Extended Actuators Only 
r 
Extended Black Knob, open window type GH5005-ND -76 = 54 947705-001 
Perp./Extended Rt. Angle/Flush Actuators Gray Knob, open window type GH5006-ND. 76 _ 54 | 947705-012 
Gray Knob, black arrowhead GH5007-ND 76 = 54 947705-017 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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resp hill Optical Rotary Encoders 
Series 61C 


Features: + Competitively priced to similar electromechanical switches + Optically coupled for more than a 
million trouble-free operations + Has data entry pushbutton switch activated by switch shaft * Compatible 
with CMOS, TTL and HCMOS Logic + Operationally used to move display icon and input data + Used to set 
radio frequency, drill depth, RPM, etc. Plastic shaft and bushing. 


Dimensions: + Shaft: .250” (6.35mm) dia., .375” (9.52mm) long + Pin Spacing: .1” x .025” (254mm x 
.64mm) diameter + Thread: 3/8 — 32 + Overall Diameter: .750" (19.05mm) 


Encoder Ratings: +» Operating Voltage: 5 +.25 VDC + Supply Current: 30ma max. at 5VDC = Life: 1 
million cycles of operation, 1 cycle is rotation through all positions and a full return + Rotational Torque: 
1.5 inch-ounces + 30% + Load Current: SmA max. per channel + Turn-On Time: <30 mSec at 16.6 RPM 
+ Turn-Off Time: <30 mSec at 16.6 RPM 


Pushbutton Switch Ratings: + Rating: at 5VDC, 10 mA, resistive + Contact Resistance: <10Q = Life 
Expectancy: 3 million operations + Contact Bounce: <4 mSec at make <10 mSec at break + Operating 
Temperature Range: -40°C to +70°C. 


Clockwise Rotation 
Output | Output 


@ indicates logic high. 
O indicates logic low. 
Code repeats every 4 positions 


Position 
1 


2 
3 
4 


N.O. 
Pushbutton 
Switch 
GND 


Digi-Key Price Each Grayhill 
Description Part No. al 25 100 250 Part No. 
16-Position GH6101-ND 20.55 16.44 12.33 10.28 61C22-01-04-02 
32-Position GH6102-ND 20.55 16.44 12.33 10.28 61C11-01-08-02 


Optical Rotary Encoders Series 62A 


These low cost encoders offer long life (over 1 million operations) with small size and optional integrated 
pushbutton. These encoders are ideal for radio frequency setting, drill depth setting and other applications 
where detents are desired for operator feedback. Rugged metal shaft and bushing for long life. 

Electrical Ratings: 

+ Operating Voltage: 5 +.25 Vdc 

+ Supply Current: 30mA max. at 5 Vdc. 

+ Operating Torque: 1.5 in-oz +50in-oz initially 

+ Rotational Life: >1 million cycles of operation (cycle is rotation through all positions and return) 


Industrial Optical Rotary Encoders 
Series 61K, 61R, 63R 


These rugged encoders are designed for continuous operations with high resolution. Made with stainless 
steel shaft and bushing for exceedingly long life (10 million life cycles). No detents. 


Features: 


* High resolution * Rugged construction + Cable or pinned version + 10 million life cycles + 300 RPM shaft 
rotation + 61K is a4 pin output » 61R is a5 pin output +» 63R is a 5 pin output with 500 million life cycles 


Specifications: 


+ Operating Voltage: 5 + .25 Vdc + Supply Current: 30 mA maximum at 5 Vde + Logic Output Character- 
istics: Output Type: Open collector with integrated Schmitt Trigger and 10KQ pull-up resistor. Maximum Sink 
Current: 16mA at .40 Volts. + Power Consumption: 150 mW maximum + Optical Rise Time: 500 ns + Op- 
tical Fall Time: 16 ns + Mechanical Life: 10 million revolutions + Time Life: Guaranteed for 10 years of con- 
tinuous operation (calculated from emitter degradation data) + Operating Temperature Range: -40°C to 
85°C. 


Pulse Per Digi-Key Price Each Grayhill 
Description Revolution Part No. it 25 100 250 Part No. 
4 Pin PC Mount 64 GH3064-ND 44.62 35.70 31.24 27.67 | 61K64 
4 Pin PC Mount 128 GH3065-ND 44.62 35.70 31.24 27.67 | 61K128 
5” Cable 128 GH3066-ND 48.52 38.82 33.97 30.09 | 61K128-050 
5 Pin PC Mount 64 GH3067-ND 44.62 35.70 31.24 27.67 | 61R64 
5 Pin PC Mount 128 GH3068-ND 44.62 35.70 31.24 27.67 | 61R128 
5 Pin PC Mount 128 GH3069-ND 49.54 39.64 34.68 30.72 | 63R128 
5 Pin PC Mount 256 GH3070-ND 51.29 41.04 35.91 31.81 | 63R256 


Mechanical Rotary Encoders 
Series 25L 


The 25L series of encoders are inexpensive single deck 
mechanical encoders designed for human interface terminals. 
Has detents. 


Features: 
Power+5v * Quality construction and contact materials 
* 100,000 life cycles 
Output A 
Specifications: 
Output B + Switching Loads: 1.5mA @ 115Vac, resistive; 150mA @ 
N.O. 14Vdc , resistive 
Pushbutton 7 7 
Switch + Life Expectancy: 100,000 cycles of operation @ rated loads; 
Ground one cycle of operation is a rotation through all of the active 
“External pull-up resistors required for operation. Positions.and @'retum to:the starfing position 
8.2kQ is suggested for TTL; 3.3kQ is suggested for CMOS. * Operating Temperature: -65°C to +85°C 
Digi-Key Price Each Grayhill 
Digi-Key Price Each Grayhill Description Part No. 1 25 100 250 | Part No. 
Description Part No. al 25 100 250 Part No. 
32-Position, 2” Cable GH3046-ND 33.20 26.56 ~=-'119.92_-—=«16.60_: | 62A11-01-020S 86 Position; 2/Bit- 3iPin PC Mount anaes O20 Ste (2.88) 280 eOrB 10a 
32-Position w/Switch 2” | GH3047-ND 36.29» 29.03 21.78 ~—-18.15_|62A11-02-0208 24 Position, 2.Bit-3 Pin PG Mount CRSQg 470 (377 283° 2.35 | 26LB15-Q 
32-Position, 5” Cable GH3048-ND 33.88 +~=«27.11-—«2033~S—«16.94-|62A11-01-0508 16 Position, 2 Bit-3 Pin PC Mount | GH3073-ND 4.70 3.77 2.83 2.35 | 25LB22-Q 
32 Position w/Switch 5” GH3049-ND 36.99 29.60 22.20 18.50 |62A11-02-050S 16 Position, Hex - 5 Pin PC Mount GH3074-ND 4.70 3.77 2.83 2.35 | 25LB22-H 
Mechanical Rotary Encoders eS See uae 
. Switch Code BCD Output* Gray Output* 
Series 26 Position Position 1,/2/4{|8|1{|2/4/8 
The series 26 rotary encoders are pc_ Specifications: 1 ) 
mounted mechanical encoders that come, Electrical Rating: 2 i e e 
complete with a threaded shaft (mounting 8: 7 7 3 2 e e\|e 
hardware included) and internal detents for 29:000 cycles with logic compatible loads. 4 3 ele e 
user feedback. Make and break 200mA. 5 4 5 ele 
User selectable for either continues rotation or aan erica Kaliptated 6 5 e e e\e\e 
present stops (two supplied). an on SIG 1 MHCNEN Pray t 6 e\|e e e 
: + Terminals: 8 7 elele e 
Fully sealed with panel and shaft seal for use Brass, gold plated nickel plate; Contacts: Copper alloy, gold plated 
in the harshest environments. over nickel plate 9 8 id oe 
10 9 e e\e e\e 
Digi-Key Price Each Grayhill am 10 e @e\ee\el(e 
Description Part No. 1 25 100 250 Part No. 12 i e\e ® e\ele 
13 12 @\e e e 
8 Position, BCD - 5 Pin PC Mount GH3075-ND 13.87 11.10 8.32 6.96 26ASD45-01-1-AJS 14 13 e @,e'e\|e e 
16 Position, BCD - 5 Pin PC Mount GH3076-ND 13.87 11.10 8.32 6.96 26ASD22-01-1-AJS 15 es @\le\ele e 
16 15 @e\e\e\|e e 
16 Position, Grey Code - 5 Pin PC Mount GH3077-ND 21.26 17.00 12.75 10.67 26GS22-01-1-16S-C rope = 
*Dot indicates terminal tied to common. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Optical Encoders 


+ Long life * High resolution * Metal shaft + Digital output 


Fig. 2 


Power: 5VDC @ 50mA Life: 2.5 million cycles min. 


Right Angle 


0.827 


Cycles/Rev.: 50/75/100/128/200 Output: TTL compatible 


All models are quadrature (dual channel), rugged and may be 


panel or pc board mounted. 


Maximum 300 RPM for integral applications; 1kHz max 


frequency response. 


Shaft turning clockwise 
viewed from front 


Sig. A 
Sig. B 


90°+ 45° 


Pr 


Digi-Key Price Each Iwatsu 
Fig. CPR Part No. 1 10 Part No. 
1 50 102-1001-ND 39.85 27.90 EC202A050A-2TD 
2 50 102-1002-ND 39.85 27.90 EC202A050A-2SD 
al 75 102-1003-ND 39.85 27.90 EC202A075A-2TD 
2 75 102-1004-ND 39.85 27.90 EC202A075A-2SD 
HI 100 102-1005-ND 39.85 27.90 EC202A100A-2TD 
2 100 102-1006-ND 39.85 27.90 EC202A100A-2SD 
1 128 102-1007-ND 39.85 27.90 EC202A128A-2TD 
2 128 102-1008-ND 39.85 27.90 EC202A128A-2SD 
1 200 102-1009-ND 59.85 49.95 EC202C200A-2TD 
2 200 102-1010-ND 59.85 49.95 EC202C200A-2SD 


Optical 
Encoders 


+ Smallest in the world 
+ Lowest current draw 
+ Extremely economical 


Body Size: .709x.965” (18.01mmx24.51mm) 


~ 6 


Power: 5VDC @ 8mA Life: 1.0 million cycles min. Cycles/Rev.: 25 Output: TTL compatible 


0.4% 
0.787 (20) ~ (11) 


° . PC Board 


_ 
0.315 
+ (8) > 0.433 
787 (20) ~ (11) 


Digi-Key Price Each Tosoku 
Fig. CPR | Detent | Part No. 1 10 Part No. 
N 102-1015-ND 30.00 21.00 RE20NS2520RA 
Y 102-1016-ND 30.00 21.00 RE20NS25C20RA 
N 102-1011-ND 34.15 23.90 RE20NC2520RA 
ve 102-1012-ND 34.15 23.90 RE20NC25C20RA 
N 102-1013-ND 30.00 21.00 RE20NF2520RA 
bd 102-1014-ND 30.00 21.00 RE20NF25C20RA 
N 102-1017-ND 30.00 21.00 RE20NV2520RA 
Y 102-1018-ND 30.00 21.00 RE20NV25C20RA 
¥ 102-1021-ND 42.30 38.55 RE21NS25C20R 
Y 102-1019-ND 48.10 43.80 RE21NC25C20R 
¥ 102-1020-ND 42.30 38.55 RE21NF25C20R 


CLAROSIAT Optical Rotary Encoders 


Series: 600, 601H, 601V 


Electrical Specifications: Description: The Series 600 
and 601 controls are manually operated, rotary, optical 
encoders that output two square waves in quadrature at a 
rate of 128 pulses per channel per revolution as a stand- 
ard with other resolutions down to 60 pulses available. 
The outputs are TTL compatible. The variation by series is 
the terminal configuration, with the Model 600 having (4) 
cable leads, and the Model 601 having (4) pin leads and 
internal resistors. Input Power: 4 volts DC +5% @ 30 MA 
maximum plus external requirements. Output Rate: 128 
pulses/revolution per channel-standard. Channels: Two 
separate output channels in quadrature. 90° +45°. Output 


Block Diagram 
One Channel Output 


F 1 


Output Waveform 
> }=-90°+45° Phase Error 


Voltage: High level voltage: 2.4 volts min. with 10KQ load 
to ground. Low level voltage: .4 volt maximum 


Environmental Characteristics: Operating Temp.: 
-20°C to 65°C. Mechanical Characteristics: Shaft 
Rotation: Continuous in either direction, 300 RPM max. 
Terminals: P/C Type: .025” (.64mm) by 0.12” (3.05mm) 
thick brass, gold plated to facilitate soldering. Cable Type: 
Four lead ribbon cable, color-coded, with .050” (1.27mm) 
spacing. 28 AWG stranded copper wire, .039” (.99mm) 
diameter. Strength: Terminals withstand 2 Ib. push and 
pull and a 90° bend. 


CABLE CODE 
Function 
S5VDC +5% 


---4 


A 


@30 MA max. 
AQut 


0 Logic 


Out 


4 Level 


Gound 


Model 600 - 
Cable Style 


Model 601 - PC Terminal 
(Horizontal) 


—— 
20.65 


4.06 


B 0 
CCW Rotation* 


BOut 


Model 601 - PC 
Terminal (Vertical) 


4 
(4.1.27 


54 
.64 x.30 THK 


Digi-Key Price Clarostat 
Description Part No. Each Part No. 
Cable Version 600CS-ND 46.14 600EN-128-CBL 
Horizontal Version 601HCS-ND 45.51 600EN-128-B66 
Vertical PC Version 601VCS-ND 600EN-128-C24 


CTs. 


Series 288 


Mechanical Rotary Encoders 


Features: Miniature 16mm style. Low cost. Metal shaft. Specifications: » Power Rating: .1W + Operating Temp.: 


-25°C to 100°C = Rotational Li 
MQ open circuit maximum + Continuous rotation 


Fig. 1 - Binary Switching Codes 


: 10K cycles + Contact Resistance: 50002 static closed circuit maximum and 1 


1A 1B - Vertical Mount with Switch 


Mtg. Surface 
/ 3\8-32NEF 


M8X.75P 
J 


6.4 
125.4 +| 


_|’Mtg. Surface 


—|- 0.5 Travel 
(Reference) 


0.81 X 1.90 


sold(2) 
asi 


t 


7.0 JJ 


0.81 X 1.52 


pee 


5.00 
a 


iy 43.30 


1C — Horizontal Mount with Switch 


42.26. ~| Mtg. Surface 
1076) | 


M8X.75P 


t + 0.5 Travel 
6.4| (Reference) 


125.4 | 


Fig. 2- 
Gray Switching Code 83 Mtg. Surface 


/ M7-.75 


T 


' 
5.99 


Digi-Key Price Each cTs 
Fig. | Description Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
1A | 2 Bit Non-Detented 16 Position CT3001-ND 2.58 2.40 2.00 1.80 | 288T232R161A1 
1A | 2 Bit Detented 16 Position CT3002-ND 2.58 2.40 2.00 1.80 | 288T232R161A2 
1B | 2 Bit Binary w/Switch, Vertical, 16 Pos. CT2999-ND 5.42 5.04 419 3.78 | 288V232R161B2 
1C | 2 Bit Binary w/Switch, Horizontal, 16 Pos. | CT3000-ND 5.42 5.04 419 3.78 | 288X232R161B2 
2 | 4 Bit Non-Detented 16 Position CT3003-ND 3.50 3.26 2.71 2.45 | 288T232R162A1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 -« Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Panasonic. Mechanical Rotary Encoders 


EVQ-VEM Series: 

Specifications: Mechanical: 

+ Rotation Angle: 360° (endless) + Detent Points: 24 (each detent angle: 15 +3°) Electrical: + Output 
Signal: A, B 2 signal. 24 Pulse/360° (phase difference) + Switch Rating: DC 10V - 1mA (each bit) + ON 
Resistance Between Terminal: 12 max. + Insulation Resistance: at DC 50V, 10MQ min. (between 
terminals at detent position) + Chattering: 5ms max. Rotation Speed: 60 r/min. Measurement circuit: See 
diagram + Detent Position: Output Signal “A” OFF and Output Signal “B” Off or On. Physical, 
Environment Life: + Temperature Range: -10°C to +70°C + Soldering Temperature: 300°C 3 sec~max. 
+ Rotation Life: 50,000 


EVEG/J/L/H Series: 

Specifications: Mechanical: 

+ Rotation Angle: 360° (endless) + Shaft Inclination: 0.7 x H/30 mm p-p max. + Detent Points: 24 + Rotation 
Torque: standard type, 3mN-m to 20mN-m Electrical: + Output Signals: Phase A and B + Resolution: 24 
pulses/360° + Rating: DC 5V 1mA + Contact Resistance: 12 max. * Insulation Resistance: DC 50V 10MQ 
min. » Dielectric Withstanding Voltage: 1 minute at SOVAC + Bouncing: 3 ms max. Physical, Environment 


Li Operating Life: standard life, 30,000 cycles min. * Operating Temperature: -10°C to +70°C + Storage 
Temperature: -40°C to +85°C 
Dim. Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | Description c D Part No. 1 10 100 Part No. 
1 14MM 17.5 12 P80695-ND 3.53 2.95 2.48 EVQ-VEMF0224B 
14MM 22.5 12 P80705-ND 3.53 2.95 2.48 EVQ-VEMF0324B 
2 12MM 175. = P10859-ND 1.52 1.35 97 EVE-GA1F1724B 
12MM 20 = P10860-ND 1.52 1.35 97 EVE-GA1F2024B 


Digital Contacting 
Encoders 


2.545] | 
5.081 le 


Full Cycle Per Detent 
(Normally Open in Detent Shown) 


1/4 Cycle Per Detent 


cw ——— Channel A 
: Closed Circuit 
i Open Circuit 


Closed Circuit | 
Open Circuit a 
Closed Circuit | 
Open Circuit 4 


i) nD) 


Closed Circuit 
Open Circuit 


D 
Channel B 


Electrical Characteristics: + Output: 2-bit gray code, Channel A leads Channel B by 90° electrically turning 
clockwise (CW) + Closed Circuit Resistance: 5 ohms maximum + Open Circuit Resistance: 100K ohms 
minimum + Contact Rating: 10Milliamp @ 10VDC or 0.1 watt maximum = Insulation Resistance (500 
VDC): 1,000 megohms minimum + Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202 Method 301 (Sea 
Level; 1,000VAC minimum) + Electrical Travel: Continuous +» Contact Bounce (15 RPM): 5 milliseconds 
maximum + RPM (Operating): 120 maximum 

Environmental Characteristics: + Operating Temperature Range: +1°C to +125°C 


Mechanical Characteristics: » Mechanical Angle: Continuous + Torque (Detented): 0.75 to 2.25 oz-in. 


Anti- Cycles 
Rotation Per Digi-Key Price Each 
Lug Position |Revolution | Part No. al 25 50 
None 24 ECW1DB24BC0024-ND 4.86 3.78 3.09 
9:00 24 ECW1JB24BC0024-ND 4.86 3.78 3.09 


Fig. i— EVQ-VEM Series 


Fig. 2— EVEG/J/L/H Series 


9.87.5)0- surface 
5.2/0.8 
5 


Recommended PWB Piercing 
Plan pitch tolerance: +0.1 
(view from mounting side) 


Measurement 
Circuit 
10kQ 5V 


¥ Eg Off (High Potential) 


ay by B On (Low Potential) 
Wl, 


Phase 


oe 
44 Si u 
Difference Detents Ea 
Vv 


O.01n 


L 
tii A T#VgT 


‘Tk —C.W. 


Fig. 1 Fig. 2 
3/8-32 UNEF 3/8-32, UNEF 
26.342 | i 


| Jt 


6.35 


@3.167 
i 


‘ 
1/4-32 
UNEF 


1.57 >| |+ 
|_| 


9.53 


Electrical Characteristics: 

+ Output: 2-bit gray code, Channel A leads Channel B by 90° electrically turning clockwise + Supply 
Voltage: 5.0VDC +0.25VDC + Supply Current: 26 mA maximum + Output Voltage: 0.8V maximum for low 
output & 4V minimum for high output + Output Current (Low Output): 25 mA minimum » Insulation 
Resistance (500 VDC): 1,000 megohms = Rise/Fall Time: 200ns (typical) + Shaft RPM (Ball Bearing): 
3,000 rpm maximum + Power Consumption: 136 mW maximum »* Pulse Width (Electrical Degrees, Each 
Channel): 180° +45° TYP. + Pulse Width (Index Channel): 360° +90° + Phase (Electrical Degrees, 
Channel A to Channel B): 90° +45° TYP. + Index Channel Centered on 1-1 State Combination of A 
and B Channels: 0° +45° 

Environmental Characteristics: 

+ Operating Temp. Range (Standard): -40°C to +85°C 

Mechanical Characteristics: 

+ Mechanical Rotation: Continuous + Torque (Starting and Running): A & C Bushings (Spring Loaded 
for Optimum Feel); 1.5 oz-in. maximum and W,S & T Bushings (Ball Bearing Shaft Support): 0.1 oz-in 
maximum 


Output Voltage 
4.0V (Min)....! : Ground Channel Channel 
Channel A> 9.8v (Max) ie A a B 
or N.C. 


Channel By 


Index Channel’, 


0.8V (Max)-- ! 
(Optional) T 
1 Cycle” Clockwise oe ses @) 
360° 90° rotation 
Cycles/ Digi-Key Price Each 

Fig. Revolution Part No. 1 25 50 
64 ENA1JB28L00064-ND 51.37 40.00 32.67 
1 100 ENA1JB28L00100-ND 51.37 40.00 32.67 
128 ENA1JB28L00128-ND 51.37 40.00 32.67 
2 128 ENC1JD28L00128-ND 51.37 40.00 32.67 
3 256 ENS1JB28L00256-ND 82.74 64.43 52.62 


9mm Square/Sealed 
Encoders 


Electrical Characteristics: 


+ Output: 2-bit gray code, Channel A leads Channel by 90° electrically turning clockwise (CW): 6 pulses 
per resolution + Closed Circuit Resistance: 2 ohms maximum + Open Circuit Resistance: 100K ohms 
minimum + Contact Rating: 10Milliamp @ 10VDC or 0.1 Watt maximum = Insulation Resistance (500 
VDC): 1,000 megohms minimum » Dielectric Withstanding Voltage: (Sea Level) 900 VAC minimum; 
(Electrical Travel) Continuous + Contact Bounce (15 RPM): 5 milliseconds maximum +» RPM 
(Operating): 120 maximum 


1/4-32 UNF-2A 
threaded 
>1<.38 bushing 


CW——+» Channel A 


Environmental Characteristics: 


+ Temperature Range: -55°C to +125°C_ + Rotational Life: 100,000 cycles Mechanical 
Characteristics: + Mechanical Angle: Continuous + Torque: 5 oz-in. maximum 


Closed Circuit 231 8 

Open Circuit 

Closed Circuit r 

Open Circuit | E fG 

Channel B 6.355 
4.38 /4 
l< 12.70 >| 
Digi-Key Price Each 

Description Part No. 1 10 50 100 
9mm Square Right Angle Encoder 3315C-001-006-ND 2.77 2.45 2.06 1.76 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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HAMLIN \Magnetic Reed Switches 


The basic reed switch consists of two ferromagnetic reeds, hermetically sealed in a gas filled capsule. 
When these reeds are introduced to a magnetic field, they assume opposite polarities and attract toward 
each other closing the contacts. When the magnetic field is reduced beyond the spring force of the reeds 
the contacts again spring open. Hamlin’s reed switches are ideal in auto, marine and moist environment 
applications and operating environments can be almost anywhere from air, submerged in water or fuels, to 
dust-laden atmospheres. 


Fig. 3 (SMT) 


Max. DC Switching Carry Operate/ 
Ampere Contact Rating Current Current Release Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hamlin 
Fig. Circuit Turns Watts Volts (Amp) (Amp) (ms) A B c Part No. 1 10 50 Part No. 
Axial Lead Reed Switches 
1 SPST 7-15 3 100 0.25 0.5 35/1 6.86 31.36 1.82 HE130-ND 1.43 12.10 50.60 MITI-3 7-15 
1 SPST 17-23 20 200 1.0 1.2 712 15.24 56.64 2.66 HE133-ND 94 7.98 33.35 MLRR-3 17-23 
4 SPST 10-20 10 200 0.5 0.8 -6/.2 12.70 40.39 1.83 HE500-ND 1.04 8.80 36.80 MDSR-7 10-20 
1 SPST 17-28 10 300 0.5 15 6/.2 15.24 40.39 2.29 HE501-ND 117 9.90 41.40 MDRR-6 17-28 
1 SPST 12-23 10 200 0.5 1.2 6/.2 15.24 40.39 2.29 HE502-ND 1.27 10.73 44.85 MDSR-4 12-23 
1 SPST 12-33 10 200 0.5 1.2 6/.2 15.24 40.39 2.29 HE503-ND 94 7.98 33.35 MDCG-4 12-33 
1 SPST 17-23 10 200 0.75 15 75.3 19.687 56.77 2.66 HE135-ND 1.07 9.08 37.95 MARR-2 17-23 
1 SPST 22-28 10 200 0.75 15 -75/.3 19.687 56.77 2.66 HE136-ND 1.07 9.08 37.95 MARR-2 22-28 
1 SPST 22-33 10 1000 0.5 1.3 75/3 19.687 56.77 2.66 HE504-ND 2.50 21.18 88.55 MARR-5 22-33 
1 SPST 22-38 50 250 1.0 2.5 75/3 20.32 56.64 2.84 HE505-ND 1.56 13.20 55.20 MRPR-8 22-38 
2 SPDT 15-25 5 175 0.25 15 /h 14.73 52.32 2.67 HE506-ND 3.22 27.23 113.85 MDRR-DT 15-25 
2 SPDT 50-65 50 500 15 2.0 5.5/8 39.37 85.73 5.33 HE508-ND 8.19 69.30 289.80 DRT-DTH 50-65 
2 SPDT 75-80 30 500 0.5 3.0 4.5/7.0 38.10 85.73 5.33 HE134-ND 8.19 69.30 289.80 DRR-DTH 75-80 
1 SPST 47-68 100 400 3.0 6.0 4.5/2.5 50.80 82.55 5.26 HE509-ND 3.61 30.53 127.65 DRR-129 47-68 
Operate Release Switching | Switching Carry Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T & R Pricing Hamlin 
Fig. | Circuit | Time (ms) | Time (ms) | Volt. (max.) Current Current A B c Part No. il 10 50 | Part No. 3,000 6,000 Part No. 
SMT Reed Switches 
SPST 0.6 0.2 200VDC 0.5 1.2 17.52 19.30 2.84 | HE151CT-ND 1.30 11.10 46.25 | HE151TR-ND 499.50/M 462.50/M | MDSM-4R 12-18 
3 SPST 0.6 0.2 200VDC 0.5 0.8 16.64 21.03 1.27 | HE152CT-ND 1.65 14.10 58.75 | HE152TR-ND 634.50/M 587.50/M | MDSM-7R 10-15 
Dim. Use w/ 
Mag nets (mm) AT. Gauss | Digi-Key Pricing Hamlin 
A permanent magnet is the most common source for operating the magnetic reed switch. The method used to position the magnet hg: cveslh Ranges) fsirengthi/ BEartiNo: u uy DUS inartiNos 
depends upon the switching requirement but can be used in one of four basic techniques; perpendicular or parallel motion (up and 1 | 1.57 Sq. x 12.70 | 10-38 45 HES10-ND 1.20 10.18 42.55 | H-31 
down, side to side) rotation (revolving magnet or switch), shielding (passing a ferromagnetic material between the switch and 1 | 4.83 Sq. x 25.40 | 10-38 200 HE511-ND 3.02 25.58 106.95 | H-32 
magnet) or biasing which is using one magnet of opposite polarity to cance! another magnet's lines of force. 1 3.2 Sq. x 19.1 10-38 135 HE512-ND 1.66 14.03 58.65 | H-33 
2 | 3.05 Dia. x 14.99] 10-38 120 HE155-ND 1.89 15.95 66.70 | 315 
1 6.35 Sq. x 25.4 | 10-68 260 HE513-ND 3.41 28.88 120.75 | H-34 
2 | 4.62 Dia x 25.40 | 10-68 155 HE154-ND 2.02 17.05 71.30 | H-36 
2 | 3.81 Dia. x 19.81] 10-38 175 HE514-ND 1.59 13.48 56.35 | 420 
2 | 6.00 Dia. x 25.00] 10-68 235 HE515-ND 4.55 38.50 161.00 | 625 
3 | 12.70 Dia. x 5.08 | 10-38 800 HE153-ND 1.04 8.80 36.80 | CM-1 
Dim. Must Digi-Key Matching 
Mag netic Pos It 10 n Senso rs (mm) Operate/Release | Termination | Sensor Pricing Magnet Pricing 
Specifications: Fig.| A B Distance (mm) or Wiring Part No. if 10 50 Part No. il 10 50 
+ Switching Voltage: SPST-N/O- 200VDC, SPST-N/O 
SPST- HV- 300VDC, 1 |16.4 5.10) 2.54/7.62 12” PVC Leads | 59020-010-ND 9.30 78.65 328.90 | 57020-000-ND 5.17 43.73 182.85 
SPDT- 175VDC. 1 | 25.4 6.22]  3.81/20.32 12” PVC Leads | 59025-010-ND- 4.58 38.78 162.15 | 57025-000-ND- 3.93 33.28 139.15 
SPST-N/C-175VDC 2 |17.78 4.32]  1.90/13.97 PCB Pins | 59045-010-ND 2.96 25.03 104.65 | 57045-000-ND 4.75 40.15 167.90 
+ Initial Contact Resistance: 0.2009. 2 |22.86 4.57 3.81/19.05 PCB pins 59050-010-ND- 2.44 20.63 86.25 | 57050-000-ND- 5.20 44.00 184.00 
« Typical Operate Time: 1.00 ms. 3A} — — 3.81/20.32 12” PVC Leads | 59065-010-ND* 5.82 49.23 205.85 | 57065-000-ND- 4.94 41.80 174.80 
‘s ion: » ; 3B) — — 3.81/20.32 12” PVC Leads | 59070-010-ND 5.82 49.23 205.85 | 57070-000-ND 4.94 41.80 174.80 
: Be mee 7 bacolaaautiy ‘3 be ae Veisine wave, 8 | 46.0 M12| 10.0/30.0 |16'4"HD Cable | 59075-010-ND 47.49 397.21 1619.06 | 57075-000-ND 53.35 446.20 1818.75 
pe oreg sad aa : 4}/- = 2.54/6.35 12” PVC Leads | 59085-010-ND 12.71 107.53 449.65 | VANE — = = 
5 = = 3.81/20.32 Connector 59105-010-ND 6.01 50.88 212.75 | 57105-000-ND 416 35.20 147.20 
6 |28.57 19.05 3.81/20.32 Pins 59125-010-ND+ 5.17 43.73 182.85 | 57125-000-ND- 4.16 35.20 147.20 
7 |28.57 19.05 8.89/29.21 12” Teflon Leads | 59135-010-ND 9.82 83.05 347.30 | 57135-000-ND 5.56 47.03 196.65 
6 |23.01 14.00 4.44/20.32 12” PVC Leads | 59140-010-ND 5.23 44.28 185.15 | 57140-000-ND 4.88 41.25 172.50 
6 |28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads | 59145-010-ND+ 5.23 44.28 185.15 | 57145-000-ND- 416 35.20 147.20 
7 |28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads | 59150-010-ND- 5.17 43.73 182.85 | 57150-000-ND- 4.16 35.20 147.20 
9 |20.32 3.75 3.93/11.17 J-Lead SMT _| 59160-010-ND 3.54 29.98 125.35 | 57050-000-ND 5.20. 44.00 184.00 
3A = 5/16 - 24 Thread SPST-HV-N/O 
3B = MB x 1.25 Thread 1 [254 622] 3.81/20.32 12” PVC Leads | 59025-020-NDt 5.23 44.28 185.15 |57025-000-NDt 3.93 33.28 139.15 
2 |22.86 4.57 3.81/19.05 PCB Pins §9050-020-NDt¢ 3.28 27.78 116.15 | 57050-000-NDt 5.20 44.00 184.00 
3A} — = 3.81/20.32 12” PVC Leads | 59065-020-NDt¢ 6.47 54.73 228.85 | 57065-000-NDf+ 4.94 41.80 174.80 
3B) — _— 3.81/20.32 12” PVC Leads | 59070-020-NDt 6.47 54.73 228.85 | 57070-000-NDt¢ 4.94 41.80 174.80 
5 = = 3.81/20.32 Connector 59105-020-ND¢ 6.66 56.38 235.75 | 57105-000-ND+ 4.16 35.20 147.20 
6 |28.57 19.05 3.81/20.32 Pins 59125-020-NDf¢ 5.82 49.23 205.85 | 57125-000-NDf¢ 4.16 35.20 147.20 
7 |28.57 19.05 8.89/29.21 12” Teflon Leads | 59135-020-ND 10.47. 88.55 370.30 | 57135-000-ND 5.56 47.03 196.65 
6 |23.01 14.00 4.44/20.32 12” PVC Leads | 59140-020-NDt 5.88 49.78 208.15 | 57140-000-NDf+ 4.88 41.25 172.50 
6 |28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads | 59145-020-NDt 5.88 49.78 208.15 | 57145-000-NDf¢ 4.16 35.20 147.20 
7 |28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads | 59150-020-NDt 5.82 49.23 205.85 | 57150-000-NDf+ 4.16 35.20 147.20 
SPDT-O/C 
1 | 25.4 6.22 3.81/20.32 12” PVC Leads | 59025-030-ND+ 7.54 63.80 266.80 | 57025-000-ND- 3.93 33.28 139.15 
3A) — = 3.81/20.32 12” PVC Leads | 59065-030-ND- 8.78 74.25 310.50 | 57065-000-ND- 4.94 41.80 174.80 
3B) — = 3.81/20.32 12” PVC Leads | 59070-030-ND 8.81 74.53 311.65 | 57070-000-ND 4.94 41.80 174.80 
4 _ — 2.54/6.35 12” PVC Leads | 59085-030-ND 13.62 115.23 481.85 | VANE a a — 
7 |28.57 19.05 8.89/29.21 12" Teflon Leads) 59135-030-ND 12.77 108.08 451.95 | 57135-000-ND 5.56 47.03 196.65 
6 |23.01 14.00 4.44/20.32 12” PVC Leads | 59140-030-ND- 8.19 69.30 289.80 | 57140-000-ND- 4.88 41.25 172.50 
6 |28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads | 59145-030-ND- 8.19 69.30 289.80 | 57145-000-ND+ 416 35.20 147.20 
7 |28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads | 59150-030-ND- 8.65 73.15 305.90 | 57150-000-ND- 4.16 35.20 147.20 
9 |20.32 3.75 3.93/11.17 J-Lead SMT | 59160-030-ND 6.11 51.70 216.20 | 57050-000-ND 5.20 44.00 184.00 
SPST-N/C 
1 | 25.4 6.22 3.81/20.32 12” PVC Leads | 59025-040-ND 6.86 58.03 242.65 | 57025-000-ND 3.93 33.28 139.15 
3A} — _ 3.81/20.32 12” PVC Leads | 59065-040-ND 8.13 68.75 287.50 | 57065-000-ND 4.94 41.80 174.80 
3B} — = 3.81/20.32 12” PVC Leads | 59070-040-ND 8.13 68.75 287.50 | 57070-000-ND 4.94 41.80 174.80 
7 |28.57 19.05 4.44/20.32 12” PVC Leads | 59140-040-ND 7.54 63.80 266.80 | 57140-000-ND 4.88 41.25 172.50 
+ HE1-KIT-ND Digi-Key” Magnetic Switches Kit Assortment of switches denoted. (22 total pieces) Includes notebook style standard case........ $69.95 
Fig. 5 mates with Digi-Key part number WM2900 (connector), WM2510 (contact) + HE2-KIT-ND Digi-Key® Magnetic Switches Kit One each of switches denoted. (18 total pieces) Includes notebook style standard case ......... $49.95 
NEW) K & D Ma netics | ne Gauss Digi-Key Price Each 
g 5 . Description Strength Part No. 1 10 50 100 
1” Dia. x 1/8” Thick 10,800 469-1000-ND 2.63 2.23 1.87 1.52 
Mag nets 3/4" Dia. x 1/8" Thick 10,800 469-1001-ND 1.46 1.24 1.04 85 
1/2” Dia. x 1/8” Thick 10,800 469-1002-ND 59 -50 42 34 
Made from Neodymium Iron Boron (NdFeB), rare earth magnets. Neo- 1/4” Dia. x 1/4” Thick 10,800 469-1003-ND 59 50 42 34 
dymium Magnets are the most powerful permanent magnetic materials 1/4” Dia. x 1/8” Thick 10,800 469-1004-ND 29 25 21 7 
commercially available. Increasing the size of a magnet also increases 1/4” Dia. x 1/16” Thick 10,800 469-1005-ND 42 36 -30 25 
magnetic strength. 1” x 2" x 1/8” Thick 10,800 469-1006-ND 7.80 6.60 5.52 4.50 
The magnets are nickel plated. 1"x 2" x 1/4" Thick 10,800 469-1007-ND 11.70 9.90 8.28 6.75 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Magnetic Reed Switches 


Reed switches have been used in thousands of applications from non-contact switches to 
sensing direction, speed and position. 

Reed switches are a reliable, low cost, low current switch that are hermitically sealed for 
operation in the most demanding environments. 


>| |+ 1.02 
17.53 —+| 


Operate AT- Release AT- Switching Switching Carry Digi-Key Pricing SRC Devices 
Circuit (min.-max.) (min.-max.) Volt. (max.) Current Current Part No. 4 10 50 100 Part No. 
Fig. 1 — Magnetic Reed Switches 
SPST 10-15 5-15 200VDC/VAC. 0.5A 1.5A 420-1000-ND 91 7.70 32.20 52.50 FR2S1015-051500 
SPST 10-20 5-20 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1001-ND 85 7.15 29.90 48.75 FR2S1020-052000 
SPST 15-20 5-20 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1002-ND 1.30 11.00 46.00 75.00 FR2S1520-052000 
SPST 15-25 5-20 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1003-ND 1.30 11.00 46.00 75.00 FR2S1525-0525 
SPST 20-25 5-25 200VDC/VAC. 0.5A 1.5A 420-1004-ND 91 7.70 32.20 52.50 FR2S2025-052500 
SPST 20-30 5-30 200VDC/VAC. 0.5A 1.5A 420-1005-ND 1.14 9.63 40.25 65.63 FR2S2030-053000 
Operate AT- Release AT- Switching Switching Carry Digi-Key Cut Tape Pricing T & R Pricing* SRC Devices 
Circuit (min.-max.) (min.-max.) Volt. (max.) Current Current | Part No. 1 10 50 3,000 6,000 Part No. 
Fig. 2 — SMT Reed Switches on Tape 
SPST 15-25 5-22 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1006-1-ND 1.27 11.31 45.83 507.00/M 477.75/M FR2249 
SPST 10-20 5-18 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1007-1-ND 1.27 11.31 45.83 507.00/M 477.75/M FR2259 


+ Operate and Release values are given in Ampere-Turns. * For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Cannon 


Magnetic Sensors 


ITT Industries 


Engineered for life 


ITT’s MPS Series Magnetic Proximity Sensors operate when a magnetic field approaches two magnetic reed blades. The Make | Release 
magnetic field overcomes the spring tension of the blades and brings the contacts together. When the magnetic actuator is neat rey 
i : : Gap Gap Digi-Key Pricing ITT Ind. 

removed, the reeds separate by their own spring tension. Comes complete with reed switch and matching actuator. 

A Bia . . . ; ri Fig. | (mm) (mm) Part No. if] 10 100 250 Part No. 
FEATURES: * Long Life Expectancy — 10 million operations + Housing made of rugged impact resistant ABS plastic that 
meets or exceeds UL requirements for fire retardation » Sealed Contacts allowing the reed to operate in damp and dusty | 1 | 31.75 40.64 | CKN6002-ND 5.61 48.45 408.00 924.38 | MPS9WGW 
environments +» Wide gap performance makes magnet and switch alignment less critical. 2 31.75 31.75 | CKN6003-ND 6.93 59.85 504.00 1141.88 | MPS20WGW 
SPECIFICATIONS: + Contact Ratings: 100 VDC or 100 VAC max. @ 0.3 Amp Max.; 1.0 Amp Max. Carry Current 3 25.40 33.02 | CKN6004-ND 5.94 51.30 432.00 978.75 | MPS45WGW 
* Operating Temperature: -40°C to +100°C + Mechanical & Electrical Life: 10 Million Operations 4 31.75 40.64 | CKN6005-ND 6.60 57.00 480.00 1087.50 | MPS70WGW 
MATERIALS: + Housing/Spacer/Cover: ABS Plastic (UL94V-0), white + Wire Leads: UL1061, 22 AWG: stranded, made 5 31.75 40.64 | CKN6006-ND 6.60 57.00 480.00 1087.50 | MPS73WGW 
of copper or aluminum; Length: 12” (30.48cm) with ends stripped; Color: white + Magnets: Alnico V and Ceramic Ferrite 8 6 50.80 50.80 | CKN6007-ND 6.60 57.00 480.00 1087.50 | MPS80WGW 
(MFSSOWG model ofiy). 7 | 31.75 | 40.64 | CKN6008-ND 5.61 48.45 408.00 924.38 | MPS95WGW 
NOTE: Wide gap contacts are polarity sensitive. Use alignment dots for proper installation of surface mount contacts. 


CH . 
Magnetic Reed 
Position Sensors 


Features: + Operating Temperature: -40° to +105°C 
+ Leads: 24 AWG PVC, Pre-tinned, 12” long 


Dim. - Inch Digi-Key Price Each Cherry 

Fig. Description A B Part No. 1 10 50 Part No. 
Magnetic Position Sensor, 10W, SPST-NO, .5A 1.00 9.243 CH402-ND 3.16 2.81 2.34 MP201701 
1 Magnetic Position Sensor, 3W, SPST-NC, .2A 1.00 9.243 CH403-ND 4.75 4.23 3.52 MP201702 
Magnetic Position Sensor, 3W, SPDT-CO, .2A 1.00 9.243 CH404-ND 5.21 4.64 3.86 MP201703 
1 Smooth Barrel Actuator 1.00 9.243 CH411-ND 257 2.64 2.20 AS201701 
2 Mini Flange Mount Proximity Sensors,10W, SPST-NO, .5A .906 550 CH405-ND. 3.46 3.08 2.56 MP201801 
Mini Flange Mount Proximity Sensors, 3W, SPST-NC, .2A -906 550 CH406-ND 5.21 4.64 3.86 MP201802 
2 Mini Flange Mount Actuator -906 550 CH412-ND 3.11 2.76 2.30 AS201801 
Flange Mount Proximity Sensors, 10W, SPST-NO, .5A 1.125 .750 CH407-ND* 3.59 3.20 2.66 MP201901 
2 Flange Mount Proximity Sensors, 3W, SPST-NC, .2A 1.125 .750 CH408-ND* 5.37 4.78 3.98 MP201902 
Flange Mount Proximity Sensors, 3W, SPDT-CO, .2A 1.125 .750 CH409-ND* 5.89 5.24 4.36 MP201903 
2 Flange Mount Actuator 1.125 -750 CH413-ND 3.38 3.00 2.50 AS201901 
Magnetic Position Sensor Aluminum 10W, SPST-NO, .5A 1.00 = CH410-ND 10.13 9.00 7.50 MP200701 
3 Magnetic Position Sensor Aluminum 3W, SPST-NC .2A 1.00 _— CH709-ND 12.56 11.16 9.30 MP200702 
Magnetic Position Sensor Aluminum 3W, SPDT-CO .2A 1.00 = CH710-ND 13.10 11.64 9.70 MP200703 
4 Threaded Actuator, South pole magnet 1.00 = CH397-ND 14.01 12.46 9.76 HE610400 


*Wire leads extend from opposite side of switch 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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= Magnetic Reed 


. 
TechiNGlocy Switches 
Max. DC Switching Carry Operate/ 
Ampere Contact Rating Current Current Release Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Coto 
Fig. | Circuit | Turns Watts Volts (Amp) (Amp) (ms) A B Part No. 1 10 50 Part No. 
SPST 18-32 10 200 0.5 1 .25/30 -591 (15.00) 1.811 (46.00) -100 (2.54) 306-1087-ND 94 80 67 RI-23A 
SPST 14-23 10 200 0.5 15 .25/30 591 (15.00) 1.811 (46.00) -100 (2.54) 306-1086-ND 91 tt 65 RI-23AA 
SPST 8-16 10 200 0.5 1 10/70 -591 (15.00) 1.811 (46.00) -100 (2.54) 306-1085-ND 88 75 63 RI-23AAA 
SPST 28-52 10 200 0.5 2.5 -25/30 591 (15.00) 1.811 (46.00) -100 (2.54) 306-1088-ND 98 83 69 RI-23B 
SPST 46-70 10 200 0.5 2.75 25/30 -591 (15.00) 1.811 (46.00) -100 (2.54) 306-1089-ND 1.01 86 72 RI-23C 
SPST 18-32 15 200 1 2.5 -25/30 591 (15.00) 1.811 (46.00) 100 (2.54) 306-1092-ND 1.01 86 he RI-25A 
SPST 14-23 15 200 1 1.75 -25/30 -591 (15.00) 1.811 (46.00) 100 (2.54) 306-1091-ND 98 83 69 RI-25AA 
SPST 8-16 10 200 0.75 15 .25/70 591 (15.00) 1.811 (46.00) -100 (2.54) 306-1090-ND 94 -80 67 RI-25AAA 
SPST 28-52 25 200 1 2.75 .25/30 591 (15.00) 1.811 (46.00) 100 (2.54) 306-1093-ND 1.04 88 74 RI-25B 
SPST 46-70 25 200 1 3 .25/30 591 (15.00) 1.811 (46.00) -100 (2.54) 306-1094-ND 1.07 91 76 RI-25C 
SPST 20-34 10 200 0.5 1.75 .25/30 -531 (13.50) 1.811 (46.00) .071 (1.80) 306-1082-ND 1.04 88 74 RI-27A 
SPST 16-25 10 200 0.5 1.75 .25/30 -531 (13.50) 1.811 (46.00) .071 (1.80) 306-1081-ND 1.04 88 74 RI-27AA 
SPST 10-19 10 180 0.5 15 .25/30 531 (13.50) 1.811 (46.00) .071 (1.80) 306-1080-ND 1.04 88 74 RI-27AAA 
1 SPST 20-34 20 200 1 1.25 .25/30 -531 (13.50) 1.811 (46.00) .071 (1.80) 306-1084-ND 1.04 88 74 RI-29A 
SPST 16-25 15 200 1 1.25 .25/30 -531 (13.50) 1.811 (46.00) .071 (1.80) 306-1083-ND 1.04 88 74 RI-29AA 
SPST 15-28 30 200 1 2.5 -35/30 807 (20.50) 2.157 (54.80) 106 (2.70) 306-1099-ND 1.07 91 76 RI-46A 
SPST 10-19 30 200 0.75 2 -35/30 .807 (20.50) 2.157 (54.80) 106 (2.70) 306-1098-ND 88 15 63 RI-46AA 
SPST 24-51 40 200 1 3 -35/30 807 (20.50) 2.157 (54.80) 106 (2.70) 306-1100-ND VAT 94 79 RI-46B 
SPST 46-70 40 200 1 3 -35/30 .807 (20.50) 2.157 (54.80) 106 (2.70) 306-1101-ND 1.14 97 81 RI-46C 
SPST 15-28 70 200 1 1.75 -35/30 807 (20.50) 2.157 (54.80) -106 (2.70) 306-1102-ND 1.11 94 79 RI-48A 
SPST 24-51 70 200 1 2.25 -35/30 .807 (20.50) 2.157 (54.80) 106 (2.70) 306-1103-ND 1.14 97 81 RI-48B 
SPST 46-70 70 200 1 2.25 -35/30 807 (20.50) 2.157 (54.80) 106 (2.70) 306-1104-ND LAT 99 83 RI-48C 
SPST 10-15 10 200 0.5 0.5 15/20 .394 (10.00) 1.811 (46.00) .071 (1.80) 306-1121-ND 88 75 63 RIG0GP1015 
SPST 15-20 10 200 0.5 0.5 15/20 394 (10.00) 1.811 (46.00) 071 (1.80) 306-1122-ND 88 75 63 RIG0GP 1520 
SPST 7-15 10 200 0.5 2.5. .25/30 .276 (7.00) 1.811 (46.00) .071 (1.80) 306-1077-ND 1.63 1.38 1.15 RI-70CTA 
SPST 8-16 10 170 0.5 0.5 15/20 .276 (7.00) 1.811 (46.00) 071 (1.80) 306-1123-ND 1.30 1.10 92 RI70GP0715 
Max. DC | Switching] Carry Operate/ Cut Tape 
Ampere | Contact Rating} Current |Current) Release Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Coto 
Fig.| Circuit Turns Watts Volts | (Amps) | (Amps) (ms) A B Cc Part No. 1 10 50 | Part No. Size Price Part No. 
SPST 15-30 10 200 0.5 0.5 = -458 (11.63) .095 (2.41) .115 (2.92) .635/.645 (16.13/16.38) | 306-1125-1-ND 1.95 1.65 1.38 ) 306-1125-2-ND | 2,000 | 780.00/M | CT10-1530-G1 
2 | SPST 15-40 10 200 0.5 0.5 = -458 (11.63) .095 (2.41) .115 (2.92) .635/.645 (16.13/16.38) | 306-1124-1-ND 1.95 1.65 1.38 | 306-1124-2-ND | 2,000 | 780.00/M | CT10-1540-Gi1 
SPST 25-40 10 200 0.5 0.5 = -458 (11.63) .095 (2.41) .115 (2.92) .635/.645 (16.13/16.38) | 306-1126-1-ND 1.95 1.65 1.38 | 306-1126-2-ND | 2,000 | 780.00/M | CT10-2540-G1 


131454 Magnetic Reed Sensors 


electronic 


Meder Magnetic Sensors are magnetically operated proximity switches for either surface mounting, PCB mounting or panel mounting. Use for telephone hook switch detection, door 
and window sensing, limit switches for garage doors and hoists and conveyers. Switches are completely sealed for indoor/outdoor operation and are available in various magnetic 
sensitivities, perfect for auto-insert equipment and automated processes. All sensors will actuate when a magnetic field is introduced to them and will remain actuated until the 
magnetic field is removed. Operating Temp: -20° to +85°C, -20°C to +130°C for Fig. 3, 4, and 5. 


Dimensions meh Cut Tape 
(mm) Swiitching Termination Digi-Key Price Each Digi-Key Tape &iReel Meder 
Fig. Circuit A B_ | Voltage | Current or Wiring Part No. al 10 50 | Part No. Size | Pricing | Part No. 
SPST-NO | 17.00 5.00 200 0.5 100 mm PVC Leads | 374-1023-ND 5.46 4.88 3.95 = = — MK18-B-100W 
SPST-NO | 17.00 5.00 200 0.5 100 mm PVC Leads | 374-1024-ND 5.46 4.88 3.95 = = — MK18-C-100W 
1 SPST-NC | 25.50 5.75 180 0.5 500 mm PVC Leads | 374-1027-ND 468 418 3.39 = _ — MK3-1A71B-SOOW 
SPST-NO | 25.50 5.75 180 0.5 500 mm PVC Leads | 374-1028-ND 468 418 3.39 = = = MK3-1A71C-500W 
SPST-NC | 25.50 5.75 175 0.25 | 500 mm PVC Leads | 374-1029-ND 7.44 665 5.39 = — = MK3-1B90C-500W 
SPST-NO-NC | 25.50 5.75 175 0.25 | 500 mm PVC Leads | 374-1030-ND 7.83 6.99 5.67 = = = MK3-1C90C-500W 
SPST-NO | 12.06 3.30 170 0.5 PCB Pins 374-1031-ND 3.32 2.96 2.40 = = = 
SPST-NO | 14.30 2.80 200 0.5 PCB Pins 374-1032-ND 2.11 1.89 1.53 = = = 
SPST-NO | 14.30 2.80 200 0.5 PCB Pins 374-1033-ND 2.11 1.89 1.53 — = = 
2 SPST-NO | 17.24 3.30 180 0.5 PCB Pins 374-1034-ND 1.92 1.72 1.39 — = — 
SPST-NO | 17.24 3.30 180 0.5 PCB Pins 374-1035-ND 2.05 1.83 1.49 = = = 
SPST-NO | 19.78 3.30 180 0.5 PCB Pins 374-1036-ND 1.89 1.69 1.37 = = = 
SPST-NO | 22.32 3.30 180 0.5 PCB Pins 374-1037-ND 1.79 1.60 1.30 = = = 
SPST-NO-NC | 22.32 3.30 175 0.25 PCB Pins 374-1038-ND 6.47 5.78 4.68 = = = 
SPST-NO | 18.80 3.70 180 0.5 SMT 374-1004-1-ND 1.72 1.54 1.25 | 374-1004-2-ND |2,000| 689.00/M 
8 SPST-NO_ | 18.80 3.70 180 0.5 SMT 374-1005-1-ND 1.43 1.28 1.04 | 374-1005-2-ND | 2,000 | 572.00/M 
SPST-NO | 16.00 2.50 200 0.5 SMT 10-15 A/T 374-1013-1-ND 1.20 1.08 .87 | 374-1013-2-ND | 2,500) 481.00/M | MK15-B-2 
SPST-NO | 16.00 2.50 200 0.5 SMT 15-20 A/T 374-1015-1-ND 1.20 1.08 -87 | 374-1015-2-ND | 2,500} 481.00/M | MK15-C-2 
4 SPST-NO | 11.50 2.30 200 0.5 SMT 10-15 A/T 374-1017-1-ND 1.43 1.28 1.04 | 374-1017-2-ND | 2,500} 572.00/M | MK16-B-2 
SPST-NO | 11.50 2.30 200 0.5 SMT 15-20 A/T 374-1019-1-ND 1.43 1.28 1.04 | 374-1019-2-ND / 2,500} 572.00/M | MK16-C-2 
SPST-NO 8.50 2.10 170 0.5 SMT 10-15 A/T 374-1021-1-ND 2.76 2.47 2.00 | 374-1021-2-ND | 2,000 |1105.00/M | MK17-B-2 
SPST-NO | 16.00 2.50 200 0.5 SMT 10-15 A/T 374-1012-1-ND 1.20 1.08 -87 | 374-1012-2-ND |2,500) 481.00/M | MK15-B-1 
SPST-NO |16.00 2.50 200 0.5 SMT 15-20 A/T 374-1014-1-ND 1.20 1.08 87 | 374-1014-2-ND |2,500| 481.00/M | MK15-C-1 
5 SPST-NO | 11.50 2.30 200 0.5 SMT 10-15 A/T 374-1016-1-ND 1.43 1.28 1.04 | 374-1016-2-ND | 2,500} 572.00/M | MK16-B-1 
SPST-NO | 11.50 2.30 200 0.5 SMT 15-20 A/T 374-1018-1-ND 1.43 1.28 1.04 | 374-1018-2-ND |2,500 | 572.00/M | MK16-C-1 
SPST-NO 8.50 2.10 170 0.5 SMT 10-15 A/T 374-1020-1-ND 2.15 1.92 1.56 |374-1020-2-ND | 2,500} 858.00/M | MK17-B-1 
SPST-NO 8.50 2.10 170 0.5 SMT 15-20 A/T 374-1022-1-ND 2.76 = 2.47 2.00 | 374-1022-2-ND | 2,500 |1105.00/M_ | MK17-C-1 
6 SPST-NO_ | 24.90 = 180 0.5 500 mm PVC Leads | 374-1006-ND 8.00 7.14 5.79 = = — MK11-1A71B-500W. 
SPST-NO_| 24.90 = 180 0.5 500 mm PVC Leads | 374-1007-ND 8.00 7.14 5.79 = = = MK11-1A71C-500W 
SPST-NO | 32.00 14.90} 180 0.5 500 mm PVC Leads | 374-1008-ND 5.23 4.67 3.79 = a _ MK12-1A71B-500W 
SPST-NO | 32.00 14.90] 180 0.5 500 mm PVC Leads | 374-1009-ND 5.23 4.67 3.79 = = = MK12-1A71C-500W 
SPST-NO | 23.00 13.90] 180 0.5 500 mm PVC Leads | 374-1010-ND 5.23 4.67 3.79 = = = MK13-1A71B-500W 
7 SPST-NO | 23.00 13.90] 180 0.5 500 mm PVC Leads | 374-1011-ND 5.23 4.67 3.79 => a = MK13-1A71C-500W 
SPST-NO | 28.60 19.00] 180 0.5 |500 mm Teflon Leads| 374-1025-ND 5.88 5.25 4.26 = = = MK21-1A71B-500W 
SPST-NO | 28.60 19.00} 180 0.5 |500 mm Teflon Leads] 374-1026-ND 5.88 5.25 4.26 = a = MK21-1A71C-500W 
= 23.00 13.90 | Magnet | Magnet == 374-1003-ND 1.89 1.69 1.37 = = = M13 MAGNETS 


Compact sensors for detection of liquid levels such as oils, petroleum and fluids. LS01 and 02 series are for vertical tank 
mounting and LSO3 is for horizontal mounting. Perfect for tank monitoring in household, automotive and control-test, 
measurement industries. Sensors are made of strong Polyimide material and include seals and mounting nut. Switching 


Level Sensors with Magnetic Float 


Current: .5A, Switching Voltage: 200V, stripped and tinned leads. 


Dimensions Price 
(mm) Operating Termination Digi-Key Each Meder 
Fig.| A B_ |Bushing} Temp. or Wiring Part No. 1 10 50 | Part No. 
1 | 42.5 24 |M8x1.25) Oto 70°C | 500mm PVC Leads | 374-1000-ND 9.82 8.76 7.10 | LS01-1A71-PA-500W 
2 | 72.5 23.5 |M10x1.0|-20 to 100°C | 500mm PVC Leads | 374-1001-ND 9.82 8.76 7.10} LS02-1A71-PA-S00W 
3 80 17.2 |M16x1.5|-20 to 100°C | 500mm PVC Leads | 374-1002-ND 12.09 10.79 8.75 | LS03-1A71-PA-500W 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HAMLIN Feed Relays 


Fig. 1 — HE700 Series t Fig. 2 — HE200 Series Fig. 3 — HE400 Series 
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Pickup/ Oper./ 
Coil Coil Dropout Switch. Switch Carry Cont. Rel. Ins. 
Volt. Res. (vDC@ Volt. Current | Current Res. Time Res. Digi-Key Pricing Hamlin 
Top View (VDC) (Q) 25°C) (VDC) (Amps) (Amps) (Q) (msec) (Q) | Features Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Fig. 1 — 700 Series DIP Reed Relays 
5 500 3.75/0.5 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 | 1010 _ HE100-ND 244 20.63 86.25 140.63 |_HE721A0500 
5 500 3.75/0.5 200 0.5 12 0.150 1.01.0 | 10! | w/Diode HE101-ND 2.70 2283 95.45 155.63 | HE721A0510 
fags 88 12 1000 8.0/1.0 200 05 12 0.150 1.0/1.0 | 1010 _ HE102-ND 270 2283 95.45 155.63 | HE721A1200 
1A . 12 1000 8.0/1.0 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 | 10!°| w/Diode HE103-ND 2.96 25.03 104.65 170.63 | HE721A1210 
SPST-NO fa 24 2150 | 16.0/2.0 200 05 12 0.150 1.0/1.0 | 1019 _ HE104-ND 3.35 2833 11845 193.13 | HE721A2400 
ps 24 2150 |  16.0/2.0 200 05 12 0.150 1.0/1.0 | 1010 | w/Diode HE105-ND 3.61 30.53 127.65 208.13 |_HE721A2410 
5 500 3.75/0.5 200 0.5 12 0.150 1.01.0 | 10!° |Low Profile) | HE137-ND 3.06 25.85 10810 176.25 | HE721A0515 
12 1000 8.0/1.0 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 | 1010 |Low Profile| © HE138-ND 3.51 29.70 124.20» -202.50 | _HE721A1215 
24 2150 | 16.0/2.0 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 | 10'° |Low Profile|  HE139-ND 419 35.48 148.35 241.88. | HE721A2415 
5 200 3.75/0.5 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 | 10!°| w/Diode HE123-ND 4.68 39.60 165.60 270.00 | _HE722A0510 
5 150 3.75/0.5 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 | 1010 _ HE106-ND 4.06 3438 143.75 234.38 | HE722A0600 
se oe 5 150 | 3.75/05 200 0.5 12 0.150 | 1.0/1.0 | 10!°| w/Diode HE107-ND 432 3658 152.95 249.38 | HE722A0610 
DPST:NO ty 12 500 8.0/1.0 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 | 1010 _ HE108-ND 432 3658 152.95 249.38 | HE722A1200 
bifid! 12 500 8.0/1.0 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 | 1010 | w/Diode HE109-ND 4.58 38.78 16215 264.38 | HE722A1210 
ae Se 24, 2150 | 16.0/2.0 200 05 12 0.150 1.0/1.0 | 1010 _ HE110-ND 5.36 45.8 189.75 309.38. | _HE72242400 
24 2150 | 16.0/2.0 200 05 12 0.150 1.01.0 | 1010} w/Diode HE111-ND 5.62 4758 198.95 324.38 | HE722A2410 
5 200 3.75/0.5 175 0.25 15 0.200 | 3.0/3.0 109 _ HE112-ND 5.56 47.038 196.65 320.63 | _HE72100500 
1419. 98 5 200 3.75/0.5 175 0.25 15 0.200 3.0/3.0 109 | w/Diode HE113-ND 5.82 49.23 205.85 335.63 | HE72100510 
1C i — 12 500 8.0/1.0 175 0.25 15 0.200 3.0/3.0 109 _ HE114-ND 582 49.23 205.85 335.63 | HE721C1200 
SPDT-CO a ni d 12 500 8.0/1.0 175 0.25 15 0.200 | 3.0/3.0 109 | w/Diode HE115-ND 6.11 51.70 216.20 352.50 | HE721C1210 
12 67 24 2000 | 16.0/2.0 175 0.25 15 0.200 | 3.0/3.0 109 _ HE116-ND 6.66 56.38 235.75 384.38. | _HE721C2400 
24 2000 | 16.0/2.0 175 0.25 15 0.200 3.0/3.0 109 | w/Diode HE117-ND 6.96 58.85 246.10 401.25 | HE72102410 
4 8 5 500 3.75/0.5 300 0.5 12 0.150 1.0/1.0 | 1010 | High Volt. HE124-ND 471 3988 166.75 271.88 | HE751A0510 
1A Leet 9 
SPST-NO ra 12 1000 8.0/1.0 300 0.5 12 0.150 1.0/1.0 | 1019 | High Volt. HE125-ND 5.20 44.00 184.00 300.00 HE751A1210 
aw 
aye 24 2150 | 16.0/2.0 300 0.5 12 0.150 1.01.0 | 1010 | High Volt. HE126-ND 5.62 47.58 198.95 324.38 | HE751A2410 
Fig. 2 — 200 Series DIP Reed Relays 
‘A 1h, 5 140 3.5/0.28 200 05 12 0.150 1.0/1.0 | 1010 - HE118-ND 384 3245 135.70 221.25 | HE221A0550 
SPST-NO ote 12 855 8.4/0.7 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 | 1010 _ HE119-ND 4.06 3438 143.75 234.38 | HE221A1250 
ae 24 3285 | 16.8/1.4 200 05 12 0.150 | 1.0/1.0 | 1010; — HE120-ND 452 3823 159.85 260.63 | HE221A2450 
Fig. 3 — 400 Series DIP Reed Relays 
1A aS Ss 12 960 8.5/1.0 200 05 12 0.150 1.0/1.0 | 1010 _ HE121-ND 4.06 3438 143.75 284.38. | HE421A1250 
——r 
SPST-NO os ew 24 3840 | 18.0/2.0 200 05 12 0.150 1.0/1.0 | 1010 _ HE122-ND 4.52 38.23 159.85 260.63 | HE421A2450 
Fig. 4 — 3300 Series SIP Reed Relays 
5 500 3.75/0.5 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 | 1010 _ HE200-ND 237 20.08 83.95 136.88 | _HE3321A0400 
12 500 9.0/1.0 200 05 12 0.150 1.0/1.0 | 1010 _ HE201-ND 237 20.08 83.95 136.88 | HE3321A1200 
1A 12 34 24 2000 | 18.0/2.0 200 05 12 0.150 1.0/1.0 | 1010 — HE202-ND 2.99 25.30 105.80 172.50 | HE3321A2400 
SPST-NO ret) 5 125 3.75/0.5 250 1.0 15 0.150 1.0/1.0 | 1010 | High Volt. HE127-ND 3.61 30.53 127.65 208.13 | HE3351A0500 
12 500 9.0/1.0 250 1.0 15 0.150 1.0/1.0 | 1019 | High Volt. HE128-ND 3.61 30.53 127.65 208.13 | HE3351A1200 
24 2000 | 18.0/2.0 250 1.0 15 0.150 1.0/1.0 | 1010 | High Volt. HE129-ND 4.06 3438 143.75 234.38 | _HE3351A2400 
1c 12 354 5 125 3.75/0.5 175 0.25 15 0.200 | 3.0/3.0 109 _ HE203-ND 4.81 40.70 170.20 277.50 | _HE332100500 
SPDT-CO my 12 500 9.0/1.0 175 0.25 15 0.200 3.0/3.0 109 _ HE204-ND 5.07 4290 179.40 292.50 | HE3321C1200 
——— 24 2000 | 18.0/2.0 175 0.25 15 0.200 | 3.0/3.0 109 — HE205-ND 5.53 46.75 195.50 318.75 | HE3321C2400 
Fig. 5 — 3600 Series Ultra Miniature Reed Relays 
5 500 3.75/0.5 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 | 1010 _ HE206-ND 215 1815 75.90 123.75 | HE3621A0500 
eee 5 500 3.75/0.5 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 | 10!°| w/Diode HE207-ND 241 20.35 85.10 138.75 | HE3621A0510 
1A 12 1000 8.0/1.0 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 | 1010 _ HE208-ND 244 20.63 86.25 140.63 | HE3621A1200 
SPST-NO te) 12 1000 8.0/1.0 200 05 12 0.150 1.0/1.0 | 1010] w/Diode HE209-ND 273 23.10 96.60 157.50 | HE3621A1210 
24 2150 | 16.0/2.0 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 | 1010 _ HE210-ND 3.06 25.85 10810 176.25 | HE3621A2400 
24 2150 | 16.0/2.0 200 0.5 12 0.150 1.01.0 | 1010} w/Diode HE211-ND 3.32 28.05 117.30 191.25 |_ HE3621A2410 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 931 


) Reed Relays SPECIFICATIONS: - Life Expectancy: Varies with each series from a minimum of 100 x 106 
L —7 operations to 1000 x 10° operations + Insulation Resistance: 10'2Q + Storage Temperature: -35°C 
Tecinotocy to +100°C + Operating Temperature: -20°C to +85°C + Vibration: 20 G's to 2000 Hz; Shock: 50 G's Dimensions: inches (mm) 
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Coil Coil Switching Carry 
Voltage Current Current Current Additional Digi-Key Price Each Coto 
Fig. Circuit (DC) (mA) (A) (A) Features Part No. 1 10 50 100 Part No. 
SPST 5 33.3 0.5 1 With Electrostatic Shield 306-1001-ND 8.40 7.27 6.22 5.33 2200-2301 
SPST 5 33.3 0.5 1 With Coaxial Shield 306-1002-ND 8.61 7.45 6.38 5.47 2200-2302 
SPST 5 13.5 0.5 1 a 306-1003-ND 7.59 6.57 5.63 4.82 2204-05-401 
y| SPST 5 13.5 0.5 1 With Electrostatic Shield 306-1004-ND 7.83 6.78 5.80 4.97 2204-05-411 
SPST 12 8 0.5 1 coc 306-1105-ND 7.75 6.71 5.74 4.92 2204-12-301 
SPST 12 8 0.5 1 With Electrostatic Shield 306-1005-ND 7.96 6.89 5.90 5.05 2204-12-311 
SPDT 5 21.8 0.25 0.5 ca 306-1006-ND 10.61 9.35 8.21 7.45 2211-05-301 
SPDT 12 8 0.25 0.5 — 306-1007-ND 10.84 9.55 8.39 7.62 2211-12-301 
DPST 5 28.5 0.5 1.5 = 306-1106-ND 7.83 6.78 5.80 4.97 2332-05-000 
DPST 12 12 0.5 1.5 = 306-1008-ND 7.83 6.78 5.80 4.97 2332-12-000 
SPDT 5 28.5 0.5 1.5 = 306-1107-ND 10.89 9.43 8.07 6.92 2341-05-000 
SPDT 12 12 0.5 1.5 = 306-1108-ND 10.89 9.43 8.07 6.92 2341-12-000 
3PST 5 28.5 0.5 15 = 306-1109-ND 9.78 8.46 7.24 6.21 2333-05-000 
2 3PST 12 12 0.5 15 = 306-1110-ND 9.78 8.46 7.24 6.21 2333-12-000 
DPDT 5 28.5 0.25 0.5 = 306-1111-ND 12.08 10.64 9.35 8.49 2342-05-000 
DPDT 12 12 0.25 0.5 = 306-1112-ND 12.08 10.64 9.35 8.49 2342-12-000 
SPDT 5 13.5 0.25 1 With Coaxial Shield 306-1113-ND 10.50 9.25 8.13 7.38 2911-05-321 
SPDT 12 8 0.25 1 With Coaxial Shield 306-1114-ND 10.61 9.35 8.21 7.45 2911-12-321 
SPST 12 8 0.5 1.5 os 306-1009-ND 8.09 7.00 5.99 5.14 2904-12-301 
3 SPST 12 68.6 3.0 5 High Voltage - 7500V 306-1010-ND 20.12 18.18 17.28 16.37 5501-12-1 
SPST 24 41.7 3.0 5 High Voltage - 7500V 306-1011-ND 20.48 18.51 17.59 16.66 5501-24-1 
SPST 12 16.7 0.5 2 High Reliability w/E. S. 306-1012-ND 10.92 9.45 8.09 6.93 7101-12-1010 
4 SPST 12 16.7 0.5 2 High Reliability w/E. S. & Diode 306-1013-ND 1271 11.01 9.42 8.07 7101-12-1011 
DPST 12 16.7 0.5 2 High Reliability w/E.S. 306-1014-ND 10.54 9.29 8.16 7.41 7102-12-1010 
DPST 12 16.7 0.5 2 High Reliability w/E. S. & Diode 306-1015-ND 11.99 10.57 9.28 8.43 7102-12-1011 
SPST 5 10 0.5 1 Extended Lifetime 306-1016-ND 3.77 3.19 2.67 2.18 8001-05-001 
5 DPST 5 10 0.5 1 Extended Lifetime w/E.S. 306-1017-ND 5.23 4.43 3.71 3.02 8002-05-10 
SPDT 5 10 0.25 0.5 Extended Lifetime 306-1018-ND 6.47 5.48 4.58 3.74 8041-05-001 
SPST 5 10 0.5 1 Economy 306-1019-ND 2.05 1.74 1.45 1.19 8L01-05-001 
(Continued) 
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Reed Relays (cont) 


TeckiniSlocy 
Coil Coil Switching Carry 
Voltage Current Current Current Additional Digi-Key Price Each Coto 
Fig. Circuit (DC) (mA) (A) (A) Features Part No. al 10 50 100 Part No. 
SPST 5 10 0.5 1 Economy w/Diode 306-1020-ND 2.24 1.90 1.59 1.30 8L01-05-011 
SPST 5 10 0.5 1 Economy w/E. S. 306-1021-ND 2.24 1.90 1.59 1.30 8L01-05-101 
SPST 5: 10 0.5 | Economy w/E. S. & Diode 306-1022-ND 2.41 2.04 1.71 1.39 8L01-05-111 
SPST 12 24 0.5 1 Economy 306-1023-ND 2.05 1.74 1.45 1.19 8L01-12-001 
SPST 12 24 0.5 1 Economy w/Diode 306-1024-ND 2.24 1.90 1.59 1.30 8L01-12-011 
SPST 12 24 0.5 1 Economy w/E. S. 306-1025-ND 2.24 1.90 1.59 1.30 8L01-12-101 
SPST 12 24 0.5 1 Economy w/E. S. & Diode 306-1026-ND 2.41 2.04 174 1.39 8L01-12-111 
SPST 24 WW 0.5 | Economy 306-1027-ND 2.24 1.90 1.59 1.30 8L01-24-001 
SPST 24 i ba 0.5 1 Economy w/Diode 306-1028-ND 2.41 2.04 1.71 1.39 8L01-24-011 
SPST 24 Wa 0.5 1 Economy w/E. S. 306-1029-ND 2.41 2.04 Pra! 1.39 8L01-24-101 
SPST 24 5 0.5 1 Economy w/E. S. & Diode 306-1030-ND 2.57 2.18 1.82 1.49 8L01-24-111 
DPST 5 10 0.5 1 Economy 306-1031-ND 3.09 2.62 2.19 1.79 8L02-05-00 
DPST 5 10 0.5 1 Economy w/Diode 306-1032-ND 3.25 2.75 2.30 1.88 8L02-05-01 
DPST 5 10 0.5 1 Economy w/E. S. 306-1033-ND 3.25 2.75 2.30 1.88 8L02-05-10 
DPST 5 10 0.5 1 Economy w/E. S. & Diode 306-1034-ND 3.41 2.89 2.42 1.97 8L02-05-11 
DPST 12 24 0.5 1 Economy 306-1035-ND 3.09 2.62 2.19 1.79 8L02-12-00 
5 DPST 12 24 0.5 1 Economy w/Diode 306-1036-ND 3.25 2.75 2.30 1.88 8L02-12-01 
DPST 12 24 0.5 1 Economy w/E. S. 306-1037-ND 3.25 2.75 2.30 1.88 8L02-12-10 
DPST 12 24 0.5 1 Economy w/E. S. & Diode 306-1038-ND 3.41 2.89 2.42 1.97 8L02-12-11 
DPST 24 WA 0.5 1 Economy 306-1039-ND 3.25 2.75 2.30 1.88 8L02-24-00 
DPST 24 Wa 0.5 1 Economy w/Diode 306-1040-ND 3.41 2.89 2.42 1.97 8L02-24-01 
DPST 24 WW 0.5 1 Economy w/E. S. 306-1041-ND 3.41 2.89 2.42 1.97 8L02-24-10 
DPST 24 Wa 0.5 1 Economy w/E. S. & Diode 306-1042-ND 3.61 3.06 2.56 2.09 8L02-24-11 
SPDT 5 10 0.25 0.5 Economy 306-1043-ND 4.45 3.77 3.16 2.57 8L41-05-001 
SPDT 5 10 0.25 0.5 Economy w/Diode 306-1044-ND 4.62 3.91 3.27 2.67 8L41-05-011 
SPDT 5 10 0.25 0.5 Economy w/E. S. 306-1045-ND 4.62 3.91 3.27 2.67 8L41-05-101 
SPDT 5 10 0.25 0.5 Economy w/E. S. & Diode 306-1046-ND 4.81 4.07 3.41 2.78 8L41-05-111 
SPDT 12 24 0.25 0.5 Economy 306-1047-ND 4.45 3.77 3.16 2.57 8L41-12-001 
SPDT 12 24 0.25 0.5 Economy w/Diode 306-1048-ND 4.62 3.91 3.27 2.67 8L41-12-011 
SPDT 12 24 0.25 0.5 Economy w/E. S. 306-1050-ND 4.62 3.91 3.27 2.67 8L41-12-101 
SPDT 12 24 0.25 0.5 Economy w/E. S. & Diode 306-1051-ND 4.81 4.07 3.41 2.78 8L41-12-111 
SPDT 24 W141 0.25 0.5 Economy 306-1052-ND 4.62 3.91 3.27 2.67 8L41-24-001 
SPDT 24 lie: 0.25 0.5 Economy w/E. S. 306-1053-ND 4.81 4.07 3.41 2.78 8L41-24-101 
SPDT 24 WW 0.25 0.5 Economy w/E. S. & Diode 306-1054-ND 4.97 4.21 3.52 2.87 8L41-24-111 
SPST 5 10 0.5 1.5 Extended Lifetime 306-1055-ND 3.41 2.89 2.42 1.97 9001-05-00 
SPST 5 10 0.5 1.5 Extended Lifetime w/Diode 306-1056-ND 3.61 3.06 2.56 2.09 9001-05-01 
SPST 12 12 0.5 1.5 Extended Lifetime 306-1057-ND 3.41 2.89 2.42 1.97 9001-12-00 
SPST 12 12 0.5 1.5 Extended Lifetime w/Diode 306-1058-ND 3.61 3.06 2.56 2.09 9001-12-01 
SPST 5 10 0.5 1.5 50 Coaxial Shield 306-1059-ND 4.45 3.77 3.16 2.57 9002-05-00 
SPST 5 10 0.5 1.5 502 Coaxial Shield w/Diode 306-1060-ND 4.62 3.91 3.27 2.67 9002-05-01 
SPST 12 16 0.5 1.5 50 Coaxial Shield 306-1118-ND 4.45 3.77 3.16 2.57 9002-12-00 
SPST 12 12 0.5 1.5 502 Coaxial Shield w/Diode 306-1061-ND 4.62 3.91 3.27 2.67 9002-12-01 
SPST 5 10 0.5 1 Economy 306-1062-ND 1.37 1.16 97 79 9007-05-00 
6 SPST 5 10 0.5 1 Economy w/Diode 306-1063-ND 1.46 1.24 1.04 85 9007-05-01 
SPST 12 12 0.5 1 Economy 306-1064-ND 1.37 1.16 97 Br AS) 9007-12-00 
SPST 5 10 0.5 1 Economy 306-1115-ND 1.56 1.32 1.14 90 9081-05-00 
SPST 12 12 0.5 1 Economy 306-1116-ND 1.63 1.38 1.15 94 9081-12-00 
SPST 24 12 0.5 1 Economy 306-1117-ND 1.72 1.46 1.22 1.00 9081-24-00 
SPST 5 10 0.5 1.0 With EMI Shield 306-1138-ND 1.63 1.38 1.15 94 9081-05-10 
SPST 12 16 0.5 1.0 With EMI Shield 306-1139-ND 1.72 1.46 1.22 1.00 9081-12-10 
SPST 24 12 0.5 1.0 With EMI Shield 306-1140-ND 1.79 1.52 1.27 1.04 9081-24-10 
SPST 5 10 0.25 1 Miniature Sip 306-1065-ND 3.87 3.28 2.74 2.24 9091-05-00 
SPST 5 10 0.25 1 Miniature Sip w/Diode 306-1066-ND 4.00 3.39 2.83 2.31 9091-05-01 
SPST 12 12 0.25 1 Miniature Sip w/Diode 306-1067-ND 4.00 3.39 2.83 2.31 9091-12-01 
SPST 5 10 0.25 0.5 With EMI Shield 306-1130-ND 6.76 5.72 4.79 3.90 9011-05-10 
SPST 5 10 0.25 0.5 With EMI Shield and Diode 306-1131-ND 6.99 5.92 4.95 4.04 9011-05-11 
SPST 12 16 0.25 0.5 With EMI Shield 306-1132-ND 7.05 5.97 5.00 4.07 9011-12-10 
7 SPST 12 16 0.25 0.5 With EMI Shield and Diode 306-1133-ND 7.28 6.16 5.16 4.20 9011-12-11 
SPST 5 10 0.5 1.5 With EMI Shield 306-1134-ND 5.49 4.65 3.89 3.17 9012-05-10 
SPST 5 10 0.5 15 With EMI Shield and Diode 306-1135-ND 5.72 4.84 4.05 3.30 9012-05-11 
SPST 12 16 0.5 1.5 With EMI Shield 306-1136-ND 5.79 4.90 4.10 3.34 9012-12-10 
SPST 12 16 0.5 AS With EMI Shield and Diode 306-1137-ND 6.01 5.09 4.26 3.47 9012-12-11 
Surface Mount 
SPST 5 20 0.5 1.5 SMT- J-Lead 306-1068-ND 6.18 5.23 4.37 3.57 9201-05-20 
8 SPST 5 20 0.5 1.5 502 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1069-ND 6.37 5.39 4.51 3.68 9202-05-00 
SPST 5 20 0.5 1.5 502 Coaxial Shield, J-Lead 306-1070-ND 6.37 5.39 4.51 3.68 9202-05-20 
SPST 5 20 0.5 1 SMT - Gull Lead 306-1071-ND 7.05 5.97 5.00 4.07 9401-05-00 
SPST 12 14.5 0.5 1 SMT - Gull Lead 306-1072-ND 7.05 5.97 5.00 4.07 9401-12-00 
9 SPST 5 25 0.5 1 509 Coaxial Shield - Gull Lead 306-1119-ND 7.57 6.41 5.36 4.37 9402-05-00 
SPST 5 20 0.5 1 50Q Coaxial Shield, J-Lead 306-1073-ND 1.5L 6.41 5.36 4.37 9402-05-20 
SPST 12 14.5 0.5 1 50 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1074-ND 7.57 6.41 5.36 4.37 9402-12-00 
SPST 12 14.5 0.5 1 50Q Coaxial Shield, J-Lead 306-1120-ND 7.57 6.41 5.36 4.37 9402-12-20 
10 SPST 5 33.3 0.25 0.5 50 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1075-ND 7.49 6.48 5.55 4.76 9802-05-00 
SPST 5 33.3 0.25 0.5 502 Coaxial Shield, J-Lead 306-1076-ND 7.49 6.48 5.55 4.76 9802-05-20 
11 SPST 5 31 0.5 1.5 50Q EMI Shield, Low Profile 306-1141-ND 5.95 5.04 4.21 3.44 9290-05-00 
SPST 12 20 0.5 1.5 509 EMI Shield, Low Profile 306-1142-ND 5.95 5.04 4.21 3.44 9290-12-00 
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Fig. 2 Series 10 Reed Relays 
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Fig. Coil Coil Pickup/ Max. Cur. Cont. | Oper./ Release / Bounce | Power Ins. Digi-Key Price Each EAC 
Form | Volt. (VDC) | Res. (©) | Dropout (VDC) | Volt. (VDC)| Rtg. (A) | Res. (©) Time (msec. ) Rig. (W) | Res. (Q) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. Fig. 3 Series 30 Reed Relays 
Dip Reed Relays, Epoxy Molded 
5 500 4.0/0.5 100 50 20 55/5 10 10° | Z660-ND 387 3.28 274 224 | DIADSA 157 (3.99) 
1-1A] 12 1000 9.6/1.2 100 50 20 55/5 10 10° | Z61-ND 387 328 274 224 | DIAI2A 020 375 | 
24 2200 19.2/2.4 100 50 20 55/5 10 10" Z612-ND 3.90 3.30 276 225 | DIA4A (51) (9.53) ay 
5 150 4.00.5 100 50 20 55/5 10 10° | Z662ND 5.69 4.82 4.03 3.29 | D2A05A | | 50 ‘To 
1-2A 12 500 9.6/1.2 100 50 20 5/5/.5 10 10° Z614ND 569 482 4.03 3.29 | D2A12A TT Ta 350 (8.89) 
24 1750 | 19.2/2.4 100 50 20 5.5.5 10 10° | Z615-ND 5.85 495 414 3.38 | D2A24a 200 Fg 4-200 (950) 
eS : : make eS : 6.08)} ;40, |6.08) 
5 450 4.0/0.5 100 50 | 20 35/.5/.5 10 10” | ZB16-ND 569 482 403 3.29 | DIBOSA (10.16) 
11B] 12 450 9.6/1.2 100 50 20 35/.5/.5 10 10” ZB17-ND 569 482 4.03 3.29 | DIBI2A 1.0 (25.4) 3-1A 
24 1750 19.2/2.4 100 50 20 35/.5/.5 10 10” | Z18ND 5.69 (4.82 4.03 3.29 | DIB24A 
5 200 4.00.5 28 25 20 | 5/5/NO=.5,NC=1.5 3 10? | Z663-ND 6.92 5.86 490 4.00 | DIODSC 
11C] 12 500 4.00.5 28 25 20 | 5/5/NO=.5,NC=1.5 3 10° | Z664ND 6.92 586 490 4.00 | DICI2C 
24 1750 19.2/2.4 28 25 20 | .5/5/NO=.5,NC=1.5 3 10 | Z621-ND 7.15 6.05 5.06 4.13 | DiCe4c - - 
Series 10 Reed Relays Fig. 4 Open-Line Reed Relays 
3 250 | 2.25/03 200 5 10 5/.25/— 5 10° | 2622ND 413 3.50 293 239 | RIA3AHH 
5 700 | 3.75/0.5 200 5 10 5/.25/— 5 10” | 2623-ND 413 3.50 293 239 | RIASAHH 
12 2000 9.0/1.2 200 5 10 5/.25/— 5 10° | Z624ND 413 3.50 293 239 | RIAI2AHH 18) .55 (13.97) 
24 4000 18.0/2.4 200 5 10 5/.25/— 5 10° | Z625-ND 5.17 4.38 366 299 | RIA24AHH i 
aA 3 30 | 225/03 300 2 10 5/.25/— 50 10° | Z626-ND 413 3.50 293 239 | PIA3A 
5 100 | 3.75/05 300 2 10 5/.25/— 50 10° | Z627-ND 413 3.50 293 239 | PIA5A 
12 500 9.0/1.2 300 2 10 5/.25/— 50 10” | Z628-ND 413 350 293 239 | PIAI2A 
24 1000 18.0/2.4 300 2 10 5/.25/— 50 10” | Z629-ND 5.17 438 366 299 | PIA24A 
Series 30 Reed Relays 
5 500 3.8/0.5 200 5 20 0.4/0.1/0.3 10 10° | Z530-ND 387 3.28 274 224 | SDIA05A 
12 500 8.0/1.0 200 5 20 0.4/0.1/0.3 10 10° | Z31-ND 387 3.28 274 224 | SDIAI2A 
3-1a|__24 2000 16.0/2.0 200 5 20 0.4/0.1/0.3 10 10 | Z32ND 413 3.50 293 239 | SDIAZMA 
5 500 3.8/0.5 250 1 20 0.5/0.3/0.3 50 10° | Z33ND 442 3.74 313 255 | SDIA05D 
12 500 8.0/1.0 250 1 20 0.5/0.3/0.3 50 10° | Z534ND 419 3.55 297 242 | SDIAI2D 
24 2000 16.0/2.0 250 1 20 0.5/0.3/0.3 50 10° | Z535-ND 413 3.50 293 239 | SDIA24D 
Open-Line Reed Relays 
5 500 3.8/0.5 250 1 10 0.4/0.2/0.25 20 10° | Z638-ND 6.21 5.26 440 3.59 | 20-1051-10 
41a; 12 500 8.0/1.0 250 1 10 0.4/0.2/0.25 20 10” | Z639-ND 621 5.26 440 3.59 | 20-1121-10 
24 2000 16.0/2.0 250 1 10 0.4/0.2/0.25 20 10° | Z640-ND 6.99 _ 5.92 495 4.04 | 20-1241-10 
5 200 3.8/0.5 250 1 10 0.5/0.2/0.25 20 10° | Z641-ND 7.90 669 559 4.56 | 20-2051-10 
42a} 12 440 8.0/1.0 250 1 10 0.5/0.2/0.25 20 10” | 2642-ND 7.96 674 5.64 4.60 | 20-2121-10 
24 1750 16.0/2.0 250 1 10 0.5/0.2/0.25 20 10” | 2643-ND 8.35 7.07 5.92 4.82 _| 20-2241-10 
5 500 3.8/0.5 200 5 10 0.5/0.4/1.5 10 10” | 2644ND 7.41 642 551 4.71 | 20-1051-30 
41B] 12 500 8.0/1.0 200 5 10 0.5/0.4/1.5 10 10” | Z645-ND 7.41 642 551 4.71 | 20-1121-30 
24 2000 16.0/2.0 200 5 10 0.5/0.4/1.5 10 10” | Z646-ND 7.85 680 5.83 4.99 | 20-1241-30 
5 200 3.8/0.5 200 5 10 0.6/0.4/1.5 10 10” | 2647-ND 10.97 9.50 815 6.97 | 20-2051-30 
428] 12 310 8.0/1.0 200 5 10 0.6/0.4/1.5 10 10” | Z648-ND 11.00 9.52 817 6.98 | 20-2121-30 
24 1250 16.0/2.0 200 5 10 0.6/0.4/1.5 10 10° | Z649-ND 11.23 9.72 834 7.13 | 20-2241-30 
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Surface Mount Reed Relays 
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Coil Coil Pickup/ Maximum Current Cont. Operate Ins. Digi-Key Price Each EAC 
Fig. | Voltage (VDC) | Resistance (©) | Dropout (VDC) | Voltage(VDC) | RatingmA | Resistance (Q) | Time (msec.) | Resistance (Q) | Part No. i 10 50 Part No. 
1 4.5 150 3.5/0.5 250 500 A 35 7x10" Z650-ND 9.52 8.24 7.07 SMRR1-5-150C 
2 5 150 3.75/0.4 200 500 150 35 7x10" Z651-ND 9.52 8.24 7.07 SMRR2-5-150C. 
3 5 150 3.75/0.4 200 500 150 35 7x10 Z652-ND 8.65 7.32 6.12 SMRR2-5-150E 
4 5 150 3.8/0.5 250 500 -150 35 7x10" Z653-ND 9.72 8.42 7.22 SMRR2-5-150F 
5 5 250 3.75/0.4 200 500 150 35 7x10" Z654-ND 8.81 7.46 6.24 SMRR2-5-250 
6 5 150 3.8/0.5 28 250 2 5 7x10" Z655-ND 10.56 9.14 7.84 SMRR3-5-150 


934 (1033) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


OMRON. Low Signal - Power PCB Relays e Seraoaiviae ines Ueenraendiod? 


Fig. 1 Pin #1 is Positive 


20.5 ——> 
4m 6m] msl 
- 13m_tim | m9] 
Contact Rtg’s.| Oper. Volt. Fig. 2.54 
Coil Resistive (A) | (% of Rated) | Oper./Rel. |}-—12.5—+| i 
Contact | Volt. Res. | 24 115 | Pull/Drop/Max. | Time/Time Dim. (mm) Digi-Key Price Each Omron ity 5| Pe 
Fig. Form (VDC) (Q) | VDC VAC} On/Out/Cont. (msec.) HxLxW Part No. 1 25 50 100 | PartNo. c as Ly 4 a= 
PC Mount Low Signal Relays Mounting Mark 
DPDTt* 5 50 | 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5x 20.5x 10.1 Z767-ND 2.88 2.59 2.30 2.07 | GBV-2-DC& 
1 DPDTt* 12 288) 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5 x 20.5x 10.1 Z768-ND 2.88 2.59 2.30 2.07 | GBV-2-DCI2 
DPDTt* 24 1152) 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5 x 20.5 x 10.1 Z769-ND 288 2.59 2.30 2.07 | GV-2-DC24 
DPDTt* 5 70 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5 x 20.5 x 10.1 Z770-ND 3.08 2.77 246 2.22 | GV-2-HDCS 
1 DPDTt* 12 400) 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5 x 20.5 x 10.1 Z771-ND 3.08 2.77 246 2.22 | GV-2-HDCI2 
DPDTt* 24 +1600) 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5 x 20.5 x 10.1 Z772-ND 3.08 2.77 246 2.22 | GbV-2-HDC24 
DPDT 5 166.7) 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5 x 20.5 x 10.1 Z108-ND 3.18 2.86 2.54 2.29 | G5V-2-H1-DCS 
1 DPDT 12 960) 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5 x 20.5 x 10.1 Z109-ND 318 286 2.54 2.29 | GV-2-H1-DCI2 
DPDT 24 2880) 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5 x 20.5x 10.1 Z110-ND 3.18 2.86 2.54 2.29 | GV-2-H1-DC24 mi 
SPDTt 5 167] 1 0.5 80/10/200 5/5 10x 12.5x7.5 Z773-ND 2.33 2.10 1.86 1.68 | G5V-1-DC5 . ance: + 0.1 
2 SPDTt 12 960) 1 0.5 80/10/200 5/5 10x 12.5x 7.5 Z774-ND 2.33 2.10 1.86 1.68 | GV-1-DC12 = = [5- @ .04 Holes 
SPDTt 24 3840] 1 0.5 80/10/200 5/5 10x 12.5x 7.5 Z775-ND 2.33 2.10 1.86 1.68 | GbV-1-DC24 “Al 
DPDTt* 5 125] 1 0.6 70/10/150 5/5 8.4x20.3x 10.1 Z105-ND 468 4.21 3.74 3.37 | GBA234P-ST-US-DC5-BVOMR : 
1 DPDTt* 12 720) 1 0.6 70/10/150 5/5 8.4x20.3x 10.1 Z106-ND 468 4.21 3.74 3.37 | GBA-234P-ST-US-DC12 
DPDTt* 24  2880| 1 0.6 70/10/150 5/5 8.4x20.3x 10.1 Z107-ND 468 4.21 3.74 3.37_| GBA-234P-ST-US-DC24 
DPDTt* 3 45 | 2 0.5 70/10/150 5/3 8.4x20.3x 10.1 Z122-ND 458 412 3.66 3.30 | G6A-274P-ST-US-DC3 
DPDTt* 5 125] 2 0.5 70/10/150 5/3 8.4x20.3x 10.1 Z123-ND 458 412 3.66 3.30 | G6A-274P-ST-US-DCS 35.4 ——__—_+} 
1 DPDTt* 12 720) 2 0.5 70/10/150 5/3 8.4x20.3x 10.1 Z124-ND 458 412 3.66 3.30 | G6A-274P-ST-US-DCI2 ae Z 1 4f te 
DPDTt* 24  2880| 2 0.5 70/10/150 5/3 8.4.x 20.3x 10.1 Z125-ND 458 4.12 3.66 3.30 | G6A-274P-ST-US-DC24 a afry 7 ari H 
DPDT 5 125] 1 0.5 | 70/10/150 5/5 7.9x 16.0x 9.9 Z706-ND 400 360 320 288 | GbA-237P-DC5 fo hs te ES 
3 DPDT 12 720) 1 0.5 70/10/150 5/5 7.9x 16.0x 9.9 Z707-ND 400 3.60 3.20 2.88 | G5A-237P-DCI2 
DPDT 24 2880) 1 0.5 70/10/150 5/5 7.9 x 16.0x 9.9 Z708-ND 413 3.72 3.30 2.97 | GBA237P-DC24 
DPDT 5 125] 1 0.5 70/10/150 5/5 8.0 x 16.0x 9.9 Z942-ND 433 3.90 3.46 3.12 | GbA234P-DCS 
3 DPDT 12 720) 1 0.5 70/10/150 5/5 8.0 x 16.0x 9.9 2943-ND 433 3.90 3.46 3.12 | G5A-234P-DC12 
DPDT 24 2880) 1 0.5 70/10/150 5/5 8.0 x 16.0x 9.9 2944-ND 4.33 3.90 3.46 3.12 | GbA234P-DC24 
SPDT 5 63 2 0.4 70/10/190 5/5 8.0 x 16.0x 9.9 Z761-ND 3.85 3.47 3.08 2.78 | G6E134P-L-ST-US-DC5S 
4 SPDT 12 360) 2 0.4 70/10/190 5/5 8.0 x 16.0x 9.9 Z762-ND 385 347 3.08 2.78 | G6E134P-L-ST-US-DCI2 
SPDT 24 1440) 2 0.4 70/10/190 5/5 8.0 x 16.0x 9.9 Z763-ND 3.85 3.47 3.08 2.78 | G6E134P-L-ST-US-DC24 
SPDTt* 5 125} 2 0.4 70/10/190 5/5 7.9 x 16.0x 9.9 2Z830-ND 4.03 3.63 3.22 2.90 | G6E134P-ST-US-DCS 
4 | SPDTt* 12 720) 2 0.4 70/10/190 5/5 7.9x 16.0x 9.9 2Z831-ND 4.03 3.63 3.22 2.90 | G6E134P-ST-US-DCI2 
SPDTt* 24  =2880| 2 0.4 70/10/190 5/5 7.9 x 16.0x 9.9 2Z832-ND 4.03 3.63 3.22 2.90 | G6E134P-ST-US-D@24 
4PDTt* 5 69 1 0.3 70/10/150 7/5 8.4x35.4x 10.1 Z940-ND 10.10 9.09 8.08 7.28 | G6A-434P-STUS-DCS 
5 | 4PDTt* 12 400) 1 0.3 70/10/150 7/5 8.4x35.4x 10.1 2Z206-ND 10.10 9.09 8.08 7.28 | G6A-434P-ST-US-DC12 
4PDTt* 24 1600} 1 0.3 70/10/150 7/5 8.4x35.4x 10.1 2Z941-ND 10.10 9.09 8.08 7.28 | G6A-434P-STUS-DC24 
PC Mount Low Signal Relays — Latching Type 
DPDT* 5 139] 1 0.3 70/70/200 5/5 8.4x20.2x 10.1 Z749-ND 5.85 527 468 4.22 | G6AK-234P-ST-US-DCS 
6 DPDT* 12 800) 1 0.3 70/70/200 5/5 8.4x20.2x 10.1 Z750-ND 468 4.21 3.74 3.37 | GBAK-234P-ST-US-DC12 
DPDT* 24  3200| 1 0.3 70/70/200 5/5 8.4x20.2x 10.1 Z751-ND 6.85 527 468 4.22 | GBAK-234P-ST-US-DC24 
SPDT+* 5 125} 2 0.4 70/70/190 5/5 7.9x 16.0x 9.9 2Z833-ND 5.20 4.68 416 3.75 | G6EK-134P-ST-US-DC5 
—| SPDTt* 12 720) 2 0.4 70/70/190 5/5 7.9 x 16.0x 9.9 2Z834-ND 5.20 4.68 416 3.75 | G6E-134P-ST-US-DC12 
SPDTt* 24 2880) 2 0.4 70/70/190 5/5 7.9 x 16.0x 9.9 2Z835-ND 5.40 4.86 4.32 3.89 | G6EK-134P-ST-US-DC24 
DPDTt 5 125] 1 0.5 75/75/190 3/2 5.0 x 14.0x9 2Z965-ND 485 437 3.88 3.50 | G6HK-2-DCS 
7 DPDTt 12 720) 1 0.5 75/75/190 3/2 5.0 x 14.0x9 2Z966-ND 485 4.37 3.88 3.50 | G6HK-2-DC12 
DPDTt 24 1920) 1 0.5 75/75/190 3/2 5.0 x 14.0x9 2967-ND 5.23. 471 418 3.77 | GBHK-2-DC24 ae = | 7254 4@8 109 
High Efficiency Power Relays (Low Power Consumption with High Coil Resistance) ; EE : 
SPST-NOft 5 125| 8 8 70/10/130 10/10 12.44 x 20.0 x 9.9 Z712-ND 495 4.46 3.96 3.57 | G6B-1174P-US-DC5 . 45 294 
8 | SPST-NOf 12 720) 8 8 70/10/130 10/10 12.44 x 20.0 x 9.9 Z713-ND 495 4.46 3.96 3.57 | G6B-1174P-US-DC12 
SPST-NOf 24 2880) 8 8 70/10/130 10/10 12.44 x 20.0 x 9.9 Z714-ND 5.13 4.62 410 3.69 | G6B-1174P-US-DC24 
SPST-NOt 5 125 | 10 10 70/10/130 10/10 10.2 x 20.0 x 15.0 Z715-ND 498 4.48 3.98 3.59 | G6C-1114P-US-DCS 
9 | SPST-NOf 12 720} 10 10 70/10/130 10/10 10.2 x 20.0 x 15.0 Z716-ND 498 4.48 3.98 3.59 | G6C-1114P-US-DCI2 
SPST-NOf 24 2880] 10 10 70/10/130 10/10 10.2 x 20.0 x 15.0 2948-ND 5.13 4.62 410 3.69 | G6C-1114P-US-DC24 
SPST-NO/NC| 5 125| 8 8 70/10/130 10/10 9.9 x 20.0 x 15.0 Z949-ND 5.73 5.16 458 4.13 | G6C-2114P-US-DC5 
10|SPST-NO'NC}; 12 720] 8 8 70/10/130 10/10 9.9 x 20.0 x 15.0 Z950-ND 5.73 5.16 458 4.13 | G6C-2114P-US-DC12 
SPST-NO/NC] 24 2880] 8 8 70/10/130 10/10 9.9 x 20.0 x 15.0 2Z951-ND 5.90 5.31 472 4.25 | G6C-2114P-US-DC24 
= PC Mount Relay Socket for G6C Series 15 x 23 x 10.79 Z126-ND 1.90 1.71 1.52 1.37 | P6C-06P 
SPST-NO* 5 125 | 10 15 75/10/110 10/10 11x 22x16 Z960-ND 3.43 3.09 2.74 2.47 | GBCE1-DC5S 
SPST-NO* 12 720} 10 15 75/10/110 10/10 11x 22x16 Z779-ND 3.43 3.09 274 2.47 | GBCE1-DC12 
11 SPST-NO* 24 2880] 10 15 75/10/110 10/10 11x 22x16 Z780-ND 355 3.20 2.84 2.56 | GBCE1-DC24 
SPST-NOf 5 125 | 10 10 75/10/130 10/10 11x 22x16 Z1048-ND 3.98 3.58 3.18 2.87 | GC-14-DC5 
SPST-NOt 12 720} 10 10 75/10/130 10/10 11x 22x16 Z1049-ND 3.98 3.58 318 2.87 | GC14-DC12 
SPST-NOf 24 2880} 10 10 75/10/130 10/10 11x 22x16 Z1050-ND 3.98 3.58 3.18 2.87 | GbC-14-DC24 
SPST-NOt* 5 125/ 5 5 70/10/130 10/10 9.9 x 20.1 x 9.9 Z945-ND 413 3.72 3.30 2.97 | G6B-1114P-US-DCS 0.5R FD 
SPST-NOt* 6 180 | 5 5 70/10/130 10/10 9.9 x 20.1x 9.9 Z752-ND 413 3.72 3.30 2.97 | G6B-1114P-US-DO6 Mounting Holes-Bottom View 
e SPST-NOt* 12 720) 5 5 70/10/130 10/10 9.9 x 20.1x 9.9 2Z753-ND 413 3.72 3.30 2.97 | G6B-1114P-US-DC12 
SPST-NOt* 24 2880) 5 6 70/10/130 10/10 9.9 x 20.1 x 9.9 Z754-ND 425 3.83 3.40 3.06 | G6B-1114P-US-DC24 
13 SPST-NO, 5 83 5 5 80/10/110 10/10 9.9 x 20.1 x 9.9 Z946-ND 5.05 4.55 4.04 3.64 | G6B-2114P-US-DC5 Nad a 81.09 
SPST-NCt* 6 120|} 5 5 80/10/110 10/10 9.9 x 20.1 x 9.9 Z755-ND 5.05 4.55 4.04 3.64 | G6B-2114P-US-DO6 = 2c <a a 
+ Sealed case. * Meets FOC Part 68 standards. (Continued) 
All Relays UL/CSA approved & mY 9135B-ND Omron Relay Data Book ...............0cseeeeeeeeeeee $2.95 
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OMRON. Low Signal - Power PCB Relays (Cont.) 


Mounting Hole Pattern & Connection Diagram 
“Bottom view unless otherwise noted” 
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Contact Rtg’s.| Oper. Volt. 
Coil Resistive (A) | (% of Rated) | Oper./Rel. 
Contact Volt. Res. | 30 115 | Pull/Drop/Max. | Time/Time Dim. (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form (VDC) (Q) | VDC VAC) On/Out/Cont. (msec.) HxLxW Part No. 1 25 50 100 | PartNo. 
SPST-NO/NC | 12 480 5 5 80/10/110 10/10 9.9x 20.1 x9.9 Z756-ND 5.05 4.55 4.04 3.64 | G6B-2114P-US-DC12 
SPST-NO/NCf*| 24 1920 5 5 80/10/110 10/10 9.9x 20.1 x9.9 Z757-ND 5.28 4.75 4.22 3.80 | G6B-2114P-US-DC24 
13 5 83 5 5 80/10/110 10/10 9.9x 20.1 x9.9 2947-ND 5.05 4.55 4.04 3.64 | G6B-2214P-US-DC5 
DPST-NO 6 120 5 5 80/10/110 10/10 9.9x 20.1 x9.9 Z758-ND 5.05 4.55 4.04 3.64 | G6B-2214P-US-DO6 
12 480 5 5 80/10/110 10/10 9.9x 20.1 x9.9 Z759-ND 5.05 4.55 4.04 3.64 | G6B-2214P-US-DC12 
24 1920 5 5 80/10/110 10/10 9.9x 20.1 x9.9 Z760-ND 5.28 4.75 4.22 3.80 | G6B-2214P-US-DC24 
= PC Mount Relay Socket for GSB Series SPST 10.16 x 23 x 9.9 Z993-ND 1.50 1.35 1.20 1.08 | P6B-04P 
= PC Mount Relay Socket for GSB Series DPST 10.16 x 23 x 9.9 Z994-ND 1.93 1.74 1.54 1.39 | P6B-26P 7 bal 
i 
SPST-NOt 5 125 5 5 70/10/130 10/5 125x17.5x6.5 2Z856-ND 440 3.96 3.52 3.17 | G6D-1ADC5 
—]| SPST-NOft | 12 720 5 5 70/10/130 10/5 12.5x17.5x6.5 2Z857-ND 440 3.96 3.52 3.17 | G6D-1ADC12 
SPST-NOt | 24 2880 5 5 70/10/130 10/5 125x17.5x6.5 2Z858-ND 473 4.26 3.78 3.41 | G6D-1ADC24 
SPST 12 720 5 10 75/5/190 10/5 15.8 x 20.3 x 10.3 2219-ND 215 1.94 1.72 1.55 | GQ1ADCI2 
SPST 24 2880 5 10 75/5/190 10/5 15.8 x 20.3 x 10.3 2220-ND 215 1.94 1.72 1.55 | GQ1A-DC24 
SPDT 12 360 5 10 75/5/190 10/5 15.8 x 20.3 x 10.3 2221-ND 2.25 2.03 1.80 1.62 | GQ1-DCI2 
SPDT 24 1440 5 10 75/5/190 10/5 15.8 x 20.3 x 10.3 2222-ND 2.25 2.03 1.80 1.62 | GQ1-DC24 
14 SPSTt 12 720 5 10 75/5/190 10/5 15.8 x 20.3 x 10.3 2223-ND 2.30 2.07 1.84 1.66 | GQ1A4-DCI2 
SPSTt 24 2880 5 10 75/5/190 10/5 15.8 x 20.3 x 10.3 2224-ND 2.30 2.07 1.84 1.66 | GbQ1A4-DC24 
SPDTt 12 720 5 10 75/5/190 10/5 15.8 x 20.3 x 10.3 2225-ND 240 2.16 1.92 1.73 | GQ14-DC12 
SPDTt 24 ©2880 5 10 75/5/190 10/5 15.8 x 20.3 x 10.3 2226-ND 240 2.16 1.92 1.73 | @Q14-DC24 
15 SPDT 12 360 5 5 75/5/110 10/5 15.5 x 20 x 10 2Z991-ND 1.40 1.26 112 1.01 | GS1-Dci2 
SPDT 24 1440 5 5 75/5/110 10/5 15.5 x 20 x 10 Z992-ND 1.55 1.40 1.24 1.12 | GS1-DC24 
Ultracompact — TELECOM (SMT) 
DPDT 45 194 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z111-ND 3.80 3.42 3.04 2.74 | GBK-2FDC4.5 
17 DPDT 5 237 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z112-ND 3.80 3.42 3.04 2.74 | GCBK-2F DOS 
DPDT 12 1407 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z113-ND 3.80 3.42 3.04 2.74 | GBK-2FDCI2 
DPDT 24 5220 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z114-ND 430 387 3.44 3.10 | G6K-2FDC24 
DPDT 45 194 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z127-ND 3.70 3.33 2.96 2.67 | GBK-2FY-DC4.5 
17 DPDT 5 237 1 0.3 75/5/200 3/3 5x 10x65 Z128-ND 3.70 = 3.33 2.96 2.67 | GBK-2FY-DCS 
DPDT 12 1407 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z129-ND 3.70 3.33 2.96 2.67 | GBK-2FY-DCi2 
DPDT 24 5220 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z130-ND 3.70 3.33 2.96 2.67 | GBK-2FY-DC24 
DPDT 4.5 194 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z135-ND 3.70 3.33 2.96 2.67 | GBK-2G-Y-DO4.5 
17 DPDT 5 237 1 0.3 75/5/200 3/3 5x 10x65 Z136-ND 3.70 = 3.33 2.96 2.67 | GBK-2G-Y-DCS 
DPDT 12 1407 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z137-ND 3.70 3.33 2.96 2.67 | GBK-2GY-DC12 
DPDT 24 5220 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z138-ND 3.70 3.33 2.96 2.67 | GBK-2G-Y-DC24 
DPDT 45 140.4 1 0.3 75/10/150 3/3 9x10.3x4.8 2Z1207-ND 410 3.69 3.28 2.96 | GBJ-2F_-DO4.5 
16 DPDT 5 171.1 1 0.3 75/10/150 3/3 9x10.3x4.8 Z1208-ND 410 3.69 3.28 2.96 | G6J-2A.-DCS 
DPDT 12 979.8 1 0.3 75/10/150 3/3 9x10.3x4.8 Z1209-ND 410 3.69 3.28 2.96 | GBJ-2A_-DC12 
DPDT 24 ©2620 1 0.3 75/10/150 3/3 9x10.3x4.8 Z1210-ND 410 3.69 3.28 2.96 | GBJ-2A_-DC24 
DPDT 45 140.4 1 0.3 75/10/150 3/3 9x10.3x4.8 Z1215-ND 410 3.69 3.28 2.96 | GBJ-2FS-DC4.5 
16 DPDT 5 171.1 1 0.3 75/10/150 3/3 9x10.3x4.8 Z1216-ND 410 3.69 3.28 2.96 | G6J-2FS-DO5 
DPDT 12 979.8 1 0.3 75/10/150 3/3 9x10.3x4.8 Z1217-ND 410 3.69 3.28 2.96 | G6J-2FS-DCI2 
DPDT 24 2620 1 0.3 75/10/150 3/3 9x10.3x4.8 Z1218-ND 410 3.69 3.28 2.96 | G6J-2FS-DC24 
SPST 3 62.5 |1@24DC 0.3 75/10/150 5/5 4.0x10.6x7 Z1230-ND 1.75 1.58 1.40 1.26 | G6L-1FDC3 
SPST 45 140.4/1@24DC 0.3 75/10/150 5/5 4.0x 10.6 x7 2Z1231-ND 1.75 1.58 1.40 1.26 | G6L-1FDC4.5 
20 SPST 5 171.1 |1@24DC 0.3 75/10/150 5/5 4.0x 10.6 x7 2Z1232-ND 1.75 1.58 1.40 1.26 | G6L-1FDC5 
SPST 12 979.8}1@24DC 0.3 75/10/150 5/5 4.0x10.6x7 2Z1233-ND 1.75 1.58 1.40 1.26 | G6L-1FDC12 
SPST 24 2504 |1@24DC 0.3 75/10/150 5/5 4.0x 10.6 x7 22040-ND 2.28 2.05 1.82 1.64 | G6L-1FDC24 
Ultracompact — TELECOM Latching 
DPDT 45 207.4 1 0.3 75/75/150 3/3 10x 10.3x4.8 Z1211-ND 420 3.78 3.36 3.03 | GBJU-2A.-DC4.5 
16 DPDT 5 245.3 1 0.3 75/75/150 3/3 10x 10.3x4.8 Z1212-ND 420 3.78 3.36 3.03 | GBJU-2A-DCS 
DPDT 12 1309 1 0.3 75/75/150 3/3 10x 10.3x4.8 Z1213-ND 420 3.78 3.36 3.03 | GBJU-2A-DCI2 
DPDT 24 4430 1 0.3 75/75/150 3/3 10x 10.3x4.8 Z1214-ND 420 3.78 3.36 3.03 | GBJU-2A-DC24 
DPDT 45 2074 1 0.3 75/75/150 3/3 10x 10.3x 4.8 2Z1219-ND 420 3.78 3.36 3.03 | G6JU-2FS-D04.5 
16 DPDT 5 245.3 1 0.3 75/75/150 3/3 10x 10.3x 4.8 2Z1220-ND 420 3.78 3.36 3.03 | GBJU-2FS-DCS 
DPDT 12 1309 1 0.3 75/75/150 3/3 10x 10.3x 4.8 2Z1221-ND 420 3.78 3.36 3.03 | GBJU-2FS-DC12 
DPDT 24 4430 1 0.3 75/75/150 3/3 10x 10.3x 4.8 2Z1222-ND 420 3.78 3.36 3.03 | GBJU-2FS-DC24 
DPDT 45 207.4 1 0.3 75/75/150 3/3 9x 10.3x4.8 Z1203-ND 420 3.78 3.36 3.03 | GBJU-2P-DC4.5 
16 DPDT 5 245.3 1 0.3 75/75/150 3/3 9x 10.3x4.8 Z1204-ND 420 3.78 3.36 3.03 | G6JU-2P-DCS 
DPDT 12 1309 1 0.3 75/75/150 3/3 9x 10.3x4.8 Z1205-ND 420 3.78 3.36 3.03 | GBJU-2P-DC12 
DPDT 24 4430 1 0.3 75/75/150 3/3 9x10.3x4.8 Z1206-ND 420 3.78 3.36 3.03 | GBJU-2P-DC24 
+ Sealed case. * Meets FOC Part 68 standards. (Continued) 
All Relays UUCSA approved GB SAR 9135B-ND Omron Relay Data Book ...........00eseseeeeeeeneeeee $2.95 
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Mounting Hole Pattern & Connection Diagram 
“Bottom view unless otherwise noted” 


OMRON. Low Signal - Power PCB Relays (Cont.) 


Fig. 18 GEM 


Contact Rtg’s. Oper. Volt. 
Coil Resistive (A) (% of Rated) | Oper./Rel. y 
Contact| Volt. Res. 30 115 Pull/Drop/Max. | Time/Time Dim. (mm) Digi-Key Price Each Omron H 7 
Fig.| Form | (VDC) (Q) vDC VAC On/Out/Cont. (msec.) HxLxW Part No. 1 25 50 100 | Part No. y 
Ultracompact — TELECOM (Thru-hole) 
DPDT | 4.5 194 s| 0.3 75/5/200 33 5x10x6.5 Z115-ND 430 387 344 3.10] G6K-2P-DC4.5 
17 DPDT 5 237 | 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z116-ND 3.80 3.42 3.04 2.74] G6K-2P-DCS 
DPDT 12 1407 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z117-ND 3.80 342 3.04 2.74] G6K-2P-DCI2 
DPDT | 24 5220 a! 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z118-ND 430 387 3.44 3.10 | G6K-2P-DC24 
DPDT | 4.5 194 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z131-ND 3.70 3.33 296 2.67} G6K-2P-Y-DC4.5 
17 DPDT 5 237 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z132-ND 3.70 3.33 296 2.67 | G6K-2P-Y-DCS 
DPDT 12 1407 1 0.3 75/5/200 ¥3 5x 10x65 Z133-ND 3.70 3.33 296 2.67} G6K-2P-Y-DCI2 
DPDT | 24 5220 1 0.3 75/5/200 3/3 5x 10x65 Z134-ND 3.70 3.33 2.96 2.67 | G6K-2P-Y-DC24 
DPDT | 4.5 140.4 al 0.3 75/10/150 3/3 9x 10.3x4.8 Z1199-ND 410 3.69 3.28 2.96 | G6J-2P-DC4.5 
16 DPDT 5 171.1 a! 0.3 75/10/150 33 9x10.3x4.8 Z1200-ND 410 369 328 296] G6J-2P-DC5 
DPDT | 12 9798 1 03 75/10/150 33 9x10.3x48 | Z1201-ND 410 369 328 296] GeJ-2P-DCI2 Fig. 21 Surface Mount Top View 
DPDT | 24 2620 1 03 75/10/150 33 9x10.3x4.8 | Z1202-ND 410 369 328 2.96 | GéJ-2P-D024 157 SueRRES sve 
ine Epoxy Adh 
spst}| 3 50 1@4pc— «03 75/10/150 55 | 40x106x7 | Z1226-ND 175 1.58 1.40 1.26] G6L-1P-Dc3 NAN) 
SPST | 4.5 112.5 1@24DC 0.3 75/10/150 5/5 4.0x 10.6 x7 Z1227-ND 1.75 1.58 1.40 1.26 | G6L-1P-DC4.5 
20) SPST 5 139 1@24DC 0.3 75/10/150 5/5 4.0x10.6x7 Z1228-ND 1.75 1.58 1.40 1.26 | G6L-1P-DC5 
SPST 12 800 1@24DC 0.3 75/10/150 5/5 4.0x 10.6 x7 Z1229-ND 1.75 1.58 1.40 1.26 | G6L-1P-DC12 
SPST 24 2504 1@24DC 0.3 75/10/130 5/5 4.0x10.6x7 22041-ND 2.05 1.85 1.64 1.48 | G6L-1P-DC24 
spst | 12 1200 3 3A@250VAC | 70/10/160 10/5 17.5x20x5 | Z2042-ND 450 405 3.60 3.24] GBM41ADCI2 Fig. 22 Surface Mount Top View 
18 | SPST 24 4800 3 S3A@250VAC | 70/10/160 10/5 17.5x20x5 22043-ND 485 437 388 3.50] G6M-1A-DC24 
SPST 5 208 3 S3A@250VAC | 70/10/160 10/5 17.5x20x5 22044-ND 450 405 360 3.24) G6M-1A-DC5 +t 
Ultracompact, Ultrasensitive DPDT Relays (Low Power Consumption with High Coil Resistance) 
DPDT* 5 178 al 0.5 75/10/170 2 5.0 x 14.0x 9.0 Z740-ND 400 360 3.20 288 | G6H2-DCS 
19| DPDT*} 12 1028 al 0.5 75/10/170 2 5.0 x 14.0x 9.0 Z741-ND 4.00 3.60 3.20 2.88 | G6H-2-DC12 Z888- Z890 2Z891- Z893 
DPDT* | 24 2880 1 0.5 75/10/170 2 5.0 x 14.0x 9.0 Z742-ND 5.03 4.53 4.02 3.62 | G6H2-DC24 
Surface Mountable (IR, Vapor Phase and DWS Solderable) L-Style Leads 
DPDT 5 178 1 0.5 75/10/120 3/2 5.2x 14.0x9.0 | Z827-ND 5.93 5.34 4.74 4.27 | GBH2FDCS 
21 | DPDT 12 1028 l 0.5 75/10/120 3/2 5.2x 14.0x9.0 | Z828-ND 5.93 534 474 427 | GBH2FDCI2 
DPDT | 24 2880 fl 0.5 75/10/120 3/2 5.2 x 14.0x 9.0 Z829-ND 6.73 6.06 5.38 4.85 | G6H2F-DC24 
DPDT 5 178 2@80AC 0.5 75/10/200 44 7.3 x 14.8 x 9.2 Z888-ND 448 403 358 323 | GS2FDC ?*5.0 08 Holes 
22 | DPDT 12 1028 2@80AC 0.5 75/10/200 44 7.3 x 14.8 x 9.2 Z889-ND 448 403 358 323 | G6S2FDCI2 
DPDT | 24 2880 2@80AC 0.5 75/10/200 44 7.3 x 14.8 x 9.2 Z890-ND 5.10 459 4.08 3.68 | G6S-2FDC24 
DPDT 5 178 2@80AC 0.5 75/10/200 4/4 7.3xX14.8x9.2 | Z891-ND 448 403 3.58 3.23} GS-2GDC5 
22 | DPDT 12 1028 2@80AC 0.5 75/10/200 4/4 7.3xX14.8x9.2 | Z892-ND 448 403 358 3.23 | GS2GDC1I2 
DPDT | 24 2880 2@80AC 0.5 75/10/200 4/4 7.3xX14.8x9.2 | Z893-ND 5.10 459 408 3.68] G6S2GDC24 
1 
High Frequency — Isolation of 68dB (typ.), 9OOMHz or 2GHZ Lt 1} 
4_Ft tt 
SPDTt*| 5 83 .01@24AC/DC. 75/10/130 10/5 10.0x20.5x 11.5 | Z723-ND 6.15 5.68 5.33 4.71 | GBY-1-DCS TIS 1 
14 [13/2 11f0}9 8 
23 | SPDTt*| 12 480 .01@24AC/DC. 75/10/130 10/5 9.0x20.5x11.5 | Z724-ND 6.15 5.68 5.33 4.71 | GBY-1-DC12 
SPDTt*| 24 1920 .01@24AC/DC. 75/10/130 10/5 9.0x20.5x11.5 | Z725-ND 6.15 5.68 5.33 4.71 | GBY-1-DC24 
High Frequency — 900MHz, 1GHz, or 2.5GHz Fig. 25 G6K 
SPDT 5 125 .01@80AC/DC. 75/10/150 10/5 9.2x 20x 11.7 Z119-ND 420 3.78 3.36 3.03 | G6Y-1-DC5 
24 | SPDT 12 720 .01@80AC/DC. 75/10/150 10/5 9.2x 20x 11.7 Z120-ND 420 3.78 3.36 3.03 | GBY-1-DC12 
SPDT 24 2880 .01@80AC/DC. 75/10/150 10/5 9.2x 20x 11.7 Z121-ND 420 3.78 3.36 3.03 | G6Y-1-DC24 
DPDT 3 91 1 0.3 80/10/150 ¥/3 5.4x10.3x6.9 | Z2035-ND 25.30 22.77 20.24 18.22 | GBK-2FRFDC3 
DPDT | 4.5 194 x! 0.3 80/10/150 3/3 5.4x10.3x6.9 | Z2036-ND 25.30 22.77 20.24 18.22 | GC6K-2FRFDO4.5 (Top View 
DPDT 5 237 1 0.3 80/10/150 3/3 5.4x10.3x6.9 | Z2037-ND 25.30 22.77 20.24 18.22 | G6K-2FRFDCS 
25| DPDT| 6 341 1 03 80/10/150 33 5.4x10.3x6.9 | Z2038-ND 25.30 22.77 20.24 18.22 | GBK-2FRFDOS Fig. 26 G6W1F 
DPDT 9 795 1 0.3 80/10/150 3/3 5.4x10.3x6.9 | Z2039-ND 25.30 22.77 20.24 18.22 | GBK-2FRFDOO 
DPDT 12 1315 1 0.3 80/10/150 3/3 5.4x10.3x6.9 | Z2033-ND 25.30 22.77 20.24 18.22 | GBK-2FRFDCI2 
+ 
DPDT | 24 5220 Al 0.3 80/10/150 3/3 5.4 x 10.3 x 6.9 22034-ND 25.30 22.77 20.24 18.22 | GBK-2FRFDC24 [18 [eo Peet a 
tt 10 
SPDT | 45 101 .01@80AC/DC. 80/10/150 10/10 9.2x20x9.4 22047-ND 112.50 101.25 90.00 81.00 | G6W-1F-DC4.5 0. era eter al 
26 | SPDT 12 720 .01@80AC/DC. 80/10/150 10/10 9.2x20x9.4 22045-ND 112.50 101.25 90.00 81.00 | G6W-1FDC12 ae 
SPDT 24 2880 .01@80AC/DC. 80/10/150 10/10 9.2x20x9.4 2Z2046-ND 112.50 101.25 90.00 81.00 | G6W-1FDC24 
SPDT | 4.5 101 .01@80AC/DC 80/10/150 10/10 8.9x 20x94 22050-ND 112.50 101.25 90.00 81.00 | G6W-1P-DC4.5 
27 | SPDT 12 720 -01@80AC/DC 80/10/150 10/10 8.9x 20x 9.4 22048-ND 112.50 101.25 90.00 81.00 | G6W-1P-DC12 
SPDT 24 2880 -01@80AC/DC 80/10/150 10/10 8.9x 20x 9.4 22049-ND 112.50 101.25 90.00 81.00 | G6W-1P-DC24 
+ Sealedcase. * Meets FOC. Part 68 standards. 
9135B-ND Omron Relay Data Book ...........-.:cssseeeeeeeeeeee 2.95, 
Al Relays UICSA approved GB FAL id 8 
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OmRON. Power PCB Relays 9135B-ND Omron Relay Data Book ....$2.95| 


Mounting Hole Pattern & Connection Diagram 
“Bottom view unless otherwise noted” 


Fig. 1 


Tab terminals PCB terminals 
(Top View) (Bottom Term.) 


Be hee sy 
Aer eeeve| 


I 30.51 


Contact Rtg’s.| Oper. Volt. 
Coil Resistive (A) | (% of Rated) | Oper./Rel. 
Contact | Volt. Res. 24 115 | Pull/Drop/Max. | Time/Time Dim. (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Form | (VDC) (Q) | VDC VAC | On/Out/Cont. | (msec.) HxLxW Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
PC Mount Power Relays with Quick-Connect Terminals 
4 | SPSHNO| 12 160 | 20 20 70/10/10 20/10 23.5x30.5x16 | 2952-ND 578 5.20 462 4.16) GATAEDCI2 
SPST-NO| 24 640 | 20 20 70/10/110 20/10 23.5x30.5x16 | Z953-ND 578 5.20 462 4.16] GAA1A-EDC24 
SPDT 12 135 | 15 15 80/10/110 20/20 29x 50x 29 Z956-ND 933 840 7.46 6.72| GAB-112T1OUS-DCI2 
>| SPOT 24 480 | 15 15 80/10/110 20/20 29x 50x 29 2957-ND 933 840 7.46 6.72| GAB-112T1OUS-DC24 
SPDT | 24VAC 260 | 15 15 80/30/110 20/20 29x 50x 29 Z958-ND 933 840 7.46 6.72| GAB-112T10US-AC24 
SPDT |120VAC 6500] 15 15 80/30/110 20/20 29x 50x 29 Z959-ND 933 840 7.46 6.72| GAB-112T1QUS-AC120 
SPSTNO| 12 135 | 15 15 80/10/110 20/20 29x 50x 29 Z196-ND 875 7.88 7.00 6.30) G4B-112TUS-DCI2 
2] SPST-NO} 24 480 | 15 15 80/10/110 20/20 29x 50x 29 Z197-ND 875 7.88 7.00 6.30) G4B-112TUS-DC24 
SPST-NO|120VAC 6500] 15 15 80/30/110 20/20 29 x 50 x 29 Z198-ND 8.75 7.88 7.00 6.30] G4B-112TUS-ACI20 
SPDT 5 47 | 10 10 70/15/110 15/5 25.5 x 29x 13 Z850-ND 483 435 386 3.48] @R1S-DO5 
SPDT 12 275 | 10 10 70/15/110 15/5 25.5 x 29x 13 7851-ND 483 435 386 348] @RISDCI2 
—| SPDT 24 1100} 10 10 70/15/110 15/5 25.5 x 29x 13 7852-ND 483 435 386 348] @R1S-DC4 
SPDT | 24VAC 260 | 10 10 80/30/110 15/10 25.5 x 29x 13 Z853-ND 643 5.79 514 4.63} G@2R-1S-AC24 
SPDT |120VAC 6500] 10 10 80/30/110 15/10 25.5 x 29x 13 Z854-ND 7.03 6.33 562 5,06] G2R-1S-ACI20 
DPDT 5 47 5 5 70/15/110 15/5 25.5 x 29x 13 Z199-ND 5.65 509 452 4.07] @R2S-DO 
DPDT 12 275 | 5 5 70/15/110 15/5 25.5 x 29x 13 Z200-ND 550 4.95 440 3.96] G2R-2S-DC12 
DPDT 24 1100} 5 5 70/15/110 15/5 25.5 x 29x 13 Z201-ND 550 4.95 440 3.96] G2R-2S-DC24 
—j| DPOT 48 4170| 5 5 70/15/110 15/5 25.5 x 29x 13 Z202-ND 5.65 5.09 452 4.07| G2R-2S-D048 
DPDT | 24VAC 260] 5 5 80/30/110 15/10 25.5 x 29x 13 Z203-ND 715 644 572 5.15| G2R-2S-AC24 
DPDT |120VAC 6500} 5 5 80/30/110 15/10 25.5 x 29x 13 Z204-ND 770 693 616 5.55] G2R-2S-ACI20 
DPDT |220VAC 22000] 5 5 80/30/110 15/5 25.5 x 29x 13 Z205-ND 12.75 1148 10.20 9.18] G2R-2S-AC220 
— | Track Mounted Socket for G2R-1S Series 59x 85x15 Z855-ND 3.65 329 292 2.63] P2RFOS-E 
— | Track Mounted Socket for G2R-2S Series 59x 85x15 Z207-ND 6.038 543 482 4.34] P2RF08-E 
— | PCMount Relay Socket for G2R-1S Series 35.5 x 14.47x7.11] Z995-ND 205 185 1.64 1.48] P2R-05P 
PC Mount Power Relays 
SPSTNO| 5 625] 12 12 70/10/130 7/2 16x 29x 13 Z139-ND 270 243 216 1.95] G2RL-1A-DC5 
3] SPST-NO} 12 360 | 12 12 70/10/130 7/2 16x 29x 13 Z140-ND 270 243 216 1.95] G2RL-1ADCI2 
SPST-NO| 24 1440] 12 12 70/10/130 7/2 16x 29x 13 Z141-ND 270 243 216 1.95] G2RL-1A-DC24 
SPDT 5 625] 12 12 70/10/130 7/2 16x 29x 13 Z142-ND 340 3.06 272 2.45| G2RL-14-D05 
g| SPOT 12 360 | 12 12 70/10/130 7/2 16x 29x 13 Z143-ND 340 3.06 272 2.45) G2RL-14-DCI2 
SPDT 24 «1440 | 12 12 70/10/130 7/2 16x 29x 13 Z144-ND 340 3.06 272 2.45) GRL-14-DC24 
SPDT 48 5358 | 12 12 70/10/130 7/2 16x 29x 13 Z145-ND 3.78 340 302 272| @RL-14-D018 
DPDT 5 625] 8 8 70/10/130 7/2 16x 29x 13 Z146-ND 4.03 363 322 2.90] G2RL-24-DO5 
4) DPOT 12 3600) 8 8 70/10/130 7/2 16x 29x 13 Z147-ND 4.03 363 3.22 2.90) G2RL-24-DCI2 
DPDT 24 1440/ 8 8 70/10/130 7/2 16x 29x 13 Z148-ND 4.03 363 322 2.90] G2RL-24-DC24 
DPDT 48 5358| 8 8 70/10/130 7/2 16x 29x 13 Z149-ND 438 394 350 3.15] @RL-24-D018 
SPDTt 5 47 | 10 10 70/15/110 15/5 25.5 x 29x 13 Z743-ND 340 3.06 272 2.45) G@R-14-DC5 
sPpoTt | 12 275] 10 10 70/15/110 15/5 25.5 x 29x 13 Z744-ND 3.38 3.04 270 243] @R14-DC12 
3] SPDTt | 24 1100] 10 10 70/15/110 15/5 25.5 x 29x 13 Z745-ND 3.38 3.04 270 2.43] G@2R14-DC24 
SPDTt | 24VAC 260] 10 10 80/30/110 15/10 25.5 x 29x 13 7843-ND 573 516 458 4.13] G2R-14-AC24 
SPDTt |120VAC 6500] 10 10 80/30/110 15/10 25.5 x 29x 13 7844-ND 630 567 5.04 4.54] G2R-14-ACI20 
DPOTt 5 47 | 5 5 70/15/110 15/5 25.5 x 29x 13 Z746-ND 3.93 354 314 2.83) @R24-DC5 
DPOTt | 12 275 | 5 5 70/15/110 15/5 25.5 x 29x 13 Z747-ND 3.93 354 314 2.83] G2R-24-DC12BYKUM 
4] DPDOTt | 24 1100] 5 5 70/15/110 15/5 25.5 x 29x 13 Z748-ND 3.93 354 314 283] G@2R-24-DC24 
DPDT | 24VAC 260] 5 5 80/30/110 15/10 25.5 x 29x 13 7845-ND 655 5.90 524 4.72] C2R-24-AC24 
DPDT |120VAC 6500] 5 5 80/30/110 15/10 25.5 x 29x 13 7846-ND 7.15 644 5.72 5.15 | G2R-24-AC120 284 70127, on76 
; ‘ 
SPDT 5 47 | 16 16 70/15/110 15/5 25.5 x 29x 13 7847-ND 348 313 278 251| @R1-EDO oa 
5 | SPOT 12 275 | 16 16 70/15/110 15/5 25.5 x 29x 13 7848-ND 348 313 278 251] @R1-EDCI2 
SPDT 24 1100} 16 16 70/15/110 15/5 25.5 x 29x 13 7849-ND 348 313 278 251] @R1-EDC4 
f 
SPST-NO| 12 160 | 20 20 70/10/110 20/10 23.5x30.5x16 | Z954-ND 618 556 494 4.45| GAA1A-P-EDC12 
8 | spsrno| 24 640 | 20 20 70/10/110 20/10 23.5x30.5x16 | Z955-ND 618 5.56 4.94 4.45] G4A1A-P-E-DC24 
SPST-NOtf] 12 180 | 15 15 80/10/110 20/5 | 30.5x30.5x19.5) Z961-ND 543 489 4.34 3.91] G4W1114PUSTV8HPDCI2 
7 | spst-not] 24 720 | 15 15 80/10/110 20/5 | 30.5x30.5x19.5| Z962-ND 543 489 434 3.91] G4W1114PUSTV8HPDC24 
DPST-NOt] 12 180 | 15 15 80/10/110 20/5 | 30.5x30.5x19.5] Z963-ND 645 581 5.16 4.65) G4W-2214PUSHP-DC12 
8 |opstnot] 24 720 | 15 15 80/10/110 20/5 | 30.5x30.5x19.5| Z964-ND 645 581 5.16 4.65] G4W-2214PUSHP-DC24 
SPDTt* 5 63 8 10 75/10/130 10/5 | 19.0x225x16.5| Z1011-ND 188 1.69 «1.50 1.35] GBLE-14-D05 
9] SPOT | 12 360 | 8 10 75/10/130 10/5 | 19.0x225x16.5| Z1012-ND 188 1.69 «1.50 1.35 GBLE 14-DC12 
sport” | 24 1440] 8 10 75/10/130 10/5 | 19.0x225x16.5| Z1013-ND 188 1.69 1.50 1.35 GBLE 14-DC@24 
SPDT 5 63 8 10 75/10/130 10/5 | 19.0x225x165| Z1014-ND 170 1.53 1.36 1.23 GBLE1-D05 
9} SPDT 12 360| 8 10 75/10/130 10/5 | 19.0x225x165| Z1015-ND 1.70 153 1.36 1.23] GBLE1-DC12 
SPDT 24 1440; 8 10 75/10/130 10/5 | 19.0x225x16.5| Z1016-ND 170 1.53 1.36 1.23] C6LE-1-DC24 
SPDTt 5 114] 5 8 70/10/110 15/5 15x 28.5x 10 2987-ND 235 212 1.88 1.70) GBRN-1-DO5 
10] sPpoTt | 12 665 |] 5 8 70/10/10 15/5 15x 28.5x 10 Z988-ND 235 212 1.88 1.70] GBRN-1-DCI2 
spott | 24 2620| 5 8 70/10/110 15/5 15x 28.5x 10 Z990-ND 235 212 1.88 _1.70| GRN-1-DC24 
+ Sealed case * Meets FOC Part 68 standards. All Relays UL/CSA approved @B oTAL 
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OMRON. General Purpose Relays ce ee Onaning Wig = 


LY SERIES: 250VAC/125VDC, MK SERIES: 500VAC/250VDC, 


= ee oe Son MY SERIES: 250VAC/125VDC, G7L SERIES: 250VAC, 
i fatings of Rate r./Rel. G8P SERIES: 250VAC/28VDC 
Contact|} Coil | Res. Resistive Pull/Drop/Max. | Time/Time Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Form | Volt. | (Q) (A) On/Out/Cont. | (msec.) Part No. 1 25 50 ‘100 | PartNo. 
Power Relays — Plug-In Terminals 
T20VAC] 4430 80/30/10 25/25 Z781-ND 675 608 540 486) LY1-ACI10/120 ae 
1 | sppr | 24VAC] 180 | 15A@110VAC] — 80/30/10 25/25 Z783-ND 6.75 608 540 4.86 | LY1-AC24 S 
24VDC] 650 | 15A@24vDC | _— 80/10/110 25/25 Z784-ND 645 581 5.16 4.5 | LY1-DCe4 IS 
12VDC|_ 160 80/10/110 25/25 Z785-ND 645 581 5.16 4.65 | LY1-DCi2 GS 
T20VAC| 4430 80/30/10 25/25 Z786-ND 758 682 6.06 5.46 | LY2-ACI10/120 SS 
1 | pppr | 24VAC| 180 | 10A@110vAC] 80/30/10 25/25 Z788-ND 758 682 6.06 5.46 | LY2-AC24 dg 
24VDC] 650 | 10A@24vDC | _— 80/10/110 25/25 Z789-ND 758 682 6.06 5.46 | LY2-DC24 
12VDC| 160 80/10/110 25/25 Z790-ND 758 682 6.06 _5.46 | LY2-DC12 
12VDC| 160 80/10/10 25/25 Z193-ND 685 617 548 494] LYIFDCI2 
1 | spor | 24VDC) 650 | 15A@110VAC] —80/10/110 25/25 Z194-ND 685 617 548 494] LYIFDC4 
24VAC] 180 | 15A@24vDC | —80/30/110 25/25 Z195-ND 685 617 548 4.94 | LYIFAC24 
120VAC| 4430 80/30/110 25/25 Z782-ND 685 617 548 4.94 | LY1FAC110/120 
12VDC| 160 80/10/10 25/25 Z190-ND 773 696 618 5.57 | LY2=DCI2 a aa 
1 | pppr | 24vDC| 650 ] 10A@110vAC] — 80/10/10 25/25 Z191-ND 773 696 618 5.57 | LY2-DC4 pee 
24VAC] 180 | 10A@24VDC | 80/30/110 25/25 Z192-ND 7.73 696 618 5.57 | LY2FAC24 
120VAC} 4430 80/30/110 25/25 Z787-ND 7.73696 618 5.57 | LY2FAC110/120 a al 
Power Relays — PC Mount 3] 4] 
12VDC] 160 80/10/10 25/25 2974-ND 675 608 540 486 | LY1-0-DCI2 u a 305+ |=! 
1 | sppr | 24VDC} 650 ] 15A@110vAC] — 80/10/10 25/25 2973-ND 675 608 540 4.86 | LY1-0-DC24 5 8 a5'se_ «| E a 
24VAC| 180 | 15A@24vDC | 80/30/110 25/25 2972-ND 675 608 540 486 | LY1-0-AC24 ss f° 36. : 
120VAC] 4430 80/30/110 25/25 2971-ND 6.75 6.08 5.40 4.86 | LY1-0-AC110/120 —___— 
12VDC] 160 80/10/10 25/25 2978-ND 758 682 6.06 5.46 | LY2-0-DCI2 coer LY1F, LY2F 
24VDC| 650 | son @1tovac| 80/10/1140 25/25 2977-ND 758 682 606 5.46 | LY2-0-DC24 DEDT. 
1 | DPOT |100VDq 6900 | “ion@o4vnc | 80/10/10 25/25 2979-ND 790 7.11 632 5.69 | LY2-0-DC100/110 
24VAC] 180 80/30/110 25/25 2976-ND 758 682 6.06 5.46 | LY2-0-AC24 
120VAQ 4430 80/30/110 25/25 2975-ND 758 682 6.06 _ 5.46 | LY2-0-AC110/120 itn [ 
Power Relays — Plug-In Terminals S aoe rien 
T2VDC] 95 80/10/110 30/20 Z800-ND 1068 961 854 769) MK2P-SDCI2 Ceo: rs. & 
2 | pepr | 24VDC] 430 | 10A@220VAC) —_80/10/110 30/20 Z799-ND 10.68 961 854 7.69 | MK2P-S-DC24 ‘ [es [8 
24VAC] 88 | 10A@28VDC | 80/30/110 20/20 Z798-ND 10.60 954 848 7.64 | MK2P-S-AC24 WN 
120VAC| 2300 80/30/110 20/20 Z797-ND 11.60 10.44 9.28 8.36 | MK2P-S-AC120 Bottom View Bottom View 
12VDC| 95 80/10/10 30/20 Z804-ND 1220 1098 976 879 | MK3P5-S-DCI2 DPDT 3PDT 
| spor | 24VDC} 430 | 10A@z20vAC| —80/10/110 30/20 Z803-ND 12.20 1098 976 879 | MK3P5-S-DC24 
24VAC] 88 | 10A@28VDC | — 80/30/110 20/20 2802-ND 12.20 1098 976 879 | MK3P5-S-AC24 
120VAC| 2300 80/30/110 20/20 2801-ND 13.05 11.75 10.44 _ 9.40 | MK3P5-S-AC120 
12VDC| 160 80/10/10 20/20 Z181-ND 538 484 430 3.87 | MY2-DCI2(S) 
24VDC} 636} sa @oonvac | 80/10/110 20/20 Z182-ND 538 484 430 3.87 | MY2-DC24(S) 
3 | DPDT | 48VDC| 2560 | SaGo4vpo | 80/0110 20/20 Z183-ND 5.60 5.04 448 4.04 | MY2-DC48(S) 
24VAC) 180 80/30/110 20/20 Z184-ND 538 484 430 3.7 | MY2-AC24(S) 
120VAC| 4430 80/30/10 20/20 Z185-ND 5.60 5.04 4.48 4.04 | MY2-AC110/120(S) 
12VDC| 160 80/30/10 20/20 Z186-ND 648 583 5.18 467 | MY4-DCI2(S) 
3 | appr | 24VDC] 636 | 3A@z20VAC | 80/30/10 20/20 Z187-ND 648 583 5.18 4.67 | MY4-DC24(S) 2 
24VAC] 180 | 3A@24vDC | 80/30/110 20/20 Z188-ND 648 583 5.18 4.67 | MY4-AC24(S) Slt 
120VAC| 4430 80/30/110 20/20 Z189-ND 6.63 5.97 5.30 4.77 | MY4-AC110/120(S) Z 
24VDC] 303 75/15/110 30/30 ZB17-ND 1053 948 842 7.58 | G/L-1ATUBJ-CBDO4 Z a 
4| spsr | 24VAC} 270 75/15/110 30/30 ZB15-ND 11.30 1017 9.04 8.14 | G7L-1A-TUB-J-CB-AC24 7 137 de® » 29 
120VAC| 5260 | S0A@220VAC |) 515/110 30/30 Z814-ND 11.30 10.17 9.04 814] G7L1A-TUBJ-C8-AC100/120 Z “elliptic holes 
220VAC|21000 70/20/120 30/30 2B16-ND 11.93 10.74 954 8.59 | G7L-1A-TUBJ-CB-AC200/240 Z 
12VDC| 75 75/15/110 30/30 Z1051-ND 15.75 14.18 1260 11.34 | G7L-1A-BUBJ-CB-DCI2 
4| spsr | 24VDC} 303 75/15/110 30/30 Z1052-ND 15.75 14.18 1260 11.34 | G7L-1A-BUBJ-CB-DC24 
24VAC] 303 | SOA@220VAC) — 75/15/110 30/30 Z1053-ND 15.15 13.64 1212 10.91 | G7L-1A-BUBJ-CB-AC24 
120VAC| 5260 75/18/132 30/30 Z1054-ND 16.68 15.01 13.34 12.01 | G7L-1A-BUBJ-CB-AC100/120 
24VDC] 303 75/15/110 30/30 2821-ND 10.95 986 876 7.89 | G/L-2ATUBJ-CBDO4 
4.| pps | 24VAC| 270 75/15/110 30/30 2820-ND 11.70 1053 936 843 | G7L-2A-TUBJ-CB-AC24 
120VAC| 5260 | 25A@220VAC|) 5 /15/110 30/30 ZB18-ND 11.70 1053 9.36 8.43 | G7L-2A-TUBJ-C8-AC100/120 
220VAC|21000 70/20/120 30/30 2B19-ND 12.28 11.05 982 8.84 | G7L-2A-TUBJ-CB-AC200/240 
T20VAC] — 75/18/132 50/50 Z1030-ND 44.85 40.37 35.88 32.30 | G7J-2A2-BB-W1-ACI00/120 
5 NORE 240VACG. — | 25A@220VAC|  150/36/264 50/50 Z1031-ND 46.28 41.65 37.02 33.32 | G7J-2A2-B-B-W1-AC200/240 
24VDC| 288 75/10/110 50/50 Z1032-ND _-40.83-36.75 32.66 29.40 | G7J-2A2-BB-W1-DC24 
, [f20vacy — 75/18/1382 50/50 Z1033-ND 44.85 40.37 35.88 32.30 | G7J-3A1-B-B-W1-AC100/120 ‘ 
5 | SPST’ Josovac, — | 25a@z20vac| 150/36/264 50/50 Z1034-ND 46.28 41.65 37.02 33.32 | G7J-3A1-B-B-W1-AC200/240 |= 68.58 Max 
SPST | oavpc| 288 75/10/110 50/50 Z1035-ND 40.83 36.75 32.66 29.40 | G7J-3A1-B-B-W1-DC24 Gress] 
T20VAC] — 75/18/132 50/50 Z1036-ND 44.85 40.37 35.88 32.30 | G7J-4A-B-W1-AC100/120 PAL 
5 | 4PsT |240vACG. — | 25A@220VAC|  150/36/264 50/50 Z1037-ND 46.28 41.65 37.02 33.32 | G7J-4A-B-W1-AC200/240 <a 
24VDC| 288 75/10/110 50/50 Z1038-ND 40.83 36.75 32.66 29.40 | G7J-4A-B-W1-DC24 S 
Power Relays — Hermetically Sealed Case 
{2DC | 160 80/10/10 20/20 Zi223ND 44.18 «39.76 35.84 31.81 | MY4HDCI2 |e—59.94 —+| 
3 | 4PDT | 24DC | 650 3A 80/10/110 20/20 Z1224ND 44.18 39.76 35.34 31.81 | MY4H-DC24 . 
120AC | 4430 80/30/110 20/20 Z1225-ND 44.18 39.76 35.34 31.81 | MY4H-ACI10/120 S 
MY 2K Latching Relays — Plug In 
T2VDC] 160 80/10/10 20/20 Z2056-ND 1420 1278 11.36 1023] MY2KDCI2 o 
3 | DPDT | 24vDc} 636 sees soiat10 | 20/20 2057-ND 18.15 1634 1452 13.07 | MY2K-Dc24 ade fact et 
120VAC| 4430 80/30/110 20/20 Z055-ND 39.75 35.78 31.80 28.62 | MY2K-ACI20 Top View Top View 


DPST 


All Relays UL/CSA approved & mY 
Relay Sockets and Accessories 


Use with Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Series Description Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
6 LY ‘Track Mounted Relay Sockets. Z791-ND 4.95 4.46 3.96 3.57 | PTRO8A-E 
_ LEY: Back Connecting Socket - POB Mount . Z792-ND 1.80 1.62 1.44 1.30 | PTO8-0 
= LY Back Connecting Socket - Solder Ear . . Z793-ND 1.80 1.62 1.44 1.30 | PTO8 
= LY/MY Socket Mounting Plate for Back Connect Sockets . Z794-ND .30 27 24 22 | PYP-1 
= LY/MY Relay Hold-Down Qip for Track Mounted Sockets. Z795-ND 28 25 22 -20 | PYCAI 
= LY/MY Relay Hold-Down Qip for Back Connecting Socket: Z796-ND .28 25 22 20 | PYCP 
= MY DPDT Track Mounted Relay Sockets 2Z882-ND 5.20 4.68 4.16 3.75 | PYRO8A-E separately) 
= MY 4PDT Track Mounted Relay Sockets 2Z811-ND 7.55 6.80 6.04 5.44 | PYFI4A-E 
_ MyY4/MY2 4PDT Back Connecting Socket - Panel Mount 2ZB12-ND 1.80 1.62 1.44 1.30 | PY14 
= MyY4/MY2 4PDT Back Connecting Socket - PCB Mount... Z813-ND 1.80 1.62 1.44 1.30_| PY14-02 
= MyY4/MY2 Screwless Socket (Wire Trap) Type for MY4 Series ‘ 22063-ND 10.73 9.66 8.58 7.73 | PYFI4S 
= My2 Screwless Socket (Wire Trap) Type for MY2 Series ..... 22062-ND 6.53 5.88 5.22 4.70 | PYFO8S 
_ MY4, Socket Release Lever (Releases Relay) For PYF14S..... 22061-ND 70 63 56 51 | PYOM-14S 
= My2 Socket Release Lever (Releases Relay) For PYF08S 22060-ND 45 AL 36. -33__| PYCOM-08S, 
= MK DPDT Track Mounted Relay Sockets. Z805-ND 4.65 4.19 3.72 3.35 | PFO83A-E 
_ MK DPDT Connecting Socket - Pane! Mount . Z836-ND 1.75 1.58 1.40 1.26 | PLOS 
= MK DPDT Connecting Socket - POB Mount 2837-ND 2.90 2.61 2.32 2.09 | PLEO8-0 
= MK 3PDT Track Mounted Relay Sockets ... Z806-ND 6.65 5.99 5.32 4.79 | PFI13A-E 
= MK 3PDT Connecting Socket - Panel Mount . 2838-ND 2.05 1.85 1.64 1.48 | PL11 
= MK 3PDT Connecting Socket - POB Mount Z839-ND 2.90 2.61 2.32 2.09 |) PLE11-0 
7 MY/LY/MK | 1.0m (3.28ft.) DIN Rail Socket Mounting Tract Z840-ND 6.43 5.79 5.14 4.63 | PFP100N 
7 MY/LY/MK | 0.5m (1.64ft.) DIN Rail Socket Mounting Track. 2841-ND 5.23 471 4.18 3.77 | PFP50N 
= _ W-Bracket for Omron Relay Z1238-ND 1.38 1.24 1.10 -99 | R9904FORGSF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (t033) 939 


OMRON. General Purpose and Automotive Relays 


Contact Oper. Volt. 
Coil Ratings (% of Rated) Oper./Rel. 
Contact| Coil | Res.| Resistive Pull/Drop/Max. | Time/Time Digi-Key Price Each Omron 
Fig.) Form Volt. | (Q) (A) On/Out/Cont. (msec. ) Part No. 1 25 50 100 Part No. 
G8P Relay - PC Mount and QC Style 
SPST 5DC | 27 30A@250VAC 75/10/120 15/10 Z1002-ND 3.35 3.02 2.68 242 G8P-1AP-DCS 

1 | SPST | 12DC | 155 20A@2BVDC 75/10/120 15/10 Z1003-ND 3.75 3.38 3.00 2.70 G8P-1AP-DC12 
SPST | 24DC | 660 75/10/120 15/10 Z1004-ND 3.35 3.02 2.68 242 G8P-1AP-DC24 

Dust Cover for Qoen Frame G8P Series Above Z1005-ND AZ 12 10 09 R99-002-G8PN 

2 SPST-NO} 5DC | 27 | 30A@250VAC 75/10/120 15/10 Z1006-ND 3.43 3.17 2.97 2.63 G8P-1A4P-DCS 

SPST-NO} 12DC | 155 | 20A@28VDC 75/10/120 15/10 Z1007-ND 3.14 2.90 2.72 2.40 G8P-1A4P-DC12 
Mhp@125VAC & 

2 SPST-NO| 24DC | 660 2hp@250VAC 75/10/120 15/10 Z1008-ND 3.14 2.90 272 2.40 G8P-1A4P-DC24 
SPDT | 12DC | 155 |10A@250VAC. 75/10/120 15/10 Z1009-ND 3.43 3.16 2.97 2.63 G8P-1C4P-DC12 
SPST | 12VDC | 155 30 75/10/120 15/10 2208-ND 3.70 3.33 2.96 2.67 G8P-1A4TP-DC12 

3 SPST | 24VDC | 660 30 75/10/120 15/10 2209-ND 3.70 3.33 2.96 2.67 G8P-1A4TP-DC24. 
SPDT | 12VDC | 155 20 75/10/120 15/10 2210-ND 3.80 3.42 3.04 2.74 G8P-1C4TP-DC12 
SPDT | 24VDC | 660 20 75/10/120 15/10 2214-ND 3.80 3.42 3.04 2.74 G8P-1C4TP-DC24. 
SPST | 12VDC | 155 30 75/10/120 15/10 2215-ND 4.00 3.60 3.20 2.88 G8P-1A2T-F-DC12 

rt SPST | 24VDC | 660 30 75/10/120 15/10 2216-ND 4.00 3.60 3.20 2.88 G8P-1A2T-F-DC24 
SPDT | 12VDC | 155 20 75/10/120 15/10 2217-ND 4.10 3.69 3.28 2.96 G8P-1C2T-F-DC12 
SPDT | 24VDC | 660 20 75/10/120 15/10 2218-ND 4.10 3.69 3.28 2.96 G8P-1C2T-F-DC24 

G8J N ISO Automotive Relay 
SPST-NO| 12DC | 78 30 75/10/120 5/4 2980-ND* 4.90 4.41 3.92 3.53 GBUN-1A7P-DC12 
SPDT | 12DC | 78 35NQ20NC_ 75/10/120 5/4 2Z981-ND 5.20 4.68 4.16 3.75 GBUN-107T-DC12 

5 | SPDT | 12DC | 78 35NOQ/20NC_ 75/10/120 5/4 Z982-NDt 5.10 4.59 4.08 3.68 G8UN-107T-MF-DC12! 
SPDT | 12DC | 78 35NO/20NC_ 75/10/120 5/4 Z983-ND+ 5.23 471 4.18 3.77 GBUN-106T-DC12 
SPDT | 12DC | 78 35NO/20NC, 75/10/120 5/4 Z984-ND§ 6.45 5.81 5.16 4.65 GBUN-106T-F.DC12 

G8W Mini 280 Automotive Relay 

6 SPST | 12DC | 57 35NO/20NC_ 80/10/130 = 22053-ND 12.00 10.80 9.60 8.64 G8W-1A6T-F-R-DC12 

SPDT | 12DC | 57 35NOQ/20NC_ 80/10/130 = 22054-ND 12.30 11.07 9.84 8.86 G8W-106T-F-R-DC12 
G8V Micro280 Automotive Relay 
7 SPST | 12DC | 175 | 20NO10NC. 80/10/130 = 22051-ND 10.05 9.05 8.04 7.24 G8V-1A7T-R-DC12 
SPDT | 12DC | 175 | 20NO10NC. 80/10/130 = 22052-ND 10.38 9.34 8.30 7.47 G8V-1C7T-R-DC12 
G8H Mini ISO Automotive Relay 
8 | SPDT | 12DC | 80 20NO10NC. 70/10/133 10/5 22001-ND 6.45 5.81 5.16 4.65 GBH-104T-R-DC12 
MJ N Relay - Plug-In Style 
DPDT | 12VDC | 120 10 85/10/120 15/6 2237-ND 11.70 10.53 9.36 8.43 MJN2C-DC12 
DPDT | 24VDC | 470 10 85/10/120 15/6 2236-ND 11.70 10.53 9.36 8.43 MJN2C-DC24 
DPDT | 24VAC | 75 10 85/10/120 15/6 2235-ND 12.45 11.21 9.96 8.97 MJN2C-AC24 

9 DPDT | 120VAC | 2250 10 85/10/120 15/6 2238-ND 12.25 11.03 9.80 8.82 MJN2C-AC120 
3PDT | 12VDC | 120 10 85/10/120 15/6 2233-ND 12.10 10.89 9.68 8.72 MJN3C-DC12 
3PDT | 24VDC | 470 10 85/10/120 15/6 2232-ND 12.10 10.89 9.68 8.72 MJN3C-DC24 
3PDT | 24VAC | 72 10 85/10/120 15/6 2231-ND 12.95 11.66 10.36 9.33 MJN3C-AC24 
3PDT | 120VAC | 1700 10 85/10/120 15/6 2234-ND 13.63 12.27 10.90 9.81 MJN3C-AC120 

MJ N Relay with Mounting Flange 
DPDT | 12VDC | 120 10 85/10/120 15/6 2244-ND 11.38 10.24 9.10 8.19 MJN2CF-DC12 
DPDT | 24VDC | 470 10 85/10/120 15/6 2245-ND 11.25 10.13 9.00 8.10 MJN2CF-DC24 
DPDT | 24VAC | 75 10 85/10/120 15/6 2243-ND 12.08 10.87 9.66 8.70 MJN2CF-AC24 
DPDT | 120VAC | 2250 10 85/10/120 15/6 2246-ND 12.08 10.87 9.66 8.70 MJN2CF-AC120 
DPDT | 12VDC | 120 10 85/10/120 15/6 2241-ND 12.40 11.16 9.92 8.93 MJN3CF-DC12 

9 DPDT | 24VDC | 470 10 85/10/120 15/6 2240-ND 13.03 11.73 10.42 9.38 MJN3CF-DC24 
DPDT | 24VAC | 72 10 85/10/120 15/6 2239-ND 13.78 12.40 11.02 9.92 MJN3CF-AC24 
3PDT | 120VAC | 1700 10 85/10/120 15/6 2242-ND 14.03 12.63 11.22 10.10 MJN3CF-ACI20 
DPDT | 12VDC | 120 20 85/10/120 15/6 2249-ND 15.00 13.50 12.00 10.80 MJN2CE-DC12 
DPDT | 24VDC | 470 20 85/10/120 15/6 Z250-ND 15.00 13.50 12.00 10.80 MJN2CE-DC24 
DPDT | 24VAC | 75 20 85/10/120 15/6 2248-ND 15.38 13.84 12.30 11.07 MJN2CE-AC24 
DPDT | 120VAC | 2250 20 85/10/120 15/6 2247-ND 15.80 14.22 12.64 11.38 MJN2CE-AC120 

MGN Relay - Heavy Duty Power Type 
SPDT | 12VDC | 72 30 75/10/100 30/30 2257-ND 23.50 21.15 18.80 16.92 MGN1C-DC12 
SPDT | 24VDC | 290 30 75/10/100 30/30 2258-ND 21.05 18.95 16.84 15.16 MGNIC-DC 24, 
SPDT | 24VAC | 11.5 30 85/10/100 30/30 Z255-ND 23.38 21.04 18.70 16.83 MGN1C-AC24 
SPDT | 120VAC} 295 30 75/10/100 30/30 2256-ND 23.38 21.04 18.70 16.83 MGN1IC-AC120 
SPST | 12VDC | 72 30 75/10/100 30/30 2261-ND 20.15 18.14 16.12 14.51 MGN1X-DC12 
SPST | 24VDC | 290 30 75/10/100 30/30 2262-ND 21.15 19.04 16.92 15.23 MGN1X-DC24 
SPST | 24VAC | 11.5 30 85/10/100 30/30 2260-ND 18.93 17.04 15.14 13.63 MGN1X-AC24 

10 SPST | 120VAC| 295 30 85/10/100 30/30 2259-ND 18.95 17.06 15.16 13.65 MGN1X-AC120 
DPST | 12VDC | 72 30 75/10/100 30/30 2265-ND 24.05 21.65 19.24 17.32 MGN2A-DC12 
DPST | 24VDC | 290 30 75/10/100 30/30 2266-ND 22.78 20.50 18.22 16.40 MGN2A-DC24 
DPST | 24VAC | 11.5 30 85/10/100 30/30 2264-ND 25.75 23.18 20.60 18.54 MGN2A-AC24 
DPST | 120VAC| 295 30 85/10/100 30/30 2263-ND 27.93 25.14 22.34 20.11 MGN2A-AC120 
DPDT | 12VDC | 72 30 75/10/100 30/30 2269-ND 34.25 30.83 27.40 24.66 MGN2C-DC12 
DPDT | 24VDC | 290 30 75/10/100 30/30 2270-ND 33.15 29.84 26.52 23.87 MGN2C-DC24 
DPDT | 24VAC | 11.5 30 85/10/100 30/30 2268-ND 34.65 31.19 27.72 24.95 MGN2C-AC24 
DPDT | 120VAC| 295 30 85/10/100 30/30 2267-ND 29.70 26.73 23.76 21.39 MGN2C-AC120 


A\l Relays UL/CSA approved & a. *PC Mount t+ Molded Bracket +Weatherproof Shroud § Weatherproof Shroud with Metal Bracket 
Relay Sockets and Accessories 


Use with Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Series Description Part No. 1 25 50 100 Part No. 
1 MJN Din Rail Socket with Screw Terminals 2251-ND 8.03 7.23 6.42 5.78 PTF11PC. 
12 MJN Chassis Mount with QC Terminals 2252-ND 1.70 1.53 1.36 1.23 PTF11QDC 
1 MJN Chassis Mount with Screw Terminals 2253-ND 7.80 7.02 6.24 5.62 PTF21PC. 
12 MJN Chassis Mount with PCB Terminals 2254-ND 1.58 1.42 1.26 1.14 PTFPCB 
_ @RS Nameplate for use with PTRF-05 22000-ND 4.98 4.48 3.98 3.59 R99-11 
_ @RS Screwless Socket (Wire Trap) SP G2R-S 22058-ND 4.20 3.78 3.36 3.03 PTRF-05-S 
= @RS Screwless Socket (Wire Trap) DP G2R-S 22059-ND 6.60 5.94 5.28 4.76 PTRF-08-S 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Aromat's T-Series is a family of compact, high sensitivity relays that 
combine all the relay technologies accumulated over the past 20 TQ Series 
years. 


Fig. 2 


T-Series relays are widely used in communications, instrumentation 
and control interface equipment. 


5.08} 


The proven quality of our T-Series relays will be maintained because 
of our commitment to cutting edge technology and a willingness to 
listen to our customers needs. 
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Direction Indication 


TF Series TK Series 


+ S60 
T ¥ 
Cont. | Coil | Coil Coil Contact Ratings (A) | Pickup/Dropout/ | Digi-Key Price Each Aromat ; Directio 
Fig. | Arrange. | Volt Res. | Curr.(mA) | 30VDC 125 VAC Max. Voltage Part No. 1 25 50 100 | PartNo. 
TQ Series Telcom Relays Fig. 5 
DPDT 3VDC 64.3 46.7 1 5 2.25/0.3/4.5 255-1225-5-ND. 2.65 2.43 216 1.84 | T@2-3V Top toll - 2 109876 
DPDT | 4.5vDC | 144 311 1 5 3.38/.45/6.7 | 255-1226-5-ND 265 243 216 1.84 | TOe-4.5v View oF rege 
1 | DPOT | 5voc | 178 | 281 1 5 3.75/0.5/7.5 | 255-1001-5-ND 265 243 216 1.84 | TOR-5V ey 
DPDT 12VDC | 1,028 11.7 1 0 9/1.2/18 255-1002-5-ND 2.65 2.43 216 1.84 | TO2-12V Glue-pad B, 
DPDT 24VDC | 2,880 8.3 l 5 18/2.4/36 255-1003-5-ND_ 3.16 2.91 258 2.20 | TO2-24V Glue-pad A 
4PDT 5VDC. 89 56.2 1 5 3.75/0.5/7.5 255-1013-5-ND. 17.64 1620 1440 12.24 | TQ+-5V 
2 4PDT 12VDC. 514 23.3 1 5 9/1.2/18 255-1014-5-ND. 17.64 1620 1440 12.24 | TO4+-12V 
4PDT 24VDC | 2,056 11.7 1 5 18/2.4/36 255-1015-5-ND. 19.11 1755 15.60 13.26 | TQ+-24V 
TQ Series Telcom Single Coil Latching Relays 
DPDT 5VDC. 250 20 al 5 3.75/3.75/7.5 255-1004-5-ND_ 3.16 2.91 258 2.20 | TO2-L-5V T 
3 DPDT 12VDC | 1,440 8.3 1 5 9/9/18 255-1005-5-ND_ 3.16 2.91 258 2.20 | TO2-L-12V 
DPDT 24VDC 3840 12.5 1 5 18/18/36 255-1006-5-ND_ 3.58 3.29 292 2.49 | TQ2-L-24V ' /, 
5 ; . Direction Indication 
TQ Series Telcom Dual Coil Latching Relays 
DPDT 5VDC. 125 40 1 5 3.75/3.75/7.5 255-1007-5-ND. 3.31 3.04 270 2.30 | TO2-L2-5V 
4 DPDT 9VDC 405 22.2 1 5 16.75/13.5 255-1355-5-ND_ 3.31 3.04 270 2.30 | TQ2-L2-9V 
DPDT 12VDC. 720 16.7 4) 5 9/9/18 255-1008-5-ND_ 3.31 3.04 270 2.30 | TO2-L2-12V 
DPDT 24VDC | 1,920 12.5 1 5 18/18/28.8 255-1009-5-ND. 3.75 3.45 3.06 2.61 | TO2-L2-24V 
TQ Series Telcom Relays SMD 
DPDT | 15vDc|] 16 93.8 2 5 1.19/.15/2.2 255-1224-5-ND 3.01 277 246 210 | TORSA1.5V 10:G10 ae 
DPDT 3VDC 64.3 46.7 2 5 2.25/.30/4.5 255-1228-5-ND 3.01 277 246 2.10 | TQ2SA3V 
5 DPDT 4.5VDC. 145 31 2 5 3.38/.45/6.7 255-1229-5-ND. 3.01 277 246 2.10 | TQRSA-4.5V 
DPDT 5VDC. 178 28.1 2 5 3.75/0.5/7.5 255-1010-5-ND. 3.01 277 246 2.10 | TQ2SA5V 
DPDT 12VDC | 1,028 11.7 2 5 9/1.2/18 255-1011-5-ND. 3.01 277 246 2.10 | TORSA12V 
DPDT 24VDC | 2,880 8.3 2 5 18/2.4/36 255-1012-5-ND. 3.58 3.29 292 2.49 | TQRSA-24V 
TF Series Telcom Relays 
DPDT 3VDC 112.5 26.7 1 5 2.25/0.3/4.5 255-1384-5-ND. 5.41 4.98 442 3.76 | TF2-3V 
6 DPDT 5VDC. 312.5 16 4 5 3.75/0.5/7.5 255-1016-5-ND. 5.41 4.98 442 3.76 | TF2-5V 
DPDT 12VDC | 1,800 67 1 5 9/1.2/18 255-1017-5-ND. 5.41 4.98 442 3.76 | TF2-12V 
DPDT 24VDC | 4,100 5.8 ql 5 18/2.4/36 255-1018-5-ND. 6.32 5.81 5.16 4.39 | TF2-24V 
TF Series Telcom Dual Coil Latching Relays 
DPDT 5VDC. 227.3 22 al 5 3.75/3.75/7.5 255-1019-5-ND. 7.03 6.46 5.74 4.88 | TF2-L2-5V 
7 DPDT 12VDC | 1,309 9.2 1 oO) 9/9/18 255-1020-5-ND 7.03 6.46 5.74 4.88 | TF2-L2-12V 
DPDT 24VDC | 2,880 8.3 1 5 18/18/36 255-1021-5-ND. 7.15 6.57 5.84 4.97 | TF2-L2-24V TK Series 
TN Series Telcom Relays 2.54 
DPDT 3VDC. 64.3 46.7 1 5 2.25/0.3/4.5 255-1385-5-ND. 3.90 3.58 3.18 2.71 | TN2-3V 
DPDT 5VDC. 178 28.1 1 5 3.75/0.5/7.5 255-1022-5-ND. 3.90 3.58 3.18 2.71 | TN2-5V 
8 DPDT 9VDC. 579 15.5 1 5 6.75/0.9/13.5 255-1386-5-ND_ 3.90 3.58 3.18 2.71 | TN2-9V 
DPDT 12VDC | 1,028 11.7 l 5 9/1.2/18 255-1023-5-ND_ 3.90 3.58 3.18 2.71 | TN2-12V 
DPDT 24VDC | 2,880 8.3 i! so) 18/2.4/36 255-1024-5-ND_ 4.63 4.26 3.78 3.22 | TN2-24V 
TN Series Telcom Dual Coil Latching Relays 
DPDT 5VDC. 125 40 al 5 3.75/3.75/7.5 255-1025-5-ND_ 4.85 4.46 3.96 3.37 | TN2-L2-5V 
9 DPDT 12VDC. 720 16.7 a! 5 9/9/18 255-1026-5-ND_ 4.85 4.46 3.96 3.37 | TN2-L2-12V 
DPDT 24VDC | 1,920 12.5 i! 5 18/18/28.8 255-1027-5-ND 5.49 5.04 448 3.81 | TN2-L2-24V 
TK Series Telcom Relays 
SPDT 5VDC. 178 28.1 2 5 3.75/0.5/7.5 255-1028-5-ND_ 4.43 4.08 3.62 3.08 | TKI-5V 
10 SPDT 12VDC | 1,028 11.7 2 0) 9/1.2/18 255-1029-5-ND. 4.43 4.08 3.62 3.08 | TKI-12V Fig. 12 
SPDT 24VDC | 2,133 11.3 2 5 18/2.4/28.8 255-1030-5-ND. 5.10 4.68 416 3.54 | TKI-24V “ 
TX Series Telcom Relays ee . 
lew 
DPDT 5VDC. 178 28.1 2 5 3.75/0.5/7.5 255-1031-5-ND. 2.92 2.68 238 2.03 | TX2-5V ea ! 
an DPDT 12VDC | 1,028 11.7 2 5 9/1.2/18 255-1032-5-ND. 2.92 2.68 238 2.03 | TX2-12V Glue-pad 
DPDT 24VDC | 4,114 5.8 2 5 18/2.4/36 255-1033-5-ND 3.45 3.18 282 2.40 | TX2-24V 
TX Series Telcom Relays SMD 
DPDT 5VDC. 178 28.1 2 5) 3.75/0.5/7.5 255-1034-5-ND. 3.01 277 246 2.10 | TX2SA-5V Fig. 13 
12 DPDT 12VDC | 1,028 11.7 2 5 9/1.2/18 255-1035-5-ND_ 3.01 277 246 2.10 | TX2SA-12V + 
DPDT 24VDC | 4,114 5.8 2 5 18/2.4/36 255-1036-5-ND 3.55 3.27 2.90 2.47 | TX2SA-24V Top 
TXS Series High Sensitivity Telcom Relays SMD View eh rs 
ppor | 45voc] 405 | 11.4 1 — 3.6/.45/6.7 | 255-1393-5-ND 375 345 3.06 261 | TXS2SA-4.5V Glue-pad [Boa : Fa eer 
13 DPDT 12VDC | 2,880 42 al _ 9.6/1.2/18 255-1394-5-ND_ 3.75 3.45 3.06 2.61 | TXS2SA-12V 15 
DPDT 24VDC | 8,229 29 | = 19.2/2.4/36 255-1395-5-ND_ 4.43 4.08 3.62 3.08 | TXS2SA-24V 
HX Series Compact Telcom Relays 
DPDT 3VDC. 28.1 107 i 3 2.25/0.3/3.3 255-1392-5-ND_ 3.43 3.15 280 2.38 | HX2-3V 
14 DPDT 5VDC. 78.1 64 1 3 3.75/.5/5.5 255-1236-5-ND. 3.43 3.15 280 2.38 | HX2-5V 
DPDT 12VDC. 450 26.7 1 3 9/1.2/13.2 255-1237-5-ND 3.43 3.15 280 2.38 | HX2-12V 
DPDT 24VDC | 1,800 13.4 al 3 18/2.4/26.4 255-1238-5-ND. 3.55 3.27 290 2.47 | HX2-24V 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig.3 AGQ Series 
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Cont. | Coil | Coil Coil Contact Ratings (A) | Pickup/Dropout) | Digi-Key Price Each ‘Aromat Fig.4  AGQ Series SMD 
Fig. | Arrange. Volt Res. | Curr.(mA) | 30VDC 125 VAC Max. Voltage Part No. 1 25 50 100 | Part No. Top a | Rae 
AGN Series Compact Telcom Relays View Rasta ae 6.14 
DPDT | 4.5vDC] 145 31 1 3 3.38/.45/6.75 | 255-1230-5-ND 338 3.11 276 2.35 | AGN2004H Pe ie vA vee 
20x21 be Direction Indication 
1 DPDT | 12VDC | 1,028 117 1 3 91.2118 255-1231-5-ND 3.38 311 276 235 | A@\20012 
DPDT | 24VDC | 2,504 9.6 1 3 18/2.4/28.8 255-1232-5-ND 3.97 365 3.24 276 | A@\20024 Fig.5 ASX Series 
AGN Series Compact Telcom Relays SMD +1016), 54 
DPDT | 4.5vDC | 145 31 1 3 3.38/.45/6.75 | 255-1233-5-ND 3.50 3.22 286 2.44 | AGN200M4H ASS i 
2 | DPDT | 12V0C | 1,028 117 1 3 9/12/18 255-1234-5-ND 3.50 322 286 2.44 | AG\200A12 iefeooj08 Fi 121098 
DPDT | 24vDC | 2,504 9.6 1 3 18/2.4/28.8 255-1235-5-ND 412 378 3.36 2.86 | AG\200A24 t Direction Indication 
AGQ Series Ultra Low Profile Telcom Relays Fig.6 ASX Serles SMD 
DPDT | 1.5VvDC | 16 93.8 1 3 1.19/.15/2.25 | 255-1356-5-ND 3.38 3.11 276 235 | AGQROOIH ‘ak fae 24056 
3 | DPOT | 4.5vDC | 145 31 1 3 3.38/.45/6.75 | 255-1357-5-ND 3.38 311 276 235 | AGQRO04H t 
DPDT | 12vDC | 1,028 117 1 3 9/12/18 255-1358-5-ND 3.38 3.11 276 235 | AGQeOOI2 
DPDT | 24VDC | 2,504 9.6 1 3 18/2.4/28.8 255-1359-5-ND 3.97 365 3.24 276 | AQGRO024 
AGQ Series Ultra Low Profile Telcom Relays SMD 
DPDT | 1.5VDC | 16 93.8 1 3 1.13/.15/2.25 | 255-1360-5-ND 3.80 349 3.10 264 | AGQ2O0SIH Fig.7 HA Series 
DPDT | 3voc | 642 46.7 1 3 2.25/0.3/4.5 255-1361-5-ND 3.80 349 3.10 264 | AGQe00S03 o , 
4 | DPDT | 45vDC} 145 31 1 3 3.38/.45/6.75 | 255-1362-5-ND 3.80 349 3.10 264 | AGQ2O00S4H Foe; 165 
DPDT | 12vDC | 1,028 117 1 3 9/1.2/18 255-1363-5-ND 3.80 349 3.10 264 | AGQe00SI2 : * Fo saxo 
DPDT | 24VDC | 2,504 9.6 1 3 18/2.4/28.8 255-1364-5-ND 439 4.03 3.58 3.05 | AGQe00S24 Sab 
ASX Series Telcom Relays 26.5 —I 
DPDT | 3vpc | 180 16.7 01 01 2.4/0.3/4.5 255-1402-5-ND 554 5.09 4.52 3.85 | ASX20003 EW! LD Series 
5 | DPDT | 45vDC | 405 4 01 01 3.6/.45/6.75 255-1403-5-ND 5.54 5.09 4.52 3.85 | ASX2004H 
DPDT | 12VDC | 2,880 42 01 01 9.6/1.2/18 255-1404-5-ND 5.76 5.29 4.70 4.00 | ASX20012 lio peOr| 
DPDT | 24VDC | 8,229 29 01 01 19.2/2.4/36 255-1405-5-ND 632 581 5.16 4.39 | ASX20024 
ASX Series Telcom Relays SMD 
DPDT | 3vpc | 180 16.7 01 01 2.4/0.3/4.5 255-1406-5-ND 5.76 5.29 4.70 4.00 | ASX200A03 Fig.9 LE Series 
g | DPT | 48vDc | 405 114 01 01 3.6/.45/6.75 255-1407-5-ND 5.76 5.29 4.70 4.00 | ASX200A4H 
DPDT | 12VDC | 2,880 42 01 01 9.6/1.2/18 255-1408-5-ND 576 5.29 4.70 4.00 | ASX200A12 
DPDT | 24VDC | 8,229 29 01 01 19.2/2.4/36 255-1409-5-ND 657 6.03 5.36 4.56 | ASX200A24 
HA Series Power Relays 
SPDT | 5vDC | 69 72 3 3 4/0.5/6 255-1380-ND 718 660 5.86 4.99 | HAIEDOSV 
7 | SPOT | 9vDC | 225 40 3 3 7.210.9/10.8 255-1381-ND 718 660 5.86 4.99 | HA1EDOOV 
SPDT | 12vDC | 400 30 3 3 9.6/1.2/14.4 255-1382-ND 718 660 586 4.99 | HATE-DCI2V 
SPDT | 24VDC | 1,600 15 3 3 19.2/2.4/28.8 | 255-1383-ND 718 660 5.86 4.99 | HA1EDC24V 
NEW! LD Series Slim Power Relay NEW! 
spst | 5vDC | 125 40.0 3 3 3.75/0.25/6.5 | 255-1456-ND 149° 1.38 «1.22 1.04 | ALD105 
8 | spst | 12vD0Cc | 720 16.7 3 3 9/0.6/15.6 255-1457-ND 149° 1.38 «1.22 1.04 | ALDI12 Fig.11 J G Series 
spst | 24VDC | 2,880 8.3 3 3 18/1.2/31.2 255-1458-ND 1.74 160 1.42 1.21 | ALDI24 2.544) 15.24 
LE Series Power Relays (Ideal for Heater Loads) ore 
spsT | 5vDC | 63 80 16 16 3.8/0.3/7.2 255-1365-ND 162 1.49 1.32 1.13 | ALE12B05 TPH 
9 | sPsT | 12vDC | 360 33.3 16 16 9/0.6/17.4 255-1366-ND 162 149 1.32 143 | ALEI2B12 
SPST | 24VDC | 1,440 16.7 16 16 18/1.2/34.8 255-1367-ND 174 160 1.42 1.21 | ALEI2B24 
LZ Series Power Relays (Ideal for Heater Loads) 
spoT | 12vDC | 360 33.3 16A @250VAC 8.4/1.2/15.6 255-1446-ND NEW! 208 192 1.70 1.45 | ALZ12F12 
10 | SPDT | 24vDC | 1,440 16.7 16A @250VAC 16.8/2.4/31.2 | 255-1445-ND NEW! 208 192 1.70 1.45 | ALZ12B24 
SPDT | 24vDC | 1,440 16.7 16A @250VAC 16.8/2.4/31.2 | 255-1447-ND NEW! 216 198 1.76 1.50 | ALZ12F24 
spst | t2vDc | 360 33.3 16 16 8.4/1.2/15.6 255-1410-ND 194 1.78 «1.58 = 1.35 | ALZ21BI2 
to | SPST | 12vDC | 360 33.3 16A @250VAC 8.4/1.2/15.6 255-1448-ND NEW! 201 185 1.64 1.40 | ALZ21FI2 Visanes 
SPST | 24VDC | 1,440 16.7 16 16 16.8/2.4/31.2 | 255-1411-ND 201 185 1.64 1.40 | ALZ21B24 
spst | 24vDc | 1,440 | 167 16A @250VAC 16.8/2.4/31.2 | 255-1449-ND NEW! 211 194 172 1.47 | ALZ21F24 ENG eee 
J G Series Power Relays ql \ 
spst | 5vDC | 125 40 5 8 4/.25/6.5 255-1368-ND 279 257 228 1.94 | JGIAF5V ) eee 
11 | SPST | 12vDC | 720 17 5 8 9.6/0.6/15.6 255-1369-ND 279 257 228 1.94 | JGIAF12V + 
SPST | 24VDC | 2,880 8.3 5 8 19.2/1.2/31.2 | 255-1370-ND 279 257 228 1.94 | JGIAF24V 
J K Series Slim High Capacity Power Relays Fig. 14 NC Series 
spst | 5vpc | 125 40 5 8 4/.25/6.5 255-1371-ND 316 291 258 2.20 | JKIAP-5V 81.2 11121314 
12 | spst | 12vDC | 720 17 5 8 9.6/0.6/15.6 255-1372-ND 316 291 258 220 | JKIAP-12V NcaD-P 75 f POS 
SPST | 24VDC | 2,880 8.3 5 8 19.2/1.2/31.2 | 255-1373-ND 316 291 258 2.20 | JKIAP-24V i +e 29% 
J V Series Flat Power Relays 2.54] 2.54 
SPST SsvDC | 125 40 10 10 4/.25/7.5 255-1377-ND 468 430 3.82 3.25 | JVIASV Fig. 15 Be NR 
13 | SPST | 12vDC | 720 16.7 10 10 9.6/0.6/18 255-1378-ND 468 430 382 3.25 | JVIA12V Ne2D-uP | 
SPST | 24VDC | 2,880 83 10 10 19.2/1.2/36 255-1379-ND 468 430 3.82 3.25 | JVIA24V ares 2.54 
NC Series Power Relays 25472 oo 8 
DPDT | 5vpc | 694 72 5 5 4/0.5/6.75 255-1396-ND 10.95 10.06 894 7.60 | NC2D-P-DC5V ; 2 
14.| DPDT | 12vDC | 400 30 5 5 9.6/1.2/16.2 255-1397-ND 10.95 10.06 894 7.60 | NC2D-P-DCI2V Fig.16 SF Series 
DPDT | 24VDC | 1,600 15 5 5 19.2/2.4/32.4 | 255-1398-ND 10.95 10.06 8.94 7.60 | NC2D-P-DC24v 2540 
DPDT | 5vDC | 694 72 5 5 4/0.5/6.75 255-1399-ND 10.95 10.06 894 7.60 | NC2D-JP-DO5V | ie oo 
15 | DPDT | 12vDC | 400 30 5 5 9.6/1.2/16.2 255-1400-ND 10.95 10.06 894 7.60 | NC2D-JP-DCI2V 7.62|> \10-01.4 
DPDT | 24VDC | 1,600 15 5 5 19.2/2.4/32.4 | 255-1401-ND 10.95 10.06 894 7.60 | NC2D-JP-D@24v ae 
SF Series Safety Relays (Force Guided Contacts) Fig. 17 
te | DPST | 12v0c | 288 47 6 6 9/1.2/14.4 255-1412-ND 33.22 30.51 27.12 23.06 | SR2-DCI2V See Te 
DPST | 24VDC | 1,152 20.8 6 6 14.4/2.4/28.8 | 255-1413-ND 33.22 30.51 27.12 23.06 | SF-DC24V | fas a 
4Pst | 5vDC | 50 100 6 6 3.75/.75/6 255-1414-ND 43.44 39.90 35.46 30.15 | SH-DOSV Cee ed 
17. | 4PDT | 12vDC | 288 417 6  6@250AC 9/1.8/14.4 255-1440-NDNEW! 43.44 39.90 35.46 30.15 | SFAD-DCI2V . 
4pDT | 24vDC | 1,152 20.8 6  6@250AC 18/3.6/28.8 255-1441-NDNEW! 43.44 39.90 35.46 30.15 | SFAD-DC24V 5.08=142.7xa—! 
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Aromat General Purpose PC Mount Relays (Bottom view shown) 


Fig. 1 DF Series 


Aromat Corporation Aromat has one of the largest and most extensive offerings in the general purpose relay area. Used in 
NAiS Your Partner for applications from telecommunications and networking to security and power switching. Common features jx 2.54 ic Re as, 12 
| the 21st Century on many include 1,500V FOC breakdown voltage and both standard and high sensitivity coils. bt 4 ts : % 


* All relays are UL, CSA approved 
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DSP Series DS2E Series DS2Y Series 
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Coil Contact Pickup/ 
Cont. Coil | Coil |Curr. Ratings (A) Dropout Digi-Key Price Each Aromat Fig.3 DSP Series 
Fig.| Arrange. Volt Res. | (mA) | 30 VDC 125 VAC | Max. Voltage | Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
DF Series General Purpose Relays 754 2.54 
DPDT 5VDC | 125 40 1 3 3.5/0.5/6 255-1037-ND 4.85 446 3.96 3.37 | DF2E-DC5V ate at wt A 
1 DPDT 12VDC | 720 | 16.7 1 3 8.4/1.2/14.4 255-1038-ND 4.85 446 3.96 3.37 | DF2E-DC12V 
DPDT 24VDC | 2,880 | 8.3 1 3 16.8/2.4/28.8 255-1039-ND 4.85 446 3.96 3.37 | DF2E-DC24V Wea oI 
DF Series Dual Coil Latching Relays CPi 
DPDT 3VDC 45 | 66.7 1 3 2.1/2.1/3.6 255-1040-ND 5.86 5.38 4.78 4.07 | DF2E-L2-DC3V Fig. 4 
DPDT 5VDC | 125 40 1 3 4/4/6 255-1041-ND 5.86 5.38 4.78 4.07 | DF2E-L2-DC5V 
2 DPDT 6VDC | 180 | 33.3 1 3 4.2/4.2/7.2 255-1042-ND 5.86 5.38 4.78 4.07 | DF2E-L2-DC6V 
DPDT 9VDC | 405 | 22.2 1 3 6.3/6.3/10.8 255-1043-ND 5.86 5.38 4.78 4.07 | DF2E-L2-DC9V 
DPDT 12VDC | 720 | 16.7 1 3 9.6/9.6/18 255-1044-ND 5.86 5.38 4.78 4.07 | DF2E-L2-DC12V 
DPDT 24VDC | 2,880} 8.3 1 3 19.2/19.2/28.8 | 255-1045-ND 5.86 5.38 4.78 4.07 | DF2E-L2-DC24V 
DSP Series General Purpose Relays 
DPST-NO/NC} 5VDC 83 60 5 5 4/0.5/6.5 255-1046-ND 6.98 642 5.70 4.85 | DSP1-DC5V 
3 |DPST-NO/NC}12VDC) 480 25 5 5 9.6/1.2/15.6 255-1047-ND 6.98 642 5.70 4.85 | DSP1-DC12V 
DPST-NO/NC | 24VDC | 1,920) 12.5 5 5 19.2/2.4/31.2 255-1048-ND 6.98 6.42 5.70 4.85 | DSP1-DC24V 
SPST-NO | 5VDC 83 60 8 8 4/0.5/6.5 255-1049-ND 6.20 5.70 5.06 4.31 | DSP1A-DC5V 
4 SPST-NO |12VDC | 480 25 8 8 9.6/1.2/15.6 255-1050-ND 6.20 5.70 5.06 4.31 | DSP1A-DC12V 
SPST-NO | 24VDC | 1,920 | 12.5 8 8 19.2/2.4/31.2 255-1051-ND 6.20 5.70 5.06 4.31 | DSP1A-DC24V 
DPST-NO | 5VDC 83 60 5 5: 4/0.5/6.5 255-1052-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 | DSP2A-DC5V 
5 DPST-NO |12VDC} 480 25 5 § 9.6/1.2/15.6 255-1053-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 | DSP2A-DC12V 2.54 2.54 
DPST-NO | 24VDC | 1,920 | 12.5 5 5 19.2/2.4/31.2 255-1054-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 | DSP2A-DC24V X3 {x34 Bea 
DSP Series Dual Latching General Purpose Relays 
DPST 5VDC 83 60 5 5 4/4/6.5 255-1055-ND 7.37 6.78 6.02 5.12 | DSP1-L2-DC5V i See 8 
6 DPST 12VDC |) 480 25 5 5 9.6/9.6/15.6 255-1056-ND 7.37 6.78 6.02 5.12 | DSP1-L2-DC12V 801.2 Tolerance: +0.1 
DPST 24VDC | 1,920 | 12.5 5 5 19.2/19.2/31.2 | 255-1057-ND 7.37 6.78 6.02 5.12 | DSP1-L2-DC24V 
DSP Relay Sockets Fig.7 DS2E Series 
PCB Mount Relay Socket for DSP1A Relays 255-1058-ND 2.57 2.37 2.10 1.79 | DSP1A-PS 
___ | PCB Mount Relay Socket for DSP1A-L2 Relays 255-1059-ND 3.01 2.77 2.46 2.10 | DSP1A-PSL2 < 2.54 
PCB Mount Relay Socket for DSP2A & DSP1 Relays 255-1060-ND 3.53 3.24 2.88 2.45 | DSP2A-PS 
PCB Mount Relay Socket for DSP2A-L2 & DSP1-L2 Relays 255-1061-ND 3.77 3.47 3.08 2.62 | DSP2A-PSL2 
DS2E Series Telcom Relays (High Sensitivity and Standard Coils) 
DPDT 5VDC | 125 40 2 6 4/3.5/7.5 255-1062-ND 4.04 3.72 3.30 2.81 | DS2E-S-DC5V 
7 DPDT 12VDC | 720 | 16.6 2 6 8.4/1.2/18 255-1063-ND 4.04 3.72 3.30 2.81 | DS2E-S-DC12V 
DPDT 24VDC | 2,880 | 8.3 2 6 16.8/2.4/36 255-1064-ND 4.04 3.72 3.30 2.81 | DS2E-S-DC24V 
DPDT 48VDC |11,520} 4.1 2 6 33.6/4.8/76.8 255-1065-ND 5.49 5.04 4.48 3.81 | DS2E-S-DC48V 
DPDT 5VDC | 62.5 80 2 6 3.5/0.5/7.5 255-1070-ND 3.26 3.00 2.66 2.27 | DS2E-M-DC5V ‘i 5 Bar cou 2 - 
7 DPDT 12VDC | 360 | 33.2 2 6 8.4/1.2/18 255-1071-ND 3.26 3.00 266 2.27 | DS2E-M-DC12V F May 
DPDT 24VDC | 1,440 | 16.6 2 6 16.8/2.4/36 255-1072-ND 3.26 3.00 266 2.27 | DS2E-M-DC24V os TB : 
DPDT 48VDC | 5,760 | 8.3 2 6 33.6/4.8/76.8 255-1073-ND 4.07 3.74 3.32 2.83 | DS2E-M-DC48V ee ee 1 
DS2E Series Telcom Dual Coil Latching Relays (High Sensitivity and Standard Coils) 
DPDT 5VDC | 125 | 35.9 2 6 3.5/3.5/10 255-1066-ND 4.78 4.39 3.90 3.32 | DS2E-SL2-DC5V , 
8 DPDT 12VDC | 720 15 2 6 8.4/8.4/24 255-1067-ND 4.78 4.39 3.90 3.32 | DS2E-SL2-DC12V Fig. 9 NEW! DQ Series 
DPDT 24VDC | 2,880 | 7.5 2 6 16.8/16.8/48 255-1068-ND 4.78 4.39 3.90 3.32 | DS2E-SL2-DC24V 
DPDT 48VDC |11,520] 3.25 2 6 33.6/33.6/96 255-1069-ND 5.71 5.25 4.66 3.97 | DS2E-SL2-DC48V 08 >| 8.24 f-10.16 
DPDT 5VDC | 62.5 72 2 6 3.5/3.5/7.5 255-1074-ND 3.87 3.56 3.16 2.69 | DS2E-ML2-DC5V a ate 
8 DPDT 12VDC | 360 30 2 6 8.4/8.4/18 255-1075-ND 3.87 3.56 3.16 2.69 | DS2E-ML2-DC12V [ T NI i ase 7 eek 
DPDT 24VDC | 1440 | 15 2 6 16.8/16.8/36 255-1076-ND 3.87 3.56 3.16 2.69 | DS2E-ML2-DC24V ; Coil Coil 
DPDT 48VDC | 5,760 | 7.5 2 6 33.6/33.6/72 255-1077-ND 5.17 4.75 4.22 3.59 | DS2E-ML2-DC48V 19 


NEW! DQ Series Power Latching Relays NEW! 


SPST 4.5VDC| 12.7 |355.6| 30A @250VAC | 3.15/3.15/5.85 | 255-1442-ND 18.79 17.26 15.34 13.04 | ADQ23Q04H 
9 SPST 12VDC|) 90 |133.3} 30A @ 250VAC 8.4/8.4/15.6 255-1443-ND 18.79 17.26 15.34 13.04 | ADQ23Q012 


Fig.10 DS2Y Series 


SPST 24VDC | 360 | 66.7 | 30A @ 250VAC 16.8/16.8/31.2 | 255-1444-ND 18.79 17.26 15.34 13.04 | ADQ23Q024 < 2.54 2 At a, be 
DS2Y Series Telcom Relays 4 i ; 
DPDT 5VDC | 125 40 2 3 3.5/0.5/10 255-1078-ND 2.65 2.43 2.16 1.84 | DS2Y-S-DC5V [me a bu . 
40 DPDT 12VDC | 720 | 16.7 2 3 8.4/1.2/24 255-1079-ND 2.65 2.43 216 1.84 | DS2Y-S-DC12V sd Bi ecioe liiication’ 
DPDT 24VDC | 2,880 | 8.3 2 3 16.8/2.4/48 255-1080-ND 2.74 2.52 2.24 1.91 | DS2Y-S-DC24V 
DPDT 48VDC | 7,680 | 6.3 2 3 33.6/4.8/86 255-1081-ND 3.68 3.38 3.00 2.55 | DS2Y-S-DC48V 
t+ Au-plated (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Aromat 


Epeat Corporation Fig. 11 DS2Y Series 
NAIS #2226", General Purpose PC Mount Relays (cont) 9 11 19 1616 
Set RSTCOM - 
Coil Contact Pickup/ i ig 
Cont. Coil Coil |Curr. Ratings (A) Dropout Digi-Key Price Each Aromat a Bee ou’ 2 
Fig.| Arrange. Volt Res. | (mA) | 30 VDC 125VAC | Max. Voltage | PartNo. 1 25 50 100 | Part No. 8 6 4 214 
DS2Y Series Telcom Dual Coil Latching Relays Poeun 
DPDT | 5VDC | 139 | 36 2 3 3.5/3.5/10 255-1082-ND 3.04 2.79 248 2.11 | DS2Y-SL2-DC5V 
"1 DPDT |12VDC} 800 | 15 2 3 8.4/8.4/24 255-1083-ND 3.04 2.79 248 2.11 | DS2Y-SL2-DC12V Fig.12 LK Series 
DPDT 24VDC | 3,200} 7.5 2 3 16.8/16.8/48 255-1084-ND 3.04 2.79 248 2.11 | DS2Y-SL2-DC24V 
LK Series Slim High Inrush Power Relays 
12 SPST-NO /12VDC} 272 | 44.2 5 5 8.4/1.2/15.6 255-1266-ND 1.59 1.47 1.30 1.11 | LK1AF-12V 
SPST-NO | 24VDC | 1,087 | 22.1 5 5 16.8/2.4/31.2 255-1267-ND 1.69 1.56 1.38 1.18 | LK1AF-24V 
LKS Series High Sensitivity Power Relays 
SPST-NO | 5VDC |} 100 50 5 5 3.5/0.5/6.5 255-1268-ND 1.37 1.26 1.12 .96 | LKS1AF-5V 
12 | SPST-NO |12VDC} 576 | 20.8 5 5 8.4/1.2/15.6 255-1269-ND 1.37 1.26 1.12 .96 | LKS1AF-12V 
SPST-NO | 24VDC | 2,304 | 10.4 5 5 16.8/2.4/31.2 255-1270-ND 1.45 1.33 1.18 1.01 | LKS1AF-24V Fig. 13 LA Series 
LKP Series Slim Power Relays 
12 SPST 12VDC) 400 30 10 5 8.4/1.2/15.6 255-1271-ND 1.62 149 1.32 1.13 | LKP1AF-12V ee O -- ee ia 
SPST 24VDC | 1,600} 15 10 5 16.8/2.4/31.2 255-1272-ND 1.64 1.51 1.34 1.14 | LKP1AF-24V : oe 
LA Series Slim Power Relays Hep 
DPST 5VDC | 100 50 3 3 3.5/0.5/6.5 255-1273-ND 1.52 140 1.24 1.06 | ALA2FO5 : 
13 DPST 12VDC |} 272 | 44.2 3 3 9.0/0.6/15.6 255-1274-ND 1.52 140 1.24 1.06 | ALA2F12 
DPST 24VDC | 1,087 | 22.1 3 3 18/1.2/31.2 255-1275-ND 1.54 142 1.26 1.08 | ALA2F24 
NEW PE Series Slim Power Relays NEW! Fig. 14 NEW! PE Series 
SPST 4.5VDC} 119 38 6A @ 250VAC. 2.97/0.225/5.4 | 255-1450-ND 3.94 3.63 3.22 2.74 | APE1004H 
14 SPST 12VDC |) 847 14 6A @ 250VAC. 7.92/0.6/14.4 255-1451-ND 3.94 3.63 3.22 2.74 | APE10012 Soil. wWeeeNG 
SPST 4.5VDC} 119 38 6A @ 250VAC. 2.97/0.225/5.4 | 255-1452-NDt 4.41 4.05 3.60 3.06 | APE1014H OmNO oa 
SPST 12VDC |) 847 14 6A @ 250VAC. 7.92/0.6/14.4 255-1453-NDt 4.41 4.05 3.60 3.06 | APE10112 
14 SPDT 4.5VDC} 119 38 6A @ 250VAC. 2.97/0.225/5.4 | 255-1454-NDt 4.83 444 3.94 3.35 | APE3014H 
SPDT 12VDC |) 847 14 6A @ 250VAC. 7.92/0.6/14.4 255-1455-NDt 483 444 3.94 3.35 | APE30112 
ST Series IC Drivable Power Relays 
DPST-O/C | 5VDC | 105 47 8 8 4.0/0.5/7.5 255-1288-ND 11.96 10.98 9.76 8.30 | ST1-DC5V Fig. 15 ST Series 
15A| DPST-O/C | 12VDC | 600 20 8 8 9.6/1.2/18 255-1289-ND 11.96 10.98 9.76 8.30 | ST1-DC12V 
DPST-O/C | 24VDC | 2,400] 10 8 8 19.2/2.4/36 255-1290-ND 11.96 10.98 9.76 8.30 | ST1-DC24V 
DPST-NO | 5VDC | 105 47 8 8 4.0/0.5/7.5 255-1291-ND 12.62 11.59 10.30 8.76 | ST2-DC5V 
15B}| DPST-NO |12VDC| 600 20 8 8 9.6/1.2/18 255-1292-ND 12.62 11.59 10.30 8.76 | ST2-DC12V 
DPST-NO | 24VDC | 2,400| 10 8 8 19.2/2.4/36 | 255-1293-ND 12.62 11.59 10.30 8.76 | ST2-DC24v (Copper-side View) 2.54 
— | PCB Mount Relay Socket for ST Series Relays 255-1294-ND 2.45 2.25 2.00 1.70 | ST-PS 
t+ Au-plated 
Arom at Bottom view shown unless otherwise noted. 
aomat COrporation High Frequency and Power Relays ne 
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RP Series J M Series 9-60.9 


14131211109 8 


Fig. 2 RP Series 


7 
2.54 Direction Indication 


Cont. Coil Coil Coil Contact Ratings (A) | Pickup/Dropout| Digi-Key Price Each Aromat 
Fig. | Arrange. Volt Res. | Curr.(mA) | 30 VDC 125 VAC Max. Voltage Part No. 1 25 50 100 Part No. Fig.3 NEW! RJ Series 
RK Series High Frequency Relays 
SPDT 5VDC 125 40 01 = 3.75/0.5/5.5 255-1085-ND 9.26 8.51 7.56 6.43 |RK1-5V =F 8.89 eae 
1 SPDT 6VDC 180 34 01 a 4.5/0.6/6.6 255-1086-ND 9.26 8.51 7.56 6.43 |RK1-6V Com 
SPDT 12VDC 720 17 01 = 9/1.2/13.2 255-1087-ND 9.26 8.51 7.56 6.43 |RK1-12V 
SPDT 24VDC | 2,880 9 01 a 18/2.4/26.4 255-1088-ND 9.53 8.76 7.78 6.62 |RK1-24V 
RP Series High Frequency Low Profile Relays een 
indication 
SPDT 5VDC 178 28 A — 3.75/0.5/7.5 255-1089-ND 21.78 20.01 17.78 15.12 |RP1-5V 
2 SPDT 12VDC | 1,028 a Arg A = 9/1.2/18 255-1090-ND 21.78 20.01 17.78 15.12 |RP1-12V 
SPDT 24VDC | 2,133 11.3 1 — 18/2.4/28.8 255-1091-ND 22.39 20.57 18.28 15.54 |RP1-24V Top View 
NEW! RJ Series High Frequency Relays NEW! no 2 
DPDT 4.5VDC | 101.2 44.4 3 — 3.375/0.45/4.95 255-1459-ND 153.69 141.15 125.46 106.65 | ARJ204H : aly re 
3 DPDT | 12VDC | 720 16.6 3 _ 9/1.2/13.2 255-1460-ND 153.69 141.15 125.46 106.65 | ARJ2012 rape + 
DPDT 4.5VDC | 101.2 44.4 3 = 3.375/0.45/4.95 255-1461-ND* 153.69 141.15 125.46 106.65 | ARJ20A4H ce 
DPDT 12VDC 720 16.6 3 = 9/1.2/13.2 255-1462-ND* 153.69 141.15 125.46 106.65 | ARJ20A12 


* Surface Mount 


(Continued) 
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Aromat Fig.4 HY Series 


Corporation 
NAS 2:25, High Frequency and Power Relays (cont) aso t ir "Qe 
Cont. Coil Coil Coil Contact Ratings (A) | Pickup/Dropout | Digi-Key Price Each Aromat A ne ee 3 
Fig. | Arrange. Volt Res. | Curr.(mA) | 30 VDC 125 VAC | Max. Voltage | Part No. u 25 50 100 | Part No. 7 
HY Series General Purpose Relays 6-O1 
SPDT 38VDC 60 50 1 _ 2.25/0.3/4.2 255-1391-ND 3.16 2.91 2.58 2.20 | HY1-3V 
SPDT 5VDC 166 30.1 1 _ 3.75/0.5/6.5 255-1092-ND 3.16 2.91 2.58 2.20 | HY1-5V 
‘ SPDT 12VDC 960 12.5 1 — 9/1.2/15.6 255-1093-ND 3.16 2.91 2.58 2.20 | HY1-12V 
SPDT 24VDC | 3,840 6.25 1 = 18/2.4/31.2 255-1094-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 | HY1-24V 
DK Series General Purpose Relays 
SPST 5VDC 125 40 10 10 3.5/0.5/6.5 255-1095-ND 7.37 6.78 6.02 5.12 | DK1A-5V 
5 SPST 12VDC 720 16.6 10 10 8.4/8.4/15.6 255-1096-ND 7.37 6.78 6.02 5.12 | DK1A-12V 
SPST 24VDC | 2,880 8.3 10 10 16.8/2.4/31.2 | 255-1097-ND 7.37 6.78 6.02 5.12 | DK1A-24V 
DPST 5VDC 125 40 8 8 3.5/0.5/6.5 255-1098-ND 10.83 9.95 8.84 7.52 | DK1A1B-5V 
6 DPST 12VDC 720 16.6 8 8 8.4/1.2/15.6 255-1099-ND 10.83 9.95 8.84 7.52 | DK1A1B-12V 
DPST 24VDC | 2,880 8.3 8 8 16.8/2.4/31.2 | 255-1100-ND 10.83 9.95 8.84 7.52 | DK1A1B-24V Fig.7 JQ Series 
___| PCB Mount Relay Socket for DK1A Relays... 255-1101-ND 4.02 3.69 3.28 2.79 | DK1A-PS 
PCB Mount Relay Socket for DK1A1B Relays . 255-1102-ND 3.99 3.67 3.26 2.78 | DK2A-PS 
J Q Series High Noise Immunity Power Relays : 
SPDT 5VDC 62.5 80 5 5 3.75/.25/7.5 255-1263-ND 3.28 3.02 268 2.28 | JQ1-5V (Copper-side View) 
7 SPDT 12VDC 360 33 5 5: 9.6/1.2/20 255-1264-ND 3.28 3.02 2.68 2.28 | JQ1-12V Fig. 8 NEW! 
SPDT 24VDC | 1,440 16.7 5 5 19.2/2.4/36 255-1265-ND. 3.28 3.02 2.68 2.28 | JQ1-24V 
SPST 5VDC 62.5 80 5 5 3.75/.25/7.5 255-1463-ND NEW! 2.99 2.75 2.44 2.08 | JQIA-5V 
8 SPST 12VDC 360 33 5 5 9.6/1.2/20 255-1464-ND NEW! 2.99 2.75 2.44 2.08 | JQ1A-12V 
SPST 24VDC | 1,440 16.7 5 5 19.2/2.4/36 255-1465-ND NEW! 2.99 2.75 2.44 2.08 | JQ1A-24V 
J S Series Power Relays Fig.9 JS Series 
SPDT 5VDC 69.4 72 5 10 3.5/0.5/6.5 255-1103-ND 1.20) 1.11 98  .84 | JS1-5V 5-01.3 
9 SPDT 12VDC 400 30 5 10 8.4/1.2/15.6 255-1104-ND 1.20) 1.11 98  .84 | JS1-12V H com 
SPDT 24VDC | 1,600 15 5 10 16.8/2.4/36 255-1105-ND 1.30 1.20 1.06 .91 | JS1-24V Cale oe 
SPST-NO | 5VDC 69.4 72 5 10 3.5/0.5/7.5 255-1106-ND 1.15 1.06 94 80 | JS1A-5V a ae N.C 
10 SPST-NO | 12VDC 400 30 5 10 8.4/1.2/18 255-1107-ND 1.15 1.06 94 =.80 | JS1A-12V No 
SPST-NO | 24VDC | 1,600 15 5 10 16.8/2.4/36 255-1108-ND 1.18 1.08 96 .82 | JS1A-24V sy T 
J SM Series Automotive Power Relays Coil ae 
SPDT 12VDC 225 53.3 10 = 6.3/.9/16 255-1239-ND 1.30 1.20 1.06 .91 | JSM1-12V-4 mk 
nN SPDT 12VDC 225 53.3 15 = 6.3/.9/16 255-1240-ND 1.42 1.31 1.16  .99 | JSM1-12V-5 Fig.11 J SM Series 
J R Series Power Relays 
SPST-NO | 6VDC 68 88 16 16 4.8/0.6/6.6 255-1109-ND 3.92 3.60 3.20 2.72 | JRIAF-DC6V 
12 SPST-NO | 12VDC 270 44 16 16 9.6/1.2/13.2 255-1110-ND 3.92 3.60 3.20 2.72 | JRIAF-DC12V 
SPST-NO | 24VDC | 1,100 22.1 16 16 19.2/2.4/26.4 | 255-1111-ND 3.92 3.60 3.20 2.72 | JRIAF-DC24V 
SPST-NO | 48VDC | 4,350 11 16 16 38.4/4.8/52.8 | 255-1112-ND 3.92 3.60 3.20 2.72 | JRIAF-DC48V 
J W Series Power Relays Fig. 12 : R pertes. 5 
SPDT 5VDC 47 106 10 10 3.5/0.5/6.5 255-1113-ND 2.06 1.89 1.68 1.43 | JWIFSN-DC5V 
13 SPDT 12VDC 270 44 10 10 8.4/1.2/15.6 255-1114-ND 2.06 1.89 1.68 1.43 | JWIFSN-DC12V 
SPDT 24VDC | 1,100 16.8 10 10 16.8/2.4/31.2 | 255-1115-ND 2.16 1.98 1.76 1.50 | JWIFSN-DC24V 
DPDT 5VDC 47 106 5 5. 3.5/0.5/6.5 255-1116-ND 2.33 2.14 1.90 1.62 | JW2SN-DC5V - 
14 DPDT 12VDC 270 44 5 5 8.4/1.2/15.6 255-1117-ND 2.33 2.14 1.90 1.62 | JW2SN-DC12V eae” 
DPDT 24VDC | 1,100 16.8 5 5 16.8/2.4/31.2 | 255-1118-ND 247 2.28 2.02 1.72 | JW2SN-DC24V _-=aRs 
DPDT 48VDC | 4,400 11 5 5 33.6/4.8/62.4 | 255-1119-ND 2.55 2.34 2.08 1.77 | JW2SN-DC48V 
15 SPST-NO | 12VDC 270 44 10 10 8.4/1.2/15.6 255-1120-ND 1.94 1.78 1.58 1.35 | JWIAFSN-DC12V 
SPST-NO | 24VDC | 1,100 16.8 10 10 16.8/2.4/31.2 | 255-1121-ND 2.01 1.85 1.64 1.40 | JWIAFSN-DC24V 
J M Series Power Relays 
SPST-NO | 5VDC 27.8 180 20 20 3.5/0.5/5.5 255-1122-ND 8.94 8.22 7.30 6.21 | JM1AN-TMP-DC5V 
16 SPST-NO | 12VDC 160 75 20 20 8.4/1.2/13.2 255-1123-ND 8.94 8.22 7.30 6.21 | JM1AN-TMP-DC12V 
SPST-NO | 24VDC 640 37.5 20 20 16.8/2.4/26.4 | 255-1124-ND 8.94 8.22 7.30 6.21 | JM1AN-TMP-DC24V 
J C Series Power Relays 
SPST-NO | 6VDC 40 150 15 15 4.8/0.6/6.6 255-1125-ND 5.61 5.16 4.58 3.90 | JC1AF-DC6V 
We SPST-NO | 12VDC 160 75 15 15 9.6/1.2/13.2 255-1126-ND 5.61 5.16 4.58 3.90 | JC1AF-DC12V 
SPST-NO | 24VDC 640 37.5 15 15 19.2/2.4/26.4 | 255-1127-ND 5.61 5.16 4.58 3.90 | JC1AF-DC24V 
J C Series Compact Power Relays, Top Mount Type 
18 SPST-NO | 12VDC 160 75 15 15 9.6/1.2/13.2 255-1416-ND 5.61 5.16 4.58 3.90 | JC1AF-TM-DC12V 
SPST-NO | 24VDC 640 37.5 15 15 19.2/2.4/26.4 | 255-1417-ND 5.61 5.16 4.58 3.90 | JC1AF-TM-DC24V 
J A Series Power Relays (15A Steady State Inductive, 55A Inrush) 
SPDT 12VDC 120 100 15 15 9.6/1.2/13.2 255-1129-ND 9.43 8.67 7.70 6.55 | JA1C-TM-DC12V Fig.17 J C Series 
SPDT 24VDC 480 50 15 15 19.2/2.4/26.4 | 255-1130-ND 9.43 8.67 7.70 6.55 | JA1C-TM-DC24V t-— 30s} 
SPDT | 12vAC | — 108 15 15 9.6/3.6/13.2 | 255-1131-ND 9.43 8.67 7.70 6.55 | JA1C-TM-AC12V ast LET Te 201s 
SPDT 24VAC _— 54 15 15 19.2/7.2/26.4 | 255-1132-ND 9.43 8.67 7.70 6.55 | JAI1C-TM-AC24V + 
SPDT 115VAC — 11 15 15 92/34.5/126.5 | 255-1133-ND 10.41 9.57 8.50 7.23 | JA1C-TM-AC115V Rat 
SPDT 240VAC —_— 13 15 15 192/72/264 255-1134-ND 11.66 10.71 9.52 8.10 | JA1C-TM-AC240V ' 
19 SPDT 12VDC 120 100 25 25 9.6/1.2/13.2 255-1135-ND 9.85 9.05 8.04 6.84 | JA1C-TM-DC12V-P Fig. 18 
SPDT 115VAC _— 11 25 25 92/34.5/126.5 | 255-1136-ND 11.05 10.15 9.02 7.67 | JA1C-TM-AC115V-P 2-8 3.2 
SPDT 240VAC — 13 25 25 192/72/264 255-1137-ND 12.30 11.30 10.04 8.54 | JA1C-TM-AC240V-P — 
SPST-NO| 6VDC | 30 200 15 15 4.8/0.6/6.6 | 255-1138-ND 8.62 7.92 7.04 5.99 | JA1A-TM-DC6V Top Mounting Hole 
SPST-NO | 12VDC 120 100 15 15 9.6/1.2/13.2 255-1139-ND 8.62 7.92 7.04 5.99 | JA1A-TM-DC12V Fig.19 J A Series 
SPST-NO | 24VDC 480 50 15 15 19.2/2.4/26.4 | 255-1140-ND 8.62 7.92 7.04 5.99 | JA1A-TM-DC24V 
SPST-NO | 24VAC = 54 15 15 19.2/7.2/26.4 | 255-1141-ND 8.62 7.92 7.04 5.99 | JA1A-TM-AC24V 
SPST-NO | 115VAC = 11 15 15 92/34.5/126.5 | 255-1142-ND 9.70 8.91 7.92 6.74 | JA1A-TM-AC115V 


* Surface Mount 
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Mounting hole connection diagrams are all 
bottom view unless otherwise noted 
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Fig. 8 — V23105 Series 
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+ Flux-Tight Version 


Contact Coil Coil | Contact Operate Volt Turn-on Potter & 
Arrange-| Coil Current | Power) Rating Release Volt Turn-off Digi-Key Price Each Brumfield 
Fig. ment | Voltage; (mA) | (mW) (A) pull/drop/max (mSec) Part No. 1 25 50 Part No. ea 
T7C Series — Economical (Ideal for Appliance and Automotive Applications) Mark IY 
SPDT 5 VDC 71.4 360 12 3.5/0.5/5.5 VDC 10/5 PB335-ND 1.32 1.16 1.05 | T7CS5D-05 " 
SPDT 6 VDC 60 360 12 4.5/0.3/6.6 VDC 10/5 PB336-ND 1.32 1.16 1.05 | T7CS5D-06 2.54 1.27 
1 SPDT | 12 VDC 30 360 12 9/0.6/13.2 VDC 10/5 PB337-ND 1.32 1.16 1.05 | T7CS5D-12 ae 
SPDT | 24 VDC 15 360 12 18/1.2/26.4 VDC 10/5 PB338-ND 1.32 1.16 1.05 | T7CS5D-24 ¥ 2.54 
SPDT 12VDC 30 360 12 9/0.6/13.2VDC 10/5 PB441-ND> 1.30 1.14 1.03 | T7CV5D-12 4 
T7N Series Power Relay Th 
SPDT 5 VDC 71.5 360 10 3.5/.25/5 10/5 PB379-ND 1.30 14 1.03 | T7NS5D1-05 7 i 
> | SPOT | 12voc] 30 | 360 | 10 8.4/.60/12 10/5 PB380-ND 130 114 1.03 | T7NSSD1-12 Fig. 10 — V23026 Series (Surface Mount) 
SPDT | 24 VDC 15 360 10 16.8/1.2/24 10/5 PB381-ND 1.30 1.14 1.03 | T7NS5D1-24 7 
SPDT | 48 VDC 7S: 360 10 33.6/2.4/48 10/5 PB382-ND -70 50 1.35 | T7NS5D1-48 78ers 13.00 oe 
T73 Series — Low Profile Relay - Meets 3,500 Volt Surge i | 
SPDT 5 VDC 89 450 10 3.25/.25/5 VDC. 10/5 PB364-ND 1.97 1.73 1.56 | T73S5D15-05 10 ° 
3 SPDT | 12 VDC 37.5 450 10 7.8/.6/12 VDC 10/5 PB365-ND 1.97 1.73 1.56 | T73S5D15-12 
SPDT | 24 VDC 20.9 450 10 15.6/1.2/24 VDC 10/5 PB366-ND 1.97 1.73 1.56 | 1T73S5D15-24 wo 54 
175 Series — Miniature Relay 
SPDT 5VDC 42.4 230 14 3.6/0.5/S5VDC. 6/2.5 PB442-ND 2.86 2.50 2.27 | T75S5D112-05 
4 SPDT 12VDC 18.5 230 14 8.64/1.2/12VDC. 6/2.5 PB443-ND 4.01 3.51 3.18 | T75S5D112-12 
SPDT 24VDC 10.6 230 14 17.28/2.4/24VDC 6/25 PB444-ND 3.43 3.01 2.72 | T75S5D112-24 
177 Series Power Relay — Sealed and Semi-sealed Fig. 11 — RT Series 
SPST-NO|} 5 VDC 90 450 10 3.75/.25/5 10/4 PB367-ND 1.46 1.29 1.16 | 177S1D10-05 
SPST-NO| 12 VDC 37.5 450 10 9.0/.6/12 10/4 PB368-ND 1.46 1.29 1.16 | 177S1D10-12 12.70 
SPST-NO]| 24 VDC 18.75 450 10 18/1.2/24 10/4 PB369-ND 1.46 1.29 1.16 | 1777S1D10-24 28. 96> SO, 
5 SPST-NO| 24VDC 18.75 450 10 18/1.2/24VDC 10/4 PB445-ND> 1.46 1.29 1.16 | 1T77V1D10-24 K © 
SPST-NO| 5 VDC 40 200 3 3.75/.25/5 10/4 PB370-ND 1.46 1.29 1.16 | 177S1D3-05 15.75 
SPST-NO| 12 VDC 16.7 200 3 9.0/.6/12 10/4 PB371-ND 1.46 1.29 1.16 | 177S1D3-12 ne 
SPST-NO | 24 VDC 8.3 200 3 18/1.2/24 10/4 PB372-ND 1.46 1.29 1.16 | 1T77S1D3-24 
T81 Series — High Density Telcom Relay 
SPDT 5VDC 89.5 450 0.5 3.5/.25/5VDC. $/2 PB446-ND 2.62 2.29 2.08 | T81H5D312-05 
6 SPDT 12VDC 37.5 450 0.5 8.4/0.6/12VDC 5/2 PB447-ND 3.19 2.80 2.53 | T81N5D312-12 
SPDT 24VDC 18.75 450 0.5 16.8/1.2/24VDC 5/2 PB448-ND 2.52 2.21 2.00 | T81N5D312-24 =o =O 
V23079 Series — FCC Part 68, High Dielectric Relay < < ) 
7 DPDT 5 VDC 28 140 2 3.75/0.5/10.9 VDC 2/2 PB288-ND 2.14 1.70 | V23079A1001B301 
DPDT | 12 VDC 11.6 140 2 8.4/1.2/26.1 VDC 2/2 PB289-ND 2.14 1.70 | V23079A1003B301 21.3 + 17, 1.3 
V23105 Series — Nonpolarized Dip Package Relay ge coms 
DPDT 5 VDC 30 150 3 3.5/.25/5 4.5/1.5 PB383-ND 1.68 1.47 1.33 | V23105A5001A201 
DPDT | 12 VDC 12.5 150 3 8.4/.60/12 4.5/1.5 PB384-ND 1.68 1.47 1.33 | V23105A5003A201 
DPDT | 24 VDC 6.25 150 3 16.8/1.2/24 4.5/1.5 PB385-ND 1.78 1.56 1.41 | V23105A5005A201 L 20.32 lL 20.32 —+| 
8 DPDT 5 VDC 40 200 3 3.5/.25/5 4.5/1.5 PB386-ND 1.68 1.47 1.33 | V23105A5301A201 i 
DPDT |12VDC| 16.7 | 200 3 8.4/.60/12 4.5/1.5 PB387-ND 1.68 1.47 1.33 | V23105A5303A201 SPDT 12A SPST-NO 12A 
DPDT | 24 VDC 8.33 200 3 16.8/1.2/24 4.5/1.5 PB388-ND 1.78 1.56 1.41 | V23105A5305A201 
DPDT | 48 VDC 4.16 200 3 33.6/2.4/48 4.5/1.5 PB389-ND 2.50 2.19 1.98 | V23105A5307A201 ae D 
V23026 Series — Miniature Sealed Relay (Up to 1 Billion Operations!) c VAI 
SPDT 5 VDC 13.5 68 1 3.75/0.5/14.5 VDC 1/4 PB282-ND 2.54 2.23 2.02 | V23026A1001B201 
9 SPDT | 12 VDC 5.3 68 1 8.4/1.2/12 VDC 1/4 PB283-ND 2.54 2.23 2.02 | V23026A1002B201 
SPDT | 24 VDC 5.3 68 1 16.8/2.4/50 VDC. V/1 PB284-ND 2.86 2.50 2.27 | V23026A1004B201 
SPDT 5 VDC 16 80 1 3.75/0.5/13.3 VDC 1/41 PB285-ND 2.81 2.46 2.23 | V23026D1021B201 21.30 5.00}-—--—-; 
10 SPDT | 12 VDC 6.6 80 1 8.4/1.2/32 VDC 1/41 PB286-ND 2.81 2.46 2.23 | V23026D1022B201 3 se oe @1,30 5.00} | 
SPDT | 24VDC 5.3 80 1 16.8/2.4/50 VDC 1/1 PB287-ND 3.02 2.65 2.40 | V23026D1024B201 5 
RT Series — Low Profile Power PCB Relay 
SPDT 5 VDC 80 400 12 3.5/0.5/5 VDC 7/3 PB359-ND 1.92 1.68 1.52 | RTB14005F 
SPDT |12VDC]| 33.3 | 400 12 8.4/1.2/12 VDC 7/3 PB360-ND 1.51 1.26 1.20 | RTB14012F SPDT 16A SPST-NO 16A 
11-A SPDT 12VDC 33.3 400 12 8.4/1.2/12VDC 7/3 PB449-ND> 3.02 2.65 2.40 | RT114012F 
SPDT | 24 VDC 16.7 400 12 16.8/1.2/24 VDC 7/3 PB361-ND 1.51 1.33 1.20 | RTB14024F 
11-B SPST-NO | 12 VDC 33.3 400 12 8.4/1.2/12 VDC 7/3 PB362-ND 3.02 2.65 2.40 | RTB34012F ia 4 
SPST-NO | 24 VDC 16.7 400 12 16.8/1.2/24 VDC 7/3 PB363-ND 2.81 2.46 2.23 | RTB34024F oo008 } 
41-C SPDT 5 VDC 80 400 16 3.5/0.5/5 VDC 7/3 PB291-ND 2.42 2.13 1.92 | RTD14005F < 2 
SPDT | 12 VDC 33.3 400 16 8.4/1.2/12 VDC 7/3 PB292-ND 2.66 2.34 2.11 | RTD14012F 9990 2 
44-D SPST-NO| 12 VDC 33.3 400 16 8.4/1.2/12 VDC 7/3 PB293-ND 3.02 2.65 2.40 | RTD34012F La] /= 
SPST-NO | 24 VDC 16.7 400 16 16.8/2.4/24 VDC 7/3 PB294-ND 3.02 2.65 2.40 | RTD34024F @1.30 5.00 5.08 
DPDT 5 VDC 80 400 8 3.5/0.5/5 VDC 7/3 PB295-ND 2.47 2.17 1.96 | RTE24005F yA 
11-E DPDT | 12 VDC 33.3 400 8 8.4/1.2/12 VDC 7/3 PB296-ND 2.69 2.36 2.13 | RTE24012F 
DPDT | 24 VDC 16.7 400 8 16.8/1.2/24 VDC 7/3 PB297-ND 2.16 1.89 1.71 | RTE24024F 
11-F |DPST-NO} 12VDC 33.3 400 8 8.4/1.2/12VDC 7/3 PB450-ND 1.82 1.60 1.45 | RTE44012F 
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* All relays are UL, CSA approved 
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PE Series Miniature Cadmium Free Contacts Relay 
5 VDC 40 5 3.75/3.75/5 VDC. PC Mount = PB353-ND 3.50 3.07 2.78 2.19 PE014005 
1 SPDT 12 VDC 16.7 5 9/1.25/12 VDC PC Mount _ PB354-ND 3.50 3.07 2.78 2.19 PE014012 
24 VDC 8.3 5 18/2.45/24 VDC. PC Mount = PB355-ND 3.50 3.07 2.78 2.19 PE014024 
RE Series Lower Profile Power Relay 
5 VDC 40 6 3.75/3.75/5 VDC PC Mount = PB356-ND 4.42 3.87 3.50 2.76 RE030005 
2 | SPST-NO 12 VDC 16.7 6 9/1.25/12 VDC PC Mount = PB357-ND 4.42 3.87 3.50 2.76 RE030012 
24 VDC 8.3 6 18/2.45/24 VDC. PC Mount = PB358-ND 4.42 3.87 3.50 2.76 RE030024 
K10 Series - General Purpose Miniature Power Relay 
12 VAC 100 15 10.2/2.4/12 VAC -187 (4.75) QC = PB319-ND 7.49 6.56 5.93 4.68 K10P-11A15-12 
24 VAC 52 15 20.4/4.8/24 VAC -187 (4.75) QC = PB320-ND 7.49 6.56 5.93 4.68 K10P-11A15-24 
120 VAC 11 15 102/24/120 VAC -187 (4.75) QC = PB321-ND 7.49 6.56 5.93 4.68 K10P-11A15-120 
6 VDC 150 15 4.5/0.6/6 VDC -187 (4.75) QC = PB323-ND 7.49 6.56 5.93 4.68 K10P-11D15-6 
12 VDC 75 15 9/1.2/12 VDC -187 (4.75) QC = PB324-ND 7.49 6.56 5.93 4.68 K10P-11D15-12 
24 VDC 37 15 18/2.4/24 VDC -187 (4.75) QC = PB325-ND 7.49 6.56 5.93 4.68 K10P-11D15-24 
3 DPDT 110 VDC 10 15 82.5/11/110 VDC -187 (4.75) QC — PB326-ND 7.49 6.56 5.93 4.68 K10P-11D15-110 
12 VDC 75 15 9/1.2/12 VDC PC Mount = PB327-ND 7.49 6.56 5.93 4.68 K10P-11D55-12 
24 VDC 37 15 18/2.4/24 VDC. PC Mount = PB328-ND 7.49 6.56 5.93 4.68 K10P-11D55-24 
110 VDC 10 15 82.5/11/110VDC PC Mount = PB451-ND 7.49 6.56 5.93 4.68 K10P-11D55-110 
12 VDC 75 15 9/1.2/12 VDC -187 (4.75) QC With Bracket PB329-ND 7.73 6.77 6.12 4.83 K10P-11DT5-12 
24 VDC 37 15 18/2.4/24 VDC -187 (4.75) QC With Bracket PB330-ND 7.73 6.77 6.12 4.83 K10P-11DT5-24 
120 VAC 11 15 102/24/120 VAC -187 (4.75) QC With Bracket PB322-ND 7.73 6.77 6.12 4.83 K10P-11AT5-120 
R10 Series — General Purpose Power Relay 
6 VDC 115 3 4.5/0.5/6.6 VDC Plug-In = PB116-ND 13.66 11.95 10.82 8.54 R10-E1Y2-V52 
DPDT 12 VDC 64 3 9/1.2/13.2 VDC. Plug-In = PB117-ND 13.66 11.95 10.82 8.54 R10-E1Y2-V185 
24 VDC 34 3 18/2.4/26.4 VDC Plug-In = PB118-ND 13.66 11.95 10.82 8.54 R10-E1Y2-V700 
48 VDC 19 3 36/4.8/52.8 VDC Plug-In = PB119-ND 13.66 11.95 10.82 8.54 R10-E1Y2-V2.5K 
6 VDC 115 3 4.5/0.5/6.6 VDC Plug-In — PB120-ND 14.64 12.81 11.59 9.15 R10-E1Y4-V52 
4PDT 12 VDC 64 3 9/1.2/13.2 VDC. Plug-In _ PB121-ND 14.64 12.81 11.59 9.15 R10-E1Y4-V185 
24 VDC 34 3 18/2.4/26.4 VDC Plug-In — PB122-ND 14.64 12.81 11.59 9.15 R10-E1Y4-V700 
48 VDC 19 3 36/4.8/52.8 VDC Plug-In = PB123-ND 14.64 12.81 11.59 9.15 R10-E1Y4-V2.5K 
4 6 VDC 115 5 4.5/0.5/6.6 VDC Plug-In — PB124-ND 13.37 11.70 10.59 8.36 R10-E1X2-V52 
12 VDC 64 5 9/1.2/13.2 VDC. Plug-In = PB125-ND 13.37 11.70 10.59 8.36 R10-E1X2-V185 
DPDT 24 VDC 34 5 18/2.4/26.4 VDC Plug-In = PB126-ND 13.37 11.70 10.59 8.36 R10-E1X2-V700 
48 VDC 19 5 36/4.8/52.8 VDC Plug-In = PB127-ND 13.37 11.70 10.59 8.36 R10-E1X2-V2.5K 
24 VDC 34 7.5 18/2.4/26.4VDC Plug-In = PB454-ND 14.42 12.63 11.42 9.02 R10-E1W2-V700 
24 VDC 34 5: 18/2.4/26.4VDC. PC Mount — PB452-ND 13.37 11.70 10.59 8.36 R10-E2X2-V700 
12 VDC 64 5 9/1.2/13.2 VDC. Plug-In — PB129-ND 15.62 13.68 12.37 9.77 R10-E1X4-V185 
4PDT 24 VDC 34 5 18/2.4/26.4 VDC Plug-In — PB130-ND 15.62 13.68 12.37 9.77 R10-E1X4-V700 
48 VDC 19 5 36/4.8/52.8 VDC Plug-In = PB131-ND 15.62 13.68 12.37 9.77 R10-E1X4-V2.5K 
24 VDC 34 5 18/2.4/26.4VDC. Plug-In — PB453-ND 22.49 19.68 17.81 14.06 R10-E1M4-V700 
KHA/KHS Series — General Purpose Low Cost Power Relay 
DPDT 12 VDC 75 5 9/1.2/12VDC Plug-In _ PB455-ND 6.72 5.88 5.32 4.20 KHAU-11D12-12 
24 VAC = 3 20.4/2.4/24 VAC Plug-In = PB139-ND 6.72 5.88 5.32 4.20 KHAU-17A11-24 
120 VAC => 3 102/22/120 VAC Plug-In = PB140-ND 7.56 6.62 5.99 4.73 KHAU-17A11-120 
120 VAC = 3 102/22/120 VAC Plug-In With Indicator Light PB141-ND 9.24 8.09 7.32 5.78 KHAU-17A11N-120 
120 VAC = 5 102/12/120VAC Plug-In = PB456-ND 6.72 5.88 5.32 4.20 KHAU-17A12-120 
24 VAC = 1 20.4/2.4/24VAC Plug-In = PB457-ND 8.40 7.35 6.65 5.25 KHAU-17A16-24 
5 4PDT 12 VDC 75 3 9/2.4/12 VDC Plug-In _ PB142-ND 6.72 5.88 5.32 4.20 KHAU-17D11-12 
24 VDC 37 3 18/2.4/24 VDC Plug-In _ PB143-ND 6.72 5.88 5.32 4.20 KHAU-17D11-24 
24 VDC 37 5 18/2.4/24VDC Plug-In = PB458-ND 6.72 5.88 5.32 4.20 KHAU-17D12-24 
24 VDC 37 3 18/2.4/24VDC Solder Hermetically Sealed PB459-ND 46.06 40.30 36.47 28.79 KHS-17D11-24 
120 VAC — 3 102/12/120VAC Solder Hermetically Sealed PB460-ND 50.23 43.96 39.77 31.40 KHS-17A11-120 
24 VDC 37 5 18/2.4/24VDC Solder Hermetically Sealed PB461-ND 46.06 40.30 36.47 28.79 KHS-17D12-24 
120 VAC = 5 102/12/120VAC Solder Hermetically Sealed PB462-ND 50.23 43.96 39.77 31.40 KHS-17A12-120 
KUP Series — Enclosed Relays 
24 VAC = 10 20.4/2.4/24 VAC -187 (4.75) QC = PB151-ND 10.08 8.82 7.98 6.30 KUP-11A15-24 
120 VAC = 10 102/12/120 VAC -187 (4.75) QC = PB152-ND 10.08 8.82 7.98 6.30 KUP-11A15-120 
12 VDC 100 10 9/1.2/12 VDC -187 (4.75) QC = PB153-ND 10.08 8.82 7.98 6.30 KUP-11D15-12 
DPDT 24 VDC 51 10 18/2.4/24 VDC -187 (4.75) QC — PB154-ND 10.08 8.82 7.98 6.30 KUP-11D15-24. 
12 VDC 100 10 9/1.2/12 VDC -187 (4.75) QC Side Flange PB155-ND 9.67 8.47 7.66 6.05 KUP-11D55-12 
24 VDC 51 10 18/2.4/24 VDC -187 (4.75) QC Side Flange PB156-ND 9.67 8.47 7.66 6.05 KUP-11D55-24. 
24 VAC = 10 20.4/2.4/24 VAC -187 (4.75) QC Side Flange PB222-ND 10.08 8.82 7.98 6.30 KUP-11A55-24 
120 VAC =< 10 102/12/120VAC -187 (4.75) QC Side Flange PB463-ND 10.51 9.20 8.33 6.57 KUP-11A55-120 
6 DPST 24 VDC 75 10 18/2.4/24 VDC -187 (4.75) QC Side Flange PB223-ND 14.52 12.71 11.50 9.08 KUGP-7D55-24 
24 VAC = 10 20.4/2.4/24 VAC -187 (4.75) QC — PB157-ND 11.76 10.29 9.31 7.35 KUP-14A15-24 
120 VAC = 10 102/12/120 VAC -187 (4.75) QC = PB158-ND 11.76 10.29 9.31 7.35 KUP-14A15-120 
12 VDC 100 10 9/1.2/12 VDC -187 (4.75) QC = PB159-ND 10.92 9.56 8.65 6.83 KUP-14D15-12 
24 VDC 51 10 18/2.4/24 VDC. -187 (4.75) QC = PB160-ND 10.92 9.56 8.65 6.83 KUP-14D15-24. 
3PDT 24 VAC _ 10 18/2.4/24VAC -187 (4.75) QC With Indicator Light PB464-ND 12.60 11.03 9.98 7.88 KUP-14A35-24 
24 VDC 51 10 18/2.4/24VDC -187 (4.75) QC With Indicator Light PB465-ND 12.60 11.03 9.98 7.88 KUP-14D35-24. 
120 VAC = 10 102/12/120 VAC -187 (4.75) QC With Indicator Light PB161-ND 12.60 11.03 9.98 7.88 KUP-14A35-120 
120 VAC = 10 102/12/120 VAC -187 (4.75) QC With Test Button PB162-ND 13.44 11.76 10.64 8.40 KUP-14A45-120 
24 VAC a 10 20.4/2.4/24 VAC -187 (4.75) QC Side Flange PB163-ND 12.19 10.67 9.66 7.62 KUP-14A55-24 
120 VAC = 10 102/12/120 VAC -187 (4.75) QC Side Flange PB164-ND 12.19 10.67 9.66 7.62 KUP-14A55-120 
(Continued) 
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SPST-NO 24 VDC 61 10 18/2.4/24VDC -187 (4.75) QC _ PB466-ND 14.78 12.94 11.71 9.24 KUEP-3D15-24 
DPDT 24 VDC 51 10 18/2.4/24VDC -187 (4.75) QC _ PB467-ND 16.75 14.66 13.27. 10.47 KUEP-11D15-24 
3PDT 24 VDC 61 15 18/2.4/24VDC -187 (4.75) QC _ PB468-ND 12.53 10.97 9.92 7.83 KUMP-14D18-24 
6 120 VAC _— 10 102/12/120VAC -187 (4.75) QC Top Flange PB469-ND 17.11 14.98 13.55 10.70 KUIP-11AT5-120 
DPDT 24 VAC a 20 18/2.4/24VAC -250 (6.35) QC Side Flange PB470-ND 12.53 10.97 9.92 7.83 KUHP-11A51-24 
24 VDC 51 10 18/2.4/24VDC 187 (4.75) QC Latching Relay PB471-ND 43.94 38.46 34.79 27.47 KUL-11D15D-24 
120 VAC a 10 102/12/120VAC -187 (4.75) QC Latching Relay PB472-ND 33.82 29.59 26.78 21.14 KUL-11A15S-120 
KRP/KRPA/KR Series — Octal Plug Termination General Purpose Relay 
110 VDC 11.5 10 82.5/11/110VDC 8 Pin Octal = PB473-ND 48.55 42.49 38.44 30.35 KRP-11DG-110 
120 VAC — 10 102/12/120VAC 8 Pin Octal = PB474-ND 46.99 41.12 37.21 29.37 KRP-11AG-120 
24 VAC = 10 20.4/2.4/24 VAC 8 Pin Octal = PB167-ND 11.98 10.48 9.49 7.49 KRPA-11AG-24 
DPDT 120 VAC a 10 102/12/120 VAC 8 Pin Octal = PB168-ND 12.82 11.22 10.15 8.01 KRPA-11AG-120 
12 VDC 100 10 9/1.2/12 VDC 8 Pin Octal — PB169-ND 11.98 10.48 9.49 7.49 KRPA-11DG-12 
24 VDC 51 10 18/2.4/24 VDC 8 Pin Octal — PB170-ND 11.98 10.48 9.49 7.49 KRPA-11DG-24 
24 VDC 51 10 18/2.4/24VDC 8 Pin Octal With Indicator Light PB475-ND 12.38 10.84 9.81 7.74 KRPA-11DN-24 
110 VDC 11.5 10 82.5/11/110VDC 8 Pin Octal — PB476-ND 12.82 11.22 10.15 8.01 KRPA-11DG-110 
24 VAC _— 10 20.4/2.4/24 VAC 11 Pin Octal _ PB171-ND 13.22 11.58 10.47 8.27 KRPA-14AG-24 
7 3PDT 120 VAC = 10 102/12/120 VAC 11 Pin Octal = PB172-ND 14.06 12.31 11.14 8.79 KRPA-14AG-120 
12 VDC 100 10 9/1.2/12 VDC 11 Pin Octal — PB173-ND 13.44 11.76 10.64 8.40 KRPA-14DG-12 
24 VDC 51 10 18/2.4/24 VDC 11 Pin Octal = PB174-ND 13.44 11.76 10.64 8.40 KRPA-14DG-24 
DPDT 120 VAC = 10 102/12/120 VAC 8 Pin Octal With Indicator Light PB175-ND 13.22 11.58 10.47 8.27 KRPA-11AN-120 
3PDT 120 VAC = 10 102/12/120 VAC 11 Pin Octal With Indicator Light PB176-ND 14.50 12.69 11.48 9.06 KRPA-14AN-120 
DPDT 12 VDC 100 3 9/1.2/12VDC 8 Pin Octal — PB477-ND 91.15 79.76 72.17 56.97 KR-11DGE-12 
24 VDC 51 3 18/2.4/24VDC 8 Pin Octal = PB478-ND 91.15 79.76 72.17 56.97 KR-11DGE-24 
3PDT 24 VDC 51 3 18/2.4/24VDC 11Pin Octal _ PB479-ND 127.44 111.51 100.89 79.65 KR-14DGE-24 
120 VAC = 3 102/12/120VAC 11 Pin Octal = PB480-ND 124.15 108.64 98.29 77.60 KR-14AGE-120 
T90 Series — Low Cost PC Mount Power Relay 
SPST-NO 12 VDC 7 30 9/1.2/12 VDC PC Mount _ PB104-ND 2.02 1.77 1.60 1.26 T9ON1D12-12 
8 24 VDC 36 30 18/2.4/24 VDC PC Mount = PB105-ND 2.04 179 1.62 1.28 T9ON1D12-24 
SPDT 12 VDC 77 20 9/1.2/12 VDC PC Mount _ PB107-ND 2.11 1.85 1.68 1.32 T9ON5D12-12 
24 VDC 36 20 18/2.4/24 VDC PC Mount = PB108-ND 2.14 1.87 1.70 1.34 T9ON5D12-24 
Dust Cover for Open-Style T90 Series (Snaps onto Relay) PB216-ND 67 59 54 42 35C620A 
5 VDC 185 30 3.5/0.5/5 VDC PC Mount = PB109-ND 2.33 2.04 1.85 1.46 T90S1D12-5 
SPST-NO 12 VDC 77 30 8.4/1.2/12 VDC PC Mount = PB110-ND 2.38 2.08 1.89 1.49 T90S1D12-12 
24 VDC 36 30 16.8/2.4/24 VDC PC Mount = PB111-ND 2.38 2.08 1.89 1.49 T90S1D12-24 
8 5 VDC 185 20 3.5/0.5/5 VDC PC Mount = PB113-ND 2.33 2.04 1.85 1.46 T90S5D12-5 
SPDT 12 VDC 77 20 8.4/1.2/12 VDC PC Mount _ PB114-ND 2.38 2.08 1.89 1.49 T90S5D12-12 
24 VDC 36 20 16.8/2.4/24 VDC PC Mount a PB115-ND 2.38 2.08 1.89 1.49 T90S5D12-24 
T9A Series — Low Cost Industrial Relays 
12 VDC 83 30 9/1.2/12 VDC PC Mount = PB302-ND 2.47 vals 1.96 1.55 T9AS1D12-12 
SPST-NO 24 VDC 42 30 18/2.4/24 VDC PC Mount _ PB303-ND 2.47 2.17 1.96 1.55 T9AS1D12-24 
12 VDC 83 30 9/1.2/12 VDC PC Mount With .250" QC Term. PB304-ND 2.66 2.34 2.11 1.67 T9AS1D22-12 
24 VDC 42 30 18/2.4/24 VDC PC Mount With .250" QC Term. PB305-ND 2.66 2.34 2.11 1.67 T9AS1D22-24 
12 VDC 83 20 9/1.2/12 VDC PC Mount = PB306-ND 1.94 71 1.54 1.22 T9AS5D12-12 
9 24 VDC 42 20 18/2.4/24 VDC PC Mount _ PB307-ND 2.52 2.21 2.00 1.58 T9AS5D12-24 
12 VDC 83 20 9/1.2/12 VDC PC Mount With .250” QC Term. PB308-ND 2.66 2.34 2.11 1.67 T9AS5D22-12 
SPDT 24 VDC 42 20 18/2.4/24 VDC PC Mount With .250” QC Term. PB309-ND 2.66 2.34 2.11 1.67 T9AS5D22-24 
12 VDC 83 20 9/1.2/12 VDC -250 (6.35) QC Chassis Mount PB310-ND 3.02 2.65 2.40 1.89 T9APSD52-12 
24 VDC 42 20 18/2.4/24 VDC -250 (6.35) QC Chassis Mount PB311-ND 3.02 2.65 2.40 1.89 T9APS5D52-24 
T92 Series — Power Relays with Quick Connect Terminals, Sealed and Unsealed 
12 VDC 139 30 9/1.2/12VDC PC Mount Sealed Case PB481-ND 8.76 7.67 6.94 5.48 T92S7D12-12 
24 VDC 68 30 18/2.4/24VDC PC Mount Sealed Case PB482-ND 8.76 7.67 6.94 5.48 T92S7D12-24 
240 VAC _ 30 192/24/240VAC PC Mount Sealed Case PB483-ND 10.92 9.56 8.65 6.83 T92S7A12-240 
12 VDC 139 30 9/1.2/12VDC PC Mount Unsealed Case PB484-ND 8.23 7.21 6.52 5.15 T92P7D12-12 
24 VDC 68 30 18/2.4/24VDC PC Mount Unsealed Case PB485-ND 8.23 7.21 6.52 5.15 T92P7D12-24 
DPST-NO 12 VDC 139 30 9/1.2/12 VDC -250 (6.35) QC Sealed Case PB298-ND 8.76 7.67 6.94 5.48 T92S7D22-12 
12 VDC 139 30 9/1.2/12VDC -250 (6.35) QC Unsealed Case PB486-ND 8.23 7.21 6.52 5.15 T92P7D22-12 
24 VDC 68 30 18/2.4/24 VDC -250 (6.35) QC Sealed Case PB299-ND 8.76 7.67 6.94 5.48 T92S7D22-24 
24 VAC a 30 19.2/2.4/24VAC -250 (6.35) QC Unsealed Case PB487-ND 8.64 7.56 6.84 5.40 T92P7A22-24 
24 VAC = 30 19.2/2.4/24VAC -250 (6.35) QC Sealed Case PB488-ND 9.36 8.19 7.41 5.85 T92S7A22-24 
10 120 VAC = 30 96/12/120 VAC -250 (6.35) QC Sealed Case PB301-ND 9.36 8.19 7.41 5.85 T92S7A22-120 
120 VAC a 30 96/12/120VAC -250 (6.35) QC Unsealed Case PB489-ND 8.64 7.56 6.84 5.40 T92P7A22-120 
12 VDC 139 30 9/1.2/12 VDC PC Mount Sealed Case PB351-ND 9.46 8.28 7.49 5.91 792S11D12-12 
24 VDC 68 30 18/2.4/24 VDC PC Mount Sealed Case PB352-ND 9.46 8.28 7.49 5.91 792S11D12-24 
12 VDC 139 30 9/1.2/12 VDC -250 (6.35) QC Unsealed Case PB349-ND 8.74 7.65 6.92 5.46 T92P11D22-12 
12 VDC 139 30 9/1.2/12VDC -250 (6.35) QC Sealed Case PB490-ND 9.46 8.28 7.49 5.91 792S11D22-12 
DPDT 24 VDC 68 30 18/2.4/24 VDC -250 (6.35) QC Unsealed Case PB350-ND 8.74 7.65 6.92 5.46 T92P11D22-24 
24 VAC = 30 19.2/2.4/24 VAC -250 (6.35) QC Sealed Case PB300-ND 10.61 9.29 8.40 6.63 T92S11A22-24 
24 VDC 68 30 18/2.4/24VDC -250 (6.35) QC Sealed Case PB491-ND 9.46 8.28 7.49 5.91 7T92S11D22-24 
120 VAC _ 30 96/12/120VAC -250 (6.35) QC Unsealed Case PB492-ND 9.67 8.47 7.66 6.05 T92P11A22-120 
240 VAC = 30 192/24/240 VAC -250 (6.35) QC Unsealed Case PB348-ND 10.92 9.56 8.65 6.83 T92P11A22-240 
PRD Series — Heavy Duty Power Relay 
12 VAC = 25 10.2/1.2/12VAC Screw _— PB493-ND 22.08 19.32 17.48 13.80 PRD-5DY0-12 
11 SPDT 24 VAC = 25 20.4/2.4/24VAC Screw = PB494-ND 22.78 19.93 18.04 14.24 PRD-5AY0-24 
120 VAC = 25 102/12/120VAC Screw _ PB495-ND 22.78 19.93 18.04 14.24 PRD-5AY0-120 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 12 — PM Series wy Fig. 13 — 7 Fig. 14 — Fig. 15 — 
S86R, S89 Series : S P25, P30, P40 


4 i 
S87R Series _ Potter & Brumfield S89 g oa 
1 


Series relay features a 
simple pulse latch/unlatch 
function (impulse) without 
the need to reverse 
polarity or continuously 
energize the coil. 


61.5 


Fig. 16 — VKP Automotive Series 
2.11-2 ples. 
eh 
1.09 7a 
2plcs.: 2 QO 


IK 2.18-2 ples. } ss With Molded 
1.57-2 ples. . Bracket 
Contact Coil Contact Operate Volt Terminal Potter & 
Arrange- Coil Current Rating Release Volt Type Additional Digi-Key Price Each Brumfield 
Fig. ment Voltage (mA) (A) pull/drop/max Inch (mm) Features Part No. 1 25 50 100 Part No. 
DPST-NO 120 VAC = 25 102/12/120VAC Screw = PB496-ND 24.65 21.57 19.52 15.41 PRD-7AY0-120 
24 VDC 84 25 18/2.4/24VDC Screw a PB497-ND 23.88 20.90 18.91 14.93 PRD-7DY0-24 
12 VDC 169 25 9/1.2/12VDC Screw = PB498-ND 29.90 26.17 23.68 18.69 PRD-11DY0-12 
24 VDC 84 25 18/2.4/24VDC Screw an PB499-ND 29.90 26.17 23.68 18.69 PRD-11DY0-24 
1 24 VDC 84 20 18/2.4/24VDC Screw With Magnetic Blow Out PB500-ND 33.29 29.13 26.36 20.81 PRD-11DH0-24 
24 VDC 84 30 18/2.4/24VDC Screw = PB501-ND 29.86 26.13 23.64 18.66 PRD-11DG0-24 
DPDT 110 VDC 18.2 20 82.5/11/110VDC Screw With Magnetic Blow Out PB502-ND 36.31 31.78 28.75 22.70 PRD-11DHO-110 
120 VAC _ 30 102/12/120VAC Screw = PB503-ND 30.48 26.67 24.13 19.05 PRD-11AG0-120 
120 VAC _— 20 102/12/120VAC Screw With Magnetic Blow Out PB504-ND 34.10 29.85 27.00 21.32 PRD-11AHO0-120 
120 VAC. = 25 102/12/120VAC Screw = PB505-ND 30.60 26.78 24.23, 19.13 PRD-11AY0-120 
240 VAC _ 25 204/24/240VAC Screw = PB506-ND 31.13 27.24 24.65 19.46 PRD-11AY0-240 
PM Series — Heavy Duty Multicontact Power Relay 
12 VDC 364 25 9/1.2/12VDC Screw _ PB507-ND 79.32 69.41 62.80 49.58 PM-17DY-12 
12 4PDT 24 VDC 182 25 18/2.4/24VDC Screw = PB508-ND 79.32 69.41 62.80 49.58 PM-17DY-24 
110 VDC 40 25 82.5/11/110VDC Screw a PB509-ND 84.10 73.59 66.58 52.56 PM-17DY-110 
S86R, S87R, S89R Series Industrial Relays 
13 DPDT 120 VAC _— 20 102/12/120VAC .250 (6.35) QC = PB510-ND 27.91 24.43 22.10 17.45 $86R11A1B1D1120 
120 VAC = 20 102/12/120VAC -250 (6.35) QC a PB511-ND 26.47 23.17 20.96 16.55 $87R11A2B1D1120 
SPDT 24 VAC = 15 20.4/2.4/24VAC -250 (6.35) QC Impulse PB512-ND 30.00 26.25 23.75 18.75 S89R5ABD1-24 
14 12 VDC 533 15 9/1.2/12VDC 187 (4.75) QC Impulse PB513-ND 34.44 30.14 27.27 21.53 S89R11DAC1-12 
DPDT 12 VDC 533 15 9/1.2/12VDC .250 (6.35) QC Impulse PB514-ND 34.44 30.14 27.27 = 21.53 $89R11DBD1-12 
120 VAC = 15 102/12/120VAC 8 Pin Octal Impulse PB515-ND 41.42 36.25 32.80 25.89 S89R11APP1-120 
P25, P30, P40 Series — Heavy Duty Contactor 
24 VDC 180 25 18/2.4/24VDC -250 (6.35) QC — PB516-ND 62.95 55.09 49.84 39.35 P25P42D22P1-24 
15 | 3PST-NO 24 VDC 286 30 18/2.4/24VDC -250 (6.35) QC = PB517-ND 74.23 64.96 58.77 46.40 P30P42D12P1-24 
24 VDC 286 40 18/2.4/24VDC .250 (6.35) QC = PB518-ND 78.07 68.32 61.81 48.80 P40P42D12P1-24 
120 VAC _ 40 102/12/120VAC -250 (6.35) QC = PB519-ND 100.01 87.51 79.18 62.51 P40C42A12D1-120 
VKP Series — Open Frame Automotive Relay 
16 SPST-NO 12 VDC 133 40 6.8/1.2/12 VDC PC Mount = PB312-ND 2.21 1.94 1.75 1.38 VKP-11F42 
SPDT 12 VDC 133 40 6.8/1.2/12 VDC PC Mount = PB313-ND 2.33 2.04 1.85 1.46 VKP-15F42 
VF4 Series — Enclosed Automotive Relay 
SPST-NO 12 VDC 133 40 7.2/1.2/20.2 VDC -250 (6.35) QC With Molded Bracket PB149-ND 3.82 3.34 3.03 2.39 VF4A-41F11 
12 VDC 133 40 7.2/1.2/20.2 VDC PC Mount — PB229-ND 4.27 3.74 3.39 2.67 VF4-11F13 
47 12 VDC 133 40 7.2/1.2/20.2 VDC PC Mount = PB230-ND 4.49 3.93 3.56 2.81 VF4-15F13 
SPDT 12 VDC 133 40 7.2/1.2/20.2 VDC .250 (6.35) QC = PB536-ND NEW! 3.60 3.15 2.85 2.25 VF4A-15F11 
24 VDC 66.6 40 14.4/2.4/40.5 VDC -250 (6.35) QC a PB215-ND 3.26 2.86 2.59 2.04 VF4A-15H11 
12 VDC 133 40 14.4/2.4/40.5 VDC -250 (6.35) QC With Metal Bracket PB527-ND 3.91 3.43 3.10 2.45 VF4A-45F 11 


Relay Sockets and Accessories 


Use With Digi-Key Price Each Potter & Brumfield 
Fig. | Description Series Part No. 1 25 50 100 Part No. 
1 | Solder Terminal Socket, DPDT K10 PB331-ND 1.78 1.56 1.41 eli 27E488 
2 | DIN Rail Screw Mount Socket, DPDT.. K10 PB332-ND 5.38 4.71 4.26 3.36 27E895 
3 | Wire Hold Down Spring, DPDT for DIN Rai K10 PB333-ND 50 45 -40 32 20C297 
1_| PCB Mount Socket, DPDT .... K10 PB334-ND 1.85 1.62 1.47 1.16 27E489 
1 | Solder Terminal Socket, DPDT. R10 PB132-ND 1.34 1.18 1.07 84 27E125 
1 | Solder Terminal Socket, 4PDT R10 PB133-ND 1.46 1.29 1.16 92 27E126 
1 | PCB Mount Socket, DPDT .. R10 PB134-ND 1.27 1.12 1.01 80 27E128 
1 | PCB Mount Socket, 4PDT... R10 PB135-ND 1.46 1.29 1.16 92 27E129 
3 | Wire Hold Down Spring, DPDT R10 PB136-ND 26 24 .21 aie: 200249 
3 | Wire Hold Down Spring, 4PDT R10 PB137-ND 26 24 .21 A7 200250 
3 | Wire Hold Down Strap (for P.C. R10 PB138-ND 26 24 21 med 200259 
1 | Solder Terminal Socket, 4PDT KHA PB144-ND 1.44 1.26 1.14 90 27E006 
1 | PCB Mount Socket, 4PDT. KHA PB145-ND 1.34 1.18 1.07 84 27E007 
3 | Wire Hold Down Spring, KHA-4PDT/K10-DPDT KHA/K10 PB146-ND 38 34 31 24 200217 
— | Chassis Mount Screw Mount Socket, 4PDT . KHA PB147-ND 10.08 8.82 7.98 6.30 27E166 
2 | DIN Rail Mount Screw Term Socket, 4PDT KHA PB148-ND 7.99 7.00 6.33 5.00 27E894 
1 | PCB Terminal Socket, 4PDT KH PB523-ND 1.15 1.01 92 f2 27E023 
— | Chassis Mount Screw Term Socket, all poles KUP PB165-ND 6.72 5.88 5.32 4.20 27E121 
2 | DIN Rail Mount Screw Term Socket, all poles KUP PB166-ND 8.02 7.02 6.35 5.01 27E893 
Panel Mount Socket — | PCB Terminal Socket with Mounting Ears, DP, 3P ... KU PB522-ND lh! 1.85 1.68 1.32 27E046 
(KRPA shown) 2 | 8-Pin Octal Screw Term Socket, all poles... KRPA PB177-ND 4.70 4.12 3.73 2.94 27E122 
2 | 11-Pin Octal Screw Term Socket, all poles KRPA PB178-ND 5.21 4.56 4.13 3.26 27E123 
— | Spacer for KRPA Series Relay.. KRPA PB179-ND 74 66 59 A7 21B212 
2 | DIN Rail Mount Socket, DPDT KRPA PB520-ND 5.04 4.41 3.99 3.15 27E891 
2_| DIN Rail Mount Socket, 3PDT. KRPA PB521-ND 7.61 6.66 6.03 4.76 27E892 
2 | DIN Rail Terminal Socket (for all RT Series) RT PB524-ND 5.69 4.98 4.51 3.56 RT78624 
2 | PCB Mount Socket (for all RT Series)...... RT PB525-ND 2.16 1.89 1.71 1.35 RP78602 
— | DIN Rail Track, 36” (91.44cm) for DIN Rail Sockets, Aluminum . ALL PB345-ND 10.37 9.08 8.21 6.48 24A110 
— | Hold Down Clip, for use with DIN Rail.. ALL PB346-ND 60 53 48 38 24A071 
— | Plastic Spacer for DIN Rail Sockets.... ALL PB347-ND 70 61 56 A4 40G432 
— | Plastic Dust Cover, Snap On for PM Series HD Relay PM PB526-ND 4.80 4.20 3.80 3.00 35D203 
— | VF4 Relay Socket, PCB Mount. . VF4 PB232-ND 1.46 1.29 1.16 92 VCF4-1000 
Wire Hold — | VF4 Relay Socket (Wire Harness Style) . VF4 PB316-ND 55 49 44 35 VCF4-1001 
Down Spring — | VF4 Crimp Term 12-16 AWG for PB316-N VF4 PB317-ND = AZ -16 12 26A1349A 
— | VF4 Crimp Term 14-18 AWG for PB316-ND. VF4 PB318-ND a Ve 16 12 26A1349B 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 949 


Aromat 
Aromat COrporation 


N AiS Your Partner for 
| the 21st Century 


2.54 {4 


PhotoMos Relays 


PhotoMos relays combine the advantages of standard electromechanical 
relays with that of solid state products. This combination allows very fast 
response times with very low leakage and exceedingly long life times. 
Reliability and lower input currents are also improved over conventional 
relays. 

AQY210 and AQY214 Series are SPST solid state switches for applications 
such as high speed inspection machines, telecom and data communication 
equipment, instrumentation and security. Capable of switching both AC and 


DC voltages. Extremely small 4-pin SOP package. 

AQV210, 212, and 214 Series are SPST general purpose switches for high 
speed, high performance switching. 

AQV221 Series are solid state switches designed for switching high 
frequencies (RF) such as audio/visual signals as well as CD, VCR, and 
scanners, etc. 

AQW214 and 414 Series are independently triggered dual switches available 
in either Dip, SMT or SOP package. 
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General Purpose SPST Solid State Relays 
Load | Load | Isola- On 
Cont. Current | Volt tion | Resistance Digi-Key Price Each Aromat 
Fig. | Arrange. | (max.) | (max.) | Volt | (min./max.) Features Package Part No. 1 25 50 100 Part No. 
AQY210 Series Solid State Relays 
130mA | 350V | 5,000 18/25 = 4-Dip 255-1430-5-ND 198 183 162 1.38 AQY210EH 
130mA | 350V | 5,000 18/25 — 4-SMD 255-1431-5-ND 198 183 1.62 1.38 AQY210EHA 
120mA | 350V | 1,500 20/25 w/ Current Limit 4-SOP 255-1433-5-ND 2.06 189 168 1.43 AQY210LS 
120mA | 350V | 1,500 23.5/35 w/ Protection 4-SOP 255-1432-5-ND 260 239 212 1.81 AQY210KS 
SPST-NO 120mA | 350V | 1,500 17/25 = 4-SOP 255-1434-5-ND 186 1.71 1.52 1.30 AQY210S 
120mA | 400V | 5,000 26/35 = 4-Dip 255-1435-5-ND 198 183 162 1.38 AQY214EH 
120mA | 400V | 5,000 26/35 = 4-SMD 255-1436-5-ND 198 183 1.62 1.38 AQY214EHA 
100mA | 400V | 1,500 25/35 _ 4-SOP 255-1437-5-ND 186 1.71 1.52 1.30 AQY214S 
120mA | 350V | 1,500 18/25 _— 4-SOP 255-1438-5-ND 238 219 194 1.65 AQY410S 
100mA | 400V | 1,500 26/35 = 4-SOP 255-1439-5-ND 238 219 1.94 1.65 AQY414S 
AQV210 Series Solid State Relays 
130mA | 350V | 1,500 23/35 = 6-Dip 255-1143-5-ND 2.16 1.98 1.76 1.50 AQV210E 
130mA | 350V | 1,500 23/35 _ 6-SMD 255-1144-5-ND 216 198 1.76 1.50 AQV210EA 
130mA | 350V | 5,000 23/35 =. 6-Dip 255-1145-5-ND 2.16 1.98 1.76 1.50 AQV210EH 
SPST-NO | 130mA | 350V | 5,000 23/35 = 6-SMD 255-1146-5-ND 216 198 1.76 1.50 AQV210EHA 
130mA | 350V | 5,000 20/25 w/ Qurrent Limit 6-Dip 255-1418-5-ND 2.23 2.05 1.82 1.55 AQV210HL 
130mA | 350V | 5,000 20/25 w/ Qurrent Limit 6-SMD 255-1419-5-ND 2.23 2.05 1.82 1.55 AQV210HLA 
120mA | 350V | 1,500 23/35 = 6-SOP 255-1147-5-ND 216 198 1.76 1.50 AQV210S 
AQV212 Series Solid State Relays 
400mA | 60V | 1,500 83/2.5 a= 6-Dip 255-1148-5-ND 3.87 356 3.16 2.69 AQV212 
SPST-NO | 400mA | 60V | 1,500 83/2.5 = 6-SMD 255-1149-5-ND_ 3.87 356 316 2.69 AQV212A 
350mA | 60V | 1,500 83/2.5 _ 6-SOP 255-1150-5-ND 409 3.76 334 284 AQV212S 
AQV214 Series Solid State Relays 
120mA | 400V | 1,500 30/50 = 6-Dip 255-1151-5-ND 3.87 3.56 3.16 2.69 AQV214 
120mA | 400V | 5,000 30/50 = 6-Dip 255-1152-5-ND 414 381 338 2.88 AQV214H 
120mA | 400V | 1,500 30/50 _— 6-Dip 255-1153-5-ND 216 198 1.76 1.50 AQV214E 
120mA | 400V | 1,500 30/50 Economy Version 6-SMD 255-1420-5-ND 2.16 1.98 1.76 1.50 AQV214EA 
120mA | 400V | 5,000 30/50 Economy Version 6-Dip 255-1154-5-ND 2.16 1.98 1.76 1.50 AQV214EH 
SPST-NO | 120mA | 400V | 5,000 30/50 Economy Version 6-SMD 255-1421-5-ND 216 198 1.76 1.50 AQV214EHA 
120mA | 400V | 1,500 30/50 = 6-SMD 255-1155-5-ND_ 3.87 356 316 2.69 AQV214A 
100mA | 400V | 1,500 30/50 = 6-SOP 255-1156-5-ND 216 198 1.76 1.50 AQV214S 
500mA | 40V | 1,500 6/1 = 6-Dip 255-1352-5-ND 490 450 400 3.40 AQV251 
400mA |} 60V | 1,500 74/1.4 = 6-Dip 255-1353-5-ND 490 450 400 3.40 AQV252 
250mA | 200V | 1,500 2.6/4 = 6-Dip 255-1354-5-ND 490 450 400 3.40 AQV257 
130mA | 350V | 5,000 18/35 Economy Version 6-Dip 255-1422-5-ND 245° 225 1.70 1.70 | ACV410EH 
130mA | 350V | 5,000 18/35 Economy Version | 6-SMD 255-1423-5-ND 2.45 2.25 200 1.70 | AQV410EHA 
SPST-NC | 120mA | 400V | 1,500 26/50 — 6-Dip 255-1157-5-ND 4.29 394 350 298 | AQv4t4 
120mA | 400V | 5,000 26/50 — 6-Dip 255-1348-5-ND 245 2.25 2.00 1.70 | AQV414EH 
120mA | 400V | 5,000 | 25.2/50 | Economy Version | 6-SMD 255-1424-5-ND 2.45 2.25 200 1.70 | AQV414EHA 
AQV221 Series Radio Frequency Solid State Relays 
“No | 80mA | 40v | 1,500 22/35 = 6-Dip 255-1163-5-ND 434 399 354 3.01 | AQv221 
ibs gomA | 40V | 1,500 22/35 - 6-SMD 255-1164-5-ND 434 399 354 3.01 | AQV221A 
neral Purpose DPST Solid State Relays 
Load | Load | Isola- On 
Cont. Current | Volt tion Resistance Digi-Key Price Each Aromat 
Arrange. | (max.) |(max.) | Volt | (min./max.) Features Package Part No. 1 2b) 50 100 Part No. 
AQW210 and AQW214 Series Solid State Relays 
120mA | 350V | 5,000 23/35 _ 8-Dip 255-1349-5-ND. 429 394 3.50 298 | AQW210EH 
120mA | 350V | 5,000 18/25 Economy Version 8-SMD 255-1425-5-ND. 4.29 3.94 3.50 298 | AQW210EHA 
100mA | 400V | 1,500 30/50 _— 8-Dip 255-1158-5-ND. 647 594 5.28 4.49 | AQW214 
DPST-NO | 100mA | 400V | 5,000 30/50 Economy Version 8-Dip 255-1426-5-ND. 4.29 3.94 350 298 | AQW214E 
100mA | 400V | 5,000 30/50 Economy Version 8-SMD 255-1427-5-ND. 429 3.94 350 298 | AQW214EA 
100mA | 400V | 1,500 30/50 _ 8-SMD 255-1159-5-ND. 6.47 5.94 528 449 | AQW214A 
80mA | 400V | 1,500 30/50 _ 8-SOP 255-1160-5-ND 429 3.94 350 298 | AQW214S 
AQW414 Series Solid State Relays 
DPST-NC | 100mA | 400V | 1,500 26/50 = 8-Dip 255-1161-5-ND. 8.09 743 6.60 5.61 | AQW414 
DPST-NC | 100mA | 400V | 5,000 26/50 _— 8-Dip 255-1350-5-ND. 461 423 3.76 3.20 | AQW414EH 
DPST-NC | 100mA | 400V | 5,000 26/35 Economy Version 8-SMD 255-1428-5-ND. 461 423 3.76 3.20 | AQW414EHA 
DPST-OC | 100mA | 400V | 5,000 27/50 — 8-Dip 255-1351-5-ND. 461 423 3.76 3.20 | AQW614EH 
DPST-NC | 100mA | 400V | 5,000 26/35 Economy Version 8-SMD 255-1429-5-ND. 461 423 3.76 3.20 | AQW614EHA 
DPST-NC | 100mA | 400V | 1,500 26/50 _ 8-SMD 255-1162-5-ND. 8.09 7.43 6.60 5.61 | AQW414A 


SIP Conformal Coated Solid State Relays 


AQ2 SIP SSRs are designed as suitable drivers for AC motors, solenoids, valves, etc. These offer excellent noise resistance with an integrated snubber circuit 
and ultra thin body (only 9mm) for maintenance-free, long life switching. Zero-Cross is a low noise switching output whereas Phase Controlled are ideal for 
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phase controlled applications such as motor speed control and light dimming. 


Input Dropout Output Output 
Cont. Voltage Voltage Current Voltage Digi-Key Price Each Aromat 
Arrange. (min-max.) (min.) | (min-max.) | (min./max.) Type Part No. 1 25 50 100 Part No. 
NO 9.6-14.4VDC 1.2V .025-2A 75-125VAC Zero-Cross 255-1166-ND. 1217 11.23 9.98 8.52 | AQRAI-CI-ZT12VDC 
SPST" 21.6-26.4VDC 24V .025-2A 75-125VAC Zero-Cross 255-1167-ND. 1217 11.23 9.98 8.52 | AQRAT-C1-ZT24VDC 
4-6VDC 5V .025-2A 75-250VAC Zero-Qross 255-1168-ND. 13.43 1233 10.96 9.32 | AQRA2-C1-ZT5VDC 
SPST-NO | 9.6-14.4VDC 1.2V .025-2A 75-250VAC Zero-Cross 255-1169-ND. 13.43 12.33 10.96 9.32 | AQRA2-CI-ZT12VDC 
21.6-26.4VDC 24V .025-2A 75-250VAC Zero-Cross 255-1170-ND. 13.43 12.33 10.96 9.32 | AQRA2-Cl-ZT24VDC 
NO 9.6-14.4VDC 1.2V .025-2A 75-125VAC | Phase Controlled | 255-1172-ND 9.45 8.71 7.74 6.62 | AQRAI-C1-T12VDC 
SPST- 21.6-26.4VDC 24V .025-2A 75-125VAC | Phase Controlled | 255-1173-ND 9.45 8.71 7.74 6.62 | AQRAI-C1-T24VDC 
4-6VDC 5V .025-2A 75-250VAC | Phase Controlled | 255-1174-ND 10.56 9.70 862 7.33 | ACRA2-C1-T5VDC 
SPST-NO | 9.6-14.4VDC 1.2V .025-2A 75-250VAC | Phase Controlled | 255-1175-ND 10.56 9.70 862 7.33 | AC2A2-C1-T12VDC 
21.6-26.4VDC 24V .025-2A 75-250VAC | Phase Controlled | 255-1176-ND 10.56 9.70 862 7.33 | ACRA2-CI-T24VDC 
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CLARE 


Figure 1 through 4: 

Single and dual output solid state switches housed in a 6 or 8 pin dip 
package. Highly reliable bounce-free, arc-free switching with over 15 
billion operations possible. UL, CSA approved and FCC compatible. 
“TS” Series Telecom Switches (Fig. 5): 

Incorporates an isolated solid state relay for hookswitch and dial pulse 
or loop start switching with a bi-directional Opto-coupler for ring 
detection and on-hook/off-hook detection. Eliminates up to eight 
discrete components. 

Industrial Control and Instrumentation: 

Figure 6: Dual linear optocouplers with a wide bandwidth and high 
gain (55 - 142%), available in either Dip, SMT, OR Flat package. 


OptoMOS Solid State Switches 


CPC1965 AC Solid State Relay (Figure 7, 8): 

Robust to provide a blocking voltage up to 600V and is well suited for 
industrial environments where electromagnetic interference would 
disrupt the operation of electromechnical relays. 


CPC10xxx and CPC11xxx Series (Figure 9): 

World’s smallest relays, produced by Clare, use state of the art double 
molded vertical construction packaging to offer board space savings 
of 20%. 


Features high reliability with no moving parts makes these relays a 
great choice for Modem switching, Multiplexers, Meters, Medical 
equipment and Aerospace applications. 


Input* | Output Turn On/ T&Rt 
Current |Current} Load | Turn Off Price Each Pricing | Clare 
Fig. Circuit Pkg. | Min/Max} Max. |Voltage| (mS) 1 25 50 1,000 | Part No. 
SPST-NO 6 Dip | 2/100 | 200mA 350 5/3 CLA101-ND 2.99 253 2.07 — LCA110 
SPST-NO |6-SMD} 2/100 | 200mA 350 5/3 CLA102CT-NDt 3.51 2.97 2.43 | 1128.00 | LCA110STR 
1 SPST-NC 6Dip | 5/100 | 200mA 350 3/3 CLA105-ND 3.38 286 2.34 = LCB110 
SPST-NO 6 Dip | 5/100 150mA 400 1/.25 CLA107-ND 436 3.69 3.02 — PLA110 
SPST-NO |6-SMD| 5/50 150mA 400 1/0.5 CLA156-ND NEW! 3.84 3.25 2.66 — PLA110S 
DPST-NO 8 Dip | 5/100 120mA 350 3/3 CLA103-ND 5.43 460 3.76 = LAA110 
DPST-NC/NO}| 8 Dip | 5/100 120mA 350 3/3 CLA104-ND 5.92 5.01 4.10 = LBA110 
DPST-NC/NO}| 8 Dip | 8/100 120mA 350 4/4 CLA106-ND 5.33 4.51 3.69 = LCC110 
5 TELCOM 8 Dip 2/6 120mA 350 3/3 CLA108-ND 3.54 3.00 246 = TS117 
TELCOM |8-SMD 2/6 120mA 350 3/3 CLA110CT-NDt 6.79 5.75 4.71 |1320.00 | TS117STR 
DUAL TRANS} 8 Dip 1/2 120mA 350 5/2 CLA113-ND 3.67 3.11 2.55 = LOC110 
6 DUAL TRANS | 8-SMD 1/2 120mA 350 5/2 CLA114CT-NDt 4.88 413 3.38 | 1495.00 | LOC110STR 
DUAL TRANS} 8 Dip 2/50 120mA 350 5/2 CLA116-ND 413 3.50 2.86 _ LOC111 
DUAL TRANS |Flat Pk.| 2/50 120mA 350 5/2 CLA118CT-NDt 5.27 446 3.65 | 1651.00 |LOC111PTR 
SPST-NO 8 SIP 5/50 1A 260 0.5/0.5 | CLA158-ND NEW! 3.58 3.03 2.48 = CPC1965Y 
SPST-NO |16Dip| 5/50 1A 260 0.5/0.5 | CLA157-ND NEW! 3.58 3.03 2.48 _ CPC1965G 
SPST-NO |4-SOP| 2/50 120mA 350 2 CLA151-ND NEW! 1.79 1.52 1.24 = CPC1035N 
SPST-NO |4-SOP| 2/50 120mA 350 2 CLA152-ND NEW! 2.05 1.74 1.42 = CPC1030N 
9 SPST-NO |4-SOP} 1/50 100mA 60 10/10 CLA153-ND NEW! 1.27 1.08 88 = CPC1017N 
SPST-NO |4-SOP| 2/50 300mA 300 3/1 CLA154-ND NEW! 1.82 1.54 1.26 = CPC1004N 
SPST-NO_ |4-SOP]} 2/50 120mA 350 1/2 CLA155-ND NEW! 2.02 1.71 1.40 = CPC1150N 


* Input Voltage - 1.2V Typical, 1.4V Max. 


t For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. 4CT- Cut Tape package 


-LED 1G 
+LED 2G 


+Vcc 3G 
> 


h4q 


Fig. 7 NEW! 


SMT Mounting Pad 


+ 4.100 


Fig. 8 NEW! 016 


k* 


TO 2b 
- Led +Led 


Fig. 9 NEW! 


6G 8G 
AC AC 
Load Load 


+ Control 10 


+Led 


Oo 4Load 


- Control 2 o 


O 3Load 


| nternationall Input Circuit Output 
Vi Imin Imax Circuit Ton/ Digi-Key Price Each 
I<aR Rectifi er Fig. | (led) (mA) Vrange Imax (mA) Toff Package Part No. 1 10 100 
be 10 5 25 | 0-60V AC/DC 1000 2ms/0.5ms 8-SMD PVAZ172NS-ND 9.14 7.31 5.49 
A . 1.2 10 25 | 0-60V AC/DC 1000 2ms/0.5ms 8-Dip PVAZ172N-ND 9.85 789 6.90 
M icroe lectro nic 7.0 2 25 |0to+100V AC/DC 550 150us/70yus 8-Dip PVA1352N-ND 6.00 4.80 3.60 
7.0 2 25 |Oto+100VAC/DC | 550 150us/70us 8-SMD PVA1352NS-ND 6.08 417 3.65 
Power IC Rel ays 7.0 2 25 |Oto+100V AC/DC | _550 150ys/70us 8-Dip PVA1354N-ND 6.50 5.20 3.90 
7.0 2 25 |0to+100V AC/DC | 550 150us/70us 8-SMD PVA1354NS-ND 6.58 451 3.95 
- - 70 2 25 |Oto+200VAC/DC | 150 100us/70us 8-Dip PVA2352N-ND 5.38 430 3.23 
Fig. 1 Fig. 2 7.0 — 25 |Oto+200VAC/DC | 150 100us/70us 8-SMD PVA2352NS-ND 5.45 3.74 3.27 
7.0 2 25 |0to+300V AC/DC 50 60ys/60s 8-Dip PVA3054N-ND 6.50 5.20 3.90 
ina 1 | 7.0 2 25 |0to+300V AC/DC 50 60ys/60s 8-SMD PVA3054NS-ND 6.58 451 3.95 
mere Anoda-2 7.0 2 25 |0to+300V AC/DC 50 60us/60 Us 8-Dip PVA3055N-ND 7.50 6.00 450 
7 + 7.0 2 25 |0to+300V AC/DC 50 60us/60us 8-SMD PVA3055NS-ND 7.58 5.20 4.55 
Bek eue Cathode 3 7.0 2 25 |Oto+300VAC/DC | 150 100ys/70s 8-Dip PVA3324N-ND 7.50 6.00 4.50 
7.0 1 25 |Oto+300VAC/DC | 150 100us/70us 8-SMD PVA3324NS-ND 7.58 5.20 4.55 
7.0 2 25 |Oto+300VAC/DC | _150 1001s/70us 8-Dip PVA3354N-ND 6.50 5.20 3.69 
7.0 — 25 |0to+300V AC/DC | 150 100us/70us 8-SMD PVA3354NS-ND 6.58 451 3.95 
7.0 2 25 |Oto+100VAC/DC | 160 25ys/1 5s 8-Dip PVD1352N-ND 6.38 510 3.83 
7.0 2 25 |Oto+100VAC/DC | _550 25us/1 5s 8-Dip PVD1354N-ND 6.88 550 4.13 
12 20 25 0-60V DC 1500 2ms/0.5ms 8-Dip PVDZ172N-ND 8.50 6.80 5.95 
1.25 5 25 0-60V DC 1500 2ms/0.5ms 8-SMD PVDZ172NS-ND 6.55 4.59 3.99 
70 2 25 0-100V DC 550 150us/70us 8-SMD PVD1352NS-ND 6.45 4.43 3.87 
bsosrer soster| 2 | 70 2 2 0-100V DC 550 150us/70us 8-SMD PVD1354NS-ND 6.95 477. 4.17 
70 2 25 0-200VDG 240 1008/70 8-Dip PVD2352N-ND 5.75 4.60 3.45 
70 2 25 0-300VDC 240 100us/70us 8-SMD PVD2352NS-ND 5.83 4.00 3.50 
70 2 25 0-300VDG 240 1008/70 8-Dip PVD3354N-ND 6.88 550 4.37 
70 2 25 0-300VDG 240 1008/70 8-SMD PVD3354NS-ND 6.95 477447 
7.0 2 25 |Oto+100VACIDC | 360 150us/70us 16-Dip PVR1300N-ND 13.13. 1050 7.88 
7.0 2 25 |Oto+100VAC/DC | 360 150s/70us 16-Dip PVR1301N-ND 14.00 1120 8.40 
3 | 7.0 2 25 JO0to+200VAC/DC | 165 100/70 16-Dip PVR2300N-ND 11.88 950 7.13 
7.0 2 25 |Oto+300VAC/DC | 165 1008/70 16-Dip PVR3300N-ND 1313 1050 7.88 
7.0 2 25 |Oto+300VAC/DC | _165 1008/70 16-Dip PVR3301N-ND 14.00 11.20 8.40 
1.25 2 25 | 0-250V AC/DC 170 3ms/0.5ms 8-Dip PVT322-ND 4.82 3.86. 3.38 
1.25. 2 25 | 0-250V AC/DC 170 | 3.0ms/0.5ms 8-SMD PVT322S-ND 5.38 430 3.76 
4 125 2 25 |oto+250VACc/DC | 170 | 3.0ms/0.5ms 8-SMD PVT322AS-TTR-ND 3956.25/750 
1.2 2 25 | 0-400V AC/DC 120 2ms/2ms 8-Dip PVT422-ND 5.20 416 3.64 
1.25 2 25 | 0-400V AC/DC 120 2ms/2ms__| SMD Thin-Pak PVT422P-ND 5.68 454 3.98 
12.5 25 | 0-60V AC/DC 7000 2ms/0.5ms 6-Dip PVG612-ND 5.96 4303.52 
1.25. 5 25 |0tox60VAC/DC | 1000 | 2.0ms/0.5ms 6-SMD PVG612S-ND 5.81 465 4.07 
7.0 5 25 | 0to+60V AC/DC 1.0 2.0ms/0.5ms 6-Dip PVG613-ND 9.48 6.50 5.69 
7.0 5 25 | 0to+60V AC/DC 1.0 2.0ms/0.5ms 6-SMD PVG613S-ND 9.58 6.57 5.75 
12 3 25 | 0-20V AC/DC 2500 5ms/0.5ms 6-Dip PVNO12-ND 5.85 468 4.10 
125 3 25 | 0to#20VACIDC | 2500 | 5.0ms/0.5ms 6-SMD PVNO12S-ND 5.80 464 4.06 
7.0 3 25 | 0to+20V AC/DC 25 5.0ms/0.5ms 6-Dip PVNO13-ND 9.48 6.50 5.69 
5 | 7.0 3 25 | 0to+20V AC/DC 25 5.0ms/0.5ms 6-SMD PVNO13S-ND 9.58 6.57 5.75 
1.2 2 25 | 0-250V AC/DC 190 3ms/0.5ms 6-Dip PVT312-ND 2.55 2.04 1.79 
12 2 25 | 0-250V AC/DC 170 3ms/0.5ms 6-Dip PVT312L-NDt 2.60 2.08 1.82 
1.2 5 25 | 0-400V AC/DC 140 2ms/0.5ms 6-Dip PVT412-ND 2.55 2.04 1.79 
1.2 5 25 | 0-400V AC/DC 120 2ms/0.5ms 6-Dip PVT412L-ND 2.60 2.08 1.82 
1.25 3 25 |O0tos400VAC/DC | 140 | 2.0ms/0.5ms 6-SMD PVT412LS-ND 2.65 2.12 1.85 
1.25 3 25 |Oto+400VAC/DC | 140 | 2.0ms/0.5ms 6-SMD PVT412S-ND 2.58 2.06 1.81 
1.2 5 25 | 0-400V AC/DC 140 | 500us/200us 6-Dip PVU414-ND 5.45 4363.82 
0-280V(AC) RMS z i 
6 | 125 58 OO eG) 1000 7ms/1ms 14-Dip PVX6012-ND 10.88 8.70 6.69 
7 [125 3 25 | 0-400V AC/DC 120 | 2.0ms/0.5ms Thin-Pak PVO402P-ND 5.95 476 4.18 
0.4 5 25 |Oto+400V AC/DC | 150 _| 1.0ms/0.5ms_| SMD Thin-Pak PVO402AP-ND 5.57 3.97 3.28 


+ Employs current limiting circuitry to withstand current transients. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(to33) 951 


SHARR. solid State Relays 


OF THE AMERICAS 


Input Output 
Current Voltage | Current Holding Tube Zere-erosa circuit 
Voltage | Min. Max. | VRMS IT (RMS) Current Package | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. Typ. (mA) Max. (A) (mA) Max. Type Part No. 1 10 25 Part No. 
5 50 280 1.5 25 16-Dip | 425-1182-5-ND 2.55 213 1.81 | PR21HD22NSZ 
1 1.2 10 50 280 1.5 25 16-Dip | 425-1207-5-ND 2.52 210 1.79 | S101DH2 
5 50 420 1.5 25 16-Dip | 425-1193-5-ND 2.73 2.28 1.94 | PR31HD22NSZ 
. &0 280 a6 Be a-smp_ | 425-1380-1-NDt 1.60 — 1.20 | PR26MF11NIP 
425-1380-2-NDA# 520.00/1,000 PR26MF11NIP 
5 50 280 0.6 25 8-Dip | 425-1184-5-ND 1.30 1.10 1.00 | PR26MF12NSZ 
5 50 280 0.9 25 8-Dip | 425-1187-5-ND 1.56 1.32 1.20 | PR29MF12NSZ 
10 50 280 0.6 25 8-Dip | 425-1183-5-ND 1.27 1.08 .98 | PR26MF11NSZ 
2 1.2 10 50 280 0.9 25 8-Dip | 425-1186-5-ND 1.53 1.30 118 | PR29MF11NSZ 
5 50 420 0.6 25 8-Dip | 425-1197-5-ND 1.63 1.38 1.25 | PR36MF12NSZ 
5 50 420 0.9 25 8-Dip | 425-1202-5-ND 1.74 1.45 1.24 | PR39MF12NSZ 
10 50 420 0.6 25 8-Dip | 425-1196-5-ND 1.50 1.27, 115 | PR36MF11NSZ 
10 50 420 0.9 25 8-Dip | 425-1201-5-ND 1.59 1.33. 143 | PR39MF11NSZ 
10 50 420 1.2 25 8-Dip | 425-1205-5-ND 1.59 1.33 113 | PR3BMF11NSZ 
10 50 280 0.6 25 8-Dip | 425-1185-5-ND 1.40 119 1.08 | PR26MF21NSZ 
10 50 280 0.9 25 8-Dip | 425-1188-5-ND 1.56 1.30 1.11 | PR29MF21NSZ Zero-cross 
5 50 | 420 0.3 25 8-Dip | 425-1195-5-ND 1.74 145 1.24 | PR33MD22NSZ ge 
7 3 5 50 420 0.6 25 8-Dip | 425-1199-5-ND 1.68 1.40 119 | PR36MF22NSZ 
5 50 420 0.9 25 8-Dip | 425-1200-5-ND 2.19 1.83 1.56 | PR39MD22NSZ 
5 50 420 0.9 25 8-Dip | 425-1204-5-ND 1.92 1.60 1.36 | PR839MF22NSZ 
10 50 420 0.6 25 8-Dip | 425-1198-5-ND 1.63 1.38 1.25 | PR36MF21NSZ 
10 50 420 0.9 25 8-Dip | 425-1203-5-ND 1.74 1.45 1.24 | PR39MF21NSZ 
4 1.2 10 50 420 06 3.5 6-Dip | 425-1194-5-ND 1.40 1.19 1.08 | PR31MA11NTZ 
é fe 10 50 280 1.5 25 16-Dip | 425-1206-5-ND 2.22 1.85 1.58 | S101DH1 
10 50 420 1.5 25 16-Dip | 425-1240-5-ND 2.43 2.03 1.73 | S201DH1 
8 50 280 8.0 50 4Sip | 425-1217-5-ND 8.15 7.34 6.52 | S102S11 
6 1.2 8 50 420 8.0 50 4-Sip | 425-1248-5-ND 8.70 7.83 6.96 | S202S11 
10 50 420 8.0 50 4-Sip | 425-1189-5-ND 5.98 5.38 4.78 | PR308S31ESU 
8 50 280 8.0 50 4Sip | 425-1218-5-ND 8.98 8.08 7.18 | S102S12 
15 50 280 3.0 50 4Sip | 425-1213-5-ND 5.40 486 4.32 | $101S16V 
7 1.2 8 50 420 8.0 50 4Sip | 425-1249-5-ND 9.40 8.46 7.52 | S202S12 
8 50 420 16.0 25 4Sip | 425-1254-5-ND 7.00 6.30 5.60 | S202TA1 
10 50 420 8.0 50 4-Sip | 425-1190-5-ND 6.13 5.52 4.90 | PR308S41ESU Fig. 7 
8 50 280 2.0 25 4-Sip | 425-1219-5-ND 3.50 3.15 2.80 | S102T01 
8 50 280 8.0 50 4Sip | 425-1223-5-ND 4.13 3.72 3.30 | S108T01 d Ho 
8 50 420 2.0 25 4Sip | 425-1252-5-ND 3.85 3.47 3.08 | S202T01 Zero-cross 
; . 8 50 | 420 2.0 25 4-Sip | 425-1255-5-ND* 3.73 3.36 298 | S202TY1 nat 
8 50 420 5.0 50 4-Sip | 425-1257-5-ND 4.13 3.72 3.30 | S205T01 i 
8 50 420 5.0 50 4-Sip | 425-1259-5-ND* 3.88 3.49 3.10 | S205TY1 Me 
8 50 420 8.0 50 4-Sip | 425-1261-5-ND 4.45 4.01 3.56 | S208T01 
8 50 420 8.0 50 4-Sip | 425-1263-5-ND* 4.23 3.81 3.38 | S208TY1 
10 50 420 8.0 50 4Sip | 425-1191-5-ND 4.78 4.30 3.82 | PR308T11ESZ © ; O|® 
‘Snubber circuit ‘Snubber circuit 
8 50 280 2.0 25 4-Sip | 425-1220-5-ND 4.00 3.60 3.20 | S102T02 
8 50 280 8.0 50 4Sip | 425-1224-5-ND 4.35 3.92 3.48 | S108T02 Fig. 9 
8 50 420 2.0 25 4-Sip | 425-1253-5-ND 3.83 3.45 3.06 | S202T02 
8 50 420 2.0 25 4Sip | 425-1256-5-ND* 3.80 3.42 3.04 | S202TY2 
9 1.2 8 50 420 5.0 50 4-Sip | 425-1258-5-ND 4.60 4.14 3.68 | S205T02 Zero-cr08s 
8 50 420 5.0 50 4-Sip | 425-1260-5-ND* 3.90 3.51 3.12 | S205TY2 Oo 
8 50 420 8.0 50 4-Sip | 425-1262-5-ND 4.80 4.32 3.84 | S208T02 
8 50 420 8.0 50 4-Sip | 425-1264-5-ND* 4.25 3.83 3.40 | S208TY2 
10 50 420 8.0 50 4-Sip | 425-1192-5-ND 4.93 444 3.94 | PR308T21ESZ | 
10 é _ _ 120 1.6 10 4-Sip | 425-1208-5-ND 4.78 4.30 3.82 | S101N11 OD 
_ _ 240 1.6 20 4-Sip | 425-1241-5-ND 5.08 4.57 4.06 | S201N11 
14 ; _ _ 120 1.6 10 4-Sip | 425-1209-5-ND 4.93 4.44 3.94 | S101N12 ; - 
_ —_ 240 1.6 20 4-Sip | 425-1242-5-ND 5.25 4.73 4.20 | S201N12 B Fig. 11 
8 50 280 8.0 50 4Sip | 425-1214-5-ND 4.13 3.72 3.30 | S102S01 Zare-oross 
8 50 280 12.0 50 4-Sip | 425-1225-5-ND 5.00 450 4.00 | S112S01 circuit 
8 50 280 16.0 50 4-Sip | 425-1227-5-ND 5.55 5.00 4.44 | S116S01 
15 50 280 3.0 50 4-Sip | 425-1210-5-ND 3.98 3.58 3.18 | S101S05V 
12 1.2 8 50 420 8.0 50 4-Sip | 425-1245-5-ND 4.28 3.85 3.42 | S202S01 
8 50 420 8.0 50 4-Sip | 425-1250-5-ND 4.73 4.26 3.78 | S202SE1 
8 50 420 12.0 50 4-Sip | 425-1265-5-ND 5.20 468 4.16 | S212S01 ela @|a@ 
8 50 420 16.0 50 4-Sip | 425-1266-5-ND 5.50 495 4.40 | S216S01 Snubber circuit Seber slkeus 
8 50 420 16.0 50 4-Sip | 425-1268-5-ND 6.08 5.47 4.86 | S216SE1 
15 50 420 3.0 50 4Sip | 425-1243-5-ND 4.13 3.72 3.30 | S201S05V 
8 50 280 8.0 50 4-Sip | 425-1215-5-ND 4.33 3.90 3.46 | S102S02 
8 50 280 12.0 50 4-Sip | 425-1226-5-ND 5.55 5.00 4.44 | S112S02 
8 50 280 16.0 50 4-Sip | 425-1228-5-ND 6.05 545 4.84 | S116S02 
15 50 280 3.0 50 4Sip | 425-1211-5-ND 4.28 3.85 3.42 | S101S06V Sars 
13 1.2 8 50 420 8.0 50 4Sip | 425-1246-5-ND 5.25 473 4.20 | S202S02 circuit 
8 50 420 8.0 50 4-Sip | 425-1251-5-ND 5.25 4.73 4.20 | S202SE2 
8 50 420 16.0 50 4-Sip | 425-1267-5-ND 5.83 5.25 4.66 | S216S02 
8 50 420 16.0 50 4Sip | 425-1269-5-ND 6.23 5.61 4.98 | S216SE2 
15 50 420 3.0 50 4-Sip | 425-1244-5-ND 4.60 4.14 3.68 | S201S06V 
* Approved by TUV, No. R9750791 and DIN-VDE 0884 # Pending UL and CSA approval + Cut Tape product A Tape & Reel product 


More Product Available Online: www.digikey.com 
952 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


OMRON. Solid State Relays 


Omron's G3VM Relays are POB mounted solid state switches available in a variety of packages and configurations. Extremely low input current and small package make these 
ideal for microprocessor and logic switching relays. G3M and G3MB relays are larger current relays but offered in a SIP package to reduce board space. Perfect for controlling 
pumps, alarms, solenoids, etc. Comes with protective cover for safety. Phase controlled outputs are ideal for use in light dimming, motor-speed control, and other power 
control applications. Approved by UL and CSA. 


The GSR relays are drop-in replacements to the popular G2R Hetromechanical relays. Perfect for compact Din-Rail mounting and applications requiring the long life of solid 
State relays. G3TC series are replacement to standard I/O modules. Replaces Opto22, Gordos and many other I/O modules. Perfect for multiple output controls. 


Contact Input Input Output Output Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Arrange. Voltage Current (mA)| Volt. (Peak) | Current Package Part No. ul 2a) 50 Part No. 
MOSFET-Solid State Relays 
SPST-NO 1.15V 5to25 350V 120mA 4-Dip Z150-ND 3.10 279 2.48 | GVV-2 
SPST-NO 1.15V 5to25 350V 120mA 4-SMT Z151-ND 3.10 279 2.48 | GBVV-2FS 
1 SPST-NO 1.15V 51025 350V 120mA 6-Dip Z152-ND 3.10 279 2.48 | GVV-3-S 
SPST-NO 1.15V 5to25 350V 120mA 6-SMT Z153-ND 3.10 2.79 2.48 | GBVV-3FS 
DPST-NO 1.15V 5to25 350V 100mA 8-Dip Z154-ND 6.28 565 5.02 | GVV-WS 
DPST-NO 1.15V 5 to 25 350V 100mA 8-SMT Z155-ND 6.28 565 5.02 | GVV-WES 
SPST-NO 1.15V 7.5 to 25 60V 300mA 6-Dip Z156-ND 3.10 279 2.48 | GVV-V-S 
SPST-NO 1.15V 7.5 to 25 60V 300mA 6-SMT Z157-ND 3.10 279 2.48 | GVV-VFS 
1 SPST-NO 1.15V 7.5 to 25 60V 300mA. 6-Dip 2227-ND 9.03 813 7.22 | GBVV-XNS 
SPST-NO 1.15V 7.5 to 25 60V 300mA 6-SMT 2228-ND 9.03 813 7.22 | GBVV-XNFS 
SPST-NO 1.15V 7.5 to 25 400V 150mA 6-Dip 2229-ND 9.03 813 7.22 | GVV-4NS 
SPST-NO 1.15V 7.5 to 25 400V 150mA 6-SMT 2230-ND 9.03 813 7.22 | GBVV-4NFS 
SPST-NO 1.15V 5to25 60V 300mA 4-SOP Z1039-ND 443 3.99 3.54 | GBVV-S1 
SPST-NO 1.15V 5to25 600V 100mA 6-Dip Z1040-ND 8.60 7.74 6.88 | GBVV-601BY 
SPST-NO 1.15V 5to25 600V 100mA 6-SMT Z1041-ND 8.60 7.74 6.88 | GBVV-601EY 
1 | DPST-NO 1.15V 5to25 200V 150mA 8-Dip Z1042-ND 17.70 15.93 14.16 | GBVM-354C 
DPST-NO 1.15V 5to25 200V 150mA 8-SMT Z1043-ND 17.70 15.93 14.16 | GBVM-354F 
SPST-NO 1.15V 5to25 400V 150mA 4-Dip Z1044-ND 9.45 851 7.56 | GBVV-353A 
SPST-NO 1.15V 5to 25 400V 150mA 6-Dip Z1045-ND 945 851 7.56 | GBVV-353B 
SPST-NO 1.15V 5to25 400V 150mA 6-Dip Z158-ND 5.68 5.11 4.54 | GBVV-6-S 
SPST-NO 1.15V 5to25 400V 150mA 6-SMT Z159-ND 5.68 5.11 4.54 | GBVV-6FS 
SPST-NO 1.15V 5to25 350V 120mA 4-SOP Z160-ND 3.58 3.22 2.86 | G3VV-S2 
1 | SPST-NO 1.15V 5to25 350V 120mA 6-SOP Z161-ND 6.00 540 4.80 | G3VV-S3-S 
SPST-NO 1.15V 5to25 200V 150mA 4-SOP Z162-ND 3.58 3.22 2.86 | G3VV-SS 
SPST-NO 1.15V 5to25 400V 150mA 4-SMT Z1046-ND 945 851 7.56 | GBVV-353D 
SPST-NO 1.15V 5to25 400V 150mA 6-SMT Z1047-ND 945 851 7.56 | G3VV-353E 
1 | DPST-NO 1.15V 5to25 350V 120mA 8-SOP Z163-ND 7.95 7.16 6.36 | GBVV-SW-S 
DPST-NO 1.15V 5to25 60V 200mA 8-SOP Z164-ND 7.95 7.16 6.36 | GBVV-SY-S 
Zero-Cross Output 
SPST-NO 4to6 VDC = 75 to 264 VAC | .1 to 2A Std. Sip Z900-ND 9.00 8.10 7.20 | G3M-202P-US-4-DC5 
2 | SPST-NO | 9.6 to 14.4 VDC _ 75 to 264 VAC} .1 to 2A Std. Sip Z901-ND 9.00 810 7.20 | G3M-202P-US-4-DC1i2 
SPST-NO | 19.2 to 28.8 VDC) = 75 to 264 VAC} .1 to 2A Std. Sip Z902-ND 9.90 891 7.92 | GBM-202P-US-4-DC24 
Phase Controlled Output 
SPST-NO 4to6 VDC = 75 to 132 VAC | .1 to 2A Std. Sip 2Z903-ND 7.38 6.64 5.90 | G3M-102PL-US-4-DC5 
SPST-NO | 9.6 to 14.4 VDC. = 75 to 132 VAC | .1 to 2A Std. Sip Z904-ND 7.38 6.64 5.90 | G3M-102PL-US-4-DC12 
2 SPST-NO | 19.2 to 28.8 VDC) = 75 to 132 VAC | .1 to 2A Std. Sip Z905-ND 7.38 6.64 5.90 | G3M-102PL-US-4-DC24 
SPST-NO 4to6 VDC = 75 to 264 VAC | .1 to 2A Std. Sip Z906-ND 8.35 7.52 6.68 | G3M-202PL-US-4-DCS 
SPST-NO | 9.6 to 14.4 VDC. = 75 to 264 VAC| .1 to 2A Std. Sip 2Z907-ND 8.35 7.52 6.68 | G3M-202PL-US-4-DC12 
SPST-NO | 19.2 to 28.8 VDC) = 75 to 264 VAC | .1 to 2A Std. Sip Z908-ND 8.35 7.52 6.68 | G3M-202PL-US-4-DC24 
Zero-Cross Output 
SPST-NO 4to6 VDC = 75 to 264 VAC] .1 to 2A Mini Sip Z909-ND 4.33 3.90 3.46 | G3MB-202P-DC5 
3 | SPST-NO | 9.6 to 14.4 VDC — 75 to 264 VAC] .1 to 2A Mini Sip 2Z910-ND 4.33 3.90 3.46 | G3MB-202P-DCi2 
SPST-NO | 19.2 to 28.8 VDC) = 75 to 264 VAC| _.1 to 2A Mini Sip 2Z911-ND 4.33 3.90 3.46 | G3MB-202P-DC24 
SPST-NO 4to6 VDC = 75 to 132 VAC] .1 to 1A Micro Sip Z1195-ND 3.73 3.36 2.98 | G3MC-101P-DCS 
3 | SPST-NO | 9.6 to 14.4 VDC = 75 to 132 VAC] .1 to 1A Micro Sip Z1236-ND 3.73 3.36 2.98 | G3MC-101P-DCI2 
SPST-NO | 19.2 to 28.8 VDC) — 75 to 132 VAC] .1 to 1A Micro Sip Z1237-ND 3.73 3.36 2.98 | G3MC-101P-DC24 
Random Turn-On Output 
SPST-NO 4to6 VDC = 75 to 132 VAC] .1 to 1A Micro Sip Z1196-ND 3.40 3.06 2.72 | G3MC-101PL-DCS 
3 | SPST-NO | 9.6 to 14.4 VDC — 75 to 132 VAC] .1 to 1A Micro Sip Z1197-ND 3.40 3.06 2.72 | G3MC-101PL-DC12 
SPST-NO | 19.2 to 28.8 VDC) = 75 to 132 VAC| .1to 1A Micro Sip Z1198-ND 3.40 3.06 2.72 | G3MC-101PL-DC24 
SPST-NO 4to6 VDC — 75 to 132 VAC] .1 to 2A Mini Sip 2Z912-ND 3.53 3.18 2.82 | G3MB-102PL-DC5 
SPST-NO | 9.6 to 14.4 VDC. = 75 to 132 VAC] .1 to 2A Mini Sip 2Z913-ND 3.53 3.18 2.82 | G3MB-102PL-DC12 
3 SPST-NO | 19.2 to 28.8 VDC) = 75 to 132 VAC] .1 to 2A Mini Sip 2914-ND 3.53 3.18 2.82 | G3MB-102PL-DC24 
SPST-NO 4to6 VDC = 75 to 264 VAC] .1 to 2A Mini Sip Z915-ND 3.93 3.54 3.14 | G3MB-202PL-DC5 
SPST-NO | 9.6 to 14.4 VDC. = 75 to 264 VAC] .1 to 2A Mini Sip Z916-ND 3.93 3.54 3.14 | G3MB-202PL-DC12 
SPST-NO | 19.2 to 28.8 VDC) = 75 to 264 VAC] .1 to 2A Mini Sip 2917-ND 3.93 3.54 3.14 | G3MB-202PL-DC24 
Zero Cross Output 
SPST-NO 5 to 24 VDC 8 4to60 VDC | .01 to2A Style Z1193-ND 20.28 18.25 16.22 | G3R-ODX02SN-DC5-24 
4 SPST-NO 5 to 24 VDC 8 40 to 200 VDC}.01 to 1.5A} QCStyle Z1194-ND 23.33 21.00 18.66 | G3R-O0D201SN-DC5-24 
SPST-NO 5 to 24 VDC 15 75 to 264 VAC] .05 to 2A Style Z1192-ND 21.45 19.31 17.16 | G3R-OA202SZN-DC5-24 
SPST-NO 5 to 24 VDC 15 75 to 264 VAC] .05 to 2A Style Z1235-ND 30.10 27.09 24.08 | G3R-OA202SLN-DC5-24 
Random Turn-on Output 
SPST-NO 4to6 VDC 8 4 to 32 VDC AA Style Z1190-ND 18.18 16.36 14.54 | GBR-IDZRISN-DC5 
4 | SPST-NO | 12to 24 VDC 8 4 to 32 VDC AA @Style Z1191-ND 18.18 16.36 14.54 | GBR-IDZRISN-DC12-24 
SPST-NO | 100 to 240 VAC 15 4 to 32 VDC AA Style Z1234-ND 22.88 20.59 18.30 | GBR-IAZRISN-AC100/240 
G3TC 1/0 Modules 
SPST-NO | 90 to 140 VAC = 4to6 VDC 25mA Sip/Yellow 22018-ND 14.90 13.41 11.92 | G8TC-IAC-5A AC/DC240 
SPST-NO | 90 to 140 VAC = 9to14VDC | 25mA Sip/Yellow 22019-ND 13.53 12.18 10.82 | G3TC-IAC-15 ACDC120 
SPST-NO | 90 to 140 VAC = 19to 28 VDC | 25mA Sip/Yellow 22020-ND 13.53 12.18 10.82 | GBTC-IAC-24 AC/DC120 
SPST-NO | 180 to 280 VAC = 4to6 VDC 25mA Sip/Yellow 22021-ND 13.53 12.18 10.82 | G8TC-IACS AC/DC120 
SPST-NO 4to6 VDC _— 12 to 140 VAC 3A Sip/Black 22027-ND 14.05 12.65 11.24 | G3TC-OACS-DCS 
SPST-NO 9to 14 VDC = 12 to 140 VAC 3A Sip/Black 22025-ND 14.05 12.65 11.24 | GBTC-OACI5-DCI5 
SPST-NO | 19 to 28 VDC = 12 to 140 VAC 3A Sip/Black 22026-ND 14.05 12.65 11.24 | G3TC-OAC24-DC24 
5 | SPST-NO 4to6 VDC — 75 to 260 VAC 3A Sip/Black 22028-ND 14.90 13.41 11.92 | G3TC-OACSA-DCS 
SPST-NO | 10 to 32 VDC - 4to6V 25mA | Sip/White 22024-ND 13.38 12.04 10.70 | G3TC-IDCS-DC/AC24 
SPST-NO | 10 to 32 VDC = 9to14V 25mA Sip/White 22022-ND 13.38 12.04 10.70 | G8TC-IDC15-DC/AC24 
SPST-NO | 10 to 32 VDC = 19 to 28 V 25mA Sip/White 22023-ND 13.38 12.04 10.70 | GBTC-IDC24-DC/AC24 
SPST-NO | 4to6 VDC - 5to60V 3A Sip/Red 22031-ND 14.18 12.76 11.34 | G3TC-ODC5-DC5 
SPST-NO | 9to 14 VDC - 5to60V 3A Sip/Red 22029-ND 14.18 12.76 11.34 | G8TC-ODCI5-DCI5 
SPST-NO | 19 to 28 VDC = 5to60V 3A Sip/Red 22030-ND 14.18 12.76 11.34 | G3TC-ODC24-DC24 
SPST-NO 4to 6 VDC = 5to 60 V 3A Sip/Red 22032-ND 15.38 13.84 12.30 | G3TC-ODC5A-DCS 


Fig. 1 — G3VM Series 
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MOSFET relays boast performance with long life, low input drive, 
and high-speed response to handle minute analog signals with 
minimum current leakage. The standard G3VM MOSFET relays 
have dielectric strength of 2,500 VAC between I/O terminals 
(except SOP relays). 


Fig. 2 — G3M Series 


Features: + Zero-cross type or random turn-on » Thin design for 
high-density PCB applications + DC input — AC output for 2A load 
+ Footprint compatible with industry standard I/O modules + Low cost 
Characteristic Data: + Operate time: 1ms max. + Qutput ON voltage 
drop: 1.6V (RMS) max. + Leakage Current: 2mA max. (at 100VAC); 
SmA max. (at 200VAC) * Operating Temperature: -30° to 80°C 


Fig. 3 — G3MB/MC Series 


(BOTTOM VIEW) 


Features: + Low-cost, subminiature, PCB-mounting, solid-state 
relay switching 2A + DC input: AC output for 2A load at 25°C 
+ Mono-block lead frame facilitates heat dissipation without use of 
heat sink » Smaller Footprint (Approximately 20% smaller than 
G8MB) is ideal for close PCB Mounting applications + Built-In 
Snubber Circuit Characteristic Data: + Leakage Current: 1.5mA 
max. + Operating Temperature: -30° to 80°C 


Fig. 4 — G3R Series 
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Features: + Input / Qutput Modules that have the same footprint 
as the G2R * Incorporating an easy-to-see monitoring indicator 
Characteristic Data: - Leakage Ourrent: 5A max. + Operating 
Temperature: -30°C to 80°C 

+ For socket use Z855-ND 


Fig. 5 — G3TC Series 


Features: + Standard sized I/O modules for replacement to 
OPTO22 + Continental and Gordos relays 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 953 


Nl] E¢ Vioad | ' load PD Ron ton lott Output Digi-Key Price Each 
Fig. Vv mA mW Ohms ms ms Type Part No. 1 10 100 
: 1 60 1800 | 560 0.2 3.0 1.0 ch NO PS710A-1A-ND 6.50 5.85 4.99 
OCMOS FET Solid State Relays 1 60 1800 | 560 0.2 3.0 1.0 ich NO PS710AL-1A-ND* 6.53 5.88 5.01 
2 100 100 375 6 0.4 0.2 2ch NO PS7111-2A-ND 5.88 5.29 4.51 
2 100 100 375 6 0.4 0.2 2ch NO PS7111L-2A-ND* 540 486 4.14 
1 100 200 560 6 0.4 0.2 1ch NO PS7112-1A-ND 3.25 2.93 2.50 
1 T00 200 560 6 04 0.2 Tch NO PS7112L-1A-ND* 3.28 2.95 252 
1 100 350 560 25 3 0.2 1ch NO PS7113-1A-ND 3.00 270 2.30 
1 100 350 560 25 3 0.2 1ch NO PS7113L-1A-ND* 3.00 2.70 2.30 
2 100 350 375 25 3 0.2 2ch NO PS7113-2A-ND 5.80 5.22 4.45 
2 100 350 375. 25 3 0.2 2ch NO PS7113L-2A-ND* 5.80 5.22 4.45 
1 200 200 560 5 2 0.2 Tch NO PS7122-1A-ND 3.25. 2.93 2.50 
1 200 200 560 5 2 0.2 ich NO PS7122L-1A-ND* 3.25 2.93 2.50 
2 200 200 375 5 2 0.2 2ch NO PS7122-2A-ND 6.50 585 4.99 
7 2 200 200 375 5 2 0.2 2ch NO PS7122L-2A-ND* 6.50 585 4.99 
1 LED Anode 4 MOSFET Drain 1LED Anode == 5 MOSFET 1 400 150 560 30 1 0.2 1ch NO PS7141-1A-ND 250 2.25 1.92 
2LED Cathode 5 MOSFET Source 2LED Cathode 6 MOSFET 1 400 150 560 30 1 0.2 Tch NO PS7141L-1A-ND* 2.50 2.25 1.92 
anc 6 MOSFET Drain 3LED Anode 7 MOSFET 1 400 150 560 24 0.02 0.2 ich NC PS7141-1B-ND 275 248 2.11 
4LED Cathode 8 MOSFET 1 400 150 560 24 0.02 0.2 ch NC PS7141L-1B-ND* 2.75 248 2.11 
2 400 150 375 24 0.02 0.2 1A&1B PS7141-1C-ND 5.00 4.50 3.84 
2 400 150 375 30 1 0.2 2ch NO PS7141-2A-ND 5.25 4.73 4.03 
2 400 150 375 24 0.02 0.2 2ch NC PS7141-2B-ND 5.75 5.18 4.41 
2 400 150 375 24 0.02 0.2 2ch NC PS7141L-2B-ND* 5.00 450 3.84 
1 400 200 560 10 5 0.2 1ch NO PS7142-1A-ND 250 2.25 1.92 
1 400 200 560 10 5 0.2 1ch NO PS7142L-1A-ND* 355 3.20 2.73 
1 600 90 560. 50 1.5 0.2 ich NO PS7160-1A-ND. 3.00 2.70 2.30 
i 600 90 560 50 15 0.2 Tch NO PS7160L-1A-ND* 3.00 270 2.30 
2 600 90 375 50 15 0.2 2ch NO PS7160-2A-ND 5.98 5.38 4.59 
2 600 90 375 50 15 0.2 2ch NO PS7160L-2A-ND* 5.98 5.38 4.59 
1LED Anode 5 LED Anode/Cathode 5 60 600 300 08 2.0 0.5 1ch NO PS7206-1A-NDt 4.25 3.83 3.26 
1LED Anode 5 LED Anode 2LED Cathode 6 LED Anode/Cathode 2 100 100 150 6 2 0.2 2ch NO PS7211-2A-NDt 5.98 5.38 4.59 
2LED Cathode 6LED Cathode | 3trCollector 7 MOSFET 5 T00 400 300 T2 2.0 T.0 Tch NO PS7214-1A-NDt 4.13 3.72 3.17 
3Tr Collector =7MOSFET 4TrCollector 8 MOSFET 4 400 120 430 30 1 0.2 | 1A&PS2701 PS7241-AT1-NDt 288 259 2.21 
4 Tr Emitter 8 MOSFET 3 400 120 430 30 1 0.2 | 1A &PS2705 PS7241-AT5-NDt 3.13 282 2.40 
5 400 120 300 30 2.0 0.2 ich NO PS7241-1A-NDt 242 2.02 1.70 
5 400 120 300 30 0.2 2.0 ch NC PS7241-1B-NDt 3.45 3.11 2.65 
5 40 100 100 12 05 0.2 Tch NO PS7200A-1A-ND{ 4.50 4.05 3.45 
5 40 250 100 15 1.0 0.2 1ch NO PS7200B-1A-NDt+ 488 439 3.74 
5 40 160 100 35 05 1.0 1ch NO PS7200H-1A-NDt 5.88 5.29 4.51 
5 40 200 100 2.0 1.0 1.0 1ch NO PS7200K-1A-NDt+ 5.88 5.29 4.51 
5 40 120 100 14 0.5 1.0 1ch NO PS7200R-1A-NDt 5.88 5.29 4.51 
1. LED Anode 1 400 150 560 10 2 0.2 Tch NO PS7341-1A-ND 250 225 1.92 
2. LED Cathode 1 400 150 560 10 2 0.2 1ch NO PS7341L-1A-ND* 250 225 1.92 
3. MOS FET 1 400 200 560 5 5 0.2 1ch NO PS7342-1A-ND 440 396 3.38 
4. MOS FET 1 600 90 560 50 2 0.2 1ch NO PS7360-1A-ND 3.25 293 2.50 
: 1 600 90 560 50 2 0.2 1ch NO PS7360L-1A-ND* 3.25 2.93 2.50 
i 200 200 560 5 12 6.5 Tch NO PS7522-TA-ND 4.10 3.69 3.15 
2 200 200 375 5 12 6.5 2ch NO PS7522-2A-ND 6.00 5.40 4.60 
*Lead-Bent + SOP 
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Our line of pluggable input and output modules provide a low cost, versatile method for interconnecting real 60°C + Short Circuit Protection: Output signal can be shorted to ground without damaging the module 
world analog and digital signals to data acquisition, monitoring, or control systems. Voltage Output Modules: * Supply Voltage (Vcc) Range: 4.5 - 5.5 Vdc + Supply Current at 5 Vde: 140 
i a ‘ i iti Vai oinGlil A max. + Output Current (Sourcing): 73G-OV5: -20mA max. at 5 Vdc, 73G-OV10: -10mA max. at 10Vdc, 
All modules provide an optically isolated barrier between sensitive microprocessor or digital logic circuits and ™ utp! : : 
field power devices. The case color of these modules identify their function: Digital AC Output Module = Black 73G-OV10B: -1 OmA max. at 10 Vde Current Output Modules: « Supply Voltage: 4.5 - 5.5 Vdc » Supply 
Case; Digital DC Output Module = Red Case; Digital AC Input Module = Yellow Case; Digital DC Input egurply Voltage: A ee may Supply Currant at Sede en aA ene Output rarer aa es 
Module: = White Case; Analog Output Module = Orange Case; Analog Input Module ='Blue Case. 72.0 KHz squarewave + Squarewave Duty Cycle: 40% to 60% + Accuracy: +0.1% (DC Version), +0.3% 
Features: + Transient protection meets the requirements of IEEE472 "Surge Withstanding Capability Test". (AC Versions) Thermocouple Input Modules: « Supply Voltage: 4.5 - 5.5 Vdc * Supply Current at 5 Vde: 
+ 4000 Vac optical isolation. General Characteristics: + Operating Temperature Range: -40°C to +100°C + 150 mA max. + Output Frequency: 14.4 to 72.0 KHz squarewave +» Squarewave Duty Cycle: 40% to 60% 
+ UL File No.: E58632 CSA File No.: 38763 General Specifications: + Operating Temperature: 0°C to + Accuracy, Across Range at 25°C: +3.0°C 


Input Circuit Output Circuit 
Vdc. Volt. Load Ton T off Digi-Key Price Each Grayhill 
Fig. Nom. Range Nom. Range Cur. (Rms) Time Time Part No. 1 10 100 Part No. 
Digital 1/0 Modules — Standard Size 
5 VDC 2.5-10 120 VAC 24-140 -030-3.5A 8.3ms 8.3ms GH7018-ND 9.13 8.22 7.77 70-OAC5 
1 5 VDC 2.5-10 60 VDC 3-60 .020-3.5A 20us 50us GH7019-ND 9.13 8.22 TIT 70-ODC5 
120 VAC 90-140 5 VDC 3-60 1-50mA 20ms 20ms GH7020-ND 9.13 8.22 7.77 70-IAC5 
5 VDC 3-32 VDC 5 VDC 3-60 1-50mA 250us 400us GH7021-ND 9.13 8.22 7.77 70-IDC5 
Digital 1/0 Modules — Miniature Size 
5 VDC 2.5-10 120 VAC 24-140 -030-3A 8.3ms 8.3ms GH7022-ND 9.13 8.22 LAt 70M-OAC5 
5 VDC 2.5-10 240 VAC 24-280 -030-3A 8.3ms 8.3ms GH7023-ND 10.10 9.09 8.59 70M-OAC5A 
2 5 VDC 2.5-10 60 VDC 3-60 -020-3A 20us 50us GH7024-ND 9.13 8.22 7.77 70M-ODC5 
15 VDC 10-18 60 VDC 3-60 -020-3A 20us 50us GH7025-ND 9.13 8.22 7.77 70M-ODC15 
120 VAC 90-140 5 VDC 3-6 1-50mA 20ms 20ms GH7026-ND 9.13 8.22 7.77 70M-IAC5 
5 VDC 3-32 VDC 5 VDC 3-6 1-50mA 200ys 400us GH7027-ND 9.13 8.22 7.77 70M-IDC5 
Mounting Boards for Digital Modules 
Mounting Board for 4 Standard I/O Modules - Negative Logic Only GH7028-ND 19.26 18.30 _ 7ORCK4 
Mounting Board for 4 Standard I/O Modules - Negative or Positive Logic GH3035-ND 20.27 19.26 — 70RCK4R 
Mounting Board for 8 Standard I/O Modules - Card Edge Connector Only GH7029-ND 38.18 36.28 _ 7ORCK8 
3 Mounting Board for 8 Standard I/O Modules - Long Latch Socket Connector GH3044-ND 41.89 39.80 _ 70RCK8-HL 
Mounting Board for 8 Mini I/O Modules - Card Edge Connector Only GH7030-ND 41.55 39.48 = 7OMRCK8-EC, 
Mounting Board for 16 Standard I/O Modules - Card Edge Connector Only GH7031-ND 61.82 58.73 _ 70RCK16 
Mounting Board for 16 Standard I/O Modules - Long Latch Socket Connector GH3045-ND 65.54 62.27 = 7ORCK16-HL 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
954 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Grayhill Input/Output Modules and Racks (cont) 


Input Circuit Output Circuit 
Vdc. Volt. Load Ton T off Digi-Key Price Each Grayhill 
Fig. Nom. Range Nom. Range Cur. (Rms) Time Time Part No. 1 10 100 Part No. 
Mounting Boards for Digital Modules 
3 Mounting Board for 24 Standard I/O Modules - Card Edge Connector Only GH3007-ND. 102.70 97.57 _ 70RCK24 
Mounting Board for 24 Mini I/O Modules - Card Edge Connector Only GH3008-ND 111.82 106.23 — 7OMRCK24-EC 
Digital 1/0 Modules — G5 Full Size with Status LED 
5 VDC 4-6 120 VAC 24-140 .030-3.5A 8.3ms 8.3ms GH3037-ND 10.58 9.53 9.00 70G-OAC5 
5 VDC 4-6 240 VAC 24-280 .030-3.5A 8.3ms 8.3ms GH3038-ND 11.50 10.35 9.78 70G-OAC5A 
15 VDC 8-20 120 VAC 24-140 .030-3.5A 8.3ms 8.3ms GH3039-ND 10.58 9.53 9.00 70G-OAC15 
4 5 VDC 4-6 60 VDC. 3-60 .020-3.5A 20us 50us GH3040-ND 10.58 9.53 9.00 70G-ODC5 
15 VDC 10-20 60 VDC. 3-60 .020-3.5A 20us 50us GH3041-ND. 10.58 9.53 9.00 70G-ODC15 
120 VAC 0-140 5 VDC 4.5-6 1-50mA 20ms 20ms GH3042-ND 9.62 8.66 8.18 70G-IAC5 
5 VDC 3-32 5 VDC 4.5-6 1-50mA 200us 400us GH3043-ND 9.62 8.66 8.18 70G-IDC5 
Output Output Output Input Digi-Key Price Each Grayhill 
Fig. Type Range Resolution Type Part No. 1 5 50 Part No. 
Analog Output Modules 
Voltage 0-5Vde 1.22mV 12 Bit Serial GH3009-ND 92.71 81.58 76.95 73G-OV5 
Voltage 0-10Vdce 2.44mV 12 Bit Serial GH3010-ND 92.71 81.58 76.95 73G-OV10 
5 Voltage -10 to 10Vde 4.88mV 12 Bit Serial GH3011-ND 92.71 81.58 76.95 73G-OV10B 
Current 4-20mA 3.9UA 12 Bit Serial GH3012-ND 115.88 101.98 96.19 73G-01420 
Current 0-20mA 4.9uA 12 Bit Serial GH3013-ND 115.88 101.98 96.19 73G-01020 
Input Input Input Output Digi-Key Price Each Grayhill 
Fig. Type Range Resolution Type Part No. 1 5 50 Part No. 
Analog Input Modules 
Voltage 0-50mV 12.2uV 12 Bit Serial GH3014-ND. 92.71 81.58 76.95 73G-IV50M 
Voltage 0-100mV 24.4uV 12 Bit Serial GH3015-ND 92.71 81.58 76.95 73G-IV100M 
Voltage 0-1Vde 244.1pV 12 Bit Serial GH3016-ND. 92.71 81.58 76.95 73G-IV1 
Voltage 0-5Vde 1.22mV 12 Bit Serial GH3017-ND 92.71 81.58 76.95 73G-IV5 
Voltage 0-10Vde 2.44mV 12 Bit Serial GH3018-ND. 92.71 81.58 76.95 73G-IV10 
6 Voltage -5 to 5Vde 2.44mV 12 Bit Serial GH3019-ND 92.71 81.58 76.95 73G-IV5B 
Voltage -10 to 10Vde 4.88mV 12 Bit Serial GH3020-ND. 92.71 81.58 76.95 73G-IV10B 
Voltage 28-140Vac 27.34mV 12 Bit Serial GH3021-ND. 103.00 90.65 85.50 73G-IVAC120 
Voltage 28-280Vac 65.52mV 12 Bit Serial GH3022-ND 103.00 90.65 85.50 73G-IVAC240 
Current 4-20mA 3.91pA 12 Bit Serial GH3023-ND 92.71 81.58 76.95 73G-11420 
Current 0-5A 1.22mA 12 Bit Serial GH3024-ND 115.88 101.98 96.19 73G-I1I5000 
Thermocouple Input Modules 
J Type 0-700C. .18C 12 Bit Serial GH3025-ND. 115.88 101.98 96.19 73G-ITCJ 
K Type -100 to 924C .25C 12 Bit Serial GH3026-ND. 115.88 101.98 96.19 73G-ITCK 
7 R Type 0-960C -23C 12 Bit Serial GH3027-ND 115.88 101.98 96.19 73G-ITCR 
T Type -200 to 224C -10C 12 Bit Serial GH3028-ND. 115.88 101.98 96.19 73G-ITCT 
AD590 -188 to 150C -08C 12 Bit Serial GH3029-ND 92.71 81.58 76.95 73G-ITP590 
Plt. RTD -50 to 350C -10C 12 Bit Serial GH3030-ND 141.62 124.63 117.55 73G-ITR100 
Mounting Boards for Analog and 70G Series I/O Modules 
Mounting Board for 4 Analog I/O Modules Negative or Positive Logic GH3031-ND 20.27 _ 18.25 70GRCK4R 
3 Mounting Board for 8 Analog I/O Modules Short Latch Socket Connector GH3032-ND 43.92 _ 39.53 70GRCK8-HS 
Mounting Board for 24 Analog I/O Modules Short Latch Socket Connector GH3033-ND 110.81 = 99.73 70GRCQ24-HS 
Mounting Board for 32 Analog I/O Modules Long Latch Socket Connector GH3034-ND 148.65 = 133.79 70GRCP32-HL 
i Input Output Load Digi-Key Price Each Grayhill 
Open Li ne Dual Fig.| Voltage mA | Nom. Range Current Part No. 1 10 100 | Part No. 
Package VO Mod u les OpenLine Dual Package 1/0 Modules 
4.5-28VDC 7 120 24-140VAC | .03-2.0A/CH |GH3053-ND 20.00 18.00 17.00 |70L-OAC 
OpenLine modules are dual density and shrink the space required for traditional racks by 4.5-28VDC 7 240 24-280VAC | .03-2.0A/CH |GH3054-ND 20.00 18.00 17.00 |70L-OACA 
50%. The OpenLine racks accept OpenLine modules which snap into place. Each dual 4.5-28VDC 7 60 3-60VDC .03-2.0A/CH |GH3055-ND 20.00 18.00 17.00 |70L-ODC 
module is controlled independently with filtered inputs and optical isolation. 4.5-28VDC 7 200 4-200VDC .03-2.0A/CH |GH3056-ND 26.00 23.40 22.11 |70L-ODCA 
4.5-28VDC 7 60 3-60VDC .03-2.0A/CH |GH3057-NDt 20.00 18.00 17.00 |70L-ODCB 
Fig. 1 1 0-140VAC 8 5VDC | 4.5-28VDC 6mA/CH GH3058-ND 16.00 14.40 13.60 |70L-IAC 
Green Status 0-280VAC 6 5VDC | 4.5-28VDC 6mA/CH GH3059-ND. 16.00 14.40 13.60 /70L-IACA 
decane = Secon dae 35-60VDC | 6 | SVDC | 4.5-28VDC | 6mA/CH |GH3060-ND 16.00 14.40 13.60 |70L-IDCG 
eos i 2 Connects GND 10-32vDC | 17 | 5VDC 6mA/CH |GH3061-ND 16.00 14.40 13.60 |70L-IDCNP 
ma ll i l ll i ll ll i to Earth GND 0-32VDC 18 5VDC | 4.5-28VDC 6mA/CH GH3062-ND 16.00 14.40 13.60 |70L-IDC 
| i | | | ] [ | 0-32VDC 18 5VDC_ | 4.5-28VDC 6mA/CH GH3063-NDt 16.00 14.40 13.60 |70L-IDCB 
Mounting Boards for 70L OpenLine I/O Modules 
Mtg. Bd. for 8 OpenLine I/O Modules, Long Latch Conn. GH3050-ND 42.00 39.90 — |70LRCK8-HL 
50 Pin’ PinOne 5A Fuse Standoff LD. (@ 3.81) 2 | Mtg. Bd. for 16 OpenLine /O Modules, Long Latch Conn. GH3051-ND 63.00 59.85 — |70LRCK16-HL 
pe een Field Wiring For #6 Screw Mtg. Bd. for 24 OpenLine I/O Modules, Long Latch Conn. GH3052-ND_ 100.00 95.00 — {|70LRCK24-HL 
Terminal Strip 
+ Low Leakage Outputs 
Contact Input Output Output Digi-Key Price Each Omron 
® Fig.| Arrange. Voltage Volt. (Peak) Current Package Part No. u 25 50 | Part No. 
Zero-Cross Output 
SPST-NO 4-6VDC 75 to 264VAC -1t0 10A QC Style Z175-ND 16.58 14.92 13.26 | G3NE-210T-US-DC5 
SPST-NO | 9.6-14.1VDC 75 to 264VAC -1to 10A QC Style Z176-ND 16.58 14.92 13.26 | G3NE-210T-US-DC12 
- ; 2 1 SPST-NO | 19.2-28.8VDC | 75 to 264VAC -1to 10A QC Style Z177-ND 16.58 14.92 13.26 | G3NE-210T-US-DC24 
Fig. 1— G3NE Series A 30. SPST-NO | 4-6VDC 75to 264VAC | .1t020A | QCStyle | Z178-ND 19.43. 17.49 15.54 | G3NE-220T-US-DC5 
Features: + Ideal for panel 4 : bo SPST-NO | 9.6-14.1VDC 75 to 264VAC -1to 20A QC Style Z179-ND 19.43 17.49 15.54 | G3NE-220T-US-DC12 
mounted applications * Compact ~~ 5 SPST-NO | 19.2-28.8VDC | 75 to 264VAC -1 to 20A QC Style Z180-ND 19.43 17.49 15.54 | G3NE-220T-US-DC24 
aluminum PCB and power Zero-Cross Output 
Sila Mut tories oak aoe aS e SPST-NO ] 5-24VDC_ | 19t0264VAC | .1t05A | ScrewStyle | Z165-ND 18.38 16.54 14.70 | G3NA-205B-DC5-24 
output connections 5 S\N) SPST-NO | 100-120VAC | 19to264VAC | .1to5A | ScrewStyle | Z166-ND 23.13 20.82 18.50 | G3NA-205B-AC100-120 
res SPST-NO | 200-240VAC. 19 to 264VAC -1to 5A Screw Style Z167-ND 23.13 20.82 18.50 | G3NA-205B-AC200-240 
a Fi SPST-NO 4-32VDC 19 to 264VAC -1t0 10A Screw Style Z918-ND 18.80 16.92 15.04 | G3NA-210B-DC5-24 
Fig. 2 — G3NA Series SPST-NO | 75-132VAC | 19to264VAC | .1to10A | Screw Style | Z919-ND 25.18 22.66 20.14 | G3NA-210B-AC100-120 
Features: * Built-in varistor SPST-NO | 150-264VAC 19 to 264VAC -1to 10A Screw Style Z920-ND 25.18 22.66 20.14 | G3NA-210B-AC200-240 
effectively absorbs external 2 SPST-NO 4-32VDC 19 to 264VAC. -1to 25A Screw Style Z921-ND 24.45 22.01 19.56 | G3NA-225B-DC5-24 
surges * Protective cover for SPST-NO | 75-132VAC 19 to 264VAC | .1to25A | Screw Style Z922-ND 29.45 26.51 23.56 | G3NA-225B-AC100-120 
greater safety is standard + Op- SPST-NO | 150-264VAC 19 to 264VAC -1to 25A Screw Style Z923-ND 31.38 28.24 25.10 | G3NA-225B-AC200-240 
eration indicator (red LED) is ~ 2 SPST-NO 5-24VDC 180 to 528VAC | .1 to 25A Screw Style Z170-ND 52.88 47.59 42.30 | G3NA-425B-DC5-24 
standard + Zero-cross or phase + . SPST-NO | 100-120VAC | 180 to528VAC | .1 to 25A Screw Style Z171-ND 55.23 49.71 44.18 | G3NA-425B-AC100-120 
control functions Characteristic Rn SPST-NO | 5-24VDC 19 to 264VAC | .1to40A | Screw Style | Z172-ND 38.08 34.27 30.46 | G3NA-240B-DC5-24 
Data: + Leakage Current: 5mA max. (at 100VAC), 10mA SPST-NO | 100-120VAC | 19to264VAC | .1to40A | ScrewStyle | Z173-ND 42.83 38.55 34.26 | G3NA-240B-AC100-240 
max. (at 200VAC) + Operating Temperature: -30° to 80°C SPST-NO | 200-240VAC | 19to264VAC | .1to40A | ScrewStyle | Z174-ND 42.43 38.19 33.94 | G3NA-240B-AC200-240 
DC Output Voltage 
Fig. 3— Accessories 2 SPST-NO 5-24VDC 4 to 220VDC. -1to 10A Screw Style Z168-ND 33.45 30.11 26.76 | G3NA-D210B-DC5-24 
Omron heat sinks are designed to SPST-NO | 100-120VAC | 4to220VDC | .1to10A | ScrewStyle | Z169-ND 34.83 31.35 27.86 | G3NA-D210B-AC100-240 
dissipate heat buildup during normal Accessories 
operation. Pretapped holes allow exact Track Mount Heat Sink for 10A Relays (77 x 44mm) Z924-ND 13.58 12.22 10.86 | Y92B-N50 
placement. Track Mount Heat Sink for 10A/25A Relays (88.90 x 77mm) Z925-ND 21.95 19.76 17.56 | Y92B-N100 
Heatsink grease or a similar product + 3 | Track Mount Heat Sink for 25A Relays (100 x 104mm) Z926-ND 29.95 26.96 23.96 | Y92B-N150 
should be used at the time of placement. Chassis Mount Heat Sink for 10A (100 x 100mm) Z927-ND 14.70 13.23 11.76 | Y92B-A100 
Chassis Mount Heat Sink for 25A (150 x 100.5mm) Z928-ND 20.60 18.54 16.48 | Y92B-A150N 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 955 
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Qydom's G2 series of SSR's feature extremely low RDSon, low leakage and 
long lifetimes. Crydom’s SSP’s typically comprise an optical coupler, the 
output of which either drives the line directly or is used to switch a high-power 
device, such as a silicon-controlled rectifier (SCR) or thyristor. Whatever the 
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drive component, it's the optical-isolation and no-moving-part aspects of the 
device that grant its many performance features. These features include high 
1/O isolation (though leakage current is a problem), long life (measured in 
millions of cycles), low acoustic noise, no contact bounce/arcing, mechanical 
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8-SOP 
ruggedness, and low drive-current requirements. They are available in tube 
packaging for small quantities and prototype work. Tape and reel packaging for 
automated insertion equipment. 


Input Input Switch Switch Digi-Key Tube Price Each Crydom Digi-Key T&R Pricing Crydom 
Fig. | Contact Volt. I (mA) Volt. I (mA) Package Part No. i 10 25 Part No. Part No. Size Pricing Part No. 
G2 Series Solid State Mosfet 
SPST-NO 1.4V 10-30 400V 150 6-Dip CC1300-ND 2.56 2.33 1.86 G2-1A02-TT 
SPST-NO 1.4V 10-30 400V 150 6-SOP CC1301-ND 2.48 2.25 1.80 G2-1A02-ST | CC1301TR-ND | 2,000 1215.00/M | G2-1A02-SR 
SPST-NO 1.4V 10-30 400V 150 6-Dip CC1302-ND 2.48 2.25 1.80 G2-1A03-TT 
SPST-NO 1.4V 10-30 400V 150 6-SOP CC1303-ND 2.48 2.25 1.80 G2-1A03-ST | CC1303TR-ND | 2,000 1255.50/M | G2-1A03-SR 
SPST-NO 1.4V 10-30 400V 120 6-Dip CC1304-ND 2.26 2.05 1.64 G2-1A05-TT 
SPST-NO 1.4V 10-30 400V 120 6-SOP CC1305-ND 2.26 2.05 1.64 G2-1A05-ST | CC1305TR-ND | 2,000 1147.50/M | G2-1A05-SR 
1 SPST-NO 1.4V 10-30 250V 150 6-Dip CC1306-ND 2.48 2.25 1.80 G2-1A06-TT 
SPST-NO 1.4V 10-30 250V 150 6-SOP CC1307-ND 2.48 2.25 1.80 G2-1A06-ST | CC1307TR-ND | 2,000 1255.50/M | G2-1A06-SR 
SPST-NO 1.4V 10-30 150V 450 6-Dip CC1308-ND 3.03 2.75 2.20 G2-1A07-TT 
SPST-NO 1.4V 10-30 150V 450 6-SOP CC1309-ND 3.03 2.75 2.20 G2-1A07-ST | CC1309TR-ND | 2,000 1525.50/M | G2-1A07-SR 
SPST-NC 1.4V 10-30 350V 330 6-Dip CC1310-ND 3.03 2.75 2.20 G2-1B01-TT 
SPST-NC 1.4V 10-30 350V 330 6-SOP CC1311-ND 3.03 2.75 2.20 G2-1B01-ST | CC1311TR-ND | 2,000 1525.50/M | G2-1B01-SR 
SPST-NC 1.4V 10-30 250V 400 6-Dip CC1312-ND 3.03 2.75 2.20 G2-1B02-TT 
SPST-NC 1.4V 10-30 250V 400 6-SOP CC1313-ND 3.03 2.75 2.20 G2-1B02-ST | CC1313TR-ND | 2,000 1525.50/M | G2-1B02-SR 
G2 Series Multi-output Solid State 
DPST-NO 1.4V 15-40 15V 150 8-Dip CC1314-ND 6.19 5.63 4.50 G2-2A03-TT 
DPST-NO 1.4V 15-40 15V 150 8-SOP CC1315-ND 6.19 5.63 4.50 G2-2A03-ST | CC1315TR-ND | 2,000 3078.00/M | G2-2A03-SR 
DPDT-O/C 1.4V 10-30 400V 110 8-Dip CC1316-ND 5.23 4.75 3.80 G2-AB01-TT 
DPDT-O/C 1.4V 10-30 400V 110 8-SOP CC1317-ND 5.23 4.75 3.80 G2-AB01-ST | CC1317TR-ND | 2,000 2605.50/M | G2-AB01-SR 
DPDT-O/C 1.4V 10-30 250V 150 8-Dip CC1318-ND 5.23 4.75 3.80 G2-AB02-TT 
DPDT-O/C 1.4V 10-30 250V 150 8-SOP CC1319-ND 5.23 4.75 3.80 G2-AB02-ST | CC1319TR-ND | 2,000 2605.50/M | G2-AB02-SR 
DPST-NO 1.4V 10-30 400V 110 8-Dip CC1320-ND 4.95 4.50 3.60 G2-DA01-TT 
DPST-NO 1.4V 10-30 400V 110 8-SOP CC1321-ND 4.95 4.50 3.60 G2-DA01-ST | CC1321TR-ND | 2,000 2470.50/M | G2-DA01-SR 
2 DPST-NO 1.4V 10-30 400V 70 8-Dip CC1322-ND 4.73 4.30 3.44 G2-DA02-TT 
DPST-NO 1.4V 10-30 400V 70 8-SOP CC1323-ND 4.73 4.30 3.44 G2-DA02-ST | CC1323TR-ND | 2,000 2362.50/M | G2-DA02-SR 
DPST-NO 1.4V 10-30 400V 125 8-Dip CC1324-ND 4.95 4.50 3.60 G2-DA03-TT 
DPST-NO 1.4V 10-30 400V 125 8-SOP CC1325-ND 4.95 4.50 3.60 G2-DA03-ST | CC1325TR-ND | 2,000 2470.50/M | G2-DA03-SR 
DPST-NO 1.4V 10-30 250V 125 8-Dip CC1326-ND 4.95 4.50 3.60 G2-DA06-TT 
DPST-NO 1.4V 10-30 250V 125 8-SOP CC1327-ND 4.95 4.50 3.60 G2-DA06-ST | CC1327TR-ND | 2,000 2470.50/M | G2-DA06-SR 
DPST-NC 1.4V 10-30 350V 120 8-Dip CC1328-ND 5.36 4,88 3.90 G2-DB01-TT 
DPST-NC 1.4V 10-30 350V 120 8-SOP CC1329-ND 5.36 4.88 3.90 G2-DB01-ST | CC1329TR-ND | 2,000 2673.00/M | G2-DB01-SR 
DPST-NC 1.4V 10-30 250V 140 8-Dip CC1330-ND 5.36 4.88 3.90 G2-DB02-TT 
DPST-NC 1.4V 10-30 250V 140 8-SOP CC1331-ND 5.36 4.88 3.90 G2-DB02-ST | CC1331TR-ND | 2,000 2673.00/M | G2-DB02-SR 


Solid State Relays 


These solid state relays combine small size and 
high ratings in a PC-board-mounted SPST-NO 
design. Available with (S30 types) or without 
snubber network (S3 types), Series 3 is an 
ideal replacement for power reed relays in 
microprocessor or computer-based logic level 
systems. Designed for long, reliable service in 
demanding industrial environments. 


Series AO241 

+ SPST-NO miniature SIP solid state relays * Designed for switching 
highly inductive, low current loads such as solenoids. Also suitable 
for all loads up to 1.5A. R suffix are random turn-on versions. 
Series DO061 

+ SPST-NO DC bipolar transistor output relays in epoxy-coated 
packages utilize the popular .10” grid lead spacing. DMO063 is 
mosfet output rated at 3A/60VDC. 
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Series CTX - 4 Relay’s in one Sip Pkg. — Triac Output 1 
CTX240D8Q offers four independently controlled SSR's in one 
compact PCB mount package. The CTX exhibits exceptional 
steady-state ratings utilizing highly efficient thermal 
management for increased cycle life. CTX240D3Q is a zero- 
cross type and the CTX240D3QR is a random turn-on: 
1 section on: .1 - 6.0A 2 sections on : .1 - 4.0A 
3 sections on: .1 - 3.0A 4 sections on: .1 - 2.5A 


|.60 (15.24) 
10 | 3 
300 (7-62) 


Series D2W Series CX - CMX 


Series D2W » Printed Circuit Board Mounting + Features an epoxy-coated package for 
exceptional environmental protection. Pinouts are compatible with OAC type I/O modules. 
Series CX - CMX + Ultra High Surge + Printed Orcuit Board Mounting + SPST-NOrelays achieve 
the highest power switching capability in a PC-mounted air-cooled package. Advanced features 
include exceptional steady state current, plus ultra-high surge ratings. New DC output SPST-NO 
solid state relays use MOSFET output for high switching capabilities in a PC-mount air-cooled 
package. Pinouts are compatible with Series 6 and QAC type I/O modules. 


Series DPA/SDV/SDI Dip Relays — SCR Output 

The series DPA is offered in your choice of voltage or current operated versions} 
and are rated at 1A. The series SDV/SDI's are rated at 1.5A at ambient 
temperatures of 40°C. Available in either zero-cross or random turn-on (R) 
versions and current or voltage operated (controlled) versions. SDV series are 
voltage controlled and SDI series are current controlled. 


Load Load 
Input Oper. |Release| Output Current | Digi-Key Price Each Crydom Input Oper. |Release] Output Current | Digi-Key Price Each Crydom 
Fig.| Volt. Volt. Volt. Volt. (Arms) Part No. ul 10 25 = |Part No. Fig. Volt. Volt. Volt. Volt. (Arms) Part No. al 10 25 ‘| Part No. 
Series 3 — DC Input, AC Output Series CX — DC or AC Input, DC or AC Output — SCR Type SIP 
3.5-8VDC | 3.5VDC]1.0VDC | 20-140VAC] 02-3 OC1132-ND 26.46 23.16 21.17/S312 3-15VDC | 3.0VDC] 1.0VDC | 12-280VAC] .06-5.0 ] 0C1063-ND 17.38 9.96 9.11] CX240D5 
1 |3.5-8vpc] 3.5voc|1.0vDc | 20-140vac] 02-3. | 001133-ND 25.24 22.09 20.20/S3012A 15-32VDC] 15VDC| 1.0VDC | 12-280VAC] .06-5.0 | OC1064-ND 11.08 9.70 8.87] CXE240D5 
3.5-8VDC | 3.5VDC | 1.0VDC | 40-280VAC} 02-3 0C1134-ND 27.48 24.05 21.99|S3022A 3-15VDC | 3.0VDC] 1.0VDC | 12-280VAC) .06-5.0 | 0C1119-ND 14.10 12.34 11.28) CX240D5R 
Series AO — DC Input, AC Output — SCR Type Mini-SIP 4-13VDC | 4.0VDC] 1.0VDC | 48-530VAC} .06-5.0 | CC1120-ND 14.52 12.71 11.62) Cx380D5 
Fiovbo ]4.0vDC]1.0VDC | 24280VAC] 02.1.0] 0c1049-ND 392 7.81 7 44)ACRAI 3 | $10VDC | 3.0VDC| 1.0vDC | 0-100vDC | 0-6.0A | 0C1124-ND 31.26 27.36 25.01] CMIX100D6 
4tovoc | 4ovpc|+.ovpc | 24-2e0vac! 02-10 |oci115-ND 892 781 714\ACe41R 3-10VDC | 3.0VDC}1.0VDC | 0-60VDC | 0-10A_ | 0C1125-ND 31.26 27.36 25.01] CMX60D10 
» | 410VDC | 40vDC|1.0vbc | 12:280vAC| 02.1.5 | CCI050-ND 938 821 751|ASCD41 4-13VDC | 4.0VDC] 1.0VDC | 48-660VAC} .06-5.0 | CC1065-ND 15.96 13.97 12.77] CX480D5 
4tovoc |4ovpcltovpc | 12-2e0vac| 02-15 |act116-ND 938 821 751/AS0241R 15-32VDC] 15VDC| 1.0VDC | 48-660VAC] .06-5.0 | OC1066-ND 15.96 13.97 12.77] CXE480D5 
90-140VAC) 90VAC |10.0VAC] 12-280VAC] .06-5.0 | OC1332-NDNEW! 12.74 11.15 10.20] Cx240A5 
4-10VDC | 4.0VDC]1.0VDC | 12-280VAC] .06-2.0 | 001336-ND NEW! 11.28 9.87 9.03/ASOR42 
15-32VDC| 15VDC | 1.0VDC | 12-280VAC|__.06-5.0 | OC1333-NDNEW! 12.74 11.15 10.20] CXE240D5 
4-10VDC | 4.0VDC|1.0VDC | 12-280VAC| _.06-2.0_ |001337-NDNEW! 11.28 9.87 _9.03|ASOR42R . : 
Series DOO61 — DC Input, DC Output — Bipolar Type Mini-SIP Series CTX - 4 Relays In One Sip Pkg. — Triac Output 
u 4-10VDC | 4.0VDC]1.0VDC | 24-280VAC] .1-6.0A ]OC1140-ND 41.96 36.72 33.57| CTX240D3Q 
‘ Reds Se ied caver eG pare ar ies sae Borie 4 | atovpc | 4.ovpc| 1.0vDc | 24-280VAC| _1-6.0A | Oct141-ND 45.44 39.76 36.36| CTX240D8CR 
3 nee 3.,0VDC eae ee "034 Sr ND 1652 14.46 1 co Mcbe Series DPA/SDV/SDIDIp Relays — SCR Output: 
s : ee TO PA a = ra ont eae 7 70-50mA | 10mA | 1.0mA ]20-140VAC] .01-1.0A | OC1153-ND 9.00 7.88 7.20] DPAA111 
eres: — raya PI 3.5-10VDC] 3.5VDC] 1.0VDC | 20-140VAC) .01-1.0A | OC1154-ND 9.00 7.88 7.20] DPA4119 
» | 10-35mA | 10mA | imA | 20-140VAC].025-1.0VAC] OC1338-ND NEW! 5.34 4.68 4.28/SPA4191 10-50ma | 10mA | 1.0mA | 20-280vAc! .01-1.04 | 0c1155-ND 9.00 7.88 7.20/ DPAB111 
10-35mA | 10mA |_1mA_| 20-280VAC].025-1.0VAC] OCI339-ND NEW! _6.66__5.83__5.33] SPA6191 5 |3.5-10VDC] 3.5VDC] 1.0VDC | 20-280VAC] .01-1.0A | 0C1156-ND 9.00 7.88 7.20] DPA6119 
Series D2W — DC Input, AC Output — Triac Type SIP 3.5-10VDC] 3.5VDC] 1.0VDC | 12-280VAC| .01-1.5A | OC1157-ND 9.20 8.05 7.36) SDV2415 
3-32VDC | 3.0VDC]1.0VDC | 24-280VAC] .06-2.0 ] OC1069-ND’ 9.16 8.02 7.33/D2Ww202F 3.5-10VDC| 3.5VDC] 1.0VDC | 12-280VAC] .01-1.5A | OC1158-ND 9.00 7.88 7.20) SDV2415R 
3 | 3-32VDC | 3.0VDC]1.0VDC | 24-280VAC]  .06-3.0 | OC1118-ND 970 849 7.76|D2W203F 10-50mA | 10mA | 1.0mA | 12-280VAC] .01-1.5A | OC1159-ND 9.00 7.88 7.20] SDI2415 
3-32VDC | 3.0VDC|1.0VDC | 24-280VAC] _.06-3.5 | 001062-ND 10.28 9.00 8.23/D2W203F-11 10-50mA | 10mA | 1.0mA | 12-280VAC| .01-1.5A | OC1160-ND 9.00 7.88 7.20] SDI2415R 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Typical Turn-On Delay 

For Various Timing Resistances 

Time Time 

(DSD) | (DLD) 
0.10 sec. | 1.6 sec. 
0.19 sec. | 3.1 sec. 
0.94 sec. | 15 sec. 
4.0 sec. | 64sec. 
8.3 sec. | 133 sec. 


(Customer 
furnished 
Timing 
Resistor) 


Resistor 
0 (Short) 
10KQ 
100KQ. 
470KQ. 
1.0MQ 


Relays combine small size and high ratings in a package 
designed for easy heat sink or panel mounting. Standard 
-187 push-on terminals assure quick connection and are 
arranged to provide maximum isolation between signal and 
power circuits. Model S228C is a snubberless design for 
applications that require low off-state leakage. 


Series PCV Analog Power Controller 

The Series PCV Analog Input Power Controllers are 0-100% variable power 
controllers for 120 or 240 VAC loads which vary with an analog input of 2 to 
10 Volts DC. The input and output are proportional by integrating a complete 
phase fired logic system and a solid state relay in the same package. 
Applications include heaters and lighting, motors and feeders, etc. 


Series DSD, DLD Time Delay Relay 

These Delay-On time delay relays offer customers to externally adjust their delay time by 
selecting the value of the external customer supplied resistor. DSD are short time delays and 
DLD are longer time delay durations. Timing resistors should be 1/4 watt or higher. 


Fig. 5 NEW! Fig. 6 NEW! 


Output 


Oo oO 
A1B 2A2B 


Input 
4A4B 3A3B} 
my 


ASPF 
Series 


Control V (+) t 
Gnd (-) 


Line ¢ 


Powerfin™series delivers the 
highest ratings of any single 
in-line package (SIP). The 
integral heat sink design can 
operate at 25 amps RMS in 
forced air at 85°C case temp. 
With natural convection in 


ASPF SSR incorporates the 
PowerFin™ design with an integral 
heat sink on the compact Mini-SIP 
package. Rated at 3.0 AMPS up to 
45°C, this SPST-NO AC output SSR 
is for applications where precise 
electrical power control is essential. 


Load ¢— 


1 Output 2 
a -10 Relay 
Models SST120 and SST240 auxiliary function 4 Input 3 


modules gradually apply power to the load when C - 
energized by the control voltage. Part sold 
complete with soft-start module and relay. 


RPC series proportional controllers provide a cost 
effective method of controlling power in many different 
applications such as heaters, universal motors or 


Heatsinks with pre-tapped 


free air, it rates 10 amps RMS Zero voltage or random switching incandescent lamps. A customer provided potentio- holes for SSA packages. 
at 25°C ambient. (R suffix) versions are offered. meter is all that is required for control. 
Load Load 
Input Operate | Release Output | Current | Digi-Key Price Each Crydom Resistor | Operate | Release Output | Current | Digi-Key Price Each Crydom 
Fig.| Volt. Volt. | Volt. Volt. | (Arms) | Part No. 1 10 25 _| Part No. Fig.| (Ohms) | Volt. | Volt. Volt. | (Arms) | Part No. 1 10 25 | Part No. 
Series 2 — DC Input, AC Output NEW! Series SST - Soft-Start Modules NEW! 
3.5-8VDC | 3.5VDC | 1.0VDC | 20-140VAC} .02-8 | OC1129-ND 31.94 27.95 25.56 | S218 3.5-10VDC] 3.5VDC | 1.0VDC | 90-140VAC | .04-10 | OCI343-ND 65.20 57.05 52.16 | 10SST240 
1) 35-BVDC) 3.5VDC | 1.0VDC | 40-280VAC) .02-8 | OCIISO:ND)) 33.62 29.42 26.90 | S228 5 | 35-10VDC] 3.5VDC | 1.0VDC | 90-140VAC] .04-25 | CCI344-ND 65.62 57.42 52.50 | 25SST120 
3.5-8VDC | _3.5VDC | 1.0VDC | 40-280VAC| .02-8 | OC1131-ND 28.26 2473 2261 | S228C 35-40vpc| 3.5v0c | t.0voc |90-140vac| .04-50 | CCI345-ND 6852 59.96 54.82 | 40SST120 
Series PCV Analog'Power Controlier NEW! Series RPC - Potentiometer Power Control NEW! 
2-40VDC | 2.0VDC | 1.0VDC |100-240VAC].15-15A | CCI161-ND 8210 71.84 65.68 | 10PCV2415 
2 | 210vpc] 2ovoc | 1.0vpc |100-240vac] 15-254 | OCI162-ND 9094 79.58 72.76 | 10PCV2425 J5OK (IW) — |} SO1S0VAG) 15 ROGIER Ng 61.68 53.97 49.35 RPCIZIS 
2-10vpc |_2.0Vvpc | 1.0vDc_|100-240VAC|.15-40 | OCI163-ND 107.36 93.94 85.89 | 10PCV2440 150K (IW) | — — — }90-430VAC | 25 | OCI347-ND 79.78 69.81 63.83 | RPCI225 
Series DSD, DLD Time Delay Relay 6 | 150K(1W)|  — —  |90-130VAC} 40 | OCI348-ND 108.84 95.24 87.08 | RPCI240 
3.5-15VDC] 3.5VDC | 1.0VDC | 48-280VAC |.04-10A | OCI174-ND 41.66 36.46 33.33 | DSD2410 et im — ae . ae aH cp Se sa 
3.5-15VDC] 3.5VDC | 1.0VDC | 48-280VAC |.04-25A | OCI175-ND 42.98 37.61 34.39 | DSD2425 : : ; 
3 | 3.5-15VDC] 3.5VDC | 1.0vDC | 48-280VAC |.04-50A | OCI176-ND 45.34 39.68 36.28 | DSD2450 IMI) == _|200-240VAG| 40 _[ROGIGSTENDEE116.10 101.59 92.68 _| RPG2440 
3.5-15VDC] 3.5VDC | 1.0VDC | 48-280VAC |.04-10A | OC1177-ND 41.66 36.46 33.33 | DLD2410 Solid State Relay Accessories 
3.5-15VDC] 3.5VDC | 1.0VDC | 48-280VAC |.04-25A | OCI178-ND 42.98 37.61 34.39 | DLD2425 Heatsink for Relays up to 10A (3.3 "x 2.06") (8.38cm x 5.23cm) | CC1113-ND 9.14 8.00 7.32 |HS-1 
3.5-15VDC|_3.5VDC | 1.0VDC_| 48-280VAC |.04-50A | OCI179-ND__45.34 39.68 __ 36.28 | DLD2450 7_|Heatsink for Relays up to 258 (3.3" x 4.1”) (8.38om x 10.410m) | OC1207-ND 13.42 11.75 10.74 |HS-2 
NEW! Series PF, ASPF - PowerFin™ NEW! Heatsink for Relays up to 75A (5.5" x 4.8") (13.97cm x 12.19cm) } OC1208-ND 13.42 11.75 10.74 |HE54 
4-10VDC | 4.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC| .1-3A | CCI334-ND 1084 9.49 8.68 | ASPF240D3 Heatsink for Relays up to 90A (6.0" x 6.0") (15.24om x 15.24em) | OC1114-ND 93.66 81.96 74.93 |HE90 
4-10VDC | 4.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC] .1-3A | CCI335-ND 1084 9.49 8.68 | ASPF240D3R Protective Cover for Series 1 Relays CCIO70-ND 294 258 236 |KS-100 
4 | 90-140VAC] 90.0VAC ]10.0VAC | 12-280VAC] .06-10 | OCI340-ND 22.52 19.71 18.02 | PF240A25 Protective Cover for 53TP Series Relays COCH71-ND 478 419 383 |KS-300 
3-15VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 12-280VAC | .06-10 | O01341-ND 20.80 18.20 16.64 | PFe40D25 EMI Filters for 1 Phase Relay to Reduce Gen. Noise OCi172-ND 10.10 884 8.08 |1F25 
15-32VDC| 15.0VDC | 1.0VDC | 12-280VAC| .06-10 | 0C1342-ND 20.80 18.20 16.64 | PFE240D25 EM Filters for 3 Phase Relay to Reduce Gen. Noise OCI173-ND 2288 2002 1831 |3F20 


Fig. 8 
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Series IAC, IDC, OAC, ODC 


Series 6 


Standard Mini As18) * Opto-Isolated + Solid state I/O switching modules deliver Series 6 buffered output modules contain additional 
01 NC 1.00 (25.4) an electrically clean, photo-isolated, noise free “output” internal amplification to reduce dri ts ti 
“ , photo-isolated, noise free “output” internal amplification to reduce drive requirements to a 
3,A-60V DS eee interface from logic level control systems to external loads level suitable for the Mos devices used in many 
ouTPuT my £ such as motors, valves, solenoids, etc. DMP versions are microprocessor systems. Models are available with either 
ee epoxy conformal coated for fast heat transfer. inverting or no-inverting inputs, for 5 and 15 volt logic. 
Turn Turn Turn Turn 
Input | Input | Output Output On Off | Digi-Key Price Each Crydom Input | Input | Output @ Output On Off | Digi-Key Price Each Crydom 
Fig. Volt. [I (mA)| Current Voltage | Time | Time | PartNo. i 10 25 __|Part No. Fig. Volt. I (mA) | Current Voltage | Time | Time | Part No. 1 10 25 ‘|PartNo. 
1/0 Modules — 5VDC System Voltage Series 6 — AC & DC Buffered Modules 
90-140VAC| 7 |.1-100mA .4-30VDC | 20ms | 20ms | OCI200-ND 12.70 11.12 10.16 |IAC5S 0-.8VDC | 100WA) .02-3A — 3-60VDC | 100uS | 100uS | OC1239-ND 20.60 18.03 16.48 |6311 
igo-280vacl 5 |1-100mA 4-30vDC| 20ms | 20ms | OCI201-ND 1270 11412 1016 |IACSA 2.4-6VDC | 250uA|.02-3.5A  3-60VDC | 100uS | 100uS | OC1240-ND 21.06 18.43 16.85 |6321 
40-36vD0| 8 |1-100mA 430vDC| Sms | Sms | OCIZ02ND 1142 10.00 914 lIDC5 8 | 0-.8VDC | 100uA} .02-3A 12-140VAC| Scycle|.Scycle| OCI241-ND 18.14 15.88 14.52 /6411 
0-.8VDC | 100yA | .02-3.5A 24-280VAC| .5 cycle}.5 cycle | OC1242-ND 21.16 18.52 16.93 /6412 
3-6VDC 19 .02-3A —12-140VAC} .5 cycle] .5 cycle) OCI203-ND 11.42 10.00 9.14 |OAC-5 2.4-6VDC | 250A |.02-3.5A 12-140VAC| Scycle| Scycle| OCI243-ND 1882 1647 15.06 |6421 
3-6VDC 19 02-3A  24-280VAC} .5 cycle) .5 cycle) OCI204-ND 12.70 11.12 10.16 |OAC-5A — - - - - - - - 
8 | 36VDC 14 02-3 560VDC | 3ms | 3ms | CCI205-ND 11.42 10.00 9.14/00C5 Mounting Board for 4-pos. Std. I/O Modules (Screw Term.) OC1206-ND 38.12 33.36 30.50 /PB-4 
3-32vDC | 13 |.1-100mA .4-30VDC| ims ims | OC1244-ND 1692 15.77 14.67 |IDC-5B Mounting Board for 4-pos. Std. I/O Modules (Screw Term.) QOCi218-ND 41.62 36.42 33.30 |PB4R 
Mounting Board for 8-pos. Std. I/O Modules (Card Edge Conn.) QOCI219-ND 74.46 65.16 59.57 |PB-8 
10-36VDC | 4 |.1-100mA_ .4-30VDC | 5ms Sms | 0C1234-ND 12.40 10.85 9.92 |DMP6101A) Mounting Board for 16-pos. Std. I/O Modules (Screw Term.) 0C1220-ND 172.62 151.05 138.10 |PB-16T 
90-140VDC| 6 |.1-100mA .4-30VDC | 20ms | 20ms | OC1235-ND 12.62 11.05 10.10 |DMP6201A Mounting Board for 16-pos. Std. I/O Modules (Card Edge Conn.) 0C1221-ND 136.16 119.14 108.93 |PB-16A 
180-280VDC| 4 |.1-100mA .4-30VDC | 20ms | 20ms | OC1236-ND 13.62 11.92 10.90 |DMP6202A) Mini 1/0 Module — 5VDC System Voltage 
SOVOG | 3) G2GA  S-C0VDC | ims | Sms RREEeaR 1274 11.15 10.20 |DMPSOIA 90-140VAC] 7 1-100mA .4-30VDC | 20ms | 20ms | OC1222-ND 11.42 10.00 9.14 /MIACS 
3-6VDC 4 .02-3A  24-280VAC| .5 cycle| .S cycle} OCI238-ND 13.62 11.92 10.90 |DMP6402A 10-36VDC| 8 |.1-100mA .4-30VDC | 5ms 5ms | OC1223-ND 11.42 10.00 9.14 |MIDC5 
1/0 Modules — 15VDC System Voltage 8 | 3-6VDC 19 .02-3A —12-140VAC) .5 cycle] .5 cycle a eea 11.42 10.00 9.14 |MOAC-5 
90-140VAC] 7 ].1-100mA 4-30VDC] 20ms | 20ms ] OCI210-ND 11.42 10.00 9.14 [IAC-15 SEVDG | 19 | C2 GA 24 ZB0VAG) 5 cycle | 5 cycle PRR Ieea ig 1270 11.12 10.16 (MONO SA 
g | 10-36V0C | 8 |.1-100mA 4-30VDC| sms | Sms | OoI2I1-ND 1142 10.00 9.14 |IDC-15 SEVDG | 4 | 023A __S-6OVDG | Sms _| .dms_[BIESREE 11.42 10.00 _ 9:14 |MCDGS 
9-18VDC | 20 | .02-3A 12-140VAC| S cycle] .Scycle| OCI212ND 11.42 10.00 9.14 /QAC-15 Mini 1/0 Module — 24VDC System Voltage 
9-18VDC | 14 | .02-3A 5-60VDC | .3ms | .3ms | COI213-ND 1142 10.00 9.14 |ODC-15 10-36VDC| 8 |.1-100mA .4-30VDC | 5ms | 5ms ORIN _ _ ot Teen 
8 | 18-28VDC|) 15 .02-3A —12-140VAC} .5 cycle] .5 cycle | : . 
1/0: Modules — 24VDC System Voltage ie2evoc| 10 | ‘023A s60vDc | ams | Sms | CO1209.ND 1142 10.00 914 |MoDo24 
90-140VAC| 7 |.1-100mA 4-30VDC | 20ms | 20ms | OCIZI4ND 12.70 11.12 10.16 |IAC- 24 Mounting Board for 4-pos. Mini /O Modules (Screw Term.) CCI230-ND 38.12 33.36 3050 |/MS4 
g | 10-36VDC | 8 |.1-100mA .4-30VDC | 5ms | Sms | OCl21S-ND 11.42 10.00 9.14 |IDC-24 Mounting Board for 8-pos. Mini I/O Modules (Card Edge Conn.) | OC1231-ND 74.46 65.16 59.57 |MS-8H 
18-28VDC | 10 | .023A 12-140VAC| 5 cycle} S cycle) OCI216-ND 11.42 10.00 9.14 | QAC-24 Mounting Board for 16-pos. Mini I/O Modules (Card Edge Conn.) | OC1232-ND 136.16 119.14 108.93 |MS-16H 
18-28VDC | 10 | .023A 5-60VDC | .3ms | .3ms | OCI217-ND 11.42 10.00 9.14 |ODG-24 Mounting Board for 24-pos. Mini /OModules (Card Edge Conn.) | OC1233-ND_230.30 201.52 184.24 |MS-24H 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Solid State Relays 


Series 1, HD, HA: +» These SPST-NO relays deliver proven reliability in the most demanding 
applications. Qutput consists of an SOR AC switch, available in either zero voltage turn-on or random 
turn-on, phase controlled models. (-10 versions are phase controlled. Orydom part numbers ending in 
“B’ are normally closed versions.) 


Series T: + Industry Standard Package + Snubbers are included for high DV/DT applications and 
inductive loads, together with zero-voltage switching to reduce inrush currents and electrical noise. 


Series H12: + High voltage relays use IC driven circuits for switching loads up to 660 VAC with 1200 
Volts blocking standard. 

Series 1-DC: + Low On-State Resistance + Paralleling Capability for Higher Ourrents »* DC output relays 
feature MOSFET technology for low on-state resistance, assuring easy paralleling and switching 
capabilities to 40 amps at 100 VDC. 

Series CS: + Low Leakage » SCR AC switch output models feature low off-state leakage (snubberless) , 
zero-voltage switching and have a broadened operating range at both 120V/240VAC line voltages. 


Fig. 3 
Dual Relay 
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Series EZ: + Low Leakage * Quick Connect Terminals 
+ Offers a low profile package with the convenience of 
quick connect terminals + 4000 Vrms opto-isolation 
and low off-state leakage are standard. 


* SCR Output + AC or DC Control + LED Status Indicator Three-phase solid 
state relays switch up to 530 Vrms directly to loads such as motors, 
transformers, heating elements, etc. Models are available with either AC or DC 
input (coil). For heatsink use part number OC1114-ND. 


Two (Dual) or four (Quad) totally independent AC output relays come in a single standard 
panel-mount package. Utilizing an AC switch output with internal snubber, relays provide 
greater protection against false triggering. 


Load Load 
Input Operate | Release | Output | Current | Digi-Key Price Each Crydom Input Operate | Release | Output | Current | Digi-Key Price Each Crydom 
Fig. Volt. Volt. Volt. Volt. (Arms) | Part No. 1 10 25 ‘| Part No. Fig. Volt. Volt. Volt. Volt. (Arms) | Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 
Series 1 — DC Input, AC Output — SCR Type 90-280VAC| 90VAC | toVAC | 80-530VAC] .04-90 | OCI025-ND 7996 6997 63.97 | HM4890 
pape | sowwe | 10vpe laetaovec| 0425 WEGEGNEIN 21.76 1004 1741 [Dime 90-280VAC| 90VAC | 10VAC | 80-530VAC] .04-110 | OCI148-ND 87.02 76.15 69.62 | HM8110 
3-2v0c | sovoc | tovoe | 24-14ovac| 0410 GHOOMINDIN 216 2814 2572 | Dizi 90-280VAC} 90VAC | 10VAC | 80-530VAC] .04-125 | OCI149-ND 91.92 8043 73.54 | HM8125 
3-g2v0c | sovoc | tovoc | 24-140vac| 0425 |octoo2ND | s262 2365 2610 | Di2s 1 | 90-280VAC| 90VAC | 10VAC | 48-660VAC] .04-25 | OCI101-ND 46.02 40.27 36.82 | HAS025 
3-s2v0c | sovoc | 1ovoc | 24-140vac| 04-40 |octoog.ND | 3552 31.08 2842 | pied 90-280VAC} 90VAC | 10VAC | 48-660VAC] .04-50 | OCI102-ND 51.46 45.03 41.17 | HAS050 
gevoc | sovoc | tovoc | ap-zs0vac| 0425 | colooND 21.90 19:17. 17.52 | Dede 90-280VAC| 90VAC | 10VAC | 48-660VAC] .04-90 | OCI103-ND 83.38 72.96 66.71 | HAS090 
3-a0vpc | 3ovpc | tovpc | 4s-2sovac| 0410 | cci00s-ND 3204 28,83 2626 | Dost0 90-280VAC| 90VAC | 10VAC | 48-660VAC] .04-125 | CCI104-ND 93.18 81.54 74.55 | HASO125 
3-32vDC | 3.0VDC | 1.0vDC | 48-280VAC) .04-25 | CCIOD6-ND 33.28 29.12 26.63 | 02425 Series H12 — DC Input, AC Output — SCR Type 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 48-280VAC| .04-40 ) OC1071-ND 37.64 32.94 30.12 | D2440 4-32VDC | 4.0VDC | 1.0VDC | 48-660VAC] .04-50 | CC1032-ND 47.64 41.69 38.12 | H12WD4850 
3-32VDC | S.0VDC | 1.0VDC | 48-280VAC) .04-50 | OCI007-ND 38.86 34.01 31.09 | D2450 1 | 432VDC | 4.0VDC | 1.0VDC | 48-660VAC] .04-90 | OCI033-ND 58.52 51.21 46.82 | Hi2wD4890 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 48-280VAC| .04-75 | OC1008-ND 62.08 54.32 49.67 | 02475 4-32VDC | 4.0VDC | 1.0VDC | 48-530VAC] .04-50 | OCI105-ND 44.94 39.33 35.96 | H12D4850 
aie Spe cae pene an ae soe a. ee Sait 4-32VDC | 4.0VDC | 1.0VDC | 48-530VAC] .04-90 | OCI106-ND 55.22 48.32 44.18 | H12D4890 
3-32VDC | 3.0vDC | 1.0vDC | 48-280VAC].04-125 | OC1143-ND 78.62 68.80 6290 | D24125 SeriesiHt2'— AG Input, AC Output — SCR Type 
1 | 332vpc | 30vpc | 1.0vpc | go-ssovac! .o4-25 | cclo72ND 41.32 36.16 33.06 | D4g25 ; | 90-14ovac| govac | 1ovac | 48-660vAc] .04-60 ] OcI0s4-ND 47.52 41.58 38.02 | H12cM@e50 
3.32vpc | 30vpc | 1.0vpc | g0-s30vac! 04-40 | Cct073:ND 44.00 38.50 35.20 | Dasdo 90-140VAC| 9OVAC | 10VAC | 48-660VAC] .04-90 | OCI035-ND 62,70 54.87 50.16 | H12CA4890 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0vDC | 80-530VAC) .04-50 | OCI074-ND 45.90 40.17 36.72 | D4850 Series T — DC Input, AC Output — Triac Type 
3-32VD0C | S.0VDC | 1.0VDC | 80-530VAC) .04-75 | OCIOZS-ND 67.12 58.73 53.70 | D4875 3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 24-140VAC| .05-10 | OCI026-ND 32.14 28.13 25.72 | TD1210 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC_| 80-530VAC| 04-90 | OCIO76-ND 74.14 64.88 59.32 _| D4890 4 | $32VDC | 3.0vDC | 1.0vDC | 24-140VAC] .05-25 | OC1027-ND 32.62 28.55 26.10 | TD1225 
3-32vDC | 3.0VDC | 1.0vDC | 48-280VAC] .04-10 | OCI088-ND 36.10 31.59 28.88 |D2410B 3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 48-280VAC] .05-10 | OCI028-ND 32.94 2883 26.36 | TD2410 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 48-280VAC) .04-25 | OCI089-ND 36.44 31.89 29.16 | D2425B 3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 48-280VAC] .05-25 | CCI029-ND 33.28 29.12 26.63 | 1D2425 
3-32vDC | 3.0VDC | 1.0vDC | 48-280VAC] .04-40 | OCI090-ND 40.80 35.70 32.64 | D2440B Series T — AC Input, AC Output — Triac Type 
SS2VDG | SOVDG | 1.OVDC | 48-2BOVAG | 04°75 TISAI 6524 87.09 52.20 | Ded7eB 90-280VAC| 90VAC | 1oVAC | 24-140VAC] .05-10 | OCI107-ND 33.18 29.04 26.55 | TAI210 
3.5-26VDC] 3.5VDC | 1.0VDC | 24-140vAC| 04-10 | OCI077-ND 32.16 28.14 25.73 | D1210-10 , | s0-220vac| sovac | tovac | 24-taovac| 05-25 | octogo-ND 3382 2960 27.06 | TAI205 
3.5-26VDC| 3.5VDC | 1.0VDC | 24-140VAC| .04-40 | OC1078-ND 35.52 31.08 28.42 | D1240-10 go-eaoviec| sovac | 1ovac |as-zsqvac| 0510 WOOGENDN 342e4 30.49 27.28 | TA2s10 
3.5-26VDC| 3.5VDC | 1.0VDC | 48-280VAC] .04-10 | OCI079-ND 32.94 2883 26.36 | D2410-10 go-paoviec| sovac | 1ovac |4s-zeqvac| 0505 WOOGSTNN a552 3108 2e40 |TADas 
3.5-26VDC| 3.5VDC | 1.0VDC | 48-280VAC] .04-25 | OCI080-ND 33.28 2912 26.63 | D2425-10 : 
3.5-26VDC| 3.5VDC | 1.0vDC | 48-280VAC] .04-40 | CCI081-ND 37.64 32.94 30.12 | D2440-10 Series 1 DC — DC Input, DC Output — MOSFET Type 
3.5-26VDC| 3.5VDC | 1.0VDC | 48-280VAC| .04-50 | CCI082-ND 38.86 34.01 31.09 | D2450-10 3.5-32vDC| 3.5vDC | 1.0vDC | 0-100vDc| 0-7 | OCI036-ND 47.58 41.64 38.07 | DIDO7 
3.5-26VDC| 3.5VDC | 1.0VDC | 48-280VAC] .04-90 | OC1083-ND 68.34 59.80 54.68 | D2490-10 3.5-32VDC| 3.5VDC | 1.0VDC | 0-100VDC | 0-12 | OCI037-ND 52.58 46.01 42.07 | DID12 
3.5-26VDC| 3.5VDC | 1.0VDC | 80-530VAC| .04-25 | OC1084-ND 41.32 36.16 33.06 | D4825-10 3.5-32VDC| 3.5VDC | 1.0VDC | 0-100VDC | 0-20 | OCI038-ND 57.62 5042 46.10 | D1D20 
3.5-26VDC| 3.5VDC | 1.0VDC | 80-530VAC| .04-40 | OCI085-ND 44.00 38.50 35.20 | D4840-10 ; | 35-32VDC] 3.5VDC | 1.0VDC | 0-100vDC | 0-40 | OCI089-ND 71.58 62.64 57.27 | DIDAO 
3.5-26VDC| 3.5VDC | 1.0VDC | 80-530VAC| .04-75 | OCI086-ND 67.12 5873 53.70 | D4875-10 3.5-32VDC| 3.5VDC | 1.0VDC | 0-200vDC] 0-7 | OCI040-ND 54.94 48.08 43.96 | D2D07 
3.5-26VDC| 3.5VDC | 1.0VDC | 80-530VAC| .04-90 | OCI087-ND 74.14 64.88 59.32 | D4890-10 3.5-32VDC| 3.5VDC | 1.0VDC | 0-200VDC] 0-12 | OCI041-ND 63.32 55.41 50.66 | DaD12 
Series 1 — AC Input, AC Output — SCR Type 3.5-32VDC| 3.5VDC | 1.0VDC | 0-400vDC] 0-7 | OC1042-ND 64.54 56.48 51.64 | D4D07 
90-280VAC] 90VAC ] 10VAC | 24-140VAC] .04-25 | CcIO1T-ND 33.82 29.60 27.06 | A1225 S.B-S2VDG) S.EVDC | 7.0V0G | 0400VDC | 0-12 (ECCI 86.98 76.11 69.59 | Débie 
90-280VAC] QOVAC | 10VAC | 24-140VAC] .04-40 | OC1012-ND 37.42 32.75 29.94 | A1240 Series CS — DC Input, AC Output — SCR Type 
90-280VAC] 90VAC | 10VAC | 48-280VAC| .04-10 | CCIO13-ND 34.84 30.49 27.88 | A2410 3.5-15vDC| 3.5vDC | 1.0VDC | 24-280vAc| 1-10 | OC1043-ND 26.48 23.17 21.19 | CSD2410 
90-280VAC| 9OVAC | 10VAC | 48-280VAC| .04-25 | CCIO14-ND 35.52 31.08 28.42 | A2d25 3.5-15vDC| 3.5voc | 1.0vDC | 24-280vAc| .1-25 | OC1044-ND 3240 2835 2592 | csD2425 
90-280VAC] 90VAC | 10VAC | 48-280VAC| .04-50 | OCIOIS-ND 40.22 35.20 32.18 | A2450 1 3.5-15VDC} 3.5VDC | 1.0VDC | 24-280VAC] .1-50 | OCI045-ND 38.08 33.32 30.47 | CSD2450 
18-36VAC | 18VAC | 2VAC_ | 48-280VAC} .04-50 | OCIO68-ND 38.20 33.43 30.56 | A2450-E 45-82VDC] 15VDC | 1.0VDC | 24-280VAC] .1-10 | OCI110-ND 2648 23.17 21.19 | CSE2410 
1 | 90-280VAC] 9OVAC | 10VAC | 48-280VAC) .04-75 | OCIO16-ND 64.78 56.69 51.83 | A2475 45-32VDC] 15VDC | 1.0VDC | 24-280VAC| .1-25 | OCI111-ND 3240 28.35 25.92 | CSE2425 
90-280VAC| 90VAC | 10VAC | 48-280VAC] .04-110 | OCI144-ND 78.24 68.46 62.60 | A24110 45-32vpc} 15vpc | t.0vpc | 24-280vac! 1-50 | ocI112-ND 38.08 33.32 30.47 | CSED450 
90-280VAC] 90VAC | 10VAC | 48-280VAC] .04-125 | OCI145-ND 81.64 71.44 65.32 | A24125 = = 
90-280VAC) 90VAC | 10VAC | 80-530VAC] .04-25 | CC1O92-ND 47.12 41.23 37.70 | Ag25 Sertes/DCRO ='DC or AC Input, DC Qutput — Bipolar Type 
90-280VAC] 90VAC | 10VAC | 80-S30VAC] .04-40 | OCI093-ND 51.82 45.35 41.46 | 4840 3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 3-60VDC | 02:3 | OCI126-ND 14.30 1252 11.44 | DOB0S3 
90-280VAC] 90VAC | 10VAC | 80-530VAC] .04-50 | OCI094-ND 53.84 47.11 43.08 | A4850 3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 3-60VDC | .02-5 | OCI127-ND 22.44 19.64 17.96 | DOB0S5 
90-280VAC] 90VAC | 10VAC | 80-530VAC] .04-90 | OCIO95-ND 77.72 68.01 62.18 | A4890 1 pea as ie eee ee oe ee oe aes ree 
Sertes' HD = DE:Inputy AC Output.— SCR Type 90-280VAG. 90VAC | 10vAC | 360VDC | 02-58 | OCII51-ND 24.68 21.60 19.75 | DOS0SAS 
3-32vpc | 3.0vpc | 1.0vpc | 80-ss0vac] .04-12 | OcI017-ND 40.08 35.07 32.07 | HD4812 go-280vAC govac | 1ovac | 3-60vDC | .02-7A | COISZND 30.26 26.48 24,21 | DOSOSA7 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 80-530VAC] .04-25 | OCIO18-ND 42.44 37.14 33.96 | HD4825 Snes Ea = De InGuEAC Oumar SChT 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 80-S30VAC] .04-50 | OCIO19-ND 47.12 41.23 37.70 | HD4850 one nput, utp ype 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 80-530VAC]| .04-50 | CCI096-ND 50.28 44.00 40.23 | HD4850-10 2 415VDC | 4.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC| .06-12 | OCI047-ND 17.20 15.05 13.76 | EZ240D12 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 80-530VAC] .04-75 | OCI020-ND 75.26 65.86 60.21 | HD4875 4-15VDC | 4.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC] .06-18 | OCI048-ND 22.10 19.34 17.68 | EZ240D18 
4 | 382VDC | 3.0vDC | 1.0vDC | 80-S30VAC] .04-90 | Oct02T-ND 76.38 66.84 61.11 | HD4890 Dual — DC Input, AC Output — SCR Type 
3-32VDC | S.0VDC | 1.0VDC | 80-S30VAC) .04-110 | OCI146-ND 82.90 72.54 66.32 | HD48110 4-15vpc | 4.0vpC | 1.0vpc | 24-280vac] .05-25 | OcI121-ND 5986 5238 47.89 |D2425D 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 80-S30VAC].04-125 | OCI147-ND 87.76 76.79 70.21 | HD48125 3) aisvoc| zcvpe | 10vp0 | 24-280vac| 05-40 | ecli22ND | 6778 S031 5423 | Dosaon 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 80-530VAC] .04-25 | OCI097-ND 44.12 38.61 35.30 | HD6025 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0vDC | 80-530VAC] .04-50 | OCI098-ND 49.48 43.30 39.59 | HD6050 Quad — DC Input, AC Output — SCR Type 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0vDC | 80-530VAC] .04-90 | OC1099-ND 80.18 70.16 64.15 | HD6090 3 | 415voc | 4.0vpc | 1.0vDc | 24-280vAc] .05-20 | OC1123-ND 94.48 8267 75.59 | TD24200 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 80-530VAC].04-125 | OCI100-ND 91.28 79.87 73.03 | HD60125 Series 53TP — DC or AC Input — SCR Type (for 3 Phase applications) 
Series HA — AC Input, AC Output — SCR Type 3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 48-530VAC] .05-25 | OCI135-ND 130.10 113.84 104.08 | D53TP25D 
90-280VAC] 90VAC | 10VAC | 80-530VAC] .04-25 | OC1022-ND 48.46 42.41 38.77 | HM825 4 | 3:32VDC | 3.0VDC | 1.0VD6 | 48-530VAC] .05-50 | O01136-ND 142.98 124.59 113.91 | DS3TP50D 
1 | 90-280VAC| 9OVAC | 10VAC | 80-530VAC] .04-50 | OC1023-ND 55.38 48.46 44.31 | HM4850 90-280VAC} 90VAC | 10VAC | 48-530VAC] .05-25 | OCI137-ND 135.68 118.72 108.55 | AS3TP25D 
90-280VAC| 90VAC | 10VAC | 80-530VAC] .04-75 | OC1024-ND 76.62 67.05 61.30 | HM875 90-280VAC} 90VAC | 10VAC | 48-530VAC] .05-50 | OCI138-ND 147.96 129.47 118.37 | ASPT50D 


More Product Available Online: www.digikey.com 


958 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Conductor: + Fully annealed tinned copper per ASTM B-33. Insulation: + Premium grade color coded PVC 
+ Temperature range: -40°C to +80°C + Voltage Rating: 300 volts + 0.016 (0.41mm) Nom. Insulation Thickness. 
Industry Approvals: + UL Style 1007 - CSA TR-64 - Passes UL VW-1 Vertical Flame Test + OSHA acceptable. 


CAROL. 


© General Cable BRAND 


Hook-Up Wire 


Cond. Ins. Digi-Key* Cond. Ins. 
Size Cond. O.D. Part No. Price Mfg. Size Cond. O.D. Price Mfg. 
(AWG) Strand (mm) for 100 ft. 100 ft.t Part No. (AWG) Strand (mm) for 1000 ft. 1,000 ft.t Part No. 
Solid Conductors Solid Conductors 
24 Solid 1.32 C2003L] -100-ND 12.01 C2003 24 Solid 1.32 C2003L -1000-ND 34.25 C2003 
22) Solid 1.45 C2004C -100-ND 12.34 C2004 22 Solid 1.45 C2004( -1000-ND 37.57 C2004 
20 Solid 1.63 C2028L] -100-ND 13.14 C2028 20 Solid 1.63 C2028L) -1000-ND 45.58 C2028 
18 Solid 1.83 2052C -100-ND 14.29 C2052 18 Solid 1.83 C2052L] -1000-ND 54.76 C2052 
16 Solid 2.11 C2053L] -100-ND 15.56 C2053 16 Solid 2.11 C2053C -1000-ND 69.75 C2053 
Stranded Conductors Stranded Conductors 
24 7/32 1.42 €2015L) -100-ND 12.65 C2015 24 7/32 1.42 C2015L] -1000-ND 40.63 C2015 
22 7/30 1.57 C2016L] -100-ND 13.01 C2016 22 7/30 1.57 C2016L] -1000-ND 44.26 C2016 
20 10/30 1.78 20401 -100-ND 13.70 C2040 20 10/30 1.78 C2040L -1000-ND 51.16 C2040 
18 16/30 2.03 C2064L -100-ND 14.86 C2064 18 16/30 2.03 C2064L -1000-ND 62.79 C2064 
16 26/30 2.34 C2065] -100-ND 16.45 C2065 16 26/30 2.34 C2065L] -1000-ND 78.63 C2065 
Hookup Wire, Stranded, PVC Insulation UL Style 1015, TEW, PVC, 600V 105°C, VW-1 0 eee 
Conductor Nom. Digi-Key* Conductor Nom. Digi-Key* 
Size O.D. Insulation Part No. Price Mfg. Size 0.D. | Insulation Part No. Price Mtg. 
(AWG) Strand (mm) Thickness for 100 ft. 100 ft. Part No. (AWG) Strand | (mm) | Thickness for 1000 ft. 1,000 ft. Part No. 
24 7/32 2.24 0.81mm C2100L] -100-ND 13.04 C2100 24 7/32 2.24 0.81mm C2100L] -1000-ND 44.53 C2100 
22 7/30 2.39 0.81mm 21010 -100-ND 13.65 C2101 22 7/30 2.39 0.81mm 21010 -1000-ND 50.61 C2101 
20 10/30 2.59 0.81mm C2102] -100-ND 14.62 C2102 20 10/30 2.59 0.81mm C2102L -1000-ND 60.95 C2102 
18 16/30 2.84 0.81mm C2103L -100-ND 15.70 C2103 18 16/30 2.84 0.81mm C2103L -1000-ND 71.76 C2103 
16 26/30 3.15 0.81mm 21040 -100-ND 17.94 C2104 16 26/30 3.15 0.81mm 21040 -1000-ND 98.54 C2104 
14 41/30 3.58 0.81mm C2105L -100-ND 21.41 C2105 14 41/30 3.58 0.81mm C2105L) -1000-ND 131.68 C2105 
10 105/30 4.67 0.81mm 21071 -100-ND 35.18 C2107 10 105/30 4.67 0.81mm 21070 -1000-ND 253.94 C2107 
Hookup Wire, Solid, PVC Insulation UL Style 1015, TEW, PVC, 600V 105°C, VW-1 
Conductor Nom. Digi-Key* Conductor Nom. 
Size O.D. Insulation Part No. Price Mfg. Size 0.D. Insulation | Part No. Price Mfg. 
(AWG) Strand (mm) Thickness for 100 ft. 100 ft.t Part No. (AWG) Strand (mm) Thickness | for 1000 ft. 1,000 ft.t Part No. 
22 1 2.26 0.81mm C2117L] -100-ND 13.14 C2117 22 1 2.26 0.81mm C2117L] -1000-ND 45.58 C2117 
20 ‘ti 2.44 0.81mm C2118L] -100-ND 13.92 C2118 20 1 2.44 0.81mm C2118L] -1000-ND 53.39 C2118 
18 1 2.64 0.81mm C2119L] -100-ND 14.95 C2119 18 1 2.64 0.81mm C2119L) -1000-ND 64.25 C2119 


* For (1 in Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: B=Black; W=White; R=Red; G=Green; A=Orange; Y=Yellow; L=Blue; N=Brown; S=Slate Gray; V=Violet. 
t Length tolerance is +1% + Wire is ordered per EIA-359-A color specification which allows for some variation in shade. 


CAROL. 


* Conductor: Fully annealed 1 bare, 1 tin stranded 
copper per ASTM B-174; Fully annealed stranded 


* Temperature Range: -20°C to +60°C 
+ Voltage Rating: 90 Volts (UL)* , 300 Volts SPT-1 


© General Cable 


BRAND 


bare copper per ASTM B- 33 (C1364 style 
only)* * 
+ Insulation: Gear; Premium grade PVC Premium 


+ Industry Approvals: UL wires misc. 90 volts* 
(except C1364 series); UL recognized 300 volts 


Wire Strippers 


grade Superflex PVC (C1364 style only)* * SPT-1 (except C1364 series); OSHA acceptable 


PVC Coated >——— 


Speaker Cable + Jacket: PVC Gear (except C1364 series) 
Nom. 
No. Cond. Insulation Nominal Suggested (X = No. of Ft. Per Roll)# 
of Size Thickness O.D. Working Digi-Key Price Per Roll Mfg. 
Cond. (AWG) Strand (mm) (mm) Voltage Part No. 500 ft. 1,000 ft. Part No. WS4 STRIPPER: ; 
2 24 7/32 0.41 1.40 x 2.79 250 C1356-X-ND 10.28 20.55 C1356 Handy, lightweight, universal stripping tool cuts and 
2 22 7/30 0.51 1.78 x 3.68 300 C1362-X-ND 14.59 29.18 C1362 strips common wire sizes. Hardened blades. Vinyl 
2 20 10/30 0.51 2.16 x 4.06 300 C1360-X-ND 19.89 39.78 C1360 grips. Spring action to speed work. Full length: 
2 18 16/30 0.64 2.54 x 4.75 300 C1357-X-ND 23.29 46.58 C1357 4"/102mm. 
2 16 26/30 0.64 2.84 x 5.33 300 C1358-X-ND 31.76 63.51 C1358 
2 14 41/30 0.64 3.05 x 5.84 300 C1361-X-ND 49.22 98.43 C1361 
2 12 65/30 0.76 4.06 x 8.51 300 C1363-X-ND 79.16 158.33 C1363 WSS) Woe, WS7 
2 12 7 x 37/36 1.52 5.84 x 11.94 300 C1364-X-ND 151.74 303.48 C1364 
# Length tolerance is +10% 
WS5, WS6, WS7 WIRE STRIPPER: 
DABURN PVC Coated Speaker Cable Strip and cut commonly used wire, single or 
stranded, AWG or metric. Each tool will strip 
(X = No. of Ft. Per Roll) bal ee iy ae Plier nose oe extra 
Price Per Roll Daburn eature along with cushion grips and spring 
Cond. Size Strand 100 ft. 1,000 ft. Part No. release. Hardened pivot joint for longer life. A 
< Conductors are parallel, stranded copper oe 22 7/30 W200-X.ND 6.34 49.62 2753 perfect tool for solder benches or assembly areas. 
: rage se speaker cable 2 18 16/30 W201-X-ND 10.97 90.61 2759 
+ Gear insulation a mi 
“Temp. Rating: -20°Cto 160°C L 2* 16 26/30 W202-X-ND 14.79 135.92 2760 rete De ne tae 
+ Operating Voltage: 300V 1 Conductor Tinned Copper; 1 Conductor Bare Copper AWG10- 22 WS4-ND 8.45 
AWG 10 - 20 (Yellow) WS5-ND 13.70 
PATCE AWG 16 - 26 (Red) WS6-ND 13.70 
=n f) : A Price AWG 22 - 30 (Blue) WS7-ND 14.95 
eawet Thermal Wire Strippers |_vesciption Each 
. i E ° if Thermal Wire Stripper, Battery Powered with Qeaning Brush PTS-20-ND* 104.47 
+ Nichrome, heating element: 450°F (232°C) in less than 5 seconds. A IVI ic 
+ Teflon stripper 1700°F (927°C) in less than 5 seconds. + Eliminates Replacement Blade for PTS-20 PTS-201-ND 5.04 P EYED cectronics 
nicks and broken strands of conductors. + Handles solid, stranded Thermal Wire Stripper with Qeaning Brush PTS-10-ND* 59.41 ‘ 
and shielded wires. » Does not burn skin. » AC line power or i it Blade for PTS-10-ND PTS-101-ND 5.19 
rechargeable battery power versions. * Complete with cleaning Replapenen ‘ — Cable Stripper 
Ser Teflon Wire Stripper for 16-30 AWG PTS-30-ND 90.31 
brush and operating instructions. a 5 
Replacement Blade for PTS-30-ND PTS-302-ND 5.32 eee Pence face 
SS Thermal Coax Stripper for RG 58, RG59, RG62 PTS-50-ND* 94.43 ecuipdany lh Ss 
PTS-30-ND Se een «i acement Blade for PTS-50-ND PTS-501-ND 6.23 Cane SURG Too! or 
« PTS-20-ND Replace 29 : RG/58, 59 (AMP A1110-ND 131.14 
PTS-50-ND * Will not strip Teflon wire. Part No. 603995-1) 


DABURN Plastic Kinkless Test Lead Wire —_ zee» ~ Rubber Kinkless Test 


Lead Wire 


Suitable as Test Lead Wire in analyzers, instruments, oscillators, meters, etc. Wherever extra 
flexibility and limpness are necessary. Single conductor, extra flexible stranded soft tinned copper, 
color-coded rubber, smooth wax finish. Operating Temperature: -20°C to +60°C. 


Soft formulation vinyl maximum flexibility. Temperature stability from -80°C to +105°C. Exceed requirements for MIL-I- 
3930A Type JP(PVC). Suitable for test leads, etc. Resistant to gasoline and oil. Excellent abrasion resistance. 
Description: One conductor tinned copper stranded, special formulation vinyl insulation - smooth surface. Operating 
Temperature: —80°C to +105°C, 5000V rating. 


Ins. 0.D. Digi-Key Part Number Price 
Ft._| Size | Strand | (mm) | Nom. Red Black Yellow Green Per Roll Fale A 
100 | 22 | 26/6 | 81 | 254 | We722R-100-ND | We2722B-100-ND ] W2722Y-100-ND ] W2722G100ND 14.25] |p, |e, eeligca' aa vat Vane oe. Bo go MMos! * He 
1000 | 22 | 26/36 | 81 | 2.54 | W2722R-1000-ND | W2722B-1000-ND | W2722Y-1000-ND | W2722G-1000-ND 94.17 fsa (SZ pure Se A RS = #0 ene 
100 | 18 | 65/36 | 81 | 284 | We718R-100-ND | W2718B-100-ND | we718Y-100-ND | W2718G-100-ND 24.05 | 100 | 20 | 41/36] 1.19mm | 12,000v] 3,000 |3.48mm] W2715R-100-ND  W2715B-100-ND 41.16 
1000 | 18 | 65/36 | 81 | 2.84 | we718R-1000-ND | W2718B-1000-ND | W2718Y-1000-ND | W2718G-1000-ND 164.65 | —|1000| 20 | 41/36] 1.19mm_ | 12,000V| 3,000 |3.48mm| W2715R-1000-ND _W2715B-1000-ND _271.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 959 


~ General Cable CAROL. 


Multi-Conductor Cable 


G BAR UL Style 2464 


80° 300/V. 
BRAND LL46351 £26174 
COLOR CODE CHART NO. 1 COLOR CODE CHART NO. 2 COLOR CODE CHARTNO.3 Notes: 12. California State Fire Marshal 
1. UL-2092 (UL: 60°C, 300V) 13. Passes CSA FT6 Flame Test 
No.| _ Color No.| Color No.| Color No.| Color No.| Color No. Color No.| Color | No. | Color 2. UL-2093 (UL: 60°C, 300V) 14, NEC Article 725 Type OL3 (UL: 
1| Black 11] Pink 21|WhiteBrown| | 1| Black 11 | Blue/Black | 21|OrangelGeen| [7 | gacx 3) Red 3. UL-2106 (UL: 60°C, 600V) 75°C) 
2| White 12} Ta 22White/Orange 2| White 12 |Black/White | 22) Blk/Wht/Red 2'| Neural 4\a@ 4. NEC Article 725 Type OL2 (UL: 15. NEC Article 800 (UL: 60°C) 
3| Red 13| Red/Green | 23] White/Gray 3| Red 13 | Red/White | 23] Wht/BIk/Red i back 75°C) 16. OV-CSA POCFT4, non UL2464 
4| Geen 14| Red/Yellow | 24| White/Violet 4| Geen 14 |@eerWhite | 24] Red/Bl/Wht 5. UL Style 2464 (UL: 80°C, 300V) 17. NEC Article 725 Power-Limited 
5 | Brown 15) Red/Black | 25]Wht/Bik/Red 5] Qrnge 15 | Blue/White | 25] G@r/BIk/Wht COLOR CODE CHART NO. 4 6. NEC Article 800 Type OM (UL: 75°C) Tray Cable (UL: 105°C, 300V) 
6] Blue 16| White/Black | 26) Wht/Bk/Gn 6] Blue 16 | Black/Red | 26] Org/Bk/Wht 7. CSAPOG (60°C) : 19. NEC Type CL3P only 
7| Qrange 17| White/Red | 27) Wht/BIk/Yel 7 | White/Black | 17| WhiteRed | 27] BlwBlk/Wht | |No.| color |No.| Color 8. eaten 20. Passes CSA FT4 Fame Test 
8| Yellow 18] White/Green | 28) Wht/BIk/Blu 8| Red/Black | 18 |Qrange/Red | 28] Bik/Red/Gn : ieee 
9| Viole | 19|White'Yellow | 29| whvBWem | | 9 |GreenBlack | 19) Blue/Red | 29/Wht/Redi@rn : pa ‘ pies Ps oreo nad Test . ie ee a 
‘ een . OSHA . 
10] Gay 20| WhiteBlue | 30/Whv/BIWOg | | 10|Crange/Black | 20| Red/Green | 30] ReW/B/Gn 11, NEGAtide 725 (UL: 60°) anes connaied ts id 
Non-Plenum Plenum 


General Specifications: + Temperature Range: 
-20°C to +80°C (UL +80°C) + Voltage Rating: 
150V (UL) + Each conductor stranded tinned 
copper + Color coded PVC insulation + Nominal 
Ins. Thickness: .010" (.25mm) +» Gray PVC jacket 
+ Conductors: 22AWG 7 x 30 Tinned Copper; 24 
AWG 7 x 32 Tinned Copper + Insulation: SR 
PVC + Construction: Conductors cabled with 
Foil Shield 22/24 AWG stranded tin drain wire 
+ Jacket: Chrome Vinyl 80°C + Application: For 
use with computers & instrumentation. 80°C, 300 
V, CSA, SR-PC. Also for use in Class 2 and 3 
circuits as described in Art of NEDC 

Series C2514, C2534: + Conductor: fully 
annealed solid or stranded tinned copper per 
ASTM B-33_ * Shield: 100% Flexfoil aluminum/ 
polyester, 25% overlap, foil facing out; Stranded 


tinned copper drain wire + Jacket: Gray PVC; 
Temperature Range: -20°C to +75°C 


Series C0454: + Conductor: 22-12AWG fully 
annealed stranded tinned copper per ASTM B-33 
+ Insulation: Premium grade color coded PVC 
+ Shield: 100% Flexfoil aluminum/polyester, 25% 
overlap, foil facing out; Stranded tinned copper 
drain wire + Jacket: Gray PVC; Temperature 
Range: -20°C to +105°C 


Series C2543: * Conductor: 18 AWG fully 
annealed stranded tinned copper per ASTM B-33 
+ Insulation: Premium grade color coded S-R 
PVC = Shield: 100% Flexfoil aluminum/polyester, 
25% overlap, foil facing out; Stranded tinned 
copper drain wire + Jacket: Gray PVC; 
Temperature Range: -20°C to +80°C 

Series C2830/C2404/C2412: » Conductor: 18 
AWG fully annealed stranded tinned copper per 
ASTM B-33 = Insulation: Premium grade color 
coded PVC per UL 1007 + Jacket: Gray PVC; 
Temperature Range: -20°C to +80°C 


Series C2534 / C2535 / C2536: 


* Conductor: Fully 
annealed stranded tinned copper per ASTM B-33 = Shield: 
100% Flexfoil aluminum/polyester, 25% overlap, foil 
facing out, stranded tinned copper drain wire = Insulation: 
Premium grade color coded polyethylene + Jacket: Gray 
PVC + Temperature Range: -20°C to +75°C 


Series C0755: + Conductor: Fully annealed stranded 
tinned copper per ASTM B-33 * Shield: 100% Flexfoil 
aluminum/polyester, 25% overlap, foil facing out, 
stranded tinned copper drain wire + Insulation: Premium 
grade color coded semi-rigid PVC per UL 1061 + Jacket: 
Gray PVC + Temperature Range: -20°C to +80°C 


Series C3062 / C3159 / C3063 / C3068 / C3068: + Con- 
ductor: Fully annealed stranded tinned copper per ASTM 
B-3, B8, or B33 * Insulation: Premium grade color coded 
Flexguard + Shield: 100% Flexfoil aluminum/polyester foil, 
25% overlap, stranded tinned copper drain wire + Jacket: 
Flexguard, Natural * Temperature Range: 0°C to +60°C 


+ Sequential footage marked to facilitate installations 
+ Includes ripcord 


Series C3162: + Conductor: Fully annealed stranded 
tinned copper per ASTM B-3, B8 or B33 = Insulation: 
Premium grade color coded Flexguard + Shield: 100% 
Flexfoil aluminum/polyester, 25% overlap, foil facing out, 
stranded tinned copper drain wire + Jacket: Natural 
Fluoropolymer * Temperature Range: -20°C to +60°C 


Series C2428: + Conductor: Fully annealed stranded 
tinned copper per ASTM B-33 = Insulation: Premium 
grade color coded PVC + Jacket: Gray PVC + Tem- 
perature Range: -20°C to +80°C 


Series C3112/C3113/C3120/C3121/C3122/C2127/C3128: 
* Conductor: Fully annealed stranded tinned copper or 
bare copper to ASTM B3, B8 or B33 = Insulation: Premium 
grade color coded Flexguard + Jacket: Flexguard, 
Natural + Temperature Range: 0°C to +60°C + Sequential 
footage marked to facilitate installation + Includes ripcord 


Nominal Nominal Nominal Nominal (X = No. of Ft. Per Roll) 

No. Cond. Size of| Insulation Jacket |Suggested| Nominal Cap. pF/FT | Ohms/M @ Price Per Roll 

of Color Size Cond. Drain | Thickness | Thickness | Working O.D. (See Notes 20°C Digi-Key 100 500 1,000 | Mfg. 

Cond} Chart | (AWG)| Strand Wire | Inches (mm)| Inches (mm) | Voltage |Inches (mm) A/B) Conductor/Shield| Notes Part No. ft-t ft. # ft.# | Part No. 
NON-PLENUM 
Unshielded — 22AWG-7/30 Stranded 
2 Red/BIk 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.025 (0.64) 300V 0.150 (3.81) | 25.5 = = 9 W120-X-ND 17.75 32.91 65.81 | C6348-X-10 
3 | BIK/Rd/Gn}| 22 7/30 — 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.176 (4.47) | 25.5 — — 5, 6, 7, 8, 9, 10 W121-X-ND 23.15 48.67 97.34 | C4062-X-10 
4 1 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.189 (4.80) | 25.5 = = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W122-X-ND 26.46 62.21 124.43 | C4063-X-10 
5 1 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.203 (5.16) | 25.5 = = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W123-X-ND 28.03 68.64 137.27 | C4064-X-10 
6 1 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.218 (5.54) | 25.5 = — 5, 6, 7, 8, 9, 10 W124-X-ND 30.80 71.07 142.14 | C4066-X-10 
i J 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.218 (5.54) | 25.5 = _— 5, 6, 7, 8, 9, 10 W125-X-ND 33.94 82.50 165.00 | C4088-X-10 
8 1 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.234 (5.94) | 25.5 = = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W126-X-ND 36.42 91.52 183.04 | C4065-X-10 
9 1 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.249 (6.32) | 25.5 = = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W127-X-ND 41.13 122.22 244.44 | C4070-X-10 
10 1 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.268 (6.81) | 25.5 = — 5, 6, 7, 8, 9, 10 W128-X-ND 44.47 120.77 241.54 | C4071-X-10 
12 1 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.276 (7.01) | 25.5 = = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W129-X-ND 48.07 133.85 267.70 | C4067-X-10 
15 2 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.303 (7.70) | 25.5 = = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W130-X-ND 70.81 214.26 428.52 | C4073-X-10 
20 2 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.334 (8.48) | 25.5 = = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W131-X-ND 96.39 297.07 594.14 | C4075-X-10 
25 2 22 7/30 a 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.368 (9.35) | 25.5 = = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W132-X-ND 113.57 359.54 719.08 | C4076-X-10 
30 2 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V. 0.389 (9.88) | 25.5 = = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W133-X-ND 137.88 447.94 895.88 | C4077-X-10 
Overall Foil Shielded (100% Aluminum Mylar Foil) — 22AWG-7/30 Stranded 
4 2 22 7/30 22 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.190 (4.83) | 36.0 65.0) 15.0 12.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W504-X-ND 29.80 75.87 151.74 | CO762-X-10 
6 2 22 7/30 22 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.219 (5.56) | 34.0 61.0) 15.0 12.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W506-X-ND 35.17 86.95 173.90 | CO763-X-10 
8 2 22 7/30 22 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.235 (5.97) | 34.0 61.0) 15.0 10.7 5, 6, 7, 8, 9, 10 W508-X-ND 43.56 117.45 234.90 | CO764-X-10 
10 2 22 7/30 22 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.269 (6.83) | 34.0 61.0) 15.0 10.7 5, 6, 7, 8, 9, 10 W510-X-ND 52.09 148.48 296.96 | CO765-X-10 
15 2 22 7/30 22 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.304 (7.72) | 34.0 61.0) 15.0 10.7 5, 6, 7, 8, 9, 10 W515-X-ND 74.70 228.39 456.78 | CO766-X-10 
20 2 22 7/30 22 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.335 (8.51) | 34.0 61.0] 15.0 9.1 5, 6, 7, 8, 9, 10 W520-X-ND 97.47 301.01 602.02 | CO767-X-10 
25 2 22 7/30 22 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.369 (9.37) | 34.0 61.0] 15.0 9.1 5, 6, 7, 8, 9, 10 W525-X-ND 116.22 369.18 738.36 | CO768-X-10 
Overall Foil Shielded (100% Aluminum Mylar Foil) — 24AWG-7/32 Stranded 
4 1 24 7/32 24 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.175 (4.45) | 33.0 59.4) 26.0 18.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W404-X-ND 26.58 62.67 125.35 | C0742-xX-10 
6 1 24 7/32 24 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.201 (5.11) | 33.0 59.4) 26.0 16.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W406-X-ND 30.83 80.08 160.16 | C0743-X-10 
8 1 24 7/32 24 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.215 (5.46) | 33.0 59.4) 26.0 16.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W408-X-ND 35.65 88.71 177.42 | C0744-X-10 
10 dl 24 7/32 24 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.245 (6.22) | 30.0 59.4) 26.0 14.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W410-X-ND 40.22 105.31 210.62 | CO745-X-10 
15 2 24 7/32 24 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.276 (7.01) | 30.0 59.4) 26.0 14.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W415-X-ND 63.04 188.32 329.56 | CO746-X-10 
20 2 24 7/32 24 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.303 (7.70) | 30.0 59.4) 26.0 14.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W420-X-ND 85.94 259.08 518.16 | C0747-X-10 
25 2 24 7/32 24 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.333 (8.46) | 30.0 59.4) 26.0 12.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W425-X-ND 101.41 315.32 630.64 | C0748-X-10 
30 2 24 7/32 24 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.351 (8.92) | 30.0 59.4 | 26.0 12.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W430-X-ND 123.56 395.86 791.72 | C0749-X-10 
Multi-Conductor Foil Shield 

2 3 22 7/30 = 0.016 (0.41) | 0.026 (0.66) 300V 0.179 (4.55) | 26.0 47.0 _ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] |C2514-1000-ND a — 72.51 | C2514 

2 Blk/Red 18 16/30 a 0.013 (0.33) | 0.037 (0.94) 300V 0.227 (5.77) | 50.0 90.0 = 8,17 C0454-1000-ND _ — 122.96 | C0454 

2 3 18 16/30 20.00 | 0.018 (0.46) | 0.030 (0.76) 300V 0.229 (5.82) | 24.0 43.0 — 1 C2534-X-ND 30.57 79.02 158.04 | C2534 

3 3 18 16/30 20.00 | 0.018 (0.46) | 0.030 (0.76) 300V 0.247 (6.27) | 22.0 40.0 = 2 C2535-X-ND 36.03 — 197.51 | C2535 

4 4 18 19/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.238 (6.05) | 50.0 90.0 = 5, 6, 7, 8,19 C2543-1000-ND = — 185.84 | C2543 

2 3 16 19/.0117 18.00 | 0.032 (0.81) | 0.032 (0.81) 600V 0.314 (7.98) | 27.0 49.0 _ 3,4 C2536-X-ND 39.25 — 229.01 | C2536 

9 1 24 7/32 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V. 0.228 (5.79) | 30.0 59.4 | 26.0 16.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 C0755-X-ND. 37.62 — 191.76 | C0755 

Multi-Conductor Unshielded 

2 Blk/Red 18 16/30 = 0.016 (0.41) | 0.025 (0.64) 300V 0.210 (5.33) | 28.0 — = C2830-1000-ND — — 82.95 | C2830 

4 2 18 16/30 = 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.258 (6.55) | 28.0 — _ C2404-1000-ND = — 145.98 | C2404 

12 2 18 16/30 = 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.401 (10.19) | 28.0 — = C2412-1000-ND = — 422.10 | C2412 

15 ie 16 19/.0117 = 0.021 (0.53) | 0.032 (0.81) 300V 0.534 (13.56) | 28.0 — a C2428-X-ND = — 1235.48 | C2428 

PLENUM 
Multi-Conductor Foil Shield — Plenum 

4 1 22 7/30 TC =. 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.146 (3.71) | 44.0 79.2 = 11,15 C3159-1000-ND =. — 111.23 | C3159 

2 q 18 7/26 BC —— 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.164 (4.17) | 61.0 109.8 _ 11,15 C3062-1000-ND _ — 149.06 | C3062 

2 i] 18 7/26 BC — 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.147 (3.73) | 53.0 95.4 _— 6, 11, 12, 13 C3162-X-ND 39.33 — 229.73 | C3162 

t Length tolerance is +1%. Spools are not UL/CSA marked _# Length tolerance is +10% (Continued) 
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es CAROL. : 
© GeneralCable BRAND =Multi-Conductor Cable (cont) 


Nominal Nominal Nominal Nominal (X = No. of Ft. Per Roll) 
No. Cond. Size of| Insulation Jacket (Suggested) Nominal Cap. pF/FT | Ohms/M @ Price Per Roll 
of Color Size Cond. Drain | Thickness | Thickness | Working 0.D. (See Notes 20°C Digi-Key 100 500 1,000 | Mfg. 
Cond| Chart | (AWG)| Strand Wire | Inches (mm)| Inches (mm)| Voltage | Inches (mm) A/B) Conductor/Shield Notes Part No. ua ft. # ft. # | Part No. 
4 1 18 7/26 BC _ 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.186 (4.72) | 54.0 97.2 _— 11,15 C3063-1000-ND _ — 151.80 | C3063 
6 1 18 7/26 BC = 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.223 (5.66) | 54.0 97.2 = 11,15 C3065-1000-ND = — 214.55 | C3065 
2 1 16 |19/0117 BC — 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.187 (4.75) |70.0 126.0 = 11,15 C3068-1000-ND = — 141.47 | C3068 
Multi-Conductor Unshielded — Plenum 

2 1 18 7/26 BC = 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.130 (3.30) | 35.0 = = 15,92;15 C3112-1000-ND = — 122.15 | C3112 
3 1 18 7/26 BC — 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.166 (4.22) | 35.0 _ _ 11,15 C3120-1000-ND a — 110.78 | C3120 
4 1 18 7/26 BC = 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.178 (4.52) | 35.0 = = 11,12, 15 C3113-1000-ND = — 193.95 | C3113 
6 1 18 7/26 BC = 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.219 (5.56) | 35.0 — _— 11,15 C3121-1000-ND _— — 193.73 | C3121 
8 1 18 7/26 BC = 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.239 (6.07) | 35.0 = = 11,15 C3122-1000-ND = — 246.78 | C3122 
2 1 16 |19/.0117 BC =. 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.147 (3.73) | 39.0 _— _ 11,15 C3127-1000-ND a — 109.88 | C3127 
2 1 14 |19/.0117 BC _ 0.010 (0.25) | 0.015 (0.38) 150V 0.182 (4.62) | 39.0 = _— 11, 15, 18 C3128-1000-ND _— — 154.08 | C3128 


t Length tolerance is +1%. Spools are not UL/CSA marked _# Length tolerance is +10% 


EeecaN Linc. Tight Seal IP68 Nylon Cable Grips (Glands) with Lock Nuts 


MFG. for AMERICAN ELECTRICAL INC. by AGRO 


aie H+ 
« @ to 


Technical Data: 

+ Material: Polyamide PA 6, Self-Extinguishing, Halogen-free 

* Seal: Neoprene, Oil, and Petroleum Resistant 

* Operating Temperature: Static (-40°C to 100°C), Dynamic (-30°C to 80°C) 
+ Safety Class: IP68, Waterproof (5 Bar) 

+ VDE Test Report: 12 796-9000-4001/A 2 J 


Application: The use of synthetic cable grips is almost unlimited within the electrical and electronics 
industry. Installations where cables must be led safely through a wall of an enclosure will be specified with 
cable grips. Synthetic cable grips are specified to: + Secure the cable to the enclosure’s wall to provide 
excellent pull-out resistance. + Seal and protect the inside of the enclosure from the unwanted affects of 
the environment. These contaminants may be water, gas, chemical vapors, or fumes. * Reduce material 
cost due to use of lighter, less expensive materials, as well as, eliminating the need for running conduit. 


Cable Dim. American Cable Dim. American 
Thread Dia. (mm) Price Each Electrical Thread Dia. (mm) Digi-Key Price Each Electrical 
Color Type (mm) H ib 1 10 100 | Part No. Color Type (mm) H iL Part No. al 10 100 | Part No. 
7-PG 2.5-6.5 21 8 288-1164-ND 1.18 1.06 .83 |1545.07.06 7-PG 2.5-6.5 21 8 288-1184-ND 1.18 1.06 -83) 1555.07.06 
9-PG 3.0-8.0 23. «8 288-1165-ND 1.40 1.26 -98 |1545.09.08 9-PG 3.0-8.0 23. «8 288-1185-ND 1.40 1.26 -98) 1555.09.08 
11-PG 4.0-10.0 | 22 8 288-1166-ND 1.50 1.35 1.05 )1545.11.10 11-PG 4.0-10.0 | 22 8 288-1186-ND 1.50 1.35 1.05| 1555.11.10 
11-PG 2.0-7.0 22 8 288-1167-ND 1.73 1.56 1.21 1545.11.07 11-PG 2.0-7.0 22. 8 288-1187-ND 1.73 1.56 1.21| 1555.11.07 
13-PG 5.5-12.0 | 26 9 288-1168-ND 1.80 1.62 1.26 [1545.13.12 13-PG 5.5-12.0 | 26 9 288-1188-ND 1.80 1.62 1.26| 1555.13.12 
13-PG 3.0-7.0 26 9 288-1169-ND 2.00 1.80 1.40 |1545.13.07 13-PG 3.0-7.0 26 49 288-1189-ND 2.00 1.80 1.40| 1555.13.07 
16-PG 8.5-14.0 | 30 10 | 288-1170-ND 1.95 1.76 1.37 )1545.16.14 16-PG 8.5-14.0 | 30 10 | 288-1190-ND 1.95 1.76 1.37| 1555.16.14 
16-PG 5.0-11.0 | 30 10 | 288-1171-ND 2.23 2.01 1.56 |1545.16.11 16-PG 5.0-11.0 | 30 10 | 288-1191-ND 2.23 2.01 1.56) 1555.16.11 
21-PG 11.0-18.0 | 35 11 288-1172-ND 3.20 2.88 2.24 |1545.21.18 21-PG 11.0-18.0) 35 11 288-1192-ND 3.20 2.88 2.24) 1555.21.18 
21-PG 6.5-14.0 | 35 11 288-1173-ND 3.50 3.15 2.45 |1545.21.14 21-PG 6.5-14.0 | 35 11 288-1193-ND 3.50 3.15 2.45 | 1555.21.14 
Black 29-PG 17.0-25.0 | 36 11 288-1174-ND 4.25 3.83 2.98 |1545.29.25 Gray 29-PG 17.0-25.0 | 36 11 288-1194-ND 4.25 3.83 2.98] 1555.29.25 
36-PG 22.0-33.0 | 48 15 | 288-1175-ND 15.93 14.34 11.15 |1545.36.33 36-PG 22.0-33.0 | 48 15 | 288-1195-ND 15.93 14.34 11.15] 1555.36.33 
42-PG 28.0-38.0 | 48 15 | 288-1176-ND 26.63 23.97 18.64 |1545.42.38 42-PG 28.0-38.0 | 48 15 | 288-1196-ND 26.63 23.97 18.64) 1555.42.38 
48-PG 32.0-44.0 | 48 15 | 288-1177-ND 31.18 28.06 21.83 |1545.48.44 48-PG 32.0-44.0| 48 15 | 288-1197-ND 31.18 28.06 21.83] 1555.48.44 
3/8-NPT 3.0-8.0 23. «8 288-1178-ND 1.20 1.08 84 |1545.N0375.08 3/8-NPT 3.0-8.0 2 «8 288-1198-ND 1.20 1.08 -84) 1555.N0375.08 
1/2-NPT §.5-12.0 | 26 9 288-1179-ND 1.65 1.49 1.16 |1545.N0500.12 1/2-NPT 5.5-12.0 | 26 9 288-1199-ND 1.65 1.49 1.16] 1555.N0500.12 
1/2-NPT 3.0-7.0 26 9 288-1180-ND 1.80 1.62 1.26 |1545.N0500.07 1/2-NPT 3.0-7.0 26°49 288-1200-ND 1.80 1.62 1.26] 1555.N0500.07 
3/4-NPT | 11.0-18.0 | 35 11 288-1181-ND 2.63 2.37 1.84 |1545.N0750.18 3/4-NPT |11.0-18.0] 35 11 288-1201-ND 2.63 2.37 1.84] 1555.N0750.18 
3/4-NPT 6.5-14.0 | 35 11 288-1182-ND 2.85 2.57 2.00 |1545.N0750.14 3/4-NPT 6.5-14.0 | 35 11 288-1202-ND 2.85 2.57 2.00} 1555.N0750.14 
1-NPT 17.0-22.0 | 36 15 | 288-1183-ND 4.03 3.63 2.82 |1545.N1000.22 1-NPT 17.0-22.0 | 36 15 | 288-1203-ND 4.03 3.63 2.82] 1555.N1000.22 


Amphenol’ Cord Grips 


Aluminum Body and Compression Nut with Washer and 
Single Hole Oil-Resistant Grommet 


This small body connector is ideal for internal uses, as well as conduit hub and panelboard mounting into 


Straight Body Conduit Hub Panel Hole Dimensions - Inches Digi-Key Price Each Amphenol 
Size - Inch Size - Inch Cord Dia. Range A B c Part No. 1 10 50 Part No. 
Small Straight Body, Male Thread 
3/8 11/16 NPT -187-.250 0.88 1.53¢ = DB-414-ND 8.21 4.66 3.43 DB-414 
3/8 11/16 NPT -375-.437 0.88 1.53¢ = DB-4-ND 8.21 4.66 3.43 DB-4 
1/2 7/8 NPT -187-.250 0.88 1.53¢ = DB-314-ND 8.11 4.60 3.39 DB-314 
1/2 7/8 NPT -250-.312 0.88 1.53t — DB-3516-ND 8.11 4.60 3.39 DB-3516 
1/2 7/8 NPT -312-.375 0.88 1.53t = DB-338-ND 8.11 4.60 3.39 DB-338 
1/2 7/8 NPT 375-.437 0.88 1.53¢ _ DB-3-ND 8.11 4.60 3.39 DB-3 
1/2 7/8 NPT -125-.250 1.13 1.84+ = DB-7-ND 8.97 5.39 4.19 DB-7 
1/2 7/8 NPT -250-.375 1.13 1.84+ _ DB-8-ND 8.97 5.39 4.19 DB-8 
1/2 7/8 NPT -312-.437 1.13 1.84+ = DB-9716-ND 9.03 5.42 4.22 DB-9716 
1/2 7/8 NPT -375-.500 1.13 1.84¢ = DB-9-ND 8.97 5.39 4.19 DB-9 
1/2 7/8 NPT -500-.625* 1.13 1.84+ = DB-10-ND 8.97 5.39 4.19 DB-10 
1/2 7/8 NPT -687-.750* 1.25 2.06¢ = DB-934-ND 14.08 9.86 7.32 DB-934 
3/4 11/8 NPT -500-.625 1.13 1.84+ = DB-6-ND 9.39 5.64 4.39 DB-6 
1 13/8 NPT -875-1.00* 1.63 2.69F = DB-14-ND 16.03 11.22 8.34 DB-14 
90° Elbow Body, Male Thread 

45° Elbow Body 1/2 7/8 NPT -125-.250 1.13 1.88+ 1.44 DB-790-ND 13.23 9.26 6.88 DB-790 
1/2 7/8 NPT -250-.375 1.13 1.88¢ 1.44 DB-890-ND 13.28 9.30 6.91 DB-890 
1/2 7/8 NPT -375-.500 1.13 1.88¢ 1.44 DB-990-ND 13.23 9.26 6.88 DB-990 
1/2 7/8 NPT -500-.625* 1.13 1.88¢ 1.44 DB-1090-ND 13.23 9.26 6.88 DB-1090 

45° Elbow Body, Male Thread 
1/2 7/8 NPT -375-.500 1.13 1.31¢ 1.31 DB-945-ND 17.29 11.29 9.47 DB-945 
1/2 7/8 NPT -500-.625 1.13 1.31¢ 1.31 DB-1045-ND 17.29 11.29 9.47 DB-1045 
* Maximum cord size will not pass through body without removing outer jacket. 
With nut snug, grommet not compressed. 


threaded bodies or with locknuts. Complete units listed require no other parts except cable. Suitable for use 
in hazardous locations per National Electric Code Class 1, Div.2; Class Il, Div. 1 & 2; Class Ill, Div. 1 & 2. UL 


listed File No. E53509 and Certified File No. LR-64107. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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© General Cable 


CAROL: 
BRAND 


Instrumentation Control Cable 


Se, HS 


Notes: 
COLOR CODE CHART NO. 1 COLOR CODE CHART NO. 3 1. UL Style 2464 (UL: 60°C, 600V) 
2. CSA PCC (CSA: 60°C) 
No. Col No. Col 
No. Color No. Color 7 Bisse Rad ae) Bee Bi 3. Passes UL 70,000 BTU Vertical Tray Flame Test 
1 Black 3 White 2 | Black, White 5 | Black, Yellow ee eceeee ce Le rem lest 
2 Red 4 Green 3 2 5. California State Fire Marshal 
3 | Black, Green 8 | Black, Brown 6. Passes CSA FT6 Flame Test 
7. NEC Article 725 Power-Limited Tray Cable (UL: 
COLOR CODE CHART NO. 2 COLOR CODE CHART NO. 4 105°C, 300V) 
8. NEC Article 800 Type CM 
No. Color No. Color 9. UL Style 2835 (UL:60°C, 30V) 
No: coler No. avis 1 Bigek 7 Brown 10. NEC Article 800 Type CM 
Af 11. UL Style 2919 (UL: 80°C, 30V) 
1 Black, Red 2 | Green, Wh 
aaelites een, vente Red 4 Blue 12. Passes CSA FT1 Flame Test 
Communications and Computer Cable Fire Alarm Cable 
Control Cable cos61 C6047, C6048 Conductor: 
Conductor: Conductor: + Fully annealed solid bare copper per ASTM B-33 
. ay annealed stranded tinned copper per ASTM B- « Fully annealed stranded tinned copper per ASTM B- Insulation: 
+ Twisted Pairs » Twisted Pairs + Premium grade color-coded S-R PVC 
Insulation: Insulation: Shield: 


+ Premium grade color-coded PVC 


+ Color code: each pair black and red numbered at 


one inch intervals 
Shield: 


+ 100% Flexfoil aluminum/polyester, 25% overlap, foil 


+ Premium grade color-coded polyethylene 


Shield: 
+ Individually shielded pairs 


* Overall polyester supported aluminum foil, plus a 
stranded tinned copper drain wire to facilitate 


grounding 
Jacket: 


+ 100% Flexfoil aluminum/polyester, 25% overlap, foil 


. UL Type FPLR (UL: 60°C, 300V) 

. NEC Article 760 

. Passes UL 1666 Flame Test 

. NEC Article 725 Type CL3R (UL: 75°C, 150V) 

. NEC Article 800 Type CMR (UL: 75°C, 300V) 

. NEC Type CL3R 

. NEC Article 725 Type CL3P (UL: 60°C, 150V) 

|. NEC Article 800 Type CMP (UL: 60°C, 300V) 

. UL Style 2464 (UL:80°C, 300V) 

. UL Type FPLP (UL: 60°C, 300V) 

- NEC CL3R 

. Capacitance between conductors 

. Cap. between 1 conductor & other conductors 
connected to shield 


Sound and Security Cable 


Conductor: 

+ Stranded bare copper to ASTM B-3, B-8 and B-286 

Insulation: 

+Premium grade color-coded S-R PVC (E2202S 
Series: Premium grade color-coded Flexguard) 

Shield: 

* Overall polyester supported aluminum foil, plus a 
stranded tinned copper drain wire to facilitate 
grounding 

Jacket: 

*Premium grade, Gray PVC (E2202S: Premium 


faci facing in + Premium grade, Red PVC 
facing out 9 Bos A grade Natural Flexguard) 
+ Stranded tinned copper drain wire + Stranded tinned copper drain wire each pair + Suitable for use from -20°C to +60°C. + Sequential footage markings to facilitate installation 
Jacket: Jacket: + Round constructions have sequential footabe ~ Suitable for use from -20°C to +75°C (E2202S: 0°C 
+ PVC, gray + PVC, gray markings to facilitate installation to +60°C) 
+ Temperature Range: -20°C to +105°C + Temperature Range: -20°C to +80°C. + Includes ripcord on round constructions + Includes ripcord 
Nominal Nominal Nominal (X= No. of Ft. Per Roll) 
No. Cond. Insulation Jacket Suggested Nominal Cap. pF/FT 
of Color | Size | Cond. Thickness Thickness Working O.D. (See Notes Digi-Key Price Per Roll Mfg. 
Pairs| Chart (AWG)| Strand Inch (mm) Inch (mm) Voltage Inch (mm) A/B) Notes Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. | Part No. 
Shielded - Communication and Control Cable 
2 2 22 7/30 0.008 (0.20) 0.020 (0.51) 300V 0.165 (4.19) 35.0 63.0 2,3,4,8,9 C1352-X-ND 28.94 72.36 144.72 | C1352 
3 3 22 7/30 0.011 (0.28) 0.032 (0.81) 30V 0.292 (7.42) 24.4 43.9 2,3,10,11,12 C6040-X-ND 48.46 152.20 304.40 | C6040 
3 |Black/Red| 18 16/30 0.015 (0.38) 0.053 (1.35) 300V 0.403 (10.24) 33.5 60.3 2,3,4,7,21 C0561-1000-ND = = 280.16 | C0561 
3 3 18 16/30 0.016 (0.41) 0.032 (0.81) 30V 0.395 (9.75) 25.7 46.2 2,3,8,11,12 C6047-1000-ND = = 301.34 | C6047 
6 3 18 16/30 0.016 (0.41) 0.048 (1.19) 30V 0.556 (14.07) 25.7 46.2 2,3,8,11,12 C6048-1000-ND _ _ 632.39 | C6048 
Nominal Nominal 
No. Cond. Insulation Jacket Suggested Nominal Nominal Price Per 
of Color Size Cond. Thickness Thickness Working 0.D. Cap. Digi-Key Roll Mfg. 
Cond. Chart (AWG) Strand Inch (mm) Inch (mm) Voltage Inch (mm) pF/FT Notes Part No. 1,000 ft. Part No. 
Unshielded - Fire Alarm Cable 
a 4 14 Solid 0.013 (0.33) = 300V 0.210 (5.33) Standard 5,13,14,15 E1522S-1000-ND 100.89 E1522S 
4 4 14 Solid 0.013 (0.33) = 300V 0.248 (6.30) Standard 5,13,14,15 E1524S-1000-ND 178.80 E1524S 
Unshielded - Riser Sound and Security Cable 
ra 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.156 (3.96) = 16,17 E1032S-1000-ND 54.15 E1032S 
4 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.187 (4.75) = 16,17 E1034S-1000-ND 96.35 E1034S 
2 1 16 19/.0117 0.010 (0.25) 0.015 (0.38) 300V 0.178 (4.52) = 16,17 E1042S-1000-ND 78.78 E1042S 
4 1 16 19/.0117 0.010 (0.25 0.015 (0.38) 300V 0.209 (5.31) = 16,17 E1044S-1000-ND 141.48 E1044S 
2 1 14 19/.0147 0.013 (0.33) 0.015 (0.38) 300V 0.223 (5.66) = 16,17,23 E1052S-1000-ND 107.40 E1052S 
2 1 12 19/.0185 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.260 (6.60) = 16,17,23 E1062S-1000-ND 156.83 E1062S 
Shielded - Fire Alarm Cable 
2 4 14 Solid 0.013 (0.33) 0.015 (0.38) 300V 0.218 (5.54) Standard 5,13,14,15 E2532S-1000-ND 123.45 E2532S 
Shielded - Riser Sound and Security Cable 
2 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.127 (3.23) = 16,17 E2002S-1000-ND 49.28 E2002S 
4 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.146 (3.71) = 16,17 E2004S-1000-ND 70.82 E2004S 
2 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.164 (4.17) = 16,17 E2032S-1000-ND 72.00 E2032S 
3 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.173 (4.39) = 16,17 E2033S-1000-ND 90.72 E2033S 
4 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.191 (4.85) = 16,17 E2034S-1000-ND 114.05 E2034S 
2 1 16 19/.0117 0.010 (0.25) 0.015 (0.38) 300V 0.189 (4.80) = 16,17 E2042S-1000-ND 99.30 E2042S 
2 1 14 19/.0147 0.013 (0.33) 0.015 (0.38) 300V 0.245 (6.22) = 16,17 E2052S-1000-ND 128.93 E2052S 
PLENUM 
Shielded - Fire Alarm Cable 
2 4 14 Solid 0.012 (0.30) 0.015 (0.38) 300V 0.218 (5.54) Standard 5,14,22 E3622S-1000-ND 151.07 E3622S 
Shielded - Riser Sound and Security Cable 
2 2 18 7/26 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.164 (4.17) = 19,20 E2202S-1000-ND 93.54 E2202S 
Category 2 - Compatible Cross-Connect Wire 
Intended for cross-connecting between terminals of a distribution frame or other premise equipment; DC Resistance |Characteristics 
suitable for Data/Voice Transmission up to 4 Mbps. Cond. (max) Impedance 
No. of | Size O.D. | Ohms/1000 ft Ohms Digi Key Price Per Rolli# Mfg. 
UL Listed Communications Cable Pairs |(AWG) |In. (mm) @20C @1MHz(nom) | Part No. 1,000 ft. Part No. 
+ Conductors: 24 AWG solid bare annealed copper * Insulation: Semi-rigid, flame retardant PVC 1 24 _|.06 (1.52) 28.6 100 €7023708-1000-ND 22.84 7023708 


+ Color coding: BL/W-W/BL » Pairing: Two twists per foot (min) » Packaging: 1000 ft spool 


# Length tolerance is +10% 


962 (1033) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Cond. Type 1 


© General Cable orn Shielded Microphone Cable 


CONDUCTOR: SHIELD: FEATURES: Cond. Type 2 
Type 1: Fully annealed stranded tinned copper/ ASTM Type 1: Conductive tape applied over the core; 100% Note 1: Excellent shielding to reduce noise 
B-33. Flexfoil aluminum/polyester 25% overlap, foil Note 2: Precision engineered to transmit clear, noise- 
Type 2: Fully annealed stranded bare copper per facing in; stranded tinned copper drain wire. free signals 
+ 80% ti 
ASTM B-33. Type 2: 80% tinned copper braid. Note 3: Eliminates hum pick-up ; ; COLOR CODE CHART NO. 1 
INSULATION: JACKET: Note 4: Resistant to oil, acid, sunlight, abrasion, and Conductor | Color | Conductor | Color 
Type 1: PVC, Black -20°C to +75°C, 200 voltage rating aging 1 Black 2 Red 
Type 1: Premium grade color coded polypropylene. Type 2: Black Rubber -20°C to +60°C, 300 voltage Note 5: Extreme noise reflection COLOR CODE CHART NO. 2 
: i i Note 6: Provides extra limpness - 
Type 2: Premium grade color coded rubber. rating I Pp! d 1 d Col 
Type 3: Carolprene, Black -20°C to +60°C, 300 voltage © Note 7: Low impedance Conductor | Color | Conductor ‘olor 
COLOR CODES: See chart. rating Note 8: High impedance 1 White 2 Black 
Cond. Nom. Jacket | Nom. Insulation Nominal Nom. Cap. (X = No. of Ft. Per Roll) 
Cond.| Size | Cond. | Insul. | Color | Shield | Jacket Features No. of | Thickness Thickness O.D. pF ft. Digi-Key Price Per Roll Mfg. 
Type |(AWG.)| Strand | Type | Chart#]| Type Type Note No. Cond. Inch (mm) Inch (mm) In. (mm) AIB Part No. 100 ft.t 500 ft.# 1,000 ft.# | Part No. 
1 24 19/36 1 1 1 1 1 2 0.020 (.51) 0.008 (.20) 0.135 (3.43) 30/58 C1228-X-ND 32.24 57.23 114.45 C1228 
2 20 26/34 2 2 2 2 2,3,6,8 1 0.035 (.89) 0.040 (1.02) 0.230 (5.84) B=42 C1300-X-ND 46.13 _ 190.23 C1300 
2 20 26/34 2 2 2 2 2,3,6,7 2 0.035 (.89) 0.020 (.51) 0.270 (6.86) B=50 C1302-X-ND* 65.73 148.56 297.12 C1302 
2 18 41/34 2 2 2 3 2,3, 4,5,8 1 0.035 (.89) 0.040 (1.02) 0.240 (6.10) B=46 C1201-X-ND* 46.95 97.35 194.70 C1201 
2 18 41/34 2 2 2 3 2, 3,4, 5,7 2 0.035 (.89) 0.020 (.51) 0.295 (7.49) B=61 C1202-X-ND* 68.64 156.49 312.98 C1202 
2 16 65/34 2 2 2 3 2,3, 4,5,7 2 0.035 (.89) 0.025 (.64) 0.335 (8.51) B=55 C1602-X-ND* 74.01 _ 338.84 C1602 
t Length tolerance is +1% # Length tolerance is +10% * High and low impedance cable. A -=conductor to conductor. B = One conductor and other conductor connected to shield. 
<y, CAROL. Digi-Key RG | Cond. |Dielec. 0.D. Nom.0.D. | Nom. | Vel. | Nom.Cap./ | Nom. | Atten. 
Le General Cable g Part No. Type |Size (AWG)| Inch (mm) Shield In. (mm) Imp. Prop. Ft. (M) MHz* | dB** 
BRAND W300-X-ND 58/U 20 AWG Poly 1TC -195 (4.95) 50 66% 28.5 50 3.0 
< Solid 116 Braid (8.7) 100 4.5 
Coaxial Cable cy | aan | Sim amo | 82 
400 9.5 
+ For CATV, MATV, CB and HAM applications. 900 14.5 
3 ‘ W301-X-ND 59/U 22 AWG Poly 1 Mil.C17| .242 (6.15) 73 66% 21.0 50 2.4 
All jackets are made of black PVC. Solid 144 BC Braid (64) 100 34 
(X = No. of Feet Per Roll) BC (3.66) 95% 200 48 
Clad 400 71 
(X = No. of Ft. per Roll) a 200) i] 71039 
Price Per Roll W302-X-ND 62A/U | 22 AWG Semi 1BC .242 (6.15) 93 84% 13.5 50 19 
Digi-Key 100 500 1,000 ‘| mtg. Solid Poly Braid (4.1) 100 | 27 
BC 146 95% 200 3.8 
Part No. ft-t ft ft# — | Part No. | Ga te Clad (371) ra ea 
Steel 900 8.3 
W300-X-ND 29.96 76.52 153.05 | C1166 
W303-X-ND Twin 20 AWG Poly 1TC -320 (8.13) 100 66% 15.5 a = 
W301-X-ND 30.50 78.72 157.43 | C1104 Coaxial | 7 x 28 240 Braid -320 (8.13) (4.7) = = 
Solid (6.10) 95% 
W302-X-ND 28.15 9469 189.38 | C1164 1BC 
W303-X-ND 46.01 161.25 322.50 | C8000 MEANS ISBESIN i 
C8005-X-ND 59/U |.023 AWG Poly 100% -242 (6.15) 73 66% 20.5 100 3.5 
C8005-X-ND — 211.14 422.28 | C8005 Dual Solid 144 Flexfoil | .478 (12.14) (6.2) 200 5A 
P Bare (3.66) over 400 75 
5785-1000-ND _ _ 125.78 | C5785 Copper- Dielectric 700 14 
C5025-1000-ND — — 258.09 | C5025 weld &TC 900 | 120 
85% 1000 12.7 
# Length tol is £10% C5785-X-ND 6/U 18 AWG Cellular (2) 100% | 0.308 (6.86) 75 78% 17.30 1 0.22 
Cone h Seance ie tee NEC | Solid |Polyethylene | Flexfoil Black (6.27) 10 | 077 
t Length tolerance Is £1% CL2 | Copper 0.18 (2) 55% PVC 50 | 1.56 
CATV Clad (4.57) Aluminum 100 2.12 
. " . Steel Braid 200 | 3.00 
See How to Order" for note concerning 31.00/M 500 4.80 
shipping charges on prepaid orders. 4000 6.84 
C5025-X-ND 11/U 14 AWG Cellular 95% Bare | 0.405 (10.29) 75 78% 17.30 1 0.20 
* Percent signal remaining ** Loss per 100 ft. Solid Polyethylene | Copper Black (5.27) 10 0.50 
Bare 0.285 Braid Polyethylene 50 1.00 
db} 1 | 2] 3] 41/2) 6 | 8 | 10-12) 14] 20 Copper (7.24) 1.240/M 100 | 1.50 
2.6Q/M 200 2.20 
% 500 3.70 
% | 90 80 70 60 50 | 40 30 20) 10 4000 5.30 


Nominal Attenuation MHz (dB) 
\ General Cable Nn Coaxial Cable Lae enaluoetg 


Series 10 (3.0) 50 (15.2) 100 (30.5) 200 (61.0) 400 (121.9) 

C3500 0.97 2.21 3.18 4.60 6.72 

3520 0.85 1.90 2.70 3.80 5.30 
Fig. 1 Fig. 2 3521 0.70 1.57 217 3.10 4.68 


Length in Feet (Meters) 


[ke Series | _50(15) _100(30) _200(61) 300 (91) 400 (122) 500(152) 900 (274) 
CH112 22 3.0 42 56 69 = 


5770 23 3.3 47 coal — 7.0 10.0 


3775 1.5 21 3.1 _ = 5.0 6.9 
Conductor Jacket Core Nom. (X = No. of Ft. Per Roll) 
Size Color/ 0.D. Shield 0.D. Impedance Capacitance | Digi-Key Price Per Roll Mfg. 
Fig.| Size (AWG) Type Inch (mm) Type Inch (mm) Ohms | V.P. % | pF/FT (pF/M) | Part No. 100 ft.t+ 500 ft.# 1,000 ft.#/ Part No. 
High Speed Data/LAN FLEXGUARD J acketed Type MPP/CMP Plenum 
1 | RG69/U 20 (Solid BOCS) Fexguard/Natural | 0.138 (3.5) 95% BC braid 0.195 (4.95) 75 82 16.0 (52.5) | C3500-X-ND 57.53 — 477.99 |C3500 
1 | RG62/U 22 (Solid BOCS) Fexguard/Natural | 0.140 (3.56) 95% BC braid 0.195 (4.95) 93 84 13.5 (44.3) | C3520-X-ND 62.15 — 524.25 |C3520 
1 | RGB/U 18 (Solid BOCS) Fexguard/Natural | 0.178 (4.52) 100% Hexfoil plus 95% TC braid 0.235 (5.97) 75 82 16.0 (52.5) | C3521-X-ND 81.53 — 718.02 |C3521 
High Speed Data/LAN Type MPR/CMR 
1 | RGS9/U | 22 (Solid Bare Copperweld 55 Q/M) Black PVC 0.114 (3.65) 70% Bare Copper Braid 4.5 O/M 0.242 (6.15) 80 78 16.3 C1112-X-ND 26.34 61.72 — |C1112 
2 |RG59/U§ | 22 (Solid Bare Copperweld 55 Q/M) Black PVC 0.144 (3.66) | 100% Fexfoil plus 40% Alum. braid 55.8 ©/M | 0.238 (6.05) 80* 78° 16.5" 0S770-X-ND 24.02 49.61 — |c770 
2 | RGB/Uf | 18 (Solid Bare Copper 75Q/M) Black PVC 0.180 (4.57) 100% Hexfoil plus 55% Alum. braid 0.270 (6.85) | 75"+ 78° + 17.3*+ | CS775-X-ND 21.85 6319 — |GS5775 
t+ Length tolerance is +1% # Length tolerance is +10% § NEC Type CL2-CATV UL Style 1354 $ NEC Type CL2-CATV 
* 100% Sweep Tested @ Frequency Band: 0-400MHz + Recommended for CATV applications * 100 ft. spools are not UL marked 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 963 


J GeneralCable CAROL: Category 3 - UTP High Speed Data/LAN Type 


Suitable for High Speed Data/LAN Transmission up to 16 Mbps. *10BASE-T + Conductor: 24 AWG solid bare annealed copper + Color Code: PR#1 = Blue/White - White/Blue, 
*4Mbps Token Ring + Insulation: Flame Retardant PVC PR#2 = Orange/White - White/Orange, 
UL Listed Type MPR/CMR (2133017), UL Listed Type MPP/CMP (2131245), + Jacket: Tough, flame retardant PVC (2133017), Tough FLEXGUARD PR#3 = Green/White - White/Green, 
IBM Type 3, EIA/TIA 568 and TSB-36 Compound (2131245) PR#4 = Brown/White - White/Brown 
IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.5 (Token Ring), NEMA (Standard Cable) + Packaging: 1000 ft PULL-PAC Carton + Pairing: Two twists per foot (min) 
DC Mutual Characteristics | Characteristics 
Resistance | Capacitance Impedance Impedance Attenuation Near-End Attenuation | Near-End 
Cond. (max) (nom) Ohms Ohms dB/10008t Crosstalk db/1000ft Crosstalk Price 
No. of | Size | Jacket O.D. Ohms/1000 ft pF/ft @772kHz @ 1-16MHz (max) dB(min) @ (max) dB(min) @ | Digi-Key Per Roll | Mfg. 
Pairs |(AWG)| Color | In. (mm) @ 20C @ 1kHz (min-max) (min-max) @ 772kHz 772kHz @16MHz 16MHz Part No. 1,000 ft.# | Part No. 


High Speed Data/LAN Type MPR/CMR 


4 24 Gray |.16 (4.06) 28.4 18 87-117 85-115 6.8 43.0 40.0 23.0 C2133017-1000-ND 68.74 2133017 


High Speed Data/LAN FLEXGUARD J acketed Type MPP/CMP Plenum 


4 24 White | .15 (3.81) 28.4 18 87-117 85-115 6.8 43.0 40.0 23.0 C2131245-1000-ND 110.70 2131245 


# Length tolerance is +10% 


Plenum and Riser Rated Category 5e - UTP High Speed Data/LAN Type 


4 Pair, 24 AWG + DC Resistance (max) ©/1000ft @1kHz: 27.0 + Near-End Crosstalk dB (min) @ 100MHz: 32 
F pore + Mutual Capacitance (nom) pF/ft @1kHz: 14 + Approvals: 
Excellent att t id talk ch tics f ‘tended 
aeicacs runs in 4/16 Mops Ce eye ee Hi + Characteristics Impedance © @772kHz (min-max): 87-117 EIA/TIA TSB-36 (Category 5), IEEE 802.3 (Token Ring), NEMA 
effect of EMI *10BASE-T “4/16 Mbps Token Ring *100 Mbps + Characteristics Impedance © @1-100MHz (min-max): 85-115 (Extended Frequency), Proposed ANSIX3T9.5 TP-PMD 
TPDDI + Attenuation dB/1000ft (max) @772kHz: 5.5 + Color Code: PR#1 = Blue/White - White/Blue, 
7 + Near-End Crosstalk dB (min) @ 772kHz: 64 PR#2 = Orange/White - White/Orange. 
* Conductor: 24 AW! lid bi led 7 
ake “a ; - oe ae + Attenuation dB/1000ft (max) @16MHz: 67 PR#3 = Green/White - White/Green, 
airing: Varying short pair lay PR#4 = Brown/White - White/Brown 
Jacket O.D. UL Listed Digi-Key Price Per Roll Mfg. 
Color Inch (mm) Insulation Type Type Packaging Part No. 1,000 ft.# Part No. 
Gray PVC 0.20 (5.08) Polyolefin MPR/CMR Riser PULL-PAC C5133200E-1000-ND 91.06 5133200E 
Gray PVC 0.20 (5.08) Polyolefin MPR/CMR Riser SPOOL-PAC C5133329E-1000-ND 91.58 5133329E 
Blue Flexguard 0.16 (4.06) FEP MPP/CMP. Plenum SPOOL-PAC C5131431E-1000-ND 304.34 5131431E 
Blue Flexguard 0.18 (4.57) FEP MPP/CMP. Plenum PULL-PAC C5131278E-1000-ND 240.75 §131278E 


# Length tolerance is +10% 


Telephone and Datacom Category Cables 


+ Conductor: Solid, bare, copper conductors to ASTM B-3 + Insulation: Premium grade, color coded PVC + Jacket: Premium grade PVC, Suitable for use from -20°C to +60°C, 
a — — Suggested voltage rating of 300 volts +» Compliance: UL Listed Type CMR/CMX-Indoor/Outdoor, NEC Article 800 Type CMR (UL; 60°C,300V) + Packaging: 1000 ft EZ OUT 


Carton 
Nom. Insulation Nom. Jacket Nom. 
No. of Cond. Jacket Cond. Thickness Thickness O.D. Digi-Key Price Per Roll Mfg. 
Cond. Size (AWG) Color Strand Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) Part No. 100 ft.t 1,000 ft.# Part No. 
4 22 Beige Solid 006 (.15 ) 015 (.38) 129 (3.28) C4412-X-ND 19.04 58.52 C4412 


t+ Length tolerance is + 1% #Length tolerance is + 10% 


Plenum Cable Unshielded 


Cond. Nominal Nominal 
P= 1) No. of Size Cond. Jacket 0.D. Digi-Key Pricing Mfg. 
|: Cond. (AWG) Strand. Thickness Inch (mm) Part No. 1,000 ft.# Series No. 
2 22 7/30 -008” (.20mm) 085 (2.16) C3105-1000-ND 121.25 C3105 
Power limited remote control signal cable. 4 22 7/30 -008” (.20mm) .117 (2.97) C3106-1000-ND 166.61 C3106 
Features: Installation in air plenums without the use of conduit. 2 18 7126 008" (20mm) -120 (3.05) Ceres illao No) 180.29 ©3102 
Outstanding oil and moisture resistance. 4 18 7/26 .008" (.20mm) 166 (4.22) €3103-1000-ND 264.85 C3103 
‘ ¥ F 2 18 7/26 008” (.20mm) -120 (3.05) C9522-1000-ND 257.40 C9522 
Industry Approvals: UL listed for low smoke and fire characteris- 


tics per NEC Code Article 725-2 (b). UL Subject 13 and 910, CL2P. # Length tolerance is +10% 


Plenum Cable Shielded 


Color Code Chart for Applications: Features: Installation in air plenums without the use 
€3156-1000-ND and C3157-1000-ND— ver timited circuits « intetéomsyetems ofconduit: 
No. a Pairs Belen Bed + Communication and signal applications +» Burglar alarms Industry Approvals: UL listed for low smoke and 
2 Black & White + Cash registers + Remote controls fire characteristics per NEC Code Article 725-2 (b) 
3 Black & Green + Computer systems interfaces + Low voltage applications. CL2P. 
No. No. Cond. Nom. Jacket Nom. Nom. 
of of Size Cond. Thickness 0.D. Cap. Digi-Key Pricing Mfg. 
Fig. Cond. Pairs (AWG) Strand. Inch (mm) In. (mm) Ft. (M) Part No. 1,000 ft.# Series No. 
Multi-Conductor, Foil Shielded 
1 4 = 22 7/30 -008 (.20) -125 (3.18) 35 (10.7) C3155-1000-ND 188.96 C3155 
1 4 = 18 7/26 -008 (.20) -176 (4.47) 43 (13.1) C3163-1000-ND 318.42 C3163 
1 2 _ 16 7/.0192 008 (.20) .177 (4.50) 35 (10.7) C3169-1000-ND 265.75 C3169 
Multi-Paired, Individually Shielded 
2 = 2 22 7/30 -008 (.20) .145 (3.68) 31 (9.4) C3156-1000-ND 360.34 C3156 


# Length tolerance is +10% 


More Product Available Online: www.digikey.com 
964 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


PS uit 


iconductor Cable 


Multiconductor Unshielded 


Description: 22 AWG (0.35mm*), 7/30 (7 x 0.25mm), Insulation thickness: 0.010” 
(0.25mm) 


Characteristics: + Temp. Range: -20°C to +80°C (AWM), 75°C (CL2) + Voltage 
Rating: 150 Volt (AWM, CL2) + Conductor: Stranded tinned copper » Insulation: Color 
coded PVC »* Tape: Clear polyester wrap + Jacket: Gray PVC 


Multiconductor Foil / Braid Shielded 


Description: 28 AWG (0.089mm‘’), 7/36 (7 x 0.13mm), Insulation thickness: 
0.010” (0.25mm) 

Characteristics: + Operating Temperature Range: -20°C to +80°C (AWM), 
+75°C (CL2) + Voltage Rating: 300 volts (AWM), 150 volts (CL2) + Conductor: 
Stranded tinned copper + Insulation: Color-coded semi-rigid PVC + Shield: 
Aluminum/polyester/aluminum plus overall braid of tinned copper + Drain Wire: 
28 AWG 7/36 tinned copper + Jacket: PVC, chrome gray 


Specifications: + UL Type CL2, AWM 2464 +» CSAPCCFT4 + Flammability: 
Passes UL vertical tray flame test 


® Specifications: + Flammability: Passes UL Subject 13 vertical tray flame test Color Code Chart 
Cond. Cond. Cond. 
lor Code Chart 
ond ond Color Gods Cha Cond No. Color No. Color No. Color 
on ‘ond. ‘oni 
No. Color No. Color No. Color q Black 10 Gray 19 White/Yellow 
7 2 Red 11 Pink 20 White/Blue 
pe : Bre i ‘ ce 3 White 12 Tan 21 White/Brown 
3 White 8 Yellow 13 Red/Green 4 Green 13 Red/Green 22 White/Orange 
4 Green 9 Violet 14 Red/Yellow 5 Orange 14 Red/Yellow 23 White/Gray 
5 Orange 10 Gray 15 Red/Black 6 Blue 15 Red/Black 24 White/Violet 
7 Brown 16 White/Black 25 White/Black/Red 
Jacket Diameter Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 8 Yellow 17 White/Red 
No. of Thickness | Thickness | Digi-Key Price Per Roll Alpha 9 Violet 18 White/Green 
Cond. In. (mm) In. (mm) Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. | Part No. 
Multiconductor Unshielded Cable Jacket Diameter Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 
2 .032 (.81) 16 (4.06) | A120-X-ND 18.86 60.98 101.23 | 1172C-x nae ey Te Serine ae be pl po 
3 .032 (.81) 17 (4.32) A121-X-ND 24.53 82.01 135.79 | 1173C-X one: = = - 2 = © 
4 -032 (.81) 19 (4.83) A122-X-ND 27.09 93.24 170.35 | 1174C-X Multiconductor Foil/Braid Shielded Cable 
5 032 (.81) 20 (5.08) A123-X-ND 32.96 119.00 214.79 | 1175C-X ey f 
6 .032 (.81) 21 (5.33) A124-X-ND 35.82 136.60 258.01 1176C-X : — . a pepe ‘ ie as a ie 
7 032 (.81 21 (5.33) A125-X-ND 38.95 144.70 293.78 | 1177C-X see pe : . 
8 032 a 20 no A126-X-ND 46.73 166.21 333.29 | 1178C-X 15 .035 (.89) .26 (6.6) A3470/15C-X-ND 196.65 1017.23 3470/15C-X 
9 .032 (.81) 25 (6.35) A127-X-ND 46.73 178.61 343.17 | 1179C-xX 25 -035 (.89) -30 (7.7) | A8470/25C-X-ND 364.57 929.81 3470/25C-X 
10 .032 (.81) 26 (6.60) A128-X-ND 54.52 203.02 402.41 1180C-X 
12 032 (.81) 28 (7.11) A129-X-ND 74.48 280.31 530.80 | 1181C-X 
15 .032 (.81) 30 (7.62) | A130-X-ND 102.80 405.77 636.95 | 1181/15C-x M . . . 
ulticonductor Braid Shielded 
Description: 28 AWG (0.09mm?*), 7/36 (7 x 0.13mm), Insulation thickness: 
Multipair Individually Shielded O01 Oeomm) EVG Type 
Characteristics: + Operating Temp. Range: -55°C to +105°C + Voltage 
Twisted Pair Rating: 600 Volt + Conductor: Stranded tinned copper + Shield: Braided 
Description: + CL2 rated, 75°C, 150V + 22 AWG (0.36 mm’), 7/30 (7 x ares copper (90% coverage) = Insulation: Color-coded PVC + Jacket: 
0.25mm), Insulation thickness: 0.008" (0.20mm) Color Code » gray 
Betices neBne - oe Pair Specifications: » MIL-W-16878D Type B 
Characteristics: + Temperature Range: -20°C to +105°C + Voltage Rating: 400 No. | Color 
Volt * Conductor: Stranded tinned copper + Insulation: Polyproylene (PP) Hi aor 
+ Shield: Aluminum/polyester tape + Drain Wire: Stranded tinned copper No. 24 1 | Red/Black Color Code 
* Gray PVC jacket 2 | GreenWhite Cond Cond. Cond 
No. Color No. Color No. Color 
Jacket Diameter Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 
No. of | Thickness | Thickness | Digi-Key Price Per Roll Alpha 1 Black 6 Blue ait Blue/Black 
Pair In. (mm) In. (mm) Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. | Part No. 2 White iA White/Black 12 Black/White 
Multipair Individually Shielded Cable 3 Red 8 Red/Black 13 Red/White 
2 .019 (.48) -16 (4.06) | A131-X-ND 24.50 101.14 150.96 2466C-X 4 Green 9 Green/Black 14 Green/White 
5 Orange 10 Orange/Black 15 Blue/White 
ivi i i i i Jacket Diameter Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 
Individually Foil Shielded Multi Pair No. of | Thickness | Thickness Digi-Key Price Per Roll Alpha 
Description: 22 AWG (0.35mm®), 7/30 (7 x 0.25mm), Insulation thick- Cond. | _ In. (mm) In. (mm) Part No. 100 ft. 1,000 ft. Part No. 
ness 0.010" (0.25mm) Multic onductor Braid Shielded Cable 
Characteristics: + Temperature Range: -20°C to +60°C (AWM, CL2) oye e 
+ Voltage Rating: 300 Volts (150 Volts - CL2) » Conductor: Stranded é te ate pe (3.1) pets : oe io nena Bie : 
tinned copper + Insulation: Color-coded polypropylene (PP) + Shield: (.30) 13 (3.3) 3303-X- ‘ 003. 3303- 
(Individual pairs) Aluminum/polyester tape, foil facing inward + Drain 4 012 (.30) -14 (3.5) A3304-X-ND 269.89 1224.22 3304-X 
® Wire: 22 AWG stranded tinned copper « Jacket: PVC, gray 6 .015 (.38) 17 (4.3) A3306-X-ND 345.06 1566.43 3306-X 
Specifications: + Flammability: Passes UL Subject 13 vertical tray 8 015 (38) 17 (4.4) A3308-X-ND 392.76 1783.41 3308-X 
flame test 15 -020 (.50) .23 (5.8) A3315-X-ND 622.64 3115.23 3315-X 
Color Code Chart 
Pair Pair Pair Hy H Hy 
fe Siar is Glos ne dio’ Multiconductor Braid Shielded 
1 Black/Red 10 Red/Blue 19 White/Blue fe eiecces 5 P y o 
2 Black/White 11 Red/Yellow 20 White/Brown DOT MennIRVERceEN 0.010" (0.25mm) PVC, | Color Code 
3 Black/Green 12 Red/Brown 21 White/Orange é i 7 Cond. 
4 Black/Blue 13 Red/Orange 22 isecNclos Characteristics: + Operating Temperature Range: -55°C to No. Color 
5 Black/Brown 14 Green/Blue 23 Blue/Brown +105°C + Voltage Rating: 600 volts + Conductor: Stranded 1 White 
6 Black/Yellow 15 Green/White 24 Blue/Orange tinned copper * Shield: Braided tinned copper (90% 2 Black 
7 Black/Orange 16 Green/Brown 25 Blue/Yellow coverage) “ etanot Color-coded PVC + Jacket: PVC, gray r ae 
8 Red/Green 17 Green/Orange 26 Brown/Orange Specifications: + MIL-W-16878D Type B/N 
9 Red/White 18 Green/Yellow 27 Brown/Yellow Note!Xin Pann 
le: X in Part No. 
Jacket = Ft. Per Roll 
Jacket Diameter | Note: X in Part No. = Ft. Per Roll No.of | Conductor | Thickness | Diameter | Digi-Key Price Per Roll | Alpha 
No. of | Thickness | Thickness | Digi-Key Price Per Roll Alpha Cond. | AWG Strand In.(mm) | In.(mm) | Part No. 100 ft. 1,000 ft. | Part No. 
Pair In. (mm) In.(mm) | Part No. 100ft. S500ft. 1,000ft. | Part No. Maiticendhictar Braid shielded Cabh 
julticonductor Brai jielded Cable 
Individually Foil Shielded Multipair Cable 
3 045 (1.14) ‘31 (7.87) A132-X-ND 39.81 159.66 285.73 6010C-X 3 24 19/36 016 (0.41) 16 (4.0) | A3212-X-ND 106.56 462.48 | 3212-X 
6 .045 (1.14) -39 (9.91) A133-X-ND 70.94 280.93 534.59 6012C-X 4 24 19/36 .017 (0.43) 18 (4.6) | A3213-X-ND 127.40 535.12 | 3213-X 
9 .045 (1.14) | .46 (11.68) | A134-X-ND 170.53 627.46 1026.75 6014C-X 2 22 19/34 | .016 (0.41) | .18(4.6) | A8221-X-ND 68.74 = 291.06 | 3221-xX 
6 -045 (1.14) | .48 (12.19) A135-X-ND 190.05 698.75 1096.82 6016C-X 3 22 19.34 .017 (0.43) 18 (4.6) | A3222-X-ND 81.77 363.39 | 3222-x 
12 045 (1.14) | .48 (12.19) A136-X-ND 251.47 872.38 1364.10 6017C-X 4 - 19/34 o19 (0.48 2064 /GERES UND 92.12 419.84 293. X 
15 | .060(1.52) | .56 (14.22) | A137-X-ND 261.01 956.03 1625.87 | 6018C-X 1019 (0.48) | .20(5.1) | A8223-X- . 9.84 | 3223- 
17 .060 (1.52) 1(15.49) | A138-X-ND 337.31 1515.20 2405.60 6019C-X 2 20 = 19/32 | .019 (0.48) | .19 (4.8) 78.44 = 345.74 | 3231-X 
19 -060 (1.52) | .63 (16.00) A139-X-ND 332.42 1214.42 2018.51 6020C-X 3 20 19/32 019 (0.48) 21 (5.3) | A3232-X-ND 92.77 419.84 | 3232-x 
27 .060 (1.52) | .68 (17.27) | A140-X-ND 601.34 2073.65 3196.43 6022C-X 4 20 19/32 | .021 (0.53) | .23 (5.9) | A3233-X-ND 110.63 515.09 | 3233-X 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 965 


PS Multiconductor Cable — XTRA-Guard® 


Operating Temperature: + -20°C to +80°C - AWM; -20°C to +75°C - CM 
Voltage Rating: 300 Volt 


Jacket Color: Gray 


insulated conductors of cable plus 70% overall braid of tinned copper + Nylon rip cord for ease of jacket 
stripping * Jacket: Premium PVC = Insulation Thickness: 22 AWG: 0.010: (0.25mm); 20AWG, 18AWG and 16 
AWG: 0.017” (0.43mm) 


Description: * Conductor: Stranded tinned copper + Insulation: Color-coded premium PVC Specifications: + UL Type CM, AWM Style 2464 » CSA PCC FT4 + Passes UL VW-1 Flame Test * Passes 
+ SUPRASHIELD: Aluminum/Polyester/Aluminum Foil with stranded tinned copper drain wire equal in size to CSA FT4 Flame Test 
Color Code Chart A Color Code Chart B 
Cond. | Base 1st 2nd Cond.) Base 1st 2nd Cond. | Base 1st 2nd Cond. | Base 1st 2nd 3rd |Cond.| Base ist 2nd 3rd | Cond.) Base 1st 2nd 3rd 
No. | Color Stripe Stripe No. | Color Stripe Stripe No. | Color Stripe Stripe No. | Color Stripe Stripe Stripe] No. | Color Stripe Stripe Stripe | No. | Color Stripe Stripe Stripe 
1 |Bak —-  — 21 | White Bown — “1 | White Geen Red 1 [Bak — — — | 2 |White Back Bue — | 49 |White Yalow Ga — 
: f 2 |Brown — — — | 2 |White Black Violet — | 50 | White Geen Blue — 
2 | eS es) Witte Gange | BE) Mile: Geen: Geen 3 | Rd — — — 1] 27 |White Back Gay — | 51 | White Gen Violet — 
3 White = — _ 23 | White Gray = 43 | White Geen Blue 4 |Qange — _ _ 28 |White Brown Red — 52 |White Gen Gay — 
4 | Gen — = 24 | White Violet = — 44 | White Geen Brown 5 |Yelow — — — | 29 | White Brown Qange — 53 | White Blue Violet — 
5 |Qange — _ 25 | White Black = Red 45 | White Geen Violet 6 Gen — = = 30 | White Brown Yellow — 54 | White Blue Ga — 
6 Blue = = 26 | White Black Green 46 | White Blue Black 7 Blue = = _ 31 | White Brown Geen — 55 | White Violet Gay — 
‘ ‘ 8 Violet = — = = 32. | White Brown Bue — 56 | White Black Brown’ Red 
i poh ae 20) Writes Bau: Yalow" | “47 Witite: Bue: Red 9 | Gy — — — 1] 33 |White Brown Violet — | 57 | White Black Brown Orange 
a 28 | White Black Blue | 48 | White Blue Geen 10 | White — — — | 34 |white Brown Gay — | 58 | White Black Brown Yellow 
9 | Violet = — a 29 | White Black Brown | 49 | White Blue Blue 11 | White Black — — | 35 |White Red Orange — 59 | White Black Brown Green 
10 | Gay = > 30 | White Black Orange 50 | White Blue Brown 12 | White Brown — = 36 | White Red Yedlow — 60 | White Black Brown Blue 
| Pink — = 31 | White Black Gay | 51 | White Blue Violet ‘ he a = i= = vies rat = oe ie a a pte 
f ‘ lite Orange — = ite Vd lite own 
a rn SB) | Wille” Bak: “Mole | 52 | White: Brown, (Back 15 | Wite Yalow — — | 39 |Whte Red vow — | 63 | White Bax Red” Yalow 
13 Red Geen — 33 | White Black = Black 53 | White Brown Red 46 | White Gen — _ 40 |White Red Ga — 64 |White Black Red Green 
14 | Red Yellow — 34 | White = Red Black 54 | White Brown Green 17 | White Blue — — | 41 | White Crange Yalow — 65 | White Black Red Blue 
15 | Red Black — 35 | White Red Red 55 | White Brown Blue 18 | White Violet — — | 42 |White Qange Geen — | 66 |White Back Red Violet 
16 | White Blak  — 36 | White Red Green | 56 | White Brown Brown 19 | White Gay — — | 43 |White Qrange Blue — | 67 |White Black Red Gay 
17 | White Red a, 37 | White Red Blue 57 | White Brown Viole 20 White Black Brown — 44 White Qange Violet — 68 White Black Crange Yellow 
“ ‘ ; 21 White Black Red — 45 |White Oange Gay — 69 | White Black Orange Geen 
18 | White Gen — 38 | White Red Brown | 58 / White Violet Rod 22 | White Black Orange — | 46 | White Yellow Geen — | 70 | White Black Orange Blue 
19 | White Yellow — 39 | White Red = Violet 59 | White Violet Green 23 | White Black Ydlow — 47 |White Ydlow Bue — 
20 | White Blue = 40 | White Geen Black 60 | White Violet Blue 24 | White Black Geen — 48 | White Yellow Violet — 
Jacket Diameter Price Per Roll Jacket Diameter Price Per Roll 
Color |No. of | Thickness Thickness Digi-Key (Roll Size = 100 ft.) | Alpha Color |No. of | Thickness Thickness Digi-Key (Roll Size = 100 ft.) | Alpha 
Chart | Cond. | Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 Roll 5 Rolls | Part No. Chart | Cond. Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 Roll 5 Rolls| Part No. 
16 AWG (1.23mm*) 19/0.0117 (19 x 0.29mm) 16 AWG (1.23mm?) 19/0.0117 (19 x 0.29mm) 
2 .032 (.81) 26 (6.5) A5072C-100-ND 182.32 162.06 | 5072C-SLO0S 2 032 (.81) 28 (7.2) A5172C-100-ND 299.54 266.26 | 5172C SLO05 
2 -032 (.81) 26 (6.5) A5072/1C-100-ND 182.32 162.06 | 5072/1C-SLO0S 2 .032 (.81) .28 (7.2) A5172/1C-100-ND 299.54 266.26 | 5172/1C SLO05 
3 032 (.81) 29 (7.4) A5073C-100-ND 242.24 = 215.32 | 5073C SLO0S 3 .032 (.81) 32 (8.0) A5173C-100-ND 385.49 342.66 | 5173C SLO05 
3 032 (.81) 29 (7.4) A5073/1C-100-ND 242.24 = 215.32 | 5073/1C SLOOS 3 .032 (.81) .32 (8.0) A5173/1C-100-ND 385.49 342.66 | 5173/1C SLOOS 
4 .032 (.81) 32 (8.1) A5074C-100-ND 302.13 268.56 | 5074C SLO0S 4 .032 (.81) 34 (8.8) A5174C-100-ND 424.55 — 377.38| 5174C-SLO05 
6 082 (.81) 37 (9.3) A5076C-100-ND 401.11 356.54 | 5076C SLO0S A| 6 .032(.81) | .39(10.0) | A5176C-100-ND 570.42 507.04] 5176C-SL005 
a | & | .082(.81) | .41(10.4) | AS078C-100-ND 539.17 479.26 | 5078C SLO0S 8 .032(.81) | .43(11.0) | A5178C-100-ND 757.96  673.74| 5178C-SLOOS 
10 | .082(.81) | .44(11.3) | coe Or Ne) 742.32 659.84 | S080C SLOOS to | .032(.81) | .47(11.9) | 51800-100-ND 924.66 821.92] 5180C SLO0S 
15 | .032(.81) 52 (13.2) ‘A5080/15C-100-ND 922.05 819.60 | 5080/15C-SLO0S 
20 | .053 (1.35) 63 (159) VOERO LIND 130754 116208 | soaanCS1005 15 032 (.81) 55 (13.9) A5180/15C-100-ND 1294.52 1150.68] 5180/15C:SLOO5 
25 | 053(1.35) 68 (17.3) A5080/25C-100-ND 162270 1442.40 | 5080/25C SLO0S 20 | .053(1.35) | .65 (16.6) A5180/20C-100-ND 1706.04 1516.48 | 5180/20CSLO05 
30 | .053.(1.35) 73 (186) A5080/30C-100-ND 192483 1710.96 | 5080/30CSL005 25 | .053(1.35) | .71 (18.0) 5180/25C-100-ND 2052.47 1824.42) 5180/25CSLO0S 
40 | .083 (2.11) 88 (22.5) ‘A5080/40C-100-ND 2760.93 2454.16 | 5080/40C- SLOO5 18 AWG (0.81mm*) 16/30 (16 x 0.25mm) 
50 | .083(2.11) | .96(24.5) A5080/50C-100-ND 3419.91 3039.92 | 5080/50C SLO0S 2 "082 (81) 25 (65) A51620-100-ND 260.46 231.52] 5162CSL005 
18 AWG (0.81mm7) 16/30 (16 x 0.25mm) 2 .032 (.81) .25 (6.5) A5162/1C-100-ND 260.46 231.52 | 5162/1CSLOOS 
2 .032 (.81) .23 (5.8) A5062C-100-ND 143.26 127.34 | 5062C SLO05 3 .032 (.81) 28 (7.2) A5163C-100-ND 304.74 270.88 | 5163C SLO0S 
2 .032 (.81) 23 (5.8) A5062/1C-100-ND 143.26 127.34 | 5062/1C SLOOS 3 032 (.81) 28 (7.2) A5163/1C-100-ND 304.74 270.88| 5163/1C-SLO0S 
3 .032 (.81) 24 (6.1) A5063C-100-ND 182.34 162.08 | 5063C SLOOS 4 .082 (.81) 31 (7.8) A5164C-100-ND 341.21 303.30 | 5164C-SLO0S 
3 .032 (.81) .24 (6.1) A5063/1C-100-ND 182.32 162.06 | 5063/1CSLOOS 6 .082 (.81) 35 (8.9) A5166C-100-ND 450.61 400.54] 5166C SLO05 
4 .032 (.81) 26 (6.6) A5064C-100-ND 216.18 192.16 | 5064C SLOOS A| 8 032 (.81) 38 (9.7) A5168C-100-ND 54959 488.52| 5168C-SLO05 
6 032 (.81) -31 (7.9) A5066C-100-ND 312.57 277.84 | 5066C SLO05 10 .032 (.81) 1 (10.5) A5170C-100-ND 653.76 581.12 | 5170C SLO05 
8 032 (.81). 33 (8.4) A5068C-100-ND 375.08 333.40 | 5068C SLO05 15 .032 (.81) 48 (12.1) A5170/15C-100-ND 940.28 835.80 | 5170/15C-SLO05S 
a | 10 | .032(.81) 39 (9.8) A5070C-100-ND 440.19 391.28 | 5070C-SLO0S 20 032 (.81) 53 (13.5) A5170/20C-100-ND 1190.32 1058.06] 5170/20C SLO0S 
15 | .082 (.81) 45 (11.5) A5070/15C-100-ND 669.40 595.02 | 5070/15C SLO0S 25 | .053(1.35) | .62 (15.8) A5170/25C-100-ND 1487.25 1322.00] 5170/25C:SLOOS 
= eal Batre paulaeaa eae ee ees eee 30 | .053(1.35) | .67(169) | A5170/30C-100-ND 1724.29 1532.70| 5170/30C SLO0S 
30 | .053(1.35) 64 (163) (TERED fais oo, SiGkee | cavorsbe el oe 40 | .053(1.35) | .74(18.9) A5170/40C-100-ND 2138.42 1900.82] 5170/40CSLO0S 
40 .053 (1.35) .72 (18.2) A5070/40C-100-ND 1844.10 1639.20 | 5070/40C SLO05 20 AWG (0.56mm7*) 7/28 (7 x 0.32mm) 
50 .053 (1.35) -79 (20.0) A5070/50C-100-ND 2284.29 2030.48 | 5070/50C SLOOS 2 .032 (.81) 23 (5.9) A5152C-100-ND 164.85 154.55 | 5152CSLO05 
60 | .083(2.11) | .91 (23.1) ‘A5070/60C-100-ND 2823.46 2509.74 | 5070/60CSLO05 3 032 (.81) 26 (6.6) A5153C-100-ND 188.93 177.12| 5153CSL005 
20 AWG (0.56mm*) 7/28 (7 x 0.32mm) 4 032 (.81) 28 (7.1) A5154C-100-ND 205.60 192.75] 5154C SLO05 
2 | .032(.81) | .21(6:3) | A5052C-100-ND 11981 106.50 | 5052C SLO0S 6 | 0821-81) | 32180) Ea eoope> cevkle | S1seb Se 
3 082 (.81) 23 (5.9) A5053C-100-ND 151.07 134.28 | 5053C SLOOS 8 032 (.81) 35 (8.8) A5158C-100-ND 294.50 276.09) 5158C-SLO0S 
4 .032(.81) 25 (6.5) A5054C-100-ND 179.73 159.76 | 5054C SLOOS 10 032 (.81) 37 (9.5) A5160C-100-ND 366.74 343.82 | 5160C SLO05 
6 082 (.81) 29(7.4) ‘A5056C-100-ND 239.63 213.00 | 5056C SLOO5 A | 15 032 (.81) 43 (10.9) A5160/15C-100-ND 518.62 486.21 5160/15C SLOOS 
8 032(.81) 32(8.2) A5058C-100-ND 281.30 250.04 | 5058C SLO0S 20 082 (.81) 48 (12.1) A5160/20C-100-ND 648.27 607.76 | 5160/20C SLO05 
A | 10 032 (.81) 35 (8.8) A5060C-100-ND 325.58 289.40 | 5060C SLOOS 25 .082 (.81) 52 (13.2) A5160/25C-100-ND 798.30 748.41] 5160/25C SLO05 
15 032 (.81) 40 (10.3) ‘A5060/15C-100-ND 502.70 446.84 | 5060/15C SLOO5 30 032 (.81) 56 (14.2) A5160/30C-100-ND 924.24 866.48] 5160/30C SLO05 
20 | .032(.81) 45 (11.5) A5060/20C-100-ND 645.95 574.18 | 5060/20C SLO05 40 | .053(1.35) | .67(17.0) A5160/40C-100-ND 1268.75 1189.46 | 5160/40C SLOOS 
25 .032(.81) 49 (12.6) A5060/25C-100-ND 770.99 685.32 | 5060/25C SLO05 50 .053 (1.35) .73 (18.5) A5160/50C-100-ND 1520.66 1425.62] 5160/50C SLOOS 
a ee ie Roan abies Pres a aca bee 60 .053 (1.35) | .78 (19.8) A5160/60C-100-ND 1789.23 1677.41] 5160/60C SLOOS 
50 | .053 (1.35) mila) ‘A5060/50C-100-ND 1680.01 1493.34 | 5060/50 SLOOS 22 AWG (0.5mm?) 7/30 {7 x 0.25mm) 
22 AWG (0.35mm) 7/30 (7 x 0.25mm) 2 032 (.81) 20 (5.0) A5102C-100-ND 14262 — 133.71| 5102CSLO05 
3 032 (.81) 21 (5.4) A5103C-100-ND 159.30 149.34 5103C SLO0S 
2 .032 (.81) 17 (4.3) A5002C-100-ND 106.79 94.92 | 5002C SLO0S 4 ‘032 (81) 22 (56) A5104C-100-ND 46854  158.01| 51046005 
3 | 032(81) 19(48) | “A5003C-100-ND 127.62 118.44 | 5003C-SLO0S 6 032 (.81) 25 (6.4) | A5106C-100-ND 205.60 192.75] 5106C-SLO0S 
4 .032 (.81) 20 (5.2) ‘A5004C-100-ND 158.87 141.22 | 5004C-SLO05 
6 ‘032(81) 23(58) SUTSOs[OND 47973. 159.76 | s00ec- 1.005 8 032 (.81) 27 (6.9) A5108C-100-ND 238.93 224.00| 5108C-SLO05 
5 ‘032(81) 25 (6.4) ‘A5008C-100-ND 234.43 20838 | 5008C- $005 10 032 (.81) 30 (7.6) A5110C-100-ND 279.68 262.20] 5110C SLO05 
to | .032(81) 27 (69) 85010C-100-ND 25785 229.20 | 5010CSL005 p | 8 .082 (.81) 33 (8.4) A5110/15C-100-ND 394.51 369.86 | 5110/15C SLOOS 
B | 15 | .032(.81) 31 (7.9) | A5010/15C-100-ND 385.49 342.66 | 5010/15CSLO05 2 | 082(.81) | 35002) EE S6a8e" 3-21 | SUNG SL00S 
20 | .032(.81) 35 (8.8) A5010/20C-100-ND 513.11 456.10 | 5010/20 SL005 25 082 (.81) 39 (9.8) 5110/25C-100-ND 598.26 560.87] 5110/25C SLO0S 
25 .032 (.81) .38 (9.6) A5010/25C-100-ND 599.06 532.50 | 5010/25C-SLO05 30 .032 (.81) 42 (10.9) A5110/30C-100-ND 694.58 651.17 | 5110/30C SLO05 
30 .032 (.81) AM (10.3) A5010/30C-100-ND 742.32 659.84 | 5010/30C SLO0S 40 .032 (.81) A7 (11.8) A5110/40C-100-ND 918.69 861.27 | 5110/40C SLOOS 
40 | .032 (.81) 46 (11.6) A5010/40C-100-ND 1015.81 902.94 | 5010/40C SLO05 50 .082 (.81) 51 (12.9) 5110/50C-100-ND 1118.74 1048.82] 5110/50 SLOO5 
50 | .032(.81) 50 (12.7) A5010/50C-100-ND 1263.26 1122.90 | 5010/50C SLO05 60 | .053(1.35) | .60(15.4) A5110/60C-100-ND 1228.00 1151.25] 5110/60C SLOO5 
60 | .032(.81) 55 (13.7) ‘A5010/60C-100-ND 1502.89 1335.90 | 5010/60C SLO05 70 | .053(1.35) | .63(16.0) A5110/70C-100-ND 1541.02 1444.71 | 5110/70C SLOO5 


966 (1033) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


Fax: 218-681-3380 


FR Hook-Up Wire 


Description: 


+ Stranded or solid tinned copper conductor + Color coded PVC insulation 
+ Flammability: Passes UL VW-1 flame test + Wire is ordered per EIA-359-A 


color specifications which allows for some variation in shade 


Operating Temperature: 


300 Volt: -40°C to +90°C (CSA TR-64), -40°C to +80° (UL AWM 1007) 
600 Volt: -20°C to +105°C (UL1015, CSA TEW-105), -55°C to +105°C (MIL- 


W-16878E Type B) also (MIL-W-76B Type LW) 
1800 Series available in White, Black, or Red only. 


+ HU-KIT-20-ND 
Five 100-ft. spools, 22AWG, 300V 
stranded wire (black, white, red, 


green and blue) 
Each kit comes in convenient wall dispenser and includes wire cutter. 


§ HU-KIT-40-ND 


$105.06 


Five 100-ft. spools, 24AWG, 300V 
stranded wire (black, white, red, 
green and blue) ... 


$105.06 


Conductor Insulation Digi-Key Price Price 
Size Conductor Thickness Diameter Part No. Per Alpha Digi-Key Per Alpha 
(AWG) Strand Inch (mm) Inch (mm) for 100 ft.* 100 ft. Part No.** Part No.* 1,000 ft Part No.** 
Stranded — 300 Volt Rating 
30 7/38 .016 (.41) .043 (1.09) A3047()-100-ND-+ 14.47 3047 (1) (005 A3047(-1000-ND- 72.86 3047 (111001 
28 7/36 .016 (.41) .047 (1.19) A3048(]-100-ND-+ 13.03 3048 [005 A3048(]-1000-ND- 66.20 3048 (111001 
26 7/34 .016 (.41) .051 (1.30) A3049(]-100-ND- 13.95 3049 [1] (1005 A3049(]-1000-ND- 68.51 3049 (1-001 
24 7/32 .016 (.41) 057 (1.45) A2015{_)-100-ND§ 14.38 3050 (1) (005 A2015(]-1000-ND 69.35 3050 (11001 
22 7/30 .016 (.41) -065 (1.65) A2016(_1-100-ND$ 16.20 3051 1) (1005 A2016C]-1000-ND 76.46 3051 (101001 
20 10/30 .016 (.41) .071 (1.80) A2040(1-100-ND 19.85 3053 [1] 1005 A2040L]-1000-ND 97.00 3053 (1-001 
18 16/30 .016 (.41) -080 (2.03) A2064(1-100-ND 21.06 3055 LF] (005 A2064(]-1000-ND 103.55 3055 (11001 
16 26/30 .016 (.41) .095 (2.41) A2065(]-100-ND 30.50 3057 (1) (005 A2065C]-1000-ND 147.75 3057 (11001 
Solid — 300 Volt Rating 
24 Solid .016 (.41) .057 (1.45) A3050(]-100-ND- 10.86 3050/1 1) (005 = _ = 
22 Solid .016 (.41) .065 (1.65) A3051L1-100-ND- 11.80 3051/1 1) (005 = _ = 
20 Solid .016 (.41) .071 (1.80) A3053(]-100-ND-+ 14.96 3053/1 1) (005 = _ = 
16 Solid -016 (.41) .095 (2.41) A3057(]-100-ND-+ 21.64 3057/1 1) (005 = = = 
Stranded — 600 Volt Rating (-20°C to +105°C) 
24 7/32 .032 (.81) .088 (2.24) A3070L1-100-ND 14.56 3070 1) (005 = _ = 
22 7/30 .032 (.81) .094 (2.39) A2101(10-100-ND 17.42 3071 (1) 1005 A2101L)-1000-ND 91.91 3071 (C001 
20 10/30 .032 (.81) -100 (2.54) A2102()-100-ND 19.38 3073 (1 (1005 A2102(]-1000-ND 103.14 3073 (111001 
18 16/30 .032 (.81) -112 (2.84) A2103()-100-ND 23.96 3075 (1 (005 A2103(]-1000-ND 123.20 3075 (111001 
16 26/30 .032 (.81) 124 (3.15) A2104()-100-ND 28.96 3077 () (1005 A2104(]-1000-ND 177.78 3077 L001 
14 41/30 .032 (.81) -134 (3.61) A3079[]-100-ND- 41.32 3079 (1 (1005 = = = 
12 65/30 .032 (.81) -162 (3.93) A3080L]-100-ND- 67.32 3080 [1] (005 = _ — 
10 105/30 -032 (.81) -180 (4.83) A3081L]-100-ND- 96.96 3081 (1) (1005 = = = 
Stranded — 600 Volt Rating (-55°C to +105°C) 
28 7/36 .010 (.25) .034 (.86) A1852[_]-100-ND 15.91 1852 ]005 = — — 
26 7/34 .010 (.25) .038 (.96) A1853[_]-100-ND 15.91 1853 005 = = = 
24 7/32 .010 (.25) .043 (1.09) A1854[_]-100-ND 16.20 1854 ]005 = = = 
24 19/36 -010 (.25) .043 (1.09) A185419[_]-100-ND 26.06 1854/19 ]005 = aa _— 
22 7/30 .010 (.25) -050 (1.27) A1855[_]-100-ND 17.42 1855 ]005 = = = 
22 19/34 .010 (.25) .050 (1.27) A185519[_]-100-ND 34.38 1855/19 005 = _ = 
20 7/28 .010 (.25) .058 (1.47) A1856[_]-100-ND 21.80 1856 ]005 = _— _— 
20 19/32 .010 (.25) .058 (1.47) A185619[]-100-ND 33.86 1856/19 [JDJ005 = = = 
18 19/30 .010 (.25) .068 (1.73) A185719(-100-ND 45.32 1857/19 [JDJ005 — = = 
16 19/29 .010 (.25) .077 (1.96) A185819[]-100-ND 29.84 1858/19 [J-J005 = = = 
14 19/27 -010 (.25) .091 (2.31) A185919[_]-100-ND 60.68 1859/19 ]005 = = _ 
* For (in Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: ** For C1 in Alpha Part No. choose letters which represents color of your choice: 
A = Orange B = Black G = Green L = Blue N= Brown OR = Orange BK = Black GR = Green BL = Blue BR = Brown 
R = Red S = Gray V = Violet W = White Y = Yellow RD = Red SL = Gray VI = Violet WH = White YL = Yellow 
E = Green/Yellow (Stranded wire only) GY = Green/Yellow (Stranded wire only) + Not available in green/yellow 
High Voltage Test Lead Wire 
Operating Temperature: « -30° to 90°C Voltage Rating: * 1500V to 10,000V Conductor Insulation Price 
Description: + Stranded Tinned Copper » Insulation: Color-Coded Rubber Size Conductor| Thickness | Diameter Digi-Key Per Alpha 
* For Cin Digi-Key Part No. choose letter ** For (IL in Alpha Part No. choose letters (AWG) Voltage Strand Inch (mm) _| Inch (mm) Part No.* 100 ft. | Part No.** 
which represents color of your choice: which represents color of your choice: 20 15,00V 41/36 -040 (1.02) |.125 (3.18) A1632[]-100-ND 41.85 | 16321) 005 
B = Black R= Red BK = Black RD = Red 18 10,000V | 65/36 | .045(1.14) |.140(3.56) | A1636L]-100-ND 48.26 | 1636 1) Lj005 
Tinned Copper Flat Braid 
Description: Braid Construction Approx 
+ Ground/Shielding Terminations + Used as a mi ' 
ground strap, provides excellent, low-resistant pone etia. AWG Gi Total No} of Approx. | Current Carrying ae Brice 
ground path + Ideal shielding material for short-run Flat Width Thickness Individual Individual AWG Capacity Digi-Key Per Alpha 
cables providing easy radial termination + Values Inch (mm) Inch (mm) Ends Carriers Ends Equivalent (Amps) Part No. 100ft. Part No. 
shown for Current Carrying Capacity are for bare 
cable in free air at 30°C (86°F) and intended as a -188 (4.76) .020 (.50) 36 24 120 15 25 A1230SV-100-ND* 38.12 1230 SVO05 
reference guide only. Actual values will depend on 
permissible temperature rise, permissible voltage | -250(6.35) | .030 (.76) 36 24 168 14 32 A1231SV-100-ND* 51.73 1231 SVO05 
drop:and'piher.conditons of service: 375 (9.53) | .030 (.76) 36 48 288 12 46 A1232SV-100-ND 82.82 | 1232 SV005 
Specifications: 
+ QQ-W-343E, ASTM-B-33 * Meets QQ-B-575B 


Non-Fraying Expandable Braid Sleeving 


Description: + Protection of Wire, Cable and Hoses + Wire bundling 
and Harnessing, Wire splicing + Frayless cuts without a hot knife * Use 
with automatic cutting machines + Not affected by most chemical 


environments and common solvents * Fungus Resistance: No growth 
+ Withstands short-term exposure to 230°C 
Operating Temperature: + -70°C to 125°C (MIL-I-631D) (GRP-120NF 


passes UL VW-1 Flame Test) Color Description: * GRP-110NF: 


Black » GRP-120NF: Black with White Tracer 


ness, Inches (mm): + .027 (.69) 


Nominal Wall Thick- 


Size Minimum Maximum Digi-Key Price Alpha Price Alpha 

O.D. Supplied I.D. Expanded I.D. Part No. Per Part No. Per Part No. 
Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) (General Purpose) 100ft. (General Purpose) (Flame Retardant) 100ft. (Flame Retardant) 
-125 (3.18) .093 (2.36) -250 (6.35) AG110NF18B-100-ND 56.70 G110NF18 BKOOS AG120NF18B-100-ND 82.69 G120NF18 BKOOS 
.250 (6.35) -125 (3.18) -440 (11.09) AG110NF14B-100-ND 77.96 G110NF14 BKOOS AG120NF14B-100-ND 118.13 G120NF14 BKOOS 
-500 (12.70) -250 (6.35) -750 (19.05) AG110NF12B-100-ND 155.93 G110NF12 BKO05 AG120NF12B-100-ND 210.26 G120NF12 BKOOS 
-750 (19.05) -500 (12.70) 1.250 (31.75) AG110NF34B-100-ND 233.89 G110NF34 BKO05 AG120NF34B-100-ND 314.21 G120NF34 BKOO5S 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1033) 967 


Bus Bar Wire 


Description: + Electrolytic Soft Drawn and Annealed Solid Tin Plated Copper Specifications: + MIL-W-3861 
Type S + QQ-W-343 Type S 


Conductor Size Diameter Digi-Key Price Per Alpha 
Certified Performance (AWG) Inch(mm) | Part No. 1000 ft. Part No. 
High-Fellabiiity 30 010 (.25) oe 49.01 299/3 SV001 
TFE Teflon® Insulation 28 -013 (.33) A299/2SV-1000-ND 52.36 299/2 SV001 
26 016 (.41) A299/1SV-1000-ND 60.14 299/1 SVO01 
24 -020 (.51) A299SV-1000-ND 63.25 299 SV001 
Description: Choose TFE Teflon® For: 22 025 (.64) A298SV-1000-ND 82.17 298 SVo01 
‘ 20 .032 (.81) A297SV-1000-ND 109.15 297 SV001 
* Stranded Silver-Plated Copper + Resistance to All Chemicals 18 040 (1.02) A296SV-1000-ND 155.03 296 SV001 
* Color coded Extruded TFE Teflon® Insulation + High Temperature use up to 200°C 16 -051 (1.30) A295SV-1000-ND 239.00 295 SV001 
+ Flammability: Passes UL VW-1 Flame Test + Low Coefficient of Friction 14 -064 (1.62) A286SV-1000-ND 351.52 286 SV001 
+ Not degraded by chemicals, ideal for harsh environments * Outstanding Electrical Properties 12 081 (2.06) A289SV-1000-ND 520.11 289 SV001 


Operating Temperature: 
600 Volt: -60°C to +200°C (UL 105°C), (MIL-W-16878E Type E, UL AWM Style 1213) 


Teflon Tubing 


Cond. Size) Cond. | Insulation Thick. | Diameter | Digi-Key Price Per | Alpha Application: + Wire Harness + High Temperature Component Covering; Color: + Transparent Physical 
(AWG) Strand Inch (mm) Inch (mm) | Part No.* 100 ft. | Part No. ** Properties: + Tensile Strength 2500 psi (176Kg/cm2) + Ultimate Elongation 200% + Flammability: Self- 
Extinguishing Chemical Properties: + Corrosive Effect: Non-Corrosive + Fungus Resistance: No Growth 
Stranded 600 Volt Rating +» Water Absorption 0.01% Electrical Properties: + Dielectric Strength; 800V/mil Specifications: ASTN D 3295 
30 7/38 -010 (.25) -032 (.81) | A5851[]-100-ND 16.85 | 5851 005 Fits Bare Nominal Inside | Wall Thick. | Digi-Key Price Per | Alpha 
28 7/36 .010 (.25) .036 (.91) | A5852[]-100-ND 17.10 | 5852 (9005 Cond. Size (AWG) | Dia. Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. 100 ft._| Part No. 
26 7/34 .010 (.25) .040 (1.02) | A5853[]-100-ND 18.38 | 5853 [7005 Teflon Tubing 
100-1 30 .012 (.30) 009 (.22) | ATFT20030-100-ND 43.74 TFT20030 NAOOS 
a 19/86 01025) 045:(1.14) Cooma §=24.37 =| 58541005 28 ‘015 (.38) | .009(.22) | ATFT20028-100-ND 38.39 | TFT20028 NA005 
24 7/32 -010 (.25) .044 (1.12) | A58547(]-100-ND = 19.82 | 5854/7 ]005 26 .018 (.45) .009 (.22) | ATFT20026-100-ND 34.72 | TFT20026 NAO05S 
22 028 (.71) .010 (.25) | ATFT20022-100-ND 44.39 TFT20022 NAOOS 
22 19/34 010 (.25) -051 (1.30) | A5855[]-100-ND 24.82) 5855 [JL J005 19 .038 (.96) .012 (.30) | ATFT20019-100-ND 57.74 _| TFT20019 NAO0S 
22 7/30 -010 (.25) -055 (1.27) | A58557[_]-100-ND 29.09 5855/7 ]005 18 042 (1.07) .012 (.30) | ATFT20018-100-ND 62.75 TFT20018 NAOOS 
-100-I 17 047 (1.19) .012 (.30) | ATFT20017-100-ND 68.76 TFT20017 NAOOS 
2 19/32 010 (.2 059 (1. A5856[_]-100-ND 35.37 56 j005 
y 3 (28) Oho) oe g : 7 0 16 -053 (1.35) .012 (.30) | ATFT20016-100-ND 74.75 TFT20016 NAOOS 
18 19/30 -010 (.25) -070 (1.78) | A5857[_]-100-ND 45.65 | 5857 [I ]005 15 .059 (1.50) | .012 (.30) | ATFT20015-100-ND —=—77.11_ | TFT20015 NA005 
16 19/29 010 (.25) .077 (1.96) | A5858(]-100-ND 55.64 5858 005 14 -066 (1.68) 012 (.30) | ATFT20014-100-ND 66.76 TFT20014 NAOOS 
100-1 13 076 (1.93) .012 (.30) | ATFT20013-100-ND 77.04 TFT20013 NAOOS 
14 19/27 .012 (.30 .094 (2.39) | A585! 100-ND 80.57 59 005 
9 (30) (2.39) sed wl t 28 12 085 (2.16) .012 (.30) | ATFT20012-100-ND 82.15 TFT20012 NAOOS 
t+ Not UL AWM Style 1213 11 095 (2.41) .012 (.30) | ATFT20011-100-ND 89.87 TFT20011 NAOOS 
10 -106 (2.69) .012 (.30) | ATFT20010-100-ND 97.58 TFT20010 NAOOS 
* For Cin Digi-Key Part No. choose letter which ** For (IL in Alpha Part No. choose letters which 2 -263 (6.68) .015 (.38) | ATFT2002-100-ND 269.57 _| TFT2002 NAO0S 
represents color of your choice: represents color of your choice: 1 .294 (7.47) .015 (.38) | ATFT2001-100-ND 295.27. | TFT2001 NA005 
B = Black R= Red W = White BK=Black | RD=Red WH = White 0 .330 (8.38) | .015(.38) | ATFT2000-100-ND __333.79_| TFT2000 NA00S 


Local Area Network Unshielded Twisted Pair (UTP) 


Category 5e (Enhanced): 4 Pair, 24 AWG, 300V / 60°C + Application: ANSI/TIA/EIA-568-A-5 Category Se ISO/IEC 11801 Category 5 NEMA WC-63.1 Category 5e + Nominal Impedance: 100+25%2 @ 100.1- 
200.0MHz + DC Resistance (max.) Q / 1000": 28.49/1000' (98.2Q/Km) +» Maximum Attenuation @ 200MHz: 9.88dB/100' (32.4dB/100m) +» Conductor: 24 AWG Solid Bare Copper + Maximum Capacitance @ 1KHz: 
15pF/FT (49.2pF/m) 


Nominal Insulation Material 
Color Code: Conductor | Jacket Color 0.D. Type Thickness Diameter Digi-Key Pricing | Alpha 
No. of Pai & Material Inche: Ratin. Code Inches (mi Part No. 1,000ft./Roll | Part No. 
PR#H = Blue/White-White/Blue sues mt nchesiinin) ing 0 Cateyory Se inches (mm) 0. 4 0 lo 
sisige eae eagceuibatiii as 4 Slate Gray PVC | 0.21 (5.33) | Non-Pl CMG/CMG FT4 Polyolstin A9504CESL-1000-ND 95.63 | 9504CE SLO21 
PR#3 = Green/White-White/Green ate Gray 21 (5.33) | Non-Plenum 0.037 (0.94) A000; ; 
PR#4 = Brown/White-White/Brown 4 Slate Gray Plenum | 0.20 (5.08) Plenum | CMP/CMP FT6 Propylans Totton Deed (0 g60) | A9S04FESL-1000-ND 292.50 | 9504FE SLO21 


Coaxial, Ethernet, Thinnet, Twinaxial Cable 


Coaxial Cables, Thinnet — 
Non-Plenum Coaxial and Plenum and Non-Plenum C...._ &re= Non-Plenum 
Data Systems Ethernet Cables Twinaxial Cable 
Cond. | Inner} Inner | Dielec. Shield Jacket Impe- Temperature NEC/UL Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 
RG Size | Cond. | Cond. Dia. Dielec. Nom. Shield Dia. Jacket dance| Cap. Rate Volt (See | Digi-Key Price per roll Alpha 
Type |(AWG)| Strand. | Mat'lt | Inch(mm)| Materialt| Coverage Materialt Inch (mm) Materialt (Q) | pFift (°C) Rate Below) | Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. Part No. 
Coaxial Cable 
58AU ] 20 |19/0.0071"} TC | .116 (2.95) PE 95% TC Braid -195 (4.95) V Black 50 | 30.5 60 150 dl A305-X-ND 87.72 152.58 237.24 | 9058AC-X 
58C/U } 20 |19/0.0071"} TC | .116 (2.95) PE 95% TC Braid -195 (4.95) | NCV Black 50 | 30.5 60 = = A306-X-ND 71.82 199.82 327.92 | 9058C-X 
59/U 22 Solid OW | .146 (3.71) PE 95% BC Braid -242 (6.15) V Black 75 | 21.4 60 150/12, 30/AWM 1,7 | A801-X-ND 38.38 _ 218.62 | 9059C-X 
62ANU | 22 Solid OW | .146 (3.71)| SSP 95% BC Braid .242 (6.15) V Black 93 | 13.2 60 150/CL2, 30/AWM 1,8 | A302-X-ND 35.46 133.40 183.72 | 9062A-X 
174/U 26 7/134 CW | .060 (1.52) PE 88% TC Braid -100 (2.54) V Black 50 | 31.1 _ = 9 A307-X-ND 35.08 139.74 215.26 | 9174-X 
178B/U} 30 7/38 | SOCW| .034 (.86) TFE 96% SC Braid .071 (1. Es FEP Natural 50 | 284 A316-X-ND 149.60 688.22 587.38 | 9178B-X 
179B/U |) 30 7/38 | SOCW] .063 (1.60)| TRE 93% SC Braid -100 (2.54) | Tint FEP Brown} 75 | 19.6 A317-X-ND 155.92 717.22 694.88 | 9179B-X 
214/U 13 | 7/0.0296" | SC | .285 (7.24) PE 99% SC Braid Dbl | .425 (10. a NCV Black 50 | 30.8 A308-X-ND+ 731.14 3202.06 4971.80 | 9214-X 
223/U 19 Solid SC | .116 (2.95) PE 99% SCBraid Dbl | .212 ee NCV Black 50 | 31.5 A309-X-ND> 246.84 1135.42 1884.10 | 9223-X 
316/U 26 | 7/0.0067" | SOCS | .060(1.52)| TRE 93% sc .098 (2.49) FEP 50 | 30.0 A315-X-ND 128.56 617.06 912.44 | 9316-X 
8/U 13 7/21 BC | .285 (7.24) PE 96% BC Braid -405 (10.29) V Black 62 | 29.5 — — = A318-X-ND 96.84 445.52 725.62 | 9008-X 
Ethernet Cable 
Thinnetx *} 20 |19/0.0075"| TC |.112(2.84)| FEP Teflon} 95% | AM/A+TCBraid| .182 (4.62) FG@ray 50 | 30.5 125 300 3,4,6 | A811-X-ND* = _ 877.80 | 9871FX 
Thinnet +| 20 19/32 TC | .102 (2.59) FRE 95% | NM/A+TCBraid] .180 (4.57) V Black 60 | 25.5 60 300 2,4,5 | A812-1000-ND = = 343.72 | 9881C-1000 
Twinaxial Cable 
Twinax#| 20 7/28 BOTC | .236 (5.99) PE 95% TC Braid -330 (8.38) V Black 100 | 15.5 | 75/012, 80/AWM | 150/02, 30/AWM ,10 | A803-X-ND — 307.62 580.96 | 9818C-X 
Twinax 16 Solid BC | .150 (3.81) FRE 90% | AMWA+TC Braid | .440 (11.18) V Black 124 | 10.9 60 150/CL2, 30/AWM | 1,11 | A314-X-ND oom — __ 1290.85 | 9820C-X 
+ Code Description: NCV — Non-contaminating Polyvinylchloride,Type II» Plenum NEC Rating — 
A/WA— Alumi /Polyester/Al t PE — Solid Polyethylene 14. CL2 2.CM 3.CMP 
AMIR ee yester/Aluminum Tape SC  — Silver Coated Copper ** ETHERNET IEEE 802.3 10base2 10Mbps aCXG  5FTI4 6.FT6 
= SCCS — Silverz-Coated Copper Clad Steel f . ‘ " 
ae ae Fievooolaner Steel ssp — Semi-solid Polyethylene $ THIN-NET 10Mbps UL Style — 
FEP — Fluorinated Ethylene-Propylene Lees Teton eine # IBM SYSTEM (34/36/38/AS 400) 7. ULAWM 13648. UC AWM 1478/9, UL 1354 
FPE — Cellular (foam) Polyethylene Vv — Polyvinylchloride - Type | + MIL-C-170D Type . 7 


More Product Available Online: www.digikey.com 


968 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


cz FIT® Shrinkable Tubing FiT® 221B 


+ Economical bulk packaging Physical Properties: Chemical Properties: CONTENTS for FIT-221 Variety Pack 
+ Flexibility + Tensile Strength: 1800 psi, (127 kg/cm’) + Corrosive Effect: Passes copper 7 j 
+ Excellent flame retardancy + Ultimate Bongation: 400% stability test Tubing _ Number of Cut Pieces 
+ Military, UL/CSA requirements + Longitudinal Shrinkage: 5% + Fungus Resistance: No growth Size Black White Red Blue Yellow Green 
Characteristics: + Specific Gravity: 1.35 1/8’ 4 3 2 2 2 1 
. * Secant Modulus: 2.5 x 10* max. Specifications: 3/16" 4 3 2 2 2 1 
. ‘ating Temperature: -55°C to prides ‘ pecitications: 
peat Toms + Rammability: Self-extinguishing + MIL-1-23053/5B 1/4" 4 3 2 2 2 1 
* Shrinkage Ratio: Approximately 2 to Electrical Properties: ; + UL Standard 224 (black only) 3/8” 3 2 1 1 1 1 
1 at 121°C + Dielectric Str 00V/mil (197 kV/cm) * CSA Standard 198 (black only) 4/2" 3 2 1 1 1 1 
* Oolor: Black, Clear + Volume Resistivity: 10'* ohm-cm 
Minimum Maximum Nominal Pricing 
Supplied Recovery Nom. Rec. soldi in 4’ Lengths 
Inner Diameter | Inner Diameter Wall Thickness Digi-Key 20° Digi-Key Spool Size | Price Per Alpha 
Color Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. (1 ae (5 pes.) Part No. (Feet) Spool Part No. 
FIT® 221B — Irradiated Polyolefin 
Black A364B-4-ND 57 2.55 A364B-1000-ND 1000 159.75 FIT-221B-3/64 BKXXX 
Clear 0.046 (1.17) 0.023 (0.58) 0.016 (0.41) A364C-4-ND 57 2.55 A364C-1000-ND 1000 159.75 FIT-221B-3/64 CLXXX 
Black A116B-4-ND 58 2.60 A116B-1000-ND 1000 169.88 FIT-221B-1/16 BKXXX 
Clear 0.063 (1.60) 0.031 (0.78) 0.017 (0.43) A116C-4-ND 58 2.60 A116C-1000-ND 1000 169.88 FIT-221B-1/16 CLXXX 
Black A332B-4-ND 62 2.75 A332B-500-ND 500 77.29 FIT-221B-3/32 BKXXX 
Clear 0.093 (2:36) 0.046 (1.17) 0.020 (0.60) A332C-4-ND 62 2.75 A332C-500-ND 500 94.28 FIT-221B-3/32 CLXXX 
Black A018B-4-ND 67 2.96 A018B-500-ND 500 83.36 FIT-221B-1/8 BKXXX 
Clear 0.125 (3.18) 0.062 (1.58) 0.020 (0.50) A018C-4-ND 67 2.96 A018C-500-ND 500 83.36 FIT-221B-1/8 CLXXX 
Black A316B-4-ND 81 3.60 A316B-500-ND 500 101.36 FIT-221B-3/16 BKXXX 
Clear 0.182 (4/5) 0.098 (2-36) 0.020 (0.0) A316C-4-ND 81 3.60 A316C-500-ND 500 123.53 FIT-221B-3/16 CLXXX 
Black A014B-4-ND 1.01 4.50 A014B-250-ND 250 63.23 FIT-221B-1/4 BKXXX 
Clear 0.250 (6.35) 0.125 (3.18) 0.025 (0.63) A014C-4-ND 1.01 4.50 A014C-250-ND 250 63.23 FIT-221B-1/4 CLXXX 
Black ‘A038B-4-ND 1.13 5.03 A038B-200-ND 200 68.94 FIT-221B-3/8 BKXXX 
Clear 0.375 (9.53) 0.187 (4.75) 0.025 (0.63) A038C-4-ND 1.13 5.03 A038C-200-ND 200 68.94 FIT-221B-3/8 CLXXX 
Black ‘A012B-4-ND 1.28 5.67 A012B-150-ND 150 47.76 FIT-221B-1/2 BKXXX 
Clear 0.500 (12.70) 0.250 (6.35) 0.025 (0.63) A012C-4-ND 1.28 5.67 A012C-150-ND 150 47.82 FIT-221B-1/2 CLXXX 
Black ‘A034B-4-ND 1.70 7.56 A034B-250-ND 250 106.27 FIT-221B-3/4 BKXXX 
Clear | 9-750 (19.10) 0.375 (9.53) 0.030 (0.76) A034C-4-ND 1.70 7.56 A034C-250-ND 250 106.27 FIT-221B-3/4 CLXXX 
Black A100B-4-ND 2.54 11.30 A100B-250-ND 250 215.30 F2211IN BKXXX 
Clear 1.000:(28-40) G00: (1270) 0.085:(0.88) A100C-4-ND 2.54 11.30 A100C-250-ND 250 158.85 F221B1IN CLXXX 
FIT MGKIT 1 (Heat Gun plus FIT-221 Variety Pack) FITMGKIT1-ND 93.69 each FITMGKIT1 NC032 
FIT-221 Variety Pack (60, 6 inch cut pieces, see chart above for contents; FIT221R-ND 31.52 each FIT-221-R MC213 
—S Minimum Maximum Nom. Recovered 
. Supplied I.D. Recovered I.D. Wall Thickness Digi-Key Spool Size Price Per Alpha 
D FIT® Heat Shrink Color Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. (Feet) Spool Part No. 
F bri Black 0.47 (12.0) 0.24 (6.0) 0.039 (0.99) A0471B-50-ND 50 99.88 FITFAB-1 BKOO7 
lac! a . Ps a 3 = 
a Cc Black 0.47 (12.0 0.24 (6.0 0.039 (0.99 A0471B-200-ND 200 285.95 FITFAB-1 BKO04 
Black 0.79 (20.0) 0.39 (10.0) 0.039 (0.99) A0792B-50-ND 50 119.34 FITFAB-2 BKOO7 
‘Charaterigilest Black os 79 (20.0) 0.39 (10.0) 0.039 (0.99) A0792B-200-ND 200 339.48 FITFAB-2 BK004 
ates : , Black -18 (30.0) 0.59 (15.0) 0.039 (0.99) A1183B-50-ND 50 145.58 FITFAB-3 BKOO7 
* Operating Temp. -40°C to 125°C. + Shrink Ratio: approx. 2 Black i 18 (30.0) 0.59 (15.0) 0.039 (0.99) ‘A1183B-200-ND 200 413.71 FITFAB-3 BK004 
to 1 or 3 to 1 at 135°C depending on size * Color Description: Black 1.57 (40.0) 0.79 (20.0) 0.039 (0.99) A1574B-50-ND 50 175.50 FITFAB-4 BKOO7 
All standard packages: black Black 1.57 (40.0) 0.79 (20.0) 0.039 (0.99) A1574B-200-ND 200 498.89 FITFAB-4 BK004 
Black 1.97 (50.0) 0.98 (25.0) 0.039 (0.99) A1975B-25-ND 25 107.73 FITFAB-5 BKO08 
Physical Properties: Black 1.97 (50.0) 0.98 (25.0) 0.039 (0.99) A1975B-100-ND 100 306.32 FITFAB-5 BKO05 
+ Longitudinal Shrinkage: up to 20%@ 2:1. shrink ratio, up to Black 2.36 (60.0) 1.18 (30.0) 0.039 (0.99) A2366B-25-ND 25 117.16 FITFAB-6 BKO08 
racebrt fa ca ‘ye Black 2.36 (60.0) 1.18 (30.0) 0.039 (0.99) A2366B-100-ND 100 333.70 FITFAB-6 BKO05 
pal oye shrink: ratio: = emmebilty:: Meets MYSS'202". |” ‘Black 2.76 (70.0) 1.38 (35.0) 0.039 (0.99) A2767B-25-ND 25 160.25 FITFAB-7 BK008 
fizoréal'burn test Black 2.76 (70.0) 1.38 (35.0) 0.039 (0.99) A2767B-100-ND 100 455.38 FITFAB-7 BKO05 
il prasenlée: Black 0.71 (18.0) 0.24 (6.0) 0.039 (0.99) A0718B-50-ND 50 140.40 FITFAB-8 BKOO7 
Slee rope tues: Black 0.71 (18.0) 0.24 (6.0) 0.039 (0.99) ‘A0718B-200-ND 200 400.32 FITFAB-8 BK004 
* Corrosive Effect: non-corrosive + Fungus Resistance: no Black 1.18 (30.0) 0.39 (10.0) 0.039 (0.99) A1189B-50-ND 50 168.03 FITFAB-9 BKOO7 
growth + Chemical Resistance: antifreeze (50% ethylene glycol), Black 1.18 (30.0) 0.39 (10.0) 0.039 (0.99) A1189B-200-ND 200 478.19 FITFAB-9 BKO04 
engine oil, mineral hydraulic fluid, detergent (1% teepol), brake Black 2.36 (60.0) 0.79 (20.0) 0.039 (0.99) A11810B-25-ND 25 124.18 FITFAB-10 BKO08 
fluid (DOT 4), unleaded gasoline, diesel fuel, battery acid Black 2.36 (60.0) 0.79 (20.0) 0.039 (0.99) A23610B-100-ND 100 353.18 FITFAB-10 BKO05 


FIT® Multi-Functional FIT® Powerful Flameless MASTER’ MASTERMITE® 
Heat Gun Butane Torch ngone ae 


The economical and multi-functional Lightweight and easy to use with a wide nozzle, Heat Gu 

FIT GUN-3 is a two-temperature heat the AT TORCH-1 is a convenient repair solution Quiet running. Comes standard 
gun that is lightweight in design. The for electrical and electronics technicians. With a with bench stand, heat shrink 
low setting is at 400°C (750°F) while temperature range of up to 750°C (1400°R), it can > attachment, and interchangeable 
the high temperature is rated at 585°C be used to shrink most heat shrinkable tubing heating element. High impact 
(1090°F). selec Meal 0 Sir: idea oe plastic housing, lightweight, draws 
It features a durable plastic housing tesing of decronic componerte, Cruse and Al selunaiee allen 
with a built-in ring stand and hanger, duty brushless motor, temperature: G1) @ Certified 


refillable, only 7.5 inches long, it can be used continuously up to 120 minutes before fs " 
concentrator nozzle and hook reflector recharging with 100% butane fuel. Comes complete with one additional electronic ignition 650°F (343°C), 120V, 60Hz, 4.0A. 
nozde attachments. 


Concentrator Reflector catalytic converter, one deflector attachment, and one tool stand. Butane fue! not included. MA1006-ND Heat Gun 
FITGUN3-ND Heat Gun......... $68.84 Nozzle Nozzle FITTORCH-1-ND Butane Torch . MA1007-ND = Replacement Heat Bement 


O, ey Digi r ® = 
igi-Key Price i | 
STEWNIEL Figs Fig. | Description Part No. Each MASTER Heat Gun ‘ 
i | | 1 | 3 Speed Fixed Temp Heat Gun SDL1100-ND 89.95 . Lo 5 . 
Heat Gu ns — | Heat Shrink Attachment for SDL1100-ND SDL1300-ND 10.95 Features universal motor, high air velocity, volume and 
1 | Variable Temp Indust. Heat Gun SDL1200-ND 159.95 temperatures. Rugged die cast aluminum housing with ® @ 
1 | Variable, LCD Readout Heat Gun SDL1350-ND 189.95 externally replaceable carbon brushes, 3 wire oil resistant Certified 
Fig. 2 2 pons Ergonomic Heat Gun SDL1250-ND = 159.95 cord set, and reinforced ceramic heating element, tempera- 
— leat Gun Stand Benchtop SDL1400-ND 24.95 ture: 500-750°F (260-399°C), 120V, 14 
(ie, — | Reducer-Reflector Nozzle 3/8” (9mm) SDL1303-ND 15.95 : i , 
| véceoye nme \ — | Reducer Nozzle Attachment 3/8” (9mm) SDL1301-ND 10.95 
\_h — | Reducer Nozzle Attachment 5/8” (14mm) SDL1302-ND 10.95 Digi-Key Price 
— | Reflector Nozzle 3” (75mm) SDL1304-ND 14.95 Description Part No. Each 
® (a Certified |— Refl. Nozzle 5/8” (14mm) (does not fit SDL1100) | SDL1305-ND 12.95 Heat Gun MA1001-ND 106.64 
HL1502S (SDL1100-ND): Three temperature levels can be selected conveniently with one hand during use. Specifications: + Volt.: 120V AC Heat Shrink Attachment - MA1002-ND 16.49 
* Output: 1400W + Temp.: + Step 1: 120°F (49°C) + Step 2: 800°F (427°C) + Step 3: 1050°F (566°C) + Air How: min. 8.8cim, max. 17.6cfm. Shrink Tubing from 3/4” to 2” (19-51mm) O.D. : 
HL1802E (SDL1200-ND), HG3002LCD (SDL1350-ND), HG2000E (SDL1250-ND): Continuously adjustable, electronically controlled hot air. The Shrink Wrap Attachment - 8” (203mm) Wide MA1003-ND 43.91 
electronic temp. regulator allows ideal temp. setting. Model HG3002LCD has a LCD continuous temp. display. Specifications: + Volt.: 120VAC Heat Reducer Attachment - 3/4” (19mm) MA1004-ND 8.56 
* Output: 1500W * Temp.: 120°— 1100°F (49°— 593°C) + Air How: min. 8.8, max. 17.6cfm (HL1802E), min. 7, max. 17.6cfm (HG3002LO0D) & min. Replacement Heat Element MA1005-ND 19.64 
11.3, max. 17.6cim (HG2000B). P : 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 969 


i i Tubin, Recovered | Nominal 
Heat S h rl n ka bl e Tu bi n g stay LD Recovered (NOTE: “X” in Part No. Represents Number of Feet) 
Dia* . (Max.) Wall Digi-Key Price Per Length Reel | Price Per 
In. (mm) mm, mm, Thick. (mm) | Part No. 5 25° 50° Size | Full Reel 
KYNAR®, EPS-300, SFTW202 GYS, SFTW203, Ae ea ei) a aCe} {ramn) 
8420 & 8440 Series SFTW202 GYS Series - Very Flexible Polyolefin 
KYNAR® Series-Modified Polyvinylidene Fluoride: Shrink Temperature: 175°C (347°F). Color: Clear. Shrink Ratio: 2:1. | 1/8(3.18)] 3.18 15 0.51 SFTW2018EXND = 5.42 21.68 31.07 500 | 224.34 
Qoss-linked, thin-walled tubing offers a high degree of mechanical strength and high temperature resistance. This has | 3/16 (4.78) 4.76 25 0.55 SFTW2316EX-ND 7.51 30.05 43.06 250 | 155.48 
outstanding abrasion resistance and cut-through properties in combination with high dielectric strength. It is inherently 1/4 (6.3 6 06 FTW2014EX-ND 829 3317 4755 Q 437. 
flame retardant, semi-rigid and highly resistant to most industrial fuels, chemicals and solvents. Kynar® is a registered (639) a oo 6S 3 ” : ° ae oul 
trademark of Bf Atochem North America, Inc. 3/8 (9.52) | 9.53 45 0.76 | SFIW2038EX-ND 9.21 3683 5278 | 200 | 15246 
EPS-300 Series-Adhesive-Lined Flexible Polyolefin: Shrink Temperature: 121°C (250°F). Color: Black. Shrink Ratio: 3:1. MeWe70}) "1270 6 oN S ES) 1034 41.37 _ $9.30 eM | MNES 
Rapidly shrinks to a skintight fit, forcing the melted adhesive to flow and cover the substrate. The adhesive forms a flexible SFTW203 Series - Very Flexible Polyolefin 
bond with a wide variety of rubbers, plastics and metals. Upon cooling, the adhesive solidifies forming a permanent, non- 
drying, flexible and waterproof barrier. 1/16 (1.59)| 1.5 0.5 0.45 SFIW2116K-X-ND 195 7.79 11.16 | 1,000] 161.15 
SFTW202 GYS Series-Very Flexible Polyolefin: Shrink Temperature: 100°C (212°F). Color: Green and yellow striped. | V8(3-18) | 3.0 1.0 055 eee 86222 888 1273 | 500 | 91.91 
Shrink Ratio: 2:1. Meets performance requirements of MIL-I-23053/5 Class 1, and is UL Recognized (File No. £48398) for | 1/4 (6.35) 6.0 2.0 0.65 SFTW2014K-X-ND 3.37 13.49 19.33 200 55.83 
flame retardance. Can be easily surface painted. 3/8 (9.52) 9.0 3.0 0.75 SFTW2038K-X-ND 3.77 15.06 21.59 200 62.35 
SFTW203 Series-Very Flexible Polyolefin: Shrink Temperature: 100°C (212°F). Color: Black. Shrink Ratio: 3:1. Meets [1/2 (12.70)| 12.0 4.0 0.75 SFTW2012K-X-ND 4.25 17.00 24.36 200 70.36 
performance requirements of MIL-I-23053/5 Class 1, and is UL Recognized (File No. E48398) for flame retardance. Can be 
easily surface painted. * Indicates size BEFORE shrinking occurs. 
8420 Series-EPDM and 8440 Series-Silicone Rubber Tubes: Color: Black (8420 Series) and Gray (8440 Series). Cold 
Shrink™ Insulators-Open-ended, tubular rubber sleeves that are factory expanded and assembled onto a removable plastic 
core. Provides a reliable seal without the use of heat, a torch or adhesive - simply position and unwind the core allowing the Relaxed Tube 
tube to shrink and form a water-resistant seal. Diameter Range Length Digi-Key Pricing 
In. (mm) In. (mm) Part No. 1 10 
Tubing | Expand. | Recov. | Nominal 8420 - EPDM Cold Shrink Tubes 
Size 1.D. LD. Recov. Sold in 4’ Lengths Only 
Dia.* (Min.) | (Max.) | Wall Thick Digi-Key 4 8° 20° 48° 400° 0.31 - 0.56 (7.87 - 14.22) 6.0 (152.40) 8423-6-ND 10.82 98.79 
In. (mm) | (mm) | (mm) (mm) Part No. (1pe.)  (2pe.) (Spe) (12pe.) — (25pe.) 0.10 - 0.82 (2.54 - 20.83) 8.0 (203.20) 8424-8-ND 13.90 126.91 
KYNAR@® Series - Modified Polyvinylidene Fluoride 0.40 - 0.82 (10.16 - 20.83) 8.0 (203.20) 8425-8-ND 12.18 111.20 
0.55 - 1.18 (13.97 - 29.97) 9.0 (228.60) 8426-9-ND 14.50 132.39 
3/64 (1.19)) 1.17 0.58 0.25 KY364C-ND 4.69 814 18.00 37.56 61.71 0.55 - 1.18 (13.97 - 29.97) 11.0 (279.40) 8426-11-ND. 17.38 158.68 
1/16 (1.60)} 1.60 0.79 0.25 KY116C-ND 4.82 8.35 18.47 = 38.54 63.31 0.67 - 1.38 (17.02 - 35.05) 6.0 (152.40) 8427-6-ND 10.94 99.88 
ore rand ees oe spe as en ge ie 2 0.67 - 1.38 (17.02 - 35.05) 12.0 (304.80) 8427-12-ND 21.68 197.94 
cee ed 475 236 0.25 Ky31 ae ae 7 30.21 57418 7 0.67 - 1.38 (17.02 - 35.05) 16.0 (406.40) 8427-16-ND 28.94 264.22 
fe) s : - “ . = - 0.95 - 1.94 (24.13 - 49.28) 6.0 (152.40) 8428-6-ND 15.46 141.15 
1/4(6.35)| 635 | 3.18 0.30 KY014C-ND 969° 17.14 87.27 70.54 = 0.95 - 1.94 (24.13 - 49.28) 12.0 (304.80) 8428-12-ND 30.86 281.75 
3/8 (9.52)| 953 / 4.75 | 0.30 apa Wer 20.04 44.68: 84-92 = 0.95 - 1.94 (24.13 - 49.28) 18.0 (457.20) 8428-18-ND 46.42 423.81 
We (12.70) 12.70 6.35 _ Hee ie 26.92 mee = > 1.27 - 2.67 (32.26 - 67.82) 6.0 (152.40) 8429-6-ND 16.92 154.48 
1.27 - 2.67 (32.26 - 67.82) 9.0 (228.60) 8429-9-ND 24.82 226.61 
Tubing | Expand.| Recov. | Nominal | Meltable 1.27 - 2.67 (32.26 - 67.82) 12.0 (304.80) 8429-12-ND 34.72 316.99 
Size Lb. | LD. Recov. | Recov. Sold in 4’ Lengths Only 1.27 - 2.67 (32.26 - 67.82) 18.0 (457.20) 8429-18-ND. 50.72 463.07 
Dia.* | (Min.) | (Max.) | Wall Thick | Wall Thick | Digi-Key a 8 20° 48° 100° 1.68 - 3.69 (42.67 - 93.73) 9.0 (228.60) 8430-9-ND 35.00 319.55 
Le(Ciradh || (Gata) | ca) | Cat) (cai) _ | Fatal (ie) (Gee) (Es) (ieee) (Baps)) 1.68 - 3.69 (42.67 - 93.73) 18.0 (457.20) 8430-18-ND 55.32 505.07 
EPS-300 Series - Adhesive-lined, Flexible, Polyolefin 8440 - Silicone Cold Shrink Tubes 
1/8 (3.18) 3.18 1.02 1.02 0.51 EPS3018K-ND 853 14.78 3269 6823 101.64 .27 - .56 (6.86 - 14.22) 2.0 (50.80) 8443-2-ND 6.64 60.62 
3/16 (4.78)| 4.75 | 1.57 1.02 0.51 | EPS8316KND 810 1433 31.16 5786 — -27 - 56 (6.86 - 14.22) 6.5 (165.10) 8443-6.5-ND 9.16 83.63 
1/4 (6.35) | 635 | 203 1.02 0.51 | EPS3014K-ND 10.03 17.75 3858 7165 — 85 - .72 (8.89 - 18.29) 2.5 (63.50) 8445-2.5-ND 6.86 62.63 
3/8 (9.52) 9.53 3.05 1.40 0.62 EPS3038K-ND 11.35 20.08 43.65 81.07 = goose eases) 7.5 (190.50) Gps ee D) a es 
1/2 (12.70)| 12.70 | 4.06 1.78 0.76 | EPS3012KND 1326 23.46 51.01 94.74 Ae Cee oe (er) eae ae eer 
2 i . ‘ ‘ " i 7 ° -48 - .95 (12.19 - 24.13) 8.0 (203.20) 8447-8-ND 12.10 110.47 
SR-350 EPS-200, CP-221, & VFP-876, Series Tubing Expand. | Recov. | Nom. (NOTE: “X” in Part No. 
: sapheed f : 6 ; . F Size 1D. ID. Recov. Represents Number of Feet) 
SR-350 Series-Semi-Rigid Polyolefin: Shrink Temperature: 135°C, Color: Black, Shrink Ratio: 2:1. Ideally suited for Dia.* (Min.) (Max.) Wall Thick | Digi-Key Price Per Length 
strain-relief applications, wire marking, protective covering and packaging of delicate components. Inch (mm) (mm) (mm) (mm) Part No. 5 25° 50° 100’ 200° 
EPS-200 Series: Shrink Temperature: 121°C, Color: Black, Shrink Ratio: 2:1 Rapidly shrinks to a skintight fit, forcing the CP-221 Series - Commercial Grade Polyolefin 
melted adhesive lining to flow and cover the substrate. The adhesive forms a flexible bond with a wide variety of rubbers, 
plastics and metals. Upon cooling, the adhesive solidifies forming a permanent, non-drying, flexible and waterproof barrier. 9/64 (1.19) 1.17 58 A OP364-X-ND 1.44 644 11.54 20.76 — 
Rated for operation at -55°C (-67°F) to 110°C (230°F). 1/16 (1.59) 1.60 79 43 OP116-X-ND 1.47 6.58 11.79 21.22 — 
CP-221 Series-Commercial Grade Polyolefin: Shrink Temperature: 121°C, Color: Black, Shrink Ratio: 2:1. Recommended | 932 (2.38) ee ane a eee TO G8 122 1787 — 
as a general purpose heat shrinkable tubing for new commercial applications where other types of tubing are now used. 1/8 (3.18) 3.18 1.57 51 0P018-X-ND 1.67 744 11.99 19.09 — 
3/16 (4.76) 47 2.36 51 16-X-ND 1 7.9 1140 20.14 — 
VFP-876 Series-Very Flexible Polyolefin: Shrink Temperature: 100°C, Color: Black, Shrink Ratio: 2:1. Most flexible of eUe) 7 oe ie g 
the heat shrinkable, polyolefin tubings. Ideal for jacketing and insulation of flexible wire bundles and sensitive components. 1/4 (6.35) 6.35 3.18 & Ge END 251 10.02 1496 25.98 41.48 
3/8 (9.53) 9.52 4.75 64 P038-X-ND 285 11.39 16.33 28.86 47.16 
Tubing | Expand.| Recov.) Nom. 1/2 (12.70 127 3 64 12-X-ND 41 13.62 19.52 50 56.39 
Size I.D. LD. Recov. Sold in 4’ Lengths Only ( ) . 63 on 3 a6 6 * 
Dia* | (Min.) | (Max.) | Wall Thick| Digi-Key Y s 20° 48° «100 = «200° 3/4 (19.05) 19.05 9.52 76 | CP034XND 4.59 18.38 26.34 46.55 76.07 
Inch(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Part No. (ipe.) (2pe.)  (Spe.)  (12pe.)  (25pc.)  (50pe.) 1 (25.40) 25.40 12.70 89 CP100-XND 691 2764 3961 5721 — 
SR-350 Series - Semi-rigid Polyolefin 1-1/2 (38.10) 38.10 19.05 1.02 OP112-XND 12.03 4811 6896 9959 — 
3/64 (1.19) 1.17 58 51 SR364-ND 1.52 2.63 5.81 12.12 2210 39.21 2 (50.80) 50.80 25.40 1.14 OP200-X-ND 16.58 66.33 95.07 137.30 — 
1/16 (1.59) 1.60 79 5 SR116-ND 1.57 272 6.01 12.54 22.86 40.55 VFP-876 Series - Very Flexible Polyolefin, Self-extinguishing 
3/32 (2.38) 2.36 1.17 51 SR332-ND 1.66 2.88 6.37 13.29 24.22 42.97 
1/8 (3.18) 3.18 1.57 51 SR018-ND 1.77 3.07 6.80 1419 25.87 45.89 3/64 (1.19) 1.17 58 A VFP364-X-ND 1.83 817 1464 2635 — 
3/16 (4.76) 4.75 2.36 64 SR316-ND 2.18 3.77 8.34 17.41 31.75 56.32 1/16 (1.59) 1.60 79 4 VFP116-X-ND 1.86 832 1491 2684 — 
1/4 (6.35) 6.35 | 3.18 64 | SRO14-ND 2.70 467 10.34 21.57 34.89 — 3/32 (2.38) 2.36 1.17 51 VFP332-XND 197 880 14.19 2260 — 
3/8 (9.53) 9.52 4.75 76 SRO038-ND 2.53 4.38 9.68 20.21 32.68 = FPO 1 _ 
1/2 (12.70) | 12.70 6.35 76 SR012-ND 3.42 5.93 13.11 27.37 44.26 = VeKe 18) ale ier I Heo a 20 el! 2h 
- 7 7 7 3/16 (4.76) 4.75 2.36 51 VFP316-X-ND 259 1036 1485 2624 — 
EPS*200 Series’ Adhesiveined, Flexible, Folyolefin 1/4 (6.35) 6.35 3.18 64 | VPOI4XND 3.23 1292 1852 92.74 42.48 
1/8 (3.18) 3.18 1.60 69 —PS2018-ND 4.78 8.29 1833 38.25 61.66 a 
3/16 (4.76) 4.75 2.36 69 EPS2316-ND 451 7.98 17.35 32.22 we oot 3/8 (9.53) 9.52 4.75 64 VFP038-X-ND 3.61 1443 2068 36.56 47.41 
1/4 (6.35) 6.35 3.18 76 —PS2014-ND 5.64 999 21.71 40.32 — — 1/2 (12.70) 12.70 6.35 64 VFP012-X-ND 4.07 16.28 23.34 41.25 53.50 
3/8 (9.53) 9.52) 4.75 79 | EPS2038-ND 6.36 11.25 24.45 = 45.42 = = 3/4 (19.05) 19.05 9.52 76 VFP034-X-ND 5.43 21.71 31.12 55.01 71.35 
¥2(12.70) | 12.70 | 635 | 61 [ESOOIEND 7.90 1202 28.09 5218 = 1 (25.40) 25.40 12.70 89 | VFPIOOXND 812 3246 4653 5333 — 
9/4 (19.05) | 19.05 | 962) 34 [Sie 884 1637 274 — — = 1-1/2 (38.10) | 38.10 19.05 1.02 | VPPH2XND 1513 6050 8672 9939 — 
1 (25.40) 25.40 | 12.70 1.17 EPS2100-ND 1299 2259 43.71 = = = 
1-1/2(38.10)| 3810 | 1905 | 1.24 |epsoi12ND 2272 3052 7645 — _ _ 2 (50.80) 50.80 25.40 1.14 | VFP200-X-ND 20.90 83.60 11983 139735 — 
2 (50.80) | 50.80 | 25.40) 1.52 |ERS2200;ND) 91.62 48.93 _ _ _ = * Indicates size BEFORE shrinking occurs. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


970 (1033) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


ai Colored Heat Shrinkable Tubing (F--s01 series) 


Available in 7 Colors: (K = Black, C = Clear, B = Blue, G = Green, R = Red, W = White, Y = Yellow) 


Shrink Temperature: 121°C. Shrink Rati :1. Tubing is split resistant, mechanically tough, easily 
marked and resist cold flow, for UL, CSA and Mil-I-23053/5 applications at 600V @ 125°C. 


Tubing Expand. Recov. Nom. (NOTE: “X” in Part No. 
Size [Hey {Ilo}, Recov. Represents Number of Feet) 
Dia. * (Min.) (Max.) WallThick | Digi-Key Price Per Length 
Inch(mm) | (mm) (mm) (mm) | Part No. 5 25° 50’ = 100’. 200’ 250° 
FP-301 Series - Flexible Polyolefin, Self-extinguishing, Flame Retardant, Color 
3/64 (1.19) 1.17 58 A FP3640-X-NDt 153 683 1224 2204 — 43.86 
1/16 (1.59) 1.60 s79) 43 FPI16L-XND 156 697 1249 2247 — 4472 
3/32 (2.38) 2.36 1.17 51 FP332L-XND 165 7.37 1188 1892 — 41.80 
1/8 (3.18) 3.18 1.57 51 FPO18L-XND 1.78 7.95 1281 2041 — 45.08 
3/16 (4.76) 4.75 2.36 51 FPS16L-XND 217 868 1243 2196 — 4487 
1/4 (6.35) 6.35 3.18 64 FPO140-XND 2.70 10.81 1549 27.37 44.74 — 
3/8 (9.53) 9.52 4.75 64 FPO38L-XND 3.02 12.08 1732 3061 50.02 — 
1/2 (12.70) 12.70 6.35 64 FP0O120-X-ND 341 13.63 1953 3452 5642 — 
3/4 (19.05) 19.05 9.52 76 FPO34L-X-ND 4.54 1816 2602 4599 75.18 — 
1 (25.40) 25.40 12.70 89 FPI00L-XND 679 27.16 3892 5620 — = 
1-1/2 (38.10)} 38.10 19.05 1.02 FP11201-X-NDt 12.65 50.61 7253 10475 — = 
2 (50.80) 50.80 25.40 1.14 FP200L1-X-NDt 17.48 69.93 100.22 144.74 — _ 


Note: For complete number, substitute 1] with appropriate color (K = Black, C= Clear, B = Blue, G= Green, R = Red, W= 
White, Y = Yellow) and substitute “X” with length choice. 
* Indicates size BEFORE shrinking occurs. — + Not available in green. 


FPC-KIT-ND Digi-Key® FP-301 Series Kit One 5 foot tubing of each color in the following series: FP364, FP116, 
FP332, FP018, FP316, FP014, FP038 and FP012 (55 pieces total of 8 sizes).......... 06. cee cee cec eee eee eee ee eee $59.95 


3M Heat Shrink Precut Lengths and Kits 


CP-221 Series-Commercial Grade Polyolefin: 


Shrink Temp.: 121°C, Color: Black, Shrink Ratio: 2:1, recommended as a general purpose heat shrinkable tubing for new 
commercial applications where other types of tubing are now used. 


FP-301 Series-Flexible Polyolefin: 


Shrink Temp.: 121°C, Color: Black, Shrink Ratio: 2:1, Tubing is split resistant, mechanically tough, easily marked and 
resist cold flow, for UL, CSA and Mil-l-23053/5 applications at 6(00V @ 125°C. 


VFP-876 Series-Very Flexible Polyolefin: 


Shrink Temp.: 100°C, Color: Black, Shrink Ratio: 2:1, Most flexible of the heat shrinkable, polyolefin tubings, Ideal for 
jacketing and insulation of flexible wire bundles and sensitive components. 


Tubing Expanded | Recovered Nom. 
Size 1.D. ID. Recovered Pricing 
Dia.* x Length (Min.) (Max.) Wall Thick. | Digi-Key (50 pes./ bag) 
Inch (mm) (mm) (mm) (mm) Part No. 1 Bag 5 Bags 
CP-221 Series 
3/64 x 1/2 (1.19 x 12.70) 1.19 0.58 0.41 P364-R50-ND 87 3.46 
1/16 x 1/2 (1.59 x 12.70) 1.60 0.79 0.43 0P116-R50-ND** 88 3.54 
3/32 x 1/2 (2.38 x 12.70) 2.38 1.19 0.51 0P332-R50-ND* * 93 3.74 
1/8 x 3/4 (3.18 x 19.05) 3.18 1.57 0.51 P018-R75-ND* * 1.33 5.33 
3/16 x 3/4 (4.76 x 19.05) 4.76 2.38 0.51 0P316-R75-ND* * 1.59 6.36 
1/4. x 1 (6.35 x 25.40) 6.35 3.18 0.64 0P014-1RO-ND** 2.51 10.02 
1/4 x 1-1/2 (6.35 x 38.10) 6.35 3.18 0.64 0P014-1R5-ND** 3.51 14.03 
3/8 x 1-1/2 (9.53 x 38.10) 9.53 4.76 0.64 0P038-1R5-ND 3.99 15.95 
1/2 x 1-1/2 (12.70 x 38.10) 12.70 6.35 0.64 0P012-1R5-ND 477 19.07 


FP-301 Series — Self-extinguishing 


3/64 x 1/2 (1.19 x 12.70) 1.19) 0.58 0.41 FP364K-R50-ND 92 3.67 
1/16 x 1/2 (1.59 x 12.70) 1.60 0.79 0.43 FP116K-R50-ND$ 94 3.74 
3/32 x 1/2 (2.38 x 12.70) 2.38 1.19 0.51 FP332K-R50-ND$ 99 3.96 
1/8 x 3/4 (3.18 x 19.05) 3.18 1.57 0.51 FP018K-R75-NDf 1.42 5.69 
3/16 x 3/4 (4.76 x 19.05) 4.76 2.38 0.51 FP316K-R75-NDf 1.73 6.94 

1/4 x 1 (6.35 x 25.40) 6.35 3.18 0.64 FP014K-1RO-ND$ 2.70 10.81 
1/4 x 1-1/2 (6.35 x 38.10) 6.35 3.18 0.64 FP014K-1R5-NDf 3.78 15.13 
3/8 x 1-1/2 (9.53 x 38.10) 9.53 4.76 0.64 FP038K-1R5-ND 4.23 16.92 
1/2 x 1-1/2 (12.70 x 38.10) 12.70 6.35 0.64 FP012K-1R5-ND 477 19.08 


VFP-876 Series — Self-extinguishing 


3/64 x 1/2 (1.19 x 12.70) 1.19 0.58 0.41 \VFP364-R50-ND 1.10 4.39 
1/16 x 1/2 (1.59 x 12.70) 1.60 0.79 0.41 \VFP116-R50-NDt 1.12 4.47 
3/32 x 1/2 (2.38 x 12.70) 2.38 1.19 0.51 \VFP332-R50-NDt 1.18 4.73 
1/8 x 3/4 (3.18 x 19.05) 3.18 1.57 0.51 \VFP018-R75-NDt 1.70 6.80 
3/16 x 3/4 (4.76 x 19.05) 4.76 2.38 0.58 \VFP316-R75-NDt 2.07 8.29 
1/4 x 1 (6.35 x 25.40) 6.35 3.18 0.71 \VFP014-1RO-NDt 3.23 12.92 
1/4 x 1-1/2 (6.35 x 38.10) 6.35 3.18 0.71 \VFP014-1R5-NDt 4.52 18.09 
3/8 x 1-1/2 (9.53 x 38.10) 9.53 4.76 0.71 \VFP038-1R5-ND 5.05 20.20 
1/2 x 1-1/2 (12.70 x 38.10) 12.70 6.35 0.71 \VFP012-1R5-ND 5.70 22.80 


* — Indicates size BEFORE shrinking occurs. 
** CP-KIT-ND Digi-Key® CP-221 Series Kit 50 each of pieces denoted (Exception: OP116-R50-ND has 100 pieces), 


350 total pieces Plastic box and label card included ..............6..ccecseeceeseeeeeceeeece eee sseeeeeeetseenees $13.95 
$ FP-KIT-ND Digi-Key® FP-301 Series Kit 50 each of pieces denoted (Exception: FP116-R50-ND has 100 pieces), 
350 total pieces. Black. Plastic box and label card included.................cccceeeeececece eee sseeseeeeteeenees $14.95 


t+ VFP-KIT-ND Digi-Key® VFP-876 Series Kit 50 each of pieces denoted (Exception: VFP116-R50-ND has 100 
pieces), 350 total pieces. Plastic box and label card included. . $15.95 


DABURN Shrinkable Tubing, Polyolefin: Black 


The most widely used, general purpose heat shrinkable tubing. An 
irradiated flexible, flane-retardant polyolefin tubing with a wide scope of 
applications. These include: harnessing, wire bundling, strain reliefs, or 
any application where components or cables must be insulated or 
packaged. » UL E-38155 » CSA LR-31929 + MIL-I-23053/5A » MSFO- 
276B + AMS 3636B 


Operating Temperature: —55°C to +135°C. Shrinkage Ratio: To 50% of 
supplied diameter at 121°C. Electrical Properties: Dielectric Strength: 
1300 V/mil (512 kV/cm). Volume Resistivity: 10° ohm-cm. Physical 
Properties: Tensile Strength: 2500 PSI, nominal (176 kg/cm’). Ultimate 
Hongation: 400% nominal. 


DABURN Shrink Tubing 


Digi-Key® 
Assortment Kit 


Contains the following: 
5 ft/W181-ND 5 ft./W184-ND 
5 ft/W182-ND_ 5 ft./W185-ND 
5 ft/W183-ND_ 5 ft./W186-ND 


STA-KIT-ND $10.95 


Min. Maximum | Nom. Recov. (NOTE: “X” in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet) 
Supp I.D. | Recov. 1.D. | Wall Thick. | Digi-Key Price Per Length 
In. (mm) | In.(mm) | In. (mm) | Part No. 5 25° «50° = 100’ = «-200" = 500’ 1,000 
06 (1.60) | .03 (.78) 017 (.43) | W181-X-ND 2.25 10.05 1800 3240 51.60 114.00 198.37 
09 (2.36) - i 17) | .020(.50) | W182-XND 248 11.06 1980 35.64 56.76 125.40 209.16 
13 (3.18) 58) | .020(.50) | Wi83-XND 265 11.85 21.23 38.21 76.06 134.43 223.27 
19 (4.75) = a: 36) | .020(.50) | W184X-ND 3.14 14.03 25.13 45.23 72.03 159.13 265.60 
25 (6.35) | .13(3.18) | .025(.63) | W185-XND 3.94 17.59 31.50 56.70 90.30 199.50 _ 
38 (9.53) | .19 (4.75) | .025(.63) | W186-X-ND 4.35 19.43 34.80 6264 95.03 = = 
50 (12.7) | .25(6.35) | .025(.63) | W187-X-ND 4.99 22.28 39.90 71.82 108.36 = = 
75 (19.1) |_.38 (9.53) | .030(.76) | W188-XND 6.86 30.65 54.90 98.82 146.20 — = 
1.00 (25.4)} .50 (12.70) | .035(.88) | W189-XND 9.80 43.76 78.38 130.50 = = = 
3.00 (76.2) | 1.50 (38.10)| .050 (1.27) | W192-X-ND 41.30 185.85 321.75 — _ = = 
4.0 (101.6) | 2.00 (50.80)| .055 (1.40) | W193-X-ND 51.00 229.50 420.17 — = = = 


DABURN Irradiated Polyolefin Heat Shrink 


DAFLEX SH277 shrinkable irradiated polyolefin tubing is flame retardant and will withstand up to 300°C (572°F) for 
short durations and can be hot stamped. 

Specifications: + Shrink Ratio: 4:1 + Longitudinal Shrinkage: 10% maximum + Shrink Temperature: 120°C (250°F) 
+ Continuous Operation Temperature: -55°C to +135°C + Meets or exceeds MIL-I-23053/5 Class 1 and 3. 


Minimum | Maximum | Nom. Recov. 


Supplied | Recovery Wall aos in 4 Lengths Only 
LD. 20° 


-D. LD. Thickness | Digi-Key 4 48° 100° 
Descrip. Inch(mm)) Inch(mm) | Inch(mm) | Part No. (1pe.) Bay (5pe.)  (12pc.)  (25pc.) 
BLK1" x4’ | 1.0 (25.4)| .26 (6.5) -060 (1.5) W203-ND. 59.28 79.04 177.84 355.68 642.20 
BLK 2” x 4’ | 2.0 (50.8) | .50 (12.7) -060 (1.5) W204-ND 87.00 116.00 261.00 522.00 942.50 


DABURN Polyolefin Heat Shrink 


DAFLEX SM278 is a flexible, large ratio, heat shrinkable tubing with a meltable adhesive liner. As the outer wall shrinks, 
the inner adhesive liner melts and flows. When cooled, it offers protection for a variety of electrical applications as well 
as “sealed-in” protection from chemicals and oils. 

Specifications: + Shrink Ratio: 4:1 + Longitudinal Shrinkage: 10% maximum + Shrink Temperature: 120°C (250°F) 
+ Continuous Operation Temperature: -55°C to +135°C + Meets or exceeds MIL-I-23053/4 Class 3 + UL VW-1, CSA 
OFT (outer wall only) 


Min. Max. Nom. (NOTE: “X” in Digi-Key Part No. 
Supp. Recov. | Recov'd Represents No. of Feet) 
1.D. LD. |Wall Thick.) Digi-Key Price Per Length 

Description In. (mm) | In. (mm) In. (mm) | Part No. 5 bey 50’ 100° 200° 


Dual Wall 3/16" BLK) .16 (4.0) | .04(1.0)] .035(.9) | W207-X-ND 9.25 39.54 67.30 114.41 212.56 
Dual Wall 5/16” BLK) 2.0 (50.8) | .50 (12.7)) .035(.9) | W208-X-ND 15.53 66.36 11295 178.35 — 


Min. Max. |Nom. Recov. Sold in 4’ Lengths Only 
Supplied | Recovery Wall 

1.D. 1.D. Thickness | Digi-Key 4 8 20° 48° 100° 
Description Inch (mm) |Inch(mm)} Inch (mm) | Part No. (1pe.) (2pe.) (5Spe.) (12pe.) (25pc.) 
Dual Wall 1/2” BLK | .47 (12.0) | .12 (3.0) | .051(1.3) | W206-ND 11.74 2230 52.81 119.71 231.60 
Dual Wall 3/4” BLK | .63 (16.0) | .16 (4.0) | .062(1.6) | W209-ND 13.96 26.52 62.82 142.39 275.55 
Dual Wall 1” BLK .94 (24.0) | .24(6.0) | .082(2.1) | W205-ND 2246 4268 101.09 229.13 443.40 
Dual Wall 1 1/4” BLK | 1.26 (32.0) | .31 (8.0) | .091(2.3) | W210-ND 27.88 52.97 125.46 284.38 550.25 


DABURN Butyl Rubber Shrink Tape 


DAFLEX ST250 cold shrinking Stretch-N-Seal tape requires no heat to provide a secure covering where the size and/or 
shape of an object does not permit the use of shrinkable tubing. Simply remove 2” to 3” of tape from the roll, remove 
the liner, stretch tape to 50% of the supplied width and wrap it spirally around the object, with 50% overlap. In minutes 
the tape will react with itself to form a mass which will provide protection from moisture, most chemicals, over 1KV per 
mil. DAFLEX ST250 can be removed easily without leaving any residue since the tape does not use a mastic or adhesive 
liner. Shelf life is over 5 years. It is helpful for covering, sealing, splicing, holding bundles, joining and repair applications. 
Specifications: + Operating Temperature: -40°C to +130°C + UL Approved for 80°C 


Nominal Nominal Roll 
Width Thickness Length Digi-Key Pricing 
Description | Inch(mm) | Inch (mm) Feet Part No. 1 5 10 
Black 1” 1.0 (25.4) .015 (0.38) 15 W211-ND 8.50 38.25 71.29 
Write 1” 1.0 (25.4) .015 (0.38) 15 W212-ND 8.50 38.25 71.29 
Black 1” 1.0 (25.4) .015 (0.38) 8 W213-ND 6.50 29.25 53.80 
Black .75” .75 (19.05) | .015 (0.38) 30 W214-ND 16.20 72.90 142.88 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 


Fax: 218-681-3380 (1033) 971 


Qualtek ELECTRONICS CORP. AC Line Cords 


* Temperature Rating: +60°C + Detachable Power Cord: NEMA 5-15 P Plug, IEC 320 Connector SVT: Two or three-conductor, all plastic construction with or without 
+ Volt Rating: 125V/AC. SPT-1: All thermoplastic, parallel-jacketed, with or without third third conductor for grounding purposes only. 300V, +60° C. 

+ Small Appliance Line Cord: NEMA 1-15 P Polarized Plug conductor for grounding purposes only. Light duty cord for pendant or SJT: Junior hard service thermoplastic or rubber-insulated conductors 
+ Male Plug Power Cord: NEMA 5-15 P Plug portable use in damp locations. 300V. with overall thermoplastic jacket. 300V, +60°C to +105°C 


Fig. 15 NEW! 


= >); 


Rating 
Length Cord/Plug Amps @ | Cord Digi-Key Price Each Qualtek 
Description Fig. Feet (Meter) Color AWG 125V Type Part No. 1 10 100 250 Part No. 
A 610” (1.83 Brown/Brown 18/2 10 SPT-1 Q100-ND 1.58 1.43 1.15 97 221001-03 
Small- Appliance 60" ; pe White/White 18/2 10 SPT-1 Q101-ND 2.29 2.08 1.67 1.41 221001-08 
Line Cord 1 6'0" (1.83) Black/Black 18/2 10 SPT-1 Q114-ND 1.61 1.46 1.17 .99 221001-01 
UL Listed 9'0" (2.74) Black/Black 18/2 10 SPT-1 Q121-ND 1.77 1.60 1.29 1.09 221002-01 
67” (2.01) Black/Black 18/3 10 SVT Q106-ND 3.10 2.80 2.25 1.90 311007-01 
9'10” (3.00) Black/Black 18/3 10 SVT Q107-ND 3.35 3.03 2.44 2.06 311010-01 
Male Plug 6'7" (2.01) Black/Black 18/3 10 SJT Q108-ND 2.98 2.69 2.16 1.83 311013-01 
Power Cord 9'10" (3.00) Black/Black 18/3 10 SJT Q109-ND 4.99 4.51 3.63 3.06 311016-01 
UL Listed . 6'7” (2.01) Black/Black 16/3 13 SJT Q110-ND 3.21 2.91 2.34 1.98 311019-01 
CSA Certified 9'10” (3.00) Black/Black 16/3 13 SJT Q111-ND 5.63 5.09 4.09 3.46 311022-01 
CEE Color Code 6'7” (2.01) Black/Black 14/3 15 SJT Q112-ND 3.96 3.58 2.88 2.43 311024-01 
9'10" (3.00) Black/Black 14/3 15 SJT Q113-ND 4.86 4.39 3.53 2.98 311027-01 
Nicattiek Color Code F 8'0" (2.44) Gray/Gray 18/3 10 SVT Q122-ND 4.06 3.67 2.95 2.49 211012-06 
; ; 8'0" (2.44) Gray/Gray 18/3 10 SJT Q123-ND 3.26 2.95 2.37 2.01 211018-06 
6'7” (2.01) Black/Black 18/3 10 SJT Q102-ND 3.37 3.05 2.45 2.07 312007-01 
9'10” (3.00) Black/Black 18/3 10 SJT Q103-ND 6.67 6.03 4.85 4.09 312010-01 
6'7" (2.01) Black/Black 16/3 13 SJT Q115-ND 3.92 3.54 2.85 2.4 312011-01 
3 9'10” (3.00) Black/Black 16/3 13 SJT Q116-ND 4.88 4.41 3.55 3.00 312014-01 
9'10” (3.00) Black/Black 16/3 13 SJT Q120-NDt 10.11 9.13 7.34 6.20 312040-01 
7'6" (2.29) Black/Black 16/3 13 SJT Q124-ND 4.23 3.83 3.08 2.60 212013-01 
Detachable 7'6" (2.29) Black/Black 18/3 10 SVT Q125-ND 2.64 2.39 1.92 1.63 312003-01 
Power Cord 7'6" (2.29) Black/Black 18/3 10 SVT Q126-ND* 3.67 3.32 2.67 2.25 312021-01 
UL Listed 6'7” (2.01) Black/Black 18/3 10 SJT Q104-ND 5.85 5.29 4.25 3.59 313006-01 
CSA Certified 6'7” (2.01) Black/Black 16/3 13 SJT Q117-ND 6.23 5.64 4.53 3.83 313010-01 
CEE Color Code 4 9'10” (3.00) Black/Black 18/3 10 SJT Q105-ND 4.50 4.07 3.27 2.76 313009-01 
9'10" (3.00) Black/Black 16/3 13 SJT Q118-ND 7.66 6.92 5.56 4.70 313014-01 
9'10” (3.00) Black/Black 16/3 13 SJT Q119-NDt 10.14 9.16 7.36 6.22 313026-01 
5 3'3” (.99) Black/Black 18/3 10 SVT Q127-ND 2.98 2.69 2.16 1.83 318002-01 
3’3" (.99) Black/Black 18/3 10 SJT Q128-ND 2.73 2.47 1.99 1.68 318005-01 
12 9'10" (3.00) Black/Black 14/3 15 SJT Q268-ND 14.13 12.77 10.26 8.67 331010-01 
6 9'10” (3.00) Black/Black 18/3 10 SJT Q129-ND 3.59 3.25 2.61 2.21 315008-01 
45 6'0” (1.83) Black/Black 18/3 10 SVT Q139-ND NEW! 2.41 2.19 1.76 1.49 350049-LD01 
10'0" (3.50) Black/Black 18/3 10 SVT Q140-ND NEW! 3.28 2.97 2.39 2.02 350050-LD01 
7 10'0” (3.05) Gray/Clear 18/3 10 SJT Q130-ND 5.53 5.00 4.02 3.39 232003-06 
Hospital Grade 10'0” (3.05) Gray/Gray 18/3 10 SJT Q131-ND 11.05 9.98 8.02 6.77 232011-06 
UL Listed : 10'0” (3.05) Gray/Clear 18/3 10 SJT Q132-ND 6.20 5.60 4.50 3.80 233003-06 
CSA Certified 10'0” (3.05) Gray/Gray 18/3 10 SJT Q133-ND 6.20 5.60 4.50 3.80 233009-06 
N. Amer. Color Code 9 10'0" (3.05) Gray/Clear 18/3 10 SJT Q263-ND 13.51 12.20 9.81 8.28 243003-06 
Shielded with Mylar Foil * Temperature Rating: +105° C VW-1 
Rating 
Length Conductors Amps @ Digi-Key Price Each Qualtek 
Description Fig. Feet (Meter) Color Cordage (MM2) 250V Part No. 1 10 100 250 Part No. 
International Power Cords 
. 10 8'2" (2.5) Black HO5VV-F 3X 1.00 10 Q134-ND 5.36 4.85 3.90 3.29 363012-D01 
ee” 1" 8'2” (2.5) Black HO5VV-F 3X 1.00 10 Q135-ND 6.18 5.58 4.49 3.79 364002-D01 
5 8'2" (2.5) Black HO5VV-F/SJT 3X 1.00 10 Q136-ND 5.36 4.85 3.90 3.29 319004-T01 
United 13 8'2" (2.5) Black HO5VV-F 3X 1.00 10 Q137-ND 10.85 9.80 7.88 6.65 369003-E01 
Kingdom 14 8'2” (2.5) Black HO5VV-F 3X 1.00 10 Q138-ND 11.65 10.53 8.46 7.15 370001-E01 


More Product Available Online: www.digikey.com 
972 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 +» Fax: 218-681-3380 


Qualtek ELECTRONICS CORP. AC Receptacles 


Approvals: 701W-15/XX and 716W-15/XX: IEC 320. 736W-B-101, -102: UL, Mount | Panel Cutout Contact Digi-Key Price Each Qualtek 
CSA, VDE, AMKO, DEMIKO, NEMKO, SEMKO. 738W-CX2-01: UL, CSA. 743W- | Fig.| Description Type | HxW(mm) Type Part No. 1 10 100 | Part No. 
00/0X: UL, CSA, VDE, SEV, DEVIKO, NEMIKO, SBVIKO, AMKO, CB. 744W- FF 7 
00/0X and 745W-XX/YY: UL, CSA, VDE, SEV, SEMKO, DEMKO, FIMKO, Power Inlets with Single 5x20mm Fuseholder 
SMEG OVE Co or OCI ie UL Coc Woe oer oa AC Receptacle, Straight, Male Screw | 31.4x 27.0 Solder Tab 201-ND 242 219 1.76 | 719W-00/02 
DEMKO, NEMKO, SEMKO, OE 770W-X2/10: UL. CSA, VDE NEMKO. TT1W- 1 | AC Receptacle, Straight, Male Screw | 31.4x 27.0 Ae (4.75mm) Fast-On 202-ND 242 219 1.76 | 719W-00/03 
X2/01, /02: UL, CSA, VDE, SEV, DEVIKO, NEVIKO, SEMKO. 761-18/xxx and AC Receptacle, Straight, Male Screw | 31.4x27.0 .248" (6.35mm) Fast-On 203-ND 2.42 2.19 1.76 | 719W-00/04 
762-18/xxx: UL, CSA, VDE. 763-00/xxx and 763-00/xxx: UL, CSA, VDE AC Receptacle, Straight, Male, .031” (0.8mm) | Snap-In} 27.0 x 31.4 Solder Tab 204-ND 242 219 1.76 | 723W-X2/02 
770W-00-01: UL, CSA, VDE, SEMIKO, DEMKO, NEMKO, SETI.771W- | 2 | ACReceptacle, Straight, Male, .031" (0.8mm) | Snap-In] 27.0 x 31.4 187” (4.75mm) Fast-On 205-ND 242 219 1.76 | 723W-X2/03 
yood01: UL, CSA, VDE, NEMO, AC Receptacle, Straight, Male, .031" (0.8mm) | Snap-In} 27.0x 31.4 248" (6.35mm) Fast-Ch 206-ND 242 219 1.76 | 723W-x2/04 
AC Power Inlets 
AC Receptacle, Straight, Male Screw =| Solder Tab @210-ND 64 58 .47 | 703W-00/02 
3 | ACRecveptacle, Straight, Male Sorew - 187" (4.75mm) Fast-On 211-ND 64 58 47 | 703W-00/03 
AC Receptacle, Straight, Male Screw — .248” (6.35mm) Fast-On @212-ND 74 67 .54 | 703W-00/04 
4 | Power Receptacle Screw | 24.5x 32.5 .248” (6.3mm) Quick Connect 235-ND 79 72 58 | 744W-00/04 
AC Power Plug Assemblies 
5 | In-Line Plug, Straight, Female Cord = Screw Terminals @213-ND 3.93 3.55 2.86 | 704-00/00 
6 | In-Line Plug, Right Angle, Female Cord = Screw Terminals @214-ND 5.08 4.59 3.69 | 705-00/00 
7 | In-Line Plug, Right Angle, Male Cord — Screw Terminals 215-ND 7.11 643 5.17 | 711-00/00 
8 | In-Line Plug, Straight, Male Cord = Screw Terminals @216-ND 711 6.43 5.17 | 712-00/00 
9 | In-Line Plug, Straight, Female Cord — Screw Terminals @217-ND 445 4.03 3.24 | 709-00/00 
Angled Inlet PCB Mount 
10 AC Receptacle, Right Angle, Male Screw | 22.8 x 30.8 Round PC Terminals @218-ND 74 67 .54 | 703W-00/52 
AC Receptacle, Right Angle, Male Screw | 22.8x 30.8 Flat PC Terminals @219-ND 69 63 51 | 703W-00/53 
11 | AC Receptacle, Right Angle, Male Screw | 22.8x 30.8 Fat PC Terminals 220-ND 69 63 51 | 703W-00/54 
AC Power Inlets IEC 320 
AC Receptacle, Straight, Female Screw | 24.2x 32.4 Solder Tab 21-ND 64 58 -47 | 710W-00/01 
12 | AC Receptacle, Straight, Female Screw | 24.2x 32.4 .187" (4.75mm) Fast-On 222-ND 64 58 47 | 710W-00/02 
AC Receptacle, Straight, Female Screw | 24.2x 32.4 .248" (6.35mm) Fast-On 223-ND 74 67 _54 | 710W-00/03 
AC Receptacle, Straight, Male, .031" (0.8mm) | Snap-In| 27 x 20.5 Solder Tab 207-ND 69 63 51 | 701W-x2/02 
13 | AC Receptacle, Straight, Male, .031” (0.8mm) | Snap-In} 27 x 20.5 .187" (4.75mm) Fast-On 208-ND 69 63 51 | 701W-X2/03 
AC Receptacle, Straight, Male, .031” (0.8mm) | Snap-In} 27 x 20.5 .248" (6.35mm) Fast-On 209-ND 69 63 51 | 701W-X2/04 
Power Receptacle, .059” (1.5mm), Male Snap-In} 27.2 x 19.7 Solder Tab 256-ND 59 54 43 | 701W-15/21 
13 | Power Receptacle, .059" (1.5mm), Male Snap-In} 27.2x 19.7 |.187" (4.7mm) Fast-On/Solder Tab | G257-ND 59 «54.43: | 701W-15/26 
Power Receptacle, .059” (1.5mm), Male Snap-In} 27.2 x 19.7 -250” (6.35mm) Fast-On 258-ND 64 58 -47 | 701W-15/31 
Power Outlet, .059” (1.5mm), Female Snap-In} 25.2 x 32.8 Solder Tab 259-ND 79 72 58 | 716W-15/05 
14 | Power Outlet, .059” (1.5mm), Female Snap-In} 25.2 x 32.8 |.187" (4.7mm) Fast-On/Solder Tab | C260-ND 79 72 58 | 716W-15/10 
Power Outlet, .059" (1.5mm), Female Snap-In} 25.2 x 32.8 -250” (6.35mm) Fast-On @61-ND 84 76 61 | 716W-15/15 
AC Recept., Straight, Female, .031" (0.8mm) | Snap-In} 25.2 x 32.8 Solder Tab 224-ND 79 72 58 | 716W-X2/01 
15 | AC Recept. Straight, Female, .031” (0.8mm) | Snap-In] 25.2 x 32.8 -187" (4.75mm) Fast-On 225-ND 69 63 51 | 716W-X2/02 
AC Receot., Straight, Female, .031” (0.8mm) | Snap-In} 25.2 x 32.8 .248” (6.35mm) Fast-On 226-ND 69 63 51 | 716W-X2/03 
NEMA 5-15R Power Outlets 
16 | AC Recept., Straight, Female, .031" (0.8mm) | Snap-In} 22.3 x 24.6 -187" (4.75mm) Fast-On 27-ND 59 54 43 | 738W-X2/03 
17 | AC Recept., Straight, Female, .031" (0.8mm) | Snap-In} 24.6 x 24.6 IDC Crimp Terminals @28-ND 79 72 58 | 739W-X2/03 
NEMA 5-20P Power Outlets 
18 | AC Recept., Straight, Female, .031" (0.8mm) | Snap-In} 24.5 x 24.5 IDC Crimp Terminals 82-ND 123 1.12 90 | 739W-X2/20 
Power Receptacles 
Power Receptacle Screw | 12.4x 21.0 Solder Tab @269-ND 59 54 43 | 770W-X2/03 
19 | Power Receptacle Panel | 12.4x 21.0 Right Angle, PCB Pins 273-ND 49 45 36 | 770W-X2/10 
Power Receptacle Snap-In} 12.5 x 24.5 PCB Pins @77-ND 79 72 58 | 771W-X2/02 
20 | Power Receptacle, 2 Con. Snap-In} 12.4 x 22.1 4.8mm Tab @81-ND 49 45 36 | 738W-CX2-01 
AC Adapter 
21 | AC Adapter 3 Prong/2 Prong = — Wall Plug @80-ND 74 67 54 | 738W-E01 
Circuit Breaker Switch 
22 Illuminated, Black Body 
w/Red Actuator, 15 Amp Panel | 14.0 x 28.5 Solder Tab @78-ND 162 146 1.18 | 736W-B-101 
20 Nor-illuminated, Black Body 
w/Red Actuator, 15 Amp Panel | 14.0x 28.5 Solder Tab @79-ND 1.37. 1.24 1.00 | 736W-B-102 
Multi-Function Modules 
23 Male, Plastic Housing, SPST, Sgl. Fuse 5x20 | Snap-In| 66.04 x 27.0 Solder Tab 800-ND 7.85 5.61 4.66 | 761-18/003 
Male, Plastic Housing, DPST, Sgl. Fuse 5x20 | Snap-In|66.04 x 26.92} Solder Tab 801-ND 10.83 7.74 6.43 | 761-18/004 
24 Male, Metal Housing, SPST, Single Fuse 5x20 | Snap-In| 66.04 x 27.0 -250” Fast-On 802-ND 10.45 7.47 6.20 | 762-18/002 
Male, Metal Housing, DPST, Single Fuse 5x20 | Snap-In| 66.04 x 27.0 -250” Fast-On 803-ND 16.34 11.67 9.69 | 762-18/003 
25 Male, Metal Housing, SPST, Single Fuse 5x20 | Snap-In| 66.04 x 27.0 -250” Fast-On 804-ND 16.34 11.67 9.69 | 762-18/004 
Male, Metal Housing, DPST, Single Fuse 5x20 | Snap-In| 66.04 x 27.0 -250” Fast-On B805-ND 20.69 14.78 12.27 | 762-18/005 
26 | Male, Plastic Housing, DPST, Double + Fuse | Screw |58.93 x 27.51 Solder Tab B06-ND 8.49 6.07 5.04 | 763-00/001 
27 | Male, Plastic Housing, DPST, Double 5x20 Screw |72.39 x 27.94| Solder Tab 807-ND 9.77 698 5.80 | 764-00/002 
28 | Male, Plastic Housing, DPST, Double 5x20 Screw |72.39 x 27.94| Solder Tab 808-ND 11.26 8.05 668 | 764-00/003 
Low Power Inlets 
29 | Male, Thermoplastic Housing Screw | 21x12.4 Solder Tab 809-ND 74 67 .54 | 770W-00/01 
30 | Male, Thermoplastic Housing Screw | 24.5x 12.5 Solder Tab @B10-ND 123 1.12 90 | 771W-AX2/01 
31 | Male, Thermoplastic Housing Panel | 24.5x 12.5 Solder Tab @B11-ND 1.23 1.12 90 | 771W-BX2/01 
32 | Male, Thermoplastic Housing Panel | 24.5x 12.5 Solder Tab B12-ND 1.23 1.12 90 | 771W-CX2/01 
* Note: Fig. 3 - Front mount 19.8 x 27.4 and rear mount 22.8 x 30.0. 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. A B c D Ee E Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Power Plug Retainer Clips 
1.80 (45.72) 1.11 (28.19) 1.40 (35.56) .250(6.35) .125(3.18) .196 (4.98) | G264-ND 2.44 2.06 1.86 1.63 | 730B-00/00 
33 1.80 (45.72) 1.11 (28.19) 1.40 (35.56) .218(5.54) .125(3.18) .196 (4.98) | Q265-ND 3.10 2.60 2.36 2.06 | 732B-00/00 
1.80 (45.72) 1.11 (28.19) 1.32 (33.53) .250(6.35) .125 (3.18) .196 (4.98) | Q266-ND 2.44 2.06 1.86 1.63 | 730-00/05 
1.80 (45.72) 1.11 (28.19) 1.40 (35.56) .250(6.35) .125 (3.18) 352 (8.94) | Ge67-ND 265 223 202 1.76 | 731B-00/00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 973 


Panasonic. Micro Speakers 


Features: + Thin and lightweight design + High efficiency and high fidelity sound * High reliability 
Recommended Applications: » Compact AV equipment * Hectronic office equipment + Information and communication 


equipment 


Outer | Input | Imped-) Frequency | Sound] Net 
Dims.| (W) | ance | Range | Press.| Wgt.| Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| (mm.)) Rated] () (Hz) Level | (g) | Part No. al 10 100 Part No. 
1 36 0.20 8 325~3500 74 8 | P9604-ND 6.88 6.19 5.50 | EAS-3P128A 
2 20 0.2 t Full Range | 77 | 2.5 | P10173-ND 4.29 3.82 3.17 | EAS-2P113D 
3 28 0.3 8 Full Range | 81 5 | P10174-ND 6.01 5.34 4.44 | EAS-2P104H 
4 36 0.5 8 Full Range | 84 8 | P10175-ND 5.38 4.79 3.97 | EAS-3P127A 
Features: » Low magnetic leakage flux * High tone quality Recommended Applications: + AV equipment 


4-(4.5X6) 


Outer | Input |Imped-| Frequency |Sound} Net 
Dims. (W) | ance | Range |Press.) Wgt. | Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | (mm.) |Rated| (Q) (Hz) Level| (g) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
1 70x40 | 1.5) 16 | FullRange) 90 | 107 | P10184-ND 3.63 3.23 2.68 | EAS-G7D504A2 
2 | 90x50 | 1.5) 16 | FullRange) 87 | 45 | P10185-ND 3.23 2.87 2.38 | EAS-G9D550B2 
3 | 90x50 3 8 | Full Range} 88.5 | 135 | P10186-ND 4.54 4.04 3.35 | EAS-GQD541A2 
4 |120x60| 3 8 | Full Range} 93.5 | 180 | P10187-ND 6.05 5.38 4.47 | EAS-Gi2D531E2 


NEW! Hi-Fi 
Mini Speaker 


Features: 
* Compact + High Power 
Recommended Applications: 


+ Notebook type PC * DVD player » Game machine 


* PDA + LCD monitor 


Input 
Outer | (W) |Imped-| Frequency | Sound | Net 
Dims. | Rated | ance Range Press. |Wgt.| Digi-Key Price Each Panasonic 
(mm.) | (Max) | (Q) (Hz) Level | (g) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
30 3 3.5 foto 20k 76 21 | P12055-ND 545 4.84 4.02 | EAS-3P133B6 


Balanced Dome 
Tweeter 


Features: 


+ High efficiency + High quality sound + Compact 


and lightweight 


Recommended Applications: 


+ Audio components * TV * Car speaker system 


Hi-Fi Micro Speakers 


Features: 
+ Discrete edge surround, wide range reproduction + Slim 


design * Low magnetic leakage flux design 


Recommended Applications: 
+ Multimedia equipment 


baffle 
opening 


Outer | Input |imped-| Frequency /Sound| Net 
Dims. | (W) | ance} Range |Press.| Wgt. | Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | (mm.) |Rated| (Q) (Hz) Level| (g) | Part No. 1 10 100 Part No. 
1 40x20 | 0.5 8 | FullRange| 78 8 | P9611-ND 8.69 7.73 6.42 EAS-4D06C 
2 | 40x20 q 8 | FullRange| 76 7 | P9612-ND 10.03 8.92 7.40 EAS-4D05A0 
3 | 40x30 1 16 | FullRange| 73 12 | P9613-ND 7.21 6.41 5.32 EAS-4D0200 


Small Size General Purpose Speakers 


Features: 

+ Wide frequency range + Apply to wide variety of needs 
+ Wide range of product selection 

Recommended Applications: 

+ CD-radio-cassette recorders + Information and 


communication equipment 


Outer Imped-| Frequency | Sound | Net 
Dims.|__Input(W) | ance | Range [Pressure] Wot. | Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.|(mm.)| Rated] Max. | (Q) (Hz) Level | (g) | Part No. 1 10 100 | Part No. 

1 40 | 0.10) — 8 530~3000 92 25 |P9605-ND 5.61 5.05 4.49 | EAS-4P15SA 
2 80 | 0.63 | — 8 185~4000 93 68 |P9607-ND 4.44 4.00 3.56 | EAS-8P29SG 
3 45 | 0.10) — 8 390~3000 93 24 |P9608-ND 4.50 4.05 3.60 | EAS-45P30S 
4 50 | 0.16 | — 8 350~3000 93 57 |P9610-ND 3.76 3.39 3.01 | FAS-5P13S 
5 45 | 0.25) — 8 Full Range 77 13 |P10176-ND 858 7.63 6.34 | EAS-45P104S 
6 57 | 0.5 = 8 Full Range 92 75 |P10177-ND 7.21 6.41 5.32 | EAS-6P22S 
7 77 | 0.63 | — 25 | Full Range 95 83 |P10178-ND 6.87 6.11 5.07 | EAS-8P36S 


Card Type Speakers 


Ultra-thin and ultra-light, these new card type speakers deliver a wide 
frequency range of high-quality sound. These amazing new Card Type 
Speakers from Panasonic are only 1/5th the thickness of dynamic 
speakers (comparing the WM-R57A with dynamic speakers which have 
the same dimensions). Based on newly developed, original technology, 
they deliver top-quality, low-distortion reproduction across a wide 
frequency sound. So small and light, they are ideal for applications that 
range from notebook POs, PDAs, and other mobile communications to 
AV equipment and home electronics. 


Key Features: + Ultrathin, ultralight design using a piezo ceramic 
diaphragm. + Outstanding broad-spectrum audio reproduction made 
possible by the two-way mechanical structure of the divided 
diaphragm, combining one large speaker for low-frequency sounds 
with four small speakers for high-frequency sounds. + Newly 
developed double construction damper and high polymer material 
minimize distortion, ensuring superior reproduction. * Because no coil 
or magnet is used, there is no leakage of electromagnetic radiation to 
interfere with magnetic media. » The vibrating membrane is covered 


completely with a high polymer coating, to protect against dampness, dust, and corrosion. 


Specifications: - Storage Temperature: -40°C to 70°C + Operating Temperature: -30°C to 60°C 


974 (1033) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Dimensions Frequency S.P.L | Distance} Max. Price 
Input (HxW) | Depth} Response at | of Mic&| Input | Wgt.| Digi-Key Each Panasonic 
Outer | (W) | Imped-| Frequency | Sound | Net (mm) (mm) (Hz) 3V RMSt| Speaker | (V RMS) | (g) | Part No. i 10 100 | Part No. 
Dims. ) Rated | ance Range | Press. / Wot.) Digi-Key Price Each Panasonic 30.0x 30.0 | 1.5 | 400Hz~100kHz| 70dB | 0.3m 7 1.0] P11123-ND 632 5.62 4.67 | WV-R30B 
(mm.) | (Max) | (Q) (Hz) Level | (g) | Part No. 1 10 100 _| Part No. 57.5x56.0 | 2.0 | 150Hz~100kHz| 70dB | 0.5m 7 5.0 | P11124-ND 857 7.62 6.33 | WW-R57A 
35 30 6 | 8kHz-20kHz| 80 | 83 | P10183-ND 19.91 17.70 14.69 | EAS-13KH11HB4-A + + 50B average at .4 kHz, .8 kHz, 1.5 kHz, 3 KHz. 


“S| culiNc Ferrite Magnet Speakers 
ZF eee 


These low cost ferrite speakers are ideal for general applications such as information and communications equipment, portable audio equipment, and industrial use. 
Mylar cone versions offer additional protection in moist environments or conditions requiring enhanced weather resistance. 


Fig. 2— Paper Cone Fig. 3 — Paper Cone or Mylar Cone 


Fig. 9 — Paper Cone or Mylar Cone Fig. 10 — Paper Cone Fig. 11 — Paper Cone 
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Fig. 12 — Paper Cone Fig. 13 — Paper Cone Fig. 14 — Paper Cone or Mylar Cone 
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Fig. 16 — Mylar Cone Fig. 19 — Mylar Cone 
@5.2X7.5 
(4x) 


Diameter); Depth Speaker Frame |Impedance Frequency Input (W) Magnet S.P.L. | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. (mm) (mm) Shape Shape (Q) Range (Hz) Norm/Max. Weight (0z.) (dB) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Paper Cone Type 
1 50 17.5 Round Round 8 450 5.9K 0.25 0.5 0.58 87 GF0501-ND 2.45 1.96 1.72 1.63 GFO0501 
2 50 18.0 Round Square 8 480 7.2K 0.25 0.5 0.58 90 GF0506-ND 2.48 1.98 1.73 1.65 GF0506 
3 57 18.5 Round Round 8 380 8.1K 0.25 0.5 0.58 86 GF0571-ND 2.45 1.96 1.72 1.63 GFO0571 
4 57 27.5 Round Round 8 450 20K 3.00 5.0 1.70 92 GF0573-ND 3.35 2.68 2.35 2.23 GF0573 
5 57 18.5 Round Square 8 380 8.1K 0.25 0.5 0.58 86 GF0576-ND 2.48 1.98 1.73 1.65 GF0576 
6 66 20.0 Round Round 8 300 8K 0.30 0.5 0.58 86 GF0661-ND 2.80 2.24 1.96 1.87 GF0661 
t 66 29 Round Square 8 300 20K 3.00 5.0 1.70 90 GF0668-ND 3.67 2.93 2.57 2.44 GFO668 
8 70 21.5 Round Round 8 310 4k 0.50 1.0 0.58 91 GF0701-ND 2.88 2.31 2.02 1.92 GFO701 
9 77 24 Round Round 8 180 10K 1.00 2.0 0.58 92 GF0771-ND 2.88 2.30 2.01 1.92 GFO771 
10 77 31 Round Square 8 250 15K 3.00 5.0 1.70 95 GF0778-ND 3.86 3.09 2.70 2.57 GF0778B 
11 87 34 Round Square 8 290 18K 3.00 5.0 1.70 99 GF0876-ND 4.06 3.25 2.84 2.70 GFO0876 
12 92 28.5 Round Round 8 300 13K 2.00 3.0 1.00 93 GF0922-ND 3.74 2.99 2.62 2.49 GF0922 
13 92 28.5 Round Square 8 300 5K 2.00 3.0 1.00 93 GF0927-ND 3.67 2.93 2.57 2.44 GF0927 
14 102 36.5 Round Square 8 145 17K 6.00 10.0 2.60 93 GF1004-ND 5.15 4.12 3.61 3.43 GF1004 
15 102 50.5 Round Square 8 100 10K 20.00 40.0 3.00 90 GF1004H-ND 8.36 6.69 5.85 5.57 GF1004H 
Mylar Cone Type (Weather Resistant) 
16 40 9.6 Round Round 8 136 2.8K 0.1 0.2 _— 110 GF0401M-ND 2.49 1.99 1.74 1.66 GF0401M 
1 50 17.5 Round Round 8 440 5.8K 0.25 0.5 0.58 86 GF0501M-ND 2.96 2.37 2.07 1.97 GFO0501M 
3 57 18.5 Round Round 8 480 14K 0.25 0.5 0.58 86 GF0571M-ND 2.96 2.37 2.07 1.97 GFO0571M 
6 66 20 Round Round 8 430 10K 0.5 1 0.58 88 GF0661M-ND 3.16 2.53 2,2) 2.10 GFO661M 
17 66 19.5 Round Square 8 330 10.1K 0.5 i 0.58 83 GFO666M-ND 3.20 2.56 2.24 2.13 GFO666M 
9 Ph 24 Round Round 8 280 11K 1 2 0.58 90 GF0771M-ND 3.35 2.68 2.35 2.23 GFO771M 
18 77 24 Round Square 8 360 11K 1 2 0.58 91 GF0776M-ND 3.35 2.68 2.35 2.23 GFO776M 
19 102 36.2 Round Square 8 250 13K 3 5 1.70 93 GF1003M-ND 4.57 3.65 3.20 3.04 GF1003M 
14 102 36.5 Round Square 8 230 14K 6 10 3.00 93 GF1004M-ND 5.62 4.50 3.94 3.75 GF1004M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 975 


Oa INC Alnico Magnet Speakers 


These alnico magnet speakers are a good choice when magnet size and weight are a concern. . 7 . 
Mylar cone versions offer additional protection in moist environments or conditions requiring enhanced weather resistance. Dimensions in mm 


Fig. 1 — Paper Cone or Mylar Cone Fig. 2— Paper Cone Fig. 3 — Paper Cone or Mylar Cone 
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Fig. 13 — Mylar Cone 


Diameter Depth Speaker Frame Impedance Frequency Input (W) Magnet Hale Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. (mm) (mm) Shape Shape (Q) Range Norm/Max. Weight (0z.) (dB) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Paper Cone Type 
1 38 17 Round Round 8 800~8.5K 0.1 0.3 0.35 80 102-1171-ND 3.43 2.74 2.40 2.28 GA0381 
2 45 17 Round Round 8 500~9K 0.2 0.5 0.35 80 102-1172-ND 3.35 2.68 2.35 2.23 GA0451 
3 50 18.5 Round Round 8 430~4K 0.25 0.5 0.35 89 102-1173-ND 3.25 2.60 2.28 2.17 GA0501 
4 50 18.5 Round Square 8 430~4K 0.25 0.5 0.35 88 102-1174-ND 3.30 2.64 2.31 2.20 GA0506 
5 57 20 Round Square 8 360~7K 0.25 0.5 0.35 83 102-1175-ND 3.30 2.64 2.31 2.20 GA0576 
6 57 20 Round Round 8 400~4K 0.25 0.5 0.35 88 102-1176-ND 3.30 2.64 2.31 2.20 GA0571 
Us 66 21.5 Round Square 8 320~7K 0.5 1 0.35 86 102-1177-ND 3.45 2.76 2.42 2.30 GA0666 
8 70 22 Round Round 8 320~6.5K 0.5 1 0.35 89 102-1178-ND 3.70 2.96 2.59 2.47 GAO701 
9 iia 26.5 Round Round 8 240~21K 3 4 0.35 92 102-1179-ND 3.83 3.06 2.68 2.55 GA0771B 
10 77 25.1 Round Square 8 190~7K 2 0.35 90 102-1180-ND 3.75 3.00 2.63 2.50 GA0776 
1 87 32 Round Square 8 180~13K 1 2 0.35 90 102-1181-ND 4.10 3.28 2.87 2.73 GA0876 
12 100 35 Round Square 8 200~22K 2 4 0.42 92 102-1182-ND 4.23 3.38 2.96 2.82 GA1006 
Mylar Cone Type (Weather Resistant) 
1 38 17 Round Round 8 700~15K 0.1 0.2 0.35 72 102-1183-ND 3.63 2.90 2.54 2.42 GA0381M 
3 50 18.5 Round Round 8 500~7.8K 0.25 0.5 0.35 85 102-1184-ND 3.45 2.76 2.42 2.30 GA0501M 
4 50 18.5 Round Square 8 500~10K 0.25 0.5 0.35 79 102-1185-ND 3.50 2.80 2.45 2.33 GAOS06M 
5 57 20 Round Square 8 500~12K 0.25 0.5 0.35 80 102-1187-ND 3.55 2.84 2.49 2.37 GA0576M 
6 57 20 Round Round 8 450~13K 0.25 0.5 0.35 88 102-1186-ND 3.50 2.80 2.45 2.33 GA0571M 
7 66 21.5 Round Square 8 400~11K 0.5 1 0.35 87 102-1188-ND 3.70 2.96 2.59 2.47 GAO666M 
8 70 22 Round Round 8 330~9K 0.5 1 0.35 91 102-1189-ND 3.98 3.18 2.78 2.65 GA0701M 
13 77 26 Round Round 8 300~22K 1 2 0.35 90 102-1190-ND 3.98 3.18 2.78 2.65 GA0771M 
14 77 26 Round Square 8 320~25K 1 2 0.35 90 102-1191-ND 4.03 3.22 2.82 2.68 GA0776M 
11 87 32 Round Square 8 260~22K 1 2 0.35 85 102-1192-ND 4.30 3.44 3.01 2.87 GA0876M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
976 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Ge INC 


Notebook S eake rs Features: + Low profile rectangular design + Light weight rugged resin frame + Wide frequency range + Low resonant frequency 
Recommended Applications: + Notebook Computers + Portable communication equipment + Multimedia equipment. 


Resonant Freq. Power (W) Magnet 
Size Depth Frame Freq. HZ Range Impedance Input Size Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. (mm) (mm) Style +/-20% (HZ) Ohms NOM MAX (mm) Part No. il 10 50 100 Part No. 
1 14x25 5.2 Plastic 750 750 ~ 3.5K 8 1.0 1.5 7.91.3 GC0251K-ND 3.95 3.16 2.77 2.63 GC0251K 
2 16x 30 5.0 Plastic 500 500 ~ 4K 8 0.5 1.0 7.9xX1.3 GC0301K-ND 4.05 3.24 2.84 2.70 GC0301K 
3 16 x 35 5.0 Plastic 650 650 ~ 20K 8 0.5 1.0 7.9xX1.3 GC0351M-ND 3.30 2.64 2.31 2.20 GC0351M 
4 16x35 5.0 Plastic 650 650 ~ 20K 8 0.5 1.0 7.9xX1.3 GC0351M-3-ND 3.30 2.64 2.31 2.20 GC0351M-3 
5 16x35 4.2 Plastic 650 650 ~ 4K 8 1.0 1.5 7.9x1.0 GC0351N-ND 4.23 3.38 2.96 2.82 GC0351N 
6 16x35 8.0 Plastic 500 500 ~ 12K 8 1.0 2.0 8.0x 2.0 GC0351P-ND 4.33 3.46 3.03 2.88 GC0351P 
7 16x35 74 Plastic 630 630 ~ 13K 4 1.0 2.0 8.1x1.4 GC0351P-1-ND 4.33 3.46 3.03 2.88 GC0351P-1 
8 16x35 74 Plastic 630 630 ~ 13K 4 1.0 2.0 8.1x 1.4 GC0351P-3-ND 4.33 3.46 3.03 2.88 GC0351P-3 
9 20 x 35 8.0 Plastic 550 550 ~ 11K 8 1.0 1.5 11.0x 1.5 GC0351K-ND 4.33 3.46 3.03 2.88 GC0351K 
10 20 x 40 8.0 Plastic 550 550 ~ 12K 8 1.0 1.5 11.0x 1.5 GC0401S-ND 4.43 3.54 3.10 2.95 GC0401S 
11 28.5 x 40 11.3 Plastic 390 390 ~ 20K 8 1.0 2.0 125x1.8 GC0401K-ND 4.43 3.54 3.10 2.95 GC0401K 


CTs. 


Speakers 


Nominal Power Resonance Response Nominal Voice Coil 
Impedance | Rating Frequency Range Sensitivity* Diameter Magnet Size Weight Digi-Key Pricing cTs 
Fig. Description | Ohm + 15% Wait Hz Hz dB + 2.0 avg (mm) (mm) (Oz) Part No 1 25 50 Part No. 
1 2.5" Round 8 0.5 390 + 20% 390 ~ 3,000 82.0 12.70 12.96 X 9.98 0.34 10339-ND 16.51 373.06 682.63 400-212-08 
2 3.5” Round 10 15 135 + 15% 135 ~ 22,000 84.0 19.05 60.45 X 25.4 X 7.11 2.94 10340-ND 16.90 381.88 698.75 400-312-10 


* @ 300, 400, 500, & 600 Hz. 


Panasonic. Miniature Audio Transducer For General Application 


For use in: + burglar alarms + paging systems + smoke detectors + gas detectors = light and radiation detectors + data entry terminals + cash registers + alarm clocks = fish finders + metal detectors + medical 
equipment + test instruments + telephones + movie cameras + automotive warning systems + production machinery + various electronic equipment NOT WASHABLE UNLESS NOTED! 


Continuous Tone Intermittent Tone 


+12v 


0.002211 


Rated D.C. Impe- Fre- Physical Tape & Reel 
Input Resistance dance Sle [be quency Size Digi-Key Pricing Pricing Panasonic 
Fig. | (mW) (Ohms) (Ohms) | (dB/1 W/1 m) (Hz) (mm) Terminal Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
1 50 12 35 86 3.8K~4.3K | 12x 8.5 Straight Pin P9965-ND 4.44 39.37 318.20 1121.21 _ EAF-12RF04C. 
2 10 20 — 92 2.5K~2.7K | 8.5x8.5 Surface Mount | P9902CT-ND$ 4.76 43.03 384.55 1611.46 2435.00 EAF-8RMO8EF 


+ For Tape and Reel Part No. change “CT-ND” (cut-tape) to “TR-ND”. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 977 


MALLORY SONALERT PRODUCTS, INC. 


Sonalert® Audible Signal Devices (Buzzers) 


Dimensions in Inches 


1.13 x 24 UNS- Locking Flats Fig. 2 
Nut 0: 7 jl (ref.only) 1.13 x 24 UNS-2A Thds 


Nuty 03+ 


ha Locking Flats 
24 AWG Wires Ff ; : : (ref. only) 
Red. —~ = 
6-32 x 1/4 Ht 
Screws r 
1.0 © Pin 
Circle 
Dimension Min. Sound Pressure Operating Operating 
Mounting eile Frequency dB (A) at Two Feet Voltage (DC) Current (mA) Digi-Key Price Each Mallory 
Fig. Method (Inch) +500 (Hz) | @Min.(V) | @Max. (V) Min. Max. @Min. (V) |@Max. (V) Part No. i 10 25 50 Part No. 
Continuous Tones 
Panel 0.81 19004300 60 75 6 28 6 23 458-1033-ND 16.15 14.60 12.95 12.17 SC628D 
Panel 0.81 2900 60 75 1 5 3 16 458-1012-ND 14.06 12.71 11.27 10.59 SC105 
Panel 0.81 2900 80 90 3 Tr 3 9 458-1021-ND 19.72 17.82 15.81 14.85 SC307N 
Panel 0.81 2900 68 80 4 16 4 14 458-1022-ND 14.06 12.71 11.27 10.59 SC416 
1A Panel 0.81 2900 80 95 6 16 6 22 458-1024-ND Tiel 16.01 14.20 13.34 SC616N 
Panel 0.81 2900 68 80 6 28 3 18 458-1029-ND 14.06 A277 11.27 10.59 SC628 
Panel 0.81 2900 80 90 6 28 6 23 458-1036-ND 15.39 13.91 12.33 11.59 SC628N 
Panel 0.81 2900 68 80 10 48 5 22 458-1040-ND 14.64 13.23 11.74 11.03 SC648 
Panel 0.81 4500 68 80 6 28 6 23 458-1034-ND 17.88 16.16 14.33 13.47 SC628H 
1B Panel 0.81 2900 80 95 6 16 6 22 458-1026-ND 19.46 17.58 15.59 14.65 SC616NL 
Panel 1.38 1900 60 75 304 1204 6 21 458-1014-ND 31.22 28.22 25.02 23.52 $C110D 
Panel 1.38 2000+300 75 95 6 28 3 15 458-1037-ND 21.33 19.28 17.10 16.07 SC628ND 
Panel 1.38 2900 68 80 304 1204 6 21 458-1013-ND 28.93 26.15 23.19 21.79 SC110 
2 Panel 1.38 2900 80 95 304 1204 6 24 458-1016-ND 38.56 34.85 30.90 29.04 SC110N 
Panel 1.38 2900 68 80 60+ 2504 5 18 458-1020-ND 26.99 24.39 21.63 20.33 SC250 
Panel 1.38 2900 68 80 6f 28f 6 23 458-1030-ND 24.49 22.13 19.62 18.44 SC628A 
Panel 1.38 2900 80 95 6t 28t 4 30 458-1031-ND 31.26 28.25 25.05 23.54 SC628AN 
3 | Printed Board = 2900 64 78 4 28 3 16 458-1011-ND 15.32 13.85 12.28 11.54 SBM428 
4 Snap In Panel —— 2900 55 68 1 5 3 12 458-1041-ND 13.13 11.87 10.53 9.89 SNP2 
Snap In Panel _ 2900 64 76 4 28 3 18 458-1042-ND 13.13 11.87 10.53 9.89 SNP428 
Dual Mode Operation (Continuous or Fast Pulse) 
1c Panel 0.81 2900 68 80 6 16 2 12 458-1028-ND 20.80 18.80 16.67 15.67 SC616PU-1 
Intermittent Tones 
1A Panel 0.81 2900 80 95 6 16 6 22 458-1025-NDt 22.71 20.52 18.20 17.10 SC616NJ 
Panel 0.81 2900 80 95 6 16 6 22 458-1027-ND= 22.71 20.52 18.20 17.10 SC616NP 
Panel 1.38 2000+300 85 95 10 28 3 16 458-1038-ND- 23.02 20.81 18.45 17.34 SC628NDP 
Panel 1.38 2900 80 95 304 1204 8 24 458-1017-NDt 39.06 35.30 31.30 29.42 SC110NJ 
2 Panel 1.38 2900 80 95 304 1204 8 24 458-1018-ND- 39.06 35.30 31.30 29.42 SC110NP. 
Panel 1.38 2900 80 95 6f 28+ 4 30 458-1032-ND+ 34.66 31.32 27.78 26.10 SC628ANP 
Panel 1.38 2900 68 80 6 28 6 26 458-1035-NDt 23.85 21.56 19.12 17.97 SC628J 
Panel 1.38 2900 68 80 6 28 6 26 458-1039-ND- 23.75 21.47 19.04 17.89 SC628P 
2 Panel 1.94 2900 68 80 304 1204 6 22 458-1015-NDt 37.58 33.96 30.12 28.30 $C110J 
Panel 1.94 2900 68 80 30+ 120¢ 6 22 458-1019-ND- 37.50 33.89 30.05 28.24 SC110P 
Chime Tone (Chimes Every One to Two Seconds) 
2 Panel 1.38 2900 68 78 6 16 6 23 458-1023-ND 27.57 24.92 22.10 20.77 SC616CP 
+ AC/DC Non-Polar 
+ Fast = Turns on and off at 2 to 10 pulses per second depending upon voltage at 50% duty cycle. Slow = Turns on and off at .5 to 2 pulses per second depending upon voltage at 50% duty cycle. 


Sonalert® Optical/Audible Signal Devices 


Features: 


* Panel Mounting + Flashing Ultra Bright Red LED Indicator + Loud Continuous Fig. 1 NSA Ths Fig. 2 1.13 x 24 UNS-2A Thds 
Tone * 3-Way Terminals » Environmentally Sealed abe | +}. al 2098+|/--|-03 
Specifications: rege Fete 1 4 { |_+ Looking Flats 

* LED Pulse Rate: 2+1.5pps » LED View Angle: Wide 80° +» Resonant Frequency: 


2900 +500Hz + Operating Temperature: -30°C to +65°C 
Applications: 


* Control Panels = Industrial Equipment + Medical Equipment + Home, Office, 
Auto, Fire, and Security * Alarms + Call Buzzers + Multi-Alarm Identification 


Min. Sound Pressure Max. Operating 
Rated Source dB (A) at Two Feet Current (mA) Digi-Key Price Each Mallory 
Fig. Voltage Voltage Type @Min. (V) @Max. (V) @Min. @Max. Part No. af 10 25 50 Part No. 
1 6-16 DC 80@6 95@16 40@6 60@16 458-1002-ND 37.62 33.99 30.14 28.33 LSC616N 
30-120 AC/DC 88@30 98@120 5@30 16@120 458-1000-ND 51.14 46.22 40.98 38.52 LSC110N 
2 60-250 AC/DC 84@60 87@250 4@60 14@250 458-1001-ND 51.21 46.28 41.04 38.57 LSC250N 
6-28 AC/DC 85@6 95@28 4@6 48@28 458-1003-ND 49.43 44.67 39.61 37.23 LSC628AN 


Sonalert® Accessories 


Digi-Key Price Each Mallory Fig. 1 3/8" @ Hole Fig. 2 

Fig.| Description Part No. 1 10 25 | Part No. \ 
1 | Boot, Black Vinyl, Terminal Insulating 458-1046-ND 1.02 85 .74 | RSB1 Bafa Blais 
2 | Manual Vol. Control - Approx. 10dB to -15dB Attenuation | 458-1047-ND 1.26 1.05 -91 | SCVC Shutter 
3_| Gasket for Sealing Nema Application 458-1048-ND 60 -50 -43 | SG1 

Washer Compression SNP Series .063” Thickness 458-1043-ND 24 .20 -18 | PW1 SOP ee rately 
4 | Washer Compression SNP Series .125" Thickness 458-1044-ND 45 38 .33 | PwW2 

Washer Compression SNP Series .187” Thickness 458-1045-ND 60 -50 43 | PW3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
978 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Dimensions in mm 


Sonalert® Audible Signal Devices 


MALLORY SONALERT PRODUCTS, INC, 


Features: - Low Power Consumption * Low Cost » Com- Applications: 

pact Profile + Piezo Tone Quality + Extra Loud Sound . Fire Alarm + Crime Prevention Alarm + Call Buzzer + Auto- 
Output +» PCB Mount motive + Clocks * P.O.S. Equipment + Medical Instruments 
Specifications: + Operating Temperature: -20°C to +65°C + Electrical Instruments + Industrial and Safety Equipment 


Min. Sound Pressure Operating Max. Operating 
Frequency dB (A) @ Two Feet Voltage Current (mA) Pulse Rate Digi-Key Price Each Mallory 
Fig. +400 (Hz) @Min.V | @ Max. V DC (V) @ Min. V @ Max. V Per Second Part No. 1 10 25 50 Part No. 
3850 75 86 5-16 3 14 Continuous 458-1006-ND 5.18 4.80 4.30 3.89 MSR516N 
3900 75 86 5-16 3 12 -5 - 2 (Slow) 458-1007-ND 5.70 5.28 4.74 4.28 MSR516NJ 
1 3900 75 86 5-16 3 12 2-10 (Fast) 458-1008-ND 5.40 5.00 4.49 4.05 MSR516NP 
3800 Avg. 75 86 5-16 3 12 2 - 4 (Siren) 458-1010-ND 9.24 8.55 7.67 6.93 MSR516X 
3700 Avg. 75 86 5-16 3 12 5 - 7 (Whooping) 458-1009-ND 9.26 8.57 7.69 6.95 MSR516W 
3400 75 @ 12V 3-20 3 16 Continuous 458-1005-ND 3.26 3.02 2.71 2.45 MSR320 
2 | 2800 + 500 (Hz) 80 93 9-12 = 50 Continuous 458-1004-ND 6.32 5.85 5.25 4.74 MAS800 
= 
1 H H 1 Example Driving Circuit 
Panasonic. Piezoelectric Ceramic Buzzer Units (orga Dive pe 
Applications: + Low power consumption. Wide operating range of supply voltage: 3 P9912 P9915 P9923 
Smoke detectors, alarms, detectors, home appliances, radio beepers, to 20VDC. P9913 P9920 
electronic games, keyboard signalers, cameras, and telephone ringers. Features For All Others: P9914 P9921 
P9948 and P9928 Features: + Low power consumption + Long life and no noise due to non-contact + Thin Q: ZTX451 or equivalent 
+ Drive oscillator circuitry — will run directly from commonly used voltage _ thickness buzzer element + External drive type +» Covering wide frequency D: 1N4148 or equivalent 


source such as dry batteries + High sound level and low input voltage range + No magnetic field is generated + High sound pressure level 


Fig. 11 =| 924.0 


al 
2.0>|| 3'6 


Fig. 15 


Sound Oscillating Cap. Current Input Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Pressure Level Freq. (@1 KHz) (12 VDC) Voltage Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
1 80dB min. @ 12VDC 3.7KHz = 15mA 3 ~ 20VDC P9948-ND 8.34 70.53 551.43 1943.00 3664.00 3420.00/M | EFB-CB37C11 
2 90dB min. @ 12VDC 2.8KHz et 15mA 3 ~ 20VDC P9928-ND 8.32 70.41 550.47 1939.50 3658.00 3414.00/M | EFB-CC28C15 
3 74dB min. @ (15V p-p, 4KHz Sq. Wave) = 8500pF — 25V p-p P9900-ND 3.19 27.01 211.18 744.00 1403.00 1310.00/M | EFB-AA14D001 
4 86dB min. @ (15V p-p, 4KHz Sq. Wave) = 7000pF _ 25V p-p P9957-ND 2.13 17.99 140.63 495.50 934.00 872.00/M | EFB-AA40D102 
5 85dB min. @ (15V p-p, 4KHz Sq. Wave) = 15000pF = 30V p-p P9929-ND 2.18 18.48 144.48 509.00 960.00 896.00/M | EFB-RD22C41 
6 80dB min. @ (15V p-p, 4KHz Sq. Wave) = 15000pF = 30V p-p P9951-ND 2.14 18.14 141.83 500.00 942.00 880.00/M | EFB-RD22C413 
7 98dB min. @ (15V p-p, 4KHz Sq. Wave) = 15000pF = 30V p-p P9909-ND 2.26 19.10 149.30 526.00 992.00 926.00/M | EFB-RD22C415 
8 85dB min. @ (15V p-p, 4KHz Sq. Wave) = 10000pF _ 30V p-p P9910-ND 2.80 23.72 185.42 653.50 1232.00 1150.00/M | EFB-RD24C41B 
9 80dB min. @ (15V p-p, 4KHz Sq. Wave) = 12000pF = 30V p-p P9911-ND 2.18 18.48 144.48 509.00 960.00 896.00/M | EFB-RC24C41 
10 85dB min. @ (15V p-p, 4KHz Sq. Wave) = 10000pF = 30V p-p P9924-ND 1.80 15.25 119.20 420.00 792.00 739.00/M | EFB-RD24C411 
11 96dB min. @ 10VDC 3.5KHz = = 3 ~ 20VDC P9912-ND* 3.41 28.86 225.63 795.00 1499.00 1399.00/M | EFB-RM38C13 
12 93dB min. @ 10VDC 3.5KHz — _ 3 ~ 20VDC P9913-ND* 3.41 28.86 225.63 795.00 1499.00 1399.00/M | EFB-RM38C123 
13 85dB min. @ 12VDC 2.0KHz _ _ 3 ~ 20VDC P9914-ND* 2.98 25.19 196.97 694.00 1309.00 1222.00/M | EFB-RL20C102 
14 104dB min. @ 12VDC 2.8KHz _— _ 3 ~ 20VDC P9915-ND* 2.92 24.67 192.88 679.50 1282.00 1196.00/M | EFB-RL28C11 
15 106dB min. @ 12VDC 3.7KHz = = 3 ~ 20VDC P9920-ND* 3.17 26.83 209.74 739.00 1394.00 1301.00/M | EFB-RL37C20 
16 106dB min. @ 12VDC 3.7KHz = _ 3 ~ 20VDC P9921-ND* 3.17 26.83 209.74 739.00 1394.00 1301.00/M | EFB-RL37C22 
17 106dB min. @ 12VDC 3.2KHz = — 3 ~ 20VDC P9923-ND* 6.08 51.41 401.90 1416.00 2670.00 2492.00/M | EFB-BD32B21 


* Driving circuit required. | NOTE: All buzzers and microphones are non-washable. 


Ultrasonic Ceramic Senso r/Transd ucer Type S Temperature Stable Type ** Enclosed Type bs 


Ultrasonic Ceramic Sensor consisting of a disc/bimorph_ _It has wide applications for burglar alarm systems, 
type piezoelectric ceramic vibrator that is used as a sensor automatic door openers, flow rate detectors, and remote- 
for transmitting and receiving ultrasonics in the air. Since control systems in TV, home appliance and toys, etc. 

the ultrasonic sensor has a resonance type vibrator, it is 

high in sensitivity and has outstanding sound pressure level. | Sensors are not washable. 


* Temp. Range: -20°C to +60°C 
** Temp. Range: -40°C to +100°C 


Ctr Min. | Sound Max. Dimensions (mm) 

Freq. Band- | Pressure | Input Physical 

51.0 | Sensitivity | Sensitivity | Width | Level Volt. Size Leads Digi-Key Pricing Panasonic 

Type Class (KHz) | (dB/V/mbar) | (OdB = 1V/Pa)| (KHz) (dB) (Vrms) | Dia. Ht. Length Space | Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 

Q Receiver 40.0 -75 -55 1.0 = = 18.0 12.0 12.5 7.5 P9892-ND 21.63 194.64 1730.18 6488.16 12111.23 | EFR-RQB40K5 
Q | Transmitter | 40.0 - - 1.0 105 20 |18.0 12.0 125 7.5 | P9893-ND 21.63 19464 1730.18 6488.16 12111.23 | EFR-RTQB40KS 
Ss Receiver 40.0 -70 -50 4.0 _ ae 16.0 12.0 10.0 10.0 P9894-ND 9.20 82.76 735.62 2758.56 5149.31 | EFR-RSB40K5 
Ss Transmitter | 40.0 _ _ 4.0 105 20 16.0 12.0 10.0 10.0 P9895-ND 9.20 82.76 735.62 2758.56 5149.31 | EFR-TSB40KS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 979 
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Piezo Ceramic Audio Transducers — External Drive Type 
Resonant | Operating Sound Current Tape & Reel 
Frequency| Voltage Pressure Consumption Operating Digi-Key Price Each Pricingt CUI Inc. 
Fig. (KHz) (Max.) Level (Max.) Capacitance Temp. (°C) _| Terminal Part No. 1 10 100 500 1,000 1,000 Part No. 
1 4.0 20V p-p 76dB min. @ 4.0KHz 10mA 17,000pF -20 ~ +60 PCB Pin 102-1133-ND 2.34 2.13 1.70 1.42 1.24 _ CEP-1160 
1 4.0 20V p-p 80dB min. @ 4.0KHz 7mA 14,000pF -20 ~ +85 PCB Pin 102-1134-ND 2.50 2.28 1.82 1.52 1.32 = CEP-1162 
2 5.0 20V p-p 82dB min. @ 5.0KHz 11mA 7,500pF -30 ~ +80 PCB Pin 102-1135-ND 1.40 1.28 1.02 85 74 = CEP-1152 
3 4.0 20V p-p 82dB min. @ 4.0KHz 7mA 13,000pF -30 ~ +85 PCB Pin 102-1136-ND 1.54 1.40 1.12 93 82 _ CEP-1153 
4 2.4 30V p-p 88dB min. @ 2.4KHz 18mA 80,000pF -30 ~ +85 PCB Pin 102-1137-ND 2.89 2.63 2.10 1.75 1.53 _ CEP-1106 
5 4.0 30V p-p 92dB min. @ 4.0KHz 11mA 21,000pF -30 ~ +80 PCB Pin 102-1138-ND 1.38 1.25 1.00 83 73 = CEP-1112 
6 3.0 30V p-p 90dB min. @ 2.8KHz 10mA 18,000pF -30 ~ +80 PCB Pin 102-1139-ND 1.90 1.73 1.38 1.15 1.01 — CEP-1130 
7 2.0 30V p-p 93dB min. @ 2.0KHz 11mA 45,000pF -30 ~ +80 PCB Pin 102-1140-ND 2.26 2.05 1.64 1.37 1.19 _ CEP-1114 
8 2.0 30V p-p 90dB min. @ 2.0KHz 8mA 28,000pF -30 ~ +85 PCB Pin 102-1141-ND 2.04 1.85 1.48 1.23 1.08 _ CEP-1116 
9 2.5 50V p-p 80dB min. @ 2.5KHz 7mA 18,000pF -30 ~ +85 PCB Pin 102-1142-ND 1.57 1.43 1.14 95 83 = CEP-1108 
10 2.5 50V p-p 80dB min. @ 2.5KHz 7mA 18,000pF -30 ~ +85 SMD 102-1143-ND 1.73 1.58 1.26 1.05 92 = CEP-1109 
11 41 30V p-p 90dB min. @ 4.1KHz 12mA 21,000pF -30 ~ +85 Lead Wire | 102-1144-ND 1.40 1.28 1.02 85 74 a CEP-1110 
12 2.8 30V p-p 92dB min. @ 2.8KHz 10mA 18,000pF -30 ~ +80 Lead Wire | 102-1145-ND 1.79 1.63 1.30 1.08 95 _ CEP-1126 
13 4.0 25V p-p 75dB min. @ 4.0KHz 3mA 14,000pF -30 ~ +70 SMD 102-1193-1-NDt 1.90 1.73 1.38 1.15 _ 966.00 CMT-1603 
14 41 25V p-p 70dB min. @ 4.1KHz 5mA 16,000pF -20 ~ +70 SMD 102-1195-ND 2.48 2.25 1.80 1.50 1.31 — CMT-1303 
15 5.0 20V p-p 88dB min. @ 5.0KHz 10mA 15,000pF -30 ~ +70 SMD 102-1194-5-ND 2.50 2.28 1.82 1.52 1.82 = CMT-1261 
Magnetic Audio Transducers — External Drive Type 
Resonant Sound Current 
Frequency Operating Pressure Consumption | Operating Digi-Key Price Each Tape & Reel | CUI Inc. 
Fig. (KHz) Voltage Level (Max.) Temp. (°C) | Terminal | Part No. 1 10 100 500 1,000 Pricingt Part No. 
16 2.4 4~8V 0-p 85dB min. @ 2.4KHz 40mA -40 ~ +85 SMD 102-1150-ND+ 2.15 1.95 1.56 1.30 1.14 = CD-1206 
17 2.048 1~2V 0-p 85dB min. @ 2.048KHz 20mA -20 ~ +60 PCB Pin 102-1151-ND 63 58 A6 39 34 = CEM-1201(42) 
17 2.048 1~2V 0-p 80dB min. @ 2.048KHz 20mA -20 ~ +60 PCB Pin 102-1152-ND 63 58 46 39 34 = CEM-1201(50) 
17 2.048 3~5V 0-p 85dB min. @ 2.048KHz 20mA -20 ~ +60 PCB Pin 102-1153-ND 72 65 52 44 38 = CEM-1203(42) 
18 2.4 1~3V 0-p 80dB min. @ 2.4KHz 40mA -20 ~ +60 PCB Pin 102-1154-ND+ 85 78 62 52 45 = CEM-1201S 
18 2.4 3~8V 0-p 85dB min. @ 2.4KHz 45mA -20 ~ +60 PCB Pin 102-1155-ND+ 85 78 62 52 A5 = CEM-1206S 
18 2.4 6~16V 0-p 85dB min. @ 2.4KHz 40mA -20 ~ +60 PCB Pin 102-1156-ND+ 85 78 62 52 45 = CEM-1212S 
19 2.048 1~3V 0-p 80dB min. @ 2.048KHz 20mA -20 ~ +60 PCB Pin 102-1112-ND+ 1.32 1.20 96 80 -70 _— CEM-1601 
19 2.048 3~12V 0-p 85dB min. @ 2.048KHz 50mA -20 ~ +60 PCB Pin 102-1113-ND+ 1.32 1.20 96 -80 -70 = CEM-1606 
19 2.048 6~18V 0-p 85dB min. @ 2.048KHz 40mA -20 ~ +60 PCB Pin 102-1114-ND+ 1.32 1.20 -96 -80 -70 = CEM-1612 
20 2.8 1~1.7V 0-p 85dB min. @ 2.8KHz 40mA -30 ~ +70 PCB Pin 102-1169-ND+ 1.46 1.33 1.06 88 he = CEM-14RO6CT 
21 2.73 2.5~4.5V 0-p | 87dB min. @ 2.73KHz 100mA -30 ~ +70 SMD 102-1197-1-ND+ 2.34 2.13 1.70 1.42 = 1190.00/1000 | CSS-73B16K 
22 3.1 3~5.0V 0-p 90dB min. @ 3.1KHz 80mA -30 ~ +70 SMD 102-1198-1-ND$ 2.45 2.23 1.78 1.48 _ 1246.00/1000 | CSS-J4D20 
23 2.4 3~8.0V 0-p 87dB min. @ 2.4KHz 40mA -30 ~ +70 SMD 102-1199-1-ND$ 1.76 1.60 1.28 = _ 417.60/450 | CT-1205 
24 2.0 1~3V 0-p 90dB min. @ 2.0KHz 90mA -20 ~ +60 Spring 102-1201-ND 1.49 1.35 1.08 -90 79 _ CSQ-706BS 
25 2.73 2~4.5V 0-p 90dB min. @ 2.73KHz 80mA -20 ~ +60 Spring 102-1202-ND 2.34 2.13 1.70 1.42 1.24 = CST-934AS 
Piezo Ceramic Audio Transducers — Self Drive Type with Feedback 
Resonant Sound Current 
Frequency Operating Pressure Consumption Operating Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. (KHz) Voltage Level (Max.) Temp. (°C) Terminal Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
26 3.2 3~28VDC 74dB min. @ 12VDC 7mA -30 ~ +85 PCB Pin 102-1146-ND* 1.65 1.50 1.20 1.00 87 CEP-1123 
27 3.3 3~28VDC 81dB min. @ 12VDC 7mA -30 ~ +80 PCB Pin 102-1147-ND* 2.15 1.95 1.56 1.30 1.14 CEP-1172 
28 28 3~28VDC 85dB min. @ 12VDC 7mA -30 ~ +85 Lead Wire 102-1148-ND* 2.39 2.18 1.74 1.45 1.27 CEP-1136 
29 3.3 3~28VDC 82dB min. @ 12VDC 7mA -30 ~ +80 Lead Wire 102-1149-ND* 2.04 1.85 1.48 1.23 1.08 CEP-1173 


+ For tape and reel part number, change -1-ND to -2-ND. + Cuttape pricing + Wave solderable and washable * Feedback circuit required 


More Product Available Online: www.digikey.com 
980 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Audio Indicators 
Sound Resonant Tape & Reel 
Pressure Frequency Input Digi-Key Price Each Pricing CUI Inc. 
Fig. Level (KHz) Current Voltage Terminal Part No. 1 10 100 500 1,000 320t Part No. 
Piezo Buzzers With Drive Circuits 

1 70dB min. @ 12VDC 41 7mA @ 12VDC 3~16VDC PCB Pin 102-1115-ND+ 2.72 248 1.98 1.65 1.44 = CEP-2242 

2 85dB min. @ 12VDC 3.0 11mA @12VDC 3~20VDC PCB Pin 102-1116-ND 3.52 3.20 2.56 213 1.86 = CEP-2202A 
2 85dB min. @ 12VDC 3.0 11mA @12VDC 3~20VDC PCB Pin 102-1117-ND+ 3.85 3.50 2.80 2.33 2.03 = CEP-2202AS 
3 93dB min. @ 12VDC 3.5 10mA @ 12VDC 3~20VDC PCB Pin 102-1118-ND 3.60 3.28 2.62 2.18 1.90 — CEP-2272A 
4 78dB min. @ 12VDC 3.4 15mA @ 12VDC 3~20VDC PCB Pin 102-1119-ND 2.59 2.35 1.88 1.57 1.37 — CEP-2224 

5 93dB min. @ 12VDC 3.5 10mA @ 12VDC 3~20VDC Lead Wires 102-1120-ND 3.36 3.05 2.44 2.03 1.77 =. CEP-2260A 
6 88dB min @ 12VDC. 2.5 - 3.8 17mA @ 12VDC 6~18VDC Lead Wires 102-1121-ND 6.24 5.68 4.54 3.77 3.30 = CEP-2280 

7 85dB min. @ 12VDC 3.5 6mA @ 12VDC 3~28VDC Lead Wires 102-1122-ND 4.40 4.00 3.20 2.66 2.32 =. CEP-2250 

8 85dB min. @ 12VDC 2.3 35mA @ 12VDC 8~16VDC PCB Pin 102-1123-ND+ 2.37 215 1.72 1.43 1.25 = CEM-1212C 
8 85dB min. @ 5VDC 2.3 35mA @ 5VDC 4~7VDC PCB Pin 102-1124-ND+ 2.37 2.15 1.72 1.43 1.25 = CEM-1205C 
9 88dB min. @ 110VAC. 2.8 7mA @ 110VAC_ | 30~120VAC/DC | Lead Wires 102-1125-ND 5.78 5.25 4.20 3.49 3.05 = CEP-4411AC. 
10 83dB min. @ 12VDC 4.0 8mA @ 12VDC 3~20VDC SMD 102-1196-5-ND 4.15 3.78 3.02 2.51 2.19 = CMI-1240 

Magnetic Buzzer With Drive Circuit 
11 90dB min. @ 5VDC 24 30mA @ 5VDC 4~7VDC SMD 102-1200-1-ND+ 2.72 2.48 1.98 = _ 459.36 CT-1205C 


+ Wave Solderable and Washable + For tape and reel part number, change -1-ND to -2-ND. + Cut tape pricing 


Piezoelectric Ceramic Buzzer Elements 


100 
(32 AWG) 
Black _5.0- 
Black 32 AWG 
Resonant Resonant Electrostatic Input 
Dimensions (mm) Frequency | Impedance Capacity Voltage Digi-Key Price Each CUI Inc. 
A B T t (KHz) (Max. Ohm) (@ 1KHz) (Max.) Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
Standard Type — Fig. 1 
20.00 14.60 0.43 0.20 6.5 350 13,000pF 30V p-p 102-1126-ND 1.05 95 76 64 56 CEB-20D64 
27.00 19.80 0.53 0.25 4.6 250 16,000pF 20V p-p 102-1127-ND 1.10 1.00 80 67 58 CEB-27D44 
35.00 25.00 0.53 0.25 2.6 300 30,000pF 30V p-p 102-1128-ND 1.43 1.30 1.04 87 76 CEB-35D26 
44.00 25.00 0.23 0.1 0.6 1,000 70,000pF 20V p-p 102-1170-ND 1.62 1.48 1.18 98 86 CEB-44D06 
Feed Back Type — Fig. 2 
20.00 15.00 0.43 0.20 6.4 400 10,000pF 30V p-p 102-1129-ND 1.18 1.08 86 72 63 CEB-20FD64 
27.00 20.00 0.51 0.25 4.5 500 16,000pF 30V p-p 102-1130-ND 1.21 1.10 88 74 64 CEB-27FD44 
35.00 25.00 0.53 0.25 2.9 500 25,000pF 30V p-p 102-1131-ND 1.57 1.43 1.14 95 83 CEB-35FD29 


Piezo Telephone Ringer 9-15VDC Buzzer 


Operates from 9- 
Sound Electrostatic Input 15VDC. Case size: 
Pressure | Capacitance | Voltage | Digi-Key Price Each CUI Inc. #28 AWG, , 23mm(L) x 15mm(W) 
Level (@ 1KHz) (Max.) | Part No. al 10 100 500 1,000 | Part No. SS x 13.5mm(H) with 
| L 5.0 mounting hole cen- 
81dB @ L410 ters at 27mm. 
43,000pF | 30Vp-p |102-1132-ND 1.76 160 1.28 1.07 93 | CEP-1141 140CU-ND $2.88/1 
1.1KHz "'$26.40/10 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 981 


Daoberton Ine. Magnetic Audio Transducers 
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Reflowable SMD Type — External Drive 


Rated Operating Sound Current Tape & Reel 
Frequency Voltage Pressure Consumption Operating Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Soberton 
Fig. (KHz) (V) o-p Level (mA) (Max) Temp. (°C) Terminal Part No. 1 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
2.73 1-2 85db min. @ 2.73KHz 80 -30 ~ +85 SMD 433-1000-1-ND 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1000-2-ND 1463.28 ST-01AH 
2.73 2-4 87db min. @ 2.73KHz 70 -30 ~ +85 SMD 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1001-2-ND 1463.28 ST-01BH 
1 2.30 4-6 87db min. @ 2.30KHz 70 -30 ~ +85 SMD 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1002-2-ND 1463.28 ST-01CL 
2.73 4-6 87db min. @ 2.73KHz 70 -30 ~ +85 SMD 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1003-2-ND 1463.28 ST-01CH 
2.73 1-2 85db min. @ 2.73KHz 80 -30 ~ +85 SMD 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1004-2-ND 1463.28 ST-03AH 
2.30 2-4 87db min. @ 2.30KHz 70 -30 ~ +85 SMD 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1005-2-ND 1463.28 ST-03BL 
2 2.73 2-4 87db min. @ 2.73KHz 70 -30 ~ +85 SMD 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1006-2-ND 1463.28 ST-03BH 
2.73 4-6 87db min. @ 2.73KHz 70 -30 ~ +85 SMD 433-1007-1-ND 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1007-2-ND 1463.28 ST-03CH 
2.30 2-4 87db min. @ 2.30KHz 70 -30 ~ +85 SMD 433-1008-1-ND 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1008-2-ND 1463.28 ST-04BL 
2.73 2-4 87db min. @ 2.73KHz 70 -30 ~ +85 SMD 433-1009-1-ND 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1009-2-ND 1463.28 ST-04BH 
3 3.20 2-4 87db min. @ 3.20KHz 70 -30 ~ +85 SMD 433-1010-1-ND 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1010-2-ND 1463.28 ST-04BT 
2.73 4-6 87db min. @ 2.73KHz 70 -30 ~ +85 SMD 433-1011-1-ND 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1011-2-ND 1463.28 ST-04CH 
Non-Washable Type — External Drive 
Rated Operating Sound Current 
Frequency Voltage Pressure Consumption Operating Digi-Key Price Each Soberton 
Fig. (KHz) (V) o-p Level (mA) (Max) Temp. (°C) Terminal Part No. 1 10 100 500 Part No. 
2.73 1-2 85db min. @ 2.73KHz 80 -20 ~ +60 PCB 433-1012-ND 1.27 79 58 51 GT-0915RP2 
4 2.73 2-4 85db min. @ 2.73KHz 80 -20 ~ +60 PCB 433-1013-ND 1.27 79 58 51 GT-0930RP2 
3.10 4-6 85db min. @ 3.10KHz 80 -20 ~ +60 PCB 433-1014-ND 1.27 79 58 51 GT-0950RP3 
2.73 1-2 85db min. @ 2.73KHz 80 -20 ~ +60 PCB 433-1015-ND TA9 74 54 48 GT-1515RP2 
5 3.10 1-2 87db min. @ 3.10KHz 80 -20 ~ +60 PCB 433-1016-ND 1.19 74 54 48 GT-1515RP3 
2.73 1-2 85db min. @ 2.73KHz 80 -20 ~ +60 PCB 433-1017-ND 1.19 74 54 48 GT-1515RP2H 
6 3.10 1-2 87db min. @ 3.10KHz 80 -20 ~ +60 PCB 433-1018-ND 1.19 74 54 48 GT-1515RP3H 
2.048 1-2 85db min. @ 2.048KHz 35 -20 ~ +60 PCB 433-1019-ND 1.08 63 44 39 GT-11P 
i. 2.048 1-4 80db min. @ 2.048KHz 10 -20 ~ +60 PCB 433-1020-ND 92 54 37 32 GT-111P 
2.73 1-4 87db min. @ 2.73KHz 70 -20 ~ +60 PCB 433-1021-ND 1.08 63 44 39 GT-11PB 
2.048 1-2 70db min. @ 2.048KHz 35 -20 ~ +60 PCB 433-1022-ND 1.08 63 44 39 GT-11PS 
8 2.048 1-4 70db min. @ 2.048KHz 15 -20 ~ +60 PCB 433-1023-ND 92 54 37 32 GT-111PS 
2.048 1-2 80db min. @ 2.048KHz 35 -20 ~ +60 PCB 433-1024-ND 92 54 37 32 GT-12QP-1 
9 2.73 1-2 87db min. @ 2.73KHz 70 -20 ~ +60 PCB 433-1025-ND 92 54 37 32 GT-12QP-3 
10 2.73 1-2 85db min. @ 2.73KHz 70 -20 ~ +60 PCB 433-1026-ND 92 54 37 32 GT-12QP-9 
Washable Type — External Drive 
Rated Operating Sound Current 
Frequency Voltage Pressure Consumption Operating Digi-Key Price Each Soberton 
Fig. (KHz) (V) o-p Level (mA) (Max) Temp. (°C) Terminal Part No. 1 10 100 500 Part No. 
2.34.2 1-2 85db min. @ 2.3KHz 35 -30 ~ +85 PCB 433-1027-ND 87 51 35 -30 WT-1201 
1 2.34.2 46 85db min. @ 2.3KHz 40 -30 ~ +85 PCB 433-1028-ND 87 51 35 -30 WT-1205 
Washable Type — Self Contained Drive 
Rated Operating Sound Current 
Frequency Voltage Pressure Consumption Operating Digi-Key Price Each Soberton 
Fig. (KHz) (Vv) DC Level (mA) (Max) Temp. (°C) Terminal Part No. 1 10 100 500 Part No. 
12 2.34.2 4-6 85db min. @ 2.3KHz 40 -20 ~ +60 PCB 433-1029-ND 1.81 1.18 -90 80 WST-1205S 
13 2.24.2 8-16 85db min. @ 2.2KHz 30 -30 ~ +85 PCB 433-1030-ND 2.30 1.50 1.15 1.01 WST-1612S 


More Product Available Online: www.digikey.com 
982 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. Electret Condenser Microphone Cartridge 


Consists of a high voltage internal electret 
membrane, metal electrode and a Field Effect 
Transistor (FET). Doesn't need a high-voltage bias 
from the outside like ordinary condenser 
microphones. Features: Highly efficient electrical 


specification, pressure type operating principle, low 
impedance (2.2kQ), omnidirectional back directivity, 
and a high degree of reliability under adverse 
shock, vibration and environmental tests. 
Applications: Telephone and telephone answering 


devices, tape recorders, intercoms, computer 
modems, completed microphones for recording, 
testing and monitoring, hearing aids, sonic 
controlled toys and sensors, and others. All buzzers 
and microphones are non-washable. 
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Physical Frequency | Operating Current 
Size Sensitivity Range Voltage Consumption Sensitivity S/N Digi-Key Price Each Panasonic 

Fig. Type (mm) (OdB = 1V/Pa) (Hz) Max./Std. Max. Reduction Ratio Part No. 1 10 100 Part No. 

1 Omnidirectional 06.0 X 1.3 -44dB +3dB 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >58dB P11957-ND¢ NEW! 2.83 2.51 2.03 | WM-63GCT 

1 Omnidirectional 26.0X 1.3 -44dB +3dB 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >58dB P11958-NDt NEW! 2.93 2.60 2.10 | WM-63GNT 

2 Omnidirectional 26.0X 1.3 -44dB +3dB 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >58dB P11961-ND NEW! 3.36 2.99 2.42 | WM-63PRT 

3 Omnidirectional 06.0X 1.5 -44dB +3dB 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >58dB P11962-ND NEW! 2.77 2.46 1.99. | WM-E15BT 

4 Omnidirectional 26.0X 2.2 -44dB +3dB 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >58dB P11963-ND NEW! 2.04 1.82 1.47 | WM-64AT 

4 Omnidirectional 96.0X 2.2 -45dB +4dB 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >58dB P9955-NDt 2.05 1.82 1.48 | WM-64C 

4 Omnidirectional 06.0X 2.2 -45dB +4dB 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >58dB P9958-NDt 2.03 1.81 1.46 | WM-64K 

5 Omnidirectional 06.0 X 2.2 -44dB +3dB 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >58dB P11964-NDt NEW! 1.99 T77 1.43 | WM-64MCT 

5 Omnidirectional 06.0X 2.2 -44dB +3dB 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >58dB P11965-NDt NEW! 2.01 179 1.45 | WM-64MNT 

6 Omnidirectional 06.0 X 2.2 -44dB +3dB 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >58dB P11967-NDt NEW! 2.40 2.13 1.72 | WM-64PCT 

6 Omnidirectional 06.0X 2.2 -44dB +3dB 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >58dB P11968-NDt NEW! 2.41 2.14 1.73 | WM-64PKT 

7 Omnidirectional 06.0 X 2.2 -44dB +3dB 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >58dB P11969-NDt NEW! 2.74 2.43 1.97 | WM-64PNT 

8 Omnidirectional 06.0 X 2.7 -45dB +4dB 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >58dB P9933-ND 1.69 1.50 1.22 | WM-62A 

9 Omnidirectional 06.0 X 2.7 -44dB +3dB 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >58dB P11971-ND NEW! 2.03 1.80 1.46 | WM-62CT 

9 Omnidirectional 96.0 X 2.7 -45dB +4dB 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >58dB P9926-NDt 2.04 1.81 1.47 | WM-62CC 

9 Omnidirectional 06.0 X 2.7 -44dB +3dB 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >58dB P11972-ND¢ NEW! 2.03 1.81 1.46 | WM-62KT 

10 Omnidirectional 06.0 X 2.7 -44dB +3dB 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >58dB P11973-ND NEW! 2.15: 1.91 1.55 | WM-62BT 

1 Omnidirectional 06.0 X 2.7 -44dB +3dB 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >58dB P11970-NDt NEW! 2.04 1.81 1.47 | WM-62HNT 
12 Omnidirectional 26.0 X 3.4 -35dB +4dB 20-20k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >62dB P9925-ND 1.83 1.63 1.31 WM-61A 

13 Omnidirectional 06.0 X 3.4 -35dB +4dB 20-20k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >62dB P11974-ND NEW! 2.08 1.85 1.50 | WM-61B 

14 Omnidirectional 26.0 X 5.0 -44dB +3dB 20-20k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >58dB P11975-ND NEW! 1.71 1.52 1.23 | WM-60AT 

14 Omnidirectional 26.0 X 5.0 -42dB +3dB 20-20k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >58dB P9959-ND 2.64 2.35 1.90 | WM-60AY 

15 Omnidirectional 09.7X4.5 -42dB +2dB 20-16k 10V/1.5V 0.3mA within -3dB @ 1.1V >60dB P11977-ND NEW! 1.01 -90 .73 | WM-52BH 

15 Omnidirectional 09.7X4.5 -44dB +2dB 20-16k 10V/1.5V 0.3mA within -3dB @ 1.1V >60dB P9970-ND 1.06 95 .77 | WM-52BM 

15 Omnidirectional 09.7X4.5 -42dB +3dB 20-16k 10V/1.5V 0.3mA within -3dB @ 1.1V >60dB P11976-ND NEW! 1.01 -90 .73 | WM-52BY 

16 Omnidirectional 09.7X4.5 -44dB +2dB 20-16k 10V/2.5V 0.6mA within -3dB @ 2V >60dB P11978-ND NEW! 83 74 .60 | WM-54BM 

16 Omnidirectional 09.7X4.5 -44dB +3dB 20-16k 10V/2.5V 0.6mA within -3dB @ 2V >60dB P9949-ND 82 73 59 | WM-54BT 

17 Omnidirectional 09.7 X6.7 -42dB +3dB 20-16k 10V/4.5V 0.8mA within -3dB @ 3V >60dB P9956-ND 1.09 97 .79 | WM-034CY 
Tif Omnidirectional 09.7 X6.7 -42dB +3dB 20-16k 10V/4.5V 0.8mA within -3dB @ 3V >60dB P9962-ND* 2.77 2.46 1.99 | WM-034CY195M 
17 Omnidirectional 09.7 X6.7 -42dB +2dB 20-16k 10V/1.5V 0.3mA within -3dB @ 1V >60dB P11979-ND NEW! 93 83 .67 | WM-034DH 
18 Omnidirectional 09.7 X6.7 -42dB +3dB 20-16k 10V/4.5V 0.8mA within -3dB @ 3V >60dB P9931-ND 1.26 1.12 91 WM-034BY 
18 Omnidirectional 09.7 X6.7 -42dB +2dB 20-16k 10V/1.5V 0.3mA within -3dB @ 1V >60dB P11980-ND NEW! 1.63 1.45 1.17 | WM-034DBH 
19 Omnidirectional 07.7 X3.0 -44dB +3dB 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >58dB P11959-ND NEW! 4.78 4.24 3.43 | WM-63GNT330 
20 Omnidirectional o7.5X24 -44dB +3dB 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >58dB P11960-ND NEW! 5.01 4.44 3.59 | WM-63GNT335 
ai Omnidirectional 07.7X4.0 -44dB +3dB 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >58dB P11966-ND NEW! 3.76 3.34 2.70 | WM-64MNT330A. 
22 Unidirectional 09.7 X 5.0 -47dB +4dB 100-16k 10V/1.5V 0.5mA within -3dB @ 1V >60dB P9961-ND 2.58 2.30 1.86 | WM-55A103 
22 Unidirectional 09.7 X 5.0 -50dB +4dB 100-16k 10V/1.5V 0.5mA within -3dB @ 1V >58dB P9963-ND 1.86 1.66 1.34 | WM-56A103 
23 Unidirectional 26.0 X 5.0 -50dB +4dB 100-12k 10Vv/2v 0.5mA within -3dB @ 1.5V >55dB P9964-ND 2.08 1.85 1.50 | WM-65A103 
24 | Noise Canceling 26.0 X 2.7 -51dB +4.5dB 100-10k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >50dB P9896-ND 1.95 1.74 1.40 | WM-66D103 
24 | Noise Canceling 06.0 X 2.7 -45dB +4dB 100-10k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >50dB P9968-NDt 2.48 2.20 1.78 | WM-66DC103 
25 | Noise Canceling @6.0X 2.2 -51dB +4dB 100-10k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >50dB P9973-ND 2.19: 1.95 1.58 | WM-67D103 
26 | Noise Canceling 09.7 X 5.0 -54dB +4dB 100-10k 10V/1.5V 0.5mA within -3dB @ 1V >58dB P9897-ND 2.66 2.37 1.91 WM-55D103 


* Has 18mm long leads. t+ With built-in cap. 


Microphone Holders 


Digi-Key Price Each Panasonic 

Fig. | Part No. ul 10 100 500 | Part No. Use With Panasonic Part No. 

1 P9950-ND 59 50 39° .28 | M3CA0208A4 WM-52BM, WM-54BT, WM-55A103, WM-55D103, WM-56A103 
2 | P9952-ND 59 50 39° .28 | M3CA0207A4 WM-52BM, WM-54BT, WM-55A103, WM-55D103, WM-56A103 
3 | P9974-ND 59 50 39° .28 | YPM-CH022AA4 | WM-034 Series 

4 | P9953-ND 59 50 39.28 | M3CA0082A4 WM-034 Series 

5 | P9698-ND 51 44 34.24 ~| YPMCHO08 WM-034 Series 

6 | P9899-ND 59 50 39° .28 | YPM-CHOO9AA4 | WM-034 Series 

7__| P9898-ND -59 50 39° .28 | YPM-CH021AA4 | WM-063T, WM60AT, WM60AY, WM65A103 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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HORN Electret Condenser Microphone 


INDUSTRIAL 


Electret condenser microphones consist of a high voltage | Fig- 1 ig. ig. ig. Fig. 8 
internal electret membrane, a metal electrode, and a field 


effect transistor (FET). Horn Industrial microphones are Term. 2 Term, 1] 2 2 z ‘Tnterm. 1 Term. 2h {lterm. 4 
manufactured in a quality controlled facility in China. All 

microphones are produced with Japanese made FETs to 
ensure high quality and reliability. This along with 100% i) 

testing ensure a zero defect rate. Horn’s commitment to 

quality has earned them approval from a famous global : = = 
manufacturer of mobile phones. Horn’s ECMs utilize a = Fig. 14 Fig. 15 
highly efficient, low impedance design, available in omni T 1 
directional, unidirectional, and noise canceling versions. } Term.2Term. 1 ; Term,2 Term. 1 Term. 2 /P1m- Term. 2 Term. 1 
Typical applications are telephone and telephone 
answering equipment, tape recorders, intercoms, hearing 
aids, and sonically controlled games and toys. All micro- 
phones are non-washable. 


Physical Frequency Operating Current 
Size Sensitivity Range Voltage Consumption i S/N Digi-Key Price Each Horn 
Fig. Type (mm) (OdB = 1V/Pa) (Hz) Std. Max. Reduction Ratio Part No. 1 10 100 Part No. 
1 Omnidirectional 09.7x6.5 -42dB +2dB 100-9k 4.5V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >60dB 359-1001-ND 91 69 46 EM9765-422 
2 Omnidirectional @9.7x6.5 -42dB +2dB 100-9k 4.5V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >60dB 359-1002-ND 99 75 50 EM9765P-422 
3 Omnidirectional 09.7x4.5 -44dB +2dB 100-9k 4.5V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >60dB 359-1006-ND 1.03 .78 52 EM9745-442 
4 Omnidirectional 09.7x4.5 -44dB +2dB 100-9k 4.5V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >60dB 359-1007-ND 1.11 .84 56 EM9745P-442 
5 Omnidirectional 99.4 x 6.5 -44dB +20B 100-9k 4.5V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >60dB 359-1008-ND 1.08 81 54 EM9465-442 
6 Omnidirectional 09.4x6.5 -44dB +2dB 100-9k 4.5V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >60dB 359-1009-ND 1.16 87 58 EM9465P-442 
7 Omnidirectional 26.0 x 5.0 -42dB +3dB 100-15k 4.5V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >60dB 359-1011-ND 1.16 87 58 EM6050-423 
rd Omnidirectional 96.0 x 5.0 -44dB +3dB 100-15k 4.5V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >60dB 359-1012-ND 1.16 87 58 EM6050-443 
8 Omnidirectional 26.0x 5.0 -42dB +3dB 100-15k 4.5V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >60dB 359-1013-ND 1.24 94 63 EM6050P-423 
8 Omnidirectional 96.0 x 5.0 -44dB +3dB 100-15k 4.5V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >60dB 359-1014-ND 1.24 94 63 EM6050P-443 
9 Omnidirectional 96.0xX3.5 -38dB +3dB 100-15k 4.5V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >60dB 359-1017-ND 2.91 2.19 1.46 EM6035-383 
9 Omnidirectional 26.0x3.5 -40dB +3dB 100-15k 4.5V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >60dB 359-1018-ND 2.81 2.11 1.41 EM6035-403 
10 Omnidirectional 26.0xX2.7 -42dB +3dB 100-15k 4.5V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >60dB 359-1019-ND 2.81 2.11 1.41 EM6027-423 
11 Omnidirectional 26.0x2.7 -42dB +3dB 100-15k 4.5V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >60dB 359-1020-ND 3.14 2.36 1.57 EM6027PA-423 
12 Omnidirectional 04.5 x 3.0 -44dB +3dB 100-15k 4.5V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >60dB 359-1021-ND 3.31 2.49 1.66 EM4530-443 
13 Unidirectional 09.7x5.2 -47dB +4dB 50-15k 1.5V 0.5mA within -3dB @ 1V >58dB 359-1003-ND 3.14 2.36 1.57 EM9752U-474 
13 Unidirectional 09.7x5.2 -51dB +4dB 50-15k 1.5V 0.5mA within -3dB @ 1V >58dB 359-1004-ND 3.14 2.36 1.57 EM9752U-514 
14 Unidirectional 28.0 x 5.0 -51dB +4dB 50-15k 1.5V 0.5mA within -3dB @ 1V >60dB 359-1010-ND 3.14 2.36 1.57 EM8050U-514 
15 Unidirectional 96.0 x 5.0 -51dB +4dB 50-15k 2.0V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >58dB 359-1016-ND 2.97 2.24 1.49 EM6050U-514. 
16 | Noise Cancelling 09.7x5.2 -51dB +4dB 100-8k 1.5V 0.5mA within -3dB @ 1V >60dB 359-1005-ND 3.06 2.30 1.53 EM9752N-514 
17 | Noise Cancelling 26.0 x 5.0 -51dB +4dB 100-8k 2.0V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >58dB 359-1015-ND 2.97 2.24 1.49 EM6050N-514 


High Performance in 
«vows: Audio Products 


Omni-Directional Electret Microphones 


CA Series: + Integral FET amplifier + Withstands severe environmental conditions + High resistance to 
mechanical shock * Sintered steel sound port treated with water repellent + 3-Wire configuration EA Series: 
+ Integral FET amplifier » Electret condenser microphone + Rugged construction to withstand severe 
environmental conditions + High resistance to mechanical shock + 3-Wire configuration EK Series: + Integral 


FET amplifier + High electroacoustical sensitivity + Low vibration sensitivity + Low noise + 3-Wire 
configuration FG Series: + Integral FET amplifier + Wide, flat frequency response * Low noise performance 
+ High electroacoustic sensitivity »* 3-Wire configuration WP Series: + Integral FET amplifier »* High 
electroacoustical sensitivity + Low noise + Low vibration sensitivity + Flat response down to very low S 
‘ ‘ 9 . ound Ports 
frequency * Survives submersion in water + 3-Wire configuration 
Sensitivity @ 1KHz Max. Amplifier Max. “A” Weighted Output Knowles 
(dB re (dB re DC Supply Current Noise (1KHz Impedance Digi-Key Price Each Acoustics 
Fig. 1V/Pa) 1V/0.1 Pa) Voltage Drain (uA) Equivalent SPL) (Ohms) Part No. 1 10 100 Part No. 
1 4043 -604+3 1.0 - 20 100 31.0 dB 2500 423-1013-ND 19.25 17.33 13.65 CA-2856 
2 -3944 5944 1.0- 10 50 28.5 dB 3500 423-1005-ND 14.71 13.24 12.51 EA-1842 
2 3343 -53 +3 1.0- 10 50 26.0 dB 4400 423-1006-ND 14.20 12.78 10.05 EK-3024 
2 -33 43 -53 +3 1.0-10 50 26.0 dB 4400 423-1007-ND 15.40 13.86 10.87 EK-3027 
3 3343 -53 +3 1.0-10 50 26.0 dB 4400 423-1009-ND 15.60 14.04 10.04 EK-3133 
4 3343 -53+3 1.0-10 50 26.0 dB 4400 423-1008-ND 16.37 14.73 11.59 EK-3132 
5 -33 +3 -53 +3 1.0-1.6 50 30.0 dB 4400 423-1000-ND 22.88 20.59 16.25 FG-3329 
Water Resistant Microphone 
6 -3443 -544+3 1.0- 10 50 28.0 dB 4400 423-1012-ND 20.00 18.00 15.90 WP-3502 


Noise-Canceling NR Series: + Integral FET amplifier + Diaphragm responds to pressure differential giving ports protected by woven mesh treated with water repellent +» High resistance to 


high rejection of background noise + Small size + High electroacoustical sensitivity + Low mechanical shock 
Close Talking vibration sensitivity a. , ; WP Series: + Integral FET amplifier + Survives submersion in 1m water + Corrosion 
CF Series: + Integral FET amplifier + Diaphragm responds to pressure differential giving resistant + Withstands explosive decompression + High resistance to mechanical 
Microphones high rejection of background noise + Withstands severe environmental conditions +» Sound shock * Small size 
Sensitivity @ 1KHz Max. Amplifier | Nominal Knowles 
(dB re (dB re Microphone | DC Supply Current Output Imp. | Digi-Key Price Each Acoustics 
Fig. | 1V/Pa) 1V/0.1 Pa) | Configuration (V) Drain (uA) (Ohms) Part No. i 10 100 Part No. 
1 -3243 6243 2-Wire 1.0-10 200 2500 423-1010-ND 18.00 16.20 13.60 NR-3160 
2 -424+3 -624+3 3-Wire 1.0-10 50 3500 423-1014-ND 12.50 11.25 8.44 CF-2949 
Waterproof Microphone 
1 -344+3 -544+3 2-Wire 1.0- 10 300 2500 423-1011-ND 21.00 18.90 16.90 | WP-3501 


Waterproof Acoustical 


J < ? 4 ( 
Transducers \eesy \°5 7 Gientation 
Orientation = of hole 
MR Series: + Highly waterproof, no loss of performance after of hole : pattern not 


immersion in 15 m water + Corrosion resistant + Withstands Lo nat “ s fixed 
explosive decompression + Excellent environmental performance me “ 
+ High resistance to mechanical shock * Wire leads attached 


DC Max. Amplifier DCR @ 20 Max. “A” Weighted Load Output Imp. Knowles 
(dB re (dB re Supply Current dC +10% Noise (1KHz Condition @ 1KHz Digi-Key Price Each Acoustics 

Fig. 1V/Pa) 1V/0.1 Pa) Voltage Drain (uA) (Ohms) Equivalent SPL) (Ohms) (Ohms) Part No. 1 10 100 Part No. 
Electret Microphone 

1 4144 6144 1.0 - 20 50 = 30 10K 3.5K 423-1016-ND 46.68 42.01 33.24 MR-8406 
Magnetic Microphone 

2 -67.5+3 -87.5+3 = = 75.5 = 300 300 423-1015-ND 42.00 37.80 34.90 MR-3151 

(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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High Performance Audio Products (cont) 


Piezo Ceramic, Accelerometer, 
Magnetic Balanced Armature 


BL Series: + High sensitivity + Wide frequency range and flat response 
+ Integral FET amplifier * High resistance to mechanical shock +» BL-1785 
typically used for instrumentation applications + 3-Wire configuration BU 
Series: + Ceramic vibration transducer + High vibration sensitivity and small 


Fig. 4 


Sound Port. 


size +» Wide frequency range + Internal FET preamplifier + 2 or 3-Wire 
configuration BJ Series: » Balanced armature technology * High 
efficiency, stability and reliability + Self-shielded against external magnetic 
fields + Small size + Omni-directional + 2-Wire configuration 
Sensitivity @ 1KHz Nominal Max. Amplifier Max. “A” Weighted Output Imp. Knowles 
(dB re (dB re (dB re DC Supply DC Res. Current Noise (1KHz @ 1KHz Price Each Acoustics 
Fig. iv/Pa) |1V/0.1 Pa) | _1V/g) Voltage (Ohms) Drain (uA) Equivalent SPL) (Ohms) 1 10 100 Part No. 
Piezo Ceramic Microphones 
1 -494+3 -69+3 _ 3.0 = 160 34.0 dB 4000 423-1003-ND 53.10 47.79 37.83 BL-1785 
2 -494+3 -69+3 _ 3.0 = 160 34.0 dB 4000 423-1002-ND 94.84 85.19 67.64 BL-1994 
Accelerometer (Vibration-Sensing Transducer) 
3 = = -45.0+4.5 1.5-10 = 50 = 5200 423-1004-ND 42.56 38.30 30.30 BU-1771 
Magnetic Balanced Armature 
4 -55.5+3 -75.54+3 = = 900 _ = 3900 423-1001-ND 21.21 19.09 16.05 BJ-1590 
Specialty Speakers 


CB Series: + Balanced-armature, magnetic technology to give high efficiency, stability and reliability + Excellent sound quality 
+ High speech intelligibility + Suitable for PCB mounting + Can function as a microphone or beeper * Stainless steel enclosure 


+ 3 Position male header attached 


CM Series: + Balanced-armature, magnetic technology to give high efficiency, stability and reliability + High acoustic efficiency 
enables sufficient sound output even when limited power is availa ble « In-built static protection + Lightweight, matt-black, 


plastic housing 


bandwidth for superb speech intelligibility * Rugged construction + 2 Position flexi-circuit attached 
MR Series: + Highly waterproof no loss of performance after immersion in 15m water * Corrosion resistant + Withstands 
explosive decompression + Excellent environmental performance * High resistance to mechanical shock + 3 Wire leads 


+ Ergonomically designed with rounded edge to fit the concha + High-quality sound output + Tailored 


lead out 


Flexible circuit 


Orientation 
of hole 

pattern not 
fixed 


attached 

Nominal DC Impedance Sound Nominal Output @ Nominal Output @ Knowles 
Resistance @ 1KHz Port 1K Hz, Distance= 1K Hz, Sealed to IEC Distortion Digi-Key Price Each Acoustics 

Fig. (Ohms) (Ohms) Location 30cm (dB SPL) 318 Coupler (dB SPL) Max% @ Hz Part No. 1 10 100 Part No. 

Handset Tranceiver 

4.2 12 Top Edge 73 _ 15 500 423-1030-ND 20.00 17.00 15.40 CB-2844 

4.2 12 Face 73 = 15 500 423-1033-ND 20.00 17.00 15.40 CB-2846 

1 11.5 24 Face 73 = 15 500 423-1034-ND 20.00 17.00 15.40 CB-2847 

21.5 48 Face 73 = 15 500 423-1035-ND 20.00 17.00 15.40 CB-2848 

11.5 24 Top Edge 73 = 15 500 423-1031-ND 20.00 17.00 15.40 CB-2849 

21.5 48 Top Edge 73 = 15 500 423-1032-ND 20.00 17.00 15.40 CB-2850 

Headset Speaker — Flexi-Circuit 
2 65 150 = = 103 2 300 423-1036-ND 15.00 12.75 11.00 CM-3152 
8.5 30 = = 103 2 300 423-1037-ND 15.00 12.75 11.00 CM-8431 
Headset Speaker — Wire Lead Out 
3 10 21 = a 100 5 300 423-1038-ND 48.00 40.80 33.24 MR-3243 


SiSonic™ Silicon Microphone 


Features: + Surface mount microphone + Compatible with standard surface mount soldering 
process * Automated pick ‘n' place using standard equipment »* No off-line soldering or 
insertion + Highly shock resistant + Low vibration sensitivity + Operation at high and low 
temperature » Ability to integrate additional electronics into package * Omni-directional 


Applications: + Cellular phones + Corded and cordless telephones + PCs, PC tablets, 


Land Layout Pin Output Block Diagram 


Top View 


4 1. Output 
2. No Connection 
3. Ground 
4. Power 


K 42 
<375 | 


5 | q 
2.65 4 


laptops * PDAs, MP3 players + Automotive and automotive accessories + General Note: No board washing after solder re-flow 
electronics 
Sensitivity @ Typ. Tape and Reel | Knowles 
1KHz (dB re Freq. Range Voltage Current S/N Operating Built-in Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Acoustics 
1V/Pa) (Hz) DC Consumption Ratio Temp. Capacitor Part No. 1 10 100 | Part No. 1,250 Part No. 
4244 100 to 10K 2.0 <0.250mA @2VDC | >55dB -40° to +100°C 33pF, 10pF | 423-1028-1-ND 7.50 6.60 5.50 | 423-1028-2-ND 4500.00/M SP0101NC1-2 
-42+4 100 to 10K 3-5 <0.500mA @5VDC | >55dB -40° to +100°C 33pF, 10pF | 423-1029-1-ND 7.50 6.60 5.50 | 423-1029-2-ND 4500.00/M SP0101NC2-2 


Electret Condenser 
Microphones 


Applications: + Headsets +» Corded and cordless 
telephones + PCs, PC tablets, laptops » PDAs, 
MP3 players +» Automotive and automotive 
accessories + General electronics + Operating 
temp. -25° to + 55°C 


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 


2.54< 

Term. #1 Output RSA 
Term. #1 Output Term. #1 Output e 96.0 Term.#1 Output) 9 9.7 
Term.#2 GNI "45 


> 2.7 | Term. #2 GND. 


Term. #2 GND 5.2 


Term. #2 GND 


Fig. 6 Fig. 7 


Term. #1 Output 


Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10 


Term. #1 Output Term. #1 Output 


Term. #1 Output @ 6.0 


Term. #2 GND 3 R Term. #2 GND 
Term. #2 GND 


Term. #2 GND 5.2 


Capacitors 
mounted on exterior 


Physical Sensitivity @ Freq. Standard Max. Max. Current Knowles 
Size 1KHz (dB re Range Operating Operating | Consumption S/N Bui Digi-Key Price Each Acoustics 
Fig. (mm) 1V/Pa) (Hz) Voltage Voltage (mA) Reduction Ratio Capacitor Part No. 1 10 100 Part No. 
Omni-Directional 
1 96.0x 2.2 -424+3 100-10K 2.0 10 0.500 within -3dB @ 1.5V | >52dB 33pF, 10pF | 423-1017-ND 4.54 4.05 3.24 | MD6022ASC-0 
2 06.0x 2.7 -38 44 100-10K 3.0 10 0.500 within -3dB @ 2.5V | >55dB None 423-1018-ND 3.93 3.51 2.81 | MD6030ASZ-1 
3 96.0x5.2 4443 100-10K 2.0 10 0.500 within -3dB @ 1.5V | >55dB None 423-1021-ND 2.13 1.90 1.52 | MD6052ASZ-2 
4 09.7x4.5 4143 100-10K 2.0 10 0.500 within -3dB @ 1.5V | >55dB 10pF 423-1024-ND 97 87 -69 | MD9745APA-1 
5 09.7x4.5 4442 100-10K 2.0 10 0.500 within -3dB @ 1.5V | >55dB None 423-1023-ND 99 89 -71 | MD9745APZ-F 
6 09.7x6.5 -42+4 100-10K 3.0 10 0.500 within -3dB @ 2.5V_| >55dB None 423-1026-ND 1.19 1.06 -85 | MD9765ASZ-0 
Noise Canceling 
re 26.0x 2.7 -3744 300-6K 3.0 10 0.500 within -3dB @ 2.5V | >55dB 33pF, 10pF | 423-1020-ND 4.04 3.61 2.89 | MD6030NSC-0 
8 96.0x 2.7 -3944 300-6K 3.0 10 0.500 within -3db @ 2.5V | >55dB None 423-1019-ND 3.93 3.51 2.81 | MD6030NSZ-0 
9 99.7 x 5.2 -38+3 300-6K 3.0 10 0.500 within -3dB @ 2.5V_ | >55dB None 423-1027-ND 2.76 2.46 1.97 | MD9752NSZ-0 
Unidirectional 
10 06.0x5.2 -424+3 100-10K 2.0 10 0.500 within -3dB @ 1.5V | >55dB None 423-1022-ND 3.21 2.87 2.30 | MD6052USZ-1 
ag 99.7x5.5 -444+2 100-10K 1.5 10 0.500 within -3dB @ 1.2V_| >55dB None 423-1025-ND 2.86 2.55 2.04 | MD9755USZ-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SERPACG 


Electronic Enclosures 


Plastic Electronic Enclosures 


Models available with or without 9-volt battery compartments. All models come with 
vertical card guides and are bossed for mounting horizontal circuit boards. All enclosures 


are made from ABS GSM UL Rated 94 HB plastic. 


Fig. 5 — 9V Standard/ 
9V Standard with Insert 


CAL 


Fig. 6 — Slanted 


Fig. 7 — 9V Slanted 


— “A” Series 


QV End Panel 


Fig. 2 — Standard/ 
Standard with Insert 


DB End Panel 


Fig. 9— “M4”, “M6”, 
“M8” Series 


Fig. 3 — Standard 
Enclosure Copper Clad 


Fig. 4 — Gasket 


Board 


9V “H” Series 


Accessories Digi-Key Price Each Serpac 
Digi-Ke PFIGSIESGH Sernee A B ic D___|_PartNo. 125 ~——50_| Series No. 
Description Part No 1 25 50 Movil No. Fig. 2 — Standard 
F.65 Series Optiond End Panal, Gear SRH6S-FPC ND DM 41.68 145) 21050. 34 (161.04) | 9.50 (241.30)] 1.50(38.10)|  — SR1910-ND 1462 11.60 998 ]191 
H-65 Series Optional End Panel. Infrared SRH65-FPIND 394 313 269 | 2105IR 34 (161.04) | 9.50 (241.30)) 2.50 (63.50)|  — SR1937]-ND 15.28 1213 10.43 | 193 
Rubber Feat 11x, 2x ‘SR50-ND 49 15. 13 1 SR50 35 (161.29) | 9.50 (241.30)| 0.91 (23.11)|  — $R091C-ND 13.61 10.80 9.29 | 091 
Rubber Feet, Bumpon, Black ‘SR51-ND ‘08 23,20 ' | 1 35 (161.29) | 9.50 (241.30)| 1.90 (48.26) | __ — SR093C]-ND 14.36 11.40 9.81 _| 093 
Rubber Feet For A Series SR52-ND. .28 .23 20 | 52 Fig. 2 — Standard with Insert (Non-Textured Top) 
100 pe. Standoff Screws SR60KIT-ND 61.93 49.15 42.27 | 60KIT 25 (57.15) | 3.60 (91.44) | 1.00 (25.40); — SR110-I-ND 387 3.08 265 | 110-1 
100 pc. Standoff Posts ‘SR61KIT-ND. 60.48 48.00__41.28 | 61 KIT 25 (57.15) | 3.60 (91.44) | 1.50(38.10)}  — SR111-I-ND 447 355 3.06 | 111-1 
‘Standoff with Hole ‘SR60-ND 38 +~.30.~+~«.26 ‘| 60 60 (66.04) : 10 (104.14)| 0.91 (23.11)]  — $R021-I-ND 432 343 295 | 021-1 
Standoff with Post SR61-ND 32.2522 | 6 25 (82. ah 38 (111.25)] 0.90 (22.86)|  — $R031-I-ND 520 413 3.55 | 031-1 
Que for SR60 and SR61 SR65-ND 11.69 9.28 7.98 | 65 25 (82.55) | 4.38 (111.25)| 1.50(38.10)|  — $R131-I-ND 570 453 3.90 | 131-1 
Battery Giip; dbl. contact for M-6, M8, H65-9V, H65-AA 25 (82: Be | 38 (111.25)] 1.91 (48.51)|  — ‘$R033-I-ND 6.08 483 4.15 | 033-1 
H67-9V, and H67-AA SR71-ND 6 4942 | 71 25 (82.55) | 4.38 (111.25)| 250 (63.50)|  — $R133-I-ND 643 510 4.39 | 133-1 
Battery Giip; single contact for M-6, IM-8, H65-9V, H65-AA, 25 (82.55) | 5.63 (143.00)| 1.51 (38.35)|  — SR151-I-ND 671 5.33 4.58 | 151-1 
H67-9V, and H67-AA boxes SR72-ND_ 61 49 42 | 72 25 (82.55) | 5.63 (143.00)| 2.51 (63.75)| 9 — SR153-I-ND 762 605 5.21 | 153-1 
Battery Oi; battery contacts for M-4 boxes ‘SR74-ND 61 49 42 | 74 26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 0.91 (22.86)| — ‘$R051-I[J-ND 614 4.88 4.20 | 051-1 
Battery Giip; battery contacts for M-4 boxes SR75-ND 61 AQ 42 | 75 26 (82.80) | 5.63 (143.00)| 1.91 (48.51)|  — SR053-I-ND 7.02 558 4.80 | 053-1 
Screw #0 x 9/16 Rat; fits M-4 ; SR6001-ND 200.1714] 6001 88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 0.90 (22.86)|  — $R071-I-ND 888 7.05 6.07 | 071-1 
Screw #2 x 1/2 Rat; fits M-6, M-8, C-4, CH-4 and H Series SR6003-ND 20.17 _~_—=«4 |: 6008 488 (123.95) | 6.88 (174.75) 1.50 (38.10) | — SR171ID-ND 973 7.73 6.65 | 1711 
Screw #4 x 1/4 HIL Pan; fits 110-1, 05-S, 88 (123.95) | 6.88 (174.75)| 1.41 (35.81)|  — $R072-IJ-ND 1040 825 7.10 | 072-1 
9V, 15-S, 9V Standoff Holes and All Bosses _ SR6004-ND 20.17 «14 | 6004 88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.00 (50.80) | — $R172-IL-ND 10.68 848 7.29 | 172-1 
Screw #4 x 3/8 HL Pan; fits All S and SL Series SR6005-ND 2000 17 14 | 6005 88 (123.95) | 6.88 (174.75)| 1.91 (48.51)}  — $R073-I-ND 1055 838 7.21 | 073-1 
Sole 4 7 oa A be + rd Mee IMCOda soe oy 44 4 ome 88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.50 (63.50)|  — SR173-I-ND 11.21 890 7.66 | 173-1 
i fits M-6, +8, ‘ : : : 88 (123.95) | 14.21 (360.93) 2.01 (51.05)|  — SR182I]-ND 16.44 13.05 11.23 | 1821 
Screw #2 x 5/8 Rat; fits C-6 and O+6 SR6008-ND 2017 «14 | 6008 34 (161.04) | 9.50 (241.30)| 1.50 (38.10) | — SR191I_-ND 1462 11.60 9.98 | 191-1 
34 (161.04) | 9.50 (241.30)) 2.50 (63.50)|  — SR1931C]-ND 15.28 1213 10.43 | 1931 
Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Serpac 35 (161.29) | 9.50 (241.30)| 0.91 (23.11)|  — $R091-I-ND 13.61 10.80 9.29 | 091-1 
A B Cc D Part No. 1 25 50 _| Series No. 35 (161.29) | 9.50 (241.30) | 1.90 (48.26)| __ — SRO93I_-ND. 14.36 11.40 9.81_| 0931 
Fig. 1 — “A” Series Fig. 2 — Standard Wall Mount 
2.60 (66.04) | 4.25 (107.95) | .88 (22.35) = SRA20_]-ND 614 488 4.20 |A20 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25)) 0.91 (23.11) | — SR031-W_-ND 649 5.15 4.43 | 031-W 
2.60 (66.04) | 4.25 (107.95) | 1.12 (28.45)|  — SRA21C1-ND 6.33 5.03 4.33 |A21 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25)) 1.41 (35.81) | — — SR032-W_]-ND 6.96 5.53 4.76 | 032-W 
3.35 (85.09) | 5.30 (134.62) | 1.50 (38.10) _ SRA27_]-ND 9.23 7.33 6.30 | A-27 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25)) 1.91 (48.51) | — — SR033-W_-ND 7.34 5.83 5.01 | 033-W 
5.10 (129.54) | 5.30 (134.62) | 1.71 (43.43) = SRAS1L1-ND 11.72 930 8.00 |A31 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00)) 1.51 (38.35) ] — — SR151-WL-ND 891 7.08 6.09 | 151-W 
5.00 (127.00) | 7.10 (180.34) | 1.30 (33.02)|  — SRA4101-ND 13.10 1040 895 |A41 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00)) 2.01 (51.05)]  — SR152-WL-ND 961 7.63 6.56 | 152-W 
5.00 (127.00) | 7.10 (180.34) | 1.62 (41.15) = SRA42_1-ND 14.14 11.23 9.66 |A42 3.25 (82.55) oe (143.00) | 2.51 (63.75) | — SR153-W_-ND 10.08 8.00 6.88 | 153-W 
Fig. 1 — “A” Series - 9-Volt 3.25 62.80) |563(14300)| 141 3581)| — | SHUSWEIND St 783.658 | OSD.W 
2.60 (66.04) | 4.30 (109.22) | 1.10 (27.94), — SRA21-9V_-ND 794 630 542 |A2I9V : : = ane , ‘ . 
3.35 (85.09) |5.30 ete 1.50 aan = SRA27-9V_|-ND 1241 985 8.48 | A279V 3.26 (82.80) 33 (143.00) | 1.91 (48.51) | _— SRO53-WO-ND__9.86_7.83__6.73 | 053-W 
5.10 (129.54) | 5.30 (134.62) | 1.80 (45.72) | — SRA31-9V_]-ND 15.37 12.20 10.50 | A319V Fig. 2 — Standard Wall Mount with Insert 
5.00 (127.00) | 7.10 (180.34) | 1.30 (33.02)|  — SRA41-9V_-ND 1531 1215 10.45 | A419V 25 (82.55) | 4.38 (111.25) 0.91 (23.11) | — SRO31-WILJ-ND 649 5.15 4.43 | 031-WI 
5.00 (127.00) | 7.10 (180.34) | 1.60 (40.64) | _ — SRA42-9V_-ND_ 16.35 1298 11.16 |A429V 25 (82.55) | 4.38 (111.25) 1.91 (48.51) | = — SR033-WIL-ND 7.34 5.83 5.01 | 033-W 
Fig. 1 — “A” Series Optional End Panels 25 2258) |563(14300| 251 (68 75)| — | SHISSWEIND 1008 800 688 | 150m 
720 Series End Panel SRA20-CL-ND 227 1.80 1.55 | 20 ‘ 4 : : : = aie , 4 . ' 
120 Series End Panel with $F2003-DB9B-ND 476 378 325 oon DBO BK 26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 0.91 (23.11)|  — $R051-WIC-ND 891 7.08 6.09 | 051-Wi 
‘220 Series End Panel with DE25 $F2003-DB25B.ND 4.76 3.78 3.25 | 2003 DB25 BK 26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 1.91 (48.51) |_ — $R053-WIC]-ND 986 7.83 6.73 | 053-WI 
‘A21 Series End Panel SRA21-CC-ND 227. 180 1.55 | 2005 Fig. 3 — Standard Enclosure Prototyping Boards — .1” (2.54mm) Grid Perfboard 
21 9V Series Black End Panel SRA21-9VBK-ND 463 368 3.17 | 2006 BK For Box #'s "SAx1x” SR310-ND 983 7.80 6.71 | 310SR 
21 Series End Pane with DBS SR2005-DB9B.ND 476 3.78 3.25 | 2005 DB BK ie a a iene Soke aa 16s ieee en 
jor sete ee Pana ion Src oa os is 5010 DBS Bi | For Box #'s “SR $R370-ND 28.38 22.53 19.38 | 370SR 
A27 QV Series Black End Panel SRA27-9VBK-ND 482 383 3.29 |2011BK Fig. 3 — Standard Enclosure Prototyping Boards — Copper Clad Board (1 Side) 
27 Series End Panel with DB9 $R2010-DB9B-ND 485 3.85 3.32 | 2010 DB9BK For Box #’s “SRx1x" SR410-ND 9.83 7.80 6.71 | 410SR 
27 Series End Panel with DB25 $R2010-DB25B-ND 4.85 3.85 3.32 _| 2010 DB25 BK | | For Box #’s “SRx3x" ‘SR430-ND 10.74 8.53 7.34 | 430SR 
‘AS1 Series End Panel SRA31-LIC-ND 356 283 2.43 12015 For Box #'s “SRx5x" ‘SR450-ND 11.69 928 7.98 | 450SR 
‘31 QV Series Black End Panel SRA31-9VBK-ND 482 3.83 3.29 | 2016 BK For Box #'s “SAx7x" __|_SRA470-ND 14.74_11.70_10.07 | 470SR 
31 Series End Panel with DB9 $R2015-DB9B-ND 5.76 4.58 3.94 | 2015 DBO BK Fig. 4 — Gaskets 
AS1 Series End Panel with DB25 $R2015-DB25B-ND_ 5.76 4.58 3.94 | 2015 DB25 BK | | Gasket, 3.63” x 2.27" (92.20mm x 57.66mm); fits 
AA1 Series End Panel SRA41-CIL-ND 312 248 213 | 2020 114, 111-1, 112, and 113 SRPS-11-ND 3.75 298 256 | PS11 
AA1 9V Series Black End Panel SRA41-9VBK-ND 5.07 4.03 3.47 | 2021 BK Gasket, 4.38" x 3.25" (111.25mm x 82.55mm); fits 
AA1 Series End Panel with DB9 SR2020-DB9B-ND 545 433 3.72 | 2020DB9BK 131, 131-1, 132, 132-1; 133, and 133-1 SRPS-13-ND 416 3.30 284 | PS13 
AA1 Series End Panel with DB25 $R2020-DB25B-ND_ 545 4.33 3.72 | 2020 DB25BK | | Gasket, 5.63" x 3.25" (143.00mm x 82.55mm): fits 
‘Ad? Series End Panel SRAA2-CIC-ND 356 283 2.43 | 2024 151, 151-1, 152, 153, and 153-1 SRPS-15-ND. 488 3.88 3.34 | PS-15 
‘Ad2 QV Series Black End Panel SRA42-9VBK-ND 5.29 4.20 3.62 | 2025 BK Fig. 5 — 9-Volt Standard 
‘A42 Series End Panel with DB9 SR2024-DB9B-ND 5.76 4.58 3.94 | 2024 DB9 BK 60 (66.04) 7 10 (104.14) ) 1.51 (38.10) ]  — SR2110-ND 545 4.33 3.72 | 211 
AA2 Series End Panel with DB25 $R2024-DB25B-ND 5.76 4.58 3.94 | 2024 DB25 BK 25 (82: 2 4 38 (111.25) | 1.51 (38.35) | — SR231[-ND 671 533 4.58 | 231 
Fig. 2 — Standard 25 (82.55) | 4.38 (111.25) 2.00 (50.80)|  — an) 7.09 563 4.84 | 232 
2.25 (57.15) | 3.60 (91.44) | 1.50(38.10)|  — SR1110-ND 447 355 3.06 | 111 25 (82. 55) |4 38 (111.25) | 2.51 (63.75) | — 33(_]-ND 740 5.88 5.06 | 233 
2.27 (57.67) | 3.63 {e220} 2.01 s » = SR112—-ND 479 380 3.27 | 112 25 (82. 2 |2 63 (143.00) | 1.51 (38.35) | — SR251C)-ND 819 650 5.59 | 251 
2.27 (57.67) | 3.63 (92.20) | 2.51 (63.75)|  — SR1130-ND 4.98 395 3.40 | 113 25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.00 (50.80) | — SR252(]-ND 873 6.93 5.96 | 252 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) |0.91 (23.11)}  — $R0217-ND 432 343 295 | 021 3 25 (82. 53) | 63 (143.00) | 2.51 (63.75) | — ‘SR253_1-ND 9.14 7.25 6.24 | 253 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) 0.90 (22.86) | — $R031C-ND 5.20 413 3.55 |031 4.88 (i295 6 88 (174.75) | 1.51 (38.35) | — SR271(-ND 10.87 863 7.42 | 271 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.50 (38.10)|_ — SR131C-ND 570 453 3.90 | 131 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) 2.00 (50.80) | — SR272()-ND 11.66 925 7.96 | 272 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.41 (35.81) | — SR032_-ND 5.70 453 3.90 | 032 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75)| 2.51 (63.75) |_— SR2730]-ND 11.84 9.40 _ 8.09 | 273 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.01 (51.05)| 9 — SR132_-ND 6.08 4.83 4.15 | 132 Fig. 5 — 9-Volt Standard with Insert (Non-Textured Top) 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.90 (48.26) _ SRO033]-ND 6.08 4.83 4.15 | 033 2.60 (66.04) | 4.10 (104.14)| 1.51 (38.35) | — $R221-IL-ND 545 4.33 3.72 | 211-1 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.50 (63.50) | = — SR133-ND 6.43 510 4.39 | 133 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25)) 1.51 (38.35) | = — $R231-I-ND 671 5.33 4.58 | 231-1 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.50 (38.10) _ SR1511-ND 671 533 4.58 | 151 3.25 (82.55) = (111.25) | 2.51 (63.75) | = — SR233-IL-ND 740 5.88 5.06 | 233-1 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.40 (35.56)|  — SR052_-ND 6.52 518 4.46 | 052 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00)| 1.51 (38.35) | = — $R251-I-ND 819 6.50 5.59 | 251-1 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.00 (50.80) | — SR152(_-ND 7.02 5.58 4.80 | 152 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00)| 2.51 (63.75) — $R253-ID-ND 914 7.25 6.24 | 253-1 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) |1.90 (48.26)|  — SRO53_]-ND 7.02 558 4.80 | 053 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) 1.51 (38.35)|  — $R271-I-ND 1087 863 7.42 | 271-1 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75)|  — SR153_}-ND 762 605 5.21 | 153 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) 2.00 (50.80)|_ — $R272-I-ND 11.66 925 7.96 | 272-1 
. 26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 0.91 (23.11) _ SRO051C-ND 614 488 4.20 | 051 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.51 (63.75) ‘$R273-IL-ND 11.84 940 8.09 | 273-1 
88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 0.90 (22.86)|  — SRO71C-ND 888 7.05 6.07 |071 Fig. 5 — “9-Volt Standard Wall Mount 
‘ 88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.50 (38.10)|  — SR1710-ND 973 7.73 665 |171 25 (82.55) | 4.38 (111.25)| 1.51 (38.35)|  — ‘$R231-W_-ND 737 5.85 5.04 | 231-W 
88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.41 (35.81)|  — SRO72_]-ND 10.40 825 7.10 |072 25 (82.55) | 4.38 (111.25)| 2.01 (51.05)|  — $R232-W_-ND 784 623 5.36 | 232-W 
‘ 88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.00 (50.80)|  — SR172C-ND 10.68 848 7.29 | 172 25 (82.55) pe (111.25)| 2.51 (63.75)|  — $R233-W_-ND 819 650 5.59 | 233-W 
88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.91 (48.51)]  — SRO73_]-ND 1055 838 7.21 |073 25 (82.55) | 5.63 (143.00)| 1.51 (38.35) | — $R251-W-ND 980 7.78 6.69 | 251-W 
ye 88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.50 (63.50)|  — SR173C-ND 11.21 890 7.66 | 173 25 (82.55) | 5.63 (143.00)| 2.01 (51.05)]  — $R252-W_-ND 1049 833 7.16 | 252-W 
4.88 (123.95) |14.21 (360.93)] 2.01 (51.05)| _ — SR182_}-ND 16.44 13.05 11.23 | 182 25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75)|  — SR253-W_-ND 10.65 845 7.27 | 253-W 
Note: Box color _): B = Black, G= Gray, A=Almond Lens color (_|_] IR = Infrared, CL = Clear, BK = Black (Continued) 
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SERPAC i i Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Serpac 
Plastic Electronic Enclosures (cont) 7 is fr mae [GG ic Eat im | Serre 
Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Serpac Fig. 9 — "M" Series with Pocket Clip 
A B ic D Part No. 1 25 50 [Series No. 2.20 (65.88) | 2.80(71.12) | 0.71(1803)] — | SRM4PQ_-ND 810 643 553]/M-4PC 
Fig. 5 — 9-Volt Standard Wall Mount with Insert (Non-Textured Top) 2.40 (60.96) | 4.15 (105.41) | 0.85(21.59)} — | SRM6PO_]-ND 9.80 7.78 6.69|M-6PC 
25 (82.55) | 4.38 (111.25)| 1.51 (38.35)  — | SR231-WILEND 737 5.85 5.04 ]231-WI 2.40 (60.96) | 6.97 (177.04) | 0.85(21.59)| _— | SRM8PQ_]-ND 11.66 9.25 7.96|M-8PC 
25 (82.55) | 4.38 (111.25)| 2.51 (63.75)) — | SR233-\WIL-ND 8.19 6.50 5.59 |233-WI Fig. 9 — "M" Series with External Screws 
s 25 (82.55) | 5.63 (143.00) 1.51 (38.35) = SR251-WIL-ND 9.80 7.78 6.69 /251-WI 2.40 (60.96) | 4.15 (105.41) | 0.85 (21.59) = SRM6INDC_]-ND 8.28 658 5.66] M-6IND 
25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75) _ SR253-WIL]-ND 10.65 8.45 7.27 |253-W 2.40 (60.96) | 6.97 (177.04) | 0.85 (21.59) — SRMSINDC]-ND 9.61 7.63 6.56] M-8IND 
3.25 (82.55) (143.00) | 0.90 (22.86) TEST eS ee 614 488° 4.20 ]05S Fig. 11 — “G10” series — No Insert or Access Hole 
25 (82. ; .90 (22. 39 (9. Hl f 88 4. 4.38 (111.25) | 3.25 (82.55) | 0.885 (22.48)|  — ND 671 5.33 4.58] GIO 
3.25 (82.55) (143.00) | 1.50 (38.10) | 0.97 (24.64) | SR15-S_]-ND 671 5.33 4.58 |15-S 38 ( ) { 7 11 { OA Seri SRGIO_) 33 7 
ig. - eries with Insert and Access Hole 
6.88 (174.75) | 4.88 (123.95) | 1.88 (47.75) | 0.90 (22.86) SRO7S_-ND 888 7.05 6.07 |07-S 738 (11125) | 325 (655) 108852248 — | SRGIOA-ND 671 533 450| GIOA 
6.88 (174.75) (123.95) | 2.48 (62.99) | 1.50 (38.10) | SR17S_]-ND 9.73 7.73 6.65 |17-S : : EO ee : : a s a 
Fig. 6 — Standard Slant Wall Mount - im” Series Lenses 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 0.90 (22.86) 0.39 (9.91) | SROSSW_-ND 649 5.15 443 [05-SW MA Series ear SRM4-FPC-ND 3.65 2.90 2.50 | 40040. 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00)| 1.51 (38.35)| 1.0 (25.4) | SRISSWL-ND 7.34 5.83 5.01 | 15-SW M4 Series Infrared SRM4-FPI-ND 3.94 3.13 2.69] 40041R 
Fig. 6 — 9-Volt Standard Slant Wall Mount M6/8 Series Clear SRM6/8-FPC-ND 3.65 2.90 2.50| 40080. 
3.25 (82.55) | 5.63 (143,00) | 1.51 (38.35)| 1.0 (25.4) | SR25SW_-ND 8.82 7.00 6.02 [25-SW M6/8 Series Infrared SRM6/8-FPI-ND 3.94 3.13 2.69] 4008IR 
Fig. 7 — 9-Volt Slanted Fig. 10 — “H” Series (Standard, AC, 9V, or AA) 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.50 (38.10) | 0.97 (24.64)| SR25-S_-ND B19 650 5591258 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) — | SRH65_/-ND 677 5.38 4.63]H65 
6.88 (174.75) | 4.88 (123.95) | 2.48 (62.99) | 1.50 (38.10)| SR27S_I-ND 10.87 8.63 7.42 |27-S 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94(23.88)| — | SRHBS-AAC-ND 7.65 6.08 5.23|H65 AA 
Fig. 8 — “C” Series 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) — | SRH65-AC_I-ND 677 5.38 4.63|H65 AC 
1.38 (35.05) | 2.13 (54.10) | 0.58 (14.73) = SoR4(_]-ND 3.24 258 222 /C4 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) _— ‘SRH65-9V_-ND 7.43 5.90 5.08] H659V 
1.61 (40.89) Sig (57.40) | 0.75 (19.05) = scRr6_-ND 3.24 258 2.22 |C6 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 1.28(32.51)|  — ‘SRH67__1-ND 6.93 5.50 4.73| H67 
1.85 (46.99) | 2.40 (60.96) | 0.93 (28.62)|  — | SGR8_-ND 3.24 258 222 108 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) |1.28(3251)| — | SRH67-AA_-ND 784 623 5.36|H67AA 
i oe 5 300 (127 a aan i a = oe rn oa oor hand 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 1.28 (32.51) — | SRH67-AC_-ND 693 5.50 4.73) H67AC 
on eee a (e628) re te rm = a ih a8 aa per 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 1.28(32.51)/ — | SRH67-9VC-ND 762 6.05 5.21|H679V 
_ he Fig 8 — °C" Series Translucent ae 3.65 (92.71) | 7.20 (182.88) | 1.26 (32.00)) — | SRH75C-ND 8.63 6.85 5.90|H75 
T3505) | B13 (AIG) | OSBTIATA | =| SORATEEND 536-425-366 047A 3.65 (92.71) | 7.20 (182.88) | 1.26 (32.00)) — | SRH75-9VL1-ND 958 7.60 6.54|H759V 
161 (40.89) 2 26 (57.40) | 0.75(19.05)| — | SCRETEEND* 536 425 366/C6TR 3.65 (92.71) | 7.20 (182.88)| 1.26 (32.00)|_— _| SRH75-4AAC}-ND 11.59 9.20 7.92|H-754AA 
1.85 (46.99) | 2.40 (60.96) | 0.93(23.62)/) — | SOR8T_}-ND* 5.36 4.25 3.66 |C-8TR Fig. 10 — “H” Series Translucent 
2.30 (58.42) 205 (82.55) | 0.80 (20.32) SOR10TL_]-ND* 6.27 498 4.28 |C-101R 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) | — ‘SRH65TL_|-ND* 11.72 9.30 8.00) H65 TR 
Fig @— "CSeries with Key Holder 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88)| _ — | SRH65-AATLI-ND* 13.29 10.55 9.08] H-65 AATR 
7.38 (35.05) | 2.13 (64.10) | 058(1473)| — | SCRAKH_}-ND 460 365 314/C4KH 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88)|_ | — _|_SRH65-9VTL1-ND* 12.95 10.28 8.84|H659V1R 
1.61 (40.89) | 2.26 (57.40) | 0.75(19.05)} — | SOR6KH_]-ND 4.60 365 314/C6KH Fig. 10 — “H” Series with Pocket Clip 
1.85 (46.99) | 2.40 (60.96) | 0.93 (23.62) KH ]-ND 4.60 3.65 3.14 |C8KH 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) — | SRH65-PC_I-ND 954 7.58 6.52|H65PC 
Fig ith Pocket Clip 2.75 (69.85) | 4.94 (125. mle 94 (23.88)} — | SRH65-AAPC_I-ND 10.43 8.28 7.12|H65AA-PC 
1.38 (35.05) | 2.13 (54.10) | 0.58 (14.73) |-ND 6.02 4.78 4.11 /C4PC 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) 0.94 (23.88) _ SRH65-ACPC_]-ND 9.54 7.58 6.52|H65AC-PC 
1.61 (40.89) Fy 26 (57.40) | 0.75 (19.05) = SCR6PC_]-ND 6.02 478 4.11 /C6PC 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) _ SRH65-9VPC_]-ND. 10.21 8.10 6.97|H65 9V-PC 
1.85 (46.99) | 2.40 (60.96) | 0.93 (23.62)|_ — —_ | SOR8PQ_]-ND 6.02 4.78 4.11 |C8PC 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 1.28 (32.51)| _ — __| SRH67-AAPO_]-ND 10.62 8.43 7.25|H67 AA-PC 
20 (5842) siz ==) | 080(203)| — | SoRTOPC=:-ND bso 518 446 (CIOPC 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48)| 0.28 (7.11) | _— | SRH67-ACPO-ND 9.70 7.70 663 | H67 ACPC 
priest are, we _ r : : 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.28 (7.11) — | SRH67-PCLI-ND 9.70 7.70 6.63|H67PC 
ADCS) 2915 25.25) 0 2.40) Fig. 8 ee ca Ae 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 1.28 (32.51)| | — | SRH67-9VPO_]-ND 10.40 8.25 7.10] H679V-PC 
2.265 (67.31) | 1.515 (38.48) | 0.585 (14.86), — | SRCH-4L-ND 324 258 222 [C44 EMI Enclosures (No Battery Clips) 
2.39 (60.71) | 1.74 (44.20) |0.755(19.18)/ — | SRO+6_]-ND 3.24 258 2.22 |CH6 Fig. 1 — “A” Series - EMI - 9-Volt 
2.40 (60.96) | 1.85 (46.99) | 0.925 (23.50) SRCH-8[J-ND 3.24 258 2.22 |CH8 3.35 (85.09) | 5.30 (134.62) | 1.50(38.10)| — — ‘SRA27E-B-ND 17.96 14.25 12.26 | A-219V 
Fig. =H ” Series with Key Holder Fig. 2 — Standard 
pee res ae ee = ae oo 28 ou hele a 2.25 (57.15) an (91.44) [1.50 (38.10) — ~~] SRITIEB-ND’ 450 3.58 3.08] 111-EVI-BLAK 
38 (60. peal Gas g . = RO BKH | : 65 3. 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25)| 1.50(38.10)| — | SRI31EBND 8.10 6.43 5.53] 131-BVI-BLAQK 
2.40 (60.96) |_1.85 (46.99) | 0.925 Fig = Soca cer cil ao 3.65_ 3.14 |CH8 KH 3.25 (82.55) BS (142.75) | 1.50(38.10)} — | SRI51EBND 9.61 7.63 6.56] 151-EMI-BLACK 
SES OTST] TSTS SEA) OSS (i4esy  — SRP IND SIE ATE ETOAC) [84 eto] eso (er1.0)| 18000810), — | SMoIEGND 2123 1685 1450 | 191 MLBLACK 
2.40 (60.96) | 1.85 (46.99) | 0.925 (23.50)| _— _| SROH-8PO]-ND 6.02_478 4.11 |CH8PC Fig. 5 — 9-Volt Standard 
Fig. 9 — "M" Series 2.60 (66.04) | 4.10 (104.14)| 1.50(38.10)| — | SR211EBND 7.75 6.15 5.29] 211-EMI-BLAQK 
2.20 (55.88) | 2.80(71.12) | 0.71 (1803), — | SAM4L}ND 583 463 398 |M4 Fig. 5 — 9-Volt with Insert (Non-Textured Top) 
2.40 (60.96) | 4.15 (105.41) | 0.85 (21.59) = SRME6L_]-ND 721 573 493 |M-6 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.50 (38.10) = SR231EB-ND 9.61 7.63 6.56 | 231-I-EVI-BLAQK 
2.40 (60.96) | 6.97 (177.04) | 0.86 (21.84)| | — _| SRM8(]-ND 854 6.78 5.83 |M8 Fig. 6 — Standard Slant 
Fig. 9 — "M" Series Translucent 3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 1.50 (38.10) |.968 (24.59)| SROISE-B-ND 9.61 7.63 6.56 | 15-S-BVII-BLACK 
2.20 (55.88) | 2.80 (71.12) | 0.71(18.03)) — | SRM4TLJ-ND" 10.02 7.95 684])M-47R Fig. 9 — Remote “M” Series 
2.40 (60.96) | 4.15 (105.41) | 0.85 (21.59) = SRM6T[_]-ND* 1251 993 854 |M-67R 2.40 (60.96) | 4.15 (105.41) | .85 (21.59) =- ‘SRMG6E-9VB-ND 10.33 8.20 7.06 | M-6-BVI-BLACK 
Note: Box color (1): B = Black, G=Gray, A=Almond = * Translucent Box color (_]: L = Translucent Blue, G = Translucent Green, S = Translucent Gray, R = Translucent Red 
SERPAC P-Series Enclosures ae ec 
= 
I l External Part No. 1 10 Model No. 
Enclosures = So Sores Black Case mana 
Features: + O-Ring watertight/airtight seal Without Foam Insert 
cue es eee ah T7BXSTKGS | BBBXTSOX3O7 | SARX120-B-ND 28962414 | AX BLACK 
+ SR-RX = Rame Retardant, UV protected, essule purge valve uncer iG 9.61x7.42x4.15 | 10.90x9.9x4.92 | SR-RX300-B.ND 44.58 37.16 | RX-300 BLACK 
Chemical resistant + Ergonomic handle 13.72 x 10.07x6.14 | 15.11x12.40x6.94 | SR-RX520-B-ND 82.62 68.86 | RX-520 BLACK 
: ’ ‘ i 18.56 x 13.39 x 6.72 |_20.04x 15.76 x 7.59 _| SR-RX720-B-ND 135.06 112.56 | RX-720 BLAQK 
+ Unbreakable light-weight Corrosion proof Wi F 
“ hd ith Plastic Lock Without Foam Insert 
neue tt Materia SR POY OPyien ere NEV 773x5.1x33 888x7.59x3.97 | SRRXI2Z0-PLLIBND 3896 3247 | RX120PLLBLAK 
9.61 x 7.42 x 4.15 10.90x9.9x4.92 | SR-RX300-PLLBND 54.58 45.49 | RX-300 PLL BLACK 
Dimensions — L x W xH (Inch) Digi-Key Price Each Serpac 13.72 x 10.07x6.14 | 15.11x12.40x6.94 | SR-RX520-PLLBND 9262 77.19 | RX-520 PLL BLACK 
Internal External Part No. 1 10 Model No. 18.56 x 13.39 x 6.72 | 20.04x 15.76x 7.59 | SR-RX720-PLLB-ND 145.06 120.89 | RX-720 PLL BLACK 
R-Series Case With Metal Lock Without Foam Insert 
7.73x5.1x33 8.88x7.59x3.97 | SRRX120-MLLBND 42.96 35.81 | RX-120 MLL BLAGK 
Without Foam Insert 9.61 x 7.42 x 4.15 10.90x9.9x4.92 | SR-RX300-MLLB-ND 58.58 48.82 | RX-300 MLL BLACK 
7.3 x 5.00 x 3.23 8.70 x 7.45 x 3.89 SR-R120-[]-ND 17481457 | R120 13.72 x 10.07x6.14 | 15.11x12.40x6.94 | SR-RX520-MLLB-ND 96.62 80.52 | RX-520 MLL BLACK 
ive x i x ren ee sper x ae Se FO Ne es rrr ne 18.56 x 13.39 x 6.72 | 20.04x 15.76x7.59 | SR-RX720-MLLB-ND 149.06 124.23 | RX-720 MLL BLACK 
49 X 9.18 X 8. OS X Te. 19 XG. i: : . z With Foam Insert 
18.29 x 13.19 x6.62_| 19.75x15.53x7.48_| _SA-R720-[_]-ND 84.56 70.47 | ~ R720 7.73x5.1x33 8.88x7.59x3.97 | SR-RX120-FB-ND 32.40 27.01 | RX-120 BLACK FOAM 
With Plastic Lock Without Foam Insert 9.61 x 7.42 x 4.15 10.90x9.9x 4.92 | SR-RX300-FB-ND 52.46 43,72 | RX-300 BLACK FOAM 
7.3.x 5.00 x 3.23 8.70 x 7.45 x 3.89 SR-R120-PLL]-ND 27.48 = 22.91 | R120PLL 13.72 x 10.07x6.14 | 15.11x12.40x6.94 | SR-RX520-FB-ND 94.40 78.67 | RX-520 BLACK FOAM 
9.59x7.42x3.98 | 10.80x9.85x4.87 | SR-R300-PLLL]-ND 36.84 = 30.71 | R-300PLL 18.56 x 13.39 x 6.72 | 20.04x 15.76. x 7.59 _| SR-RX720-FB-ND 195.36 162.81 | RX-720 BLACK FOAM 
13.49 x9.78x6.00 | 14.85x12.15x6.85 | SR-R520-PLLE]-ND 61.76 51.47 | R520PLL With Plastic Lock With Foam Insert 
18.29 x 13.19x6.62 | 19.75 x oe is ios ; eee i ? cae 78.81 | R720 PLL 7.73x51x3.3 8.88x7.59x3.97 | SRRX120-PLLFBND 42.40 35.34 | RX-120 PLL BLACQKFOAM 
fith Metal Lock Without Foam Inse 9.61 x 7.42 x 4.15 10.90x9.9x4.92 | SR-RX300-PLLFB-ND 62.46 52.06 | RX-300 PLL BLACK FOAM 
7.3.x 5.00 x 3.23 8.70 x 7.45 x 3.89 SR-R120-MLL_-ND 31.48 26.24 | R120MLL 13.72 x 10.07x6.14 | 15.11x12.40x6.94 | SR-RX520-PLLFB-ND 104.40 87.01 | RX-520 PLL BLACK FOAM 
9.59x7.42x3.98 | 10.80x9.85x4.87 | SR-R300-MLLT]-ND 40.84 34.04 | R300MLL 18.56 x 13.39 x 6.72 | _20.04x 15.76x 7.59 _| SR-RX720-PLLFB-ND 205.36 171.14 | RX-720 PLL BLACK FOAM 
13.49x9.78x6.00 | 14.85x12.15x6.85 | SR-R520-MLLET]-ND 65.76 54.81 | R520MLL With Metal Lock With Foam Insert 
18.29 x 13.19x6.62_| 19.75x 15.53x7.48 | SR-R720-MLL[]-ND 98.56 82.14 | R-720MLL 7.73x5.1x33 8.88x7.59x3.97 | SRRX120-MLLFBND 46.40 38.67 | RX-120MLLBLACKFOAM 
With Foam Insert 9.61 x 7.42 x 4.15 10.90x9.9x4.92 | SR-RX300-MLLFB-ND 66.46 55.39 | RX-300 MLL BLACK FOAM 
7.3.x 5.00 x 3.23 8.70 x 7.45 x 3.89 ‘SR-R120-F_-ND 19.54 16.29 | R120 FOAM 13.72 x 10.07x6.14 | 15.11x12.40x6.94 | SR-RX520-MLLFB-ND 108.40 90.34 | RX-520 MLL BLACK FOAM 
9.59x7.42x3.98 | 10.80x9.85x4.87 | SR-R300-F_]-ND 31.56 26.31 | R300 FOAM 18.56 x 13.39 x 6.72 |_20.04x 15.76x 7.59 | SR-RX720-MLLFB-ND 209.36 174.48 | RX-720 MLL BLACK FOAM 
13.49 x9.78x6.00 | 14.85x12.15x6.85 | SR-R520-A_]-ND 59.12 49.27 | R520 FOAM Digi-Key Price Each Serpac 
18.29 x 13.19 x 6.62_| 19.75 x 15.53x7.48 | SR+R720-FL_]-ND 97.88 81.57 _| R-720 FOAM Description eeries! Part No. 1 10 Model No. 
With Plastic Lock With Foam Insert “R” Series Panel Kits 
7.3 x 5.00 x 3.23 8.70 x 7.45 x 3.89 ‘SR-R120-PLLA_]-ND 2954 24.62 | R120PLLFOAM I 
9.59x7.42x3.98 | 10.80x9.85x4.87 | SR-R300-PLLFL]-ND 41.56 3464 | R300 PLL FOAM a Se Le ee pred 
13.49 x9.78x6.00 | 14.85x12.15x6.85 | SR-R520-PLLA_}-ND 69.12 57.61 | R-520PLLFOAM Top Plate F520 SEVE50T.ND 3004 2504 | 7ES0T 
18.29 x 13.19x6.62_ | 19.75x 15.53x7.48 | SR-R720-PLLAL-ND 107.88 _—-89.91_ | R720 PLL FOAM " : 
R720 SR7750T-ND 42.36 35.31 | _7750T 
With Metal Lock With Foam Insert R120 SR7150B-ND 31001751 | 71508 
7.3.x 5.00 x 3.23 8.70 x 7.45 x 3.89 SR-RI20-MLLF_-ND 3354 ~=—=«27.96 | R-120MLLFOAM 7300 SaeeTeID Dee. Sea pie|| acs 
9.59x7.42x3.98 | 10.80x9.85x4.87 | SRR300-MLLA-ND 4556 37.97 | R-300 MLL FOAM Bottom Plate pas ‘ = cs 
13.49x9.78x6.00 | 14.85x12.15x6.85 | SRR520-MLLAL-ND 7312 60.94 | R-520MLL FOAM R520 SR7550B-ND 32.80 27.34 | 7550B 
18.29 x 13.19x6.62 | 19.75x15.53x7.48 | SRR720-MLLA_|-ND 111.88 93.24 | R-720 MLL FOAM R720 SR7750B-ND 46.94 39.12 | 7750B 
Note: (_] = Case Oolor: B = Black; G = Gray; Y = Yellow; O = Orange NOTE: Hardware supplied with kits. Bottom plate kit includes perimeter seal and o-rings. Panel kits for R-Series only. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 987 


Bip Enclosures 


Bud Industries, Inc. 


Fig. 1 — Aluminum Chassis Fig. 2 — Plasti Box Fig. 3 — Grabbers Fig. 4 — Utility Cabinets 
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Welded at stress points for assured, maximum Available in 20 gauge steel or .04” aluminum. 
strength and rigidity. Sides folded in at bottom Sturdy, all-welded body. “CU” prefix: Steel with 
for additional support. Bottom plate easily | ABS plastic, UL94-HB flammability rating, ABS plastic in a light gray finish, with UL94V-0 Metallic Gray, “AU” prefix; Aluminum alloy in 
attached. Natural finish. suggested service temperature -40°C to +60°C. flammability rating. Natural. 


Fig. 5 — ABS Plastic Utilibox Fig. 6 — Die-Cast and Plastic Enclosures Fig. 7 — Potting Boxes 


Style 1: Light gray polycarbonate 
body and cover. UV stabilized, 
UL94V-2 flammability rating. 

Style 2: Light gray polycarbonate 
body and clear polycarbonate cover. 
UV stabilized, UL94V-2 flammability 
rating. 

Style 3: Dark gray ABS body and 
cover. UL94-HB flammability rating. 


Style A StleB 0 Style C 


Aluminum or plastic cover. ABS thermoplastic. Flammability rating: UL94V-0. Service temperature -20°C to +70°C. 


Optional close-fitting covers are available in all sizes. 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Color A B Cc Part No. 1 10 50 | PartNo. Color A B ic Part No. 1 10 | Part No. 
Fig. 1 — Chassis Fig. 2 — Plasti Box 
1.50 (38.1) | 4.00(100.4) | 6.00 (152.4) | 377-1000-ND 8.90 7.45 670 | AC-1405 1.50 (38.1) | 2.25 (57.15) | 3.62 (91.95) ] 377-1161-ND 540 450 |PT-11308-G 
2.00 (50.8) | 6.00(152.4) | 8.00(203.2) | 377-1001-ND 11.30 940 845 | AC-1413 1.50 (38.1) | 3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 377-1157-ND 10.30 = 8.60‘ | PBS-11327-G 
2.50 (63.5) | 8.00(203.2) | 10.00(254) | 377-1002-ND 18.30 15.30 13.75 | AC-1418 2.48 (62.99) | 3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 377-1162-ND 9.80 8.20 | PT-11388-G 
2.50 (63.5) | 8.00 (203.2) | 12.00(304.8) | 377-1003-ND 2270 1890 17.00 | AC-1419 Gay 1.52 (38.61) | 3.25 (82.55) | 4.37 (110.99) | 377-1158-ND 4.80 4.00 | PBS-11532-G 
5.00 (127) | 10.00 (254) | 17.00 (431.8) | 377-1004-ND 52.10 43.50 39.15 | AC-1422 1.52 (38.61) | 3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 377-1159-ND 550 460 |PS11543-G 
5.00 (127) | 13.00 (330.2) | 17.00 (431.8) | 377-1005-ND 60.00 50.10 45.10 | AC-1426 1.52 (38.61) | 4.87 (123.70) | 6.87 (174.50) | 377-1160-ND 6.80 5.65 | PS-11553-G 
3.00 (76.2) | 14.00 (355.6) | 17.00 (431.8) | 377-1006-ND 43.70 36.45 32.80 | AC-1427 2.52 (64.01) | 4.87 (123.70) | 6.87 (174.50) | 377-1163-ND 7.20 6.00 | PT-11557-G 
4.00 (101.6) | 15.00(381) | 17.00 (431.8) | 377-1007-ND 59.30 49.50 44.55 | AC-1428 Fig. 3 — Grabbers 
6.00 (152.4) | 15.00(381) | 17.00 (431.8) | 377-1008-ND 84.00 70.15 6315 | AC-1429 
Te 17.00 (431.8) | 17.00 (431.8) | 377-1009-ND 50.90 42.50 38.25 | AC-1430 Gry TGS 89): [5-18 (131-06) 23 (29698) SUaEID 19.00 15.85 | Hta420 
4.00 (101.6) | 17.00 (431.8) | 17.00 (431.8) | 377-1010-ND 59.60 49.75 4481 | AC-1431 Accessories for Grabbers 
2.00 (50.8) | 5.00(127) | 7.00(177.8) | 377-1011-ND 9.90 820 7.40 | AC-402 Tilt Stand for HH-3420 377-1171-ND 90 75 |HH-3440-TS 
2.00 (50.8) | 5.00(127) | 9.50(241.3) | 377-1012-ND 12.00 9.95 895 | AC-403 Gasket for HH-3420 .. 377-1172-ND 1.00 85 | HH-3441-G 
3.00 (76.2) | 5.00(127) | 10.00(254) | 377-1013-ND 15.20 12.65 11.40 | AC-404 Fig. 4 — Utility Cabinets 
2.00 (50.8) | 7.00(177.8) | 7.00(177.8) | 377-1014-ND 10.40 8.60 7.75 | AC-405 
2.00 (50.8) | 7.00(177.8) | 9.00(228.6) | 377-1015-ND 12.50 10.40 9.35 | AC-406 5.00 (127) | 6.00(182.4) | 4.00 (101.6) |Remaicee Oy 1410 11-75 | AU 029 
Aum./Natural | 6.00 (152.4) | 6.00 (152.4) | 6.00(152.4) | 377-1057-ND 20.60 = 17.20_—| AU-1039 
Aum, | 2.00(50.8) | 7.00(177.8) | 11.00(279.4) | 377-1016-ND 14.50 12.05 10.85 | AC-407 9.00 (2086) | 6.00(152.4) | 5.00(127) | 377-1088.ND 2240 1870 _| AU-1040 
Natural | 3.00(76.2) | 7.00(177.8) | 12.00(304.8) | 377-1017-ND 19.20 16.05 14.45 | AC-408 _ (152.4) 500 (152.4) 500 (158.4) | 877-1059:ND sadn ovis: | C098 
2.00 (50.8) | 7.00(177.8) | 13.00 (330.2) | 377-1018-ND 15.80 13.25 11.95 | AC-409 : ‘ : : : : . : 
3.00(76.2) | 7.00(177.8) | 15.00(381) | 377-1019-ND 25.00 20.85 18.75 | AC411 9.00 (226.6) | 6.00(1524) | 5.00(127) [Rema 2750 2295 | C1090 
12.00 (304.8) | 7.00(177.8) | 6.00(152.4) | 377-1061-ND 41.40 34.60 || CU-1124 
3.00 (76.2) | 8.00 (203.2) | 17.00 (431.8) | 377-1020-ND 26.00 21.80 1960 | AC-412 StealNatural | 4.00(101.8) | 5.00(127) | 3.00(762) | 377-1062ND 1240 10.45 | cb728 
3.00 (76.2) | 10.00(254) | 12.00(304.8) | 377-1021-ND 29.20 24.45 22.00 | AC-413 5,00(127) | 6.00(1824) | 4.00(1016) | 377-1063ND 1580 1315 |@h729 
3.00 (76.2) | 10.00(254) | 14.00 (355.6) | 377-1022-ND 29.70 2490 22.40 | AC-414 10.00 (254) | 8 : ‘ i ‘ " 
J ) | 8.00 (203.2) | 7.00(177.8) | 377-1064-ND 41.60 34.75 | OU-879 
2.00 (50.8) | 10.00 (254) | 17.00 (431.8) | 377-1023-ND 26.50 2215 19.95 | AC415 45.00 (381) | 9.00(228.6) | 7.00(1778) | 377-1065-ND 5910 4940 |cyese2 
3.00 (76.2) | 10.00 (254) | 17.00 (431.8) | _377-1024-ND 31.00 25.85 23.25 | AC-416 - Zz 
3.00 (76.2) | 12.00 (304.8) | 17.00 (431.8) | 377-1025-ND 3280 27.35 2460 | AC-418 Fig. 5 — Utilibox ABS Plastic 
2.00 (50.8) | 13.00 (330.2) | 17.00 (431.8) | 377-1026-ND 33.50 27.90 25.10 | AC-419 Black 8.66 (219.96) | 5.32 (135.13) | 2.95 (74.93) | 377-1164-ND* 21.70 18.10 | CQU-1495 
3.00 (76.2) | 13.00 (330.2) | 17.00 (431.8) | 377-1027-ND 38.70 3235 29.10 | AC-420 Black — 5.30 (134.62) | 2.94 (74.68) | 1.95 (49.53) | 377-1165-ND 270 225 |Os1874-B 
3.00(76.2) | 5.00(127) | 9.50(241.3) | 377-1028-ND 15.10 1260 11.35 | AC-421 Gray 5.30 (134.62) | 2.94 (74.68) | 1.95 (49.53) | 377-1166-ND 270 225 | OV1874G 
3.00 (76.2) | 8.00 (203.2) | 12.00(304.8) | 377-1029-ND 23.00 19.20 17.30 | AC-424 4.10 (104.14) | 2.23 (57.40) | 2.00(50.8) | 377-1167-ND 410. 340 | 4793 
4.00 (101.6) | 10.00 (254) | 17.00 (431.8) | 377-1030-ND 44.70 37.35 33.60 | AC-427 Black 5.59 (141.99) | 4.34 (110.27) | 1.84 (46.77) | 377-1168-ND 7.20 6.00 | +387 
4.00 (101.6) | 13.00 (330.2) | 17.00 (431.8) | 377-1031-ND 47.00 39.20 35.30 | AC-428 4.31 (109.47) | 3.06 (77.72) | 1.46 (37.08) | 377-1169-ND 580 4.85 | 0-388 
3.00 (76.2) | 5.00(127) |) 7.00(177.8) | 377-1032-ND 12.70 10.60 9.55 | AC-429 4.6 (116.84) | 3.1 (78.74) | 1.87(47.50) | 377-1216-ND 7.20 6.00 | CU-3281 
3.00 (76.2) | 4.00(101.6) | 6.00(152.4) | 377-1033-ND 11.20 9.30 8.35 | AC-430 4.6 (116.84) | 4.6 (116.84) | 2.37 (60.20) | 377-1217-ND 7.60 6.35 | QU3282 
2.00 (50.8) | 4.00(101.6) | 6.00(152.4) | 377-1034-ND 9.10 7.60 685 | AC431 Black 6.1 (154.94) | 4.6 (116.84) | 2.37 (60.20) | 377-1218-ND 9.20 7.70 | C3283 
7.6 (193.04) | 4.6 (116.84) | 2.37(60.20) | 377-1219-ND 10.60 885 | C3284 
Chassis Bottom Plates 5.07 (128.78) | 3.57 (90.68) | 1.59(40.39) | 377-1220-ND 6.70 5.60 | CU-389 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | Bud Ind. 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Color A B GC D Part No. 1 10 | Part No. 
Color Fits Width Chassis Length Part No. 1 10 100_| PartNo. Fig. 6 — NEMA 4 Sealed Die-Cast Enclosures (Aluminum Alloy #ADC-10, Gasket-EPDM) 
4.00 (101.6) 6.00 (152.4) $77-1035-ND 4.60 3.85 3.45 | BPA-1505 1.38 (35.05) | 2.28 (57.91) | 2.52 (64.01) ] 1.17 (29.72) ] 377-1100-ND 6.00 5.00 | AN-1301 
6.00 (152.4) 8.00 (203.2) 377-1036-ND 6.50 5.35 4.80 | BPA-1513 1.18 (29.98) | 2.56 (65.02) | 4.53 (115.06) | .98 (24.89) | 377-1101-ND 870 7.25 | AN-1302 
8.00 (203.2) 10.00 (254) 377-1037-ND 8.00 665 6.00 | BPA1518 2.17 (55.19) | 2.56 (65.02) | 4.53 (115.06) | 1.96 (49.78) | 377-1102-ND 10.60 8.85 | AN-1303 
8.00 (203.2) 12.00 (304.8) 377-1038-ND 9.70 8.10 7.30 | BPA-1519 Alum/ | 2.17 (55.19) | 3.54 (89.92) | 4.53 (115.06) | 1.96 (49.78) | 377-1103-ND 12.40 10.35 | AN-1304 
8.00 (203.2) 17.00 (431.8) 377-1039-ND 10.00 8.40 7.55 | BPA-1520 Natural | 2.17 (55.19) | 5.75 (146.05) | 8.75 (222.25) | 1.98 (50.29) | 377-1106-ND 23.80 19.85 | AN-1307 
10.00 (254) 12.00 (3048) 377-1040-ND 9.70 810 730 | BPA1523 1.18 (29.98) | 1.42 (36.07) | 3.54 (89.92) | .98 (24.89) | 377-1099-ND§ 5.80 4.85 | AN-1300 
roms) | 4006556) | STeostND 970 810720 | spats Bes ream | Aas ran as sag ase to meng 22) RD is 
12.00 (304.8) 17.00 (431.8) 377-1042-ND 13.90 11.65 10.50 | BPA-1528 : : - - : - - - - : 
waoesss) | mapas. | grin 470 2 THa5 | sa Pate) boas 
eum TSO0(SS) TADS) SUGIOEN 18.40 15.55 18.60 | BPA1SSO Gray | 2-17 (65.12) | 3.54 (89.92) | 4.53 (115.06) | 1.96 (49.78) | 377-1192-ND 19.80 16.50 | AN-1304-G 
Natural | 17.00 (431.8) 17.00 (431.8) 377-1045-ND = 20.40 17.05 15.35 | BPA-1531 2.95 (74.93) | 4.25 (107.95) | 5.83 (148.08) | 2.52 (64.01) | 377-1193-ND 31.80 26.50 | AN-1305-G 
5.00 (127) 7.00 (177.8) 377-1046-ND 450 3.75 3.40 | BPA-1589 2.17 (55.12) | 4.76 (120.90) | 6.73 (170.94) | 1.73 (43.94) | 377-1194-ND 32.20 26.85 | AN-1306-G 
5.00 (127) 9.50 (241.3) 377-1047-ND 460 3.85 3.45 | BPA-1590 2.17 (55.12) | 5.75 (146.05) | 8.75 (222.25) | 1.98 (50.29) | 377-1195-ND 34.60 28.85 | AN-1307-G 
5.00 (127) 10.00 (254) 377-1048-ND 450 3.75 3.40 | BPA1591 Fig. 6 — Econobox Enclosure (Aluminum Alloy #ADC-10) 
7,00(177.8) LOOKER) SAIC AND 9081S SEU) SEES 1.21 (30.73) | 1.50 (38.1) | 3.62 (91.95) | 1.06 (26.92) | 377-1107-ND 690 5.75 | QU-123 
7.00 (177.8) 9.00 (228.6) 377-1050-ND 5.50 4.60 4.15 | BPA-1593 Aum | 1-21 (30.73) | 2.37 (60.198) | 4.37 (177.8) | 1.06 (26.92) | 377-1108:ND 7.20 6.05 | CU-124 
7.00 (177.8) 11.00 (279.4) 377-1051-ND 5.70 4.75 4.30 | BPA-1594 Natural | 2-21 (56.13) | 3.68 (93.47) | 4.68 (118.87) | 2.06 (52.32) | 377-1109-ND 11.60 9.65 | QU-234 
7.00 (177.8) 12.00 (304.8) 377-1052-ND 630 5.25 4.75 | BPA-1595 2.21 (56.13) | 4.70 (119.38) | 7.39 (187.71) | 2.06 (52.32) | 377-1110-ND 19.60 16.35 | CU-247 
10.00 (254) 17.00 (431.8) 377-1053-ND 10.30 865 7.80 | BPA-1597 3.21 (81.53) | 4.70 (119.38) | 7.39 (187.71) | 3.06 (77.72) | 377-1111-ND 23.00 _ 19.20 | OU-347 
13.00 (330.2) 17.00 (431.8) 377-1054-ND 14.30 11.90 10.70 | BPA-1598 * Cover panel .05 inch duminum — § No wall mounting holes (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
988 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


BES Enclosures (Cont.) 


Fig. 8 — Desktop Cabinets Fig. 9 — Small Cabinets Fig. 10 — Sloping Cabinets Fig. 11 — Mini Boxes 
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Top and bottom, .05" aluminum; front panel, .09" aluminum. 
Extruded aluminum frame. Corner gussets for added support. 
Carrying handle may be used as tilting bail. Front panel, self- 
adhesive rubber feet and handle/bail included. Royal blue texture 
body with white frame and bail. 


Cover .05” aluminum, panels 12” “Surface 
Shield” Aluminum. Sides vented for cooling. 


Removable front panel. Hinged top 04” aluminum alloy. Two sections slip 
opens completely for access to together and may be joined by either built-in 
components mounted on chassis. snap lock or sheet metal screws (included). 


Fig. 12 — Gasketed Enclosures Fig. 13 — Small Cabinets 13 > Fig. 14 — Champion Cabinets 
75, 
( 


A ae , <a 7 7 ‘ a No screws on front or rear panel. Ventilation 
Indoor Version: ABS/PC blended plastic with UL94-5VB flammability 2 Piece Design 3 Piece Design slots in bottom and rear panel. Black top and 


Fig. 9 — TR Series 


rating. Suggested service temperature range -40°C to +70°C. Clear | Dual-slope keyboard styling. Base and side .09”, back panel and cover .05” aluminum. | bottom, white front and rear. .05” aluminum. 
doors are polycarbonate with UL94V-0 flammability rating. Rubber feet furnished. Four adhesive rubber feet furnished. 
NEMA 4X Sealed Polycarbonate and ABS Enclosures Small Cabinets 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
A B c D Part No. il 10 100 | Part No. Color A B c Part No. 1 5 10 |Part No. 
Fig. 6 — Style 1 Fig. 8 — SLIMCAB™ Desktop Cabinets 
1.38 (35.05) | 2.56 (65.02) | 2.28 (57.91) | 0.99 (25.146) } 377-1112-ND 740 615 5.55} PN-1320 Alum. 
1.57 (39.88) | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 0.99 (25.146) | 977-1114-ND 10.30 860 7.75|PN-1321 Sand Text, | 1-75 (44-45) | 8.50 (215.9) | 8.0(203.2) | 377-1187-ND 63.40. ~— 52.90 |CS-11221-S| 
2.17 (55.19) | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.58 (40.13) 377-1116-ND 11.10 9.25 8.35 | PN-1322 
) 


( 

( 
2.17 (55.19) | 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 1.58 (40.13) 377-1119-ND 12.80 10.65 9.60 | PN-1323 

A | Alum. 

2.17 (55.19) | 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 1.58 (40.13) 377-1122-ND 17.90 14.90 13.40 | PN-1324 : 7.00 (177.8) |11.06 (280.9) |13.25 (336.55) | 377-1055-ND 253.60 211.75 — |TR6102 
2.17 (55.19) | 8.74 (221.99) | 5.75 (146.05) | 1.58 (40.13) 377-1125-ND 23.70 19.75 17.80 | PN-1325 Blue/White 
3.15 (80.01) | 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 1.58 (40.13) 377-1127-ND 1940 16.15 14.55 | PN-1327 Blue/White 3.50 (88.9) |8.31 (211.07) |10.75 (273.05)| 377-1312-ND 206.90 172.80 — |TR6100 
3.15 (80.01) } 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 2.56 (65.02) 377-1129-ND 14.90 12.40 11.15 | PN-1328 5.25 (133.35) |8.31 (211.07) |13.25 (336.55) | 377-1313-ND 221.50 184.95 — |TR6101 
2.95 (74.93)| 8.74 (221.99) | 5.75 (146.05)] 1.58 (40.13) | 377-1131-ND 26.00 21.65 19.50 | PN-1329 Dnerterae tea Digi-Key Price Each Bud Ind. 
3.35 (85.09) | 6.30 (160.02) | 3.15 (80.01) | 2.76 (70.10) 377-1134-ND 16.50 13.75 12.40 | PN-1333 Color A B c Part No. 1 10 Part No. 
2.95 (74.93) | 7.87 (199.90) | 4.72 (119.89) | 2.37 (60.199) | 377-1136-ND 23.40 19.50 17.55 | PN-1334 


3.74 (94.99) | 10.43 (264.93) | 7.28 (184.91) | 2.95 (74.93) | 377-1258-ND 38.40 32.15 26.90 | PN-1335 Fig. 10 — Sloping Panel Cabinets 
Fig. 6 — Style 2 50 (165.1) | 7.06 (179.3) | 7.31 (185.7) | 377-1066-ND 44.10 36.90 |C-1584 


( ) 
2.17 (55.19) | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.58 (40.1 77-1117-ND 11.40 50 8.55 | PN-1322. 50 (165.1) | 9.06 (2201) | 7.31185.) ea a ee ee 
-17 (55.19) | 4.63 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.58(40.13) RAS AaaMInG ae : a 50 (165.1) |11.06 (280.9) | 7.31 (185.7) | 377-1068ND 47.60 39.70 -—-|C-1586 
2.17 (55.19) | 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 1.58 (40.13) | 377-1120-ND 13.20 11.00 9.90 | PN-1323-C 
2.17 (55.19) | 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 1.58 (40.13) | 377-1123-ND 18.50 15.40 13.85 | PN-1324-C os 8.00 (208.2) | 10.06 (255.5) | 6.00 (208.2) aie a eee ieee 
2.17 (55.19) | 6.30 (160.02) | 3.15 (80.01) | 1.58 (40.13) | 377-1133-ND 15.70 13.10 11.80 | PN-1332-C Metallic Gray | 8.00 (203.2) | 13.06 (331.7) | 8.50 (215.9) | 377-1070-ND 61.80 51.65 |C-1892 
10.00 (254) | 18.06 (458.37) | 10.50 (266.7) | 377-1071-ND 91.20 7610 |C-1893 
1.57 (39.88) | 4.53(115.06) | 2.56 (65.02) | 0.99(25.15) | 377-1255-ND 10.60 8.85 7.95) PN-1321-C 
) ) 
) ) 


8.00 (203.2) | 14.06 (357.1) | 8.00 (203.2) 377-1072-ND 56.30 47.00 C1894 


) 
2.95 (74.93) | 8.74(221.99) | 5.75 (146.05) | 1.58 (40.13) | 377-1256-ND 26.00 21.65 19.50 | PN-1329-C 
2.95 (74.93) | 7.87(199.90) | 4.72 (119.89) | 2.37 (60.20) | _377-1257-ND___-23.70_19.75 17.80 | PN-1334-C 9.00 (228.6) |18.06 (458.7) | 6.18 (207-7) [RS denOUNN BE CIN 
Fig. 6 — Style 3 Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Color A B Cc Part No. 1 5 Part No. 
1.38 (35.05)| 2.56 (65.02) | 2.28 (57.91) | 0.99 (25.146) | 377-1113-ND 5.90 4.90 4.40 | PN-1320-DG - - 
1.57 (39.88) | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 0.99 (25.146) | 377-1115-ND 720 600 5,40] PN-1321-DG Slope Enclosures, Solid Top (.09" Base, .05" Cover with Rubber Feet) 
2.17 (55.19) 4.53 (115.06) 2.56 (65.02) | 1.58 (40.13) | 377-1118-ND 8.10 6.75 6.10 | PN-1322-DG ._ [4.25 (107.95) 4.93 (125.22)| 5.00(127) | 377-1074-ND* 37.30 31145  |SC-12100 
2.17 (55.19)| 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 1.58 (40.13) | 377-1121-ND 9.80 8.15 7.35 | PN-1323-DG BlaclWhite | 5 55 (g2.55) |11.93 (303.02)| 10.00(254) | 377-1075-ND 67.00 5595 |SC-12101 
2.17 (55.19) 6.73 (170.94) 4.76 (120.90) | 1.58 (40.13) | 377-1124-ND 14.20 11.85 10.65 | PN-1324-DG Dimersoneeincn((mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
2.17 (55.19)| 8.74 (221.99) | 5.75 (146.05) | 1.58 (40.13) | _377-1126-ND 19.20 16.00 14.40 | PN-1325-DG| calee ry E C Part No. A 0 partNal 
3.15 (80.01)| 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 1.58 (40.13) | 377-1128-ND 13.40 11.15 10.05 | PN-1327-DG| Fig. 11 — Miniboxes 
3.15 (80.01)| 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 2.56 (65.02) | 377-1130-ND 1010 840  7.55| PN-1328-DG| 
2.95 (74.98) | 8.74 (221.99) | 5.75 (146.05) | 1.58 (40.13) | 377-1132-ND 16.40 13.65 12.30 | PN-1329-DG| 62 (41.15) | 2.12 (53.85) | 2.75 (69.85) | 377-1076-ND 4.60 3.80 |QU-2100-B 
3.35 (85.09) | 6.30 (160.02) | 3.15 (80.01) | 2.76 (70.10) | 377-1135-ND 13.00 10.85 9.75] PN-1333-DG| 62 (41.15) | 2.12 (53.85) | 3.25 (82.55) | 377-1077-ND 4.75 3.90  |QU-2101-B 
2.95 (74.98) | 7.87 (199.90) | 4.72 (119.89) | 2.37 (60.199) 377-1137-ND 17.30 14.40 12.95 | PN-1334-DG| 62 (41.15) | 2.12 (53.85) | 4.00(101.6) | 377-1078-ND 4.95 4.05  |QU-2102-B 
3.74 (94.99) | 10.43 (264.93) | 7.28 (184.91) | 2.95 (74.93) | _377-1259-ND 29.10 24.35 20.36 | PN-1335-DG) ae 2.25 (57.15) | 4.00(101.6) | 377-1079-ND 5.00 415 — |QU-2103-B 
Aums 3.00 (76.2) | 4.00(101.6) | 5.00(127) | 377-1080-ND 7.40 6.15  |OU-2105-B 
———-. - 2.12 (53.85) | 3.00 (76.2) | 5.25 (133.35) | 377-1081-ND 6.00 4.95  |0U-2106-B 
Dimensions Inch (nm) ace EAC (eae ne. Ga | 400 (101.6) | 5.00(127) | 6.00(182.4) | s77-tos-ND 1040 «875s fau2t07-8 
Siyle, xGolor a el ce u HOM | hart: 3.00 (76.2) | 5.00(127) | 7.00(177.8) | 377-1083-ND 1010 845 |asb2108-B 
Fig. 7 — Potting Boxes 3.50 (88.9) | 6.00 (152.4) | 8.00(203.2) | 377-1084-ND 20.30 17.00 |cU-2109-B 
1.00 (25.4) | 2.00(50.8) | 1.50 (38.1) 377-1173-ND 116  .97 |PB-1558 3,50 (88.9) | 6.00 (152.4) | 10.00 (254) | 377-1085-ND 2150 1795 |abeti0-B 
A Black 1.50(38.1) | 3.00(76.2) | 2.00 (50.8) 377-1176-ND 1.69 1.41 |PB-1559 4.00 (101.6) | 7.00 (177.8) | 12.00 (304.8) | 377-1086-ND 23.40 23.75 |abeiit-B 
.75(19.05) | 1.00(25.4) | 1.00 (25.4) 377-1180-ND 68 57 |PB-1577 1.62(41.15) |212 (6088) | 275 6885) [NSAOSEND 500 5p. \Ua000 
1.00 (25.4) | 2.00(50.8) | 1.50 (38.1) 377-1175-ND 1.27 1.06 |PB-1558-TF 1.62 (41.15) | 212 (63.88) | 3.25(82.55) | 377-1088-ND 3.40 295 |cU-2001-A 
B Black 1.50(38.1) | 3.00(76.2) | 2.00 (50.8) 377-1178-ND 1.82 1.52 |PB-1559-TF 4.62 (41.15) | 212(63.85) | 4.00(1016) | 377-1089-ND a 310  \ov-3002-A 
1.50 (38.1) | 3.00(76.2) | 3.00(76.2) 377-1179-ND 1.83 1.53 |PB-1576-TF 2.25 (57.15) | 225 (57.18) | 4.00(101.6) | 377-1090-ND i) 330  |cus00a-A 
co | pack 1.00 (25.4) | 2.00(50.8) | 1.50 (38.1) 377-1174-ND 1.27 1.06 |PB-1558-BF 2.25 (57.15) | 2.25 (57.15) | 5.00(127) | 377-1091-ND 4.80 4.00  |ou-3004-A 
1.50 (38.1) | 3.00(76.2) | 2.00 (50.8) 377-1177-ND 1.82 1.52 _|PB-1559-BF Aum./ 3.00 (76.2) | 4.00(101.6) | 5.00(127) | 377-1092-ND 6.10 5.10 |QU-3005-A 
Optional Close-Fitting Covers Natural 2.12 (53.85) | 3.00(76.2) | 5.25 (133.35) | 377-1093-ND 4.95 4.05  |QU3006-A 
Cover for PB-1558-BF 377-1181-ND ‘67.56 |PBC-1558-C 4.00 (101.6) | 5.00(127) | 6.00(152.4) | 377-1094-ND 8.70 7.30 |CU-3007-A 
Cover for PB-1558/1558-TF 377-1182-ND 67 56 _|PBC-1558-CN 3.00 (76.2) | 5.00(127) | 7.00(177.8) | 377-1095-ND 7.80 6.50 CU-3008-A 
Cover for PB-1559-BF 377-1183-ND 78.65 |PBC-1559-C 3.50 (88.9) | 6.00 (152.4) | 8.00 (203.2) | 377-1096-ND 12.30 10.25 |OU-3009-A 
Cover for PB-1559/1559-TF 377-1184-ND .76 64 |PBC-1575-C 3.50 (88.9) | 6.00 (152.4) | 10.00 (254) | 377-1097-ND 15.50 12.90  |QU-3010-A 
Cover for PB-1576-TF 377-1185-ND .99  .83 |PBC-1576-C 4.00 (101.6) | 7.00 (177.8) | 12.00 (304.8) | _377-1098-ND 1960 1635  |QU3011-A 
Cover for PB-1577.... 377-1186-ND 4034 |PBC-1577-C | Single knockout only — centered (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 989 


Enclosures (cont) 


Bud Industri, le 


Fig. 15 — Portacab Cabinets 


Designed for bench or portable use. Louvered sides .05” aluminum. Metallic 


gray. Handle capacity 25 lbs. Four plastic feet furnished. 


Fig. 18 — Plasticases 


PC-11402 — PC-11416: Impact resistant polystyrene. 
UL94-HB flammability rating. Molded-in card guides and 
mounting bosses. Double-textured PC Bone Gray. 


PC-11438: Black ABS covers. UL94-HB flammability 
rating. Clear anodized aluminum front and rear panels. 
Internal steel channels provide extra strength and ease of 
assembly. Formed guide tabs accept vertical or horizontal 


Fig. 16 — Converta Boxes 


A 


~~ 


Welded base and two-sided cover .0 


aluminum. Natural finish. 


Fig. 17 — Portable Cabinets 


5" 


21. 
(544.58) 


.05” aluminum. Frame, 6063-T5 extrusion. Accommodate 19” panels. 


Mounting rails have 10-32 tapped holes. Use 377-1403-ND screws. Cabinet 
500 Ibs. load, handles 100 lbs. load capacity. Door sold separately. 


Fig. 19 — Wall Mount Cabinets 


Three section ventilated swing frame. 
Lockable door. Left or right hand 
hinge. Fan mounting option. 16- 
gauge steel. 19” rails in rear and 
center. Use 377-1405-ND cagenut 
and 377-1403-ND screws. 150 Ibs. 


circuit boards. capacity. 


PC-11482-A: Dark gray ABS covers with natural finish 
aluminum end panels. UL94V-0 flammability rating, 
suggested service temp -40°C to +80°C. 


UL/NEMA/IEC Gasketed Enclosures 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimensions - Inch (mm) Weight Digi-Key Price Each Bud Ind. 
A B ( D Part No. 1 5 15 |Part No. Color A Panel Space Lbs. Part No. 1 3 Part No. 
= = re 7 Fig. 17 — Classic II Portable Cabinets* 
Fig. 12 — NBA Series - Stainless Steel Hinges Gay | 22.81 (579.37) | 21.00 (533.4) 40 377-1335-ND 477.45 445.55 | AGC-9276-GT 
1138. Blue | 22.81 (579.37) | 21.00 (533.4) 40 377-1336-ND 477.45 445.55 | AGC-9276-RB 
7.09 (180.09)| 11.80 (299.72) | 7.85 (199.39) | 5.90 (149.86)} 377-1138-NDt 55.50 46.25 41.65/NBA-10144 Whee ° ue Oe SSENOA ioc) ones ean 
7.09 (180.09)| 15.75 (400.05) | 11.80 (299.72) | 5.90 (149.86)} 377-1139-NDt 81.80 68.15 61.35]NBA-10148 Gray | 24.56 (623.82) | 22.75 (577.85) a4 377-1337-ND 494.55 461.60 | AGC-9277-GT 
5.97 (151.64)| 11.80 (299.72) | 7.85 (199.39) | 4.80(121.92)] 377-1140-ND§ 52.80 44.00 39.60/NBA-10162 Blue | 24.56 (623.82) | 22.75 (577.85) 41 377-1338-ND 494.55 461.60 | AGC-9277-RB 
z TR White - - 6.75 377-1399-NDt 105.15 94.65 | AGD-377-WH 
Fig. 12 — NBB Series - Plastic Hinges Gay | 26.31 (668.27) | 24.50 (622.3) 42 377-1339-ND 508.75 474.80 | AGC-9278-GT 
SEMEL Blue | 26.31 (668.27) | 24.50 (622.3) 42 377-1340-ND 508.75 474.80 _| AGC-9278-RB 
3.57 (90.68) | 5.90 (149.86) | 5.90 (149.86) | 2.75 (69.85) | 377-1141-NDt 17.50 14.60 13.15/NBB-10240 bn pics (8 755 B771400 NDE 11258 101.30 | AGD 378 WH 
5.50 (141.35)|11.28 (286.512)| 7.47 (189.79) | 4.33(109.98)} 377-1142-NDt 36.30 30.25 27.25/NBB-10243 Gray | 28.06 (712.72) | 26.25 (666.75) 2B 377-1341-ND 52745 49225 | AGC9279-GT 
7.04 (178.82)| 13.00 (330.2) | 13.00 (330.2) | 5.86 (148.84)| 377-1143-NDt 50.10 41.75 37.60/NBB-10245 Blue | 28.06 (712.72) | 26.25 (666.75) 43 377-1342-ND 527.45 492.25 | AGC-9279-RB 
White =- =- 7.50 377-1401-NDt 115.70 104.15 _| AGD-379-WH 
6.30 (160.02)| 15.68 (398.27) | 11.73 (297.94) | 5.11 (129.79)} 377-1144- 50.60 42.15 37.95]NBB-10247 
( ) (398.27) ( ) ( q| © mel 2 Gay | 29.81 (757.17) | 28.00 (711.2) 45 377-1343-ND 531.10 495.75 | AGC-9280-GT 
3.57 (90.68) | 5.90 (149.86) | 5.90 (149.86) | 2.75 (69.85) | 377-1245-ND§ 19.10 15.90 14.30) NBB-10260 Blue | 29.81 (757.17) | 28.00 (711.2) 45 377-1344-ND 531.10 495.75 | AGC-9280-RB 
3.57 (90.68) | 5.90 (149.86) | 5.90 (149.86) | 2.75 (69.85) | 377-1246-NDt 19.30 16.10 14.50|NBB-15240 White = = 8.00 377-1402-NDt 122.20 110.00 | AGD-380-WH 
Fig. 12 — NBD Series - Non-Metallic Phillips Drive Fast * Due to weight and size, product will be drop shipped from Bud Industries direct to our customers. 
“9 eh tla ihc Contact Digi-Key Specialty Sales at 1-888-671-1741. 
5.03 (127.76)| 7.48 (189.99) | 11.02 (279.91) | 3.85 (97.79) | 377-1145-NDt 36.90 30.75 27.70|NBD-10442| t These are the doors that go with the cabinets. 
Fig. 12 — NBE Series - Plastic Hinges/Aluminum Swing-out Panel Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | Bud Ind. 
5.50 (141.35)| 7.47 (189.79) |11.28 (286.512)| 4.33 (109.98)| 377-1146-ND§ 68.20 56.95 51.25|NBE-10563| | Style | Color A B c Part No. il 10 _| PartNo. 
6.30 (160.02)| 11.73 (297.94) | 15.68 (398.27) | 5.11 (129.79)|  377-1147-ND§ 89.20 74.50 67.05|NBE-10567 Ee See Ps Oey REN Taso ato BOTT 
7.85 (199.39)| 14.64 (371.86) | 19.17 (486.92) | 6.67 (169.42) 377-1148-ND§ 135.10 112.80 101.50/NBE-10573 1 | Gay] 5 e401) | 8.10(20574) | 632 (160.53) | 377-1150-ND 20.40 1700 | PC11408 
+ Solid doors § Clear doors 3.30 (83.82) | 6.12(155.49) | 6.32 (160.53) | 377-1151-ND 21.00 17.50 | PC-11410 
> | cay | 3:30(8382) | 8.10(205.74) | 632 (160.53) | 377-1152ND 24.30 20.30 | PC-11412 
. ®Y | 4.04 (102.62) | 6.12(155.49) | 6.32(160.53) | 377-1153-ND 22.10 18.45 | PC-11414 
Small Cabinets 4.04 (102.62) | 8.10 (205.74) | 6.32(160.53) | 377-1154-ND 25.80 21.55 | PC-11416 
, | Black] 4.02 (102.11) | 9.72 (246.89) | 8.66(219.96) | 377-1155-ND 52.90 44.15 | PO-11438 
Digi-Key Price Each Bud Ind. Gray | 2.56 (65.02) | 10.24 (260.10) | 7.09 (180.09) | _377-1156-ND 32.80 27.35 | PC-11482-A 
Description Part No. 1 5 15 Part No. . 
Fig. 13 — Small Metal Enclosures - Compucab Series Cabinets 
2 pe. Design 377-1296-ND 72.20 60.30 54.25 SC-13100 Dimensions - Inch (mm) Weight | Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Color A B Panel Space | Lbs. | Part No. i 3 Part No. 
3 pc. Design 377-1297-ND 140.50 117.30 105.55 SC-13101 
Steel Door 
Fig. 19 — Wall Mount Cabinets* 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Black | 24.00 (609.6) | 11.00 (279.4) | 21.00 (533.4)| 46 377-1319-ND 385.75 360.00 | WV-5412-BRT 
Color A B Cc Part No 1 10 | PartNo. Off-White | 24.00 (609.6) | 11.00 (279.4) | 21.00 (533.4)} 46 | 377-1320-ND 385.75 360.00 | WV-5412-WRT 
- ; : Black | 48.50 (1231.9) | 11.00 (279.4) | 45.00(1143) |. 96 | 377-1321-ND 522.65 487.75 | WM-5414-BRT 
Fig. 14 — Champion Series Cabinets Qff-White | 48.50 (1231.9) | 11.00 (279.4) | 45.00 (1143) | 96 | 377-1322-ND 522.65 487.75 | WM-5414-WRT 
6.00 (152.4) | 12.00(304.8) | 10.00(254) | 377-1210-ND 77.30 64.50 _| CS-11212-BT Black | 24.00 (609.6) | 11.00 (279.4) | 21.00(633.4) | 66 | 377-1323-ND 423.10 394.85 | WIV-5422-BRT 
Back | 8.00 (203.2) | 9.00 (2286) | 8.00(20a2) | s77-tett-no 7540 ~—-62.90. | CS-11214-BT Off-White | 24.00 (609.6) | 11.00 (279.4) | 21.00 (533.4)} 66 | 377-1324-ND 423.10 394.85 | WV-5422-WRT 
eat Black | 48.50 (1231.9) | 16.00 (406.4) | 45.00(1143) | 107 | 377-1325-ND 550.40 513.65 | WM-5424-BRT 
8.00 (203.2) | 12.00 (304.8) | 10.00(254) | 877-1212ND_ 84.60 70.60 | CON216-BT | | Gy White| 48.50 (1231.9)| 16.00 (406.4) | 45.00(1143) | 107 | 377-1326-ND 550.40 513.65 | W-5424-WAT 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Gale: B 2 e patina) i Sl Bann: Dimensions - Inch (mm) Weight | Digi-Key Price Each | Bud Ind. 
Fig. 15 — Portacab Cabinets Color A B Panel Space | Lbs. | Part No. 1 3 Part No. 
8.00 (203.2) | 6.12(155.45) | 8.00(208.2) | 377-1315-ND 71.00 59.25 _| WA-1540 - Blexigias 512001 - 
Gray | 9:00 (2286) | 8:12(20625) | 12.00(3048) | 377-1316ND 97.90 81.75 | WA541 Fig. 19 — Wall Mount Cabinets * 
8.00 (203.2) | 10.12 (257.05)}  8.00(208.2) | 377-1317-ND 83.30 ~—«-69.60_ | WA-1542 Black | 24.00 (609.6) | 11.00 (279.4) | 21.00 (533.4) | 46) 377-1327-ND 492.25 403.40 | WM-5442-BRT 
11002704) |11:42 (08248) 180004572) REOPEN isa6o atias | wadsas Off-White| 24.00 (609.6) | 11.00 (279.4) | 21.00 (533.4) | __46 __| 377-1328-ND 432.25 403.40 | WM-5442-WRT 
SOUS). | UIE CBE SS) 18.00 (4572) adie : : Black | 48.50 (1231.9) | 11.00 (279.4) | 45.00(1143) | 96 | 377-1329-ND 602.10 561.90 | WiV-5444-BRT 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Off-White| 48.50 (1231.9) | 11.00 (279.4) | 45.00(1143) | 96 377-1330-ND 602.10 561.90 | WM-5444-WRT 
Color A B c Part No 1 10 | PartNo. Black | 24.00 (609.6) | 11.00 (279.4) | 21.00 (533.4)| 66 | 377-1331-ND 438.40 409.15 | Wiv-5452-BRT 
Fig. 16 — Converta Boxes Off-White} 24.00 (609.6) | 11.00 (279.4) | 21.00 (533.4) | 66 _| 377-1332-ND 438.40 409.15 | WM-5452-WRT 
Black | 48.50 (1231.9) | 16.00 (406.4) | 45.00(1143) | 107 | 377-1333-ND 614.75 573.70 | W-5454-BRT 
Aum | 290 (50.8) 8.00 (203.2) | 4.00 (101.6) | 377-1221-ND 1440 12.00 | OU-482-A Cif-White | 48.50 (1231.9) | 16.00 (406.4) | 45.00(1143) | 107 | 377-1334-ND 614.75 573.70 | WM-5454-WRT 
Natural | 250(63.5) 9.50 (241.3) | 5.00(127) | 377-1222-ND 15.80 1320 | QU592-A 
2.50 (63.5) 12.00 (304.8)| 6.00 (152.4) | 377-1223-ND 20.80 17.34 OU-622-A * Due to weight and size, product will be drop shipped from Bud Industries direct to our customers. 
Contact Digi-Key Specialty Sales at 1-888-671-1741. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


990 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


When You Use Bud Cabinet Racks You Get: 


# 
* Rapid Delivery oe 


¢ Fully Assembled Cabinets Enclosure 
ee « Ease of Ordering Under One Part Number Brand! 

* Complete Line of Easy-to-Use Accessories * 02 Reed Business Srey 
¢ Availability of Modifications and Custom Designs 


www.budind.com/dig-key) BUud’s Quick-Pick Cabinet Accessory Chart 


Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Description Part No. 1 10 20 Part No. 
Mounting Rail for 70” Panel Space (1 pr.) 377-1413-ND 97.10 64.90 60.85 PMR-9453 
Casters (1 pr.) 377-1264-ND 28.60 23.85 22.88 RC-7758-PR 
Leveler Kit for Economizer Rack 377-1267-ND 47.90 40.00 38.32 RL-7770 
Power Strip — Rack Mounted (Front) 377-1414-ND 66.00 46.25 39.60 POS-194-S 
Shelf — Stationary and Vented 377-1307-ND 68.20 42.65 40.92 SH-2384 
Shelf — Stationary and Solid 377-1306-ND 73.20 45.75 43.92 SH-2382 
Tips Shelf — Sliding and Vented 377-1415-ND 120.00 93.34 72.00 SH-2392 
Handbook Shelf — Sliding and Solid 377-1416-ND 118.00 82.60 70.80 SH-2388 
= Fan Tray 377-1227-ND 208.40 145.90 135.46 FT-1170-MG 
Fans for Tray 377-1225-ND 46.88 28.15 26.25 FN-1280 
Blower 377-1411-ND 498.40 348.90 299.04 B-62 
Call for Your _ Panel - 1U 377-1247-ND 10.35 865 8.24 PA-1101-MG 
Enclosure Design Tips Panel — 2U 377-1248-ND 14.40 12.00 11.52 PA-1102-MG 
Handbook from Panel — 2U 377-1249-ND 19.70 16.40 15.76 PA-1103-MG 
Digi-Key and Bud Handbook 377-1412-ND 1.99 — — HANDBOOK 
Racks 377-1412-ND NEW! Design Tips Handbook ............ $1.99 


Bud Industries, Inc. 


Fig. 1 - Open Racks Swing Frame Fig.2-Aluminum ~~ Fig. 3 - Open Racks 2 Fig. 4 - Table Top Racks Fig. 5 - Server Cabinets 
Racks ( 

Left or right hand Steel construction. I Chassis-type base holds Ventilated sides, : 

hinge. Velcro cable} 2; Aluminum rack. Rails tapped #10-32, heavy components for rear door, Econoglas *, 

straps included. Ea Panel holes use 377-1403-ND i table mounting. Panel front door, right or 

75 Ibs. load “| #12-24 tapped. screws. Heavy duty i holes tapped #10-32, left hand operation. 

capacity. Use 377-1404- steel rack. Panel I use 377-1403-ND Multiple cable 


Use 377-1404-ND ND. 1,000 Ibs. holes are #12-24, | Screws. Base 20.37" access ports. Panel A 
screws. load capacity. use 377-1404-ND I (517.4)mm x 12.00” rails have provisions 
Black texture. screws. I (304.8)mm. Shipped for vertical cable 

Za < Hil knocked down. management. 


< > Black texture finish. 
Laer ; 
(381.0) 514.35) 


Open Racks Dimensions - Inch (mm) Weight | Digi-Key Price Each [Bud Ind. 
Color A Panel Space Lbs. | Part No. 1 5 {Part No. 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | Bud Ind. Fig. 3 — Open Racks - RR1367 Series 
Color A B c Part No 1 5 | PartNo. Black | 73.37 (1863.60) ] 70.00 x 19.00 (1778 x 482.6) 77 | 377-1285-ND 407.80 340.50 JRR-1368-BT 
: - Gray | 73.37 (1863.60) | 70.00 x 19.00 (1778 x 482.6) 77 | 377-1286-ND 407.80 340.50 |RR-1368-MG 
Fig. 1 — Open Rack Swing Frame - Knockdown Assembly Black | 80.37 (2041.40) | 77.00 x 19.00 (1955.8 x 482.6) | 81 | 377-1287-ND 421.40 351.80 |RR-1369-BT 
Black | 24:00(609.6) | 21.25(539.75) | 18.00 (457.2) | 377-1298-ND 154.60 115.95] SF2184 Gray | 80.37 (2041.40) | 77.00 x 19.00 (1955.8 x 482.6) | 81 | 377-1288-ND 421.40 351.80 |RR-1369-MG 
38.00 (965.2) | 21.25(539.75) | 18.00(457.2) | 377-1299-ND 174.10 130.60] SF2194 Fig. 3 — Heavy Duty Steel Racks 
82.75 (2101.85) | 77.00 x 19.00 (1955.8 x 482.6) | 73 | 377-1276-ND 270.60 225.95 |RR-1269 
Dimensions = Inch (mm) Digi-Key Price Each | Bud Ind. Black |107.25 (2724.15) | 101.50 x 19.00 (2578.1 x 482.6) | 85 | 377-1277-ND 298.20 249.00 |RR-1270 
cla A Panel Space raat i brea. 82.75 (2101.85) | 77.00 x 23.00 (1955.8 x 584.2) | 79 | 377-1278-ND 289.60 241.80 |RR-1291 


7 = 7 * Due to weight and size, product will be drop shipped from Bud Industries direct to our customers. 
Fig. 2 — Aluminum Racks Contact Digi-Key Specialty Sales at 1-888-671-1741. 


Black | 84.00 (2133.6) 77.00 x 19.00 (1955.8 x 482.6) | 377-1196-ND 168.00 140.30) ARR-1272-BT 


Natural | 84.00 (2133.6) | 77.00.x 19.00 (1955.8 x 482.6) | 377-1197-ND 158.00 131.95) ARR-1272-NF Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Natural | 50.00 (1270) 42.00 x 19.00 (1066.8 x 482.6) | 377-1198-ND 150.00 125.26} ARR-1276-NF Color A Panel Space Part No. 1 5 Part No. 
Fig. 4 — Table Top Racks 
eae 7 = 7 Black 24.00 (609.6) 21.00 (533.4 377-1270-ND 114.20 95.35 | RR1248-BT 
etic ter olliten (itu) MUN} 8 Put Hay Gaboleten |levellis Gay 24.00 {e098 21.00 ee 377-1271-ND 114.20 95.35 | RR-1248-MG 
Color A Panel Space Lbs. | Part No. 1 5 _|Part No. Black 31.00 (5.6) 28.00 (711.2) 377-1272-ND 124.80 104.25 | RR-1249-BT 
Fig. 3 — Open Racks - RR1263 Series* Gay 31.00 (5.6) 28.00 (711.2) 377-1273-ND 124.80 104.25 | RR-1249-MG 


Black | 35.62 (904.75) | 31.50 x 19.00 (800.1 x 482.6) 36 | 377-1274-ND 175.20 146.30)RR-1263-BT Cabinet Racks 
Gay | 35.62 (904.75) | 31.50 x 19.00 (800.1 x 482.6) 36 | 377-1408-ND 175.20 146.30) RR-1263-MG 


Black | 70.62 (1793.75) | 66.50 x 19.00 (1689.1 x 482.6) | 46 | 377-1407-ND 210.50 175.80|RR-1264-BT Dimensions - Inch (mm) Weight | Digi-Key Price Each | Budiind. 
Gray | 70.62 (1793.75) | 66.50 x 19.00 (1689.1 x 482.6) | 46 | 377-1275-ND 210.50 175.80/RR-1264-MG AXBxC Panel Space ai u Si hWartiNo: 
Black | 40.87 (1038.10) } 36.75 x 19.00 (933.45 x 482.6) | 37 | 377-1279-ND 186,50 155.75|RR-1363-BT SORRY IR Fig-3 5 Large Server Cabinets: 

Gray | 40.87 (1038.10) | 36.75 x 19.00 (993.45 x 482.6) | 37 | 377-1280-ND 186.50 155.75/AR-1363-MG | | (9195 19 x 609.6 x 899.92) (2000.25 x 482.6) 247 | 377-1351-ND 1406.25 1312.50 | DC-8105 
Black | 75.62 (1920.75) | 71.75 x 19.00 (1822.45 x 482.6) | 46 | 377-1281-ND 215.20 179.70) RR-1364-BT AV PELET CRT 75x19 mo GEGEN iano iamm | bosio 
Gray | 75.62 (1920.75) | 71.75 x 19.00 (1822.45 x 482.6) | 46 | 377-1282-ND 215.20 179.70/RR-1364-MG | |(2135.12x609.6x1100.07)| (2000.25 x 482.6) ; : 


Black | 81.12 (2060.45) | 77.00 x 19.00 (1956.8 x 482.6) | 49 | 377-1283-ND 219.90 183.60/RR-1366-8T | , ; ; ar 
Gray |81.12(2060.45) | 77.00 x 19.00 (1955.8 x 482.6) | 49 | 377-1284-ND 21990 1a3.60/AR-1366-MG | * QyrONSST Sess procins wil De stop Shipp! from Bad Incusiries crest 10 our customers 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 991 


Bu Indust, ne, 


Fig. 6 - Economizer Cabinet 


Welded frame. 
Panel mounting rails 
fully adjustable, 
tapped #10-32, use 
377-1403-ND 
screws. Removable 
side panels. 1,200 
Ibs. load capacity. 


Racks (cont) 


Welded Steel. 
Louvered side 
panels and rear 
door. Econoglas 


Fig. 7 - Turn Key Cabinets 


locking front door. 


Full height panel 


mounting rails, use 


377-1403-ND 


screws. 1,200 lbs. 


load capacity. 


Fig. 8 - Rack Mount Chassis 


Front panel -.12” 
thick mill finish 
aluminum with 
“Surface Shield” 
protection. Side 
panels are pun- 
ched on a .87” 
grid. Handles and 
covers sold sep- 
arately. 


17.0 -A17.06 


Fig. 9 - Small Rack Mount Chassis 


Small rack mount chassis. Panels are 
.10" thick. Chassis are .05” thick 


Fig. 10 - ValuLine Cabinets 


Side and front panel .09” aluminum: 
base, rear and top .05” aluminum. Rack 


aluminum. Covers sold separately. mounting brackets and rubber feet 


included. 25 lbs. load capacity. 


Fig. 12 - Sliding Drawers Fig. 13 - Shelves Fig. 14 - Vented Shelves Fig. 15 - Adjustable Shelves 


(520.7) (88.14) 7 
NN 7 
Se 


Fits 19” panel. Mouse pad slides 
underneath right or left. Takes up 2-U of 
panel space. 


Fits 19” panel. Supports heavy loads 
even when fully extended. 


Fits 19” wide panel spaces. Supports 
up to 200 Ibs. Requires two pair of 
panel mounting rails per cabinet. 


Fits 19" wide panel spaces. Supports up 
to 200 Ibs. Requires two pair of panel 
mounting rails per cabinet. Ventilated. 


Fits 19” panel spaces. Adjustable for 
depth within rack. Supports 150 Ibs. 


Dimensions - Inch (mm) Weight | Digi-Key Price Each Bud Ind. Fits Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Color A B c Lbs. Part No 1 3 Part No. Description Chassis Part No. 1 10 25 =| Part No. 
Fig. 6 — Economizer Upright Cabinet Racks - Ventilated* Rack Mount Chassis Covers 
Black | 47.31 (1201.67) | 22.00 (558.8) | 18.50 (469.9)] 110 | 377-1360-ND 634.40 592.00] ER-16602-BT Solid Top or Bottom Cover rerorer, 377-1310-ND 29.60 24.75 22.30 | TBC-14252 
Blue | 47.31 (1201.67) | 22.00 (558.8) | 18.50 (469.9) |__ 110 377-1361-ND 634.40 592.00 | FR-16602-RB Ventilated Top or Bottom Cover Z : 377-1311-ND 33.10 27.65 24.90] TBC-14262 
Black | 57.81 (1468.37) | 22.00 (558.8) | 18.50 (469.9) 124 | 377-1362-ND 653.75 610.05|ER-16603-BT Solid Top or Bottom Cover 377-1396 ND 33.60 28.10 25.30 | TBCI4253 
Blue | 57.81 (1468.37) | 22.00 (558.8) | 18.50 (469.9) | 124 | 377-1363-ND 653.75 _610.05| FR-16603-RB Ventilated Top or Bottom Cover RM-14222-25 SEND 3550 2970 2675 | TeCI4263 
Black | 66.56 (1690.62) | 22.00 (558.8) | 18.50 (469.9)| 139 | 377-1364-ND 703.70 656.65| ER-16604-BT 
Blue | 66.56 (1690.62) | 22.00 (558.8) | 18.50 (469.9) | 139 | 377-1365-ND 703.70 _656.65| ER-16604-RB 
Black | 75.31 (49.91) | 22.00 (558.8) | 18.50 (469.9) | 151 | 377-1366-ND 742.35 692.70 | ER-16605-BT Dimensions - Ax Bx C Fits Rack Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Blue | 75.31 (49.91) | 22.00 (558.8) | 18.50 (469.9) | 151 | 377-1367-ND 742.35 _692.70| FR-16605-RB Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 10 | PartNo. 
Black | 84.06 (2135.12) | 22.00 (558.8) | 18.50 (469.9)| 163 | 377-1368-ND 768.30 716.95|ER-16606-BT Fase ; 
Blue | 84.06 (2135.12) | 22.00 (558.8) | 18.50(469.9)| 163 | 377-1369-ND 768.30 716.95 | ER-16606-RB Fig. 9 — Small Rack Mount Chassis 
Black | 47.31 (1201.67) | 22.00 (558.8) | 25.50(647.7)| 128 | 377-1370-ND 676.90 631.70|ER-16612-BT 1.75 x 17.00 x 4.00 (44.45 x 431.8 x 101.6) | 19.00 (482.6) | 377-1205-ND 24.30 20.30 | CH-14400 
Blue | 47.31 (1201.67) | 22.00 (558.8) | 25.50 (647.7) | 128 | 377-1371-ND 676.90 __631.70|FR-16612-RB 1.75 x 17.00 x 8.00 (44.45 x 431.8 x 203.2) | 19.00 (482.6) | 377-1206-ND 41.60 34.75 | CH-14401 
Black | 57.81 (1468.37) | 22.00 (558.8) | 25.50 (647.7); 145 | 377-1372-ND 704.05 657.00 | ER-16613-BT 1.75 x 17.00 x 16.00 (44.45 x 431.8 x 406.4) | 19.00 (482.6) | 377-1207-ND 60.00 50.15 | G+14402 
ate. en a (Sey ae ea aoe me Bre eee 3.50 x 17.00 x 8.00 (88.9 x 431.8 x 203.2) | 19.00(482.6) | 377-1208-ND 61.40 51.25 | G4+14403 
: d : t : : ey ; ‘ 3.50 x 17.00 x 16.00 (88.9 x 431.8 x 203.2) | 19.00 (482.6) 77-1209-ND 78.80 65.80 | CH-14404 
Blue | 66.56 (1690.62) | 22.00 (558.8) | 25.50 (647.7)| 162 | 377-1375-ND 765.20 _714.05| FR-16614-RB x = eos mete (482.6) [Sainleo 
Brack | 75.31 (49.91) | 22.00 (558.8) | 25.50(647.7)| 175 | 377-1376-ND 796.65 743.40 |ER-16615-BT — = : 
Blue | 75.31 (49.91) | 22.00 (558.8) | 25.50 (647.7)| 175 | 377-1377-ND 796.65 _743.40| ER-16615-RB Dimensions - Ax Bx C Fits Rack Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Black | 84.06 (2135.12) | 22.00 (558.8) | 25.50 (647.7)| 189 | 377-1378-ND 840.05 783.96 |ER-16616-BT Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 5 Part No. 
Blue | 84.06 (2135.12) | 22.00 (558.8) | 25.50 (647.7)| 189 | 377-1379-ND 840.05 _783.96| FR-16616-RB Fig. 10 — ValuLine Series Cabinets (with handles) 
Black | 47.31 (1201.67) | 22.00 (558.8) | 30.75 (781.05)/ 143 | 377-1380-ND 716.95 669.05 ER-16622-BT 
Blue | 47.31 (1201.67) | 22.00 (558.8) | 30.75 (781.05)|_ 143 | 377-1381-ND 716.95 _669.05|ER-16622-RB | | 3.90 17.00 x 8.00 (88.9 x 431.8 x 203.2) | 19.00 (482.6) | 377-1238-ND 97.00 81.00 | HC-14099 
Black | 57.81 (1468.37) | 22.00 (558.8) | 30.75 (781.05) 160 | 377-1382:ND 747.75 697.75| ER 16623-BT 3.50 x 17.00 x 13.00 (88.9 x 431.8 x 330.2) | 19.00 (482.6) | 377-1239-ND 188.90 157.70 | HC-14101 
Blue | 57.81 (1468.37) | 22.00 (558.8) | 30.75 (781.05)|_160 | 377-1383-ND 747.75 697.75 |ER-16623-RB | [5-25 x 17.00 x 13.00 (133.35 x 431.8 x 330.2)] 19.00 (482.6) | 377-1240-ND 194.70 162.60 | HC-14103 
Black | 66.56 (1690.62) | 22.00 (558.8) | 30.75 (781.05) 180 | 377-1384-ND 628.45 773.11/ER-16624-BT | | 7-00 x 17.00 x 13.00 (177.8 x 431.8 x 330.2) | 19.00 (482.6) | 377-1241-ND = 204.40 170.70 | H0-14104 
Blue | 66.56 (1690.62) | 22.00 (558.8) | 30.75 (781.05)|_ 180 | 377-1385-ND 828.45 773.11|ER-16624-RB | [8.75 x 17.00 x 13.00 (222.25 x 431.8 x 330.2) 19.00 (482.6) | 377-1242-ND 214.20 178.85 | HC-14105 
Black | 75.31 (49.91) | 22.00 (558.8) | 30.75 (781.05)/ 194 | 377-1386-ND 847.85 791.20 | ER-16625-BT 10.50 x 17.00 x 15.00 (266.7 x 431.8 x 381) | 19.00(482.6) | 377-1243-ND 239.60 200.05 | HO-14107 
Blue |_ 75.31 (49.91) | 22.00 (558.8) | 30.75 (781.05)|_ 194 _| 377-1387-ND 847.85 _791.20| FR-16625-RB 
Black | 84.06 (2135.12) | 22.00 (558.8) | 30.75 (781.05)| 209 | 377-1388-ND 921.55 859.95|/ER-16626-8T | Accessories 
Blue | 84.06 (2135.12) | 22.00 (558.8) | 30.75 (781.05) 209 | 377-1389-ND 921.55 859.95 | R-16626-RB 
Economizer Upright Cabinet Racks - Non-Ventilated* Max. Panel Keyboard Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Bue | 47.31 (1201.67) | 22.00 (558.8) | 25.50 (647.7)] 128 |] 377-1353-ND 635.60 593.10/ER-16512-RB Color Width — Inch (mm) Part No. 1 10 Part No. 
Blue | 57.81 (1468.37) | 22.00 (558.8) | 25.50 (647.7)| 145 | 377-1354-ND 663.35 619.00| FR-16513-RB 7 = 
Blue | 66.56 (1690.62) | 22.00 (558.8) | 25.50 (6477)| 162 | 377-1355-ND 725.60 677.10|ER-16514-RB Fig. 11'— Keyboard/Mouse Shelves 
Black | 75.31 (49.91) | 22.00 (558.8) | 25.50 (647.7)| 175 | 377-1356-ND 757.65 707.00 ER-16515-BT Black 19.0 x 16.5 (482.6 x 419.1) 377-1244-ND 147.50 123.15 | KS-1785-BT 
Blue | 75.31 (49.91) | 22.00 (558.8) | 25.50 (647.7)| 175 | 377-1357-ND 757.65 707.00| ER-16515-RB 
Black | 84.06 (2135.12) | 22.00 (558.8) | 25.50 (647.7)| 189 | 377-1358-ND 801.80 748.25| ER-16516-BT 
Blue | 84.06 (2135.12) | 22.00 (558.8) | 25.50 (647.7)| 189 | 377-1359-ND 801.80 748.25 ER-16516-RB Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Col A B (e Part No. 1 5 _| PartNo. 
* Due to weight and size, product will be drop shipped from Bud Industries direct to our customers. o 7 Fail 7 an ° 7 i ane 
Contact Digi-Key Specialty Sales at 1-888-671-1741. Fig. 12 — Sliding Drawers (inside dimensions) 
Black | 6.31 (160.27) | 19.18 (487.17) | 16.56 (420.62 377-1224ND 220.00: 183.70 | D-1723-BT 
( ) ( ) ( ) 
Dimensions - Inch (mm) Weight | Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Color A B c Lbs. | Part No 1 3 Part No. . a = . 
Fig. 7 — Turn-Key Cabinet Assembly* Color Dimensions ealneni(rntn) es 1 pie ees 5 peat 
Black | 75.31 (1912.87) | 22.00 (558.8) | 25.50 (647.7)| 208 |977-1345-NDt 1081.45 1009.40] Dc-6002-BT Width me al i : : : 
Blue | 75.31 (1912.87) | 22.00 (558.8) | 25.50 (647.7)| 208 |377-1346-NDt 1081.45 1009.40] DC-8002-RB Fig. 13 — Stationary Shelves-Non Ventilated 
Sand | 75.31 (1912.87) | 22.00 (558.8) | 25.50 (647.7)| 208 |377-1347-NDt 1081.45 1009.40] DC-8002-S 17.90 (454.66) | 26.50 (673.1) | 377-1306-ND 73.20 54.85 51.25 | SH-2382 
Black | 75.31 (1912.87) | 22.00 (558.8) | 25.50 (647.7)| 208 |377-1348-ND§ 1030.45 961.60) DC-8075-BT 17.90 (454.66) | 19.25 (488.95) | 377-1188-ND 6510 5208 48.80 | 60-2380 
Black | 84.06 (2135.12) | 22.00 (558.8) | 25.50 (647.7)| 215 |377-1349-ND§ 1107.40 1033.41) DC-8076-BT Black : ° : d é ; : 
Black | 84.06 (2135.12) | 22.00 (558.8) [30.75 (781.05)| 229 |377-1350-ND§ 1149.35 1072.55| DC-8078-BT 17.90 (454.66) | 22.75 (577.85) (EST EZ ND 88.30 54.64 51.20 | 60-2581 
17.00 (431.8) | 17.75 (450.85) | 377-1416-NDt NEW! —118.00 — 88.40 | SH-2388 
* Due to weight and size, product will be drop shipped from Bud Industries direct to our customers. Fig. 14 — Stati Shel Ventilated 
Contact Digi-Key Specialty Sales at 1-888-671-1741. BO 0a == > ra Bonaty snelves-Ventiatel 
+ Includes two SH-2385 ventilated shelves — § Includes leveler kits 17.90 (454.66) | 17.75 (450.85) | 377-1307-ND 68.20 51.10 47.75 | SH2384 
Black | 17.90 (454.66) | 21.25 (539.75) | 377-1308-ND 70.70 53.00 49.50 | SH-2385 
Rack Mount Chassis 17.90 (454.66) | 26.50 (673.1) | 377-1309-ND 76.60 57.40 53.60 | SH2386 
17.00 (431.8) | 17.75 (450.85) | 377-1415-NDt NEW! —_ 120.00 — 99.89 | SH-2392 
Dim. A Digi-Key Price Each Bud Ind. +t Sliding Shelf 
Inch (mm) Handles Part No. r| 5 10 Part No. 9 
Fig. 8 — Rack Mount Chassis Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
5.25 (133.35) H-9160-B 377-1268-ND 64.80 54.10 48.70 | RM-14212 Color A B Part No. 1 10 50___| PartNo. 
7.00 (17.8) H9111-B 377-1269-ND 74.20 61.95 55.75 | RM-14213 Fig. 15 — Adjustable Shelf-Open Rack 
5.25 (133.35) 1-9160-B 377-1392-ND 73.00 60.95 54.85 | RM14222 
700 (1778) HO111.B 377-1393-ND 85.60 71:50 436 | M1403 Biack | 17:62 (447.55) 16.00 (406.4) 377-1289-ND 8280 69.10 6221 | SA1278-BT 
8.75 (222.25) H9112-B 377-1394-ND 104.30 87.10 78.40 | RM14224 17.62 (447.55) 20.00 (508) 377-1290-ND 89.20.7445 «67.00 | SA1279-BT 
10.50 (266.7) H9113-B 377-1395-ND 124.30 103.80 93.40 | RM14225 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Racks (cont, 


Bud Industes, fe 


Fig. 16 - Equipment Shelves Fig. 17 - Open Rack Shelves Fig. 18 - Casters Fig. 19 - Handles Fig. 20 - Handles 


5.22 \ 437 
(132.59), “ 4_lii-— #10-32 Tap (11.10) 71 
| 1.625 
(41.28) 


Fits 19" panel spaces. One piece Fits 19” panel spaces. Supports 200 Ibs. Heavy duty, ball bearing, swivel type. | High quality, designed for long wear. High quality, designed for long wear. 
construction. Supports 150 Ibs. Hard tread rubber. 


Fig. 21 - Shield Panels Fig. 22 - Panels Fig. 23 - Chassis Brackets Fig. 24 - Panel Mounting Rail NEW! Fig. 25 - Slide Brackets Fig. 26 - Slides 


19.0 
(482.60) 


(55.58) 


Mill finish aluminum panels. 

Pressure-sensitive paper on one | Hard aluminum 6061-T6. Attaches to panel mounting | 12 Gauge Steel. Rail mounting hardware | Designed for mounting two and Telescoping slides are zinc 
side to protect and provides a rail accessory flange. Sold in | included. (Uses #7346 screws, order | three piece slides. Sold in plated, alloy steel, with ball 
surface for layouts. pairs. separately.) Sold in pairs. Black finish. bearings. 


Fig. 27 - Fans and Blowers Fig. 28 - Tem - Stat Fig. 29 - Levelers 


~ 4.690 d All necessary 
(19.13) " = A V5 Z hardware 
it < included 


(center to 
center) 


Nickel-plated steel cap and 


FN-1280 mounts in FT-1170 fan tray or can be used for individual applications. 19” panel width with standard E.1.A. notching Prevent shut-downs caused by over- stem. Kit consists of two levelers 
Supplied with finger guard. UL approved, 105 CFM. FN-1282 mounts in the top of for rack mounting. Motors are U.L and CSA | heating. Contacts open when there is a | and mounting brackets. Used on 
ventilated Economizer racks. Supplied with finger guard. UL/CSA rated, 535 CFM. approved for 115 VAC 50/60Hz. 10° +5°F drop in temperature. Economizer and Classic Il. 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Dim. A Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Color A B Part No. 1 10 50 Part No. Inch (mm) Part No. 1 10 50 Part No. 
Fig. 16 — Equipment Shelf-Open Rack-Non Ventilated ere a ioe a re aie Bete Me 
17.62 (447.55) 15.00 (381) 377-1291-ND 60.30 50.35 = 45.30 | SA1750-BT ; : Y : ! ; : 
Black | _17.62(44755) | 20.00 (508) 377-1293-ND 72.10 60.20 54.20 | SA-1752-BT 14.00 (355.6) SAAN a610 S65 casio ates Uc) 
Fig. 16 — Equipment Shelf-Open Rack-Ventilated 
Dim. A Digi-Ke Price Each Bud Ind. 
17.62 (447.55) 15.00 (381) 377-1292-ND 65.90 55.05 49.55 | SA1751-BT Be) 
Black | 47.62 (447.55) 20.00 (508) 377-1294-ND 78.20 65.30 ~—«58.75 | SA-1753-BT Inch (mm) bi Pate. enasaies ma wack aE iia. 50 , Part No. 
7, — a 7 Ig. = assis Suppoi racke’ old in Pairs, 
Fig. i 7'— Open Rack Shelf-Non Ventilated 73.00 (30.2) 377-1213-ND 26.80 22.35 20.10 CSB-1362 
Black | 17.62 (447.55) 19.00 (482.6) 377-1295-ND 76.00 63.45 ~—57.10 | SA1765-BT 16.00 (406.4) 377-1214-ND 29,00 24.20 21.80 CSB-1353 
23.00 (584.2) 377-1215-ND 31.40 26.20 23.60 $B-1354 
Wheel Dim. A Load Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Description Inch (mm) Rating Part No. U 10 50 Part No. Dim. A Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Fig. 18 — Casters (Sold in Pairs) Inch (m) Part No. if 5 10 Part No. 
Composition 3.25 (82.55) | 200lbs. ] 377-1264-ND 2860 2385 21.45 | RC7758-PR NEW! Fig. 24 — Panel Mounting Rails (Sold in Pairs) NEW! 
Rubber w/Brake | 5.13(130.18) | 240lbs. | 377-1265-ND 67.45 56.15 50.55 | RC-7761-PR 70.0 (21.34) 377-1413-ND 97.10 81.10 64.90 PMR-9453 
Rubber 5.13 (130.18) | 240lbs. | _377-1266-ND 58.30 48.60 43.75 _| RC-7762-PR 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Hand Clearance |Mounting Center| Diameter Part No. 1 10 100 Part No. Description PartNo. =i 4 eo Part No. 
Fig. 19 — Chrome Plated Handles iF a Fi 19.25 — blide Mounting Brackets (Sold in P. irs). Bis 
1.25 (31.75) | 6.00(1524) | .37(9308) | 377-1228ND* 830 695 625 | HO1I0B niversal Kit BasIe0es 30. 5.05 : — 
98 (23.62) 4.00 (101.6) 37 (9.398) | 377-1229-ND* 640 5.30 475 | H9111-B 
93 (23.62) 6.00 (152.4) | .37(9.398) | 377-1230-ND* 780 650 585 | H9112B Dimensions - Inch (mm) Load Rating) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
93 (23.62) 8.00 (203.2) 37 (9.398) | 377-1231-ND 10.60 885 7.95 | H9113-B Slide Length Travel (per pair) | PartNo. 1 3 5 Part No. 
1.50 (38.1) 8.00 (203.2) 50 (12.7) 377-1232-NDt 16.50 13.80 1240 | H9114-B Fig. 26 — Sliding Mechanisms - 2 Piece Slide 
1.68 (3.36) 3.50 (88.9) .37 (9.398) | 377-1233-NDt 1240 10.35 9.30 | H-9160-B 12 (304.8) 8 (203.2) 740 Ibs. 377-1199-ND 3050 25.45. 22.90 | AS5000-A 
1.68 (3.36) 5.25 (133.35) | .37 (9.398) |) 377-1234NDt =: 10.60 8.90 8.00 | H9161-B 16 (406.4) 12 (304.8) 120 Ibs. 377-1200-ND 40.10 33.50 30.15 | AS-5001-A 
1.00 (25.4) 1.90 (48.26) .25 (6.35) 377-1235-ND§ 6.00 5.00 450 | H9166-B 20 (508) 45 (381) 9? Ibs. 377-1201-ND 4200 3510 31.60 | AS-5002-A 
1.00 (25.4) 3.00 (76.2) .25 (6.35) 377-1236-ND§ 5.70 4.70 425 | H9168-B 26 (660.4) 19 (482.6) 70 Ibs. 377-1202-ND 46.40 3875 34.90 | AS5004-A 
* Includes 2 - #10-32 x .37"screws. t Includes 2 - #6-32 x .50" screws. § Includes 2 - 1/4"-28 Hex nuts. 20 (508) 20.875 (530.23) 91 Ibs. 377-1203-ND* 91.00 76.00 68.40 | AS5042-A 
* 3 Piece slide full extension 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Hand Clearance Mounting Center Part No. 1 10 100 Part No. oe Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Fig. 20 — Clear Anodized Aluminum Handles Description A Part No. Sane Bionee 1 5 10 Part No. 
‘ig. - i wi 
1.09 (27.69) 4.00 (101.6) 377-1237-ND* 10.85 9.05 8.15 H9174-B Tubeaxial, 110 Volt 21 Amps 377-1 225-ND 46883750 28.15 | F280 
* Includes 2-8.32 x .37" screws Exhaust, 10 inch 115 VAC 377-1226-ND 158.90 119.20 111.25 | AN-1282 
Fan Tray Assembly 377-1227-ND* 208.40 156.30 145.90 | FI-1170-MG 
Dim. A Digi-Key Price Each Bud Ind. Blower, 115VAC. 377-1411-NDNEW! _498.40_-373.85 348.90 | B62 
Inch (mm) Part No. 1 10 50 Part No. Fig. 28 — Tem-Stat Temperature Control 
Fig. 21 — 19" Aluminum Surface Shield Panels - .12" Thick Normally Qpen; Closes on Temperature Rise | 377-1314-ND 23.70 = 17.80 | TS-15 
1.75 (44.45) 377-1300-ND 9.50 7.95 715 SFA-1831 Fig. 29 — Stem Levelers Kit 
3.50 (88.9) 377-1301-ND 13.90 11.55 10.40 SFA-1832 Kit (Two Levelers and Mounting Brackets) | 377-1267-ND 4790 — 40.00 | RL-7770 
5.25 (133.35) 377-1302-ND 17.80 14.90 13.40 SFA-1833 NEW! Rackmount Power Outlet Strip NEW! 
7.00 (177.8) 377-1303-ND 22.80 19.05 17.15 SFA-1834 15 Amps 377-1414-ND 66.00 49.50 46.25 | POS194-S 
8.75 (222.25) 377-1304-ND 25.00 20.85 18.75 SFA-1835 Mounting Hardware 
10.50 (266.7) (877-1305-ND _ 32.40 27.00 __ 24.30__| SFA-1836 6-32 X..5" Phillips Screw Fat Head 377-1406-ND 6.00/25 3313 
Fig. 22 — 19" Aluminum Panels - .12" Thick (Gray) 10-32 X .62" Phillips Screw Truss Head 377-1403-ND 4.00/25 7346 
1.75 (44.45) 377-1247-ND 10.35 8.65 7.80 PA-1101-MG 10-32 X .62" Phillips Screw with Pilot, Black | 377-1409-ND 4.00/25 7346B 
3.50 (88.9) 377-1248-ND 14.40 12.00 10.80 PA-1102-MG #10 Recessed Nylon Washer 377-1410-ND 6.00/25 TP 2070 
5.25 (133.35) 377-1249-ND 19.70 16.40 14.75 PA-1103-MG 10-32 Cage Nut, Zinc Plated 377-1405-ND 21.25/25 295 
7.00 (177.8) 377-1250-ND 24.50 20.50 18.45 PA-1104-MG 12-24 X 5" Phillips Screw Truss Head 377-1404-ND 5.00/25 9260 
8.75 (222.25) 377-1251-ND 29.70 24.80 22.30 PA-1105-MG * Order fans separately. Part Number: 377-1225-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 993 


HAMMOND 


MANUACTRING- Plastic and Aluminum Enclosures 


Fig. 1 — Plastic Instrument Enclosures - 1591 Series Fig. 2— Diecast Aluminum Lid Height Dim. - Inch (mm) 
Enclosures for 1590 Heavy Part No. G 


Dim. Duty Watertight 1590A . 3.0 (76) 
Diecast Aluminum 1590B F 3.8 (97) 


~~ 
Inch (mm) fe B oA F 

Alloy Enclosure 1590BB 

Dim. 1590C 

. f| ry Part No. Inch (mm) 1590D 
. A G 1590Z100 | 0. joeono 

: 1590Z110 | 0. Lida 

: 15902120 | 0. tai 

’ 15902130 | 0. on 

ss & 1590J 


coe 1590K 4.3 (109) 
Lid adds 4mm to height of box (except for ae : 1590LB 14 (36) 


poe sree) dimensions A, B, and 15902160 1590P1 I 5.4 (137) 
, see charts below. 
Lid adds 4mm to height of box. 1590S A 3.7 (94) 


For dimensions A, B and C, see 1590T 4.1 (104) 
charts below. i ¥ e 1590U 5 4.1 (104) 

125. 9.078, 1590V . 4.1 (104) 
i= 1590G F 3.3 (84) 


4 2.08 
he be PC Card Adapter 1500N1 | 1. 4.1(104) 
1590R1 | 4.0(102) 6.9(175) 


Available in both High Impact Polystyrene (black) and in Hame Retardant ABS (black, blue, 1590 Series: Drilled and tapped with lid and 6-32 x 1/2” (12.7mm) countersunk Phillips screws. Choice of standard, flanged or 
translucent blue, or light grey). Economical styrene versions come with four self-tapping #4 x 1/2” watertight lid. Interlocking flanged lid provides complete RF shielding. Watertight lid has a clear bead of rubberlike silicon around the 
(12.7mm) flat head screws countersunk into the lid. ABS versions carry a UL flammability rating of perimeter to provide protection against dust and water. Designed to meet IP54. 

94V-0 at 1.47mm thickness and a continuous use temperature rating of 60°C. ABS versions come 1590Z Series: Watertight, heavy duty - thick wall. Two piece “tongue and groove’ construction with a neoprene gasket provides 
with M3 x .5 x 10mm Phillips head screws, countersunk lid, and integral tapped brass bushings. Both protection against dust and water. Four recessed stainless steel machine screws and individual neoprene “O' rings secure lid. 
versions have interlocking flanged lid and integral card guides to accept .062” (1.57mm) PC cards. Optional M4x6mm copper grounding screws with designated enclosures. Designed to meet IP65. 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Color A B c Part No. 1 10 100 | PartNo. Color A B c Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Fig. 1 - 1591 Economy Styrene Plastic Enclosures Fig. 1 - 1591 Translucent Polycarbonate Enclosures 
3.3 (85) 2.2 (56) 1.4 (35) HM100-ND 3.42 285 263 | 1591LSBK 3.9 (100) 2.0 (50) 0.8 (21) HM878-ND 5.08 423 3.91 | 1591ATBU 
3.3 (85) 2.2 (56) 0.8 (21) HM361-ND 288 240 222 | 1591MSBK IceBlue) 4.4 (112) 2.4 (62) 1.1 (27) HM876-ND 5.50 458 4.23 | 1591BTBU 
3.9 (100) 2.0 (50) 0.8 (21) HM102-ND 3.18 2.65 2.45 | 1591ASBK 4.7 (120) 2.6 (65) 1.4 (36) HM877-ND 5.86 4.88 4.51 | 1591CTBU 
4.3 (110) 3.2 (82) 1.6 (41) HM109-ND 4.64 3.87 3.57 | 1591SSBK Fig. 2 - PC Card Adapter 
4.4 (112) 2.4 (62) 1.1 (27) HM103-ND 3.44 287 2.65 | 1591BSBK PC Card Adapter for 1591 Boxes HM204-ND 225 1.91 1.77 | 1591Z6 
Black notes ee ica a a Patan oa se ao qearrage Fig. 2 - 1590 Diecast Aluminum Alloy Enclosures 
Ba 47 (120) 47 f 20) 2.2(56) HIM111-ND 548 457 422 | 1S91USBK 2.0 (51) 2.0 (51) 1.1 (28) HM157-ND 744 6.20 5.72 | 1590LB 
4.7(120)  4.7(120) 3.5 (90) HM112-ND 656 5.47 5,05 | 1591VSBK 2.1(53) 1.5(88) 1.1 (28) sean 640 5.33 4.92 | 1590H 
48 (121)  37(94) 1.230) HM107-ND 4.32 360 3.32 | 1591GSBK ce ay BeNNG oe oe eee | een 
5.9(150)  32(80) 1.8 (46) HM105-ND 5.42 452 4.17 | 1591DSBK Bie age). bee INeeS NG pe oo ee. | qemre 
65(165)  28(71) 1.025) HM108-ND 430 358 331 | 1591HSBK 4 (112) -2 (81) 6 (41) : ; : 
75 (191) 43(110) 2256) HMiiog!ND 648 540 498 | 1501ES8K 4.4(112) 2.3 (58) 1.1 (28) HM151-ND 8.24 687 634 | 1590B 
— : a : : 4.7 (119) 3.7 (94) 1.2 (30) HM152-ND 10.72 893 8.25 | 1590BB 
Fig. 1 - 1591 ABS Flame Retardant Plastic Enclosures 4.7(119)  4.7(119) — 2.2(56) HM160-ND 16.48 13.73 12.68 | 1590U 
.3 (85) 2.2 (56) 1.4 (35) HM113-ND 546 4.55 4.20 | 1591LBK 4.7(119) 4.7(119) —-3.5(89) HM161-ND 22.66 18.88 17.43 | 1590V 
.3 (85) 2.2 (56) 0.8 (21) HM362-ND 4.32 3.60 3.32 | 1591MBK Un- 47 (119) 3.7 (94) 2.1 (53) HM153-ND 12.06 10.05 9.28 | 1590C 
3 (85) 2.2 (56) 1.4 (35) HM847-ND 5.74 4.78 4.42 | 1591LFLBK painted] 4.7 (119) 3.1 (79) 2.2 (56) HM159-ND 11.22 9.35 8.63 | 1590T 
3 (85) 2.2 (56) 0.8 (21) HM848-ND 454 3.78 3.49 | 1591MFLBK 4.8 (122) 2.6 (66) 1.4 (36) HM842-ND 11.24 9.37 8.65 | 1590N1 
3.9 (100) 2.0 (50) 0.8 (21) HM114-ND 5.08 4.23 3.91 | 1591ABK 4.9(124)  4.9(124) 3.0 (76) HM367-ND 20.60 17.17 15.85 | 1590K 
3.9 (100) 2.0 (50) 0.8 (21) HM858-ND 5.34 445 4.11 | 1591AR.BK 5.7 (145) 3.7 (94) 1.8 (45) HM366-ND 12.66 1055 9.74 | 1590J 
4.3 (110) 3.2 (82) 1.6 (41) HM849-ND 7.76 647 5.97 | 1591SFLBK 6.0 (152) 3.2 (81) 1.8 (45) HM348-ND 14.72 12.27 11.32 | 1590P1 
4.3 (110) 3.2 (82) 1.6 (41) HM121-ND 740 617 569 | 1591SBK 7.4 (188) 4.7 (119) 2.1 (53) HM154-ND 19.74 16.45 15.18 | 1590D 
4.4 (112) 2.4 (62) 1.1 (27) HM850-ND 5.78 482 4.45 | 1591BFLBK 7.4 (188) 4,7 (119) 3.1 (79) HM155-ND 21.12 17.61 16.25 | 1590E 
4.4 (112) 2.4 (62) 4.1 (27) HM115-ND 550 4.58 4.23 | 1591BBK 7.4(188)  7.4(188)  2.5(64) HM156-ND 28.38 23.65 21.83 | 1590F 
4.7 (120) 4.7 (120) 3.5 (90) HM854-ND 11.00 9.17 8.46 | 1591VFLBK 7.4 (188) 4.7 (119) 1.3 (33) HM347-ND 17.36 14.47 13.65 | 1590DD 
4.7(120)  4.7(120)  2.2(56) HIM853-ND 920 7.67 7.08 | 1591URLBK 7.6(193)__4.4(112) _2.2(56)_| _HM843ND__—23.62_‘19.68_18.17 | 1590R1 
Black 4.7 (120) 2.6 (65) 1.4 (36) HM851-ND 6.14 512 4.72 | 1591CFLBK Fig. 2 - 1590 Flanged Lid Diecast Aluminum Alloy Enclosures 
4.7 (120) 3.2 (80) 2.2 (56) HM852-ND 858 7.15 6.60 | 1591TH.BK 2.0 (51) 2.0 (51) 1.1 (28) HM570-ND 818 682 6.29 | 1590LBFL 
48(121) 3.7 (94) 1.2 (30) HM855-ND 7.26 6.05 5.58 | 1591GFLBK 3.7 (94) 1.5 (38) 1.4 (28) HM571-ND 794 6.62 6.11 | 1590AR. 
4,7 (120) 2.6 (65) 1.4 (36) HM116-ND 5.86 4.88 4.51 | 1591CBK 3.9 (99) 2.0(51) 0.8 (20) HM879-ND 8.50 7.08 654 | 1590GAL 
4.7 (120) 3.2 (80) 2.2 (56) HM122-ND 8.18 6.82 6.29 | 1591TBK 4.4 (112) 3.2 (81) 1.6 (41) HM575-ND 11.96 997 9.20 | 1590SR_ 
4.7(120)  4.7(120) 2.256) HM123-ND 8.76 7.30 6.74 | 1591UBK 4.4 (112) 2.3 (58) 1.1 (28) HM572-ND 9.06 7.55 6.97 | 1590BRL 
4.7(120)  4.7(120) 3.5 (90) HM124-ND 10.48 873 8.06 | 1591VBK 4.7 (119) 3.7 (94) 1.2 (30) HM573-ND 11.78 9.82 9.06 | 1590BBAL 
4.8 (121) 3.7 (94) 1.2 (30) HM119-ND 6.92 5.77 5.32 | 1591GBK 4.7(119)  4.7(119) —_2.2(56) HM580-ND 18.12 15.10 13.94 | 1590URL 
5.9 (150) 3.2 (80) 1.8 (46) HM856-ND 9.08 7.57 6.98 | 1591DFLBK tre 4.7(119)  4.7(119) — 3.5(89) HM583-ND 24.92 20.77 19.17 | 1590VFL 
5.9 (150) 3.2 (80) 1.8 (46) HM117-ND 8.66 7.22 6.66 | 1591DBK panted| 4.7 (119) 3.7 (94) 2.1 (53) HM578-ND 13.26 11.05 10.20 | 15900RL 
6.5 (165) 28 (71) 1.0 (25) HM120-ND 6.88 5.73 5.29 | 1591HBK 4,7 (119) 3.1 (79) 2.2 (56) HM579-ND 12.34 10.28 9.49 | 1590TFL 
6.5 (165) 2.8 (71) 1.0 (25) HM859-ND 7.22 6.02 5.55 | 1591HFLBK 4.8 (122) 2.6 (66) 1.4 (36) HM881-ND 11.44 953 8.80 | 1590NiAL 
75(191)  4.3(110)  2.2(56) HM857-ND 10.31 883 8.15 | 1591EH.BK 6.0 (152) 3.2 (81) 1.8 (45) HM576-ND 16.20 13.50 1246 | 1590P1AL 
Zaye a(n) zag |_en _ios8_ees_7a8 | ot 0 im 26) | ten 92 BB Me | Se 
3.3 (85) 2.2 (56) 1.4 (35) HM125-ND 546 4.78 4.42 | 159111 : . : H i : : 
33 (ee) 29 a 08 bn HM363-ND 432 360 332 seca 7.4(188) 4.7(119) 3.4 (79) HM582-ND 23.22 19.35 17.86 | 1590EF_ 
3.9 (100) 2.0 (50) 08 (21) HVH126-ND 508 423 391 | 1591ABU 7.4(188) 4.7(119) 1.3 (33) HM574-ND 19.10 15.92 14.69 | 1590DDFL 
43 (110) 3.2 (82) 16 (41) HMV134-ND 740 617 569 | 1591SBU 7.6(193) 4.4(112) 2.2 (56) HM880-ND 26.00 21.67 20.00 | 1590RIAL 
4.4 (112) 2.4 (62) 1.1 (27) HM127-ND 550 4.58 4.23 | 1591BBU Fig. 2 - 1590 Watertight Diecast Aluminum Alloy Enclosures 
4,7 (120) 2.6 (65) 1.4 (36) HM128-ND 5.86 4.88 4.51 | 1591CBU 2.0 (51) 2.0 (51) 1.1 (28) HM584-ND 814 6.78 6.26 | 1590WLB 
Blue | 4.7 (120) 3.2 (80) 2.2 (56) HM135-ND 8.18 6.82 6.29 | 1591TBU 2.1 (53) 1.5 (38) 1.1 (28) HM835-ND 7.14 5.95 5.49 | 1590WH 
47(120)  4.7(120) 2.256) HM136-ND 8.76 7.30 6.74 | 1591UBU 3.6 (91) 1.5 (38) 1.1 (28) HM585-ND 832 6.93 6.40 | 1590WA 
4.7 (120) 4.7 (120) 3.5 (90) HM137-ND 10.48 873 8.06 | 1591VBU 3.9 (99) 2.0 (51) 0.8 (20) HM837-ND 7.72 643 5.94 | 1590WG 
4.8 (121) 3.7 (94) 1.2 (30) HM132-ND 692 5.77 5.32 | 1591GBU 4.4(112) 3.2 (81) 1.6 (41) HM589-ND 12.04 10.03 9.26 | 1590WS 
5.9 (150) 3.2 (80) 1.8 (46) HM129-ND. 866 7.22 6.66 | 1591DBU 4.4 (112) 2.3 (58) 1.1 (28) HM586-ND 9.44 7.87 7.26 | 1590WB 
6.5 (165) 2.8 (71) 1.0 (25) HM133-ND 688 5.73 5.29 | 1591HBU 4.7 (119) 3.7 (94) 1.2 (30) HM587-ND 11.94 9.95 9.18 | 1590WBB 
zac) asia 2c RMA eas | Sh ond 7) 2263 | fee aa Ser BS | iw 
3.3 (85) 2.2 (56 1.4 (35) HM138-ND 546 4.55 4.20 | 1591L ; : : S ; j j 
33 a 20 (ey 08 py HM364-ND 432 360 332 ASIEN Un- 4.7 (119) 3.7 (94) 2.1 (53) HM592-ND 13.20 11.00 10.15 | 1590WC 
3.9 (100) 2.0 (50) 08 (21) HM139-ND 508 423 391 | 1S91AGY painted] 4.7 (119) 3.1 (79) 2.2 (56) HM593-ND 12.38 10.32 9.52 | 1590WT 
43 (110) 3.2 (82) 1.6 (41) HM146-ND 740 617 569 | 1591SGY 4.8 (122) 2.6 (66) 1.4 (36) HM840-ND 13.28 11.07 10.22 | 1590WN1 
4.4 (112) 24 (62) 11 (27) HM140-ND 550 458 423 | 1S91BGY 4.9(124)  4.9(124) — 3.0(76) HM838-ND 22.06 18.38 16.97 | 1590WK 
47 (120) 26 (65) 114 (36) HAI41.ND Be6 «488 «451 | 1S910GY 57 (145) 3.7 (94) 1.8 (45) HM839-ND 13.86 11.55 10.66 | 1590WW 
Lt. a7 doo aD 6.0 (152) 3.2 (81) 1.8 (45) HM590-ND 16.22 13.52 12.48 | 1590WP1 
Grey 7 (120) (80) 2.2 (56) HM147-ND 818 6.82 6.29 | 1591 TGY 7.4(188) 4.7(119) 2.1 (53) HM591-ND 21.36 17.80 16.43 | 1590WD 
47(120)  4.7(120) 2.256) HM148-ND 8.76 7.30 6.74 | 1591UGY 
7.4(188)  7.4(188)  2.5(64) HM595-ND 30.58 25.48 23.52 | 1590WF 
4.7(120)  4.7(120) 3.590) HM149-ND 10.48 8.73 8.06 | 1591VGY 74 (188 
; ) = «4.7(119) 3.1 (79) HM596-ND 2274 18.95 17.49 | 1590WE 
48(121) 3.7 (94) 1.2 (80) Aen D) 692 5.77 5.32 | 1591GGY 7.4(188) 4.7(119) —-1.3(33) HM588-ND 19.02 1585 1463 | 1590WDD 
5.9(150) 3.280) 1.8 (46) MRS) 866 7.22 6.66 | 1591DGY 7.6(193) 4.4(112) — 2.2(56) HM833-ND 26.00 21.67 20.00 | 1590WRt 
6.5 (165) 2.8 (71) 1.0 (25) HM145-ND 6.88 5.73 5.29 | 1591HGY 
7.5(191) 4.3(110) 2.2 (56) HM143-ND 10.38 8.65 7.98 | 1591EGY (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
994 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Fig. 3 — Plastic Instrument Cases - 


1598 Series cB 
70.16, 
; a 


25.4 
= 
12.7-4 


5 mm Spring Steel 
Chrome Plated 


= 


Available in both Hame Retardant ABS (black or light grey) and High Impact Polystyrene 


Example of Hammond 
Part #1598E 


Example of case with mounting bosses. 


optional tilt handle. 


Plastic and Aluminum Enclosures 


(Cont.) 


Fig. 4 — Plastic Hand Held 
Cases - 1599 Series 


Available in both High Impact Polystyrene 
(light grey) and Hame Retardant ABS (black 
or light grey). Both versions have these 
features: attractively styled and ergonom- 
ically designed for use as a hand held en- 
closure; ends sized for infra-red applications; 
extra deep top and ultra shallow base; two 
piece lap joint construction; recessed top 
area ideal for membrane display; internal 


Fig. 5 — Plastic Hand Held Instrument 
Boxes -1593 Series 


a / 
“a 
Cc 

+4 


ey 
A~p—/ 


universal battery compartment; user friendly 10mm x 10mm reference 
grid is molded into the top interior; six PC board mounting bosses molded 
into both the top and the base; vertical mounting slots molded into the top 
for PC boards or optional dividers. ABS versions carry UL flammability 
rating of 94V-0 and are secured with integral tapped brass bushings. 
Styrene versions are secured with self-tapping screws. 


(light grey). Both versions have a matte textured finish, .064” (1.63mm) thick brushed 
aluminum front and rear panels, integral horizontal PC board mounts on Eurocard centers, 
front and rear vertical PC board slots. Both versions accept optional tilt handles. ABS 
versions carry a UL flammability rating of 94V-0 and are secured with M3 x .5 x 10mm 
Phillips head screws into integral brass bushings. Styrene versions are secured with #4 x 
1/2" (12.7mm) self-tapping screws. 


1593K 1593Q 


Electronic instrument enclosures. Two-piece lap joint 
construction. ABS plastic. Unit is secured with self-tapping 
screws. 


Fig. 6 — Miniature General Purpose Fig. 7 — Plastic Instrument Boxes - 1594 Series Fig. 8 — Plastic Instrument Consoles - 1595 Series 


Enclosures - 1551 Series 


; B71 
| c 

ri.) eo 
= =o £ 3.0 b ~ 


Lo-l —~C~ 


Two piece lap joint construction. Choice of black or 
grey ABS plastic. Designed to meet IP54. 


Dimensions 

Part No. E G 1 
1595C 62.2 | 21.8 | 10.2 
1595E 85.1 | 21.8 | 10.2 


Cover adds 
12mm to 
height 


Aluminum lid and rubber feet included. 


For dimensions A, B and C, see charts below. 


Available in Hame Retardant ABS (black or light grey) which meets UL 94V-0 flammability tests. Unique 
sloped front design comes with 0.04" (1.02mm) thick brushed aluminum front panel, four self-adhesive 
rubber feet, and four M3 x .5 x 10mm machine screws threaded into integral brass bushings. Integral 
card guides accept .062” (1.57mm) PC boards. Base has four internal 0.20” (5.08mm) stand-off bosses. 


Available in both High Impact Polystyrene (light grey) and Hame 
Retardant ABS (black or light grey). Both versions feature lap joint 
construction, interlocking flange on lid, and a rugged and robust 


design. 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Color A B C Part No. 1 10 100 | Part No. Color A B Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Fig. 2 - 1590 Heavy Duty Watertight Diecast Aluminum Alloy Enclosures Fig. 4 - 1599 ABS Hand Held Case with Battery Box 
2.0 (50) 1.8 (46) 1.0 (25) HM834-ND 844 7.14 6.63 | 15902060 5.1 (130) 2.6 (66) 1.0 (25) HM351-ND 8.96 7.47 6.89 | 1599BBKBAT 
2.5 (64) 2.3 (58) 1.0 (25) HM836-ND 11.42 9.66 897 | 15902061 6.7 (170) 3.4 (86) 1.3 (33) HM353-ND 10.66 888 8.20 | 1599EBKBAT 
3.0 (76) 3.1 (79) 1.6 (41)t HM598-ND* 16.67 14.11 13.10 | 15902100 Black | 37 (221) 4.3 (109) 1.7 (48) HM863-ND 14.42 12.02 11.09 | 1599HBKBAT 
aoe ot ten aa rel Prec NG ye bee eu 1 8.7 (221) 5.5 (140) 1.6 (41) HM864-ND 15.66 13.05 12.05 | 1599KBKBAT 
48(121)  4.7(120) 2.4 (62) HM845-ND 36.71 31.06 28.84 | 15902119 os _ oy (5) ia a ecg ue fs bea eal 
Un- 4.9 (124) 3.2(81) — 1.7(43)t HM600-ND* 20.22 17.11 15.89 | 15902120 Gey | giant) 43(109) 17 (43) Hve71-ND 1442 1202 1109 | 1S9SHGYBAT 
painted] 5.9 (150) 2.5 (64) 1.0 (25) HM832-ND 19.67 16.65 15.46 | 15902063 me sh 55 (140 eidt HMg72-ND 1866 1305 1205 | 1S99KGYBAT 
63(160)  63(160) 2.8(71)t HM604-ND*+ 48.69 41.20 3827 | 1590Z160 .7 (221) __5.5 (140) 6 (41) Be y_15. i J 
6.9 (175) 3.2 (81) 1.6 (41)t HM601-ND 23.96 20.28 18.83 | 15902130 Fig. 4 - 1599 Styrene Plastic Case with Battery Box 
6.9 (175) 3.2(81) 1.6 (41) t HM602-ND¥ 24.35 20.60 19.13 | 15902135 5.1 (130) 2.6 (66) 1.0 (25) HM349-ND 6.84 5.70 5.26 | 1599BSGYBAT 
8.7(221)  4.8(120) 2.4 (61)t HM603-ND* 44.02 37.25 34.59 | 15902150 G 6.7 (170) 3.4 (86) 1.3 (34) HM350-ND 7.92 660 6.09 | 1599ESGYBAT 
7.9(201) —-9.1(231) 3.6 (91) HM846-ND 106.75 90.32 83.88 | 15902231 Y |) g7(e2t)  4.3(109) 1.7 (43) HM875-ND 11.94 9.95 9.18 | 1599HSGYBAT 
10.2 (259) _ 6.3 (160) 2.8 (71) HM844-ND 66.11 55.94 51.94 | 15902162 8.7 (221) 5.5 (140) 1.6 (41) HM874-ND 12.88 10.73 9.91 | 1599KSGYBAT 
Fig. 3 - 1598 ABS Flame Retardant 2-Piece Plastic Instrument Case Fig. 5 - 1593 ABS Plastic Hand Held Boxes 
ae ; i aon, aa (5s NG ines nae ced ion 2.6 (66) 2.6 (66) 1.1 (28) HM355-ND 216 1.80 1.66 | 1593KBK 
6.3(160)  6.3(160) —-3.4 (86) HM166-ND 16.52 13.77 12.71 | 1598EBK ac e ee on a ee Byes ac i ed ionPe 
7.1 (180)  6.1(155) —-1.4.(36) HM368-ND 11.16 9.30 858 | 1598BBBK 3.6 (92) 2.6 (66) 0.8 (20) HMV371-ND 288 240 222 | 1593SBK 
Black | 7-1(180) 6.1155) 2.050) HM164-ND 13.76 11.47 10.58 | 15980BK Black | 4.4(412) 2.6 (68) 111 (28) HIV359-ND 348 290 268 | 15930BK 
7.1 (180)  8.1(206) —-2.5 (64) HM165-ND 16.80 14.00 12.92 | 1598DBK 44 (412) 26 (66) 08 (20) HVI372-ND 328 273 252 | 1593TBK 
9.8(249)  6.3(160) —‘1.6 (41) HM167-ND 17.64 14.70 13.57 | 1598FBK 45 (114) 14.(36) 4.0 (25) Hve61-ND 392 277 255 | 1s0aDBK 
9.8(249)  6.3(160) —3.0(76) HM168-ND 20.68 17.23 15.91 | 1598GBK 55 (140 26166) 11028 HMg62-ND 402 395 3.09 | 1593YEK 
11.0(279)  7.9(201) 1.6 (41) HM169-ND 21.70 18.08 16.69 | 1598HBK (140) -6 (66) -1 (28) z J E B 
11.0(279) 7.9 (201) 3.0 (76) HM170-ND 26.90 22.42 20.69 | 1598JBK 2.6 (66) 2.6 (66) 1.1 (28) HMI356-ND 216 1.80 1.66 | 1593KGY 
5.3(135)  5.3(135)  2.0(50) HM172-ND 11.00 917 846 | 1598BGY 2.6 (66) 2.6 (66) 1.1 (28) HIM867-ND 216 1.80 1.66 | 1593/GY 
62(157) 3.7 (94) 1.4 (36) HM171-ND 10.02 835 7.71 | 1598AGY 3.6 (92) 2.6 (66) 1.1 (28) HM358-ND 3.10 2.59 2.39 | 1593PGY 
7.1 (180) 6.1 (155) 1.4 (36) HM369-ND 11.16 930 8.58 | 1598BBGY 3.6 (92) 2.6 (66) 0.8 (20) HM373-ND 288 240 2.22 | 1593SGY 
7.1 (180) 6.1 (155) 2.0 (50) HM173-ND 13.76 11.47 10.58 | 15980GY Gey 4.4 (112) 2.6 (66) 1.1 (28) HM360-ND 348 2.90 2.68 | 1593QGY 
Lt. 7.1 (180) 8.1 (206) 2.5 (64) HM174-ND 16.80 14.00 1292 | 1598DGY 4.4 (112) 2.6 (66) 0.8 (20) HM374-ND 3.28 2.73 2.52 | 1593TGY 
Gey 6.3 (160) 6.3 (160) 3.4 (86) HM175-ND 16.52 13.77 1271 | 1598EGY 4.5 (114) 1.4 (36) 1.0 (25) HM868-ND 3.32 2.77 2.55 | 1593DGY 
9.8 (249) 6.3 (160) 1.6 (41) HM176-ND 17.64 14.70 13.57 | 1598FGY 5.5 (140) 2.6 (66) 1.1 (28) HM870-ND 4.02 335 3.09 | 1593XGY 
9.8(249)  6.3(160) 3.076) HM177-ND 20.68 17.23 15.91 | 1598GGY 5.5 (140) 2.6 (66) 1.1 (28) HM869-ND 4.02 3.35 3.09 | 1593YGY 
11.0(279) 7.9(201) ‘1.6 (41) HM178-ND 21.70 18.08 16.69 | 1598HGY Infrared Replacement Panels for 1593 Series 
11.0(279) _7.9(201)__3.0(76) _HMI79-ND _ 26.90 22.42 20.69 | 1598JGY Replacement Pandl for 1593D Series HVi87-ND 40. 34.31 | 1593DIR10 
Fig. 3 - 1598 Styrene 2-Piece Plastic Instrument Cases Replacement Panel for 1593J, K, P, Q, Y, X Series HM888-ND 46 39 36 ‘| 1593PIR10 
5.3 (135) 5.3 (135) 2.0 (50) HM246-ND 8.24 687 6.34 | 1598BSGY Replacement Panel for 15938, T Series HM889-ND 28 24 22 | 1593SIR10 
6.2 (157) 3.7 (94) 1.4 (36) HM245-ND 7.36 613 5.66 | 1598ASGY ig. 6 - i 
6.3(160)  6.3(160) —-3.4 (86) HM249-ND 11.52 9.60 886 | 1598ESGY Fig. 6 - 1551 ABS Plastic General Purpose Boxes 
7.1(180)  6.1(155) —-1.4(36) HM370-ND 890 742 685 | 1598BBSGY 2.0 (50) 1.4(35) 0.7 (18) HIMI375-ND 1.04 87.80 | 1551GBK 
Lt. 7.1(180)  6.1(155) 2.050) HM247-ND 9.66 8.05 7.43 | 1598CSGY Black | 2.4 (60) 1.4 (35) 0.7 (18) HM376-ND 118 98.91 | 1551HBK 
Gey | 7.1(180)  81(206) 25 (64) HM248-ND 11.58 965 8.91 | 1598DSGY 3.2 (80) 1.6 (40) 0.7 (18) HM377-ND 1.24 1.03 _.95 | 1551KBK 
9.8(249)  6.3(160) _—‘1.6 (41) HM250-ND 11.28 9.40 868 | 1598FSGY Lt 2.0 (50) 1.4 (35) 0.7 (18) HM378-ND 1.04 87 ~—-.80 | 1551GGY 
9.8(249)  6.3(160) 3.076) HM251-ND 13.22 11.02 10.17 | 1598GSGY Gy 2.4 (60) 1.4 (35) 0.7 (18) HM379-ND 118 98 91 | 1551HGY 
11.0(279) 7.9(201) ‘1.6 (41) HM252-ND 13.20 11.00 10.15 | 1598HSGY 3.2 (80) 1.6 (40) 0.7 (18) HM380-ND 1.24 1.03 _.95 | 1551KGY 
11.0(279) _7.9(201) _3.0(76) HM253-ND 15.38 12.82 11.83 | 1598JSGY Fig. 7 - 1594 Styrene Plastic Instrument Boxes 
Chrome Plated Tilt Handles for Instrument Cases 2.2 (56) 2.2 (56) 1.1 (28) HMV221-ND 372 310 286 | 1594ASGY 
Handle for 1598C, E, F, GSeries HM255-ND 11.48 9.57 8.83 | 1598THI ij 3.2 (81) 2.2 (56) 1.1 (28) HM222-ND 3.92 3.27 3.02 | 1594BSGY 
Handle for 1598D, H, J Series HM256-ND 11.48 957 883 | 1598TH2 se 4.1 (105) 2.6 (66) 1.3 (33) HM223-ND 428 3.57 3.29 | 1594CSGY 
Fig. 4 - 1599 Styrene Hand Held Cases Y | 52(131) 2.6 (66) 1.7 (43) HM224-ND 458 3.82 3.52 | 1594DSGY 
5.1 (130) 2.6 (66) 1.0 (25) HM209-ND 5.40 4.50 4.15 | 1599BSGY 6.6 (167) 4.2 (107) 2.1 (53) HM225-ND 5.96 4.97 4.58 | 1594ESGY 
Gey | 67 (170) 3.4 (86) 1.3 (33) HM210-ND 6.08 5.07 4.68 | 1599ESGY Fig. 7 - 1594 ABS Plastic Instrument Boxes 
8.7(221) 4.3(109) ‘1.7 (43) HM211-ND 6.98 5.82 5.37 | 1599HSGY 2.2 (66) 2.2 (56) 1.1 (28) HIM226-ND 648. 540 4.98 | 1594ABK 
8.7 (221) 5.5 (140) _ 1.2 (30) HM873-ND 9.48 7.90 _7.29 | 1599KSGY pax | 32081) 2.2 (56) 4.1 (28) HM227-ND 678 565 522 | 1594BBK 
Fig. 4 - 1599 ABS Hand Held Cases a 4.1 (105) 2.6 (66) 1.3 (33) HM228-ND 8.34 6.98 6.42 | 1594CBK 
5.1 (130) 2.6 (66) 1.0 (25) HM212-ND 7.40 5.92 5.46 | 1599BBK 5.2 (131) 2.6 (66) 1.7 (43) HM229-ND 9.92 8.27 7.63 | 1594DBK 
Black | 6.7 (170) 3.4 (86) 1.3 (33) HM213-ND 864 7.20 6.65 | 1599EBK 2.2 (56) 2.2 (56) 1.1 (28) HM231-ND 648 5.40 4.98 | 1594AGY 
8.7(221) _4.3(109)__1.7(43) HM214-ND 10.58 882 814 | 1599HBK 3.2 (81) 2.2 (56) 1.1 (28) HM232-ND 678 5.65 5.22 | 1594BGY 
Lt 5.1 (130) 2.6 (66) 1.0 (25) HM215-ND 7.10 5.92 5.46 | 1599BGY Lt. 4.1 (105) 2.6 (66) 1.3 (33) HM233-ND 834 6.95 6.42 | 15940GY 
Gey | 67 (170) 3.4 (86) 1.3 (33) HM216-ND 8.64 7.20 6.65 | 1599EGY Gey | 5.2(131) 2.6 (66) 1.7 (48) HM234-ND 9.92 827 7.63 | 1594DGY 
8.7 (221) _4.3(109) 1.7 (43) HM217-ND 10.58 8.82 8.14 | 1599HGY 66 (167) 4.2 (107) 2.1 (53) HM230-ND 12.22 1018 9.40 | 1594EBK 
Black | 87(221) 5.5(140) ‘1.6 (41) HM865-ND 11.34 9.45 8.73 | 1599KBK 6.6(167)  4.2(107) 2.1 (53) HM235-ND 12.22 10.18 9.40 | 1594EGY 
Gey 8.7 (221) 5.5 (140) 1.6 (41) HMB66-ND 11.34 9.45 8.73 | 1599KGY * With mounting shelf + With lid ground screw t+ Dimension “C” does not include lid height (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 995 
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Lb’ Plastic and Aluminum Enclosures (Cont) 


Fig. 9 —- Aluminum Utility Cases - 
1411 Series 


Fig. 10 - Heavy Duty Chassis Case and Cover Plates - 1444 Series Fig. 11 — Metal Utility Cases - 


1415 Series 


Cover No. CoverNo. Use with 


Digi-Key # 


HM266-ND 
HM267-ND 
HM268-ND 
HM269-ND 
HM270-ND 
HM271-ND 
HM272-ND 
HM273-ND 
HM274-ND 


Use with 
Hammond # 


1444-20 
1444-22 
1444-24 
1444-26 
1444-28 
1444-29 
1444-30 
1444-32 
1444-33 


Use with 
Hammond # 


1444-6 
1444-8 
1444-9 
1444-10 
1444-12 
1444-14 
1444-15 
1444-16 
1444-18 


Use with 
Digi-Key # 


HM257-ND 
HM258-ND 
HM259-ND 
HM260-ND 
HM261-ND 
HM262-ND 
HM263-ND 
HM264-ND 
HM265-ND 


Sizes A to E are 20 
gauge 0.036” (.91mm) 
thick steel. Sizes Fto J 
are 18 gauge 0.048” 
(1.22mm) thick steel. 
Self-tapping screws 
included. ASA 61 grey 
baked enamel finish 
(outside only). Models 
A to D have 4 mount- 
ing holes. Models E to 


HM275-ND 
HM276-ND 
HM277-ND 


HM282-ND 


.040” (1.02mm) 
HM283-ND 


thick aluminum. 
Four self-tapping 
screws included. 
Choice of un- 
painted or ASA 
61 grey baked 
enamel finish 
(outside only). 


HM284-ND 
HM278-ND 
HM279-ND 
HM280-ND 


HM285-ND 
HM286-ND 


HM281-ND 


Fig. 12 — Ventilated Low Profile 


Instrument Case: 
-1426 Series 


20 gauge steel enclosure 
finished in satin off- 
white. 0.064” (1.63mm) 
thick aluminum panels 
front and rear. Front 


‘S 


Cover sold separately. 


J have 6 mounting 


Spot welded heavy duty construction chassis. Cover holes are punched with 4 holes 


(hardware not provided). Unpainted finish. 


Fig. 13 — Low Profile Instrument 
Cases - 1458 Series 


20 gauge steel case 
with black satin finish. 
0.064” (1.63mm) thick 
aluminum panels (one 
satin black and one 
satin white for each 
case). Symmetrical 
design so either end 


Fig. 14 — Ventilated High Profile 
Instrument Cases - 1401 Series 


20 gauge steel case 
finished in satin off- 
white. 0.064” (1.63mm) 
thick aluminum panels, 
front finished in satin 
black; vented back 
finished in satin off- 
white. Rear panel is 


holes 


Fig. 15 — Plastic Sloping 
1599 “T” Series 


Consoles - 


Available in High Impact Polystyrene (light grey) which is non-Hame 
Retardant and Hame Retardant ABS (light grey or black) which meets 
UL94V-O flammability tests. Hame Retardant ABS plastic versions 
include integral threaded brass inserts and machine screws providing 


extra strength for repeated assembl: 


ly and disassembly of lid. 


Dimensions - Inch (mm) 
Part No. 


panel is satin black, rear can be front. 6-32 vented top and bottom 1599ETSBK 

panel matches case Phillips nickel plated 6-32 Phillips nickel 1599HTSBK 

color. ’ plated screws and self- 1599KTSBK 

Sie sad ot adhesive rubber feet *Both end panels 1599KTLBK 
sa a rubber feet included. are recessed 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Color A B c Part No. 1 10 100 | PartNo. Color B Part No. 1 10 100 | Part No. 
Fig. 8 - 1595 ABS Plastic Instrument Consoles Fig. 10 - Cover Plates (See Fig. 10 Diagram) 

Lt. 63(160)  38(97)  2.3(58) HM241-ND 10.36 863 7.73 | 15950GY Pe ee a0 tie ENTE ND 400 346 321 aa48 
Gey | 85(216) 5.1(130) — 3.0(76) HM242-ND 1282 1068 9.57 | 1595EGY 7.0(178) 5.0 (127) HM278-ND 401 339 3.15 | 1434-12 
Black | 6:3( 160) 3.8 (97) 2.3 (58) HM243-ND 10.36 863 7.73 | 15950BK 8.0 (203) 4.0 (102) HM277-ND 3.89 3.29 3.05 | 1434-10 

8.5 (216) 5.1 (130) 3.0 (76) HM244-ND 12.82 10.68 9.57 | 1595EBK 9.0 (229) 5.0 (127) HM279-ND 4.09 346 3.21 | 1434-14 

7 - = Un- | 10.0(254) 6.0 (152) Panel HM280-ND 614 519 4.82 | 1434-16 

Fig. 9 - 1411 Aluminum Utility Cases painted | 12.0(305)  8.0(203) _— Thickness HM283-ND 8.66 7.33 6.80 | 1434-22 

27(69)  2.2(56) «1.6 (41) HV315-ND 500 416 384 |1411B ‘as (a souey ENE Be ES Be rei 

3.2 (81) 22(56) 1.1 (28) HM316-ND 5.07 4.23 3.90 |1411C 16.0 (406) 8.0 (203) HM284-ND 8.66 7.33 6.80 | 1434-26 

3.2 (81) 22(56) 1.6 (41) HM317-ND 510 4.25 392 |1411D 170(432) 40 (102) Ee ND Ger Ben, Boo. |: 145800 

4.0(102)  22(56)  3.0(76) HM318-ND 5.60 466 4.30 | 1411F 170(432) 10.0 (254) HVB86 ND 918 277 7a | 443890 

4.0(102)  22(56) 1.6 (41) HM319-ND 530 441 4.07 |1411G : : Fig: 11 1415 Metal Utility Case . : 

4.0 (102) 2.2 (56) 2.2 (56) HM320-ND 539 449 444 |1411H ig. 11 - etal Utility Cases 

5.0 (127) 2.2 (56) 2.2 (56) HM321-ND 618 5.15 4.75 |1411K 4.0 (102) 2.0 (51) 4.0 (102) HM305-ND_ 10.87 9.20 8.54 | 1415A 

5.0 (127) 4.0 (102) 3.0 (76) HM322-ND 8.04 6.70 618 | 1411L 4.0 (102) 3.0 (76) 5.0 (127) HM306-ND 11.05 9.35 868 | 1415B 

u 5.0 (127) 3.0 (76) 2.2 (56) HM324-ND 657 5.48 5.05 | 1411N 6.0(152)  —4.0(102) 5.0 (127) HM307-ND 14.05 11.88 11.04 | 1415C 

Ge 6.0 (152) 3.0 (76) 3.0 (76) HM323-ND 9.00 7.50 692 |1411M 6.0(152) — 6.0(152) 6.0 (152) HM308-ND 21.55 18.23 16.93 | 1415D 
& | 6.0(152)  5.0(127) —4.0(102) HM325-ND 1127 939 867 |1411P Gey 100 25) 3e i 2 oe PNKE en aie Le aise 
7.0(178)  5.0(127) — 3.0(76) HM326-ND 1098 915 845 |1411Q ; ‘ ‘ : : : : 
8.0 (203) 8.0 (150) 35 (09) HM327-ND 18.00 15.00 13.85 |1411R 10.0 (254) 8.0 (203) 10.0 (254) | HM312-ND 45.44 38.45 95.70 | 1415H 
8.0(203)  4.0(102)  3.0(76) HIMS28-ND 1650 13.75 1269 | 1411S 120(905) 0 (152) 7.0(178) ne S10 eee 0 ele. |e 
12.0(305)  8.0(203) 11.0(279) | HM313-ND 51.22 43.34 40.24 | 14151 
10.0(254,) 22(56) 1.6 (41) HM329-ND 18.08 15.06 13.90 | 1411T 
10.0(254) 6.0(152)  3.5(89) HM330-ND 21.92 1826 16.86 |1411U 15.0 (383)_7.0(179)_9.0 (230) HM314-ND 50.15 42.44 39.42 | 1415) 
12.0(305) 3.0 (76) 2.2 (56) HM331-ND 21.00 17.50 16.16 | 1411W Fig. 12 - 1426 Ventilated Low Profile Cases 
12.0(305) 7.0(178) 4.0 (102) HM332-ND 26.25 21.88 20.19 | 1411x 6.0(152) 5.0(127)  4.0(102) HM297-ND 34.36 29.08 27.00 | 1426K 
17.0(432) 5.0(127) 4.0 (102) HM333-ND 28.50 23.75 21.93 | 1411Z 8.0(203)  6.0(152) 4.0 (102) HM298-ND 35.80 30.29 28.13 | 1426M 
57 (6a 22 (68 Teil END aon e506 dae. lane 10.0 (254) 7.0(178) 4.0 (102) HM299-ND 40.09 33.92 31.50 | 14260 
ae ey 5 =) 14 on nycleas Sie Joga. 23 Maas Off- 11.0(279) 11.7(297) 5.5 (140) HM300-ND 40.09 33.92 31.50 | 1426Q 
2 ( 1) os (66) 128) Hie0s ND ee omeeealeat White | 12.0(305) 6.0(152) 4.0 (102) HM301-ND 42.95 36.35 33.75 | 1426S 
Ho Be ue moe ie is & fine es es os a ee ce Se 23S 
pe es S 4 a ENDO res = = a 12.0 (305) 6.0(152) _5.5(140) HIM304-ND 4295 36.35 33.75 | 1426Y 
: = e ; i si Fig. 13 - 1458 Low Profile Instrument Cases 
5.0(127)  22(56) 2.2(56) HM611-ND 536 446 4.12 | 1411KU 
5.0(127)  4.0(102) 3.0 (76) HM612-ND 666 555 5.12 | 1411LU a0 () aC ee Py () recene ae ae bie tae 
un | 5:0(127)  3.0(76) 2.256) HVi614-ND 530 441 407 | 1411NU oe 7 Ba ae i i et ae. eeKG Su base oeen. (uaeacs 
painted! ©&0(152) 3.0(76) 3.0 (76) HM613-ND 750 625 577 |1411MU 60(182) 60(182) 4.0 (102) Hve37.ND SED: DEA. B55 | 4aneet 
6.0(152) 5.0(127)  4.0(102) HM615-ND 951 7.92 7.32 |1411PU 8.0(203)  8.0(203) 3.0 (76) HM338-ND 34.61 29.28 27.20 | 145803 
7.0(178)  5.0(127) — 3.0(76) HM616-ND 639 533 492 | 14110 80(203) 8.0(203) 4.0 (102) Hves9 ND 3682 3090 2870 | 14s8D4 
8.0(203)  6.0(152) 3.5 (89) HM617-ND 13.43 11.19 10.33 | 1411RU Back | 8.0(203)  8.0(203) —_50(127) LVe40.ND 3938 3393 3095 | 145805 
8.0(203)  4.0(102) — 3.0(76) HM618-ND 12.00 10.00 9.23 |1411SU 80 (203)  10.0(254) 3.0 (76) HNG41_ND 3747 3171 29.44 | 145863 
10.0(254) 22(56) 1.6 (41) HM619-ND 13.50 11.25 10.38 |1411TU 8.0(208)  10.0(284)  4.0(102) HM342-ND 3061 3352 3114 | 1458E4 
10.0(254) 6.0(152) 3.5(89) HM620-ND 16.86 14.05 1297 |1411UU 8.0(208) 10.0(254)  5.:0(127) HM343-ND 4177 3534 3282 | 145865 
12.0(305)  3.0(76) = 2.2(56) HM621-ND 16.50 13.75 1269 |1411WU 10.0 (254) 8.0(203) 3.0 (76) HMVi344-ND 3061 3352 3114 | 1458c3 
12.0(305) 7.0(178) 4.0 (102) HM622-ND 21.36 17.80 16.43 | 1411XU 10.0(254) 8.0(208) — 4.0(102) HMj45-ND 4295 3635 3375 | 1458c4 
17.0(432) 5.0(127) 4.0 (102) HM623-ND 24.00 20.00 18.46 | 14112ZU 10.0 (254) 8.0(203) __5.0(127) HM346-ND 40.57 34.33 31.89 | 1458G5 
Fig. 10 - 1444 Heavy Duty Chassis Cases Fig. 14 - 1401 Ventilated High Profile Cases 
40(102) 40(102)_20(61) eon 751 669 621 |1aase 4.0(102) 6.0(152) 4.0 (102) HM287-ND 39.09 33.08 30.71 | 1401AAA 
6.0(152)  4.0(102)  20(51) HV258-ND 811 687 638 | 1444-8 Ped tc mies Met) ey oe Be a 
7.0(178)  5.0(127) — 2.0(51) HM261-ND 886 7.50 696 | 1444-12 80 a ) 10.0 = a Bed HNe90-ND 52.62 oe mn 5 | 4401 
8.0(203) 4.0(102) 1.0 (25) HM259-ND 845 7.15 664 | 1444-9 ar | 80 to08) 8.0 Gos) 80 ee Hane 4662 41 io ane 1 ae 
oa is nou) oa ey) TONG ines = ve Laie White | 10.0(254)  12.0(305) 9.0 (229) HM292-ND 66.15 55.97 51.99 | 1401G 
a a shh a pes rt cs TRCN Gf). Fae? reat Wadia 10.0(254) 14.0(356) 6.5 (165) HM293-ND 67.65 57.24 53.15 | 1401K 
i004) —60t152) 20(s) | HMEB4ND 1159 981 9.11 | 1444-16 140 (258) 80 (203) 9.0(229) | HM2IE-ND 7216 61.08 5870 | 140IN 

Un- | 12.0(305)  8.0(203) 2.0 (51) HM267-ND 20.22 17.11 15.89 | 1444-22 14.0 (356) 100254 30 (127 HM296-ND 64.65 54.70 50.80 | 1401P 

painted rae =e Pes 20 a erate oe pe eos tages Fig. 15 - 1599 "T" Series Flame Retardant Styrene ABS Plastic Short Slope Console 
13.5 (343) 5.0(127) — 2.0(51) HM265-ND 1227 10.38 9.64 | 1444-18 3.4(86) 6.7 (170) 1.3 (33) HM882-ND 12.36 10.30 9.51 | 1599ETSBK 
16.0(406)  8.0(203)  2.0(51) HM269-ND 20.39 17.25 16.02 | 1444-26 Black | 4.3(109) 8.7221) 1.8 (46)) HMi883-ND 16.06 13.38 12.35 | 1599HTSBK 
16.0(406)  8.0(203) 3.0(76) HM270-ND 24.27 20.54 19.07 | 1444-28 5.5(140) _8.7 (221) _‘1.6 (41) HM884-ND 14.84 12.37 _11.42 | 1599KTSBK 
17.0 (432) 4.0 (102) 3.0 (76) HM266-ND 20.32 17.19 15.96 | 1444-20 Fig. 15 - 1599 "T" Series Flame Retardant ABS Plastic Long Slope Console 
17.0(432)  10.0(254) —_2.0(51) HM272-ND 23.59 19.96 18.54 | 1444-30 Black | 8.7(221) 5.5(140) ‘1.6 (41) HM885-ND 14.84 12.37 11.42 | 1599KTLBK 
17.0 (432) 10.0 (254) 3.0 (76) HM273-ND 27.61 23.37 21.70 | 1444-32 Fig. 15 - 1599 "T" Series Flame Retardant ABS Plastic Long Slope Console w/Battery Box 
17.0(482) 10.0(254) | 4.0(102) Ia Saeee SaCes gee eae Brack | 8.7(221)  5.5(140)_ 1.6 (41) HMi886-ND 1854 15.45 14.26 | 1599KTLBKBAT 
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MANUFACIURING. Racks and Accessories 


bi’ 


Desk Top Rack (Light-Duty)- RCBS 
Series - 18-gauge steel economy 19” 
table top rack. Rails are fixed at both 
front and rear. Includes rubber feet, 2 


lifting handles and 10-32 clip nuts. 
Overall width 20”, overall height 1” over 
a 


panel space. Finish textured; black or 
gray/beige (Ral7032) powder paint. 


Desk Top Rack (Heavy-Duty) - RCHS ~~] 
Series- 18 gauge steel 19” table top 
rack. Rails are fixed at both front and 
rear. Includes 2 pair of fixed accessory Knockdown Racks REFK Series - offer a standard 19” panel width (22” overall), 24” usable 
rails (for rear support of heavier Open Relay Rack DNRR Series- welded 19” racks (20” wide overall) depth (24.5” overall). Unit is shipped complete with 4 infinitely adjustable (front to back) 
equipment), rubber feet, 2 lifting handles are available in both light (12-gauge steel) and heavy duty (10-gauge | combination rack mount rails, drilled and tapped 10-32 (full EA spacing) and 4 leveling feet. 
and 10-32 clip nuts. Overall height: 2” steel) versions. No assembly required. Front flange is drilled and Shipped in a flat pack container for damage-free receipt. Simple assembly using one bolt in 
larger than panel height. Finish textured; tapped (10-32) EIA .5-1.25" spacing. For use as a single, free | each corner to lock the sides to the top and bottom Heavy duty 16-gauge steel tip, bottom 
black, gray/beige (RAL7032) or gulf blue standing unit for sturdy support of standard 19” rack mount devices. | and sides. Rails are made of 10-gauge steel finished in black powder paint. Rack is finished 


powder paint. Finished in textured black powder paint. in atextured black or gray/beige (RAL7032) powder paint. Order doors separately below. 
Dimensions-Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions-Inch (mm) Overall Wt. | Digi-Key Price Each Hammond 
Color Panel H Panel W Panel D Part No. il 3 e) Part No. Panel H Panel W | Panel Units Height \(Lbs.)} Part No. 1 3 5} Part No. 
Fig. 1 - RCBS Desk Top Racks (Light Duty) Fig. 3 - DNRR Open Welded (Light-Duty) Relay Rack* 


3.50 (89) 19.00 13.00 (330) | HM624-ND 88.12 81.34 70.49 | ROBS1900313BK1 42 (1067) 19 (483) 24 48.13 (1223) | 38 | HM683-ND 169.60 156.55 135.68 | DNRR42LDW 


(1067) 
5.25 (133) 19.00 13.00 (330) | HM625-ND 94.82 87.52 75.85 | ROBS1900513BK1 ay res - 76.13 1994) 7 +35 ND 19145 17645 15282 DARATOLDW 
7.00(178) 19.00 13.00 (330) | HM626-ND 10253 9465 82.03 | ROBSI9O0713EKI | | 77 ‘io58) 4g aegy| aa | ga.t3(2t12)| 45 | HMeB6e-ND 19958 184.20 169.64 | DNRR77LDW 
8.75 (222) 19.00 13.00 (330) | HM627-ND 116.17 107.23 92.93 | ROBSI900813EKI | | 4 (2134) 19(483)| 48 (| 90.13 (2289) | 47 | HMe87-ND 20358 187.92 162.87 | DNRRB4LDW 


10.50 (267) 19.00 
12.25 (311) 19.00 
14,00 (356) 19.00 
5.25(133) 19.00 
7.00(178) 19.00 
8.75 (222) 19.00 


13.00 (330) | HM628-ND 121.52 112.17 97.21 | RCBS1901013BK1 Fig. 4- DNRR Open Welded (Heavy-Duty) Relay Rack* 
13.00 (330) | HM629-ND 132.18 122.02 105.75 | RCBS1901213BK1 | | 42 (1067) 19(483) | 24 48.13 (1223) | 65 | HM688-ND 205.37 189.57 164.29 ] DNRR42HDW 
13.00 (330) | HM630-ND 165.57 152.83 132.45 | RCBS1901413BK1 | |63(1600) 19(483)| 36 69.13 (1756) | 77 | HM689-ND 229.52 211.86 183.61 | DNRR63HDW 
17.50 (445) | HM631-ND 113.50 104.77 90.80 | RoBS1900517BK1 | | 70(1778) 19(483) | 40 76.13 (1934) | 80 | HM690-ND 233.07 215.14 186.45 | DNRR7OHDW 
) 
) 


Black 


) 
1750 (445) | HM632-ND 192.18 122.02 105.75 | Rcastgoo7i7BKi | | 77 (1956) 19(483) | 44 83.13 (2112) | 82 | HM691-ND 241.60 223.02 193.28 | DNRR77HDW 
1750 (445) | HMe33-NO 15755 145.43 12604 | ROBS1900817BK: 19 (483) | 48 90.13 (2289) | 87 | HM692-ND 244.98 226.14 195.99 | DNRR84HDW 

) 

) 

) 


10.50 (267) 19.00 17.50 (445) HM634-ND 166.90 154.06 133.52 | ROBS1901017BK1 | * Due to weight and size, product will be drop shipped from Hammond direct to our customers. Contact Digi- 
12.25 (311) 19.00 17.50 (445) HM635-ND 182.93 168.86 146.35 | ROBS1901217BK1 Key Specialty Sales at 1-888-671-1741. 
14.00 (356) 19.00 17.50 (445) HM636-ND 186.92 172.54 149.53 | ROBS1901417BK1 


SESSEISISCISEE RISERS IGEISS 


3.50 (89) 19.00 13.00 (830) | HW637-ND€8.12 81.34 70.49 | ROBSt900130G1 | | 4, eal fa nee ey Rae P odes j Pes 
5.25 (133) 19.00 13.00 (330) | HM638-ND 94.82 87.52 75.85 | RCBS19005130G1 Fig. 5-REFK Knockdown Rack? 
peels bets bees a ae ee feos on aeaetianilees ee) 20 J] 40.19(1021) | 103 | HM693-ND 370.17 341.69 296.13 | REFK1903524BK1 
(1067) 24 | 47.19(1199) | 111 | HM694-ND 398.10 367.48 318.48 | REFK1904224BK1 
10.50 (267) 19.00 13.00 (330) | HM641-ND 121.52 11217 97.21 | ROBS19010130G1 49 (1245) 28 | 54.19(1376) | 126 | HM696-ND 453.98 419.05 363.19 | REHX1904924BK1 
12.25 (311) 19.00 13.00 (330) | HM642-ND 132.18 122.02 105.75 | RCBS19012130GI Black | 56 (1422) 32 | 61.19(1554) | 136 | HM697-ND 481.90 444.83 385.52 | REFK1905624BK1 
Gay | 14.00(356) 19.00 13.00 (330) | HM643-ND 165.57 152.83 132.45 | RCBS19014130G1 63 (1600) 36 | 68.19 (1732) | 145 | HM698-ND 502.87 464.18 402.29 | REH<1906324BK1 
5,25 (133) 19.00 17.50 (445) | HM644-ND 113.50 104.77 90.80 | ROBS19005170cH 70 (1778) 40 | 75.19(1910) | 160 | HM699-ND 558.75 515.77 447.00 | REFK1907024BK1 
7.00(178) 19.00 17.50 (445) | HM645-ND 132.18 122.02 105.75 | ROBS19007170Gi aS =a iment ” ae a out ot aan 
8.75 (222) 19.00 17.50 (445) | HMGSGNDI) 157.65 145.43 126.04 | ROBS19008170Gl 42 ne) 24 | 47.19(1199)| 111 | HM702-ND 398.10 367.48 318.48 |RERK19042240G1 
10.50 (267) 19.00 17.50 (445) | HM647-ND 166.90 154.06 133.52 | RCBS19010170GI ii 49 (1245) 28 | 54.19(1376)| 126 | HM703-ND 453.98 419.05 363.19 | RERK19049240G1 
12.25(311) 19.00 17.50 (445) | HM648-ND 182.93 168.86 146.35 | ROBS19012170GI Gray | 561422) 32 | 61.19(1554) | 136 | HM704-ND 481.90 444.83 385.52 | REFK19056240G1 
14.00 (356) 19.00 17.50 (445) | HM649-ND 186.92 172.54 149.53 | ROBS19014170GI 63 (1600) 36 | 68.19 (1732) | 145 | HM705-ND 502.87 464.18 402.29 | RERK19063240G1 
Fig. 2 - RCHS Desk Top (Heavy Duty) 70 (1778) 40 | 75.19 (1910) | 160 | HM706-ND 558.75 515.77 447.00 |REFK19070240G1 
8.75 (222) 19.00 (483) 17.50(445) | HM650-ND 170.83 157.69 136.67 | RCHS1900817BK1 ENS 44 | 62-19 (2088) | 165 RMON 585.85 598.97 467.11 | RERKIS07724001 
10.50 (267) 19.00(483) 17.50 (445) HM651-ND 197.57 182.37 158.05 | RCHS1901017BK1 * Due to weight and size, product will be drop shipped from Hammond direct to our customers. Contact Digi- 
14.00 (356) 19.00(483) 17.50(445) | HM652-ND 202.27 186.71 161.81 | RCHS1901417BK1 Key Specialty Sales at 1-888-671-1741. 
17.50 (445) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM653-ND 210.03 193.88 168.03 | RCHS1901717BK1 Dench) wt | Digi-Key Price Each Hannon 
22.75 (578) 19.00 (483) _17.50(445) | HM654-ND 228.70 211.11 182.96 | RCHS1902217BK1 Colocn a panell Panel Units | (Lbs.) | Part No. 1 3 5 Part No. 
Black | 28.00(711) 19.00 (483) 17.50(445) | HM655-ND 268.82 248.14 215.05 | RCHS1902817BKi Fig. 6 - RSDF Solid Door* 
10.50 (267) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM656-ND 266.03 245.57 212.83 | ROHS1901024BK1 35 (669) 20 13. | HM708ND 9778 0026 78.23 | RSDFI9035BKI 
14.00 (356) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM657-ND 280.02 258.48 224.01 | RCHS1901424BK1 42 (1067) 24 18 | HM709-ND 115.27 10640 92.21 | RSDF19042BK1 
17.50 (445) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM658-ND 289.37 267.11 231.49 | ROHS1901724BK1 49 (1245) 28 26 HM710-ND 127.80 117.97 102.24 | RSDF19049BK1 
22.75 (578) 19.00 (483) 24.50(622) | HM659-ND 298.70 275.72 238.96 | RCHS1902224BK1 Black | 56 (1422) 32 30 | HM711-ND = 139.68 128.94 111.75 | RSDFI9056BK1 
28.00 (711) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM660-ND 311.12 287.18 248.89 | RCHS1902824BK1 heed * 3 Aeon ies a sila aed 
8.75 (222) 19.00(483) 17.50 (445) | HM661-ND 170.83 157.69 136.67 | RCHS19008170GI 77 (1956) 44 44 HMV714.ND 16903 15603 19523 | RSDFI9077BK1 
10.50 (267) 19.00(483) 17.50 (445) | HM662-ND 197.57 182.37 158.05 | RCHS19010170GI 35 (689) 20 13 | HMViS=\ND 9778 90.26 78.23 | RSDFT90350G1 
14.00 (356) 19.00(483) 17.50 (445) HM663-ND 202.27 186.71 161.81 | ROHS19014170GI 42 (1067) 24 18 HM716-ND 115.27 106.40 92.21 | RSDF190420Gi 
17.50 (445) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM664-ND 210.03 193.88 168.03 | RCHS19017170G1 ub 49 (1245) 28 26 | HM717-ND 127.80 117.97 102.24 | RSDF190490GI 
22.75 (578) 19.00(483) 17.50(445) | HM665-ND 228.70 211.11 182.96 | ROHS19022170G1 Gay 56 (1422) 32 30 HM718-ND = 139.68 128.94 111.75 | RSDF190560G1 
Gray | 28.00(711) 19.00(483) 17.50(445) | HM666-ND 268.82 248.14 215.05 | RCHS19028170GI 63 (1600) 36 33 (EIGN 148.08 136.69 118.47 | RSDFI90630601 
10.50 (267) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM667-ND 266.03 245.57 212.83 | RCHS19010240G1 ce an of ee nae bees oe oe 
14.00 (356) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM668-ND 280.02 258.48 224.01 | ROHS19014240G1 Fig. 7 -RSDL Louvered Door* 
17.50 (445) 19.00 (483) 24.00 (622) | HM669-ND 289.37 267.11 231.49 | RCHS19017240G1 3 (680) 20 13 | HW722ND 110.87 10234 88.69 | RSDLI9035BKI 
22.75 (578) 19.00(483) 24.50 (622) HM670-ND 298.70 275.72 238.96 | RCHS19022240G1 42 (1067) 24 18 HM723-ND 126.68 116.94 101.35 | RSDL19042BK1 
28.00(711) 19.00 (483) 24.50(622) | HM671-ND 311.12 287.18 248.89 | RCHS19028240G1 49 (1245) 28 26 | HM724-ND 14257 131.60 114.05 | RSDL19049BK1 
8.75 (222) 19.00 (483) 17.50(445) | HM672-ND 170.83 157.69 136.67 | RCHS1900817GFI Black | 56 (1422) 32 30 HM725-ND 156.13 144.12 124.91 | RSDL19056BK1 
10.50 (267) 19.00(483) 17.50 (445) | HM673-ND 197.57 182.37 158.05 | RCHS1901017GF1 63 (1600) 36 33__| HM?26-ND 169.70 _156.65_135.76 | RSOL19063BK1 
14.00 (356) 19.00(483) 17.50(445) | HM674-ND 20227 186.71 161.81 | RCHS1901417GFI ee a _ ett tea eee ey apoio 
17.50 (445) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM675-ND 210.03 193.88 168.03 | ROHS1901717GFI 35 (689) oT 43 H729-ND 110.87 10234 68.69 | RSDL190g50G1 
22.75 (578) 19.00 (483) 17.50 (445) HM676-ND 228.70 211.11 182.96 | RCHS1902217GFI 42 (1067) 24 18 HM730-ND 126.68 116.94 101.35 | RSDL190420G1 
Blue | 28.00(711) 19.00 (483) 17.50(445) | HM677-ND 268.82 248.14 215.05 | RCHS1902817GFI te 49 (1245) 28 26 | HM731-ND 14257 131.60 114.05 | RSDL190490G1 
10.50 (267) 19.00(483) 24.50 (622) | HM678-ND 266.03 245.57 212.83 | RCHS1901024GFI Gay 56 (1422) 32 30 HM732-ND 156.13 144.12 124.91 | RSDL190560G1 
14.00 (356) 19.00(483) 24.50 (622) | HMG679-ND 280.02 258.48 224.01 | RCHS1901424CF1 63 (1600) 36 33 | HM733-ND 169.70 156.65 135.76 |_RSDL190630G1 
17.50 (445) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM680-ND 289.37 267.11 231.49 | RCHS1901724GFI 86) i a ee ieee see ae eet 
22.75 (578) 19.00 (483) 24.50(622) | HM681-ND 298.70 275.72 238.96 | RCHS1902224GF1 ; ; ; 
28.00(711) 19.00 (483) 24.50 (622) HM682-ND 311.12 287.18 248.89 | RCHS1902824GF1 * Due to weight and size, product will be drop shipped from Hammond direct to our customers. ; 
Contact Digi-Key Specialty Sales at 1-888-671-1741. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 997 
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bb’ Racks and Accessories (cont) 


Rack Mount/Desk Top Enclosure 
RMCS & RMCV Series- mounts in 
standard 19” rack space or can be 
used table top. Aluminum panels can 
be removed from any of all 6 sides 
with only 4 screws. Shipped knocked 
down and includes all hardware, rack 
mount ears and rubber feet. Finished 
in textured black powder paint. 


Rail Mount Support Angles RASA Series- 14 gauge 
steel, 1.75” x 1.75” to support heavy equipment and 
reduce load on front panel. Slots allow up/down or 
front back adjustment. Finished in textured black 
powder paint. 


Rail Mount Shelf RFUS & RFVS Series - 14 gauge steel, 19” 
rack mount shelf available either solid or ventilated. Side slotted 
for easy front to back adjustment. Finished in textured black 
Dual Modem Shelf DNDMS Series- powder paint. Equipment slides RSLIDE Series - 19” rack panel 
permits front and rear access to y mount (to front and back panel rails). Occupies 


modems on 19” relay racks.Formed . only 1U(1.75") of panel height. Heavy duty, ball 
16-gauge steel construction. Overall bearing mechanism. Also converts RASC slides to 
19.5” deep. Finished in textured black apull out shelf. Sold in packages of 2. 

powder paint finish. Y 


Rack Mount Shelf RASU & RASV Fixed / Pull-Out Shelf RASC Series - 18 gauge steel with 14 

Series- 14 gauge steel, 19” relay rack gauge brackets. Mounts to internal rails. 19” relay rack mount 19” Aluminum Rack Panels PBPA - .125” thick, 
mount shelf available either solid or shelf available either solid or ventilated. Brackets are side 19" rack mount panels. Finished in smooth black or 
ventilated. Finished in textured black slotted for easy front to back adjustment. Shelf is finished in gray/beige (RAL7032) powder paint and paper 
powder paint. smooth white. covered (one side) natural finish. 


Dimensions-Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Type Panel H Depth Panel Units | Part No. 1 3 5 Part No. Color Panel H Panel Units Part No. 1 3 5 Part No. 
Fig. 8 - RMCS & RMCV Rack Mount/Desk Top Fig. 15 - PBPA Aluminum 19” Rack Panels 
1.75 (45) 8 (203) 1 HM736-ND 58.37 53.88 46.69 | RMCS19018BK1 1.75 (45) 1 HM772-ND 8.67 8.00 6.93 | PBPA19001BK2 
1.75 (45) 13 (330) 1 HM737-ND 68.67. 63.88 54.93 | RMCS190113BK1 3.50 (89) 2 HM773-ND 12.77. 11.78 10.21 | PBPA19003BK2 
3.50 (89) 8 (203) 2 HM738-ND 65.23. 60.22 52.19 | RMCS19038BK1 5.25 (133) 3 HM774-ND = 18.22 16.82 14.57 PBPA19005BK2 
3.50 (89) 13 (330) 2 HM739-ND 82.40 76.06 65.92 | RMCS190313BK1 7.00 (178) 4 HM775-ND 22.77 21.02 18.21 | PBPA19007BK2 
Solid | 5.25(133) 13 (330) 3 HM740-ND 94.42 87.15 75.53 | RMCS190513BK1 8.75 (222) 5 HM776-ND 26.95 24.88 21.56 | PBPAI9008BK2 
7.00 (178) 13(330) 4 HVI741-ND 108.15 99.83 86.52 | RMCS190713BKi 10.50 (267) 6 price 3057 28.03 2429) PRPAISOTOBK2 
8.75 (222)  13(330) 5 HM742-ND 130.47 120.43 104.37 | RMCS190813BK1 trims — ‘ nS a oe aes alerts 
mecca) ey et te | aco | || ean 5 | throne Mor oe 2 | remnoeBe 
2 : : : 17.50 (445) 10 HM781-ND 50.13 46.28 40.11 | _PBPA19017BK2 
1.75 (45) 8 (203) 1 HM745-ND 64.20 59.26 51.36 | RMCV19018BK1 19.25 (489) 1 HM782-ND 58.08 53.62 46.47 | PBPA19019BK2 
1.75 (45) 13 (330) 1 HM746-ND 75.53 69.72 60.43 | RMCV190113BK1 21.00 (533) 12 HM783-ND 62.25 57.46 49.80 | PBPA19021BK2 
3.50 (89) 8 (203) 2 HM747-ND 71.75 66.23 57.40 | RMCV19038BK1 22.75 (578) 13 HM784-ND 66.05 60.97 52.84 | PBPA19022BK2 
3.50 (89) 13 (330) 2 HM748-ND 90.63 83.66 72.51 | RMCV190313BK1 24.50 (622) 14 HM785-ND 72.13 66.58 57.71 | PBPA19024BK2 
Vented | 5.25 (133) 13 (330) 3 HM749-ND 103.87 95.88 83.09 | RMCV190513BK1 26.25 (667) 15 HM786-ND 77.45 71.49 61.96 | PBPA19026BK2 
7.00 (178) 13 (330) 4 HM750-ND 118.97 109.82 95.17 | RMCV190713BK1 28.00 (711) 16 HM787-ND = 82.75 76.38 66.20 | PBPA19028BK2 
8.75 (222) 13 (330) 5 HM751-ND 143.52 132.48 114.81 | RMCV190813BK1 29.75 (756) 17 HM788-ND = 86.55 79.89 69.24 | PBPA19029BK2 
10.50 (267) 13 (330) 6 HM752-ND 158.62 146.42 126.89 | RMCV191013BK1 31.00 (787) 18 EMZSSNDE 68.85 8202 71.08 | PBPATQ031BK2 
10.50 (267) 15 (381) 6 HM753-ND 156.73 144.68 125.39 | RMCV19015BKi 1.75 (45) 1 HM790-ND 867 800 6.93 PBPA190010G2 
3.50 (89) 2 HM791-ND 12.77. 11.78 10.21 | PBPA190030G2 
5.25 (133) 3 HM792-ND 18.22 16.82 14.57 | PBPA190050G2 
wlitacPiellesn ili) DigEReY, BUCoEACH cca 7.00 (178) 4 HM793-ND 22.77 21.02 18.21 | PBPA190070G2 
233) , Harte: a SR a |artINo) 8.75 (222) 5 HMI794-ND 26.95 24.88 21.56 | PBPA19008CG2 
Figs S/DNDMS Dual’ Modem: Shelf, 10.50 (267) 6 HVI795-ND 3037 28.03 24.29 | PBPAI9010G@2 
19.5 (495) HM754-ND 56.40 52.06 45.12 | DNDMS19BK1 12.25 (311) 7 HM796-ND 36.42 33.62 29.13 | PBPA190120@2 
14.00 (356) 8 HM797-ND 40.98 37.83 32.79 | PBPA190140G2 
Dimensions-Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Lt. 15.75 (400) 9 HM798-ND 44.03 40.65 35.23 | PBPA190150G2 
Type PanelH Shelf Depth | Panel Units | PartNo. 1 3 5 Part No. Gay 17.50 (445) 10 HM799-ND__ 50.13 46.28 40.11 PBPA190170G2 
Fig. 10 - RASU & RASV Panel Mount Shelf 19.25 (489) 1 HM800-ND 58.08 53.62 46.47 | PBPA190190G2 
Solid | 5.25 (133) 15 (381) 3 HM755-ND 60.60 55.94 48.48 | RASU190515BK1 21.00 (533) 12 HM801-ND 62.25 57.46 49.80 | PBPA190210G2 
Vented | 5.25(133) 15 (381) 3 HM756-ND 68.43 63.17 54.75 | RASV190515BKI 22.75 (578) 8 HM802-ND 66.05 60.97 52.84 | PBPA190220G2 
24.50 (622) 14 HM803-ND 72.13 66.58 57.71 | PBPA190240G2 
26.25 (667) 15 HM804-ND 77.45 71.49 61.96 | PBPA190260G2 
pirenstons snc min) Digi-Key BricoiEScal Hammond 28.00 (711) 16 HM805-ND 62.75 76.38 66.20 | PBPA190280G@2 
Type EanelNy Shelf Depth PattiNo! je 2 PartNo: 29.75 (756) 17 HM806-ND 86.55 79.89 69.24 | PBPA190290G2 
Fig. 11 - RFUS & RFVS Rail Shelf 31.50 (787) 18 HM807-ND 88.85 82.02 71.08 | PBPA190310G2 
19 (483) 19 (483) HM757-ND 35.83 33.08 28.67 | RFUS1918BK1 1.75 (45) 1 HM808-ND 8.67 8.00 6.93 | PBPAI9001UNF 
Solid 19 (483) 21 (533) HM758-ND 37.98 35.06 30.39 | RFUS1921BK1 3.50 (89) 2 HMB09-ND 1277 11.78 10.21 | PBPA19003UNF 
19 (483) 26 (660) HM759-ND 40.68 37.55 32.55 | RFUS1926BK1 5.25 (133) 3 HM810-ND 18.22 16.82 14.57 | PBPA19005UNF 
19 (483) 19 (483) HM760-ND 35.83 33.08 28.67 | RFVS1918BK1 7.00 (178) 4 HM811-ND 22.77. 21.02 18.21 | PBPA19007UNF 
Vented 19 (483) 21 (533) HM761-ND 37.98 35.06 30.39 | RFVS1921BK1 8.75 (222) 5 HM812-ND 26.95 24.88 21.56 | PBPA19008UNF 
19 (483) 26 (660) HM762-ND 40.68 _ 37.55 32.55 | RFVS1926BK1 10.50 (267) 6 HM813-ND 30.37 28.03 24.29 | PBPAT9010UNF 
12.25 (311) 7 HM814-ND 36.42 33.62 29.13 | PBPA19012UNF 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each anmond 14.00 (356) 8 HMB815-ND 40.98 37.83 32.79 | PBPA19014UNF 
Panel W Shell Depth Bracket Depth Part No. 1 3 5 Part No. Unfin- 15.75 (400) 9 HM816-ND = 44.03 40.65 35.23 | PBPA19015UNF 
Fig. 12 - RASC Fixed/Pull Out Shelf ished 17.50 (445) 10 HM817-ND 50.13 46.28 40.11 | PBPA19017UNF 
19 (483) 11.9 (302) 13.2 (335) HM763-ND 57.75 53.31 46.20 | RASCI912WH2 19.25 (489) iy PIUSTEIN® 58.08 53.62 46.47 | PEPATOOIQUNF 
19 (483) 15.9 (404) 14.9 (378) HM764-ND 64.87 59.88 51.89 RASC1916WH2 21.00 (533) 12 HM819-ND = 62.25 57.46 49.80 PBPA19021UNF 
19 (483) 21.9 (556) 20.9 (531) HM765-ND 73.97 68.28 59.17 | RASCI922WH2 22.75 (578) 13 HM820-ND 66.05 60.97 52.84 | PBPA19022UNF 
24.50 (622) 14 HM821-ND 72.13 66.58 57.71 | PBPA19024UNF 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Ranmond 26.25 (667) 15 HM822-ND 77.45 71.49 61.96 | PBPA19026UNF 
Depth Part No. 1 3 5 Part No. 28.00 (711) 6 HM823-ND 82.75 76.38 66.20 | PBPATQO28UNF 
Fig. 13 - RASA Rack Support Angles 29,75 (756) 17 HM824-ND 86.55 79.89 69.24 | PBPA19029UNF 
9.97 (253) HIM766ND 21.70 20031736 RASAIOEKG 31.50 (787) 18 HM825-ND 88.85 82.02 71.08 | PBPA19031UNF 
14.95 (380) HM767-ND 23.67 21.85 18.93 RASA16BK3 
20.95 (532) HM768-ND 26.70 24.65 21.36 RASA22BK3 Qty. Per | Digi-Key Price Each Hammond 
Description Pack | Part No. 1 3 5 | Part No. 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 19° Rack Mount:Hardware 
Side Length Capacity (Pair) Part No. 1 3 5 Part No. 10-32 x 0.75” Phillips oval head screw/plastic washer 4 | HM826-ND 247 2.28 1.97 |1421A 
Fig. 14 - RSLIDE Chassis Slide Nickel plated 10-32 x 0.625” countersunk Phillips head | 100 | HM827-ND 14.28 13.18 11.43 |1421A100B 
12 (305) 420 Ibs. HM769-ND 54.33 50.15 43.47 RSLIDE12 Black plastic cup washer for countersunk 10-32 screws 100 HM828-ND 25.97 23.97 20.77 |1421A100W 
16 (406) 130 Ibs. HM770-ND 56.63 52.28 45.31 RSLIDE16 Nickel plated cup washer for countersunk 10-32 screws 100 HM829-ND 10.53 9.72 8.43 |1421E100W 
22 (559) 120 Ibs. HM771-ND 60.07 55.45 48.05 RSLIDE22 10-32 clip nuts for all pane! rails 25 HM830-ND 11.32 10.45 9.05 |1421N25 


More Product Available Online: www.digikey.com 
998 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


IMSHEEGERN Aluminum Enclosures 


Fig. 1 - Aluminum Boxes: + .040” (1.02mm) Plain 
aluminum + Screw fastening, punched and tapped 

Fig. 2 - Snap Together Aluminum Boxes: + .040” 
(1.02mm) Plain aluminum + An ideal box for construction 
where screws cannot be used and where access to the 
box must be quick and often. the catches hold the box 
together tightly 

Fig. 2 - Crown Royal Series Chassis: + Versatile and 
rugged construction + Constructed of .050” (1.27mm) 
aluminum, Type 3003-H14 + Plain aluminum + Screws 
included 

Fig. 3 - Aluminum Consoles: + Plain aluminum + The 
length of the Flat Top of the MDC Series is 1/2 the total 
depth 

Figs. 3 and 4 - Uni-Cab Universal Cabinet System: 
+ Bases are .090 (2.29mm) aluminum. Covers are .063” 
(1.60mm) aluminum, Type 3003-H14 metal + Pem nuts 
used throughout for longer life and ease of assembly and 
disassembly + All parts are primed to protect the metal 
against the elements and to serve as a paint base. Bases 
are finished in textured blue, covers are finished in semi- 
gloss white * The base is approximately 1/4” (6.35mm) 
larger than the cover dimensions 

Fig. 5 - Small Cabinets: + Finished in Grey + By 
removing four screws in bottom, cover slides off for easy 
access to interior of enclosure + A housing for small 
instruments, amplifiers, intercoms, public address 
systems, and for any small or medium sized item that is 
being prepared for the market and where price and 


appearance is a major factor 

Fig. 6 - Die Cast Enclosures: Easily machined units 
useful as instrument and meter cases * Close-fitted flange 
lids fasten to bosses in the body with counter sunk screws 
+ Aluminum alloy (380) offers excellent screening 
properties. + Lid adds .156” (3.96mm) to height of 
enclosure. 

Fig. 7 - LMB Perforated Box Chassis: + LMB perforated 
boxes are adaptable wherever heat dissipation is required, 
as well as utmost shielding + Plain aluminum 

Fig. 8 - UNI-PAC Universal Packaging System: A 
quality cabinet, engineered for versatility and value, at an 
affordable price. The Uni-Pac is constructed with .063” 
(1.60mm) aluminum, with .125” (3.18mm) aluminum sides 
and four adhesive rubber feet. The top, bottom, and sides 
are finished in textured blue, the front and rear panels are 
finished in semi-gloss white + Interchangeable front, back, 
top and bottom panels 

Fig. 9 - Cap Cover Chassis: + Cap cover construction 
enables the builder to use either the top or the bottom of 
the chassis for construction + Chassis can also be 
mounted on its side and construction can be on both top 
and bottom at the same time + Built from Aircraft quality 
-040” (1.02mm) aluminum, Type 3003-H14 = Plain 
aluminum 

Fig. 10 - Drawn Miniature Box: « Cold rolled steel, with 
mounting ears + Made of steel only * Covers are 
soldered-in when used in assembly + Not fabricated 
(holes punched in the box) = Plain steel 


Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Pricing Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Pricing 
DxWxH Part No. 1 10 100 DxWxH Part No. 1 10 100 
Fig. 1 - Aluminum Boxes Fig. 6 - Die Cast Enclosures 
2.75 x 2.13 x 2.75 (69.85 x 53.98 x 69.85) L100-ND 5.32 qa16 399.00 3.63 x 1.50 x 1.06 (62.20 x 38.10 x 26.99) 1149-ND 326 68.56 619.50 
3.50 x 2.13 x 1.63 (88.90 x 53.98 x 41.28) Hila) tl 5.06 42.00 379.50 4.38 x 2.38 x 1.06 (111.13 x 60.33 x 26.99) L150-ND 9.32 77.36 699.00 
800K 2:25 x 2.20.41 0160 007.194 57:15) PileaNy bao pale 480.00 4.69 x 3.69 x 2.06 (119.08 x 93.65 x 52.40) L151-ND 14.90 123.67 1117.50 
5.00 x 2.25 x 2.25 (127.00 x 57.15 x 57.15) L103-ND 6.88 57.10 516.00 i 
7.39 x 4.70 x 2.06 (187.73 x 119.46 x 52.40) L152-ND 23.70 196.71 1777.50 

5.00 x 4.00 x 3.00 (127.00 x 101.60 x 76.20) L104-ND 9.60 79.68 720.00 7'39 x 4.70 x 3.06 (187.73 x 119.46 x 77 80) 1153-ND 25,56 212.15 1917.00 
6.00 x 5.00 x 4.00 (152.40 x 127.00 x 101.60) L105-ND 13.42 111.39 1006.50 : : : Fig a7 IMB Pelforated Box chassii : : 
7.00 x 5.00 x 3.00 (177.80 x 127.00 x 76.20) L106-ND 13.58 412.71 1018.50 ig. 7 - errdrated Box’ nassis 
8.00 x 6.00 x 3.50 (203.20 x 152.40 x 88.90) L107-ND 16.52 137.12 1239.00 2.75 x 2.13 x 2.63 (69.85 x 53.98 x 66.68) L163-ND 8.36 69.39 627.00 
10.00 x 6.00 x 3.50 (254.00 x 152.40 x 88.90) L108-ND 19.56 162.35 1467.00 4.25 x 2.25 x 1.25 (107.95 x 57.15 x 31.75) L164-ND 7.88 65.40 591.00 
12.00 x 7.00 x 4.00 (304.80 x 177.80 x 101.60) L109-ND 27.14 225.26 2035.50 4.00 x 2.00 x 2.75 (101.60 x 50.80 x 69.85) L165-ND 10.20 84.66 765.00 
17.00 x 5.00 x 4.00 (431.80 x 127.00 x 101.60) L110-ND 29.82 247.51 2236.50 2.75 x 2.13 x 2.13 (69.85 x 53.98 x 53.98) L166-ND 10.74 89.14 805.50 

Fig. 2 - Aluminum Boxes (Snap Together) 4.00 x 2.25 x 2.25 (101.60 x 57.15 x 57.15) L167-ND 9.58 79.51 718.50 
2.75 xX 2.13 X 1.63 (69.85 x 53.98 x 41.28) C111-ND 4.70 39.01 352.50 5.00 x 2.25 x 2.25 (127.00 x 57.15 x 57.15) L168-ND 11.14 92.46 835.50 
2.75 x 2.13 x 2.75 (69.85 x 53.98 x 69.85) L112-ND 5.32 44.16 399.00 3.75 x 3.00 x 2.13 (95.25 x 76.20 x 53.98) L169-ND 10.94 90.80 820.50 
3.25 x 2.13 x 1.13 (82.55 x 53.98 x 28.58) L113-ND 4.70 39.01 352.50 5.25 x 3.00 x 2.13 (133.35 x 76.20 x 53.98) L170-ND 12.38 102.75 928.50 

4.00 x 2.13 x 1.63 (101.60 x 53.98 x 41.28) L114-ND 5.32 44.16 399.00 8.00 x 3.00 x 2.75 (203.20 x 76.20 x 69.85) L171-ND 18.12 150.40 1359.00 

4.00 x 2.00 x 2.75 (101.60 x 50.80 x 69.85) L115-ND 6.42 53.29 481.50 6.25 x 3.50 x 2.13 (158.75 x 88.90 x 53.98) L172-ND 15.62 129.65 1171.50 

5.00 x 2.25 x 2.25 (127.00 x 57.15 x 57.15) L116-ND 6.88 57.10 516.00 5.50 x 3.00 x 1.25 (139.70 x 76.20 x 31.75) L173-ND 11.96 99.27 897.00 

5.00 x 4.00 x 3.00 (127.00 x 101.60 x 76.20) L117-ND 9.60 79.68 720.00 3.00 x 4.00 x 5.00 (76.20 x 101.60 x 127.00) L174-ND 16.02 132.97 1201.50 
6.00 x 5.00 x 4.00 (152.40 x 127.00 x 101.60) L118-ND 13.42 111.39 1006.50 6.00 x 4.00 x 3.00 (152.40 x 101.60 x 76.20) L175-ND 18.62 154.55 1396.50 

7.00 x 5.00 x 3.00 (177.80 x 127.00 x 76.20) L119-ND 13.58 112.71 1018.50 6.00 x 4.00 x 5.00 (152.40 x 101.60 x 127.00) L176-ND 22.62 187.75 1696.50 

8.00 x 6.00 x 3.50 (203.20 x 152.40 x 88.90) 1120-ND 16.52 137.12 1239.00 4.00 x 4.00 x 2.00 (101.60 x 101.60 x 50.80) L177-ND 12.12 100.60 909.00 
10.00 x 6.00 x 3.50 (254.00 x 152.40 x 88.90) L121-ND 19.56 162.35 1467.00 10.00 x 4.00 x 2.50 (254.00 x 101.60 x 63.50) L178-ND 23.46 194.72 1759.50 

Fig. 2 - Crown Royal Series Aluminum Boxes 7.00 x 5.00 x 3.00 (177.80 x 127.00 x 76.20) L179-ND 23.26 193.06 1744.50 
2.25 x 1.50 x 1.98 (57.15 x 38.10 x 35.05) E198-ND 5.64 46.81 423.00 8.00 x 6.00 x 4.50 (203.20 x 152.40 x 114.30) L180-ND 32.60 270.58 2445.00 
4.25 x 2.25 x 1.25 (107.95 x 57.15 x 31.75) L199-ND 7.68 63.74 576.00 Fig. 8 - UNI-PAC Universal Packaging System 
5.50 x 3.00 x 1.25 (139.70 x 76.20 x 31.75) L200-ND 10.60 87.98 795.00 
7.00 x 12.00 x 1.75 (177.80 x 304.80 x 44.45) L181-ND 73.98 614.03 5548.50 
5.25 x 3.00 x 2.13 (133.35 x 76.20 x 53.98) L201-ND 11.12 92.30 834.00 
; 9.00 x 12.00 x 3.50 (228.60 x 304.80 x 88.90) L182-ND 90.80 753.64 6810.00 

6.25 x 3.50 x 2.13 (158.75 x 88.90 x 53.98) L202-ND 13.98 116.03 1048.50 

7.00 x 5.00 x 3.00 (177.80 x 127.00 x 76.20) (203-ND 21.08 174.96 1581.00 9.00 x 17.00 x 3.50 (228.60 x 431.80 x 88.90) L183-ND 105.84 878.47 7938.00 
8.00 x 6.00 x 4.50 (203.20 x 152.40 x 114.30) 204-ND 28.42 235.89 2131.50 12.00 x 17.00 x 3.50 (304.80 x 431.80 x 88.90) L184-ND 123.70 1026.71 9277.50 

Fig. 3 - Aluminum Consoles 7.00 x 14.00 x 5.25 (177.80 x 355.60 x 133.35) L185-ND 97.62 810.25 7321.50 

4.00 x 3.00 x 2.00 (101.60 x 76.20 x 50.80) L122-ND 8.74 72.54 655.50 9.00 x 17.00 x 5.25 (228.60 x 431.80 x 133.35) L186-ND 117.84 978.07 8838.00 

5.00 x 3.00 x 2.00 (127.00 x 76.20 x 50.80) L123-ND 10.08 83.66 756.00 12.00 x 17.00 x 5.25 (304.80 x 431.80 x 133.35) L187-ND 138.90 1152.87 10417.50 

6.00 x 4.00 x 2.25 (152.40 x 101.60 x 57.15) L124-ND 12.04 99.93 903.00 12.00 x 17.00 x 7.00 (304.80 x 431.80 x 177.80) L188-ND 155.46 1290.32 11659.50 

7.00 x 5.00 x 2.50 (177.80 x 127.00 x 63.50) L125-ND 13.88 115.20 1041.00 14.00 x 17.00 x 7.00 (355.60 x 431.80 x 177.80) L189-ND 169.70 1408.51 __‘12727.50 

8.00 x 6.00 x 2.75 (203.20 x 152.40 x 69.85) L126-ND 18.24 151.39 1368.00 Fig. 9 - Cap Cover Chassis 

9.00 x 7.00 x 3.00 (228.60 x 177.80 x 76.20) L127-ND 20.06 166.50 1504.50 5.00 x 7.00 x 2.00 (127.00 x 177.80 x 50.80) 190-ND 79.82 164.51 7486.50 
10.00 x 4.50 x 2.50 (254.00 x 114.30 x 63.50) 1128-ND 18.00 149.40 1350.00 5.00 x 7.00 x 3.00 (127.00 x 177.80 x 76.20) L191-ND 21.36 177.29 1602.00 
11.00 x 8.00 x 3.50 (279.40 x 203.20 x 88.90) L129-ND 30.00 249.00 2250.00 6.00 x 4.00 x 3.00 (152.40 x 101.60 x 76.20) L192-ND 19.04 158.03 1428.00 

13.00 x 10.00 x 4.00 (330.20 x 254.00 x 101.60) L130-ND 40.74 338.14 3055.50 7.00 x 10.00 x 3.00 (177.80 x 254.00 x 76.20) L193-ND 30.54 253.48 2290.50 
15.00 x 15.00 x 4.50 (381.00 x 381.00 x 114.30) L131-ND 66.44 551.45 4983.00 8.00 x 10.00 x 2.00 (203.20 x 254.00 x 50.80) L194-ND 27.90 231.57 2092.50 
Fig. 3 - Uni-Cab Universal Cabinet System 8.00 x 10.00 x 3.00 (203.20 x 254.00 x 76.20) L195-ND 31.90 264.77 2392.50 
5.00 x 5.00 x 1.75 (127.00 x 127.00 x 44.45) L155-ND 29.90 248.17 2242.50 8.00 x 10.00 x 4.00 (203.20 x 254.00 x 101.60) L196-ND 34.44 285.85 2583.00 
ie x eee x ae i eS x ott x aso if ae aoe are Fabs 8.00 x 12.00 x 3.00 (203.20 x 304.80 x 76.20) L197-ND 35.36 293.49 2652.00 
wl x 6. XB. . x ! x bs id wf ‘ al ry oe, 5, ri 
Fig. 10 - Drawn Miniature Box with Ears (Lids Sold Separately) 

5.00 x 7.00 x 3.00 (127.00 x 177.80 x 76.20) L158-ND 34.36 285.19 2577.00 TEXT DE x 88 (44.45 x 31.75 x 32.23) 1206-ND 76 14.81 732.00 
6.00 x 6.00 x 5.00 (152.40 x 152.40 x 127.00) L159-ND 39.78 330.17 2983.50 3100x4178 %. 75 (60.80x44 46x 19. OF 1208-ND 176 4464 432.00 
10.00 x 10.00 x 3.00 (254.00 x 254.00 x 76.20) L161-ND 54.84 455.17 4113.00 .00 x 1.75 x .75 (50.80 x 44.45 x 19.05) s f : : 

10.00 x 12.00 x 4.00 (254.00 x 304.80 x 101.60) L162-ND 67.96 564.07 5097.00 2.00 x 1.75 x 1.00 (50.80 x 44.45 x 25.40) L210-ND 1.76 14.61 132.00 
Fig. 4 - Uni-Cab Universal Cabinet System 2.00 x 2.00 x 1.25 (50.80 x 50.80 x 31.75) L212-ND 1.76 14.61 132.00 

6.00 x 4,00 x 2.00 (152.40 x 101.60 x 50.80) L154-ND 31.04 257.63 2328.00 _ Optional Lids for Drawn Miniature Boxes 

10.00 x 6.00 x 4.00 (254.00 x 152.40 x 101.60) L160-ND 43.90 364.37 3292.50 Lid for L206-ND Box L205-ND 1.22 10.13 91.50 
Fig. 5 - Small Cabinets Lid for L208-ND Box L207-ND 1.22 10.13 91.50 

5.00 x 6.00 x 4.00 (127.00 x 152.40 x 101.60) (147-ND 27.28 226.42 2046.00 Lid for L210-ND Box L209-ND 1.22 10.13 91.50 

6.00 x 8.00 x 5.00 (152.40 x 203.20 x 127.00) L148-ND 40.04 332.33 3003.00 Lid for L212-ND Box.. L211-ND 1.22 10.13 91.50 


Instrument Boxes 


Economical cases molded of high impact material. 
Mating cover has interlocking flange on lid, counter- 


KEYSTONE instrument Boxes 


+ Panels: Mount flush inside of case, holes drilled in panel positioned for the 
inserts + Phenolic Panel: < 3/32” (2.38mm) thick glossy black MIL-P-3115C 


Gowns 
Nibbler Tool 


Cases supplied 


+ Aluminum Panel: .055" (1.40mm) thick, #5052-H34 per GQ318 C + Boxes: See eae a Ce Te eae wi ove! ane 
Precision molded with rounded outside corners, and < 3/16” x 3/16” (4.76mm x thick. Ideal for prototype or production usage. + Low eae For Panels, Boxes 
4.76mm) deep threaded brass inserts in base. cost * Choice of 7 sizes * Sturdy construction 
Note 1: 703 and 704 have 4-40 tapped hole in each corner - no inserts 
Note 2: 705 mounting holes untapped - Use #4 self tapping screw. Dimensions 
7 Inches (mm) Color/ Digi-Key Price Each 

ee Black Phenolic Aluminum A B c Material PartNo. 1 10 100 

Dimensions Case Only Panel Only Panel Only 

Inches (mm) Digi-Key Price | Digi-Key Price | Digi-Key Price 2.00 (50.80) | 4.00 (101.60) | .812 (20.62) | Blue Styrene |760KE-ND 3.45 

A B C PartNo. Each | PartNo. Each | PartNo. Each 2.44 (61.90) | 4.38 (111.13) | 1.06 (26.97) | Blue Styrene |761KE-ND 4.16 Spring loaded nibbling tool for 

2.88 (73.15) [4.00 (101.60)| 1.56 (39.62)| 703K-ND 2.16 | 2042K-ND 84 | 2044K-ND 1.34 2.50 (63.50) | 4.75 (120.65) | 1.40 (35.56) | Blue Styrene |762K-ND 4.49 cutting plastic and metal. Cut from 
2.88 (73.15) |4.00 (101.60)| 1.56 (39.62)| 705K-ND 1.98 | 2042K-ND 84. | 2044K-ND 1.34 | the side or from a single .375” 
3.13 (79.50) |5.88 (149.35)]2.25 (57.15)| 704K-ND 5.06 | 2043K-ND 1.39 | 2045K-ND 2.18 ca (ont pe eat ae ae aoe ae es (9.52mm) hole. Will cut up to 18 
3.75 (95.25) |6.25 (158.75)|2.00 (50.80)| 700K-ND 4.93 | 2037K-ND 2.11 | 2046K-ND 1.99 io (06 96 D5 (158.75) | 9.00 te AON | ee i037 AWG steel or .062” (1.57mm) 
5.25 (133.35)|6.81 (172.97)|2.31 (58.67)| 701K-ND 9.02 | 2038K-ND 3.17 | 2047K-ND 2.95 3.75 (95.25) | 6.25 (158.75) | 2.00 (50.80) | Black ABS ‘ : copper, brass, aluminum or plastics. 
7.38 (187.45)|8.38 (212.85)|3.00 (76.20)| 702K-ND 15.73 | 2039K-ND 6.91 | 2048K-ND 6.62 4.33 (109.98)| 7.50 (190.50) | 2.22 (56.39) | Blue Styrene |764K-ND 8.84 GC395-ND Nibble Tool.....$12.55 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 999 


3M Scotch® 100 Wire Tie Wraps 


Solid Roll: Scotch® 100 Cable and Wire Tie Wrap incorporates flex- 
ibility, a thin profile, and superior strength for unique cable bundling, 
wire harnessing, and fastening system. Scotch® 100 tie wraps secure 
quickly and easily, remain locked without slipping, and can be re-used 
for maximum efficiency. These fasteners are ideal for use on cable and 
wire assemblies, fiber optic installations, or bundling and wrapping of 


most items. Solid Roll 

6-Inch Straps: Scotch® 100 Cable and Wire Tie Wraps come in 6-inch 4 

straps for quick, secure cable and fiber optic bundling, wire harnessing 3/4 Sp aa/ ae 
and other fastening needs. The wide strap head allows a tight grip and ens hues 
the pull-through hole allows tight cinching without damaging sensitive i | 6 inches 

cable and components. 

Tensile Strength of 1/2 inch: 40 lbs. (Other sizes unavailable.) Straps 


Features: + Easy to install + Flexible + Superior Strength + Re-usable + Thin Construction + Cable Friendly 
Specifications: - Hook Type: Polypropylene (Clear) * Loop Type: Nylon + Temp. Rating: 100°C (212°F) 


Thick- Shear Digi-Key Price 
Description ness Strength Part No. Each 
Solid Roll 
Black, 3/8” x 18 yd. 84mm 3M53593-ND 2.82 
Black, 1/2” x 18 yd. (0.033 in.) 20 psi 3M53594-ND 3.53 
Black, 1” x 18 yd. 3M53595-ND 6.35 
Perforated Roll (100 count roll) 
Black, 3/8” x 6” 84mm 3M53596-ND 2.82 
Black, 1/2” x 6” @ 033 in.) 20 psi 3M53597-ND 3.53 
Black, 1” x 6” : : 3M53598-ND 6.35 
Perforated Roll (75 count roll) 
Black 3/8" x 8” .84 mm (0.033 in.) 20psi 3M53599-ND 2.82 
Black, 1/2” x 8” 3M53600-ND 3.53 
Blue, 1/2” x 8” 3M54141-ND 3.53 
Green, 1/2” x 8” 84mm 20psi 3M54140-ND 3.53 
Red, 1/2” x 8” (0.033 in.) 3M54142-ND 3.53 
White, 1/2” x 8” 3M54139-ND 3.53 
Yellow, 1/2” x 8” 3M54143-ND 3.53 
Black, 1” x 8” 3M53601-ND 6.35 
Blue, 1" x 8” 3M54153-ND 6.35 
Green, 1” x 8” 84mm 20 psi 3M54152-ND 6.35 
Red, 1" x 8” (0.033 in.) 3M54154-ND 6.35 
White, 1°x 8” 3M54151-ND 6.35 
Yellow, 1" x 8" 3M54155-ND 6.35 
Straps (50 straps/roll) 
Black, 3/8” x 6” 3M54040-ND 7.50 
Yellow, 3/8” x 6” 3M54119-ND 7.50 
Blue, 3/8” x 6” 84mm 27 psi 3M54121-ND 7.50 
Green, 3/8” x 6” (0.033 in.) 3M54122-ND 7.50 
Red, 3/8” x 6” 3M54120-ND 7.50 
White, 3/8” x 6” 3M54118-ND 7.50 
HHD 100 Hand Held Dispenser 3M53604-ND 8.72 


3M Tape 


Foil Shielding Tape 

Scotch® EMI/RFI Copper Foil Shielding Tapes provide an easy-to-apply, time saving, cost-effective way to 
shield against EMI/RFI radiation. Foil tapes are conductive through the adhesive, and offer mechanical, 
electrical and thermal values to meet your shielding effectiveness/frequency requirements. 


Bumpons? Protective Products 


Available in: White, Gray, Brown, Black. Dimensions in inches (mm). 


QD] © 


W: .50 (12.70) W: .50 (12.70) 
H: .12 (3.05) Ht: .23 (5.84) 


© 


W: .81 (20.57) 
Ht: .30 (7.62) 


W: .50 (12.70) 
Ht: .14 (3.56) 


OQ 


W: .63 (16.00) 
Ht: .31 (7.87) 


W: .44 (11.18) 
Ht: .20 (5.08) 


W: .50 (12.70) 
Ht: .14 (3.56) 


W: .44 (11.18) 
Ht: .20 (5.08) 


W: .88 (22.35) W: .81 (20.57) W: .40 (10.16) W: .75 (19.05) 
Ht: .40 (10.16) Ht: .52 (13.21) Ht: .10 (2.54) Ht: .38 (9.65) 
Digi-Key 

Fig. Part No.* Pricing 
1 $J5508-(]-ND 5.02/64 43.03/640 57.37/1,024 118.76/3,072 
2 $J5012-]-ND 4.69/56 40.20/560 60.30/1,008 124.83/3,024 
3 $J5518-L]-ND 8.67/64 74.34/640 99.12/1,024 205.19/3,072 
4 $J5523-L]-ND 82/4 6.34/36 73.99/504 102.10/1,008 
5 $J5027-L-ND 8.42/40 93.87/520 107.94/1,040 509.53/5, 200 
6 $J5303-7-NDt 4.35/56 37.31/560 55.97/1,008 115.86/3,024 
7 $J5312-7-NDt 4.69/56 40.20/560 60.30/1,008 124.83/3,024 
8 $J5003-LJ-ND 4.35/56 37.31/560 55.97/1,008 115.86/3,024 
9 $J5009-L]-ND 8.44/24 21.70/72 126.60/504 174.71/1,008 
10 $J5514-L]-ND 1.92/4 14.83/36 173.01/504 238.75/1,008 
an $J5007-0-ND 3.93/54 33.71/540 56.19/1,080 108.55/3,024 
12 $J5017-L0-ND 10.79/40 120.23/520 138.26/1,040 656.65/5,200 


* To designate color, use the following numbers: 
9-white, 8-gray, 1-brown, 0-black, in the LF) of each part #. + Transparent. 


Scotch™ 35 7-mil Vinyl Electrical Color Coding Tape 


Agile and versatile performer that stretches to conform to virtually any shape that requires color-coded 
insulation. Its excellent elongation, flexibility and strength make it easy to handle. The eight fade-resistant 
colors are easily distinguished for fast identification of electrical phases, leads, piping and safety areas. 
Meets requirements of UL 510 & CSA 22.2 Features: + Aggressive pressure-sensitive, rubber-based 
adhesive + Excellent electrical insulating properties + Resists weather, abrasion, corrosion, alkalies and 
acids + Flame retardant 


BL =Bl RD = Red 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price ne = 
Description Part No. 1 5 Description Part No. Each | GN=Green VL = Violet 
1/4” x 18 yds. (6.35mm x 16.46 meters) 3M1181A-ND 10.50 9.00 3/4 inch x 66 feet GY =Gray WH = White 
1/2” x 18 yds. (12.70mm x 16.46 meters) 3M1181B-ND 20.98 17.99 19mm x 20.1m) Color Designation OO 3M35-C00-ND 4.70 _ - 
1" x 18 yds.(25.40mm x 16.46 meters) 3M1181C-ND 41.97 35.97 { ) g OR Orange: WES Yellow 
‘ . ™ . on: . 
Scotchcode Wire Marker Tape Dispenser Scotch™ 70 Self- Fusing Silicone Rubber Electrical Tape 
4 High-temperature, arc- and track-resistant self-fusing tape. It's composed of long-lasting silicone rubber with 
BK =Black GY-=Gray WH = White an easy-tear, easy-strip liner. Scotch 70 Tape is well-suited to protect high-voltage cable terminations 
BL = Blue OR = Orange YL = Yellow against arcing and tracking. Operating Temperature: 180°C. 


BN =Brown RD = Red 
GN =Green VL = Violet 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Dispenser Only STD-ND 11.18 
Dispenser with 0-9 Marker Tape STD-0-9-ND 34.08 
Dispenser with Colored Marker Tape STD-C-ND 34.08 
Refill, 1 roll, number - 1 = 0 thru 9 SDR-L-ND* 2.46 
Refill, 1 roll, colors - O04 = Color Designation SDR-OO-ND* 2.46 


* Refill Rolls 8 Feet (2.44 Meters) in Length 


Scotch™ Adhesive Transfer Tapes 9703 


Scotch Adhesive Transfer Tapes aren't really “tapes” at all. They're actually thin strips of pressure sensitive 
adhesive pre-applied on special release liners. This allows you to quickly and easily apply a neat, precise 
strip of clean, dry adhesive exactly where you want it. Mounts flat, flexible circuits: Features electrical 
conductivity only through the adhesive thickness. Completely eliminates the need for soldering, solvents, 
messy cleanup. + Thickness: 0.002” (.05mm) + Adhesive: Acrylic A-40 Applications: + Attach EMI/RFI 
shields + Connect flat flexible circuits » Attach electronic components 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Width, 0.75 (19.05) 3M970334-ND 86.48 
Width, 0.5 (12.70) 3M970312-ND 65.50 


Scotch™ 130C-mil Linerless Rubber Splicing Tape 


3M’s premier rubber-based, high-voltage insulating tape. Its thermally conductive design eliminates hot spots in 


Digi-Key Price Each 
Description Part No. 1 10 
1” x 30 ft. (25.4mm x 9.1 meters) 3M70-ND 38.30 33.52 
Electrical Tape 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Super 33° Vinyl Plastic Electrical Tape, 
3/4" x 66 ft. (19.05mm x 20.12m) 3M33+A-ND 5.06/Roll 
Super 88 Vinyl Plastic Electrical Tape, 
3/4" x 66 ft. (19.05mm x 20.12m) 3M88A-ND 5.70/Roll 
Highland Vinyl Plastic Tape, 3/4" x 60 ft. 
(19.05mm x 18.2m) 3M1700-ND -98/Roll 
Vinyl Mastic Pad, 3-1/4" x 4-1/2" 
(82.55mm x 114.30mm) 3M11008-ND 3.02/Roll 


Scotch-Mount™ 
No. 4008 & 4026 Double Coated Foam Tapes 


The foam carrier makes them flexible and conformable, great for filling space and ideal for 
joining rough and irregular surfaces. +» Adhesive: Acrylic A-20 Applications: » Bond 
mirrors to walls or furniture » Bond acoustic panels to walls 


splicing and terminating 600V to 69k V. Meets requirements of HH-I-553C, Grade A and B, and ASTM D-4388, a 7 
Type Ill. Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Price Thickness, 0.125 (3.18) 3M4008-ND 48.59 
Description Each Thickness, 0.062 (1.57) 3M4026-ND 28.10 
3/4" x 30 ft. (19.05mm x 9.1m) 3M130C-ND 11.86 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1000 (1033) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Tape (cont) 
Scotch-Mount™ Double-Coated Foam Tape 


Urethane Foam: Soft, conformable, and high in internal strength which makes it ideal for general purpose 
mounting and joining. The excellent cold temperature properties make it suited for application on 
snowmobiles, freezers, etc. Vinyl Foam: Designed for general purpose mounting and joining, they offer 
one-piece removal. Their high degree of conformability makes them well suited for joining rough, miss- 
matched surfaces and the closed-cell foam makes excellent water and air seal in certain applications. 


Richco 


saDe 
Adjustable Kwik Klip 
+ 4 sizes adjust to any holding diameter from 5/16" to 1" 79 
(7.9-25.4mm) + Locks securely, easily reopened for routing j A BanesWve 
changes. Adhesive back + Material: Nylon 6/6 + Color: — Typical Release = 
Natural Tab Location —B 
Dia. Dimensions 
Range (mm) Digi-Key Pricing Richco 
(mm) A B c D Part No. 10 100 500 | Part No. 
7.87-10.16 25.40 | 19.05 | 22.10 | 10.16 | RP309-ND 7.79 64.93 259.70 | AKKL-3140A-RT 
11.68-14.22 31.75 | 19.05 | 27.69 | 10.16 | RP310-ND 9.74 81.17 324.68 | AKKL-4756A-RT 
14.48-19.05 38.10 | 19.05 | 31.75 | 12.70 | RP311-ND 12.01 100.11 400.44 | AKKL-5775A-RT 
22.10-25.40 50.80 | 25.40 | 44.45 | 12.70 | RP312-ND 15.20 126.66 506.62 | AKKL-8710A-RT 
Fig. 2 


Tie Holders 


Fig. 1 


+ Multi-directional + Material: Nylon 6/6, UV 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Urethane 1/16” Thick, 1” x 36 yards, white (1.59mm x 25.40mm x 32.92meters) | 3M40161-ND 32.70 
Vinyl 1/8” Thick, 1" x 36 yards (3.18mm x 25.40mm x 32.92meters) 3M44081-ND 67.47 
Vinyl 1/16” Thick, 1” x 36 yards, black (1.59mm x 25.40mm x 32.92meters) 3M44161B-ND 51.74 
Vinyl 1/16" Thick, 1” x 36 yards, white (1.59mm x 25.40mm x 32.92meters) 3M44161W-ND — 51.74 
6969 Duct Tape 
3M Highland 6969 is a 10.8-mil (0.27mm) commercial grade polyethylene coated cloth tape 
with rubber adhesive for moisture proofing plumbing, duct sealing, protecting, holding and 
other general purpose uses. It is silver colored, high tack, conformable, strong and easily torn. 
6969 resists backing distortion at temperatures up to 150°F (65°C) for one hour. 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
2" x 60 yd. roll (50.8mm x 54.8m), Black 3M69692B-ND 9.40 
2” x 60 yd. roll (50.8mm x 54.8m), Silver 3M69692S-ND 17.05 


Stabilized Nylon 6/6 


+ Ramp feature allows ties to pass through easily * 4- 


way entry + Material: Nylon 6/6, Adhesive, UV Stabi- 


lized Nylon 6/6 


KA“ Mtg hole for 
ny eee ¢ ' off) 457 Dia 318 —_¢ #6 screw 
Fastening Systems T ig eso 
g y thick tape ivi a Hs ole for 79 thick E 
B OJ ‘ E screw double adhesive tape 
™ . | Typical release © 3.81-2 Pls with release tab 
Scotchmate™ Hook and Loop Fastening Systems tab location 
When the two sides of a Scotch-mate Hook and Loop Fastener To ae aa = 
are pressed together, hundreds of tiny, stiff hooks mesh with a Digi-Key Digi-Key Description (mm) Tensile 
surface of pliable loops. Simply press together to fasten and pull Part No. Part No. A B c D E Force (kg) 
apart to open. And do it thousands of times during the life of your r G 
product. Depending on the application, select either plain-backed aoe one A Bee he ae te ue Bons ee at 2 eapaae 
or adhesive-backed versions. Plain-backed versions are easily L mpi “Liner z x ‘ ° : . .: 3 : 
sewn or stapled in place. Adhesive-backed fasteners are -©°PS Woven Nylon RP303-ND RP307-ND 38.10 38.10 10.92 7.62 2.03 44.79 
available for bonding to bare or painted metal, many plastics Strip With RP304-ND RP308-ND 50.80 50.80 10.92 7.62 2.03 44.79 
including plasticized vinyl, plus wood, glass and more. Plain, Adhéai Hooks 
standard sew on: Wash or dry clean + Operating Temperature: esive aa ae : 
Up to 250°F (121°C) continuous + Features: Tailored a Digi-Key Pricing Richco 
appearance for garments Pressure sensitive rubber adhesive: + Features: General purpose adhesion Fig. Part No. 10 100 500 Part No. 
to most smooth surfaces * Operating Temp.: -20°F to 120°F (-29°C to 49°C) Note: Roll length is 50 Nylon 
yards (45.72 meters) 
4 RP301-ND 3.75 31.26 125.04 FTH-5A-01A-RT 
ea Digi-Key Price 1 RP302-ND 4.70 39.17 156.66 FTH-7-01A-RT 
Pesciption E BattiNo: Eacu 2 RP303-ND 12.70 105.81 423.22 FTH-8-01A-RT 
: Hook & Loop Fastening Systems - 50 yds. (45.72meters) 2 RP304-ND 16.93 141.08 564.32 FTH-10-01A-RT 
Loop, plain back sew on, 5/8” (15.88mm), black $J340158-0-ND 13.50 = 
Hook, plain back sew on, 5/8” (15.88mm), black $J340258-0-ND 13.50 Ultra Violet - Exterior or Outdoor Use (Black) 
Loop, plain back sew on, 5/8” (15.88mm), white $J340158-9-ND 13.49 1 RP305-ND 3.55 29.61 118.42 FTH-5-01A-RT-UVB 
Fook. eran pack Sew On, DeatomnT hace a REND ne 1 RP306-ND 6.19 51.59 206.36 FTH-7-01A-RT-UVB 
oop, plain back sew on, 40mm), blac -0- i 7 8:04 ATE 
Hook, plain back sew on, 1” (25.40mm), black $J340210-0-ND 19.25 ; iat bee eee pitas PISO IKEAUNE 
Loop, plain back sew on, 1” (25.40mm), white $J340110-9-ND 19.23 . . : 
Hook, plain back sew on, 1” (25.40mm), white $J340210-9-ND 19.23 
Hook, adhesive back, 5/8” (15.88mm), black $J352658-0-ND 57.91 
Loop, adhesive back, 5/8” (15.88mm), black $J352758-0-ND 57.91 
Hook, adhesive back, 1” (25.40mm), black $J352610-0-ND 71.37 LE D Spacers 
Loop, adhesive back, 1” (25.40mm), black SUE MOAN gales + Spaces LED from surface of board + Easily installed by hand + Insulates and spaces leads + Slots and 


Dual Lock™ Reclosable 
Fastening Systems 


When Dual Lock brand Reclosable Fasteners are pressed together, 
hundreds of mushroom-shaped stems interlock with one another. An 
audible snap announces that the fastener is locked. Compared to hook 
and loop fasteners, you get improved tensile strength with five times >, 
more holding power. Open and close hundreds of times during the life Adhesive 
of your product. Depending on the applications, you can select either plain-backed or adhesive-backed 
versions. Plain-backed versions can be easily sewn, stapled or ultrasonically bonded in place. Adhesive- 
backed versions are available for bonding to bare or painted metal, many plastics including plasticized vinyl, 
plus wood, glass and more. Mating Type 400 and Type 170 stems provides the most universal Dual Lock 
fastener combination. As an alternative when the closure involves two flexible surfaces, Type 400 can be 
mated with itself. For even greater strength closures with limited openings and closing, Type 170 can be mated 
with Scotchmate Loop Products. Plain-backed: Sew on or staple. Wash or dry clean. + Operating 
Temperature: -20°F to 200°F (-29°C to 93°C) Pressure sensitive rubber adhesive: General purpose. 
Bonds to most surfaces. + Operating Temperature: -20°F to 120°F (-29°C to 49°C) continuous. Pressure 
sensitive very high bond Scotch™ VHB™ acrylic adhesive: High performance for aircraft, automotive, 
business equipment, electronics. Resists harsh wet/dry, hot/cold cycles. + Operating Temperature: -20°F to 
158°F (-29°C to 70°C) continuous Note: Roll length is 50 yards (45.72 meters) 


Polyolefin 


val 
strip Y 


Adhesive 


holes for choice of mount + Material for LEDS1E and LEDS2E: Nylon 6/6 = Color: Natural 


Digi-Key Price 

Description Part No. Each 
Dual-Lock Fastening Systems 
Loop, plain back sew on, .5” (12.70mm), black $J344112-NDft 64.37 
Hook, plain back sew on, .5” (12.70mm), black $J344212-ND+ 64.37 
Loop, plain back sew on, 1” (25.40mm), black $J344110-NDf 107.28 
Hook, plain back sew on, 1” (25.40mm), black $J344210-ND- 107.28 
Loop, pressure sensitive adhesive back, .5” (12.70mm), black $J354112-NDft 77.62 
Hook, pressure sensitive adhesive back, .5” (12.70mm), black $J354212-ND+ 77.62 
Loop, pressure sensitive adhesive back, 1” (25.40mm), black $J354110-NDft 127.45 
Hook, pressure sensitive adhesive back, 1” (25.40mm), black $J354210-ND> 127.45 
Dual-Lock High Bond Fastening Systems 

Loop, pressure sensitive adhesive back, .5” (12.70mm), black $J355112-NDt 113.83 
Hook, pressure sensitive adhesive back, .5” (12.70mm), black $J355212-ND+ 113.83 
Loop, pressure sensitive adhesive back, 1” (25.40mm), black $J355110-NDt 181.84 
Hook, pressure sensitive adhesive back, 1” (25.40mm), black $J355210-ND> 181.84 
Hook, plain back sew on, .5” (12.70mm), clear $J346012-ND 74.73 
Loop, pressure sensitive very hi bond back, .5” (12.70mm), clear $J356012-ND 133.32 
Hook, plain back sew on, 1” (25.40mm), clear $J346010-ND 124.55 
Loop, pressure sensitive very hi bond back, 1” (25.40mm), clear $J356010-ND 209.97 


t Mating Type 400 + Mating Type 170 


Fig. 1 1 sik Fig. 2 [2.03 96.0 
TH | 2.03 1.02 i Jo > 
. J T-1-3/4 7 
A 1.02 ay) A te 18 3.0 
| ; 1.52 | i A 
O84. T27i— 1 0.7 
Dim. A Digi-Key Pricing Richco 
Fig. (mm) Part No. 10 100 500 Part No. 
4.57 RP500-ND 3.47 28.93 115.72 LEDS1E-3-01 
6.35 RP501-ND 3.67 30.57 122.28 LEDS1E-4-01 
1 12.70 RP502-ND 4.05 33.79 135.16 LEDS1E-8-01 
15.75 RP503-ND 415 34.62 138.46 LEDS1E-10-01 
19.05 RP504-ND 4.23 35.23 140.90 LEDS1E-12-01 
4.57 RP505-ND 4.39 36.61 146.42 LEDS2E-3-01 
6.35 RP506-ND 4.59 38.24 152.94 LEDS2E-4-01 
2 12.70 RP507-ND 4.97 41.44 165.76 LEDS2E-8-01 
15.75 RP508-ND 5.06 42.13 168.50 LEDS2E-10-01 
19.05 RP509-ND 5.13 42.75 170.98 LEDS2E-12-01 
Hole Grommet — Hs 
oD 1D 
+ Installs instantly TYP. TYP, Wy 
+ Material: Flexible vinyl 
* Color: Black ale 
Inside | Hole | Panel | Outside | Grommet 
Dia. Size | Thick. Dia. Thick. 
ID H P OD af Digi-Key Pricing Richco 
(mm) | (mm) | (mm) (mm) (mm) Part No. 10 100 500 Part No. 
3.05 4.57 | 1.52 7.87 6.35 RP450-ND 1.53 12.73 50.90 | HG-2 
3.81 6.35 | 1.52 9.40 6.35 RP451-ND 1.57 13.11 52.44 | HG-2.5 
4.57 7.87 76 10.92 4.57 RP452-ND 1.73 14.40 57.58 | HG-3 
5.33 7.87 | 1.52 10.92 5.33 RP453-ND 1.93 16.05 64.20 | HG-3.5 
6.35 9.40 | 2.29 14.22 7.11 RP454-ND 212 17.68 70.72 | HG-4 
9.40 | 12.70 | 1.52 17.27 7.11 RP455-ND 3.53 29.46 117.82 | HG-6 
14.22 | 17.27 | 1.52 22.10 4.57 RP456-ND 4.48 37.32 149.28 | HG-9 
17.27 | 19.05 | 1.52 23.62 4.57 RP457-ND 4.95 41.23 164.92 | HG-11 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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> Locking Circuit ae Strain Relief Bushings 
Richco Board Supports 106 ff) tices,” (SRB-D/F/R Series) 


7A4 A 


+ Both ends lock by hand; no tools required idl ' 2 + Bushing olminates vain and 
+ Strong, dependable grip 1 AL YX Weal.On wires ane. cotes M ti Bushing Dimensions 
+ Material: Nylon 6/6 502 a0 Peete *Withstands temperatures to cies ing _ LD 
eGolor: Natufal thk. bd. 150°F (65°C) = peal 
+ Material: Nylon 6/6, RMS-40 C) A O 
Dim. A Digi-Key Pricing Richco * Color: Black —_L 
(mm) Part No. 10 100 500 1,000 Part No. + UL #£40234, CSA #LR52044 StyleA  StyleB 
4.57 RP425-ND 2.24 18.67 74.68 112.02 LCBS-3 
6.35 RP426-ND 2.38 19.87 79.48 119.22 LCBS-4 Digi-Key Approx. Wire Mnitg. Hole (mm) Dimensions (mm) 
9.40 RP428-ND 2.50 20.87 83.48 125.22 LCBS-6 Part No. Size(mm) StyleA | StyleB C D E F* 
10.92 RP429-ND 2.60 21574 86.82 130.23 LCBS-7 
12.70 RP430-ND 2.69 22.45 89.78 134.67 LCBS-8 RP460-ND 3.05 x .5.59 11.10 10.03 11.68 10.41 4.06 1.57 
15.75 RP431-ND 2.88 24.01 96.02 144.03 LCBS-10 
19.05 RP432-ND 3.07 25.59 102.36 153.54 LCBS-12 RP461-ND SoS 9.52 8.76 10.79 10.41 394 1.57 
25.40 RP434-ND 3.45 28.77 115.08 172.62 LCBS-16 sada ead 
4.09 x 7.62 13.08 
RP462-ND 3.81 x 7.11 12.70 11.81 14.48 12.70 4.34 2.54 
. 
Wire Saddle 4.06 x 9.40 
i i inawi ical fiber. Wi i i RP463-ND 3.81 x 8.64 14.27 13.46 1549 15.24 610 3.30 
Wire Saddles are ideal for routing wires or optical fiber. Wires can be easily inserted into the top side of the 5.08 x 9.40 i ? - ‘: le 
saddle to protect them from abrasion. The “micro” is ideal for low profile applications and takes up very little 4.57 x 8.89 
real estate. : z 
The MOFNSA is designed to snap into a .125” diameter hole in a .093” thick panel for applications that 4.83 x 7.62 
require a thicker board than the standard 1/16" board. RP464-ND 3.81 x 7.11 12.70 11.58 13.84 10.19 3.61 1.80 
4.06 x 7.62 
Micro MOFNSA a6 in 
69 4.9, 3.2 : 2 
ras | 7448 RP465-ND ae ise 11.81 14.22 10.92 419 254 
yeh 5° 6.86 12.70 
in 25148 | E E 
Téa St 8.25 16.66 
5. 3.3 7.62 . 
ay To snap-dck To snap-lock in a 0.125 RP466-ND 9.02 aia 14.48 18.45 17.27 6.98 3.18 
13 in a9.070" (1.78) hole Cae 8.38 : 
* Maximum Panel Thickness 
Hole Dim Panel Thick. Digi-Key Pricing Richco 
In. (mm) In. (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Digi-Key Pricing Richco 
Standoff Micro Wire Saddle Part No. 25 100 1,000 5,000 Part No. 
.070 (1.75) .062 (1.57) RP738-ND 3.19 26.62 106.46 | SMWS-1-01 RIOD 3.25 M19 66.92 53.92/M | SRB-D-3 
070 (1.75) .098 (2.36) RP739-ND 319 26.62 106.46 | SMwS1-1-01 Bee a sae ge bey 7 aa 
Mini Optical Fiber Network Saddle RP463-ND 13.15 45.07 270.43 217.85/M SRB-F-5 
-125 (3.18) .093 (2.36) RP737-ND 2.55 21.26 85.02 MOFNSA-2-01 RP464-ND 3.37 11.57 69.41 55.92/M SRB-F-7 
RP465-ND 3.59 12.30 73.80 59.45/M SRB-R-5 
RP466-ND 7.97 27.31 163.87 132.01/M SRB-R-6 
. z 
. RPSRPL-ND SRBSPINCHEN TOO ic tceeiw ann cneasteaaaetne nas 579.43 each SRPL-2 
Twist-Lok (TL Series) i 
+ Twist to secure wire bundles A 
+ Material: Nylon 6/6, RMS-01 | ae eae B 
I | 
+ Color: Natural B t C-Type Flat | r mee 0 | 
Cable Clamps = **") ae 
“A” Overall “B” Wire Digi-Key Pricing Richco | dhasve Tena” uf olosse 
Hgt. (mm) Bundle Dia. (mm) Part No. 25 100 1,000 Part No. (CFCC Series) : 31.75 Long 
22.86 5.08-7.62 RP600-ND 2.81 9.64 57.82 TL-250 
26.16 7.62-10.16 RP601-ND 3.01 10.31 61.85 TL-350 + Designed for routing flat ribbon cable + Serrated grip to prevent slippage + Adhesive backing for quick 
30.48 10.16-12.70 RP602-ND 3.24 14.11 66.67 TL-450 mount in any direction + Material: Noryl-White, RMS-05; PVC-Gray RMS-04 
33.78 13.97-16.51 RP603-ND 3.38 11.60 69.62 TL-600 
39.37 17.78-20.32 RP604-ND 3.93 13.47 80.82 TL-750 Digi-Key Dimensions (mm) 
43.18 Max. 25.40 RP605-ND 4.04 1386 83.16 | TL-950 EariNo: i E c Material 
55.63 Max. 30.23 RP606-ND 5.47 18.77 112.61 TL-1125 RP391-ND 14.27 12.45 4.57 Noryl (White) 
68.07 Max. 36.58 RP607-ND 6.51 22.33 133.99 TL-1375 RP392-ND 14.27 10.16 6.35 Noryl (White) 
74.42 Max. 39.62 RP608-ND 8.08 27.71 166.28 | TL-1500 RP393-ND 26.97 22.35 635 Noryl (White) 
87.63 Max. 45.97 RP609-ND 8.57 29.39 176.33 | TL-1750 RP394-ND 26.97 22.35 635 Rigid PVC (Gray) 
Digi-Key Pricing Richco 
Ku rly- Lok On Ps ny Part No. 25 100 1,000 Part No. 
B é i A RP391-ND 11.95 40.97 245.84 CFCC-3-05A-RT 
aS@ (KLB Series) RP392-ND 15.17 52.00 311.98 CFCC-4-05A-RT 
‘ ‘ 1 . RP393-ND 18.93 64.89 389.34 CFCC-8-05A-RT 
alae ate aa 2035 7 pica RP394-ND 14.60 50.05 300.28 CFCC-8-04A-RT 
+ Material: Nylon 6/6, RMS-01 76 Thick Tah Location 
* Color: Natural Double Adhesive Tape 
“A” Overall “B” Wire Digi-Key Pricing Richco 4.37 
Height (mm) Bundle (mm) Part No. 25 100 1,000 Part No. Cable C lam ps eee 
. on 
27.18 7.62-10.16 RP610-ND 1257 43.08 258.48 | KLB-350A-RT (N Series) 4 i Te) ose 
31.24 10.16-12.70 RP611-ND 13.89 47.63 285.77 KLB-450A-RT + Material: Nylon 6/6, RMS-01 7.59! = 7 
40.13 17.78-20.32 RP612-ND 14.60 50.04 300.24 KLB-750A-RT ‘Colors: Naviral and Black (1.14 for N1 only) I E-1 5.56 
a a Dim. (mm) Digi-Key Pricing 
Wire Cord Kli P (WCK Series) Description D E | PartNo. 25 100 1,000 
Black, RMS-49 1.60 6.86 RP322-ND 1.74 5.95 35.71 
“quekmountng Tt ee | ee Black AMS49 | (478 991 | APSOEND 203, «G87 at 83 
quick mounting ri ia. lack, 4 ‘ A - A x ; 
+ Material: Nylon 6/6, l | TS 7.92 Thick Double 457 [16.00 15.75 7.87 4.06 Black, RMS-49 6.35 10.69 | RP325-ND 2.41 7.24 43.42 
RMS-01 | ie i Adhesive Tape with 11.43 | 25.15 25.15 11.94 7.11 Black, RMS-49 7.95 11.51 RP326-ND 2.14 7.32 43.92 
+ Color: Natural iS Release ab 18.29 | 25.40 25.40 12.70 13.46 Black, RMS-49 9.52 12.29 | RP327-ND 2.32 794 47.63 
Black, RMS-49 11.13 11.99 RP328-ND 2.40 8.23 49.39 
a IAL i, Black, RMS-49 12.70 14.27 RP329-ND 2.43 8.33 49.97 
Description oe! 55 rae Acca Races Natural, RMS-01 1.60 6.86 | RP314-ND 1.93 6.62 39.71 
- 2 = Natural, RMS-01 3.18 8.33 | RP315-ND 1.76 6.03 36.18 
4.57mm. Dia., w/Tape RP617-ND 13.90 47.66 285.95 WCK-180-01A-RT Natural, RMS-01 4.78 9.91 RP316-ND 2.02 6.92 41.51 
11.43mm. Dia., w/Tape RP618-ND 24.40 83.64 501.84 WCK-460-01A-RT Natural, RMS-01 635 10.69 | RP317-ND 210 749 43.13 
18.29mm. Dia., w/Tape RP619-ND 30.33 103.99 628.92 | _WCK-720-01A-RT Natural, RMS-01 795 1151 | RP318-ND 212 728 4367 
4.57mm. Dia., w/oTape RP620-ND 4.69 15.10 130.18 WCK-180-01 Natural, RMS-01 9.52 12.29 RP319-ND 2.57 8.82 52.92 
11.43mm. Dia., w/oTape RP621-ND 9.45 30.45 262.50 WCK-460-01 Natural, RMS-01 11.13 11.99 RP320-ND 2.39 8.19 49.14 
18.29mm. Dia., w/oTape RP622-ND 11.68 37.64 324.50 WCK-720-01 Natural, RMS-01 12.70 14.27 RP321-ND 2.42 8.28 49.68 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Ric hi ee repre ae Tool H a n ki n g T I es | .25 (6.35) a 
Cc. co cee : + Wrap electrical cords for shipping and packaging 


: ° peal fe | + B | 
* Color: Natural 
Wrap-lt-Ties 
Max. Bundle Dimension 
+ Easy to use permanent lock + Strong, Dia. Inch (mm) Digi-Key Price Per Package Richco 
one-piece construction + Serviceable to Inch (mm) A B Part No. 100 1,000 Part No. 
185°F (85°C) + UL recognized #E71558 i RPWTG-ND. .9 (22.86) | 3.2 (81.28) 3.9 (99.06) RP701-ND 23.22 139.32 HT-3.9 
1 (27.94) | 4.2 (106.68) 4.9(124.46) | RP702-ND 25.57 153.43 HT-4.9 
Replace (_] with “C” for package of 100, “M” for package of 1,000. 1.4 (35.56) 5.2 (132.08) 5.9 (149.86) RP703-ND 26.09 156.56 HT-5.9 
Max. | Approx.| Tensile | Approx. Package Size 
Bundle | Length |Strength | Width Digi-Key Price Per Pkg. | Price Per Pkg. | Richco | 
Dia.(in.) | (in.) | (Lbs.) | (in) | Color | PartNo. C= 100 M=1000 | Part No. Beaded Ties + Easy to install and release + Material: Nylon 6/6 + Color: Natural 
Nylon 6/6 , i .375 
06 | 325] 18 10 | Natural | RP101C-ND 3.29 16.70 | WIT-18SF aie rae 1 eer copoeree oe (9.52)1 Soest 
06 | 325 | 18 | 10 | Geen | RPI01G\C-ND 3.29 = WIT-18SEGN (5.16) Fle el le 875 (22.23) 25 (6.35) 
os | 325] 18 | 10 | Red | RP101RDC-ND 3.29 16.70 | WIT-18SFRD 453 (11.51) 125 (3.18) , : 
06 | 325] 18 10 | Yellow | RP101YLC1-ND 3.29 - WIT-18SF-YL 0.094 (2.39) 094} ©.125 (3.18) 
07 45 18 10 | Natural | RP102_]-ND 3.59 18.22 | WIT-18R t Q3yiw_ eat goo 
07 45 18 10 | Blue | RP102BLO-ND 3.59 18.36 | WIT-18R-BL | eee FA pane A 
07 45 18 10 | Geen | RP102GNCI-ND 3.59 18.22 | WIT-18R-GN 
0.7 45 18 10 Red | RP102RD_1-ND 3.59 18.22 WIT-18R-RD Dim “A” (approx.) Digi-Key Price Per Package Richco 
0.7 45 18 10} Yellow | RP102YLC]-ND 3.59 18.22 WIT-18R-YL. Fig. Inch (mm) Part No. 100 1,000 Part No. 
13 5.75 18 10° | Natural | RP2137]-ND 4.19 21.28 WIT-18L 4.0 (101.60) RP731-ND 8.95 53.68 BT-4-01-NT 
24 8.0 18 10 | Natural | RP1037]-ND 6.83 34.74 | WIT-18V 1 5.0 (127.00) RP732-ND 9.89 59.33 BT-5-01-NT 
24 8.0 18 10 | Blue | RP103BLC1-ND 6.83 - WIT-18V-BL 6.0 (152.40) RP733-ND 14.62 87.70 BT-6-01-NT 
24 8.0 18 10 | Geen | RP103GNCI-ND 6.83 - WIT-18V-GN 8.75 (222.25) RP734-ND 21.68 130.10 BT-8-01-NT 
24 8.0 18 10 | Yellow | RP103YLC1-ND 6.83 34.74 | WIT-18V-YL 2 10.75 (273.05) RP735-ND 27.06 162.36 BT-10-01-NT 
12 5.75 30 14 | Natural | RP1040-ND 6.64 33.77 WIT-30R 12.75 (323.85) RP736-ND. 30.86 185.18 BT-12-01-NT 
12 | 575 | 30 14 | Blue | RP104BLC1-ND 6.64 33.77. | WIT-30R-BL 
12 | 575 | 30 14 | Geen | RP104GNC1-ND 6.64 33.77 | WIT-30R-GN 
12 | 575 | 30 14 | Red | RP104RDCI-ND 6.64 33.77. | WIT-30R-RD 
aeseeees eerie Molded Nylon Insulators 
18 73 30 14° | Natural | RP105_]-ND 7.16 36.36 | WIT-30L . i 
18 73 30 14 | Blue | RP105BLO1-ND 7.16 - WIT-30L-BL (MNI Series) I y oe 
1.8 7.3 30 14 Geen | RP105G\CI-ND 9.62 = WIT-30L-GN + Use as screw insulators and in many bushing applications + Light- | Ft 
1.8 73 30 14 Red | RP105RDCI-ND = 36.36 WIT-30L-RD weight + High dielectric strength + Resistant to corrosion and abrasion “—/p|__-§ _- 
18 | 73 | 30 | .14 | Yellow | RP1O5YLO-ND 7.16 36.36 | WIT-30L-YL *Matenal:iNylon 6/6, AMS-48- = Color: Natural 
07 45 40 14 | Natural | RP2147)-ND 5.86 32.76 | WIT-40S pee 
12 | 575 | 40 14 | Natural | RP106C]-ND 7.70 39.10  |WIT-40R ScrewliMat. Dimensions (Inch) Digi-Key Pricing Richco 
12 | 5.75 | 40 14 | Blue | RP106BL_)-ND 7.70 39.10 | WIT-40R:BL Size |Equiv.| A B C D €E Part No. 25 100 1,000 _| Part No. 
1.2 | 575 | 40 +14 | Green | RP1O6GNC-ND 7.70 39.10 | WIT-40R-GN 181.047 .120 .090 .031 RP330-ND 5.92 20.30 121.79 | MNI#2-2 
12 5.75 | 40 14) Red | RP106RD_-ND 7.70 39.10 WIT-40R-RD 181 .047 120 .090 .063 RP331-ND 5.92 2030 121.79 | MN #2-4 
1.2 5.75 40 -14 | Yellow | RP106YLCJ-ND 7.70 39.10 WIT-40R-YL .181 047 .120 .090 .093 RP332-ND 5.92 20.30 121.79 | MN #2-6 
1.8 73 40 14 | Natural | RP107C]-ND 9.59 48.71 WIT-40L #2 |M22 | 181 .047 120 .090 .125 | RP333-ND 5.92 20.30 121.79 | MN#2-8 
18 73 40 414 | Blue | RP107BLO-ND 9.59 48.71 WIT-40L-BL 181 .047 120 .090 .187 | RP334-ND 5.92 20.30 121.79 | MN #2-12 
18 73 40 14 Geen | RP107G\CI-ND. 9.59 48.71 WIT-40L-GN 181.047 120 .090 .250 RP335-ND 5.92 20.30 121.79 | MN #2-16 
18 73 40 14 | Red | RP107RDCEND 9.59 48.71 WIT-40L-RD 181.047.120.090 _.375 | RP336-ND 5.92 20.30 121.79 _| MN #2-24 
18 73 40 14 | Yellow | RP107YLC-ND 9.59 48.71 WIT-40L-YL 235 047 145 115.031 RP337-ND 5.29 1815 10890 | MNI#4-2 
St_| ta | 40 | 15 |News SEs 1019__| 10780 _ [Wir 235 047 ids 115 063 | RROQOND 592-2000 121.79 | MN A 
15 | 60 | 50 | 19 | Natural | RP1O8(7-ND 08 39.82 | WIT-50S 252 047 140 115 .084 | RP340-ND 592 2030 121.79 | MNI#4-5 
15 60 | 50 19) Blue / RP108BLL1-ND = 39.82 | WIT-50S-BL 252 047 140 .115 .093 | RP341-ND 5.92 2030 121.79 | MNI#4-6 
15 | 60 | 50 | .19 | Green | RP108GNC-ND 7.84 39.82 | WIT-50S-GN #4 | M3) (535 047 145 115 125 | RP342-ND 592 2030 121.79 | MN #4-8 
15 6.0 50 19 | Red | RP108RDC]-ND 7.84 on WIT-50S-RD 252 047 140 115 .156 RP343-ND 5.92 2030 121.79 | MN #4-10 
15 6.0 50 -19 | Yellow | RP108YLC1-ND 7.84 39.82 | WIT-50S-YL 235 047 145 115 .187 | RP344-ND 5.92 20.30 121.79 | MN #4-12 
20 8.0 50 19 | Natural | RP109C]-ND 9.23 46.87 WIT-50R 252.047 140 .115 .250 RP345-ND 5.92 2030 121.79 | MN #4-16 
20 80 50 ‘49 | Blue | RP1O9BLCI-ND 923 46.87 | WIT-SOR-BL 235.047 145 115.375 | RP346-ND 5.92 20.30 121.79 _| MNI #4-24 
20 8.0 50 19 | Green | RP109GNC-ND 923 46.87 | \IT-SORGN #5 | M3 370.050.236.126 .050 | RP347-ND 710 24.34 146.05 | MNI#5.3 
20 8.0 50 19 Red | RP109RDCI-ND 9.23 46.87 WIT-50R-RD 290 .047 170 .140 .031 RP348-ND 5.93 2032 121.90 | MN #6-2 
20 | a0 | 0 | 19 |Yeow Tio 923 | 4657 _(WIS0RM. 200 047 170 140 090 | RROSOND 599. 200212190 | MNES 
45 | 153) 50 | 18 | Natural (RETOEEND es SOI, || WIT-SOr 290 .047 170 140 125 | RP351-ND 593 2032 121.90 | MN #6-8 
45) 163 | 50 | .18 | Blue | RPIT0BLC-ND | 15.95 = WIT-SOL-BL #6 (M35 | "590 1047 170 140 .187 | RP352-ND 593 20.32 121.90 | MN #6-12 
45 | 153 | 50 18 | Yellow | RP110YLCI-ND 15.95 -_ WIT-SOL-YL 300 047 170 138 .250 | RP353-ND 5.93 20.32 121.90 | MN #6-16 
27 | 107] 60 18 | Natural | RP216C-ND 13.74 69.73 |WIT-60R 290 .047 170 140 .375 | RP354-ND 5.93 20.32 121.90 | MN #6-24 
42 | 15.06} 120 | .30 | Natural | RP111C-ND 37.18 = WIT-120R 290.047.170.140 .500 | RP355-ND 5.93 20.32 121.90 _| MNI #6-32 
UV Stabilized Nylon 6/6 - Exterior or Outdoor Use Sa = oe te ee rea aie oeed MN 
06 | 325) 18 | .10° | Black |AP20IEEND 3.61 1622, — |S IGoe Te 344.063 .205 173 .093 | RP358-ND 622 2132 127.94 | MN#8-6 
07 | 45 ) 18 | .10 | Black | RP2027-ND 3.95 20.02 | WIT-18F-UVB 344 063 .205 173 125 | RP859-ND 622 21.32 127.94 | MN #8-8 
21 | 80 | 18 | 10 | Black | RP203—-ND 7.51 38.20 | WIT-18V-UVB #8 | M4 / "344 063 205 173 187 | RP360-ND 622 2132 12794 | MNI#8-12 
12 5.75 | 30 14 | Black | RP2047-ND 7.31 37.15 WIT-30R-UVB 344 .063 205 173 .250 RP361-ND 6.22 21.32 127.94 | MN #8-16 
18 7.3 30 -14 | Black | RP205)-ND 7.88 40.00 WIT-30L-UVB 344 063 .205 173 375 RP362-ND 6.22 21.32 127.94 | MN #8-24 
12 | 575 | 40 14 | Black | RP206C]-ND 8.47 43.02 | WIT-40R-UVB 344.063 .205 .173 .500 | RP363-ND 6.22 21.32 127.94 _| MN #8-32 
18 73 40 14 | Black | RP207C]-ND 10.55 53.57 | WIT-40L-UVB 399 .063 .260 .200 .031 RP364-ND 647 22.19 133.13 | MN #10-2 
15 6.0 50 19 | Black | RP208C]-ND 8.62 43.78 | WIT-50S-UVB 399 .063 .260 .200 .063 | RP365-ND 6.47 22.19 133.13 | MNI#10-4 
20 8.0 50 19 | Black | RP209C]-ND 10.15 51.55 | WIT-S0R-UVB 399 .063 .260 .200 .093 | RP366-ND 6.47 22.19 133.13 | MN #10-6 
45 | 153 | 50 18 | Black | RP210C)-ND 17.55 89.06 | WIT-50L-UVB io. We 399 .063 .260 .200 125 | RP367-ND 647 22.19 133.13 | MN #10-8 
42 15.06 120 30 Black | RP211C-ND 40.89 = WIT-120R-UVB 399 .063 .260 .200 .187 RP368-ND 6.47 22.19 133.13 | MN #10-12 
: 399 .063 .260 .200 .250 | RP369-ND 6.47 22.19 133.13 | MNI#10-16 
Nyion 6/6, Size 10 /Screw Mount 399 .063 .260 .200 .375 | RP370-ND 647 2219 133.13 | MNI#10-24 
15 | 6.75 | 50 | 19 | Natural ) P2247 ]-ND 18.11 91.94 | WITSH+-10-SOMS 399 .063 .260 .200 .500 | RPB71-ND 647 22.19 133.13 | MNI#10-32 
2 869 | 50 |) .19 | Natural | P2250 -ND 20.47 103.90 | WITSH-10-SOMAL 513.065 .312 .260 .031 | RP376-ND 731 25.05 150.30 | MN 1/4-2 
3 11.25 | 50 19 _| Natural | P2260 }-ND 21.69 110.12 | WITSH-10-50MR 513 065 .312 .260 .063 | RP377-ND 7.31 25.05 150.30 | MNI 1/4-4 
Nylon 6/6 Release Tab 513 065 .312 .260 .093 | RP378-ND 7.31 25.05 150.30 | MNI 1/4-6 
1.25 55 40 21 | Natural | RP217-ND 16.84 85.43 WIT-RT-0550 1/4 | Me 513 065 312 .260 .125 RP379-ND 7.31 25.05 150.30 | MN 1/4-8 
2 80 40 21 | Natural | RP218C/-ND 18.55 94.18 | WIT-RT-0800 513 065 312 .260 .187 | RP380-ND 7.31 25.05 150.30 | MNI 1/4-12 
25 | 105 | 40 54 | Natural | RP219C]-ND 28.05 142.31 WIT-RT-1050 513 065 .312 .260 .250 | RP381-ND 7.31 25.05 150.30 | MNI 1/4-16 
535 .065 .315 .260 .375 | RP382-ND 7.31 25.05 150.30 | MNI 1/4-24 
513.065.312.260 .500_ | RP383-ND 7.31 25.05 150.30_| MNI 1/4-32 
Max. | Approx.| Tensile | Approx. 620 .063 .360 .320 031 RP384-ND 7.64 2618 157.10 | MN5/16-2 
Bundle | Length| Strength | Width Digi-Key Pricing Richco 620 .063 360 .320 .063 RP385-ND 7.64 2618 157.10 | MN5/16-4 
Dia.(In.) | (In.) | (Lbs.) | (In.) | Color Part No. 25 100 Part No. 620 .063 .360 .320 .093 RP386-ND 7.64 2618 157.10 | MNI5/16-6 
Nylon 6/6 Release Tab (Large Size) 5/16 | M8 620 063 .360 .320 125 | RP387-ND 7.64 2618 157.10 | MN5/16-8 
4 525] 250 | 52 | Natural] RP221-ND 37.37 728.12 | WIT-RT-1525 620 063 .360 .320 .187 | RP388-ND 7.64 2618 157.10 | MN5/16-12 
6 215 | 250 | .52 | Natural]  RP222-ND 44.84 153.74 | WIT-RT-2150 620 .063 .360 .320 .250 | RP389-ND 7.64 26.18 157.10 | MNI5/16-16 
8 | 27.75| 250 | .52 | Natural} RP223-ND 51.21 175.57 _| WIT-RT-2775 620 .063 .360 .320 .375 | RP390-ND 7.64 26.18 157.10 | MN5/16-24 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Min. #’s Max. Min. #'s Max. 
Loop Bundle Loop Bundle 
Tensile Length Width Diameter Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit Tensile Length Width Diameter Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 
Fig. | Strength | Inch(mm) | Inch(mm) | Inch(mm) | Part No. Size Pkg. | Part No. Fig. | Strength) Inch(mm) | Inch (mm) Inch (mm) Part No. Size Pkg. | Part No. 
PAN-TY® Clamp Tie With Mounting Hole — Nylon 50 | 8.0(203.2) | 0.185 (4.7) | 2.00(50.8) | 298-1068-ND | 100 20.56 | BT2S-C 
18 | 4.3(109.2) | 0.100(2.5) | 0.75(19.1) | 298-1000-ND 30.27 | PLCIM-S4-C 50 | 14.2 (284.5) | 0.185 (4.7) | 3.00(76.2) | 226-106ND) | 100 41.52 | BISS-C 
40 | 6.1(154.9) | 0.135 (3.4) | 1.25(31.8) | 298-1001-ND 30.43 | PLC1.5I-S8-C 50 | 14.4 (365.8) | 0.185 (4.7) | 4.00(101.6) | 296-1070-ND | 100 | 47.26 | BI4S-C 
1 50 7.9 (200.7) | 0.190 (4.8) | 1.84(46.7) | 298-1002-ND 100 31.89 | PLC2S-S10-C 18 6.1 (154.9) | 0.095 (2.4) | 1.50 (38.1) | 298-1071-ND 100 17.61 | BT1.5M-C 
50 | 12.0(304.8) | 0.190 (4.8) | 3.00(76.2) | 298-1003-ND 73.65 | PLC3S-S10-C 1 18 7.7 (195.6) | 0.095 (2.4) | 2.00 (50.8) | 298-1072-ND 100 19.58 | BT2M-C 
50 | 15.0 (381.0) | 0.190 (4.8) | 4.00(101.6) | 298-1004-ND 83.24 | PLO4S-S10-C 18 14.0 (355.6) | 0.095 (2.4) | 4.00 (101.6) | 298-1074-ND 100 28.54 | BT4M-C 
PAN-TY® Clamp Tie With Mounting Hole — Weather Resistant — Black 120 18.1 (459.7) | 0.275 (7.0) | 5.00(127.0) ee aN 20 40.00: BIBLE 
120 | 21.2(538.5) | 0.275 (7.0) | 6.00(152.4) | 298-1076-ND | 50 52.21 | BT6LH-L 
18 | 43(109.2) | 0.100(25) ] 0.75(19.1) | 298-1005-ND 53.39 | PLCIM-S4-00 120 | 24.4(6198) | 0.275 (7.0) | 7.00(177.8) | 298-1077-ND 50 58.50 | BT7LH-L 
40 | 6.1(154.9) | 0.195 (3.4) | 1.25 (31.8) | 298-1006-ND. 38.46 | PLCI.51-S8-00 120 | 27.5(698.5) | 0.275 (7.0) | 8.00 (203.2) | 298-1078-ND 50 70.85 | BTSLH-L 
1 50 | 7.9(200.7) | 0.190(4.8) | 1.84(46.7) | 298-1007-ND | 100 40.05 | PLC2S-S10-C0 120 | 30.7(7998) | 0275(7.0) | 900 (2286) | 298-1079.ND | 50 73.41 | BTOLHL. 
50 | 12.0(304.8) | 0.190 (4.8) | 3.00(76.2) | 298-1008-ND 85.37 | PLC3S-S10-CO : : . - 
50 | 15.0 (381.0) | 0.190 (4.8) | 4.00 (101.6) | 298-1009-ND 96.27 | PLCAS-S10-C0 BARB-TY® Cable Tie — Weather Resistant Tie With Metal Clip — Black 
PAN-TY® Cable Tie — Nylon 18 | 4.0(101.6) | 0.095(2.4) | 0.90(22.9) | 298-1080-ND | 100 18.26 | BT1M-Co 
42 | 28(71.1) | 0.070(1.8) | 0.60(15.2) | 298-1016-ND | 100 12.50 | PLT.6SM-C 40 | 61149) | 0141 BE) | 1.00(88.1) eee) 10 | 2002 | BTi.6-0 
12. | 28(71.1) | 0.070(1.8) | 0.60(15.2) | 298-1017-ND | 1,000 | 26.00 |PLT.6Sv-M 40° | 80(2082) | 0.141 (2.6) | 200(508) eee 1 peeps euogen 
is | 31(787) | 0090/23) | 08173) | a9e-t01eND | 100 15 Ge" [PETA 40 | 11.1 (281.9) | 0.141 (3.6) | 3.00(76.2) | 298-1083-ND | 100 40.41 | BT3I-C0 
18 | 3.1(787) | 0.090(23) | 0.68(17.3) | 298-1019-ND | 1,000 | 24.72 |PLT.7M-M Be se a se te paehiiy 8) eae ie bees elles 
18 | 3.9(99.1) | 0.098(25) | 0.87(22.1) | 298-1020-ND | 100 | 14.06 |PLTIM-C .0 (208.2) | 0.185 (4.7) | 2.00 (60.8) eee 9 peer 
ig | 3.9(99.1) | 0.098 (25) | 0.87(22.1) | 298-1021-ND | 1,000 | 28.23 | PLTIM-M SO | 11.2 (284.5) | 0.185 (4.7) | 3.00(76.2) em) 100 | 44.50 |BTSS-0) 
40 | 56(1422) | 0142/36) | 138/351) | 208-1022-ND | 100 Tey’ |PLTIALC 50 | 14.4 (365.8) | 0.185 (4.7) | 4.00(101.6) | 298-1087-ND | 100 49.56 | BT4S-00 
40 | 56(1422) | 0.142(a6) | 138/351) | 298-1023-ND | 1,000 | 43.17 [PLTISi-M 1 18 | 61(1549) | 0.095(24) | 1.50(38.1) | 298-1088-ND | 100 20.26 | BT1.5M-C0 
18 | 56(142.2) | 0.098 (2.5) | 1.25(31.8) | 298-1024ND | 100 17.61 | PLT1.5M-C 18 | 7.7 (196.6) | 0.095 (24) | 2.00(50.8) [20871089 NDI)) 100 | 24.90 | BT2M-0) 
18 2 6 (142.2) | 0.098 (2.5) | 1.25(31.8) | 298-1025-ND | 1,000 | 41.39 | PLT1.5M-M 18 | 10.9(276.9) | 0.095 (2.4) | 3.00(76.2) | 298-1090-ND | 100 26.94 | BT3M-O0 
‘ 40 0 (203.2) | 0142(36) | 2.00(50.8) | 296-1026-ND | 100 24.53 | PLT2I-C 18 | 14.0(355.6) | 0.095(24) | 4.00(101.6) | 298-1091-ND | 100 36.42 | BT4M-CO 
40 0 (203.2) | 0142(36) | 2.00(50.8) | 296-1027-ND | 1,000 | 5553 |pLTa-M 120 | 18.1 (459.7) | 0.275 (7.0) | 5.00(127.0) | 298-1092-ND | 50 47.74 | BTSLH-LO 
18 0 (203.2) | 0.098 (25) | 2.00(50.8) | 298-1028-ND | 100 49.58 | PLT2M-C 120 | 21.2(538.5) | 0.275 (7.0) | 6.00(152.4) | 298-1093-ND | 50 59.98 | BT6LH-LO 
18 0 (203.2) | 0.098 (25) | 2.00 (50.8) | 298-1029-ND | 1,000 | 42.03 |PLT2M-M 120 | 24.4(6198) | 0.275 (7.0) | 7.00(177.8) | 298-1094-ND | 50 67.74 | BT7LH-LO 
50 4 (188.0) | 0.190 (4.8) | 1.88 (47.8) | 298-1030-ND 100 20.56 | PLT2S-C 120 | 27.5 (698.5) | 0.275 (7.0) | 8.00 (203.2) | 298-1095-ND 50 82.29 | BT8LH-LO 
50 7.4 (188.0) | 0.190(4.8) | 1.88 (47.8) | 298-1031-ND | 1,000 58.41 | PLT2S-M 120 | 30.7(779.8) | 0.275 (7.0) | 9.00 (228.6) | 298-1096-ND 50 90.81 | BT9LH-LO 
40 | 11.4(289.6) | 0.145 (3.7) | 3.00 (76.2) | 298-1032-ND | 100 30.24 | PLT3I-C PAN-TY® Releasable Tie — Nylon 
50 | 11.5 (292.1) | 0.190 (4.8) | 3.00(76.2) | 298-1033-ND | 100 41.52 | PLT3S-C z 
50 | 11.5 (292.1) | 0.190 (4.8) | 3.00(76.2) | 298-1034-ND | 1,000 | 153.62 | PLT3S-M TANESO) 1.88 (47.8) ea ea SMO: Eales © 
50 | 14.5 (368.3) | 0.190 (4.8) | 4.00(101.6) | 298-1035-ND | 100 47.26 | PLT4S-C { SO | 11.6 (2821) | 0.190(48) | 200(76.2) ee) = 100 GSly | PRIS 
50 | 14.5 (368.3) | 0.190 (4.8) | 4.00(101.6) | 298-1036-ND | 1,000 | 173.30 | PLT4S-M 18 (S083) 4.00 (101.6) BSL LAOH, | PASSE 
PAN-TY® Cable Tie — Weather Resistant — Black PAN-TY® Releasable Tie — Weather Resistant — Black 
12 8(71.1) | 0.070(1.8) | 0.60(15.2) | 298-1037-ND | 100 | 17.21 |PLT6SV-CO 7.4 (188.0) 1.88 (47.6) Ene balances 
12 8(71.1) | 0.070(1.8) | 0.60(15.2) | 298-1038-ND | 1,000 | 37.09 | PLT.6SM-Mo LU 50 | 11.5 (292.1) | 0.190 (4.8) | 3.00(76.2) 2361061: NDE)) 100 | 72.90 | PRTSS-00 
18 3.1(78.7) | 0.090(2.3) | 0.68(17.3) | 298-1039-ND | 1,000 | 34.19 | PLT.7M-Mo 14.5 (368.3) 4.00 (101.6) | 298-1062-ND 84.56 | PRTAS-00 
18 9 (99.1) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.1) | 298-1040-ND | 100 18.26 | PLT1M-O0 PAN-TY® Marker Tie With Write On Area — Nylon 
18 9 (99.1) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.1) | 298-1041-ND | 1,000 | 43.80 | PLTIM-Mo te | 43 (1092) 0.87 (22.1) | 298-1010-ND 31.25 |PLFIM-C 
- 6 (1422) | 0.142 (3.6) | 1.98 (95.1) ee) 100 | 20.02 | PLTI.SI-C 1 | 18 | 39/991) | 0.098 (25) | 0.75 (19.1) | 298-1011-ND | 100 | 39246 /PLM1M-C 
40 6 (142.2) | 0.142(3.6) | 1.38 (35.1) | 298-1043-ND | 1,000 | 58.89 | PLT1.5I-Mo 50 | 7.4(188.0) 2.00 (50.8) | 298-1012-ND 61.39 | PLM2S-C 
18 6 (142.2) | 0.098 (2.5) | 1.25(31.8) | 298-1044-ND | 100 20.26 | PLT1.5M-O0 - - 
18 6 (142.2) | 0.098 (25) | 1.25 (31.8) | 298-1045-ND 1,000 59.49 | PLT1.5M-MO PAN-TY® Marker Tie With Write On Area — Weather Resistant — Black 
, 40 | 80(203.2) | 0.142(3.6) | 2.00(50.8) | 298-1046-ND | 100 29.50 | PLT2I-CO 18 | 4.3(109.2) 0.87 (22.1) | 298-1013-ND 43.05 | PLFIM-O0 
40 | 8.0(203.2) | 0.142(3.6) | 2.00(50.8) | 298-1047-ND | 1,000 | 76.86 | PLT2I-MMO 1 18 3.9(99.1) | 0.098 (2.5) | 0.75(19.1) | 298-1014ND | 100 | 4223 |PLM1M-Co 
18 0 (203.2) | 0.098 (2.5) | 2.00(50.8) | 298-1048-ND | 100 26.04 | PLT2M-O0 50 | 7.4(188.0) 2.00 (50.8) | 298-1015-ND 74.77 | PLM2S-00 
18 0 (203.2) | 0.098 (2.5) | 2.00(50.8) | 298-1049-ND 1,000 63.16 | PLT2M-MO Cushion Sleeve For Use With Metal Locking Tie — Black 
50 4 (188.0) | 0.190 (4.8) | 1.88(47.8) | 298-1050-ND | 100 21.97 | PLT2S-00 
50 4 (188.0) | 0.190(4.8) | 1.88(47.8) | 298-1051-ND | 1,000 | 65.22 |PLT2S-Mo — | —  }roott. (30.48m)| 0-380 (8.0) — 298-1103-ND |) 1 peg | 172-76 |PCSSB-CR 
40 | 11.4(289.6) | 0.145(3.7) | 3.00(76.2) | 298-1052-ND | 100 40.41 | PLT3I-O0 = 0.470 (12.0) = 298-1104-ND 212.09 | PCSHBOR 
50 | 11.5 (292.1) | 0.190 (4.8) | 3.00 (76.2) | 298-1053-ND | 100 44.50 | PLT3S-CO TAK TY® (VELCRO®)* Easy Release And Reuse Brand Cable Tie — Black 
50 | 11.5 (292.1) | 0.190 (4.8) | 3.00(76.2) | 298-1054-ND | 1,000 | 182.54 | PLT3S-Mo 50 | 120(3048) | 0.75(19.1) | 3.00(762) | 298-1108-ND 10 17.00 |HLc3s-x0 
50 | 14.5 (368.3) | 0.190 (4.8) | 4.00 (101.6) | 298-1055-ND | 100 49.56 | PLT4S-00 50 | 18.0 (457.2) | 0.75(19.1) | 5.00 (127.0) | 298-1109-ND | 10 20.84. | HLC5S-XO 
50 | 14.5 (368.3) | 0.190 (4.8) | 4.00(101.6) | 298-1056-ND | 1,000 | 195.81 |PLT4S-MMo 50 | 60(1524) | 075/191) | 150 (@81) | 298-1110-No 7s 1024 |HSi5Sx0 
BARB-TY® Cable Tie — Nylon Tie With Metal Clip 1 50 | 12.0(304.8) | 0.75(19.1) | 3.00(76.2) | 298-1111-ND 10 17.08 | HLS3S-X0 
18 4.0 (101.6) | 0.095 (2.4) | 0.90 (22.9) | 298-1063-ND 100 14.06 | BTIM-C 50 18.0 (457.2) | 0.75 (19.1) | 5.00 (127.0) | 298-1112-ND 10 24.89 | HLSSS-X0 
40 6.1 (154.9) | 0.141 (3.6) | 1.50(38.1) | 298-1064-ND 100 16.27 | BT1.51-C 40 8.0 (203.2) | 0.50(12.7) | 1.90(48.3) ) 298-1113-ND 10 11.81 | HLT2I-X0 
1 40 8.0 (203.2) | 0.141 (3.6) | 2.00(50.8) | 298-1065-ND 100 24.53 | BT2I-C 40 | 12.0 (304.8) | 0.50(12.7) | 3.20 (81.3) | 298-1114-ND 10 15.34 | HLT3I-X0 
40 | 11.1 (281.9) | 0.141 (3.6) | 3.00(76.2) | 298-1066-ND | 100 30.24 | BT3I-C 50 | 15ft. (4.572m)) 0.75(19.1) | Various | 298-1115-ND | 1Red | 16.37 |HLS-15RO 
40 | 14.3 (363.2) | 0.141 (3.6) | 4.00(101.6) | 298-1067-ND | 100 42.25 | BTAI-C * VELOROis aregistered trademark of the Veloro Companies (Continued) 
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Wire Ties and Accessories (cont) 
ELECTRICAL GROUP 
Max. Bundle Thickness | Loop Tensile] Recommend Dim. A Material/ Mounting Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 
Diameter Length | & Width | Strength | Installation | Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit Fig. | Inch (mm) Color Method Part No. Size Pkg. _| Part No. 
Fig.| Inch(mm) | Inch(mm) | In. (mm) Lbs. Tools Part No. Size | Pkg. | Part No. Twister Push Mounts 
Metal Locking Tie — Stainless Steel = For Get Board 298-1323-ND 19.69 | TPM-16-C 
1.00 (25.4) ] 5.0(127.0) | gigy 4g GS4mT, | 298-1100-ND 70.96 | MLT1S-CP 0.20 (5.0) pain si 298-1324-ND 21.44 | TPMS-16-C 
1 | 2.00 (60.8) | 7.9 (200.7) | (55 44) 100 ST2MTor | 298-1101-ND | 100 | 72.59] MLT1S-CP 0.39(10.0) | Avion Coes 108" 298-1325-ND 22.80 | TPM10-16-C 
4,00 (101.6) | 14.2 (360.7) |“ HTMT | 298-1102-ND 85.19 | MLT1S-CP 11 | 0.59 (15.0) Z 7 298-1326-ND 100 24.63 | TPM15-16-C 
Natural (0.64 - 2.67) thick 
WAVE-TY™ Superior Grip Stainless Steel Ties 0.79 (20.0) in a.187” (4.7) 298-1327-ND 25.35 | TPM20-16-C 
0.98 (25.0) 48 iio 298-1328-ND 25.94 | TPM25-16-C 
2.70(70) | 10.2 (259) ceumr | 298-1330-ND 56.97 | MLT2.7WH-LP 1.18 (30.0) ig. hole Be ABSA) 2g.47- | TRMSD-IEC 
4.00 (102) | 14.2(361) | 1994 200 stom | 2981331-ND 61.33 | MLT4WH-LP 
2 | 6.00(152) | 20.5 (621) | (55.7.9) Min, a 298-1332-ND | 50 | 91.85] MLT6BWHLP 
8.00 (203) | 26.8 (631) | * : mr | 298-1333-ND 118.47 | MLT8WH-LP Min. #’s 
40.00 (254) | 33.0 (838) 298-1334-ND 145.23 | MLT10WH-LP Loop Tensile Length Diameter | Hole Dia. Digi-Key Pkg. Price/ Panduit 
Fig. Strength Inch(mm) | Inch(mm) | Inch(mm) | Part No. Size Pkg. Part No. 
5 a 5 5 Push Cable Tie Mount, STD — Natural 
Length Width Digi-Key Pkg. Price/ Panduit 
Fig. Inch (mm) Inch (mm) Part No. Size Pkg. Part No. 12 18-50 0.6 (16.0) | 0.230 (5.8) | 0.25(6.4) | 298-1143-ND | 100 41.08 | PWMS-H25-C 
Tie Holder With Adhesive — Nylon 
0.75 (19.1) 0.75 (19.1) 298-1116-ND 100 76.08 | ABMM-A-C Max. Bundle Dimensions Mat'l/ | Digi-Key Pkg. | Price’ | Panduit 
1.00 (25.4) 1.00 (25.4) 298-1118-ND 100 102.47 | ABM100-A-C Fig. | Dia. - Inch (mm) A B Color | Part No. Size Pkg. _| Part No. 
3 1.12 (28.6) 1.12 (28.6) 298-1268-ND 100 113.98) ABM112-A-C Push Mount Wire Saddle (Vertical) 
i a ie ak Aaa ae Pe ee pens 42x18 (11x5) | .58 (14.7) 298-1319-ND 10.01 | Vws4218-C 
z z 50 (68.1) Z 13 | 42% -40(11x10) | .78(19.8) | 65 (45.5) | Nylon | 298-1320-ND | 499 10.36 | VWS4238-C 
42x.74(11x19) | 1.14 (29) | 91) | natura | 298-1321-ND 15.11 | VwS4274-C 
Dimensions - Inch (mm) Pull Apart | Digi-Key Price Each Panduit 42x 1.05 (11 x 27) | 1.45 (36.8) 298-1322-ND 16.37 | VWS42105-C 
Fig. A B c Force _| Part No. 1 50 100 | Part No. 
Swivel Cable Tie Mounts — Weather Resistant Black Nylon Min. #’'s Tie Base Base 
4_ | 1.64 (41.66) | 0.73 (18.54) | 1.23 (31.24) | >250 Ibs. | 298-1307-ND 3.16 245 — | TMEHX2-LO Loop Tensile} Length Width Length Digi-Key Pkg. | Pricey | Panduit 
0.87 (22.10) | 0.62 (15.75) | 0.75 (19.05) | >120 Ibs. | 298-1308-ND 2.64 — 2.05 | TM3-x2-00 Fig. | Strength | Inch(mm) | Inch(mm) | Inch(mm) | Part No. Size Pkg. | Part No. 
Mount/Tie Combination — Natural 
Width Max. Bundle Dia. | Digi-Key Pkg. Price/ Panduit 1&3 50 7.3 (185.0) | 0.190 (4.8) | 1.85 (47.0) | 298-1144-ND 25 39.24 | PLA2SAQ 
Fig. Inch (mm) Inch (mm) Part No. Size Pkg. Part No. 
Cable Clamp — Nylon Length Diameter Digi-Key Pkg. Price/ Panduit 
0.13 (3.2) 298-1120-ND 12.09 00S12-S8-C Feet (meters) Inch (mm) Part No. Size Pkg. Part No. 
5 04 (95) 0.25 (6.4) 298-1121-ND 400 12.57 00S25-S8-C Spiral Wrap — Natural 
0.38 (9.7) 298-1122-ND 13.60 00S38-S8-C 
0.50 (12.7) 298-1123-ND 14.44 00850-S8-C 0.125 (3.2) 298-1137-ND 37.02 T12FC 
0.250 (6.4) 298-1138-ND 49.97 T25F-C 
100 (30.46) 0.500 (12.7) 298-1139-ND ies 136.20 TS0F-C 
Dimension A Digi-Key Price Each Panduit 0.750 (19.1) 298-1140-ND 165.90 T75F-C 
Fig. Inch i No. id — 100 = 500 Part No. Corrugated Loom Tubing — Black 
Cae e eee mt, Duly Fixed Diameter Clamps 100 (30.48) 0.250 (6.4) 298-1141-ND ing 33.33 CLT25F-C20 
a8 EE ESRD = al ng |) Repoe Hee ; 0.500 (12.7) 298-1142-ND 41.70 CLTS0F.C20 
1/2 298-1300-ND 65 51 41 | POD50-H25D-00 
5/8 298-1301-ND 70 55 45 | PO062-H25D-00 
6 3/4 298-1302-ND 76 60 48 | PO075-H25D-00 Length Width Height Panel Thickness | Digi-Key Pkg. | Price) | Panduit 
7/8 298-1303-ND. 81 64 51 PO087-H25D-C0 Feet (meters) | Inch(mm) | Inch (mm) Inches (mm) Part No. Size Pkg. Part No. 
1 298-1304-ND 87 68 55 | PC100-H25D-C0 Grommet Edging — Natural 
11/8 298-1305-ND 92 72 68 =| PC112-H25D-00 
114 298-1306-ND ‘97 ‘7 ‘et | PCI25-HE5D-co 0.106 (2.7) | 0.12(3.0) | .026 (.7) - .036(.9) | 298-1145-ND 30.45 | GEEB6FC 
100 (30.48) | 0-131 (33) | 0.16 (4.1) | .036 (9) - .062(1.6) | 298-1146-ND |»... | 9240 | GEEBRC 
: 0.131 (3.3) | 0.16 (4.1) | .036 (.9) - .062 (1.6) | 298-1147-ND 43.74 | GEES2FRC 
Max. Cable Dimension 0.169 (4.3) | 0.19(4.7) | 62 (1.6) - .099 (2.5) | 298-1148-ND 55.64 | GEEDOFR-C 
Width Mounting A Digi-Key Price Each Panduit 
Fig. | Inch (mm) Method Inch (mm) Part No. il 50 100 | Part No. 
Type FCM Adhesive Mount Duct External Dim.- Bx H | Std. Length | Tape Width | Digi-Key Price Each Panduit 
For Stack Height up to .17" (4.3mm) - Nylon, Gray Fig. | Dim. BxH-Inch(mm) | Inch(mm) | Inch(mm) | Part No. 1 10 50 Part No. 
1.0 (25.4) Adh. Foam Tape 1.21 (30.7) |298-1309-ND 116 — 91 |FOMI-AC14 PANDUCT® Type FL - Flexible Wiring Duct w/Adhesive Tape 
1.0 (25.4) #6 Screw 1.21 (30.7) | 298-1314-ND 1.11 — 87 | FOM-S6-C14 Halogen-Free Polypropoylene Material - UL94-O Flammablity Rating 
1.2(30.5) | Adh. Foam Tape 1.37 (34.8) | 298-1310-ND 1.44 — 1.13 | FOM1.2-A-C14 0.49 x 0.49 (12.5 x 12.5) aan .24(25) |298-1335-ND 5.72 459 4.07 | AL12X12GR-A 
ma | 1.2(30.5) #6 Screw 1.37 (34.8) | 298-1315-ND 1.19 = — —_.98 | FOM1.2-S6-C14 14] — 0.98.x 0.98 (25 x 25) (500) | 58(14.7) |298-1336-ND 824 7.41 657 | RL25X25GRA 
2.0(50.8) | Adh. Foam Tape 2.22(56.3) | 2981311-ND 1.299 — 1.01 | FOM2ACI4 1.97 x 1.97 (50 x 50) 58 (14.7)x2] 298-1337-ND 16.90 13.54 12.00 | FL50X50GR-A 
0 (50.8) #6 Screw 2.22 (56.3) |298-1316-ND 1.23 —  .97 |ROM2-S6-CI4 
3.25 (82.6) | Adh. Foam Tape 3.38 (85.9) |298-1312ND 1.95 153 — |ROM3.25-AL14 
3.25 (82.6) #6 Screw 3.38 (85.9) | 298-1317-ND 1.68 1.32 | — | FOM3.25-S6-L14 
Type FCH Adhesive Mount 
For Stack Height up to .25" (6.3mm) - Nylon, TELCO Gray 
Adh. Foam Tape 298-1313-ND 201 — 1.56 | FOH2-ACI4 
(EP) eres) #6 Screw 25(635) | 5981318ND 1.81 — 1.41 | FOHD-SE-CI4 
Dimension A Diameter DimensionB | Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 
Fig. Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. Size Pkg. Part No. 
Circuit Board Post — Nylon 
0.125 (3.2) 0.4 (10.3) 298-1128-ND 22.63 | CBP12-C 
0.250 (6.4) 0.5 (13.5) 298-1129-ND 23.18 | CBP25-C 
8 0.375 (9.5) 0.19 (42) 0.7 (16.6) 298-1130-ND | 49, 23.61 | CBP37-C 
0.500 (12.7) 0.8 (19.8) 298-1131-ND 24.04 | CBPS50-C 
0.750 (19.1) 1.0 (26.2) 298-1132-ND 25.84 | OBP75-C 
1.000 (25.4) 1.3 (32.5) 298-1133-ND 27.77 | CBP100-C 
Lock Circuit Board Support .156” /.187” (3.96 /4.750mm) Diameter — Nylon 
0.25 (6.4) 0.156/0.187 | 0-980 (24.900) | 298-1134-ND 21.41 | CBLS25-C 
9 0.50 (12.7) (3.960 /4.750) | 1-230(31.200) | 298-1135-ND | 100 24.12 | CBLS50-C Digi-Key Price Panduit 
0.75 (19.1) 1.480 (37.500) | 298-1136-ND 27.39 | CBLS75-C Description Part No. Each Part No. 
Tools 
Dim. A- Dia. Dim. B- Length | Hole Diameter | Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit - 
Fig. Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. Size Pkg. Part No. Gun Cable Tie Tool - Black Handle, Tensile Strength: < 50 Ibs. 298-1097-ND 23.69 STS2 
Wire Standoff — Nylon Gun Cable Tie Tool - Black Plastic & Metal Body, Tensile Strength: < 50 Ibs. | 298-1098-ND 181.60 GSB 
Ceble Tie Tool - Red Handle & MMi Tensil th: < 50 Ibs. | 298-1099-ND 311.22 H 
0.25 (6.4) 0.25 (6.4) 298-1124-ND 33.20 | WS25-25-C Seu Gable Tie Tool Fed Fendle &) Mesa Body, Tensile rena bs. [estos at 
10 0.50 (12.7) 0.25 (6.4) 0.187-0.192 | 298-1125-ND too 34.82 | WS25-50-C Stainless StI. Locking Tie Tool - Screwdriver Type, For Tension/Ooil Tail of Tie | 298-1105-ND 17.69 HIMT 
0.25 (6.4) 0.48 (12.2) (4.7104.9) | 298-1126-ND 38.65 | WS50-25-C Stainless Steel Locking Tie Tool - Ratchet Type, To Control Tension & Qutoff | 298-1106-ND 296.28 sT2MT 
0.48 (12.2) 0.48 (12.2) 298-1127-ND 40.63 | WS50-50-C Stainless Steel Locking Tie Tool - Gun Type 298-1107-ND 709.08 GS4MT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 1005 


|) Panouit| Thermal Transfer Printer and Labels 


ELECTRICAL GROUP 


Handheld Thermal Transfer Printer — LS6 


LS7 Thermal Transfer Printer and Cassettes 


The LS7 Hand-Held Thermal Transfer printer is designed for fast and easy TIA/EA-606-A 


compliant labeling. 


Features and Benefits: + High quality labels that stay where you put them and won't 
smear + Fast loading cassettes and simple operation + Label cassette includes both label 
material and ribbon + Firmware designed specifically to meet data-comm market needs 
+ Advanced programming allows you to specify legend spacing + Label materials 
developed for use on textured and curved surfaces + Repeat legend function * Advanced 
alpha and numeric serialization + Store up to 10 label files » Symbol library 


Digi-Key Price Panduit 
Description Part No. Each Part No. 
Digi-Key Roll} Price/ | Panduit LS7 Printer and Accessories 
Description Part No. Size} Pkg. | Part No. Printer Kit: Includes 3/4” Non-Laminated Black/White Cassette, 
VIPER™ LS6 Printer and Accessories Hardside ant su cssaers fee Batteries, 298-1338-ND 206.75 LS7 
Includes Printer, LS6-RWBLK Ribbon, Battery Pack, AC 720VAC Adapter : 298-1347-ND 46.20 LS7-ACS 
Adapter/Battery Charger, Hardside Case, Operator's Manual 298-1228-ND 1 | 798.00 | LS6-KIT Ceani Cas atte 298-1348-ND 30.80 LS7-CLN 
Wax Ribbon, Black, 2”x100’, for use with Self-Laminating ng = 
and Heat Shrink Markers Listed Below 298-1230-ND 1 | 21.11 |LS6-RWBLK Digi-Key RSE Pa 
Resin Ribbon, Black 2”x100’, for use with Component cat i, 
Labels Listed Below 298-1229-ND 1 | 21.11 |LS6-RRBLK application Width tenet Cole la aE mee HESS 25) Rar No 
Thermal Transfer Hybrid Ribbon, Black, 4.33” x 299’, a 7 
for use with all Panduit Thermal Transfer Materials 298-4001-ND 1 | 41.53 | TTRHBL ieee Bae pods ‘ech aa mawaey a a = er ae tears 
] it 1227-ND 1 | 95.10 -BP * - “ ~ — 
ere aa ae a a ane aE = aS Faceplates, Junction | 3/8" | 262 | Black/White | 298-1341-ND 23.02 19.89 17.65 | LS7-38-1 
al ve : Boxes, Patch Panes | (9mm) | (8m) | Black/Gea | 298-1342-ND 23.02 19.89 17.65 | LS7-38-2 
Pan-Mark for Windows Labeling Software on CD-ROM 298-4000-ND 1 | 329.15 | PROG-WIN2CD. Pathways, Racks, 1/12" 26.2 | Black/White | 298-1343-ND 23.02 19.89 17.65 | LS7-50-1 
Includes ViperLink Software (CD) and 9 Pin Serial _ 60. 
Cable for Connecting LS6 to PC 298-4002-ND 1 | 44.61 | LS6-POKIT Spaces (12mm) (6m) _| Bacar FL pe wee 19:89! 7-65) | sES/ 502 
LS6 Geaning Kit UD 11290, ee Cables, Pathways, 34” | 26.2 [Black/White [ 208-1345-ND 26.03 22.48 19.95 | LS7-75NL-1 
Racks, Spaces (8m) | Black/Gear | 298-1346-ND 26.03 22.48 19.95 | LS7-75NL-2 
Thermal Transfer Labels 
Label Size Cable 0.D. | For THHN Digi-Key Roll Price) | Panduit 
Fig. | _AxBxC(In.) Range (In.) | Cable Size Part No. Size | Pkg. | PartNo. Labels 
Self-Laminating Wire Markers - Vinyl 
0.50 x 0.75 x 0.38 0.12 12 AWG 298-1261-ND 500 | 27.86 | TWS6V 
0.50x 1.00x0.38 | 0.12-0.20| 12-10 AWG | —298-1259-ND 400 | 2971 | TwS-4v 
0.50x 1.25x0.50 | 0.16-024| 8 AWG 298-1255-ND 350 | 3637 | TWSV 
1.00 x 0.75 x 0.38 0.12 12 AWG 298-1262-ND 250 | 24.38 | TWS-7V 
1.00x1.00x0.38 | 0.12-0.20| 12-10 AWG | — 298-1260-ND 250 | 2678 | TWS-5V 
1 | 1.00x1.25x0.50 |0.16-0.24| 8AWG 298-1256-ND 250 | 34.37 | TwS2v 
1.00 x 2.50x 0.75 | 0.24-0.56 | 6 AWG2/0 298-1252-ND 100 20.53 | TWS-10V Standard No. of Each | Digi-Key Price Each Panduit 
1.50x1.25x050 | 0.16-0.24) 8 AWG 298-1257-ND 250 | 35.31 | TWS3V Package Legend Legend _| Part No. 1 10 50 | Part No. 
1.50x2.50x0.75 | 0.24-0.56| 6 AWG2/0 298-1253-ND 100 | 2667 | TWS-t1V Wire Marker Books 
2.00x 1.50x0.50 | 0.16-0.32) 8-6 AWG 298-1258-ND 250 | 45.91 | TWS-40v oo 1 BEESpEeNEN 17.69 15901409 | PONE 
1.50x4.00x 1.00 | 0.32-0.96| 4 AWG 298-4005-ND 100 | 31.86 | TWS-13V eae a pete i769 1690 1409 | POMB? 
aI 1-45 | 10 298-1271-ND 17.69 1590 14.09 | POMB3 
Size Cable O. D. For THHN Digi-Key Roll Price/ | Panduit \ £8 ‘2 Bee 1085 1590: 18082 | FOES 
Fig. AxB(In.) Range (In.) Cable Size Part No. Size Pkg. Part No. 16-90 4 298-1273-ND 17.69 1590 14.09 POMB-8 
Heat Shrink Wire Markers - 3:1 Flattened White Polyolefin 1 AZ 4-40 2 : . . 
100x025 004-013 T812AWG | 298-1246-ND 00 | 35.19 | THSW2 (10 pages) 1,.2,.3,ABC 5 
> | 100x034 0.06 - 0.18 18-10 AWG | 298-1251-ND 100 | 39.19 | THSW7 na Li, L2, L3, TH, 72, 73 30 298-1274-ND = 17.69 15.90 14.09 | POMB-9 
1.00 x 0.44 0.08 - 0.25 18-8AWG | 298-1248-ND 100 | 47.48 | THSW-4 z q 
1.00 x 0.84 0.17-0.50 8-1 AWG 298-1249-ND 100 | 80.97 | THSW-5 2 eS eM 17.69 1690 14.09 | POMB tt 
050x025 004-013 T812AWG | 298-1245-ND 200 | 35.19 | THSW1 5 y 
3 | 050x0.34 0.06 -0.18, 18-10 AWG | 298-1250-ND 200 | 39.19 | THSW-6 Bonk rt pre § 188 1880 14.09 | POME 12 
0.50 x 0.44 0.08 — 0.25 18-8AWG | 298-1247-ND 200 | 47.48 | THSW-3 746-90 70 DaSseaINDN 176916904409 1 PONE 
1 0-9 45 
Label Size Digi-Key Roll Price) | Panduit (12 pages) | L1, L2,L3, T1, 12, T3 15 298-1278-ND 17.69 15.90 14.09 | POMB-25 
Fig. AxB Material Color Part No. Size Pkg. Part No. 
Component Labels Std. Write-on Area No. of Overall Size Digi-Key Price Each Panduit 
0.65 x 0.20 Polyester White 298-1243-ND. 750 35.57 TC-19Y Pkg. | Dim. W x L - Inch (mm)| Markers Inch (mm) Part No. U 10 50 | Part No. 
1.00 x 0.38 Polyester White 298-1240-ND 500 30.66 | TC17Y Cable Marker Book for Self Laminating Wire Markers 
ij 100 x en Hit dege rok eta au en Tey 1.00 x 0.75 (25.4x19.1)| 60 | 1.00x 3.00 (25.4x76.2)298-1279-ND 22.26 20.00 17.73] PS0B3 
50x 0. Polyester ite 98- . c 1 | 1.00x 1.00 (25.4x25.4) | 30 | 1.00x 5.00 (25.4x127) |298-1280-ND 21.85 19.63 17.40) PSOB-5 
2.00%0.25° | Polyeste’ | White ZEST 250.) S299" | “To tey. (10 pgs.) | 0.50 x 0.63 (12.7x15.9) | 180 | 0.50.x 1.50 (12.7x38.1) | 298-1281-ND 22.26 20.00 17.73] PSCB-12 
100x0:50) ) “Ving Goth: | “White 2eiPND) pi es a eg 1.50 x 0.75 (38.1x19.1) | 40 | 1.50 x 3.00 (38.1x76.2) |298-1282-ND 21.85 19.63. 17.40| PSCB-13 
1.00x0.75 | VinylCoth | White 298-4004-ND 250 | 25.96 | TC-4C 
Digi-Key Price Each Panduit 
A Fig. Description Part No. 1 10 25 Part No. 
Laser Printable Labels (Functions with = j Wire Marker Tape Dispensers 
2 B 0-9 Legends in Dispenser, 8"Black | 298-1283-ND 95.17 +«<31.73+~«28.91 | PMDO9 
most Desktop Laser Pri nters) CeKy y 1 Empty Dispenser 298-1294-ND 14.25 12.86 11.72 | PMD 
Label Size Cable 0.D. For THHN Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit Digi-Ke' Price Each Panduit 
AxB(In.) | C- Print Area(In.) | Range(In.) | Cable Size_| Part No. Size | Pkg. | Part No. teeeral Eltpeserinion Binge 4 here cm | Sem 
Laser Self Laminated Wire Markers - White Polyester (Box) Refill Wire Marker Tape- 8 Ft. Length 
4.00 x 1.00 0.34 0.41-0.21 | 1210 AWG | 298-1162-ND | 2,500 | 160.21 | LUSL4-Y3-25 0 298-1284-ND 2.07 1.87 1.65 | PMDRO 
4.00 x 1.33 0.50 0.16-0.26 | 86GAWG | 298-1163-ND | 2,500 | 190.92 | LUSLS-Y3-2.5 1 298-1285-ND 2.07 1.87 1.65 | PMDR4 
1.00 x 3.17 0.97 4-4/0 AWG | 298-1164-ND | 1,000 | 156.77 | LUSL6-Y3-1 2 298-1286-ND 2.07 1.87 1.65 | PMDR2 
2.00x3.17 1.00 4-4/0 AWG | 298-1169-ND | 1,000 | 197.96 | LISL8-Y3-1 3 | rts PMD Di 298-1287-ND 207 1.87 1.65 | PMDR3 
0.50 x 1.50 0.50 86 AWG | 298-1174-ND | 5,000 | 190.88 | LISL2-Y3-5 4 ee nN 298-1288-ND 2.07 1.87 1.65 PMDR-4 
2.00 x 1.50 0.50 0.16-0.32 | 86AWG | 298-1175-ND | 1,000 | 209.10 | LUSL7-Y3-1 5 dao 298-1289-ND 2.07 1.87 1.65 | PMDRS 
6 (sold above) 298-1290-ND 2.07 1.87 1.65 PMDR-6 
- — - - 7 298-1291-ND 2.07 1.87 1.65 | PMDR-7 
Label Size Digi-Key Pkg. Price/ Panduit 8 298-1292-ND 207 187 165 PMDR-8 
AxB(In.) Material Color Part No. Size Pkg. Part No. 9 298-1293-ND 207 187 165 PMDR-9 
Laser Component Labels - Polyester (Box) 
1.50 x 0.25 Polyester White 298-1165-ND 10,000 | 21489 | PLL-14-Y2-10 Sid. | Digi-Key Price Each Panduit 
1.88 x 0.25 Polyester White 298-1166-ND 10,000 288.67 PLL-15-Y2-10 Fig. | Description Pkg. | Part No. 1 5 25 _| Part No. 
3.00 x 0.38 Polyester White 298-1167-ND 1,000 90.08 | PLL-19-Y2-1 Dispenser Kit and Tape 
0.80 x 0.20 Polyester White 298-1168-ND 10,000 | 167.56 | PLL-20-Y2-10 7 OPT 
i , With PLDR-1 Tape, Write-on Area 1” x 1.5" (25.4 38.1) 298-1295-ND 2580 23.17 2054 [PLD-1 
= x = cae ae ae = nee oe po = 2 | With PLDR-2 Tape, Write-on Area 1" x3" (25.4x76.2) | ' [298-1296-ND 2580 23.17 20.54 | PLD-2 
.25 x 0. lyester ite | , . -30-Y2- = | j 
0.50 x 0.44 Polyester White 298-1172-ND 10,000 | 21315 | PLL-31-Y2-10 Oricon vea000Et ne lank Tape sett Pamineted 
0.65 x 0.20 Polyester White 298-1173-ND 10,000 | 142.16 | PLL-32-Y2-10 eee ae tia | {298-1297-ND 17.95 16.12 14.29 | PLOR- 
0.80 x 0.25 Polyester White 298-1176-ND 10,000 167.56 PLL-5-Y2-10 ferall-1 00 x 1.50 (25.4 x 38.1) ro 
1.00 x 0.38 Polyester White 298-1177-ND 10,000 | 227.07 | PLL-8-Y2-10 ___ | Write-on Area 1.00 x 0.75 (25.4 x 19.1) 100/ | son. 
1.00 x 0.50 Polyester White 298-1178-ND | 10,000 | 29476 | PLL-9-Y2-10 Overall-1.00 x 3.00 (25.4 x 76.2) roll (gemma 1795 16.12 1429 /PLOR2 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


CITIZEN. Thermal Printers 


Fig. 1 — Line Printer 


THERMAL PRINTERS: 

Use a non-impact method for printing. This is accomplished by using chemically treated 
thermal paper. Chemicals suspended in the paper react to heat generated by the print head 
to form dots that make up the characters or image. Citizen offers a thermal serial printer 
and a thermal line printer. The serial printer uses a moving head that prints one character at 
atime, it is most suited for character printing, although the high speed model does support 
graphics. Its main benefit is low cost. Line printers have a fixed print head, printing one line 
at atime. It is suited for both high speed character and graphic printing. Its main benefits 
are higher definition graphic printing along with fewer moving parts. 


INTERFACE BOARDS: 

Acts as an interface between user’s system and the thermal printer. Monitors temperature 
and paper status. Controls motor(s) and thermal head energy for optimal printing. 
Generates built in test pattern. Accepts both simplified Centronics or RS-232C (TTL only) 
interface. 


NOTE: CBMA now markets the former Panasonic line of Thermal Printer Mechanisms. 
Please call Digi-Key for details. 


Fig. 4 - Compact Line Printer 


EPT2000L Series 


EPL1900 Series 

* Compact size + Low weight (55g) + High reliability 
+ Easy maintenance 

Note: Available with paper cutter (PT1034-ND) 


Fig. 5 — Serial Printer 


+ High speed printing + Uni-directional character printing 
(Lto R) + 8 vertical dots per line + Low noise, less than 
55dB + Compact size, lightweight + Single 5 volt power 
source (battery operation) + Low cost 

Note: Available in 58, 80, and 112mm paper widths 


EPL1600 Series 

* Compact size, light weight + High resolution (8 
dots/mm), high printing speed + Operatable by 
batteries (4.2 to 8.5 volts) » Low current 
consumption » Semi-auto paper loading function 
Note: Available in 58, 80, and 112mm paper widths 


EPT2000H Series 


Fig. 6 — Serial Printer 


Fig. 2— Line Printer 


EPL1700 Series 

+ Compact size, light weight » High resolution (8 
dots/mm), high printing speed + Semi-auto 
paper loading function + Thick (label paper) 
paper printing possible 

Note: Available in 58,80, and 112mm paper widths 


+ High speed printing » Suitable for graphic printing » Bi- 


directional character printing + 8 vertical dots per line 
+ Uni-directional graphic printing (L to R) +» Low noise, 
less than 55dB + Compact size, lightweight + Single 5 
volt power source (battery operation) * Low cost 

Note: Available in 58, 80, and 112mm paper widths 


Fig. 3 — Miniature 
Line Printer 


EPL1802S2 Series 


+ High speed printing + Very small size 
+ Very light weight (40g) + Low power 
consumption 


Fig. 7- High Speed Serial Printer 


EPT2214S2H Series 

+ Character printing only + 8 vertical dots per line 
+ High speed printing 140 cps + High reliability 2 million 
lines + Compact size lightweight + Single 5 volt power 
source (battery operation) 


Print Paper Head | Logic Print Speed Char. / Head Size Digi-Key Price Each Citizen 
Fig. | Method Width Volt Volt (max) line life (mm) Part No. dl 10 100 250 Part No. 
58mm 450 dots-line/s max 24/48 79x51x20 PT1000-ND 107.72 99.33 92.24 86.43 | EPL1601S2 
1 Line 80mm 5V 5V 400 dots-line/s max 36/72 5x107 pulse/50 km 101x52x20 PT1001-ND 127.76 117.81 109.40 102.51 EPL1602S3 
112mm 360 dots-line’s max 52/104 147x54x20 PT1002-ND 147.80 136.29 126.56 118.59 | EPL1603S4 
60mm 432 dots-line’s max 27/54 81x52x20 PT1003-ND 80.16 73.92 68.64 64.32 | EPL1701S2 
2 Line 80mm 24v 5V 576 dots-line/s max 36/72 5x107 pulse/50 km 101x52x20 PT1004-ND 99.37 91.63 85.09 79.73 | EPL1702S3 
112mm 864 dots-line/s max 54/108 147x54x20 PT1005-ND 119.41 110.11 102.25 95.81 EPL1703S4 
3 Line | 58mm | _5V 5V 450 dots-line/s max 24/48 1x108 pulse/50km 72x32x15 PT1032-ND 120.24 110.88 102.96 96.48 | EPL1802S2 
- . 82x41x15.8 PT1033-ND 78.49 72.38 67.21 62.98 | EPL1902S2C 
4 Line 58mm 5V 5V 300 dots-line/s max 24/36 5x107 pulse/30km 82x41x25 PT1034-ND 75.15 69.30 64.35 60.30 | EPL190492C 
58mm 24 87x43x24 PT1006-ND 61.79 56.98 52.91 49.58 | EPT2014S2L 
5 Serial 80mm 5V 5V 70cps 32 5x10° pulse/50 MCTF 111x43x24 PT1007-ND 65.13 60.06 55.77 62.26 | EPT2019S3L 
112mm 53 143x43x24 PT1008-ND 50.38 46.47 43.15 40.43 | EPT2025S4L 
58mm 24 100x43x24 PT1009-ND 71.81 66.22 61.49 57.62 | EPT2014S2H 
8 | Sid | somm | SY | te: 32 Sx105 pulse/S0MCTF | 4 4yagx04 PT1010-ND 56.23 51.86 48.15 45.12 | EPT201983H 
7 Serial 58mm 5V 5V 140cps 24 2x108 pulse/50 MCTF 100x43x24 PT1012-ND 55.76 51.43 47.75 44.75 | EPT2214S2H 
Interface Boards Digi-Key Price Each Gitizen 
7 Description Part No. i 10 100 250 Part No. 
SE PT BJO CPLEI700 series + 364 | Interface Board for EPL1600 Series PT1013-ND 161.57 149.00 138.36 129.65 EPLR1601 
aii character fonts +» ASCII JIS C6220 Interface Board for EPL1700 Series PT1014-ND 161.57 149.00 138.36 129.65 EPLR1701 
character codes + Automatic loading + Marker — |_Interface Board for EPL1900 Series PT1035-ND 208.75 192.50 178.75 167.50 EPLZRIQOIE 
detection + Bar code printing (UPC, JAN, EAN, Power Cable for EPLR1601/1701 Interface Boards PT1017-ND 8.02 7.40 6.87 6.44 EPLSRDSP303 
CODE39, ITF, NW7) + Operates on 5 volts Centronics Cable for EPLR1601/1701 Interface Boards PT1018-ND 7.52 6.93 6.44 6.03 EPLSRDSP304 
EPLR1601, 24 volts for EPLR1701 RS232 Cable for EPLR1601/1701 Interface Boards PT1019-ND 5.85 5.39 5.01 4.69 EPLSRDSP305 
EPTR2002/EPTR2102 Series Centronics Cable for EPTR2000L/H Interface Boards PT1021-ND 5.90 5.44 5.05 474 EPLSRDSP276 
«Supports EPT2000 series (not EPT2214S2H) EPLR1601 CPU Replacement Chip for User Designed Interfaces PT1023-ND 24.80 22.87 21.24 19.90 EPLSAR1601 
+ 353 built in character fonts * ASCII JIS 06220 EPLR1701 CPU Replacement Chip for User Designed Interfaces PT1024-ND 24.80 22.87 21.24 19.90 EPLSAR1701 
Character codes * Operates on 5 volts EPLR1601/1701 Gate-array for User Designed Interfaces PT1025-ND 10.44 9.63 8.94 8.38 EPLASR1101 
NAKAGAWA MFG. (USA), INC. Thermal Paper 
Quality thermal paper available in 58, 60, 80 and 112mm paper widths. Digi-Key Price Each Nakagawa 
SPECIFICATIONS: Description Part No. 1 10 100 250 Part No. 
Paper core: 12mm Paper weight: 65um 58mm Thermal Printer Paper PT1028-ND 2.08 1.66 1.46 1.39 EPT-58 
Paper length: 30M Print life: greater than 5 years when stored in 60mm Thermal Printer Paper PT1029-ND 2.43 1.94 1.70 1.62 EPL-60 
Outer diameter: 55mm adark location, 25°C or less, 65% RH. max. 80mm Thermal Printer Paper PT1030-ND 2.73 2.18 1.91 1.83 EPT-80 
End mark: red, 50cm from end of roll. 112mm Thermal Printer Paper PT1031-ND 2.93 2.34 2.05 1.96 EPL-112 
PR CYCO Electronics Magnetic Hydraulic Circuit Breaker we67, w68, W69, W91, W92,W93 Series WA & 
&. Authorized Distribut: 
ae Current Digi-Key Price Each Potter & Brumfield 
(A) Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Fig. 1 — White Toggle Actuator 
5: Toggle Type, SP, Instantaneous PB426-ND 18.19 15.92 14.41 | W67-X2Q10-5 
10 Toggle Type, SP, Std Delay PB427-ND 18.19 15.92 14.41 | W67-X2052-10 
15 Toggle Type, SP, Std Delay PB428-ND 18.19 15.92 14.41 | W67-X2Q12-15 
10 Toggle Type, DP, Std Delay PB429-ND 42.22 36.94 33.43 | W68-xX2Q12-10 
15 Toggle Type, DP, Std Delay PB430-ND 42.22 36.94 33.43 | We8-X2Q12-15 
20 Toggle Type, DP, Std Delay PB431-ND 42.22 36.94 33.43 | W68-xX2Q12-20 
10 Toggle Type, 3P, Std Delay PB432-ND 57.36 50.19 45.41 _| W69-X2Q12-10 
Fig. 2 — Black Toggle Actuator 
10 Toggle Type, SP, Std Delay PB433-ND 18.19 15.92 14.41 | W91-X112-10 
20 Toggle Type, SP, Std Delay PB434-ND 18.19 15.92 14.41 | Wo1-X112-20 
1 Toggle Type, DP, Std Delay PB435-ND 42.22 36.94 33.43 | Wo2-x112-1 
The W6/W9 series are designed for the international market. + Calibration: Breakers will hold 100% of rated current. 15 | Toggle Type, DP, Std Delay PB436-ND 42.22 36.94 33.43 | W92-X112-15 
Magnetic hydraulic breakers are a proven design where the Breakers may trip between 101% and 124% of rated load. 20 __| Toggle Type, DP, Std Delay PB437-ND 42.22 36.94 33.43 | W92-X112-20 
hydraulic delay provides tripping that is highly tolerant to Breakers must trip at 125% of rated load and above. 30 Toggle Type, DP, Std Delay PB438-ND 42.22 36.94 33.43 | We2-xX112-30 
changes in ambient temperatures. W9 units have OWOF- + Operating Temperature: 50 Toggle Type, DP, Std Delay PB439-ND 42.22 36.94 33.43 | W92-X112-50 
molded into the area at the base of the toggle. -40°Cto +85°C. 50 Toggle Type, 3P, Std Delay PB440-ND 77.76 68.04 61.56 | W93-X112-50 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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oi Length Width Max Bundle Tensile Digi-Key Bag Qty Price Digi-Key Bag Qty Price 
Inch(mm) Inch(mm) Dia. Inch(mm) Lb/Kg Color Part No. Size Each Part No. Size Each 
Miniature Cable Ties 

4.0 (101.6) -10 (2.54) 8 (20.32) 18 (8.16) Natural 3M101C-ND 100 2.52 3M101M-ND 1,000 13.25 

Cable Ties 4.0 (101.6) -10 (2.54) 8 (20.32) 18 (8.16) Black 3M101BKC-ND 100 2.77 3M101BKM-ND. 1,000 14.76 
6.5 (165.1) -10 (2.54) 1.7 (43.18) 18 (8.16) Natural 3M110C-ND 100 4.17 3M110M-ND 1,000 24.30 
6.5 (165.1) -10 (2.54) 1.7 (43.18) 18 (8.16) Black 3M110BKC-ND 100 4.89 3M110BKM-ND. 1,000 27.72 
8.0 (203.2) -10 (2.54) 2.2 (55.88) 18 (8.16) Natural 3M111C-ND 100 5.01 3M111M-ND 1,000 29.16 
8.0 (203.2) -10 (2.54) 2.2 (55.88) 18 (8.16) Black 3M111BKC-ND 100 5.97 3M111BKM-ND. 1,000 34.20 

Intermediate Cable Ties 
5.7 (144.78) -14 (3.56) 1.4 (35.56) 40 (18.14) Natural 3M102C-ND 100 4.57 3M102M-ND 1,000 26.46 
5.7 (144.78) -14 (3.56) 1.4 (35.56) 40 (18.14) Black 3M102BKC-ND 100 5.36 3M102BKM-ND 1,000 30.24 
Standard Cable Ties 

7.5 (190.5) -18 (4.57) 1.9 (48.26) 50 (22.68) Natural 3M103C-ND 100 5.51 3M103M-ND 1,000 32.15 
7.5 (190.5) -18 (4.57) 1.9 (48.26) 50 (22.68) Black 3M103BKC-ND 100 6.62 3M103BKM-ND 1,000 37.80 
11.3 (287.02) | .18 (4.57) 3.1 (78.74) 50 (22.68) Natural 3M104C-ND 100 10.92 3M106D-ND 1,000 63.36 
11.3 (287.02) | .18 (4.57) 3.1 (78.74) 50 (22.68) Black 3M104BKC-ND 100 11.88 3M106BKD-ND 1,000 69.84 
14.5 (368.3) -18 (4.57) 4.1 (104.14) 50 (22.68) Natural 3M105C-ND 100 15.18 3M105D-ND 500 63.30 

3M Cable Ties secure wire | 14.5 (368.3) -18 (4.57) 4.1 (104.14) 50 (22.68) Black 3M105BKC-ND 100 16.44 3M105BKD-ND 500 72.90 

bundles and harness com- Heavy Duty Cable Ties 

ponents quickly, without [7574 (383.54) | _.30 (7.62) 4.0 (101.6) 120 (54.43) Natural 3M107HDC-ND 100 26.76 3M105HDD-ND 500 132.30 

slipping 15.1 (383.54) | __ .30 (7.62) 4.0 (101.6) 120 (54.43) Black 3M107HDBKC-ND 100 29.70 3M105HDBKD-ND| 500 146.40 

The self-locking head, with Extra Heavy Duty Cable Ties 

heavy double teeth on the one [31-7 (651.18) |__.31 (7.87) 5 (165.1) 175 (79.38) Natural 3M112HDL-ND 50 28.05 

piece lock mechanism. 21.7 (551.18) | .31 (7.87) 6.5 (165.1) 175 (79.38) Black 3M112HDBKL-ND 50 29.55 

Molded from 6/6 nylon, 3M_ | 27.7 (703.58) | _ .35 (8.89) 8.7 (220.98) 175 (79.38) Natural 3M113HDL-ND 50 39.90 

cable ties are designed to meet | 27.7 (703.58 | .35 (8.89) 8.7 (220.98) 175 (79.38) Black 3M113HDBKL-ND 50 42.00 

a wide range of temperatures 33.1 (840.74) .34 (8.64) 9.8 (248.92) 175 (79.38) Natural 3M108HDL-ND 50 51.30 

from -40°F (-40°C) to 185°F | 33.1 (840.74) | .34 (8.64) 9.8 (248.92) 175 (79.38) Black 3M108HDBKL-ND 50 52.56 

(85°C). 37.1 (942.34) | .34 (8.64) 11 (279.4) 175 (79.38) Natural 3M109HDL-ND 50 61.71 

Weather resistant black nylon | 37-1 (942.34) | _.34 (8.64) 1 (279.4) 175 (79.38) Black 3M109HDBKL-ND 50 67.86 

for indoor and outdoor use and | 48 (1219.2) .35 (8.89) 15 (381) 175 (79.38) Natural 3M114HDL-ND 50 89.37 

natural nylon for indoor use only. |_48 (1219.2) -35 (8.89) 15 (381) 175 (79.38) Black 3M114HDBKL-ND 50 99.30 


KEYSTONE Terminals ae pas 
Fig. | Description Part No. 10 100 
.250” Quick-Fit Vinyl Boot, Red 4472K-ND 85 6.80 
G S 15 |.250" Quick-Fit Vinyl Boot, Blue 4473K-ND 85 6.80 
Fig. 1 Fig. 2 .250” Quick-Fit Vinyl Boot, Yellow 4474K-ND 85 6.80 
— | Terminal Hand Insertion Tool 1288K-ND 14.91 each 
MT Screw Terminal 
16 | Snap-In PC Horizontal 7690K-ND _ 21.11 
16 | Snap-In PC Horizontal, Captivated 7692K-ND* = 25.02 
17 | PC Horizontal 8190K-ND _ 19.67 
17 | PC Horizontal, Captivated 7700K-ND* = 21.73 
18 | Snap-In PC Vertical 7691K-ND = 20.70 
Z fal 18 | Snap-In PC Vertical, Captivated 7693K-ND* = 23.79 
¢ 19 | PC Vertical 8191K-ND _ 19.36 
ae | | 19 | PC Vertical, Captivated 7701K-ND* = 22.35 
t , 1 { { { 20 | Terminal PC Vertical Heavy Duty 8196K-ND _ 36.16 
21 | Terminal Insert 10/32 Thread Captivated 1202K-ND 7.54 59.25 
q a 7 7 21 | Screw Terminal Insert 10/32 1299K-ND 7.54 59.25 
Fig. 18 Fig. 19 Fig. 20 Fig. 21 22 | Screw Supplied Unassembled 8189K-ND 3.31 21.22 
22 | Screw Installed and Captivated 7702K-ND 3.74 23.27 
* Screw Installed and Captivated 
Round Clear Spacers (Non Threaded) 
DigkK Prici Materials: Brass: Nickel Plate (QQ-N-290) r @ .250 
Fig. | Description pei Nee Aa et On + Aluminum: Iridite Finish (MIL-C-5541) i >| I<, 
PC Quick-Fit Tab Terminal Clearance Hole: + .120” for #4 Screw + .140 Hole 
-110" Female, Horizontal 3545K-ND 3.18 25.03 for #6 Screw + .171 for #8 Screw i 
.110" Female, Horizontal 3549K-ND 3.18 25.03 7 Brass ANTI T 
1 |.205” Female, Horizontal 3546K-ND 3.31 26.16 ee er 
.205” Female, Horizontal 3550K-ND 3.31 26.16 Screw Length Spacers Pricing Spacers Pricing 
.250” Female, Horizontal 3547K-ND 3.48 27.40 (Hole) (ate) FeLe bo, uu HOGS RarING: ag 100 
.110” Female, Vertical 3534K-ND 1.51 9.17 125 1909K-ND 1.90 16.27 2036K-ND 1.38 10.20 
-110” Female, Vertical 3544K-ND 1.51 9.17 .250 1454AK-ND 216 18.54 | 3457K-ND 1.61 10.40 
2 |.205" Female. Vertical 3525K-ND 1.51 9.17 1375 1454BK-ND 2.30 19.77 | 3458K-ND 1.91 12.36 
.250” Female, Vertical 3528K-ND 1.51 9.17 500 1454CK-ND 2.76 23.48 | 3459K-ND 2.09 14.00 
.187" Female. Vertical 3548K-ND 2.81 23.38 #4 .625 1919K-ND 3.08 26.47 | 2314K-ND 231 15.45 
2 |.187" Female, Vertical 3551K-ND 2.81 23.38 (120) .750 1454DK-ND 3.12 26.88 | 3460K-ND 259 16.68 
2 |.205" Quick-Fit Vert Terminal 3522K-ND 1.51 9.22 875 1920K-ND 4.83 41.60 | 3402K-ND 2.91 20.91 
3 |.110” Female, 18-22 Gage 1252K-ND 1.16 9.06 1.000 1454EK-ND 4.97 42.80 | 3461K-ND 3.16 21.74 
3 |.187" Female, 16-22 Gage 1264K-ND 2.78 21.83 1.500 1924K-ND 10.69 67.36 | 3462K-ND 7.03 44.50 
3 208. Female 16.20 Gage 446 91ND a aot Z 2.000 1925K-ND 14.16 89.30 | _3463K-ND 9.33 58.81 
250" Female, 16- age | 7 A 4 7 
4 |.205” Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter 1286K-ND .65 5.15 ae TISERECND i ieee ENE re inae 
4 |.205” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter 1213K-ND 70 6.08 375 4457BK-ND 2.30 19.77 3465K-ND 1.91 12.36 
5 |.205” Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter 1286-STK-ND .65 3.56 "500 4457CK-ND 276 23.48 3466K-ND 2.09 14.00 
5 _|.205” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter 1213-STK-ND -70 3.83 ‘ - i - i i 7 
6 |.187" Male, .020 Brass, Tin Plate, .043 Diameter 4900K-ND 7.06 8.35 #6 —_ Ie ReND 3.08 26.47 eee a elt: ie 
4 |.187” Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter 1285K-ND 62 4.94 (140) 750 pao D i ND 3.12 26.88 (ESA675ND 259 16.68 
4 |.187" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter 1212K-ND 67 5.97 875 RELeNy 4.83 41.60 [BeSo ND 2.91 20.91 
5 |.187" Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter 1285-STK-ND 62 4.94 1.000 eels AND 497 42.80 [BosseehD S16" 2174 
5 _|.187" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter 1212-STK-ND 67 5.97 1.500 1937K-ND 10.69 67.36 | 3469K-ND 7.03 44.50 
7 |.110" Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter 1267K-ND 80 6.38 2.000 1938K-ND 14.08 89.19 | _3470K-ND 9.33 58.81 
7 |.110" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter 1211K-ND 84 7.01 125 1942K-ND 1.90 16.27 | 4258K-ND 1.38 10.20 
8 |.110” Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter 4903K-ND 1.66 13.09 .250 1480K-ND 216 18.54 | 3471K-ND 1.61 10.40 
8 |.110" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter 4906K-ND 1.70 13.18 1375 1481K-ND 2.30 19.77 | 3472K-ND 1.91 12.36 
8 _|.187" Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter 4904K-ND 1.59 12.56 500 1482K-ND 2.76 23.48 | 3473K-ND 2.09 14.00 
8 |.187" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter 4907K-ND 1.63 12.67 #8 625 2032K-ND 3.08 26.47 | 4259K-ND 231 15.45 
8 |.250" Male, .032 Brass, Tin Plate, .056 Diameter 4966K-ND 1.16 7.00 (171) .750 1483K-ND 3.12 26.88 | 3474K-ND 2.59 16.68 
8 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter 1266K-ND 1.19 7.21 875 2033K-ND 4.83 41.60 4260K-ND 2.91 20.91 
9 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .106 Diameter 1265K-ND 1.61 9.17 1.000 1484K-ND 4.97 42.64 3475K-ND 3.16 21.74 
4 |.250" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter 1287K-ND 76 6.08 1.500 2034K-ND 10.69 67.36 3476K-ND 7.03 44.50 
5 |.250" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter 1287-STK-ND -76 6.08 2.000 2035K-ND 14.08 89.19 | 3477K-ND 9.33 58.81 
10 |.110°/.250" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter 1282K-ND 76 6.08 
6 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .067 Diameter 4901K-ND 1.06 8.35 Round Spacer Kits 
11 |.250" Male, .032 Brass, Tin Plate, .067 Diameter 4902K-ND 1.06 8.35 . arr A 
12 |.250" Male, .032 Brass. Tin Plate, .052 Diameter 4908K-ND 2.25 17.81 Brass Nickel Plated - Assortment of 1500 pieces Aluminum Iridite - Assortment of 1500 pieces in 
13 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter 1289K-ND 1.18 6.18 in 1/4", 3/8”, 1/2", 3/4” and 1” lengths with 1/4”, 3/8", 1/2”, 3/4" and 1” lengths with clearance 
in ae Moe ee aes ut a 083 Dae 1288 STIS ND 188 oo clearance holes for #4, #6, and #8. 100 pieces of holes for #4, #6, and #8. 100 pieces of each size 
: NE NOE SASS, MIN Eres: laMeteh 3 ; . each size complete with cabinet. complete with cabinet. 
15 | .250" Quick-Fit Vinyl Boot, Clear STAKE RD) 85 6.80 SPR-ISKIT-ND Oe cated: $244.08 SPR-S4KIT-ND ocalt Lbetubendidetmedetiad $229.74 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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“L” Length | Hex Thread Pricing Round Thread Pricing 
EYSTONE Nylon Spacers ost 6 Thread | O.D. (Inch) Part No. 10 100 | Part No. 10 100 
(| 250 T450AK-ND 240 15.56 | 1547AK-ND 262 2256 
Hex Threaded Standoffs @ © 375 1450BK-ND 2.63 18.02 | 1547BK-ND 3.07 26.37 
‘ : F ; . J 500 1450CK-ND 3.04 22.66 | 1547CK-ND 3.74 32.13 
Material: Nylon 6/6 Economical for terminal or printed circuit board supports. 4-40 250 625 4829K-ND 4.45 30.59 | 1867K-ND 4.23 36.36 
“U'Length | 440 Thread | 6-92 Thread | 8-02 Thread Pricing a Be Re 
(Inch) Part No. Part No. Part No. 10 109) 1.000 1450EK-ND 5.29 36.16 | 1547EK-ND 5.94 51.18 
250 1902AK-ND 1903AK-ND 1904AK-ND 4.91 25.23 1500 1831K-ND 10.86 93.52 | 1877K-ND 1053 90.64 
375 1902BK-ND 1903BK-ND 1904BK-ND 5.03 25.85 2.000 1832K-ND 11.14 96.03 | 1878K-ND 10.76 92.70 
500 4902CK-ND 4903CK-ND 1904CK-ND 5.24 26.98 “050 1451AK-ND 210 15.56 | 1548AK-ND 210 14.32 
625 1902FK-ND 1903FK-ND 1904FK-ND 4.56 31.92 375 1451BK-ND 263 18.02 | 1548BK-ND 230 16.78 
.750 1902DK-ND 1903DK-ND 1904DK-ND 6.73 34.61 500 1451CK-ND 3.04 2266 | 1548CK-ND 306 21.73 
875 1902GK-ND 1903GK-ND 1904GK-ND 5.14 36.05 625 1451DK-ND 411 30.59 | 1548DK-ND 334 29.15 
1.000 1902EK-ND 1903EK-ND 1904EK-ND 6.77 34.71 750 4451EK-ND 470 35.74 | 1548EK-ND 425 34.91 
tale ’ 875 1833K-ND 5.42 37.18 | 1879K-ND 5.08 36.26 
Hex Threaded Standoffs - Flame Retardant — Material: Monsanto 340 FR UL 94V-0 rating 632 | 250| 1.000 | 1635K-ND 529 36.16 | 1548FK-ND 487 35.54 
“LLength | 4-40 Thread 6-32 Thread 8-32 Thread Pricing ee ce oso 3 Beene qaee. epee 
nen) BarsiNo: BartiNo: Pero: 10) 100 1.750 | 1638K-ND 10.15 94.66 | 1883K-ND 10.67 91.87 
.250 8440AK-ND 8441AK-ND 8442AK-ND 5.44 38.00 2'000 1639K-ND 1027 95.89 | 1884K-ND 4076 9270 
375 8440BK-ND 8441BK-ND 8442BK-ND 555 38.88 2.250 1642K-ND 10.48 97.79 | 1885K-ND 11.04 94.97 
500 Ghee slo) BEND eee slo) 5.78 40.37 2.500 1643K-ND 10.78 100.47 _| 1886K-ND 11.35 97.79 
625 8440DK-ND 8441DK-ND 8442DK-ND 6.89 47.48 250 1474AK-ND 210 17.36 | 1692AK-ND 290 26.98 
.750 8440EK-ND 8441EK-ND 8442EK-ND 6.91 48.31 375 1474BK-ND 263 1802 | 1692BK-ND 304 2843 
875 8440FK-ND 8441FK-ND 8442FK-ND 7.14 50.06 a00 1474CK-ND 304 2266 | 1692CK-ND 387 3610 
1.000 8440GK-ND 8441GK-ND 8442GK-ND 7.48 52.32 605 4834K-ND 445 3059 | 1887K-ND 479 41.20 
Round i 4 = 8-32 .250 .750 1474DK-ND 4.70 35.74 | 1692DK-ND 5.24 48.83 
y 875 1836K-ND 5.42 37.18 | 1888K-ND 5.43 46.91 
Thru-Hole Spacers 250 1.000 1474EK-ND 5.29 36.16 | 1692EK-ND 5.40 50.37 
Nistanelenvlon G6 ot 1.500 1837K-ND 10.86 93.52 | 1889K-ND 10.53 90.64 
aerial: fsyton 2.000 1838K-ND 11.13 95.89 _| 1899K-ND 11.32 97.54 
“L” Length #4 Screw #6 Screw #8 Screw Pricing 375 1452AK-ND 4.57 39.35 | 1549AK-ND 5.69 53.14 
(Inch) _|.120 Hole Part No. | .140 Hole Part No. | .171 Hole Part No. 10 100 500 1452BK-ND 5.88 50.57 | 1549BK-ND 6.14 57.26 
125 875K-ND 883K-ND 891K-ND 91 8.34 8-32 375 625 1452CK-ND 7.60 65.40 | 1549CK-ND 6.76 63.14 
.250 876K-ND. 884K-ND 892K-ND .99 9.17 -750 1452DK-ND 8.19 70.56 | 1549DK-ND 7.43 69.32 
875 877K-ND 885K-ND 893K-ND 1.29 11.33 1.000 1452EK-ND 10.58 90.94 | 1549EK-ND 9.12 85.08 
500 878K-ND 886K-ND 894K-ND 1.37 12.57 7 j 96 ; 
“625 879K-ND 887K-ND 895K-ND 1.48 13.07 1/4” Hex Threaded Standoff Kit 1/4” Round Threaded Standoff Kit 
-750 880K-ND 888K-ND 896K-ND 1.50 14.14 Brass - Assortment of 1500 in 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4" Brass - Assortment of 1500 pieces in 1/4”, 3/8”, 1/2”, 
875 881K-ND 889K-ND 897K-ND 1.63 15.55 and 1” lengths with thread sizes of 4-40, 6-32 and 8- | 3/4” and 1” lengths with thread sizes of 4-40, 6-32 and 
1.000 882K-ND 890K-ND 898K-ND 1.73 17.00 32. 100 pieces of each size complete with cabinet. 8-32. 100 pieces of each size complete with cabinet. 
STH-14KIT-ND. 2.2.2.2... cece cece $394.88 STR-15KIT-ND......0..00000cceeeeeeeeeeees $358.96 
Aluminum - Assortment of 1500 pieces in 1/4", Aluminum - Assortment of 1500 pieces in 1/4”, 
Threaded Standoffs 1 3/8”, 1/2”, 3/4” and 1” lengths with thread sizes of 3/8", 1/2”, 3/4” and 1” lengths with thread sizes of 


+ Brass: ASTM-B16 
ing: Zinc (ASTM B633) 


+ Plating: Clear Iridite (Mil-C-5541 


inum: QQ-A-225/3, Alloy 2011-T3 


O.D.(across 
a flats) 


Note: Spacers over 1.000 long are tapped .375 deep each end. 


4-40, 6-32 and 8-32. 100 pieces of each size 
complete with cabinet. 
STH-22KIT-ND: ..3..0icccc0csessercesereanas $285.62 


4-40, 6-32 and 8-32. 100 pieces of each size 
complete with cabinet. 
STIR-SSKIT-AND: 202 02. c.ccsscsncracametscnan $280.01 


Male/Female .250” Hex Threaded Standoffs 


“L” Length | Hex Thread Pricing Round Thread Pricing 
Thread | 0.D. | (Inch) | Part No. 10 100 | PartNo. 10 100 
Aluminum Iridite Finish * Brass: ASTM-B16 25 
187 T797AK-ND 3.79 35.32 | 1801AK-ND 3.85 33.17 + Plating: Nickel (QQ-N-290) 
2-56 156 .250 1797BK-ND 4.07 37.90 | 1801BK-ND 3.81 32.96 + Aluminum: QQ-Q-225/3 
3 : ‘312 | 1797CK-ND 4.23 39.45 | 1801CK-ND 4.13 35.64 + Plating: Clear Iridite (Mil-C-5541) 
375 | 1797DK-ND__3.21__- 29.97 |_1801DK-ND__4.77__41.09 
-250 1891K-ND 2.17 15.86 | 2025K-ND 2.16 15.45 Length | 4-40 Thread Pricing 6-32 Thread Pricing 8-32 Thread Pricing 
ae dcear NG a ee ae a a (Inch) | Part No. 10 100 Part No. 10 100 Part No. 10 100 
4-40 | .187 ‘625 | 1894K-ND 330 23.38 | 2028K-ND 324 © 21.73 550 Alumicum fate wo = —— 
ee tee NG ne ne Bras NG Soe eae '375 |8400K-NDt 277 23.49 | 8413K-NDt 2.86 24.41 | 8426K-NDt 3.50 32.14 
tooo _ Een 442 9800 OND aes. 5800 ‘500 |8401K-ND 3.86 3286 | 8414K-ND 2.90 24.62 | 8427K-ND 3.56 32.86 
oa Ea 310 1656 Wee a, 339 ‘625 |8402K-ND 415 35.22 | 8415K-ND 3.66 31.11 | 8428K-ND 383 35.22 
sie in sae iene PCaeNG oad. < 4eee ‘750 |8403K-ND 422 35.85 | 8416K-ND 3.69 31.41 | 8429K-ND 4.08 37.54 
3 ease een ings eZee Sar. eon ‘875 |8404K-ND 458 38.93 | 8417K-ND 4.02 34.20 | 8430K-ND 4.53 41.71 
: ; : ; A: 1.000 |8405K-ND 485 41.20 | 8418K-ND 4.22 35.85 | 8431K-ND 4.81 44.23 
625 SOS 2.81 20.80 les cieN 2o7 « 28i2 1.125 |8406K-ND 5.93 50.36 | 8419K-ND 4.35 36.98 | 8432K-ND 6.45 60.25 
4-40 250 -750 220gIGND 3.17 22.66 [Sao TNE 289 20.81 1.250 |8407K-ND 6.00 50.98 | 8420K-ND 4.65 39.44 | 8433K-ND 6.68 62.32 
875 SOKND) 3.91 91.32 [ISEErEN 3.56 30.59 1.375 |8408K-ND 7.03 60.56 | 8421K-ND 5.27 44.80 | 8434K-ND 7.21 67.26 
1.000 2205K-ND 4.03 34.86 |) S482K-ND 3.93 33.88 1.500 |8409K-ND 719 61.90 | 8422K-ND 6.03 51.29 | 8435K-ND 7.29 67.97 
1.500 Bava No) 6.87 59.02 [SASSIGND 6.64 57.16 1.625 |8410K-ND 7.40 63.76 | 8423K-ND 6.13 52.02 | 8436K-ND 7.36 68.60 
2.000 2207KEND 7.92 _ 68.29 [IS484KEND) 7.69 66.23 1.750 |8411K-ND 7.57 65.10 | 8424K-ND 6.43 54.59 | 8437K-ND 7.44 69.42 
250 2208K-ND 2.10 15.56 | 3485K-ND 1.91 13.39 2.000 |8412K-ND 7.81 67.26 | 8425K-ND 6.56 55.82 | 8438K-ND _7.52_70.14 
'375 | 2209K-ND 2.35 17.10 | 3486K-ND 211 15.55 Brass 
‘500 | 2210K-ND 2.60 18.96 | 3487K-ND 237 16.78 ; 
25 | 1813K-ND 297 21.22 | 1847K-ND 232 24.30 250 |8713K-ND 2.62 2410 | B716K-ND* 2.56 23.49 = = = 
350 | 2211K-ND 317 2266 | 3488K-ND 289 © 20.81 (375 |7200K-NDt 289 26.57 | 7210K-NDt 298 27.50 | 7220K-NDt 3.47 31.82 
375 | 1816K-ND 338 2399 | 1848K-ND 318 22.76 ‘500 |1944K-ND 4.09 3476 | 1952K-ND 3.53 29.97 | 1957K-ND 3.79 32.14 
632 | 250 | 1000 Sey 400 3456 Ee 323 5093) |e eee 40s 42.00 [em 471 40ce (eee aeml ss 47.17 
hae eeNG eos oes ANG 22 ee ‘875 |7201K-ND 463 4254 | 7211K-ND 4.99 45.94 | 7221K-ND 5.60 51.50 
1750 | 1819K-ND 717 6179 | 1855K-ND 705 6077 1.000 |1947K-ND 554 47.17 | 1644K-ND 5.14 47.38 | 1960K-ND 6.36 54.07 
2000 | B2t4iCND Zoo 6829 | 3491KND 769 6623 1.125 |7202K-ND 554 50.98 | 7212K-ND 5.48 50.36 | 7222K-ND 630 58.71 
D250 MeeOeND 879 7571 | 1856KND B56 7369 1.250 |1948K-ND 851 73.33 | 1955K-ND 7.02 59.64 | 1961K-ND 851 73.33 
2500 _ |MIBSSKIND 962 92.91 | 4Be7KND esa nas 1.375 |1949K-ND 872 75.03 | 1956K-ND 7.61 64.68 | 1962K-ND 872 75.03 
350 | 22TBKND 310 15.56 WGHOPCNID! 191 13:39 1.500 | 1950K-ND 912 7858 | 1645K-ND 7.12 65.50 | 1963K-ND 9.12 78.58 
‘375 «(| 2216K-ND 235 «1710 (eeosrenG! out | {e558 1.625 |7203K-ND 850 79.31 | 7214K-ND 8.50 79.31 | 7224K-ND 850 79.31 
500 | MeaieetNe 260 «18.96 | 3494k ND 397 4678 1.750 |7205K-ND 949 988.58 | 7215K-ND 9.49 88.58 | 7225K-ND 9.49 88.58 
g25 | NABOTIND 287 2471 MMReeTcNG! O57 (19.16 2.000 |1951K-ND 10.36 89.20 | 1646K-ND 9.56 89.20 | 1964K-ND 10.36 89.20 
8-32 | .250 .750 | 2218K-ND 3.10 26.57 | 3495K-ND 289 20.81 600 [S7SUIGNEH 4.12 35.05 
875 1828K-ND 3.85 33.06 | 1859K-ND 3.18 22.76 Nylon 6/6 
1.000 | 2219K-ND 4.03 34.86 | 3496K-ND 3.93 33.88 250 |4800K-ND 3.06 2451 | 4814K-ND* 3.06 24.51 | 4828K-ND* 3.50 24.51 
1.500 | 2220K-ND 6.87 59.02 | 3497K-ND 6.64 57.16 '375 | 4801K-ND 3.13 25.03 | 4815K-ND 3.13 25.03 | 4829K-NDt 3.57 25.03 
2.000 _| 2221K-ND 7.92 68.29 | 3498K-ND 7.69 66.23 ‘500 | 4802K-ND 3.25 25.95 | 4816K-ND 3.25 25.95 | 4830K-ND 3.72 25.95 
"375 | 1926AK-ND 3.56 30.68 | 2315AK-ND 5.25 47.89 ‘625 | 4803K-ND 3.32 26.47 | 4817K-ND 3.32 26.47 | 4831K-ND 3.79 26.47 
‘500 | 1926BK-ND 3.71 31.92 | 2315BK-ND 5.89 5068 ‘750 |4804K-ND 3.38 26.98 | 4818K-ND 3.38 26.98 | 4832K-ND 386 26.98 
8-32 | .375 625 | 1926CK-ND 4.86 41.82 | 2315CKND 6.35 54.59 ‘875 | 4805K-ND 3.44 27.50 | 4819K-ND 3.44 27.50 | 4833K-ND 393 27.50 
750 | 1926DK-ND 565 48.61 | 2315DK-ND 681 5861 1.000 | 4806K-ND 3.50 28.01 | 4820K-ND 3.50 28.01 | 4834K-ND 4.00 28.01 
1000 | 1926EK-ND 686 5892 | 2315EK-ND 812 70.03 1.125 |4807K-ND 3.54 28.33 | 4821K-ND 3.54 28.33 | 4835K-ND 4.05 28.33 
Brass Zinc Plate 1.250 | 4808K-ND 3.57 28.53 | 4822K-ND 3.57 28.53 | 4836K-ND 4.08 28.53 
1.375 |4809K-ND 3.63 29.04 | 4823K-ND 3.63 29.04 | 4837K-ND 4.15 29.04 
pam || tase eee ee cos Meer 1.500 | 4810K-ND 3.69 29.45 | 4824K-ND 3.69 29.45 | 4838K-ND 4.22 29.45 
: 0) | essential ee an ene 1.625 |4811K-ND 3.76 30.07 | 4825K-ND 3.76 30.07 | 4839K-ND 4.29 30.07 
Sve CosReENTS rae aoe MERGE 420 aee7 1.750 |4812K-ND 3.82 30.60 | 4826K-ND 3.82 30.60 | 4840K-ND 4.37 30.60 
50 Ee 325 1675 WEEEaae STEELE 2.000 |4813K-ND 3.88 31.11 | 4827K-ND 3.88 31.11 | 4841K-ND 4.44 31.11 
: : ; : : 600 |4799K-ND¢ 3.05 25.94 
°375 | 1803K-ND 2.86 19.26 | 1864K-ND 282 23.37 
500 | 1656K-ND 3.09 22.81 | 1657K-ND 3.06 22.35 * Internal Thread .130/.150 deep t Internal Thread .250 deep + PC/104 and PC/104 Plus 
4-40 | 187 ‘625 | 1804K-ND 4.07 30.69 | 1865K-ND 4.06 26.37 
:750 | 1656AK-ND 4.25 2914 | 1657AK-ND 414 28.42 Hex Brass Standoff Kit Assortment of 750 in 1/2”, 3/4”, 1”, 1-1/4”, and 1-1/2” lengths with thread sizes 
875 1805K-ND 5.65 37.70 1866K-ND 5.64 36.36 of 4-40, 6-32 and 8-32. 50 pieces of each size complete with cabinet. 
1.000 1656BK-ND 5.48 37.69 | 1657BK-ND. 5.43 36.15 STIH-TOKITEND 53 sci: ccrtnicaatnn sedan snciite niece wsenanidsthaiedcntaiasnaiicedn iheun Gtenltestieaiseindatd $358.96 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KEYSTONE 


Metal Cable Clamps 


Recessed Bumpers 


H Half Clam, ah 
Metric 5mm Hex M3X0.5 P or Molded np Malin 
vat ty asher y 77 EF fasher | ay Ot 
Threaded Standoffs (2750 te Clea Feat 
We Dae E if 4 ea 
ED Across fl 
le ae ae pe (orossilets) Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 
Length | Digi-Key Pricing Ha r 
(mm) | Part No. 10 100 4 i ' Provides excellent traction and shock absorbing qualities. Materials: 
5 4390K-ND 2.89 26.99 nn ie KA) Dimensions — Inch Digi-Key Pricing Rubber, BUNA S, (fig. 1 & 2) Vinyl, (fig. 3). 
10 | 4391K-ND 3.42 31.92 ul D E w H__| PartNo. 10 100 asa Sree aa 
15 4392K-ND 3.81 35.43 an Steel Half Cl. imensions (Inc! crew | Digi-Key ricing 
20 eee 64.49 41.62 125. 250 500 ae. ae 114. 9.47 A ES 8 Ear O00) 
25 | 4394K-ND 4.92 45.93 Thread : : : : : : 1/500 250 250 125 .125| #4 |720KND 1.53 12.25 
187.250.500.218 _ | 8141K-ND 1.20 9.89 
1 | 625 312 250.187 .125| #4 |721KND 243 19.46 
250.250 +~.500 +218 | 8142K-ND 1.29 10.29 
1/718 437.250 218 125; #4 |722KND 488 39.03 
Metric Male/F | $2 oo 00 28 eee 138 ie 2| 937 375 375 187 _.187| #8 |723K-ND 468 37.55 
etric Male/remale nn oo! ae 3| 687.250 343 125 155] #6 | 724KND" 3.60 28.84 
é ‘ : : S : : 3| 875 312 406 .187_.187|_#8 |725K-ND* 664 53.14 
5mm Hex Threaded Standoffs 500 .312~—~«625.~—~=«218 | B8146KND 2.13 16.99 3 ae "437468 234200 | #10 tee oe ah 
aa SS 62812625218 BIS ZICND. 218 17.45 3| 562.375 218 187 .115| #4 |727KND 4.35 34.81 
L ~ 6250 312625218 | 8148KND 228 18.33 3] .750 437 265 250 148] #6 |728KND 4.91 39.25 
Length | Digi-Key Pricing : 5.0 or a5 = oe it a aa 3 | .937 625 359 297.174] #8 |729KND 7.25 57.99 
(mm) | Part No. 10 100 (across flats) : . J : a . . * = 
ay 812 312625 218_|_B151K-ND 253 20.29 Greys Blletiers mace 
10 |4313K-ND 440 40.99 
io ARWPN asi 4209 i 875 .375.~—««750~—~«.281_~| 8152K-ND 276 22.04 
: ; MaX0.5 937 437.750 ~—.281_ | 8153K-ND 286 22.97 
1S Bea Tt 4887 | no, 80 - 1.000 .437_—.750_—.281_|_8154K-ND 297 23.68 Flat Washers 
18 | 4316K-ND 5.08 47.49 Insulated Steel Half Clamps 
20 | 4317K-ND 5.23 48.81 DS e750 FU 28 RES P: a0o7 Sora Fibre: Commercial per MIL-F-1148A, Grade CH Nylon: Grade 6/6 per 
25 | 4318K-ND_ 5.77 53.77 | |-— 1 —-| MSx0.5 250.250.500.218 | _8161KND 3.50__ 27.60 ASTM S056 
312312 ~«625.~«218 +| 8162K-ND 396 31.21 amend 
375.312.625.218 _| 8163K-ND 4.14 32.65 <> YL 
. 437 —«.312—~=«HS~S~*«CBC*SY:S« BGAN 467 36.78 B an 
Ceramic Standoffs 500312625218 | _8165K-ND 343 27.09 nee, TT 
A 562.312 ~«625~—~=« 18 ~| -B16EK-ND 355 28.01 tot. 
oa and a 625.312.625.218 | 8167K-ND 3.64 28.85 
4 ()ee 687 «.312~—~«625.~—=«218 +| B168KND 377 29.77 Dimensions - Inch 
» A 750.312.625.218 | 8169K-ND 411 32.44 A B c Digi-Key Pricing 
: 812.375. ~«.750~«.281 ~| 8170K-ND 5.18 40.79 o.. Thick LD. _ | Part No. 100 500 1,000 
7 ‘997 437 750 281] BIT2RND 8.33 aa pee Dereial — as Sema sie 
Length | D (2) Pricing 1.000.437 750281 | BI739KND —-5.96__47.07 mm ieee oe a OL 
Thread} 0.D. | (Inch) | Depth | Part No. 10 100 Steel Clamps 375 ‘032 ‘420 3H17KND 278 118 — 
250 | .250 | thru |7710K-ND 18.42 126.20 187.218 ~=—=«500~—«.203-| 8100K-ND 1.36 10.77 or “a7 20 SRN 272 1181 
250 | .500 | .156 |7711K-ND 20.93 141.05 250.218 500 —«.203_|_8101K-ND 141 11.32 a a ‘top EREEEREN o3y5 1195 1195 
375 | 375 | 156 |7712K-ND 17.43 118.67 312 218 500 ~.203 | 8102K-ND 147 11.74 5 _ 109 «ERERPINN 208 1284 1956 
375 | .500 | .187 |7713K-ND 17.93 122.49 375.218 500.203 _| 8103K-ND 1.52 12.25 : : : : : : 
6-32 | .500 500 140 |7714K-ND 19.44 133.62 437.218 ~—<500-~—«.208: | 8104K-ND 159 (12.77 250 062 120 | 3368KND 2.73 11.85 12.00 
500 .750 | .250 |7715K-ND 20.43 141.04 500.218 = 500.203 _| 8105K-ND 1.67 13.34 312 062 120 | 3196KND 2.73 11.84 14.82 
500 | 1.000 | .375 |7716K-ND 21.90 148.37 562.218 ~=—500~—«.208_-| 8106KND 176 (14.11 375 062 120 | SI97KND 2.79 11.86 14.13 
500 | 1.500 | .562 |7717K-ND 25.89 178.06 625.218 500.203 _ | 8107K-ND 1.81 14.52 Nylon Material — #4 Screw Size 
-500 2.500 -500 | 7718K-ND 33.38 226.36 687 218 500 .203 8108K-ND 1.87 15.04 250 032 120 3348K-ND 263 1134 — 
q/a-29 | 750 | 2500 | -750 |7719K-ND 46.50 322.72 750.218 500.203 _ | _8109K-ND 1.93 15.45 312 032 120 | 3359KND 310 1341 15.89 
-750 4.000 750 |7720K-ND 56.15 389.54 812 218 -500 .203 8110K-ND 1.99 15.86 375 032 120 3118K-ND 3.30 14.42 17.00 
875.218 ~— 500.203 _|_8111K-ND 2.06 16.48 250 “047 7201 M4SKND 3.09 13.13 
ia ae pa oo ae te po 312 .047 120 | 3157KND 267 11.31 15.32 
: : : : : : : 375 047 120 158K-ND 2.68 11.33 16.89 
ed Standoffs Insulated|Steel Clamps on = 120 eae a 11.32 1533 
rer 125 218 00203 ee 20.80 312.062» 120 «| 3198KND 3.09 13.37 20.26 
s =a 187.218 500.203 _ | _8121K-ND 264 21.12 375 062 420 |3200KND 309 1313 1916 
aa 250.218 500 +~.203 | 8122K-ND 272 21.83 - “Fibin Mateiial = 6s 7 - - 
D 312.218 «500 ~——«.208_|_8123K-ND 283 22.81 reales Crew 31Ze) 
re L 375218500203 | BI2Z4KSND 2.93 -23.38 250 082 140 Bee 28 1 
B if 437218 500.203 _|_8125K-ND 3.04 24.51 312 082 140 | 8120KND 2.72 11.82 — 
aa 500218500208 | B126K-ND 315 25.23 375 032 140 SI2USNO 2.78 11.88 — 
s =| 562.218 500.203 _ | 8127K-ND 3.27 26.26 250 047 140 | 3159KND 272 1181 — 
a 625.218 +500 +~«.203 -| 8128K-ND 3.37 26.88 312 047 140 | 3160K-ND 273 11.85 11.95 
687.218 500.203 _| 8120K-ND 346 27.70 375 .047 140 | 3161K-ND 298 1284 13.56 
Female/Female Male/Female Male/Male 750.218 ~.500 ~—~.203 | 8130K-ND 357 28.63 250 062 140 | 3369K-ND 273 11.85 12.00 
812.218 500.203 _| _8131K-ND 3.66 29.25 312 062 140 | 3370K-ND 272 11.82 1295 
Tam DbIa inenaione neh DighKey Pricing 875.218 ~~.500~.203 -| 8132K-ND 377 30.18 375 062 140 | 8201KND 279 11.86 14.13 
Thread| (In) | LS UM P |PartNo. 10 100 937 218 500 203 | 8133K-ND 387 30.79 Nylon Material — #6 Screw Size 
Female/Female Hinge 1.000 218 500 203 | 8134K-ND 397 31.83 250 032 7140 )312KND 263 1144 
440 | 187] 750 — 172 .375 375|/351KND 687 56.14 312 082 140 | S349KND 2.62 11.32 12.65 
4-40 | 187 |1.000 — 250 .375 .625|352K-ND 7.33 59.85 375 082 140 | 3123KND_3.30_ 14.42 17.00 
6-32 | 250] .750 — 172 375 .375|353K-ND 980 79.93 Nylon Cable Clamps 250 047-140 «| 3162KND 2.63 11.33 12.25 
6-32 | .250 |1.000 — .250 .375 .625|354K-ND 10.01 81.78 312 047 140 | 346KND 3.29 13.88 15.32 
8-32 | .250| .750 — 172 .375 .375)/355KND 8.86 72.51 Ideal for securing, insulating and routing cable wiring, piping, tubing, 375 .047 -140 3163K-ND 268 11.33 16.89 
8-32 | .250 |1.000 — .250 375 625|/356KND 9.32 76.22 components and fibre optics. Made of .050” thick nylon 6/6, white. .250 .062 .140 3360K-ND 262 11.32 15.33 
Male/Female Hinge ; 312 062 140 | 3361K-ND 3.09 13.37 20.26 
440 | 187] 625 250 .172 .375 250]/333KND 8.06 65.81 ( W 375 062 140 | 3202K-ND 3.09 1313 19.16 
4-40 | 187 | 875 .250 .250 .625 .250/334K-ND 851 69.42 218 Q i 
6-32 | 250 | 625 312 .172 .375 .250|/335KND 9.69 79.21 ‘is = H 
6-32 | .250 | 875 .312 .250 .625 .250|336KND 9.90 80.95 = 
Male/Male Hinge Dimensions - Inch Digi-Key Pricing Peal ine 
440 | 187] 500 250 — — .250]/357KND 9.24 75.60 D E w H__| Part No. 100 500 1,000 ashers/Bushings 
6-32 | 250] 500 312 — — .250/358KND 9.59 78.28 125 ~«325.~—=«375~—~«140 | 7620KND 4.11 18.00 2067 g 
8-32 | 250 | 500 312 — — 250 | 359K-ND 10.77 87.86 125.325.375.203 | 7621KND 4.11 18.00 20.67 Material: S \ Tf eto 
187.380 «375. ~«.140 | 7622KND 4.21 1850 2097 Nylon, Grades 6/6 per t 
187.380.375.203 | 7623KND 4.21 18.50 20.97 ASTM D4066 (Sooner 
Prepunched 250 410.375 .140 | 7624K-ND 4.33 18.55 21.75 SS i 
E 250.410.375.203 | 7625KND 4.33 18.55 21.75 Dimensions — Inch Digi-Key Pricing 
Insulating Boards 312.445. ~«375~—«140 | 7626K-ND 4.32 19.04 22.24 iL A Bec D Part No. 100 500 
312.445 375.203 | 7627KND 4.32 19.04 22.24 #4 Screw Size 
375. ~«475.~—=«375—=«140 | 7628KND 464 19.84 23.91 031 218 040 115 +«.135 «| SOAOKND 361 15.95 
7 a 7 375.475 375.203 | 7620KND 4.64 19.84 23.91 047 250 «082.115 185 «| 7681K-ND 4.94 21.60 
aoe Beaty Rene Aros Bali 437. .525.~«.75.~~«140 | 7630KND 4.94 21.10 24.81 093.235 047115145 | 3053K-ND 7.21 30.97 
3 : : 437-525 —375~—203. | 7631KND 494 2110 2481 125. 235 +047 ~«115~=~«45~~—=«* STO2KND 7.21 30.37 
Perfboard — Holes .042” (1.07mm) Dia., Glass Epoxy 500 550 375 “140 7632 ND 494 2160 5 At 18 235 047 115.145 3103K-ND 721 30.37 
2.00 450 3405K-ND 2.68 22.24 [3405 : : : : ' : : 250.235.047.115 145 | 40K-ND 8.08 34.49 
500.550.375.203 | 7633KND 4.94 21.60 25.41 : 
2.00 6.00 3406K-ND 3.50 29.05 |3406 a no ee #6 Screw Size 
275 17.00 3407K-ND 10.52 87.32 |3407 : : : : : : ‘ 032.385 ~—~CSSC~CASSSCMOSC«| OBOKND 5.06 23.14 
3.00 450 3408K-ND 3.66 30.38 |3408 625 __.660_.500_.203 | 7635K:ND 8.24 34.52 __ 41.01 032 250 062 140 187 | 7683K-ND 4.74 20.09 
4.50 6.00 3409KND 5.14 42.66 |3409 750.785 500.203 | 7636KND 9.16 39.12 47.05 032.312.062.140 187 | 76S4K-ND 5.26 22.16 
4.50 6.50 3410K-ND 5.94 49.30 3410 875 845 500.203 | 7637K-ND 9.98 42.20 50.12 125.290 «047, «140.170 3054K-ND 7.22 30.41 
450 8.50 3411KND 6.50 53.95 [3411 1.000 910 500 .203 | 7638KND 1029 4375 52.40 187 290 047 140 170 |3104K-ND 7.52 32.46 
4.50 17.00 3412KND 14.46 120.02 |3412 1125 970 500 .203 | 7639K-ND 14.73 62.30 73.84 250 290 047 140 170 |341KND 8.08 34.49 
6.00 17.00 3413K-ND 19.46 161.52 |3413 1.125 1.060 500 203 | 7640K-ND 15.76 67.22 80.25 500.290 047 140.170 =| 3055KND 8.25 35.05 
More Product Available Online: www.digikey.com 
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Phillips Panhead Hex Head Sheet Phillips Nylon Rivets 


BUILDING Sheet Metal Screws Metal Screws Machine Screws SG maa 
. " Igi- ricing 
FASTENERS _ Steel, Zinc Plated Steel, Zinc Plated Nylon 66 - Metting Pointis 500°F (260°C) | Description | PartNo. 100 1-000 
- — — - —— — Aluminum Rivets 
Deserlp- Digi-Key Pricing Desctlp- Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 3/32 x.250 |HE5-ND 7.56 60.48 
tion Part No. 100 1,000 tion Part No. 100 1,000 Description | Part No. 100 1,000 3/32 x .375 | H252-ND 7.60 60.80 
4x3/8 |HB00-ND 1.37 10.99 4x3/8 |HB09-ND 9.72 77.76 1/8x.212 |H253ND 615 49.20 
4x1/2 |HBOI-ND 240 19.20 4x1/2 |HB10-ND 10.73 85.87 256x 4 | ESSO-ND)) 8.86 70.90 1/8x.275 | H254ND 4.65 37.20 
4x3/4 |H802-ND 255 20.40 4x3/4 | HB11-ND 13.38 107.04 2-56 x 1/2 | H534-ND®@ 9.10 72.82 1G x hee oa Hor 
X =| . P 
6x3/8 |H803ND 1.68 13.44 6x3/8 |HBI2ND 558 44.64 256x9/4 |HS3B-ND 926 7441 Vex4eo [RESENBI 40 6720 
6x1/2 |H804ND 246 19.68 6x1/2 |HB13-ND 7.60 60.82 4/8x.650 |H258-ND 10.28 9220 
6x3/4 |H805-ND 2.60 20.83 6x3/4 |HB14-ND 9.54 76.32 440x1/4 | H542-ND@ = 8.86 70.90 ‘Aluminum Large Flange Rivets 
8x3/8 | H806-ND 2.10 16.80 8x3/8 | H815-ND 7.84 62.74 4-40 x 3/8 | H544-NDe 9.00 72.00 1/8x.275 |] H260-ND 865 69.20 
8x1/2 |HB07-ND 276 22.08 8x1/2 |HB16-ND 816 65.28 4x2 [Perea «910 72.82 1/8x.400 |H261-ND 9.00 7200 
8x3/4 |HB08-ND 4.41_——_-35.28 8x3/4 | HBI7-ND 9.95 79.63 . : ‘ 1/8x 525 | H262-ND 11.00 88.00 
4-40x5/8 |H548-ND 9.19 73.54 Steel Rivets 
4-40x3/4 |H550-ND@ 9.26 74.11 3/32x.250 | H263-ND 873 69.80 
xis 3/32 x.375 | H264-ND 9.00 72.00 
Phillips Panhead Slotted Panhead 6-32x 1/4 | H554-ND@ 9.26 74.11 /8x.212 |H6SND 4.14 3308 
Machine Screws Machine Screws 6-32x3/8 |HS56-ND 9.43 75.46 1/8x.275 | H266-ND 4.64 37.12 
: : 1/8x.337 | H267-ND 5.22 41.76 
Steel, Zinc Plated Steel, Zinc Plated 6-32x 1/2 | HS60-ND@ 9.51 76.08 118 : = H268-ND 530 4236 
| 1/8 x 526 | H269-ND 7. 63.80 
Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing oeexS8 lade pele aaa Large Minige Riles 
- ; Description | Part No. 100 1,000 Description | Part No. 100 1,000 6-32 x 3/4 | H568-ND 9.59 76.75 
Dig Rey Beerronic Heravere Kis : : 2-56x 1/4 |HIGO-ND& 4.12 32.93 6-32x1 |HS72ND 966 77.28 vex4oy (eel azt aes 
A -_ I | i a | A “ Xs! is \s . 
come complete with a divided see : He fore aa Scots 2-56x 12 |HI34-ND& 4.64 37.15 18x 525 | HO72-ND 11.25 90.00 
plastic box for easy storage. 256x3/4 |HGSBND 557 4454 | | 256x3/4 |HI38-ND 5.55 44.40 8-32x 1/4 | HS76-ND@ = 9.17 73.34 
740x148 | ERADNDR at aaa | | 436x172 |HI40-ND 240 19.20 8-32x3/8 |H580-ND 9.24 73.92 Hand Rivet Tools 
Zinc Plated Nuts 44oxsii6 |HB43-ND 1.21 970 | [40x14 [HI42NDe 111 8.88 8-32x 1/2 |H584-ND 9.04 72.34 
440x%9/8 |H7BI-ND 162 1296) [440xS/16 |H143-ND 14.21 9.70 7) 
and Washers 440x/2 |HB4¢NDt 137 10.99 4-40x 1/2 |H146-ND&k 1.37 10.99 8-32 x 5/8 | H588-ND 9.46 75.70 HP-2"/39000 
4-40x5/8 |H348-ND 152 1214 440x5/8 |HI48-ND 1.52 12.14 8-32x 3/4 | H592-ND 9.42 75.36 
Desctip- | Digi-Key Pricing | | 4-40x3/4) |H350-ND 1.68 13.44 | [440x9/4 |HISO-ND 1.68 19.44 8-32x1 |HS96-NDe 946 75.65 
tion Part No. 100 1,000) [¢a9x74 |HOS4NDI 148 11.81 6-32x 1/4 |HI54-ND&k 148 11.81 : : 
Wax Nate 6-32x5/16 |HBS5-ND 154 1234| |692x5/16 |HISS-ND 1.54 12.34 10-32x 1/2 | H600-ND 10.19 81.55 
6-32x9/8 |HBS6-ND¢ 1.59 12.72] |682x3/8 |HISE-NDS 1.59 12.72 10-32% 3/4 | H604-ND 10.20 81.60 
No. 2-56 | H212-NDtk 1.31 1051] | 6-32x7/16 |H357-ND 4.74 37.92 | | &82x7/16 |HI57-ND = 1.65 13.20 
No. 4-40 | Ho16-NDt 93 7.44| |632x1/2 |H360-NDt 1.69 13.54| /632x1/2 |HIGO-NDk 1.69 13.54 10-32x1 | H608-ND¢ 10.38 83.04 
6-32x5/8 | H364-ND@ 1.84 14.69 | |632x5/8 |HI64ND§ 1.84 14.69 
No. 6-32 | H22ONDOtHS (1:28 10.27) | 629x394 |H368-ND® 1.95 1560 | |632x3/4 |HI68-ND§ 1.95 15.60 Digi-Key Pricin 
No. 8- 32 | H224-ND@t*§ 1.57 1258] |g39x1 |Ha72NDe 229 1934] |632x1  |HI72-ND§ 229 18.94 Description| Part No 100 ae . . 
No. 10 - 32] H228-ND6g 1.76 14.11 632x146 | HS7E-ND 201 16.08 832x14 |HI7eéND 201 16.08 f 3 The HP-2 is the largest selling hand 
8-32x9/8 |HGSO-NDF 215 1723 832x3/8 |HI80-NDk 215 1723 Nylon Hex Nuts rivet tool in the industry. Its square 
Internal Tooth Lock Washers shoulder fulcrum pin of cold-formed 
8-32x 1/2 | H384-ND@ 227 18.19) |832x1/2 |HI84ND§ 227 18.19 2-56 H612-ND@ 10.55 84.38 heat-treated steel prevents pin rotation 
No. 2 H232-NDt& 3.65 29.23 8-32x5/8 | H388-NDt 250 19.97 een RUS NORE 250 19.97 4-40 H616-ND@ 10.50 84.00 that can elongate the engaging holes 
No. 4 H236-NDt* 1.07 8.59 832x3/4 | H892ND@ 2.71 21.70 S82x3/4 [Eee NOS 271 21.70 6-32 H620-ND@ 10.80 86.40 and cause premature tool failure in 
No.6 HO4O-NDOtk§ 1.13 9.07 8-32 x1 H396-ND@ 3.23 25.87 8-32x1 HI96-ND§ 3.23 25.87 imitation tools. The HP-2 hand rivet tool 
ae Leas Nowtes 120 9.60{ | 10-5212 [HHOONDe 330 26.40 | | 10-32x 172 /H200-ND§ 330 26.40 8-32 Boe 11.06 88.46 sets up to 3/16” steel rivets and comes 
} Z 5) 120 8. 10-32x3/4 | HM04-ND® 4.06 32.45 | | 10-32x3/4 |H204-ND§ 4.06 92.45 10-32 | H628-ND 11.30 90.43 with four mounted nosepieces (3/32”. 
No.10 | H248-ND@§ =—s1.47 11.76] |10-32x1 |H408-ND@ 5.48 43.87| | 10-32x1 |H208-ND§ 5.48 43.87 1/8". 5/32" and 3/16") and a service 
wrench. 
Flat Washers 
ras 2 5 Digi-Key® Nylon Hardware Kit -ND... i 
No.2 H776-ND 1.62 12.96 Digi-Key® Zinc Plated Hardware Kits g Es ibe . Herunacdei6 - panne EM 
a é. IZES . . A an ls 
No.4 | H777-ND 281 22.46 Srna nies ae SeDO eee tak 1500 pieces total. 200 Kit ™/39001 
No. 6 H778-ND 97 7.78 100 pieces each of the following: 100 pieces each of the following: 100 pieces each The deluxe hand riveter kit includes the 
No.8 H779-ND 119 9.50 of the following: HP-2 and 200 assorted Klik-Fast rivets 
*1600-KIT-ND (Slotted)... $17.95 §1601-KIT-ND (Slotted) ... $27.95 a in popular sizes. 
No.10 | H780-ND 1.62 12.96 +1602-KIT-ND (Phillips) ...$17.95 | 1603-KIT-ND (Phillips) .. $27.78 #1604-KIT-ND (Phillips) ....... $53.94 H1002-ND $68.12 
Metric Phillips, Metric Nuts Phillips, Panhead Stainless Steel 
Panhead Machine Screws and Washers Machine Screws Nuts and Washers 
Zinc Plated Zinc Plated Stainless Steel 
Digi-Key Pricing 
Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Description Part No. 100 1,000 
Description _| Part No. 100 1,000) | Description PartNo. 100 1,000 Deschiption||iRartino: LOO RES;000 
M2x 5mm H738-ND 538 43.06 2-56x 1/4 | H700-NDx 264 21.12 Hex Nuts 
SiNoy Hex Nuts 
M2 x 8mm H739-ND§ 5.76 46.08 2-56x 1/2 | H701-ND& 3.84 30.72 No. 2-56Hex Nut | H723-NDx 4.99 39.94 
M2 .x12mm __|H740-ND§ 5.90 47.23] | M2MetricHexNut |H761-ND§ 3.60 28.80 ee = = Sa one onet No.4-40Hex Nut | H724-NDx 4.13 33.02 
M3 x 5mm H742-ND§ 5.94 47.52) | M3MetricHexNut RG NDS 2-84 30.72 4-40 x 5/16 | H704-ND& 334 2674 | | No.6-32HexNut | H725-NDt 5.57 44.54 
Mex Simin naa NDS 6.60 92.80) | M4MeticHex Nut Resa 420 33.60 4-40 x 1/2 | H705-ND& 3.79 30.29 | | No.8-32HexNut | H726-NDt 5.95 47.62 
M3 x 12mm RaeGNDS 6.90 55.20) | M5 Metric Hex Nut | H764-ND 4.80 38.40 4-40 x 3/8 | H782-ND 3.60 28.80 | | No. 10-32Hex Nut | H727-NDt 6.05 48.38 
M8 x 20mm H745-ND§ 8.40 67.20] | M6 Metric Hex Nut | H765-ND* 5.34 42.72 4-40 x 5/8 | H706-ND& 4.16 33.31 
M3 x 25mm H746-ND§ 8.70 69.60 Soliitack Ween 4-40 x 3/4 | H707-ND* 6.36 50.88 Internal Tooth Lock Washers 
M4 x 5mm H747-NDx 7.20 57.60 PEE ROCK MASiers 6-32x 1/4 | H708-NDt 408 32.64 | [No oLockWasher WOTEONIOEM acs eae 
M4 x 8mm H748-ND* 7.56 60.48] | M2 Lock Washers H771-ND§ 5.40 43.20 6-32 x 5/16 | H709-ND 4.39 35.09 : : . 
$ No. 4 Lock Wash 
M4x 12mm | H749-NDx 8.76 70.08) | M3 Lock Washers | H772-ND§ 4.26 34.08 62x38 yn eee O Stock Washer ieee e887 
M4 x 20mm H750-ND* 11.55 92.40] | 14 Lock Washers PNM 24 37.99 6-32x 1/2 | H714-NDt 4.56 36.48 | | No.6LockWasher | H730-NDt 2.30 18.43 
M4 x 25mm H751-ND*« 12.60 100.80 ‘ ‘ 6-32x 5/8 | H712-ND 5.52 44.16 - 
MetuicteWaath No. 8Lock Washer | H731-NDt 2.88 23.04 
MS x 6mm H752-ND 10.56 84.48 ock Washers H774-ND 5.34 42.72 6-32 x 3/4 | H713-NDt 5.38 43.01 No. 10 Lock Washer | H732-NDt 3.07 24.58 
Ne eenin rceatNn 10.80 86.49| | MLock Washers |H775-NDx 6.30 50.40 6-32x1__| H714-ND 6.64 53.09 SE eee 2 : : 
M5 x 12mm H754-ND 12.60 100.80 Flat Washers be bs see ee pee lek Washers 
He © el see 17-70 141.60) | wo Flat Washers | H766-ND 3.30 26.40 8-32 x 5/8 | H717-ND 7:33 58.66 | | No.2FlatWasher | H733NDx 230 18.43 
Me pat ee, scan pied M3 Flat Washers H767-ND 3.60 28.80 8-32x 3/4 | H718-NDt 8.54 68.35 | | No.4FlatWasher | H734-NDk 3.36 26.88 
: : M4 Flat Washers H768-ND&§ 3.66 29.28 8-32 x 1 H719-ND 9.94 79.49 | | No.6FlatWasher | H735-ND 3.66 29.28 
M6 x 12mm H758-ND« 21.60 172.80 5 . 10-32 x 1/2 | H720-NDt 9.31 74.50] | No sriat Wash SPeeEEM 3.90 31.20 
M6 x 20mm H759-ND* 25.80 206.40) | M5 Flat Washers H769-ND 3.75 30.00 10-32 x 3/4 | H721-NDt 11.68 93.46 pantie baer ‘ : : 
M6 x 25mm H760-ND*« 27.60 220.80] | M6 Flat Washers H770-NDx§ 4.80 38.40 10-32 x1 H722-NDt 14.74 117.89 No. 10 Flat Washer | H737-ND 4.74 37.92 
Digi-Key® Metric Hardware Kits Digi-Key® Stainless Steel Hardware Kits 
Sizes M2 and M3. Zinc Plated. Sizes M4 and M6. Zinc Plated. Sizes #2 and #4. Sizes #6, #8, and #10. 
1400 pieces total. 1500 pieces total. 1400 pieces total. 1500 pieces total. 
100 pieces each of the following: 100 pieces each of the following: 100 pieces each of the following: 100 pieces each of the following: 
§1605-KIT-ND (Phillips)..........00...00065 $59.95 | + 1606-KIT-ND (Phillips) ................... $99.95 1607-KIT-ND (Phillips) ............0....06. $39.95 | +1608-KIT-ND (Phillips) .................... $79.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 1011 


KEYSTONE PC Test Points 


Features: + Color keyed for visibility and quick identification 
+ Economical choice for PC test point terminations + Snap-fit 
mounting provides positive retention for wave soldering * Wire 
form loop for safe, non-slip testing »* Space saving, ultra low 
and low profile designs + High profile for difficult to reach 
applications + Suitable for high density packaging on .062” 
(1.57mm) & .093” (2.36mm) PC boards = Practical replace- 
ment for wire-wrap posts and turrets * Secure grip for J hooks, 
EZ hooks, grabbers, alligator clips, tips or probes » Plastic 
base strengthens terminal for positive holding power = Ideal 
for reliable production testing and field service troubleshooting 


Fig. 1 Miniature 


7.62 
| 


Fig. 2 Compact 


f J 
Base Digi-Key Price Each Keystone 8.89 
Fig.| Color Part No. 10 100 500 |Part No. 
Red 5000K-ND 23.17.16 |5000 
Black | 5001K-ND 23. 17 .16 |5001 
1 | White |  5002K-ND 23 17 .16 |5002 
Orange)  5003K-ND 23 17.16 |5003 
Yellow| _5004K-ND 23.17.16 |5004 TY 
Red 5005K-ND 23.18.16 |5005 
Black |  5006K-ND 23 18 .16 |5006 11.30 
2 | White | 5007K-ND 23 18 .16 |5007 
Orange]  5008K-ND 23 18 .16 |5008 U 
Yellow} _5009K-ND 23.18.16 |5009 
Red 5010K-ND 23.18.16 [5010 
Black | 5011K-ND 23 18 .16 |5011 
3 | White | 5012K-ND 23 18 .16 |5012 
Orange) 5013K-ND 23 18 .16 |5013 
Yellow} _5014K-ND 23.18.16 |5014 
4 | Red 6043K-ND 1.27 1.00 .91 [6043 
Black | _ 6044K-ND 1.27 1.00 .91 |6044 


KEYSTONE SMT Test Points 


Miniature + Ultra low profile ideally suited for advanced surface mount printed circuit board applications 
+ Designed for long life and durability + Manufactured using flat wire to provide a large mounting surface 
area * Ideal for use with miniature probes, clips, and hooks * Efficient, safe, board level testing. 

Compact » Unique design provides exceptional strength and durability + Simplifies testing on dense SMT 
circuit boards + Ideal for use with most standard probes, clips and hooks = Efficient, safe, board level testing 


Fig. 1 Miniature Fig. 2 Compact 
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Cut Tape Tape & Reel] 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Keystone 
Fig.| Description) Part No. 50 250 500 Part No. 1,000 Part No. 
1 | Miniature 5015KCT-ND 25 .22 18 5015KTR-ND 108.55 | 5015 
2 |Compact 5016KCT-ND 23 .20 17 5016KTR-ND 100.93 | 5016 


KEYSTONE : ig. Fig. 3 “eG 
Binding Post 7 
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Ads l+-40.40->| 
Base Digi-Key Price Each Keystone 
Fig. | Description Color Part No. 10 100 Part No. 
1 Standard Red 7004K-ND 3.68 2.89 7004 
1 Standard Black 7005K-ND 3.68 2.89 7005 
2 Economy Red 7006K-ND 4.10 3.22 7006 
2 Economy Black 7007K-ND 4.10 3.22 7007 
3 Dual Banana Plugs Red 6088K-ND 11.38 8.95 6088K 
3 Dual Banana Plugs Black 6089K-ND 11.38 8.95 6089K 


JM Electronics Vacuum and Accessories 


Electronic Vacuum 


Complete with hose, 32” - 10 ft. (81.28cm - 3.05 meters), wand, crevice tool, 
crevice tool brush, dusting brush, needle nozzle, 3-year warranty. 


OPTIONS: Shoulder strap with shoulder pad. 


SPECIFICATIONS: Electrical: 115 VAC, 50/60Hz, 5.0 amps. Dimensions: 
Length: 17.80" (45.21cm). Width: 7.75” (19.69cm). Height: 9.25” (23.50cm). 
Weight: 9 Ibs. 14 oz. (4.48kg). Motor: 1HP, continuous duty, thermally 
protected with automatic reset. Conducted RA filtered (reduces EMI to be 
below FOC requirements). 


G i 
mmr 


Filter: Type 1, Small Particle: For trapping extremely fine particles. Typical applications color laser printers, color 
copiers and highly sensitive equipment. Type 2, Medium Particle: Designed to tran unwanted toner from copiers and 
laser printers, cleaning typewriters and data processing equipment. 


Digi-Key Price Each 3M 
Description Part No. i 10 Part No. 
Electronic Vacuum Cleaner 115 Vac SCP148-ND 220.88 206.15 SV-497AJM 
Carrying Strap with Shoulder Pad SCP149-ND 9.98 9.31 SV-CS1 
Type 1 Filter, Small Particle SCP150-ND 22.79 21.27 SV-SPF1 
Type 2 Filter, Medium Particle SCP151-ND 12.81 11.96 SV-MPF2 
Replacement Hose for Electronic and Tool Case Vacuum Cleaners 
30” Hose, Stretches to Approx. 10° SCP230-ND 33.00 — SV-SH32 
50” Hose, Stretches to Approx. 16" SCP231-ND 60.00 = SV-SH50 


Replacement Wire 


JM Breadboard 


Length | Qty./ Digi-Key Price/ 

Ju mper Wi re Kit In. (mm) _| Pkg. Color Part No. Pkg. 
0.1 (2.54) | 200 | (No Insulation) | 923345-01-ND 
«Lengthy 0.2 (5.08) | 200 Red 923345-02-ND 
0.3 (7.62) | 200 Orange 923345-03-ND 
$ 0.4 (10.16) | 200 Yellow 923345-04-ND 
?, 0.5 (12.70) | 200 Green 923345-05-ND 

6.35 0.6 (15.24) | 150 Blue 923345-06-ND $9.78 

44 L 0.7 (17.78) | 150 Violet | 923345-07-ND __ per 

: 7 r 0.8 (20.32) | 150 Gray 923345-08-ND Pkg. 

* 350 wires * 14 different lengths + Wire : 

iS emened: Leads bent ‘9070 Length is 0.9 (22.86) | 150 White SEE ETOND 
classified by color coding + Wire is solid 1.0 (25.40) | 100 Brown 923345-10-ND 
tinned 22 gauge « PVC insulation. 2.0 (50.80) | 100 Red 923345-20-ND 
Kit contains 25 each of 14 different 3.0 (76.20) | 75 Orange —_| 923345-30-ND 
lengths. 4.0 (101.60) | 75 Yellow 923345-40-ND 
923351-ND . $27.24 0 (127.00) | 75 Green | 923345-50-ND 


Solderless Breadboards 


FEATURES: 
* 0.1" x 0.1" (2.54mm) solderless tie point matrix accepts all DIP sizes 
and a wide variety of discrete components with lead diameters up to 


3M AeCeE Board™ =i 
B 


.032” (.81mm) + Capacities range from 610 to 5424 tie points 2A ai ae 
* Accommodate from 6 to 54, 14 pin DIPs + Separate distribution bases for , 138 2 
t B—+ 


power, ground and signal lines + Molded alphanumeric grid for faster, 
easier tie point identification + Circuit elements are easily connected with #22 AWG solid wire + Strip bodies 
are constructed of durable Acetal Copolymer with Alloy 688 terminals + Durable baseplates keep boards 
stationary during use and help to minimize noise and voltage spikes in today’s high speed circuits. 


Total 

DIP Base Dim. Total 5-Tie 
AxCxE | Capacity Inch (cm) Tie Point | Binding} Digi-Key Price 
Model (Size) A B Points | Term.| Posts | Part No. Each 
354 54(14-Pin) | 14.69 (37.31) 9.75 (24.77) 5424 768 922354-ND 111.56 
345 45(14-Pin) | 12.44 (31.60) 9.75 (24.77) 4520 640 4 922345-ND 91.07 
336 36 (14-Pin) | 10.25 (26.04) 9.25 (23.50) 3648 512 4 922336-ND 72.65 
327 27 (14-Pin) | 8.0 (20.32) 9.25 (23.50) 2712 384 4 922327-ND 55.88 
318 18 (14-Pin) | 7.75 (19.69) 6.25 (15.88) 1824 256 3 922318-ND 43.71 
309 9 (14-Pin) 7.0 (17.78) 4.0 (10.16) 840 128 3 922309-ND 21.89 
306 6 (14-Pin) 5.4 (13.72) 4.0 (10.16) 610 94 2 922306-ND 22.19 


3M Super Strips and Circuit Strips 


Universal Breadboarding Elements with Solderless Plug-In Tie Points 
As with all solderless breadboarding units from 3M, components simply plug-in and are interconnected with 
ordinary solid hook-up wire; #22 AWG is recommended. 

All sizes of DIPs and discrete components with lead diameters up to .032” (.82mm) can be accommodated. 


These handy strips may be permanently mounted with the integral non-shorting instant-mounting backing, 
or for quick removal, they may be mounted with screws on panels up to 1/8” (3.18mm) thick. 


Hardware and mounting templates are provided with every strip. 


165.10 | 
8.13 


ee ee ee ee | sea sro pott 
terminals; 
(64 per side) 


6 Holes for 
No. 4 screws for 
rear mounting. 


SPECIFICATIONS 


SUPER-STRIP CIRCUIT-STRIP 

2.25" x 6.50” x .32” 2.25” x 4.90” x .32” 
(57.15mm x 165.10mm x 8.13mm) | (57.15mm x 124.46mm x 8.13mm) 
Plug-In Tie-Points: 840 610 


Materials: Body Acetal Copolymer Acetal Copolymer 


Size: 


SUPER-STRIP CIRCUIT-STRIP 
Terminals Part No. Price Each Terminals Part No. Price Each 
Alloy 770 923252-ND 21.89 Alloy 923253-ND 15.44 
Gold (10m) 923748-ND 69.21 Gold (10m) 923749-ND 57.89 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1012 (1033) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


ELECTRONICS & TECHNOLOGY, INC 


Vector Prototyping Boards with punched holes are convenient economical 
tools for assembling circuit components and cost effective alternatives to 
custom designs. Use general purpose Plugboards and Bus specific for 
edgeboard connection prototyping, while Gircboards are ideal for cutting down 
to smaller board sizes. 

+ Holes on 0.1" (2.54mm) grid .042" (1.07mm) dia. (.043" [1.09mm] on V1018 


a3 Prototype Boards 


IBM PC, XT and AT Expansion Units. + Marked edge contact identification 
* Gold plated edge contacts on 0.1" centers + Power & ground buses terminate 
to connectors + Pads on board & bracket accepts DB9-, 15-, 25- or 37-Pin /O 
connector + Accepts Vector’s press terminals for wiring & soldering + Holes are 
.042" (1.07mm) dia. or 0.1" (2.54mm) grid + 1/16" (1.59mm) thick epoxy glass 
material, gold/nickel contacts + Universal mounting bracket and card guide incl. 


spaced header (AT unit only). 

Circbords™ + .042" (1.07mm) dia holes on 0.1" (2.54mm) grid + 1/16" 
(1.59mm) thick, epoxy glass composite boards + Hame retardant + Etched 
copper patterns are solder plated. 

EISA + Accepts DIPs, PGAs, PLOC, most component geometries + Multilayer 
design ensures signal handling integrity + Mounting area for D-sub and ribbon 


and V1029) + Kector Hole + Plating: Gold/Nickel * Board Material: Epoxy + Layout planning sheets & instructions incl. + Plugs into any IBM AT slot with header connectors + On-board I/O break out field at connector for circuit 
Gass Composite. dual connectors (AT unit only) + Pads for mounting dual, row 0.1" (2.54mm) analysis + Solder coated 
Edge 16- Accessories 
ry Contacts Dimensions Pin Connectors 
IBM PC.XT B PCB Spacing Inch (cm) Dip | Digi-Key Price Each Solder Wire | Card Card | Vector 
z ial 4 v Pattern] No. | In. (mm) A B Cap. | Part No. 1 10 25 Tail Wrap | Extender Racks | Part No. 
— A ——— 4 General Purpose Plugboards 
A 4.50 (11.43) | 4.50 (11.43) | 40 V1017-ND 18.18 15.99 14.19] V1062 1196] V1024 1050-52 | 3662-5 
A 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 50 V1016-ND 20.44 17.97 15.95} V1062 1196) V1024 1050-52 | 3662 
A 4.50 (11.43) | 9.60 (24.38) | 90 V1129-ND 26.39 23.20 20.59} V1062 1196) V1024 Vi1050 | 3662-2 
A B1/Bi 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 45 V1018-ND 32.76 28.80 25.56} V1062 1196) V1024 1050-52 | 3662-9 
B <—A—> H 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 24 V1023-ND 27.28 23.99 21.29} V1062 1196) V1024 1050-52 | 3682-2 
IBM AT/ISA y a D 4.50 (11.43) | 6.50(16.51) | 12 | V1020-ND 21.84 1920 17.04] Vi062 Vitg6| Vi024 1050-52 | 3677-2 
a. a (Se 
rY 4 B E 44 .156” 4.50 (11.43) | 9.60 (24.38) | 40 V1128-ND 34.56 30.39 26.97|} V1062 V1196) V1024 i050 | 4112 
is $1020 Y Circbords E (3.96) | 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 25 V1031-ND 27.30 24.00 21.30} V1062 1196) V1024 1050-52 | 4112-4 
attaches here E 4.50 (11.43) | 4.50 (11.43) | 8 V1032-ND 25.48 22.40 19.88} Vi062 V1196) — _— 4112-5 
D 4.50 (11.43) | 9.60 (24.38) | 21 V1019-ND 26.39 23.20 20.59} V1062 1196) V1080 1053 | 3677 
= 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 24 V1130-ND 39.82 35.01 31.07} V1062 1196) V1024 i050 | 3682-4 
I 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 90 V1131-ND 32.76 28.80 25.56} V1062 1196) V1024 1050 | 3662A6 
—————— B —___+ B A 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 50 V1027-ND 24.57 21.60 19.17} S1364 1061) V1079 1050-52 | 3719-1 
ia Bi 72 -100 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 40 V1029-ND 40.04 35.20 31.24} S1364 1061) V1079 1050-52 | 3719-6 
| = (2.54) | 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 34 V1132-ND 31.69 27.86 24.73} S1364 i061) V1024  V1050 | 4066-4 
> A A 4.50 (11.43) | 9.60 (24.38) | 90 V1028-ND 27.28 23.99 21.29} S1364 1061) V1079 Vi1053 | 3719-4 
EISA | $-100 Multibus | IBM PC, XT (Standard Bus) 
Lo tnnnl mi 
D 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 20 V1111-ND 28.21 24.80 22.01} $2284 — | V1115 1050-52) 4610V 
A 56 125 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 59 V1112-ND 37.93 33.35 29.60} $2284 — | V1115 1050-52] 4610-1 
B1/B2 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 52 V1114-ND 40.04 35.20 31.24] $2284 — | V1115 1050-52 | 4610-3 
IBM* AT/SA Expansion Units 
Cc (2.54) 13.23 (33.60) | 4.20 (10.67) | 84 V1036-ND 56.17 49.38 43.83] S1314 — | V1025 = 4613-1 
Bi (x1) Z 13.23 (33.60) | 4.20 (10.67) | 91 V1038-ND 56.75 49.89 44.28} S1314 — | V1025 = 4613-3 
D | gorag| 100 | 1-25 (83.66) | 4.80 (12.19) | — | V1039-ND 70.96 62.39 5537; — — |vi026 — |4617 
Cc lx (254) | 19:25(83.66)] 4.80 (12.19) | 108} V1040-ND 58.97 5184 4601; — — |vwio2 — = |4617-1 
pi | (AD ; 13.25 (33.66) | 4.80 (12.19) | — | V1041-ND 72.25 6352 56.38; — — |vi02 — | 4617-3 
Bare Board Pad per Hole Buses only I 98 -100 13.25 (33.66) | 4.80 (12.19) | 140 V1137-ND 72.25 63.52 56.38 | S1499-967  — a = 4617-4 
— (2.54) | 13.25 (33.66) | 4.80 (12.19) | 140 V1138-ND 82.70 72.71 64.53 | S1499-967_ — = = 4617-5 
— | 49/98] .1 (2.54) - - — | $1020-ND 312 2475 — POB Expansion Port Ecige Card 
CIRCBORDS (Plugboard Patterns Without The Expense Of Edgeboard Connectors) 
qa] — — | 4.00 (10.16) | 6.00(15.24) | 15 | V1035-ND 17.44 1533 1361) — —-)]- — | 8019 
D = = 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 20 V1044-ND 18.18 15.99 14.19 _ _— a — 8001 
H = = 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 35 V1045-ND 20.02 17.60 15.62 = = = = 8002 
K = = 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 60 V1046-ND 20.00 17.59 15.61 = _ = = 8003 
I _ = 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 50 V1047-ND 21.84 19.20 17.04 _ = a _ 8004 
B2/B2) — a 5.00 (12.70) | 13.25 (33.66) | 154 V1048-ND 40.02 35.19 31.23 = = _— = 8006 
BaJ | — = 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 60 V1049-ND 21.82 19.19 17.03 = _ = = 8007 
3 Hole Solder Pad 3 Hole with Voltage/Gnd. D — _ 4.50 (11.48) | 8.08 (20.52) | 21 1021-ND 17.42 15.32 1359) — _— _ —  |3677-6 
Zig Zag Planes KK | — — | 4.50 (11.43) | 8.08 (20.52) | 80 | v1034-ND 22.75 20.00 17.75) — = | = — — | 45P80-1 
B2/B2) — = 10.60 (26.92) | 10.60 (26.92) | 275 V1001-ND 57.33 50.40 44.73 _ = _ =. 106P106-1 
= = = 18.00 (45.72) | 10.69 (27.15) | — V1116-NDt 146.91 129.16 114.63 = = = = 106P180-4 
B2/B2) — = 12.86 (32.66) | 4.00 (10.16) | 124 V1117-ND 80.01 70.34 62.43 = = _— = 8010 
B2/B2) — = 11.00 (27.94) | 9.20 (23.37) | 283 V1118-ND 58.24 51.20 45.44 _ = _ _— 8012 
CIRCBORDS 2mm and Combo 2mm x .1” Board 
B2 —= = 6.3 (16.0) 3.94 (10.0) | — V2013-ND+ 15.93 14.00 12.43 = = on = 8017 
B2 = = 6.3 (16.0) 3.94 (10.0) | — V2014-ND+ 15.91 13.99 12.42 = = = = 8018 
NEW! CIRCBORD 1mm Pad Per Hole - Prototyping Board NEW! 
A Interleaved Buses Ground Plane m2] — = 6.3(16.0) | 3.94(10.0) | —]| v2016-ND 2730 2400 2130) — — | — —  ]so20 
Low Cost Prototype CIRCBORDS 
B2/B2) — = 4.00 (10.16) | 6.00 (15.24) | 40 v2009-ND 10.47 920 8.17 = = = = 8015 
B2 = = 4.00 (10.16) | 4.00 (10.16) | 40 V2010-ND 6.66 5.86 5.20 = = = = 8015-1 
B2/B2) — a 6.00 (15.24) | 9.00 (22.86) | 60 2011-ND 15.38 13.52 12.00 — mm _ — 8016 
B2 = = 6.00 (15.24) | 6.00 (15.24) | 60 V2012-ND 9.63 847 7.52 = _ a aa 8016-1 
EISA Prototyping Boards 
Bi 188 .050 4.50 (11.43) | 13.25 (33.66) | — V1107-ND 269.41 236.85 210.21 = — | V1108 — 4619-3 
IC = (1.27) | 13.25 (33.66) | 4.50 (11.43) | 140 V1139-ND 295.22 259.54 230.34 = _ = = 4619-5 
Volt/Gnd. Planes Square Pad per Hole 3 Hole Solder S-100 Prototyping Boards 
B2/B2 | 50/100) 125 10.00 (25.40) | 5.30 (13.46) | 80 V1134-ND 63.75 56.05 49.75 = _ = = 8801-6 
PC BOARD PATTERNS A |50/100) (13) | 10.00 (25.40)| 5.30(13.46) | 110] V1135-ND 52.45 4612 4093; — —-|-—- — | 8801-1 
FF | 50/100} (3.18) 10.00 (25.40) | 5.30 (13.46) | — V1136-ND 63.61 55.92 49.63 = — a = 8804 
A _| Edgeboard Contacts Only ; 
B1 | Pad Per Hole W/ Buses VME/Euro Circboard Prototyping Boards 
Bi _— — 3.94 (10.01) | 6.3(16.00) | 35 V1222-ND 16.36 14.39 12.77 — ae a — E160-3U-1 
Ba) | ad Pet Hole:Only. I 3.94 (10.01) | 6.3(16.00) | 45 | v1223-ND 2364 2079 1845, — — | — — | E160-3u-3 
C | Buses Only Around Bare Board Bi | — _ 6.3 (16.0) | 9.19(23.34) | 100) V1226-ND 29.10 2559 2271; — = |= — | E160-6U-1 
D | 3-Hole Solder Pad W/Buses I = — 6.3 (16.0) | 9.19 (23.34) | 105 V1227-ND 25.46 22.39 19.87 _— = _— _ E160-6U-3 
L _ = 6.3 (16.0) | 3.94(10.01) | 20 V1224-ND 27.28 23.99 21.29 _ _ _ =. 4614 
E -Holi r Pad, Zig-Zag Bi round Plane 
a -Hole Solder Pad; 2ig:2agi Buses & Ground Fla Bi 6.3 (16.0) | 3.94(10.01) | 30 V1225-ND 29.10 25.59 22.71 = _ = = 4614-3 
F | Voltage/Gnd. Planes pi — _ 6.3 (16.0) | 9.19(23.34) | 50) V1228-ND 32.74 28.79 25.55; — —]- — | 4615 
G | Buses Only - 2 Sides Bi _ = 8.66 (22.0) | 9.19 (23.34) | 140 V1229-ND 45.48 39.99 35.49 _— = _ = E220-6U-1 
H | Interleaved Buses Cc _— = 8.66 (22.0) | 9.19 (23.34) | 140 V1230-ND 40.02 35.19 31.23 _ = _— = E220-6U-2 
F 8.66 (22.0) | 9.19 (23.34) | 168 V1231-ND 26.39 23.20 20.59 = _ = =! E220-6U-3 
|_| Clearance-Hole Ground Plane Fi — —__| 11.02 (28.0) | 14.44 (96.68) | 348| _V1232-ND 60.04 5279 4695] — — | — —__|p80-903 
J | Voltage/Ground Planes 
K | Pad-Per-Hole Only * IBM is a registered trademark of International Business Machines. Apple II and Ile are trademarks of Apple Computer, Inc. 
L | 3-Hole Solder Pad V1116-ND has pad per hole with PTH, GND plane both sides. 
Sele SOSnr al + 2mm board only. + 2mm x .1” combo board. 
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Ks) Circuit Board Accessories | Edgeboard Connectors te eee 


BERG TRON CS S TECHNOLOGY NG Solder Eyelet Type Insulator Material: Phenolic, UL-94V-0 or Gass filled diallyl; ri? 
Contacts slip on .025” (.64mm) squared wrap or pins. Contacts are tin plated, and offered in a reel of Phthalate UL-94V-1 or Ryton R10. Wrap Tail Type Insulator Material: Phenolic, UL- 
contacts wired together, “daisy-chain” style, to 28 gauge blue insulated wire. Each contact is spaced 5” 94V-0 or Gass filled diallyl; Phthalate UL-94V-1 or Polyester (VALOX) UL-94V-0. 
(127mm) apart. Sold in reels of 50. Contact Material: Phosphor bronze QQ-B-750 or Beryllium copper. Contact Plating: 
.000010” gold over .000050" nickel. Test Voltage: 650 VAC. Rated Current: 3 Amps. 


Contact Res. Drop: 30 Mv Max @ rated current. Insulation Resistance: 5000 


Fig. 3 megohms, mon. @500 VDC. Solder-Eye Wire-Wrap 
Ctrs. No. Of | Termination | Mounting | Digi-Key Price Each Vector 
In. (mm) _| Contacts Type Ears Part No. 1 10 25 Part No. 
100 (2.54) 72 Wrap Tail Center | V1061-NDt{* 18.04 15.86 14.08 | R636-1 
.156 (3.96) 44 Solder Eye Flush V1062-NDtt 11.90 10.47 9.29 | R644 
156 (3.96) 44 Wire Wrap Aush V1195-ND 10.57 9.30 8.26 | R644-3F 
ee eg ere REZ Tose snes — 156 (3.96) | 44 Wire Wrap Center| V1196-ND 10.57 9.30 8.26 | R644-3C 
7] Miniwrap 4.37) Miniwrap J 1.60 + Supplied with between-contact polarizing key. * Wrap Tail: 3-level, .025” (.64mm) Sq. 
Terminal eL-| Terminal i i ‘zi i 
| 2.29 peed ca tt Supplied with between-contact polarizing key and in-contact polarizing key. 


Te8: 15.88 : OB NS bo 


87 io 1A2—fh 15.24 
144 Series| o 


Miniwrap lk.64 square 
Terminal wh Square both ends 


T68: 20.32 


Edgeboard Connectors 
96 Pin Din 


Connector Material: Glass filled polycarbonate or polyester sulphane 
Temp. Rating: -55°C ~ +105°C 


46 2.44 
1.074 4_+(Ret.) 


2.86 
4.32 Termination Male/ Digi-Key Price Each Vector 
Type Female Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 
thst Right Angle PC Mount Female V1233-ND 13.63 11.99 10.64 | RE96FSR 
Weopper alloy Right Angle Wire Wrap Female V1250-NDNEW! 17.45 15.35 13.62 | RE96FWR 
Right Angle PC Mount Male V1235-ND 9.56 840 7.46 | RES6MSR-.062 
Right Angle Long Lead PCB Male V1236-ND 11.81 10.39 9.22 | RE96MSR-125 
Right Angle Wire Wrap Male V1243-ND 18.87 16.60 14.73 | RES6MWR 
355.60 Straight Wire Wrap Female V1237-ND 10.90 9.59 851 | RE6AV 
2.03 2.54 1.07 Straight Wire Wrap Male V1238-ND 11.99 10.55 9.36 | RES6MW 
wv : Straight PC Mount Female (AutoBus) |_V1239-ND 17.75 15.60 13.85 | RES6FABG 
= Straight PC Mount Female V1234-ND 11.85 10.42 9.25 | RED6FSD. 
ae Straight Press-Fit Female V1240-ND 7.26 639 5.67 | RED6FSP 
Install on circuit boards as an alternative to Straight Press-Fit Wire Wrap Female Vi241-ND 11.81 10.39 9.22 | REX6FWP. 
etched bus lines. 
Fig. 12 (a. 
Card Extenders ; —— 
Cutter Detail Current rating: 5A @ 108°F temp. rise; Voltage | = 
! ‘i 5 rating: 200 RMS or 300 VDC. Crcuit contacts are =| = 
Pilot Makes insulating rings gold/nickel plated .000010" gold over .000050” =| 
Pin around pre-punched nickel. Connector contacts: Gold inlay .000030" : 2 
holes to insulate thick, on CA725 copper/nickel alloy base. Board: Vector Card Extenders are specific- 
terminal points. epoxy glass composite - 2 oz. copperclad or FR4 per ally designed to provide in-system 
MIL-P-13949. testing of functioning circuit boards. 
Contacts Dimensions 
Each Cirs. Width x Height Bus System | Digi-Key Price Each Vector 
Total | Side In. (mm) Inch (cm) Application | Part No. 1 10 Part No. 
44 | 22 156 (3.96) | 4.5x6.5(11.43x 16.51), = — Vi024-ND 38.22 33.60 | 3690 
36/62| 18/31 100 (2.54) | 6.7x5.6(17.02x 14.22)| IBMAT |V1026-ND 72.78 63.99 | 3690-26 
62 | 31 100 (2.54) | 3.18x5.7(8.08x 14.48)) IBMPC | V1025-ND 73.58 64.69 | 3690-22 
72 | 36 100 (2.54) [4.5x 11.5 (11.43x29.21))  — V1143-ND 68.49 _ 60.21 | 3690-2 
- oy i Price Each | Vector 60/86 | 30/43 .1/.156 (2.54/3.96)) 12 x 7.5 (30.48 x 19.05) | Multibus! | V1095-ND 112.77 99.14] 3690-18 
Fig.| Description Qty. | Part No. 1 10 _| Part No. 188 | 94 .050 (1.27) 67x 5.6 (17.02x 14.22)) HSA | V1108-ND 279.08 245.59 | 3690-32 
1 |Slip-On contacts For Tab-To-Wire Connection....... 50 | V1065-ND 118.30 104.00 [T120-1/50 56 | 28 125 (3.18) | 4.5x6.5(11.43x16.51)) SDT | V1115-ND 45.41 39.92 | 3690-16 
2 |Lo-Profile IC Socket Pins for .055” (1.40mm) 100 | 50 = Hgt. 7.5 (19.05) $100 | V1144-ND 72.78 63.99 | 3690-12 
Dia. Holes, Wrap Post...........-.-cceceeeeeeeeeeees 100 | V1058-ND 27.01 23.75 |R31/C 
Lo-Profile IC Socket Pins for .042” (1.07mm) 
Dia. Holes, Wrap Post 100 | V1059-ND 32.32 28.42 | R32/C tbe 2.54 
3 Lo-Profile IC Socket Pins for .042” (1.07mm) Prepu nched + Epoxy glass, except as noted aba 
Dia. Holes, Wrap Post...........-.ccceceeeeeeeeeeees 1000 | V1060-ND 236.58 207.99 |R32/M . + .062" (1.57mm) thick except t Bey 
T44 Series Bifurcated Miniwrap Term. with Insulati ng $V1122-ND .047” (1.19mm) thick -- 
.025” (.64mm) Sq. Posts 100 | V1071-ND 9.50 8.36 |T44/C 3 meses 
T44 Series Bifurcated Miniwrap Term. with Boards $V1123-ND .031” (.79mm) thick 254 
.025” (.64mm) Sq. Posts .........-.000eeeeeeeeeeeeee 1000 | V1072-ND 54.67 48.07 | T44/M 
4 | 168 Series Bifurcated Miniwrap Term. with i 7 = jan 7 
025” (.64mm) Sq. Posts... eceeeeeeceeeeeee 100 |V1077-ND 8.81 _—7.75 | T68/C Dimensionsi:Inchi(mm) Digi Rey Price Each Vector 
T68 Series Bifurcated Miniwrap Term. with Width x Length Part No. 1 : 10 25 Part No._ 
.025” (.64mm) Sq. Posts 1000 | V1078-ND 51.91 45.64 |T68s/M Micro-Vectorboards — Holes .042” (1.07mm) Diameter; .100” (2.54mm) Grid 
T68A Series Miniwrap Terminal ..- | 1000 | V1110-ND 96.95 _ 85.24 | T68A/M 4.5 x 17 (114.30 x 431.80) V1005-ND# 11.88 10.45 9.28 | 169P44XXXP 
5A| Press-In Terminals with .025” (.64mm) Sq. Posts.... | 1000 | V1073-ND 85.89 75.51 |T46-4-9/M 4.5 x 6.5 (114.30 x 165.10) V1043-ND# 6.44 5.67 5.03 | 64P44XXXP 
5B | Press-In Terminals with .025" (.64mm) Sq. Posts....| 100 | V1074-ND 12.85 11.30 |T46-5-9/C 4.5 x 17 (114.30 x 431.80) V1004-ND 17.07 15.01 1332 | 169P44WE 
Trifurcated Klipwrap Terminals with .025” 8 x 17 (203.20 x 431.80) V1007-ND 26.43 23.24 20.62 | 169P79WE 
g |_84mm) Sq. Posts .........0. sees eee ree 100 | V1075-ND 13.21 11.62 |T49/C 8.5 x 17 (215.90 x 431.80) V1011-ND 24.17 21.25 18.86 | 169P84WE 
Trifurcated Klipwrap Terminals with .025" 8.5 x 17 (215.90 x 431.80) V1012-ND* 28.70 25.24 22.40 | 169P84WEC1 
(.64mm) Sq. Posts ........sseeceeeeeeeeeeeeeeeeeeees 1000 | V1076-ND 116.73 102.63 | T49/M 4.5 x 6.5 (114.30 x 165.10) V1042-ND 6.41 5.64 5.00 | 64P44WE 
Inboard Pins for 1/16” (1.60mm) Boards with 4.5 x 17 (114.30 x 431.80) V1002-NDt¢ 11.12 9.78 8.68 | 169P44 
7 | 042” (1.07mm) Dia. Holes, Gold...........0..0.08. 1000 | V1054-ND 91.00 80.00 |K24A/M 4.5 x 17 (114.30 x 431.80) V1003-ND*+ 20.73 18.23 16.18 | 169P44C1 
Inboard Pins for 1/16” (1.60mm) Boards with 8 x 17 (203.20 x 431.80) V1006-NDt 29.10 25.59 22.71 | 169P79 
.042” (1.07mm) Dia. Holes, Tin ..........eeeeeeeee es 1000 | V1055-ND 54.58 47.99 |K24C/M 8.5 x 17 (215.90 x 431.80) V1008-ND+ 29.10 25.59 22.71 | 169P84 
Micro-Klip Term. for 1/16" (1.60mm) Boards, 8.5 x 17 (215.90 x 431.80) V1009-ND*¢ 33.74 29.67 __—-26.33 | _169P84C1 
g | 042” (1.07mm) Dia. Holes, Tin 0.20.2... eee 100 | V1069-ND 8.77_—s7.72 | T42-1/C 10 x 17 (254 x 431.80) Vi013-NDt 35.65 31.35 27.82 | 169P99 
Micro-Klip Term. for 1/16" (1.60mm) Boards, 6.5 x 4.5 (165.10 x 114.30) V1119-NDt¢ 6.41 5.64 5.00 | 64P44 
.042” (1.07mm) Dia. Holes, Tin ...............0.000+ 1000 | V1070-ND 42.11 37.03 |T42-1/M 4.5 x 8.5 (114.30 x 215.90) V1120-ND 10.10 8.88 7.89 | 84P44WE 
9 |Rolled Flange Eyelet........00..seccecceeeeeeeeeeeeees 500 | Vi066-ND 30.05 26.42 |T123/500 6 x 17 (152.40 x 431.80) V1122-ND¥¢ 16.67 14.66 13.01 | 169P59-047 
Mini-Klip Term. for 1/16" (1.60mm) Boards with 6 x 17 (152.40 x 431.80) V1123-ND4 17.05 15.00 ‘13.31 | _169P59-032 
49 |, 062" (1.574mm) Dia. Holes, Tin ............0.05 100 | V1067-ND 9.01 7.92 | T28/C 6 x 17 (152.40 x 431.80) V1124-ND# 13.21 11.62 = 10.31 | 169P59XXXP 
Mini-Klip Term. for 1/16” (1.60mm) Boards with 4.5 x 17 (114.30 x 431.80) V1126-ND 16.67 1466 13.01 | 169P44WEC1 
.062” (1.574mm) Dia. Holes, Tin 1000 | V1068-ND 48.12 42.31 |T28/M 4.5 x 17 (114.30 x 431.80) V1127-ND** 17.45 15.35 _13.62 | _169P44C2 
11 | Bus Strips With Round Punched Holes. ...| 10 |V1064-ND 8.95 7.88 [1107/10 Vectorboard® — Holes .062” (1.57mm) Diameter; .100” (2.54mm) Grid 
Pad Cutter Tool with Handle, .040" (1.02mm) Holes 4.8 x 17 (121.92 x 431.80) V1014-ND 25.26 22.21 «19.71 | 170H48WE 
42|_. For Copper Clad Boards. .. 1 | V1056-ND 50.83 44.69 /P138A 8.51 x 17 (216.15 x 431.80) | V1015-ND 38.77 34.08 30.25 | 170H85WE 
Pad Cutter Tool Shank only, .040" (1.02mm) Holes 8.5 x 8.5 (215.90 x 215.90) V1121-ND 26.19 23.03 20.44 | 85H85WE 
For Copper Clad Boards . ..-[ 1 |.V1057-ND 61.12 53.73 |P138C 4.8 x 8.5 (121.92 x 215.90) V1125-ND 13.47 11.84 10.51 | 85H48WE 
14 | Hand Insertion Tool for T44 V1098-ND 22.13 19.46 |A13 Vectorboard® — Holes .025” (.64mm) Diameter; .050” (1.27mm) Grid 
14] Hand Insertion Tool for T68 V1099-ND 23.53 20.69 | A13-1 4x 6.5 (101.60 x 165.10) V1140-ND 49.36 43.40 38.52 | 126M76-032 
15 | Hand Insertion Tool for T49.. V1100-ND 21.55 18.95 | P156V 4x17 (101.60 x 431.80) V1141-ND 6479 5696 5056 | 336M76-032 
i ho peaalnal ites pt teak ee WaISSNE acd ere z aah 4x 17 (101.60 x 431.80) V1142-ND* 52.98 46.58 41.34 | 336M76-032C1 
jand Insertion | oo! for "i . eI “ ! ” z " a” -, 
18 | Hand Insertion Tool for R31, R32 V1104-ND 104.61 91.97 |P158V Vectorboard®) = Holes :025" (.64mm) Diameter,;079° (2mm)iGrid 
13 | Die for R32 Socket Pins ... Vi106-ND 57.77 50.79 [D9 3.94 x 6.3 (100 x 160) W2015:ND 1265 11.12___—9.B7_|_ 47Q78WE 
— |Die for R31 Socket Pins ... MNIZSNDH 22.84 20.08 |D10 # Material: Phenolic. * Copper clad, 1 side. * * Copper clad, 2 side. WE= Epoxy Glass. + Epoxy Glass Composite 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Card Racks 


Designed in accordance with EIA standard, these 19” (48.26cm) subracks are compatible with Vector 
prototyping boards. All racks are adjustable in both height and depth and can be used with snap-in, plastic 
or metal card guides. Available in kit form (CCK) or fully assembled (CCA) all models feature brushed 
aluminum construction with a full line of prototyping boards, extenders and backplanes available. Card racks 
include nylon snap-in card guides. 


VME Card Racks 


Vector VME Subracks are designed for 19” systems based on the DIN 41914 standard. Card Racks come in 
either completely assembled (CCA) or kit form (CCK). Card Guides are ordered separately. Vector 
backplanes are designed to meet VME bus Spec Rev C1 and Rev D. 


Card Cage Back Plane 


—<=$<< 
a. 


Guide 
V1050-51-53 Mount | Mat- | Digi-Key Price Each Vector 
Card Size Rack Size Hgt | Method | erial | Part No. 1 10 Part No. 
Card Size Range Size Guide Assembled Racks 
Inch (cm) Inch (cm) Mount | Mat- | Digi-Key Price Each —_| Vector 3Ux 160mm 19° x 9.27 3U | Snap-In | Nylon | Vi212-ND 161.49 141.97 | CCA160-3U 
Width x Height Width x Depth | Hgt" | Method | erial | PartNo. 1 10 | Part No. 6U x 160mm 19” x 9.27 6U | Snap-In | Nylon | Vi213-ND 180.11 158.34 | CCA160-6U 
3.00-5.00 x 4.5 19.00 x 9.00 3U x 220mm. 19” x 11.63 3U | Snap-In | Nylon | V1214-ND 173.34 152.39 | OCA220-3U 
(7.62-12.70 x 11.43) | (48.26x 22.86) | SU | Snap-in | Nylon | VI145-ND 119.03 104.64 | COK128/90 6U x 220mm 19x 11.63 | 6U | Snap-in | Nylon | V1215-ND 188.95 166.12 | OCA220-6U 
5.50-7.00 x 4.5 19.00 x 9.00 Kitted Racks 
3U | Snap-li i V1052-ND 119.03 104.64 | COK13S/90 
(13.97-17.78 x 11.43)| (48.26 x 22.86) agin Nylon 3U x 160mm. 19” x 9.27 3U | Snap-In | Nylon | Vi216-ND 155.66 136.85 | OOK160-3U 
5.50-7.00 x 4.5 19.00 x 9.00 3U x 220mm 19” x 11.63 3U | Snap-In | Nylon | V1218-ND 154.75 136.05 | OOK220-3U 
(13.97-17.78 x 11.43)] (48.26 x 22.86) | 9U | Snapin | Nylon | VI051-ND 149.33 131.28 | OCAI3S'90 6U x 220mm 19"x 11.63 | 6U | Snap-In | Nylon | V1219-ND 172.61 151.75 | OCK220-6U 
5.50-7.00 x 4.5 19.00 x 9.00 Card Guide 160mm Nylon Snap-In Mount, (pkg of 12) V1220-ND 17.75 15.60 | OG1-160/12 
(13.97-17.78 x 11.43)| (48.26 x22.86) | SU | Fiveted | Zinc | WI050-ND 179.07 187.43 | OGAISM/90 Card Guide 220mm Nylon Snap-In Mount, (pkg of 12) Vi221-ND 21.22 18.66 | OGt-220/12 
5.50-7.00 x 4.5 19.00 x 9.00 
(13.97-17.78 x 11.43)| (48.26 x 22.86) 3U | Snap-In | Nylon | V1146-ND 99.44 87.43 | COK13S-H/90 VME/DIN B k r 
5.50-7.00 x 4.5 19.00 x 9.00 ac anes 
(13.97-17.78 x 11.43)| (48.26 x 22.86) 3U | Snap-In | Nylon | V1147-ND = 479.15 421.24 | OOK13S-16/90 p 
8.60-10.1x4.5 19.00 x 12.00 Vector Monolithic Series back planes are designed to meet VMEbus Specification Rev C1 and Rev D. All 
a i 4 ; 3U | Snap-In | Nylon | V1053-ND 155.86 137.03 | OCA14S/90 termination is placed inboard of the two end connectors to allow the maximum number of slots (21) in a 19” 
(21.84-25.65 x 11.43)| (48.26 x 30.48) ei bac’ fe 
aBNIOIES 19.0051200 RETMA rack. Decoupling capacitors are provided at the ends. The resulting improved power distrubution as 
aa LOU Xe well as signal shielding in ground layers creates a high performance back plane with low signal cross talks. 
(21.84-25.65 x 20.32)| (48.26 x 30.48) SU) Snep-in | Nylon (UTNE) 187.68 165.17 | COA7S/90 Press-fit 96-pin DIN connectors are used. AutoBusGrant (ABG): This option calls for the replacement of 
4.0-8.50 x 10.0 19.00 x 9.00 standard connectors with 96-pin connectors with automatic switching capability mechanically built in. They 
7U | Snap-In | Nylon | V1149-ND = 151.26 = 132.98 | COK100S/90 eliminate the need for manual jumpering entirely. The “P” series which uses a 10-pin power block or “bug” 
(10.16-21.59 x 25.40)| (48.26 x 22.86) Pr ace 4 eae 
45X65 19.00 X9.00 Gid and #6-32 hardware or the “M” series which uses a combination of power bugs and Mate-N-Lok connectors. 
5X6. . . ide 
11.43 x 16.51 48.26 x 22.86) 3U Plat Alum. | V2001-ND 161.29 141.80 | OCA13C/90 
(11.43% 16.51) | (48.26 x 22.86) le Digi-Key Price Each Vector 
* 3U = 5.25” (13.34cm); 5U = 8.75U (22.23cm); 7U= 12.25” (31.12cm) Description Part No. 1 10 Part No. 
EIA B k | PCI BUS, PCMCIA Prototype Kits 
ac p anes 5 Slot VME J1/J2, 6U Backplane 
Width Plug- with Power Bugs and Caps......... V1200-ND 591.50 520.00 VMEBPOS5P11 
ae i, 7 Slot VME J1/J2, 6U Backplane 
Length board | Digi-K PI Each Vect 7 
es eae) enn moaate hid aes with Power Bugs and Caps......... V1201-ND 873.60 768.00 | VMEBPO7P11 
Description Inch (cm) | Series | Part No. 1 10 Part No. 
4.35 x 7.00 10 Slot VME J1/J2, 6U Backplane 
8 Slot CCK13 Series Backplane (14 ony 17 78) 4610 | V1096-ND 216.25 190.12) 4610-8-1A with Power Bugs and Caps......... V1202-ND 718.90 632.00 VMEBP10P11 
73 oe x13 00 12 Slot VME J1/J2, 6U Backplane 
16 Slot CCK13 Series Backplane (1 1 05 x 33 02) 4610 |V1097-ND 289.33 254.36 | 4610-16-1A with Power Bugs and Caps... V1203-ND 1183.00 1040.00 VMEBP12P11 
21 Slot VME J1/J2, 6U Backplane 
Cc d R k A . with Power Bugs and Caps......... V1204-ND 1738.10 1528.00 VMEBP21P11 
ar ac ccessories 5 Slot VME J1/J2, 6U Backplane 
Accessories for card rack enclosures for customizing your application. Card guides are tapered slides for with Mate“N-Lok Power... .:-.+.002 MI2Z05:NB 591.50 520.00 VMEBPOSMO0 
PCB cards to slide along. Snap-In versions provide easy installation without the need for tools. Screw mount 7 Slot VME J1/J2, 6U Backplane 
versions (comes with hardware) allow card placement anywhere within .25” (6.35mm) spacing. with Mate-N-Lok Power............. V1206-ND 873.60 768.00 VMEBP07P00 
a ; 10 Slot VME J1/J2, 6U Backplane 
Length Digi-Key Price Each Vector ‘ NE ‘i 
Description Inch (cm) Part No. 1 10 Part No. with Mate-N-Lok Power............. V1207-ND 718.90 632.00 VMEBP10M00 
5 5 12 Slot VME J1/J2, 6U Backplane 
Optional Assemblies with Mate-N-Lok Power.....++++++++ V1208-ND 1183.00 1040.00 _| VMEBP12M00 
Grab Handle with Hardware for Card Racks 5 Slot VME J1/J2, 6U Backplane 
5.25” (13.34cm) and 8.75" (22.23cm) height = VI161-ND 13.32 11.72 |HA12 with Power Bugs & Mate-N-Lok..... V1210-ND 591.50 520.00 | VMEBPO5S00 
Ejector Handle with Hardware 21 Slot VME J1, 6U Backplane ...... V1211-ND 910.00 800.00 VMEBP21J1 
for Cards (4 pes/bag) = V1162-ND 8.72 7.67 | HA9/4 
T-Strut 1" wide for Customizing Card Rack 16.85 (42.80) | V2002-ND 8.03 7.06 |TS169 
T-Strut 1" wide for Customizing Card Rack 20.85 (52.96) | V2005-ND 8.88 7.81 |TS209 P Cc | Devel Oo p m e nt B oa rd Ss 
Hardware Kit for Backplane 
Connector (42 pes/total) _ V2006-ND 1068 9.40 |HD34 For fast P/N V1163-ND Features: 
RS ApS cota et development ot 2 Poner and ground ecceseblo ivouahout felboatl 
T-Strut (25 bi = V2007-ND 5: 4.98 |NT4-7PA i ieee ‘ 
Strut (25 pes/bag) 66 adapter card to + For use in 5 Volt or 3.3 Volt applications. 
Flat Head Screw 4-40 THD for PCI bus. + For use with Vector prototype accessories. 
T-Struts (25 pcs/bag) -25 (.64) V2004-ND 5.10 4.48 | SC4-27/25 
Bracket Kit for T-Struts a 2000-ND 8.92 7.84 |BRI6A Price Each Vector 
Card Guides — Plastic Screw Mount peseuntion i ily Be BantiNe: 
7 PCI BUS, PCMCIA Prototype Kits 
Plastic Screw Mount (Pkg. of 12) 2.89 (7.34) | V1151-ND 21.57 18.96 | CG2-45P PCI Plugboard +5V or 3.3V. 
¥ + .3V, 
Plastic Screw Mount (Pkg. of 12) 5.42 (13.77) | V1153-ND 20.26 17.81 |CG2-65P Pad Per Hole, PTH ..........--6.0-- V1163-ND 238.02 209.25 185.71 4624-3 
Plastic Screw Mount (Pkg. of 12) 6.93 (17.60) | V1156-ND 20.60 18.12 |CG2-80P PGI Extender Test Card 
Plastic Screw Mount (Pkg. of 12) 8.14 (20.68) | V1160-ND 20.93 18.40 |CG2-95P 5V for 32 or 64 Bit......ececcccccceee V1166-ND 367.28 322.88 286.56 | 3690-34-5V 
Card Guides — Nylon Snap-In Mount PCI Extender Test Card 
Nylon Snap-In Mount (Pkg. of 12) 3.17 (8.05) | V1150-ND 13.09 11.51 |CG2-45S 3.3V for 32 or 64 Bit................. V1167-ND 367.28 322.88 286.56 | 3690-34-3V 
Nylon Snap-In Mount (Pkg. of 12) 5.42 (13.77) | V1152-ND 11.54 10.15 |CG2-65S PCMCIA Adapter 
Nylon Snap-In Mount (Pkg. of 12) 6.93 (17.60) | V1155-ND 16.96 14.92 |CG2-80S Board Assembly ........-+-+++---++- V1168-ND 89.18 78.40 69.58 _| 4625-1 
Nylon Snap-In Mount (Pkg. of 12) 8.43 (21.41) | V1158-ND 14.71 12.93 | CG2-95S PCMCIA Proto Board Kit 
- 4.5” x 6.00” (11.43cm x 15.24cm) 
Card Guides ” Metal acrewi Mount Pad Per Hole.......s.sescseseeeees V1169-ND 107.38 94.40 83.78 _| 4625-3 
Metal Screw Mount (Pkg. of 12) 5.42 (13.77) | V1154-ND 26.14 22.98 |CG2-65M PCMCIA Extender Test Card 
Metal Screw Mount (Pkg. of 12) 6.93 (17.60) | V1157-ND 32.92 28.95 |CG2-80M for Type Il or Ill Slots................ V1170-ND 136.48 119.99 106.49 | 3690-35 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 1015 


rOR 
ELECTRONICS & TECHNOLOGY, INC 


CompactPCl® Card Racks 


The newest specification for PCl-based computers is CompactPCI. It 
is electrically a superset of desktop PCI with a different physical form 
factor. CompactPCI utilizes the Eurocard form factor popularized by 
the VME bus. Card racks for CompactPCI Bus come completely 
assembled with card guides. Plug-in power supply and backplane are 
ordered separately. Standard 3U and 6U heights available with 4 or 8 


slot card configurations. 


Note: Vented top and bottoms are not included. 


) 
Card Rack cPO | 9.0 (22.86) 12(30.48) | 3U 
Card Rack cPO_| 19(48.26) _10(25.40) | 6U 


V1175-ND 258.95 227.65 
V1178-ND 270.89 238.15 


Dim. - Inch (cm) Digi-Key Price Each Vector 
Description Width Depth Hgt. Part No. 1 10 25 Part No. 
Card Rack cPOl | 7.4(18.80) 8.5(21.59) | 3U V1176-ND 204.006 — = OCA26-36 
Card Rack cPO | 9.0 (22.86) 8.5(21.59) | 3U V1177-ND 218.00 — = OCA26-44. 
Card Rack cPOl | 7.4(18.80) 12 (30.48) 3U V1174-ND 234.11 = = OCA27-36 


202.04 | OCA27-44 
211.36 | OCA28-84-00 


Twin 
Industries Extender Cards 


Bus extender cards allow units under test (UUT) to be developed in functioning systems. The extenders 
allow access to the UUT and prevent damage to test systems from repeated removals and insertions. 
Models with test point allow monitoring of signal activity. 


438-1000 438-1001 


438-1004 438-1005 


Optional Hardware Kit for Above Racks, 24 pcs. Total 
Card Guides Snap-In Style for Above Racks 


2003-ND 8.12 
v2008-ND_ 1.62 


7.14 6.34 | HD91 
1.43 1.27 | 3250-0001-01 


CompactPCl® Backplane 


Features: + Backplane design is compliant with the CompactPCl 
specification 1.0 +» CPU slot is on the right + A Drive connector for 
Peripheral Power is provided + A 4-pin Connector is provided for 12 


VDC fan connection 


438-1008 438-1009 438-1010 


il =f 


Digi-Key Price Vector 1 
Description Part No. Each Part No. | | 
Backplane for CompactPC), 8 Slot, 6U V1184-ND 657.93 CPCIBP8-6-64 
Digi-Key Price Each Twin Industries 
Compact PClI® Power Su pply Description Part No. 110 _| PartNo. 

, . CompactPC! 3U with Test Points 160mm x 3U 438-1000-ND 273.00 263.90 | 2000-EXTM 
Available in 5 wattage outputs and 4 voltage outputs (5V, 3.3V, +12V, and CompactPO! 6U with Test Points 160mm x 6U 438-1001-ND 492.00 475.60 | 2000-6U-EXTM 
-12V), this CPCI power supplies plug directly into the CompactPCl card rack CompactPCl 3U x 80mm 438-1002-ND 210.00 203.00 | 2000-3U-80EX 
and connect to the backplane to supply system voltages to all slots on CompactPCl 6U x 80mm 438-1003-ND 450.00 435.00 | 2000-6U-80EX 
backplane connectors. CompactPC 6U x 80mm Rear I/O (J3-5) 438-1004-ND 417.00 403.10 | 2000-6U-80EX-REAR 

: . : PQ, 32 Bit, 4 Layer with Test Points 438-1005-ND 167.44 147.20 | 7586-5EXTM 
Supplies are hot swappable and redundant sharing with Overvoltage/Over- PO, 64 Bit, 4 Layer with Test Points (3.3 or 5V) 438-1006-ND 141.96 124.80 | 7564-UEXIM 
temperature/Short circuit protection on all outputs and inputs. Input voltage PQ, 32 Bit, Right Angle Riser Card 438-1007-ND 72.80 64.00 | 7586-RAEXTM 
is 90-264VAC (47Hz to 440Hz) PQ, 32 Bit, Left Angle Riser Card 438-1008-ND 72.80 64.00 | 7586-LAEXTM 

VMEwith Test Points for All Signals 438-1009-ND 123.76 108.80 | 8196-6U-EXT 
Digi-Key Price Vector POMGA, 4 Layer, 2.13" x 6.35" (54mm x 161mm) 438-1010-ND 112.84 99.20 | 3300-EXTM 
eeingr eats Eo Satie Ae? lst Ande Fis Cad. 428 1012ND 4780 41.60 | ACPLAXTM 
, le FIser ‘s ‘ A ‘ 
75 Watt cPCI, Closed Frame V1186-ND 282.10 2600-075 iS 2Layer 438-1013-ND 5824 51.20 | 7098-Exr 
300 Watt cPCI, Qpen Frame V1180-ND 754.85 2600-300 
300 Watt cPCl, Qosed Frame 1190-ND 859.95 2650-300 
350 Watt cPO1, Closed Frame V1191-ND 819.00 2600-350 G | Pp P tot i B d 
! eneral Purpose Prototyping Boards 
Adapter Board for Aux. Power Supply V1181-ND 294.44 4626 


CompactPCl® 
Test Load Boards 


For enclosure and backplane monitoring without separate 
probes. Gives test loading for power supply for remote 


voltage calibration. Mount-in card slot and is ful 
and tested. 


lly assembled 


Digi-Key Price Each Vector 
Description Part No. 1 10 25 Part No. 
Resistive Load Board for 3U Systems V1182-ND 286.65 252.00 223.65 | CPO-3U-25-L 
Resistive Load Board for 6U Systems V1183-ND 317.39 279.03 247.64 | CPO-6U-25-L 


Twin 


Industries SMT Adapter Boards 


Surface mount components are soldered to pads on boards. Traces extend from pads to prototyping holes 
on standard 0.1” x 0.1" (2.54mm x 2.54mm) grid. Individual leads can be monitored or other components 
can be added to evaluate performance of surface mount product. Saves time and prototyping cost. All 
boards made with FR4 laminate, and featuring ground plane on back side. Pad to pad spacing (pitch) is 


measured in mils (thousandths of inch). 


QFP44-100 QFP100, 128 


Digi-Key Price Each Twin Industries 

Description Part No. 1 10 Part No. 
GP 44-100, 160, 25 mil pitch 438-1015-ND 29.12 25.60 8100-SMT6 
GP 100, 128, 144, 208, 240, 20 mil pitch 438-1016-ND 41.86 36.80 8100-SMT7 
SOIC Medium, Wide, Platic, 50 mil pitch 438-1014-ND 21.84 = 19.20 8100-SMT4 
SOC Medium, Tiny, Metric, 25 mil/50mil 438-1017-ND 41.86 36.80 8100-SMT8 
TSOP 40, 48, 56, (20 mil pitch); PSOP 44 (50 

mil pitch); SSOP 56 (30 mil pitch) 438-1018-ND 69.16 60.80 8100-SMT9 


High quality prototyping boards for use in hardware development, rapid prototyping, and wire wrapping 
projects. Features: + FR4 glass epoxy material, 0.062” thick + Grid holes spaced on 0.1” x 0.1” (2.54mm x 
2.54mm) centers + Hole size .042” (.035 plated) » PPH = Pad Per Hole + PTH = Plated Thru Hole » NP = 
Non-Plated 


Digi-Key Price Each | Twin Industries 
Description Part No. 1 10 Part No. 
4 x 5” (101.6mm x 127mm) Unclad (No Copper) 438-1019-ND 4.73 4.16 | 7100-45 
10” x 10” (25.4cm x 25.4cm) Unclad (No Copper) 438-1020-ND. 23.66 20.80 | 7100-1010 
10” x 20" (25.4cm x 50.8cm) Unclad (No Copper) 438-1021-ND. 45.50 40.00 | 7100-1020 


4 x5” (101.6mm x 127mm) Pad Per Hole (PTH), Double Sided | 438-1022-ND 13.78 12.12 | 8000-45 
10” x 10” (25.4cm x 25.4cm) Pad Per Hole (PTH), Double Sided | 438-1023-ND 61.88 54.40 | 8000-1010 
10” x 20" (25.4cm x 50.8cm) Pad Per Hole (PTH), Double Sided | 438-1024-ND 116.48 102.40 | 8000-1020 
4" x 5" (101.6mm x 127mm) Pad Per Hole (PTH), GND Plane 438-1025-ND 13.78 12.12 | 8100-45 
10” x 10” (25.4cm x 25.4cm) Pad Per Hole (PTH), GND Plane 438-1026-ND 61.88 54.40 | 8100-1010 
10” x 20" (25.4cm x 50.8cm) Pad Per Hole (PTH), GND Plane 438-1027-ND 116.48 102.40 | 8100-1020 


4" x5" (101.6mm x 127mm) Pad Per Hole (PTH), Two GND Plane | 438-1028-ND 13.78 12.12 | 8200-45 
10” x 10” (25.4cem x 25.4cm) Pad Per Hole (PTH), Two GND Plane | 438-1029-ND 61.88 54.40 | 8200-1010 
10” x 20" (25.4cm x 50.8cm) Pad Per Hole (PTH), Two GND Plane | 438-1030-ND 116.48 102.40 | 8200-1020 


1016 (1033) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


sate Dimensions Digi-Key Price | Injectorall Dimensions Digi-Key Price | Injectorall 
A Inch (cm) Part No. Each | Part No. Inch (cm) Part No. Each | Part No. 
a < 12 x 12 (30.48 x 30.48); PC96P-T-ND 30.72 | PC96P-T 1/16” (.159cm) Thick, 2 oz Copper 
Electronics Corp. . 12 x 18 (30.48 x 45.72)| | PC97P-ND 46.05 | PC97P 3x45 (7.62 x 11.43) PC51-ND 4.66 | PC51 
ae 18 x 18 (45.72 x 45.72)| _ PC97P-E-ND 62.19 | PC97P-E 4x 6 (10.16 x 15.24) PC52-ND 7.45 | PC52 
Positive Coated ee Double Sided 45x7 (11.43% 17.78) | PC52-C-ND 8.81 | PC52-C 
ee Coated Copper Clad 010” (.025cm) Thick, 1 oz Copper 6 x 6 (15.24 x 15.24) PC52-S-ND 10.08 | PC52-S 
Sensitized PC Board 3x45 (7.62x 11.43) | PC6OP-ND 5.90 | PC6OP 8x9 (15.24 x 22.56) | MRCoeanly 15.11) GSS. 
4x6 (10.16% 15.24) | PC61P-ND 3.81 | PCBIP 12 x 12 (30.48 x 30.48) PC53-T-ND 28.46 | PC53-T 
Copper Clad Boards 4.5x7 (11.43 x 17.78) | PC61P-C-ND 11.66 | PC61P-C 12x 18 (30.48 x 45.72) en pane 
6x6 (1524x1524) | PC61P-S-ND 13.38 | PCSIP-S 18 x 18 (45.72 x 45.72) | __ PC54-E-ND 54.64 | PC54-E 
‘ : : 1/16” (.159cm) Thick, 4 oz C 
Make your own professional looking prototype boards with trace 6x 9 (15.24 x 22.86) | PC62P-ND 19.98 | PC62P axes une f em) Thick, ere) BETS 
widths as narrow as .005” (.13mm). All boards are FR4 material and 12 x 12 (30.48 x 30.48)) PC62P-T-ND 42.32 | PC62P-T 140. y ; 
indi Ff 12 x 18 (30.48 x 45.72)| PC63P-ND 63.47 | PC63P 4 x 6 (10.16 x 15.24) PC80-ND 7.36 | PC80 
come packaged individually in a black bag with blue header. 2 . 3 4.5x7 (11.43 x 17.78 PC80-C-ND 9.66 | PC80-C 
CAUTION: Do not open in direct sunlight, open in darkroom 18 x 18 (45.72 x 45.72)|_PC63P-E-ND 85.36 | PC63P-E moe LIS X17 18) rt i 7 
Seater od -005” (.013cm) Thick, .5 oz Copper 6 x 6 (15.24 x 15.24) PC80-S-ND 10.08 | PC80-S 
i 6 x 9 (15.24 x 22.86) PC81-ND 15.11 | PC81 
Developer and etchant solution available from Injectorall. 3 x 4.5 (7.62 x 11.43) PC90P-ND 5.90 | PC9OP 12x 12 (30.48 x 30.48 PC81-T-ND 36.64 | PC81-T 
4x6 (10.16 x 15.24) | PC91P-ND 9.81 | PC91P ioe ie eoaee ie 2) PCg2.ND 54.96 | Pose 
Dimensions Digi-Key Price | Injectorall 45 x7 (11.49 x 17.78) (aCe egeg tee | aeons 18 x 18 (45.72 x 45.72) | _ PC82-E-ND 82.45 | PC82-E 
inchi(cm) Part No. Each | Part No. 6x 6 (15.24 x 15.24) | PC91P-S-ND 13.33 | PC91P-S . : inaialsided 2 
Single Sided 6x9 (15.24 x 22.86) | PC92P-ND 19.98 | Pc92P 
1/16” (159¢m) Thick, 1 oz C 12 x 12 (30.48 x 30.48)|  PC92P-T-ND 42.32 | PC92P-T 1/32” (.079cm) Thick, 1 oz Copper 
rEosCMy ERICK,.2 OZ:COPper 12 x 18 (30.48 x 45.72) PC93P-ND 63.47 | PC93P 3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC55-ND 3.33 | PC55 
3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC17P-ND 4.95 | PC17P 18 x 18 (45.72 x 45.72)| _ PC93P-E-ND 85.72 | PC93P-E 4x 6 (10.16 x 15.24) PC56-ND 4.35 | PC56 
4x 6 (10.16 x 15.24) PC18P-ND 7.93 | PC18P 4.5 x7 (11.43 x 17.78) PC56-C-ND 4.53 ] PC56-C 
pied 9) Bee i = 
x6 (15.24 x 15. oS: ; : s.5 6 x 9 (15.24 x 22.86 PC57-ND 7.78 | PC57 
Fe x aces 2), poe tans Bg19 . Positive PC Boa rd 12x 2 (30.48 x 30-48) PC57-T-ND 15.59 | PC57-T 
x .48 x 30. a, ; ‘ . 12 x 18 (30.48 x 45.72 PC58-ND 23.37 | PC58 
12 x 18 (30.48 x 45.72)/  PC19AP-ND 52.55 | PC19AP Accessories 18x 18 (05.72 x 48.72) PC58-E-ND 29.34 | PC58-E 
18 x 18 (45.72 x 45.72) |__ PC19AP-E-ND 70.94 | PC19AP-E Double Sided 
1/16” (.159cm) Thick, 2 oz Copper Use re-useable exposure guide for determining '1/32” (.079. Thick, 1 C 
3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC9P-ND 5.71 | PC9P your exposure time to the distance of the ( cm) Thick, 1 oz Copper 
4x 6 (10.16 x 15.24) PC10P-ND 9.70 | PC10P exposure lamp for your application. The UV Sete (482 x 113) eng) 5.23 "POM 
4.5 x7 (11.43 x 17.78) | PC10P-C-ND 11.70 | PC10P-C exposure lamp is a 15W lamp for exposing the 4 BIO 16 15:20) Roe o710)) ee 
6x6 (15.24x 15.24) | PC10P-S-ND 13.36 | PC10P-S presensitized board. Intended to be used with Glass Exposure Kit Hoe Ux tS) Be ND one eee 
6x9 (15.24 x 22.86) | PC11P-ND 20.04 | PC11P your fluorescent 18” bi-pin fixture. Gass exposure SRO Sed x1 5ie4) Fee SAND) Gos" | Boe 
42x 12 (30.48 x 30.48) PC11P-T-ND 41.30 | PC11P-T Kit consists of two pieces of properly sized glass with spring clips. Used to 8x9 (15.24 x 22.86) Bere 1036. nee 
12 x 18 (30.48 x 45.72) | PC12P-ND 61.94 | PC12P position and hold mylar positive and board during the exposure process. 1 s He O48 x an 7a) Ree eee eae 
x i x 1s =I is 
18x 18 (45.72 x 45.72) ee 65-05) POAT E Digi-Key Price. | Injectorall 18x 18 (45.72 x 45.72) |__ PC47-E-ND 32.47 | PC47-E 
1/16” (.159 ) Thi Kk, 1/2 oz C. Description Part No. Each | Part No. 1/32” (.079cm) Thick, 2 oz Copper 
-159cm) Thick, 1/2 oz Copper i 3 x 4.5 (7.62 x 11.43) PC64-ND 4.66 | PC64 
3x45 (7.62 x 11.43) PC74P-ND 7.06 |PC74P Reusable Exposure Guide Kit PCS0A-ND 2.78 | PC50A 
4x6 (10.16 x 15.24) | PC75P-ND 11.61 | PC75P 8" Huorescert repent wees oe) PCES-CND Bai | Pces-c 
4.5x7 (11.43 x 17.78) | PC75P-C-ND 14.39 | PC75P-C Exposure Lamp, Bi-Pin POSS7PND 20.74 _| PCSS7F 6 x 6 (15.24 x 15.24) PC65-S-ND 10.08 | PC65-S 
6 x 6 (15.24 x 15.24) | PC75P-S-ND 16.46 | PC75P-S Gass Exposure Kit for 6 x 9 (15.24 x 22.86) PC66-ND 14.11 | PC66 
6 x 9 (15.24 x 22.86) PC76P-ND 24.69 | PC76P 4x6"(10.16x15.24cm) 12x 12 (30.48 x 30.48) PC66-T-ND 28.46 | PC66-T 
12 x 12 (30.48 x 30.48) | PC76P-T-ND 57.74 | PC76P-T ard smaller, 6 Pes. BCGESNOM 4.78 | POGAS 12x 18 (30.48 x 45.72) | PC67-ND 42.67 | PC67 
12 x 18 (30.48 x 45.72)| PC77P-ND 86.62 | PC77P Glass Exposure Kit for 18 x 18 (45.72 x 45.72) | __ PC67-E-ND 54.64_| PC67-E 
18 x 18 (45.72 x 45.72)| _ PC77P-E-ND 116.92 | PC77P-E 6x9" (15.24x22.86cm) Single Sided 
1/16” (.159cm) Thick, 1 oz Copper and smaller, 6 Pes. PC-GL69-ND 7.78 | PCG69 014” (.036cm) Thick, 1 oz Copper 
3x 4.5 (7.62 x 11.43) | PC40P-ND 7.06 | PC40P Gass Exposure Kit for 3x45 (762 x 11.43) PCO4-ND oss PCO4 
4x 6 (10.16 x 15.24) PC41P-ND 11.61 | PC41P 14x18" (35.56x45.72cm) 4x 6 (10.16 Fi 15.24) PC95-ND 4.35 | PC95 
4.5 x7 (11.43 x 17.78) | _PC41P-C-ND 14.39 | PC41P-C and smaller, 8 Pcs. PC-GL1218-ND__20.91_| PC-GL1218 : : : 
aS : ~ 4.5 x7 (11.43 x 17.78) PC95-C-ND 4.53 | PC95-C 
6 x 6 (15.24 x 15.24) | PC41P-S-ND 16.46 | PC41P-S ear Mylar Film, 4x6 6x 6 (15.24 x 15.24) PC95-S-ND 518 | PCQS-S 
6x9 (15.24 x 22.86) | PC42P-ND 24.69 | PC42P (10.16x15.24cm) 2 Sheet Pack | PC36-ND 2.00 6x9 (15.24 x 22.86) PC96-ND 778 | pose 
12 x 12 (30.48 x 30.48)| PC42P-T-ND 57.74 | PC42P-T lear Mylar Film, 6x9" 12x 12 (30.48 x 30.48) | PC96-T-ND 1559 | PC96-T 
12 x 18 (30.48 x 45.72)| PC43P-ND 86.62 | PC43P ‘ | ; : : 
18 x 18 (45.72 x 45.72) | _ PC43P-E-ND 116.92 | PC43P-E (ie on) 25 12x18 (0.88 x40-12) Been eee |) hoot 
Sa THE Se So ear Mylar Film, 18 x 18 (45.72 x 45.72) |__ PC97-E-ND 29.34 | PC97-E 
/16" (159m) Thick, 2 oz Copper 12x18" (30.48x45.72cm) Double Sided 
3x 4.5 (7.62x 11.43) | PC51P-ND 7.36 | PC51P 2 Sheet Pack PC38-ND 5.00 7 7 
4x6 (10.16x 15.24) | PC52P-ND 12.16 | PC52P +010" (.025cm) Thick, 1 oz Copper 
4.5 x7 (11.43 x 17.78) | PC52P-C-ND 15.09 | PC52P-C . x eaters x 12 By Beer oe Beer 
6 x 6 (15.24 x 15.24) | PC52P-S-ND 17.26 | PC52P-S x 6 (10.16 x 15. : : 
6x9 (15.24 x 22.86) | PC53P-ND 25.87 | PC53P U n coated Copper 4.5 x7 (11.43 x 17.78) PC61-C-ND 6.06 | PC61-C 
12 x 12 (30.48 x 30.48)|  PC53P-T-ND 60.89 | PC53P-T Sx ((o2eKl 5.24) BERESIND eee 
12x 18 (30.48 x 45.72)|  PC54P-ND 91.33 | PC54P Clad Boards 6x9 (15.24 22.86) [RCSA ND) 10.36 | PC62 
18 x 18 (45.72 x 45.72)| _ PC54P-E-ND 123.32 | PC54P-E 12 x 12 (30.48 x 30.48) | E@e25T-ND 1781 | PC62T 
1/16” (.159em) Thick, 4 oz Copper 12 x 18 (30.48 x 45.72) PC63-ND 25.97 | PC63 
3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC79P-ND 10.13 | PC79P All boards are made from FR4 material. 1/2 oz. copper is ideal for shorter 18 x 18 (45.72 x 45.72) PC63-E-ND. 32.47_ | PC63-E 
4x6 (10 16x15 24) PC80P-ND 1637 | PC80P etching times and very fine trace lines. Use 2 oz. and thicker for higher current .005” (.013cm) Thick, .5 oz Copper 
45x7 (14 43x17 78) PC80P-C-ND 19.54 | PC80P-c applications and heatsinking. 1/16 inch thick boards are standard with thinner 3 x 4.5 (7.62 x 11.43) PC90-ND 3.23 | PC90 
6x6 (15.24 x 15.24) | PC80P-S-ND 22.36 | PC80P-S boards offering board flexbility and reduced weight. 4 x 6 (10.16 x 15.24) PC91-ND 5.10 | PC9t 
6 x9 (15.24 x 22.86) PC81P-ND 30.47 | PC81P 7 7 — 7 7 4.5 x 7 (11.43 x 17.78) PC91-C-ND 6.06 | PC91-C 
12 x 12 (30.48 x 30.48) | PC81P-T-ND 73.86 | PC81P-T lelfiatsias eles Digi-Key Price | Injectorall 6 x 6 (15.24 x 15.24) PC91-S-ND 6.93 | PC91-S 
12x 18 (30.48 x 45.72)|  PC82P-ND 100.75 | PC82P Inchifem) parti Nos Each | Part No. 6 x 9 (15.24 x 22.86) PC92-ND 10.36 | PC92 
18x18 (45.72 x 48.72)| PC82P-E-ND 437.38 | PCB2P-E Single Sided 12x 12 (30.48 x 30.48) | PC92-T-ND 17.31 | PC92-T 
‘Single Sided 1/16” (.159cm) Thick, 1 oz Copper 12 x 18 (30.48 x 45.72) | PC93-ND 25.97 | PC93 
18 x 18 (45.72 x 45.72) | __ PC93-E-ND 32.47 | PC93-E 


1/32” (.079cm) Thick, 1 oz Copper 


3 x 4.5 (7.62 x 11.43) PC55P-ND 4.26 | PCS5P 
4x6 (10.16 x 15.24) PC56P-ND 7.16 | PCS6P 
4.5 x7 (11.43 x 17.78) PC56P-C-ND 8.51 | PCS6P-C 
6 x 6 (15.24 x 15.24) PC56P-S-ND 9.75 | PCS6P-S 
6 x 9 (15.24 x 22.86) PC57P-ND 14.61 | PC57P 
12 x 12 (30.48 x 30.48) PC57P-T-ND 30.72 | PC57P-T 
12 x 18 (30.48 x 45.72) PC58P-ND 46.05 | PCS58P 
18 x 18 (45.72 x 45.72) PC58P-E-ND 62.19 | PC58P-E 


Double Sided 
1/32” (.079cm) Thick, 1 oz Copper 


3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC44P-ND 5.90 | PC44P. 

4x6 (10.16 x 15.24) PC45P-ND 9.81 | PC45P 
4.5 x 7 (11.43 x 17.78) PC45P-C-ND 11.66 | PC45P-C 
6 x 6 (15.24 x 15.24) PC45P-S-ND 13.33 | PC45P-S 

6 x 9 (15.24 x 22.86) PC46P-ND 19.98 | PC46P. 
12 x 12 (30.48 x 30.48) PC46P-T-ND 42.32 | PC46P-T 

12 x 18 (30.48 x 45.72) PC47P-ND 63.47 | PC47P 
18 x 18 (45.72 x 45.72) PC47P-E-ND 85.72 | PC47P-E 

1/32” (.079cm) Thick, 2 oz Copper 

3 x 4.5 (7.62 x 11.43) PC64P-ND 7.36 | PC64P 

6 (10.16 x 15.24) PC65P-ND 12.15 | PC65P. 
4.5 x7 (11.43 x 17.78) PC65P-C-ND 15.09 | PC65P-C 
6 x 6 (15.24 x 15.24) PC65P-S-ND 17.26 | PC65P-S 

6 x 9 (15.24 x 22.86) PC66P-ND 25.87 | PC66P 
12 x 12 (30.48 x 30.48) PC66P-T-ND 60.89 | PC66P-T 

12 x 18 (30.48 x 45.72) PC67P-ND 91.33 | PC67P 
18 x 18 (45.72 x 45.72) PC67P-E-ND 123.32 | PC67P-E 

Single Sided 
014” (.036cm) Thick, 1 oz Copper 

3 x 4.5 (7.62 x 11.43) PC94P-ND 4.26 | PC94P 

4x6 (10.16 x 15.24) PC95P-ND 7.16 | PC95P 
4.5 x7 (11.43 x 17.78) PC95P-C-ND 8.51 | PC95P-C 
6 x 6 (15.24 x 15.24) PC95P-S-ND 9.75 | PC95P-S 

6 x 9 (15.24 x 22.86) PC96P-ND 14.61 | PC96P. 


3x 4.5 (7.62 x 11.43) 
4 x 6 (10.16 x 15.24) 
4.5 x7 (11.43 x 17.78) 
6 x 6 (15.24 x 15.24) 
6 x 9 (15.24 x 22.86) 
12 x 12 (30.48 x 30.48) 
12 x 18 (30.48 x 45.72) 
18 x 18 (45.72 x 45.72) 


PC5-ND 
PC6-ND 
PC6-C-ND 
PC6-S-ND 
PC7-ND 
PC7-T-ND 
PC8-ND 
PC8-E-ND 


3.10 
4.85 
5.43 
6.20 
9.30 
19.58 
29.32 
37.85 


PCS 
PC6 
PC6-C 
PC6-S 
PC7 
PC7-T 
PC8 
PC8-E 


1/16” (.159cm) Thick, 2 oz Copper 


3x 4.5 (7.62 x 11.43) 
4 x 6 (10.16 x 15.24) 
4.5 x7 (11.43 x 17.78) 
6 x 6 (15.24 x 15.24) 
6 x 9 (15.24 x 22.86) 
12x 12 (30.48 x 30.48) 
12 x 18 (30.48 x 45.72) 
18 x 18 (45.72 x 45.72) 


PC9-ND 
PC10-ND 
PC10-C-ND 
PC10-S-ND 
PC11-ND 
PC11-T-ND 
PC12-ND 
PC12-E-ND 
Double Sided 


3.13 
4.98 
5.81 
6.65 
9.95 
22.12 
33.17 
42.13 


1/16” (.159cm) Thick, 1/2 oz Copper 


PC9 
PC10 
PC10-C 
PC10-S 
PC11 
PC11-T 
PC12 
PC12-E 


3x 4.5 (7.62 x 11.43) 
4 x 6 (10.16 x 15.24) 
4.5 x7 (11.43 x 17.78) 
6 x 6 (15.24 x 15.24) 
6 x 9 (15.24 x 22.86) 
12 x 12 (30.48 x 30.48) 
12 x 18 (30.48 x 45.72) 
18 x 18 (45.72 x 45.72) 


PC74-ND 
PC75-ND 
PC75-C-ND 
PC75-S-ND 
PC76-ND 
PC76-T-ND 
PC77-ND 
PC77-E-ND 


4.26 
6.73 
7.93 
9.03 
14.31 
24.34 
36.50 
45.68 


PC74 
PC75 
PC75-C 
PC75-S 
PC76 
PC76-T 
PC77 
PC77-E 


1/16” (.159cm) Thick, 1 oz Copper 


3x 4.5 (7.62 x 11.43) 
4 x 6 (10.16 x 15.24) 
4.5 x7 (11.43 x 17.78) 
6 x 6 (15.24 x 15.24) 
6 x 9 (15.24 x 22.86) 
12x 12 (30.48 x 30.48) 
12 x 18 (30.48 x 45.72) 
18 x 18 (45.72 x 45.72) 


PC40-ND 
PC41-ND 
PC41-C-ND 
PC41-S-ND 
PC42-ND 
PC42-T-ND 
PC43-ND 
PC43-E-ND 


4.26 
6.73 
7.93 
9.06 
14.31 
24.34 
36.50 
45.68 


PC40 
PC41 
PC41-C 
PC41-S 
PC42 
PC42-T 
PC43 
PC43-E 


Unclad PC Boards 


Unclad (no copper) pc boards made of FR4 fiberglass material. Ideal 
for isolation of point-to-point wiring and wire wrapping applications. 


1/16" thick board. 


Dimensions 
Inch (cm) 


Digi-Key 
Part No. 


Price 
Each 


Injectorall 
Part No. 


1/16” (.159cm) Thick, Unclad 


3x 4.5 (7.62 x 11.43) 
4x 6 (10.16 x 15.24) 
6 x 9 (15.24 x 22.86) 

12x 18 (30.48 x 45.72) 


PC5-UNCLAD-ND 
PC6-UNCLAD-ND 
PC7-UNCLAD-ND 
PC8-UNCLAD-ND 


3.00 
4.66 
9.00 
23.99 


PC5-UNCLAD 
PC6-UNCLAD 
PC7-UNCLAD 
PC8-UNCLAD 


Drilled Copper Clad 


Breadboards 


Double sided copper clad boards with ! -¢ 


drilled holes on .1” centers. Hole diameter 


of .042” fits most components. Perfect for cs 
use with pad cutting tool to customize your 2.54 


circuits. 1/16” thick board. 


a1 bk 2.54 


Dimensions Digi-Key Price | Injectorall 
Inch (cm) Part No. Each | Part No. 
3 x 4.5 (7.62 x 11.43) B3426D-ND 9.05 | B3426D 
4x6 (10.16 x 15.24) B3427D-ND 13.42 | B3427D 
5.75 x 8.5 (14.60 x 21.59) | B3428D-ND 22.80 | B3428D 
5.75 x 17 (14.60 x 43.18) | B3429D-ND 38.00 | B3429D 
11.5 x 17 (29.21 x 43.18) | B3429AD-ND 70.00 | B3429AD 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(t033) 1017 


NeW! 


Uncoated Copper 
Clad Boards 


We offer 1/16”, 1/32” and 1/64” FR4 
laminate with 1 ounce copper per square 
foot. This flame retardant laminate is 
translucent in color and made of continuous woven glass cloth 
impregnated with epoxy resin. The copper on 1 ounce board is 1.34 


Chemicals Chemicals 


Terminal and 
3M Distribution Strips 
Economical ig. ae 
Etching System 


Ideal for students and hobbyists. 

An inexpensive etching solution. 

+ 5 liter heavy duty polyethylene 
etching tank 


mil thick (0.0341mm). The boards are made of FR4 which is a flame + Air pump and tubing 6.5 (165.10) 
retardant version of G-10 material. Developed specifically for the * Sparging unit TES GEGGe GCSE GoSOE TOooD CRED Goode GSGao Boao Soca Goooe GaEoo 
circuit processing industries requirements. Complies with Mil-S- + Bag of vinyl gloves ———KE—E—E—E—E_—_ 


13949H-GFK. Provides ultraviolet blocking and fluorescence when 


* Complete instructions 
using automated optical inspection (AOI). UL #E37002A;4/5/91 


PCB Digi-Key Price 473-1029-ND Aromat Relay Guide.................. H ig. +} 4.9 (124.46) 
Thickness | Dimension | Copper | Part No. Each ee 
Single Sided SEE SSS 
=. |RBBHEREBBERBARERBEBARBEEPEREHERBRE 
1/16” 3”x5” oz. 473-1000-ND 3.68 W. oS Eeeesseassceg es eeereoeees 
1/16" 4" x6" Joz. 473-1001-ND 4.62 NE 9 Etching Copper “30 (7.62) 
116" 6" x 6" 1oz. 473-1002-ND 5.68 
1/16" 6"x 9” loz. 473-1003-ND 7.96 Clad Circuits 
1/16" 8" x 10” loz. 473-1004-ND 11.72 
1/16" 12" 12" doz: 473-1005-ND 15.74 +7 liter heavy duty polyethylene etching tank + 4.9 (124.46) j 
132" | 4"x6" toz. | 473-1008-ND 4.62 =Slutdy mounting bracket Sn Ta an Cai aa ET TOES 
1/32” 6”x9” toz. 473-1009-ND 7.96 * Clear acrylic lid ‘nooo onooo eooen nooo nooo Beco oooo nooo Boo 
1/32” 12”x 12” 1oz. 473-1026-ND 15.74 + Heavy duty air pump .35 (8.89) 4 
1/64” 6" x9” loz. 473-1012-ND 7.96 + Three way adjustable airline manifold 
Double Sided + Triple line sparging unit = 
7 > BP + 200 watt “Over the Side” immersion g 5 . 
ve e ie : a ee ea ieee heater with quartz element, preset/ : 
4/32” 4”x6" 1oz. 473-1010-ND 5.02 adjustable temperature control - 
1/32” 6"x 9" 1oz. 473-1011-ND 8.36 + Adhesive digital thermometer 
1/32” 12”x 12” loz. 473-1027-ND 18.02 + Bag of vinyl gloves 
1/64” 6"x 9" 1oz. 473-1013-ND 8.36 + Complete instructions : 


473-1028-ND Kit Etching PCB with Heater . f-+———_ 3.5 (88.90) ————+| 


NEW! Positive Coated and Pump ... -.$166. a 


Presensitized Boards | 35 889) 4 


Our presensitized boards provide high a - Qe > ; 
resolution and excellent fine line a 3 4 Hi 7 + 6.5 (165.10) ———_—__+ 
control. They are ideal for prototypes, ™ Drill Bits 7 


small production runs, and student Electronics Corp. 
training. White protective peel-off liner 


is attached to protect board from Diameter | Digi-Key Price Each | Injectorall 
incident light and scratching. loch Part N 1 40 | Part N 
We also offer a large thing (12” x 18” x 1/32 inch) cat#675 paper inch (mm) Clue fart No. 
phenolic presensitized board (Easy Cutting!!), perfect for cutting into High Speed Steel 
smaller boards with no special equipment. Perfect for the classroom. 
.062” (1.57) | PC300-52-ND 1.77 1.29 | PC300-52 
PCB 7 7 Digi-Key Price .052” (1.32) | PC300-55-ND 1.96 1.43 | PC300-55 
Thickness | Dimension | Copper | Part No. Each .040” (1.02) | PC300-60-ND 1.96 1.43 | PC300-60 
Single Sided .033” (.84) | PC300-66-ND 2.23 1.63 | PC300-66 
ae : x a tees eNO eNG Be .029" (.74) | PC300-69-ND 2.51 1.83 | PC300-69 
x oz. - | . . 
ine ee toe 473-1016-ND 9:98 .021" (.53) | PC300-75-ND 2.51 1.83 | PC300-75 
1/16” 6”"x9” toz. 473-1017-ND 14.94 0135” (.34) | PC300-80-ND 2.51 1.83 | PC300-80 
1/32” 4’ x6" 1oz. 473-1020-ND 9.04 7 ae z 
4/32" 6"x9” 1oz. 473-1021-ND 14.94 Carbide - All carbide bits have 1/8” (3.18mm) shank 
Paper Phenolic Single Sided -062” (1.57) | PC300C-52-ND 9.26 8.11 | PC300C-52 
1/32” 12" x 18" oz. 473-1018-ND 32.08 052” (1.32) | PC300C-55-ND 7.55 6.61 | PC300C-55 
Double Sided .040” (1.02) | PC300C-60-ND 7.55 6.61 | PC300C-60 
ae. a x . Hz: G SaCetNG tgo6 .033” (.84) | PC300C-66-ND 7.55 6.61 | PC300C-66 
x oz. - | : * 
4/32” 6x9” 1oz. 473-1025-ND 19.22 OSI (.79) | PC300C-68-ND 7.55 6.61 | PC300C-68 
1/64" 6x9” 1c. 473-1022-ND 19.22 .029" (.74) | PC300C-69-ND 7.55 6.61 | PC300C-69 
Paper Phenolic Double Sided .021” (.53) | PC300C-75-ND 12.01 10.51 | PC300C-75 
1/32” 8" x 12" loz. 473-1019-ND 27.12 .0135” (.34) | PC300C-80-ND 12.01 10.51 | PC300C-80 


aM Patch Cords and Accessories 


Compatible with 3M breadboards, terminal strips, super-strips, distribution strips, test clips, miniature 8-pin =a ; 
connectors and .025” (.64mm) square wrap posts. . Ree Digi-Key —_ Price 
+ Ideal for breadboarding and troubleshooting + Incorporate #26 AWG stranded wire with PVC insulation Fig. | Description arin: Esch 
+ Rugged, integral strain relief + Choices of two pin sizes — .019” and .030” (.48mm and .76mm), and two 1 Terminal Strip, 
socket sizes — .019”-.028” and .028"-.035" (.48mm-—.71mm and .71mm-—.89mm) and E-Z Hook terminations 128 five-tie-point terminals............. 923261-ND 16.92 
ASSORTMENT A (20 Pieces) — 9 pieces 2” (50.80mm) long yellow, 6 pieces 4” (101.60mm) long blue, 3 2 Distribution Strip, 
pieces 6" (152.40mm) long red, 2 pieces 9" (228.60mm) long black. 24 four-tie-point terminals. ............. 923277-ND 6.87 
ASSORTMENT B (10 Pieces) — 5 pieces 15” (381mm) long red, 5 pieces 15” (381mm) long black. 3. | Terminal Strip, 
= Fi = ae 5 96 five-tie-point terminals .............. 923265-ND_ 13.99 
Pin/Socket — Size Color/Length | Pieces/ | Recommended Digi-Key Price 4 | Distribution Sti 
Inch mm Assortment Pack Applications Part No. Per Pack is tour peintietininels 923281-ND 6.57 
Pin Plug to Pin Plug 5 | Terminal Strip, 
019 48 Assortment A 20 IC Sockets 924961-ND 48.48 ive-tie-Doin i - 
‘030 76 AssortmentA | 20 | AP Hardware 924962-ND 48.48 5 ne - ~ a Herminal 5 sees ivathtse SeS2GS NE 10.97 
istribution Strip, 
Socket to Socket 24 four-tie-point terminals............... 923285-ND 6.22 
.019/.028 48/71 Assortment A 20 Extension for .019” (.48mm) Pin Plug 924963-ND 91.42 7 | Terminal Strip. 
.028/.035 .71/.89 | AssortmentA | 20 | TC to TC, TC to .025" (.64mm) Square Post 924964-ND _106.00 428 four-tie-point terminals .........-.- 923289-ND 15.72 
Pin Plug to Socket : 8 | Terminal Strip, 54 four-tie-point 
019 (.019/.028) 48(.48/.71) | Assortment A 20 IC Socket to .019” (.48m)m Pin Plug 924965-ND 71.08 terminals w/solder tails, vinyl backed, 
.030 (.028/.035) .76 (.71/ .89) | Assortment A 20 A P Hardware to TC, .025” (.64mm) Sq. Post 924966-ND 71.84 mounting screws provided............. 923292-ND 12.80 
Pin Plug to E-Z Hook 9 | Terminal Strip, 
019 48 Assortment B 10 IC Socket to TC, .025” (.64mm) Sq. Post, etc. 924967-ND 45.18 54 four-tie-point terminals. . .|923291-ND 10.10 
.030 76 Assortment B 10 A P Hardware to TC, .025” (.64mm) Post, etc. 924968-ND 45.84 10 | Distribution Strip, 
Socket to E-Z Hook 36 four-tie point terminals.............. 923293-ND 9.05 
-019/.028 -48/.71 Assortment B 10 .019” Pin Plug to TC, .025” (.64mm) Sq. Post, etc. | 924969-ND 49.74 11. | Terminal Strip, 
.028/.035 .71/ 89 Assortment B 10 TC, .025” Post to TC, .025” (.64mm) Post, etc. 924970-ND 51.90 34 five-tie-point terminals .............. 923273-ND 7.37 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1018 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Poulsa 


TONER 
TRANSFER 
SYSTEM NO DARKROOM! 
NO NEGATIVES! 


Simple 3-Step Process : 1. Print circuit layout directly |. NO CHEMICALS! 
to TTS paper; 2. Iron the image to copper-clad board; NO LOST TIME! 
3. Soak in water to remove paper; now ready to etch! 


Make instant circuit boards using 
any laser printer or photocopier! 


+ Detailed instructions included for making single & double sided pcb’s + Also 
shows how to make custom full color decals for any application + Sheet size: 
8-1/2” x 11” (21.59cem x 27.94cm) 


182-1003-ND (10 sheet pack) .............cceceeeeeeeeeee cece neta eeee $24.95 


Plated Thru-Hole Kit 


Registers double-sided artwork and for making plated thru-holes. Once the 
two images are attached to the board, it is run through the SuperFuser. Also it 
can be used for installing the eyelets after the PCB. The eyelets are so small 
they have to be inserted via a pin! Kit comes complete with bag of 250 
eyelets, special forming tool, 10 carbide drill bits, mounting pins, scrubbing 
pad with full instructions. 


TB221QOTEND cn ci sstwanises spauicunenessaaurnsaeessinaateraeaaaanndie $70.00 


Printed Circuit 
Boards 


Copper Clad Boards 
1/40z. Copper 


182-1006-ND — Single Sided 8"x10", .064" thick, 4 Panels . 
182-1007-ND Double Sided 8"x10", .064" thick, 4 Panels. 
182-1008-ND — Single Sided 8"x10", .032" thick, 4 Panels . 
182-1009-ND Double Sided "8x10", .032" thick, 4 Panels. 


-$40.00 
- $45.00 
-$40.00 
- $45.00 


+ Note: Must remove 102. Copper carrier before using, peel completely off and 
discard. 


Silverlining Kit 


This kit provides you with everything that you need to plate your POB'S in 
minutes. You simply dampen a corner of a soft cloth, dip it into the powder 
and rub over the copper surface. Within a minute, the copper traces are 
coated with silver plating that will protect the copper from oxidation and 
provide a highly conductive pad for soldering. 


AB2*101OND vos cc icctesacrsiicosetisiidedidiabioiacceashasieantiiaaniaad $30.00 


Ges iis 


Professional PC 
Board Power 
Etching System 


A semi-automatic etching device for 
use in labs, schools, prototype shops 
and for limited PC board production. Air pump agitates etching solution for fast, 
very even etches. Handles up to two 8” x 10” (20.32cm x 25.40cm) PC boards 
at atime, either single or double sided. 


Kit contains: + 1 Etching Tank (1.25 Gallon capacity; 4.73 Liters) and 
Reservoir Lid, 12”H x 2 1/2”W x 10 1/2’L (30.48cm x 6.35cm x 26.67cm), 
(Molded Polyethylene — ABS PC Board Holder), Capacity * 1 Etch-O-Matic 
Power Agitating Pump, 120V AC Operation + 1 Permanent or Portable Tip- 
Free Base + 1 PC Board Holder and Handle + 4 Feet (1.22 Meters) of Supply 
Hose 


Black felt tip pen for making resist circuits directly on PC boards. Dries 
instantly for neat, easy application. 


GC220-ND Standard Size - draws lines approx. 1/32” (.79mm) wide. ..$4.19 
GC222-ND Fine Line- draws lines as thin as 1/64” (.40mm) wide. $4.46 


Ges iis 


Etching 
Solution Heater 


Fits in tank and heats solution up to 
38°C (100°F). Used to further 
reduce etching time. Built-in adjust- 
able thermostat controls tempera- 
ture continuously to 100°F (38°C). 
120V AC/100 W Max. 


Board Layout Software 


An Effective and Low-Cost Software Tool 
for Creating Printed Circuit Artwork 


POoards printed circuit layout software is ideal for creating high quality POB 
artwork for your electronic projects. Its low cost and ease-of-use make it 
perfect for professional and hobbyist applications. 


FEATURES: + Supports EGA, VGA, and Super VGA * Copper flooding for 
building ground planes + Gerber and Exellon output * Mirror imaging for 
laser and deskjet printers » Positive and negative artwork printouts + Single 
or double-sided boards up to 6” x 13” (15.24cm x 33.02cm) or 8” x 16” 
(20.32cm x 40.64cm) for Windows version + 0.05” (1.27mm) Grid/Snap; 
0.001” to 0.05" (.03mm to 1.27mm) for Windows version * 1X Laser output - 
ideal for use with Toner Transfer System + Menu driven + Help screens + Silk 
screen layer + Parts library * Point A-B routing in Windows version 


System Requirements: DOS 
+ IBM PC or Compatible +» DOS 3.0 or later + 640K minimum RAM. 
Windows: + Windows version 3.0 or later + 1Meg Memory 


PCBL-ND (3.5" disk; supports only orthogonal traces) 
PCWN-ND (3.5” disk) 


SuperTools and SuperTools 
Plus for Windows™ 32-Bit Version 


System Requirements: Windows™ 95, 98, or NT + Graphics: EGA, VGA, 
SVGA + Printers: Any printer supported with Windows™ driver + Memory: 
4M or greater + Mouse: Windows™ compatible. required Microsoft and 
Windows are trademarks of Microsoft Corporation 


SuperTools for Windows™ 


FEATURES: + Schematic Capture: SuperCad schematic program and 
autorouter included + Visually Cued Command Entry: Pull-down menus, 
dialog boxes, toolbar buttons + On-Line Help Manual: Pull-down HELP 
menu, corresponding help topic selection + Draw-to-Fit and Zoom 
Operations: Display entire layout, zoom any portion to normal size + Object 
Entry Commands: Entry of traces, pads, rectangles, ellipses, text + Graphics 
Edit Commands: Copy, move, rotate, stretch, erase, single and group edits 
+ Advanced Editing Features: Rubberbanding, snap modes, auto- 
increment text + Routing: Point to point and incremental + Board Layers: 
Single and double sided boards with solder mask and silk screen + Board 
Size/Resolution: 8” x 16” (20.32cm x 40.64cm) boards, specify 
dimensions/traces down to 1 mil + Flexible Artwork Output: Dot-matrix, 
laser, postscript, plotter, Gerber file format output + Library Support: Dip, 
PGA, surface mount, discretes, format library parts from drawings + Library: 
1500 schematic/component library parts with parts editor/build utility 


PCBD3-ND SuperTools for Windows™ $399.00 


SuperTools Plus for Windows™ 


Includes all the features of the PCBoards SuperTools 
with the following additions: 


+ SuperCad Schematic Plus: Schematic layout/capture, netlist conversion, 
autowire and autoplacement utilities + Built-In Auto-router: Point to point, 
incremental, batch routing (1-16 layers) +» Large Boards/High Resolution: 
32” x 32” (81.28cm x 81.28cm) boards, specify dimensions/traces to 1 mil 
+ Multiple Circuit Layers: Up to 16 layers plus silk screen and solder mask 
layers + Library: 5000 schematic/component library parts with parts editor/ 
build utility 


PCBD4-ND SuperTools Plus for Windows™. $699.00 


MentalMAX Plus 32-Bit Version 


Contains: 

+ SuperTools Plus, 32-bit version. 

+ SuperSIM, a digital simulation program which works directly with 
SuperTools Plus. Includes a library of TTL and CMOS part models. Up to 
500 signal capacity. 

+MentalSPICE, an analog simulator program which works directly with 
SuperTools Plus. 350 discrete part models, 500 op amp-comparator 
models, and 30 mixed mode digital models. 30 ready-to-use examples. 

System Requirements: Windows™95, 98, or NT 


PCBDS5-ND $1099.00 


UNI-SIP., 


UNIVERSAL SINGLE-IN-LINE PACKAGE 


Single-In-Line Universal Boards 
for Thru-Hole Components 


Miniature Breadboard Modules feature pins on .1” (2.54mm) 
Centers 

* Often useful hole patterns and pad designs + Greatly increase packaging density 
+ Compatible with standard breadboards, sockets, and solderless breadboards 
using .1” (2.54mm) centerlines 


ABUANCED 
TECHRELGGIES WIC} sy 


From simple networks and component arrays to IC circuits using up to .600 
wide Dips, UNI-SIP breadboards offer the perfect packaging solution for 
building both prototype and production thru-hole circuit modules. Use a 
solderless breadboard to test your idea, use a UNI-SIP breadboard to “KEEP 
IT.” Specifications: + Board Material: G10 FR-4 Gass Epoxy + Thickness: 
.032" (.81mm) + Foils: Solder coated 1 oz. copper 1-side + Holes: .036” 
(.91mm) Diameter + Pins: .1” (2.54mm) centers + Pin Length: .130” 
(3.30mm). Pins are soldered in position » Board Tolerances: +.015” (.38mm) 
Typ. Overall 


Fig. 1 - Series 1000 

For basic networks and component 
arrays 

Available in 6, 7, 8, 9, and 10 pin 
models. Excellent for prototype or 
production circuits. 


Fig. 2 - Series 2000 

Accepts components on 

.1” (2.54mm), .2” (5.08mm), 
.3” (7.62mm), or .4” (10.16mm) 
centers 

Available in 6, 7, 8, 10, and 12 pin 
models. Foil modifications expand 
layout options. 


Fig. 3 - Series 3000 

For Higher Density General Purpose 
Applications 

Available in 8, 10, 12, and 14 pin 
models. For general use applications 
where compatibility with a large number 


of device sizes is desirable. Features 2 
holes per pad on a.100” (2.54mm) 
matrix. 


Fig. 4 - Series 4000 

Accepts Dips on Standard .300” (7.62mm) 
Centerline 

Available in 7, 8, 10, 12, 14, and 16 pin 
models. Make selection based on signal 
connections required. Example: 8 pin model 
can support 1-16 pin Dip, with 8 signal lines 
(pins). 


Fig. 5 - Series 5000 

Accepts Standard .300” (7.62mm) 
or .600” (15.24mm) Centerline 
Dips 

Available in 8, 10, 12, 14, 16, and 20 
pin models. 20 pin model can hold 
1-40 pin Dip with 20 signal lines to 
input/output pins. 


No. of | Board Width | Digi-Key Pricing Mfg. 
Fig.| Pins Inch(mm) | Part No. 1 10 Part No. 

1000 Series 

6 6 (15.24) 1006CA-ND 92 7.02 | US-1006 

¢ .7 (17.78) 1007CA-ND 1.03 7.92 | US-1007 

1 8 8 (20.32) 1008CA-ND 1.15 8.82 | US-1008 

9 .9 (22.86) 1009CA-ND 1.27 9.72 | US-1009 

10 1.0 (25.40) | 1010CA-ND 1.39 10.62 | US-1010 
2000 Series 

6 6 (15.24) 2006CA-ND 1.03 7.92 | US-2006 

7 .7 (17.78) 2007CA-ND 1.15 8.82 | US-2007 

2 8 8 (20.32) 2008CA-ND 1.27 9.72 | US-2008 

10 1.0 (25.40) | 2010CA-ND 1.62 12.42 | US-2010 

12 1.2 (30.48) | 2012CA-ND 1.86 14.22 | US-2012 
3000 Series 

8 8 (20.32) 3008CA-ND 1.74 13.32 | US-3008 

3 10 1.0(25.40) | 3010CAND 2.09 16.02 | US-3010 

12 1.2 (30.48) | 3012CA-ND 244 18.72 | US-3012 

14 1.4(35.56) | 3014CA-ND 2.80 = 21.42 | US-3014 
4000 Series 

7 .7 (17.78) 4007CA-ND 1.50 11.52 | US-4007 

8 8 (20.32) 4008CA-ND 1.74 13.32 | US-4008 

4 10 1.0(25.40) | 4010CAND 2.09 16.02 | US-4010 

12 1.2 (30.48) | 4012CA-ND 244 18.72 | US-4012 

14 1.4(35.56) | 4014CA-ND 280 21.42 | US-4014 

16 1.6 (40.64) | 4016CAND 3.15 = 24.12 | US-4016 
5000 Series 

8 8 (20.32) 5008CA-ND 1.97 15.12 | US-5008 

10 1.0(25.40) | 5010CAND 2.33 17.82 | US-5010 

5 12 1.2 (30.48) | 5012CA-ND 280 21.42 | US-5012 

14 1.4(35.56) | 5014CA-ND 3.15 24.12 | US-5014 

16 1.6 (40.64) | S5016CAND 3.50 26.82 | US-5016 

20 2.0 (50.80) | 5020CAND 4.32 33.12 | US-5020 


Master Assortment Kit for UNI-SIP: The MK260CA Assortment contains 2 
each of all 26 types in the UNI-SIP Series, packaged in reclosable bags 


grouped by series number. 
MK260CA-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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SURFBOARDS* by 


The Surfboard Concept: The concept behind SURFBOARDS is 
elegantly simple. Many models incorporate foil patterns that are designed 
to accommodate a wide variety of component mounting footprints. 
SURFBOARD® models for SOICs and PLCCs provide standard 
mounting footprints for the IC and depending on the model chosen, will 
include a prototyping area for additional components or provide a direct 
pin-out. Most SURFBOARD® models feature SIP (single in line) pins that 


make prototyping and interfacing with other circuits easy. 
Specifications: + Material: G-10 FR-4 Fiberglass laminate, 10z. Cu. 
032” (.81mm). Thickness +.005” (+.13mm) * Finish: Level 60/40 Solder 
alloy + S.I.P. Pins: On applicable models. Soldered on .100” (2.54mm) 
centers. SURFBOARDS® can be hand soldered and are compatible with 
most industrial soldering processes. (Suggested soldering and assembly 
guidelines included). 


The universal circuit patterns 
allow for the mounting of 0603, 
0805, 1206 and mini-melf 


packages as well as a wide 
variety of 3 terminal devices. 


Fainiceni, the Breadboarding Medium for Surface Mount 


5 


Trimmers 0805, 0603, 1206 


6000 Series for Discrete Devices — .1” (2.54mm) Pin Spacing 9000 Series for ICs eS Pere 
Build + prototype circuits * Evaluate ICs easily » Build circuit upgrades “4: aN SOIC 
+ Adapt SMD to thru-hole Q081CAND 1.60 12.24 
- - 9082CA-ND 4.11 31.50 
Fig. 1 - Model 9081 Fig. 2 - Model 9082 16 Pin SOIC 
}-1.10 (27.94) >| 9161CAND 2.04 15.66 
[+ 1.20 (30.48) >| 9162CAND 2.16 16.56 
9163CA-ND 6.32 48.42 
. 9164CA-(ND 6.53 50.04 
For building: Q165CA-ND 6.89 _52.74 
+ Resistor Networks All 6000 Series boards Pin, .3” (7.62mm) Wide 
< * are .5” (12.7mm) high 9210CA-ND_ 7.47 57.24 
Capacitor Networks with .1” (2.54mm) pin - 20 Pin PLCC 
+ R-C Networks spacing. a Fig. 3 - Model 9161 9301CA-ND 7.47 57.24 
+ Diode Arrays SURFBOARDS® with a }+1.05 (26.67) : SOGSNOR 7.47 57.24 
. greater pin count repeat = 
+ Transistor Arrays the same basic pattern = = Master Asst. Kit for ICs: 
+ SMD Sub-Assemblies asishown. = 4 32 pes total (5 each of 9081, 9082, 
= a= 9161, 9162, and 2 each of 9163, 
= z= = 9164, 9165, 9210, 9301, 9302) 
No.of Digi-Key Pricing No.of Digi-Key Pricing = cS MK-9000CA-ND............ $99.00 
Fig.| Pins Part No. 1 10 Fig. | Pins Part No. 1 10 
SURFBOARDS® for Discrete Components 5 6405CA-ND 1.93 14.76 ig. 5- ig. 6- ig. 7- 
; Sea : ~ a 3 10 6410CA-ND 3.08 2358 Fig. 5 - Model 9163 Fig. 6 - Model 91 Fig. 7 ere a 
6 6006CA-ND 204 15.66 15 6415CA-ND 4.23 32.40 “i 1.60 (40.64) —» | 1.60 ( as SU) —| 
cS : 10 6510CA-ND 3.08 23.58 L} 
7 COO iaom §228 17.46 4 | 20 6520CAND _5.17_ 39.60 
1 8 6008CA-ND 2.51 19.26 3 6808CA-ND 2511926 
10 SO10CA-ND 3.08 23.58 5 16 6816CA-ND 4.11 31.50 
lz SUReCENDE 3.67 28.08 8 6908CAND 2.51 19.26 
3 6103CA-ND 1.48 11.34 6 16 6916CA-ND 4.11 31.50 
P : tts pet pa SURFBOARDS® for SOT-89 Fig. 8 - Model 9210 Fig. 9 - Model 9301 Fig. 10 - Model 9302 
3 a z 3 6303CA-ND 1.48 11.34 }— 2.00 (50.80) — jk 2.00 (50.80) — 
12 6112CA-ND 3.67 28.08 7 6 6306CA-ND 2.04 15.66 4 2.00 (50.80) —~; al { = paw { | 
15 6115CA-ND 4.23 32.40 9 6309CA-ND 2.63 20.16 ] 
Master Assortment Kit for Discretes: The MK-6000 assortment contains 2 each of all 23 models in the 6000 
series of SURFBOARDS? for discrete components. 
MKGOQ0G AND 2 css: fences caskiine sdoenaston ities el chawttendah oe ealtn albanians deniodentumrengeameeanans stated $99.00 


Application-Specific Adapters 
+ Accept Wide Range of Surface Mount Discrete Semiconductors and ICs 
+ Provide Convenient Medium for Prototyping, Test, and Development 


SURFBOARDS* by 


— ea ——| 
TECHMOLOGIES TIC} ry 


The 33000 Series of Surfboards® are application- Dimensions — Inch (mm) SIP i-Key Pricing 
specific adapters that convert surface mount Fig. A B Cc D Ei Pins | Accepts These Devices Part No. u 10 
component footprints to Single-In-Line (SIP) format. [4 [400 (10.16) | 300 (7.62) | .100 (2.54) | .080 (2.03) | .0512(1.30) | 3 | SC-70-3, SOT-323, NEC Pkg-30 33003CA-ND 1.01. 7.74 
The boards feature pre-installed pins on .100” 2 |.400 (10.16) | .600 (15.24) | .100 (2.54) | .090 (2.28) | .0256 (.650) 6 | SC-70-6, SOT-363........ 33006CA-ND 2.07 15.84 
(2.54mm) centers making them compatible with 3 | .400 (10.16) | .800 (20.32) | .100 (2.54) | .180 (4.57) |.0375 (.9530)| 8 | SuperSOT-8™ (Fairchild). 33008CA-ND 2.80 21.42 
conventional breadboards, solderless breadboards, | 4 |.400(10.16)| 1.0 (25.4) | .100 (2.54) | .200 (5.08) | .0197(.500) | 10 | Micromax-10 (Maxim) 33010CA-ND 3.22 24.66 
and sockets. The SIP format provides ease of signal | 5 | .400 (10.16) | 500 (12.7) | 100 (2.54) | 165 (4.19) | .060(1.50) | _5 | SOT-89-5 33105CA-ND 1.81 13.86 
probing as well as higher densities when prototyping. 6 | .400 (10.16) | .800 (20.32)| .100 (2.54) | .200 (5.08) | .0256(.650) | 8 |MSOP-8, TSSOP-8, Micromax-8 (Maxim), 
Models are available to accept a wide range of Micro-8 (Int'l Rect.), Mini SO-8 (Burr-Brown) 33108CA-ND 2.80 21.42 
surface mount semiconductors and integrated | 7 | -800 (20.32) | .600 (15.24)| .100 (2.54) | .625 (15.87) | .100 (2.54) | 6 | TO-263AB, 3-Lead D-Pkg............ & 33113CA-ND+ 2.84 21.78 
circuits. 8 | .800 (20.32) | .500 (12.70) | .100 (2.54) | .625 (15.87) | .067 (1.70) 5 | 5-Lead DD Pkg., Surface Mount Device 33115CA-ND 2.37 18.18 
9 | .800 (20.32) | .700 (17.78) | .100 (2.54) | .625 (15.87) | .050 (1.27) 7 | 7-Lead DD Pkg., Surface Mount Device 33117CA-ND 3.22 24.66 

Models 33113 and 33623 feature two SIP pins for [79 \ 400 (10.16) | .400 (10.16)| .100 (2.54) | .100 (2.54) | .078(1.99) | 4 | SOT-143, Surface Mount Device 33143CA-ND 1.53 11.70 
each pad for higher current applications. Model 33213 | 44 | 400 (10.16) | .500 (12.7) | .100 (2.54) | .110 (2.79) | .0375(.953) | 5 | SOT-23-5, SC59-5, Burr-Brown Pkg. 331, 
features large soldering pads as connection points Tinylogic™ (Fairchild), Microgate (Texas Inst.)....| 38205CA-ND 1.86 14.22 
and SIP pins for measuring purposes. Boards are | 12 |.400 (10.16) | .600 (15.24)| .100 (2.54) | .110 (2.79) | .0375(.953) | 6 | SOT-23-6, SOT-23-L, SC59-6, TSOP-6t, 
031” + .005” (.79mm +.13mm) thick FR-4 and feature SuperSot-6™ (Fairchild), Micro-6™ (Int'l Rect.) ... | 33206CA-ND 2.07 15.84 
solder-coated 1-oz. Circuit Foils that can be hand- 13 | .400 (10.16) | .800 (20.32) | .100 (2.54) | .300 (7.62) 025 (.650) B | SSOPAB8 cis cedcecearawccnns 33208CA-ND 2.80 21.42 
soldered or soldered by most conventional processes. 14 |1.125 (28.57)| .850 (21.59) | .100 (2.54) | .625 (15.87) | .100 (2.54) 3 | TO-263AB, 3-Lead D-Pkg. 33213CA-ND> 3.45 26.46 
SIP pins are soldered in place on 100" (2.64mm) | +5 | Zoq (10.16) | 400 (10.16)| 100 (254) | 080203) | “os1(1a) | 4 |SoTa@.n 3a04S0AND 1.63. 11:70 
centers. All boards feature solder mask to limit flow of ‘ : : : : A 7 ; a ae : . 
solder to pad area and aid assembly. Just add parts 17_| .500 (12.70) | .600 (15.24) | .100 (2.54) | .275 (6.98) 090 (2.28) 6 | SOT-223.. 33623CA-ND+ 2.30 17.64 
and plug in. + Higher Current Applications $ Not exact device/pad match 

Fig. 1 - Model 33003 | Fig. 2 - Model 33006 Fig. 6 - Model 33108 Fig. 7 - Model 33113 Fig. 8 - Model 33115 Fig. 9 - Model 33117 
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Fig. 11 - Model 33205 Fig. 12 - Model 33206 


Fig. 13 - Model 33208 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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Precision Hand Wrapping 
and Unwrapping Tools 


OK Industries 
Division of Jonard Industries Corp. 


Wire Wrap Gun and Bits 


BRAND @ TOOLS 


K463-ND Combination Hand 
ATMO02-ND ATMO03-ND ATMO04-ND 
K477-ND (Kit) Wrap-Unwrap Tool (30AWG) «0.0... cseeeeeeeeeees $103.99 
K464-ND Combination Hand 
Wrap-Unwrap Tool (22-24AWG).......0...2..00eeeeee eee $90.44 
K465-ND Hand Unwrap Tool (20-26AWG) ...........::eeceeeee eee $39.55 
K471-ND K330-ND Universal Wire Unwrap Hand Tool (24-32 AWG) .......... $28.25 


Single Wire Dispenser 


+ With 50 ft. (15.24 meter) roll of AWG 30 KYNAR wire-wrapping wire 
+ Built-in Plunger cuts wire to desired length 

+ Built-In Stripper strips 1” (2.54cm) of insulation 

+ Refillable (for refills, see below) 


51/2” (13.97cm) Straight-Tip 
Hemoclamp/Hemostat 


Professional grade hemo made of 410 AI.S.I. stainless steel. Hand finished 
and polished. Hand serrated for extra gripping power. Has 3 locking positions. 


K475-ND 
(Battery) 


K476-ND 
(Charger) 


Digi-Key 
Part No. 

K223-ND 
K224-ND 
K225-ND 
K226-ND 


Description 
Blue Wire 
Yellow Wire 
White Wire 
Red Wire 


The PTX Series Wire Wrapping Tools for OK Industries bring revolutionary 
new benefits to installers, telcom technicians and other users. With worker 
safety in mind, OK Industries created an ergonomic tool which includes a 
lightweight, well-balanced construction, dual finger short throw trigger, and a 
long handle to mitigate pressure on the palm. These features help to prevent 


Curved-Tip Hemoclamp/Hemostat 


repetitive stresses and result in an industry leading design from a comfort and 
safety standpoint. 
Choose either 115V powered wire wrap/unwrap gun or the portable battery 


Dispenser Replacement Rolls 


30AWG Blue 50 RF. (15.24 meter) Roll 
30AWG Yellow 50 Fi. (15.24 meter) Roll 


K229-ND 
K230-ND 


Professional grade hemo made of 410 AI.S.l. stainless steel. Hand finished 
and polished. Hand serrated for extra gripping power. Has 3 locking positions. 


powered wrap/unwrap tool. PTX wire wrapping kit includes the ergonomic 
battery wrap/unwrap tool, battery charger and 2 batteries for continuous wire 
wrapping jobs. 


Compact Electrician’s Scissors 


H H Stainless steel double notched blade with file on back. Notches are for 
Digi-Key Price Wi re Wrap Wire 1” (2.54cm) stripping wire. Can be used for many telephone installation and electrical 
Description Part No. Each 30AWG, Pre-Cut/Pre-Stripped — 50 Wires/Pkg. Stripped Ends sevice anise: 5 1/2” overall length, cut length is 1 7/8". PVC comfort 
Tools / Guns — - : 
Wire Wrap/Unwrap Gun 115V Ka71-ND 310.86 Rae ae ee ATMOGND. 2008 
Wire Wrap/Unwrap Gun w/ Backforce 115V K472-ND 322.16 scription lo. mT 
Cordura Too! Pouch for Battery Powered Tool | — K473-ND 59,00 Blue Wire, 3° (7.62om) Overall Lenath BS-ND 735 4-Piece Probe Set 
Battery Powered Wrap/Unwrap Gun - K474-ND 243.03 Yellow Wire, 3” (7.62cm) Overall Length Y3-ND Forged from 420 A|.S.I. stainless steel. Set includes four probes and a plastic 
Gomuae PIX Wre Wie Ka Gu Kit White Wire, 3” (7.62cm) Overall Length W3-ND (vinyl) pouch. 
mplete re Wrap Kit, Gun, i ATMOSEND : icnieisiean ssauainddccsvdineiaeasaasancidededdtinhedleseediauaaeds 7.88 
Qharger, 2 Batteries KA77-ND___ 422.49 ae a — en = = 7 
Replacement Battery / Charger Kreiehubled eTOCT 4 -Ppj 
Replacement ae PTX Wire Wrap a eID 62.16 Yellow Wire, 4° (10.16cm) Overall Length Means 7-Piece Probe Set 
Battery Charger for PTX Wire Wrap Gun k476-ND 78.01 Blue Wire, 5° (12.70cm) Overall Length B5-ND Rede tee ee stainless steal. Set includes seven probes and a plastic 
Sleeves and Bits Yellow Wire, 5” (12.70cm) Overall Length Y5-ND (viny)) pouch. 
Sleeve, 22AWG Insulated KA79-ND 28.25 White Wire, 5” (12.70cm) Overall Length W5-ND ATMOAND ccccssseecisenbsbnitiateessinsidepbatigedeiese recta) $15.70 
Sleeve, 24-26AWG Insulated K480-ND_ 28.25 Red Wire, 5” (12.70cm) Overall Length R5-ND. 
Sleeve, 26AWG WW Gun, .046” Max. Insul. K481-ND 45.20 Blue Wire, 7’ (17.78cm) Overall Length B7-ND 
Bit, 26AWG for .025" sq. Post K483-ND_ 50.87 Yellow Wire, 7” (17.78cm) Overall Length Y7-ND Pa 2 
Ree ryayieaite beeahy a White Wire, 7’ (17.78cm) Overall Length W7-ND nasonic. 
: On TES se Fost Sa ee Red Wire, 7” (17.78cm) Overall Length R7-ND 
Sleeve for 26AWG Bit K324-ND 37.30 SiMe a Power 
Bit, 26AWG for .025" sq. Post, .031” Max. Insul. K323-ND_ 50.88 . 
Sleeve for 28 and 30AWG Bit K322-ND 37.29 Screwdriver 
Bit, 28AWG for .025" sq. Post K484-ND 50.87 . . 
Bit, 30-32AWG for .025" sq. Post K485-ND 56.53 Tri-Color Dispenser Accurate, 
Bit, 30AWG for .025" sq. Post K320-ND 56.51 : High Powerful! 
Power Unwrap Bit / Sleeve + 3 Rolls of wire in _ dispenser 9 Speed, owertul: 
Power Unwrap Bit/Sleeve for 20-26AWG K384-ND 62.16 +3 Colors: blue, white, red; 50 feet (15.24 meters) of FEATURES: 
Power Unwrap Bit/Sleeve for 26-32AWG K385-ND 62.16 each color + “Auto Shut-Off Clutch” extends battery and clutch life by immediately 
Wire Wrap Wire + AWG80 (0.25 mm) KYNAR insulated wire stopping rotation once torque setting is reached + 22-stage clutch offers you 
26AWG, Blue, 100’ (30.48m) K327-ND 13.38 * Built-in plunger cuts wire to desired length more precise torque setting + Qutch torque accuracy is +5% * Maximum 
26AWG, Black, 100° (30.48m) K386-ND 13.38 + Built-In stri trips 1" (25.40) of insulati 600 rpm for high speed screw driving * Maximum 39 in.-Ibs. torque (in low 
26AWG, Red, 100 (30.48m) k387-ND 13.38 ilt-In stripper strips 1° (25.40mm) of insulation gear) even with compact size + 1/4” hex quick connect chuck + 15-minute 
26AWG, Yellow, 100’ (30.48m) K388-ND 13.38 * Refillable (for refills, see below) charging system + Easily converts from straight to pistol form 
26AWG, White, 100’ (30.48m) K389-ND 13.38 = TECHNICAL DATA: 
28AWG, Blue, 100’ (30.48m) K326-ND 11.71 we Digi-Key + Motor Voltage: 3.6V DC + Rotating Speed: Low: 200 rpm; High: 600 rpm 
28AWG, Black, 100’ (30.48m) K390-ND 11.71 Description Part No. + Max. Torque: Low: 39 in.-Ib.; High: 13 in. -lbs. + Clutch Torque/Auto Shut- 
2BAWG, Red, 100’ (30.48m) K391-ND 11.71 Tri-Color Dispenser k227-ND Off Clutch: 21 stage/2.6 to 26 in.-Ib. + Size in Straight Position: 11-21/32" x 
28AWG, Yellow, 100’ (30.48m) K392-ND 11.71 Replacement Rolls K228-ND 1-17/32” + Weight (includes battery): 1.15 lbs. + Battery Capacity: 1.2Ah 
28AWG, White, 100’ (30.48m) K393-ND 11.71 + Charging Time: 15 minutes * Working Capacity: Screw (26/32 x 3/8): 600 
30AWG, Blue, 100’ (30.48m) K325-ND 10.37 screws 
30AWG, Black, 100’ (30.48m) K394-ND 10.37 INCLUDES: Battery Pack, Battery Charger, #1 Phillips Bit, #2 Phillips Bit 
30AWG, Red, 100’ (30.48m) K395-ND_ 10.37 . 
30AWG Yellow, 100’ (30.48m) K396-ND 10.37 rh = P10861-ND Screwdriver (EY62250Q) .... -$159.00 
30AWG, White, 100" (30.48m) «397-ND 40.37 Ds P10862-ND Extra Battery Pack (EY9025B) . . $39.00 
Kynar, Blue 30AWG 100" (30.48m) 325:ND 22.62 ELECTRONICS & TECHNOLOGY, INC 
Kynar, White 30AWG 100’ (30.48m) K443-ND 22.62 é. ie aii 
Kynar, Red 30AWG 100’ (30.48m) K444-ND 22.62 lit-N-Wrap Tools and Wir ’o ili n n 
Kynar, Black 30AWG 100’ (30.48m) K445-ND 22.62 s t ap ools and e 1SS Ut A ty and Ss ap 
+ No Pre-cutting or Pre-stripping Kn Ives 
. + Fast, reliable, spool fed wire 
Manual Wire Wrap Tools + Sits and opens insulation Fig. 1 — Fig. 3 — 2-piece Snap 
exposing bare wire before wire is Heavy Duty Knife Set 
Digi-Key Price wrapped on post, forming actual Utility Knife 
Description PartNo. Each wire wrapped gas tight joint as tool V1081-ND 
Manual Wrap Tool Lexan for is rotated. 
use w/ bits and sleeves above K398-ND 124.35 
Manual Wrap Tool Aluminum for Digi-Key 
use w/ bits and sleeves above K399-ND 163.90 K398-ND Description Part No. . 
Manual Wrap Tool Insulated Version | K476-ND 17521] K399-ND Fig. 2 — Retractable 
Manual Slit-N-Wrap Tool (#28), Includes Utility Knife 
Bit, 50’ (15.24m) Roll of Green Wire V1081-ND 
Hobby Wrap Hand Tools Replacement Wirewrap Bit #28 V1083-ND 
ae Modified gL eri a Replacement Wirewrap Bit #30 V1084-ND 
150’ (45.72m) 28AWG Tefzel Wire Green V1085-ND 
Wire-wrapping, stripping and unwrapping tool. For 30AWG on .025” 150’ (45.72m) 28AWG Tefzel Wire Red V1086-ND Ae Digi-Key Price 
(0.63mm) and 22-24AWG on .030” (0.76mm) and .045” (1.14mm) Square Fig. | Description Part No. Each 
Post. 150’ (45.72m) 28AWG Tefzel Wire Blue V1087-ND 1 [Heavy Duty Utility Knife w/3 Blades Wk5V-ND 5.96 
K104-ND Regular Wrap (30AWG) .. 150° (45.72m) 28AWG Tefzel Wire White V1088-ND Retractable Utility Knife w/3 Blades WK8V-ND 4.46 
K105-ND Modified Wrap (30AWG) . , | Economy Snap Knife 2-Prece WSK34VCDP-ND 2.20 
K107-ND NEW! Regular Wrap (22 150' (45.72m) 28AWG Tefzel Wire Yellow V1089-ND Combination Set 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (t033) 1021 


Xcelite’ 
Electronic Pliers 


All pliers are furnished with coil spring 

and ESD safe cushioned grip handles. 

+ Each plier is manufactured from extreme toughness and rigidity 
+ Cutting edges are electronically hardened + Machining is to close 
tolerances, with individual finishing and testing for exact fit of jaws 
+ All have polished heads with gun metal handles 


Full Flushed Relieved Tapered Cutter 


+ Diagonal flush cutter » Ground down on back side for reaching into 
confined places * Size: 4” (102.00mm) 
IMSS4AESEND ii cienienasiractiniaatsnidntbonads ceindasaardadmanamuimens $14.90 


Semi-Flush Diagonal Cutter 
oT yo 
SORE <== 


+ Diagonal cutter with flush ground cutting edges + Size: 4” (102.00mm) 
SSA END otis ster cans snceniacmneiiienasicieinulssenaed tambaneeieaicel $13.08 


* Cutting blade is flush ground and angled at 29° + Cutting plier is 
designed to give long wear for cutting soft wire + Size: 4” (102.00mm) 
GAD4ND. | oucaeasv dies se isnie Uastsaildenseicdsay duyaay vaedshen $23.40 


Long Nose Pliers 


a a 


+ Miniature very fine point for delicate work in very confined areas 
+ Has scored jaws » Size: 4” (102.00mm) 


Curved Long Nose Pliers 


+ For reaching into confined places +» Nose bent approximately 60° 
+ Smooth jaws + Size: 5” (127.00mm) 
GNS4ND ccc ssccreaessscadescangnsiabieiaaiaseasonansanedas $16.08 


& a 


+ Has finely scored jaws + Size: 5” (127.00mm) 
COO-LN54-ND... 


Needle Nose Pliers 


INNS4-2°ND iiii55.2 giecicigsccdacaanctch be naedceonsdandcgaganaiinns $16.96 


Long Nose Side Cutter 
‘as 
ORG 


* Similar to long nose pliers but with 7/32" (5.56mm) cutter near joint 
* Size: 5" (127.00mm) 


Reverse Action Tweezers 


S 


XHT412 4 1/2" (115mm) * Self closing, smooth, sharp points for 
holding work 


MAT AI2 ND: vice ainesinic saat nnccaecasiieiuiene eatery sie avebineas $4.95 


Xcelite’ 


Cordless Rechargeable 
Screwdriver Kit 


Kit contains: + Driver + Battery +» Charger 
+ 99PA adapter + 1 slotted, 2 Phillips bits 
Features: + 3.6V power + 2 speeds + 1 hour 
full recharge + 8 stage torque adjustable 
+ Easily converts from in-line to pistol form + Replaceable battery 
pack + 99PA adapter enables use with all Xcelite Series 99 blades 


-.- $99.00 
-.- $24.83 


XP1B-ND Replacement Battery... 


4-in-1 Screwdriver —-, 


+ 4 Bits in one compact tool + Changes in seconds: pull out, reverse, 
snap back » 2 Phillips bits and 2 slotted bits are always ready * Alloy 
steel, heat treated for maximum strength, precision ground and 
polished + Large, 6-spline, easy-to-grip red Tenite handle 
FSD-1V-ND 


Screwdrivers 


+ 5 Piece Phillips Set Includes: Point #0, 1, 2, 3 and Short #2, 
Packed in Pouch + 5 Piece Slotted Set Includes: 1/8", 5/32”, 3/16”, 
1/4” and 5/16” Packed in Pouch »* 6 Piece Set Includes: 4 Round 
Blade for Slotted Screws & 2 Phillips Types, Slotted: 1/8”, 3/16", 1/4” 
and 5/16", Phillips: 1 & 2 Pt. Size, Packed In Pouch + 7 Piece PRO- 
SERIES Ergonomic Set Includes: 5 Slotted Screws & 2 Phillips 
Types, Slotted: 1/8”, 5/32”, 3/16", 1/4” and 5/16” Phillips: 1 & 2 Pt. 
Size, Packed In Box 


Digi-Key Price | Xcelite 
Part No. Each | Part No. 


5 Pc. Phillips Screwdriver Set... | SDX-22-ND 23.23 | SDX-22 
5 Pc. Slotted Screwdriver Set SDR-11-ND 21.36 | SDR-11 
6 Pc. Screwdriver Set SRX-33-ND 28.97 | SRX-33 
7 Pc. PRO-SERIES 
Ergonomic Set 


Description 


XPE700-ND 31.99 | XPE700 


99-XTD7 Torx® 
Screwdriver Blade Kit 


+ Interchangeable blades 

* Contains 6 blades (#10, 15, 20, 
25, 27, 30), 4” (102.00mm) long 
and regular 99-1 handle 

+4” (102.00mm) approximate 
working length 


99-XTD7-ND 


Screwdriver & Nutdriver Sets - 
Inch Sizes 


See-through stand-up plastic cases. 


99PS-50 Regular Nutdrivers: 3/16”, 7/32”, 1/4”, 
9/32", 5/16”, 11/32", 3/8” 


Slotted Screwdriver: 3/16”, 1/4” 

Phillips Screwdriver: No. 1, No. 2 

Extension 

Regular Handle 

PS-120 Color-coded handles. Comes with black 


“piggyback” torque amplifier handle Regular Nutdrivers 
1/8”, 5/32”, 3/16", 7/32”, 1/4”, 9/32", 5/16”, 11/32”, 3/8” 


Digi-Key Price | Xcelite 


Description Part No. Each | Part No. 


13 Pc. Screwdriver and 
Nutdriver Set 


11 Pc. Nutdriver Set 


99PS50-ND 49.65 | 99PS-50 
PS120-ND 31.90 | PS120 


Precision Electronic 


Screwdriver Set <= _) 


+ Chrome-molybdenum vanadium steel blades + Fast-turning swivel 
caps with cavity for precise centering + Precision tolerance black tips 
+ No-roll handle design 

XP600-ND Includes: 1.5mm x 60mm Slotted Screwdriver, 2.0mm x 
60mm Slotted Screwdriver, 2.5mm x 60mm Slotted Screwdriver, 
3.0mm x 60mm Slotted Screwdriver, #00 Point Size Phillips Screw- 
driver, #0 Point Size Phillips Screwdriver 

XPTX600-ND Includes: #5pt. Standard Torx Screwdriver, #6pt. 
Standard Torx Screwdriver, #7pt. Tamper-proof Torx Screwdriver, 
#8pt. Tamper-proof Torx Screwdriver, #10pt. Tamper-proof Torx 
Screwdriver, #15pt. Tamper-proof Torx Screwdriver 


Digi-Key Price | Xcelite 
Part No. Each | Part No. 


6 Pc. Screwdriver Set XP600-ND 20.99 | XP600 
6 Pc. Torx Screwdriver Set.... | XPTX600-ND 23.99 | XPTX600 


Description 


Xcelite’ 
Micro Series Shearcutters 


General ——— on 
+ Low profile + Superior St 

blade by-pass shear cutting action + Better cuts with half the effort 
+ Greatly reduced mechanical shock delivered to the work + 170M, 
175M feature red grips + 170D, 175D feature static-dissipative black 


grips +» 175M, 175D feature safety clips + 170D, 175D especially 
hardened and plated 


Heavy Duty ——————— od 
+ Heavy-duty for IC pins, 1 


cables and harnesses +» Maximum durability + Maximum operator 
safety + 1178M features light blue grips + 1178D features static- 
dissipative black grips + 1178D especially hardened and plated 

1178M-ND 
1178D-ND . 


Crescent’ 


N2W! Reversible Ratcheting 
Combination Wrenches 


+ Mirror finished chrome vanadium steel 
construction + Narrow cross-section 
design on box and open ends allows 
access to tighter work spaces + Re- 
verses at the push of a button + Ratcheting end is offset 15° 
+ Rachet feature turns fasteners with just a 5° swing 


Digi-Key Price | Crescent 

Description Part No. Each | Part No. 

4 Pc. SAE (3/8", 7/16", 1/2”, 9/16") |FRR4-ND 35.33} FRR4 

7 Pc. SAE (5/16”, 3/8”, 7/16”,1/2", 
9/16”, 5/8", 3/4") 2... cee FRR7-ND _ 67.48} FRR7 

4 Pc. Metric (10, 12, 13 and 15mm)|FRRM4-ND 35.33) FRRM4 

7 Pc. Metric (8, 10, 12, 13, 14, 15 
and 18mm) .................0008. FRRM7-ND 67.48} FRRM7 


Pliers, Wrenches 
DURA PIERS i 


+ Laminated and riveted “ply” 
construction 

+ Box-joint design 

* Textured air-cushioned grips 

+ Multiple positions 


Wrenches § 
+ Adjustable +» Chrome finish 


Digi-Key Price | Crescent 
Description Part No. Each Part No. 
8” Dura-Plyers™.. LB8-ND 8.34 LB8& 
10” Dura-Plyers™ LB10-ND 9.38 LB10 
6” Crescent Wrench ......|_ AC16V-ND 17.68 AC16V 
8" Crescent Wrench ...... AC18V-ND 18.06 AC18V 
10” Crescent Wrench..... AC110V-ND 23.00 AC110V 


Ratcheting Screwdriver Set 


SDMBRV-ND Includes: +» 6 Screwdriver Bits: #1 Phillips®, #2 


Phillips®, 3/16" Slotted, 1/4" Slotted, #1 
Square Recess, #2 Square Recess = 
SDMBR2-ND Includes: + 7 Fractional Ze 
Power Nutdrivers: 3/16", 1/4", 9/32", Z Ss 7 

5/16", 11/32", 3/8", 7/16" + 7 Metric , 

Power Nutdrivers: 5mm, 6mm, 7mm, } 
8mm, 9mm, 10mm, 11mm _ »* 18 Screw- 

driver Bits: #1, #2, #3. Phillips®, 1/4", Zi 
5/32", 3/16" » Slotted: #1, #2, #3 Square LEX B 
Recess + Stainless Steel Bit Holder w/ ar a &, 


1/4" Hex Drive: TX6, TX8, TX10, TX15, 
TX20, TX25 + Torx®: 1/4", 5/32", 3/16" Hex. 


Digi-Key Price | Crescent 
Description Part No. Each Part No. 
7 Pe... SDMBRV-ND 13.96 | SDMBRV 
34 Pc. SDMBR2-ND 31.76 | SDMBR2 


4 Piece Screwdriver Set 


+ No-slip grip handle stops slippage for higher torque 
+ Extra long, rounded tri-oval shape reduces pressure 
points to improve comfort + Enlarged handle middle 
optimizes grip strength and turning efficiency to 
reduce fatigue + Plated tool steel shafts 
specially hardened for strength and 
durability: Includes: #1 and #2 Phillips, 
1/4” x 4” Slotted, 3/16” x 3” Slotted 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1022 (1033) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Swanstrom EREM’ Tweezers 
Tools USA - : 
. Straight Tapered Tip Tweezers 
Cutters and Pliers ale Co 


for handling a variety of small components. 


Standard or Ergonomic Handles EROP2A-SA-ND $249 <= 


[PAINEMISE® 


Straight Precision Tip Tweezers 


EROP 4.25” (107.95mm). Straight Point 
Tweezers. For general use. 
EROP3C-SA-ND ... 


Curved Precision Tip Tweezers 

EROP 4.5” (114.30mm). Curved precision tip 

tweezers improve visibility when used under ——— 
magnification. 

EROP7-SA-ND 


Straight Fine Tip Tweezers 
EROP 5” (127.00mm). General use straight 
point tweezers with hardened tips. 
EROPAA-SA-ND 


Angled Cutting Tip Tweezers 


EREM 4.5” (114.30mm). Angled cutting —— 
tweezers. Tempered carbon steel, hard but low 

rust resistance. 

15AGS-ND 


Straight Soft Carbon Tip Tweezers 


EREM 5” (127.00mm). 304/305 stainless steel. 
Soft carbon tipped handling tweezers. Soft tips 
minimize scratching or nicking of fragile wires 
and parts. Temp. range is 250° to 300°F (121° 
to 149°C). Nonmagnetic and non-corrosive. 
Resistant to hydrochloric and nitric acids. 
249-SA-ND 


Spartan Standard: 


+ High carbon, alloy forged American steel—for ee . 
long tool life. + Alloy steel rivets—for smooth Diagonal Cutters Must be used with 
action. + Machined and lapped joints. + Polished N Series - Magic Springs: + Superior to Leaf = Fig. 6 or Fig. 7 

eb i‘ . . a é se : - \ (sold separately). 
finish—for cleanliness and rust prevention. * Dou Springs + Invisible, internal EREM-Magic 
ble stainless steel leaf spring. + Soft touch static springs provide uniform, constant tension and “4 
dissipative foam grips—to minimize ESD & CTS. ultimate performance »* Linear closing and Ne 
opening force » High Precision Inter-Lock Screw Joint 


Fig. Digi-Key Price |Mfg. ‘System: Surfaces between the two halves are machine faced 
No. |Description Part No. Each |Part No. to provide smooth, wobble-free operation with no blade overlap Digi-Ke Pri 
Cutter Tapered | Series: « ESD Safe foam grips + Forged stainless steel inhibits oxidation * Pre- Fig. | Description palace ae 
cision box joint for perfect jaw alignment + Dual leaf springs give you smooth, 9. [i = 
1 Fush Standard. Size: 4” (101.60mm) |232-1010-ND 25.00 | 415 fast action 1 Deluxe Hectronic Work Center- 
Rush Standard. Size: 5” (127.00mm) |232-1016-ND 27.00 | 515 Digs Pil Re Solder wire & soldering station not included 324PV-ND 81.99 
arn EO tne, ue 2 | Standard Station (303 head/300 base) 301PV-ND 44.99 
pond Noseiserated Shear: Cut Description | PartNo. Each | Part No. 3. | Wide Qpening Station (366 head/300 base) 306PV-ND 53.99 
2 | Standard. Size: 6" (152.40mm) 232-1012-ND 30.00 | 351 “‘N” Series A Wide Qpening-Salf Centering Work 
Long Slim Nose Smooth J aw 4" (101.6mm), Oval, Semi-Aush 612N-ND 41.29 | 612N Station (376 head/300 base/312 tray base mount) | 350PV-ND 83.99 
2 | Standard. Size: 5" (127.00mm) 232-1017-ND 22.00 |324 4° (101.6mm), Oval, Full-Aush 622N-ND__42.81_| 622N | Standard Head - 2 1/2” (63.50mm) wide, 
Long Slim Nose Serrated J aw 4.75” (120.7mm), Large Oval, Semi-Aush | 812N-ND 48.12 | 812N opens to 2 1/4” (57.15mm) 303PV-ND 24.99 
9 4.75" (120.7mm), Large Oval, Full-Aush | 822N-ND 48.82 | 822N 6 Wide Opening Head - 1 3/4" (44.45mm) 
2 Standard. Size: 5” (127.00mm) 232-1013-ND 22.00 | 325 5” (127.0mm), Oval, Semi-Aush BI2N-ND 43.65 | 512N wide, opens to 6” (152.40mm) 366PV-ND 33.99 
Standard. HD. Size: 6” (152.40mm) _ |232-1019-ND 24.00 | 631 5° (127.0mm), Oval, Full-Alush 522N-ND 45.61 | 522N 7 | Wide Qpening-Saff Centering Head - 1 3/4" 
Cutter Oval “1” Series (44.45mm) wide, opens to 9" (228.6mm) 376PV-ND 45.99 
Flush Standard. Size: 4” (101.60mm) |232-1009-ND 25.00 ]411 4.25" (108.0mm), Hd. Flat-Flush 92B-ND 23.18 | 928 8 senior en ee — OUR) 23.99 
3 | Rush Standard. Size: 5” (127.00mm) |232-1015-ND 27.00 |511 9 balan pausing Rae (aod goer wie SISPV.ND| 32.99 
Aush Standard. Size: 6” (152.40mm) d 232-1018-ND 28.00 | 611 Ceramic Tunin Tools 10 | Standard Base 3.4/4" (65 25mm) high 300PV-ND 20.99 
Angle End Nipper g p 17 | Low-Profile Base - Only 2 1/2” (63.50mm) high | 305PV-ND 20.99 
4 | Standard. Size: 4" (101.60mm) Rush |232-1011-ND 35.00 | 491 Tweezers Knives & Blades 12 | Vacuum Base 380PV-ND 33.99 
7 13 Tray Base Mount - 8 1/2” (215.90mm) 
ices diameter, base mount only 312PV-ND 19.99 
r Ergonomic: i 2 
Supe go e : i , Ceramic blade 14 | Weighted Base Mount 308PV-ND 29.99 
+ Swedish American high chromium, alloy —— alignment tools —~ . 15 | Solder Station - Solder iron holder, wire holder & 2 
forged steel—for maximum tool life. + Elec- for zero electro- EZ = slit sponges, can be used for left or right hand use| 371PV-ND 11.99 
A ec a e  e —————> magnetic i 16 | Magnetic Base - Adapis to 201, 300 & 305 bases [S35PV-ND 18.99 
cutter life. + Hard alloy self-lubricating i i 5 . i 
bearings—for perfect jaw alignment. + Pre- induction ; 17_| Universal Wire Holder for 366 & 376 jaws 358PV-ND 21.99 


cision machined and lapped joints. + Double stainless steel leaf springs. 
+ Soft touch static dissipative foam grips—to minimize ESD and CTS. Plastic static 


dissipative tweezers Fig. 1- Fig. 2 — 506 Retrofit Kit 


Fig. Digi-Key Price | Mfg. 502 Precision PanaPress Converts a 502 Precision PanaPress 
No. | Description Part No. Each _| Part No. into the 505 IDC Bench As- FR 
Cutter Tapered ‘A501 Standard sembly Press. The kit includes 
Flush Ergonomic Size: 4” PenaPress with the assembly base, standard 
ush Ergonomic Size: four nylon gibs platen, modified 
(101.60mm) 232-1001-ND 54.00 |S415E for precision ram, guide |, 
1 Aush Ergonomic Size: 5” directional arm, and GSS 
(127.00mm) 232-1007-ND 54.00 |S515E pane of the gl an allen 
Long Slim Nose Serrated J aw Digi-Key aia wrench. = —— 
Micro. Needle Nose. Size: 4” ig. | Description Part No. 
2 | (101.60mm) 232-1021-ND 26.00 |S109 1.7 mm Phillips Blade 243-1011-ND 
Ergonomic Size: 5” (127.00mm) | 232-1008-ND 32.00 |S325E 1.3 mm Rat Blade 243-1012-ND. 
Cutter Oval 2.6 mm Flat Blade 243-1013-ND 
a a 4in-1 Reversible, (#0 & #1 Phillips, 
Flush Ergonomic Size: 4 _9mm & 1.8mm Flat Blade) 243-1014-ND 
3 (101.60mm) } : 232-1000-ND 54.00 |S411E Straight, Hat, Rounded Tips 243-1001-ND 
Fush Ergonomic Size: 5: Qurved, Rounded Tips 243-1002-ND Digi-Ke Price 
(127.00mm) 232-1006-ND 54.00 |S511E Very Fine, Straight Tips 243-1003-ND. Fig.| Descripti P. 9) N y Each 
Angle End Nipper Very Fine, Qurved Tips 243-1004-ND ig.| Description art No. cl 
ees Utility Knife with Rubber Grip 243-1005-ND 1 | Hand Press Bench Mount 502PV-ND 119.99 
4 | Hush Ergonomic Size: 4' Heavy Duty Utility Knife 243-1006-ND 2 | Hand Press IDC Conversion Kit 506PV-ND 59.99 
(101.60mm) 232-1002-ND 60.00 |S491E 3-Pieoe Knife Set (Light, Med. & 3 | Standard IDC Card Edge Connector Base Plate| 511PV-ND 29.99 
Crimp & Bend Cutter . Duty, 10 Asst. Blades) 243-1010-ND 4 | Standard IDC Dip Plugs Base Plate 512PV-ND 29.99 
Maso seri a nites ¢ Heavy Blade, 5 Po. 343-1007-ND 5 | Standard IDC D-Sub Connector Base Plate | 513PV-ND* 29.99 
5 142mm) 7 Perey 65.00 |Se0se.o40 No. 11 Precision Blade, Stainless Steel, 5 Po. | 243-1015-ND 6 | Standard Female IDC Socket Base Plate SIORVND! 29.99 
: i: No. 24 Deburring Blade, 5 Pe. 243-1009-ND * Do not use with CW Industries all plastic D-sub connectors. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 1023 


° NEW! 
Quality Tools 
ESD Cutters and Safe Pliers 


* Two component handle with non-slip soft grip surface, 
protects the hand and reduces manual effort and user 
fatigue. 

* Box joint for longer tool life and endurance, mirror 
polished finish. 

+ Welded double leaf spring. 

+ Hardened and annealed high carbon tool steel, 
induction hardened cutting edges. 


ZD 


-——_———~ 


a ica aS 


Beveled Semi-Flush 


FullFlush Flush 


Side Cutters 


Small Tapered Head w/ = 
Hollow Gd. Back, Hush, 115mm 


431-1041-ND (32704)............... cece cece eee $39.98 
Small Tapered Head, Hush, 115mm. 

431-1039-ND (32705)................secceeeceeee $38.98 
Slim Oval Head, Hush, 115mm 

431-1044-ND (32712)........... 00.00. ce eee ee eee $38.98 
Slim Oval Head, Hush, 115mm 

431-1035-ND (32714).............eeceeee eee eee $42.98 
Wide Oval Head Carbide Qutting Edges, 

Bevel, 110mm 

431-1036-ND (32718)................0ceseeee eee $89.98 


Wide Oval Head, Hush, 115mm 
431-1037-ND (32720). -$38.49 
Wide Oval Head w/ Wire Trapping, Hush, 115mm 

431-1038-ND (32721) $39.98 


Oblique Cutters 


Angled, 
29°, Full Hush, 115mm 
431-1030-ND (32724)..............00ceceeeeee eee 


Front, Very Small Head, 40°, Hush, 110mm 
431-1045-ND (32728). 


End Cutters Wide \\ 
Head \\ 
Extra Slim, C\ 
Flush, 110mm. L 
431-1040-ND (32732)...............0ccc eee eeeee $43.49 
Wide Head, Hush, 115mm 
431-1043-ND (32734)...............0.ccceee eee $43.98 
Pliers 
Short Snipe Nose \\ 
(Chain Nose) ae, AN 
Straight, Serrated Jaws, = 
120mm A\ 


431-1031-ND (32742)...............ceeee eee ee eee 


Long Needle Nose, 
Straight, 

Serrated Jaws, 
145mm 


431-1042-ND (32746)...............2..eceeeeeee 
Needle Nose, 
Bent 90°, 


Serrated Jaws, 
145mm 


431-1032-ND (32748)...............0.ceceeeeeeee 
Short Round Nose, 


Smooth Jaws, 
120mm 


431-1033-ND (32750). 


Short at Nose, 
Smooth Jaws, 
120mm 


431-1034-ND (32752)............0...0ceceeeee ees 


1024 (1033) 


ESD Safe Tweezers 


Conductive ESD coating is hypo-allergenic. Resistance is 
10' to 10° ohm. All tweezers are made from premium 
stainless steel and are anti-magnetic and acid resistant. 


Style AA SAIND — 


130mm long. 
Universal fine point tweezers with non-glare finish. 
431-1020-ND (44501) .............. 0c eee ee eee $12.88 


Style SS SAIND 


135mm long. 
Long narrow body, low force with non-glare finish. 


431-1021-ND (44503) 


Style 3 SAIND —— 
120mm long. Fine tip, round 

body assembly style with non-glare finish. 

431-1022-ND (44506) 


Style 7a SAIND 


120mm long. 

Qurved with extra fine 
round tip and non-glare finish. 

431-1023-ND (44510) ................eceeeeeeeee $21.20 


Style 22 SAIND 


150mm long. Narrow rounded 
tip and guide pin, serrated and non-glare finish. 


431-1024-ND (44518) .................:ceeeeeeeee $17.02 


Style PSF SAIND 


125mm long. 
Long rounded to 1mm blunt tip, non-glare finish. 


431-1025-ND (44523) 


Style 7abb SAIND 


120mm long. 
Qurved, extra fine with 


PS 


3mm extended tip, non-glare finish. 
431-1026-ND (44525) ............0 00. ceeeee cece $25.34 


Style 8b SAIND 


120mm long. 

Micro tip 30° bend, 0.5mm 

slot, 1mm flat, non-glare finish. 
431-1027-ND (44529) ........ 00... ce cece cece $22.48 


Style 1 SAIND 


120mm long. 
General purpose fine point with non-glare finish. 
431-1028-ND (44531) .. 


Style 00 SAIND 


120mm long. 
Universal fine point tweezers with non-glare finish. 
431-1029-ND (44532) .............0..ccceeeee eee $21.56 


ESD Safe Fixed Handle 
Precision Screwdriver Sets 


+ With finger tip control cap 


(DSLOTTED: €BPHILLIPS: 
1.5, 2.5, 00, 0, 1 
2.0, 3.5 


Slotted and Phillips Precision Technicians Set 


Blades are CVM hardened tool steel, satin chrome finish. 
431-1000-ND (27390) 


TORX Precision Technicians Set 

Blades are CVM hardened tool steel, satin chrome finish. 
Includes Torx sizes: T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10. 
431-1001-ND (27890) 


ESD Safe Field Service Kit 


a Torx: T5, T6, T7, T8, 
T9, 710, T15 


@® Slotted: 2.0, 3.0, 4.0 


| C7 Phillips: 00, 0, 1 


(DRAWINGS ARE NOT TO SCALE) 


ESD Safe Interchangeable 
Precision Screwdriver Sets 


+ Adjustable Blade Lengths — .75” to 3.75” 
+ Anti-Static Conductive Handle 


S OO 0 9 6 «6 ° 
715 T10 T9 T8 TS T4 T 


oO oso 
120 11577 T6 
(DRAWINGS ARE NOT TO SCALE) 


Slotted and Phillips Interchangeable Blade 
Precision Technicians Set 

Blades; CVM hardened tool steel, satin chrome finish with 
molded indexed storage box. Includes: Slotted - 1.5, 2.0, 
3.0, 3.5mm; Phillips: #000, #00, #0, #1. 

431-1003-ND (26996) ................00.0ceee eee $32.00 


Slotted, Phillips and TORX Interchangeable 

Blade Precision Technicians Set 

Includes: Slotted - 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0mm; 
Phillips: #000, #00, #0, #1, TORX: T6, 7, 8, 9, 10, T15. 
431-1004-ND (26997) ..............00. cee ee eee $53.40 


TORX Interchangeable Blade Precision 
Technicians Set 

Blades CVM hardened tool steel. Storage box. Includes 
TORX Sizes: - T3, T4, TS, T6 + 8, T7 + 9, T10 + 15, T15 
+20. 


431-1005-ND (26987). . - $38.00 


ESD Safe Chip-Lifter 
——— ——eD 


Split tip is perfect for reaching around pins and lifting 
chips and other components from sockets or from 
desoldered boards. Handle is conductive anti-static. 
431-1016-ND (27920) 


Interchangeable Blade 
Field Service Kits - 
ESD Safe 


* System 6 + Palm control cap + Tapered long reach 
design + Fast slide and lock design + ESD safe anti- 
Static material 


oTORX SYSTEM 4 

T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15 
oTORX SYSTEM 6 

T20, T25, T30 


(431-1015-ND IS SHOWN) 


9 pe. Interchangeable TORX Set 

Rugged pouch. Blades of CVM hardened tool steel, 
corrosion protected. Molded ESD safe ergo handles with 
collet lock blade holder. 

431-1015-ND (10791) 


8 pc. Combination Set 

Rugged canvas pouch. Blades of CVM hardened tool 
steel, corrosion protected. Molded ESD safe ergo handle 
with collet lock blade holder. Blades extend 4" out of 
handle. O.A.L 9.25”. Slotted blades: 3, 4, 6, 8mm; 
Phillips blades: #0, #1, #2. 

431-1014-ND (10191) 


Safety Insulated 
Screwdrivers 


) SLOTTED: PHILLIPS: 
3.5 x 100, #1 x80, 
4.5 x 125, #2 x 100, 
6.5 x 150 #3 x 150 


Tweezers: Fine _——— 
————— 


Extra Fine =] i 


ESD Slotted, Phillips and TORX interchangeable blades 
with ESD safe tweezers. Packed in rugged canvas 
storage pouch. 

431-1002-ND (44590) 


| > 


6 pc. insulated screwdriver set. Tools certified to 1000 
volts. Meets VDE 0680-2, IEC 900 and ASTM -F1505. 
Specifications for insulated tools. Blades of CVM 
hardened tool steel. E;gonomic molded on soft grips. 

431-1018-ND (32092)... -$38.70 


Standard Precision 
Technicians Tool Sets 


+ Finger tip control cap + Narrow tapered handle 
® SLOTTED: EBPHILLIPS: 


1.5,2.5, 00, 0, 1 
2.0,3.0 


= ) 
7 pc. Slotted and Phillips Standard Precision 
Technicians Set 
Blades of CVM hardened tool steal, satin chrome finish. 


Molded on handles proportioned to blade size. 
431-1006-ND (26190) ...............cce cece eee $29.98 


7 pe. Slotted and Phillips Precision Extra Long 
Blade Set 

Slotted - 2.5 x 50, 2.5 x 100mm, 3.0 x 100, 3.0 x 
150mm, 4.0 x 100, 4.0 x 150mm. Phillips: #0 x 75mm. 
431-1007-ND (26092).................0cceeeee eee $33.00 


8 pe. Precision Inch Size Hex Driver Set 
Tip sizes: .028, .035, .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8”. 
431-1008-ND (26391) ................020eeee ees $33.20 


7 pe. Precision Metric Size Hex Driver Set 
Tip sizes: .7, .9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0mm. 
431-1009-ND (26390) .................:ccceeeeees $29.70 


8 pe. Precision Inch Size Nut Driver Set 
Sizes: 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4”. 
431-1011-ND (26591)... 


8 pc. Precision Metric Size Nut Driver Set 
Sizes: 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0mm. 
431-1010-ND (26590) 


Security Bit Set 
Tamper Resistant Torx: €% Pozidriv: 0, 1, 2,3 
TR8, TR10, TR15, TR20, 
TR25, TR27,TR30,TR40 B Spanner: 4, 6, 8, 10 
Tamper Resistant Hex: 4 Triwing: 1, 2, 3,4 
5/64, 3/32, 7/64,1/8, 
9/64, 5/32 @ Square: 1,2,3 

@ Slotted: 6.8, 8.0 @® Tora: 6,8, 10 

® Phillips: 1,2 


= 


39 pc. set in molded storage box with hard-to-find 
security bit sizes. Includes: handle, 1/4” magnetic power 
tool adapter, and 1/4 socket bit holder. 

431-1013-ND (71990) ................ccceeceeeeee $66.98 


MicroBit Set 
with ESD Handle 


€BPHILLIPS: © HEX: 


000, 00, .050, 1/16, 5/64, 
0.1 3/32, 7/64, 1/8, 
9/64, 5/32 


(D stottep: 
1.5, 2.0, 
3.0, 4.0 


27 pc. set with molded storage box extension, ESD 
handle and assorted MicroBits. 
431-1012-ND (75992) ...............:cc cece ees $49.98 


6 Piece Ergonomic Grip 
Driver Set with Two 
Components 


@SLOTTED: PHILLIPS: 
3.0, 4.5, HA, #2 


ee 6.5 Di S 


Comfort grip handles. Hardened tool steel! blades. 
431-1019-ND (46094) ................ccceeeeee $23.30 


TORX Insert Bit Set 


iu oO 0 6 86 oO 6 
(] T10 T9 T8T7 Té T5 
(DRAWINGS ARE NOT TO SCALE) 


6 pc. Small Torx insert bit set. Bits of CVM hardened 
tool steel. Smallest hard-to-find sizes on standard 1/4" 
Hex Drive. 25mm (1") length. 

431-1017-ND (71570) ......... 00.00. cc cece ee eee ee $9.98 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


pools’ Cable Tester 


Tester displays length of cable, cable remaining on spool, distance to short, 
distance to open, and injects tone into cable. The most accurate true TDR 
technology with +1.5% accuracy. Measures to 3200’. Built-in tone generator 
with warble tone. Scroll through pre-programmed NVP values for common 
cable types. Fast 1 second tests. Detects live voltage. Easy-to-read large 
display. Push-button controls. BNC-to-Alligator clips adapter make testing 
fast. Requires only one 9V battery, included. 


Digi-Key Price Mfg. 
Description Part No. Each Part No. 
Cable Fault Identifier TDR Tester PAL1549.1-ND 319.00 1549.1 


LAN ProNavigator™ Tester and Remote 


LAN ProNavigator™: Two-piece tester includes main unit and 
remote with test results at both ends. One-button, simple testing 
(PASS/FAIL or fault find). Detects opens, shorts, crossed wires and 
split pairs. Cable types, RG58, RGS9, RG6, RG6 Quad, Belden 
8281, RG8, RG11, CAT-5, CAT-5e or CAT-6 (UTP/STP). 


Digi-Key Price Mfg. 
Description Part No. Each Part No. 
LAN ProNavigator Test Set (Main and Remote), 
2 RJ45 Patch Cords, 2 Belt Clips ARIS NHND 124.99 18 
Cable Stripping Tools 
Fig. 1 Fig. 2 
Coaxial stripping tool producing 2 and 3 level strips in AM12— Multi- 


cables from .100” to .315” (2.54 to 8mm) dia. 
Replacement blades and easy adjustment, make this tool 
the perfect choice. 


level adjustable 
cable stripper. 


Cassette Dim. (mm) 
Type A B 
Geen Cassette [7.09 5.17 Eo 
Brown Cassette| 7.49 3.48 AB 
Digi-Key Price Mfg. 
Fig. | Description Part No. Each Part No. 
3 Level Coaxial Cable Stripper 
1 Adjustable with Green Cassette PA1240-ND 69.64 1240 
1 Adjustable with Brown Cassette PA1243-ND 69.64 1243 
— _ | Replacement Blade for PA1240 PA2240-ND 27.96 2240 
= Replacement Blade for PA1243 PA2243-ND 27.96 2243 
Cutter and Stripper for UTP and STP Cables 
2 Cable Stripper PAL1112-ND 21.71 1112 


LC CST Strippers 


Coaxial stripping tool producing 2 and 3 level stripping of outer jacket, 
shield braid and inner dielectric. Hex key makes it easy to adjust the 
blades to set the cutting depth. Self-regulating tensions. Pre-set strip 
lengths for most common lengths. 


Preset Strip Strip Cable Digi-Key Price | Mfg. 

Lengths Types Usage Part No. Each | PartNo 

0.315” Outer Jacket 2&3 Level RGS58, RGSY, 

0.157" Inner Dielectric | Adjustable | RG62,AU & RGG | PAL1255.1-ND 16.99 | 1255.1 
a RGS59, RG6 & 

0.236” Outer Jacket 2-Level RG6 QUAD CATV “F” PAL1257.1-ND 16.99 | 1257.1 


Universal Strippers and Cutters 


The new Stripax® performs powerful stripping and cutting of 
standard and industrial insulations including PVC, THHN, THHW, 
silicone and polyethylene. The PAL1113.1-ND stripping blades are 
composed of 68 individual spring-compression blades to adjust 
precisely to the insulation. Not for Teflon or Kapton hard insulations. 


All-in-One Telephone Tool 


Ratcheted design. 6 position, (RJ11/RJ12). 8-position, (RJ45) modular 
telephone plugs. Cuts, strips, and crimps 28-24 AWG telephone and 
data cables. 


Digi-Key 


Description Part No. 


All-in-One Telephone Tool PAL1545.1-ND 


Datacomm Scissors and Knife Kit 


The cable-splicing ProSnips Kit in a leather pouch is designed for 
cutting cable, telephone wire and stripping insulation. Fiskars® 
datacomm scissors feature an ergonomic design for the professional 
user. Leather pouch slotted to fit 2” belts. Scissor is fastened with a 
solid steel rivet and have stainless steel blades to cut copper or fiber 
optic cables. Utility knife has a full-size, no-slip textured handle. 


Digi-Key 


Description Part No. 


Knife and Scissors in Leather Pouch PAL1912.1-ND 


Probe Pick 


Probe pick for pulling wire, slicing, stripping cable and cleaning debris 
off terminal panels. Small and light weight pen-sized with clip for 
carrying in pocket. Spludger tip, wire hook, wire stripper, slitter tooth, 
and a non-conductive scraping tip. 


Digi-Key Price Mfg. 
Description Part No. Each Part No. 
Pocket Probe Pick PAL1915.1-ND 5.95 1915.1 
Punchdown Stripper (ES 
Strips twisted-pair UTP/STP data cables and wires and terminates ED 
wires into 110 blocks. Use on UTP/STP data cable, multi-pair cable, 
hook-up wire and more. Comes in bright Paladin Tool orange. Length: 
4" (102mm) 
Digi-Key Price Mfg. 
Description Part No. Each Part No. 
Punchdown Stripper PAL1913.1-ND 3.99 1913.1 


Surepunch™ Tools 


Terminates and cuts telephone wire and data cable into a variety of 
termination panels including 66, 88, 108, 109, 110, BIX™ and Krone® LSA 
for insulation displacement type bifurcated terminals. Adjustable spring- 
compression HI/LO impact tool. For 28-22 AWG, solid or stranded wire. 
Latch cover blade storage area in end of handle. 


Digi-Key Price Mfg. 
Description Part No. Each Part No. 
SurePunch PDT Handle (no blade) PAL3570.1-ND 40.15 3570.1 
SurePunch 110 Reversible Blade PAL4572.1-ND 15.87 4572.1 
SurePunch 66 Reversible Blade PAL4573.1-ND 15.87 4573.1 


Non-Impact Punchdown Tools with 
Fixed Blades 


Terminates and cuts telephone and data wire into various types of 
terminating panels including the 66, 88, 108, 109, 110. For insulation 
displacement type bifurcated terminals. 28-22 AWG. Performs both cut and 
punch functions. Perfect for small jobs. Length: 4” 


Digi-Key Price Mfg. 
Description Part No. Each Part No. 
110 Punchdown Tool PAL3580.1-ND 10.95 3580.1 
66 Punchdown Tool PAL3581.1-ND 10.95 3581.1 


Digi-Key Price Mfg. 
Description Part No. Each Part No. 
Stripax® Pro 6 (AWG 28-10) PAL1113.1-ND 75.48 1113.1 
Mini-Stripax Plus (AWG 28-18) PAL1115-ND 82.94 1115P. 
SureStrip™4.0 (AWG 20-12) PA904893-ND 56.99 904893 


P-Strippers 10 and 20 


Cuts and strips a wire range of AWG 30-10. Works well for round voice and 
data cable, electrical wiring, hook-up wire, multi-conductor cables and 
coaxial cable. These strippers cover the most common range of insulated 
wire with precise, reliable action and durable steel craftsmanship. Strip 
standard insulations including PVC, rubber, polyurethane, polyethylene and 
silicone. Includes built-in safety lock, nose clamp, steel screw cutter and 
wire loop. PAL1105 is for use on Romex household wiring cable. Not for 
steel or armored wire and cable. 


Digi-Key Price Mfg. 
Description Part No. Each Part No. 
P-Stripper 10 Cutter/Stripper (AWG 22-10) PAL1105.1-ND 10.99 1105.1 
P-Stripper 20 Cutter/Stripper (AWG 30-20) PAL1106.1-ND 10.99 1106.1 


DataShark Network Termination Kit 


Modular plug crimper for RJ45 and RJ11/12 connectors. Universal stripper for twisted pair and flat cable. 
Non-impact punchdown tool with 110 blade, 10 pieces of RJ45 modular plug connectors. Detailed 
instructions for cable assembly. 


Digi-Key Price Mfg. 
Description Part No. Each Part No. 
Network Tool Kit PAL70007.1-ND 45.98 70007.1 


Coaxial Crimper 


Fully ratcheted crimp tool for RG6/6QS CATV “F" terminations. With 
safety release. 


Digi-Key Price Mfg. 
Description Part No. Each Part No. 
CATV “F” Coaxial Crimper PAL70006.1-ND 27.99 70006.1 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(t033) 1025 


D E Ss Cc oO Statfree® Type B Adjustable Wrist Straps 


Dissipative Homogeneous Vinyl Table Mat 


. 
Fig. 1 
Static Control Prod ucts These tabletop kits are perfect for individual Elasti ist st h ik 
EMI Shi Idi B Moi V: workstation ESD control. besa ar od seeped 
ielding Bags - Moisture Vapor ae : impregnated nylon knitted inside 
Barrier Smooth finish on one side and a non glare with a soft lightweight fabric, 
aN finish on the other, .100" (2.54mm). allowing softness, comfort and 
This bag combines the properties of MOISTURE- \\ Complete common point ground kit is flexibility. May be fitted to any 
VAPOR-BARRIER with EMI-RFI-ESD shielding. ») included with table mat kits. size. 
Manufactured from a Type 1 Class N652-260M film ‘ Vv \ 
which is qualified to MIL-B-81705- Rev C Type I. Ne 
Dim. Kit Digi-Key Price | Mfg. Fig. 2 
i: igi- ici Ft. (Meters)| Color | Includes | Part No. Each | Part No. 
beaten ae ee pute Ee Ht No. ( ) . Speidel wrist straps are Twist-O- 
Z : 2x3 Beige Bench 16-1042-ND 44.77 | 16201 Flex metal wrist straps made of 
6 x 10 (15.24 x 25.40) | 16-1016-ND 8.05 16.53 | 13808 (.61 x .91) Blue Ground |16-1044-ND 44.77 | 16213 nonallergenic stainless steel for 
12x16 (0048%40.64) |161018ND 2008 4733 | 19824 Bose ee ee eee |) a ee eee 
Z 5 a : S long service life. 
18 x 24 (45.72 x 60.96) |16-1020-ND 48.66 99.91 | 13832 2x4 Beige Bench 16-1043-ND 53.78 | 16202 
(.61x1.22)| Blue | Ground |16-1045-ND 53.78 | 16214 
Brown Kit 16-1047-ND 53.78 | 16226 


NEW? Static Shielding Bags — Metal Out rigs 


Use for wrist straps, smocks and 


ESD shielding bags for safely storing and gloves. 4mm stainless steel 


transporting sensitive electronic components and \\_ Reztore Antistatic Cleaner contact snap to connect directly to 
assemblies. Meets the electrical and mechanical i i 
requirements of MIL-PRF-81705D, ElA541. C Cleans and restores ESD mats and will not degrade Sea uke spearage crap end ta 
Superior durability at a low cost. ~ eee eu to drain charges. Does not contain silicon protect operator from line voltage. 
or alcohol. 
Size Digi-Key Pricing E Ideal for cleaning mats, electronic instrumentation, 
Inch (cm) Part No. 25 +100 ia medical equipment and computer monitors keyboards and 
i Digi-Key Price |Mfg. 
3x5(7.62x12.70) |161056-ND 2.88 7.42 equipment. a ig 
4x6 (10.16x 15.24) |16-1057-ND 358 9.22 _ = Description Bare: Bach Barto: 
5 x 8 (12.70 x 20.32) | 16-1058-ND 4.82 12.41 Digi-Key Pricing Fig. 1 — Elastic Band Wrist Strap 


6 x 10 (15.24 x 25.40) | 16-1059-ND 6.01 15.50 Description Part No. 1 12 
8 x 10 (20.32 x 25.40) | 16-1060-ND 7.20 18.54 
8 x 12 (20.32 x 30.48) | 16-1061-ND 8.43 21.63 


With 6’ (1.8M) Coiled Cord, Blue /16-1003-ND 21.74 |14810 
Cleaner, (One Quart) | 16-1054-ND 8.52 78.00 With 10’ (3.0M) Coiled Cord, Blue | 16-1004-ND 22.76 |14830 


Strap Only (no cord) 16-1005-ND 8.54 |14840 
Economy Adjustable Wrist Strap 
Static Shielding Bags — Metal In Statfree ESD Bench Top Mat - with 6 (1.8M) Coiled Cord 16-1021-ND___9.50 [09039 


Fig. 2 — Speidel Metal Band Wrist Strap 


With 6’ (1.8M) Coiled Cord, Black |16-1006-ND 34.62 |09085 
Strap Only (extra large, no cord) |16-1008-ND 25.28 |09042 


ESD shielding bags for safely storing and e Type B+ 
transporting sensitive electronic components and . 
assemblies. Meets the electrical and mechanical 
requirements of MIL-B-81705C. Superior durability at 


ESD Grounding Mats for use along benchtops and shelving. 
These 24” wide by 40' long bench mats are reversible single 


alow cost. layer vinyl and can be easily cut to dimension — .100” thick. Fig. 3 — Replacement Coiled Cords 
rE piper eee el ral 5 (a Economy Coie Co 
sich (ern) BartNen e 2 : Only, Blk, 4mm Snap 16-1022-ND 14.80 09480 
3x5 (7.62 x 12.70) 16-1027-ND 1.87 4.95 Digi-Key Price hy 12’ (3.66M) Economy Coiled Cord 
4x6 (10.16x 15.24) |16-1028-ND 2.09 5.55 Description Part No. Each | Part No, Only, Bik, 4mm Snap 16-1023-ND 18.52 |09680 
5 x 8 (12.70 x 20.32) | 16-1029-ND 3.31 8.80 
6 x 10 (15.24 x 25.40) | 16-1030-ND 4.01 10.60 24” x 40’ (60.96cm x 12.2 M) ESD Bench Mat 
8 x 10 (20.32 x 25.40) | 16-1031-ND 5.73 15.15 7 
Blue, Lightly Textured 16-1009-ND 371.79 | 16350 Foot / Heel Grounders 
Grey, Lightly Textured 16-1010-ND = 354.09 | 16352 + Exceptionally tear resistant dual layer rubber 
i a i i i Xi i with inner scrim + Hook and loop fastening 
Zipper Style Static Shielding \\ Universal Snap Kit for Mats, 6 pe. assembly + 8 strand nylon polyester grounding 
Bags — Metal In \ (connects wrist strap to mat) 16-1012-ND 3.73 | 09864 tab + Will not mark shoes 
; ‘ N Wi j 
ESD shielding bags for safely storing and tran- == Push and Clinch Snaps Digi-Key Price | Mfg. 
sporting sensitive electronic components and pe bennes Description Part No. Each Part No. 
assemblies. Features a reclosable polyethylene oper Pronged 10mm Stud Snap 16-1052-ND 3.00 ‘Adjustable Hook and Loop 


zipper for safe and easy opening and reclosing \ Pronged 10mm Socket Snap 16-1053-ND 3.00 Heel Strap w/1 Meg Res. 16-1024-ND 10.24 |17200 
of bag. Meets the electrical and mechanical D-Ring Adjustable Heel 
requirements of MIL-B-81705C. hie 


Strap w/1 Meg Res. 16-1025-ND 14.02 |07590 
Size Digi-Key Pricing Mfg. Dual ESD Ground 
Inch (cm) Part No. 25 100 Part No. Point Bench Mount 
3x5(7.62x 12.70) |16-1032-ND 3.00 7.95 | 13605 : - Jewel Premium Wrist Straps 
4x6 (10.16 x 15.24) | 16-1033-ND 3.89 10.30 | 13615 
5 x 8 (12.70 x 20.32) | 16-1034-ND 5.68 15.05 | 13630 Desco-Charleswaters new Jewel series 
6 x 10 (15.24 x 25.40) | 16-1035-ND 6.79 18.00 | 13645 of adjustable wristbands are a patented 
8 x 10 (20.32 x 25.40) | 16-1036-ND 9.65 25.55 | 13660 Digi-Key Price b lifetime warranty cord and wrist strap. 
Description Part No. Each Reliable path to ground construction 
zi 5 that are available in a variety of 
. . With 10° (3.05M) Cord 16-1055-ND 18.42 matching colors. Elastic Adjustable 
Static Label for Packaging ai da Wrist Straps and Coil Cords 
Static Attention labels used for sealing Shielding saa " Digi-Ker Price | Mf 
Bags and marking ESD Containers. ania Ground Point for Bench Deception Beer en Cache Bae nes 
Color: Yellow/Black. SENSITIVE DEVICES Mat and Two Wrist Straps Wrist Strap 6' Cord (Sapphire) |16-1037-ND 24.34 | 09100 
with Resistor sy Wrist Strap 6' Cord (Ruby) 16-1038-ND 24.34 | 09102 
Digi-Key Price Mfg. thout Resisto Wrist Strap 6' Cord (Topaz) 16-1039-ND 24.34 | 09103 
Description Part No. Each Part No. Wrist Strap 6' Cord (Emerald) 16-1040-ND 24.34 | 09104 
2” x 2” (50.8mm x 50.8mm) 5 Price | Mfg. Wrist Strap 6' Cord (Amethyst) | 16-1041-ND 24.34 | 09110 
500 pieces 16-1001-ND 13.02 06722 Description . Each Part No. 
10mm Socket, 10' (3.05M) Cord |16-1050-ND 17.38 09820 
we . 10mm Stud, 15'(4.57M) Cord |16-1051-ND 17.38 | 09825 Sa 
Humidity Card and Desiccant Pack ae WChemtronics 


SMD - HUMITECTOR . 
Hunsay Morr DESI PAK 
®®@ DESI PAK ESD Awareness Guide - Booklet ESD Hand Lotion 
pec — An introduction to ESD. This booklet uses easy-to-understand Non-contaminating hand lotion for electronics. Contains no 
United Desscant Huet, Coin, CA language and drawings to describe the causes of static electricity and silicon. Non-greasy formula with a fresh natural fragrance in t 


an 8 oz. (.24 liter) pump. Minimizes potential for static 


the imporiancetof an ESD program: damage and build-up. Won't affect the solderability of 


Digi-Key Price 


Description Part No. Each Ideal for training personnel who handle static sensitive components. components or PCBs. Nt 
Humidity Card ESD 2” x 3” Digi-Key Price | Mfg. Digi-Key Price Each Chemtronics 
(0.80mm x 76.20mm)100 pos/pk WIGSIGSENDI 27.40 Description PartNo. Each | Part No. Part No. 1 25 100 500 _| Part No. 
Desiccant Pack 3” x 3.5” 7 ~ 
(76.20mm x 88.90mm) 550 pes/pk |16-1049-ND 76.79 ESD Awareness Guide - English |16-1013-ND 9.88 | 06821 C805-ND 6.26 5.66 5.28 4.81 C805 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Products 


Reusable Transparent Static-Shielding Bags 


(2100 Series Metal-Out): 3M 2100R bags are oh 
produced with a proprietary “metal-out” construction in — 
( 
Le 


which the shielding layer is very near the exterior f 
this metal surface from scratches, but still permits 


surface. A thin abrasion-resistant coating protects k 
measurement of electrical continuity with common M 
volt-ohmmeters for easy verification of shielding 
performance prior to reuse. 


Economy Static-Shielding Bags 

(1900 Series Metal-In): Use these more economical Static Shielding 
Bags for less demanding applications where reuse and high durability 
are not a prime consideration. The metal-in aluminum vapor coating is 
on a thinner 0.48 mil polyester as opposed to the 0.92 mil polyester in 
the 2100 series. 


Economy ZipBag Static-Shielding Bags 
(1910 Series Metal-In): The 1910 features a dual track closure for 
easy opening and closing. 


Size Digi-Key Price Each | 3M 
Inch (cm) Part No. 25 100 | Part No. 


2100R Series Metal-Out Transparent Shielding Bags, 3 mil 


3x5 (7.62x 12.70) |SCP193-ND_ .20 -18 | 2100R 3x5 
4x6(10.16x 15.24) |SCP194-ND  .26 23 | 2100R 4x6 
5x 8 (12.70 x 20.32) |SCP195-ND .43 38 | 2100R 5x8 
6 x 10 (15.24 x 25.40) |SCP196-ND _.49 44 | 2100R 6x10 
7x 15 (17.78 x 38.10) |SCP200-ND_ 68 -61 | 2100R 7x15 
8 x 10 (20.32 x 25.40) |SCP201-ND —_.54 -49 | 2100R 8x10 


1900 Series Metal-In Transparent Shielding Bags, 3.1 mil 


3x5 (7.62x 12.70) |SCP153-ND  .10 09 | 1900 3x5 

4x6 (10.16 x 15.24) |SCP154-ND .11 -10 | 1900 4x6 
4x 24 (10.16 x 60.96) |SCP155-ND _.29 26 | 1900 4x24 
4x 30 (10.16 x 76.20) |SCP156-ND 36 -33 | 1900 4x30 

5 x 8 (12.70 x 20.32) |SCP157-ND .16 14 | 1900 5x8 
6 x 10 (15.24 x 25.40) |SCP158-ND —_.20 18 | 1900 6x10 
8 x 10 (20.32 x 25.40) |SCP159-ND = .25 .22 | 1900 8x10 
8 x 12 (20.32 x 30.48) |SCP160-ND _.27 .24 | 1900 8x12 
10 x 14 (25.40 x 35.56) | SCP161-ND 38 35 | 1900 10x14 
12 x 16 (30.48 x 40.64) |SCP162-ND 52 47 | 1900 12x16 


Workstation 
Grounding Kits 


Grounding Kits provide the basic items needed to create a static-safe 
work environment They include a floor mat, table mat, adjustable wrist 
strap with grounding cord and accessories to properly connect all of 
the kit components. 


Kit Includes: 

+ Table Mat, 2 ft. x 4 ft. (.6m x 1.2m) 

+ Floor Mat, 4 ft. x 6 ft. (1.2m x 1.8m) 

+ 3M 3040 Ground Cord, 15 ft. (4.6m) 

+ 3M 3048 Grounding System for Wrist Strap/Table Mat 
+ 3M 2214 Adjustable Wrist Strap 


8020 Series Workstation Grounding Kit: 

The 3M 8020 Workstation Grounding Kits provide the complete static 
protection offered by all the 3M kits. Both the floor and table (8200) 
mats are made from soft three layer static dissipative material. 


8030 Series Workstation Grounding Kit: 


These kits contain two different types of static control mats. The table 
mat is made of the soft three-layered, static dissipative 8200 material, 
while the floor (1864) mat is of the more rigid, conductive Velostat 
material. 


Price | 3M 
Each _ | Part No. 


Description 


Matching Table and Floor Mats 


Brown, 3 Layer Construction |SCP121-ND 392.00 | 8021 
Beige, 3 Layer Construction SCP122-ND 392.00 | 8022 
Gray, 3 Layer Construction SCP123-ND 392.00 | 8023 
Blue, 3 Layer Construction SCP211-ND 392.00 | 8024 
Granite, 3 Layer Construction | SCP178-ND 392.00 | 8025 


Colored Table Mat with Black Velostat Floor Mat 


1910 Series Metal-In Shielding ZipBags, 3.1 mil 


3x5 (7.62x 12.70) |SCP165-ND .13 12 | 1910 3x5 
4x6 (10.16 x 15.24) |SCP166-ND .15 14 | 1910 4x6 
5x 8 (12.70 x 20.32) |SCP167-ND_ .21 -19 | 1910 5x8 
6 x 10 (15.24 x 25.40) |SCP168-ND —_.27 25 | 1910 6x10 
8 x 10 (20.32 x 25.40) |SCP169-ND 34 -30 | 1910 8x10 
10 x 12 (25.40 x 30.48) |SCP170-ND 45 41 | 1910 10x12 
12 x 16 (30.48 x 40.64) | SCP171-ND —__.70 -63 | 1910 12x16 


Labels 


LN 


ATTENTION 


(OBSERVE PRECAUTIONS 
ier FOR HANDLING. 


ELECTROSTATIC 
‘SENSITIVE 


Reusable Conta 
Gator Destroy 


JEDEC 14Sm0 DEVICES 


Digi-Key Size 
Fig. Part No. Inch (mm) 

1 SCP129-ND 1.75 x 2.5 (44.45 x 63.5) 
SCP128-ND 1.75 x 2.5 (44.45 x 63.5) 
SCP127-ND 2 x 2 (50.80 x 50.80) 

2 SCP126-ND 2 x 2 (50.80 x 50.80) 
SCP130-ND 4x 4 (101.60 x 101.60) 

Quantity | Digi-Key Price | 3M 
Description (per roll) | Part No. Each | Part No. 
(JEDEC-14) Oranget+ 500 SCP129-ND 31.14] 7101 
(JEDEC-14) Yellowt* 500 SCP128-ND 34.62] 7102 


SCP127-ND 39.38] 7201 
SCP126-ND 39.38) 7202 
SCP130-ND 63.78] 7203 


(Mil. Std. 129J) Yellowt+| 500 
(Mil. Std. 129J) Yellowt*] 500 
(Mil. Std. 129J) Yellowt+| 250 


With Black type +» Reusable * Destructible 
pi 


Grounding Cord 


15 ft. (4.6 meter) Pre-installed male snap 
fastener with integral one megohm 
resistor on one end, solderless terminal 
on other end. 


Digi-Key Price 3M 
Description Part No. Each Part No. 
Grounding Cord SCP114-ND piler gl 3040 


Brown, 3 Layer Table Mat SCP179-ND 369.23 | 8031 
Gray, 3 Layer Table Mat SCP180-ND 369.23 | 8033 
Blue, 3 Layer Table Mat SCP213-ND 369.23 | 8034 
Granite, 3 Layer Table Mat SCP181-ND 369.23 | 8035 


Grounding System for Wrist 
Strap/Table Mat 


Easily snaps onto mats and run- 
ners; grounds two single conductor 
wrist straps. Comes complete with 
ring connector and 15 ft. (4.6 m) 
ground cord. Ground cord has 1- 
megohm resistor for mat conn- 
ection only. 


SCP206-ND $16.29 each 


Single Card Carrier 


Single card carriers protect individual PCB's from static and physical 
damage during storage and transport. Interiors are lined with 
dissipative foam cushioning. The lid of each carrier can be modified 
for identification labels or company logos. 

The 12 compartment tray is a molded ESD safe tray for transporting 
components within the plant or for storing components during PCB 
assembly. 


Digi-Key Price 


Description Part No. Each 


12 Compartment ESD Safe Molded 
Tray for Components 
Card Carrier 10” x 8” x 1.25" 
with Hinged Lid 
Card Carrier 12” x 9” x 1.25" 
with Hinged Lid 
Card Carrier 18” x 17” x 2” 
with Hinged Lid 
Card Carrier 10” x 8" x 2” 
with Hinged Lid 


SCP236-ND 42.84 


SCP237-ND 23.27 


SCP238-ND 28.92 


SCP239-ND 58.99 


SCP190-ND 27.00 


Wrist Strap Grounding System 


Wrist Strap Grounding System with two banana 
jacks and one 10 ft. (3.0m) grounding cord. 


SCP115-ND. $20.60 each 


Wrist Strap Workstation Monitor 


The 3M 724 Wrist Strap Workstation Monitor continuously verifies the 
resistance of the operator and work surface ground connections. The 
monitor uses a reliable resistance method that actually includes the 
operator's skin resistance to determine if the system is operating 
properly. If the operator's resistance exceeds 10 megohms or 35 
megohms, or the wiring connections exceed 3.7 megohms, audible 
and visible alarms are triggered. The unit will also warn of potentially 
dangerous low-resistance situations. 


The monitor uses the light and compact dual conductor wrist strap. 
Dual conductors provide the resistance circuit that is monitored as 
well as provide grounding redundancy. If one conductor fails, the other 
will still function to prevent sensitive components from being exposed 
to static. 


Comes complete with a quick connect/disconnect 732 Remote Jack 
and mounting hardware. 6.5 in. x 3.25 in. x 1.5 in. (162mm x 82mm x 
38mm) 


Price |3M 
Description Part No. Each |Part No. 
Workstation Monitor Kit w/HDWR |SCP226-ND 145.14 | 724 


Dual Conductor Fabric Wrist 
Strap Adjustable 

Dual Conductor Coiled Cord 5° 

Dual Conductor Coiled Cord 10’ 


SCP232-ND 8.12 | 2368 


SCP233-ND 16.36 | 2360 
SCP234-ND 18.99 | 2370 


Dissipative Mats 


8200 Series: 

Vinyl mats are soft table and floor mats with a unique three-layer 
construction. The top layer is durable static dissipative vinyl, which has 
sufficiently low resistance to discharge static-laden conductors, yet will 
prevent the shorting of pins on the backs of printed circuit boards laid 
on the mat. 

8200 Series Floor Mats includes one 15 ft. (4.6m) 3040 Ground Cord 
and two 3050 Snap Fasteners (installed). 

8210 Series Table Mats includes two 3M 3050 Snap Fasteners 
(installed) and one 3M 3048 Wrist Strap Grounding System. Wrist 
Straps must be ordered separately. 


8800 Series: 

Rubber mats consist of a top layer of static dissipative rubber 
laminated to a bottom layer of conductive rubber. Both layers are 
made from vulcanized synthetic rubber, which offers excellent 
resistance to oil, grease and most common solvents. They offer 
superior resistance to heat and hot solder as compared to vinyl or 
olefinic materials. 

8810 Series Table Mats includes two 3034 Snap Fasteners 
(installed) and one 3048 Wrist Strap Grounding System. 


Digi-Key Price | 3M 
Description Part No. Each Part No. 
Floor Mats 
Vinyl, Brown, 4 x 6 ft. SCP214-ND 138.62 | 8201 
, 5 8203 
Vinyl, Gray, 4 x 6 ft. SCP215-ND 138.62 FLOOR MAT 
’ 8204 
Vinyl, Blue, 4 x 6 ft. SCP216-ND 138.62 FLOOR MAT 
Vinyl, Granite, 4 x 6 ft. SCP217-ND 198.59 | 8205 
Table Mats 
" 8210 
Vinyl, Gold, 2 x 4 ft. CP218-ND 84.11 
Inyls Gore REN 2 TABLE MAT 
7 8211 
Vinyl, Bi 2x4 ft. 1CP219-ND 55.17 
inyl, Brown, 2 x 4 ft Si 9. 5. TABLE MAT 
Vinyl, Beige, 2 x 4 ft. SCP220-ND 84.11 | 8212 
Vinyl, Gray, 2 x 4 ft. SCP221-ND 55.17 | 8213 
Vinyl, Blue, 2 x 4 ft. SCP222-ND 55.17 | 8214 
Vinyl, Granite, 2 x 4 ft. SCP223-ND 84.11 | 8215 
Rubber, Gray, 2 x 4 ft. SCP224-ND 63.39 | 8810 
Rubber, Blue, 2 x 4 ft. SCP225-ND 63.39 | 8811 


Conductive Mats and Runners 


1864 Floor Mat is a semi-flexible conductive floor mat that contains 
a rubber filler for resilience. It also has a textured surface for better 
traction. It includes two 3034 Snap Fasteners (installed) and one 15 ft. 
(3.0m) Ground cord with a 1 megohm resistor. 


1864R Floor Runner is a 50 ft. (15.24m) long runner of the 1864 
mat material. It includes two 15 ft. (3.0m) 3040 Ground Cords with 1 
megohm resistor, five 3034 Snap Fasteners and one Snap Fastener 
Installation Tool. 


Digi-Key Price 3M 
Description Part No. Each Part No. 
Floor Mat, Black, 0.125 in. SCP209-ND 245.39 1864 
(3mm) 4 x 6 ft. (1.2 x 1.8m) (1/8x4x6) 
Floor Runner, Black, 0.125 in. SCP210-ND 920.79 1864R 
(3mm) 2 x 50 ft. (0.6 x 15m) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Static Control Products 


Static Control Shoe Grounding 
Assemblies (Heel Straps) 


Long lasting Static Control heel straps provide static protection while 
retaining worker mobility 


+ Increase personnel mobility 
+ One size fits most shoe 
+ Extra long contact ribbon accommodates most boots. 


Note: The Grounding Assemblies are not to be used in areas where 
the individual may come in contact with electrical circuitry exceeding 
250 volts. 


Digi-Key Price | 3M 

Part No. Each | Part No. 
SCP163-ND 7.86 2051 
SCP164-ND 7.86 2052 


Description 


With 1meg Ohm Resistor 
With 240K Ohm Resistor 


Field Service Kit 


Static-Dissipative Portable Field Service Kit: 


+ Static-dissipative work mat with two pockets, .024 in. x 2 ft. x 2 ft. 
(0.6mm x 61cm x 61cm) 


* Grounding cord assembly with alligator clip 
+ Charge-Guard™ Series adjustable wrist strap 


Lightweight Field Service Kit 


The small lightweight kit offers the same level of static control as the 

full-sized 3M 8501 Field Service Kit, yet is small enough to fit in a shirt 

pocket. 

Kit Includes: 

* Static-dissipative work surface with pocket 0.015 in. x 15 in. x 20 in. 
(.38mm x 38.10cm x 50.80cm) 

+ 2204 Adjustable Wrist Band 

+ Lightweight Heavy-Duty Coiled Ground Cords: 2240 Wrist strap 


ground cord, 5 ft. (1.52m); 2243 Extension ground cord, 5 ft. (1.52m); 
3063 Work surface ground cord 5 ft. (1.52m) 


+ 3038 Alligator Clip 


Digi-Key Price | 3M 

Part No. Each Part No. 
SCP124-ND 59.89 | 8501 
SCP182-ND 87.69 | 8505 


Description 


Field Service Kit 
Lightweight Field Service Kit 


Charge-Guard™ Adjustable Wrist 
Strap @® 


= 
@ 


Flex life 1,000,000. 


Wrist straps are the front line of defense in all static control 
processes. 


Ensure a comfortable fit with the Charge-Guard™ Series Adjustable 
Wrist Strap. 


One size adjusts to any size wrist to provide reliable, 360 degree 
protection. 

Charge-Guard™ Disposable Wrist 
Strap 


The Charge-Guard™ Disposable Wrist Strap provides cost-effective 
and reliable static protection. 


The wrist strap is suited for shipping valuable products to ensure 
protection at the receiving end. 


Highland Model™ 2272 
Adjustable Static Control Wrist Strap 


® 


Flex life 350,000. 


Conductive comfort band — Silver-plated, continuous 
monofilament threads establish a 360° contact zone and a reliable 
path to ground. 


The banding gently contacts the skin and allows it to breathe for 
extreme comfort. 


The stainless steel backplate secures the end of the band in the 
clasp and ensures reliable electrical bond. 


Digi-Key Price |3M 


Description Part No. Each | PartNo. 


Wrist Strap with Coiled Cord, 5 ft. |SCP141-ND 16.38 | 2214 
Wrist Strap with Coiled Cord, 10 ft.|SCP142-ND 22.75 | 2224 
Wrist Strap with Heavy-Duty, 


Coiled, 5 ft. SCP143-ND 19.96 | 2244 


SCP144-ND 6.53 | 2204 
SCP145-ND 1.14 | 2209 


Replacement Wrist Bands 

Disposable Wrist Strap 

Adjustable Wrist Strap, with 5 ft. 
Coiled Grounding Cord and 
Alligator Clip 


SCP172-ND 7.10 | 2272 
SCP173-ND 3.09 | 2271 
SCP176-ND 4.10 | 2216 


Adjustable Wrist Strap 


Adjustable Lay-in Wrist Strap 


acLStaticide. Static Control 


General Purpose Staticide 
(For Non-Porous Surfaces) 
Solves static related problems such as: 


+The attraction of dirt, dust and bacteria to all 
environmental surfaces, products and product 
packaging. 

* Charge generation on surfaces of tote boxes and 
carriers used to process and store electronic 
components. 


+Damage or destruction of sensitive electronic 
components and subassemblies during their iaicatie 
manufacture, shipping or receiving. On, goed 

+ Data processing “glitches” ... memory loss, data 
errors, paper jams. 


STLOO2-ND (quart) ..............ccccccsceececceeceeeeesaeteeeeeeeeee $9.16 


Heavy Duty Staticide 
(For Porous Surfaces) 
+ Ideal for eliminating costly static problems on carpeting. 


+ Ideal for eliminating jamming or slipping of materials during printing, 
packaging or converting. 


+ Ideal for eliminating ignition of combustible vapors, dust or solvents 
causing fire or explosion. 


STLOO3-ND (quart).......00..00.00cccccceteceeeseeeeeeees $15.17 


Anti-Glare Screen Cleaner 
Perfect for monitors and screens, won't streak or stain. 
40z. bottle with pump. 


STLOZ5SAND........ oo. eccecceeeeee ene e cnet eee eee $4.57 


Products 
Industrial Size Wipes 


act STATICIDE 


LINT FREE WIPES 


These strong, highly absorbent lint free 
cloths are for use on any surface. Ideal for 
computer screens and computer screen 
filters. 


ST1031-ND (Bundle of 75)......... $10.04 


Twice the size of a conventional wipe 11 x 8. The extra big wipe with 
muscle. 


+ Ideal for use in industrial, commercial and technical environments. 


ST1006-ND (Box of 50). -.- $28.19 


Notebook/Laptop Cleaning Wipes 


Designed exclusively for all notebook computer screens for use to 
remove fingerprints, ink, nicotine and other contaminants. 


60 presaturated wipes in a handy dispenser. 


ST1020-ND 


ESD Hand Sanitizer 


This product provides excellent sanitization without 
the use of water or towels; contains 60% ethyl 
alcohol to prevent bacterial transfer. 


Use in place of bacterial soap where static 
conditioning of the hands are not affected. 


ST1030-ND. -$10.53 


Charge-Guard™ 746 Wrist Strap Tester 


The 746 wrist strap tester is a compact unit much like the 745 but it 
operates on either battery or AC power. 


Can be used in production facilities to field service locations. 


Unit comes complete with an AC adapter, lithium battery and wall 
mounting kit. 


SCP235-ND. $195.21 


Wall Mount Wrist Strap Tester 


The 3M 740 Wrist Strap Tester is an AC-powered unit designed to be 
wall-mounted in a production facility for daily testing of employees’ 
static control wrist straps. 


Simple to operate, with red and green LEDs giving a clear “go” or “no 
go” indication. 


Comes with the base unit, output connector, wall-mounting system and 
template, cover for the wrist strap plug-in jack and the AC/DC 
transformer. 


5.43 x 7.48 x 2.09 in. (13.8 x 19.0 x 5.3cm). 


SCP2O4-ND...... 2.0.0 e eee $414.12 


Velostat™ Table Mat 


Velostat Table Mat. Conductive 1/15 in. (1.5mm) thick, 2 ft. x 4 ft. 
(0.6mm x 1.2 mm), with two female snap connectors installed, and one 
Table Mat Grounding System. 


SCPLO2-ND.......... 0... oon eee eee $73.31 each 


lonized Air Blowers @ € 


The 963 neutralizes static charge on nonconductive materials and 
helps prevent static from damaging sensitive electronic components. 


120 Volts, 6 x 6 x 2.5 inches. 


SCP2O7-ND ........... 0c eee eee e nee $387.19 each 


CD-ROM Scratch Repair Kit 


Fix those damaged CD's. 

Repairs scratches and cleans fingerprints, dust and dirt. Staticide’s 
new solution combines safe and effective cleaners with special 
polymers that actually molecularly bond to the disc surface repairing 
the toughest scratches. Use on both old and new discs, regularly to 
actually make them more durable. 


STOLEN D ysis anaeriaaendectanetssameetaicenad oaneued ede $14.69 


Premoistened Wipes 


Meets or exceeds military electrostatic decay criteria. This 
long lasting wipe prevents dust attraction, is biodegradable, 
and is safe and easy to use. For use on all materials that 
are not adversely affected by water or alcohol. 

Wipes supplied in reclosable container. 


ST1027-ND 


Premoistened Staticide Wipes.............. 


An effective way to clean and disinfect hard non-porous surfaces. 
Cleans and disinfects telephones, earphones, and other telecommuni- 
cations equipment. 


Wipes supplied in reclosable container. 
ST1028-ND Staticide Telephone Cleaning Wipes....... $12.11 


These pre-moistened wipes contain a unique solution that cleans better 
and keeps lenses cleaner longer. Ideal for cleaning most types of glass 
and plastic lenses including goggles, cameras, binoculars, 
microscopes, camcorders and magnifiers. It also fights fog build-up. 


Wipes supplied in reclosable container. 
ST1029-ND Staticide Clean & Clear Optical Wipes..... $12.11 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SMT Solder - Desolder Tips 


METAL 


DIVISION OF OK INTERNATIONAL 


MX Series Rework Soldering 
Systems and Replacement Parts 


Slot Tip Tunnel Tip - SOIC Talon Tips 
Cc 


Features: 
SmartHeat® Technology. Metcal's tip cartridges sense the load and instantly adjust power to quickly deliver Tip Dimensions Inches (mm) SMD Digi-Key Price |Metcal 
the right amount of heat precisely where it is needed. Metcal systems use SmartHeat® technology that is A B (8 D Component Part No. Each | Part No. 
incapable of overshoot and can deliver high throughput at lower temperatures. Because the interchangeable 7 - 5 
SmartHeat® cartridges contain a heater and temperature self-regulating alloy, Smart-Heat® systems require =00°F SMD Slot Tip Cartridges for MX Series: Rework Systems 
no calibration. SmartHeat® technology systems need no dials or readouts, tip cartridges specify the — _ .090(2.286) .050(1.270) .070(1.778) | Chip 0805 389-1015-ND 38.45 |SMTC-501 
temperature by series, providing continuous temperature for fast, easy, and safe soldering. i -140(3.556) .060(1.524) .070(1.778) | Chip 1206, 1210 389-1016-ND 38.45 | SMTC-502 
s 7 ‘ A = .068(1.727) .100(2.540) .050(1.270) | SOT-23 389-1017-ND 38.45 | SMTC-505 
Metcal's Talon® easy-squeeze design makes removing SMD components a snap. Talon® was designed = -110(2.794) .250(6.350) .080(2.032) | SOT-89 389-1018-ND 38.45 | SMTC-508 
with ergonomics, style, and superior performance in mind. Beveled edge tips allows rework of several = .070(1.778) .040(1.016) .035(0.889) | Chip 0402, 0603 389-1019-ND 38.45 | SMTC-596 
different components without changing tip cartridges. — __ .080(2.030) .050(1.270) .060(1.520) | Chip 0402, 0603, 0805 |389-1050-ND NEW! 36.51 |SMTC-588 
600°F SMD Tunnel Tip Cartridges for MX Series Rework Systems 
-200(5.080) .200(5.080) .170(4.318) .090(2.286) | SOIC-8 389-1020-ND 43.98 | SMTC-004 
-200(5.080) .200(5.080) .400(10.160) .090(2.286) | SOIC-14, SO'C-16 389-1021-ND 43.98 | SMTC-006 
-375(9.525) .375(9.525) .720(18.288) .125(3.175) | SOWC-28, SOL-34 389-1022-ND 43.98 | SMTC-007 
.375(9.525) .375(9.525) .620(15.748) .125(3.175) | SO\C-24 389-1023-ND 43.98 | SMTC-009 
.375(9.525) .375(9.525) .520(13.208) .125(3.175) | SOC-20 389-1024-ND 43.98 | SMTC-010 
NEW! 700°F Quad Tip Cartridges for QFP NEW! 
-440(11.18) .480(12.19) .480(12.19) .110(2.79) | TOFP-44 389-1047-ND 65.51 | SMTC-1159 
Digi-Key Price | Metcal 
Description Part No. Each | Part No. 
NEW! Hoof and Knife Tip Cartridges for Drag Soldering NEW! 
-650 x .060 (16.51 x 1.52), Mini Hoof, 600°F 389-1046-ND 43.78 | SMTC-0167 
-650 x .190 (16.51 x 4.83), Knife, 700°F 389-1047-ND 65.51 | SMTC-1161 
-650 x .060 (16.51 x 1.52), Mini Hoof, 700°F 389-1048-ND 43.78 | SMTC-1167 
Tip Dimensions Digi-Key Price Metcal 
Includes: Two port systems, workstation, Talon SMT Tweezer Kit. ches) Description Barnes Each Rartino: 
sponge and cartridge removal pad. Tips sold separately. 500°F Tip Cartridges for Talon® Series Tweezer Handpiece 
Tips sold separately. 0.250 (6.350) Beveled Blades 389-1025-ND 108.49 TATC-502 
0.620 (15.748) Beveled Blades 389-1026-ND 108.49 TATC-503 
0.810 (20.574) Beveled Blades 389-1027-ND 108.49 TATC-504 
—— ; ; ; 
eee nace welcet 0.050 (1 se _ = ues on at ee a — sate TATC-608 
inti A A ngled Viper Tip ~ - " K -{ 
Bescunucy Bees ec ias aberiho: 0.200 (5.080) Fine Point Tip 389-1085-ND NEW! 103.00 TATC-601 
Rework System with Dual Expansion 0.250 (6.350) Beveled Blades 389-1028-ND 108.49 TATC-602 
Port,100/120VAC 389-1000-ND 705.73 MX-500S-11 0.620 (15.748) Beveled Blades 389-1029-ND 108.49 TATC-603 
= ; 0.810 (20.574) Beveled Blades 389-1030-ND 108.49 TATC-604 
Replacement Rework Handpiece with - 7 
Cord, ESD Sate, for MX Systems 389-1001-ND 92.22 | MX-RM3E Note: TATC tip cartridges are for use with Talon only. 
Optional Talon® SMT Tweezer Kit, . 2 
Includes Handpiece with Cord, Workstand, 389-1002-ND 347.95 MX-TALON-01 Desoldering Tips for MX Rework Systems 
Sponge, and Cartridge Removal Pad Tip Dimensions Digi-Key Price Metcal 
Tip Stand for MX Series 389-1045-ND NEW! 40.00 | AC-TSTAND Inches (mm) Description Part No. Each Part No. 
.025 (.635) 600 Series 389-1062-ND NEW! 37.65 STDC-002 
Tip -040 (1.020) 700 Series 389-1063-ND NEW! 37.65 STDC-104 
Dimensions Digi-Key Price Metcal 
Inches (mm) Description Part No. Each Part No. = 
500°F Tip Cartridges for MX Series Rework Systems S P200 Solderi ng System 
.203 (5.156) XL Chisel 389-1003-ND 23.80 STTC-517 Features: 
.094 (2.388) Chisel 389-1006-ND 23.80 STTC-536 The SP200 is an ideal choice for thru-hole 
.050 (1.270) Chisel 389-1082-ND NEW! 22.59 STTC-541 soldering and surface mount touchup. As with all 
047 (1.194) Chisel 389-1007-ND 23.80 STTC-538 Metcal SmartHeat systems, there is no cal- 
.031 (0.787) Chisel 389-1005-ND 23.80 STTC-525 ibration required. 
.016 (0.406) Conical Sharp 389-1004-ND 23.80 STTC-522 Replacement Handle Includes: 
.016 (0.406) Sharp Bent 389-1080-ND NEW! 22.59 STTC-526 * Handle + Cord 
.016 (0.406) Sharp Bent 389-1081-ND NEW! 22.59 STTC-540 Tips are sold separately. 
.008 (0.203) Bevel 389-1008-ND 23.80 STTC-545 — - 
.008 (0.203) Bevel 389-1083-ND NEW! 22.59 STTC-590 ae Digi-Key Price Metcal 
Description Part No. Each Part No. 
as F ; 
600°F Tip Cartridges for MX Series Rework Systems Soldering System, 115VAG 389-1031-ND 326.53 SP200-11 
_ - a Replacement Solder Handpiece for SP200 389-1032-ND 65.09 SP-HC1 
=208 (9-158) anise! Serer eae) pulieeuad Cartridge Removal Pad 389-1044-ND NEW! 6.18 | AC-CP2 
.094 (2.388) Chisel 389-1011-ND 23.80 STTC-036 
063 (1.600) Chisel 389-1012-ND 23.80 STTC-037 SE 7 ar 5 
. Tip Dimensions Digi-Key Price Metcal 
_ ne ee ee ere mee ere tne Inches (mm) Description Part No. Each Part No. 
y ise - | " H ~ a ; - 7 7 
016 (0.406) Conical Sharp 389-1010-ND 23.80 STTC-022 eas a Solnerng ip ee eee for Sh z00'5) Seb SSOESOA 
a é ulti-lead Hoo - - A | 
.016 (0.406) Sharp Bent 389-1065-ND ah 22.59 STTC-026 ‘050 (1.270) Mini Hoof 389-1037-ND 26.63 SSC-567A 
016 (0.406) Sharp Bent 389-1066-ND NEW! 22.59 STTC-040 ‘031 (0.787) Conical Sharp 389-1033-ND 16.33 SSC-501A 
.008 (0.203) Bevel 389-1014-ND 23.80 STTC-045 -016 (0.406) Conical Sharp 389-1034-ND 16.33 SSC-522A 
.008 (0.203) Bevel 389-1067-ND NEW! 22.59 STTC-090 .016 (0.406) Conical Sharp 389-1036-ND 16.33 SSC-545A 
NEW! 700°F Tip Cartridges for MX Series Rework Systems NEW! 600°F Soldering Tip Cartridges for SP200 Series 
= .094 (2.388) Chisel 389-1040-ND 16.33 SSC-636A 
.200 (5.080) X-Large Chisel 389-1070-ND 22.59 STTC-117 .063 (1.600) Chisel 389-1041-ND 16.33 SSC-637A 
-100 (2.540) Chisel 389-1074-ND 22.59 STTC-136 047 (1.194) Chisel 389-1042-ND 16.33 SSC-638A 
.070 (1.780) Chisel 389-1075-ND 22.59 STTC-137 -040 (1.020) Conical Sharp 389-1051-ND NEW! 15.51 SSC-601A 
.060 (1.520) Chisel 389-1076-ND 22.59 STTC-138 031 (0.787) Crise! paelOse he IG39' | | See ocot 
040 (1.020 Conical Sh 4069-ND 225 STTC-107 -020 (0.510) Sharp Bent 389-1053-ND NEW! 15.51 SSC-654A 
.040 (1.020) onical Sharp 389-1069- 59 .016 (0.406) Conical Sharp 389-1038-ND 16.33 SSC-622A 
.040 (1.020) Chisel 389-1072-ND 22.59 STTC-125 .016 (0.406) Conical Sharp 389-1043-ND 16.33 SSC-645A 
-020 (0.510) Sharp Bent 389-1078-ND 22.59 STTC-144 -016 (0.406) Sharp Bent 389-1052-ND NEW! 15.51 SSC-626A 
.016 (0.406) Conical Sharp 389-1068-ND 22.59 STTC-106 NEW! 700°F Soldering Tip Cartridges for SP200 Series NEW! 
.016 (0.406) Conical Sharp 389-1071-ND 22.59 STTC-122 .100 (2.540) Chisel 389-1058-ND 15.51 SSC-736A 
.016 (0.406) Sharp Bent 389-1073-ND 22.59 STTC-126 .070 (1.780) Chisel 389-1059-ND 15.51 SSC-737A 
.016 (0.406) Sharp Bent 389-1077-ND 22.59 STTC-140 “_ tt G20} baat sp een bat Sop sen ‘" 
.016 (0.406 Bevel -1079-ND 22.5 STTC-145 : : Be Coes : es 
(0:808) hh gBe10 i 020 (0.510) Conical Sharp 389-1055-ND 15.51 SSC-722A 
NEW! 800°F Tip Cartridges for MX Series Rework Systems NEW! -020 (0.510) Sharp Bent 389-1061-ND 15.51 SSC-754A 
7 -016 (0.406) Sharp Bent 389-1057-ND 15.51 SSC-726A 
120 (3.050) Chisel 389-1084-ND 25.70 STTC-803 .016 (0.406) Bevel 389-1060-ND 15.51 SSC-745A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 1029 


Weller? Berens Soldering Station 


ms 


(Through Hole and 
SMT Repair or Rework) 


Thermal Tweezers 


The WRS3000S combines all of the tools needed to cover most through hole and SMT repair or rework 
applications. The soldering tool is the powerful WSP80, featuring 80 watts of power to cover even the most 
difficult multi-layered applications. The desoldering tool is the DSV80. This tool features an inline design and 
80 watts of power. Finally, the HAP1 Hot Air tool features a static free air stream that is heated by 100 watts of 
power. A full complement of nozzles are available for fine solder reflow or removing PLCC packages. The 
system is completely ESD safe, U.L. Approved and meets the Mil-Specs. 

Features: + Self-contained + Closed loop controlled hand pieces + Digital display + Microprocessor control 
for the ultimate in accuracy + Lock-out equipped + Temperature setback + Separate control of air flow 
rate, time and temperature + Three independently controlled channels + Burn resistant cords + F/C degree 
selector + ESD safe + Meets U.L. requirements + Full range of tips for rework and repair available + Hot air 
and desoldering applications can be run without any separate switching * Temperature Range: 350°F to 
850°F (177°C to 454°C) Note: Tweezers will also work with EC series units. 


Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. 
Rework Station w/Hot Air & Irons WRS3000S-ND 1599.00 WRS3000S 
SMT Thermal Tweezers w/Stand 0053313399-ND 169.00 WTASOSET 
Tip, 1mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414199-ND 14.20 WT1 
Tip, 3mm Thermal Tweezers, 2 pc 0054414699-ND 14.20 WTA2 
Tip, 6mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414799-ND 14.33 WTA3 
Tip, 12.56mm Thermal Tweezers, 2 pc 0054414399-ND 25.83 WT4 
Tip, 18.56mm Thermal Tweezers, 2 pc 0054414499-ND 25.83 WT5 


Features: 


+ Immediate, accurate tip temperature for faster soldering 

+ Quick tip change system, no tools required 

+ Expanded tip selection: .010 point to PLCC68 (over 50 
available) 

+ Touch feature for extended tip life reduces operating cost 

+ Excellent thermal capacity improves performance in all 
applications 

+ Immediate response to thermal loads improves productivity 

+ Complete control with adjustable temp. and digital display 

+ Three basic modes: (1) Touch Mode: Intended for soldering 
very small components with microtips; (2) Idle Mode: Similar 
to Touch Mode, but uses large tips; (3) Continuous Mode: 
Suited for very large surface mount device tips 

+ Average tip temperature is calibrated to +9°F (+5°C) at idle 
with no load 

+ Tip temperature range 400°F to 800°F (204°C to 427°C) 

+ Stability +10°F (+6°C) 

+ Control setting resolution 1°F (1°C) 

+ Unit not provided with tip: tips to be purchased separately 


MT1500 Soldering 
Station (Microtouch) 


Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. 
Microtouch Soldering Station MT1500-ND* 599.00 MT1500 
Tip, Screwdriver, 1.19mm W x 5.08mm MT301-ND 46.45 MT301 
Tip, Conical, .38 dia. x 5.08mm MT302-ND 46.45 MT302 
Tip, Screwdriver, 1.78mm. MT601-ND 46.45 MT601 
Tip, Bevel, .61mm MT607-ND 46.45 MT607 
Tip, SMT Blade, 10.41mm Long MT617-ND 98.28 MT617 
Tip, SMT Blade, 20.83mm Long MT1205-ND 98.28 MT1205 
Tip, PLCC68, 25.53mm Sq. MT1208F-ND 157.02 MT1208 


* 5 year unconditional warranty for “MT1500-ND”. 


NEW] WES51 and WESD51 Soldering Stations 


Features and Benefits: 

+ Cordless temperature lockout to prevent operators from raising the 
temperatures to levels higher than specified for the board or 
component. Gives you control over the process 

+ Cordless Tip Temperature Calibration, which provides the user with the 
capability of resetting station temperature readings to variations in tip 
sizes and styles 

* Quick heat-up and temperature recovery — allows continuous 
production soldering 

+ Slim, comfortable hand piece — reduces operator fatigue 

+ Accuracy within 9°F (5°C) 

+ Temperature range: 350°F to 850°F (177°C to 454°C) 

+ ESD Safe to protect sensitive components 

+ Uses ET Series Tips 

WES51-ND Analog 50 Watt Soldering Station . 

WESD51-ND Digital 50 Watt Soldering Station .. 

PES5S1-ND: ‘Raplacement Irom cissssstas sac day nae died sndonsseaagidigensGaied sav drearpaigaasdzagins 


WS System Calibration Unit 


Features: + Designed to work with WS series soldering stations + Al- 
lows user to calibrate tip temperature of soldering iron to outside tem- 
perature reference + Enables timer setback mode (allows station to set 
back to 350°F (177°C) after period of inactivity) + Insert fixed temper- 
ature into station and turning off front panel control knob * Switching 
station display between °F or °C + Resetting station electronics to 
original factory calibration +» Unit uses four “AA” alkaline batteries for 
power (included) + 3 month normal life expectancy of batteries + 16 
button keypad + Three digit LED display + Connectors to attach to 
soldering station and iron 


SPiiarazeianlbadademetagurainaaanneisedsicaahiasapraaoaneedsnneedinesseaauns $149.00 


NEW! WSL and WSL2 Digital Soldering Stations 


WSL Includes: WSLPU power unit, WMP soldering pencil and WMPH stand and sponge. WSL2 Includes: 
WSL2PU power unit, WMP solderingpencil, WMPH stand and sponge, WSP80 soldering pencil WHP81 
stand and sponge. Features: + Super-fast heat-up saves you time + Superior thermal recovery allows fast, 
efficient soldering + Tips are secured to the pencil by use of a threaded end, which eliminates the need for a 
barrel nut * Iron is fitted with a non-burnable silicone rubber cord for safety * The standard setback feature 
saves tip life and power. If the soldering pencil is not used for 20 minutes, the temperature is reduced to 
300°F (150°C). After 60 minutes of inactivity, the unit is switched off. * The station's display is programmable 
using the optional WCB1 control module + Stations also support the WTASO Thermal Tweezer, WHP80 Hot 
Plate, and WST80 Hot Plate, and WST20 Thermal Wire Stripper + ESD safe to protect sensitive components 
+ UL and cUL listed + Use new NT series tips + Temperature Range: 150°F to 850°F (66°C to 454°C) 


Replacement Tips for WMP 


—=R <—-, 


AW = 


NT4 NT1X NT6 NTAX 
Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. 
Digital 65 Watt with Iron WSL-ND 249.00 WSL 
Dual Digital 65 Watt with 2 Irons WSL2-ND 450.00 WSL2 
Digital 65 Watt without Iron WSLPU-ND 150.00 WSLPU 
Dual Digital 65 Watt without Iron WSL2PU-ND 249.00 WSL2PU 
Soldering Iron 65 Watt with NTA Tip WMP-ND 99.00 WMP-ND 
Iron Stand for WMP Series WMPH-ND 22.50 WMPH 
Tip Dia. Tip Length Digi-Key Price Weller 
Description (mm) (mm) Part No. Each Part No. 
Replacement Tips 
Micro 0.25 7.40 NT1-ND 6.99 NT1 
Micro 0.25 8.45 NT1S-ND 6.99 NT1S 
Round 1.20 9.90 NT4-ND 6.99 NT4 
Bent Round 0.40 8.15 NT1X-ND 8.99 NT1X 
Chisel 1.60 9.45 NT6-ND 6.99 NT6 
Chisel 1.60 8.40 NTA-ND 6.99 NTA 
Chisel 2.40 7.35 NTB-ND 6.99 NTB 
Chisel 3.20 7.75 NTC-ND 6.99 NTC 
Bent Chisel 1.60 8.61 NTAX-ND 8.99 NTAX 


NEW) WS “Silver Series” Soldering Stations 


Experience immediate heat from the combination of a unique silver heating element and tip configuration 
allows faster, more efficient, soldering. Software has been upgraded to allow the power unit to cycle faster, 
giving you improved response time. A standard setback feature has been added to save tip life and power. If 
the soldering pencil is not used for 20 minutes, the temperature is reduced to 300°F (150°C). After 60 
minutes of inactivity, the unit is switched off. High output pencil allows you to work with lead-free solder while 
keeping tip costs low. Programmable using the optional WCB1 control module - allows for temperature lock- 
out (process control), temperature set-back (extended tip life) and °F to °C conversion. ESD safe to protect 
sensitive components. 

Features: + Anti-static housing + Automatic tool recognition + All Weller accessories up to 80W may be 
connected + Dimensions (L x W x H): 165.10mm x 114.30mm x 101.60mm »* Use LT Series tips 


WSD161 


Specifications: * WSD81 includes WSD161 includes the power unit only. Soldering pencils and 


WSD81PU power unit, WSP80 sol- 
dering pencil, and WPH81 stand and 
sponge + Temperature Range: 150°F to 


stands are sold separately. The WSD61 operates on two 
independently controlled channels. You can operate two 
80 watt tools simultaneously. Specifications: + Tem- 


perature Range: 300°F to 850°F (150°C to 454°C) +» Tem- 


850°F (66°C to 454°C) +» Temperature 
perature Accuracy: + 9°F (+5°C) 


Accuracy: + 9°F (+5°C) 


Replacement Tips for WSP80 


aj el 


<I) cams 
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LTH LTCS LTK LTA 
Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. 
Digital Solder Station, 80 Watt with Iron WSD81-ND NEW! 249.00 WwsD81 
Digital Dual Soldering Station 80 Watt* WSD161-ND NEW! 249.00 WwsD161 
Replacement Solder Pencil, 80 Watt WSP80-ND 99.00 WSP80 
Solder Pencil Stand WPH80-ND 15.00 WPH80 
Iron Stand for WSP80 Series WPH81-ND 22.50 WPH81 
Tip Dia. Tip Length Digi-Key Price Weller 
Description (mm) (mm) Part No. Each Part No. 
Replacement Tips 
Round 0.25 10.90 LT1-ND 4.99 LT1 
Chisel 0.8 10.90 LTH-ND 4.99 LTH 
Round 3.2 10.90 LTCS-ND 4.99 LTCS 
Chisel 1.2 18.50 LTK-ND 4.99 LTK 
Chisel 1.6 9.70 LTA-ND 4.99 LTA 


* Power Unit only. Soldering pencils and stands sold seperately. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Controlled-Output Soldering Station 
® 
Wels! WTCPT Weller’s Work Horse 


Specifications: 

+ Transformer powered soldering station complete with macro style, 
low voltage, temperature controlled soldering iron 

+ Special “closed loop” method of controlling maximum tip temperature 
to protect temperature sensitive components 

+ Power unit housing features impact resistant plastic for durability 

* Quick disconnect plug for soldering iron and lighted on/off switch 

* Separate conductor grounds iron tip and terminates at third pin of 
power cord 

* PT series soldering tips come in a variety of shapes and sizes in 
three standard temperature ranges: 600°F (316°C), 700°F (371°C), 
and 800°F (427°C) 

+ Uses PT series tips 


Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. 
Complete Station 24V Output WTCPT-ND 136.00 WTCPT 
Replacement Soldering Iron TC201T-ND 71.43 TC201T 


Professional Soldering Irons 
WP25, WP30, WP35 Series Irons 


Features: 


+» Fixed temperature units 

+ Ideal for a wide variety of electronic tasks 

+ Interchangeable heater elements - Single handle plus three 
different heating elements gives the user a trio of irons for 
different jobs 

* Quick change knurled collar makes changing heater simple 

+ Lightweight handle with cushioned grip 

+ For additional safety, all irons come with 3-wire power cord 

+ lrons use ST series iron plated tips for long life and greater 
soldering efficiency 

+ Important: Use only Weller tips 

+ ST series tips 


Soldering Irons 


Specifications: 

+ Specifically designed for use at electrostatic free work stations 

* Non-burnable silicon rubber cord 

+ Lightweight, high impact plastic handle 

+ Blue plastic meets requirements for ESD, Electrostatic Dissipative Materials 

* Uses Weller EM series tips made of copper with heavy iron, nickel and chromium plating for long life 
* UL listed 


NOTE: EC1503B, EC1302B and EC1201A work with DEC1001 and EC1002. 


EC1503B 

*Tool designed for difficult applications such as 
multilayer boards, large heat output from small tool 

+ Large tip iron for high wattage application 


\ EC1302B 


+ Micro-soldering tool + Stainless steel heater element 
construction » Fine tip iron for light duty applications 


\ EC1201A 
* General purpose soldering tool + Stainless steel plug-in 
heater element construction + General purpose iron for 
mid-range applications 


\, PES50 


+ General purpose soldering tool + Stainless steel plug-in 
heater element construction + General purpose iron for 
mid-range applications 


r listed Digi-Key Price Weller 
DE Deis Description Part No. Each Part No. 
Digi-Key Price Weller 42W Soldering Iron with EMA Tip EC1503B-ND 117.17 EC1503A 
Description Part No. Each Part No. 20W Iron with EPH 101 Tip EC1302B-ND 100.76 EC1302A 
Soldering Iron with ST3 Tip, 25 Watt* WP25-ND 34.10 WP25 40W Soldering Iron with ETA Tip EC1201A-ND 100.76 EC1201A 
Soldering Iron with ST3 Tip, 30 Watt* WP30-ND 36.85 WP30 50W Soldering Iron with ETA Tip PES50-ND 34.85 PES50 
Soldering Iron with ST3 Tip, 35 Watt* WP35-ND 42.93 WP35 Replacement Sponge TC205-ND 97 TC205 
Soldering Iron Stand For WP Series* PH60-ND 21.20 PH60 
Knurled Tip Retaining Nut KN60-ND 2.78 KN60 
* Note that iron stand is sold separately. Replacement Tips for Irons 
Tip Dim. Digi-Key Price Weller 
. (mm) Description Part No. Each Part No. 
WRS10022 Electronically —— 
Cc t il d D Id x St ti EM Series Tips for EC1503B Iron 
ontrolle eso ering ation 1.57 Chisel Tip EMA-ND 12.16 EMA 
3.18 Chisel Tip, Long Reach EMM-ND 12.16 EMM 
Features: 38 Conical Tip EMD-ND 12.16 EMD 
+ Vacuum is generated with a self-contained pump PT Series Tips For TC201T Iron 
+ 80 watts of power for faster heat up and better performance 1.57 Screwdriver, 700°F (371°C) PTA7-ND 5.43 PTA7 
+ Awide range of DS series desoldering tiplets available 1.57 Screwdriver, 800°F (427°C) PTA8-ND 5.43 PTA8 
+ WRS10022 comes with DS80 desoldering pencil with 3.18 Screwdriver, 700°F (371°C) PTC7-ND 5.43 PTC7 
extemal solger.collection chamber 3.18 Screwdriver, 80°F (427°C) PTC8-ND 5.43 PTC8 
+ Station also supports Silver Series soldering pencil WSP80 79 Conical Flat, 700°F (371°C) PTF7-ND 5.43 PTF7 
and WMP Micro Pencil to give you added flexibility 79 Conical Flat 800°F (427°C) PTF8-ND 5.43 PTF8 
38 Long Conical, 700°F (371°C) PTS7-ND 5.43 PTS7 
Digi-Key Price Weller 38 Long Conical, 800°F (427°C) PTS8-ND 5.43 PTS8 
Description Part No. Each Part No. 
Complete Station 120V Output WRS10022-ND NEW! —825.00 WRS10022 EPH Series Tips for EC13028 Iron 
Replacement Tip, .79mm DS112-ND 12.08 DS112 38 Micropoint Tip EPH101-ND 5.37 EPH101 
Replacement Tip, 1.85mm DS114-ND 12.08 DS114 79 Bent Conical Tip EPH102-ND 5.37 EPH102 
Glass Tube 0051360599-ND 3.95 0051360599 157 Screwdriver Tip EPH106-ND 5.37 EPH106 
Kapton Strap OOS 1SOTeSg NE) 5.68 Se Replacement Barrel Nut Assort. for EPH Tip £C231-ND 774 C231 
Mineral Filters 0051360499-ND 2.26 0051360499 
ET Series Tips For EC1201A 
1.57 Screwdriver Tip ETA-ND 5.12 ETA 
SCD1 00 2.36 Screwdriver Tip ETB-ND 5.12 ETB 
Desoldering Gun 79 porewanvet sip ETH-ND 5.12 ETH 
79 Conical Tip ETP-ND 5.12 ETP 
Self-contained desoldering gun draws solder into the 015 Single Flat Tip ETU-ND 5.12 ETU 
disposable collector tube. 38 Long Conical Tip ETO-ND 512 ETO 
ce Price Weller Tips For Professional Soldering Irons 
Description BaruNc: BEG EeruNG: ST Series Tips For WP25, WP30, WP35 Irons 
Desoldering Gun, Self-contained SCD100-ND 215.00 SCD100 : : 
Replacement Disposable Tube $CD201-ND 9.39 scD201 ad Dorewanvet sip Sith He0) eal 
Replacement Tip, 0.9mm for SCD100 SCD112-ND 17.48 scb112 —_ Screwonver Ip SieHily pal aed 
Replacement Tip, 1.2mm for SCD100 SCD113-ND 17.48 SCD113 ah Single Flat Tip SUSNY 4.80 STS 
Replacement Tip, 1.8mm for SCD100 SCD114-ND 17.48 scD114 79 Screwdriver Tip ST6-ND 4.80 ST6 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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® 
Weller Flux and Scrub-It® Solvent Dispensers 


Flux Dispensers: + Both static safe and standard hold 2 ounces = Avoid spills and waste 
and place flux precisely where needed + Squeeze bottles dispense one drop of liquid 
resin, flux, oil solvent through stainless steel needles * Static dissipative models protect 
static-sensitive components 


Scrub-It® Solvent Dispensers: » Squeeze dispenser to distribute solvent through brush 
+ For cleaning printed circuit boards and other connections + No mess, no waste » Avail- 
able with nylon bristles or horsehair for static-safe applications » Dispenser holds 2 ounces 


i 
A's 
3) 


jw. 


eee: 

Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. 
Flux Dispenser, 0.020" (.51mm) Needle FD2-ND 2.55 FD2 
Flux Dispenser, 0.008” (.20mm) Needle FD21-ND 2.55 FD21 
Flux Dispenser, 0.050” (1.27mm) Needle FD22-ND 2.55 FD22 
Scrub-It Bottle, Nylon Bristle SD74-ND 8.68 SD74 
Scrub-It Bottle, Horsehair ESD Safe SD74H-ND 8.68 SD74H 


Vacuum Pickup Tool 


+ Vacuum pick up tool allows for easy and safe handling of components 


Digi-Key Price Weller 
Part No. Each Part No. 
WLSK200-ND 44.88 WLSK200 


Hot Air Rework Station and Nozzles 


Features: 

* Self-contained low cost hot air station with 700 watts of heating power 
to handle most bench top rework jobs + Extremely compact size uses 
less space on your rework bench + Temperature and air flow are 
controlled on the front panel - allows you to make settings quickly and 
easily + Air flow can be activated by either a finger switch on the hand 
piece or via an optional foot switch + Built-in hand piece holder saves 
bench space 


Description Digi-Key Part No. Price Each Weller Part No. 
Self-Cont. Hot Air Station, 120V WHA300-ND 699.00 WHA300 

Hot Air Nozzle, 44 PIN PLCC 005873681 4-ND 58.66 0058736814 
Hot Air Nozzle, 84 PIN PLCC 0058736833-ND 73.54 0058736833 
Hot Air Nozzle, 20 PIN PLCC. 0058736839-ND 58.66 0058736839 
Hot Air Nozzle, 68 PIN PLCC 0058736804-ND 58.66 0058736804 
Hot Air Nozzle, 14 PIN SOIC-SO8 0058736843-ND 58.66 0058736843 
Hot Air Nozzle, 20 PIN SOIC 0058736842-ND 58.66 0058736842 
Hot Air Nozzle, SOT23 0058736870-ND 58.66 0058736870 


0051502699 Circuit Board Vise 


+ Complete work center for placing, soldering and desoldering 
printed circuit boards + Spring clamps will hold work piece in place 
securely + Rotates through 360°, allowing work performance at any 
convenient angle + Adjustable features allow handling of variety of 
circuit board sizes + Maximum surface: 6-1/4"/160 mm x 9-1/8"/235 
mm + 0051502699 is ESD SAFE 


Weller Part No. 
0051502699 


Price Each 
45.47 


Description 
Circuit Board Vise 


Digi-Key Part No. 
0051502699-ND 


Weller* Fz. 


Cordless Soldering Irons and Tips 
35 Watts 


Features: 

+ Patented soldering tool has a catalytic converter that 
provides a powerful yet safe flameless combustion 

+ Safety cut-off switch when cap replaced 


75 Watts 


Features: 

+ Gives the ultimate in portable power and convenience for all soldering 
jobs 

+ Provides 25 to 75 watts of power 

+ Adjustable temperatures up to 850°F 

+ Refueled with standard butane refills 

+ Unit lasts for up to an hour of continuous use 

+ Butane not included (Butane is not sold by Digi-Key) 


+ Two easily interchangeable screw-in tips are available Conical Chisel 
+ Butane not included (Butane is not sold by Digi-Key) 
Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. 
Cordless Soldering Iron C1C-ND 12.64 cic Digi-Key Price Weller 
Chisel Tip, 3.175mm C12-ND 1.92 C12 Fig. Description Part No. Each Part No. 
Conical Tip, 3.175mm C13-ND 1.92 C13 Cordless Soldering Iron 
with PPT6 Tip, 2.4mm agaNo) ce eg 
60 Watts Single Flat, Solder Tip, 1.0mm PPT1-ND 7.65 PPT1 
\ 1 Single Flat, Solder Tip, 2.4mm PPT2-ND 7.65 PPT2 
Features: + Catalytic converter provides a powerful safe . Single Flat, Solder Tip, 3.2mm PPT3-ND 7.65 PPT3 
flameless combustion »* Tank holds gas for 90 minutes of op- Single Flat, Solder Tip, 4.8mm PPT4-ND 7.65 PPT4 
eration + Safety cut-off switch when the cap is replaced = Flint- Double Flat Solder Tip, 1 ‘ommn PPTS-ND 7.65 PPTS 
spark ignitor in cap »* Ideal for a wide variety of soldering and . niga is 
desoldering jobs + Adjustable temperature control regulates the 2 Double hlabsoiger Tip, oom FLPUGHAL Geo PTS 
power (equivalent of 10-60 watts) to quickly heat the tip + Op- Double Flat, Solder Tip, 3.2mm PPT7-ND 7.65 PPT7 
tional accessories convert the P-1 into a soldering iron, blow Double Flat, Solder Tip, 4.8mm PPT8-ND 7.65 PPT8 
torch, hot blower and hot knife +» Butane not included (Butane is 3 Hot Knife Tip PPT10-ND 7.65 PPT10 
not sold by Digi-Key) 4 Flame Tip PPT12-ND 7.65 PPT12 
5 Hot Air Tip PPT9-ND 7.65 PPT9 
6 Hot Air Deflector PPT11-ND 5.36 PPT11 
Me Hot Air Tip with Deflector PPT13-ND 12.24 PPT13 
125 Watts 
Features: 


Price Weller 
Fig. Description Part No. Each Part No. 
a Cordless Soldering Iron P1C-ND 31.12 P1Cc 
1 Fine Point Soldering Tip T1-ND 9.64 T1 
Spade Tip T2-ND 9.64 T2 
2 Spade Tip T3-ND 9.64 T3 
Spade Tip T4-ND 9.64 T4 
3 Blow Torch Tip T5-ND 9.64 15 
4 Hot Blower Tip T6-ND 9.64 T6 
5 Hot Knife Tip T7-ND 9.64 Te 


Cordless Hot Glue Gun 


Features: 

+ Home, hobby and light industrial applications 

* Self-igniting 

+ Uses standard butane lighter fuel 

+ Ignition indicator window 

+ Patented magnetic thermostat for temperature control 
+ Heat to working temperature in just 4 minutes 

+ Uses standard 1/2” glue sticks 


+ Fuel level window Price Weller 
* General use nozzle Each Part No. 
+ Glue sticks and Butane not included 

(Glue sticks and Butane are not sold by Digi-Key) G150-ND 45.00 G150 


+ Self-igniting portable butane heat tool + Anti-static soldering 
+ “Auto Switch” safety shut-off iron plated tips, and built-in 
butane filter + Rugged stainless-steel body provides up to 125 
watts of power + Adjustable temperature up to 1,076°F + Fuel 
level is clearly visible through a window on the body of the tool 
+ Butane not included (Butane is not sold by Digi-Key) 


Digi-Key Price Weller 
Fig. Description Part No. Each Part No. 
= Cordless Soldering Iron PSI100C-ND 49.99 PSI100C 
Single Flat, Solder Tip, 1.0mm PSI1-ND 9.78 PSIt 
{ Single Flat, Solder Tip, 2.4mm PSI2-ND 9.78 Psi2 
Single Flat, Solder Tip, 3.2mm PSI3-ND 9.78 PSI3 
Single Flat, Solder Tip, 4.8mm PSI4-ND 9.78 PSi4 
2 Single Chisel, Solder Tip, 1.0mm PSI5-ND 9.78 PSI5 
Double Flat, Solder Tip, 2.4mm PSI6-ND 9.78 PSI6 
3 Double Flat, Solder Tip, 3.2mm PSI7-ND 9.78 PSI7 
Double Flat, Solder Tip, 4.8mm PSI8-ND 9.78 PSI8 
4 Hot Blower Tip PSI9-ND 9.78 PSIg 
5 Hot Knife Tip PSI10-ND 9.78 PSHO 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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OK Industries 
Division of Jonard Industries Corp. 


Replacement 
Parts for Irons as 
Tip Dim. Digi-Key Price | OK Int'l. 
In. (mm) Description Part No. Each aPart No. 
Micro Iron Replacement Tips 
.047 (1.19) Double Rat K303-ND 9.00 | S4-305L 
.047 (1.19) Chisel K305-ND 9.50 | S4-105S 
.047 (1.19) Double Rat K341-ND 9.00 | S4-305S 
.015 (.38) Conical K342-ND 9.00 | S4-201L 
.020 (.51) Angled K343-ND 9.00 | S4-202B 
.047 (1.19) Dbl. lat Long Life K450-ND 15.00 | S4-305SX 
Macro Iron Replacement Tips 
.039 (.99) Conical K307-ND 11.73 | S9-204L 
.047 (1.19) Double Fat K344-ND 11.73 | S9-305S 
.015 (.38) Conical K345-ND 11.73 | S9-201L 
.047 (1.19) Dbl. lat Long Life K449-ND 26.09 _| S9-305SX 
Digi-Key Price | OKInt'l 
Description Part No. Each | Part No. 
Iron - Replacement Parts 
Repl. Heat Assembly for K295-ND K420-ND 40.14 | 15589 
Repl. Collar, Nut and Sleeve for K295-ND K421-ND = 13.84 _| 15920 
Repl. Heat Assembly for K296-ND K422-ND 52.00 | 16226 
Repl. Collar, Nut and Sleeve for K296-ND K423-ND 44.18 | 16492 


Benchtop Fume Absorber 


Aerodynamic hood design effectively 
draws solder fumes away from the 
work area. Carbon filters traps up to 
80% of the flux fumes. Compact size 
and adjustable for convenient place- 
ment near work area. Optional 
articulating arm with bench mount 
clamp converts benchtop fume 
absorber to suspended fume 
absorber for positioning directly over 
the work area. An inexpensive 
alternative to individual fume 
extraction. 


Description 


Benchtop Fume Absorber 115V w/3 Filters 


Benchtop ESD Safe Fume Absorber 115V w/3 Filters 
Articulating Arm Assembly Kit w/Bench Gamp 


Replacement Carbon Filter Set, 3 Pes. 


High Vacuum Desolder Pumps 


Features durable corrosion 
resistant plastic construction and 
corrosion treated springs with 
uniform reset pressure and 
cushioned shock reduction. Fitted 
with replaceable teflon tips. 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
High-Vac Desoldering Pump with Tip K412-ND 22.60 
Repl. Teflon Tip for K412-ND K413-ND 3.38 
ESD Safe Desoldering Pump with Tip K414-ND 28.26 
Repl. ESD Safe Teflon Tip for K414-ND K415-ND 5.64 


Paladin Tools’ Desoldering Pump 


& 


Desoldering tool removes solder 
with simple push-button oper- 
ation. A conductive tool for anti- 
static operation. Replaceable 
tips available. 


PAL1700-ND 
PAL2712-ND 


Desoldering Pump. . 
Replacement Tip . 


—_ 


a 
TECHCON SYSTEMS INC. 


Division of OK International 


Oe 


Fluid Dispensing Systems 


K425 


OK International fluid dispensing equipment is well suited for all 
types of liquids and fluids, from water thin solvents to thick pastes to 
sticky syrups. Both dispensers require external air source. 


K424-ND Analog dispenser has a vacuum control of all viscosities of 
fluids. The solid state timer provides accurate and repeatable 
dispensing cycles. This unit offers an adjustable vacuum feature for 
controlling drip of fluid or paste between dispense cycles. Three 
dispense time ranges are included to offer controlled time shots from 
.01 to 30 seconds with one-touch or interruptible actuation. 
Features: + Solid state digital integrated circuitry timer + 0.18 CV 
factor constant flow solenoid + Lighted function switches + Ad- 
justable vacuum up to 15 inches Hg * Micro action foot switch 


K425-ND foot valve dispenser is the ideal dispensing unit for most 
general applications of adhesives, sealants and compounds. 
Features: + Rugged and easy to use » Built-in pressure regulator 
* Connects to any OK syringe adapter + Fluid will flow as long as foot 
pedal is depressed 


K426-ND dispense kit consists of 3 syringe assemblies complete 
with barrels; air stoppers, tip caps and barrel adapters. The kit also 
includes 50 tips (assorted sizes) and an in-line filter, shop air filter 
and syringe stand. 


K424-ND Analog Precision Fluid Dispenser 

1-100PSI Solid State Timer 115 VAC......... $589.00 
K425-ND Foot Valve Fluid Dispenser 

20-100PSI with built-in pressure regulator ....$215.00 
K426-ND Dispenser Kit for 


K424-ND & K425-ND (65 pieces total)........ $125.00 


Air Powered Syringe Assemblies 


Available in 3 popular sizes 
(6cc, 10cc, and 35cc). Air 
powered assemblies include 
syringe barrel and tip caps, 
air stoppers and end plugs 
for safety when transporting 
filled syringes. 


K427-ND  5cc-6cc (pkg. of 20 assemblies) 
K428-ND 10cc-12cc (pkg. of 15 assemblies) . . 
K429-ND 30cc-35cc (pkg. of 10 assemblies) . . 


Dispensing Tips 


These tips are molded in high 
density polyethylene with 
color coding indicating tip 
inside diameter. 


K435-ND 
K436-ND 
K437-ND 
K438-ND 
K439-ND 


.063” (1.60mm) ID Tan Color (pkg. of 50) .. 
047" (1.19mm) ID Grey Color (pkg. of 50) . 
.033" (.84mm) ID Green Color (pkg. of 50) . 
.024" (.61mm) ID Pink Color (pkg. of 50)... 
.016” (.41mm) ID Blue Color (pkg. of 50) 


Low Cost Fixed-Temp 
Soldering Irons and 
Holders 


Compact, lightweight fixed-temperature solder irons designed for the 
occasional user and hobbyist. Super quick heat up with replaceable tip and 
stainless steel heating core. 


© EasyBraid Co. 


Fig. 2 


Digi-Key Price | Easy Braid 
Part No. Each | Part No. 
Fixed Temp Iron, Fig. 1 
Deluxe, 30W, 115VAC, Insul. Handle | EB1068-ND 23.95 | DJY-10730S 
Micro, 30W, 115VAC EB1069-ND 11.81 | DUY-10330 
High Power, 40W, 115VAC EB1070-ND = 13.48 | DJY-10340 
High Power Macro, 60W, 115VAC. EB1139-ND _ 16.77 | DUY-10360 
Solder Iron Holder, Fig. 2 
EB1071-ND 15.52 ) DST58 
§B1072-ND _ 28.87 | DST68 
Replacement Tip (1 pc.) 
Conical for EB1068-ND (30W) §B1073-ND ~— 4.85 | SIT-R30W 
Conical for EB1069-ND (30W) EB1074-ND 3.09 | SIT-B30W 
Conical for EB1070-ND (40W) EB1075-ND _3.09 | SIT-B40W 


Description 


Small, with Sponge 
Large, with Sponge 


Scotch” No. 1285 
Plating Tapes 


3M's family of Scotch™ brand Plating Tapes is the 

answer to your PWB industry needs. Scotch™ 

brand Plating Tapes each have a specially 

designed adhesive formulation for specific plating 

tape requirements * All plating tapes have a 1 mil 

polyester backing that resists plating and etching 
solutions to help you reduce your board reject rate Scotch™ brand 
1285 are silicone-free plating tapes designed to eliminate the clean- 
up associated with silicone adhesive residue. 1285 is recommended 
for all types of PWBs + Color: Blue + Adhesive Type: Rubber 
+ Adhesive Thickness: 3 mils (.08mm) + Adhesive Strength: 25 
oz./in. width (27N/100mm) 


3M12851-ND Plating Tape, 1.0” (25.40mm) wide........... $27.85 


Scotch” No. 854 Polyester Tape 


An opaque, cream-colored polyester tape with excellent chemical 
resistance in precious metal plating, especially gold General 
Information: + Polyester film backing imparts excellent chemical and 
thermal stability + Remains flexible at -60°F (-50°C) and retains 
dimensional stability up to 300°F (149°C) + Construction: + Backing: 
Polyester + Adhesive: Rubber * Color: Cream + Standard Roll 
Length: 72 yds. (66m) + Elongation at Break: 123% + Backing 
Thickness: 1 mil (.02mm) * Total Tape Thickness: 2.7 mils (.065mm) 
+ Water Vapor Transmission Rate: 1.6 gms H90/100sq. in./24 hrs. 
(24.8 g/m?/24hrs) + Resists many solvents found in photographic, 
electroplating and chemical milling processes. Hot caustics will 
weaken the backing after prolonged immersion Application Ideas: 
+ Excellent chemical resistance in precious metal plating, especially 
gold + Excellent results in sodium hydroxide etching of aluminum 
+ Chemical milling + General splicing 


3M85402-ND 
3M85401-ND 


Scotch” No. 5414 Water 
Soluble Tape 


Get reliable protection for your circuit boards during wave soldering 
with this water soluble tape + Saves time and clean-up costs by 
completely dissolving during in-line, aqueous cleaning operations 
* Biodegradable, non-toxic tape has a neutral pH and leaves no 
residue + Eliminates static and labor usually associated with tape 
removal + Packaged in a moisture impervious bag which ensures 
long term storage stability under extreme humidity Construction: 
* Backing: PVA film + Adhesive: Water soluble synthetic adhesive 
+ Liner: Kraft paper + Color: Hazy, transparent + Standard Roll 
Length: 36 yds. (33m) + Tensile Strength: 6.2 Ibs./in. width (115.6 
N/100mm) * Total Thickness: 2.5 mils (.06mm) * Dissolution Time: 
40 seconds at 140° with agitation 


3M541434-ND 0.75” (19.05mm) wide 
3M541412-ND 0.5” (12.70mm) wide. . 


Scotch” No. 5413 Polyimide 
Film Tape 


Increase your productivity with this superior 
performing Kapton™ polyimide film tape +» Chem- 
ical and radiation resistant polyimide film is 
dimensionally stable at high temperatures, and 
flame retardant + Strong, heat resistant silicone 
adhesive resists adhesive transfer at elevated 
temperatures, providing higher productivity 
+ Rated for continuous use at 500°F and 
intermittent use at 700°F, Scotch™ brand No. 
5413 provides an excellent mask for high 
temperature powder coating + Color: Amber + Roll Length: 36 yds. 
(33m) + Total Tape Thickness: 2.7 mils (.07mm) + Temperature Use 
Range: -100°F to 500°F (-73°C to 270°C) 


3M541334-ND 0.75" (19.05mm) wide ................0.006 $34.38 
3M541312-ND 0.5" (12.70mm) wide..................0e eee $22.92 


Scotch” No. 5419 Low Static 
Polyimide Film Tape 


A translucent, polyimide film-backed silicone adhesive tape with 
unique and extremely low electrostatic discharge properties. For gold 
tab protection during wave soldering of printed circuit boards. 
General Information: + 5419 tape employs a proprietary technology 
that results in extremely low electrostatic discharge at unwind and 
removal from the PWB = Polyimide film does not soften at elevated 
temperatures, thus, the film provides an excellent release surface at 
elevated temperatures. Construction: + Backing: Polyimide + Ad- 
hesive: Silicone + Color: Gold » Standard Roll Length: 36 yds. (33m) 
+ Tensile Strength: 33 Ibs./in. width (578N/100mm) » Total Tape 
Thickness: 2.7 mils (.07mm) +» Temperature Use Range: -100°F to 
+500°F (-73°C to +260°C) + Insulation Resistance: >1*10° ohms 
Applications: Mask for printed circuit boards during wave solder or 
solder dip process; used as release surface in fabrication of parts 
cured at elevated temperatures 


3M591934-ND 0.75” (19.05mm) wide ..................665 $33.58 
3M591912-ND 0.5" (12.70mm) Wide..................0 eee $22.39 


Polyester Tape, 2” (50.8mm) wide .. 
Polyester Tape, 1” (25.4mm) wide .. 


- $30.22 
$15.11 


- $19.62 
-$21.78 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Desoldering Braid Presaturated Wipes 


W Chemtronics: 


F : A ‘ Digi-Key Price Each Chemtronics 
Pure copper braid construction coated with high purity rosin, quickly and thoroughly removes inti 
solder. Use Chem-Wik or Soder-Wick to remove components, SMDs, ICs, blobs and clean up Bestantlon - - BattiNo: v 2 Earns 
poor solder connections. Meets or Exceeds these Requirements: + Mil-F-14256F Type R Optic Prep High Quality Optical 
+ NASA NHB 5300.4(3A) Reliability and Quality Assurance publication + NASA SP-5002 Qeaning and Polishing Pads (50 Pes.) P410-ND 17.38 15.71 P410 
Soldering Hectrical Connections » NASA NPC200-4 Quality publication * DOD Standard 1686B Chempad General Purpose, Lint-free, 
and DOD Handbook 263 + Mil-B-81705C Static Decay Rate Provision + Mil-Std-2000A Nonabrasive Cleaning Pads (50 Pes.) P400-ND 19.14 17.30 cP400 
7 Fal F] 7 Screen-Prep Wet-and-Dry Wipes 
Width Length Label Digi-Key Price Each Chemtronics é 5 
Inch (mm) Feet (Meter) Color Part No. 1 25 100 | Part No. for Monitor Screens (25 Twin Packs) CSP20-ND 20.52 18.54 csP20 
Chem-Wik® Desoldering Braid Gold Guard Pads for Geaning 

030 (.76) 5 (1.52) White GN2-5-ND 246. 222 179 | DSL Gold, Tin and Silver Contacts (50 Pes.) P420E-ND 33.55 30.32 | CP420E 

.030 (.76) 25 (7.62) White CW2-25-ND 10.76 9.69 7.81 | 2-25L 

.050 (1.27) 25 (7.62) Yellow QWS5-25-ND 10.76 9.69 7.81 | 525L 

.075 (1.91) 25 (7.62) Geen QW7-25-ND 11.20 10.08 8.12 | 7-25L 

-100 (2.54) 25 (7.62) Blue QW10-25-ND 11.94 10.75 8.66 | 10-25L 

.030 (.76) 100 (30.48) Gay 2-100L-ND 43.08 38.78 31.24 | 2-100L Clean Room Products 

.050 (1.27) 100 (30.48) Yellow 5-100L-ND 43.08 38.78 31.24 | 5-100L zs 

.075 (1.91) 100 (30.48) Green 7-100L-ND 44.70 40.23 32.41 | 7-100L Unsaturated Wipes 

-100 (2.54) 100 (30.48) Blue 10-100L-ND 47.92 43.13 34.75 | 10-100L 

Soder-Wick® Desoldering Braid = . . 

“030 (.76) 5 (1.52) White 80-1-5-ND 280 252 203 | 80-15 ic Ped! As ice rac Gremuonice 

060 (1.52) 5 (1.52) Yellow 80-2-5-ND 280 252 203 | 80-25 Description se artNo: 5 antING: 

080 (2.03) 5 (1.52) Geen 80-3-5-ND 3.02 272 219 | 80-3-5 Lightweight Polyester Wipes, 9” x 9” (150 Pcs.) 6209-ND 46.35 41.88 | 6209 

-110 (2.79) 5 (1.52) Blue 80-4-5-ND 3.24 292 235 | 80-45 Polyester/Cellulose Blend, Nonwoven Wipes, 

.145 (3.68) 5 (1.52) Brown 80-5-5-ND 3.58 3.23 2.60 | 80-5-5 4" x4" (1200 Pes.) TE GRD ones 28.82: (6704 

-210 (5.33) 5 (1.52) Red 80-6-5-ND 3.80 3.42 2.76 | 80-6-5 Polyester/Cellulose Blend, Nonwoven Wipes, 

“080 (.76) 25 (7.62) White 50-1-25-ND 232 11.09 8.94 | 50-1-25 9" x9" (300 Pes.) G709CEE ND 2541 22.97 | 6709 

060 (1.52) 25 (7.62) Yellow 50-2-25-ND 12.32 11.09 8.94 | 50-2-25 Sealed Edge Microfiber Chamois™Wipes, 

080 (2.03) 25 (7.62) Green 50-3-25-ND 1264 11.38 9.17 | 50-325 8" x8" (50 Pes.) KESRSND) 98.27 88.80 | 7348LE 

.110 (2.79) 25 (7.62) Blue 50-4-25-ND 14.00 1260 10.15 | 50-4-25 

.145 (3.68) 25 (7.62) Brown 50-5-25-ND 15.66 1410 11.36 | 50-5-25 

-210 (5.33) 25 (7.62) Red 50-6-25-ND 16.66 15.00 12.08 | 50-6-25 

.060 (1.52) 100 (30.48) Yellow 50-2-100-ND 47.80 43.02 34.66 | 50-2-100 

(080 (2.03) | 100(30.48) | Geen 50-3-100-ND 4980 4482 36.11 | 50-3-100 Hand Cleaner Towels-In-a-Bucket 

-110 (2.79) 100 (30.48) Blue 50-4-100-ND. 54.96 49.47 39.85 | 50-4-100 

No-Clean Soder-Wick® Desoldering Braid Whether you are in the shop, on the assembly line, or out in the field, these premoistened towels are ready to use for 

030 (.76) 5 (1.52) White 60-1-5-ND 3.02. 272 219 | 60-1-5 your hard working hands. The citrus based formula combined with an absorbent, non-scratching towel will loosen, 

060 (1.52) 5 (1.52) Yellow 60-2-5-ND 302 272 219 | 60-25 dissolve, and absorb soils from your hands. Towels will not re-transfer soils back onto your 

“080 (2.03) 5 (1.52) Gen 60-3-5-ND 312 281 227 | 60-35 skin, and will leave your hands conditioned and protected while you clean. Residue free. 

110 (2.79) 5 (1.52) Blue 60-4-5-ND 3.58 3.23 2.60 | 60-4-5 Quickly Removes: 

145 (3.68) 5 (1.52) Brown 60-5-5-ND 3.94 3.55 2.86 | 60-5-5 + Adhesives + Caulk + Dirt + Epoxy * Grease * Gime » Lubricants * Ink & Dye + Sealants 

210 (5.33) 5 (1.52) Red 60-6-5-ND 4.26 3.84 3.09 | 60-6-5 + Tar + Urethane + Wax + Asphalt + Polyurethane + Paint + Gils 

-030 (.76) 10 (3.04) White 60-1-10-ND 548 494 3.98 | 60-1-10 For More Than Just Hands: 

060 (1.52) 10 (3.04) Yellow 60-2-10-ND 548 494 3.98 | 60-2-10 7 at pera " 7 F pai stern: 

080 (2.03) 10 (3.04) Green 60-3-10-ND 582 5.24 4.22 | 60-3-10 oe Ce eee cae 

110 (2.79) 10 (3.04) Blue 60-4-10-ND 650 5.85 4.72 | 60-4-10 

145 (3.68) 10 (3.04) Brown 60-5-10-ND 716 645 5.20 | 60-5-10 42272-ND 72 Towels (10.5” X 12.25") oo... cccccccccsccssessesseseseussestuasuesseecstessssssssesssseseteeeeeee 
Ball Grid Array (BGA) Desoldering Braid 
60-BGA-5-ND Soder-Wick BGA, No-Clean, 5 Feet (1.52 Meter) .......0cccceccsceseesesscstessesteseseeeeee $4.00 
80-BGA-5-ND Soder-Wick BGA, Rosin, 5 Feet (1.52 Meter) .......... 02. ccccccees ees eeceee eee ese eeeeeeeneeneeee $3.62 


Swabs and 
Applicators 


Fig.1 Chamois Tip, 


ABS Handle 


[Tb cremvonies 


Prototyping and Rework Fig.2 Cotton Tip, 


—————— 


i H onformal Coating Remover Pen Wood Handle 

Dispensing Pens SO ac[[areer eM) | sy gro purpose caring ot ap 
netic heads, video heads and optical Fig. 3 Cotton Tip, ee 
Digi-Key Price Each | Chemtronics pickups. Double Ended 

Description Part No. i 25 _|Part No. 
Conformal Coating Removal Pen for POBs (.32 Oz.) W3500-ND 9.94 8.99 |CW3500 
Fux Remover Pen for No-Clean Auxes (.32 Oz.) QW9100-ND 7.72 6.98 |OW9100 Qty. Length Digi-Key Price Each Chemtronics 
Flux Remover Pen for Rosin Based Auxes (.32 Oz.) CW9200-ND 7.39 6.68 )/Cw9200 Fig. (Pes.) Inch (mm) Part No. if 25 100 Part No. 
Conductive Trace Pen, Std. Tip for Repairing POBs OW2200STP-ND 15.79 14.27 |QN2200STP 1 50 3.25 (82.55) C50-ND 29.73 26.87 25.08 050 
Conductive Trace Pen, Micro Tip for Repairing PCBs QW2200MTP-ND 15.79 14.27 |CW2200MTP 
Conductive Trace Pen for Fexible Circuit Traces OW2900-ND 20.20 18.26 |CW2900 2 ale 8.00 (152.40) STON) ast 266 _ S100 
Overcoat Pen for Protecting Conductive Trace on POB OW8300G-ND 1277 11.54 |CWs300G 3 100) 6.00 (152.40) CT200-ND 3.14 2.84 2.65 cr200 
Conductive Silver Grease for Relays and Connectors W7100-ND 16.27 14.70 |CW7100 1000_| 6.00 (152.40) C12000-ND 25.08 22.67 21.16 CT2000 
Conductive Rubber Keypad Repair Kit W2605-ND 11.19 10.11 |QW2605 —_— 25 = CS25-ND 24.00 21.69 20.25 cs25 


Clean Room Products 
Swabs and Applicators 


WChemtronics: 


Qty. Length Shaft Tip Digi-Key Price Each Chemtronics 
Fig. | (Pcs) Inch (mm) Description Description Part No. 1 25 100 Part No. 

500 2.80 (71.10) -10" (2.54mm) Width ESD Shaft -12” (3.05mm) Diameter, Knit Polyester Tip 31040ESD-ND 131.44 118.77 110.86 | 31040ESD 

1 500 2.80 (71.10) -10” (2.54mm) Width Polypropylene Shaft -13” (3.30mm) Diameter, Foam Polyurethane Tip 41050-ND 36.54 33.02 30.82 | 41050 
500 2.80 (71.10) -10" (2.54mm) Width ESD Shaft -13” (3.30mm) Diameter, Foam Polyurethane Tip 41050ESD-ND 74.30 67.14 62.67 | 41050ESD 
500 3.20 (81.28) -10" (2.54mm) Width Polypropylene Shaft -11” (2.79mm) Diameter, Foam Polyurethane Tip 44070-ND 39.94 36.09 33.69 | 44070 

2 500 3.20 (81.28) -10” (2.54mm) Width ESD Shaft -11” (2.79mm) Diameter, Foam Polyurethane Tip 44070ESD-ND 74.30 67.14 62.67 | 44070ESD 
50 6.70 (170.18) Polypropylene Shaft Tapered Applicator Porous Polyvinylidene Auoride Tip QM502-ND 25.86 23.37 21.82 | QV502 

3 500 6.00 (152.40) .09" (2.29mm) Width Wood Shaft -47” (11.94mm) Diameter, Polyurethane Foam over Cotton Tip 23110-ND 103.85 93.84 87.59 | 23110 

4 25 6.30 (160.02) -12" (3.05mm) Width Gass Filled Nylon Shaft -26” (6.60mm) Diameter, Knit Polyester Tip 52121-ND 11.57 10.46 9.76 | 52121 


SMD2000 Contents (In durable plastic case): + CHIP QUIK Removal Alloy picks for SMD removal and placement * Solder Wick: No clean, 5 feet» Handi 


SMD 


CHIP QUIK” ; 
Removal Kits 


CHIP QUIK SMD rework products are designed as a low cost way to rework SMD 
components including QFP and PLCC packages, with very low temp. (300°F). It 
virtually eliminates damaged pads and circuitry or lost boards due to heat damage. 


SMD1 contains everything needed for removing SMD components with either Hey Digi-Key) Gate) | eae tls 
convection (hot air) or conduction (solder iron). Use SMD16, SMD82, and SMD291 Description Part No. Each _| Part No. 
for larger jobs which require more CHIP QUIK material and flux. SMD2000 kit is a Industrial Pack Replacement Low Temp. Solder 16' SMD16-ND 82.50 | SMDI6 
complete Solder/Desolder rework kit for safely removing SMD components, Industrial Pack Low Temp. No Lead Solder 16" SMD16NL-ND NEW! 97.50 | SMDI6NL 
Cleaning the pads, placing component and reapplying solder safely with low Industrial Pack Replacement Low Temp. Solder 32! SMD82-ND 150.00 | SMD32 
operating temps. Approved by many top industry PC board manufacturers for Industrial Pack Low Temp. No Lead Solder 32" SMD32NL-ND NEW! = 172.50 | SMD32NL 
reworking faulty components, without the need for specialized solder equipment. No Clean Paste Flux for Rework, 10cc Syringe SMD291-ND 14.63 | SMD291 
CHIP QUIK removal alloy-no lead formula has been tested for rework on PC SMD1-ND SMD Removal Kits 

Boards that were manufactured with lead and no-lead solders with excellent Instructions included For 8-10 SMDs SMDI-ND 75.00 | SMDI 
results on both. It has also been successfully tested for SMD removal on all the with all kits. : F = : 

major no-lead solders that are presently available in the industry. Complete Rework Kit, Contents Listed SURELY 105.00_| SMD2000 


SMD 4.5 with instructions + Solder Paste: No clean 63/37 rework solder paste 
with flux in 1cc syringe with nozle and cap (trial size) * Solder: 3 feet 63/27 
2% silver .031 in. + Chip Quik Paste Aux: No clean flux in 1cc syringe with 
nozde and cap used for solder/desolder + Liquid Hux Remover/Cleaner: 5cc 
container with applicator (non-flammable) » Probe Kit: 4 stainless steel dental 


Vac: SMD pick and place tool with tips + Acid Brush: Qty. 2 * Precision 
Tweezers: For SMD removal and placement + Cleaning Wipes: Tight weave / 
low lint 4" x 4", Qty. 6 (for cleaning PC board) * Swabs: Double ended, Qty. 10 
(for cleaning PC board) + Alcohol Pads: Qty. 6 (for cleaning PC board) * CHIP 
QUIK SMD removal and clean up instructions. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


STANDARD STANDARD 
)) Flux- nb aan 
c re) r e FLUX FLUX 
Solders SOLDER SOLDER SOLDER 
3.3% L 22% | 1.0%, 1.1% 
Melting 
Alloy Range (°F) |Recommended Use 
Tin-Lead 
Sn63Pb37 361 Most common, tin-lead eutectic used in PCB assembly applications 
Sn60Pb40 361-374 | Used in single-sided board soldering and solder dipping operations 
Lead-Free 
SAF-A-LLOY | 426-454 | Special alloy developed for general use where lead free solder is mandated 
Other Alloys 
Sn62Pb36Ag02| 354-372 | Used on silver coated ceramics and PbAg substrates, prevents silver leeching 
Sn43Pb43Bi14 | 291-325 | Used in low temperature electronic assembly applications 


“44” RA Solders 


Kester “44” has virtually dominated the field of activated rosin core solders for well over 


“285” RMA Solders 


Kester "285" has been developed for the use in the electronics industry where difficult 
assemblies are to be soldered, but process requirements stipulate use of a mildly 
activated rosin flux. Kester "285" mildly activated rosin flux is classified as Type ROL1 


flux under IPC ANSI/J-STD-004 Standards. Green Label. 


Digi-Key Price Each 
Description Part No. 1 5 10 
RMA Solder “285”, 63/37, 1 Lb. (.45 kg) Spool 
16 Gauge Solder, 2.2% Flux, .062” (1.57mm) dia. KE1199-ND 12.38 11.14 9.90 
21 Gauge Solder, 2.2% Flux, .031” (.79mm) dia. . KE1200-ND 12.62 11.36 10.10 
23 Gauge Solder, 2.2% Flux, .025" (. seh dia. KE1202-ND 18.50 16.65 14.80 
25 Gauge Solder, 2.2% Flux, .020” (.51mm) dia KE1201-ND. 17.66 15.90 14.13 
28 Gauge Solder, 2.2% Flux, .015” (.38mm) dia. . KE1203-ND 31.75 28.58 25.40 


“331” Organic Water Soluble Flux 


Kester “331” Organic Flux is a water soluble formula for use in flux-cored solder wire. 
Kester “331” flux is more effective than rosin fluxes in soldering difficult metals and 
allows a simple water wash for flux cleanup. The flux is more heat stable than most 
organic fluxes, resulting in minimal smoke and odor. The residue can be completely 
removed with a simple water rinse. Kester “331” is classified as type ORH1 per IPC 


ANSI/J-STD-004. Red Label. 


four decades. An outstanding performance feature of this flux is the "instant wetting" Digi-Key Price Each 
action. The high mobility and fast spreading action of this flux results in more reliable Description Part No. ll 5 10 
production line soldering. Available in 1 Lb. and 1/2 Lb. spools. Gold Label. Water Soluble Solder “331”, 63/37, 1 Lb. (.45 kg) Spool 
16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062” (157mm) dia. KE1299-ND 1238 11.14 9.90 
Digi-Key Price Each 21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031” (.79mm) dia. . KE1300-ND 12.62 11.36 10.10 
Description Part No. 1 5 10 23 Gauge Solder, 3.3% Flux, .025” (.63mm) dia. . KE1302-ND 18.50 16.65 14.80 
rr 25 Gauge Solder, 3.3% Flux, .020” (.51mm) dia. . KE1301-ND 17.66 15.90 14.13 
RA Solder “44”, 63/37, 1 Lb. (.45 kg) Spool 28 Gauge Solder, 3.3% Flux, .015" (38mm) dia .. | KE1303-ND 31.75 28.58 25.40 
16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062" (1.57mm) dia KE1100-ND 11.43 10.29 (9.14 Water Soluble Solder “331”, 60/40, 1 Lb. (.45 kg) Spool 
18 Gauge Solder, 3.3% Flux, .050" (1.27mm) dia KE1108-ND 11.43 10.29 9.14 16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062” (1.57mm) dia. .. | KET304-ND 13.88 1249 11.10 
19 Gauge Solder, 3.3% Flux, .040" (1.02mm) dia. . KE1101-ND 12.10 10.89 9.68 21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031 (.79mm) dia. . KE1305-ND 14.38 12.94 11.50 
21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031" (.79mm) dia. KE1102-ND 12.63 11.37 10.10 
23 Gauge Solder, 3.3% Flux, .025" (.63mm) dia. KE1109-ND 18.50 16.65 14.80 
25 Gauge Solder, 3.3% Flux, .020” (.51mm) dia. ... |KE1103-ND 17.65 15.89 14.12 . 
28 Gauge Solder, 3.3% Flux, .015” (.38mm) dia. .............. KE1110-ND 31.75 28.58 25.40 Specialty Solders and 
RA Solder “44”, 63/37, 1/2 Lb. (.23 kg) Spool Accessories 
21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031” (.79mm) dia. KE11114-ND 975 878 7.80 
23 Gauge Solder, 3.3% Flux, .025” (.63mm) dia. KE1112-ND 10.63 9.57 8.50 Digi-Key Price Each 
28 Gauge Solder, 3.3% Flux, .015” (.38mm) dia. KE1113-ND 18.05 16.25 14.44 Description Part No. 1 5 10 
RA Solder “44”, 60/40, 1 Lb. (.45 kg) Spool Solid Wire Solder (No Flux), 1 Lb. (.45 kg) Spool 
13 Gauge Solder, 3.3% Flux, .093” (2.36mm) dia.............. KE1114-ND 13.38 12.04 10.70 16 Gauge Solder 63/37, 062" (1.57mm) dia. KE1603-ND 12.38 11.14 9.90 
16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062” (1.57mm) dia. . |KE1104-ND 11.43 10.29 9.14 5 Gauge Sa oats etl em) aes | KET606 a ieee ee ieae 
18 Gauge Solder, 3.3% Flux, 050" (1.27mm) dia KE1115-ND 14.25. 12.83. 11.40 os eae Se Oaas: pope ( if mm) a RE as a toe iene ae 
19 Gauge Solder, 3.3% Flux, .040" (1.02mm) dia. . KE1105-ND 12.10 10.89 9.68 Bue Solder ze Specialty Siders ib: 145 kg) Spool : B s 
21 Ider, 3.3% Flux, .031”" (.7 dia. KE1106-ND 12.63 11.37 10.10 u J 
35 aug ol 3. ss ie ie ; ih ie meron fee e 46 1d60 78 AWG Silver Solder, 62/36/2, RA Flux .050" (1.27mm) dia... | KE1119-ND 31.33 28.20 25.06 
5G o Solder. 3. oe Flin 020" (Stim) d KEWO7ND 1765 1589 14412 21 AWG Silver Solder, 62/36/2, RA Flux .031” (.79mm) dia ... | KE1350-ND 17.25 15.53 13.80 
auige Solder, $.3% Elux; 020 °(.S 1mm) dla. ; ‘ ‘ - 23 AWG Silver Solder, 62/36/2, RA Flux .025" (.63mm) dia. .. | KE1120-ND 33.50 30.15 26.80 
RA Solder “44”, 60/40, 1/2 Lb. (.23 kg) Spool 21 AWG Low Temp Solder, 43/43/14, No-Clean.............. KE1353-ND 19.63 17.67 15.70 
21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031” (.79mm) dia amdiada ete tlle KE1117-ND 8.88 7.99 7.10 Specialty Solders, Lead-Free SAF-A-LLOY Solders, 1 Lb. (.45 kg) Spool 
23 Gauge Solder, 3.3% Flux, .025” (.63mm) dia. .............. KE1118-ND 9.38 8.44 7.50 21 AWG Lead-Free Solder, 97/.2/.8/2, RA Flux.. .. | KE1351-ND 19.88 17.89 15.90 
21 AWG Lead Free Solder, 97/.2/.8/2, No-Clean. KE1352-ND 19.88 17.89 15.90 
Bar Solder 
a) aa = in- Oxide Free Solder (E-Bar), 63/37, 1 Lb. (.45 kg). KE1600-ND 7.44 6.70 5.95 
NEW! “405” No-Clean Cored Solder Rosin-Free Flux Oxide Free Solder (E-Bar), 60/40, 1 Lb. (.45 kg). KE1601-ND 745 6.71 5.96 
Kester “405” Rosin-Free low residue flux for cored solder wire was developed to Premium Oxide Free Solder (Ultrapure), 
completely eliminate R-42 sensitizers commonly found in rosin-based fluxes. The 63/37, TGILBSA(7OKG) 2 sccrcacsadienreastesansaniacesinnenie’ KE1602-ND 13.67 12.30 10.94 
“405” flux has performance characteristics far exceeding standard No-Clean fluxes Boxed Solder 
without any of the sensitizer issues. The Kester “405” is classified as type RELO per Pocket Pak Solder, No-Clean 21 Gauge 60/40 ................ KE1801-ND 1.70 153 1.36 
IPC ANSI/J-STD-004. 1.0% flux per weight of solder wire. Elec. Silver Solder, RA Flux, 24 Gauge .350z. (9.92g) Tube... | KE1802-ND 67 6154 


Performance Characteristics: + Nearly colorless translucent residues + Improves 
wetting performance »+ Excellent solderability and fast wetting to a variety of surface 
finishes + Eliminates the need and expense of cleaning * Low smoke * Low odor 


Solder Paste 


Digi-Key Price Each 
Description Part No. 1 5 10 Kester solder paste was developed for applications of surface mount PCBs 
No Clean Solder “405”, 63/37, 1 Lb. (.45 kg) Spool and components. All pastes are SN63/PB37 with a mesh size of -325 to +500 
16 Gauge Solder, 1.0% Flux, .062” (1.57mm) dia KE1517-ND 15.30 13.77 12.24 (25 to 40 microns) and come in 35gm syringes for hand dispensing. R276 
18 Gauge Solder, 1.0% Flux, .050" (1.27mm) dia KE1518-ND 15.98 14.38 12.78 No-Clean formulation provides optimal performance in all types of dispensing 
19 Gauge Solder, 1.0% Flux, .040” (1.02mm) dia. KE1519-ND 16.30 1467 13.04 applications. Designed for reflow practices that don’t require cleaning of the 
21 Gauge Solder, 1.0% Flux, .031” (.79mm) dia. KE1520-ND 16.98 15.28 13.58 PCB. R500 Water Soluble solder paste is aggressive enough to remove 
23 Gauge Solder, 1.0% Flux, .025” (.63mm) dia KE1521-ND 19.68 17.71 15.74 tenacious oxide layers and offers excellent wetting characteristics. Pastes 
a N90" (| oa ; : ‘ should be refrigerated to preserve their usable life. 
i caus mer ton ae ae ean a Reese oe a ie on Note: To ensure customer satisfaction and product integrity, pastes must be 
AU OST Leo (38mm) a: 5 “ “ - shipped overnight or 2nd Day Air only. Tips are not included. 
21 Gauge Solder, 2.2% Flux, .031” (.79mm) dia. KE1524-ND 16.98 15.28 13.58 
25 Gauge Solder, 2.2% Flux, .020” (.51mm) dia. KE1525-ND. 24.08 21.67 19.26 Digi-Key Price Each 
Description Part No. il 5 10 
Plunger for 35gm Syringe KE1505-ND 1.10 99 88 
“245” No-Clean Solders No-Clean Paste, 35gm Syringe (R276) KE1507-ND 42.00 37.80 33.60 
: : Water Soluble Paste, 35gm Syringe (R500) KE1512-ND 42.00 37.80 33.60 
Kester “245” Low Residue Solder was developed to complement the newer generations 
of Low Residue Fluxes being used in the electronics industry. The use of "245" Low 
Residue Flux results in visually acceptable assemblies without the need for cleaning. 
Soldering quality and efficiency is comparable to that of a RMA flux. 1.1% flux standard, = 
2.2% and 3.3% for faster wetting action. Cream label. Paste Fl ux and 
. . 
Digi-Key Price Each L iqu id Flux Pens poem Rosin 
Description Part No. 1 5 10 . . . : . Paste 
No Clean Solder “245”, 63/37, 1 Lb. (.45 kg) Spool Kester flux pens use a spring-loaded tip to dispense just the right amount of flux 
16 Gauge Solder, 1.1% Flux, .062” (1.57mm) dia ~..) KE1399-ND 12.38 11.14 9.90 while preventing the flux inside from drying out. Tacky Solder Flux is a No-Clean 
18 Gauge Solder, 1.1% Flux, .050” (1.27mm) dia KE1402-ND 14.50 13.05 11.60 paste flux that maintains its characteristics for up to 8 hours after dispensing and 
19 Gauge Solder, 1.1% Flux, .040" (1.02mm) dia KE1403-ND 15.50 13.95 12.40 can be used in a wide range of temperature and humidity conditions. Can reflow in 
21 Gauge Solder, 1.1% Flux, .031” (.79mm) dia. KE1400-ND 12.62 11.36 10.10 both air and nitrogen environments. SP244 is a mildly activated rosin paste flux 
23 Gauge Solder, 1.1% Flux, .025” (.63mm) dia. KE1404-ND 18.50 16.65 14.80 designed to be used as a No-Clean formula for rework applications. Syringe 
25 Gauge Solder, 1.1% Flux, .020” (.61mm) dia. KE1401-ND 17.66 15.90 14.13 
28 Gauge Solder, 1.1% Flux, .015” (.38mm) dia. KE1405-ND 31.75 28.58 25.40 Digi-Key Price Each 
No-Clean Solder “245”, 63/37 12 Lb. (.23 kg) Spool Description Part No. i 5 10 
25 Gauge Solder, 1.1% Flux, .020” (.51mm) dia. KE1406-ND 16.38 14.74 13.10 SP44 Activated Rosin Paste Flux, 2 oz (56.70g) Can.. KE1700-ND 1.28 115 1.02 
28 Gauge Solder, 1.1% Flux, .015” (.38mm) dia. - | KE1407-ND 18.08 16.27 14.46 SP44 Activated Rosin Paste Flux, 1 Lb. (.45 kg) Can. KE1701-ND 6.72 6.05 5.38 
No-Clean Solder “245”, 63/37 1 Lb. (.45 kg) Spool Flux Pen - Formula 186 RMA...... KE1803-ND 3.70 3.33 2.96 
21 Gauge Solder, 2.2% Flux, .031” (.79mm) dia. KE1408-ND 16.75 15.08 13.40 Flux Pen - Formula 951 No-Clean . KE1804-ND. 3.69 3.32 2.95 
25 Gauge Solder, 2.2% Flux, .020" (.51mm) dia. KE1409-ND 24.75 22.28 19.80 Flux Pen 2331-ZX Water-Soluble .. KE1808-ND 3.70 3.33 2.96 
No-Clean Solder “245”, 6337 1 Lb. (.45 kg) Spool Tacky Solder Flux No-Clean, 10gm Syringe .. KE1806-ND 18.50 16.65 14.80 
21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031” (.79mm) dia. .............. KE1410-ND 16.75 15.08 13.40 Tacky Solder Flux No-Clean, 30gm Syringe .. KE1807-ND 55.50 49.95 44.40 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


Fax: 218-681-3380 
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63/37 Eutectic Solder 


EasyBraid’s No-Clean solder has excellent wetting 
action and is intended for applications where 
residue removal is not required or recommended. « 
Available in .020” (.51mm) and .031” (.79mm) 


Nas 
diameters and meets Bellcore Issue 3 TR-NWT- 


000078, IPC-SF-818 Type LR 3CN and IPC-SF-818 Type H3C 


© EasyBraid Co. Desoldering Braid 


25% cleaner than most major brands (leaving less residue on the desoldered connection). Meets the requirements of Mil-F-14256F Type R, 
Mil STD. 2000 and in compliance with DOD Standard 1686A. Also meets the requirements of Bellcore spec. TR-T5Y-000078 and Ipc Test 
Method III. Easy Braid numbers ending in AS are antistatic bobbins. 


GRO BR 


iS 


Width Length |Label| Digi-Key Price Each | Easy Braid Width Length |Label| Digi-Key Price Each | Easy Braid specifications. Sea Step solder is water washable solder where flux 
Inch (mm) | Ft. (Meter) | Color Part No. 1 25 ‘| Part No. Inch (mm) | Ft. (Meter) | Color Part No. 1 25 | Part No. residue becomes soluble in water. Available in regular bobbin or anti- 
Quick Braid Step (RMA No-Clean) static type bobbin. 
025 (.64) | 5 (1.52) | Silver] EB1020-ND 1.96 1.68 |QA5 .025 (.64) | 100 (30.48) | Silver | EB1101-ND 40.37 34.36 |OS-A-100 - — - - 
.050 (1.27)} 5 (1.52) | Gold | &B1022-ND 1.96 1.68 |QB5 .050 (1.27)| 100 (30.48) | Gold | EB1104-ND 40.37 34.36 |OS-B-100 Diameter Length Digi-Key Price Each | EasyBraid 
075 (1.91)| 5(1.52) |Green| —BI024-ND 203 1.73 |QC5 .075 (1.91)| 100 (30.48) |Green} EBI107-ND 41.67 35.46 ]OS-C-100 enchi(inmn) zest Meter) al Ia niNG Hae RES SO8 BeruNo! 
100 (2.54)| 5(1.52) | Blue} EBI026-ND 225 1.92 |QD5 .100 (2.54)| 100 (30.48) | Blue | EB1110-ND 46.60 39.66 |OS-D-100 No-Clean Solder - 2.2% Flux 
125 (3.18)|_5 (1.52) |Brown| EBI028-ND 2.39 2.04 |QE5S 125 (3.18)] 100 (30.48) |Brown| EBIT13-ND 53.72 45.72 |OS-E-100 020 (.51) 25 (7.62) | EBIO60-ND 1.96 1.68 1.51 /OS-S020 
.025 (.64) | 5(1.52) | Silver} EBI084-ND 2.17 1.85 |QA5AS One Step 2 (Low Residue Synthetic Rosin No-Clean) .020 (.51) |25 (7.62) antistatic] EB1061-ND 2.23 1.90 1.71 |OS-S020AS 
.050 (1.27)) 5(1.52) | Gold) EBI087-ND 2.17 1.85 |QB-5AS .025 (.64)| 5(1.52) |Siver| EBI114ND 3.15 2.68 [OS2-A5 031 (.79) 20 (6.10) FB1062-ND 1.96 1.68 1.51 /OS-S031 
.075(1.91)] 5(1.52) |Green] EBI090-ND 221 1.89 |QC-5AS .025 (.64)) 5 (1.52) |Silver) EBI115-ND 3.39 289 |0S2-A-5AS 031 (.79) |20 (6.10) antistatic] EB1063-ND 2.23 1.90 1.71 /OS-SO31AS 
251018)| 81180) leoun| EBIOEND aot 223 |aBsas | losottzn| sis) [cad | eBIZOND 300 289 [oBsAS Sea Step Solder - 2.2% Flux 
= . a ‘own 4 * | e “ -| 5 4 ‘o 
.020 (.51) 25 (7.62) FBI064-ND 1.96 1.68 1.51 /SS-S020 
.025 (.64) | 10(3.04) | Silver] B1085-ND 3.37 2.87 |QA-10 .075(1.91)|_ 5 (1.52) [Green| EBI124-ND 3.26 2.78 |OS2-C5 eae 
.050 (1.27)} 10(3.04) | Gold | §B1088-ND 337 287 |QB10 -075 (1.91)) 5 (1.52) |G@een| EBI125-ND = 3.53 3.01 |OS2-C-5AS anes Pa | adage rps ie ee pa 
075 (1.91)| 10(3.04) |G@een| EBIO91-ND 346 295 |AC-10 100 (2.54)| 5(1.52) | Blue | EBI129ND 3.75 3.20 |OS2-D5 031 (.79) (6.10) gy 1-96 1.68: 14 
100 (2.54)| 10(3.04) | Bue | B1094-ND 3.82 3.25 |QD-10 -100 (2.54)} 5 (1.52) | Blue | B1130-ND 4.00 3.41 |OS2-D-5AsS| .031 (.79) |20 (6.10) antistatic) EB1067-ND 2.23 1.90 1.71 |SS-S031AS 
-125 (3.18)} 10(3.04) |Brown] §B1097-ND 4.06 3.46 |QE10 -125 (3.18)| 5 (1.52) Brown} EBI134-ND = 4.33 3.69 |OS2-E5 
“025 (.64) | 25(7.62) |Siver| EBI021-ND 8.75 7.45 |QA25 125 (3.18)| 5 (1.52) (Brown REBIGS NOM 4.67 3.98 |OB2-ESAS Sold S 
.050 (1.27)} 25 (7.62) | Gold} B1023-ND 875 7.45 |QB25 025 (.64) Han Silver) EBI116-ND = 5.20 4.43 |OS2-A-10 r n 
.075 (1.91)| 25 (7.62) |Green] B1025-ND 9.00 7.66 |QC25 -050 (1.27)} 10 (3.04) | Gold | §BI121-ND = 5.20 4.43 |OS2-B-10 olde po ges 
100 (2.54)| 25 (7.62) | Blue | §B1027-ND 1065 9.07 |QD-25 075 (1.91)} 10 (3.04) [Green] EBI126-ND = 5.38 4.58 |OS2-C-10 
.125 (3.18)| 25 (7.62) |Brown| EB1029-ND 10.87 9.26 |QE25 tee eral 1,804 Eee es ae fe hae Digi Key Size 
025 (.64) |100 (30.48) | Silver] EB1086-ND 31.14 26.51 |QA-100 {8:18)/ “10.(6.08)._[Erown ~ : : : Part No. Type Inch (mm) 
050 (1.27)| 100 (30.48)| Gold | EB1089-ND 31.14. 26.51 |Q.B-100 025 (.64) | 25 (7.62) | Silver |REEBIIZENORS 14.40 12.26 \Os2-A-25 
050 (1.27) | 100 (30.48) ‘ : £B1001-ND One Hole 1.2 x 2.7 (30.48 x 68.58) 
075 (1.91)| 100 (30.48) |G BI 050 (1.27) 25 (7.62) | Gold | §B1122-ND 14.40 12.26 |OS2-B-25 2x27 (30. . 
: , . een 092-ND 32.13 27.35 |QC-100 
100 (2.54) | 100 (30.48) | Blue EBI09S-ND 3563 30.33 |QD-100 075 (1.91)} 25 (7.62) |Geen| §B1127-ND 14.87 12.66 |CS2-C-25 EB1002-ND One Hole 1.55 x 2.55 (39.37 x 64.77) 
“125 (3.18)| 100 (30.48) [Brown] EBI098-ND 40.14. 34.17 |QE100 100 (2.64) 25 (7.62) | Blue REE TCZ Nae 16.65 14.16 C82-D-25 Sorte Ne slits 2x26 (0:80 x 8.0%) 
- -  OnSISES (RMA NE-CISaAy : 125 (3.18)| 25 (7.62) |Brown| EB1137-ND 19.07 16.23 |OS2-E-25 EB1004-ND One Hole 2.2 x 3.5 (55.88 x 88.90) 
aelen ETE |Si P aE 2 [ees .025 (.64) | 100 (30.48) | Silver] EB1118-ND 54.79 46.63 |CS2-A-100 EB1005-ND Multiple Holes 2.6 x 2.6 (66.04 x 66.04) 
025 (.64) | 5(1.52) | Silver 050- 331.98 5 .050 (1.27)| 100 (30.48) | Gold | B1123-ND 54.79 46.63 |OS2-B-100 EB1006-ND One Hole 3.2 x 1.9 (81.28 x 48.26) 
50 (1.27) 5 (1.82) | Gold ERE tem 23 1.98 |OSB5 075 (1.91)} 100 (30.48) Green| EBI128-ND = 56.55 48.13 |OS2-C-100 EB1007-ND One Hole 3.4 x 4.4 (86.36 x 111.76) 
075 (1.91) 5 (1.52) |@ FBI054-ND 2.40 2.04 |OS-D5 ( ) 
075 (1.91)|5(1.52) | Green aD oe .100 (2.54)| 100 (30.48) ) Blue | EB1133-ND 63.25 53.83 |OS2-D-100 £B1008-ND One Hole 4x 1.7 (101.60 x 43.18) 
100 (2.54); 5(1.52) | Blue | EBIOS6-ND = 2.77 2.36 |OS-D-5 .125 (3.18)| 100 (30.48) [Brown] _FB1138-ND 72.91 62.06 |OS2-E-100 j F 
EB1009-ND Plain Smooth Top | 8.5 x 17 (215.90 x 431.80) 
125 (3.18)|_5(1.52) |Brown| EB1058-ND —3.20_—-2.72 |OS-E5 
concen sce TSI CSUN 249 2.12 lOSAsAS SEA BRAID (unfluxed) EB1010-ND One Hole 2.4 x 3.2 (60.96 x 81.28) 
025 (.64) | 5 (1.52) | Silver pears 025 (.64)] 5 (1.52) [Silver] EBI170-ND 217 1.85 |SASAS 
050 (1.27)) 5 (1.52) | Gold} EBI102ND 2.49 2.12 JOSBSAS | | ogg ¢4.57)) 5(152) |Gold| EBI73ND 217 185 /SBS5AS = - 
075 (1.91)] 5 (1.52) |Green| EBI105ND 261 222 |OS-C5AS | |'975 (1.91) 5 (152) [Green| EBII7G-ND 221 1.89 [SC5AS Digi-Key Price Each 
100 (2.54) 5(1.52) | Blue] EBI108-ND 2.94 2.50 |OSD5AS | | "109 (25) 5 (1.52) | Bue | EBII79-ND 241 206 |SD5AS Replacements Part No. 1 25 50 
-125 (3.18)/_5(1.52) [Brown] &B1111-ND 3.43 2.92 |OS-ESAS 125 (3.18)|_5 (1.52) |Brown| _EB1182-ND 261 223 |SES5AS OK Ind. 45803S EB1001-ND .83 71 64 
025 (.64) | 25 (7.62) | Silver] EBI051-ND 10.62 9.04 |OS-A-25 “025 (.64) 10,809 Sive | EBII7-ND 3.37 287 ISAtO Ungar 9901 EB1002ND 86 .74 67 
.050 (1.27)) 25 (7.62) | Gold} EB1053-ND 10.62 9.04 /OS-B-25 050 (1.27)| 10(3.04) | Gold | EBI174-ND 3.37 287 |SB40 Weller MP EB1003-ND 98 84 475 
.075(1.91)} 25(7.62) |Geen| EBI055-ND 10.95 9.32 /OS-C-25 ‘075 (1.91)| 10(3.04) |G@een) EBI177-ND 3.46 295 |S-c-0 Weller DS-100; EC-1000; EC-2000 /EB1004-ND 1.17 1.00 90 
100 (2.54)) 25 (7.62) | Bue | EBI057-ND 1227 10.44 /OS-D-25 “100 (2.54) m0 04) | Bue | EBIt80-ND 382 325 |SD+10 Weller WTCP; EC-3000; EC-4000; 
125 (7.62)| 25 (7.62) [Brown] EB1059-ND 14.05 11.96 |OS-E-25 125 (3.18) 10 (3.04) |Brown| £B1183-ND 4.06 3.46 |SE-10 TC205 EB1005-ND 1.17 1.00 90 
.025 (.64) | 10 (3.04) | Silver} &B1100-ND 3.83 3.26 |OS-A-10 025 (.64) moa Silver | §B1172-ND -31.14_ 26.51 |S-A-100 Metcal; Plato CS-46 EB1006-ND 1.05 -90 81 
.050 (1.27) 10 (3.04) | Gold) BI103-ND 3.83 3.26 |OSB-10 .050 (1.27)| 100 (30.48) | Gold | EBI175-ND 31.14 26.51 |S-B-100 Hexacon 810; 812; 890; 891;892 |EB1007-ND 1.99 1.70 1.53 
-075 (1.91)| 10 (3.04) |Geen| EBI106-ND =§3.95 3.36 |OS-C-10 .075 (1.91)| 100 (30.48) |Geen} EBI178-ND 32.13 27.35 |S-C-100 Hakko 926; Plato CS-43 EB1008-ND 1.09 93  .84 
100 (2.54)| 10(3.04) | Blue] EBI109-ND 4.42 3.76 |OS-D-10 .100 (2.54)| 100 (30.48) | Blue | EB1181-ND 35.63 30.33 |S-D-100 Sponge Sheet EB1009-ND 18.83 16.03 14.43 
125 (3.18)| 10 (3.04) [Brown] EBI112ND 489 4.16 |CSE10 .125 (3.18)| 100 (30.48) |Brown| B1184-ND 40.14 34.17 |S-E-100 EDSYN Models EB1010-ND 1.17 1.00 90 


Swa bs Easybraid’s swabs are designed for the electronics industry and are constructed for low contamination and lint levels. Plastic shaft 
models are made of high strength polypropylene while anti-static versions are made of static free polyolefin. Can be utilized 
with most electronic cleaning solvents. 


Package Digi-Key Price Each Easy Braid 
Fig.| Amount Shaft Description Tip Description Part No. 1 25 50 | PartNo. 
1 10 Pieces 2" Solid Shaft Tip 3/16" Diameter x 19/32" Length §B1140-ND 4.75 4.04 3.64) SW2PF-10 
100 Pieces Foam Tip §B1155-ND 33.91 28.86 25.98 | SW2PF-100 
2 10 Pieces 3" Solid Shaft Tip 3/16" Diameter x 11/16" Length &B1141-ND 277 236 2.13) SW3PF10 
100 Pieces Foam Tip EB1156-ND 19.79 16.84 15.16 | SW3PF100 
3 10 Pieces 3" Wood Shaft Tip 3/16" Diameter x 11/16" Length §B1142-ND 277 236 2.13) SW3WF10 
100 Pieces Foam Tip §B1157-ND 19.79 16.84 15.16 | SW3WF100 
4 10 Pieces 5" Solid Shaft 9/16" Diameter x 15/16" Length §B1143-ND 5.38 458 413) SWS5PF-10 
100 Pieces Rectangular Foam Tip EB1158-ND 38.52 32.78 29.51 | SWSPF-100 
5 10 Pieces 5" Saff-Saturating Foam Swab 91% lsoprophyl Alcohol 9% Water EB1144-ND 8.06 6.86 6.18) SW5PFA-10 
100 Pieces Foam Tip EB1159-ND 57.62 49.04 44.14] SWSPFA-100 
6 10 Pieces 5" Static Dissipative Solid Shaft Tip 3/16" Diameter x 11/16" Length £B1145-ND 7.21 6.14 5.53) SW5PFAS-10 
100 Pieces Static Dissipative Foam Tip EB1160-ND 51.61 43.92 39.53 | SWSPFAS-100 
7 10 Pieces 5" Solid Shaft 29/32" Width x 1 1/8" Length EB1146-ND 5.38 4.58 413) SWSPFR-10 
100 Pieces Round Foam Tip EB1161-ND 38.52 32.78 29.51 | SWSPFR-100 
8 10 Pieces 6" Blue Solid Shaft 3/8" Diameter x 1" Length EB1147-ND 5.64 4.80 4.32) SW6BPF-10 
100 Pieces Foam Tip EB1162-ND 40.30 34.30 30.87 | SW6BPF-100 
9 10 Pieces 6" Solid Shaft 3/16" Diameter x 15/16" Length EB1148-ND 3.57 3.04 2.74) SW6PF-10 
100 Pieces Foam Over Cotton Tip EB1163-ND 25.45 21.66 19.50} SW6PF-100 
10 10 Pieces 6" Static Dissipative Solid Shaft 3/16" Diameter x 11/16 Length EB1149-ND 7A2 6.06 5.46) SW6PFAS-10 
100 Pieces Static Dissipative Foam Tip EB1164-ND 50.88 43.30 38.97 | SW6PFAS-100 
"1 10 Pieces 6" Solid Shaft 3/8" Diameter x 1" Length EB1150-ND 3.81 3.24 2.92 | SW6PFG-10 
100 Pieces Large Foam Tip EB1165-ND 27.21 23.16 20.85; SW6PRG-100 
12 10 Pieces 6" Wood Shaft 3/16" Diameter x 5/8" Length EB1151-ND 56 48 44) SW6WC-10 
100 Pieces Cotton Tip EB1166-ND 5.69 4.84 436) SW6WC-100 
13 10 Pieces 6" Wood Shaft 3/8" Diameter x 13/16" Length EB1152-ND 3.57 3.04 2.74| SW6WF10 
100 Pieces Foam Tip EB1167-ND 25.45 21.66 19.50| SW6WF100 
14 10 Pieces 6" Static Dissipative Wood Shaft 3/16" Diameter x 11/16" Length §B1153-ND 4.84 4.12 3.71) SW6WFAS-10 
100 Pieces Static Dissipative Foam Tip §B1168-ND 34.64 29.48 26.54 | SW6WFAS-100 
15 10 Pieces 6" Static Dissipative Wood Shaft 3/8" Diameter x 13/16" Length EB1154-ND 4.84 4.12 3.71 | SW6WFCAS-10 
100 Pieces Static Dissipative Foam Over Cotton Tip | EB1169-ND 34.64 29.48 26.54) SW6WFCAS-100 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1036 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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SETTING NEW STANDARDS IN PERFORMANCE & VALUE 


Function Ge ators 


FEATURES AND _ SPECIFICATIONS: 
Waveforms: Sine, Square, Triangle, +Pulse, 
+Ramp. Variable DC Offset and Duty Cycle. 
o Sweep LIN & LOG: 100:1. Frequency Counter 

Accuracy: Time Base +1 count. General: 
Model B03 Power: 120-230VAC +10% 50/60Hz Internal 
jumper selectable. Accessories: BNC to Alligator Cable, Instruction Manuel. 
2 Year Warranty. 


BK 


Model BK4001: 6 Ranges from 0.5Hz to 3MHz Range. Coarse and Fine 
Tuning. Dimensions: 10.83 x 3.54 x 11.81”. 


Model BK4010A: 7 Ranges from 0.2Hz to 2MHz Range. Coarse Tuning. 
Dimensions: 10.51 x 4.49 x 12.24”. 


Model BK4011A: Function Generator. 4 Digit LED Digital Display (4 digit 
Display Resolution). 7 Ranges from 0.5Hz to SMHz Range. Variable Duty Oycle 
and DC Offset. Coarse and Fine Tuning. Dimensions: 10.51 x 4.49 x 12.24”. 


Model BK4017A: 5 Digit LED Digital Display (5 digit Display Resolution). 8 
Ranges from 0.1Hz to 10MHz Range. Coarse and Fine Tuning. Extended 
Sweep/Modulation Input: 0-10V. Dimensions: 4.49 x 11.73 x 10.39”. 


Model BK4040A: Sweep/Function Generator with Frequency Counter. 5 
Digit LED Display (5 digit Display Resolution). 8 Ranges from 0.2Hz to 20MHz 
Range. AM and AVI Modulation. Burst Operation. 30MHz External Frequency 
Counter. Selectable Linear or Log Sweep. Extended Sweep/Modulation Input: 
0-10V. Coarse and Fine Tuning. Dimensions: 10.51 x 4.49 x 12.24”. 


BK4001-ND = 3MHz Function Generator . 
BK4010A-ND 2MHz Function Generator . 


--$199.00 
$250.00 


BK4011A-ND 5MHz Function Generator with Digital Display --$315.00 
BK4017A-ND 10MHz Sweep/Function Generator with 

Digital Display ............0....ccsceecceeeeeeeeeeeeeee $399.00 
BK4040A-ND 20MHz Sweep/Function Generator with 

Frequency Counter and Digital Display ............... $599.00 
LC-40B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) 

(For all models except BK4001) ..............::0cseee $84.00 


Function and Arbitrary 
Waveform Generator 


Model BK4070A: Function and Arbitrary Waveform Generator. Operating 
Modes: Basic Sinewave (CW) Mode: 0Hz to 21.5MHz, .01Hz steps. 
Frequency Modulation (FM) Mode and Phase Modulation (PM) Mode: 
Internal modulation frequency: OHz to 10kHz. External modulation frequency: 
DC to 35kHz. Voltage Controlled Oscillator Mode (VCO): Endpoint frequency: 
OHz to 21.5MHz, .01Hz steps. Burst Mode: Continuous or Triggered via Front 
Panes, RS232, or Ext. TTL. Dual Tone Multi Frequency (DTMF) Generate 
Mode: Dialing digits generated: 0 to 9, #, *, A, B, C, D. Dual Tone Generation 
Mode: Tone 1, Tone 2 Frequency: DC to 10kHz, 1Hz steps. Sweep Mode: 
Start/Stop frequency: OHz to 21.5MHz. Function Generator Mode: 
Waveforms: Positive/Negative Ramp, Triangle, Exponentials, Noise, Sine 
Repetition rate: OHz to 2MHz in 1Hz steps. Binary Phase Shift Keying (BPSK) 
Mode. Amplitude Modulation (AM) Mode. Single Sideband (SSB) Mode. 
Frequency Shift Keying (FSK) Mode. Data Modulation Mode. Power and 
Voltage Measurement Mode. Dual Tone Multi Frequency (DTMF) Detect 
Mode. Arbitrary Waveform Generation Mode: Vertical Resolution: 12 bits, 
Sample update rate: DC-40 MHz in .01Hz steps. Sample buffer depth: 32,768 
points. Pulse Generator Mode: Frequency: 0Hz to 2MHz in 1Hz steps. Duty 
cycle: 0% to 100% in 1% steps. Main Output: Frequency: DC to 21.5MHz, 
.01Hz steps. Level: 4mVp-p to 10Vp-p. External Modulation Input. RS232 
port. Sync Output. Ext. Trigger/Gating/FSK/BPSK input. General: Power: 
100-240 VAC, 47-63Hz, 30W. Display: 2 line x 40 Character, LCD backlit. 
Weight: Approximately 3.5 Ibs (1.6kg). Dimensions: 5.5 x 11.75 x 10.38” 
Operating Temperature: 32°F to 104°F (0°C to 40°C) ambient. 


BK4070A-ND Waveform Generator. -- $1435.13 


Frequency Counters 


Model 1875: 2.5GHz Frequency 
Counter, handheld, portable 
Frequency: 10Hz to 2.5GHz +4ppm 
+1 dgt Period Characteristics: 
Range: 10Hz to 10MHz Input 
Characteristics: Sensitivity: 
<50mV, 10Hz-10MHz; <10MHz — 
35MHz; <100mV, 35MHz-2.5GHz Impedance: 1MQ Time Base 
Characteristics: Standard Type: Crystal oscillator Frequency: 4.19MHz 
Stability: +4ppm +1 dgt Temperature Stability: +0.1ppm/"C. 8-Digit LCD 
display .5 inch high Dimensions: 6.8 x 3.1 x 1.4” Power: 4 x 1.5V AA 
batteries Accessories Included: Instruction Manual. 


*|8.8.8.8.8.8.8.8, 


“Ot 


Model BK1856C 


Model 1856C: 2.4GHz Multifunction Counter (Frequency, Period, Totalize), 
Benchtop with .56 inch high 8-Digit LED Display Frequency: 5Hz to 2.4GHz 
+Time base accuracy +1 count Period Characteristics: Range: 0.285,s to 
200,000ys Input Characteristics: Sensitivity: 20mVrms, 5Hz-30MHz; 
50mVrms above 100MHz Impedance: 1MQ (<40pF) Sensitivity: 10mVrms, 
20MHz, 50MHz to 6O0MHz, 25mVrms, 6O0MHz to 1.3GHz, 50mV 1.3GHz to 
2.4GHz Totalize Start/Stop Input: Logic Levels: Standard TTL levels Time 
Base Characteristics: Standard Type: TXOO Frequency: 10MHz Stabili 
+0.1ppm +1Hz Temperature Stability: +0.1ppm (from 0°C to 28°C) 0'C to 
50°C ambient, +0.5ppm from 18°C to 28°C. Dimensions: 4.5 x 11.7 x 10.38” 
Power: 120/220/240VAC +10%, 50/60Hz Accessories Included: Instruction 
Manual. 


BK1875-ND 
BK1856C-ND 


2.5GHz Portable Handheld Counter ..............6255 $249.00 
2.4GHz Benchtop Multifunction Counter............. $529.00 


Oscilloscopes 


Demodulator Probe for 
Oscilloscopes oS 


All purpose demodulator/detector probe with BNC Connector, usable with most 
oscilloscopes. Features include lightweight design and 1.2m coaxial cable. 
Probe bodies are constructed of rugged plastic and shielded. Ergonomically 
designed handle. Input Voltage: 200V Max. HF Voltage: 50Veff. Max. Band 
Width: 100kHz to 950Mz. Input Impedance: 5pF. 


PR-32A-ND....cidcc2czccnergssarsecrcecasmaensardazeiannestassaaezzens $59.00 


30, 60, 100 MHz Dual Trace Oscilloscope 
i. | pan i 


General Specifications: Power 
Source: 115/230VAC +10%, 
50/60Hz Accessories Supplied: 
Two 10:1 Probes, Power Cord, 
aa Instruction Manual. 


Noe etn Model BK2120B: 30MHz Dua- 
Trace operation. 1 mV/div. sensitivity. AUTO-NORM triggered sweep operation 
with AC, TVH, TVV, line coupling and DC. Calibrated 23 step timebase with x10 
magnifier. Approx. 40W. Dimensions: 14.5 x 7 x 17.3”. 2 Year Warranty. 


Model BK2160A: 60MHz Dual-Trace 1 mV/div sensitivity. Sweep to 5 
nS/div. Main Time Base: 23 calibrated ranges. Delayed Time Base: 19 
calibrated ranges. Signal delay line. V-mode displays two signals unrelated in 
frequency. Component tester. Z-axis input. Single sweep. Beam finder. 
Dimensions: 5.3 x 13 x 16”. 3 Year Warranty. 


Model BK2190B: 100MHz Dual-Trace Dual Time Base Oscilloscope. 
1mV/div sensitivity. Sweeps to SnS/division. Main Time Base: 22 calibrated 
ranges. Delayed Time Base: 19 calibrated ranges. Calibrated delay time 
multiplier. Signal Delay Line: 15kV accelerating voltage. Channel 1 output: 
Qutput Voltage: Approx. 100mV/division open circuit. Approx. 50mV/division 
into 50Q. Output Impedance: Approximately 50. Approx. 60W. Dimensions: 
5.5 x 12.6 x 16.9”. 3 Year Warranty. 


BK2120B-ND - $549.00 
BK2160A-ND $1099.00 
BK2190B-ND 100MHZ..................0. ccc ecs eee ees eee eee eee eee ees $1599.00 
LC-210A-ND Carrying Case (1 Year Warranty) 

(For models BK2120B and BK2190B only) .......... $92.00 


Oscilloscope Probes 


Model BKPR33A: Bandwidth: 90MHz (15MHz) Division Ratio: x10 (x1). 
Input R: 10MQ (1M). Input C: 15pF (45pF). Compensation: 15 - 35pF. Max 
Voltage: 600V (200V). Length: 1.32 meters approx. Connector: BNC. Three 
month warranty. 

Model BKPR-37AR: Bandwidth: 150MHz (6MHz). Division Ratio: x10 (x1). 
Input R: 10MQ (1MQ). Input C: 15pF (100pF). Compensation: 15 - 35pF. Max 
Voltage: 600V. Length: 1.32 meters approx. Connector: BNC. Six month 
warranty. 

Model BKPR100A: Bandwidth: 250MHz. Division Ratio: x100. Input R: 
100MQ. Input C: 6.5pF. Compensation: 10 - 35pF. Max Voltage: 1200V. 
Length: 1.37 meters approx. Connector: BNC. Six month warranty. 

NOTE: Specifications in (_) refer to x1 position. 

BKPR-33A-ND. . 
BKPR-37AR-ND 
BKPR-100A-ND .. 


DC Power Supplies 


Regulated 28A DC Power Supply 


Models BK1689, BK1690: Overload protection, High RA stability, Multiple 
DC output terminals. Features: Output Voltage: DC 1-15V Variable. Output 
Current: 28A (at 13.8V). Ripple and Noise: SmV (peak to peak). Line 
Regulation: SmV (+ 2% Load). Load Regulation: S0mV (0-100% Load). 


BK1689-ND Precision Analog .................00ccsceeeeeeeeeeeene ees $275.00 
BK1690-ND Digital LED .-- $349.00 


High Current Linear Power Supply 


Model BK1791: Current, limiting, reverse polarity, overvoltage, short circuit 
Features: Output Voltage: 0-64V. Output Current: 10A Metering: LED. 


BRAPOTANDios.a.3cce12sissaenitacs i daadabenseisadiecstidcncudaabivas $1350.00 


DC Power Supplies to 240W Output 


Short circuit protection, overload protection, 

m= f= reverse polarity protection, thermal protection, and 

@:@ == @----| current limiting. CV and CC operation, 0.02% 

[ ee +2mV line and 0.04%+2mV load regulation (zero to 

full load), adjustable current limits (five to 100%), 

Model BK1746A low ripple (<1mVrms), fast recovery time 

(s100yS), and operate from 120VAC +10%, 60Hz Dimensions: 5.7 x 10.5 x 
15”. Test Lead Set TL-5A and TL-30 sold separately. 2 Year Warranty. 


Model BK1746A: Single 0-16V, 0-10A output. Two analog meters. 
Voltmeter: 0-16V +2.5%. Ammeter: High Range = 0-11A, Low Range = 0- 
2.2A, Accuracy = +2.5%. Power Consumption: 380W. 


Mode! BK1740A: Single 0-60V, 0-4A output. Two analog meters. 
Voltmeter: 64V +2.5%. Ammeter: Hgh Range = 0-4.4A, Low Range = 0-1.1A, 
Accuracy = +2.5%. Power Consumption: 450W. 


Model BK1743A: Single 0-35V, 0-6A output. Two 3-digit LED meters. 
Voltmeter: 0-99.9V (green) + (0.5% rdg + 2 digits). Ammeter: High Range = 0- 
99.9A (red), Accuracy = +(0.5% rdg + 2 digits). Power Consumption: 420W. 


BK1746A-ND . 
BK1740A-ND . 
BIAS AND tcc saisicciaceecainaahvlebebedsssiacddenauaaeesdasicce 


Single Output Power Supply 


Short circuit protection, overload protection, reverse 
polarity protection, thermal protection, and current 
limiting. CV and CC operation, 0.01% +3mV line and 
load regulation (zero to full load), adjustable current 
limits (5 to 100%), low ripple (<1mVrms), fast recovery 
time (<100yS), and operate from 120 VAC +10%, 60Hz. 
Dimensions: 6.2 x 5.5 x 12.5”. Test Lead Set TL-5A and 
Model BK1730A —_TL-30 sold separately. 2 Year Warranty. 


Model BK1710A: Single 0-30V, 0-1A output. Two analog meters. 
Voltmeter: 0-32 +2.5%. Ammeter: High Range = 0-1.04A, Low range = 0- 
0.26A, Accuracy = +2.5%. Power Consumption: 70W. 

Model BK1711A: Single 0-60V, 0-2A output. Two analog meters. 
Voltmeter: 0-64 +2.5%. Ammeter: High Range = 0-2.2A, Low range = 0- 
0.55A, Accuracy = +2.5%. Power Consumption: 210W. 

Model BK1715A: Single 0-60V, 0-2A output. Two 3-digit LED meters. 
Voltmeter: 0-99.9V (green) + (0.5% rdg + 2 digits). Ammeter: Range = 
0-9.99A (red), Accuracy = (0.5% rdg + 2 digits). Power Consumption: 210W. 
Model BK1730A: Single 0-30V, 0-3A output. Two analog meters. 
Voltmeter: 0-32 +2.5%. Ammeter: High Range = 0-3.2A, Low range = 0- 
0.53A, Accuracy = +2.5%. Power Consumption: 180W. 

Model BK1735A: Single 0-30V, 0-3A output. Two 3-digit LED meters. 
Voltmeter: 0-99.9V +0.5%. Ammeter: Range = 0-9.99A, Accuracy = +0.5%. 
Power Consumption: 180W. 


BK1710A-ND .. - $239.00 
BK1711A-ND - $320.00 
BK1715A-ND - $399.00 
BK1730A-ND - $325.00 
BK1735A-ND - $399.00 


Power Supply Hook-up Cables 


TL-5A-ND 5A Power Supply Leads... 
BKTL-30-ND 30A Power Supply Leads 


Triple Output Power Supply 


z 3 Two Main sections capable of 
eel a GE independent or tracking operation 
09:0 Visas @.9.0 (Master & Slave). One fixed section. 
7 Switchable series/parallel operation 
52866101 o10:6 and adjustable current limit controls 

Model BK1760 for Main sections. Two displays: one 
reads volts or amps of “slave” supply; one reads volts or amps of “master” 
supply or fixed supply. Constant current and voltage indicators for Main 
sections. Power Source: 120VAC, +10% 60Hz. Accessories Supplied: Spare 
fuse, Instruction Manual, Power Cord. Test Lead Set TL-5A is sold separately. 


Model BK1760A: Two 0-30VDC, 2A sections; One 4-6.5VDC 5A section. 
Switchable series/parallel operation for 24V sections. Two 3-Digit LED 
Displays. Dimensions: 5.7 x 10.5 x 15”. 2 Year Warranty. 

Model BK1651A: Two 0-24VDC 500mA sections; One 5VDC 4A section. 
Switchable series/parallel operation for 24V sections. Two Analog Displays. 
Accessories Included: Test leads (3 Pairs). Dimensions: 5.5 x 11.75 x 
10.975”. 1 Year Warranty. 

Model BK1670A: Produces three outputs simultaneously. #1=30VDC @ 
3A, #2=12VDC @500mA and #3=5VDC @500mA. Two 3-Digit LED Displays. 
Dimensions: 5.5 x 5.9 x 9.45”. 1 Year Warranty. 

BKIZ60ARND) ..ciccccsisaccsacsisasvsscesvaaanscteesbinesscaaseaaan sees $650.00 
BKI651A-ND .. $435.00 
BK1670A-ND - $189.00 


Programmable Power Supplies 


Models BK1780, BK1775, BK1770 
Standard GPIB Interface: Greater flexibility 
interfacing with a number of third party GPIB 
cards, computers and controllers. Load 
Effect: 0.001% +1mV; 1mA current. Parallel 
and Series Operation: (1775 & 1780) 

Model BK1770 Increases useable voltage and current 
capabilities for a wider variety of applications. One power supply satisfies a 
greater number of applications. Front Panel Keypad: Easy entry to set 
voltage, current, overvoltage and over-current. Remote Sensing: Maintains 
set voltage regardless of lead loss. Backlit LCD Display: Vital output 
information, voltage, current and operating mode. True RMS Reading 
Metering: Reliable means of comparing dissimilar waveforms. 50k MTBF: 
High reliability with no downtime. 


General Specifications: Programming Accuracy: Voltage: 0.05% +2LSB; 
Current: 0.15% +5LSB. PARD: Voltage: 01mVrms/10m Vp-p; Current: 
1mArms. AC Input: 115/220 VAC. Operating Temp. Ratings: 0°C to 50°C. 
Storage Temperature Ratings: -40°C to 70°C. GPIB Interface Capability: 
SH1, AH1, T6, TED, L4, LED, AL1 SRD, DCi, DTD, 00, E1. Weight: 1780 & 
1770: 18 Ibs. (8.1kg); 1775: 20 Ibs (9 kg). Dimensions: 8.4 x 5.2 x 15.7". 
3 Year Warranty. 


Model BK1780: 0-18V, 0-4A DC output + Programming Resolution: 5mV, 
1.5mA, 100mV DVP. 

Model BK1775: 0-35V, 0-2A DC output * Programming Resolution: 10mV, 
0.6mA, 200mV DvP. 

Model BK1770: 0-17.5V; 0-35V, 0-6A; 0-3A DC output + Programming 
Resolution: 10mV, 2mA, 200mV DVP. 

BK1780-ND 
BK1775-ND 
BK1770-ND . 


Models BK1785A, BK1786A, BK1787A 


Ripple and Noise (RMS): 1mV. Line Regulation: 0.02% +5mV. Load 
Regulation: 0.02% +5mV. PC Interface (included): Computer serial interface. 
Operating Voltage: 120 VAC, 60Hz. Dimensions: 8.6 x 4.5 x 10.6". Acces- 
sories Supplied: User manual, serial cable, Windows™ and DOS software. 
Weight: Approximately 11 Ibs. (5 kgs). Display: 3 Digit LED voltmeter and 
ampmeter. 


BK1785A-ND 0-18V, 5A DC Output . - $375.00 
BK1786A-ND 0-30V, 3A DC Output . - $375.00 
BK1787A-ND 0-60V, 1.5A DC Output ............... cece cece eeee eee $375.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Clamp-on Multimeters 


General Specifications: 

Power Requirements: One 9V battery. Jaw Opening: 
2.24” (56.9mm) for Models 312A, 330B, 350B, and 
369B; 1.75” (44.45mm) for Model 367. Accessories 
Included: Battery, test leads, instruction manual, 
carrying case. 

Model BK312A: AC Current: 400A (10mA). AC 
Voltage: 600V (100mV). DC Voltage: 600V (100mV). 
Resistance: 400Q (0.1). Count Resolution: 2000. 
Features: + Continuity * Data Hold 


Model BK330B: AC Current: 200A to 1000A, 2 
ranges, +(1.5% rdg + 5D) accuracy, 1200A overload 
protection. AC Voltage: 750V, +(1.2% rdg +5D) 

Model BK312A. accuracy, 1000V DC/750V RMS overload protection, 
4.5MQ. input impedance. DC Voltage: 1000V, +(0.5% rdg + 1D) accuracy, 
1000V DC/750V RMS overload protection, 10MQ input impedance. 
Resistance: 2002 to 2000MQ, 14 ranges. Dimensions: 10.8 x 3.6 x 1.7”. 
Weight: 17 oz. (481.9gm). Features: + Continuity + Diode + 2000 count 
resolution » Datahold * Max. hold + UL Listed 


Model BK350B: AC Current: 32A to 1000A, 3 ranges, +(1.5% rdg + 5D) 
accuracy, 1200A overload protection. AC Voltage: 320mV to 1000V, 5 ranges, 
+(1.5% rdg + 4D) accuracy, 1000V DC’/750V RMS overload protection, 10MQ 
overload protection. DC Voltage: 320mV to 1000V, 5 ranges, +(0.5% rdg + 
1D) accuracy, 1000V DC/750V RMS overload protection, 10MQ input 
impedance. Resistance: 3202 to 2000M®, 14 ranges. Frequency: 320Hz to 
32kHz, 3 ranges, +(1% rdg + 2D) accuracy, 500V DC/AC RMS. Dimensions: 
10.8 x 3.6 x 1.7”. Weight: 17 oz. (481.9gm). Features: + Continuity + Diode 
+ 3200 count resolution + Bargraph + Datahold + Peak hold + Range hold 
+ ULListed 

Model BK367A: AC and DC Current: 400A to 2000A, 2 ranges, + (1.5% 
tdg + 4D) accuracy, 1000A overload protection. AC Voltage: 750V, + (0.5% 
tdg + 4D) accuracy, 1000V overload protection, 10MQ input impedance. DC 
Voltage: 200V, + (1% rfg + 2D) accuracy. 500V overload protection. 10MQ 
input impedance. Resistance: 40MQ Dimensions: 10.8" x 3.6" x 1.7" 
(275mm x 90mm x 43mm) Weight: 18.30z. (519g). Features: + Diode + 4000 
count resolution * Datahold + Peak hold Capacitance Range: 40uF 


Model BK369B: AC and DC Current: 400A to 1000A, 2 ranges, +(1.5% rdg 
+ 5D) accuracy, 1200A overload protection. AC Voltage: 400mV to 1000V, 5 
ranges, +(1.5% rdg + 4D) accuracy, 1000V DC/750V RMS overload protection, 
10MQ input impedance. DC Voltage: 400mV to 1000V, 5 ranges, 0.5% 
accuracy, 1000V DC’/750V RMS overload protection, 10MQ input impedance. 
Resistance: 4002 to 40MQ. Frequency: 100Hz to 400kHz, 5 ranges. 
Capacitance: 4nF to 40uF. Dimensions: 10.8 x 3.6 x 1.7”. Weight: 18.3 oz. 
(518.8gm). Features: + True RMS + Continuity + Diode + 4000 count 
resolution » Bargraph + Datahold + Peak hold + Range hold * Max/Min 
+ Relative * UL Listed 

BK312A-ND 10mA/400A. 
BK330B-ND 200/1000A.. 
BK350B-ND 32/320/1000A . 
BK367A-ND 400A/2000A... 
BK369B-ND 400/1000A. 
LC-33-ND Carrying Case (1 Year Warranty) . 


- $209.00 


- $189.00 
--$24.00 


High Performance 
Dual-Display Multimeters 


General Specifications: + 4,000/40,000 selectable display counts + 6/750V 
AC + 6/1000V DC + +(0.06% +3) basic DCV accuracy + 6/10A AC and DC 
current + 6Q to 40MQ resistance + Auto or manual ranging + Voltage range 
frequency of 5/200KHz on dual display » dB measurement * 7/9,999)F 
capacitance + Bargraph + Min./Max., Data and Refresh hold» Relative zero 
+ RS232 output » Diode and continuity test » Auto-off 


Model BK2880A: DMM with AC Coupled RMS. 


Model BK2890: DMM with frequency counter to 10MHz. True RMS: AC+ 
(AC + DC) Coupled. Operating Temperature: to 2502°F (1372°C). Square 
Wave Output: 16 / 4.8KHz@ 0 to +3V. Timer + Signal Output: Max. Timer 
99Ksec. @0 to +3V. Backlight 


Bench DMM True RMS 


Model BK2831C: 

DC Volt Ranges: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1200V. AC Volt Ranges: 200mV, 
2V, 20V, 1000V True RMS. DC/AC Basic Accuracy: 0.1% +1 digit. AC/DC 
Input Impedance: 10MQ (AC <100pF) AC/DC Resolution: 0.1mV, 1mV, 10mV 
100mV, 1V. AC/DC Basic Accuracy: 0.1% rdg +1 dig. AC/DC Current Ranges: 
200A, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A AC/DC Resolution: 100nA, 1A, 10yA, 
100pA, 1mA, 10mA. DC Basic Accuracy: 0.2% +1 digit. AC Basic Accuracy: 
1.0% rdg +4 digits. AC/DC Overload Protection: 2A/250V fuse and 4A/500V 
fuse, 20A unfused. Resistance Range: 200, 2kQ, 20kQ, 200kQ, 2000kQ, 
20M. Resolution: 0.12, 12, 102, 100Q, 1kQ, 10kQ. Basic Accuracy: 0.2% 
rdg +1 digit. Diode Test: Tested on 2kQ range, 1mA test current. Continuity 
Check: Audio tone for resistance under 102. General Display: 3-1/2 digit 
LCD, 0.5 inch LED. Power: 120/240 VAC, 50/60Hz (5W). Operating 
Temperature: 0°C to 40°C, 70%RH. Dimensions: 4.5 x 11.75 x 10.375”. 


BKOBS1 OND ecs33 lest tens NiranebtdMieniehelainucsacdteurants $299.00 
LC-40B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) ........0.cccscscceseees $84.00 


Analog Multimeter 


Model BK114B: 


20,000/Volt Multimeter. 28 ranges. 88.90mm mirrored 
scale. Tests batteries under load. Test transistors. 


Power Source: Two 1.5 volt batteries and one 9V battery. 
Size: 5.7 x3.9x 1.4". 


Accessories Supplied: Batteries, test leads, transistor 
test leads, instruction manual. 


Pocket Size Multimeter 


Measures DC & AC Voltage: 

50/250/500VAC, 10/50/250/S00VDC scales with 
+5% accuracy (full scale). 20002/V. 

Measures DC current: 

25/250mA with +5% accuracy (full scale). 
Measures resistance: 

0-10k/1MQ, +5% degree arc of scale length. 
Measures decibel: 

+4dB to +56dB on AC voltage ranges. 

—— Battery Test Range: 1.5V/9V. 

Power Supply: One 1.5V, AA battery. 

Dimensions: 3.1 x 4.7 x 1.2”. 

Accessories Supplied: Battery, test leads, and instruction manual. 


BAAATBAND 0.05 scinacsasspo denn ieaacedacmnnaesardasalleaeasslantamesealie $19.95 


Mini-pro Multimeter 

Specifications: 

Digits: 2000. Ranging: Manual. VDC: 100mV- 
600V. VAC: 100mV-600V. DC Current: 0.1 mA- 


10A. AC Current: 0.1 mA-10A. Resistance: 
2002 - 20M. 


Features: 
+ Diode test + Continuity test + Non-contact 
voltage indicator + Datahold » MAX hold 


BROADBAND sci sasansaaescisiiiteecevsaaancee $45.00 
LC-24-ND Carrying Case (1 Year Warranty) $14.00 


Pocket DMM. Analog bar graph with 32 
segments. 3200 count LOD display. Auto power 
off. Low battery indicator. Range hold. Data hold. 
Integral test leads. 

Power: Two 1.5V button type batteries. 
Dimensions: 4.4 x 2.2 x .4”. 

Accessories Supplied: Batteries, instruction 
manual, case. 


3'/2 Digit Ruggedized DMM Gis 
——— The Survivor™., High Energy Fused Ruggedized DMM. 
3-1/2 digit 20.32mm high contrast LCD display. 

Audible Continuity: 20 Amp range. 

Sampling: 2.5 times/sec. (nominal). Heavy Duty 
1500VDC, 1000VAC rating. Water resistant case. 

Power Requirements: Single 9V battery. 

Auto Power Off: approx. 30 min. 

Dimensions: 6.9 x 3.5 x 1.5”. 

Accessories Supplied: Battery, test leads, instruction 
manual, rubber boot. 

5 Year Warranty. 


BK2Q60A-ND .. cciccctssisnrcactisanciacssaadabscsteridesaddasseasaances 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) 


Premium DMM 
“Certificate of Traceability Supplied” 


All Models: + 50,000 count * True RMS, AC or AC + 
DC + Capacitance to 50,000 LF + Splashproof sealed 
case + 1EC1010, class 2 safety compliance 

+3 Year Warranty 


Model BK-5390: + 0.025% DCV + 0.07%Q + 100KHz 
ACresponse * Autoranging, bargraph with zoom + Fre- 
quency: Duty cycle, pulse width + dB Across: 19 to 
10kQ + Power Across: 12 to 10kQ » Disturbance 
indicator + Min./Max./Avg. 


Model BK-5370: + 0.05% DCV + 0.07%2 + 100 
KHz AC response + Autoranging, bargraph with 
zoom + Frequency: duty cycle + Temperature: 
+0.5°C + dB Across: 12 to 10kQ + Disturbance 
indicator + Min./Max./Avg. 


Model BK-5360: + 0.01% DCV + 0.1%Q + 30KHz AC response + Auto- 
ranging, bargraph » Frequency: duty cycle 


Model BK-5370 


BK5390-ND .. $325.00 
BK5370-ND .. 
BKSSG02ND icc es tecirabsticadicreecadaecdazasbidcaciatsssnbacdazasests $229.00 


“Tool Kit” Multimeters 


Display: 3-1/2 digit, high-contrast 0.7" (17.78mm) 
LOD, 1999 counts. Sampling: 3 times/sec. (nominal). 
0.5%DCV accuracy. Operating Temp: 0°C to +50°C, 
0% to 70% RH. Power Requirements: 9V battery. 
Accessories Supplied: Battery, drop resistant case, 
test leads, and instruction manual. 

1 Year Warranty. 


Model BK2708: 


DC Volts: 1000V Max. AC Volts: 750V Max. DC 
Current: 10A Max. AC Current: 10A Max. Resistance: 
0.10-43MQ 

Features: + Auto Ranging + Logic probe 


Model BK-2704A 


Model BK2707A: 


DMM, component tester, frequency counter, and logic probe. Voltage Range: 
200mV to 1000VDC; 200mV to 750VAC frequency counter. Current Range: 
200A to 10A. Resistance: 0.12 to 200MQ. Capacitance: to 20yF. 
Frequency: 2kHz to 5MHz. Logic Probe Function: (TTL). Transistor Gain 
Measure: (hFE). Dimensions: 5.9 x 3.1 x 1.3”. 


Model BK2706A: 


DMM, component tester, and temperature meter. Voltage Range: 200mV to 
1000VDC; 200mV to 750VAC. Current Range: 200A to 10A Resistance: 
0.12 to 20MQ. Capacitance: to 20yF. Frequency: 10Hz to 15MHz. Transistor 
Gain Measure: (hFE). Temperature: 0°C to 750°C. Thermocouple probe 
included. Dimensions: 5.9 x 3.1 x 1.3”. 


Model BK2704B: 


DMM, component tester. Voltage Range: 200mV to 1000VDC; 200mV to 
750VAC. Current Range: 200A to 10A. Resistance: 0.12 to 20MQ. 
Capacitance: to 20UF. Transistor Gain Measure: (hFE). Dimensions: 5.9 x 
3.1x 1.3". 


Model BK2703B: 


DMM, Voltage Range: 200mV to 1000VDC; 200mV to 750VAC. Current 
Range: 200)/A to 10A. Resistance: 0.19 to 20MQ. Frequency: 10Hz to 
15MHz. Dimensions: 5.9 x 3.1 x 1.3”. 


BK2708-ND. . 
BK2707A-ND 
BK2706A-ND 
BK2704B-ND .. 
BK2703B-ND .. 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) . 


“Test Bench” Multimeters 


High quality, ruggedized, multi-function DMMs in a 
drop resistant case. Resistance and frequency 
measurement. Diode check. Auto power off. All 
current ranges fused. Power Requirements: Single 
QV battery. Dimensions: 7.8 x 3.5 x 1.5”. 
Accessories Supplied: 9 Volt battery, test leads, 
instruction manual, rubber boot. 

3 Year Warranty. 


Model BK388B-ND: 


3-3/4 Digit LCD Display (4000 count). DC Volts: 
400mV to 1000V. AC Volts: 400mV to 750V. 
DC/AC Current: 400A to 10A Resistance: 400Q 
to 40MQ. Diode Test: at 1mA, 3.2VDC max. typ. 


Model BK388B 
Capacitance: 4nF to 40yF. Frequency: 4kHz to 4MHz. Logic level measure 
(TTL) Transistor gain (hFE) and peak hold. 


Model BK390A-ND: 


3-3/4 Digit LOD Display (4000 count). Analog Bar Graph: 41 Segments. DC 
Volts: 400mV to 1000V. AC Volts: 400mV to 750V. DC/AC Current: 400A to 
10A. Resistance: 4002 to 40MQ. Diode Test: at 1.2mA, 3.0VDC max. typ. 
Capacitance: 4nF to 40mF. Frequency: 4kHz to 40MHz. Temperature Range: 
-50°C to +1300°C (1°C resolution). Auto/manual ranging. Relative mode. 
Min/Max hold. Data hold. Memory. RS-232. Audible continuity. Thermocouple 
Probe included. 


Model BK389A-ND: 


3-3/4 Digit LOD Display (4000 count). Analog Bar Graph: 41 Segments. DC 
Volts: 400mV to 1000V. AC Volts: 400mV to 750V. DC/AC Current: 400A to 
10A. Resistance: 4002 to 40MQ. Diode Test: at 1.2mA, 3.0VDC max. typ. 
Capacitance: 4nF to 40mF. Frequency: 4kHz to 40MHz. Auto/manual ranging. 
Relative mode. Min/max hold. Data hold. Memory. Audible continuity. 


Model BK391A-ND: 


4-1/2 Digit LOD Display (20,000 count). DC Volts: 200mV to 1000V. AC Volts: 
200mV to 750V. DC/AC Current: 400yA to 10A True RMS reading. 
Resistance: 200Q to 20MQ. Diode Test: at 1mA, 3.2VDC max. typ. 
Frequency: 2kHz to 200kHz. Duty Cycle: .0 to 90% (0.1% resolution). Data 
hold. Logic level measure (TTL). 


BK388B-ND . $127.00 
BK390A-ND . - $167.00 
BRSQDAIND: ancii cesnumeces dec thhiuv se rinunkasedlediena stunned s $145.00 
BKSQTAGND can sases nsuuedsadaraaanndeeeesaalliesessg tanasaes sh silalidaae $187.00 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) .............:00sseeeeee ee $17.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Accessories 


Temperature Adapter 


Type K thermocouple. Measures from -50°C to +1000°C. 1mV 
per degree. Measures temperature of any surface, liquid or gas. 
Converts any voltmeter to measure temperature. Qpen probe 
warning. Power: Standard 9V battery. Dimensions: 4.8 x 1.8 x 
1.2”. Cable Length: .914 meters. Accessories Supplied: TP-29. 


TP-30B-ND.... ----$68.97 


DC/AC Current Clamp Adapter 


Measures current without disconnecting circuit 
under test. Measures to 400A DC or AC. Outputs 

1 mV per Amp., operates on 2V range of any 
DMM. Power Requirements: 9V battery. 
Operating Temp.: 0° to 50°C, <70% RH. Dimensions: 
7 x 2.8 x 1.3”. Accessories Included: Battery, instruction 
manual. 


Probes and Test Lead Sets 


TP-29-ND ‘Type K Bead Thermocouple Probe 
BKTL-4-ND Universal Test Lead Set 


TL-2A-ND Test Lead Set, Fully Shrouded SILIC, 
1E081010-2-031 1,000V CATIII 

TL-1-ND Test Lead Set, Fully Shrouded... 

TL-3-ND Test Lead Accessory Set for BKTL-4 & TL-2A 


High-Voltage Probes 


Model PR-28A: Accessory for DMM's 
Multiplies instrument ranges by 1000 (40V becomes 40,000V). 
PR-28 for use with any high impedance (10MQ or greater) voltmeter. Voltage 
Range: 40kVDC and 20kVAC (60Hz). Freq. Range: DC-8Hz 20kVAC max. 
60Hz. Impedance: 600MQ accuracy: +3% plus instrument accuracy. 
Calibration: Internal; factory calibrated at 25kV. Size: 14” long; 2.25” dia. 
(max.); 48” cord. Connector: Dual banana. 


Model HV-44A: Built in meter for stand-alone operation (No DMM 
required). Measures voltages up to 40,000VDC. Factory calibrated at 25kV 
(+2% accuracy); full scale +3% accuracy. Conventional round needle type tip 
and flat spring type tip for easy access to CRT anode. Size: 16.5 x 2.1 x 2”. 
Color: Black & Red. Positive Polarity Only — Not for microwave ovens. 


PR-28A-ND.. 
HV-44A-ND . 
LC-32A-ND Carrying Case (1 Year Warranty) . 


20MHz and 50MHz Logic Probes 


Model DP-21: (20MHz Logic 
Probe): Tests TTL, DTL, RTL, HTL, 
OMOS and MOS. Displays pulse presence and logic states. Memory mode 
"freezes" pulse display. Catches pulses to 30ns or pulses trains to 20MHz. 
1MQ input impedance. Operating Supply Voltage Range: TTL-5V, OMOS 5- 
15V. Dimensions: .7 x .7 x 8.2”. 

Model BKDP52: (50 MHz Logic Probe): Tests TTL and CMOS. Displays DC 


to SOMHz. Detects 10ns pulse width. Overload protected. 120kQ input imped- 
ance. Operating Supply Volt. Range: 4-18VDC. Dimensions: .7 x .7 x 8.2". 


DP-21-ND ... 
BKDPS52-ND . 


Pulser 
Probe 


For TTL and OMOS. Produces 10S pulse signal at 100mA External square 
wave terminal. Output Current: Pulser mode-100mA sink/source square wave 
mode-5mA sink/source. Operating Supply Voltage Range: 5-15VDC. Sync 
Input Impedance: 1MQ. Dimensions: .7 x .7 x 8.2”. 


DP-31A-ND 


.--.$35.00 


Component Teste 


Dual-Display LCR Bridge 


Measures inductance, resistance, capacitance, DF & Q Auto 
ranging. 4-digit LCD display. Auto calibrate. Tests at 120Hz or 
1kHz. Relative mode. Tolerance mode. Basic accuracy 0.7%. 
Dimensions: 1.5 x 3.5 x 7.6”. Accessories Included: Test 
leads, AC adapter, instruction manual. 


$275.00 
«--- $17.00 


LCR/ESR Meter 


+ Measurement parameters: ZL, C, DOR, ESR, D, Q and 0 * Test conditions: 
100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 1vrms, 0.25Vrms, 0.05Vrms_ + 0.5% basic 
accuracy * Dual LOD display + SMD surface mount tweezer probe included 
+ Fully auto/manual selection + DC resistance measurement » Rechargeable 
battery/AC powered 

BRBSSEND ce sansicdate dle cnn tule saaauaareindtmheave seinuane cect $549.00 


LCR Meter 


Model 875B: Measures capacitance (200pF-20mF 
+1%), resistance (2-20MQ +1%), and inductance 
(200yH-200mH +1%). 3-1/2 digit LCD display. Low 
battery and overload indicator. Power: Single standard 
9V battery. Dimensions: 1.4 x 3.5 x 7.5”. Accessories 
Included: Test leads, battery, instruction manual. 


- $189.00 


BK875B-ND. 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) . 


Auto Ranging 
Capacitance Meter 


Nine ranges 0.1pF to 50mF. 0.1pF resolution. 4 digit LCD 
display. Dual display. RS-232 Output to PC. Data hold. Auto 
power off. Display zeroing. Audible alert mode (for sorting). 
High/Low limit sorting capability. Power Source: One 9V 
battery. Dimensions: 1.5 x 3.5 x 7.6”. Accessories Included: 
Protective holster, alligator clips, 9V battery, instruction 
manual. 


- $129.00 


LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) $17.00 


Capacitance Meter 


3-1/2 digit LOD display. Nine ranges from 200pF to 20mF. Low 
battery and over-range indicator. Power Source: One 9V battery. 
Dimensions: 5.7 x 3 x 1.6". Accessories Included: Test leads, 
battery, and manual. 
BKBIOCND nic. eccecieseeseeesssaantaecesaaunnateees dana $79.00 
LC-29B-ND Carrying Case 

(1 Year Warranty) 


IC Testers 


Identify, test and verify unknown ICs, quickly and reliably. Batteries and 
operation manual included. 


Model 570 — Linear IC Tester 

* Tests all common analog ICs = Auto identification of 
unmarked/house-coded devices lists possible replacements 
* Conditional/unconditional loop testing modes + Functional 
test emulates passive circuitry to implement a comprehensive 
test in a variety of configurations + Displays diagnostic 
information down to individual component pins + Rugged, 
handheld, ergonomically designed case incorporates built-in 
membrane keypad, 2 x 16 dot matrix alpha-numeric, LCD and 
high quality 16-pin ZIF socket + Battery operated (2 x 9V) with 
low power design. 


Model 575 — Digital IC Tester 

+ 40-pin wide-entry ZIF sockets test a broad range of TTL, GMOS, Memory, 
LSI, Interface and other devices (NAND gates to CPUs) * Identifies unmarked 
and house-coded devices * Detects intermittent and temperature related faults 
+ Displays diagnostic information for individual pins + Battery operated (4 x 
1.5AA batteries) 


Model 898A — SIMM and DIMM Tester 

Key Features: SIMM 72-pin, 32/36 bits (socket included). Error Detection and 
Identification: + Single data bits » Power and noise related failures » Solder 
opens and shorts + Timing related failures + Data retention errors * Inter- 
mittent failures. User Configuration Test Modes: Walking bits Os + Walking bit 
1s + Marching up * Checkerboard = Inversed checkerboard. Basic Technical 
Specifications: Power Consumption: * 898A 12VAC, 1.5A * Wall AC/AC 
adapter + Input: 120VAC @ 60Hz, 40W (USA) + Output: 12VAC, 2.0A, + Di- 
mensions: 7 x 6 x 2.5”. Environmental: + Operating temperature: 10°C to 50°C 
+ Relative humidity: 20% to 80% noncondensing 


BK570-ND Linear IC Tester 
BK575-ND _ Digital |C Tester: 
BK898A-ND SIMM and DIMM 


Model BK-570 


- $995.00 
- $895.00 


Cable/Harness Tester 


A compact, stand-alone unit that can be used for any type of wired assembly. 
Qpens, shorts and miswires are detected immediately. A universal adapter card 
offers outstanding flexibility and convenience, ready to accept any of industry's 
most popular 22 connector styles. A crisp, easy-to-read LCD instantly 
indicates good or faulty connections and simplifies troubleshooting. 

Connect Test Threshold: Resistance: Shorts <1302 +10%; Opens 130 
+10%; Capacitance: Shorts >0.6yf +10%; Opens <0.6yuf +10%. Test 
Conditions: 5 volts at 6mA Max. Multiple Connection Display: Up to 16 test 
points. Test Cycle Time: <0.5 sec. Test Point Capacity: Max. 128 points (64 
connections). Program Storage: Lithium battery backs up memory for 50 
cables. Probe: Single wire test probe with standard .175” (4.45mm) banana 
jack. Display: 2 line x 16 character LOD; 2 LEDs (green/red) for “PASS” or 
“FAIL” conditions. Printer Port: Standard Centronics type parallel interface. 
Power: DC 12V-14V, 500mA AC adapter. Dimensions: 2.1 x 13.8 x 9”. Weight: 
6 lbs. (2.72kg). 


Accepts These Connectors 

Interface Spacing/ Connector Max. 

Qty. (Ea.) Style Type Pins 
8 0.1” (2.54mm) Dual-Row 64 
2 “D" Submini Dual-Row 37 
2 Delta Centronics 80 
2 0.6” (15.24mm) DIP 40 
2 R11 Phone Plug 6 
2 RJ45 Phone Plug 8 
2 0.156" (3.96mm) Header Single-Row 20 
2 0.1” (2.54mm) Header Single-Row 32 

BKQ0S-ND i 22. sccccsscsissaecidsestisassecsessiaaatasastaaasicersasiane! $995.00 


Network and PC Cable Testers 


Model 231A: 

+ Tests 10 BaseT, 100 Base2, RJ45, RJ11,356A, TIA-S68A, TIA-568B, and 
token ring cables + Detects open, short, cross, and continuity * Tests Point- 
to-Point, rather than Pair-to-Pair * Tests cables on wall plate or patch panel 
up to 1000 ft. away with the remote kit » Easy to read LED display 

Model 235: 

+ Detects open, short, reversed, crossed and split * Qlear LED display for the 
fault status + Test cable length: Minimum - 4ft. (1.2m) Maximum - 492ft. 
(150m) + Identify up to 4 different cables at one end by provided remote 
identifiers + Tests: 10BaseT, 100BaseTx, 10Base2 (coax), RJ45, 356A, TIA- 
568A, TIA-568B, and token ring ect. 

BK231A-ND DLX Multi-Network Cable Tester..............06200eeseeeeees $79.00 

BK235-ND Remote Network Cable Tester .-. $225.00 


EPROM Eraser 


Model BK850: 

* Timer setting: 15 minutes + Supply voltage: 12VDC/500mA (AC/DC adapter 
included) + UV light source: 4 watt bulb + UV bulb life: > 4000 hours + Dim- 
ensions: 6.2 x 2.72 x 1.45" 


Deluxe EPROM Eraser 


Model BK851: 
Heavy duty EPROM eraser simultaneously erases up to 40 twenty-four pin 
EPROMs. Features a 60 minute timer. 


.--$169.00 


Power Supply Leakage Tester 


Model 1655A: 

+ Variable isolated output—0-150VAC + 3 amp continuous, 4 amp intermittent 
output * Built-in soldering iron temperature control + Expanded leakage scale 
+ Orcuit breaker overload protection * Displays volts, amps, VA, leakage 


BK1655A-ND... $529.00 


3'/2 Digit Hand-Held Parts Tester 


=) 26 user ranges for versatile test selection. Tests 
capacitance from 0.1pF—20nF. Tests resistance 
from 0.12—20M®. Tests transistors, SCRs, diodes 
and LEDs. Tests batteries under actual loaded 
conditions. 


Power: One QV transistor battery. Dimensions: 6.9 
x 3.6 x 1.3”. Accessories Included: Test leads, 
spare fuse, battery, instruction manual. 


LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty). . 


Video Monitor Testers 
Model 1280A: 
Fully featured bench-top design to 
test both Mac and PC monitors. All 
patterns can be manually selected or 
placed in Auto for automatic cycling 
of each available pattern. Designed to 
test (burn-in) one to four monitors, 
the 1280A can also be used as a 
display generator. Full color, green, 
4 blue, red, black and white. Features: 
+ PC and Mac patterns + 16 monitor types/resolution selections + Color bar, 
cross hatch, dot, raster, Windows™selection + VGA, SVGA, RGB, HV, V and 
Four DB-15 (rear panel) for multiple monitor burn-in + AC adapter included 
+ Available patterns: PC— 1280 x 1024, 1024 x 768, 8514A, SVGA, VGA, 
EGA, OGA, MDA; Mac — 1280 x 1024, 1152 x 870, 1024 x 768, 832 x 624, 
640 x 480 (3 types), 512 x 384 


Model 1275: 

Handheld unit to test PC and Mac monitors. Generates crosshatch, dots, color 
bars and raster patterns in green, blue, red, black and white. Features: 
* OGA, VGA, SVGA »* Standard DB9, DB-15 and DB-15 Hi-res mini connectors 
* 9VDC battery + Available Patterns: PC— 1280 x 1024, 1024 x 768, 8514A, 
SVGA, VGA, EGA, OGA; Mac — 640 x 480 


BK1280A-ND Bench-top Video Generator .............00:ccsseeeee ees $299.00 
BK1275-ND — Handheld Video Monitor Tester .... ---$189.00 


NTSC Generator 


Model BK1257: 

This portable, handheld NTSC Pattern Generator with S-Video, composite 
video and audio outputs is powered by a 9-volt battery or AC adapter. It 
provides NTSC color bars, crosshatch, dot, staircase, circle, center cross, 
windows, and a full range of color raster patterns. The outputs available are 
composite video and audio via two RCA connectors or an S-Video mini-DIN 
output. Signals can be produced as an interlaced or progressive scanning 
mode. No modulated RF signal is provided. 


BK1257-ND NTSC Generator .............0ccccecceeeeece eee ee eee eee eee $199.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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. . Dual Channel VERTICAL 
High-Performance Oscilloscope Probes ual Cha e 2 Bandwidth 20 MHz with SP6OB 10:1 Probe 
20MHz Oscilloscope 10 MHz with Shielded Test Leads 
IEC 1010 Category | or Category Il Compliance Sample Fate 
with True RMS Digital Real Time 25 Megasamples per Second up to 2 MHz 
- g Equivalent Time. 500 Megasamples per Second > 2 MHz 
It is important that you select a probe with the same bandwidth or Multimeter Sensitivity 50mV to 200V/div 1,2,5 Sequence 
“frequency range” as the oscilloscope used for the job. For example, if Coupling AC, DC, GND 
you’re using a 100 MHz oscilloscope, choose a probe with a minimum Resolution 8 bits 
of 100 MHz. To achieve optimum performance, choose a probe with Accuracy + 3% +0.05 range/div 
more than twice the bandwidth of the oscilloscope. Portable Oscilloscope and Dual Input DMM aE Stole Nena Aa 
Category ! + Cursor Readout Samples per Division | 25 
This slim design comes equipped with interchangeable cables, probe + Pre-Post Triggering Accuracy Equivalent Time: + 0.5% + 0.08 time/div 
tips and grooved heads. Compensation adjustment placed in the BNC + Decibel Real Time: + 0.1% + 0.04 time/div 
eliminates noise and interference related pickup. Available in ecibel TRIGGER 
switchable and non-switchable versions. Measurement Source Internal 
* Trend Mode Modes: Free Run, Normal 
Category i) + Real Time Sample Sensitivity Equivalent Time: 3 divisions or more 
This versatile design offers three monolithic interchangeable probes in 60, 100, and 250 MHz bandwidth. Rat Real Time: 2 divisions or more 
ate TREND MODE 
Cable Input Max Input V . Bright LCD Plot Time 30 sec/div to 1 hour/div 
Band- | Atten- |Length| Impedance | DC+Peak | Rise | Compen-| Read-| Digi-Key Price | TPI Backlight Plot Data Type Max/Min Selectable 
width | uation | Meters R Cc ACRange | Time| sation | out | PartNo. Each | Part No. * Continuous Autoset Memory aa oa 
Switchable, IEC 1010 Compliant - Category II . i 
7 7 Meg 200pF | e- ate peede Option DOV (CHi, CH2) 400mvV, 4, 40, 400, 600V 
60 MHz 4 o| 1 | 40 9 2 . 600V 6ns | 20-45pF] NA |290-1055-ND 49.95 | IPO60 Available Basic Accuracy: £0.5% +5 digits 
x Meg 229 ACV (CHI, CH2) 400mV, 4, 40, 400, 600V 
joomHz| X' | 4.5 | 1Meg 200pF) = gqgy | 3.5ns| 20-45pF] NA |290-1056-ND 59.95] IP100 Includes: Basic Accuracy: _| +1% + 10 digits 
ae wie ae Two test leads, two banana to BNC adapt Prequeney (Ont), Cre) 3 Hato.20 Mie 
x leg Pp! " 4 4 te Basic Accuracy: +0.5% +5 digits 
250 MHz x10 15 10 Meg 22pF 600V 1.5ns| 10-60pF} NA /290-1057-ND 69.95) IP250 ers, one DC-60 MHz X1 X10 passive Chm (CH only) 400, ak 40k, 400K, 4, BOM 
Switchable, IEC 1010 Compliant - Category | ie probe, power supply and user Basic Accuracy: _| +0.5% +5 digits 3 
x1 1 Meg 47pF y i manual. Continuity (CH1 only) | Sounds < 0.1k ohm, + 2% +5 digits 
60 MHz x10 1.2 10Meg 18pF 600V 5.8ns | 10-35pF | NA |290-1003-ND 34.95 | SP60B 
x1 1Meg 47pF u Digi-Key Price TPI 
1OOMH2] x19 | 1? | t0Meg 16pF|  S00V | 3-5ns| 10-35pF) NA | 290-1004-ND 39.95) SP100B Description Part No. Each Part No. 
xt 1Meg 47pF " Handheld Oscilloscope 460. 290-1460-ND 895.95 460 
1S0MHZ] x19 | 1? | 10Meg 15pF|  S00V | 2Sns| 10-35pF) NA | 290-1005-ND 44.95) SP150B Carry Case for 460. me 290-1905-ND 39.95 A905 
200 MHz xt 12 1Meg 47pF 600V 1.8ns| 10-35pF} NA |290-1006-ND 49.95] SP200B Software and RS232 Cable for 460........ 290-1404-ND 69.95 A404 
x10 10 Meg 15pF 
xt 1Meg 47pF 
250 MHz 1.2 600V 1.4ns| 10-35pF} NA | 290-1007-ND 54.95 | SP250B 
x10 10 Meg 14pF Oscilloscope 
300 MHz ae 12 Fave ae 600v | 1.1ns| 10-35pF| NA |290-1008-ND 59.95 | SP800B 4,000 Count True Bandwidth 1 tiie 
eg TP 7 RMS DMM with 1 MHz Sample Rate 20 Megasamples 
Non-Switchable, IEC 1010 Compliant - Category | per Second Single Shot 
1SMHz | xt | 12 [1Meg 47pF[ 600V_ | 23ns[ — | NA [290-1000-ND 29.95/1P20B Waveform Channels Single 
TOOMH2| x10 | 1.2 | 10Meg 16pF | 600V | 3.5ns| 10-35pF/ NA |290-1001-ND 34.95 | P100B c iliti Glitch Capture Yes 
TOOMHz| xi0 | 7.2 [10Meg 16pF |  600V | 3.5ns| 10-35pF| Yes |290-1050-ND _39.95|Pi00BR apabi ities TrendiMove Yes 
200MHz| x10 | 1.2 [10Meg 15pF{  600V | 7.8ns| 10-35pF| NA |290-1002-ND 39.95/P200B : ; : Ruto Set Continudus 
250 MHz| x100 | 1.2 [100Meg 6.5pF| 1200V__| 1.4ns| 10-35pF| NA [290-1051-ND 44.95 | P250 Versatile 6 Instruments-in-1 Waveform Memory | 8 locations 
250 MHz| x100 | 1.2 |100Meg65pF| 1200V__| 1.4ns| 10-35pF| Yes |290-1052-ND 49.95|P250R Features: Set-up Memory 8 locations 
250MHz| x10 | 1.2 | 10Meg 14pF 600V 1.4ns| 10-35pF | NA _|290-1053-ND _ 44.95 | P250B + Autoranging 4,000 Count\True Viewing Area 160 x 240 pixels 
250 MHz| x10 1.2 | 10Meg 14pF 600V 1.4ns| 10-35pF| Yes |290-1054-ND 49.95 | P250BR RMS DMM + 1MHz « Trend Contrast Adjustable 
Mode + Component Test + Logic DMM 
Test + Frequency Counter + T- True RMS Yes 
i NANO-CLIP SPECIFICATIONS: Base Button + Continuous Auto- Basic DC Accuracy | 0.3% 
Nano Clips and Accessible Lead Pitch: 0.3mm min. Clip Retention: 50g set + RS232 Option Available DCVTAGV 7 Up oT 000 volts 
i i . Stroke: 1.65mm Operating Force: 300g max. Contact . ; 
icro-Cli s Hs . A : Includes: DCA/ ACA Up to 10 amps 
p peo stance: 30 Meg ohm Conductor Resistance: 300 Meg Insulated test leads with alligator Ohms Up to 40 Meg ohm 
clips, power supply, NiCad Capacitance Up to 400uF 
NANO-CLIP FEATURES: battery and user manual. Frequency Up to 2 MHz 
* Gold-plated hook and contact + Fluorine coated barrel 
t 
ee Digi-Key Price TPI 
MICRO-CLIP SPECIFICATIONS: = : Description Part No. Each Part No. 
Accessible Lead Pitch: 1.27mm min. Clip Retention: 200g TPI 440 Hand-held Oscilloscope 440. . 290-1440-ND 299.95 TPI 440 
min. Stroke: 3.0mm Operating Force: 1.0kg max. Contact Re- Software for TP! 440........ 290-1075-ND 59.95 A402 
sistance: 30 Meg ohm Conductor Resistance: 200 Meg ohm Battery Charger for TPI 440 290-1441-ND 17.52 TPI A401 
Carrying Case for TP! 440. 2 290-1900-ND 19.95 TPI A900 
Digi-Key Price TPI Rubber Boot for TP! 440..............00.-+ 290-1123-ND 19.95 A403 
Description | Package Includes Part No. Each Part No. 
Nano-€lip 3mm i i This high-volt diffe tial probe all ti i d: 
Black, Red 2 Clips, 2 Lead Seis is high-voltage differential probe allows conventional ground- 
Beene ale Ground Lead.. 290-1096-ND 29.95 NC2BR Differential Probe ed oscilloscopes to be used for display and measurement of 
Black, Red 6 Clips, 3 Lead Sets, mule soem sane with high common mode voltages. IEC 
and Ground Lead.........:.scecsceeeees 290-1097-ND 99.95 | NC6BR Spprovediar Seley: 
Red 6 Clips, 3 Lead Sets, FUNCTION: 
= ae ies er eee 290-1098-ND 99.95 NC6R Bandwidth: DC - 25 MHz (-3dB) Accuracy: + 2% Risetime: 
7 ‘ 14nS Input Impedance: 4M/10pf each side to ground, 8M/SpF 
cabo ee eas OSEAN 99.95 nose between inputs Input Voltage: +140VDC Inc.Pk AC@ 
—— ibs: 3 eae Sole Sn ag ae. |\NGRY Maximum Differential: 20:1 or 100V RMS, + 1,400VDC Inc. 
a Ae Crone a lO : Pk AC, 200:1 or 1,000V RMS Output Voltage: + 7 minimum 
ue Ips, » Lead sels, 2K load Offset (typical): <t 5mV -14°F to 74°C (-10°C to 
and Ground Lead................:0:ccceee 290-1101-ND 99.95 NC6CBLUE 40°C) Common Mode: + 1,400VDC Inc. Pk AC, or 1,000V 
Green 6 Clips, 3 Lead Sets, RMS Noise (typical): 1.5/2mV Output Source Impedance: 1 
and Ground Lead.............-...0.:0ceee 290-1102-ND 99.95 NC6G @ 1kHz. 8 @1 MHz Operating Temperature: -14°F to 74°C 
Gray 6 Clips, 3 Lead Sets, = (-10°C to 40°C) Power Requirements: 4 AA cell or 6V main 
and Ground Lead.................0::0ceee 290-1104-ND 99.95 NC6GY adapters: DC/600mA or DC/800mA Input Leads: 45 cm 
Assorted 12 Clips, 6 Lead Sets, 290-1076-ND ADF26........ $272.95 double insulated PVC terminated in 44 mm safety plugs 
and Ground Lead -|__290-1105-ND 175.95 NC12 
Black 1 Clip 290-1106-ND 7.95 | NC1B 
Gray 1 Clip 290-1107-ND 7.95 NC1GY 1 
Red 1 Clip 290-1108-ND 7.95 NCiR Test Leads Kits 
Yellow 1 Clip 290-1109-ND 7.95 NC1Y Digi-Ke Price TPI 
Green 1 Clip 2b he) 7.95 NCI Description PartNo. Each Part No. 
Blue ee a = eR Deluxe Test Lead Kit IEC1010 290-1041-ND 35.00 TLS2000B 
fae filead Baten 350 | NCHOT RIA Deluxe Test Lead Kit IEC 1010 290-1042-ND 29.78 TLS2000RB 
ot a Peed ; Economy Test Lead Kit IEC1010 .. 290-1043-ND 17.50 TL1000B 
Dual Lead 1 Lead.. 290-1114-ND 6.38 NCDUAL RIA Economy Test Lead Kit 
*Gonact_| Wie (Slder-Typ) | agostisno _297_| 085 TECIO10 290-1044-ND "7-60 | TL1900R8 
Lead Out Needs Crimp Tool for Test Lead Set STD with Clips. 290-1127-ND 9.95 A050 
Contact Nano-Clip & Micro-Clip................ Sabai 290-1116-ND 2.40 LC65 Test Lead Sprung Hook Bei 290-1128-ND 575 723502R 
Micro-Clip 1.27mm Test Lead Sprung Hook Black 290-1129-ND 5.75 123502B 
Black 1 Clip 290-1118-ND 6.38 MC1B Lead 10 Ft. Red.. 290-1130-ND 10.00 123501R/10" 
Gray 1 Clip 290-1119-ND 6.38 MC1GY Lead 10 Ft. Black 290-1131-ND 10.00 123501B/10' 
Red 1 Clip 290-1121-ND 6.38 MCiR Lead 5 Ft. Red... 290-1132-ND 9.00 123501R/5' 
Assorted 6 Clips, 3 Lead Sets and Ground Lead 290-1117-ND 29.99 | MC6 Lead 5 Ft. Black. . 290-1134-ND 9.00 123501B/5' 
P: 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1040 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Infrared Non-Contact Thermometers 
Handheld 


Measure hard-to-reach, sensitive, or moving target temperatures. 

Features: + On or off laser pointer + 0.1 resolution for best reading + Data hold 
function * Soft carrying pouch (370 excluded) + 8:1 distance to spot ratio + Large, 
easy-reading LCD + °Cand °F selectable temperature + 9V battery included 
Specifications: - Response Time: 500 milliseconds + Spectral Response: 7- 


Digital Multimeters 


Includes: Batteries, 
Test Leads, Protective 
Boot, and Instruction 
Manual with 3-year 


Limited Warranty 14um + Operating Temperature: +32° to +120°F and 0° to +49°C + Accuracy @ 
+25°C and 0.95 Emissivity: +2% of reading or +3.5, whichever is greater above +30°F 
ae i Temperature Laser Digi-Key Price TPI 
DC Volts Range Sighting Part No. Each Part No. 
Basic DC Accuracy 14°F to 500°F (-10°C to 260°C) No 290-1370-ND 89.95 TPI 370 
AC/DC Amps 14°F to 500°F (-10°C to 260°C) Yes 290-1371-ND. 119.95 TPI 371 
True RMS -58°F to 500°F (-50°C to 260°C) Yes 290-1372-ND 129.95 TPI 372 
Resistance: 14°F to 950°F (-10°C to 510°C) Yes 290-1373-ND. 124.95 TPI 373 
Capacitance 
Frequency 
‘Analog Bar Graph Gun Style 
Auto Range Two Instruments in one. Plug in optional K-type surface probe to convert non-contact to 
Data Hold contact. 
Min/Max Non-contact and K-Thermocouple input 
Sleep Mode Features: + Laser Pointer * Record Function » Display Data Hold Function » Back Light + Trigger 
‘Auto Power Off Switch + 8:1 Distance to Spot Ratio + °C and °F Selectable Temperature + Gun-type compact 
RS232 (cable Obtional design * Operation Lock Function * 9V Battery and Soft Pouch Included 
& software) NA NA NA NA NA A108 Specifications: + Response Time: 500mSec. + Spectral Response: 7-14um * Emissivity: 0.3 to 
Dimensions, Inch 6x3x2 | 6x3x2 | 775x375 | 7.75x375 | 775x375 | 7.75x3.75 0.99 Adjustable ‘» Ambient Operating Range: +92° to +120°F (0° to +49°C) + Display 
(with boot) x 2.25 x 2.25 x 2.25 x 2.25 Resolution: 0:1 °F and O.1°C of 1 anglG 
Function 375 376 377 
Digi-Key Price | TPI A250, A251, A256 Temp Range: 0° t0 950°F (18° to 510°C) | _-58° to 950°F (-50° to 510°C) _| 0° to 1832°F (-18° to 1,000° 
Description Part No. Each | Part No. (0-400 Amps) Accuracy at 30° to 950°F (-1° to 510°C) 30° to 950°F (-1° to 510°C) 30° to 950°F (-1° to 510°C) 
Multi-Meters 73°F (23°C) +2% of reading or +3.5°F (2°C) | +2% of reading or +3.5°F (2°C) | +2% of reading or +3.5°F (2°C) 
Pocket 3 Digit 290-1120-ND 28.31 | IPI 120 CE=0.95 whichever is greater whichever is greater whichever is greater 
Pocket Auto Range --| 290-1126-ND 59.95 | TP 126 Probes 
3.5 Digit 290-1133-ND 51.71 | 1Pl 133 K-type Range -40° to 2192°F (-40° to 1200°C) | -40° to 2192°F (-40° to 1200°C) |-40° to 2192°F (-40° to 1200°C) 
Digit a i 290-1153-ND 70.83 TP! 153 K-type Accuracy | +0.5% of reading + 3°F (-16°C) | +0.5% of reading + 3°F (-16°C) | +0.5% of reading + 3°F (-16°C) 
4 Digit . 290-1163-ND 109.95 | TPI 163 
4 Digit . --| 290-1283-ND 159.95 | TPI 183 Digi-Key Price TPI 
Adapters for DMM Description Part No. Each Part No. 
Temp. Adapter w/probe, -40°F to 290-1375-ND. 189.95 TPI 375 
+500°F (-40°C to +260°O) .......| 290-1124-ND 44.95 | A301 Thermometer, Gun, Laser Sight 290-1376-ND 199.95 TPI 376 
AC Gamp-On, 1mAVamp Output....[ 280-1078-ND NEW! 44.95 | A250 290-1377-ND 189.95 TPI377 
ACQamp-On, 1mV/amp Output 280-1079-ND NEW! = 52.95 | A251 
AC/DC Camp-On 280-1080-ND NEW! = 84.95 | A256 
OODetector, 0.1 to 1999 ppr 280-1077-ND NEW! 169.95 | A701 Pocket Dig ital 
Accessories for DMM 
DMM Boot Hook for Std. size ......[ 290-1103-ND 8.70 TPIAI03 Contact Thermometers 
Range: -58° to +300°F or -50° to +150°C Resolution: 0.1°F or C Accuracy: 
se +2°F or +1°C Sampling Time: 1.5 seconds Battery: 1.5V button 
Digital Clamp-On Meters Pcnise: ed 
¥ oi . ‘ TPI 310: + Reversible LOD head » Turns for best viewing » Easy-to-read LCD U 
Bea Saat ms. ae once on eS ae cee * Data Hold for hard to reach areas * Auto power off TPI310 TPI 312] 
Displey uni a0 500 breaking the circuit. Carefully choose TPI 312: + Water resistant for use in damp or wet environments * Quick response 290-1310-ND P1310 12.9) 
DC Vale 600 600 AC and DC requirements. True RMS + Easy insertion into “Petes” plugs with smallest diameter (3.1 mm) stem in its SO BIEN 1Pi312 oeeige 
—_ i i class * Data Hold for hard to reach areas + Auto power off risten +915. 
Basic DC Accuracy 0.75% 0.75% capability and DMM requirements. Po' 
AC Amps 700 700 On as 
DC Amps NA 700 rT 7) 
HDR Mode NA Yes KS DSy K and K/J Contact : 340/C1 342/C1 
Resistance 40KO OKO RAK = Thermometers Min/Max Plecord a a 
Frequency TOKHZ TOKHE A > Selectable Res. NA Automatic 
Analog Bar Graph Yes Yes = Z Water-resistant testers accept K-type and “a ee “ Yi aS 
Auto Range Yes Yes Model i J-type thermocouple probes. Two-channel ae! ject (es (du inputs) 
Qamp Opening Dimensions, Inch 15 15 TPI 296 version takes simultaneous readings with Auto Off - NA - Yes (after 20 min.) 
Min/Max/Peak Peak only Yes T1/T2 selection. Protective Boot (A303) Range K-type “8° to 1832°F | -328° to 2,462°F 
Dimensions (L” x W" x H’) 9x3.25x1.75 | 9x3.25x1.75 included. Size: 1.6” x 6” x 3" Weight: -50° to 1000°F | -200° to 1,350°C 
278g w/boot Model 342/C1 | Range J-type NA -328° to 1,832°F 
Fay q -200° to 1,000°C 
Features: * Meets CE, cUL, us 3111 safety standards + Diode Test * Continuity Buzzer * True RMS » Trim Mode & 7 — 
+ Peak Hold * Min/Max/Ave + Data Hold + Measures frequency of the current being measured while the bar graph oor aaeNG coc =f tones Basic Accuracy _| +0.5% + 5 digits 40.3% 
display simultaneously indicates the current level. Sleep mode. 4 Digit LCD plus Bar Graph Three Year Limited Warranty sie th Battery AAA ov 


Specifications: « Range DC: 40V-750V + Range AC: 40V-750V and 40A-700A + Resistance Range: 400-40KQ. + Fre- 
quency Range: 290-1293-ND (TPI 293): 1KHz-10KHz. Auto range. 290-1296-ND (TPI 296): -1KHz-10KHz. HDR mode 
at line voltage and 60Hz 


Digi-Key Price TPI 
Description Part No. Each Part No. 
DMM Camp 4 Digi 290-1293-ND 127.53 TPI 293 
DMM Camp 4 Digi 290-1296-ND 179.51 TPI 296 


Test Leads and Accessories 


Right angle end for 
Figures 1-5 


ES caime 


Model CK11M: + K-Type surface probe » Ribbon sensor to 
contact uneven surfaces * 4 inch stem, 4 inch handle for 
easy control and safe clearances + 3 foot coiled lead for 
durability and long reach + Exposed junction for fast 
response 


contact uneven surfaces + 45 degree angle stem to 
measure hard to reach surfaces + 3 foot coiled lead for 
durability and long reach + Exposed junction for fast 
response 

Model FK14M: + K-Type general purpose probe * 8 inch 


Digi-Key Price Each 
Fig. | Description Part No. 1 10 
1 Test Lead Set Standard 46” 290-1059-ND 8.75 7.40 
2 Test Lead Set Deluxe Extended 290-1060-ND 15.73 13.29 
3 Test Lead Set Lg Gip 9” Pigtail 290-1061-ND. 6.05 5.12 
4 Test Lead Set Sm Gip 9” Pigtail 290-1062-ND 4.48 3.79 
5 Probe Tip Red 5 Mini Gip With 9” Pigtail 290-1065-ND 6.73 5.69 
5 Probe Tip Black 5 Mini Clip With 9” Pigtail 290-1066-ND 6.73 5.69 
6 Probe Tip Set Short; Dimension A =.5” 290-1063-ND 6.50 5.50 
6 Probe Tip Set Long; Dimension A = .024” 290-1064-ND 7.85 6.64 
— | Kit Test Lead Set 7 Pair 290-1058-ND 29.95 = 


Model CK13M: + Heavy duty K-Type surface probe 
+ Spring sensor to maintain pressure on surface being 
measured + Ceramic insert to help hold heat near sensor 
for accurate measurements + 4 inch stem, 4 inch handle 
for easy control and safe clearances * 3 foot coiled lead 
for durability and long reach + Exposed junction for fast 
response 

Model CK16M: + Heavy duty K-Type surface probe 
* Spring sensor to maintain pressure on surface being 
measured + Ceramic insert to help hold heat near sensor 
for accurate measurements * 8 inch stem and 4 inch 
handle for measurements where longer reaches are re- 
quired + 3 foot coiled lead for durability and long reach 
+ Exposed junction for fast response 

Model CK17M: + K-Type surface probe » Ribbon sensor to 


sealed stem for immersion into liquids, gels, and semi- 
solids + 3 foot coiled lead for durability and long reach 
+ Stem sealed to protect sensing area 

Model GK11M and Model GJ11M: » Standard K-Type and 
J-Type thermocouple probes » 4 foot fiberglass covered 
lead + Exposed junction for fast response 


290-1906-ND OX11M.. 
290-1907-ND OKXi3M 
290-1908-ND OXi6M 
290-1909-ND OKX17M.. 
290-1910-ND 
290-1911-ND 
290-1912-ND 


GK11M (Type) 
GJ11M (J-Type) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Extn Variable AC Transformers 


PRODUCTS COo- 


Cased plug-in models feature a ventilated steel They are connected for output voltage increase with 
case, input line cord and plug, fused NEMA rated a clockwise rotation, and the dials are graduated 


output receptacle, and an illuminated on/off switch. from 0-100% of the voltage setting. 
Output Net 
Input Constant Current Load Weight Digi-Key Price Each Staco 
Fig. Volts Hertz Volts Max. (A) Max. (KVA) Lbs. Part No. 1 5} 10 15) Part No. 

1 120 60 0-132 2.5 33 3 452-1000-ND 185.40 173.04 166.86 160.68 | 3PN221B 
120 50/60 0-140 5.0* 70 73/4 452-1001-ND 200.70 187.32 180.63 173.94 | 3PN501B 
120 50/60 0-140 10* 1.4 10 1/4 452-1003-ND 212.40 198.24 191.16 184.08 | 3PN1010B 

2 120 50/60 0-140 10* 1.4 10 1/4 452-1004-NDt+ 359.10 335.16 323.19 311.22 | 3PN1010BV 
240 50/60 0-280 3.5% .98 10 1/4 452-1005-ND 254.70 237.72 229.23 220.74 | 3PN1020B 


* Unit is fused for the constant current rating at the factory. + With Voltmeter 


11/4" 
e irs 03 2) 
(Inside @) U ie 
cI Bet Pama 
A — -— Aa 
Mode! BU-30/BU-30C shown Mode! BU-60S/BU-60CS shown Z Model BU-48/BU-48C shown 
Dimensions ~ Inch (mm) Jaw Opening | Current Connection _| Digi-Key Price | Mueller 
Fig| Description A B c D E Inch (mm) _| Rating Material Type Part No. Each | Part No. 
Mini Alligator Clip 1-3/32 (27.78) | 7/16 (11.11) 5/16 (7.94) = 3/32 (2.38) 3/16 (4.8) 5A Steel Solder/Crimp 314-1010-ND 31 | BU-30 
1 Mini Alligator Clip 1-3/32 (27.78) | 7/16 (11.11) 5/16 (7.94) a 3/32 (2.38) 3/16 (4.8) 5A Copper Solder/Crimp 314-1012-ND 39 | BU-30C 
Micro Alligator Clip 1-3/32 (27.78) 3/8 (9.52) 5/16 (7.94) = 3/32 (2.38) 7/32 (5.6) 5A Steel Solder/Crimp 314-1017-ND 59 | BU-34 
Micro Alligator Clip 1-3/32 (27.78) 3/8 (9.52) 5/16 (7.94) = 3/32 (2.38) 7/32 (5.6) 5A Copper Solder/Crimp 314-1018-ND -61_| BU-34C 
Mini Alligator Clip with Barrel 1-1/4” (31.75) 7/16 (11.11) 5/16 (7.94) 1/4 (6.35) ue (3.17) 3/16 (4.8) 5A Steel Solder/Crimp 314-1011-ND -31 | BU-30BL 
Alligator Clip with Barrel 1-31/32 (50.00) 5/8 (15.88) 7/16 (11.11) | 3/4 (19.05) 6 (4.06) 5/16 (7.9) 10A Steel Solder/Crimp 314-1033-ND -40 | BU-60 
2 | Alligator Clip with Barrel and Screw | 1-31/32 (50.00) 5/8 (15.88) 7/16 (11.11) | 3/4 (19.05) 6 (4. OB} 5/16 (7.9) 10A Copper 6/40Screw 314-1034-ND .79 | BU-60CS 
Alligator Clip with Barrel and Screw | 1-31/32 (50.00) 5/8 (15.88) 7/16 (11.11) | 3/4 (19.05) 6 (4.06) 5/16 (7.9) 10A Steel 6/40Screw 314-1035-ND -48 | BU-60S 
Alligator Clip with Barrel 1-31/32 (50.00) 5/8 (15.88) 7/16 (11.11) | 3/4 (19.05) 6 (4. OB} 5/16 (7.9) 10A_| Stainless Steel Solder/Crimp 314-1036-ND 1.16 | BU-60X 
3, | Crocodile Clip 2-1/8 (53.97) | 15/16 (23.81) | 1/2 (12.7) = ast (3.57) | _5/16 (7.9) 5A Steel Crimp/6-40 Screw [314-1039-ND 58 | BU-85 
Crocodile Clip 2-1/8 (53.97) | 15/16 (23.81) | 1/2 (12.7) = 9/64 (3.57) | 5/16 (7.9) | 10A Copper Crimp/6-40 Screw | 314-1040-ND _1.06 | BU-85C 
Heavy Duty Clip 2-27/32 (72.23) | 7/16 (11.11) | 1-1/8 (28.57) _ 1/4 (6.35) 3/4 (19) 25 Steel Crimp/8-32 Screw | 314-1001-ND -92 | BU-24APN 
Automotive Clip 3 (76.2) 21/32 (16.67) | 15/16 ea 81) = 9/32 (7.15) 3/4 (19) 40 Steel Crimp/8-32 Screw | 314-1002-ND 1.13 | BU-25 
Automotive Clip 3 (76.2) 21/32 (16.67) | 15/16 (23.81) = 9/32 (7.15) 3/4 (19) 75 Copper Crimp/8-32 Screw | 314-1003-ND 2.03 | BU-25C 
General Purpose Clip 2-7/16 (61.91) | 17/32 (13.49) | 11/16 (17.46) _ 3/16 (4.76) 5/8 (16) 20 Steel Crimp/6-32 Screw | 314-1006-ND .84 | BU-27 
4 |General Purpose Clip 2-7/16 (61.91) | 17/32 (13.49) | 11/16 (17.46) = 3/16 (4.76) 5/8 (16) 40 Copper Crimp/6-32 Screw | 314-1007-ND 1.16 | BU-27C 
Pee-Wee Clip 1-17/32 (38.89) 1/4 (6.35) 15/32 (11.91) _ 9/64 (3.57) 5/16 (7.9) 5 Steel Crimp/6-40 Screw | 314-1021-ND 57 | BU-45 
Pee-Wee Clip 1-17/32 (38.89) 1/4 (6.35) 15/32 (11.91) = 9/64 (3.57) 5/16 (7.9) 10 Copper Crimp/6-40 Screw | 314-1022-ND -82 | BU-45C. 
Automotive Analyzer Clip 2 (50.80) 3/8 (9.52) 5/8 (15.88) _— 3/16 (4.76) 1/2 (12.7) 10 Steel Crimp/6-32 Screw | 314-1029-ND .73 | BU-48B 
Automotive Analyzer Clip 2 (50.80) 3/8 (9.52) 5/8 (15.88) = 3/16 (4.76) 1/2 (12.7) 20 Copper Crimp/6-32 Screw | 314-1030-ND -90 | BU-48C 
Miniature Plier-Type Clip, Black 2-7/8 (98.42) — 2 (60.80) = 9/32 (7.15) | 1-1/8 (28.6) | 50 Steel Crimp/Solder [314-1023-ND 1.14 | BU-46A-0 
g | Miniature Plier-Type Clip, Red 2-7/8 (98.42) = 2 (50.80) = 9/32 (7.15) | 1-1/8 (28.6) | 50 Steel Crimp/Solder | 314-1024-ND 1.14. | BU-46A-2 
Miniature Plier-Type Clip, Black 2-7/8 (98.42) = 2 (50.80) — 9/32 (7.15) | 1-1/8 (28.6) | 75 Copper Crimp/Solder | 314-1025-ND 1.83 | BU-46C-0 
Miniature Plier-Type Clip, Red 2-7/8 (98.42) = 2 (50.80) = 9/32 (7.15) | 1-1/8 (28.6) | 75 Copper Crimp/Solder__[314-1026-ND _1.83_| BU-46C-2 
| nsu lato rs Use with Digi-Key Price | Mueller 
Description Color Series Part No. Each Part No. 
Use with Digi-Key Price Mueller rt . Black 314-1019-ND .20 BU-36-0 
Description Color Series Part No. Each | PartNo. Skin-tight, Flexible Vinyl Insulator Red BU-34/34C —|344-1020-ND _20_| BU-36-2 
i j Black BU-24APN/ 314-1004-ND 1.06 BU-26-0 ‘ 7 Black n 314-1027-ND 31 BU-47-0 
Protective Vinyl Insulator Red 25/25C 314-1005-ND 1.06 BU-26-2 Durable, Flexible Vinyl Insulator Red BU-45/45C 314-1028-ND 31 BU-47-2 
js Black 314-1008-ND 68 BU-29-0 ‘ 7 Black 314-1031-ND 61 BU-49-0 
Flexible Vinyl Insulator Red BU-27/27C 314-1009-ND 68 BU-29-2 Durable, Flexible Vinyl Insulator Red BU-48B/48C 314-1032-ND 61 BU-49-2 
‘ ‘ Black 314-1013-ND 23 BU-31-0 ‘ r Black BU-60/60CS/ | 314-1037-ND 23 BU-62-0 
Tough, Flexible Vinyl Insulator Red BU-30BL 314-1014-ND 53 BU-31-2 Tough, Flexible Vinyl Insulator Red 60/S/60X 314-1038-ND "33 BU-62-2 
‘ ‘ Black 314-1015-ND .20 BU-32-0 ‘ : Black 314-1041-ND 39 BU-87-0 
Skin-tight, Flexible Vinyl Insulator Red BU-30/30C 314-1016-ND 00 BU-32-2 Tough, Flexible Vinyl Insulator Red BU-85/85C 314-1042-ND 39 BU-87-2 
a ) Digi-Key Price | Mueller 
Test Lead and Prod Kits All kits feature Mueller's Description Part No. Each | Part No. 
IEC 1010 Compliant test Test Leads Kits 
Kit 400001 - General Purpose Kit and leads arm accessories: General Purpose Kit with heavy-duty clear vinyl pouch 314-1043-ND 19.12 | 400001 
Kit 400005 - MeTeR/MsTe” XL General Purpose Kit Metermate XL General Purpose Kit with large durable briefcase | 314-1047-ND 86.18 | 400005 
ia rele Pllenat ies -_ Brod ig Perera 1 reat isate neat ab enprelaak bet ! eed e eae Metermate XL Automotive Kit with large durable briefcase 314-1046-ND 162.16 | 400004 
steel eG: ee pe era Ug, ess | ses 1000) c+ Miele most poputendn AO PINT ae eed Deluxe Bectrical Kit with tri-fold pouch 314-1044.ND 73.52 | 400002 
Kit 400004 - “leTER/V“TE” XL Automotive Kit Metermate XL Bectrical Kit with large durable briefcase 314-1048-ND 73.31 | 400006 
Kit includes: + exible silicone test lead banana-to-banana, 1 red, 1 black (1000V) * Shrouded double banana plug, 60” (1.52M), twisted pair 2 2 2 
cable" « Insulated banana jack to standard banana plug, 1 red, 1 black (1000V)* « Insulated right angle plunger clamp clip with flexible | Hlectronics Kit with heavy-duty clear vinyl pouch 314-1045-ND 100.00 | 400003 
shaft, 1 red, 1 black (1000V) « Insulated plug-on test prod with cage spring banana tip, 1 red, 1 black (1000V)* + Insulated banana _|_Metermate XL ectronic Kit with large durable briefcase 314-1049-ND__ 171.33 | 400007 
coupler, 1 red, 1 black (1000V) = Insulated plug-on shrouded alligator, 1 red, 1 black (1000V) Large durable briefcase Test Prod Pairs and Kits 
Kit 400002 - Electrical Kit and Kit 400006 - MleTeR/sTe™ XL Electrical Kit Unshrouded Right Angle Banana Plug Kit 314-1050-ND 10.08 | 110003 
Kit includes: + Fexible silicone test lead 60” (1.52 meter) long, 1 red, 1 black (1000V) = Insulated plug-on shrouded alligator, 1 red, 1 black 7 a 7 
(1000V) * Insulated right angle plunger jaw clip, 1 red, 1 black (1000V) « Insulated spade lug, 1 red, 1 black" « Insulated plug-on test er ge ageBoue ae a — Soa eae Pox ee 
prod with cage spring banana tip, 1 red, 1 black (1000V)* » Insulated banana jack to standard banana plug, 1 red, 1 black (1000V)* nfoUea Plug Par of Lead T4-1056:ND 720 | 140011 
Kit 400003 - Electronic Kit and Kit 400007 - MeTeR/ATE~ XL Electronic Kit Teens ee Plug od : 4 ee aoa: | cA000R 
Kit includes: + Oscilloscope probe (600V) Manufactured in compliance with MIL-1-45208A" + Scope accessory Kit: 6” ground lead with 
Mueller clip and insulator, scope probe plunger clip, BNC male-to-probe tip, female adapter, spare probe tip, adjustment screwdriver* + Alexi- | Shrouded Banana Plug Pair of Leads 314-1054-ND 7.36 | 110007 
ble silicone test lead, 1 red, 1 black (1000V) * Variable length test prod lead 48” (1.22M) to shrouded banana, 1 red, 1 black (1000V) + In- |_Shrouded Banana Plug Kit 314-1053-ND 10.08 | 110006 
sulated plug-on test prod, 1 red, 1 black (1000V)* = Insulated right angle plunger jaw clip, 1 red, 1 black (1000V) + Insulated right angle Unshrouded Banana Plug Pair of Leads 314-1057-ND 7.84 | 110012 
plunger hook clip, 1 red, 1 black (1000V) » Female BNC-to-double banana plug adapter* + Insulated banana jack to standard banana plug, 1 
red, 1 black (1000V)* + Insulated spade lug, 1 red, 1 black * * IEC 1010 standard and @) does not apply 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1042 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


EZHOOK electronic Test Accessories vial 


Fig. 1 Double Hook, .025” Spacing Fig. 2 Pico-Hook Fig. 3 Micro-Hook Fig. 4 Double Micro-Hook 
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Fig. 5 Mini-Hook Fig. 6 Macro-Hook Fig. 8 Insulation Piercing 
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Banana Socket || | 
@ .163 X .720 Deep TT 


Hooks Gsevt0: 4 exch of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White) Patch Cords tinned copper with flexible PVC insulation. 
Digi-Key Price Each E-Z-Hook Length | Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
Fig. | Description Color | Part No. 1 100 250 | Part No. Description AWG Color | (Inches) | Part No. 1 100 250 | Part No. 
1 | 006” Dia Wire Double Hook, .025” Spacing fo aattn tag ae ee sone Ea Black | 18 | 461-1068-ND 359 324 288) 9105-18 BLK 
Bax REGRUN sos 276 aas] PSELK Sid. Banana Plug to Std. 22 | Red 18 | 461-1069-ND 359 3.24 288] 9105-18 RED 
2. | Pico-Hook with .025” Sq. Pin, Gold Plated ee ; ; ; Banana Plug (65x40)) Black | 36 | 461-1070-ND 359 3.24 288] 9105-36 BLK 
2 Red [BASIS1003:NDE 3.05 2.76 2.45 P25 RED Red 36 | 461-1071-ND 3.59 3.24 288] 9105-36 RED 
Black | 461-1004ND 1.74 «1.58 1.40| XMBLK 
Micro-Hook Test Connector Red | 461-1005-ND 1.74 158 1.40) XM RED Stacking Banana Plug Black | 18 | 461-1072ND 603 545 4.83) 9111-18 BLK 
3 Set/10 | 461-1006-ND 17.43 15.75 13.97| XM-S with Heavy Wire to 18 | Red 18 | 461-1073-ND 6.03 545 4.83 9111-18 RED 
; ; : Black | 4611007-ND 3.04275 2.44/ XV25BLK Stacking Banana Plug (65x36)| Black | 36 | 461-1074ND 603 545 4.83) 9111-36 BLK 
Micro-Hook with .025" Sq. Pin Red | 461-1008-ND 3.04 275 244] XM25 RED Red 36 | 461-1075-ND 6.03 5.45 4.83] 9111-36 RED 
aes paarats bes oon ae as Black | 12 | 461-1076-ND 4.00 362 3.21] 9860-12BLK 

4. | EZMicro Double Gri e : ; , 030" Dia. Socket to 22 | Ped 12 | 461-1077-ND 4.00 362 3.21| 9860-12 RED 

PEE Gay | 461-1011-ND 2.52 2.28 2.03) XKM GRAY 030" Dia. Socket (65x 40)| Black | 24 | 461-1078ND 4.00 362 3.21] 9860-24BLK 
Sa/0| 461-1012ND___ 25.23 22.80 _20.22| XKM-S Red 24 | 461-1079-ND 4.00 362 3.21| 9860-24 RED 
Black | 461-1013-ND 1.64. 1.49 1.32] X100WBLK 

Mini-Hook Test Connector Red | 461-1014ND 1.64 1.49 1.32| X100W RED 030" Dia. Socket to 22 | Black | 24 | 461-1080-ND 374 3.38 3.00] 9861-24 BLK 
Se/10| 461-1015-ND 16.58 1499 1329] xi00W-S Sid. Banana Plug (65x40)) Red | 24 | 461-1081-ND 3.74 3.38 3.00] 9861-24 RED 
5 | \Mini-Hook Test Connector, Extended tek Boece 2 a een 030" Dia. Socket to 22 | Black | 24 | 461-1082ND 374 338 3.00| 9862-24 BLK 
Sak ERGENEM ica 178 188 XR 080" Pin Plug (65x40)| Red | 24 | 461-1083-ND 3.74 338 3.00) 9862-24 RED 
Mini Hook X64 hieay/Duty [Hook Red | 461-1019-ND 1.98 1.79 _1.59| XRRED 030" Dia. Socket to Std. 22 | Black | 24 | 461-1084ND 422 3.81 3.38) 9863-24 BLK 
Black | 461-1020-ND. 5.21. 4.71 ~-4.18| XHBLK Banana Socket (65x40)) Red | 24 | 461-1085-ND 4.22 3.81 3.38] 9863-24 RED 

Macto-Hook Test Oonnector Red | 461-1021-ND 5.21471 —_4.18| XHRED ; — 

6 Aeck REECE «G54 01445 LEK 030" Dia. Socket to Mini 22 | Black | 24 | 461-1086-ND 369 3.33 296] 9864-24 BLK 
Macro-Hook Connector, Extended Aa Eee «bea cot 445| GLEED Alligator Clip (65x40)) Red | 24 | 461-1087-ND 369 3.33 296] 9864-24 RED 
hiewalinc Baa On Black | 461-1024ND 6.24 564 5.01| XJBLK 030" Dia. Socket to .080” 22 | Black | 24 | 461-1088-ND 6.94 6.27 5.56| 9866-24 BLK 

* cit lercing Connector Red _| 461-1025-ND 6.24 5.64 5.01| XJ RED Stacking Pin Plug (65x 40)| Red 24 | 461-1089-ND 6.94 6.27 5.56] 9866-24 RED 
Macro-Hook Piercing Connector, Extended fat eins He os 2 a REL 030" Dia Socket to Stacking | 22 | Black | 24 | 461-1090-ND 4.80 4.34 3.85] 9867-24 BLK 

E z : Banana Pi 65x40)| Red | 24 1-1091-ND 480 434 3.85) 9867-24 RED 

él aan naan ee HRS Black | 461-1028-ND 11.16 10.08 8.94] XL BLK — (x90) al ceded Rasa 
7 Red_| 461-1029-ND 11.16 10.08 8.94| XEL RED .030” Dia. Socket to Std. 22 Black 24 | 461-1092-ND 388 3.51 3.12) 9868-24 BLK 
Alligator Qiip (65x40)) Red | 24 | 461-1093-ND 388 3.51 3.12] 9868-24 RED 


Black 12 461-1094-ND 3.37 3.05 2.70) 9110-12 BLK 

22 Red 12 461-1095-ND. 3.37 3.05 2.70) 9110-12 RED 
(65 x 40)| Black 24 461-1096-ND 3.37 3.05 2.70) 9110-24 BLK 
Red 24 =| 461-1097-ND 3.37 3.05 2.70) 9110-24 RED 


Test Leads Tinned copper with flexible PVC insulation. 
(Set/10: 1 each of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White) (Set/2: 1 each of: Black and Red) 


.025" to .025” Square Socket 


Length | Digi-Key Price Each E-Z-Hook .025” Sq. Socket to Std. 22 | Black | 24 | 461-1098-ND 3.83 3.47 3.08] 9163-24BLK 
Fig. | Description AWG | Color | (Inches) | Part No. 1100 250 | Part No. Banana Socket (65x 40)| Red 24 | 461-1099-ND 383 347 3.08] 9163-24 RED 
2 |EZPico-Hook to 28 | Black | = 12 461-1042ND = 5.00 4.52 4.01) P704-12 BLK 025” Sq. Socket to Std. 22 | Black | 24 | 461-1100-ND 3.59 3.24 288] 9166-24 BLK 
Pico-Hook (19x 40)| Red 12 461-1043-ND_ 5.00 4.52 4.01 | P704-12 RED Banana Plug (65x 40)| Red 24 | 461-1101-ND 3.59 3.24 2.88] 9166-24 RED 
Black | 12 | 461-1036-ND 4.30 3.89 3.45]/204XM-12 BLK 
Red 12 461-1037-ND 430 3.89 3.45|204XM-12 RED| .025” Sq. Socket to .080” 22 Black 24 461-1102-ND 345 312 2.77) 9167-24 BLK 
Micro-Hook to 22 | Set/i0) 12 461-1038-ND 42.99 38.85 34.45] 204XM-12-S Pin Plug (65x 40)| Red 24 | 461-1103-ND 345 3.12 2.77] 9167-24 RED 
Micro-Hook (65x40) Black | 24 igo §«250 3.89 3.45) ZOOM ALK 025” Sq. Socket to Stacking 22 | Black | 24 | 461-1104ND 3.75 339 3.01| 9169-24 BLK 
fed 24 ere 220 389 345 2024 RED Banana P| 65x 40)| Red 24 | 461-1105-ND 3.75 339 3.01] 9169-24 RED 
3 Set/10 | 24 461-1041-ND 42.99 38.85 34.45 | 204XM-24-S eer, (65x 40) mes g i : 
Black | 18 | 461-1044-ND 3.95 3.57 3.17/BXM-18BLK 025” Sq. Socket to 080" 22 | Black | 24 | 461-1106-ND 589 533 473] 9171-24BLK 
Red 18 | 461-1045-ND 3.95 357 3.17/BXM-18 RED Stacking Pin Plug (65x 40)| Red 24 | 461-1107-ND 589 5.33 4.73] 9171-24 RED 
Micro-Hook to Std. 22 | St/2} 18 | 461-1046-ND 7.90 7.14 6.34|/BXM-18R/B 
Banana Plug (65x 40)| Black 36 461-1047-ND 3.95 3.57 3.17|BXM-BLK .025” Sq. Socket to Std. 22 Black 24 461-1108-ND 3.37 3.05 2.70] 9172-24 BLK 
Red 36 461-1048-ND 3.95 3.57 3.17|BXMV-RED Alligator Gip (65x 40)| Red 24 461-1109-ND. 3.37 3.05 2.70} 9172-24 RED 
2| 36 1-1049-ND 7.90 7.14 6.34 BXM-R/B 
= bad 025" Sq. Socket to Mini 22 | Black | 24 | 461-1110ND 337 305 270] 9173-24BLK 
Black | 12 461-1030-ND = 4.03 3.65 3.24) 204-12W BLK Alligator Gip (65x 40)| Red 24 | 461-1111-ND 3.37 3.05 2.70] 9173-24 RED 
Red 12 | 461-1031-ND 4.03 365 3.24|204-12WRED 
Mini-Hook to 22 | Set/i0} 12 | 461-1032-ND 40.34 36.45 32.32] 204-12W-S 
Mini-Hook (65x40)| Black | 24 | 461-1033-ND 4.03 365 3.24|204-24WBLK 
Red 24 | 461-1034-ND 4.03 3.65 3.24) 204-24W RED i i 
Se/10| 24 | 461-1035-ND 40.34 36.45 32.32| 204-24W-S Flexible Test Lead Wires 
Black | 18 | 461-1050-ND 387 3.50 3.10/BX1W-18BLK Features: 
Red 18 | 461-1051-ND 387 350 3.10/BX1W-18 RED + PVC Insulated + 100 Feet Length 
Mini-Hook to Std. 22 | St/2]} 18 | 461-1052ND 7.74 699 6.20/BXIW-18RB + Temperature: +105°C (200 Series: 60°C UL) + Tinned copper 
Banana Plug (65x40)| Black | 36 | 461-1053-ND 387 350 3.10/BX1W-BLK 
Red 36 | 461-1054ND 3.87 3.50 3.10/BXIW-RED ipeuiation iene 
5 Sa? | _36__TEIGELESDEE 7-74 6.90 _ 6.20) EXIWAE Thickness| WV | O.D. | Digi-Key Price Each _| E-Z-Hook 
Black | 18 | 461-1056-ND 5.33 4.82 4.27/601W-18 BLK Deseripti AW let D Inches) | Part No. 1 100 250 | Part No. 
Red | 18 | 461-1057-ND 5.33 482 4.27/601W-18 RED esoription BS | lene) os [Mtnehes) | Part Nay BO PartNo 
Mini-Hook to Stacking | 18 | Sev/2 | 18 | 461-1058-ND 1066 9.63 8.54/601W-18R/B Doo series 22 018 1000 | g7 | 461-1114-ND 29.47 26.63 23.61 | 9504-100FT BLK 
Banana Plug (65x36)| Black | 36 | 461-1059-ND 5.33 482 4.27|601W-36 BLK (65 x 40) : (300UL) | ° 461-1115-ND 29.47 26.63 23.61 | 9504-100FT RED 
Red 36 | 461-1060-ND 5.33 4.82 4.27/601W-36 RED 
Set/2 | 36 461-1061-ND 10.66 9.63 _8.54| 601W-36 RB 500 Series igo v a0 020 1000 | .o8o SCN es ae er Se DUET EES 
Black | 36 | 461-1062-ND 5.40 4.88 4.33] 633W-36 BLK (05 x0) Set S281 9.29 25 
Red 36 461-1063-ND 5.40 4.88 4.33) 633W-36 RED : 18 461-1118-ND 37.35 33.75 29.93 | 9506-100FT BLK 
Mini-Hook to Shrouded : .75 29: 
Fight Angie Standard | -'8,.| S82] 36 | 461-1064ND 10.79 9.75 8.65/633W-36 RB 600 Series | (65x36) | O45 | S000 7 144 | 461-1119-ND 37.35 33.75 29.93 | 9506-100FT RED 
Bees AU (65x36)| Black | 48 | 461-1065-ND 6.26 5.66 5.02/633W-48 BLK 
en Red 48 | 461-1066-ND 6.26 5.66 5.02/633W-48 RED ace 28 we _ 047 | 461-1112:ND 19.92 18.00 15.96 9501-100FT BLK 
Se/2 | 48 | 461-1067-ND 1252 11.31 10.03]633W-48 RB (19 x 40) : : 461-1113-ND 19.92 18.00 15.96 | 9501-100FT RED 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 1043 
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INC Alligator Clips 


Fig. 3 Fig. 4 
Large Small 
with with 
Screw Solder 
Connector Connector 
Fig. 5 
X-Large 
sale cf 
with Solder 
Connector 
Digi-Key Price Each 
Fig. Description Color | Size | PartNo. 1 10 100 
1 Without Cover — | 27mm | CP-2400-ND 36 30 .23 
1 Without Cover — | 35mm |} CP-2401-ND 36 .30 .23 
1 Without Cover — | 44mm | CP-2402-ND 36 30 .23 
2 Without Cover — | 50mm | CP-2403-ND .40 33 .25 
3 | With Wire Terminals| — | 50mm | OP-2404-ND 44 36.28 
1 With Screw — | 44mm | CP-2405-ND 44 36 .28 
4 With Cover Black | 27mm | CP-2406-ND 44 36 .28 
4 With Cover Red | 27mm | CP-2407-ND .44 36 .28 
With Cover Black | 35mm | CP-2408-ND .44 36 .28 
With Cover Red | 35mm | OP-2409-ND 44 36 .28 
With Cover Black | 44mm | OP-2410-ND 52 43 33 
5 With Cover Red | 44mm | CP-2411-ND .52 43 .33 
With Screw & Cover | Black | 44mm | OP-2412-ND .60 49 .38 
With Screw & Cover | Red | 44mm | OP-2413-ND .60 49 .38 
Black OP-2414-ND 52 43 33 
6 With Handle Red | 50mm | 9p-2415-ND 52 43 33 


Goins 


Jumper Wire 
Test Leads 


Handy test leads with insulated alligator clips attached to each end. 
Each package contains black, red, white, green and yellow jumpers. 


Digi-Key 
Description Part No. Price 
Standard Test Leads, 2 Each, 15” 
(38.10cm) long 27 AWG wires (10 Pkg.) | GC396-ND 6.44 


Heavy Duty Test Leads, 1 Each, 22” 
(55.88cm) long 21 AWG wires (5 Pkg.) 


GC397-ND 6.91 


Electronic 
Specialty 
Products 


Probe-lIt 


*41.40—+4 
Pe) 


— 


Specifications: 

Contact: Phosphor bronze. Body: Nylon. 

3M new series of Probe-It™ plunger-actuated clips make test connec- 
tions to individual component leads faster and easier. Simply press cap 
to extend the hook contact, place on component lead or wire under 
test, and release for hands-free troubleshooting and circuit testing. 
When removed from the lead the hook contact retracts into the plastic 
tip to minimize the possibility of shorting components. 


Digi-Key Price / 
Description Color Part No. Pkg. 
Red 923830-RD-ND 
Black 923830-BK-ND 
Micro Probe-It* Blue 923830-BU-ND 8.04 
Geen 923830-GN-ND 
Yellow 923830-YL-ND 
White 923830-WT-ND_ 
Red 923835-RD-ND 
Black 923835-BK-ND 
Mini Probe-It* Blue 923835-BU-ND 7.76 
Geen 923835-GN-ND 
Yellow 923835-YL-ND 
White 923835-WT-ND 
Standard Probe It eer ene 1076 
Maxi Probe-It* By eee 930 
Micro Probe-It Assort. + 1 of each 923848-ND 10.95 
Mini Probe-It Assort. + 1 of each 923850-ND 11.39 


* 2perpackage t 6 per package 


LUXO) 


LAMPS & ACCESSORIES 


Wave + Plus Series Magnifiers 


3.5-DIOPTER LENS 


The Luxo Wide Angle 
Viewing Enlargement 
system with stadium 
shaped lens offers the 
largest distortion-free viewing 
area in the industry. Improved light 
output uses two 13-watt compact 
fluorescent lamps. Blue indicator lights are located 
on either side of the magnifier head. When one or 
both fluorescent tubes are in operation, the 
respective indicator light(s) is illuminated. 
Magnification 3/4X: Focal length: 13” (33.02cm); 
viewing area: 6 3/4” (17.15cm). ABS molded 
housing. Independently switched, energy-efficient, long- 
life compact fluorescent lamps offer both shadow-free dual light two- 
dimensional and single light three-dimensional viewing. UL listed 
(13W PL Compact Bulb) 


Arm Digi-Key Price Luxo 
Inch (cm) Mount Part No. Each Part No. 
45 (114.30) K] Qamp Bracket | L845LG-ND 428.31 17845LG 
30 (76.20) K | Weighted Base | L847LG-ND 505.31 17847LG 
45 (114.30)K | Gamp Bracket | L841LG-ND 620.81 17841LG 
30 (76.20)K | Clamp Bracket | L842LG-ND 620.81 17842LG 
30 (76.20)K | Weighted Base | L843LG-ND 697.81 17843LG 
45 (114.30)K | Gamp Bracket | L900BK-ND 659.31 17900BK 
30 (76.20)K | Clamp Bracket | L902BK-ND 659.31 17902BK 
30 (76.20)K | Weighted Base | L904BK-ND 731.50 17904BK 

Replacement Bulbs 
Digi-Key Price | Luxo 

Description Part No. Each | Part No. 
22 Watt T-9 Bulb for 

KAWLCIPM Series ............ 20 L540-ND. 16.36 | 31640 
15 Watt T-8 Bulb for FL Series. L541-ND 13.48 | 31641 
13 Watt Fuorescent Bulb... L5205-ND 16.36 | 36205 
5 Watt Halogen Lamp. L577-ND. 14.44 | 34977 
1.5" 10-Diopter Lense. L50206-ND 115.50 | 50206 


KFM Series Magnifiers 


KFM’s multi-lens capability 
offers a wider range of dis- 
tortion-free magnification 
than any other magnifier. 
KFM’s patented internal 
spring arm offers perfect 
balance and full adjustability 
to an infinite number of 
positions. There are no 
knobs to tighten, nothing to 
adjust. The 5” (12.7cm) 
diameter lenses are 
mounted in die-cast 
aluminum housing. Comes 
with a 22W energy-efficient fluorescent bulb which provides cool, 
shadow-free illumination. (22W T-9 Bulb) 


Lens 
Type 


“K" Arm 
Inch (cm) 


Digi-Key 


Color | Part No. 


Clamp Bracket 


Black | L230B-ND 
Lt. Gay | L230LG-ND 


Weighted Base 


L235B-ND 
L235LG-ND 


17115BK 
17115LG 


45 (114.30) 
45 (114.30) 


17253BK 
17253LG 


30 (76.20) 
30 (76.20) 


Black 
Lt. Gay 


Additional Lenses 


Diameter 
Inches 


Digi-Key 


Description Part No. 


L50201-ND 
L50202-ND 


4" 4-Diopter 
3 1/8" 8-Diopter 


60 Watt 
Incandescent 
Lamp - Less Bulb 


33” reach clamp-on magnifier light, 
3-diopter lens. 


(Bulb not included). 


Digi-Key 
Mount Part No. 
Qamp Bracket,Black L296BK-ND 


Hand Held UV 
Magnifier 


Provides both ultra-violet and 
standard white fluorescent lighting 


Digi-Key Price Luxo 
Description Part No. Each Part No. 
4" x 2" Viewing Area, 5d (2.25x lens) L16401-ND 303.19 | 16401 


Ledu Task Master Series 


L554 Series Halogen Worklight 


Comes with “A”-bracket for 
clamping to horizontal surfaces. 
Handle on shade permits easy 
positioning. Includes 100W hal- 
ogen bulb. 


IM12D Series 


Clamp-on 22-watt circline 
fluorescent lamp, 3- 
conductor cord set. 

The L712 is a 3 diopter 
lens and the L7125 is a5 
diopter lens. 


“L” Arm Digi-Key Price Luxo Luxo 
Inch (cm) Color Part No. Each Part No. | Series 
Clamp Bracket 
42 (106.68) | White | L712WT-ND 168.44 | L712WT | IM12D 
42 (106.68) | White | L7125WT-ND 182.88 | L7125WT | IM12D 

Weighted Base haa? 
Digi-Key Price | Luxo 
Description Part No. Each | Part No. 
Weighted Base for L712 Series L60008WT-ND 51.98 | 60008WT| 


Clamp Bracket 


For edgemounting on 
horizontal surfaces. 


Wall Bracket 


For permanent 
mounting on vertical 
surface. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1044 (1033) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


L501BK-ND Black 
L501LG-ND Lt. Gray 
$13.48 each 


L503BK-ND Black 
L503LG-ND Lt. Gray 
$13.48 each 


ae SmartPro® Intelligent 


TRIPP-LITE z UPS Systems 


POWER PROTECTION 


DS ~~___ 
BC Series Standby UPS Systems 


Tripp Lite’s BC Personal® UPS Systems provide excellent basic battery backup for 
home and small office personal computers. BC Pro® units are ideal for network 
workstations and hubs and feature a communication port and PowerAlert Software for 


Tripp Lite’s SmartPro UPS Systems provide intelligent, line-interactive battery backup for networks and 
servers. SmartPro systems allow you to work through short blackouts or safely shut down during longer 
ones. Communication port(s) work with PowerAlert Software to provide automatic unattended shutdown. 
Tripp Lite’s PowerAlert Software is the only UPS software capable of managing every type and brand of 
UPS on your network, from every manufacturer. $50,000 Ultimate Lifetime Insurance. No warranty cards 
required for coverage! 


unattended system shutdown. Digi-Key Price | Tripp Lite 
BCPRO600 features built-in RJ11 jacks for modem/fax surge protection. Diagnostic Description Part No. Each | Part No. 
LEDs alert you to potential power problems before damaging connected equipment. Smart Pro Rackmount UPS Systems 
$25,000 Ultimate Lifetime Insurance protects both backup and equipment plugged 6 Outlets, 750VA, 450W TL289-ND NEW! 459.00 | SMART750RM1U 
into it. No warranty cards required for coverage! + All UPS's are UL Approved + 2 year 6 Outlets, 1000VA, 700W TL243-ND 599.00 | SMART1000RM1U 
warranty: 8 Outlets, 700VA, 450W TL161-ND 459.00 | SMART700RM 
DigiKey Price Tripp Lite 8 Outlets, 1050VA, 680W TL162-ND 599.00 | SMART1050RM 
Description arenes Each Part No. 8 Outlets, 1400VA, 940W TL140-ND 702.00 | SMART1400RM 
8 Outlets, 1500VA, 940W TL284-ND 797.00 | SMART1500RMXL2U 
BC Personal Standby UPS Systems 8 Outlets, 2200VA, 1600W TL288-ND NEW! 1079.00 | SMART2200RMXL2U 
3 Outlets, 300VA, 175W TL196-ND 67.00 | BCPERS300 9 Outlets, 3000VA, 2250W TL239-ND 1219.00 | SMART3000RM2U 
3 Outlets, 450VA, 280W TL197-ND 99.00 | BCPERS450 ‘Smart Pro Net UPS Systems 
BC PRO Standby UPS Systems 5 Outlets (4 UPS/Surge, 1 Surge Only), 450VA, 270W |TL157-ND 239.00 | SMART450RT 
6 Outlets (3 UPS/Surge, 3 Surge Only), 600VA, 345W TL198-ND 136.00 | BCPRO600 6 Outlets (3 UPS/Surge, 3 Surge Only), Modem/Fax, 
6 Outlets, 850VA, 570W TL127-ND 399.00 | BCPRO850 550VA, 300W TL285-ND 120.00 | SMART550USB 
6 Outlets, 1050VA, 680W TL128-ND 449.00 | BCPRO1050 6 Outlets (3 UPS/Surge, 3 Surge Only), 2 Line 
6 Outlets, 1400VA, 940W TL129-ND 569.00 | BCPRO1400 Modem/Fax, 700VA, 450W TL224-ND 139.00 | SMART700USB, 
6 Outlets, 700VA, 450W TL158-ND 299.00 | SMART700 
6 Outlets, 750VA, 450W TL286-ND 471.00 | SMART750XL 
Internet Office™ Standby UPS Systems 6 Outlets, 1050VA, 680W TL159-ND 463.00 | SMART1050 
6 Outlets, 1050VA, 680W TL245-ND 569.00 | SMART1050XL 
Internet Office UPS Systems provide complete power protection for your entire computer set-up, even 6 Outlets, 1500VA, 980W TL290-ND NEW! 558.00 | SMART1500 
power hungry peripherals. Built-in RJ11 jacks prevent surges from damaging your modem/fax equipment on 6 Outlets, 2200VA, 1700W TL279-ND 879.00 | SMART2200NET 
up to 2 lines simultaneously. New 350 and 525 VA models feature a compact cabinet design that packs 8 Outlets, 3000VA, 2400W TL280-ND 4199.00 | SMART3000NET 


more power into a smaller space. Communication port that works with PowerAlert Software for unattended 
system shutdown is available on most models. 

$25,000 Ultimate Lifetime Insurance protects both backup and equipment plugged into it. No warranty cards 
required for coverage! + All UPS's are UL Approved »* 2 year warranty. 


Hospital Grade Products 


DigiK Pri Tripp Lit Protect healthcare equipment and patient data from all power problems. 
De orney, eS rep OMNISMART350HG protects against blackouts and brownouts within 
Description Rare: ESChis enone No: patient-care areas with UL 2601-1 full isolation. OMNISMART700HG 
3 Outlets, 300VA, 175W, BC..................665 TL200-ND 70.00 BCINTERNET300 protects against blackouts and brownouts outside of patient-care areas. 
6 Outlets (3 UPS/Surge, 3 Surge Only), Surge suppressors protect equipment from surge damage that do not 
B50VA, 180W occ eeeeeeeeceeeeeeeeeeees TL235-ND 39.99 | INTERNET350 require battery backup support. Power strips provide a convenient 
6 Outlets (3 UPS/Surge, 3 Surge Only), source of AC receptacles. Designed to produce extremely low leakage 
500VA, 280W TL201-ND 412.00 INTERNETOFFICE500 current to ground. The plugs and receptacles reduce the risk of 
6 Outlets (3 UPS/Surge, 3 Surge Only), accidental equipment disconnect. 
S25VA, 300W ........ eee cece cece eee eee ee TL236-ND 59.99 INTERNET525 Digi-Key Price | Tripp Lite 
6 Outlets (3 UPS/Surge, 3 Surge Only), Description Part No. Each | Part No. 
TOOVA, 425W ........ cece cece eee eect eee e eee TL202-ND 139.00 INTERNETOFFICE700 
UPS Systems 
4 Outlets, 1 Comm. Port, 2 Line Modem/Fax, 330VA TL253-ND 442.00 | OMNISMART350HG 
OmniSmart™ Line-Interactive UPS Systems (ea | 4 Outlets, 1 Comm. Port, 700VA TL254-ND 462.00 | OMNISMART700HG 
OmniSmart UPS Systems feature automatic voltage regulation that automatically | #-Oullets ICD B9 Bont and USB Port 1000VA waste S810" (SMART 1Z00xE NG 
“boosts” or “cuts” incoming voltage to keep computers working through low voltage Surge Suppressors 
(brownouts) and high voltage conditions without draining battery power. 6 Outlets, 790 Joules, 15' Cord, 15A, Metal Housing TL258-ND 70.00 | SPS-615-HG 
Communication port and PowerAlert Software provide unattended system shutdown fee, 6 Outlets, 940 Joules, 15' Cord, 15A, Metal Housing TL281-ND 117.00 | ISOBAR6ULTRAHG 
and network power management. Select models feature built-in RJ11 jacks for Power Strips 
modem/fax surge protection. iP 
$50,000 Ultimate Lifetime Insurance covers connected equipment. ee 6 Outlets, 15' Cord, 12" Power Strip, 15A, Plastic TL260-ND 57.00 | PS-615-HG 
12 Outlets, 15' Cord, 19" 1U Rackmount, 15A TL259-ND 86.00 | RS-1215-HG 
Digi-Key Price Tripp Lite Isolation Transformers 
Descipilon peng pacha |iharl Soe 2 Outlets, 6’ Cord, 250W TL257-ND 163.00 | IS250HG 
utlets, 6’ Cord, - A 
3 Outlets, 300VA, 180W TL204-ND 147.00 | OMNISMART300 4 Outlets, 6’ Cord, 500W TL256-ND 238.00 | ISS00HG 
6 Outlets (3 UPS/Surge, 3 Surge Only), 500VA, 300W | TL175-ND 189.00 | OMNISMARTS00 : i : 
6 Outlets (3 UPS/Surge, 3 Surge Only), 700VA, 425W | TL174-ND 279.00 | OMNISMART700 4 Outlets,.6' Cord; 1000W Ecce °49-00 |IS1000HG 
6 Outlets, 850VA, 570W TL169-ND 479.00 | OMNISMART850 
6 Outlets, 1050VA, 680W TL170-ND 539.00 | OMNISMART1050 
6 Outlets, 1400VA, 940W TL171-ND 649.00 | OMNISMART1400 Line Cond itioners 
Line Conditioners let you work through brownouts for unlimited time periods, without 
True On-Line UPS Systems with Zero Transfer Time using emergency power such as UPS systems. Line conditioners automatically 


adjust under-and over-voltages to provide safe computer grade AC power meeting 
ANSI C84.1 specifications. Full surge protection and noise filtering to eliminate 
erratic voltages coming into your equipment. Lifetime surge protection warranty 
(lightning strikes) and a full 2-year product warranty on all line conditioners. 


0 
20 


eee 
Digi-Key Price Tripp Lite 
\ Description Part No. Each Part No. 
Tripp Lite gives you the benefits of zero transfer time rackmount UPS protection at an affordable price. 4 Outlets, 1200W TLO13-ND 172.00 LC1200 
These units provide full brownout-blackout protection and a fully regulated output, as each unit continuously 6 Outlets, 600W TL283-ND 135.00 LS606M 
conditions all power to your equipment. Full spike and surge protection as well as noise filtering provided by 6 Outlets, 1800W TLO14-ND 255.00 LC1800 
Tripp Lite’s double conversion on-line power. $100,000 Ultimate Lifetime Insurance. 6 Outlets, 2400W TLO44-ND 385.00 LC2400 
14 Outlets, 2400W, Rackmount TLO28-ND 499.00 LCR2400 
Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
6 Outlets, 1000VA, 800W TL216-ND 659.00 SU1000RTXL2U Adjustable Mounting Rails 
6 Outlets, 1500VA, 1200W TL291-ND NEW! 882.00 SU1500RTXL2U 
6 Outlets, 2200VA, 1600W TL217-ND 1265.00 SU2200RTXL2U Digi-Key Price | Tripp Lite 
9 Outlets, 3000VA, 2400W TL240-ND 1698.99 | SU3000RT3U BescuRon marsiNo: Eschias anno: 
Tower Kit with 2 Base Stands, Adjustable Mounung Hails for’any Rackmount TL248-ND 77.00 |UPSRMR 
Expandable from 3U to 9U TL249-ND 56.00 3-9USTAND UPS or Battery Pack 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 1045 


ISOBAR® 


TRIPP-LITE Premium Surge 


POWER PROTECTION Suppressors 


ISOBARis the most electronically advanced surge suppressor available today. Exclusive isolated filter banks eliminate 
interference between connected equipment. Only ISOBAR provides: + Superior RA/EMI noise suppression » “Cascade 
Crcuitry” to increase protection for more sensitive devices +» Surge Suppression up to 13,000 amp spikes * Rackmount 
model (ISOBAR8RM) for industrial and sound applications + Up to 24 active filtering components +» Meets IEEE 587 A and B 
Specifications + Less than 5 nanosecond transient response time. Up to $50,000 Ultimate Lifetime Insurance covers 
connected equipment against surge damage, including direct lightning strikes...for life. 


Digi-Key Price | Tripp Lite 

Description Part No. Each Part No. 

2 Outlets, 6’ (1.83m) Cord TLOO3-ND 59.95 | IBAR2-6 

6 Outlets, 6’ (1.83m) Cord, Diag. LEDs, Modem/Fax, 2 Line Coax. TL205-ND 119.95 | ISOBAR6DBS 

4 Outlets, 6’ (1.83m) Cord, with Diag. LED TLO76-ND 89.95 | ISOBAR4ULTRA 
6 Outlets, 6’ (1.83m) Cord, with Diag. LED TLO77-ND 104.95 | ISOBAR6ULTRA 
8 Outlets, 12’ (3.66m) Cord, with Diag. LED TLO78-ND 116.95 | ISOBAR8ULTRA 
8 Outlets, 12’ (3.66m) Cord, with Remote Power Switch TLOSO-ND 129.50 | ISOBAR8RM 

4 Outlets, 6’ (1.83m) Cord, Modem/Fax TLOO9-ND 71.40 | ISOTEL 

6 Outlets, 6’ (1.83m) Cord, Diag. LEDs, 2 Line Modem/Fax TLO81-ND 119.95 | ISOTEL6ULTRA 
8 Outlets, 12’ (3.66m) Cord, Diag. LEDs, Modem/Fax TLO82-ND 134.95 | ISOTE_L8ULTRA 


ISOBAR® Rackmount 
Surge Suppressors 


The same premium features as the Isobar line in convenient, space-saving rackmount configurations. Exclusive isolated 
filter banks eliminate interference between connected equipment. “Cascade Circuitry” to increase protection for more 
sensitive devices. Complete surge, spike and line noise protection. $25,000 Ultimate Lifetime Insurance. 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
12 Outlets, 15’ Cord, 750 Joules TL027-ND 169.00 IBAR12 
12 Outlets, 15’ Cord, 1200 Joules TL227-ND 159.00 IBAR12ULTRA 
12 Outlets, 15’ Cord, 1200 Joules, 20A TL282-ND 199.00 IBAR12/20ULTRA 
12 Outlets, 15’ Cord, 1200 Joules, Locking Plug, 20A TL261-ND 229.00 IBAR12-20T 


Economy Surge Suppressors 


For a more economical approach to power protection, Tripp Lite offers six units for your 
specialized needs. Protect all computers and home office electronics against damaging 
surges, spikes and line noise. Select Protect It!™Surge Suppressors offer space saving right 
angle plugs, transformer friendly designs and up to 2350 joules of surge absorption. Up to 
$75,000 Ultimate Lifetime Insurance. 


120V Power Sirips 


Tripp Lite power strips are a convenient solution for applications in 
which multiple AC outlets are needed without surge or line noise pro- 
tection. Power strips are ideal for mounting inside rack enclosures or 
on walls, workbenches and more. Sturdy metal housing stands up to 
demanding network, lab or factory environments. 


GA 


Gee: 


Digi-Key Price Tripp Lite 

Description Part No. Each Part No. 
Vertical Power Strips 
8 Outlets, 24” Power Outlet Strip TL206-ND 64.99 PS2408 
12 Outlets, 36” Power Outlet Strip TL207-ND 74.99 PS3612 
16 Outlets, 48” Power Outlet Strip TL208-ND 75.99 PS4816 
Rackmount Power Strips 
12 Outlets, 19” Rackmount Outlet Strip TL213-ND 57.50 RS-1215 
12 Outlets, 19” Rackmount Surge Strip, 450 Joules TL262-ND 79.00 DRS-1215 
12 Outlets, 19” Rackmount Outlet Strip, 20A TL265-ND 59.99 RS-1215-20 
12 Outlets, 19” Rackmount Outlet Strip, 15A TL266-ND 59.00 RS-1215-RA 
16 Outlets, 48” Surge Power Strip, 450 Joules TL274-ND 76.35 $S7415-15 
PDU Series Rackmount — Power Distribution Strips 

12 IEC-320 Outlets, 19” Rack Strip, No Power Switch, 164. TL270-ND 245.00 PDU12IEC 
12 Outlets, 19” Rack Strip, No Power Switch, 15A TL267-ND 137.00 PDU1215 
12 Outlets, 19” Rack Strip, No Power Switch, 20A TL268-ND 205.00 PDU1220 
24 Outlets, 19” Rack Strip, No Power Switch, 30A TL269-ND 369.00 PDU2430 


Data Line Surge Suppressors 


Data networks are increasingly susceptible to problems from dataline transients as transmission rates continue to rise. 
Tripp Lite’s dataline surge suppressors safely divert damaging surges before they reach your critical network equipment. 
Protects I/O and Serial ports, modem fax cards, network interface cards and motherboards. 


Lines Interface Digi-Key Price Tripp Lite 
Protected Type Part No. Each Part No. 
Al USB (A) TL292-ND NEW! 29.95 DUSB 
1-9 and Chassis DBQ TL151-ND 24.50 DB9 
1-8, 20, and Chassis DB25 TL152-ND 25.95 DB25 
1-25 and Chassis DB25 TL153-ND 35.75 DB25-ALL 
4,5 and 3,6 RJ11/RJ45 TL154-ND 32.50 DIB2 
Center and Shield F Coax TL278-ND 39.95 DCATV 


PowerVerter® DC-to-AC Inverters 


Ultra-Compact Inverters are housed in a sturdy portable metal case with 12V 
cigarette lighter plug built-in. Ideal for laptops, test equipment and TV-VCR units. 
Peak Power models are able to handle up to twice their normal wattage for short 
periods of time delivering high start-up current, frequency controlled AC, making 
them ideal for motors, refrigerators, power tools and microwaves. 

APS Inverters feature modified sine wave, frequency controlled, fully regulated 


Digi-Key Price Tripp Lite out i i ; 
ACh put. These units automatically sense and switch AC between line power and 
Description Part No. Each Part No. battery power. A built-in recharge circuit will recharge the battery when line voltage 
Protect It! Surge Suppressors becomes available. Perfect for sump pumps, emergency lighting, and more. 
6 Cutlets, 250 Joules, 2’ Cord TL229-ND 7.99 TLP602 Digi-Key 
6 Outlets, 720 Joules, 4’ Cord TL264-ND 8.99 TLP604 ret ‘ 
7 Outlets, 750 Joules, 6' Cord TL083-ND 11.99 | STRIKER Wecelfilen (luna) Behe: Eecii BEatUNo: 
7 Cutlets, 1000 Joules, 12’ Cord TL263-ND 16.99 TLP712 Ultra-Compact Inverters 
7 Outlets, 2350 Joules, 7’ Cord TLO85-ND 27.99 SUPER7 140W, 1 Outlet with Cigarette Plug, 1.75” x 3” x 6” TL193-ND 42.00 | PVi40 
8 Outlets, 1900 Joules, 8° Cord TL275-ND 27.99 TLP808 300W, 2 Outlets with Cigarette Plug, 1.75" x 4.5” x 6” TL194-ND 65.00 | PVv300 
Spike Stik, 6 Cutlets, 360 Joules, 6' Cord ‘TLO26-ND 24.95 STIK 500W, 3 Outlets, 2.5" x 5” x 8”, (Battery Clips are Included) TL172-ND 119.00 | PV500 
Super 8, 8 Outlets, 1200 Joules, 8' Cord TLO11-ND 44.95 SK6-6 1000W, 3 Outlets, Permanent-Mount, 4” x 6" x 12.5” TL225-ND 285.00 | PV1000HF 
1800W, 3 Outlets, Permanent-Mount, 4” x 10” x 10.5” TL226-ND 395.00 | PV1800HF 
Peak Power Inverters (Frequency Controlled) 
Modem/Fax and Multimedia 500W, 2 Outlets, 7” x7" x 10” TL146-ND 255.00 | PV500FC 
1000W, 2 Outlets, 7’ x7” x 10” 1L147-ND 318.00 / PV1000FC 
Surge Suppressors 2000W, 2 Outlets, 6.5" x 8.5" x 12" TL148-ND 529,00 | PV2000FC 
2400W, 2 Outlets, 24VDC, 6.5” x 8.5” x 12” TL149-ND 717.00 | PV2400FC 
Protect all computers and home/office electronics, including modem/fax and multimedia APS P 7 I re ith Chi 
equipment against damaging surges, spikes and line noise with Protect It!™ Series Surge - remiuoinvercers wi larger 
Suppressors. Select models offer space saving right angle plugs, transformer friendly designs 500W, 2 Outlets, with Charger, 7” x 7” x 10” T1218-ND 414.00 | APS512 
and up to 3690 joules of surge absorption. Select models include modem/fax, coaxial and or 600W, 2 Outlets, with Charger, 6.9” x 3.6” x 8.5" TL294-ND NEW! 439.00 | APS612 
Bihernet surge protection. Up to $250,000 Ultimate Lifetime Insurance. 1000W, 2 Outlets, with Charger, 7.2” x 8.5” x 16.5” TL250-ND 616.00 | APS1012 
1500W, Hardwire Output, 24VDC, w/Charger, 7.2” x 8.5" x 16.5” TL251-ND 699.20 | APS1524 
Digi-Key Price Tripp Lite 2000W, 2 Outlets, with Charger, 7.25” x 8.5" x 16.5" TL221-ND 904.00 | APS2012 
Description Part No. Each Part No. 2400W, 2 Outlets, 24VDC in w/Charger, 7.2” x 8.5” x 16.5" TL222-ND 1016.00 | APS2424 
6 Outlets, 870 Joules, 4’ Cord, 1 In/1 Out RJ11 TL230-ND 11.99 TLP6O4TEL 
7 Outlets, 2350 Joules, 7’ Cord, Type F Coax. TL182-ND 27.99 SUPER7OOAX 
7 Outlets, 1270 Joules, 6’ Cord, 1 In/1 Qut RJ11 TL231-ND 22.99 SUPER6TEL lel 1 
7 Outlets, 2470 Joules, 7’ Cord, 1 In/1 Qut RJ11 TL105-ND 35.99 SUPER7TEL Precision Regulated DC Power Supplies 
8 Outlets, 2820 Joules, 8’ Cord, 1 In/2 Qut RJ11 TL232-ND 43.50 TLP808TEL Features: 
8 Outlets, 3570 Joules, 10’ Cord, RJ11/2 Coax. TL233-ND 57.99 TLP810SAT ae 2 : 5 i 
8 Gules 3690 ‘lailes 10° Cord, 2RI11 Com: /Pihemet 7L234-ND 63.50 TLP810NET + Current limiting electronic foldback for automatic overcurrent protection in case of overload; time controlled on 7 amp 


Direct Plug-In Surge Suppressors 


These direct plug-in models offer a compact surge protection solution for all computers and 
home/office electronics. Direct plug-in Isobar models offer premium surge protection. The 
Traveler™ model offers ideal protection for notebook computers and fits easily into any 
briefcase. Select models offer diagnostic LEDs, transformer friendly designs and up to 600 
joules of surge absorption. Up to $25,000 Ultimate Lifetime Insurance. 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each Part No. 
Direct Plug-In, 1 Outlet, 150 Joules, 1 Year Warranty TL287-ND 7.95 SPIKEOQUBE 
The Traveler™ Direct Plug-In, 2 Outlets, 870 Joules, RJ11, 2 LEDs TLOO8-ND 25.95 | TRAVELER 
Isobar, Direct Plug-In, 2 Qutlets, 600 Joules, 3 LEDs TL276-ND 59.95 ULTRABLOK428| 
Isobar, Direct Plug-in, 2 Outlets, 600 Joules TLOO2-ND 48.00 ISOBLOK2-0 
Isobar, 20A Direct Plug-In, 2 Outlets, 600 Joules, 3 LEDs TL277-ND 79.95 ULTRACOPY 
Isobar, Direct Plug-in, 2 Outlets, 600 Joules, with 1 RJ11 Jack TLO80-ND 69.95 ULTRAFAX 
Direct Plug-In, 3 Stage Modem/Fax Protection TLO15-ND 59.95 | TSB 
Economical Data Line Protection, 2 Year Warranty TLOO7-ND 19.95 MP 


and larger models + Regulated output voltage maintains up to 95% of no load value » High quality filtering provides for 
very low ripple/low noise operation + Large heat sinks and vented cabinet provide cool operation for continuous use and 
long life of the unit. 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Application Part No. Each Part No. 
13.8VDC, 3A CBs, Car Tape Players TL185-ND 33.50 PR3 
13.8VDC, 3A CBs, Car Tape Players TL173-ND 46.00 PR3UL 
13.8VDC, 4.5A CBs, Car Tape Players TL195-ND 39.00 PR4.5 
13.8VDC, 7A Single Side-Band OBs, Car Stereos TL186-ND 55.00 PR7 
13.8VDC, 10A 30W Transmitters, 2-Way Radios TL187-ND 79.00 PR10 
13.8VDC, 12A | 40W Transmitters, 2-Way Radios 7L188-ND 85.00 PRI2 
13.8VDC, 154. 50W Transmitters, Commercial Radios TL189-ND 118.50 PRIS 
13.8VDC, 20A 60W Transmitters, Commercial Radios TL272-ND 125.00 PR20 
13.8VDC, 254A 75-100W Ham, Commercial Radios TL190-ND 165.00 PR25 
13.8VDC, 30A 125W Ham, Commercial Radios TL273-ND 172.00 PR30 
13.8VDC, 40A | 150-200W Ham, Commercial Radios TL191-ND 211.00 PR4O 
13.8VDC, 50A 225W Ham, Commercial Radios TL192-ND 262.00 PRS50 
13.8VDC, 60A 250-300W Ham, Commercial Radios TL241-ND 309.00 PR60 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Home and Office 


BF Series: 
These Low Profile Back-UPS were created for home small 


Back-UPS Low Profile 


Sy B 


F Series 


Smart-UPS Tower 


Smart-UPS systems include all of the features of Back-UPS Pro 
but are designed for high powered multi-server appli- 
cations. These tower systems are perfect for backup and 
protection of telcom systems, multiple servers, UNIX, and data 


business use and allow convenient access to the outlets <> storage systems. 
whether you position the Back-UPS on your desktop, mount it SY NX File saving auto shutdown software for Windows 95/98 and NT, 
on a wall or place it on the floor under your desk. 6 Outlets total ; SY _® Windows 2000 and Windows Me. 
with 3 dedicated to backup and surge and the other 3 are surge cama ASS 2 year Warranty $150,000 lifetime equipment protection policy. oAL @G 
only. Also includes Internet ready phone/fax/DSL dataline 
protection. USB interface port for file saving and auto shut d K> F 4 my = 
down software included. 2 year Warranty. $25,000 lifetime Ke <> Output} Out- | Input “ Comm. Dimensions Digi-Key Price | APC 
equipment protection policy. SS KES S] (W) | lets} Line | Applications Port (HxWxD) Part No. Each | Part No. 
BE Series: Zs F NEMA | Network File si Go i : 
Same as above but with a $50,000 lifetime equipment oa, BE Series 260 | 4 | 5645p Server DB-9 6.6"x 4.7"x 14.5"] 388-1045-ND 209.99 | SU420NET 
protection policy. 390 4 ars oes DB-9 6.6"x 4.7"x 14.5") 388-1046-ND 269.99 | SU620NET 
Output Dimensions) Digi-Key Price APC 450 | 4 eee Newonns pB9 =| 6.2"x5.4"x 14.1"| 388-1047-ND 319.99 | SU700NET 
(W) Outlets Applications (HxWxD) Part No. Each Part No. NEVA T Network File |DB-9 SmartSlot 
3 UPS) Home/Office PG. 670 | 8 | cusp ? 8.5"x6.7"x17.3"| 388-1060-ND 459.00 | SUA1000 
225 2.7"x17.0"x 7.0" | 388-1000-ND 85.12 | BF350 5- Server USB 
3 Surge Only | Desktop,Wall, oor NEMA | Multiple Fle /DB-9 SmartSlot 
HomelOfica PC. 980] 8 | cise | sever iss 8.5"x6.7"x 17.3"| 388-1059-ND 559,00 | SUA1500 
325 3 UPS/ Desktop, 2.7"x 17.0"x7.0" | 388-1001-ND 109.06 —_| BF500 Multiple 
3 Surge Only Wall, A " " a 
HOOF 1600 | 8 | NEMA! Ale Server, DB-9 17.0"x 7.7"x 21.5"| 388-1050-ND 879.00 | SU2200NET 
3 UPS) Home/Office PC, 5-20P | Phone System 
200 Desktop, 3.3"x 10.9"x 6.9" | 388-1061-ND 39.99 BE350U 
3 Surge Only Wall, Floor 
Home/Office PC, 
300 | Rea Desktop, 3.3"x10.9"x6.9" | 388-1062-ND 59.99 | BEBOOU UPS Extended Run 
Wall, oor . 
Rack-Mount Series 
+ Expandable, extended run power by adding battery packs + Automatic 
Back-U PS Home and AL G Voltage Regulation (AVR) corrects under and overvoltages + File-saving, 
. . - auto-shutdown software Windows 95/98, Windows NT, Windows 2000, 
Office Series and Windows Me = Built in accessory card slot + User-replaceable, hot- 
able batteries + 2 id ity * $25,000 lifeti 
The Back-UPS series offer plenty of runtime to ride through momentary outages i irc anh Product werranty -*' $25 meme 
or shutdown your system in the event of extended outages. Back-UPS 500 and 
650 also include multipath protection, enough outlets to safeguard your entire RS Output Input Comm. Dimensions Digi-Key Price JAPC 
system plus fax/modem protection. Perfect for home or office use. ae (W) |Outlets| Line | Applications | Port (Hx Wx D) Part No. Each Part No. 
2 year Warranty. $25,000 lifetime equipment protection policy. S Multiple Fle 
NEVA 
950 6 5-15P Server, Phone | DB-9 | 5.12"x 17.0"x 15.5"| 388-1056-ND 729.00 |SU1400RMXL3U 
Output 7 Dimensions _ Digi-Key Price | APC = ree 
a) ie as CAE) Lect Eachini aril) 1600 | 8 iF ap Server, Phone | DB-9 | 8.8"x 19.0"x 17.8" | 388-1057-ND 1375.00 |SU2200RMXLNET 
210 1 Surge Only Workstation 6.0"x 3.4"x 13.1 388-1002-ND 69.99 | BK350 System 
330 a Tower PG Deskiop | 6x47" 14.2" | 388-1003-ND 109.99 | BKSOO 
1 Surge Only Workstation N t k 1 9” R k M t 
3 UPS’ Tower PC, Desktop i, it i = 
400 3 Surge Only Workstation 6.6"x 4.7"x 14.2" | 388-1004-ND 129.99 | BK650MC e wo r ac ou n 


Back-UPS Pro Series and 
Back-UPS Multiple Workstation 


Back-UPS Pro are high performance battery backup power with smart 
power management. Perfect for Network management of PC Workstations. 
Includes Internet ready phone/fax/DSL dataline protection. Automatic 
voltage regulation (AVR) consistently adjusts incoming voltage irregularities 
to save battery runtime. Battery replacement is user replaceable and hot 
swappable. 2 year Warranty. $25,000 lifetime equipment protection policy. 


Output Modem/Fax Dimensions Digi-Key Price |APC 
(W) Outlets Applications Protection (HxWxD) Part No. Each |Part No. 
Back-UPS Pro Series 
Home PC, 
180 |, 2UPS, Desktop Yes 5.9"x3.4"x 13.3" | 388-1005-ND 149.99 | BP280S 
1 Surge Only Workstation 
Tower PC, 
260 |, SUPS, Loaded Yes 6.6"x 4.7"x 14.5" | 388-1006-ND 199.99 | BP420S 
3 Surge Only | Workstation 
Tower PC, 
410 |, SUPS, Loaded Yes 6.6"x 4.7"x 14.5" | 388-1007-ND 299.99 | BP650S 
3 Surge Only Workstation 
Back-UPS Pro Multiple Workstation 
Multiple PC 
670 6 hie had Yes 8.5"x6.7"x 17.3" | 388-1008-ND* 559.99 | BP1000 


* Auto-shutdown software not included with these systems 


UPS Rack-Mount Series 


Rack Mounted UPS systems provide sensitive rack mount equipment with 


backup safety and surge protection. All rack mount systems are compatible t ° 
with all popular rack systems, including the Compaq server rack. Using only «) 
2 or 3 vertical rack spaces, APCs rack mount series allow more room to G i 
rack mount other critical equipment. Ky 
2 year Warranty. $25,000 lifetime equipment protection policy. A @ i 
Output |Out- Comm.| Unit Dimensions Digi-Key Price | APC 
(W) [lets Applications Port _|Hgt. (U) (Hx W xD) Part No. Each | Part No. 
450 | 6 | Network File Server | DB-9 | 2U 3.5" x 19.0" x 18.0" | 388-1051-ND 499.00 | SU700RM2U 
670 | 6 | Network FleServer | DB-9 | 2U 3.5" x 19.0" x 18.0" | 388-1052-ND 659.00 | SU1000RM2U 
950 | 6 | MultipleRile Server | DB-9 | 2U 3.5" x 19.0" x 18.0" | 388-1053-ND 849.00 | SU1400RM2U 
1600 | 8 | Multiple Server | pa.9) gu | 5.25"x 19.0"x 25.0" | 388-1054-ND 1050.00 | SU2200RMSU 
Phone System* 
Multiple File Server, 7 o 7 
2250) 8 Phone System™ DB9 | SU |8.75"x 19.0"x 17.75") 388-1055-ND 1600.00 | SU3000RMNET| 


* Internet working 


Surge Suppressor 


+ 9 outlets with surge protection including one "always on" for devices that 
require constant power + Multi-positional mounting bracket provides real 
installation flexibility + Guarded master on/off switch to prevent accidental 
turn-off »* Cord Management to organize power cords = "Plug pull pro- 
tection" to prevent accidental plug removal + Protection working indicator 
to alert the user that the suppressor has been damaged + Building/Site 
wiring fault indicator to detect dangerous wiring problems + $25,000 
lifetime equipment protection policy and Lifetime Product Warranty 


~w@ 


Modem/Fax Cord Let-Through | Lifetime Equipment | Digi-Key Price {APC 
Protection | Outlets | Length Voltage Protection Policy Part No. Each _ [Part No. 
No 9 15' <40V $25,000 388-1028-ND 124.99 |Net9RM 


Home Office/Small Business 
Surge Protection 


The professional surge arrest series offers a great value 
for high-end home equipment and business applications. 
Small office and home equipment and high performance 
stereo equipment, laser printers and modems. 2 “always- 
on” outlets and wide spaced design allows for wall 
transformer blocks. Built-in modem protection included 
also. Pro8TV is intended for DSS systems for protection 
of 120V line, telephone/modem and Coax protection. 


Modem/Fax Cord Let-Through Digi-Key Price APC 
Protection Outlets Length Voltage Part No. Each Part No. 
No 7 6 <85V 388-1016-ND. 49.95 Pro7 
Yes if: 6 <85 V 388-1017-ND 59.95 Pro7T 
No 8 6 <85V 388-1018-ND. 59.95 Pro8 
Yes 8 6 <85 V 388-1019-ND 69.95 Pro8T2 
Yes - Coax 8 6 <85 V 388-1021-ND 59.99 Pro8TV 


Basic Personal 
Surge Protection 


+ Built-in single line (2 wire) protection for telenhones, mo- 
dems, fax and answering machines (Per3T, Per7T) * Protection 
working indicator to alert you that the suppressor has been 
damaged »* Building/Site wiring fault indicator to detect 
dangerous wiring problems » Lifetime Product Warranty 


Modem/Fax Cord Let-Through Digi-Key Price APC 
Protection Outlets Length Voltage Part No. Each Part No. 
No 6 6 <330 V 388-1010-ND 9.99 P6 
No 3 = <300 V 388-1011-ND 24.95 Per3 
Yes 3 = <300 V 388-1013-ND 34.95 Per3T 
No 7 6 <300 V 388-1014-ND 29.95 Per7 
Yes its 6 <300 V 388-1015-ND 39.95 Per7T 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Network Surge Protection 


The Network Surge Arrest series provides maximum protection for network and business computer equipment 
including workstations and network modems. Intended for the most challenging corporate environments and 


equipment such as Network Nodes, Token Ring, and 10base-T/100base-T connections. Net3T and Net7T 
include phone line protection. Lifetime Product Warranty. 


Modem/Fax Cord | Let-Through Lifetime Equipment ] Digi-Key Price | APC Nets 
Protection Outlets | Length Voltage Protection Policy Part No. Each Part No. 
No 3 = <40V $25,000 388-1022-ND 39.95 Net3 S 
Yes 3 = <40V $25,000 388-1023-ND 69.95 Net3T ° 
No 7 6 <40V $25,000 388-1024-ND 59.95 Net7 
Yes at 6 <40V $25,000 388-1025-ND. 89.95 Net7T XS 
No 8 6 <40V $25,000 388-1026-ND. 69.95 Net8 
Bhernet/Token Ring 8 6 <40V $25,000 388-1027-ND 89.95 Net8N 
. 
Dataline, Port Digi-Key Price | APC 
3 Fig. Model Name Application Description Lines Protected Includes Part No. Each Part No. 
and Cable 9-Pin serial port Protects serial DB-9 port of 
1 (female to tale) data terminal equipment 1-9 Thumb screws 388-1030-ND 34.95 PS9-DTE 
P 7 and personal computers 
rotect 10 n ‘ ‘ Protects serial DB-9 port of 
1 9-Pin serial port data communications equipment 1-9 Thumb screws 388-1029-ND 34.95 PS9-DCE 
(male to female) like printers, plotters and modems 
RS-232 serial/ Protects DB-25 serial and 
1 parallel port (male to parallel ports of computers 1-25 Thumb screws 388-1031-ND 39.95 PSP25 
female/ female to male) and peripheral equipment 
2-line telephone Protects telephone equipment 1, 2, 3, and 4 on RJ11 6ft. extension 
2. RJ11 or Alas Type) such as fax machines, connector and 3.4.5, cable, mounting 388-1033-ND 39.95 PTEL2 
( o ype modems, and answering machines and 6 on RJ45 conn fasteners 
Digital teleph Protects ISDN, T1, DLL 18 RJ45 Patch cable, 
2 Digital telephone 56K, and other digital on mounting 388-1034-ND 39.95 PDigiTel 
line surge protector telecomm. equipment connector fasteners 
5 | Ethemet, 100Base-1/10Base-1/ 10Base Tone Token Ring (aorieias Patch cable, 
oken Ring network network interface cards, connector mounting 388-1035-ND 39.95 PNet1 
surge protector(RJ45) hubs or LAN equipment fasteners 


Matsushita Communication 
Industrial Co., Ltd. Color CCD Cameras 


Model GP-CX161CSP 
Model GP-CX171P 
Model GP-KX121P 
Model GP-KX121/45P 
Model GP-KX121/51P 


+ CCD Camera Board , CS mount, no lens, 2.5 lux @ F1.4 

+ CCD Camera, High resolution with filter, no lens, 9 lux @ F2.0/18 lux @ F2.8 

+ CCD Camera Module Color, no lens, 6 lux @ F2.8, 3 lux @ F2.0 

+ CCD Camera Module Color, 45°, 6 lux @ F2.8, 3 lux @ F2.0 

* CCD Camera Module Color, 51°, 6 lux @ F2.8, 3 lux @ F2.0 

Panasonic's self-contained board cameras are designed for indoor applications. All feature small size and low 
power consumption with a built in one chip DSP for digital signal processing and the latest bare-chip 
manufacturing technology. Specifications: + Image Device: 1/4” CCD + Resolution: 330 lines (480 for GP- 
CX171P) + Video Out: VBS 1Vp-p/75Q + Syne: Internal + Power Consumption: 160mA, 125mA (121 
series) » Power Supply: 4.8~5.5VDC (161/121 series), 12V (171 series) * Focus: Manual + Operating 
Temperature: +5°C to +35°C (161/121 series) 


Model GP-KR521P 

+ Enclosed is a color CCD camera with microphone + Designed for video conferencing or video 
telephone use + Features the GP-CX161P camera board with audio + Innovative mounting bracket 
allows mounting in virtually any position + 360° Pan, 110° Tilt (manual) + Includes AC adapter and 
non-detachable cables + Color: black + RCA Plug for video out and a standard 3.5mm microphone 
plug for audio out 


Digi-Key Price Panasonic 
Fig. | Description Part No. Each Part No. Model GP-KR651US 
1 Color Camera High Res. No Lens or Mount P9512-ND 216.67 GP-CX171P + USB version of above camera. No external AC adapter required. Microphone not included. Non- 
detachable USB cable. VGA @ 12.5 frames per second. Driver software included. + Color: Beige 
— | Color Camera Module CCD No Lens P9517-ND 81.67 GP-KX121P 
2 | Color Camera Module CCD 45° P9519-ND 91.67 | GP-KX121/45P Price Matsushita 
3 | Color Camera Module CCD 51° P9518-ND 95.00 GP-KX121/51P. Lux Each Part No. 
— | Cable Assembly for All P9507-ND 3.00 | Z-E498-01 70-10,000 PO506-ND 725.00 GP-KR521P 
Note: All 161/171/121 Series require cable assembly P9507-ND. 10~10,000 ee EEN) 125.00 GP-KRE51US 
” ” 
Color LCD TFT Modules 4.0” and 6.4” Modules a ues 
: 4 : Z 130.60 97.30 
—— Take Standard NTSC Composite Video Signals sss.a6 acing aren) (ace area) 
These high quality, low profile, 4.0” and 6.4” color LCD TFT modules can be Beeee De 
used to view any NTSC composite video source such as the output from a 
VCR or one of our small Panasonic CCD cameras. 82.11 400.20 26.30, 6.4” Module 
7 a 7 aad | 42.35 1, 39.76 _,| 112.20 
Operating Conditions: + Operating Humidity (Ho): 85%RH F a 7 i 7 
+ Operating Voltage (Vop): 10- * Storage Humidity (Hs): 85% RH po ; i} 92.10) @ 
830VDC, 12VDC typ. +Input Signal/NTSC Sync Neg- 34.04 a 
+ Operating Temperature (Top): ative (Composite Video Signal: i] = we ft | 61.77 4.0” Modul 010 44.00 _ = 
0°C to 460°C 1Vp-p/75Q): Viz 1Vp-p fH: | fj a: 2773 oo Interface Board a= =F @m@) 
“Ss T Tst): 4.0” 15.75KHz fV: 60Hz fe: 3.58MHz { 24.00) EEL] Eq vao2 © VAO 
torage Temperature (Tst): 4. A cI t RAMP ENTE tA coLOR BATE oe 
Module: -20°C to +80°C 6.4” *Power Consumption (Pc): 4.0” —___ i Paine 120.00 
Module: -25°C to +80°C Module: 5W 6.4” Module: 7W s 5 
Displa' Resolution Active Area Dot Pitch 
Spe (No. of lines) (mm) (mm) Weight Viewing Angle Digi-Key Priceunellitumex 
(inch) Width Height Width Height Width Height (gm.) Backlight | Right Left Up Down Part No. Each Part No. 
4.0 480 234 82.10 61.70 0.106 0.161 166 +5 CCFT 45° 45° 10° 30° 67-1547-ND 299.00 LCM-480234GF-40CG 
6.4 960 234 130.6 97.3 0.136 0.416 340 +5 CCFT 50° 50° 10° 30° 67-1511-ND 497.53 LCM-960234GR-64FC 


* 10,000 hour min. at Tamb=25°C 
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Panasonic. Extra Heavy Duty Carbon Zinc Batteries 


FEATURES: 


+ Unsurpassed Leakage Resistance 
for a Longer Service Life 


APPLICATIONS: * Transistor radios, tape recorders, 
portable TVs, interphones, transceivers, electronic calcu- 
lators, clocks and watches, communications equipment, 
measuring instruments and various other electronic 


products + Aashlights, pen lights and various other 
lighting devices * 8mm cameras and other photographic 
products +» Gas and oil equipment, toys, etc. 

Also available in tabbed version of D, C, and AA cell 


batteries; denoted by “T” suffix in Digi-Key part number. 
Digi-Key is not approved by any state or federal agency as 
an authorized supplier of product for medical, life support 
or life sustaining devices or systems. 


+ Discharge Characteristics Suited 


for All Applications Dimensions — In. (mm) Weight* Digi-Key Pricing Panasonic 
« Excellent Storage Life Size (V) Dia. Height Oz. (grams) Capacity (to 0.9V/Cell) Part No. Each Pkg. Carton Part No. 

j . AA | 15 0.571 (14.5) 1.988 (50.5) 0.67 (19) 110 hrs. (1009 cont.) P103-ND 51 20.40/60 132.60/600 | UM-3NX 
Panasonic Extra Heavy Duty battery is AAA | 1.5 0.413 (10.5) 1.752 (44.5) 0.34 (9.7) 39 hrs. (100Q cont.) P265-ND or 9.00/50 144.00/1500 | ROSNPA/BK 
composed of: manganese dioxide for N 15 0.472 (12.0) 1.189 (30.2) 0.23 (6.55) 30 hrs. (1000 cont.) P266-ND .36 12.00/50 _ 288.00/2000 | UM-5NX 
alten carmela ANG 9V 9 1.91 x 1.04 x 0.69 (48.5 x 26.5 x 17.5) 1.34 (38) | 25 hrs. (1000 cont.to5.4V) | P104-ND 1.77 14.16/12 _220.90/288 | OO6PNX 
7 4 dad bets Site Be Raina Lantern ¢| 6 [2-11/16"x 2-11/16"x 4-1/16" (68.26 x 68.26 x 103.19)| 20.0 (567) | Heavy duty type battery P206-ND 4.20 45.36/12 45.36/12 | W4FDPA 
salts Such: as-sine chistide aru arte AA ___| Tabbed Version... P103T-ND 87 34.80/60 _261.00/600 | UM-3NX 
Monium chloride for the electrolyte. See “How To Order” for note on shipping charges on prepaid orders. + Spring top type. 

. . . . MADE IN U.S.A. te 
Panasonic. Industrial Alkaline Batteries __ | ac. Staticide. 
FEATURES: The cylindrical alkaline battery is composed of: manganese dioxide for and other cordless products. Also available in ‘ 

+ Large Current and Large Capacity _the positive-activating substance, zinc powder for the negative- tabbed version of D, C, and AA cell batteries; PowerPen 


activating substance, and caustic alkali for the electrolyte. 

APPLICATIONS: 99% MERCURY FREE - Headphone stereo, radio- 
cassette recorders, strobes, cameras, electronic calculators, 8 mm 
cameras, electric shavers, tape recorders, high-power flashlights, toys 


denoted by “T” suffix in Digi-Key part number. 
Digi-Key is not approved by any state or 
federal agency as an authorized supplier of product for 
support or life sustaining devices or systems. 


for an Excellent Performance 
+ Stable Voltage and Current 
+ Unsurpassed Resistance to Leakage 
- Excellent Storage Life 


A battery contact cleaner 
that inhibits and removes 
oxidation on all types of 
batteries and terminals of 
battery powered products. 


medical, life 


Dimensions — In. (mm) Weight* Capacity Rated Digi-Key Pricing Panasonic This means you will spend 
Size (Vv) Dia. Height Oz. (grams) (to 0.9V/Cell) Drain (mA) Part No. Each Pkg Carton Part No. less money on batteries 
D 1.5 1.346 (34.2) 2.421 (61.5) 4.76 (135) 1200 hrs. (100 cont.) 320 P105-ND 1.74 13.92/12 146.16/144 | AM-1PIX because PowerPen will 
Cc 1.5 1.031 (26.2) 1.969 (50.0) 2.29 (65) 380 hrs. (100 cont.) 300 P106-ND 1.29 20.64/24 160.99/288 | AM-2PIX maximize your batteries 
AA 1.5 0.571 (14.5) 1.988 (50.5) 0.85 (24) 170 hrs. (100 cont.) 130 P107-ND 57 15.20/40 148.20/600 | AM-3PIX/2S performance. In addition 
AAA 15 0.413 (10.5) 1.752 (44.5) 0.42 (12) 65 hrs. (1002 cont.) 25 P146-ND 57 19.00/50 —-123.50/500 | AM-4PIX/2S using PowerPen as 
N 1.5 0.472 (12.0) 1.189 (30.2) 0.32 (9) 48 hrs. (100 cont.) 25 P147-NDt 1.08 17.28/24 280.80/600 | AM5X directed will protect all 
OV 9 1.93 x 1.04 x 0.69 (49.0 x 26.0 x 17.5) 1.66 (47) 6 hrs. (100 cont. to 5.4V) P145-ND 2.22 17.76/12 277.06/288_ | 6AM-6PIX/1S terminals from corrosion 
D Tabbed Version . P105T-ND 2.04 16.32/12 181.15/144 | AM-1PIX therefore extending the 
Cc Tabbed Version . P106T-ND 1.65 26.40/24 237.60/288 | AM-2PIX products’ life. 
AA Tabbed Version . P107T-ND -93 24.80/40 279.00/600 | AM-3PIX/2S 


See “How To Order” for note on shipping charges on prepaid orders. _ t Made in Japan. $T1026-ND 


Panasonic. Sealed Lead-Acid Batteries 


GENERAL FEATURES: “DO NOT LEAK!!” 


(Valve Regulated) 


battery has long life in float or cyclic service. + U.L. Component Recognition: U.L. Component 


+ High Quality & High Reliability: The LCR battery 
has stable and reliable capacity. 100% tested on line 
for voltage, capacity, and seals. And all vents are 100% 
visually inspected during the final assembly process. 


+ High Power Density: These batteries save 
installation space, while providing full and reliable 
power for the equipment, and many have been 
designed for rapid recharge, or for high power output. 


+ Leak-resistant Structure: The LCR battery uses an 
absorbed electrolyte system. The LCR batteries have 
exceptional leak resistance, and can be used in any 
position. 


+ Long Service Life; Flat or Cyclic: The LCR 


+ Easy Maintenance: There is no need to check the 
specific gravity of the electrolyte or to add water 
during the service life. Totally sealed, and needs only 
charging for maintenance. 


+ No Corrosive Gas Generation: There is no 
corrosive gas generation during normal use. 


+ Exceptional Deep Discharge Recovery: LCR 
batteries have exceptional deep discharge recovery 
and charge acceptance, even after deep or 
prolonged discharge. 


+ DOT & IATA Approval: Transportation; The SLA 
batteries should be handled as common cargoes for 
both air and boat shipping. 


Recognition under UL924, Section 38, for 
Emergency Lights and Power Supplier (not UPS), 
requires that the battery safely vent when 
overcharged, and tested under mineral oil. It further 
requires that the equipment and battery be submitted 
together for formal UL approval. (UL Component 
Recognition does NOT remove this requirement 
for complete package testing). The manufacturer 
suggests peak charging all sealed lead acid batteries 
before use and intermittently during storage. 


Digi-Key is not approved by any state or federal 
agency as an authorized supplier of product for 
medical, life support or life sustaining devices or 


Battery Pack 
Saas 


CROSS REFERENCE ABBREVIATIONS: 
EP = Eagle-Picher; YU = Yuasa; PS = Power Sonic; 


systems. 


PA = 


Panasonic 


* See “How To Order” for note on shipping charges on prepaid orders. 


Cap. Panasonic Replacement Pp Ss 
20h Rate Dimensions — In. (mm) Term. Weight* | Digi-Key Pricing Panasonic Battery Cross Reference A i co 
(V)| (Ah) LxWxH Type (In.) Ibs. (kg) | Part No. 1 10 Carton Part No. (see above for mfg. abbreviations) Batte ry Cc harg er/ 
6 1.3 3.82 x 0.94 x 1.97 (97 x 24x50) | .187 spade | 0.66 (.30) | P128-ND 8.12 72.16  252.55/40 | LC-ROG1R3PU | YU: NP1.2-6; PS: PS-612, PA: LCR-6V1.3P Mai ntai ner 
6] 34 | 5.28x134x2.36(134x34x60) | .187spade| 1.37(.62) | PI66-ND 15.80 140.41  294.86/24 |LC-RO63R4P | EP: CFSV2.6; YU: NP3-6; PS: PS-626 INTELITENDER MODELS 150 & 300 
6] 42 | 276x189x4.02(70x48x 102) | 187 spade] 1.72(.78) | P164-ND 8.25 75.00 162.00/24 |LC-RO64R2P | — Dim. in 
6] 72 | 5.95x1.34x3.70(151x34x94) | 187 spade | 2.78(1.26)| PO74-ND 13.39 _ 124.95/12 |LC-RO67R2P_ | YU: NP7-6: PA: LOR-6V7.2P Inch (mm) 
6] 120 | 5.95x1.97x3.70(151x50x94) | .187 spade | 4.30(1.95)| PO75-ND 16.50 _ 178.20/12 |LC-RO612P =| PA: LOR 6V12P 
6] 120 | 5.95x1.97x3.70(151x50x94) | .250 spade | 4.30(1.95)| P165-ND 16.50 _ 178.20/12 |LC-RO612P1 | PA: LOR-6V12P1 . Do 
: : #150: 5.75 (146) | 
12} 1.3 | 3.82x1.87x1.97 (97x 47.5x50) | 187 spade | 1.30(.59) | P264ND 17.14 152.31 — 266.55/20 | LC-R121R3PU | PS: PS-1212, PA: LOR-12V1.3P 4300. S 
12} 22 | 6.97x1.34x236(177x34x60) | .187spade| 1.76(.80) | P171-ND 19.75 175.53 368.61/24 | LC-R122R2P | EP: OH12V1.5; YU: NP1.9-12; PS: PS-1219 
12} 34 | 5.28x2.64x2.36(134x67x60) | .187 spade | 2.65(1.20)} P172-ND 25.31 _ 236.25/12 |LC-R123R4P__ | EP: OF12V2.6S1; YU: NP2.6-12; PS: PS-1230 , . 
The InteliTender brings the battery to full 
12} 7.2 | 5.95x2.54x3.70 (151 x64.5x 94) | .187 spade | 5.45(2.47)] PO78-ND 20.88 _ 187.88/10 |LC-R127R2P_ | YU: NP7-12; PA: LOR-12V6.5P optimum charge. Then, under the control of 
its computer, monitors the batteries 
12} 7.2 | 5.95x2.54x3.70 (151 x64.5x 94) | .250 spade | 5.45(2.47)] P218ND 18.79 _ 146.13/10 |LC-R127R2P1 | PA: LOR-12V6.5P1 voltage, supplying only what is needed to 
12| 12 | 5.95x386x3.70(151x98x94) | .250spade| 8.41 (3.8) | P230-ND 30.94 — — 288,75/12 |LC-RAI212P1 | — maintain inedeal'charge: 
Model 300 charges 2 batteries. 
12} 17 | 7.13x2.99x6.58 (181 x76x 167) | nut/bolt | 14.3(6.5) | P174ND 36.23 =_ 124.20/4 |LC-RD1217P__| EP: CRM12V18; YU: NP15-12; PS: PS-12150 
12| 20 7.13 x 2.99 x 6.58 (181 x 76x 167) | nut/bolt | 14.6(6.6) | P231-ND 41.13 _— 141.00/4 |LC-x1220P — Digi-Key Price 
Volt | Amp Part No. Each 
12} 28 |650x4.92x 7.07 (165 x 125x 179.5)| nut/bolt | 24.3(11) | PO49-ND 52.50 450.00 _ LO-X1228 _ Battery Chargers 
12} 33 |7.70x5.12x 7.09 (195.6 x 130 x 180)|  nut/bolt | 26.5(12) | P250-ND 84.56 768.75 _ LC-R1233P —_| PS: PS-12330, PA: LCR-12V33P 75 PATC-02-ND* 69.93 
15 PATC-O1-NDt 69.93 
12} 42 | 7.76x6.50x7.09 (197 x 165x 180) | nut/bolt | 35.3(16) | PI53ND 80.94 693.75 _ Lo-xt242P | — We PATC-O4ND* 69.93 
12} 65 | 13.80 x 6.54 x 6.89 (350 x 166. x 175)|  nut/bolt | 52.9(24) | P209-ND 123.38 1057.50 _ LC-X1265P | PA: LOR-12V65P. 15 PATC-03-NDt 69.93 
15x2 PATC-08-NDt 124.88 
Cable (Must Order Separately) 
Cap. @ 10 Minute Dimensions — Inch (mm) Term. Weight Digi-Key Pricing Panasonic Panasonic Replacement Battery Hook-up, 
(V) | Rate (watt/cell) LxWxH Type (In.) Lbs. (kg) | Part No. 1 Carton | Part No. Battery Cross Reference Spring Gamp PATG.07-ND__7.49 
5 5 Motorcycle Hook-up, 
Watt-Rated Series (Designed for UPS Back-up Systems) Ring Lugs PATC-06-ND 5.00 
12 20w 5.51 x 1.52 x 3.70 (140 x 38.5 x 94) | .250 spade | 2.98(1.35) | P210-ND 20.81 = 194.25/12 | UP-RW1220P1 _ Marine Hook-up, 
Ring Lugs PATC-05-ND 5.00 
PA; LC-R129P1, 
12 45w 5.95 x 2.54 x 3.70 (151 x 64.5x 94) | .250 spade | 5.62 (2.55) | P225-ND 22.95 178.50/10 | UP-RW1245P1 PA: LC-R129CH1 2S PaoorriinGadeal tor 2086 34/AN bellies, 


+ Recommended for 4.0 Ah & above batteries. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Panasonic. Nickel-Metal Hydride Batteries and Tabbed Versions 


@ Features: + Superior Energy Density: Applications: * Communication + Office Automation + Audio Visual 


~ repeatedly charged and discharged UP Note: Battery Packs made with NIMH Cells include a thermostat from Texas 
to approx. 500 cycles (under ideal conditions). Because a specially designed — |nstrument. 

charger will be necessary, please consult the Panasonic Technical Handbook — Note: Nickel-metal hydride batteries are not a drop-in replacement for Ni- 
(P001-ND) regarding the charge system * Flat trickle charge cannot be used Cad batteries. 


i Nickel-metal hydride batteries have Equipment + Other High-Tech Products. Pa soni 
\ OQ i i approximately double the capacity Caution for Safety: Improper usage may cause battery liquid leakage, heat na Ic. 
q = compared with Panasonic's standard N- leration or explosion, resulting in equipment failure or injury * Do not i i 
iS |e ps gen exp 5 Ig In equip yury S| | 
: : q HY Cad batteries disassemble or rework the battery + Do not solder the battery directly + Do 5 ‘Hour Nickel Metal Hydride Fast Charger 
q + High Cycle Life: Like N-Cad batteries, not use new batteries together with old batteries, or different type batteries with Batteries. 
a ase aaa Wes Ay nickel metal hydride batteries can be mixed together + Follow the specified charge conaltions. Features: This charger comes with 4 rechargeable Ni-MH 1600mAh AA 
( 


Batteries. This versatile charger can charge both Ni-MH and Ni-Cd (nickel 
cadmium) batteries in AA and AAA sizes. These New Ni-MH batteries are 


the most powerful rechargeable batteries designed by Panasonic to date. 


A Reece b é A They have no memory effect whatsoever and can be charged multiple 
+ Excellent Discharge Characteristics: Since the internal resistance of nickel- {tig the responsibility of each user to ensure that each battery application | times. Can use POBO-ND (AA) ot POS1-ND (AAA) as additional batteries if 


metal hydride batteries is low, continuous high-rate discharge up to 3C(10C system is adequately designed safe and compatible with all conditions 


for 4/5SC, SC) is possible in the same way as for Ni-Cad batteries. encountered during use, and in conformance with existing standards and 
+ Excellent Reliability: Self-discharge performance is the same or better than requirements. ee 9 


that of nickel-cadmium batteries. In addition, charging batteries after 
extended storage restores original battery capacity. Battery safety has also Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an 
been improved and verified through testing under a wide range of conditions authorized supplier of product for medical, life support or life P001-ND NIMH Technical Handboo! 


needed. Not for use with flat top batteries. 
P119-ND (Charger with 4 AA batteries) 


of use. sustaining devices or systems. 
Capacity; Dimensions Std. Chg | (Control Req.) (Regular Version) (Solder Tabbed Version) 
Ci5 Inch (mm) Weight* |@16hrs | Quick Charge | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Size (V) | (mAh) Dia. x Height Oz. (gram)| (mA) (mA) (hrs.) | Part No. 1 10 Carton Part No. 1 10 Carton Part No. 
AAA 12 550 41 x 1.75 (10.5 x 44.5) 0.42 (12) 55 550 1.2 PO11-NDt 2.48 22.35 2056.13/1380 | PO11T-ND 2.78 25.05 2304.53/1380 | HHR-5SAAA 
AAA 1.2 650 41 x 1.75 (10.5 x 44.5) 0.42 (12) 65 450 1.7 P051-ND 2.81 25.27 1952.63/1380 | PO51T-ND 3.11 27.97 2201.03/1380 | HHR-70AAA 
L-AAA | 1.2 650 -41 x 1.97 (10.5 x 50.0) 0.49 (14) 65 650 1.2 P012-NDt 3.58 32.26 2154.70/1404 | P012T-ND 3.88 34.96 2378.78/1404| HHR-65TA 
4/5 AA | 1.2) 1150 | .57 x 1.69 (14.5 x 43.0) 0.81 (23) 115 1150 1.2 P013-NDt 2.84 25.58 1364.27/800 P013T-ND 3.14 28.28 1508.28/800 | HHR-120AA 
AA 1.2| 1300 | .57 x 1.97 (14.5 x 50.0) 0.92 (26) 130 1300 1.2 P014-NDt 3.24 29.20 1557.35/800 P014T-ND 3.54 31.90 1701.36/800 | HHR-130AA 
AA 1.2| 1500 | .57x 1.97 (14.5 x 50.0) 0.92 (26) 150 1500 1.2 PO15-NDt 2.65 23.83 1215.20/765 PO15T-ND 2.95 26.53 1352.90/765 | HHR-150AA 
AA 1.2| 1550 | .57x 1.97 (14.5 x 50.0) 0.95 (27) 155 1500 1.2 PO60-ND 2.95 26.53 1414.80/800 PO60T-ND 3.25 29.23 1558.80/800 | HHR-160AA 
4/5A |} 1.2) 2000 | .67x 1.71 (17.0 x 43.5) 1.20 (34) 200 2000 «1.2 PO10-NDt 4.08 37.05 1328.46/540 PO10T-ND 4.41 40.05 1436.03/540 | HHR-200A 
A 1.2| 2100 | .67 x 1.97 (17.0 x 50.0) 1.34 (38) 210 2100 1.2 P017-NDt 4.82 43.82 2094.71/720 P017T-ND 5.15 46.82 2238.13/720 | HHR-210A 
4/3A | 1.2} 3700 | .67 x 2.64 (17.0 x 67.0) 1.87 (53) 370 2000 2.2 P018-NDt 5.70 51.81 1857.52/540 P018T-ND 6.03 54.81 1965.09/540 | HHR-380A 
4/5SC | 1.2} 2000 | .91 x 1.34 (23.0 x 34.0) 1.48 (42) 200 2000 1.2 P020-NDt 6.78 61.02 1952.63/480 P020T-ND 7.08 63.72 2039.04/480 | HHR-200SCP 
SC 1.2 | 3000 | .91 x 1.69 (23.0 x 43.0) 1.94 (55) 300 3000 «1.2 P021-NDt 7.67 69.03 2208.96/480 P021T-ND 7.97 71.73 2295.36/480 | HHR-30SCP 
D 1.2| 6500 | 1.30 x 2.39 (33.0 x 60.8) | 6.00 (170) 650 6500 1.2 P019-NDt 17.43 158.48 1426.28/100 P019T-ND 17.76 161.48 1453.28/100 | HHR-650DA08 
t+ Non-extending positive terminals. * See “How To Order” for note on shipping charges on prepaid orders. 


Panasonic. Nickel Cadmium Batteries 


The Panasonic nickel-cadmium battery is a rechargeable sealed nickel-cadmium alkaline cell. equivalent standard cells. Super High Capacity & Rapid Charge “S" Type: Super high capacity and rapid charge “S” type 
Features: + Long life + Excellent discharge characteristics + Long shelf life + High-rate batteries are ideal for today’s high capacity needs. They feature increased capacity & rapid charging within approx. 1 hr. 
charging + Wide temperature range + Reliable, self-resealing vent + Sealed, strong, leakproof The high-density positive base material of foam nickel is combined with the pasted negative plate to produce a capacity 
construction approximately 40% greater than that of the rapid-charge “R’ type battery of the same size. High Rate Discharge & Rapid 
Applications: For Cyclic Use: * Consumer applications + Office equipment + Tools + Photogra Charge“R/P’ Type: This rapid charge, high rate discharge type has been developed through the integration of all Panasonic 
phy * Toys & Hobby. For Trickle or Float Charge Use: + Emergency devices » Memory back-up battery technology. It employs unique plates featuring unsurpassed gas absorption characteristics & a current-collecting 
Special Purpose Batteries: Rapid-charge “R" Type: The “R’ type cell has a specially improved system to provide charging in just 1 to 1.5 hours. The internal resistance is also greatly reduced for improved voltage 
negative plate with increased gas absorption characteristics. It can be subjected to controlled characteristics during high rate discharge at approximately 100nA. 

charging at the 1C rate and rapid-charge in 1 to 1.5 hours is possible. High-temperature “H’ Type: 
By using a polypropylene separator, the “H’ type cell can withstand a temp. of 65°C (149°F) during use. When charging is 
conducted at a low charging current of C/20 to C/30 in a high-temp. ambient, the “H’ type cell has a sharply improved 
capacity compared to a standard cell, due to special electrolyte. High-capacity “E’ Type: The extra capacity cells combinea CROSS REFERENCE ABBREVIATIONS: SF = SAFT USA (France); VA = VARTA Germany; ER = Ever-Ready; SA = SANYO 
high-capacity density positive plate with a high-density paste negative plate. These cells have 20~30% more capacity than Japan; TO= Toshiba; DY = Dynacharge 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier of product for medical, life support or 
life sustaining devices or systems. 


Capacity Dimensions Std. Chg Quick Panasonic Replacement Battery 
Ci5 Inch (mm) Weight* | @ 16hrs Charge Digi-Key Pricing Panasonic Cross Reference 
Size (V) | (mAh) Dia. x Height Oz.(gram)| (mA) (mA) (hrs.) | Part No. 1 10 Pkg. Carton Part No. (see above for manufacture abbreviations) 
Standard Type 
N 1.2 180 0.47 x 1.18 (12.0 x 30.0) | 0.28 (8.0) 18 45 6.0 P112-ND 2.26 20.34 316.40/200 1244.16/1200] P-18N = 
AAA 1.2 250 0.41 x 1.75 (10.5 x 44.5) | 0.35 (10) 25 75 5.0 P254-ND 2.49 22.39 348.25/200 1382.76/1380| P-25AAA _ 
2/3C 1.2 1000 1.02 x 1.22 (25.8 x 31.0) | 1.59 (45) 100 333 4.5 P238-ND 6.66 59.96 233.19/50 1039.35/300 | P-100C _ 
Cc 1.2 2200 1.00 x 1.94 (25.3 x 49.3) | 2.65 (75) 220 730 4.5 P163-ND 6.34 57.08 88.80/20 791.54/240 | P-220C SA: KR-2000C; TO: T-180C; DY: NC1800 
Cc 1.2 2400 1.02 x 1.97 (25.8 x 50.0) | 2.65 (75) 240 1500 2.4 P108-ND: 7.47 67.21 104.55/20 — 931.94/240 | P-240C/FT = 
_ = i , SF: 4.0SC (VR4); VA: RSH4; ER: NCC350, 
D 12 4000 1.30 x 2.40 (33.0 x 61.0) | 4.90 (139) 400 P124-ND 10.28 71.98 71.98/10 534.69/100 | P-400D CH4: SA: N-4000D; TO: T-400D; DY: ND4000 
High Temperature Trickle Charge “H” Type 
W/BAA | 1.2 110 0.57 x 0.69 (14.5 x 17.5) | 0.23 (6.5) 11 = = P109-ND: 1.96 17.64 164.64/120 2142.72/2400| P-11AAH/FT ER: NCC24 
AA 1.2 500 0.57 x 1.97 (14.5 x 50.0) | 0.74 (21) 50 _ = P161-ND 2.28 20.52 63.84/40 948.48/800 | P-S50AAH SA: KR-A4H 
Sc 1.2 1200 0.91 x 1.69 (23.0 x 43.0) | 1.69 (48) 120 = = P091-ND: 3.76 33.86 263.38/100 782.60/400 | P-120SCH/FT _ 
Cc 1.2 1800 1.02 x 1.97 (25.8 x 50.0) | 2.55 (73) 180 = = P122-ND 6.84 61.58 95.80/20 853.94/240 | P-180CH/FT SA: KR-CH 
Cc 1.2 2300 1.02 x 1.97 (25.8 x 50.0) | 2.75 (78) 230 = = P090-ND: 7.84 70.58 109.80/20 978.74/240 | P-230CH/FT = 
D 1.2 4000 1.30 x 2.40 (33.0 x 61.0) | 4.90 (139) 400 = = P258-ND 10.78 75.48 75.48/10 —560.69/100 | P-400DH = 
High Capacity “E” Type 
D 1.2 4400 1.30 x 2.40 (33.0 x 61.0) | 4.93 (140) 440 a = P158-ND 9.37 72.85 72.85/10 —_553.68/100 | P-440DE ER: NCC400 
High Rate Discharge and Rapid Charge “P” Type 
sc 1.2 1200 0.91 x 1.69 (23.0 x 43.0) | 1.66 (47) 120 1200 1.5 P240-ND: 3.64 32.74 254.63/100 756.60/400 | P-120SCP/FT = 
Rapid Charge “R” Type 
2/3AA | 1.2 300 0.57 x 1.11 (14.5 x 28.2) | 0.42 (12) 30 300 1.5 P234-ND: 1.74 15.66 243.60/200 1670.40/2000| P-30AAR/FT = 
AA 1.2 600 0.57 x 1.97 (14.5 x 50.0) | 0.78 (22) 60 600 1.5 P272-ND 2.48 22.32 69.44/40 1031.68/800 | P-6OAAR — 
AA 1.2 600 0.57 x 1.90 (14.5 x 48.3) | 0.74 (21) 60 600 15 P229-ND: 2.25 20.21 62.86/40  933.92/800 | P-60AAR/FT = 
AA 1.2 700 0.57 x 1.97 (14.5 x 50.0) | 0.78 (22) 70 700 1.5 P251-ND 1.46 13.10 40.74/40  605.28/800 | P-70AAR = 
AA 1.2 700 0.57 x 1.90 (14.5 x 48.3) | 0.78 (22) 70 700 1.5 P253-ND: 1.66 14.90 46.34/40 688.48/800 | P-70AARC/FT _ 
Sc 1.2 1400 0.91 x 1.69 (23.0 x 43.0) | 1.69 (48) 140 1400 1.5: P233-ND: 3.06 27.56 214.38/100 637.00/400 | P-140SCR/FT _ 
Cc 1.2 2800 1.02 x 1.97 (26.0 x 50.0) | 2.79 (79) 280 2800 1.5: P190-ND: 6.99 62.93 97.90/20  872.66/240 | P-280CR/FT = 
D 1.2 5000 1.30 x 2.40 (33.0 x 61.0) | 5.10 (145) 500 5000 1:5) P257-ND: 12.93 — 90.53/10 672.49/100 | P-S00DR/FT = 
High Capacity and Rapid Charge “S” Type 
AA 1.2 800 0.57 x 1.90 (14.5 x 48.3) | 0.71 (20) 80 800 1.5 P097-ND: 2.21 19.85 61.74/40 917.28/800 | P-80AAS/FT = 
AA 1.2 1000 0.57 x 1.97 (14.5 x 50.0) | 0.81 (23) 100 1000 1.5 P252-ND 2.36 21.20 75.36/40 1002.29/800 | P-100AASJ = 
AA 1.2 1000 0.57 x 1.97 (14.5 x 50.0) | 0.81 (23) 100 1000 1.5 P092-ND: 2.68 24.12 75.04/40 1114.88/800 | P-100AASJ/FT _ 
5/I4AA | 1.2 1200 0.57 x 2.56 (14.5 x 65.0) | 1.09 (31) 120 1200 1.5 P093-ND: 2.93 26.65 119.93/50 1061.74/600 | P-120AAS/FT _ 
2/3A 1.2 600 0.67 x 1.12 (17.0 x 28.5) | 0.63 (18) 60 600 1.5 P235-ND: 2.78 25.02 97.30/50 1040.83/720 | P-60AS/FT _ 
4/5A 1.2 1500 0.67 x 1.69 (17.0 x 43.0) | 0.95 (27) 140 1400 1.5: P255-ND: 416 37.44 524.16/180 1557.50/720 | P-150AS/FT = 
A 1.2 1400 0.67 x 1.97 (17.0 x 50.0) | 1.16 (33) 140 1400 1.5 P095-ND: 2.42 21.76 304.61/180 905.11/720 | P-140AS/FT = 
A 1.2 1600 0.67 x 1.97 (17.0 x 50.0) | 1.16 (33) 160 1600 1.5 P256-ND: 4.22 37.96 531.41/180 1579.03/720 | P-160AS/FT _ 
4/5SC | 1.2 1200 0.89 x 1.34 (22.5 x 34.0) | 1.34 (38) 120 1200 1.5 P200-NDt NEW! 2.99 26.89 250.95/120 745.68/480 | P-120SCJS/FT _ 
sc 1.2 1300 0.89 x 1.69 (22.5 x 43.0) | 1.55 (44) 130 1300 1:5 P162-NDt NEW! 1.76 15.86 148.05/120 439.92/480 | P-130SCS/FT = 
sc 1.2 1500 0.89 x 1.69 (22.5 x 43.0) | 1.55 (44) 150 1500 L5 P175-NDt NEW! 1.86 16.76 156.45/120 464.88/480 | P-150SCS/FT = 
Sc 1.2 1700 0.89 x 1.69 (22.5 x 43.0) | 1.69 (48) 170 1700 1.5 P180-NDt NEW! 2.31 20.81 194.25/120 577.20/480 | P-170SCS/FT _ 
5/4SC | 1.2 2300 0.91 x 1.97 (23.0 x 50.0) | 2.24 (57) 230 2000 1.6 P096-ND 7.11 63.95 596.82/120 1330.06/360 | P-230SCS/FT _ 
t+ Non-extending positive terminals. * See “How To Order” for note on shipping charges on prepaid orders. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic. Nickel Cadmium Batteries Solder Tabbed Version (Cont, 


Capacity Dimensions Std. Chg 
cis Inch (mm) Weight* @ 16hrs Quick Charge Digi-Key Pricing 
Size (V) (mAh) Dia. x Height Oz. (gram) (mA) (mA) (hrs.) Part No. 1 10 Pkg. Carton 
Standard Type (Solder Tabbed) 

N 1.2 180 0.47 x 1.18 (12.0 x 30.0) 0.28 (8.0) 18 45 6.0 P112T-ND 2.56 23.04 358.40/200 1416.96/1200 
AAA 1.2 250 0.41 x 1.75 (10.5 x 44.5) 0.35 (10) 25 75 5.0 P254T-ND 2.79 25.09 446.00/200 1752.81/1380 
2/3C 1.2 1000 1.02 x 1.22 (25.8 x 31.0) 1.59 (45) 100 333 4.5 P238T-ND 6.96 62.66 278.50/50 1253.25/300 

Cc 1.2 2200 1.00 x 1.94 (25.3 x 49.3) 2.65 (75) 220 730 4.5 P163T-ND 6.64 59.78 106.28/20 956.52/240 

Cc 1.2 2400 1.02 x 1.97 (25.8 x 50.0) 2.65 (75) 240 1500 2.4 P108T-ND 7.77 69.91 124.28/20 1118.52/240 

D 1.2 4000 1.30 x 2.40 (33.0 x 61.0) 4.90 (139) 400 = = P124T-ND 11.08 88.66 88.66/10 664.95/100 

High Temperature “H” Type (Solder Tabbed) 
1/3AA 1.2 110 0.57 x 0.69 (14.5 x 17.5) 0.23 (6.5) 1 _ — P109T-ND 2.26 20.34 216.96/120 2757.89/2400 
AA 1.2 500 0.57 x 1.97 (14.5 x 50.0) 0.74 (21) 50 _— = P161T-ND 2.58 23.22 82.56/40 1238.40/800 
sc 1.2 1200 0.91 x 1.69 (23.0 x 43.0) 1.69 (48) 120 _ = P091T-ND 4.06 36.56 325.00/100 975.00/400 

Cc 1.2 1800 1.02 x 1.97 (25.8 x 50.0) 2.55 (73) 180 _ = P122T-ND 7.14 64.28 114.28/20 1028.52/240 

Cc 1.2 2300 1.02 x 1.97 (25.8 x 50.0) 2.75 (78) 230 _ = PO90T-ND 7.77 69.91 124.28/20 1118.52/240 

D 1.2 4000 1.30 x 2.40 (33.0 x 61.0) 4.90 (139) 400 = = P258T-ND 11.08 88.66 88.66/10 664.95/100 

High Capacity “E” Type (Solder Tabbed) 
D 1.2 4400 1.30 x 2.40 (33.0 x 61.0) 4.93 (140) 440 — = P158T-ND 11.21 89.66 89.66/10 672.45/100 
High Rate Discharge and Rapid Charge “P” Type (Solder Tabbed) 
sc 1.2 1200 0.91 x 1.69 (23.0 x 43.0) 1.66 (47) 120 1200 1.5 P240T-ND 3.94 35.44 315.00/100 945.00/400 
Rapid Charge “R” Type (Solder Tabbed) 
2/3AA 1.2 300 0.57 x 1.11 (14.5 x 28.2) 0.42 (12) 30 300 1.5 P234T-ND 2.04 18.36 285.60/200 1958.40/2000 
AA 1.2 600 0.57 x 1.90 (14.5 x 48.3) 0.74 (21) 60 600 1.5 P229T-ND 2.55 22.91 81.44/40 1221.60/800 
AA 1.2 700 0.57 x 1.90 (14.5 x 48.3) 0.78 (22) 70 700 1.5 P253T-ND 2.21 19.85 70.56/40 1058.40/800 
sc 1.2 1400 0.91 x 1.69 (23.0 x 43.0) 1.69 (48) 140 1400 1.5 P233T-ND 3.36 30.26 269.00/100 968.40/480 
sc 1.2 1800 0.91 x 1.69 (23.0 x 43.0) 1.73 (49) 180 1800 1.5 PO89T-ND 4.99 44.89 399.00/100 1197.00/400 
Cc 1.2 2800 1.02 x 1.97 (26.0 x 50.0) 2.79 (79) 280 2800 1.5 P190T-ND 7.29 65.63 102.10/20 910.10/240 
D 1.2 5000 1.30 x 2.40 (33.0 x 61.0) 5.10 (145) 500 5000 1.5 P257T-ND 13.23 — 105.86/10 793.95/100 
Super High Capacity and Rapid Charge “S” Type (Solder Tabbed) 
AA 1.2 800 0.57 x 1.90 (14.5 x 48.3) 0.71 (20) 80 800 1.5 P097T-ND 2.51 22.55 80.16/40 1202.40/800 
AA 1.2 1000 0.57 x 1.97 (14.5 x 50.0) 0.81 (23) 100 1000 1.5 Po92T-ND 3.46 31.10 110.56/40 1658.40/800 
5/4AA 1.2 1200 0.57 x 2.56 (14.5 x 65.0) 1.09 (31) 120 1200 1.5 PO93T-ND 3.26 29.65 133.43/50 1181.26/600 
213A 1.2 600 0.67 x 1.12 (17.0 x 28.5) 0.63 (18) 60 600 1.5 P235T-ND 3.08 27.72 123.20/50 1330.56/720 
4/5A 1.2 1500 0.67 x 1.69 (17.0 x 43.0) 0.95 (27) 140 1400 1.5 P255T-ND 4.46 40.14 642.24/180 1926.72/720 
A 1.2 1400 0.67 x 1.97 (17.0 x 50.0) 1.16 (32) 140 1400 1.5 PO95T-ND 2.72 24.46 342.41/180 1017.43/720 
A 1.2 1600 0.67 x 1.97 (17.0 x 50.0) 1.16 (33) 160 1600 1.5 P256T-ND 4.52 40.66 650.52/180 1951.56/720 
4/5SC 1.2 1200 0.89 x 1.34 (22.5 x 34.0) 1.34 (38) 120 1200 1.5 P200T-ND NEW! 3.29 29.59 276.15/120 820.56/480 
sc 1.2 1300 0.89 x 1.69 (22.5 x 43.0) 1.55 (44) 130 1300 15. P162T-ND NEW! 2.06 18.56 173.25/120 514.80/480 
sc 1.2 1500 0.89 x 1.69 (22.5 x 43.0) 1.55 (44) 150 1500 1.5 P175T-ND NEW! 2.16 19.46 181.65/120 539.76/480 
sc 1.2 1700 0.89 x 1.69 (22.5 x 43.0) 1.69 (48) 170 1700 1.5 P180T-ND NEW! 2.61 23.51 219.45/120 652.08/480 
5/4SC 1.2 2300 0.91 x 1.97 (23.0 x 50.0) 2.24 (57) 230 2000 1.6 PO96T-ND 7.41 66.65 622.02/120 1386.22/360 


* See “How To Order” for note on shipping charges on prepaid orders. 
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Panasonic. Lithium Batteries 


The main features of lithium batteries are as follows: 

* High Voltage: Nominal voltage is 3V, which is nearly double that of other batteries which 
use the aqueous electrolyte system, such as manganese dry batteries, and silver-oxide 
batteries. 

* High Energy Density: Overwhelmingly high energy density, as compared with 
conventional batteries and other lithium batteries. The energy density is 5 to 10 times higher 
than that of manganese dry batteries. 

+ Long Service and Shelf Life: Since Panasonic lithium batteries are composed of 
chemically and thermally stable material, self-discharge is extremely small. Deterioration 
when stored at room temperatures is ca. 0.5% annually — worry about deterioration is un- 
necessary. 

* Stable Flat Discharge Voltage: Since conductive carbon is continuously formed during 
discharge, internal impedance does not increase until the end of discharge, thus stabilizing 
discharge voltage. 

* Excellent Temperature Characteristics: Organic solvent ensures a low electrolyte 
freezing point so that the batteries can be used in a wide temperature range, -40°C to 85°C 
is standard (-40°C to 125°C for the High Temperature Coin Type; -40°C to 70°C for Camera 
Type; -30° to 60°C for CR2004/P9A). 


PCB Terminal Type 
Fig. 2 


12.5 P.V.C. cover 
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+ BR Types versus CR Types: BR, or (CF) n/Li, batteries provide a more stable voltage 
particularly during the last half of discharge, while CR, or Mn02/Li, batteries provide a higher 
voltage during the first half. CR batteries also can provide a higher current capability than BR 
batteries. In storage, BR batteries perform better at high temperatures. These characteristics 
must be taken into consideration when selecting a battery for a particular application. 

+ UL Approval: Panasonic Lithium batteries are UL recognized. UL File No. MH12210. 

+ DOT Exemption: Panasonic lithium cells and multiple cell batteries are authorized for 
transportation, in commerce, by U.S. shipping exemption DOT-E7052. 

+ Disposal Information: Panasonic lithium cells are not an EPA listed hazardous waste, but 
may be considered a “characteristic” hazardous waste. Lithium metal, the anode component 
of the cells, is considered by the U.S. EPA to be hazardous when disposed because it is 
reactive with water. However, a cell which contains a small quantity of lithium metal is not 
necessarily a hazardous waste. Disposal regulations and policies are different in each State 
and are subject to frequent changes. Contact your local jurisdiction for specific advice on 
disposal. 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier of product 
for medical, life support or life sustaining devices or systems. 


Fig. 6 (with PVC Cover) 
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Drain 
Cap. Dim. (mm) wWt* Pulse Std. Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Type (Vv) (mAh) | Dia. x Height (g) (mA) (mA) Part No. il 10 Pkg. Carton Part No. 
PCB Terminal - Coin Type 
1 3 48 0.8 8 0.03 P191-ND 1.75 15.75 168.00/120 1069.32/1,200 BR1225-1HC 
2 3 48 0.8 8 0.03 P192-ND 1.75 15.75 280.00/200 630.00/600 BR1225-1VC. 
3 3 120 1.6 8 0.03 P299-ND 1.88 16.88 225.00/150 2394.00/2,400 BR1632-1HF 
4 3 165 3.2 10 0.03 P142-ND 1.75 15.75 84.00/60 630.00/600 BR2325-1HB 
5 3 165 3.2 10 0.03 P193-ND 1.75 15.75 84.00/60 630.00/600 BR2325-1HG 
6 3 165 3.2 10 0.03 P202-ND 1.75 15.75 84.00/60 630.00/600 BR2325-1HC 
7 3 165 See 3.2 10 0.03 P194-ND 1.75 15.75 84.00/60 630.00/600 BR2325-1VC. 
8 Coin 3 165 Figure 3.2 10 0.03 P195-ND 1.75 15.75 84.00/60 630.00/600 BR2325-1VG 
9 3 190 Above 2.5 10 0.03 P196-ND 1.68 15.08 80.40/60 603.00/600 BR2032-1HE 
10 3 190 2.5 10 0.03 P197-ND 1.75 15.75 168.00/120 630.00/600 BR2032-1VB 
11 3 255 3.2 10 0.03 P198-ND 2.30 20.70 184.00/100 1064.00/1,000 BR2330-1HE 
12 3 255 3.2 10 0.03 P199-ND 2.10 18.90 168.00/100 1064.00/1,000 BR2330-1VC 
13 6 165 6.4 10 0.03 P143-ND 3.63 32.63 116.00/40 870.00/400 BR2325-2HC 
14 3 1000 10.5 10 0.2 P126-ND 4.38 39.38 350.00/100 2221.10/1,000 CR2477-1HF 
PCB Terminal - High Temperature Coin Type (-40°C to 125°C) 
15 3 48 0.8 =. 0.03 P290-ND 2.12 19.25 866.25/500 3927.00/4,000 BR1225A/FA 
16 3 48 1.0 = 0.03 P061-ND 2.12 19.25 207.90/120 1228.92/1,200 BR1225A/HB 
17 3 120 1.5 = 0.03 P022-ND 2.08 18.68 398.40/240 4590.00/4,800 BR1632A/FA 
18 3 120 1.5 oa 0.03 P291-ND 2.08 18.68 249.00/150 2394.00/2,400 BR1632A/GA 
19 3 120 See 1.5 =. 0.03 P023-ND 2.08 18.68 664.00/400 2394.00/2,400 BR1632A/HA 
20 Coin 3 120 Figure 1.5 = 0.03 P024-ND 2.08 18.68 664.00/400 3825.00/4,000 BR1632A/VA 
21 3 255 Above 3.2 = 0.03 P025-ND 2.35 21.15 376.00/200 2261.00/2,000 BR2330A/FA 
22 3 255 3.2 = 0.03 P026-ND 2.35 21.15 376.00/200 2261.00/2,000 BR2330A/HD 
23 3 255 3.2 = 0.03 P027-ND 2.35 21.15 376.00/200 2261.00/2,000 BR2330A/VA 
24 3 1000 8.0 = 0.03 P028-ND 3.83 34.43 306.00/100 1848.70/1,000 BR2477A/FB 
25 3 1000 8.0 — 0.03 P029-ND 3.83 34.43 306.00/100 1848.70/1,000 BR2477A/HB 
26 3 1000 8.0 =. 0.03 P030-ND 3.83 34.43 306.00/100 1848.70/1,000 BR2477A/VA 
Pin Type 
= Pin 3 25 4.2 x 25.9 0.55 4 0.5 P140-ND 3.75 33.75 900.00/300 4743.00/3,000 BR425 
= Pin 3 50 4.2 x 35.9 0.85 6 1.0 P139-ND 3.75 33.75 900.00/300 4781.25/3,000 BR435 
* See "How To Order" for note on shipping charges on prepaid orders. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic. Lithium Batteries (Cont) 
Computer, Camera, Standard and Standard Coin Types 


Drain 
Cap. Dim. (mm) Wt* Pulse Std. Digi-Key Pricing Panasonic 
Type (Vv) (mAh) Dia. x Height (g) (mA) (mA) Part No. 1 10 Pkg. Carton Part No. 
Computer Type 
Replacement Pack 6 1200 19.5 x 33.9 x 36.0 31.0 250 2.5 P204-ND 12.63 113.63 1454.40/144 2181.60/288 BR-P2PE 
Pack with Leads 1200 22.0 x 39.0 x 41.0 45.0 = = P203-ND+ 15.48 139.28 619.00/50 928.50/100 BR-E3C3BCA 
Camera Type 
Replacement Cyl. 3 750 15.6 x 27.0 11.0 = 20 P157-ND§ 4.50 40.50 360.00/100 2872.80/1,200 CR-2PA/B 
Replacement Cyl. 3 750 15.6 x 27.0 11.0 = 20 P155-ND# 5.65 50.85 54.24/12 3606.96/1,200 CR-2PA/1B 
Replacement Cyl. 3 1400 17.0 x 34.5 17.0 = 20 P151-ND§ 3.13 28.13 250.00/100 1662.50/1,000 CR-123APA/B 
Replacement Cyl. 3 1400 17.0 x 34.5 17.0 = 20 P154-ND# 5.65 50.85 54.24/12 3606.96/1,200 CR-123APA/1B 
Replacement Pack 3 3000 29.0 x 14.5 x 52.0 39.0 = 200 P212-ND# 10.12 —= 108.24/12 1948.32/288 CR-V3A/1B 
Replacement Pack 6 1400 17.0 x 34.0 x 45.0 38.0 — 20 P073-ND# 10.08 90.68 96.72/12 1740.96/288 2CR-5MPA/1B 
Replacement Pack 6 1400 19.5 x 35.0 x 36.0 37.0 = 20 P205-ND# 10.08 _ 108.81/12 2321 .28/288 CR-P2PA/1B 
Standard Type 
Cc 5000 26.0 x 50.0 42.0 300 5.0 P167-ND 13.13 118.13 1050.00/100 1575.00/200 BR-CSSP 
C with Tabs 5000 26.0 x 50.0 42.0 300 5.0 P144-ND 14.88 133.88 1190.00/100 1785.00/200 BR-CT2SP 
A 2200 17.0 x 45.5 13.5 250 2.5 P362-ND 10.38 93.38 166.00/20 3112.50/500 BR-AG 
Awith Tabs 2200 17.0 x 45.5 13.5 250 2.5 P362T-ND 10.68 96.08 170.80/20 3202.50/500 BR-AG-T 
A 1800 17.0 x 45.5 18.0 250 2.5 P267-ND 8.75 78.75 700.00/100 4655.00/1,000 BR-A 
Awith Tabs 3 1800 17.0 x 45.5 18.0 250 2.5 P267T-ND 9.05 81.45 724.00/100 4814.60/1,000 BR-A-T 
2/3 A 1450 17.0 x 33.5 13.5 250 2.5 P361-ND 5.00 45.00 1600.00/400 4256.00/1,600 BR-2/3AG 
2/3 A with Tabs 1450 17.0 x 33.5 13.5 250 2.5 P361T-ND 5.30 47.70 1696.00/400 4511.36/1,600 BR-2/3AG-T 
2/3 A 1200 17.0 x 33.5 13.5 250 2.5 P133-ND 4.40 39.60 70.40/20 2112.00/800 BR-2/3A 
2/3 A with Tabs 1200 17.0 x 33.5 13.5 250 2.5 P201-ND 5.25 47.25 420.00/100 2793.00/1,000 BR-2/3AT-2SP 
2/3 A w/2 PCB Pins 1200 17.0 x 33.5 13.5 250 2.5 P226-ND 5.25 47.25 420.00/100 2793.00/1,000 BR-2/3AE5SP 
2/3 Aw/3 PCB Pins 1200 17.0 x 33.5 13.5 250 2.5 P270-ND 5.25 47.25 420.00/100 2793.00/1,000 BR-2/3AE2SP 
Standard Coin Type 
25 12.5x 1.6 0.6 5 0.03 P182-ND 1.38 12.38 440.00/400 2652.00/4,000 BR1216 
35 12.5 x 2.0 0.7 5 0.03 P342-ND 1.38 12.38 220.00/200 2652.00/4,000 BR-1220 
48 12.5x 2.5 0.8 5. 0.03 P183-ND 1.20 10.80 384.00/400 2448.00/4,000 BR1225 
48 16.0 x 1.6 1.0 8 0.03 P184-ND 1.40 12.60 224.00/200 1409.80/2,000 BR1616 
75 20.0 x 1.6 1.5 10 0.03 P137-ND 1.25 11:25 200.00/200 1276.80/2,000 BR2016 
100 20.0 x 2.0 2.0 10 0.03 P185-ND 1.38 12.38 220.00/200 1383.20/2,000 BR2020 
110 23.0 x 2.0 2.5 10 0.03 P136-ND 1.50 13.50 240.00/200 1516.20/2,000 BR2320 
165 23.0 x 2.5 3.2 10 0.03 P135-ND 1.43 12.54 228.00/200 1516.20/2,000 BR2325 
190 20.0 x 3.2 2.5 10 0.03 P186-ND 1.24 11.25 202.50/200 1197.00/2,000 BR2032 
255 23.0 x 3.0 3.2 10 0.03 P187-ND 1.78 15.98 284.00/200 1888.60/2,000 BR2330 
500 30.0 x 3.2 5.5 10 0.03 P341-ND 2.75 24.75 440.00/200 2793.00/2,000 BR-3032 
30 10.0 x 2.5 0.7 5 0.1 P031-ND 1.13 10.13 360.00/400 2193.00/4,000 CR1025 
25 12.5x 1.6 0.7 5 0.1 P032-ND 1.13 10.13 360.00/400 2193.00/4,000 CR1216 
35 12.5 x 2.0 1.2 5 0.1 P033-ND 1.08 9.68 344.00/400 1938.00/4,000 CR1220 
Coin 3 40 16.0 x1.2 0.8 5 0.1 P041-ND 2.70 24.30 432.00/200 1296.00/800 CR1612 
55 16.0 x 1.6 1.2 8 0.1 P034-ND 1.00 9.00 160.00/200 1064.00/2,000 CR1616 
75 16.0 x 2.0 1.3 8 0.1 P035-ND .98 8.78 312.00/400 1887.00/4,000 CR1620 
125 16.0 x 3.2 1.8 8 0.1 P036-ND 1.13 10.13 360.00/400 2193.00/4,000 CR1632 
55 20.0 x 1.2 1.4 10 0.1 P037-ND 1.25 11.25 400.00/400 2448.00/4,000 CR2012 
90 20.0 x 1.6 1.7 10 0.1 P138-ND At 3.75 67.50/200 239.40/1,200 CR2016 
165 20.0 x 2.5 2.5 15 0.2 P188-ND At 3.75 67.50/200 765.00/4,000 CR2025 
220 20.0 x 3.2 3.1 15 0.2 P189-ND At 3.75 67.50/200 765.00/4,000 CR2032 
130 23.0 x 2.0 3.0 15 0.2 P038-ND 1.25 11.25 200.00/200 1276.80/2,000 CR2320 
265 23.0 x 3.0 4.0 15 0.2 P111-ND 1.43 12.83 228.00/200 1516.20/2,000 CR2330 
560 23.0 x 5.4 5.9 15 0.2 P117-ND 1.98 17.78 158.00/100 997.50/1,000 CR2354 
100 24.5 x 1.2 2.0 10 0.2 P042-ND 3.25 29.25 520.00/200 1560.00/800 CR2412 
620 24.5 x 5.0 6.3 10 0.2 P340-ND 1.38 12.38 110.00/100 780.00/1,000 CR-2450 
1000 24.5 x 7.7 10.5 10 0.2 P120-ND 3.00 27.00 240.00/100 1516.20/1,000 CR2477 
500 30.0 x 3.2 Toll 15 0.2 P121-ND 2.58 23.18 412.00/200 2606.80/2,000 CR3032 


* See "How To Order" for note on shipping charges on prepaid orders. + Has internal 6.8K ohm resistor in series. # Retail Card package. § Bulk package. 


Vanadium Pentoxide Lithium Rechargeable Batteries Nl 


Features: Applications: 
+ One high-voltage battery to serve your back up needs. This single, compactly designed, cost-effective 3V battery does the work of three + Memory Backup: Facsimiles, ECRs, telephones, typewriters, 
1.2V Ni-Cd or two capacitors. +» Months of continuous use as a backup. The VL3032 has a nominal electrical capacity of 100mAh which sequencers, VTRs, video cameras, personal computers, memory 
translates into 10,000 hours with a microprocessor load of 10 pA. cards, tuners. 


Fig. 7 
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Dimensions Standard 
Capacity (mm) Weight Drain Charge Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. | Type (Vy) (mAh) Dia. Height A (g) (mA) Current* Part No. 1 10 Pkg. Carton Part No. 

1 1.5 6.8 2.05 _ 0.3 0.01 <0.2 mA P048-ND 4.43 39.83 1416.00/400 9027.00/4,000 VL621-F9D 
2 ri 12.5 2.0 = 0.8 0.03 <0.5 mA P079-ND 4.45 40.05 427.20/120 2840.88/1,200 VL1220-1HF 
3 Coin 3 7 12.5 2.0 = 0.8 0.03 <0.5 mA P080-ND 4.45 40.05 178.00/50 2840.88/1,200 VL1220-1VC 
4 20 20.0 2.0 _ 2.2 0.07 <1.5mA P081-ND 4.75 42.75 456.00/120 1710.00/600 VL2020-1HF 
5 20 20.0 2.0 27 2.2 0.07 <1.5mA P082-ND 4.75 42.75 456.00/120 1710.00/600 VL2020-1VC 
6 30 23.0 2.0 => 2.8 0.10 <2.0 mA P083-ND 5.85 52.65 280.80/60 2106.00/600 VL2320-1HF 
5 30 23.0 2.0 27 2.8 0.10 <2.0 mA P084-ND 5.85 52.65 280.80/60 2106.00/600 VL2320-1VC 
6 50 23.0 3.0 = 3.7 0.10 <2.0mA P085-ND 7.38 66.38 354.00/60 2655.00/600 VL2330-1HF 
5 Coin 3 50 23.0 3.0 3.7 3.7 0.10 <2.0mA P086-ND 7.38 66.38 354.00/60 2655.00/600 VL2330-1VC 
7 100 30.0 3.2 = 6.3 0.20 <4.0 mA P087-ND 9.00 81.00 432.00/60 3240.00/600 VL3032-1GUF 
8 100 30.0 3.2 = 6.3 0.20 <4.0 mA P088-ND 9.00 81.00 720.00/100 3240.00/600 VL3032-1F2 


* Charge Voltage = 3.4 + 0.15V 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 1053 


@TADIRAN Lithium Batteries 


Lithium Batteries 


Lithium Thiony! Chloride (Li/SOCIp) Cell: 

Tadiran Lithium Thiony! Chloride cells offer enduring quality. They are a superior 

power source, combining the highest energy density and voltage, longest service 

life, lowest self-discharge, plus the widest temperature range of any battery comm- 

ercially available. 

These cells are ideally suited to provide long lasting power solutions for critical 

applications, including high tech electronics, military, consumer appliances, even 

state-of-the-art wireless communications. Tadiran batteries last by far longer than 

conventional cells, making them ideal for remote, portable, or seldom used 

equipment. 

TL-51XX MBU Series: 

+ Very low self discharge rate 

+ Suited for long-term operation at low current levels with long stands 

+ Intermittent discharge with medium current level, provided that the average current 
exceeds the active current level 

TL-2XXX XTRA™ Series: 

+ Excellent shelf life (10 years) 

+ Very low self-discharge 

+ Major improvement of voltage delay at the start of discharge at medium current 
levels (TMV) 

+ Intermittent discharge at medium current levels 


Fig. 1 — Standard Fig. 2 — Axial Pins 


Connector Type 
IDC 1308-102-426 


TL-59XX XTRA™ High Capacity Series: 

+ High capacity batteries for long term applications at low currents 

+ For use in wireless sensors, utility meters, RFID tags, toll tags for toll road pricing, 
etc. 


Applications: 

The following list represents actual applications where Tadiran Lithium cells and 
batteries are already being used as a main or backup source of energy: 

+ Utility meters and A.M.R. equipment 

* PC computers and data loggers 

* CMOS memory and RTC backup 

+ Toll tags and RFID transponders 

+ Programmable logic controllers 

+ Wireless alarm sensors 

* Sea buoys and remote monitoring systems 


UL Approval: 
Tadiran Lithium Thionyl Chloride cells and batteries are UL recognized. UL File No. 
MH12193. 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier of 
product for medical, life support or life sustaining devices or systems. 


Fig. 3 — Solder Tabs 


Dim. in mm 


Connector Type 
Housing: BERG 71627-001 
Contacts: BERG 47565-002 


Connector Type 


Housing: Molex 50-57-9402 
Contacts: Molex 16-02-0086 


Connector Type 
Housing: Molex 50-57-9402 
Contacts: Molex 16-02-0086 


Nominal 
Discharge 
Cap. Dim. (mm) Weight* Current Digi-Key Pricing Tadiran 
Fig. Type (V) (mAh) Dia. x Height (g) (mA) Part No. 1 10 Carton Part No. 
MBU Series 
1 1/2AA 439-1002-ND 4.50 41.63 1631.25/500 TL-5101/S 
2 1/2AA with Leads = 950 145% 25.2 2 05 439-1003-ND 4.80 44.40 1044.00/300 TL-5101/P 
1 AA 439-1012-ND 5.50 50.88 1993.75/500 TL-5104/S 
2 AA with Leads 36 2108 Ago x 0s ais 20 439-1013-ND 5.80 53.65 2102.50/500 TL-5104/P 
4 1/10D 3.6 1,000 See Figure 16.8 05 439-1023-ND 5.90 54.58 2994.25/700 TL-5134/SP 
5 1/6D 3.6 1,700 See Figure 215: 0.5 439-1024-ND 6.50 60.13 2639.00/560 TL-5135/SP 
6 BEL 3.6 400 See Figure 5.3 0.3 439-1025-ND 4.20 38.85 1827.00/600 TL-5186 
XTRA™ Series 
1 1/2AA 439-1000-ND 4.70 43.48 1703.75/500 TL-2150/S 
2 1/2AA with Leads 36 = TESED S : Ho 439-1001-ND 5.00 46.25 1087.50/300 TL-2150/P 
1 AA 439-1010-ND 5.80 53.65 2102.50/500 TL-2100/S 
2 AA with Leads 36 2,100 poco 14 -_ 439-1011-ND 6.10 56.43 2211.25/500 TL-2100/P 
1 Cc 3.6 7,200 26.2 x 50 50 4.0 439-1017-ND 13.80 127.65 2208.00/200 TL-2200/S 
1 D 3.6 16,500 32.9 x 61.5 92.5 5.0 439-1020-ND 17.80 164.65 1708.80/120 TL-2300/S 
XTRA™ High Capacity Series 
1 1/2AA 439-1004-ND 5.50 50.88 1993.75/500 TL-5902/S 
2 1/2AA with Leads 3.6 1,200 14.5 x 25.2 9.2 1.0 439-1005-ND 5.80 53.65 1261.50/300 TL-5902/P 
3 1/2AA with Tabs 439-1006-ND 6.00 55.50 1087.50/250 TL-5902/T 
1 2/3AA 439-1007-ND 6.20 57.35 2247.50/500 TL-5955/S 
2 2/3AA with Leads 3.6 1,650 14.5 x 33.5 11.8 1.3 439-1008-ND 6.50 60.13 2356.25/500 TL-5955/P 
3 2/3AA with Tabs 439-1009-ND 6.70 61.98 1214.38/250 TL-5955/T 
1 AA 439-1014-ND 6.90 63.83 2501.25/500 TL-5903/S 
2 AA with Leads 3.6 2,400 14.5 x 50.5 17.6 2.0 439-1015-ND 7.20 66.60 2610.00/500 TL-5903/P 
3 AA with Tabs 439-1016-ND 7.40 68.45 1184.00/200 TL-5903/T 
1 Cc 439-1018-ND 15.50 143.38 2480.00/200 TL-5920/S 
3 C with Tabs 36 8800 262% 50 50.5 40 439-1019-ND 16.20 149.85 2592.00/200 TL-5920/T 
1 D 439-1021-ND 20.10 185.93 1929.60/120 TL-5930/S 
3 D with Tabs 36 12,000 panenaded 925 5.0 439-1022-ND 20.80 192.40 1996.80/120 TL-5930/T 
Standard Battery Packs with Connectors 
¢ MBU - AA 3.6 2,100 See Figure 27 2.0 439-1026-ND 8.00 74.00 1740.00/300 TL-5242/W 
XTRA™ - 1/2AA 3.6 950 16.8 x 28.6 12.5 1.0 439-1027-ND 7.90 73.08 3264.68/570 TL-5276/W 
XTRA™ High Cap - C 3.6 8,500 26.2 x 51 55 4.0 439-1029-ND 19.50 180.38 3120.00/200 TL-5920/B 
10 XTRA™ High Cap - D 3.6 19,000 35 x 62.5 105 5.0 439-1028-ND 23.60 218.30 3776.00/200 TL-5930/F 


* See “How to Order” for note on shipping charges on prepaid orders. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic. Manganese Lithium Rechargeable Batteries (ML Series) 


Features: - 
+ Charging at voltage levels even under Fig. 2 


Z 1.9 
3V. In order to support the current trend in O68 ‘| 
ICs toward lower voltages, these batteries . 

can be charged at a 3 +0.2 voltage level, 

and this makes it easier to set the ap) 

charging circuits for the circuits which 20 + 

: = + 2.0 


employ 3V ICs. Es 
+ Large capacity for hour-after-hour - 0.5+!|-] t 
back-up. e 2911)! Le CRS71.45 
-Excellent withstand voltage char- 
acteristics. These batteries can withstand 
the application of a continuous 3.2V 
voltage at a high temperature of 60°C 
(140°F). 


l|0.15 


Applications: 

+ Power source for backing up memory data 
in mobile telephones, personal handy- 
phone systems, memory cards, pagers, 
data terminals and office automation 
equipment. 


Capacity Dim. (mm) Weight Drain Std. Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Type (V) (mAh) Dia. Height (g) (mA) Part No. i 10 Pkg. Carton Part No. 
1 2.6 6.8 1.25 0.15 0.01 P298-ND 2.13 19.13 850.00/500 5418.75/5,000 ML612S/F9D 
2 3.4 6.8 1.45 0.17 0.01 P297-ND 2.13 19.13 850.00/500 5418.75/5,000 ML614S/FOF 
3 2.9 6.8 1.55 0.20 0.01 P043-ND 2.13 19.13 850.00/500 5418.75/5,000 ML616S/F9D 
4 5.0 6.8 2.05 0.30 0.01 P044-ND 2.13 19.13 680.00/400 4335.00/4,000 ML621S/F9D 
5 Coin 3 11.0 9.5 2.05 0.50 0.03 P296-ND 2.75 24.75 880.00/400 4335.00/4,000 ML920S/F9D 
6 17.0 12.5 2.0 0.80 0.03 P295-ND 2.50 22.50 500.00/250 6375.00/5,000 ML1220/F1A 
vA 17.0 12.5 2.0 0.80 0.03 P294-ND 2.50 22.50 500.00/250 6375.00/5,000 ML1220/V1A 
8 45.0 20 2.0 2.20 0.10 P045-ND 2.80 25.20 448.00/200 5712.00/4,000 ML2020/V1A 
9 45.0 20 2.0 2.20 0.10 P046-ND 2.80 25.20 448.00/200 5712.00/4,000 ML2020/G1A 
10 45.0 20 2.0 2.20 0.10 P047-ND 3.63 = 195.75/60 6854.40/4,800 ML2020/H1C 


Niobium Titanium Lithium Rechargeable Battery 


Features: Applications: 
Designed for very low voltage ICs. Nominal voltage is 2.0V. These can be charged Power source for backing up memory data in cellular phones, PDAs (personal 


72.55 and discharged at temperatures as high as 60°C (140°F). Charging voltage is 2.5 digital assistants), portable communication devices, and other handheld 
volts. applications. 
Voltage | Capacity Dim. (mm) Weight | Drain Std. Digi-Key Price Each Panasonic 
Type (V) (mAh) Dia. Height (g) (mA) Part No. 1 10 400 Part No. 
ol 0.4 
one Coin 2.0 4.0 6.8 2.55 0.25 0.01 P009-ND 3.75 3.38 3.00 NBL621/F9D 


Flashlights and Light Scopes 


TASKMASTER™ Flashlights 

These Heavy-Duty Lights are durable enough for even the most demanding jobs. 

Features: + Performance tested by independent testing laboratory + Durable scratch-resistant 
high-tech plastic withstands drop tests from 7 feet onto concrete pavement + Powerful Krypton 


bulb for brighter and whiter light + Heavy-Duty switch tested to operate over 10,000 cycles = Life- 
time warranty on flashlight and switch (on manufacturer defects only). 


Specifications: 

BF-310PA/K-A: (Fig.1) 

+ Weight: 8.53 oz. +» Batteries: 2 Heavy-Duty “AA” size + Brightness: Light output of over 50 
candles at 5 feet (1.52 meters) 

BF-110PA/K-A: (Fig.2) 

+ Weight: 1.16 lbs. + Batteries: 2 Heavy-Duty “D” size + Brightness: Light output of over 100 
candles at 5 feet (1.52 meters) 


Digi-Key Price Panasonic 
TASKMASTER™ Head Light (Fig.3) Fig. | Description Part No. Each Part No. 
Features: + Powerful hands-free operation + Designed for comfort with wide, adjustable elastic head- i 
band and padded headrest + Heavy-duty rugged, impact resistant plastic housing and durable switch 1 Flashlight POS6-ND 6.42 BF-310PA/KA 
+ Pivoting lamp has high intensity bulb with hands-free operation for any job indoors or out + Light- 2 Flashlight. . a P057-ND 7.81 BF-110PA/KA 
weight 5.7 oz. (161.59 grams) * Operates on two “AA” batteries (P107-ND sold separately) » Spare 3 Head Light P059-ND 11.95 BF-178PA/1B 
bulb included. IGE: d.cicdaimtiamaccacascadaaaaiesdoe. 4 
Replacement Type 2, 3, 4, and 9 Type 43 and 92 
Pan. Cap. C/5 Dimensions — H x L x T Weight Digi-Key Price | Panasonic| Replacement Packs available for the following telephone brands. 
Type | (V) | (mAh) Inch (mm) Oz. (g) PartNo. Each | Part No. 
AT&T / Lucent General Electric Panasonic Sony 
1 3.6 600 1.88 x 1.65 x 0.55 (47.8 x 41.9 x 14.0) | 2.37 (67.2) | PO72-ND 6.35 | P-P501 Bell Phone Goldstar Phone Mate Southwestern Bell 
2 3.6 300 1.09 x 1.65 x 0.55 (27.7 x 41.9 x 14.0) | 1.47 (41.7) | PO71-ND 6.35 | P-P301 Bell South GTE Radio Shack Freedom Phone 
3 [3.6] 300 | 1.09 x 1.65 x 0.55 (27.7 x 41.9 x 14.0) | 1.47 (41.7) | PO70-ND 6.35 | P-P302 Cobra Northwestern Bell Sanyo Tele-Phone 
4 3.6 300 1.09 x 1.65 x 0.55 (27.7 x 41.9 x 14.0) | 1.47 (41.7) | PO69-ND 6.35 | P-P303 Code-A-Phone Pacific Bell Sears Toshiba 
9 3.6 300 1.09 x 1.65 x 0.55 (27.7 x 41.9 x 14.0) | 1.47 (41.7) | PO66-ND 6.35 | P-P304 Conair Pactel Sharp Uniden 
43 | 3.6 600 2.16 x 1.77 x 0.66 (54.9 x 45.0 x 16.8) | 2.69 (72.6) | PO65-ND 22.39 | P-P543 
92 |3.6| 600 | 2.08 x 1.68 x 0.58 (52.8 x 42.7 x 14.7) | 2.52 (71.4) | PO64-ND 16.92 | P-P592 To obtain the correct Panasonic cross reference number, please call our technical 
staff at 1-800-344-4539 with the model number of your phone. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 1055 
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EYSTONE Battery Holders 


Fig. 29 


Uses 
CR2032 
Coin Cell 
Lithium ° Zone for optional -102 
Compact ; : Batteries 4 adhesive fixation 


Fig. 30 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Fig. Desc. Part No. 1 10 100 Fig. Desc. Part No. 1 10 100 Fig. Desc. Part No. al 10 100 
“N” Cell Holders* 10 4 Cell 196K-ND 4.05 3.04 2.40 Insulated Polarizing Washers 
7 7 Cell 754K-ND 143. 1.08 88 11 1 Cell 2224K-ND_ 1.45 1.09 89 33 Red 59K-ND _ 08 07 
2 2 Cell 155K-ND 295 2929 181 12 2 Cell 2225K-ND’ 259 1.95 1.59 33 Black 60K-ND _ 08 07 
3 3 Cell 156K-ND 612 4.59 3.58 “D” Cell Holders*t “AAA” Snap-in PC Battery Clip 
“AAA” Cell Holders* 1 1 Cell 175K-ND 1.61 21 96 
34 = 82K-ND- 38/2 16 13 
1 1 Cell 137K-ND 174 «131~—«1.07 2 Eaeeth ney abe eles AS AA” i 
2 2 Cell 138K-ND 309 232 196 3 3 Cell 190K-ND 6.21 4.66 3.66 ‘AA” Snap-In PC Battery Clip 
9 2 Cell 186K-ND 242 1.82 1.48 el -ND- i f ; 
3 3 Cell 169K-ND 452 339 266 i 1 Cell BEISND) 50/2 dg 13 
4 4 Cell 170K-ND 6.18 4.64 3.65 10 4 Cell 200K-ND 489 3.67 2.57 “AAA”, “AAAA”, “N” Snap-IN Battery Clip 
“AKA” Cell Holders - PC Mountt t i2 | 20a | doannn 317 239 tas | | | —_(aaeN2se_t0 0 
6 | 2cel | 246sk ND 7% 89 SOT eee alc a) 
el I if af P ale a a . “ 
7 3 Cell 2479K-ND 100 93 35 | | 32 aoe GEN ae. — ~.08 2 37 Female | 594K-ND 3325 24 
23 2 Cell 1025K-ND 98 87 82 
7 eel 2aeNIGN® 1101.02 a8 20mm Coin Cell Lithium “PC” Holders 9 Volt Battery Straps 
“AAA” Cell Holders - 6” Wire Leadst t 38 Single 72K-ND 81 73 55 
22 1 Cell 106K-ND 1.12 84 75 9 : . . 
I id Af Af A ual . * “ “ 
5 ao 2 SUNS) - de oy 22 1 Cell 103K-ND 1.210 1.12 75 39 Dual 227K-ND 210 __1.58 1.29 
6 2 Cell 2469K-ND 7S 69 64 23 2 Cell 1026K-ND 98 87 82 Premium 9 Volt Battery Straps (I-Style) 
i : _ ANG i ies 23mm Coin Cell Lithium “PC” Holders 40 | Single, 4” | 2238K-ND 46 43 37 
“AA” Cell Holdars* ; : 22 1 Cell 107K-ND 1.12 84 75 40 Single, 6” 2239K-ND 48 45 38 
23 2 Cell 1027K-ND .98 87 82 40 Single, 8" | 2240K-ND 49 46 39 
: Gell Use en) 1.18 85 70 12mm Coin Cell Lithium “PC” Holders Premium 9 Volt Battery Straps (T-Style) 
2 2 Cell 140K-ND 228 1.71 1.40 i 
3 3 Cell 171K-ND 362 272 213 22 1 Cell 500K-ND 1.72 1.40 1.21 4 Single, 4” 2241K-ND 49 46 39 
4 4 Cell 182K-ND 514 3.86 317 16mm Coin Cell Lithium “PC” Holders 4 Single, 6" | 2242K-ND 50 AT 40 
9 2 Cell 189K-ND 4.92 1.44 1.18 22 1 Cell 502KE-ND 1.49 1.22 1.05 41 Single, 8' 2243K-ND 52 49 AL 
10 4 Cell 192K-ND 3.49 2.62 2.03 20mm Coin Cell Holder Economy 9 Volt Battery Straps (I-Style) 
1 1 Cell 2222K-ND 142 1.07 .93 24 1Cell | 1066K-ND 1.21 1.12 75 40 Single, 4" ] 232K-ND 28 27 24 
12 2 Cell 2223K-ND 2.42 1.82 1.56 Vertical 20mm Coin Cell Holder 40 Single, 6” 233K-ND .29 27 25 
“AA” Cell Holders - PC Mountt t 25 1 Cell 1067K-ND 1.08 96 90 40 Single, 8" | 234K-ND 30 28 .26 
13 1 Cell 2460K-ND 72 67 61 26 1 Cell 1065K-ND 1.08 96 90 Economy 9 Volt Battery Straps (T-Style) 
14 2 Cell 2462K-ND 75 69 64 Surface Mount Coin Cell Retainer Contacts 4 Single, 4” 235K-ND 31 .29 27 
15 3 Cell 2464K-ND 1.00 93 85 27 12mm 3000K-ND 34 26 23 4 Single, 6” 236K-ND 31 .29 27 
16 4 Cell 2477K-ND 1.10 1.02 94 27 20mm 3002K-ND 35 .26 .23 4 Single, 8” 237K-ND 32 30 28 
“AA” Cell Holders - 6” Wire Leadst t 27 23mm 3004K-ND 35 27 24 Shielded 9 Volt Battery Straps (I-Style) 
3 T Cell 2461K-ND 720 67 61 27 24mm BOOSKEND) 2001-228 25 42 | Single, 4" | 84-4K-ND 33ST 29 
14 2 Cell 2463K-ND 75 69 64 Thru Hole Mount Coin Cell Retainer Contacts 42 Single, 6” 84-6K-ND 34 "32 30 
15 3 Cell 2465K-ND 1.00 93 85 28 12mm 3001K-ND 34 26 23 42 Single, 8" 84-8K-ND 35 33 30 
16 4 Cell 2478K-ND 1.10 1.02 .94 28 20mm 3003K-ND 35 26 23 — = - - 
“AA” Cell Holders - with Snap-On Connectorft 28 23mm 3005K-ND 35 27 24 Shielded 9 Volt Battery Straps (T-Style) 
= 28 24mm 3007K-ND 36 38 35 42 Single, 4 81-4K-ND 33 3 29 
17 2 Cell 2474K-ND 75 69 64 0 42 Single, 6” 81-6K-ND 34 32 30 
18 3 Cell 2475K-ND 1.00 93 85 Surface Mount Coin Cell Holder - Bulk 22 Sinsle: 3° TEND a Se a 
19 4 Cell 2476K-ND 110 1.02 94 29 [1 Cell, 20mm | _1060K-ND 1.21 1.12 75 us: ical "SV" PC Conne : : 
Cell Lithium Holders - PC Mounttt Surface Mount Coin Cell Holder - Tape & Reel Vertica Vv" Pr onnector 
20B 1/2 AA 108KK-ND 115 (1.06 62 29 [1 Cell, 20mm | 1060KTR-ND 388.82/500 43 = Sesh) ub TT 56 
20B AA 1028K-ND 118 1.09 64 Surface Mount Coin Cell Holder - Bulk Single “AA” Cell Clip 
20B 2/3 A 1029K-ND 1.18 1.09 64 30] 1 Cell, 20mm | 1061K-ND 763. 151 7.00 44 = 209K-ND+ 39/2 16 14 
Cell Lithium Retaining Covertt 30 |2Cell,20mm | 1062K-ND 1.63 1.51 1.00 Dual “AA” Cell Clip 
20A 1/2 AA 108CK-ND 38 36 35 30__| 1 Cell, 23mm | _1071K-ND 1.63 1.51 1.00 45 — 210K-ND- 59/2 24 21 
20A AA 1028CK-ND 46 43 40 Surface Mount Coin Cell Holder - Tape & Reel “AAA” Snap-On Contacts 
21 2/3A 1029CK-ND 44 A 38 30 |1Cell, 20mm | 1061KTR-ND 221.03/200 a4 = 204K-ND> 39/2 416 14 
“C” Cell Holders*t 30 |2Cell, 20mm | 1062KTR-ND 221.03/200 45 = 202K-NDs 59/2 ‘34 ‘31 
7] T Call T173K-ND 739 1.05 86 30 [1 Cell, 23mm | _1071KTR-ND 221.03/200 
; : Co Tene an eh Lea er 7 Call Tee neers 138 36 30 * Cell Holders are Aluminum. tt Cell Holders are Plastic. 
el | i : : el e . : : “C” and “D” cell hold dual clips only. 
9 2 Cell 185K-ND 212 160 1.31 | | 32 1 Cell 1295K-NDit 123 93 76 t Figs 34, 35, 44 & 45 sold by the pair. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ti Memory Protection Devices 


Battery Holders 


No. of Digi-Key Price Each No. of Digi-Key Price Each 
Fig. | Cells | Description Part No. 1 10 100 Fig. | Cells | Description Part No. 1 10 100 
“1/3N” Cell Holders 20 | 1 | Horizontal, for BR,CR2032 Battery... eee BS-3-ND 68 6252 
ll 1 PC Mount, Solder Legs. BC1/3N-ND 86 .78 66 22 1 Horizontal, for 3V Lithium Battery, 
N” Cell Holders R2082 or BR2032 BS-7-ND 68 62 52 
2 | 2 | PCMount, Solder Legs... BH2N-ND 1.94 1.75 1.60] | 21) 4 — |PCMount, Press-to-Rect Feature, CR2032 Battery BA2032-ND 72 59 54 
“AAA” Cell Holders 23 SMT, Press-to-Gject Feature, CR2032 Battery........|_BA2032SV-ND 72. 59 4 
3] 2 | PCMount, Solder Legs. BH2AAA-PG-ND 135. 1.22 1.01 Coin Cell Holders — 23mm Cell Diameter 
4 | 3 | PCMount, Solder Legs. ..| BH3AAA-PC-ND 224 202 1.68 17, | 2 | PCMount, Solder Legs, 2.5mm Cell Height . -| BH906S-ND 101 92.7 
6 (152.40mm) Wire Leads, 18 | 1 _|PCMount, Solder Legs, 2-3.2mm Call Height - | BH908T-C-ND 97.7362 
3| 2 Stripped-Tinned .187" (4.76mm) ...........+02++ BH2AAA-W-ND. 1.35 122 1.01 Coin Cell Holders — 24-25mm Cell Diameter 
4] 3. | 6 (15240mm) Wire Leads, 24 PC Mount, Solder Legs, 2-3mm Call Height . BH1000-ND 98 «8974 
Stripped-Tinned .187" (4.76mm) ..........s0s00++ BH3AAA-W-ND 2.24 202 1.68] | 24| 1 | PCMount, Solder Legs, 2-3mm Call Height. .| BH2430T-C-ND NEW! 89 81 70 
5 | 4 | 8 (15240mm) Wire Leads, 25 PC Mount, Solder Legs, 7.7mm Call Height .......... BH1000-G-ND 1.22 113 95 
Stripped-Tinned .187" (4.76mm) ..........0s02++ BH4AAA-W-ND. 249 2.25 1.88 Coin Cell Holders — 30mm Cell Diameter 
6 | 3 | (152.40mm) WireLeads, 26 | 1 _|PCMount, Solder Legs, 3.2mm Call Height .......... BH3000-ND 1.22 143.95 
Stripped-Tinned .161” (5mm) aula e ah * a5 SBH-431A-ND 83 15 63 9-Volt Cell Holders 
belie Le teiad 7 PC Mount, Solder Legs... BHOV-PC-ND 117 1.06 90 
7 | 1 | PCMount, Solder Legs. BHAA-2-ND NEW! 73 66 60 27 6” (152.40mm) Lead Wires . BHOV-W-ND ‘88 80 79 
3 | 2 | PCMount, Solder Legs. BH2AA-PC.ND 1.42 1.28 1.07] | 53 6" (152.40mm) Battery Sr: BSéI-ND 30 227°~O 8 
4 | 3. | PCMount, Solder Legs. ..| BH3AA-PC-ND 239 216 180| | S| , | (ore) Battery Snap Cable | BSI2I-ND Oi. (bee “<o8 
S_| 4 _| PCMount, Solder Legs... s-secsoos isseeessney BH4AA-PC-ND 259 234 195] | 59 6” (152.40mm) Heavy Duty Battery Snap Cable . BS6I-HD-ND 3331 
g | 3 | Battery Case for 3 AA Calls with 6” Wire 29 12” (304.8mm) Heavy Duty Battery Snap Cable . BS12I-HD-ND 35 6.3230 J 
Leads and Switch with Belt lip............. SBO331AS-GRN-ND 1801.62 1.50] | 39 PCMount, Printed Circuit Board Type w/Contacts.....| _BCOVPC-ND 1411.13 1.02 
9| 2 eatey bea ay Calls with 6” Wire ayer On ae ay Printed Circuit Snap-Ons (off board battery mount) 
oe eee pees seass nab innsttsenvetes a es 31 9-Volt Female Snap-on -| BSPORND 22 2014 
g | 3__| Battery Casefor 3 AA Calls with 6” Wire 32 | —_ | 9-Volt Male Snap-on BSPOV-ND 19 18 12 
Leads and SWItCh 2... .eceeeeetteeteeeteeeeees SBH-331AS-ND 103.93 86 = : : : : 
Battery Case for 4 AA Cells with 6” Wire . . 
9) 4 : 
Leads and WICH... ..ssesceeceesestsceseeseeees $BH-341AS-ND 108 98 90 Cigarette Lig hter Auto Power 
6" (152.40mm) Wire Leads, ‘ . 
3| 2 Stripped-Tinned .187" (4.76mm)..........:+0s0+++ BH2AA-W-ND 1.42 128 1.07| *21™mm (Inside Diameter) + Auto Plugs: (Fuse 3AG Style) ; : 
Fi 5 6" (152.40mm) Wire Leads, + The length of the cord shown in each item is measured from the welding point 
_Stripped- Tinned 187" (4. 76mm). ......eeoesss BH3AA-W-ND 239 216 1.80 Digi Key Price Each 
5 | 4 | 8 (152.40mm) Wire Leads, Fig. | Description Part No. 1 10 100 
Stripped-Tinned .187" (4.76mm)..........00ce00- BH4AA-W-ND 259 234 1.95 Auto Power Plug 
Computer Clock Battery Replacement / “AA” Cell Holder ‘ABS Fused Auto Plug with LED, Black. —APPOOLND 225 2.03 200 
10 3 9” Wire Leads w/Conn., Velcro Pads Included........ BH3AA-211-ND 3.19 288 2.84 33 | ABS Fused Auto Plug with LED, Gray .. APP-002-ND 2.25 2.03 2.00 
“1/2AA” Cell Holders ‘ABS Fused Auto Plug with No LED, Black. APP-003-ND 2.07 1.86 1.84 
7 1 PC Mount, Solder Legs . BH1/2AA-ND. 148 134 1.12 Auto Power Assemblies 
PC Mount, Solder Legs . --|_ BH1/2AA-2-ND NEW! 70 64 58 34 | Gigarette Inline Socket, Plastic . ZA2010-ND 1.13 1.02 1.00 
“2/3A” Cell Holders — | Red Rubber Cap for Sockets ... ZA2081-ND 56 Jt 50 
i 35 | 12’ (3.66 meters) Coil Cord Assembly w/5A Fused Plug w/LED. ..| ZA5070-ND 5.84 526 5.19 
: PC Mount, Solder Legs . Bea ; 165 1.87 1.50 | | 36 | 12° (3.66 meters) 18AWG Cord Assembly, w/10A Fused Plug wLED...| ZAS071-ND 648 584 576 
7 | 1. | PCMount, Solder Legs . BH2/3A-2-ND NEW! 73 66 60 : 
ue Cover for PC Mount Holder | BHB/3AGND ‘50 «53S a5 | CL 37 {cop.amn) Sangre seer ce i Seal wiLED...... ZA5072-ND 6.20. 5.58 5.51 
“cP x meters) rd, 2.1mm xX 9.omm ug 
ee eeliHoldes 38 |” With 5A Fused Plug with LED ...........scscccessssesesseseseeseseeees ZA5073-ND 385 347 3.42 
12 [1 | PCMount, Solder Legs.......0.ececceeseeeeeeees BHC-ND. 202 182 1.76 , 
oF 12’ (3.66 meters) Cord, 2.1mm x 5.5mm DC Plug, 
Lantern Battery Replacement — “D” Cell Holders 39 | With 5A Fused Plug with LED Z85074-ND 6.11 5.50 5.42 
13 [4 | Uses Four UM-1 or DOals see BMD-S-ND 270 244 235 ¥ (0.30 meters) UL2468 Cord, Lead Acid ip, 
Coin Cell Holders — 12mm Cell Diameter 40 | With 24 Fused Plug with LED .......0....sscccesesesseseeseseeseceeees ZA5076-ND 432 389 3.84 
14 [1 | PCMount, Solder Legs, 2-2.5mm Call Height ........ BH501-ND NEW! 1.0487 80 | [7 6 (1.83 meters) Cord, 2.1mm x 5.5mm Rt. Angle DCPlug 
Coin Cell Holders — 16mm Cell Diameter with 3A Fused Plug with LED ........ 0.0... cee ce cence eee teen 2ZA5077-ND 3.85 3.47 3.42 
15] 4 | PCMount, Solder Legs, 1.6-3.2mm Call Height ..] _BH600-ND 92.83.70] | 4, | 8" (203.2mm), UL2468 Cord, Lead Acid Giip, 
16 SMT, Temp. Range -40°C to +245°C .. | BH600SM-ND 113 1.02.85 2Amm x 5.5mm DCPug.........eeceeceeeeeseeeeeeeeseeseeteeeeeeees ZA5350-ND 2.91 2632.59 
Coin Cell Holders — 20mm Cell Diameter 42 | 8" (203.2mm), UL2468 Cord, Lead Acid Clip, No Connector ZAS350-BND 254 229 225 
17] 2 | PCMount, Solder Legs 2.5-3.2mm Call Height BH800S-ND 60. 55. 54] | 43| Panel Mount, Power Socket, Insert Lock. . ZA2070-ND 3.36 3.00 2.71 
18 | 1 | PCMount, Solder Legs... BHS2T-C-ND ‘97.73. .62| | 43| Panel Mount, Power Socket, Screw Lock . ZA2060-ND 260 232 2410 
19 1 Vertical, for BR, CR2032 Battery BS-5-ND. 74 67 56 44 | Power Plug Splitter, One Male Plug-Two Receptacle Sockets w/LED...| ZA5018-ND 6.08 5.50 5.40 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 1057 


(i Memory Protection Devices “Budget Balancers” Battery Holders 


No. of Digi-Key Price Each 
Fig. | Cells | Description Part No. 1 10 100 
“N” Cell Holders 
1 1 Solder Tabs. . BHNL-ND 58 52 48 
2 2 Solder Tabs. . ... | BH2NL-ND 62 56 52 
“AAA” Cell Holders 
3 2 Solder Tabs. . BC2AAAL-ND 62 56 52 
4 4 Solder Tabs. BC4AAAL-ND 146 1.32 1.22 
5 4 Solder Tabs. . BH24AAAL-ND 99 89 82 
3 2 6” Wire Leads, Stripped-Tinned 3/16” (4.78mm) . BC2AAAW-ND 69 63 58 
4 4 6” Wire Leads, Stripped-Tinned 3/16” (4.78mm) . BC4AAAW-ND 149° 1.35 1.24 
5 4 6” Wire Leads, Stripped-Tinned 3/16” (4.78mm) . ... | BH24AAAW-ND 1.00 91 84 
“AA” Cell Holde: 
6 1 Solder Tabs. . BCAAL-ND 54 49 AG 
if 2 Solder Tabs. . BC12AAL-ND 60 54 50 
14 2 Solder Tabs. . BC22AAL-ND 58 52 48 
8 3 BC3AAL-ND 93 84 78 
9 4 BC4AAL-ND 92 83 76 
10 4 BH24AAL-ND 85 WE 7 
1 4 Solder Tabs. . BH14AAL-ND fh 65 60 
12 6 Solder Tabs. . BH26AAL-ND 1.20 1.08 1.00 
13 8 Solder Tabs. . BH48AAL-ND 146 1.32 1.22 
14| 2 | 6’ WireLeads, Stripped-Tinned 3/16” ) BC22AAW-ND 59 «5450 
8 3 6” Wire Leads, Stripped-Tinned 3/16” (4.78mm) BC3AAW-ND. 96 87 -80 
9 4 6” Wire Leads, Stripped-Tinned 3/16” (4.78mm) BC4AAW-ND. 1.00 91 84 
10 4 6” Wire Leads, Stripped-Tinned 3/16” ) BH24AAW-ND 93 84 78 
1 4 6” Wire Leads, Stripped-Tinned 3/16” (4.78mm) BH14AAW-ND 77 70 64 
12 6 6” Wire Leads, Stripped-Tinned 3/16” (4.78mm) ... | BH26AAW-ND 1.26 1.14 1.06 
13 8 6” Wire Leads, Stripped-Tinned 3/16” (4.78mm) ... | BH48AAW-ND 149 1.35 1.24 
“C” Cell Holders 
15 | Solder Tabs. . BHCL-ND 65 59 54 
16 2 Solder Tabs. . BH2CL-ND 1.24 112 1.03 
17 4 Solder Tabs. . BH240L-ND 1.37 1.24 1.15 
18 4 Solder Tabs. BH4CL-ND 163 1.47 1.36 
19 4 Solder Tabs. . BH220L-ND 1.75 1.58 1.46 
“D” Cell Holders 
20 1 Solder Tabs. . BHDL-ND 71 65 60 
21 2 Solder Tabs. . BH2DL-ND 1.37 1.24 1.15 
22 3 Solder Tabs. . BH3DL-ND 1.71. 1.54 1.42 
23 4 Solder Tabs. . BH24DL-ND 1.71 1.54 1.42 
24 4 Solder Tabs. BH4DL-ND 212. 191 1.77 


OMRON. Magnetic Swipe Card Readers 


Features: Low cost, compact, manual swipe reader Specifications: + Low power C-Mos technology » TTL-compactible interface (clock and data) + Cable harness included on V3B 
Series only * Mating connector for V3A Series is WM1727-ND (Housing) and WM1775-ND (Contact) 


Communication Dim. A Supply Track Digi-Key Price Each Omron 
Color Interface (mm) Cover Voltage 1 e4 Part No. 1 25 50 Part No. 
Black TTL (Qock + Data) 100 Yes 5 VDC = Read Z2066-ND 29.35 2642 23.48 V3B-4K 
Ivory TTL (Qock + Data) 90 Yes 5 VDC — Read 22064-ND 26.10 23.49 20.88 V3A-4K 
Ivory TTL (Cock + Data) 90 No 5 VDC Read Read 22065-ND 29.35 2642 23.48 VBA-6 


BS Z es 
Built-i SX 73 
Fis045 VW ; Ne Available 
: Available with RS-232 

Interface with RS-232 Interface Interface 
Manual Swipe Card Readers + Compact and lightweight designs + New high performance head a dFeed Card Readi Digi-Ke Price Each P; = 
mechanism. Applications: + Credit authorization terminals + Oredit card telephones + POS Fi SI ee d cu we a * He ie ae N u 1 ee s 100 Soares 
terminals + Time and attendance terminals + Banking terminals (ATM/CD). Specifications: ‘9: cea ce pee pecton aro: rte 
+ Power Supply Voltage: +5 VDC + Operating Temperature/Humidity: -20°C to 60°C/10 to 90%RH 1 1S02 3mA 8 ~ 150 cm/sec. Swipe PCR100-ND 28.22 622.58 1835 | ZUM1121S1 
+ Head Life: POR 100 - 300K passes, POR102 - 500K passes 1 | Iso1/lso2 6mA 10 ~ 150 cm/sec. Swipe POR102-ND 43.56 34.85 28.32 | ZU-M1242S1 
Manual Swipe Card Reader with Built-In RS-232 Interface and Decoder + Fully enclosed sef | 2 | ISO1/IS02 | 14mA | 10~ 150 cm/sec. RS-232 Swipe PORI08-ND 117.66 94.13 76.48 | ZU-M1242L4DK 
(port) powered card reader featuring two track capability with long life heads. Shipped with 3 1S02 10mA 10 ~ 120 cm/sec. Insertion PCR105-ND 4460 3568 28.99 | ZUM2121S11 
Pre coh eau ices ua oer a EE Mote +5 VDC + Operating | 4 |  \g2 15mA | 10~ 120 cm/sec. Geation PORI06-ND 55.86 44.69 36.31 | ZU-1852MALS 

SN ae cree Oe slant: Approx: 20g 4 | iso1isoz | 15mA | 10~100cm/seo. ection PCRIO7-ND 63.12 50.50 41.03 | ZU-1870MASTS 
Manual Insertion Card Readers: = High precision, high reliability. Applications: + Credit card 4 | 1s01/ISo2 15mA 10 ~ 150 cm/sec. Gection POR109-ND 61.86 49.49 40.21 | ZU-1870MMT4 
ie ee ea one. owe. ig tne 4 | Isotisoz | 15mA | 10~150cnVsec. | —RS-232 Gect PCRI10-ND 110.00 88.00 71.50 | ZU-1870MAtO1 
4 oh 4 . : 

Humidity: -20°C to 60°C / 10 to 90%RH + Head Life: PCR105/109/111 - 300K Passes, | > | 'S0¥/S02 | 15mA | 10 ~ 150 cm/sec. Rection Boag = 87-50 54.00 43.68 | 21890 
PCR106/PCR107 - 500K passes 5 | ISo1/lso2 15mA 10 ~ 150 cm/sec. RS-232 Gect POR112-ND 115.00 9200 74.75 | ZU-1890M101 
Manual Insertion Card Reader with Built-in RS-232 Interface and Decoder + For indoor | Cablefor Single Track Swipe Reader 200mm (Use with POR100) POR101-ND 7:50 — — | 2UHiM106A200 
applications + Shipped with 9 Pin D-Sub cable. Specifications: + Power Supply Voltage: +6 ~ +12 | Cable for Double Track Swipe Reader 200mm (Use with PCR102) PCR103-ND 7.50 ae — | ZUHM109A200 
VDC + Operating Temperature/Humidity: -10°C to 50°C/10 to 90%RH Cover for Single/Double Manual Swipe Reader (Use with POR100, PCR102) | | PCR104-ND 5.26 = = U1101M041 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1058 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Bourns' Multifuse products provide overcurrent protection against circuit faults and safeguard against 
potential overcurrent damage of critical circuitry and loads in a vast amount of applications. This series is 
made of highly conductive, carbon black loaded polymer material. When a short circuit occurs, the devices 
start to heat rapidly until they reach a critical temperature of approximately 120°C. At this point the densely 
packed crystalline polymer matrix changes to an amorphous structure as it undergoes a phase transforma- 
tion. Resistance increases by many orders of magnitude. The material will stay in this high-resistance state 
as long as the power is applied. The device will remain latched, providing continuous protection until the fault 


3.05 Max. 


a 


BOURNS Multiz™== Resettable Overcurrent Protectors 


is cleared and the power is removed. With the fault removed the resistance quickly returns to its original value 
and the device is ready to operate again. Agency Approvals: The MF-R & MF-RX product families have UL, 
CSA, and TUV recognition to 30 volts. UL #E17454S, CSA #CA110338, and TUV #E9772255.01 

MF-SM SERIES: This series is a SMT PTC Resettable Fuse designed for applications anywhere there is a 
low voltage power supply and a load to be protected including computers and peripherals, general electronics 
and automotive applications. They are fully compatible with current industry standards. Packaged per EIA 
481-2 standards. Agency Approvals: UL #£17454S, CSA #CA110338, and TUV #E9772255.01 


‘ol TT 


B 


7.62 Min. 


@20 AWG 


Side View End View 
Rated Current | Initial Resist. Post- Dimensions (mm) 
Max Imax. | (amps @ 23°C) | Ohms @ 23°C Trip A B Digi-Key Price Each Bourns 
Fig. Volt. Amps | Hold Trip Min. Max. Resist. (max.) (max.) —_ (nom.) Part No. il 10 100 500 1,000 Part No. 
1A 90 10 0.55 1.10 0.45 0.9 2.00 10.90 14.00 5.10 MF-R055/90-0-ND 15 69 63 -50 42 MF-R055/90-0 
1B 90 10 0.55 1.10 0.45 0.9 2.00 10.30 10.30 5.10 MF-R055/90U-0-ND 75 -69 63 -50 42 MF-R0O55/90U-0 
30 40 1.10 2.20 0.10 0.18 0.27 8.90 14.00 5.10 MF-R110-ND 54 50 45 36 31 MF-R110 
30 40 1.35 2.70 0.065 0.115 0.17 8.90 18.90 5.10 MF-R135-ND 54 50 45 36 31 MF-R135 
30 40 1.60 3.20 0.055 0.105 0.15 10.20 16.80 5.10 MF-R160-ND -60 55 50 AL 36 MF-R160 
30 40 1.85 3.70 0.04 0.07 0.11 12.00 18.40 5.10 MF-R185-ND 60 55 50 40 35 MF-R185 
60 40 0.10 0.20 2.50 4.50 7.50 7.40 12.70 5.10 MF-RO10-ND 48 44 40 32 26 MF-RO10 
60 40 0.17 0.34 2.0 3.2 8.00 7.40 12.70 5.10 MF-RO17-ND 48 44 40 32 28 MF-RO17 
on 60 40 0.20 0.40 1.50 2.84 4.40 7.40 12.70 5.10 MF-R020-ND 51 A7 43 34 29 MF-RO20 
60 40 0.25 0.50 1.00 1.95 3.00 7.40 12.70 5.10 MF-R025-ND 205i AT 43 34 29 MF-RO25 
60 40 0.30 0.60 0.76 1.36 2.10 7.40 13.40 5.10 MF-RO30-ND 51 A7 43 34 29 MF-RO30 
60 40 0.40 0.80 0.52 0.86 1.29 7.40 13.70 5.10 MF-RO40-ND 54 50 A5 36 30 MF-R040 
60 40 0.50 1.00 0.41 0.77 1.17 7.90 13.70 5.10 MF-RO50-ND 54 50 45 35 31 MF-RO5O 
60 40 0.65 1.30 0.27 0.48 0.72 9.70 15.20 5.10 MF-RO65-ND 54 50 45 36 31 MF-RO65 
60 40 0.75 1.50 0.18 0.40 0.60 10.40 16.00 5.10 MF-RO75-ND 54 50 A5 36 31 MF-RO75 
60 40 0.90 1.80 0.14 0.31 0.47 11.70 16.70 5.10 MF-RO90-ND 54 50 45 37 32 MF-RO90 
60 40 1.10 2.20 0.15 0.25 0.38 13.00 18.00 5.10 MF-RX110-ND 54 50 45 36 32 MF-RX110 
60 40 1.35 2.70 0.12 0.19 0.30 14.50 19.60 5.10 MF-RX135-ND 57 53 48 38 34 MF-RX135, 
60 40 1.60 3.20 0.09 0.14 0.22 16.30 21.30 5.10 MF-RX160-ND -60 55 50 40 35 MF-RX160 
2B 60 40 1.85 3.70 0.08 0.12 0.19 12.80 22.90 5.10 MF-RX185-ND -60 55 50 40 35 MF-RX185, 
60 40 2.50 5.00 0.05 0.08 0.13 21.30 26.40 10.20 MF-RX250-ND 66 61 55 43 37 MF-RX250 
60 40 3.00 6.00 0.04 0.06 0.10 24.90 30.00 10.20 MF-RX300-ND 69 64 58 46 40 MF-RX300 
60 40 3.75 7.50 0.03 0.05 0.08 28.40 33.50 10.20 MF-RX375-ND 72 66 60 48 42 MF-RX375 
30 40 0.90 1.80 0.07 0.12 0.22 7.40 12.20 5.10 MF-R090-0-009-ND 54 50 45 36 31 MF-RO90-0-009 
30 40 3.00 6.00 0.02 0.05 0.08 12.00 13.30 5.10 MF-R300-ND 69 64 58 45 39 MF-R300 
30 40 4.00 8.00 0.01 0.03 0.05 14.40 24.80 5.10 MF-R400-ND 72 66 60 48 42 MF-R400 
3 30 40 5.00 10.00 0.01 0.03 0.05 17.40 24.90 10.20 MF-R500-ND 78 72 65 52 45 MF-R500 
30 40 6.00 12.00 0.005 0.02 0.04 19.30 31.90 10.20 MF-R600-ND 81 75 68 53 46 MF-R600 
30 40 7.00 14.00 0.005 0.02 0.03 22.10 29.80 10.20 MF-R700-ND 84 77 .70 56 48 MF-R700 
30 40 8.00 16.00 0.005 0.02 0.03 24.21 32.90 10.20 MF-R800-ND 87 80 73 58 51 MF-R800 
30 40 9.00 18.00 0.005 0.01 0.02 24.21 32.90 10.20 MF-R900-ND -93 86 78 61 53 MF-R900 
4 30 40 2.50 5.00 0.025 0.048 0.07 11.99 18.30 5.10 MF-R250-0-010-ND 66 61 55 44 38 MF-R250-0-010 
Rated Current | Initial Resis. Post- Dimensions (mm) Cut Tape 
Max | I max. | (amps @ 23°C) | Ohms @ 23°C | Trip A B Cc D Digi-Key Price Each Tape & Reel* Bourns 
Fig.| Volt. | Amps | Hold Trip Rmin. Resist. | (max.) (max.) (max.) _(max.) Part No. ai 10 100 Size Pricing Part No. 
30.0 10 0.05 0.15 3.60 50.0 3.43 2.80 0.62 0.30 MF-USMDO05CT-ND 68 63 59 3,000 360.00/M MF-USMD005-2 
30.0 10 0.10 0.30 1.36 13.0 3.43 2.80 0.62 0.30 MF-USMD010CT-ND 68 63 59 3,000 360.00/M MF-USMD010-2 
30.0 10 0.20 0.40 0.40 5.00 3.43 2.80 0.62 0.30 MF-USMD020CT-NDt 68 63 59 3,000 360.00/M MF-USMD020-2 
5A | 6.0 40 0.35 0.75 0.32 1.30 3.43 2.80 0.62 0.30 MF-USMD035CT-ND 68 63 59 3,000 360.00/M MF-USMD035-2 
13.2 40 0.50 1.00 0.23 0.80 3.43 2.80 0.62 0.30 MF-USMDO50CT-ND. 71 67 62 3,000 380.00/M MF-USMD050-2 
6.0 40 0.75 1.50 0.13 0.195 3.43 2.80 0.62 0.30 MF-USMD075CT-ND 15 68 66 3,000 360.00/M MF-USMD075-2 
6.0 40 1.10 2.20 0.07 0.105 3.43 2.80 0.62 0.30 MF-USMD110CT-ND. 79 68 66 3,000 360.00/M MF-USMD110-2 
60.0 40 0.14 0.34 0.40 6.50 4.73 3.41 0.81 0.30 MF-MSMD014CT-ND 63 54 50 2,000 360.00/M MF-MSMD014-2 
30.0 80 0.20 0.40 0.40 6.00 4.73 3.41 0.81 0.30 MF-MSMD020CT-ND 56 48 44 2,000 320.00/M MF-MSMD020-2 
24.0 40 0.75 1.50 0.11 0.45 4.73 3.41 0.62 0.30 MF-MSMD075/24-2CT-ND 56 48 44 2,000 320.00/M MF-MSMD075/24-2 
16.0 100 1.10 2.20 0.04 0.21 4.73 3.41 0.62 0.30 MF-MSMD110/16-2CT-ND 56 48 44 2,000 320.00/M MF-MSMD110/16-2 
5B | 15.0 100 0.50 1.00 0.15 1.00 4.73 3.41 0.62 0.30 MF-MSMD050CT-ND 56 48 44 2,000 320.00/M MF-MSMD050-2 
13.2 100 0.75 1.50 0.11 0.45 4.73 3.41 0.62 0.30 MF-MSMD075CT-ND 56 48 44 2,000 320.00/M MF-MSMD075-2 
6.0 100 1.10 2.20 0.04 0.21 4.73 3.41 0.62 0.30 MF-MSMD110CT-ND 56 48 44 2,000 320.00/M MF-MSMD110-2 
6.0 100 1.25 2.50 0.035 0.14 4.73 3.41 0.48 0.30 MF-MSMD125CT-ND 56 48 44 2,000 320.00/M MF-MSMD125-2 
6.0 100 1.50 3.00 0.03 0.120 4.73 3.41 0.48 0.30 MF-MSMD150CT-ND 56 48 44 2,000 320.00/M MF-MSMD150-2 
t+ UL Pending * For Tape and Reel part number, change “CT” to “TR”. 
Rated Current | Initial Resis. | Post- Dimensions (mm) Cut Tape 
Max | | max. | (amps @ 23°C) | Ohms @ 23°C | Trip A B c D E F Digi-Key Price Each Tape & Reel* Bourns 
Fig. | Volt. | Amps | Hold Trip Rmin. Resist. |(max.) (max.) (max.) (max.) (max.) (min.) Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
60 10 0.30 0.60 0.900 4.80 | 7.98 3.18 5.44 71 71 2.16 MF-SM030CT-ND 74 63 58 2,000 420.00/M | MF-SM030-2 
60 40 0.50 1.00 0.350 1.40 | 7.98 3.18 5.44 rial 71 2.16 MF-SMO50CT-ND 74 63 58 2,000 420.00/M | MF-SM050-2 
33 40 1.10 2.20 0.120 0.41 7.98 3.00 5.44 Tal fl 2.16 MF-SM100/33-2CT-ND 74 63 58 2,000 420.00/M | MF-SM100/33-2 
6A| 30 40 0.75 2.20 0.230 1.00 | 7.98 3.18 5.44 yal 71 2.16 MF-SM075CT-ND 74 63 58 2,000 420.00/M | MF-SM075-2 
15 40 1.10 2.20 0.120 0.48 | 7.98 3.00 5.44 71 771 2.16 MF-SM100CT-ND 74 63 58 2,000 413.00/M | MF-SM100-2 
15 40 1.25 2.50 0.070 0.25 | 7.98 3.00 5.44 71 71 2.16 MF-SM125CT-ND 74 63 58 2,000 413.00/M | MF-SM125-2 
6 40 2.60 5.20 0.025 0.075 | 7.98 3.00 5.44 ral Al 2.16 MF-SM260CT-ND Wad 66 61 2,000 440.00/M_| MF-SM260-2 
33 40 1.50 3.00 0.060 0.23 | 9.50 3.00 6.71 71 71 3.68 MF-SM150/33-2CT-ND 77 66 61 1,500 440.00/M | MF-SM150/33-2 
6B 15 40 1.50 3.00 0.060 0.25 | 9.50 3.00 6.71 71 71 3.94 MF-SM150CT-ND 7 66 61 1,500 440.00/M | MF-SM150-2 
15 40 2.00 4.00 0.045 0.125 | 9.50 3.00 6.71 71 71 3.94 MF-SM200CT-ND hd, 66 61 1,500 440.00/M | MF-SM200-2 
15 40 2.50 5.00 0.024 0.085 | 9.50 3.00 6.71 71 71 3.94 MF-SM250CT-ND AE 66 61 1,500 440.00/M | MF-SM250-2 


* For Tape and Reel part number, change “CT” to “TR”. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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tyca / Electronics Raychem —_— PolySwitch Resettable Devices —NI— 


PolySwitch resettable devices protect electrical and electronic circuits against excessive current, voltage, and _ Definitions: Maximum Voltage: The highest voltage the device can withstand (in its tripped state) without 
temperature. After switching, the PolySwitch device is latched into its high-resistance, protective state by the damage. Hold Current: The maximum continuous current that will not cause the device to trip at 20°C. Trip 
small, sustained self-heating current. The device will reset only after it has cooled and the fault condition has Current: The minimum continuous current that will cause the device to trip at 20°C. Maximum Current: The 
been corrected, thus avoiding continuous cycling that could cause circuit damage. The device requires no _largest fault current, at rated voltage, the device can interrupt without being damaged. Maximum R: Maximum 
manual resetting or replacement. non-tripped resistance of the device. 


Fig. 1 — RGE and RHE Series Fig. 2— RXE Series Fig. 3 — RUE Series Fig. 4— Fig. 5 — LVR Series NEW! 


A B RTE Series 
AS prams = 


tok 


4Cor RXE005-RXE090 AXE 10-XEQ75 Hor 
RHEO70 ONLY . RUE090-RUE250 RUE300-RUE900 
These products function as the general pur- 
pose line of circuit protection devices and are 
This product series can be used in a wide vari- well suited for power supplies, alarm sys- These devices are also designed to be used RTE series poly 
i : tems, speakers, motors and many other ap- in a wide variety of general electronics appli- . 7 
o ot aie elaaeieds Gene ni plications. The RXE series range in hold cur- cations. They complement the RXE series by switches are spec- This product extends the proven 
ronics applications. The RGE devices feature rents from .05 to 3.75 amps and complement providing a smaller form factor with lower re- ifically designed PolySwitch technology of reset- 
high current carrying capability (up to 13 amps) the RUE devices by providing a higher volt- sistance and higher hold current capability for IEEE-1394 ap- table overcurrent protection into 
in a small package with fast trip times. age rating. (up to 9 amps). plications. higher voltage applications. 
Rated Initial 
Current (20°C) Max Resistance Dimensions 
Max (amps) Current | RMin. RMax. Recognized Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. | Volt. Hold Trip (Amp) (Q) (Q) By A B c Part No. aD 10 100 Part No. 
RGE Series 
1A 16 3.00 5.10 100 0.038 0.0653 UL, TUV, CSA 0.28 (7.1) 0.43 (11.0) 0.23 (5.8) RGE300-ND 61 56 51 RGE300 
1A 16 4.00 6.80 100 0.021 0.0393 UL, TUV, CSA 0.35 (8.9) 0.50 (12.8) 0.23 (5.8) RGE400-ND 62 58 52 RGE400 
1A 16 5.00 8.50 100 0.015 0.0236 UL, TUV, CSA 0.41 (10.4) 0.56 (14.3) 0.23 (5.8) RGE500-ND 64 59 54 RGES500 
1A 16 6.00 10.20 100 0.010 0.0191 UL, TUV, CSA 0.42 (10.7) 0.67 (17.1) 0.23 (5.8) RGE600-ND 68 63 57 RGE600 
1A 16 7.00 11.90 100 0.0077 0.0134 UL, TUV, CSA 0.44 (11.2) 0.78 (19.7) 0.23 (5.8) RGE700-ND 72 66 -60 RGE700 
1A 16 8.00 13.60 100 0.0056 0.0116 UL, TUV, CSA 0.50 (12.7) 0.82 (20.9) 0.23 (5.8) RGE800-ND ed 71 65 RGE800 
1A 16 9.00 15.30 100 0.0047 0.0093 UL, TUV, CSA 0.55 (14.0) 0.85 (21.7) 0.23 (5.8) RGE900-ND 85 78 71 RGE900 
1A 16 10.00 17.00 100 0.0040 0.0072 UL, TUV, CSA 0.65 (16.5) 0.99 (25.2) 0.23 (5.8) RGE1000-ND 95 88 -80 RGE1000 
1A 16 11.00 18.70 100 0.0037 0.0063 UL, TUV, CSA 0.69 (17.5) 1.02 (26.0) 0.23 (5.8) RGE1100-ND 1.04 96 .87 RGE1100 
1A 16 12.00 20.40 100 0.0033 0.0060 UL, TUV, CSA 0.69 (17.5) 1.10 (27.94) 0.43 (10.9) RGE1200-ND 1.12 1.03 94 RGE1200 
1A 16 14.00 23.80 100 0.0026 0.0045 UL, TUV, CSA 0.925 (23.5) 1.10 (27.94) 0.43 (10.9) RGE1400-ND 1.21 1.11 1.01 RGE1400 
RHE Series 
1c 16 0.7 1.4 40 0.300 0.546 UL, TUV, CSA 0.27 (6.86) 0.425 (10.8) 0.23 (5.8) RHE070-ND 55 51 46 RHEO070 
1B 16 4.0 7.0 100 0.018 0.029 UL, TUV, CSA 0.45 (11.4) 0.71 (18.0) 0.23 (5.8) RHE400-ND. 68 63 57 RHE400 
1B 16 45 7.8 100 0.022 0.036 UL, TUV, CSA 0.41 (10.4) 0.61 (15.6) 0.23 (5.8) RHE450-ND .70 65 59 RHE450 
1B 16 6.0 10.8 100 0.013 0.022 UL, TUV, CSA 0.44 (11.2) 0.83 (21.0) 0.23 (5.8) RHE600-ND. 76 70 64 RHE600 
1B 16 6.5 12.0 100 0.011 0.018 UL, TUV, CSA 0.50 (12.7) 0.88 (22.2) 0.23 (5.8) RHE650-ND. .80 74 67 RHE650 
1B 16 7.5 13.1 100 0.0094 0.0153 UL, TUV, CSA 0.55 (14.0) 0.93 (23.5) 0.23 (5.8) RHE750-ND 88 81 .74 RHE750 
1B 16 10.0 18.5 100 0.0062 0.0105 UL, TUV, CSA 0.69 (17.5) 1.04 (26.5) 0.43 (10.9) RHE1000-ND 1.10 1.01 92 RHE1000 
1B 16 13.0 24.0 100 0.0041 0.0069 UL, TUV, CSA 0.925 (23.5) 1.13 (28.7) 0.43 (10.9) RHE1300-ND 1.30 1.20 1.09 RHE1300 
1B 16 15.0 28.0 100 0.0032 0.0061 UL, TUV, CSA 0.925 (23.5) 1.13 (28.7) 0.43 (10.9) RHE1500-ND 1.39 1.28 1.16 RHE1500 
RXE Series 
2A 60 0.05 0.10 40 7.3 Tt UL, TUV, CSA 0.32 (8.0) 0.33 (8.3) 0.23 (5.8) RXE005-ND 44 At 37 RXE005 
2A 60 0.10 0.20 40 2.5: 4.50 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.46 (11.6) 0.23 (5.8) RXE010-ND 45 AL 38 RXE010 
2A 60 0.17 0.34 40 3.3 5.21 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.50 (12.7) 0.23 (5.8) RXE017-ND 45 42 38 RXE017 
2A 72 0.20 0.40 40 1.83 275 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.46 (11.7) 0.23 (5.8) RXE020-ND 46 43 39 RXE020 
2A 72 0.25 0.50 40 1.25 1.95 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.50 (12.7) 0.23 (5.8) RXE025-ND 7 43 39 RXE025 
2A 72 0.30 0.60 40 0.88 1.33 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.50 (12.7) 0.23 (5.8) RXE030-ND AT 44 40 RXE030 
2A 72 0.40 0.80 40 0.55 0.86 UL, TUV, CSA 0.30 (7.6) 0.53 (13.5) 0.23 (5.8) RXE040-ND 48 44 40 RXE040 
2A 72 0.50 1.00 40 0.50 0.77 UL, TUV, CSA 0.31 (7.9) 0.54 (13.7) 0.23 (5.8) RXE050-ND 48 45 Al RXE050 
2A 72 0.65 1.30 40 0.31 0.48 UL, TUV, CSA 0.37 (9.40) 0.57 (14.5) 0.23 (5.8) RXE065-ND 49 46 Al RXE065 
2A 72 0.75 1.50 40 0.25 0.40 UL, TUV, CSA 0.40 (10.2) 0.60 (15.2) 0.23 (5.8) RXE075-ND 50 A7 42 RXE075 
2A 72 0.90 1.80 40 0.20 0.31 UL, TUV, CSA 0.44 (11.2) 0.62 (15.8) 0.23 (5.8) RXE090-ND 53 49 44 RXE090 
2B 72 1.10 2.20 40 0.15 0.25 UL, TUV, CSA 0.50 (12.8) 0.69 (17.5) 0.23 (5.8) RXE110-ND 55 51 46 RXE110 
2B 72 1.35 2.70 40 0.12 0.19 UL, TUV, CSA 0.57 (14.5) 0.75 (19.1) 0.23 (5.8) RXE135-ND 58 54 AQ RXE135 
2B 72 1.60 3.20 40 0.09 0.14 UL, TUV, CSA 0.64 (16.3) 0.82 (20.8) 0.23 (5.8) RXE160-ND 61 67 51 RXE160 
2B 72 1.85 3.70 40 0.08 0.12 UL, TUV, CSA 0.69 (17.5) 0.88 (22.4) 0.23 (5.8) RXE185-ND 69 64 58 RXE185 
2B 72 2.50 5.00 40 0.05 0.08 UL, TUV, CSA 0.82 (20.8) 1.00 (25.4) 0.43 (10.9) RXE250-ND 68 63 57 RXE250 
2B 72 3.00 6.00 40 0.04 0.06 UL, TUV, CSA 0.94 (23.9) 1.13 (28.6) 0.43 (10.9) RXE300-ND 72 67 61 RXE300 
2B 72 3.75 7.50 40 0.03 0.05 UL, TUV, CSA 1.07 (27.2) 1.25 (31.8) 0.43 (10.9) RXE375-ND 5 69 63 RXE375 
RUE Series 
3A 30 0.90 1.80 40 0.070 0.12 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.48 (12.2) 0.20 (5.1) RUEO90-ND. 48 45 AL RUEO90 
3A 30 1.10 2.20 40 0.050 0.10 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.56 (14.2) 0.20 (5.1) RUE110-ND 49 46 AL RUE110 
3A 30 1.35 2.70 40 0.040 0.08 UL, TUV, CSA 0.35 (8.9) 0.53 (13.5) 0.20 (5.1) RUE135-ND 50 A7 42 RUE135 
3A 30 1.60 3.20 40 0.030 0.07 UL, TUV, CSA 0.35 (8.9) 0.60 (15.2) 0.20 (5.1) RUE160-ND. 53 49 44 RUE160 
3A 30 1.85 3.70 40 0.030 0.06 UL, TUV, CSA 0.40 (10.2) 0.62 (15.7) 0.20 (5.1) RUE185-ND. 56 52 47 RUE185 
3A 30 2.50 5.00 40 0.020 0.04 UL, TUV, CSA 0.45 (11.4) 0.72 (18.3) 0.20 (5.1) RUE250-ND 61 57 51 RUE250 
3B 30 3.00 6.00 40 0.020 0.05 UL, TUV, CSA 0.45 (11.4) 0.65 (16.5) 0.20 (5.1) RUE300-ND 67 62 56 RUE300 
3B 30 4.00 8.00 40 0.010 0.03 UL, TUV, CSA 0.55 (14.0) 0.76 (19.3) 0.20 (5.1) RUE400-ND. 73 67 61 RUE400 
3B 30 5.00 10.00 40 0.010 0.03 UL, TUV, CSA 0.55 (14.0) 0.95 (24.1) 0.40 (10.2) RUES00-ND. 79 73 66 RUESOO 
3B 30 6.00 12.00 40 0.005 0.02 UL, TUV, CSA 0.65 (16.5) 0.95 (24.1) 0.40 (10.2) RUE600-ND. 82 75 68 RUE600 
3B 30 7.00 14.00 40 0.005 0.02 UL, TUV, CSA 0.75 (19.1) 1.02 (25.9) 0.40 (10.2) RUE700-ND 86 79 72 RUE700 
3B 30 8.00 16.00 40 0.005 0.013 UL, TUV, CSA 0.85 (21.6) 1.12 (28.4) 0.40 (10.2) RUE800-ND. 89 82 75 RUE800 
3B 30 9.00 18.00 40 0.005 0.01 UL, TUV, CSA 0.95 (24.1) 1.14 (29.0) 0.40 (10.2) RUE900-ND 95 88 -80 RUE900 
RTE Series 
4 33 1.20 2.30 40 0.074 0.12 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.48 (12.2) 0.23 (5.8) RTE120-ND 51 AT 43 RTE120 
4 33 1.20 2.30 40 0.074 0.12 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.48 (12.2) 0.23 (5.8) RTE120TR-ND 915.00/3,000 RTE120-2 
4 33 1.35 2.50 40 0.059 0.10 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.56 (14.2) 0.23 (5.8) RTE135-ND 52 48 44 RTE135 
4 33 1.35 2.50 40 0.059 0.10 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.56 (14.2) 0.23 (5.8) RTE135TR-ND 930.00/3,000 RTE135-2 
4 33 1.90 3.00 40 0.045 0.063 UL, TUV, CSA 0.35 (8.9) 0.53 (13.5) 0.23 (5.8) RTE190-ND 60 55 50 RTE190 
4 33 1.90 3.00 40 0.045 0.063 UL, TUV, CSA 0.35 (8.9) 0.53 (13.5) 0.23 (5.8) RTE190TR-ND 1053.00/3,000 RTE190-2 
Rated Initial 
Current (20°C) Max. Max. Resistance Dimensions 
Operating (amps) Interrupt Interrupt Rmin Rmax Recognized Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. Volt. Hold Trip Volt. Current (Q) (Q) By A B c Part No. 1 10 100 Part No. 
NEW! LVR Line Voltage Series NEW! 
5A 240VAC 12 .27 265VAC 1.2ARMS 4.0 6.5 UL, TUV, CSA | .33 (8.3) -43 (10.7) .23 (5.8) | LVRO12S-ND 63 58 53 LVRO12S 
5B 240VAC 25 56 265VAC 3.5ARMS 1.3 21 UL, TUV, CSA | .38 (9.6) -69 (17.4) .23 (5.8) | LVRO25S-ND. Ae 66 60 LVRO25S 
5B 240VAC 40 90 265VAC 5.5ARMS 0.6 97 UL, TUV, CSA | .46 (11.5) —.77 (19.5) .23 (5.8) | LVRO40S-ND. 81 BY Ao} 68 LVRO40S 
(Continued) 
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Fig. 6 — RUSB Series Fig. 7 — RYC Series Power Distribution Switches SO-16 
Pin No. _| Pin Function 

A—SO-8 This series is designed for USB 5, 8, 13, 16 | Enable (Input): Logic-compatible 
self-powered hub applications such oie iret ne input oy 
as notebook PCs, self/bus-powered lypical. Low Input <1.9V typics 


stand-alone USB hubs, USB bus- 6,7, 14, 15) Fault Rag (Output): Active-low 
powered hubs in keyboards and 
USB peripherals such as CCD cam- 
eras. They help provide efficient 

am’ and reliable power switching and in- 
| fel LL rush current limiting capabilities. 


open-drain output. Indicates 
overcurrent, UVLO, OVLO and 
thermal shutdown 

Ground: Supply return 

Supply Input: Output MOSFE 
drain. Also supplies IOs internal 
circuitry. Connect to positive 


New PolySwitch RUSB devices are designed 


to meet USB and safety agency These USB power distribution switches enable power to USB ports supply 
requirements.The RUSB family of leaded upon USB controller commands. The switches signal the controller 2, 4, 10, 12] Switch Output: Output MOSFET 
resettable devices offers overcurrent protection when faults such as overcurrent, over-temperature, under-voltage source. Typically connect to 
for USB applications. lock-out (UVLO) or over-voltage lock-out (OVLO) are detected. switched side of load 
Fig. 8 — LTP Series Top View Fig. 9 — SRP Series Fig. 10 — SMD 
AAs A» Ht side view A -+——A—— -—c— 
' at: | 
tas | es SS ehel 
r [— 1+ Sid side view Recommended Pad Layout 
De «Dk Slit: 02 X.16 Ide ‘ ean a5 A ‘ 
‘Top View (0.5 X 4.0) View This product series is specifically designed for surface mount applications. The 
Pp These products help provide reliable, non- products range in hold currents from 0.3 amps to 3.0 amps and voltages from 6 volts to 
Similar to the SRP family of PolySwitch strap products, LTP devices help cycling protection for rechargeable batteries. 60 volts. These devices are ideally suited for high density board applications in 
provide reliable, noncycling protection for rechargeable batteries and Weldable nickel leads and a narrow, low- computer and computer peripheral products, telecommunications and general 
have a slim, low-profile design that makes them easy to install. LTP profile design make these devices extremely electronics applications. They are designed to be reflowed onto a PCB using standard 
devices also offer additional protection at elevated temperatures. easy to install on the edges of battery packs. surface mount processes. Packaged per EIA-481 standard. 
Rated Initial Dimensions 
Current (20°C) Resistance Inches (mm) 
Max (amps) Rmin. Rmax. A B c D E Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. Volt. Hold Trip (Q) (Q) max. max. max. min. max. Part No. 1 10 100 Part No. 
RUSB 
6B 6 0.75 1.3 0.110 0.177 .27 (6.9) -45 (11.4) 23 (5.9) -30 (7.6) -12 (3.1) RUSB075-ND 47 43 39 RUSBO75 
6A 16 0.90 1.8 0.070 0.121 .29 (7.4) -48 (12.2) 23 (5.9) -30 (7.6) 12 (3.1) RUSB090-ND 47 44 40 RUSBO090 
6A 16 1.10 2.2 0.050 0.096 .29 (7.4) -56 (14.2) 23 (5.9) .30 (7.6) 12 (3.1) RUSB110-ND 48 45 AM RUSB110 
6B 6 1.20 2.0 0.650 0.098 .27 (6.9) .46 (11.7) 23 (5.9) -30 (7.6) 12 (3.1) RUSB120-ND 49 45 Al RUSB120 
6A 16 1.35 2.7 0.040 0.075 -35 (8.9) -53 (13.5) 23 (5.9) -30 (7.6) -12 (3.1) RUSB135-ND 50 46 42 RUSB135 
6B 6 1.55 2.65 0.043 0.071 .27 (6.9) -46 (11.7) 23 (5.9) -30 (7.6) 12 (3.1) RUSB155-ND 50 A7 42 RUSB155 
6A 16 1.60 3.2 0.030 0.062 -35 (8.9) -60 (15.2) 23 (5.9) -30 (7.6) -12 (3.1) RUSB160-ND 52 48 44 RUSB160 
6A 16 1.85 3.7 0.030 0.055 -40 (10.2) -62 (15.7) 23 (5.9) -30 (7.6) 12 (3.1) RUSB185-ND 56 51 AT RUSB185 
6A 16 2.50 5.0 0.020 0.036 -45 (11.4) .72 (18.3) 23 (5.9) -30 (7.6) -12 (3.1) RUSB250-ND. 60 55 50 RUSB250 
Max. Lead Tape & 
Max. Fault | Fault Temp. during Ambient Cut Tape Reel 
Supply Flag Flag Output | Output | Control | Storage | Soldering Supply Operating Digi-Key Price Each Pricingt | Raychem 
Fig.| Voltage | Voltage |Current | Voltage | Current | Input Temp. (5 sec.) Voltage Temp. Pkg. Part No. il 10 100 2,500 Part No. 
RYC Series 
7A} +8V +8V 50mA +8 V 260°C SOIC-8 RYC8220-2MCT-ND 1.94 1.67 1.53 932.00/M | RYC8220-2M 
7A} +8V +8V 50mA +8V_ {Internally | -0.3to | -65°C to 260°C +3 to -40°C to SOIC-8 RYC8220-4MCT-ND 1.94 1.67 1.53 932.00/M | RYC8220-4M 
7B} +8V +8V 50mA +8V Limited | +12.0V | +150°C 260°C +5.5V +85°C SOIC-16 RYC8240-2WMCT-ND 3.47 2.97 2.73 2350.00/M ) RYC8240-2WM 
7B} +8V +8V 50mA +8 V 260°C SOIC-16 RYC8240-4WMCT-ND 3.47 2.97 2.73 2350.00/M |) RYC8240-4WM 
t+ For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND 
Rated 
Current (20°C) Max RMax Dimensions 
Max (amps) Current | Initial Recognized Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig.| Volt. | Hold Trip | (Amp) | (Ohms) By A B c D E Part No. 1 10 100 Part No. 
LTP Series 
8A 15: 70 1.45 100 0.200 UL, TUV, CSA | 0.87 (22.1) 0.20 (5.2) 0.05 (1.2)  0.30(7.5) 0.16 (4.1) LTP070-ND .70 65 59 LTPO70 
8B 15 70 1.45 100 0.200 UL, TUV, CSA | 0.87 (22.1) 0.20 (5.2) 0.05 (1.2) 0.30(7.5) 0.16 (4.1) LTP070S-ND .70 65 59 LTPO70S 
8A | 24 1.00 2.5 100 0.130 UL, TUV, CSA | 0.91 (23.1) 0.20 (5.2) 0.04 (1.0) 0.22(5.5) 0.16 (4.1) LTP100-ND .70 65 59 LTP100 
8B 24 1.00 2.5 100 0.130 UL, TUV, CSA | 0.91 (23.1) 0.20 (5.2) 0.04 (1.0) 0.22(5.5) 0.16 (4.1) LTP100S-ND 70 65 59 LTP100S 
8A | 24 1.80 3.8 100 0.068 UL, TUV, CSA | 1.02 (26.0) 0.20 (5.2) 0.04 (1.0) 0.22(5.5) 0.16 (4.1) LTP180-ND .70 65 59 LTP180 
8B | 24 1.8 3.8 100 0.068 UL, TUV, CSA | 1.02 (26.0) 0.20 (5.2) 0.04 (1.0) 0.22(5.5) 0.16 (4.1) LTP180S-ND .70 65 59 LTP180S 
8A | 24 1.90 4.2 100 0.057 UL, TUV, CSA | 0.92 (23.4) 0.43 (11.0) 0.04 (1.1)  0.30(7.6) 0.21 (5.4) LTP190-ND 68 62 57 LTP190 
8A | 24 2.60 5.2 100 0.042 UL, TUV, CSA | 1.02 (26.0) 0.47 (11.9) 0.04 (1.0) 0.28(7.0) 0.24 (6.1) LTP260-ND 89 82 74 LTP260 
8A | 24 3.0 6.3 100 0.031 UL, TUV, CSA | 1.25 (31.8) 0.53 (13.5) 0.043 (1.1) 0.35 (8.9) 0.26 (6.6) LTP300-ND 89 82 74 LTP300 
8A | 24 3.1 6.0 100 0.030 UL, TUV, CSA | 1.02 (26.0) 0.62 (15.9) 0.04 (1.0)  0.28(7.0) 0.24 (6.1) LTP310-ND 93 86 78 LTP310 
8A | 24 3.4 6.8 100 0.027 UL, TUV, CSA | 1.02 (26.0) 0.62 (15.9) 0.04 (1.0)  0.20(5.0) 0.24 (6.1) LTP340-ND 93 86 .78 LTP340 
Rated 
Current (20°C) Max RMax Dimensions 
Max (amps) Current | Initial Recognized Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. | Volt. | Hold Trip | (Amp) | (Ohms) By A B c D F Part No. 1 10 100 Part No. 
SRP 
9 15 1.20 2.70 100 0.16 UL, TUV, CSA | 0.87 (22.1) 0.20 (5.2) 0.04 (1.0) = = SRP120-ND 62 57 52 SRP120 
9 15 1.75 3.80 100 0.09 UL, TUV, CSA | 0.91 (23.1) 0.20 (5.2) 0.04 (1.0) = = SRP175-ND 62 57 52 SRP175 
9 30 2.00 4.40 100 0.06 UL, TUV, CSA | 0.92 (23.4) 0.43 (11.0) 0.04 (1.1) = = SRP200-ND 62 67 52 SRP200 
9 30 3.50 6.30 100 0.03 UL, TUV, CSA | 1.25 (31.8) 0.53 (13.5) 0.04 (1.1) _ _ SRP350-ND 66 61 55 SRP350 
9 | 30 | 4.20 7.60 100 0.024 | UL, TUV,CSA | 1.28 (32.4) 0.54 (13.6) 0.04 (1.1) = = SRP420-ND 66 61 55 | SRP420 
Rated 
Current (20°C)| Max | RiMax Dimensions Cut Tape Tape & Reelt 
Max (amps) Current | Initial Recognized Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. | Volt.| Hold Trip | (Amp) | (Ohms) By A (max.) B (max.) C (max.) D E F Part No. 1 10 100] Size Pricing | Part No. 
SMD 
10 60 | 0.30 0.60 10 48 UL, TUV, CSA -314 (7.98) 125 (3.18) 214 (5.44) .12(3.1)  .200(5.1) .09 (2.3) | SMDO30CT-ND 86 .74 68] 2,000} 412.00/M | SMD030-2 
10 60 | 0.50 1.00 10 1.4 UL, TUV, CSA -314 (7.98) 125 (3.18) 214 (5.44) .12(3.1)  .200(5.1) .09 (2.3) | SMDOSO0CT-ND 86 .74 .68] 2,000] 412.00/M | SMD050-2 
10 30 | 0.75 1.50 40 1.0 UL, TUV, CSA -314 (7.98) 125 (3.18) 214 (5.44) .12(3.1)  .200(5.1) .09 (2.3) | SMDO75CT-ND 86 .74 68} 2,000} 412.00/M | SMDO75-2 
10 | 30 | 1.10 2.20 40 48 UL, TUV, CSA .314 (7.98) 118 (3.00) .214 (5.44) .12(3.1)  .200(5.1) .09 (2.3) | SMD100CT-ND 82 .70 .65]} 2,000} 391.00/M | SMD100-2 
10 15 | 1.25 2.50 40 25 UL, TUV, CSA -314 (7.98) 118 (3.00) 214 (5.44) .12(3.1) .200(5.1) .09 (2.3) | SMD125CT-ND 82 .70 65] 2,000} 391.00/M | SMD125-2 
10 15 | 1.50 3.00 40 25 UL, TUV, CSA -370 (9.40) = .118 (3.00) -264 (6.71) .18(4.6)  .240(6.1) .09 (2.3) | SMD150CT-ND 86 .74 68] 1,500} 412.00/M | SMD150-2 
10 15 | 2.00 4.00 40 0.125 | UL, TUV, CSA -370 (9.40) = .118 (3.00) 264 (6.71) .18(4.6)  .240(6.1) .09 (2.3) | SMD200CT-ND 86 .74 68] 1,500} 412.00/M | SMD200-2 
10 15 | 2.50 5.00 40 085 UL, TUV, CSA -370 (9.40) = .118 (3.00) 264 (6.71) .18(4.6)  .240(6.1) .09 (2.3) | SMD250CT-ND 86 .74 68] 1,500} 412.00/M | SMD250-2 
10 6 2.60 5.20 40 075 UL, TUV, CSA -314 (7.98) 118 (3.00) 214 (5.44) 12 (3.1) .200(5.1) .09 (2.3) | SMD260CT-ND 86 .74 68} 2,000} 391.00/M | SMD260-2 
10 6 3.00 6.00 40 048 UL, TUV, CSA .314 (7.98) 118 (3.00) 214 (5.44) .12(3.1)  .200(5.1) .09 (2.3) | SMD300CT-ND 82 .70 .65]} 2,000} 391.00/M | SMD300-2 
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Fig. 11 — 
miniSMD 


Fig. 12— microSMD Fig. 13 — nanoSMD 


A 


136 alas 


(3.45) 


Le mf he mf 
.07 .07 
(1.78) (1.78) 


Recommended Pad Layout 
The miniSMD resettable devices extremely small size makes them 
excellent choices for keyboard and mouse ports, SCSI devices, battery 
packs, PC cards and sockets, cellular modems and phones, and 
portable electronic equipment. SMT packaging for automated assembly 
compared to SMD the miniSMD offers: 40% reduction in size, 300% 
faster time to trip, 50% reduction in DC resistance, 66% reduction in 
profile, 80% reduction in mass and drop in replacement for the NANO 2 
device in many applications. 


Side View 


t 


=A 


Series: 


iC 


-—A— 


Top View 


Side View 


This product series is designed for surface-mount applications. Its 
smaller component size enables installation on crowded printed 
circuit boards and in small end-user devices such as digital 
cameras, personal digital assistants (PDAs) and palm-top 
computers. The new low hold current devices are ideal for 
protecting industrial sensors and data acquisition systems. 


Top View 


|} A —__+| 


The nanoSMD series reduces the component size to a 1206 
footprint, nearly half the size of the microSMD series and 
one-quarter the size of the popular miniSMD series. The 
industries fastest time to trip. Smaller size saves board 
space and cost. Compatible with high volume electronics 


assembly. 
Rated 
Current (20°C) | Max | RiMax Cut Tape Tape & Reelt 
Max (amps) Current) Initial Recognized Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. | Volt. Hold Trip | (Amp) |(Ohms) By A (max.) B (max.) C (max.) Part No. u 10 100 Size Pricing Part No. 
miniSMD 
11 60 0.14 0.34 10 6.0 UL, TUV, CSA -186 (4.73) -134 (3.41) 035 (.89) MINISMDC014CT-ND 63 55 50 2,000 304.00/M MINISMDC014-2 
11 24 0.50 1.00 40 1.0 UL, TUV, CSA -186 (4.73) -134 (3.41) .025 (.62) MINISMDCO50CT-ND 63 55 50 2,000 304.00/M MINISMDC050-2 
11 13.2 0.75 1.50 40 A5 UL, TUV, CSA -186 (4.73) -134 (3.41) 025 (.62) MINISMDC075CT-ND 63 55 50 2,000 304.00/M MINISMDC075-2 
11 6 11 2.2 40 21 UL, TUV, CSA -186 (4.73) -134 (3.41) .025 (.62) MINISMDC110CT-ND 63 55 50 2,000 304.00/M MINISMDC110-2 
11 6 1.5 3.0 40 AW UL, TUV, CSA -186 (4.73) -134 (3.41) 019 (.48) MINISMDC150CT-ND 63 55 50 2,000 304.00/M MINISMDC150-2 
11 6 2.0 4.0 40 .07 UL, TUV, CSA -186 (4.73) -134 (3.41) 048 (1.22) MINISMDC200CT-ND 79 68 63 2,000 380.00/M MINISMDC200-2 
microSMD 
12 30 0.05 0.15 10 50 UL, TUV, CSA -135 (3.43) -110 (2.80) -034 (.85) MICROSMDOOS5CT-ND 63 55 50 4,000 350.45/M MICROSMD005-2 
12 30 0.10 0.25 10 15 UL, TUV, CSA -135 (3.43) -110 (2.80) 034 (.85) MICROSMD010CT-ND 72 64 55 4,000 441.00/M MICROSMD010-2 
12 6 0.35 0.75 40 1.3 UL, TUV, CSA -135 (3.43) -110 (2.80) .025 (.62) MICROSMD035CT-ND 2 64 55 4,000 441.00/M MICROSMD035-2 
12 13.2 0.50 1.0 40 -90 UL, TUV, CSA -135 (3.43) -110 (2.80) 025 (.62) MICROSMDOS50CT-ND 63 55 50 4,000 305.00/M MICROSMD050-2 
12 6 0.75 1.5 40 40 UL, TUV, CSA -135 (3.43) -110 (2.80) .025 (.62) MICROSMDO75CT-ND 63 55 50 4,000 305.00/M MICROSMD075-2 
12 6 1.10 2.2 40 21 UL, TUV, CSA -135 (3.43) -110 (2.80) 019 (.48) MICROSMD110CT-ND 63 55 50 4,000 305.00/M MICROSMD110-2 
12 6 1.50 3.0 40 AL UL, TUV, CSA -135 (3.43) -110 (2.80) 048 (1.22) MICROSMD150CT-ND -70 60 55 4,000 335.00/M MICROSMD150-2 
nanoSMD 
13A 6 0.50 1.00 40 0.7 UL, TUV, CSA -134 (3.40) 071 (1.80)  .047 (1.20) NANOSMDMOS50CT-ND 66 57 52 3,000 318.00/M NANOSMDMO050-2 
13A 6 5 1.50 40 0.29 UL, TUV, CSA -134 (3.40) 071 (1.80)  .047 (1.20) NANOSMDM075CT-ND 66 57 52 3,000 318.00/M NANOSMDM075-2 
13A 6 1.00 1.80 40 0.21 UL, TUV, CSA -134 (3.40) 071 (1.80) 047 (1.20) NANOSMDM100CT-ND 66 57 52 3,000 318.00/M NANOSMDM100-2 
13B 6 1.50 3.00 40 0.11 UL, TUV, CSA -134 (3.40) 075 (1.90) .055 (1.40) NANOSMDC150CT-ND 66 57 52 3,000 318.00/M | NANOSMDC150-2 
t+ For Tape and Reel Part Number change CT-ND to TR-ND. 
TujCO | Electronics Raychem i 
crcutrecrecron (NIB W/ Overcurrent Fuses — FT600 Series 
Benefits: * When combined with a SiBar™ overvoltage protection device, assists equipment in meeting regulatory standards with no additional series components + Improved temperature A Sy 
tise performance over other similar SMT fuse devices under sneak current testing * High density placement in multi-port system designs iE e 
Target Applications: - xDSL and ADSL linecards and modems + T1/E1 systems * Twisted pair telecom ports requiring Telcordia GR-1089, UL60950 and FCC Part 68 compliance < 
Features: + The lightning robust surface-mount fuse offers overcurrent protection from power faults »* Designed to assist equipment in complying with telecom specifications including 
UL60950, FCC Part 68, and Telcordia GR-1089 
Specifications: - Termination Material: Silver-plated brass + Body Material: Ceramic 
Ampere Voltage Typical Dimensions Cut Tape 
Rating Rating Resistance Inches (mm) Digi-Key Price Each Tape & Reelt Raychem 
(A) (V) Q A B c Part No. al 10 100 Size Pricing Part No. 
1.25 250 0.1 0.413 (10.5) 0.133 (3.4) 0.133 (3.4) FT600-1250CT-ND 1.47 1.26 1.16 2,500 705.00/M FT600-1250-2 
2.00 250 0.05 0.413 (10.5) 0.133 (3.4) 0.133 (3.4) FT600-2000CT-ND 1.54 1.32 1.21 2,500 738.00/M FT600-2000-2 


+ For Tape and Reel Part Number change CT-ND to TR-ND. 


PolySwitch® TSM600-250 


The TSM600-250 is an overcurrent protection device designed for DSL and other telecommu- 
nications network equipment applications. 

The TSM600-250 incorporates two matched, low-resistance PPTC components into a single 
device yielding balanced protection on tip-and-ring lines with minimal attenuation of data 
transmission. 


(.203) (.203) 
17.6 —| 
(651) 


Operating IHOLD Resistance Time to Trip Tape & Reel 
Voltage (mA) (Ohm) ** @3A (Seconds) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Raychem 
(Vdc) @20°C = =@60°C Rmin Rtyp Rimax* Typ. Max. Part No. 1 10 100 Part No. 200 Part No. 
250 250 140 1.0 3.5 7.0 0.8 6 TSM600-250-2CT-ND 252 2.31 2.10 | TSM600-250-2TR-ND 378.00 TSM600-250-2 
250 250 140 1.0 3.0 5.0 1.0 6 TSM600-250-RA-2CT-ND 2.66 2.44 2.22 | TSM600-250-RA-2TR-ND 398.70 TSM600-250-RA-2 


*Maximum device resistance, measured 1-hour post reflow or post trip **Resistance per PPTC device 


PolySwitch® Resettable Devices — 
TR Series 


These product families help provide protection against power cross and power induction surge as defined in 
ITU, Telcordia, and UL. 


Fig. 2— Encapsulated TR Series 
[ej 


= 


Rated 
Current (20°C) Max RMax Dimensions 
Max | Oper. (amps) Current | Initial Recognized Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. | Volt.| Vdc Hold Trip (Amp) | (Ohms) By A B Cc Part No. 1 10 100 Part No. 
1 250 60 0.080 0.16 3 20.0 UL, TUV, CSA 0.189 (4.80) 0.366 (9.30) 0.150 (3.80) TRO80U-ND* 66 61 55 TR250-080U 
1 250 60 0.120 0.24 3 10.0 UL, TUV, CSA 0.236 (6.00) 0.394 (10.00) 0.150 (3.80) TR120U-ND* 66 61 55 TR250-120U 
1 250 60 0.145 0.29 3 6.5 UL, TUV, CSA 0.236 (6.00) 0.394 (10.00) 0.150 (3.80) TR145U-ND* 66 61 55 TR250-145U 
1 250 60 0.180 0.50 10 2.0 UL, TUV, CSA 0.410 (10.40) 0.496 (12.60) 0.150 (3.80) TR180U-ND* 83 76 69 TR250-180U 
2 250 60 0.120 0.24 3 8.0 UL, TUV, CSA 0.256 (6.50) 0.433 (11.00) 0.180 (4.60) TR120-ND* 73 68 61 TR250-120 
2 250 60 0.145 0.29 3 6.0 UL, TUV, CSA 0.256 (6.50) 0.433 (11.00) 0.180 (4.60) TR145-ND* 73 68 61 TR250-145 
2 600 60 0.150 0.30 3 12.0 UL, CSA 0.531 (13.50) 0.496 (12.60) 0.236 (6.00) TR150-ND* 1.15 1.06 .96 TR600-150 
2 600 60 0.150 0.30 3 10.0 UL, CSA 0.531 (13.50) 0.496 (12.60) 0.236 (6.00) TR150RA-ND* 1.24 1.14 1.04 TR600-150-RA-B-0.5 
* Warning: TR devices are not intended for continuous utility line voltage such as 120/220V or 240Vdc. Operating Voltage: 60Vdc 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Raychem 


CIRCUIT PROTECTION 


tyca i Flectronics 
SiBar Thyristor Surge Protectors 


SiBar thyristor surge protectors are designed specifically for telecommunications and computer telephony applications, including: * Modems 
+ Fax machines + PBX Systems + Phones +» POS Systems »« Analog and digital linecards +» Other customer premise and network equipment 
requiring protection. 


[+220 (5.59)*| 
["18(4.57) | 


Features: - Bidirectional transient voltage protection + High off-state impedance + Low on-state voltage + High surge capability * Short- 
circuit failure mode + Surface-mount technology + UL 497B recognized, file #E179610 


SiBar thyristor surge protectors are bidirectional silicon devices that foldback in the presence of transient overvoltage faults. When the 
breakover voltage of a SiBar device is exceeded, the device switches from high to low impedance to protect sensitive downstream equipment 
from harmful voltage surges. The device remains latched in a low-impedance state until the current decreases below the hold current, at 
which point the device returns to its high-impedance state. 

SiBar devices may be used in conjunction with PolySwitch resettable devices in telecommunications applications, including network 
equipment and customer premise equipment. Proper selection of both devices can provide reliable, self-resetting overvoltage and overcurrent 
protection, allowing designers to meet worldwide telecommunications standards and to lower equipment-service and warranty cost. 
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Recommended Pad Layout 


Vpm | YBo 'y Vip Cy 'Tsm Cut Tape 
max. max. min. max. typ. min. Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Raychem 
(Vv) (V) (mA) (Vv) (pF) (A) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
215 325 200 5.0 20 22 TVB280CT-ND 1.07 92 85 = = = TVB280-050 
165 265 200 5.0 20 22 TVB330CT-ND 1.07 92 85 = = = TVB330-050 
270 370 175 5.0 50 60 TVB270SCCT-ND 1.50 1.29 1.18 TVB270SCTR-ND 2,500 719.00/M TVB270SC 
200 320 175 5.0 50 60 TVB200SCCT-ND 1.50 1.29 1.18 TVB200SCTR-ND 2,500 719.00/M TVB200SC 
170 265 175 5.0 50 60 TVB170SCCT-ND 1.50 1.29 1.18 TVB170SCTR-ND 2,500 719.00/M TVB170SC 
270 370 175 5.0 20 22 TVB270SACT-ND 74 63 58 TVB270SATR-ND 2,500 353.00/M TVB270SA 
200 320 175 5.0 20 22 TVB200SACT-ND .99 85 78 TVB200SATR-ND 2,500 473.00/M TVB200SA 
170 265 175 5.0 20 22 TVB170SACT-ND 99 85 .78 TVB170SATR-ND 2,500 473.00/M TVB170SA 
270 365 175 3.0 22 22 TVA270SACT-ND 69 64 58 TVA270SATR-ND 5,000 360.00/M TVA270SA 


Panasonic. Circuit Protect Element Series Surface Mount Package 


Shuts off the circuit current in a quick and stable manner. Our Circuit protector element series protect 
semiconductors and their circuits with excellent shut-off characteristics. Suitable for protection of interface 
circuit in PC and OA equipment. 

Features: + Shut-off characteristics are extremely stable + Low internal resistance and voltage drop + Molded 
in flame retardant package + The package is molded with a high dimensional accuracy * Small sized surface- 
mount type package, enabling high-density mounting + UL Certified * Operating ambient and storage 


temperature: -55°C to +125°C. 

Precautions in use: Applying continuously a current exceeding the rated current causes heating of the 
package and can be dangerous. Please use these elements to circuits in the secondary side only. Applying 
excessive power causes bursting of the package and can be dangerous. Since these elements do not 
correspond to current fuses, etc., according to legal regulations, avoid using symbols for these elements in 
circuit diagrams that may cause confusion with tubular fuses. 


Fig. 1 — Small New Mini-Power Fig. 2 — S-Mini Type Rated Break-down Internal Rated Cut Tape 
Package (2-pin) Package (2-pin) Current Current Resistance | Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | (A) (A) +20% (mo) (vy) Part No. 1 10 100 | PartNo. Size | Pricing 
Small New Mini-Power Package (2-Pin) UNHS200 Series 
0.5 1.0 130 50 UNHS20000LCT-ND 57 46 35 UNHS20000LTR-ND | 1,500 | 160.00/M 
0.7 1.4 95 50 UNHS20100LCT-ND 57 AG 35 UNHS20100LTR-ND | 1,500 | 160.00/M 
1.0 2.0 58 50 UNHS20200LCT-ND 57 46 35 UNHS20200LTR-ND | 1,500 | 160.00/M 
1 1.2 24 45 50 UNHS20300LCT-ND OF 46 35 UNHS20300LTR-ND | 1,500 | 160.00/M 
1.5 3.0 38 50 UNHS20400LCT-ND 57 46 35 UNHS20400LTR-ND | 1,500 | 160.00/M 
1.8 3.6 30 50 UNHS20500LCT-ND 57 46 35 UNHS20500LTR-ND | 1,500 | 160.00/M 
23 46 22 50 UNHS20600LCT-ND 57 AG 35 UNHS20600LTR-ND | 1,500 | 160.00/M 
S-Mini Type Package (2-Pin) UNHZ200 Series 
0.7 1.4 93 50 UNHZ20100LCT-ND 54 43 33 UNHZ20100LTR-ND | 3,000 | 143.00/M 
2 1.0 2.0 59 50 UNHZ20200LCT-ND 54 43 33 UNHZ20200LTR-ND | 3,000 | 143.00/M 
1.2 24 46 50 UNHZ20300LCT-ND 54 43 33 UNHZ20300LTR-ND | 3,000 | 143.00/M 
15: 3.0 35 50 UNHZ20400LCT-ND 54 43 33 UNHZ20400LTR-ND | 3,000 | 143.00/M 


Micro Chip Fuse Surface Mount “0603” (1608) Size 


Features: + Small size 0603 (1608) » Sharp fusing characteristics (Very fast acting) + Pb free Applications: 
+ Computer and peripheral equipment, mobile phone and other digital devices Approved Safety Standards: 


Specifications: + Operating Temperature Range: -40°C to +125°C + Fusing Current / Fusing Time (at 
25°C): 100% rated current / 4 hours, Min., 200% rated current / 1 sec., Max., 300% rated current / 0.2 sec., 


* C-UL(CSA)C22.2 No. 248-14: File No. E194052: UL 248-14: File No. E194052 Max. 
Rated Rated Internal R. Cut Tape Tape & Reel 
Current | Voltage | Marking (mohm) Digi-Key Price Each Pricing Panasonic 
(A) (VDC) Code Max. @ 25°C | Part No. a 10 100 5,000 Part No. 
ERB-FE Series 
0.5 32 F 330 P11353CT-ND 42 39 -30 P11353TR-ND 161.79/M ERB-FEOR50U 
1.0 32 H 120 P11354CT-ND 42 39 -30 P11354TR-ND 161.79/M ERB-FE1ROOU 
1.5 32 K 70 P11355CT-ND 42 39 -30 P11355TR-ND 161.79/M ERB-FE1RS50U 
2.0 32 N 50 P11356CT-ND 42 39 -30 P11356TR-ND 161.79/M ERB-FE2RO0OU 
2.5 32 fe) 38 P11357CT-ND 42 39 30 P11357TR-ND 161.79/M ERB-FE2R50U 
3.0 32 Ri 31 P11358CT-ND 42 39 -30 P11358TR-ND 161.79/M ERB-FE3ROOU 
EI 10 4.0 24 Ss 22 P11359CT-ND 42 39 -30 P11359TR-ND 161.79/M ERB-FE4RO0U 
Fusing current (A) 5.0 24 F 17 P11360CT-ND 42 39 -30 P11360TR-ND 161.79/M ERB-FES5ROOU 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Littelfuse 


ESD Transient Voltage Suppression Arrays 


Input Protection, Data Buss Protection, Analog Device Input Protection, or a Voltage 
Clamp. 
Features: 


This is an array of SCR/Diode bipolar structures for ESD and over-voltage protection. 
The SCR Structures are designed for fast triggering, if a transient pulse is detected with 
a voltage level greater than one VB_, negative or positive pulse, the device will be 


V+ O — | activated. + Fast Switching Times + Low Input Leakage + Low Input Capacitance + Operating 
ify Some of the applications where this device works very well is for Microprocessor/Logic Temperature Range: -40°C to 105°C 
IN INO: ESD Human Body Model (HBM) Capability for SP720 —- SP721 ESD Human Body Model (HBM) Capability for SP723 — SP724 
$ RD Dischg. | CD Dischg. | +VDDischg. 
J ? a HBM Standard Mode R c ESD(V) HBM Standard) Mode Resistor Cap. Voltage 
v-O ‘ a Air 3302 150pF >15kV IEC 1000-4-2 | HBM, Air Discharge 3300 150pF 15kV 
IEC 1000-4-2 Direct 3302 150pF >4kV (Level 4) HBM, Direct Discharge 3302 150pF 8kV 
7 i MIL- Modified HBM 1.5kQ. 100pF 8kV 
Direct, Dual Pins 3302 150pF >8kV 
tag a STD-3015.7 | Standard HBM 1.5kQ 100pF 2kV 
Diagram MIL-STD-3015.7 Direct, In-Circuit 1.5kQ 100pF >15kV EIAJ IC121 Machine Model Oka 200pF 400V 
No. of Equivalent Equivalent 
Input Operating Input Quiescent SCR ON SCR ON Input Input Switch 
Arrays per Voltage Leakage Supply Threshold | Resistance | Capacitance Speed Digi-Key Price Each Littelfuse 
Package Package (V supply) Current (nA) Current (nA) (V) (Ohms) (pF) (nSec) Part No. it 10 100 Part No. 
16-SOIC 14 2-30 5 50 1 1 3 2 F2163-ND 3.06 2.82 2.12 SP720AB 
16-Dip 14 2-30 5 50 V1 xf 3 2 F2164-ND 3.06 2.82 2.12 SP720AP. 
8-SOIC 6 2-30 5 50 5 Pa) 1 3 2 F2165-ND 2.11 1.95 1.47 SP721AB 
8-Dip 6 2-30 5 50 Wa 1 3 2 F2166-ND 2.11 1.95 1.47 SP721AP. 
8-SOIC 6 2-30 5 50 V1 0.5 5 2 F2167-ND 2.80 2.58 1.94 SP723AB 
8-Dip 6 2-30 5 50 14 0.5 5 2 F2168-ND 2.86 2.64 1.98 SP723AP. 
SOT-23 (6 pin) 4 1-20 1 100 (Max.) 1 1 3 = F2169CT-ND* 1.93 1.79 1.35 SP724AHT 


* For Tape and Reel pricing, change CT-ND to TR-ND and call Digi-Key for pricing. NOTE: The SP724 is covered by Littelfuse patent 4567500 


PTC Resettable Devices Surface Mount 
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Dimensions (mm) 


Series A(max.) | B (max.) 


Dimensions (mm) 


c 


Series B(max.) c D 


1812L 050-150 4.62 3.30 0. 


.69 


3425L 9.50 3.68 4.57 


1812L 200-260 4.62 3.30 1 


5 


PTC Resettable devices utilize a unique polymer-based, Positive 
Temperature Coefficient (PTC) material to protect electrical circuits 
against overcurrent conditions. 

PTC Resettable Operation: In normal operation, the Littelfuse PTC has 
many conductive paths and a very low resistance. In an overcurrent 
condition, the temperature of the polymer material rises. This 
dramatically reduces the conductive paths resulting in an immediate rise 
in resistance. In this condition the device provides circuit protection by 
significantly limiting the flow of current. However, once the cause of the 


initial overcurrent condition is eliminated, the Littelfuse PTC cools down 
and resets to a low resistance value permitting the normal current flow to 
resume. 

Agency Approvals: + UL: Recognized under Components Program of 
Underwriters Laboratories + CSA: Recognized under Component 
Acceptance Program of the Canadian Standards Association * TUV 
approved 

ELECTRICAL DEFINITIONS: = thold: Hold Current: maximum current 
device will sustain for 4 hours without switching at 20°C = Itrip: Trip 


Current: minimum current that will switch the device into a high 
resistance state at 20°C + Isc: Maximum short circuit current device can 
withstand at rated voltage * Ril: Minimum initial resistance of device at 
20°C, prior to tripping + Rat: Maximum measured resistance in the 
nontripped state 1 hour post reflow with reflow conditions of 245°C for 20 
seconds. 

NOTE: Devices are not intended to be used for continual, repeated 
tripping. CAUTION: Operation beyond the specified ratings may result in 
damage and possible arcing and flame. 


Volt. Max. Time Resistance Cut Tape 
'hold ltrip Rating Isc to Trip (Q) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Littelfuse 
Series (A) (A) (V) (A) | Current (A) Time (Sec) Ril Rat Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
1.5 3.0 15.0 40 8.0 5.0 0.060 0.250 F2105CT-ND 63 54 49 F2105TR-ND 1,500 270.00/M 3425L150DR 
3425L 2.0 4.0 15.0 40 8.0 12.0 0.050 0.150 F2106CT-ND 63 54 49 F2106TR-ND 1,500 270.00/M 3425L200DR 
2.5 5.0 15.0 40 8.0 25.0 0.035 0.100 F2107CT-ND 63 54 49 F2107TR-ND 1,500 270.00/M 3425L250DR 
3.0 6.0 15.0 40 8.0 32.0 0.020 0.060 F2108CT-ND 63 54 49 F2108TR-ND 1,500 270.00/M 3425L300DR 
0.50 1.00 15.0 40 8.0 0.15 0.100 1.000 F2156CT-ND 61 57 43 F2156TR-ND 2,000 236.25/M 1812LO50PRT 
0.75 1.50 13.2 40 8.0 0.30 0.075 420 F2157CT-ND 56 52 40 F2157TR-ND 2,000 216.00/M 1812LO075PRT 
1812L 1.10 2.20 6.0 40 8.0 0.30 0.040 226 F2158CT-ND 56 52 40 F2158TR-ND 2,000 216.00/M 1812L110PRT 
1.25 2.50 6.0 40 8.0 0.25 0.045 184 F2159CT-ND 56 52 40 F2159TR-ND 2,000 216.00/M 1812L125PRT 
1.50 3.00 6.0 40 8.0 0.30 0.040 137 F2160CT-ND 56 52 40 F2160TR-ND 2,000 216.00/M 1812L150PRT 
2.00 4.00 6.0 40 8.0 2.50 0.018 .070 F2161CT-ND 81 75 57 F2161TR-ND 1,000 333.50 1812L200MR 
0.20 0.40 15.0 40 8.0 0.05 0.600 2.50 F2109CT-ND 66 62 A7 F2109TR-ND 4,000 255.15/M 1206LO020YRT 
0.25 0.50 15.0 40 8.0 0.08 0.550 2.30 F2110CT-ND 66 62 47 F2110TR-ND 4,000 255.15/M 1206LO025YRT 
0.35 0.70 6.0 40 8.0 0.10 0.250 -800 F2111CT-ND 66 62 47 F2111TR-ND 4,000 255.15/M 1206LO035YRT 
1206L 0.50 1.00 6.0 40 8.0 0.10 0.090 0.60 F2112CT-ND 66 62 AT F2112TR-ND 3,000 255.15/M 1206LOS50WRT 
0.75 1.50 6.0 40 8.0 0.20 0.070 0.30 F2113CT-ND 66 62 A7 F2113TR-ND 3,000 255.15/M 1206LO75WRT 
1.10 2.20 6.0 40 8.0 0.30 0.040 0.18 F2114CT-ND 66 62 A7 F2114TR-ND 3,000 255.15/M 1206L110WRT 
1.50 3.00 6.0 40 8.0 0.40 0.030 0.12 F2115CT-ND 66 62 47 F2115TR-ND 3,000 255.15/M 1206L150WRT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Littelfuse 


PulseGuard® SMT ESD Suppressor 
Fig. 1 0603 
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PulseGuard ESD suppressors provide protection for electronic devices 
against the threat of electrostatic discharge (ESD). Employing a voltage 
variable material to switch between high resistance and low resistance 
states, shunting ESD transients away from sensitive circuitry. Pulse- 
Guard suppressors comply with ESD specifications (IEC 61000-4-2, 

MIL-STD-883C (Packages: 0402,0603), MIL-STD-883E (Packages: 

0805, SOT-23), USB, IEFE1394, and Infiniband™ Electrical Specifica- 
tions: + Trigger Voltage’: 1,000V, 1,200V (Package 0402), typical 
+ Clamping Voltage’: 150V,200V (Package 0402), typical + Rated 
Voltage: 6VDC (Package 0402), 24VDC, max. * Capacitance 2: 0.055pF 
+ Response Time’: <1 ns + Leakage Current: 501A max. (Package 
0402), <inA + ESD Pulse Withstand’: 1,000 pulses minimum + Op- 
erating Temperature: -65°C to +125°C 


Cut Tape Tape 
Digi-Key Price Each] Digi-Key & Reel 
Fig. | Part No. 1 10 |Part No. Pricing 
1 |F1320CT-ND 70.65 |F1320TR-ND 290.00/1000 
2 |F1321CT-ND 1.23 1.14 )F1321TR-ND 1417.50/3000 
3 |F2162CT-ND 2.07 1.92 |F2162TR-ND 855.50/1000 
4 |FI403CT-NDNEW! 84  .78 |FI403TRNDNEW! 348.00/1000 


Telecom Nano*® Fuse i. . -WE 
“0461” Series ep 
% of Amp.| Opening Time 128 

Rating (Min./Max.) ero 18-25) 

100% 4hours, min. 1188 

250% | 1 sec, min; 120 max. | 5, (i26F" (3.43) 


Surface mount overcurrent protection from power cross and allows com- 
pliance with lightning surges. Meets UL 1950 3rd Edition (formerly UL 1459) 
power cross requirements stand alone. Designed to allow compliance with 
Bellcore/Telcordia GR-1089-OORE and FOC 47 part 68 Surge Specifications. 
+ Interrupting Ratings: 50 A @250 VAC »« Operating Temperature Range: 
-55°C to 125°C + Materials: Body: Ceramic; Terminations: Silver Plated 
Brass Caps + Soldering Parameters: Reflow Solder - 230°C, 30 seconds 
maximum. Wave solder -260°C, 3 seconds maximum + Packaging Specifi- 
cations: 24mm Tape and Reel per BA-RS481. (IEC 268 part 3); 2500 fuses 
per reel 


Cut Tape Tape& Reel 
Amp | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate | Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 
0461 Series 


5 Fi449CT-ND 1.47. 1.37 1.03 
1.25 | FISSOCT-ND 1.47 1.37 1.03 
2.00 | FISSICT-ND 1.47 1.37 1.03 


Fi449TR-ND 567.00/M 
FISSOTR-ND 567.00/M 
FISS1TR-ND _567.00/M 


“0402” (1005) Slimline™ Very 
Fast Acting Thin-Film 0435 Series 


cay 


% of Amp. Opening Time 
Rating (Min./Max.) 


100% 4 hours, min. 
200% 5 Sec., max 
300% 0.2 Sec.,max 


(51) 


+ Operating Temperature: -55°C to 90°C + Voltage Rating: 24V + Materials: 
Body: Epoxy Substrate; Terminations: Copper/Nickel/Tin-Lead Cover Coat: 
Conformal Coating + Soldering Parameter: Reflow Solder-260° C, 30 
seconds maximum + Packaging Specification: 8mm Paper Tape and Reel 
per BA-RS481-1 (IEC 286, part 3) ; 10,000 per reel. + Interrupting Ratings: 
35 A@24 V AC/DC 


Cut Tape Tape& Reel 
Amp | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate | Part No. 1 10 100 | Part No. 10,000 
0435 Series — Very Fast-Acting 


-250 | F1440CT-ND 1.02 95 72 | FI440TR-ND 392.00/M 
.375 | F1441CT-ND 1.02 95 72 | FI441TR-ND 392.00/M 
-500 | F1442CT-ND 1.02 95 72 | F1442TR-ND 392.00/M 
-750 | F1443CT-ND 1.02 95 72 | F443TR-ND = 392.00/M 
1.00 | F1444CT-ND 1.02.95 72 | F444TR-ND__392.00/M 
1.25 | Fi445CT-ND 1.02 95 72 | FI445TR-ND 392.00/M 
1.50 | Fi446CT-ND 1.02 95 72 | FI446TR-ND = 392.00/M 
1.75 | F1447CT-ND 1.02 95 72 | Fi447TR-ND 392.00/M 
2.00 | F1448CT-ND 1.02 95 72 | F448TR-ND  392.00/M 


“0603” (1608) Slimline™ Very Fast 
Acting Thin-Film 0434 Series 


Notes: 1. 8kV direct discharge method, per IEO61000-4-2 2. Measured at 6 
VDC. Testing at fast ESD pulse rated (1-20 Hz) may cause a change in leakage 
current performance (6A, max) 


SMTelecom™ Fuse WE 
+ Surface mount overcurrent protection .590 > 

from lightning and power cross + Ideal (14.99) 300 
for use in telecommunication equipment —.095 f¢ (5.08) 
including modems, fax machines, desk (2.41) 

top phones, answering machines and 165 < 

line cards. (4.19) 

Electrical Specifications: + Short Cir- 

cuit Capabilities: UL1459 / UL 1950 % Amp. | _ Opening Time 


3rd. Edt.: 40 amperes @ 600 VAC; 7 
amperes @ 600 VAC; 2.2 amperes @ = 7 
600 VAC = Interrupting Ratings: 10,000 apne. Rca 
amperes @ 125V; 100 amperes @ 250V 7 ° 


Rating (Min./Max.) 


Marking code AL 
varies with 
amperage rating 


100% 4 hours, min. 012 


% Amp Opening 
Rating Time at 25°C 


> 031 


(305) << 787) 


c or -063 
“ig 4.60) 
Slimline 0603 is identical to the popular (431 Series) mounting pad and 
electrical specifications but has a lower profile and enhanced soldering cap- 
abilities. Specifications: + Construction Material: Body: Epoxy substrate; Ter- 
minations: Copper/nickel/tin-lead (95/5); Cover Coat: Conformal Coating 
+ Interrupting Ratings: 50 Amps at 32V AC/DC (.25-1A) or 35 Amps at 32V 
AC/DC (1.25-5A) + Operating Temperature: -50°C to +90°C + Voltage Rat- 
ing: 32V + Tape and Reel Specification: 8mm wide reels that are in com- 
pliance with BA-RS481 


200% 5 sec., max. 
300% 0.2 sec., max. 


NEW) “0603” (1608) Lead Free 
SlimLine™ Very Fast Acting Thin- 


Film 0467 Series WE 
Marking code 
% of Amp. Opening Time varies with 
Rating at 25°C amperage rating ~~ a4 
100% 4 hours, min. 012 4 (787) 
200% 5 sec., max. (305) Ry = 
~ 063 
300% 0.2 sec., max. a pri < (1.60) 


SlimLine 0603 Lead Free complies with electronic industry environmental 
standards for lead reduction. Product is compatible with lead-free solders and 
higher temperature profiles. Mounting pad and electrical performance is 
identical to Littelfuse 0431 and 0434 Series of product. Alloy based element 
construction provides superior inrush withstand characteristics (It) over 
ceramic or glass based 0603 fuse products. 

Specifications: 

+ Voltage Rating: 32V AC/DC = Construction Material: Body: Advanced High 
Temperature Substrate; Terminations: Copper/Nickel/100% Tin; Hement 
Cover Coat: Conformal Coating + Interrupting Ratings: 50A at 32V AC/DC 
(0.25-1A), 35A at 32V AC/DC (1.25-5A) + Operating Temperature: -55°C to 
+90°C + Tape and Reel Specifications: 8mm wide reels that are in 
compliance with EIA-RS481-2 (IEC 286, part 3) 


Mark- Cut Tape T&R 
Amp| ing | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate |Code | Part No. 1 10 100] PartNo. 5,000 
0467 Series 

.250| D FI389CT-ND 93 .87 .66| FI389TR-ND 360.45/M 
375) E FIS90CT-ND .93 .87 .66| FIS90TR-ND 360.45/M 
500) F FIS91CT-ND 93 .87 .66| FI391TRND 360.45/M 
.750| G FI392CT-ND .93 .87 .66| FI392TR-ND 360.45/M 
1.00] H FI393CT-ND .93 .87 .66| FI393TR-ND  360.45/M 
1.25] J FISQ4CT-ND .93 .87 .66| FI394TR-ND 360.45/M 
1.50] K FISQS5CT-ND .93. 87 .66| FIS95TR-ND 360.45/M 
1.75] L FIS96CT-ND 93.87. .66| FIS96TR-ND 360.45/M 
2.00] N FIS97CT-ND =.93' 87.66} FIS397TR-ND 360.45/M 
2.50| 0 FIS98CT-ND 93 .87 .66| FI398TR-ND 360.45/M 
3.00) P. FIS99CT-ND 93 .87 .66| FI399TR-ND 360.45/M 
3.50] R FI400CT-ND 93 .87 .66| FI400TR-ND  360.45/M 
4.00] S FI401CT-ND 93 .87 .66| FI401TRND 360.45/M 
5.00} T FI402CT-ND .93 87 .66| FI402TR-ND  360.45/M 


“4206” (3216) SMF Very Fast Acting 
and Slo-Blo® Thin-Film Fuse 


WE 
Dimensions - In. (mm) 
A B c 
Very Fast | .122 063 047 Vv > 
Acting (3.10) (1.60) (1.19) Cc A 
5 124 060 045 Ba 
Slo-Blo® | (3.45) (1.52) (1.14) Be 
Amp. Opening Time at 25°C 
Rating Very Fast Acting Slo-Blo® 
100% 4 hours min. — 
200% 5 sec., max. 1 sec. min., 120 sec. max. 
300% 0.2 sec., max. 0.1 sec. min., 3 sec. max. 
800% = 0.002 sec. min., .05 sec. max. 


Specifications: + Construction Materials: Body: Epoxy Substrate, Termina- 
tions: Copper/Nickel/Tin-Lead (95/5). Cover Coat: Conformal Coating » Oper- 
ating Temperature Range: -55°C to +125°C + Solderability: Withstands 60 
seconds above 200°C up to 260°C max. + Tape and Reel Specifications: 
Supplied on 8mm wide reels that are in compliance with BA-RS481-2 (equi 
alent to IEC 286 part 3). Packaged 3,000 fuses per reel. + Voltage Ratings: 
125-.375A (125V) .500-2.00A (63V) 2.5-3.0A (32V) 4.0-7.0A (24V) 


Cut Tape Tape & Reel 
Amp} i Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing 


Rate Part No. 1 10 100 | Part No. 5,000 


+ Operating Temperature Range: -55°C to +125°C + Voltage Rating: 
250V Specifications: + Construction Materials: Body: Melamine 
substrate; Terminations: Copper/nickel/tin-lead (95/5) + Soldering 
Parameters: Reflow Solder: 250°C, 10 sec. max.; Wave Solder: Not 
recommended + Packaging Specifications: 24mm Tape and Reel per 
BA-RS481, (Equivalent to IEC 286, part 3.) + Performance Character- 
istics: Complies with FOC 47 Part 68 Longitudinal Surge and Metallic 
Surge; Bellcore GR-1089-OORE 


Cut Tape Tape & Reel 
Amp | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate | Part No. 1 10 (100 | PartNo. 2,000 
0436 Series 
.750| FI2Z80CT-ND 1.84 1.71 1.29 = — 
1.50| Fi283CT-ND 1.84 1.71 1.29 | F1283TR-ND 710.00/M 


0434 Series 
FIS60CT-ND  .85 .79 .60 | Fi360TR-ND 
FIS361CT-ND 85.79.60 | Fi361TR-ND 
FI362CT-ND 85 .79 .60 | Fi362TR-ND 
FIS363CT-ND 85.79 .60 | Fi363TR-ND 
FIS64CT-ND 85.79 _.60 | Fi364TR-ND 
FIS65CT-ND 85 .79 .60 | FIS365TR-ND 
FIS66CT-ND .85 .79 .60 | FIS366TR-ND 
FI367CT-ND 85 = .79_.60 | Fi367TR-ND 
FIS368CT-ND 85 .79 .60 | Fi368TR-ND 
FIS69CT-ND _.85_—.79_.60 | FiS69TR-ND 
FI370CT-ND 85 =~ .79_-.60 | Fi370TR-ND 
FI371CT-ND 85.79.60 | Fi371TR-ND 
FI372CT-ND 85 _—-.79_—.60 | Fi372TR-ND 


.250 
375 
500 
.750 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.50 
3.00 
4.00 
5.00 


326.70/M 
326.70/M 
326.70/M 
326.70/M 
326.70/M 
326.70/M 
326.70/M 
326.70/M 
326.70/M 
326.70/M 
326.70/M 
326.70/M 
326.70/M 


ANTVIOZ-H-AC/IODTMOS 


Mark- Cut Tape Tape & Reel 
Amp| ing | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing 
Rate| Code | Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 

0429 Series — Very Fast-Acting 
125) FB |FI270CT-ND .86 80 .61)FI270TRND 330.75/M 
.200) FO |FI271CT-ND .70 66 .50)FI271TRND 271.35/M 
.250| FD |FI230CT-ND .70 66 .50)FI230TRND 271.00/M 
.375| FE |Fi231CT-ND .70 66 .50/FI231TRND  271.00/M 
500) FF |FI232CT-ND .70 66 .50)FI232TRND 271.00/M 
.750| FG |FI233CT-ND .70 .66 .50)FI233TR-ND 271.00/M 
1.00) FH |FI234CT-ND .70 66 .50)FI234TR-ND 271.00/M 
1.25] FJ |Fi235CT-ND .70 66 .50)FI235TRND 271.00/M 
1.50| FK | FI236CT-ND .70 66 .50/FI236TRND  271.00/M 
1.75] FL |Fl237CT-ND .70 66 .50)FI237TR-ND 271.00/M 
2.00} FN |FI238CT-ND .70 .66 .50|FI238TR-ND 271.00/M 
2.50} FO |Fl272CT-ND .70 66 .50|FI272TR-ND 271.35/M 
3.00} FP |FI273CT-ND .70 66 .50|FI273TR-ND 271.35/M 
4.00} FS_|Fl274CT-ND_ .70 66 .50|FI274TRND  271.35/M 
5.00} FT |FI275CT-ND .86 .80 .61|FI275TR-ND  330.75/M 
7.00| FU |FI276CT-ND_ 86 .80 .61 |FI276TR-ND _ 330.75/M 
0430 Series — Slo-Blo® 

500) TF |FI260CT-ND 1.02 95 .72 |FI260TR-ND 392.00/M 
1.00) TH |FI261CT-ND 1.02 95 .72 |FI261TR-ND 392.00/M 
1.50] TK | FI262CT-ND 1.02 95 .72 |FI262TR-ND 392.00/M 
2.00} TN |FI263CT-ND 1.02 .95 .72 |FI263TR-ND  392.00/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


¢ Fax: 218-681-3380 


(to33) 1065 


Littelfuse 


“1206” (3216) Slimline™ Very Fast 
Acting Thin-Film 0433 Series 


.023 


% of Amp. | Opening Time (058), AL 
Rating (Min./Max.) 
100% 4 hours, min. cf 
200% 5 Sec., max < 125 g 
300% 0.2 Sec.,max i all (3.18) 


Mounting pad and electrical specification are identical to the popular (429) 
Series specifications. 

Specifications: 

+ Construction Materials: Body: Epoxy Substrate; Terminations: Copper/ 
Nickel/Tin-Lead (95/5); Cover Coat: Conformal Coating + Operating Tem- 
perature: -55°C to 90°C = Interrupting Ratings: 0.125 - .375A (SOA@125V 
AC/DO), 0.5 - 2A (S0A@63V AC/DC), 2.5 - 3A (50A@B2V AC/DC) + Tape and 
Reel Specification: Supplied on 8mm wide reels that are in compliance with 
BA-RS481-2 (IEC 286, part 3) + Voltage Ratings: .125-.375A (125V) .500- 
2.00A (63V) 2.5-3.0A (32V) 


Mark- Cut Tape Tape & Reel 
Amp} ing | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate | Code | Part No. 1 10 100 | Part No. 5,000 
0433 Series — Very Fast-Acting 

125} B | FI373CT-ND 68 .63 .48| FI373TR-ND  260.55/M 
-200} C |FI374CT-ND 68 .63 .48| FI374TR-ND  260.55/M 
-250| D | FI375CT-ND 68 .63 .48| FI375TR-ND  260.55/M 
375} E | FI376CT-ND 68 .63 .48) FIS376TR-ND  260.55/M 
50} F |FIS77CT-ND- .68 .63 .48) FI377TR-ND  260.55/M 
60 | .6 | FI378CT-ND .68 .63 .48/ F1378TR-ND  260.55/M 
.75| G |FI379CT-ND .68 .63 .48) FI379TR-ND  260.55/M 
80} .8 |FI380CT-ND 68 .63 .48) FI380TR-ND 260.55/M 
1.0] H |FIS81CT-ND 68 .63 .48| FI381TR-ND 260.55/M 
1.25) J |FIS82CT-ND .68 .63 .48| FI382TR-ND 260.55/M 
1.5] K | FIS384CT-ND 68 .63 .48| FI384TR-ND 260.55/M 
1.75} L | FIS85CT-ND 68 .63 48) FI385TR-ND 260.55/M 
20) N |FIS86CT-ND .68 .63 .48| FI386TR-ND  260.55/M 
25 | O |FI387CT-ND .68 .63 .48| FI387TR-ND  260.55/M 
3.0; P | FIS88CT-ND .68 .63 .48| FI388TR-ND  260.55/M 


“41206” (3216) Lead-Free Slimline™ 
Very Fast Acting Thin-Film 0466 Series 


023 
% Amp Opening (0.58) g 
Rating Time at 25°C 
100% | 4hours, min. sf -~ 
200% 5 sec., max. < 125 . 
300% 0.2 sec., max. 060s" (3.18) 

(1.52) 
Features: 


* Complies with electronic industry environmental standards for lead reduc- 
tion + Product is compatible with lead-free solders and higher temperature 
profiles * Bement covering material is resistant to industry standard cleaning 
operations » Mounting pad and electrical performance is identical to Littelfuse 
429 and 433 Series products * Alloy based element construction provides 
superior inrush withstand characteristics (It) over ceramic or glass based 
1206 chip fuse products 

Specifications: 

+ Voltage Ratings: 125V (.125-.375A), 63V (.500-1.75A), 32V (2, 2.5A), 24V 
(3-10A) + Operating Temperature: -55°C to +90°C » Interrupting Ratings: 
0.125-.375A (50A at 125 V AC/DC), 0.5-2A (50A at 63 V AC/DC), 2.5-3A (50A 
at 32 V AC/DC), 4-10A (35A at 24V AC/DC) * Construction Material: Body: 
Advanced High Temperature Substrate, Terminations: Copper/Nickel/100% 
Tin, Bement Cover Coat: Conformal Coating 


Tape and Reel Specifications: 
8mm Tape and Reel per HA-RS481-2 (IEC 286, part 3) 


Mark- Cut Tape Tape & Reel 
Amp| ing | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate | Code | Part No. 1 10 100 | Part No. 5,000 


0466 Series — Very Fast-Acting 


FI458CT-ND .75 .70 
FI459CT-ND 75.70 
FI460CT-ND 75.70 
FI461CT-ND = .75-—.70 
FI463CT-ND_.75__—.70 


FI458TR-ND = 287.55/M 
FI459TR-ND = 287.55/M 
FI460TR-ND = 287.55/M 
FI461TR-ND = 287.55/M 
FI463TR-ND —_287.55/M 


125} B | FI450CT-ND .75 .70 .53|FI450TR-ND 287.55/M 
2 | C |FI451CT-ND .75 .70 .53)FI451TRND 287.55/M 
25 | D |FI452CT-ND .75 .70 .53|FI452TRND 287.55/M 
.375| E |FI453CT-ND .75 .70 .53|FI453TR-ND 287.55/M 
ES) F |FI454CT-ND .75 .70 .53|FI454TR-ND  287.55/M 
.75| G |FI455CT-ND .75 .70 .53|FI455TRND 287.55/M 
1 H |FI456CT-ND .75 .70 .53)FI456TRND 287.55/M 
1.25) J |FI465CT-ND .75 .70 .53)FI465TRND 287.55/M 
1.5) K |FI462CT-ND .75 .70 .53|FI462TRND 287.55/M 
1.75| L |FI466CT-ND .75 .70 .53|FI466TRND 287.55/M 
2 N |FI457CT-ND) .75 .70 ~.53) Fi457TR-ND 287.55/M 
25] O |FI464CT-ND .75 .70 .53)FI464TRND 287.55/M 

P’ 53 

Ss 53 

Ti: 53 

U 53 

x 53 


SMF Omni-Blok® Fuse Block with PICO IIl™ WG PL > 
2® A ® 
Nano” Very Fast Acting and 125 Volt 
= ® a 
Slo-Blo® Fuses AE in Very Fast-Acting raat 
The SMF Omni-Blok® Fuseholder permits quick and (3.81) Pico Fuses 
easy replacement of Nano® SMF surface mount fuses. 2 ce 
The fuse block and pre-installed fuse combination can ~*. A . : 
be placed on the PC board in one efficient manu- Pee SS 198 Electrical | ss (264) B05 (2-41) 
facturing operation. (9.73) 715.03) Characteristics: patna: 
Specifications: + Electrical: 7A, 125V + Molded Parts: is P i 1#2986-981 
Thermoplastic (94V0) + Ambient Temperature: -55°C to +125°C * Soldering Rating | Amperage Blow Time Con i cl pian 
Parameters: Infrared: 445°F (230°C), 30 sec. + Packaging: 16mm wide Tape 100% 1416-15 4 hours, min. hater jalgs 
and Ree! per EIA Standard 481. Installed fuses have silver plated end caps, in- 200% 1/16-10 | 5 seconds, max. B er ULaavo 
stalled to accommodate solder reflow process. Use 451 Series Fast Acting 200% 42-15 10 seconds, max. ey: ti 
Fuse with tin/lead alloy plated end caps for replacement purposes of the 154 Bpoxy.coatng, green. 
Series product. Use 452 Series Slo-Blo® Fuse with tir/lead alloy plated end — = 
caps for replacement purposes of the 154xxxT Series. Amp. | Volt. Digi-Key Price Each 
Rating | Rating Part No. al 10 100 
Cut Tape Tape & Reel R251 Series — Non Color-Coded Type 
Amp. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 0625 | 125 F820-ND 1.38 1.29 89 
Rate | Part No. a 10 100 Part No. 1,500 125 125 F821-ND 1.02 95 66 
154 Series - Very Fast Acting 250 125 F822-ND 1.02 95 66 
250] FIZ1I9CT-ND 2.39 2.23 1.68 | FI219TRND 923.00/M 375 | 125 F823-ND 1.02 95 66 
500 | FI220CT-ND 239 223 1.68 | FIZ20TRND — 923,00/M en | aoe Bea A ae 2 a 
750 | FI221CT-ND 2.03 1.89 1.43 | Fl221TR-ND 784.00/M 1 000 125 F826-ND 85 79 55 
1.00 | Fl222CT-ND 2.03 1.89 1.43 | Fl222TR-ND 784.00/M - - - - 
1.50 | F1223CT-ND 2.03 1.89 1.43 | FI223TRND _784.00/M 1.500} 125 F827-ND 85 79 55 
2.00 | FI224CT-ND 2.03 1.89 143 | Fi224TRND 784,00 Bede aD 8 a 2 
2.50 | Fl225CT-ND 2.03 1.89 1.43 | Fi225TR-ND 784.00/M 3.000 125 F830-ND "85 "79 55 
3.00 | FI226CT-ND 2.03 1.89 1.43 | FI226TR-ND 784.00/M 3.500 125 F831-ND "85 ‘79 55 
4.00 | Fl227CT-ND 2.03 1.89 1.43 | Fl227TR-ND 784.00/M a 125 F832-ND a 70 55 
5.00 | Fl228CT-ND 2.03 1. 1. F1228TR-ND 784.00/M . a 5 Pp ’ 
ih 7 = ss a = al 5.000 125 F833-ND 85 79 55 
154xxxT Series - Slo-Blo 7.000 | 125 F834-ND 85 79 55 
-375 | FISOOCT-ND 2.99 2.78 2.10 | FIS300TRND  1153.00/M 10.000 125 F835-ND 85 79 55 
-500 | FISOICT-ND 2.99 2.78 2.10 | FI30ITRND  1153.00/M 12.000 32 F836-ND 1.80 1.68 1.16 
.750 | FISO2ZCT-ND 2.63 245 1.85 | FI302TR-ND  1015.00/M 15.000 32 F837-ND 1.80 1.68 1.16 
1.00 | FiSO3CT-ND 263 245 1.85 | FI303TRND  1015.00/M 
1.50 | FISO4CT-ND 263 245 1.85 | FISO4TRND  1015.00/M 
2.00 | FISOSCT-ND 263 245 1.85 | FIS305TRND  1015.00/M ™ 
2.50 | FISO6CT-ND 263 245 1.85 | FIS306TRND 1015.00/M PICO ll 1 25 Volt G 
3.00 | FISO7CT-ND 263 245 1.85 | FI307TRND  1015.00/M = ® Pj 4-5 Am AL 
3.50 | FIS08CT-ND 2.63 245 1.85 | FI308TR-ND  1015.00/M Slo Blo Pico Fuses : 
4.00 | FISO9CT-ND 263 245 1.85 | FIS09TRND  1015.00/M ' bes a oe eee 
5.00 | FIS10CT-ND 263 245 1.85 | FIS10TRND _1015.00/M Glevocoaty ebetihg aol eae [* if (11) [734) 


Nano” SMF Very Fast-Acting 
and Slo-Blo® Fuses 


Nano* Surface Mount Fuses incorpo- 

rate proven Picofuse performance and 240 
dependability in a flat top design which [= (6.10) > pais 
permits efficient pick and place assem- 106 
bly. + Recommended Soldering Para- ies 
meters: Infrared Reflow for 30 sec. is | |. .057 (1.45) 

500°F (260°C) for Very Fast-Acting; 

445°F (230°C) for Slo-Blo®. Wave Solder is 500°F (260°C) for 10 seconds for 
Very Fast-Acting; 500°F (260°C) for 3 seconds maximum for Slo-Blo®. 
+ Construction Materials: Body is ceramic, Caps are tin-lead alloy plated 
brass. » Operating Temperature Range: -55°C to 125°C. + Voltage Rating: 
125V, 65V: F1155 and F1151 


1-5 Amp 
2A © Ras1 series 


106 (2.69) 


Slo-Blo® 
Blow Time 
(Min. / Max.) 
4hrs. min. 
1 sec. / 60 sec. 
0.2/3 sec. 
0.02 / 0.1 sec. 


Fast Acting 


Amps Blow Time 
116-15 4 hours min. 
1/16-10 5 sec., max. 
12-15 20 sec., max. 


Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 

R451 Series - Very Fast Acting 
F1140CT-ND- 93 FI140TR-ND- 384.00 
F1152CT-ND F1152TR-ND. 384.00 
F1141CT-ND+ FI141TR-ND» 384.00 
F1142CT-ND+ F1142TR-ND- — 384.00 
F1143CT-ND- FI143TR-ND» _ 384.00 
F1144CT-ND- FI144TR-ND-» — 384.00 
F1145CT-ND- F1145TR-ND> 
F1146CT-ND- F1146TR-ND> 
F1147CT-ND- F1147TR-ND> 
F1153CT-ND. F1153TR-ND 
F1148CT-ND- F1148TR-ND> 
F1149CT-ND+ F F1149TR-ND> 
F1154CT-ND 93 F1154TR-ND. 
FIISOCT-ND» = 1.47 -1.37 F1150TR-ND> 
F1155CT-ND. 1.47 1.37 i FI155TR-ND. 
F1151CT-ND. 1.47 1.37 1! F1151TR-ND 

R452 Series - Slo-Blo® 

F1340CT-ND 1.23 FI340TR-ND. 
F1341CT-ND 1.23 FI341TR-ND. 
F1342CT-ND 1.23 F1342TR-ND 
F1343CT-ND 1.23 F1343TR-ND. 
F1344CT-ND 1.23 F1344TR-ND. 
FI345CT-ND 1.23 F1345TR-ND. 
F1346CT-ND 1.23 FI346TR-ND. 
F1347CT-ND. 1.23 F1347TR-ND. 
F1348CT-ND 1.23 F1348TR-ND. 
F1349CT-ND 1.23 FI349TR-ND. 
F1350CT-ND 1.23 FA350TR-ND 
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+ SMF-KIT-ND Digi-Key? Nano* SMF/Pico SMD Fuse Kit 
5 each of Nano” SMF Fuses parts indicated and 5 each of 
Pico SMD Very Fast-Acting and Slo-Blo® Fuses 


solder coated copper wire. Operating — <a 
Temperature Range: 9.025 


1 


-55°C to 125°C. (6.64) ©.125 (03.18) 
Electrical Characteristics: 
Rating Blow Time Rating Blow Time 
100% 4hrs., min. 200% 60 sec., max. 
300% 3 sec., max. 800% 0.1 sec., max. 
Cut Tape Tape & Reel 
Amp. | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing 
Rating | Part No. 1 10 Part No. 4,000 


473 Series - Non-Color Coded Type 

-500 | F1200CT-ND 1.81 1.68 | F1200TR-ND 698.00/M 
-750 | F1201CT-ND_ 1.81 1.68 | F1201TR-ND 698.00/M 
1.000 | F1202CT-ND_ 1.81 1.68 | F1202TR-ND 698.00/M 
1.500 | F1203CT-ND_ 1.81 1.68 | F1203TR-ND 698.00/M 
2.000 | F1204CT-ND 1.81 1.68 | F1204TR-ND _698.00/M 
2.500 | F1205CT-ND 1.81 1.68 | F1205TR-ND 698.00/M 
3.000 | F1206CT-ND 1.81 1.68 | F1206TR-ND 698.00/M 
3.500 | F1207CT-ND_ 1.81 1.68 | F1207TR-ND 698.00/M 
4.000 | F1208CT-ND 1.81 1.68 | F1208TR-ND 698.00/M 
5.000 | F1209CT-ND 1.81 1.68 | F1209TR-ND  698.00/M 


PICO II™ 250 Volt Very Fast- 


Acting Pico Fuses WE 
Bas ea eee) 


—com 
1S ‘2.025 (.635) 


Interrupting Rating: 50 amperes at 250 VAC 
Construction Materials: Encapsulated, epoxy-coated body; solder 
coated copper leads; green in color 


Electrical Characteristics: 


% Amp. Opening Time 

Rating (Min./Max.) 

100% 4 hours, min. 

200% 1 sec. max. 

300% 0.1 sec. max. 

Amp. Volt. Digi-Key Price Each 
Rating | Rating Part No. 1 10 100 
263 Series 

062 250 F880-ND 2.28 2.12 1.60 
125 250 F881-ND 1.82 1.69 1.28 
250 250 F882-ND 1.82 1.69 1.28 
375 250 F883-ND 1.82 1.69 1.28 
500 250 F884-ND 1.82 1.69 1.28 
-750 250 F885-ND 1.50 1.40 1.06 
1.00 250 F886-ND 1.50 1.40 1.06 
1.50 250 F887-ND 1.50 1.40 1.06 
2.00 250 F888-ND 1.50 1.40 1.06 
2.50 250 F889-ND 1.50 1.40 1.06 
3.00 250 F890-ND 1.50 1.40 1.06 
3.50 250 F891-ND 1.50 1.40 1.06 
4.00 250 F892-ND 1.50 1.40 1.06 
5.00 250 F893-ND 1.50 1.40 1.06 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Littelfuse 


Amp 


Pico SMD Very Fast-Acting R60 Series 


and Slo-Blo® SMT Fuses AWE 
.285 (7.24) 


= 118 080 »| 
051 [FF BAZV }] .170 
(1.30) .) 5) (2.08), | J E 459 || |(4.32) 


EIA Case Code 7343 Laser etched for ease of identification. 

+ Operating Temperature: -55°C to +125°C + Soldering Methods: 
Infrared Reflow is 500°F (260°C) maximum temperature for Very 
Fast-Acting; 446°F (230°C) maximum temperature for Slo-Blo®. Thru 
the wave soldering is 500°F (260°C),10 seconds maximum. + Voltage 
Rating: 125 


Rating Fast-Acting Blow Time Slo-Blo*Blow Time 

100% 4hrs. min. 4hrs., min. 

200% 1 sec. max. 60 sec., max. 

300% = 3 sec., max. 

800% _ 0.1 sec. max. 

Cut Tape Tape & Reel 

Amp. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rating | Part No. 1 10 100 | Part No. 500 


R459 Series - Very Fast-Acting 
-125 | F1160CT-ND 88 82 62 | Fi160TR-ND 200.00 
.250 | F1161CT-ND 88 82 62 | Fl161TR-ND 200.00 
.375 | F1162CT-ND> 88 82 62|FI162TR-ND» 200.00 
500 | FI163CT-ND 88 82 .62|FI163TR-ND» 200.00 
-750 | F1164CT-ND> 88 82 .62|FI164TR-ND» 200.00 
1.000 | F1165CT-ND» 88 82 .62|FI165TR-ND» 200.00 
1.500 | F1166CT-ND+ 88 82 62|FI166TR-ND» 200.00 
2.000 | F1167CT-ND> 88 82 .62|FI167TR-ND» 200.00 
2.500 | F1168CT-ND» 88 82 .62|FI168TR-ND» 200.00 
3.000 | F1169CT-ND+ 88 82 62 |FI169TR-ND» 200.00 
3.500 | F1170CT-ND> 88 82 .62|FI170TR-ND» 200.00 
4.000 | F1171CT-ND> 88 82 62|FI171TR-ND» 200.00 
5.000 | F1172CT-ND+ 88 82 .62|}FI172TRND» 200.00 
R460 Series - Slo-Blo® 
.375 | FI80CT-ND* 1.86 1.73 1.30] FI180TR-ND» 424.00 
-500 | FI181CT-ND- 1.86 1.73 1.30] FI181TR-ND» 424.00 
.750 | F182CT-ND = 1.86 1.73 1.30 | Fl182TR-ND 424.00 
1.000 | FI183CT-ND» 1.86 1.73 1.30] FI183TR-ND» 424.00 
1.500 | FI184CT-ND» 1.86 1.73 1.30 | FI184TR-ND» 424.00 
2.000 | FI185CT-ND» 91.86 1.73 1.30) FI185TR-ND» 424.00 
2.500 | FI186CT-ND 1.86 1.73 1.30 | Fl1186TR-ND 424.00 
3.000 | F1187CT-ND- 1.86 1.73 1.30 |FI187TR-ND» 424.00 
3.500 | FI188CT-ND 1.86 1.73 1.30 | F1188TR-ND 424.00 
4.000 | FI189CT-ND» 1.86 1.73 1.30) FI189TR-ND» 424.00 
5.000 | FI190CT-ND- 1.86 1.73 1.30 | FI190TR-ND» 424.00 


+ SMF-KIT-ND Digi-Key® Pico SMD/Nano* SMF Fuse Kit 
5 each of Pico SMD Fuses parts indicated and 5 each of Nano* SMF 
Very Fast-Acting and SloBlo® Fuses ...................00.000000eeee $99.95 


Microfuse Very Fast-Acting Type 


35 A7 25 
(8.89) T (4.32) p2 QPL 
i 
10 (2.54) 
any w 


Approvals: Recognized under the Components Program of Under- 
writers Laboratories and Certified by CSA 
Operating Temperature Range: 55°C to 85C 


Electrical Characteristics: 


Rating Amperage Opening Time 
100% 1/500 — 5 4hrs., min. 
200% 1/500 — 3/10 5 sec., max. 
200% 410—5 2 sec., max. 
Amp. Volt. Digi-Key Price Each 
Rating | Rating Part No. 1 100 250 
273 Series — Fast-Acting Type 
031 125 F854-ND 22.03 18.03 16.02 
-050 125 F855-ND 3.83 3.13 2.79 
-100 125 F857-ND 3.83 3.13 2.79 
125 125 F858-ND 3.83 3.13 2.79 
-200 125 F859-ND 5.86 4.80 4.27 
250 125 F860-ND 3.83 3.13 2.79 
-300 125 F861-ND 3.83 3.13 2.79 
-400 125 F862-ND 3.83 3.13 2.79 
-500 125 F863-ND 3.83 3.13 2.79 
-600 125 F864-ND 5.86 4.80 4.27 
-700 125 F865-ND 5.86 4.80 4.27 
-750 125 F866-ND 3.83 3.13 2.79 
1.000 125 F868-ND 3.83 3.13 2.79 
1.500 125 F869-ND 3.83 3.13 2.79 
2.000 125 F870-ND 3.83 3.13 2.79 
3.000 125 F871-ND 3.83 3.13 2.79 
4.000 125 F872-ND 3.83 3.13 2.79 
5.000 125 F873-ND 3.83 3.13 2.79 


Microfuse Fuseholder 


046 (1.17) 
Er 
— 2 
25 (082atie eal, Bottom 
(6.35) {.81) 7 pen View 
23 (6.84) 2 (5.08) © 


Fuseholder will accept Littelfuse Microfuses and PICO II™ fuses 
(rated to 5 amperes) with .025” (.64mm) diameter leads. 

Electrical: Rated at 5 amperes for any voltage up to 125 volts. 
Molded Parts: White thermoplastic. Terminals: Copper alloy. 
Ambient Temperature: -40°C to +100°C. Silver terminal plating 


Digi-Key Price Each 
Mounting Part No. 1 100 250 
Vertical FO60-ND 1.77 1.29 1.15 
Horizontal F061-ND 1.77 1.29 1.15 


Safe-T-Plus 
Fuses 


+ Designed to allow equipment to meet 

“Intrinsically Safe” certification for appli- 

cations in gas plants, petrochemical and 

processing industries where there is a 

danger of gas explosion from faulty circuits. 

+ Hermetically sealed. Voltage Rating: 125V. Interrupting Ratings: 
50 amperes at 125 VAC; 300 amperes at 125 VDC 


Agency Approvals: Meets CENELEC ENSO 014 to 039 and IEC 
60079-11 and BASEEFA BS 5501, part 7. 


% Amp. Rating Opening Time 
100% 4 hours, min. 
200% 5 seconds, max. 


Electrical 
Characteristics: 


Amp. Volt. Digi-Key Price Each 
Rating Drop Part No. 100 250 
259 Series 

F1311-ND 2.70 2.40 
F1312-ND 2.70 2.40 
F1313-ND 2.70 2.40 
F1314-ND 2.70 2.40 
F1315-ND 2.70 2.40 
F1316-ND 2.70 2.40 
F1317-ND 2.70 2.40 


062 21 

125 1.3 
.250 0.83 
375 0.81 
500 0.78 
.750 0.23 
1.000 0.24 


Schedule of Limitations: 

1. The fuse must be so mounted that creepage and clearance 
distances meet the requirements of Table 2 of EN50020 :1977 or 
Table 4 of EN500020: 1994 (equivalent to IEC 60079-11 4th Edition 
1999). 

2. When used in intrinsically safe apparatus it will be necessary to 
determine a surface temperature classification for the fuse. 


350 Volt SMT Fuses 
Fast-Acting EBF Series 


AL 
@ she 


+ Ideal for use in electronic lighting ballast, power supply and power 

inverter applications + Rated for use in 125, 250, 277 and 350 VAC 

circuits. 

Agency Approvals: UL recognized, CSA certified, MITI approved for 
5 amperes 

Interrupting Ratings: 100 amperes at 350 VAC 

Operating Temperature: -40°C to +125°C 

Physical Specifications: Materials: Nylon Body; Silver Plated Zinc 

Terminations 
Packaging Specifications: 24mm Tape and Reel per EIA-RS481 
(equivalent to IEC 286, part 3); 800 fuses per reel 


ps (i082) | 


it a) 
.032 
(81) +] 


295, 
(7.49) 


Electrical % Amp. Rating Opening Time 
Characteristics: 100% 4 hours, min. 


200% 0.15 sec. min., 5 sec. max. 


Cut Tape Tape & Box 
Amp. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rating| Part No. al 10 100 | Part No. 800 
446 Series 
F1000CT-ND .81 .75  .57 | F1000TR-ND 
F1001CT-ND .81 .75  .57 | F1001TR-ND 
F1002CT-ND  .81 .75_ .57 | F1002TR-ND 
F1003CT-ND .81 .75  .57 | F1003TR-ND 
F1004CT-ND .81 .75_ .57 | F1004TR-ND 
F1005CT-ND .81 .75_ .57 | F1005TR-ND 


294.40 
294.40 
294.40 
294.40 
294.40 
294.40 


Barrier Network Fuses 


+ Meets Barrier Network Standards 
(EN50020) for hazardous applications 
+ High interrupting rating 

Voltage Rating: 250V 

Interrupting Ratings: 4000 amperes 
at 250 VAC/VDC 


025 
(635) .119 
Ne (3.02) 


.331(8.40) *~ 
.075 
(1.90) 


Part Color Electrical Characteristics: 
No. Coding 5 
F1290 Red emp: Opening Time 
F1291 | Green Rating 
F1292 Blue 110% 4 hours, min. 
F1293 Violet 300% 10 seconds, max. 
F1294 Brown 
F1295 Black 1000% 0.002 seconds, max. 
Cut Tape Tape & Box 
Amp. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rating] Part No. 1 10 100 | Part No. 500 
242 Series 
.050 | F1290CT-ND 4.20 3.90 2.94|F1290TB-ND 960.00 
.080 | F1291CT-ND 4.20 3.90 2.94|F1291TB-ND 960.00 
-100 | F1292CT-ND 4.20 3.90 2.94|F1292TB-ND 960.00 
-160 | F1293CT-ND 4.20 3.90 2.94|F1293TB-ND 960.00 
-200 | F1294CT-ND 4.20 3.90 2.94|F1294TB-ND 960.00 
-250 | F1295CT-ND 4.20 3.90 2.94] F1295TB-ND 960.00 


HOS 


AWE 


a& ¥ 


Metric (5x20mm) Fuses 


Fast-Acting High-Interrupting 216 Series 
Fast-Acting 217 Series 
Slo-Blo® 218 Series 


Electrical Characteristics: 


216 Series 217 Series 218 Series 
Amp. 05- 4- -032- -125- -032- -125- 
(%) 3.15A 10A -100A 10A -100A 10A 
150 60min. 60min. | 60min. 60min. | 60min. 60min. 
min. min. min. min. min. min, 
219 | 90min. 30min. | 30min. 30min. 2min. 2min. 
max. max. max. max. max. max. 
275 0.01-2 0.01-3 | 0.01-0.5 0.05-2 0.2-10 0.6-10 
sec. sec. sec. sec. sec. sec. 
400 0.003-0.3 0.003-0.3 | 0.003-0.1 0.01-0.3 | 0.04-3 0.15-3 
sec. sec. sec. sec. sec. sec. 
4000 0.02 sec. 0.02sec. | 0.02sec. 0.02sec | 0.01-0.3 0.02-0.3 
max. max. max. max. sec. sec. 
Approvals: 


216 Series: SEMKO approved thru 6.3 amps; UL and CSA rec- 
ognized. 

217 Series: SEMKO approved thru 6.3 amps; BSI approved .4-5 
amps; UL and CSA recognized. 

218 Series: SEMKO approved thru 6.3 amps; BSI and VDE ap- 
proved .05-6.3 amps; UL and CSA recognized. 

Interrupting Capacity: 

216 Series: 1500 Amperes 

217 Series: 35 Amperes or 10 x rated current, whichever is greater 
218 Series: 35 Amperes or 10 x rated current, whichever is greater. 


Amp. Volt. Digi-Key Price Each 
Rating | Rating Part No. 5 100 250 

216 Series - Fast-Acting Interrupting Type; 

Ceramic Body 
.050 250 F900-ND 1.40 1.05 94 
080 250 F902-ND 1.40 1.05 94 
-100 250 F903-ND 1.12 84 fd) 
125 250 F904-ND 1.12 84 75 
160 250 F905-ND 1.12 84 75 
-200 250 F906-ND 1.12 84 75 
250 250 F907-ND 1.12 84 fd 
315 250 F908-ND 1.12 84 75 
400 250 F909-ND 1.12 84 75 
-500 250 F910-ND 1.12 84 75 
630 250 F911-ND 1.12 84 Pr Aa] 
-800 250 F912-ND 1.12 84 75 
1.000 250 F913-ND 1.12 84 75 
1.250 250 F914-ND 1.12 84 BY {cy 
1.600 250 F915-ND 1.12 84 af) 
2.000 250 F916-ND 1.12 84 75 
2.500 250 F917-ND 1.12 84 75 
3.150 250 F918-ND 1.12 84 75 
4.000 250 F919-ND 1.12 84 75 
5.000 250 F920-ND 1.12 84 75 
6.300 250 F921-ND 1.12 84 af) 
8.000 250 F922-ND 1.40 1.05 94 
10.000 250 F923-ND 1.40 1.05 -94 
217 Series— Fast-Acting Type 
032 250 F930-ND 1.32 99 88 
040 250 F931-ND 1.32 -99 88 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Littelfuse 


Metric (5x20mm) Fuses (Cont.) 


Amp. Volt. Digi-Key Price Each 

Rating | Rating Part No. 5 100 250 
217 Series— Fast-Acting Type (cont.) 
-050 250 F932-ND 1.32 .99 88 
063 250 F933-ND 1.32 .99 88 
-080 250 F934-ND 1.32 .99 88 
100 250 F935-ND 1.32 .99 88 
125 250 F936-ND 1.32 99 88 
-160 250 F937-ND 78 58 52 
-200 250 F938-ND 78 58 52 
250 250 F939-ND 78 58 52 
315 250 F940-ND 78 58 52 
-400 250 F941-ND 78 58 52 
500 250 F942-ND 24 18 16 
-630 250 F943-ND 24 18 16 
-800 250 F944-ND 24 18 16 
1.000 250 F945-ND 24 18 16 
1.250 250 F946-ND 24 18 16 
1.600 250 F947-ND 24 18 16 
2.000 250 F948-ND 24 18 16 
2.500 250 F949-ND 24 18 16 
3.150 250 F950-ND 24 18 16 
4.000 250 F951-ND 24 18 16 
5.000 250 F952-ND 24 18 16 
6.300 250 F953-ND 24 18 16 
8.000 250 F954-ND 89 67 59 
10.000 250 F955-ND 89 67 59 
218 Series — Slo-Blo® Type 

032 250 F960-ND 1.74 1.31 1.16 
-040 250 F961-ND 1.74 1.31 1.16 
-050 250 F962-ND 1.74 1.31 1.16 
063 250 F963-ND 1.74 1.31 1.16 
-080 250 F964-ND 1.74 1.31 1.16 
100 250 F965-ND 1.02 wad 68 
125 250 F966-ND 1.02 77 68 
-160 250 F967-ND 1.02 77 68 
-200 250 F968-ND 1.02 77 68 
-250 250 F969-ND 1.02 Wad 68 
315 250 F970-ND 1.02 77 68 
-400 250 F971-ND 1.02 Wad 68 
-500 250 F972-ND 70 52 A7 
-630 250 F973-ND 70 52 AT 
-800 250 F974-ND -70 52 A7 
1.000 250 F975-ND 70 52 A7 
1.250 250 F976-ND 70 52 AT 
1.600 250 F977-ND 70 52 A7 
2.000 250 F978-ND 70 52 AT 
2.500 250 F979-ND 70 52 A7 
3.150 250 F980-ND 70 52 AT 
4.000 250 F981-ND 70 52 A7 
5.000 250 F982-ND 70 52 AT 
6.300 250 F983-ND 70 52 A7 
8.000 250 F984-ND 1.09 82 73 
10.000 250 F985-ND 1.09 82 73 


Alarm Indicating Fuses 


Electrical Characteristics: 


% of Amp. Rating | Opening Time s 
100% 10 minutes, min. “i1.88) 
150% 5 minutes, max. AL & : 


Alarm Indicating Fuses are ideal for telecom and control panel cir- 
cuits. Color coded flag conforms to telecom color standards to easily 
identify amperage ratings. This series has enhancements with an 
expanded amperage range and higher interrupting ratings, making 
this a viable replacement for competitive lines such as Bussmann: 
GMT and San-O: AX-1 series product. 


Agency Approval File Numbers: UL E71611, CSA LR29862. 

Construction Materials: Body — Polyphenylene Sulfide (UL 94V0). 
Terminations — Beryllium Copper, Tin Plated. Voltage Rating: 125 
VAC or 60 VDC. Interrupting Rating: 450 Amps at 60 VDC; 300 
Amps at 125 VAC/VDC. Operating Temp. Range: -55°C to +125°C. 


Amp. Color Digi-Key Price Each 
Rating Code Part No. 1 10 100 
0481 Series — Alarm Indicating Type 

-180 Yellow F712-ND 1.74 1.60 1.20 
250 Violet F713-ND 1.74 1.60 1.20 
500 Red F714-ND 1.74 1.60 1.20 
.750 Brown F715-ND 1.74 1.60 1.20 
1.000 Gray F716-ND 1.74 1.60 1.20 
1.333 White F717-ND 1.74 1.60 1.20 
1.500 | Ylw/Wht F718-ND 1.74 1.60 1.20 
2.000 Orange F719-ND 1.74 1.60 1.20 
3.000 Blue F720-ND 1.74 1.60 1.20 
3.500 | Blue/Wht F721-ND 1.74 1.60 1.20 
4.000 Brn/Wht F722-ND 1.74 1.60 1.20 
5.000 Green F723-ND 1.74 1.60 1.20 
7.500 Blk/Wht F724-ND 1.74 1.60 1.20 
10.000 | Red/Wht F725-ND 1.74 1.60 1.20 
12.000 Grn/Ylw F726-ND 1.74 1.60 1.20 
15.000 | Red/Blue F727-ND 1.74 1.60 1.20 


Gangable Alarm Dimensions - Inch (mm) 
Indicating Fuseholder ~~ Fuse Type A 8 c 
) Dim. in inches Mini-Fuse 43 (10.92) .63 (16.00) 15 (3.81) 
ATO Fuse 75 (19.05) .73 (18.54) .20 (5.08) 
PCB Mount Panel Mount t Maxi-Fuse 1.15 (29.21) 1.35 (34.29) 35 (8.89) 
Amp. Color Digi-Key Price Each 
Rtg. | Code Part No. 5 100 250 
297 Series — Mini Fuses 
(oS 2 Grey | F986-ND 39°86 
3 Violet F987-ND 39 36 «82 
Typ.5 Bole Holder 4 Pink F988-ND 39 «8682 
5 Tan F989-ND 39 36 © 32 
7.5 | Brown F990-ND 39 36 32 
specifi 10 Red F991-ND 39 36 0.32 
+ Electrical: Rated at 15 amperes for any voltage up to 125 VAC, 15 Blue F992-ND 39 -36 32 
epee . roahad aescgun Sac eee ee ° bial 20 Yellow F993-ND 39 36 32 
jarm Terminal — Brass, tin-plated, wire-wrap type; Fuse lerminal — 
Beryllium copper, tin-plated 25 Natural F994-ND 39 36 © 32 
30 Green F995-ND 39 36 «32 
No. Digi-Key Digi-Key 257 Series — Fuses 
of Part No. Part No. Price Each : 
Poles | PCB Mt. Panel Mt. 1 10 100 . vielet ESN) ae oh ees 
4 Pink F997-ND 34 31 28 
1 Beans) 
3 | Fi402ND | F1422ND 461 4.26 3.20 Fi ae cee . et ee 
4 F1403-ND | F1423-ND 6.15 568 4.26 e : z : : 
5 F1404-ND | F1424-ND 769 7.10 5.33 15 Blue F1016-ND 51 31.28 
6 F1405-ND | F1425-ND 9.22 852 6.39 oo Yellow Oe of ot) ues 
7 | F1406-ND | F1426-ND 10.76 994 7.45 ra Natural ee eh sou, “ee 
8 F1407-ND | F1427-ND 1230 11.36 8.52 30 Green OER) AS od 
9 F1408-ND | F1428-ND 13.84 12.78 9.58 40 Amber F1220-ND 51 31.28 
10 | F1409-ND | F1429-ND 15.37 14.19 10.65 299 Series — Maxi Fuses 
4 F1410-ND | F1430-ND 16.91 15.61 ‘11.71 20 Yellow F1035-ND 1.06 98 87 
12 | F1411-ND | F1431-ND 1845 17.03 12.78 30 Green F1036-ND 1.06 98 87 
13 F1412-ND | F1432-ND 19.98 18.45 13.84 40 Amber F1037-ND 1.06 98 87 
14 | F1413-ND | F1433-ND 21.52 19.87 14.90 50 Red F1038-ND 1.06 98 87 
15 | F1414-ND | F1434-ND 23.06 21.29: 15.97 60 Blue F1039-ND 1.06 98 87 
16 | F1415-ND | F1435-ND 24.60 22.71 17.03 
17. | F1416-ND | F1436-ND 26.13 24.13 18.10 
18 | F1417-ND | F1437-ND 27.67 25.55 19.16 MAXIFUSE BLOCK: 


19 F1418-ND 
20 F1419-ND 


F1438-ND 29.21 26.97 20.23 
F1439-ND 30.75 28.38 21.29 


+ On Panel Mount, first & last position have mounting holes only. 


SE 
Richco ‘Quick Fit’ Fuse Covers 


ain fa 
54Q} 

: 

. 


+ For use on fuse terminal blocks or PCB-mounted fuse clips + UL 
recognized E81260, rating 105°C, 600V + Material: Flexible PVC, 
RMS-55 = Color: Transparent blue 


Digi-Key Part No. 
RP614-ND RP615-ND 
50 (12.70) | .63 (16.00) 
-39 (9.91) -58 (14.73) -39 (9.91) 
-28 (7.11) -32 (8.13) -32 (8.13) 
1.18 (29.97) 1.26 (32.00) | 1.42 (36.07) 


RP613-ND 
50 (12.70) 
39 (9.91) 
.24 (6.10) 
.79 (20.07) 


RP616-ND 
50 (12.70) 


Richco 
Part No. 


Digi-Key Price Each 
Fuse Type Part No. 25 100 


+ Rated to 60 amperes at 
32 volts 


+ Interlocking block feature 


+ Built-in mounting bracket 


Digi-Key Price Each 
Part No. 1 100 250 
F1085-ND 15.18 1242 11.04 


Description 
Maxi Fuse Block 


IN-LINE FUSEHOLDERS: 


+ Rated at 32 volts U 
+ Protective cover included ji 5 L 
Fuse Type - Inch (mm) 
Dim. MINI ATO MAXI 

A -52 (13.21) .97 (24.64) 1.35 (34.29) 
B 97 (24.64) 1.00 (25.40) 3.36 (85.34) 
Cc 4.0 (101.60) 4.0 (101.60) 6.0 (152.40) 
D 60 (15.24) 67 (17.02) 1.39 (35.31) 
E 41 (10.41) -43 (10.92) 1.12 (28.45) 


Metric RP613-ND F A5 
Metric RP614-ND : 81 
Metric RP615-ND { 85 
Standard RP616-ND 1.08 


840620 
840730 
840832 
840836 


Littelfuse ™° 


ATO Fuse: Mini, ATO and Maxi 


A c 


HK A—~ Cc 


Mini 
Autofuse 
Series 


Standard Fs 
and Maxi }7 | | 5 Ft 


bd ou 


Y 


Designed and originated by Littelfuse for the automotive industry, the 
ATO fuse has become the original equipment circuit protection stan- 
dard for foreign and domestic automobiles and trucks. This fuse can 
also be specified for a variety of low voltage electronic applications. 

Design Standards: UL Standard for Automotive Blade Type Fuses. 
SAE (Society of Automotive Engineers) J1284. Color-Coding: Auto- 
fuse fuses are color-coded for easy amperage identification. Voltage 
Rating: 32V. Approvals: 297 Series: UL listed, 257 series: UL listed 
3-40 amps; CSA certified 3-30 amps. 299 Series: UL recognized 20-60 
amps. Body Material: 297 Series: Nylon, 257 & 299 Series: Plastic. 


AWG | Amp Rtg. | Digi-Key Price Each 

Description Wire| (max.) | PartNo. ‘i 100 250 
In-line Mini Holder 14 20 FI057-ND 3.19 216 1.92 
In-line Mini Holder 12 30 FI058-ND 340 230 2.04 
In-line Maxi Holder 6 60 FIQ59-ND 17.92 12.11 10.76 
In-line ATO Holder 16 20 FIO86-ND 3.14 212 1.89 
In-line ATO Holder 12 30 FI087-ND 3.63 246 218 


PANEL MOUNT ATO FUSEHOLDER: 


+ Assembled with 8” (203.2mm) wire loop, no fuse 
+ #14 wire/terminals rated to 20A 

+ #10 wire/terminals rated to 30 

+ Snap mounting to panel 

+ Fuseholders interlock for multiple mounting. 


Recommended panel 


8 (203.20) mounting hole 
Wire Loop +_b.415 (10.54) 
1.46 (37.08) 1 
=e 1.10 
(27.94) 
4 
7 nae Add .400 (10.16) 
= 75 to width for each 


additional fuseholder 


AWG | Amp Rtg. | Digi-Key Price Each 

Description Wire | (max.) | Part No. 1 100 250 
Panel Mount Holder 14 20 FIO88-ND 1.41 .96 85 
Panel Mount Holder 10 30 FI089-ND 2.05 1.39 1.23 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Littelfuse 


ATO Fuseholders 


Fig. 1 — Horizontal Mount Fig. 2 — Vertical Mount 


.300 (7.62) 


.150 
(3.81) 1 


ry 
"300 (7.62) 


068 (1.73) 
P.C.B. Footprint (Stacked) 


Mini Fuse PC Board Fuseholder Specifications: 


* Terminals: Copper alloy, tin-plated + Body: Black thermoplastic 
(UL 94V0) Electrical: Recognized under the Components Program 
of Underwriters Laboratory for 15 amperes and Certified by CSA for 
10 amperes. Three fuseholders can be mounted side by side 
(stacked) and operated at rated current. Contact factory for ap- 
plications where more than three fuseholders will be stacked. 

+ Voltage: 32 Volts DC + Temperature Range: -40°C to +85°C + PC 
Board Compatibility: Designed for use with standard .062” 
(1.57mm) circuit board. 


Amp. Volt. Digi-Key Price Each 
Rating | Rating Part No. 5 100 250 
224 Series — Pigtail Type 
125 250 F620-ND 82 62 55 
250 250 F621-ND 82 62 55 
375 250 F622-ND 82 62 55 
-500 250 F623-ND 63 48 42 
.750 250 F624-ND 63 48 42 
1.000 250 F625-ND 63 48 42 
1.500 250 F626-ND 63 48 42 
2.000 250 F627-ND 63 48 42 
2.500 250 F628-ND 63 48 42 
3.000 250 F629-ND 63 48 42 
3.500 250 F630-ND 63 48 42 
4.000 125 F631-ND 63 48 42 
5.000 125 F632-ND 63 48 42 
7.000 125 F633-ND 63 48 42 


2AG Subminiature 
Slo-Blo® Fuses 


Approvals: 

Listed by U.L. and Certified by CSA through 3.5 
amperes. Recognized under the Components 
Program of U.L. from 4 through 7 amperes. 229 
Series 4 and 5 Ampere, 230 series 1 through 5 


CO) 
Pigtail Material: 
Tinned copper wire 


Amperes approved by METI. Patents: U.S. Patents Electrical 


#4,409,729 and #4,445,106. 


Characteristics: 


Dimensions: 


Rating 


Blow Time 


* Cartridge: .177" (4.50mm) diameter; .57” | 11 


0% | 4hrs., min. 


(14.48mm) length + Pigtail: .19” (4.83mm) diameter; 


135% 


1 hr., max. 


-60" (15.24mm) length + Leads: .025” (.64mm) 


200% 


3 sec., min,/ 
20 sec., max. 


diameter; 1.50" (38.10mm) length type 


3AB Ceramic Body 


Slo-Blo® Fuses w g 
oA QPL 


Blectti 
Dimensions: Diameter: 1/4” (6.35mm); Length: 1- ect 


4/4" (31.75mm) 


ical 


Characteristics: 


Patents: U.S. Patents #4,409,729 and #4,445,106 |Rating | Blow Time 
Approvals: Certified by CSA from 1/4-30 Amperes. | 110% | 4hrs., min, 
Recognized under the component program of | 135% | 1 hr., max. 
Underwriters Laboratories for 12-30A. 200% | 5 sec., min, 
Amp. Volt. Digi-Key Price Each 
Rating | Rating Part No. 5 100 250 
326 Series — Cartridge Type 
.0312 250 F451-ND 257 1.93 1.71 
-100 250 F453-ND 1,75. 1.31 1.17 
125 250 F454-ND 1.75 1.31 1.17 
-250 250 F459-ND 1.67 1.25 1.11 
375 250 F461-ND 1.67 1.25 1.11 
-500 250 F463-ND 1.67 125° ° 1:11 
-750 250 F466-ND 1.67 1.25 1.11 
1.000 250 F468-ND 1.67 125 (441 
1.500 250 F471-ND 1.67 1.25 1.11 
2.000 250 F473-ND 1.67 125° 1.411 
2.500 250 F474-ND i Fae 88 78 
3.000 250 F476-ND 117 88 .78 
4.000 250 F478-ND 117 88 78 
5.000 250 F479-ND 117 88 78 
6.250 250 F480-ND 1.17 88 78 
7.000 250 F481-ND 117 88 78 
8.000 250 F482-ND MAK 88 78 
10.000 250 F483-ND ALA 88 78 
12.000 250 F484-ND 5 ele 88 78 
15.000 250 F485-ND 1.17 88 78 
20.000 250 F486-ND AT? 88 78 
25.000 125 F487-ND ATi? 88 78 
30.000 125 F488-ND 1.17 88 78 


Fig. 3 — Autofuse Fuse Clip nai 
6.86) <i 95 Amp. | Volt. | Digi-Key Price Each 
167 (4.24) (3.43) Rating | Rating Part No. 5 100 3AG Low Voltage ' 
, | (28 229 Series — Cartridge Type N (===. = 
.200 200 rmal-Blow F 
(5.08) (5.08) len) 250 250 F660-ND orma oO uses - a 
; 44 375 250 F661-ND Dimensions: Dia.: 1/4” (6.35mm); Electrical Characteristics: 
(2 Clips per Fuse) (11.18) 500 250 F662-ND Length: 1-1/4" (31.75mm) Rating | Blow Time 
-750 250 F663-ND Approvals: Listed by UL and Certified 110% 4hrs., min. 
1.000 250 F664-ND by CSA through 30 amperes 135% 1 hr., max. 
Fig. 4 -— Mini Fuse Ne (6.35) 1.500 250 F665-ND Design Standards: UL Standard 275. 200% | 10 sec., max. 
-Cri orl 2.000 250 F666-ND 
Easy-Crimp Fuseholder 2.07 <S> 2.500 250 F667-ND Amp. Volt. Digi-Key Price Each 
(52.58) <& 3.000 250 F668-ND Rating | Rating Part No. 5 100 250 
Materials: 17.02) 3.500 250 F669-ND 311 Series — Normal-Blow Type 
i 4.000 125 F670-ND 12.000 32 F140-ND 28D 18 
+ Body: Black thermoplastic : Note: Matted 5.000 125 F671-ND 15.000 32 F141-ND 28 24 18 
+ Terminals: Tin plated copper alloy (14.43) Crimp Area 7.000 125 F672-ND 25.000 32 F142-ND 28 21 18 
eee : : a 30.000 32 F143-ND 282 18 
+ Operating Temperature: -40°C to 0 Series — Pigtail Type 35.000 32 F144-ND 28 21 18 
105°C .250 250 F680-ND 
375 250 F681-ND 
Digi-Key Price Each 500 250 F682-ND 
Fig.| Description Part No. 1 10 100 .750 250 F683-ND ree poe ects G) g 
250 F684-ND - 
1 | Horizontal Mini Holder FO64-ND 156 1.47 .88 FESR ast-Acting Fuses QPL 
2 | Single or End Cap Mini Holder | FO65-ND 1.56 1.47 .88 250 F686-ND Approvals: Listed by UL and Certified by : 
2 | Stackable Mini Holder FO66-ND 156 1.47 .88 250 F687-ND CSA. through. 30 Amperes: 1/100-10 (0 
3 | ATOR Cli FO67-ND 28 27 416 250 F688-ND Amperes listed to UL 248-14 (UL 198-G) . 
ues IP 'B ge F689-ND 12-30 Amperes listed to UL 275. Electrical 
4 In-line Mini Holder OCS MDa 1.40 1.31.79 F690-ND Dimensions: 312 Series: Diameter: 1/4” Characteristics: 
4 | In-line Mini Holder FO69-NDt 1.40 1.31.79 (6.35mm); Length: 1-1/4” (31.75mm). 318 
F691-ND See ee er a aap, |Rating | Blow Time 
: F692-ND Series: Diameter: .275” (6.99mm); Length: 110% | 4h - 
* 20A max. rating terminals accept #16-22AWG 1.275” (32.39mm); Pigtail Diameter: .032" ° rs., min. 
+ 30A max. rating, terminals accept #10-14AWG (.81mm); Pigtail Length: 1.50” (38.10mm); | 135% | 1 hr., max. 
: Pigtail Material: Solder-coated copper. 200% | 5 sec., max. 
2AG Subminiature 3AB Ceramic Body Amp. Volt. Digi-Key Price Each 
zs MIL Fast-Acting Fuses Rating | Rating | Part No. 5 100 250 
Fast-Acting Fuses 1-5Amps —.125-7 Amps : 312 Series — Cartridge Type 
) Pg tra = | eee SS 
Tunes copper wire G) g Dimensions: Diameter: 1/4” (6.35mm); Electrical Characteristics: , : . : : 
Length: 1-1/4" (31.75mm) .062 250 F102-ND 97 73 65 
Approvals: Listed by U.L. and Cer- : Approvals: Listed by Uad Cartified by Rating | Amperage| Blow Time 100 250 F103-ND 97 73 65 
tified by CSA. Patented. Electrical i lial eAl wea 125 250 F104-ND 97 73 65 
. Sans Characteristics: CSA through 15 amperesat 250 VAC/125 | 110% | 1/8— 30] 4hrs., min. 
Dimensions: e P 150 250 F105-ND 97 13 65 
+ Cartridge: .177” (4.50mm) diameter; F = VDC. Recognized under the Components | 135% | 1/8 — 30| 1 hr., max. 
: we ee octal. 19° eating | Blow Time Program of ULL. from 20-30A, certified | 200% | 1/8— 12| 15 sec., max. 175 250 F106-ND 7 73 65 
.57” (14.48mm) length + Pigtail: .19 3 200 250 F108-ND 97 73 65 
. EB" 110% | 4hr., min. by CSA at 20A and approved by METI | 200% | 15— 30 |360 sec., max. i F ; ~ 
(4.83mm) diameter; 6" (15.24mm) | s350, | 1h 250 250 F109-ND 60 45 40 
length + Leads: .025” (.64mm) dia- | 35907 | 4 resin from 10-30 Amperes. : i : : ; 
meter; 1.50” (38.10mm) length typ. 1 PSEC NR: .300 250 F110-ND 60 45 40 
Amp. | Volt. Digi-Key Price Each 375 250 F111-ND 60 45. 40 
Amp. Volt. Digi-Key Price Each Rating | Rating Part No. a8 100-250 .500 250 F112-ND 2 32 © 28 
Rating | Rating Part No. 5 100 250 314 Series — Cartridge Type .600 250 F113-ND 2 32 28 
225 Series — Cartridge Type 125 250 F150-ND 1.07 81 72 .750 250 F114-ND 42 32 28 
.250 250 F151-ND 75 56.50 
125 250 F640-ND 63 47 «42 00 ep Eee) te ee ED 1.000 250 F115-ND .26 20.18 
250 | 250 F641-ND 63 47 a2 1.000 | 250 F155-ND 70 52 47 1.250 | 250 diene 26 20.18 
375 250 F642-ND 63 47 (42 2000 250 F156-ND 30 ‘3247 1.500 250 F117-ND .26 20 18 
500 250 F643-ND 44 33.29 3.000 250 F157-ND 79 "5D 47 1.600 250 F118-ND 26 20 18 
.750 250 F644-ND 44 33.29 4.000 250 F158-ND .70 52 47 2.000 250 F119-ND .26 20 18 
7.000 250 F645-ND AA 33.29 5.000 250 F159-ND 66 50.44 2.500 250 F120-ND .26 20 18 
1.500 250 F646-ND 44 33.29 6.000 250 F160-ND 66 50 44 3.000 250 F121-ND 26 20. «18 
2.000 250 F647-ND 44 33.29 7.000 250 FAGIEND) 66 504 4.000 250 F122-ND A 31 28 
2.500 | 250 F648-ND 44 83.29 joooe || B23 ee ee eee 5.000 | 250 F123-ND A 3128 
3.000 250 F649-ND A4 33.29 {2.000 250 F164-ND a6 noe © ak 6.000 250 F124-ND A 31.28 
3.500 250 F650-ND 44 3329 15.000 250 F165-ND 66 5044 7.000 250 F125-ND A 31.28 
4.000 125 F651-ND 44 33.29 20.000 250 F166-ND 98 ‘74 66 8.000 250 F126-ND 56 42 37 
5.000 125 F652-ND 44 33.29 25.000 125 F167-ND 98 74 66 10.000 250 F127-ND 56 42 37 
7.000 125 F653-ND 44 33.29 30.000 125 F168-ND 98 74.66 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Littelfuse 8AG Fast-Acting Instrument Fuses 3AG and 5x20mm 
i istics: Panel Fuseholders 
Elect 1 Chi te tics: 
~Raling ~- one czas oP. UL Recognized and Certified by CSA 


3AG Glass Body Fast-Acting Fuses (Cont.) 100% 4hrs., min. 0.25 x 1.00 
200% 5 sec., max. (6.35 x 25.4) es vena tF005, *FO06 
Amp. | Volt. Digi-Key Price Each F007, 
Boating Eatin gil orto Se ee OO 250 Amp. | Volt. Digi-Key Price Each 74 (18:80) 
318 Series — Pigtail Type Rating | Rating Part No. 5 100 250 
125 | 250 F208-ND 134 100 89 361 Series — Fast-Acting Type 
250 | 250 E203-ND 82 62 5 062 | 250 F504-ND 164 1.23 1.410 L 
500 | 250 Pa 620 6255 125 | 250 F505-ND 117 88 = 78 (1387) 
1.000 | 250 F215-ND 59 45 40 al eeu Na 7 bh, a8 
1.500 250 F217-ND 59 45 40 375 250 F507-ND ‘72 5448 
2.000 250 F219-ND 59 AS AO 500 250 F508-ND 72 5448 *F009, °F013. 
3.000 | 250 Raz 59 45.40 750 | 250 F509-ND 72 54 48 +FO1S , 
4.000 | 250 F222-ND 64 47 42 ogo. Ill 30 OAD ie go. 08 
5.000 | 250 F223-ND 64 47 42 pio60r ||| 7360 SEPA aay 18. eG 
6.000 250 F224-ND 64 47 42 3.000 125 F513-ND 44 33 ‘99 
8.000 | 250 F226-ND 64 47D 7000. || 498 ND 44 5.08 
3AG Glass Bod -~d QPL : 
Slo-Blo® Fuses.” 1-5 Amps pati 8.35 x25 
Gaia series Blow Fuses (635x254) 
Patents: ———=9) A ig? Electrical Characteristics: 
U.S. Patents #4,409,729 and #4,445, 106. Pprowe 


Listed by UL through 6 Rating Blow Time 


Approvals: Electrical 


Listed by Underwriters Laboratories and Characteristics: al ebes Rinne aioe taee. piace 
Cerlitied by CSA throughié amperes: Rating | Blow Time Sold in multi ies of 5. ee 200% 10 sec., max. 1.04126 42 
Recognized under the Components 9 ples 
Program of UL from 10 through 30 amp- | 110% | 4hrs., min. walidy~ “ca 
eres. 313 000 Series approved by METI 135% | 1hr., max. Amp. Volt. Digi-Key Price Each 
from 1-5 amperes. 200% | 5sec., min. Rating | Rating Part No. 5 100 250 
papaatiteds ‘Ng 16:36 Lanai aleniet 34 362 Series — Normal-Blow Type 
315 Series: Dia: pas poor ee one (a2. gom); Pigtail 125 | 250 F600:ND) 10600 8007 mifsuted Knob <E Rnuried noe: 
Dia.: 032" (.81mm), 1/100A-15A; .040” (1.02mm), 20A-30A; Pigtail .250 250 F601-ND 66 49 AA 
Length: 1.50” (38.10mm); Pigtail Material: Solder-coated copper. 500 250 F602-ND 66 49 44 - : 
ind View @.69 (017.53) 
Amp. | Volt. Digi-Key Price Each 1,000: |) 200 feos NP te) ey ee Straight amr 
Rating | Rating Part No. 5 100 250 1500) 250 OOS ane 3 28 BL (17.53) (Q) L 
313 Series — Cartridge Type 2.000 | 250 F605-ND 42 3128 oy, 
oto | 250 F300-ND 214 161 1.43 2.500 | 125 lasdeanly te eae 
031 250 F301-ND 214 161 1.43 3.000) 125 oOND 42 6 St 2B End View a 
040 250 F302-ND 214 161 1.43 5.000 125 F608-ND 28 21 19 Right Angle tea) 
.062 | 250 F303-ND 155 146 1.03 6.000 125 F609-ND 280219 emer 1465) ia) 
100 250 F304-ND 1.55 116 1.03 8.000 32 F610-ND 28 21019 
125 250 F305-ND 1.55 116 1.03 10.000 32 F611-ND 28 21° 19 
150 250 F306-ND 155 116 1.03 15.000 32 F612-ND .28 21019 Mounting Hole for 475 4 
175 250 F307-ND 155 116 1.03 20.000 32 F613-ND .28 21 19 Straight & Right Angle (12.07) 
187 250 F308-ND 1.55 116 1.03 
.200 250 F309-ND 1.55 1.16 1.03 
7 7 [-— 2.19 (55.63) 
‘00 | 250 |eHeNON) o« 70 e3 | | Universal et DigiKey Dimensions inch (mm) 
375 | 250 F312-ND 94 70 63 In-Line Fuseholder FartiNo: us 5 7 
“400 250 F313:ND ‘ot 50. 63 F003-ND .69 (17.53) 1.70 (43.18) .63 (16.00) 
500 250 F314-ND 90 67 60 Supplied with 8” (20.32cm) loop of #14 AWG red vinyl insulated wire F004-ND -69 (17.53) 1.70 (43.18) -63 (16.00) 
and two springs. F005-ND .69 (17.53) 2.09 (53.09) - 
-600 250 F315-ND -90 67 60 Electrical: Intended for use at 32 volts or less with fuses rated up to FO06-ND .69 (17.53) 2.01 (51.05) _ 
zoo | 250 | FateND 906760. | Barres won ne proer sping sal russ gre Molded P| roorw | ‘socr7sa)_| 17652) | 9(1600) 
-750 250 F317-ND 90 67 60 (3.56mm) diameter hole for insulated wire. Ambient Temperature: F009-ND -69 (17.53) 1.70 (43.18) -30 (7.62) 
800 250 F318-ND 90 67 60 -40° to +75°C. F012-ND .69 (17.53) 1.70 (43.18) .59 (14.99) 
1.000 250 F319-ND .90 67.60 F . . F013-ND .69 (17.53) 1.70 (43.18) 40 (10.16) 
er a ae es ep de F062-ND (Littelfuse #155100) $1.95/1; $17.33/10; $141.75/100 Poin ‘69 (17.53) 178 (45.2 _ “40 (10.16) 
1.250 250 F321-ND 68 51.46 
1.500 250 F322-ND 68 51.46 . Digi-Key Price | Littelfuse 
14.600 250 F323-ND 68 51 46 3AG Fuse Clips Description PartNo. Each | Part No. 
2.000 250 F325-ND 68 51.46 3AG, Panel Mounting, Finger Grip FO02-ND 6.21 | 342001 
2.250 250 F326-ND 68 51. 46 3AG, Drip Prf. Right Angle, Solder FO03-ND 2.78 | 342004PL| 
2.500 250 F327-ND 68 51 46 3AG, Rt. Angle Term., Solder FO04-ND = 2.63 | 342004L 
2.800 250 F328-ND 68 51 AG SAG Straight Term., Solder FOOS-ND = 2.45 | 342012 
3.000 250 F329-ND 68 51 AG 3AG Straight Term., Solder FOO6-ND = 2.45 | 342014 
3.200 250 F330-ND 68 51 46 3AG, Rt. Angle Term., Solder FOO7-ND =. 2.57 | 342022 
4.000 250 F331-ND 68 51 46 ig. Fig. 5- Fig. 6 - 3AG, 3/16" (4.76mm) Q-Conn. Straight Term] FOO9-ND — 2.75] 342038 
5.000 250 F332-ND 68 51.46 5x20& = ( 5x20 3AG, 1/4” (6.35mm) Q-Conn. Rt. Angle Term] F012-ND 2.88] 342828 
6.250 | 250 F333-ND 68 51 46 ae Cp Fuse Clip} 3AG, 1/4” (6.35mm) Q-Conn. Straight Term | FOI3-ND — 3.02| 342838 
7.000 250 F334-ND 68 51.46 3AG, 1/4” (6.35mm) Q-Conn. Straight Term | FO15-ND — 3.02] 342858 
8.000 | 250 GeSeANE 268 0 3.86 5x20mm Low-Profile Front Mount Holder | F053-ND 3.82 345621 
10.000 32 F336-ND 1.00 75 67 5x20mm High-Profile Front Mount Holder | F054-ND 3.82] 345623 
12.000 32 RESTANw) 1:00. 15 467 DighKey Price Each Mig. 1/4" x 1-1/4" (6.35mm x 31.75mm) 
18:00) 9)|- 22 eee) TOO: -afB ABE Fig. | __ Part No. 10 100-250 | _ PartNo. P.C. Board Type Holder FOSS-ND 2.65) 345101 
20.000 32 Eoeg-ND) 1.00. 15. 267 4 F038-NDt 416 12 4 101002 5x20mm P.C. Board Type Holder FOSG-ND 3.43 345121 
20,000:")|| Be ED LOO aie 87 1 F040-ND 413° 40 = .09 | 102071 SAGRlip-Top, Shock Safe Panel Mt. Holder | FOS9-ND 3.40 | 346877 
80,000" |} 2 READ WOO = af8,. 68 1 FOM-NDt 18 13 ©.12 | 102074 
315 Series — Pigtail Type 2 F042-NDt 22 16 15 102078 
1.000 250 F419-ND 1.11 83 74 1 F046-ND* 48 36 32 122083 . 
1.500 250 F422-ND 144 83.74 3 F048-ND* A4 33 .29 122090 In-Line Fuseholder 
2.000 250 F425-ND 114 83.74 2 F0S2-ND 22 16 15 102079 Supplied with a 15-inch (38.10cm) loop of 14- 
3.000 250 F429-ND 1.11 83 74 5 F058-ND 18 13 12 111501 gauge vinyl covered wire and three springs in 
4.000 250 F431-ND 1.16 7 8 F063-ND 22 14 12 100056 different lengths to adapt the holder to SFE 7- @ 
2000 200 BeoeND Tae gee fe * Beryllium Copper 30 amp rating (all others are spring brass 15 amp rating). sent eeuee sas 
7.000 250 F434-ND 1.16 8778 + Fuse clip without fuse stops. FO49-ND (Littelfuse #150145) .......$2.74/1; $25.32/10; $189.90/100 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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COOPER Bussmann 


BUSSMANN INFORMATION 
FAX ~ 636.527.1450 menns 


BIF is asimple to use automated TA 
fax response system. All you 

need is a touch-tone telephone * 
and a fax machine to get com- 

plete product specifications when you want it. BIF 
document numbers are located within each product 
section. To get a detailed data sheet on the product of 
your choice, simply dial 636-527-1450 and request the 
document number listed. In a matter of minutes a data 
sheet will be faxed to you. It’s that simple. 


=o 


SMT Chip Fuse - 3216FF (1206) 


Characteristics: + Fast acting 


Time Current: » Will carry 100% i850) 

of rated current for a min. of 4 KS> 

hours, and will open within 5 NZ 035 
seconds at 250% of rated current Py Lie. (90) 


(250mA-3A). * The 4-5A fuses will a 60) 
open within 1 second at 350% of : 
rated current. Construction Material: + Body: Ceramic 
substrate encapsulated with glass + Leads: Over-plated 
with nickel and tin-lead Agency Approvals: UL 
Recognized (All Ratings), CSA Certified (1.5-3A), and 
CSA Component Acceptance (250-750mA, 1A, 4-5A) 


Cur- | Rated Cut Tape T&R 
tent | Volt. | Digi-Key Price Each Pricing 
Rating | AC/DC] Part No. 110 100 | 3,000 
.250 | 32/63 | 283-2440-1-ND 82 .77 .58 | 317.25/M 
500 | 32/63 | 283-2442-1-ND 82 .77 .58 | 317.25/M 
.780 | 32/63 | 283-2443-1-ND 82.77 .58 | 317.25/M 
1 | 32/63 | 283-2444-1-ND 82 .77 .58 | 317.25/M 
1.25 | 32/63 | 283-2445-1-ND 82. .77_.58 | 317.25/M 
1.5 | 32/63 | 283-2446-1-ND 82 .77 .58 | 317.25/M 
2 | 32/63 | 283-2447-1-ND .82 .77 .58 | 317.25/M 
25 | 32/63 | 283-2448-1-ND 82 .77 .58 | 317.25/M 
3/32/63 | 283-2449-1-ND 82 .77 .58 | 317.25/M 
4 | 32/32 | 283-2450-1-ND 82 .77 58 | 317.25/M 
45 [32/32 /280-2451--ND 62 .77 .58 | 31725M 
5 [32/32 | 283-2452-1-ND 82.77.58 | 317.25/M 


* For Tape & Reel part number change “1-ND” to “2-ND”. 
* BIF document: #3001 


SMD TRON® Surface Mount 
Fuses - SFT 


Characteristics: + Fast-Acting (6.105) <s 

* Qurrent-Limiting. Time Cur- ‘°~ - 

rent: Rated current values 0- Iw . 
10 amps carry 100% of rating 29 (37 
for 4 hrs. min.; open at 250% 

of rating in 5 seconds max. Construction Material: 
Solid Matrix +» Body: Thermoplastic, with a rating of 
94V-O » Leads: Base-Copper, Barrier-Nickel (50-100 
micro inches), Finish: Bectroplated tin (400-500 micro 
inches with a 2-10% lead content). Agency Approvals: 
UL Recognized (250mA-10A), and CSA Component 
Acceptance (250mA-10A). 


Cur- | Rated Cut Tape T&R 
rent | Volt. | Digi-Key Price Each Pricing 
Rating| AC/DC | Part No. 1 10 100 | 500 


250mA) 125/125} 283-2426-1-ND 1.53 1.42 1.08 /349.60 
500mA) 125/125} 283-2428-1-ND 1.53 1.42 1.08 )349.60 
125/125) 283-2430-1-ND 1.53 1.42 1.08 |349.60 
125/125] 283-2431-1-ND 1.53 1.42 1.08 |349.60 
125/125] 283-2432-1-ND 1.53 1.42 1.08 |349.60 
125/125] 283-2433-1-ND 1.53 1.42 1.08 |349.60 
125/125) 283-2434-1-ND 1.53 1.42 1.08 |349.60 
125/125) 283-2436-1-ND 1.53 1.42 1.08 |349.60 
125/125] 283-2437-1-ND 1.53 1.42 1.08 |349.60 
60/90 | 283-2438-1-ND 1.53 1.42 1.08 /349.60 
10A | 60/90 | 283-2439-1-ND 1.53 1.42 1.08 |349.60 


* For Tape & Reel part number change “1-ND" to “2-ND”. 
* BIF document: #2005 


Miyoto 
NanoPing 


PC-TRON® Subminiature Fuses 


Characteristics: Offers short- 350 


circuit performance which until (8.89) 

now could only be found in much 345 

larger size glass tube fuses. At (8.76) A 
250 VAG, the 1/2 to 3 amp PC- 759 49,05)" 


Tron can safely interrupt 50. .100 (2.54)-short 
amperes; at 125 VAC the 1/2 to 5 ay 
amp versions can interrupt ” 
10,000 amperes. This makes the 

PC-Tron subminiature fuse ideal for line-side protection 
of power supplies. Time Current: + Carry 100% of 
rating for 4 hrs. min.; open at 200% of rating in 10 sec. 
max. Construction Material: + Body: High temperature 
plastic + Leads: Tin-plated copper Agency Approvals: 


UL Recognized and CSA Certified 

Rated 
Current | Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating | AC/DC | Part No. 1 10 100 


Rated 
Current | Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating | AC/DC | PartNo. 1 10100 


1-1/2A | 250/450 | 283-2114-ND 1.73 1.44 1.30 
2A_ | 250/450 | 283-2115-ND 1.73 1.44 1.30 
2-1/2A | 250/450 | 283-2116-ND 1.73 1.44 1.30 
3A __| 250/350 | 283-2117-ND 1.73 1.44 1.30 
PCC Series - Short Lead Length 
1/2A | 250/450 | 283-2118-ND 1.73 1.44 1.30 
3/4A | 250/450 | 283-2119-ND 1.73 1.44 1.30 
1A | 250/450 | 283-2120-ND 1.73 1.44 1.30 
1-1/2A | 250/450 | 283-2121-ND 1.73 1.44 1.30 
2A | 250/450 | 283-2122-ND 1.73 1.44 1.30 
2-1/2A | 250/450 | 283-2123-ND 1.73 1.44 1.30 
3A __| 250/350 | 283-2124-ND 1.73 1.44 1.30 
PCE Series - Short Lead Length 
5A | 125/250 | 283-2126-ND 1.73 1.44 1.30 


* BIF document: #2034 


PC-Tron® PCB 
Mount Fuseholder 
Digi-Key Price Each 
Part No. 1 10 100 
283-2356-ND .65 .55 49 
* BIF document: #2034 


Fast-Acting and Time-Delay 
Glass Fuses - C518, C515 Series 


-205” x .591” 
(5mm x 15mm) 


<*1.319 (33.5) 


Construction Material: 

+ Endcaps: Silver-plated brass + Leads: 

Tin-plated copper » Tube: Gass. 

Agency Approvals: 

518: UL Listed (125mA-4A), CSA Component Accept- 
ance (125mA-4A) 

C520: UL Listed (125mA-5A), CSA Component Accept- 
ance (125mA-5A) 

515 and C519: UL Listed (250mA-3A), CSA Certifi- 
cation (250mA-3A), UL Recognized (3.5A-7A), Telecom- 
munication Capabilities: UL1459 and UL497. 


Limits for Pre-arcing Time/UL Listed Fuses. 


Amp 135% | 110% 200% 
Rating Max. | Min. | Min. Max. 
C518 and C520 Series 
125mA - 7A thr. | 4hr. — _ 2sec. 
C515 and C519 Series 
250mA - 7A 60 min.| — 3sec. 2 min. 


Rated 
Current] Voltage | Digi-Key 

Rating| (AC) |Part No. g) 
C518 Series (Axial) 
125mA) 250 |283-2360-ND .98 
250mA| 250 |283-2361-ND .98 
250 |283-2362-ND .98 
250 /283-2363-ND .98 
250 |283-2364-ND 98 
250 /283-2365-ND .75 
250 |283-2366-ND .75 
250 /283-2367-ND .75 
250 |283-2368-ND .75 
250 /283-2369-ND .75 
250 |283-2370-ND 75. 
C520 Series (No Leads) 
250 /283-2371-ND  .75 

250 |283-2372-ND .74 
250 /283-2374-ND 51 
250 |283-2375-ND 51 
250 |283-2377-ND 51 


Price Each 
100 250 


MCR Microtron® Fuses 
(Printed Circuit Board) 


Characteristics: + Fast-Acting 
+ Qurrent-Limiting. 

Time Current Characteristics: Rated < 
current values 0-10 amps carry 100% of “ER 
rating for 4 hours min.; open at 250% of — (3.05) 

rating in 5 seconds maximum. 

Construction Material: » Body: High temperature 

thermoplastic, flammability rating UL 94V-O + Bement: 

Solid Matrix, gold or silver element encapsulated in 

ceramic + Leads: Tin-plated copper, .64mm (.025") 

diameter. 

Agency Approvals: UL Recognized (1/16-10A), CSA 

Component Acceptance (1/16-10A) and Japanese 

Industrial Standard (1-5A). 


Cur- | Rated 
rent | Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating | (AC) Part No. 5 100 250 
1/16 | 125/125 | 283-2068-ND 1.25 .94 .83 
1/8 | 125/125 | 283-2069-ND 1.12 84 75 
1/4 |125/125 | 283-2070-ND 1.12 84 .75 
W/2 |125/125 | 283-2072-ND 1.12 84 75 
3/4 | 125/125 | 283-2073-ND 87.66.58 
1 125/125 | 283-2074-ND 87 66 58 
1-1/2 |125/125 | 283-2075-ND .87 .66 .58 
2 125/125 | 283-2076-ND 87 66 58 
3 125/125 | 283-2078-ND 87 66 .58 
4 125/125 | 283-2080-ND_ 87 66 58 
5 |125/125] 283-2081-ND 87 66 58 
7 | 60/90 | 283-2082-ND 87 66 58 
10 60/90 | 283-2083-ND 87 66 .58 


* BIF document: #2003 


AGC Fast- Acting and 
MDL Time-Delay Glass Fuses 
1/4” x 1-1/4” (6.35mm x 31.75mm) 


Time Current Characteristics: Rated 11.25 (31.75) 
current values 0-30 amps carry Cece 
110% of rating for 4 hrs. min.; open {~ (6.35) 
at 135% of rating in 60 min. max. or 

200% of rating in 120 sec. max. 

Construction Material: + Tube: Glass + Endcaps: 
Albaloy plated brass 

Agency Approvals: 

AGC Fast-Acting: UL Recognized (15-30A), UL Listed 
(1/4-10A) and CSA Component Acceptance (1/4-30A) 
MDL Time-Delay: UL Listed (1/4-8A), UL Recognized 
(9-30A), and CSA Component Acceptance (1/4-8A) 


Rated 
Voltage | Digi-Key 

AC/DCt | Part No. 5 
AGC Fast-Acting 
250/250) 283-2009-ND_ | E 43 
250/250) 283-2010-ND c 43 
250/250) 283-2011-ND F 43 
250/250} 283-2012-ND_ F 30 
250/250 | 283-2014-ND___. E -30 
250/250 283-2015-ND_. F mike) 
250/250} 283-2016-ND_. 4 ld: 
250/250} 283-2017-ND_. 4 9 
250/250) 283-2020-ND E 9 
250/250} 283-2021-ND E 9 
250/250) 283-2022-ND E 9 
250/250) 283-2023-ND_ : 29 
250/250} 283-2024-ND_ a 29 
250/250} 283-2025-ND_. F 29 
250/250 | 283-2026-ND 
250/250 | 283-2027-ND 
250/250 | 283-2028-ND 

32/— | 283-2029-ND 

32/— | 283-2030-ND 

32/— | 283-2031-ND 


Price Each 
100 250 


250 |283-2378-ND_ .51 
250 /283-2379-ND 51 
250 |283-2380-ND_.51 
250 |283-2381-ND _.51 
C515 Series (Axial) 
250 /283-2239-ND 81 
250 |283-2240-ND 81 
250 |283-2241-ND 81 
250 |283-2242-ND 81 
250 |283-2243-ND_ 81 
125 |283-2244-ND 81 
125 |283-2245-ND 81 
125 |283-2246-ND 81 | 
C519 Series (No Leads) 
250 /283-2247-ND 59 
250 |283-2249-ND 59 
250 /283-2250-ND  .59 
250 |283-2251-ND .59 
250 |283-2252-ND__.59 
250 |283-2253-ND 59 
250 /283-2254-ND 59 
125 |283-2256-ND 59 
125 |283-2257-ND 59 
125 |283-2258-ND _.59 


eER Pees] /VVVeleeEsysl /Bssszz Rage 


ERERARERRERE 


PCB Series - Full Lead Length 

1/2A | 250/450 | 283-2111-ND 1.73 1.44 1.30 
3/4A | 250/450 | 283-2112-ND 1.73 1.44 1.30 
1A | 250/450 | 283-2113-ND 1.73 1.44 1.30 


* BIF document: #2026 (C519 Series), 
#2027 (C520 Series), 
#2006 (C515 Series), 
#2007 (C519 Series) 


MDL Time-Delay 
250/250| 283-2167-ND 
250/250| 283-2168-ND 
250/250 | 283-2169-ND 
250/250| 283-2171-ND 
250/250 | 283-2174-ND 
250/250 | 283-2176-ND 
250/250| 283-2178-ND 
250/250| 283-2179-ND 
250/250| 283-2182-ND 
250/250| 283-2184-ND 
250/250| 283-2186-ND 
250/250 | 283-2188-ND 
250/32 | 283-2189-ND 


ABC Fast-Acting and 
MDA Time-Delay Ceramic Fuses 
1/4” x 1-1/4” (6.35mm x 31.75mm) 


Time Current Characteristics: Rated _~ 1.25 
current values 0-30 amps carry 110% of (31.75) 
rating for 4 hrs. min.; open at 135% of 'o 
rating in 60 min. max. or 200% of rating .25 * 

in 120 sec. max. Construction Material: (6-35) 
Ceramic + Endcaps: Albaloy plated brass 

Agency Approvals: 

ABC Fast-Acting: UL Listed (1/2-15A), UL Recognized 
(20A), and CSA Certification (1/2-15A) 

MDL Time-Delay: UL Listed (1/12-20A), CSA Certified 
(1/2-15A) 


Rated 
Current | Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating | AC/DCt | Part No. 5 100 250 


ABC Fast-Acting 

1/2 | 250/250] 283-2095-ND 1.74 1.30 1.16 
3/4 | 250/250} 283-2096-ND .79 .59 .53 
1 250/250 | 283-2097-ND .74 56 .49 
2 250/— | 283-2098-ND .74 56 .49 
3 250/— | 283-2099-ND 74 56 49 
4 250/250 | 283-2100-ND .74 .56 49 
5 

6 


250/250} 283-2101-ND .70 53 .47 
250/— | 283-2102-ND .70 .53 .47 
8 250/— | 283-2104-ND .70 .53 47 

10 | 250/250] 283-2105-ND .70 53 47 
12 | 250/— | 283-2106-ND .70 53 .47 

15 | 250/250] 283-2107-ND .70 .53 .47 

79 
79 


20 250/— | 283-2108-ND 1.05 
30 125/— | 283-2110-ND 1.05 
MDA Time Delay 

1/2 | 250/250| 283-2289-ND 1.78 1.33 1.18 


1 250/250 | 283-2293-ND 1.78 1.33 1.18 
2 250/— | 283-2297-ND 1.78 1.33 1.18 
3 250/250 | 283-2300-ND 1.24 .93 .83 
4 250/— | 283-2302-ND 1.24 .93 .83 
5 250/— | 283-2303-ND 1.24 93 .83 
6 250/— | 283-2304-ND 1.24 93 .83 
8 250/— | 283-2307-ND 1.24 93 .83 
10 | 250/250] 283-2308-ND 1.24 .93 .83 
12 250/— | 283-2309-ND 1.24 .93 83 
15 | 250/250} 283-2310-ND 1.24 .93 .83 
20 250/— | 283-2311-ND 1.24 93 .83 
30 250/— | 283-2313-ND 1.24 .93 83 
+ DCratings are self-certified. 
* BIF document: #2000 (ABC Fast-Acting Series), 
#2002 (MDA Time-Delay Series) 
= -207 (5.25 
ATC® Blade Type a 
Automotive Fuses ei Fy, 
Rated Voltage: 32 VDC ue) a 
Characteristics: Fast-Acting 
Agency Approvals: UL Recognized (3-30A) 
Current) Color | Digi-Key Price Each 
Rating | Code | PartNo. 5 100 250 
3 Violet | 283-2314-ND 40 .36 32 
4 Pink | 283-2315-ND 40 36 .32 
5 Tan | 283-2316-ND 40 36 .32 
7-1/2 | Brown | 283-2317-ND 40 36 .32 
10 Red | 283-2318-ND 40 36 32 
15 Blue | 283-2319-ND 40 36 .32 
20 Yellow | 283-2320-ND 40 36 .32 
25 Qear | 283-2321-ND 40 36 32 
30 Green | 283-2322-ND 40 36 .32 


* BIF document: #2009 


ATC® Blade Type Holders 


Rated Current: 3-20 Amps. 
Rated Voltage: 32V DC, 16AWGwire 4” (101.60mm) 
length 


1.0625 
(26.99) approx. 


t 1-10A, UL Ree. for 125 VDC and 500 AYC. Other DC 
ratings are self-certified. 


* BIF document: #2001 (AGC eries),#2004 (MDL Series) 


a 
250/32 | 283-2190-ND Laaseap cloned) ed 
250/32 | 283-2191-ND 
250/32 | 283-2192-ND Bussman #HHC 
250/250] 283-2193-ND 
32/32 | 283-2194-ND 
32/32 | 283-2195-ND Fig. Digi-Key Price Each 
32/32 | 283-2196-ND No. |Description __| Part No. 110 100 
32/32 | 283-2197-ND 1 [In-Line for ATC |283-2357-ND 2.72 2.41 1.84 
32/32 | 283-2198-ND Fuse Olp ATC 
32/32 _|_283-2199-ND 2 |Brass with 283-2336-ND 46 .40 30 
Tin Plate 


* BIF document: #2107 (for 283-2357-ND), 
#2131 (for 283-2336-ND). 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (t033) 1071 


COOPER Bussmann 


Metric Ferrule Fuses 
(5mm x 20mm) .205” x .787” 


GDA (S501) - Fast Acting, High Breaking Capacity 
GDB ($5008) - Fast Acting, Low Breaking Capacity 
GDC (S506) - Time-Delay, Low Breaking Capacity 


Construction Material: + Tube: Ceramic 
(GDA Series), Glass (GDB and GDC 
Series) + End Caps: Nickel or silver- 
plated brass. Agency Approvals: GDA 
Series: VDE (4 & 6.3A), Semko 
(400mA-6.3A), IMQ (2-6.3A) and UL 
Recognized (400mA-6.3A). GDB and GDC Series: BSI 
(100mA-6.3A), VDE (100mA-6.3A), Semko (100mA- 
400mA, 800mA-6.3A), IMQ(100mA-6.3A) and UL Rec- 
ognized (100mA-6.3A) 


Limits for Pre-arcing Time/UL Listed Fuses. 


Amp 150% | 210% | 275% 400% | 1000% 
Rating | Min. | Max. | Min-Max.|Min-Max.| Max. 
GDA Series* 

Mea | 6Omin.| 30min) AS” | BMS | 20 ms. 
gaa | 60min,| 30min) TNS" | SMS” | 20 ms. 
GDB Series* 
100mA | 60min] 30min} gy | 30S | 20 ms. 

125mA- ‘ | 50ms.- | 10ms.- 

Gan | 60min 80min} “occ | gooms. | 20s 
8A-10A| 60 min.| 30min| = — —  |40ms. 
GDC Series* 

. | 200ms.- | 40ms.- | 10ms.- 
100mA | 60 min.| 2 min. 10sec. pay 300ms. 
125mA - 60 min.| 2 min. 600ms.- | 150ms.- | 20ms.- 
6.3A i “| 10sec. Ssec. |300ms. 

Rated 
Current |Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating | (AC) Part No. 5 100 250 
GDA (S501t ) - Fast-Acting, High Breaking 
100mA | 250 283-2384-ND 1.35 1.02 .90 
160mA | 250 283-2386-ND 1.35 1.02 .90 
400mA | 250 283-2388-ND 1.35 1.02 .90 
630mA | 250 283-2390-ND 1.12 84 .75 
800mA | 250 283-2391-ND 1.12 84 75 
1A 250 283-2392-ND 1.12 84 .75 
1.6A 250 283-2394-ND 1.12 84 .75 
2A 250 283-2395-ND 1.12 84 .75 
2.5A 250 283-2396-ND 1.12 84 .75 
3.15A 250 283-2397-ND 1.12 84 75 
4A 250 283-2398-ND 1.12 84 .75 
5A 250 283-2399-ND 1.12 84 .75 
6.3A 250 283-2400-ND 1.12 84 75 


GDB ($5008 ) - Fast-Acting, Low Breaking 


NEW? Multi-Meter Fast-Acting 
Ferrule Fuses 44/100 and 11 Amps 


Part No. DimA 

“up| 1.375" (40.031) 
283-2495-ND | 34 rm (40.79) 
1.50” (+0.031) 
38.1mm (40.79) 


Specifications: + Designed for multi-meters only. + In- 
tended to carry 100% of rated current indefinitely. » Not 
intended for branch circuit protection. 


406 


283-2496-ND 


Construction Material: * Melamine Tube and Nickel 
Plated Brass End Caps. Voltage Rating: 1000 Volts 
AC/DC. Interrupting Rating: DMM-B-44/100 - 10,000A, 
1000VAC, unity power factor and 10,000A, 1000VDC 
with time constant of 2.2ms. Minimum interrupt 400% 
of rated current at rated voltage. DMM-B-11A - 20,000A, 
1000VAC, power factor <2; 20,000A, 1000VDC, time 
constant >10ms. Agency Approvals: UL Recognized 
1000VDC, File £19180. 


Digi-Key Price Each Mfg. 

Part No. 1 10 100 _| Part No. 
283-2495-ND 15.75 12.95 10.15 | DMM-B-44/100 
283-2496-ND 19.28 15.86 12.43 | DMM-B-11A 


GMT Indicating Fuse 


Rated Voltage: 125VAC, 60VDC. 

Characteristics: + Fast Acting. 

Time Current Characteristics: 

Rated current values 1/4-15 

amps carry 100% of rating for 

10 minutes min.; open at 150% 

of rating in 5 minutes max. 

Construction Material: + Body: Thermoplastic, U.L. 
94VO flammability rating + Terminals: Tin plated 
Beryllium Copper 


Agency Approvals: UL Recognized 


Current} Color | Digi-Key 
Rating] Code | Part No. i 
Violet | 283-2051-ND 2.21 
Red 283-2053-ND 2.21 
Brown | 283-2055-ND 2.21 
Gay 283-2056-ND 2.21 
White | 283-2057-ND_ 2.21 
White/Yiw.) 283-2058-ND 2.21 
Orange | 283-2059-ND 2.21 
Blue 283-2060-ND 2.21 
White/Brn.| 283-2062-ND 2.21 
Green| 283-2063-ND 2.21 
Bk/White| 283-2064-ND 2.21 
Red/White] 283-2065-ND 2.21 
Red/Blue | 283-2067-ND 2.21 


Price Each 


100mA | 250 283-2405-ND 1.35 1.02 .90 
125mA | 250 283-2406-ND 1.35 1.02 .90 
160mA | 250 283-2407-ND 77 58 SI 
250mA | 250 283-2409-ND 77 58 St 
315mA | 250 283-2410-ND 77 58 5 
500mA | 250 283-2412-ND 24° 18 16 
630mA | 250 283-2413-ND 24° 18 16 
800mA | 250 283-2414-ND 24° 18 16 
1A 250 283-2415-ND 24 18 16 
1.25A | 250 283-2416-ND 24 18 16 
1.6A 250 283-2417-ND 24° 18 16 
2A 250 283-2418-ND 24° 18 16 
2.5A 250 283-2419-ND 24° 18 16 
3.15A | 250 283-2420-ND 24° 18 16 
4A 250 283-2421-ND 24 18 16 
5A 250 283-2422-ND 24° 18 16 
6.3A 250 283-2423-ND 24° 18 16 
8A0 250 283-2424-ND 88 66 59 
10A0 250 283-2425-ND 88 66.59 


GDC (S506¢) - Time-Delay, Low Breaking 


* BIF document: #5008 


Fuseholders for GMT 
Type Indicating Fuse 


i) 
(15.24) 8h 


PC Mount. 

Electrical Rating: 15A (60V DC). Construction 
Material: + Body: Thermoplastic, UL-94V0 flammability 
rating + Terminals: Tin-plated bifurcated copper. Agency 
Approval: UL Recognized 


Digi-Key Price Each 
Description Part No. 1 10 100 


100mA | 250 283-2263-ND 1.02 .77 .68 
125mA | 250 283-2264-ND 1.02 .77 68 
160mA | 250 283-2265-ND 1.02 .77 .68 
250mA | 250 283-2267-ND 1.02 .77 .68 
315mA | 250 283-2268-ND 1.02 .77 68 
400mA | 250 283-2269-ND 1.02 .77 .68 
500mA | 250 283-2270-ND 74 56 50 
630mA | 250 283-2271-ND 74 56 50 
800mA | 250 283-2272-ND 74 56 50 
1A 250 283-2273-ND 74 56 50 
1.25A | 250 283-2274-ND 74 56 50 
1.6A 250 283-2275-ND 74 56 50 
2A 250 283-2276-ND 74 56 50 
2.5A 250 283-2277-ND 74 56 50 
315A | 250 283-2278-ND 74 56 50 
4A 250 283-2279-ND 74 56 50 
5A 250 283-2280-ND 74 56 50 
6.3A 250 283-2281-ND 74 56 50 


t+ S501 is a European designation. In North America 
GDA respectively when referencing product. 
§ S500 is a European designation. In North America use 
GDB respectively when referencing product. 
+ S506 is a European designation. In North America use 
DC respectively when referencing product. 
0 IEC Standard 127 Sheet II does not include ratings 
above 6.3 amps. 
* BIF document: #2014 (GDA Series), 
#2015 (GDB Series), 
#2016 (GDC Series) 


S 


ise 


1072 (1033) 


No Flange- HLS | 283-2358-ND 212 1.95 1.60 
With Hange - HLT | 283-2359-ND 1.92 1.76 1.44 


* BIF document: #5010 


HBH-! and HBH-M 
Fuseholders 490 (12.45) 
for 1/4" x 1-1/4" (6.35mm x (44.96) 
31.75mm) & (5mm x we, 
20mm) .205” x .787” fuses 8 


Horizontal PCB Mount 
Electrical Ratings: UL-16A @ 250V and CSA - 12A@ 
250V 


Agency Approvals: UL Recognized, CSA Certified, VDE, 
and SEMKO 


mol 


a 
CA 


ib (11.10) 


Digi-Key Price Each | Mfg. 
Description Part No. 1 10 | Part No. 
For 1/4 x 1-1/4 
(6.35 x 31.75) fuses | 283-2351-ND 2.91 2.69 | HBH-I 
For (5x 20) 

.205 x .787 fuses 


283-2352-ND 3.97 3.66 | HBH-M 


* BIF document: #2118 


HTB Panel Mount Fuseholders 
for 1/4” x 1-1/4” (6.35mm x 31.75mm) & 
(5mm x 20mm) .205” x .787” fuses 


Common Mounting Hole — HTB 2, 3, 4, & 5 
506 (12.85) 


506 (12.85) 


ei 


.473 (12.0 


Construction Material: + Terminals: Tin-plated brass 
+ Molded Components: Thermoplastic; UL Component 
Recognized; 940; mounting nut, spacer-black poly- 
carbonate. 

Agency Approvals: UL Recognized: 20A (3/16” quick- 
connect 15A) @ 250V, CSA: 16A @ 250V; Screwdriver 
slot carrier only, VDE: 10A @ 250V and SEVIKO: 10A @ 
250V. 

Common Dimensional Data: + Length (Knob Type) — 
1.69” (42.9mm) Plus In-Line Terminal (Screwdriver 
Slotted) 1.75” (44.5mm). Note: Plus In-Line Terminal 


ot 
(23.11) 


HTB-2: Low Profile 
Rear Hex Nut 


HTB-4: High Profile 
Rear Hex Nut 


Fig. 3 Fig. 4 


AZ At 
(4.32) (10.41) 


HTB-3: Low Profile 
Rear Hex Nut 


HTB-5: High Profile 
Rear Hex Nut 


TERMINAL OPTIONS 


Solder . 
3/16” (4.76mm) 
Quick-Connect 


1/4” (6.35mm) 
Quick-Connect 


.34 (8.64) | 33 (8.38) 


In-Line | Right Angle 


Fuse Panel Price 
Fig.|Term.| Accept. | Thick. | Digi-Key Each 
No.} Opt. | In.(mm) /In.(mm) | Part No. 1 10 
qaxt-1/4 | 30 
1] B |ega5ea1.75) (7.62) |2832345ND. 269 249 
(620) | 30 . 
1] 8] ctec7a7 | (762) |2822854ND 2.88 2.66 
2| A 283-2348-ND 3.00 2.77 
2| B 283-2346-ND 3.15 2.91 
2 | 8 Mel aan | 283-2047-NDt 292 2.70 
2| ¢ |(635:81.75) (8.18) | 553 5349.ND 3.38 3.12 
2| D 283-2350-ND 3.38 3.12 
(6x20) | 30 
3) B) ocec7ar | (762) | 282368-ND 288 268 
qaxt-tla | 125 
4) B /6.35x31.75)| (3.18) | 22 2844-ND 2.69 2.49 
+ Splash Proof Seal 


* BIF document: #2119 


HRK Universal In-Line 


Fuseholder 
for 1/4” x 7/8” to 1-1/4” § 
(6.35mm x 22.23mm x oa 
31.75mm) Fuses 
Specifications: + Three springs furnished with fuse- 
holder afford acceptance of 1/4” (6.35mm) fuses of 
different lengths » Wire leads are staked and soldered to 
the contacts of the fuseholder + Leads are 8” (20.3mm) 
long * Wire size - #14 
Volts} Digi-Key Price Each Mfg. 
Amps |_AC | Part No. 1 10 100 | Part No. 
15 | 32 | 283-2343-ND 3.38 3.12 234 |HRK 


* BIF document: #2111 


HFB Waterproof In-Line 


Fuseholder 

for 1/4” x 1-1/4” 
(6.35mm x 31.75mm) 
Fuses 

Construction Material: + Body: Thermoplastic rubber 
(orange) + Contacts: Albaloy plated copper + Accepts 
1OAWG wire 


Volts | Digi-Key Price Each Mfg. 
Amps | AC | Part No. 1 10100 | Part No. 
30 | 32 | 283-2355-ND 6.55 5.95 5.36 | HFB-10 


* BIF document: #2102 


KEYSTONE 


Fuseholder Boards 


For 1/4" (6.35mm) 
Assembled with .125” (3.18mm) thick black phenolic 


Digi-Key Price Each 

Fig. | Part No. 1 10 100 
1 | 3536K-ND 93 85 63 
2 | 3537K-ND 1.66 1.50 1.11 
3 | 3538K-ND 2.43 2.20 1.62 
4 | 3539K-ND 3.19 2.89 2.13 
5 | 3522-2K-ND 63 45 36 
6 | 3522-3K-ND 84 60 48 
7 | 4527K-ND — 37 32 
— | 4527CK-ND 1.54/10 13.09/100 59.77/500 
8 | 3527K-ND 76 69 55 


on 


& 


PC 5mm 
Fuse Holder 
Order cover 
separately: 
4527CK-ND 


@ 
COOPER Bussmann Printed Circuit Board Fuseclips 


Accepts Cooper/ 
Fuse (Dia.)| End} Lead Clip Digi-Key Price Each Bussmann 

Fig.| In.(mm) |Stop} Type Materialt Part No. 10 100 250 | PartNo. 
1 | (6).205 |yes| Straight | Spring Bronze | Bright Tin | 283-2335-ND 20. .15 .13 | 1A5018-10 

2 | 1/4(6.35) | no None Spring Bronze | Bright Tin | 283-2337-ND .20 15 .13 | 5681-15 
3 | 1/4(6.35) |yes | Straight | Spring Bronze | Bright Tin | 283-2338-ND 15 .11  .10 | 1A1907-06 
3 | 1/4 (6.35) | no | Straight | Spring Bronze | Bright Tin | 283-2339-ND .20 .15 .14 | 1A3398-07 
4 | 1/4(6.35) |yes | Angled-In| Spring Bronze | Bright Tin | 283-2341-ND .27  .20. .18 | 1A1119-10 
3 | 1/4(6.35) |yes | Straight |Beryllium Copper 283-2342-ND 53 40 .36 | 1A1907-05 
5 | 1/4(6.35) | no |Angled-In| Spring Bronze | Bright Tin | 283-2340-ND .27 .20  .18 | 1A1120-09 


t+ Beryllium copper recommended for currents higher than 15 amps (1/4” or 6.35mm clips). 
* BIF document: #2131 (#2132 for Digi-Key Part No.283-2337-ND) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


TIP Telecom Duty Fuses (Telecom Interface Protector) <>40 
WICKMANN ® Soe ee 
Polyfuse Resettable Fuses (0805) Approvals: cULus Recognized: File No. = 12.7>| an ine 
Approvals: cULus Recognized: Fle Number E201431 TUV, current: Minimum current at which FGie GA itie Pesuroee ee ies 7 Nt 
File Number R9956421 Features: + Low voltage the device will trip in 20°C still air ard Eitan lications * Hi hly defined 35.5 43 
overcurrent protection cCompliance with UL 1950 = Isc: Maximum fault current device cutoff times eae resistant Ge ulated 4 sr ” ul Note: Holes 
standard + For high densi ications, including can withstand without damage F : a 5 fo] in PC board 
tandard + For high density POS applicat including ithstand without damage at casing * Low internal resistance i imevers °y nam mM | | 5.08 
cellular phones, computers and peripherals Materials: rated voltage + Ril: Minimum ible sb sical separation * Stable cheracter- Gant = t ANS = BI8 
+ Terminals: + Solder-plated copper + Plating: 63/37 SnPb resistance of device in initial (un-soldered) state + Rat: istics ieee or ing temperatures. Max Ammo; ck 7 Short Leads 
Operating/Storage Temperature: -40° to +85°C Electrical Maximum resistance of device at 20°C measured one hour Fault Currents: Dena at 1B8 VAC; <35A at re i 
Definitions: + Ihold: Hold current: maximum current device after tripping Caution: Qoeration beyond the specified 135 VOC. Material: + Base and Cp: Brown ‘Amp | Volt Digi-Key Price Each | Tape & Ammo-PK. 
will pass without tripping in 20°C still air + Itrip: Trip rating may result in damage and possible arcing and flame. thermoplastic (polyamide PA 6.6), UL 94-V0: Rtg. | Rtg. | PartNo. 1 10 Pricing* 
Volt. Max time toTrip| Ress. Cut Tape + Round Pins: Copper alloy, tin-plated TIP 385 Series 
Hol dtr) ating) Hise, Current atte i ae) Ban (DIGI Key) RUCoES Ga woes brea Electrical Characteristics: 350 | 125 | WK4S60BKND 64 60] — 234.91/M 
(mA) | (A) | (V) | (A)| (A) (sec) | Ril  Rat| Part No. 1 10 | Size Pricing® too | 125 | WKASe3BKND 56 52 227 65M 
100 | .30 15 | 40} .50 1.5  |1.00 6.00) WKIO69CT-ND 1.15 1.07 | 4,000 477.00/M Pre-arcing Rating 1.25 | 125 | WK4564BK-ND 54 50 217.50/M 
200) 50; 9 | 40] 80 .02 |.650 3.50] WKIO70CT-ND 1.15 1.07 | 4,000 | 477.00/M Rated Current | 100% 300% 1.50 | 125 | WK4565BKND 57.53 | —_205.91/M 
350 | .75 6 40| 80 01 -250 1.20) WKIO71CT-ND 1.15 1.07 | 4,000 477.00/M 350mA-1.50A | 2hr. min.| 300ms...5s ‘Ror Tape & fii Ac ch BICND to TEND. 
500 | 1.0 6 40| 80 0.1 -150 .850 | WK1072CT-ND_1.23——-1.15 | 3,000 509.00/M For Tape imo Pack #, change to NM 


* For Tape and Red part number, change CT-ND to TR-ND. 


TR5 Sub-Miniature Fuses - TR5 Fuseholder 
NEW! 1206 Surface Mount TES Sub- es SS IEC 60127-3 Short Z O85 riba Thanwescs UL 94- Holes 
. ini a™, bs . 

Fuses FCD12 Series Miniature B Approvals: 370 Series: Semko VO + Terminals: brass, tin- board 

Fuses — UL Nt Approved, VDE Approved, plated 10 
Standard: . 4:3 Note: Holes cULus Recognized, (0.050A- Rated Values: 
+ UL 248-14 mown 248-14 rere | i PC board 4,00A) 372 Series: Semko Ap- 250V: 6.34 w 
Materials: SS 2 eads proved, cULus Recognized, = 
; "Housing: Ce- cawzait at<25A) Approvals (395 and a7] 5.08 (0.050A-5.00A), VDE Approved (0.050A-4.00A). 382 WKO001-ND............ $.60/1; $5.55/10; $41.63/100 
ramic substrate, rat >3. 396 Series): cUL Series: VDE, SHVIKO (1.00-4.00A) ,cULus Recognized, 


Glass encapsu- 
lated; + Bement: 
Metal Film; + Terminals: Tinned, metallized 


Solderability: 235°C, 2 Sec. (At least 95% of the 


Listed, UL Listed for .050A-6.30A. MITI approved for 
1.00A-5.00A Features: + Fast-acting and time-lag * Ma 
terial: Brown thermoplastic UL 94-VO, »* Round Pins: 
Copper alloy, tin-plated » Soldering Heat Resistance: 


MITI(1.00-5.00A) Material: + Base and Cap: Brown 
thermoplastic UL94-V0, insulated + Round Pins: Copper 
alloy, tin-plated Features: + Fast-acting and Time-lag 
+ Soldering Heat Resistance: 260°C, 10s (IEC 60068-2- 


TR5 Sub-Miniature Fuses — 
UL 248-14 


terminal surface must be covered by new solder) 260°C, 10s (IEC 60068-2-20) » Plug-in holders available 20) » Plug-in holders available ie See 
Recommended Solder Glue: Grace Amicon 125F Sepia Electrical Characteristics: Approvals: 373 and 374 8.0 
Marking: Code for Current Rating Beer cel netaceni sce: Pre-arcing Rating baalhre UL mph ae Holes s 
7, 3, a \- it 
; on ° Rated Pre-arcing Rating 150%] 210% [275% 400% | 1000% Met weed ie, boerd:| a3 
Electrical Characteristics: cAYs Series | _ Current 100% 200% Series 370 — 50mA-4.0A Frown thermoplastic UL G4. 100 me 
Pre-arcing Rating 395 | S0mA6.3A | >4hr. | <5se0. Sth [<0 min,| 10ms -3sec. [_3-300ms _[-<20ms Oy ineuietedo Beuiid (Pines ene 
Rated Current 250% 396 50mA-6.3A >4 hr. < 60 sec. th Series 372 — 50mA-5.00A ——_— Copper alloy, tin-plated Features: + Fast-acting and 
500mA, 5.00A <8 : a | mis Time-lag + Soldering Heat Resistance: Acc. to IEC 68, 
Breaking Capacity: 100A at 125VAC. Series 382 — 1.00A-5.00A part 2-20, 260°C, 10sec + Plug-in holders available 
>1 hr.| <2 min. | 400ms-10sec. |150ms-3sec. | 20-150ms| 5 
Re Si Bike ee foe eT Volt. | Digi-Key Bulk Price Each BREAKING CAPACITY: 370 and 372 Series: 35A at Hectrical Characteristics: 
( ry A ilar pained ae 5 Toone Rig. | Part No. 1 10 100 250VAC for (.050-3.15A), 40A for (4.00A), 50A for Pre-arcing Rating 
” FCD1 7 Seri * Fast-Acting 395 Series (5.00A) 382 Series: 100A at 250VAC (1.00-5.00A) Series | Rated Current | 100% 200% 
eres a 7 373 50mA-10.A | 4 hr. min. | 5 sec. max. 
500m) 50] 501 |WK6213CT-ND .56 .53 1242.00/M 125 | WK4322BK-ND 1.59 roa Retin aera an 374 | 50mA-10.00A | 4hr. min. [60 sec.max. 
630m] 50) 631 |WK6214CT-ND .56 .53 |242.00/M 125 | WK4325BK-ND 1.29 Tot Acting 70 Gerla 
800m) 50) 801 |WK6215CT-ND .56 .53 |242.00/M 125 | WKA326BK-ND 1.26 WKAQDDEK.ND 121 Amp] Volt.| Digi-Key Bulk Price Each 
3 125 | WK4327BK-ND 1.23 : 
1.00] 50] 102 |WK6216CT-ND .56 .53 |242.00/M Rtg,| Part Ni 1 10 100 
WK4925BK-ND 1.47 Rig. | Rtg. | Part No. Oily 
1.25) 50] 132|WK6217CT-ND .56 .53 |242.00/M 125 | WK4328BK-ND : ji 5 
WK4926BK-ND 117 Fast-Acting 373 Series 
1.60] 50) 162|WK6218CT-ND .56 .53 |242.00/M 
7 WK4330BK-ND WK4927BK-ND 1.17 .050) 250} WK3022BK-ND 242 2.24 1.68 
2.00} 50) 202|WK6219CT-ND .56 .53 |242.00/M 
250| 50) 252|1WK6220CT-ND .56 .53 |242.00/M 125 | WK4334BK-ND WK4928BK-ND 1.17 .063) 250} WK3025BK-ND 1.85 1.71 1.28 
; —— = 125 | WK4335BK-ND> WK4930BK-ND .080) 250} WK3026BK-ND 1.80 1.67 1.25 
3.15] 32) UD |WK6221CT-ND .56 .53 |242.00/M 125 | WK4337BK-ND WK4934BK-ND 100] 250) WK3027BKND 1.77 1.64 1.23 
4.00] 32] XD |WK6222CT-ND .56 .53 |242.00/M 425 | WK4340BK-ND WK4935BK-ND 125| 250| WK3028BKND 60-5642 
5.00} 32) YD |WK6223CT-ND .56 .53 |242.00/M WK4937BK-ND 160] 250] WK3030BKND 1.54 142 1.07 
WK43411 BK-ND» WK4940BK-ND. 200] 250) WK3034BKND 1.54 142 1.07 
* For Tape and Real part number, change CT-ND to TR-ND. 125 | WK4343BK-ND WK4941BK-ND .250| 250] WK3035BK-ND- 60 56 42 
125 | WK4346BK-ND WK4943BK-ND 315] 250) WK3037BKND 60 56 42 
125 | WK4348BK-ND» WK4946BK-ND 400| 250| WK3040BKND 605642 
125 | WK4350BK-ND WK4948BK-ND> 500] 250] WK3041BKND- 60 56 42 
Telecom Protectors WK4950BK-ND* .630| 250) WK3043BKND 60 56 42 
Transient Tolerant WK4353BK-ND. WK4953BK-ND> .800| 250] WK3046BKND 60 56 42 
Applicable Standards: 125 | WK4357BK-ND» WK4957BK-ND 1.00] 250] WK3048BKND- 60 56 42 
. TL 1950/60080 3rd Edition * Tel 125 | WK4358BK-ND» WK4958BK-ND 1.25| 250| WK3050BK-ND- 60-5642 
cordia (Bellcore) GR-1089 » FOC 47 125 | WK4324BK-ND WK4924BK-ND 1.60] 250] WK3053BKND 60-5642 
CFR Part 68 WK4362BK-ND» WK4962BK-ND 49s 2.00] 250] WK3057BK-ND* 60 56 42 
Time-Lag 372 Series 2.50| 250 | WK3058BK-ND> 60 56 42 
Approvale: cv ius Eevogaed WKa363BK-ND WK4222BK-ND 3.15] 250] WK3024BKND 60 56 42 
Features: + Surge proof for telecom WK4366BK-ND> WK4225BK-ND 4.00|_250 | WK3062BK-ND> 60 56 42 
line applications * No need for series Time-Lag 396 Series WK4226BK-ND 5.00} 250} WK3063BK-ND 60 56 42 
resistors (1.25A & 2.00) pee bey WK4227BK-ND 6.30] 250] WK3066BK-ND- 60 56 42 
Materials: + Housing: Ceramic tube; ae 40 ie Haein us WK4228BK-ND 10.00} 250 | _WK3071BK-ND 61 57 43 
+ Bement: Wire » Terminals: Copper, 12,6 —| WK4425BK- S WK4230BK-ND= ime- i 
nickel & silver plated 125 | WK4426BK-ND 1.02 Wi4D34EK ND» Time Cag'374 Sertes: 
425 | WK4427BK-ND SEND .050] 250] WK4022BKND 1.23 1.14 86 
Electrical Characteristics: 125 | WK4428BK-ND WK4237BK-ND» .063} 250} WK4025BK-ND 1.30 1.20 .90 
Pre-arcing Rating i sertehtts .080| 250) WK4026BKND 1.04 97 73 
Rated Current 700% 250% 125 | WK4430BK-ND Re ote 100] 250) WK4027BKND 91.84.63 
1.25, 2.00A SAR T4120 sex. 125 | WK4434BK-ND> SLE 125| 250| WK4028BKND 898262 
125 | WK4435BK-ND WK4246BK-ND» -160) 250} WK4030BK-ND 9 73 55 
Cut Tape | T&R 125 | WK4437BK-ND. Maasai 200] 250) WK4034BKND- 79 73 55 
Amp] Volt.) Digi-Key Price Each| Pricing" 125 | WK4440BK-ND WK4250BK-ND 250) 250 oo 873 68 Ol 
Rtg | Rtg. | Part No. 1+ 10| 500 315] 250) WK4037BKND 73. «6851 
457 Series 125 | WK4441BK-ND> EE aaNe 400| 250| WK4040BKND 73 68__—S1 
1.25] 250] WKI067CT-ND 1.26 1.18] 632.00/M Freed Se ERD) WK4258BK-ND> 500) 250 ee oo A? 
2.00| 250 | WKi068CT-ND 1.26 1.18] 632.00/M 125 | WKA446BK-ND> 630] 250} WK4043BKND 67. «62.47 
: a : 125 | WK4448BK-ND» WKA4224BK ND .800| 250] WK4046BK-ND- 67 62 47 
* For Tape and Red part number, change CT-ND to TR-ND. 125 | WK4450BK-ND eee 1.00) 250 cee 87 oA? 
1.25| 250| WKA050BKND 676247 
125 | WK4453BK-ND» 1.60| 250] WK4053BKND- 67. «.62—=7 
TES F hol 125 | WK4457BK-NDs 2.00] 250] WK4057BK-ND- 67 62 47 
E5 Fuseholder 125 | WK4458BK-ND WK6207BK-ND 2.50| 250] WK4058BK-ND 67 --.62_—é«A7 
isteiial: 125 | WK4424BK-ND» WK6208BK-ND 3.15] 250] WK4024BK-ND- 67 62 47 
; 125 | WK4462BK-ND» WK6209BK-ND 4.00| 250| WK4062BK-ND- 67.6247 
+ Black thermoplastic UL 94- WK6210BK-ND 5.00] 250] WK4063BK-ND- 67 62 47 
VO + Terminals: Brass, tin- 125 | WK4463BK-ND> WK6211BK-ND. 6.30} 250} WK4066BK-ND 68 63 48 
plated for soldering 125 | WK4466BK-ND WK6212BK-ND 10.00) 250] WK4071BK-ND 72. 6751 
Rated Values: AL 
250V; 6.34; UL Recognized Holes in pc board: 61.0 + Kit includes: 10 pieces of each. Also includes + Kit includes: 10 pieces of each. Also includes + Kit includes: 10 pieces of each. Also includes 
20 pes. of TES Fuseholder (WKO009-ND). 15 pes. of TR5 Fuseholder (WK0001-ND). 15 pes. of TR5 Fuseholder (WK0001-ND). 
WKO009-ND............ $.41/1 $3.71/10 $27.00/100 WKO0117-KIT-ND NEW!................0. $79.95 WKO0113-KIT-ND NEW!................... $74.95 WKO0116-KIT-ND NEW/!.................... $79.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 1073 


WICKMANN W) 


TR5 / TES SMT 
Fuseholder 


Material: 

+ Black thermoplastic 
UL 94-V0 + Terminals: 
Brass, tin-plated 

+ UL Recognized oT 


Cut Tape T&R 
Amp | Volt. | Digi-Key Price Each | Pricing* 
Rig. | Rtg. | Part No. 110 | 1,500 
6.3 | 250 | WKOO10CT-ND__—.47_.43 | 249.60/M 


* For Tape and Reel part #, change CT-ND to TR-ND. 


5x20mm O05 < 

In-Line‘ 

Fuseholder  ,.,,.0°5 

Terminals: Sealing 

* Solderable/screwable i 

+ Accepts 14-20AWGwire "te 
Ratings: 

63V, 6.3A 

WKO0012-ND .......... $1.24/1; $11.43/10; $85.73/100 
IEC 60127-2 Metric 


(5x20mm) Fuses 


Om) 


Oo EP 


193 & 195 Series — 181 & 194 Series - 
Glass Ceramic 


UL / CSA Fuses Metric 
(5x20mm) — UL 248-14 


191 and 197 Series — 
Glass - Glass 


198 Series 


Amp) Volt. | Digi-Key Price Each 

Rtg. | Rtg. | Part No. 1 10 100 
-160 | 250 WK1030-ND .28 26.20 
.200 | 250 WK1034-ND .28 26 20 
.250 | 250 WK1035-ND> 28 26 .20 
315 | 250 WK1037-ND 28 26 20 
-400 | 250 WK1040-ND 28 26 20 
500 | 250 WK1041-ND> 28 26 .20 
.630 | 250 WK1043-ND .28 26.20 
-800 | 250 WK1046-ND> 28 26 .20 
1.00 | 250 WK1048-ND> 28 26 20 
1.25 | 250 WK1050-ND> 28 26 20 
1.60 | 250 WK1053-ND .28 26 20 
2.00 | 250 WK1057-ND> 28 26 .20 
2.50 | 250 WK1058-ND> 28 26 .20 
3.15 | 250 WK1124-ND .29 27 (2d 
4.00 | 250 WK1062-ND> 2 27 21 
5.00 | 250 WK1063-ND .29 27 21 
6.30 | 250 WK1066-ND> 2 2F 24 


Fast Acting, High Breaking Capacity 
194 Series 


.200 | 250 WK2034-ND. 1142 1.04 .78 
.250 | 250 WK2035-ND 142 1.04 .78 
.315 | 250 Wk2037-ND 142 1.04 .78 
.400 | 250 WK2040-ND 54 50 38 
.500 | 250 Wk2041-ND 54 50 38 
630 | 250 WK2043-ND 54 50 38 
.800 | 250 WK2046-ND> 54 50 .38 
1.00 | 250 WK2048-ND> 54 50 38 
1.25 | 250 WK2050-ND 54 50 38 
1.60 | 250 WK2053-ND» 54 50 38 
2.00 | 250 WK2057-ND> 54 50.38 
2.50 | 250 WK2058-ND 54 50 38 
3.15 | 250 Wk2124-ND> 57 53 
4.00 | 250 WK2062-ND 57 «53 
5.00 | 250 WK2063-ND» 57 = «53 
6.30 | 250 WK2066-ND> 57 =.53— AO 
8.00 | 250 Wk2069-ND. 60 56 42 
10.00] 250 WKk2071-ND> 60 56.42 


Time Lag High Breaking Capacity 


" eries i 
Approvals: 181 Series (IEC 60127-2/SS5V) 
193 Series: SEMKO Approved, VDE Approved (.050A- 1.00] 250 | Wk2248-NDt 57 53 .40 
6.30A), cULus Recognized (0.050A-6.30A) 1.25 | 250 | WK2250-ND 38 «3527 
194 Series: SEVIKO Approved, VDE Approved (0.200A- 1.60 | 250 | WK2253-NDf «383527 
6.30A), cULus Recognized (0.3154-10A) 2.00 | 250 | We257-NDf 38 35 27 
181 Series: SEMKO Approved, BSI Approved, VDE 20 | 200 Zo) ee ees ey 
Approved, IMQ Approved, cULus Recognized (1.0-10A), 3.15 | 250 WK2224-NDt 38 8.35.27 
‘SEV Approved, MITI (1-5A), OEE (1.25-6.3A) 4.00 | 250 | WK2262-ND 38 (357 
195 Series: SEMKO Approved, VDE Approved, BSI 5.00 | 250 | WK2263-NDt 38 35 .27 
Approved, IMQ Approved (0.032A-6.30A), cULus 6.30 | 250 | WK2266-NDt 38 35 .27 
Recognized (0.0324-12.50A) 8.00 | 250 | WK6202-ND 28 4.26 (20 
Electrical Characteristics: 10.00} 250 WK6203-NDt 33 30 «(2B 
Baca Pre-arcing Rating Time-Lag 195 Series 
Series| Current | 150% |210%| 275% | 400% |1000% 032 | 250 | WKSOI9-ND 1.46 1.35 1.02 
0.050 |, ,,|<30/ 10- | 3100} <20 .040 | 250 | WK5021-ND 99 92 69 
193 100A |? 1 ™| min. 500ms | _ms ms aa 2 NeaenR = = 2 
125 <30| 50ms-| 10- | <20 : Mae : 5 : 
6.3 [77 min | see. |200ms | ms .080 | 250 } WK5026-ND 84 78 59 
0.200 |. 4. <30| 10ms- | 3-300] <20 100 | 250 | ~WK5027-ND 72 66 50 
3.15A min. | 2sec. |_ms_|_ms .125 | 250 | WK5028-ND 66 61 46 
494 | 4.0: | >30 | <30| 10ms- | 3-300] <20 .160 | 250 | WK5030-ND 66 61 46 
6.3A | min. | min.| 3sec.| ms | ms .200 | 250 | WK5034-ND 54 50 .38 
8.0 | >30 10ms- | 3-300 | <20 .250 | 250} WK5035-NDt 48 45 34 
> 1 hry 
10.0A | min. 3 sec. ms ms 
1.00: |p, | <30] 1-80 | 95ms-| _10- .315 | 250 | WK5037-ND 46 43 32 
3.15A |* “Lmin.|_ sec. | 5Ssec. | 100ms pe a MECN - ie = 
4.00- <30| 1-80 |150ms-) 20- : VSO a ; 
181 | § 3a [> 19] min. | sec. | Ssec. |100ms .630 | 250 | WK5043-ND 43. 40 30 
S00: <30 cons:| 40: .800 | 250 | WK5046-ND 41 38 «29 
>Thr.| _ 
10.0A min. 5sec._|100ms 1.00} 250 | WKS5048-NDt 41 38 29 
0.032 | by.) <2 ]200ms-| 40ms- | 10-300 1.25 | 250 | WK5050-ND Al 38.29 
-100A ‘| min. | 10 sec. | 3sec. | _ms 1.60 | 250 | WK5053-ND AL 38.29 
495 | -125 |. 4 p,| <2 ]600ms-/150 ms-|20-300 2.00 | 250 | WK5057-NDt 32 30 .22 
6.3A “min. | 10 sec. | 3sec. | _ms 2.50 | 250 | WK5058-NDt 32 30 .22 
8.0 |>30/<10) — | _ |20-300 
46.0) min. | min. _ 3.15] 250 | WK5124NDt 32 30 .22 
4.00 | 250 | WK5062-NDt 34 32 .24 
BREAKING CAPACITY: 5.00 | 250 | WKS5063-ND 34.3224 
193 Series: 35A at 250VAC for (.050-3.15A), 40A for oe = eeu 2 = . 
(4.0A), 50A for (5A), 63A for (6.3A) z : 5 : 
194 Series: 1500A at 250VAC 
: 10.00] 250} WK5071-NDt 39 .36 .27 
181 Series: 1500A at 250VAC (< 6.30A), 1000A at 
250VAC (8-10A) 12.50] 250] WK5126-NDt 39 36 .27 
16.00] 250 | WK5074-ND AT 44 33 


195 Series: 35A at 250VAC for (.032-3.15A), 40A for 
(4.0A), 50A for (5.0A), 63A for (6.3-16A) 


Amp | Volt.) Digi-Key Price Each 
Rtg. | Rtg. | Part No. it 10 100 
Fast-Acting 193 Series 


.050 | 250 WK1022-ND 1.28 1.19 .89 
.063 | 250 WK1025-ND 1.28 1.19 .89 
.080 | 250 WK1026-ND off 66.50 
-100 | 250 WK1027-ND 28 26 .20 
125 | 250 WK1028-ND 28 8.26.20 


PC Board Mount (5x20mm) 


WKk0011-ND 34 ©3224 


includes: 10 pieces of each. Also includes 
5 pes. of Shock-Safe Fuseholder (WKO0011-ND). 
WK0119-KIT-ND NEW!................... $59.95 


t Kit includes: 10 pieces of each. Also includes 
5 pes. of Shock-Safe Fuseholder (WK0011-ND). 
WKO0120-KIT-ND NEW/................... $59.95 


Equivalent to: 
Wickmann Littelfuse Bussmann 
191 Series 235 GVA 
197 Series 233 @vic 
198 Series 239 GvD 

Approvals: 

191 Series: 

UL, cUL listed, .250A-7.00A 

197 Series: 

UL, CUL listed, 1.00A - 7.00A. 

198 Series: 


UL listed, CSA certified, .250A-3.50A 


Electrical Characteristics: 


Pre-arcing Rating 
Series | Rated Current 135% 200% 
191 -250A-7.00A <1hr. <5 sec. 
197 1.00A-7.00A <1hr. | <120 sec. 
198 -250A- 3.00A <1hr | 5-120 sec. 
3.50A <1hr | 12-120 sec. 
Breaking Capacity 
191 Series: 


35A at 250VAC (.250A-1.00A); 100A at 250VAC (1.25A- 
3.50A); 10,000A at 125VAC (.250A-7.00A) 


197 Series: 

35A at 250VAC (.250A-1.00A); 100A at 250VAC (1.25A - 
3.50A); 10,000A at 125VAC (.250A - 7.00A) 

198 Series: 

35A at 250VAC (.250A -1.00A); 100A at 250VAC (1.25A 
- 3.50A); 10,000A at 125VAC (.250A - 3.50A) 


Shock-Safe Fuseholders 


Shock-Safe fuseholders for 1/4 x 1-1/4” (3AG) or 5 x 
20mm fuses built according to UL 512 and IEC EN 
60127-6 and CSA (22.2 No. 39. Rated for use up to 250 
Volts. (VDE, SEMKQ); Fig. 1, 2, 3, 4, 6 at 6.3 Amps; Fig 5 
at 10 Amps. Casing made of black thermoplastic with UL- 
94V0 ratings. Injection-molded terminals prevent inter- 
mittent connections. 

PC Mount versions include additional pin(s) for added 
stability from torsional forces seen during fuse removal. 
Panel Mount versions have combination 3/16" quick- 
connect/solderable tabs. 

+ Order number includes holder and carrier. 

PC Board Mount (Fig. 7): No approvals. Body Material: 
White thermoplastic, UL 94-V1 rated; Rated Current: 6.3A 


Vertical PC Mount 
Fig. 1 — (3AG) 


Fig. 2- 
(5mm x 20mm) 


16-0 

5.08 He 
Te 074013 

+!7.621.' 


PCB Layout 


Flange 12.7 sq, 14 


Fig. 3 - (3AG) 


Fig. 4- 
(5mm x 20mm) 


7] 


oy ba sm m5 
Amp | Volt. | Digi-Key Price Each Bottom View Be Ke 
Rating | Rtg. | Part No. 1 10 100 
Fast-Acting 191 Series cz ot, 
9 ~O © 5.08 

.250 | 250| WK4701-ND — 27. 21 @2 O13 

.300 | 250} WK4702-ND — 21 16 

.350 | 250} WK4703-ND — 21 16 PCB Layout 

400 | 250} WK4704ND — 21 16 

500 | 250} WK4705-ND — 18 14 

.600 | 250} WK4706-ND — 18 14 

.700 | 250| WK4707-ND — 18 14 

.800 | 250} WK4708-ND — 15 12 

1.00 | 250] WK4709-ND  — 15 12 

1.25 | 250) WK4710-ND — 15 12 ; 

Fig. 6 — 

1.60 | 250) WK4711-ND  — 15 12 (5mm x 20mm) 

2.00 | 250] WK4712ND  — 15 12 

250 | 250] WK4713ND — 18 14 

3.00 | 250] WK4714ND  — 21 16 

3.50 | 250] WK4715-ND — 15 12 

4.00 | 125|WK4716-ND — 21 16 

5.00 | 125} WK4717-ND — 15 12 

6.00 | 125] WK4718ND — 21 16 

7.00 | 125) WK4719ND — 15 12 

Medium Time-Lag 197 Series 117 12 

1.00 | 250) WK4748-ND 29 27-24 [127 127 

1.25 | 250) WK4750-ND 29 2721 ' 

4.60 | 250 | wKa753-ND ‘29 27 os Panel Cutout (Alternatives) 

2.00 | 250] WK4757-ND 29° 27 

2.50 | 250|WK4756-ND 29 27. 24 eAMOUnE 

3.00 | 250] WK4760-ND 29.27 Fig. 7 — (5mm x 20mm) 

3.50 | 250] WK4723-ND 29° 271 

4.00 | 125] WK4762-ND 29° 2721 213 26 

5.00 | 125] WK4763-ND 29 27 21 eg 36 

6.00 | 125] WK4764-ND 29.27 L415 

7.00 | 125| WK4767-ND 29° 272 

Time-Lag 198 Series 

-250 | 250) WK4835-ND 70 «3.65 AD Dimension | Digi-Key Price Each 
.300 | 250} WK4836-ND 65 60 45 Fig.) A |B C | PartNo. 1 10 100 
400 | 250| WK4840-ND 62 58 43 Vertical PC Mount 

pe id bese : a = 1 /46.3 — —JWKO004ND 260 240 1.80 
: : : 2 [326 — —|WKOOO7-ND 221 204 1.53 


-700 | 250 | WK4844-ND 74 69 52 
-800 | 250 | WK4846-ND 78 72 54 
1.00 | 250 | WkK4848-ND 75 69 52 
1.25 | 250 | WK4850-ND 75 69 52 
1.60 | 250 | WK4853-ND 75 69 52 


2.00 | 250 | WkK4857-ND B 69 52 
2.50 | 250 | WkK4858-ND 7) 69 52 
3.00 | 250 | Wk4860-ND -80 75 56 
3.50 | 250 | WK4823-ND 1.11 1.02 Es 


Horizontal PC Mount 


3 |45.7 27.94 1.9)WKO003-ND 2.60 240 1.80 
4 [82 127 1.8]WKOOO6-ND 2.21 2.04 1.53 


Panel Mount 


5 |45.7 — —|WKO002-ND 2.60 240 1.80 
6 |32 — —J|WKOOOS-ND 2.21 2.04 1.53 
PC Board Mount (5x20mm) 

7 |—  —  —|WK«OOII-ND 34.32.24 


1074 (1033) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


RB tCYGO Eeectronics W58 Series ‘AY @ | W23 and W31 Series 
Black Etched Fig. 1 —W23 Series poset button in "ON" #8-32 
: Letters {660 (16.76) 4 281 (7.14) — position White Screws wi 1.47 
The rmal Ci rc u it B rea ke rs eo {ie a1 Button ‘osition OT Indicator not visible Washers. "Ps 
_ 29.80 2 
a S 3/8-24 14.2 
W28 Series WE wl 1.375 (34.93) TL ‘ganed Se 
Push To Reset Switchable Panel E (in70) 14.48]. | ree : 
Type Type Cutout 680 jr -050 (1.27) 9.86 40.64— 
‘ [s) | Closed Position ’ 
> (46.76) le 48.01 
NA of -}.312 (7.92) 51.69 
635 : ) 
16.13 83 |O) .250 X 032 (6.35 X .81) 
( ) el) f 
Quick Connect Terminals #8-32 
oe HEE 1245 (3898) (4.83) -76 (19.30) Button extends for visual trip indication (red trip band). .250" Segue AT 
(15 88) } lo (13. Palade (== (6.35mm) quick connect terminals or 6/32 screw terminals. Comes ° 45 
. et 1 Ly | complete with knurled nut and hex nut assembled on bushing. Ea ea 11.7 
-250x.032 (6.35x.81) =te Specifications: + Breaker will continuously carry 100% of rated load. bushing re 
Quick Connect i 325 Amp ratin It may trip between 101% and 144% of rated load, but must trip at 76 | . 
Terminals (8.26) ™ P 9 145% at 25°C. » Maximum operating voltage: 50VDC, 250VAC 
Replaces slow blow cartridge type fuses. Labor saving snap-in Potter & 51.69 
mounting. Switchable version combines on-off switch and circuit Price Each B field . er, . ‘ 
protection in a single unit. Button extends for visual trip indication on Current TICE EAC. come Two series of thermal circuit breakers with your choice of push/pull 
the push to reset versions and rocker on switchable model moves to (A) 1 25 50_| Part No. actuation or toggle actuation. W23 series (push/pull) has a visual trip 
“overload” position upon trip. All breakers are black body with white Push to Reset Breaker — .250 (6.35) QC Terminal indicator to quickly determine circuit breaker status. W31 series 
rate marking. Panel thickness of .032" to .062" (.81mm to 1.57mm) 1 PB193-ND¢ 5.40 4.73 4.28 | W58-XB1A4A-1 (toggle) offers an On/Off switch combined with circuit protection. Both 
except where noted. Optional push-on lockwasher for panel thickness 2 PB194-ND$ 540 4.73 4.28 | W58-XBIA4A-2 series have a Sac panne. on the end of the actuator and 8-32 
greater than .105” (2.67mm). 3 PBI9SND$ 5.40 4.73 4.28 | WSB-XB1A4A-3 Pastures.» Calibration: Will ccatinuouely carry 100% of rating, may 
Shc inan anc : : , 4 eee 5-40 4.73 4.28) W5B-XBIAGA-4 trip between 101% and 134% of rating at 25°C. Must trip at 135% in 
+ Maximum operating voltage: 32VDC; 250VAC + Will continuously 5 PB197-ND+ 3.86 3.39 3.06 | W58-XBIA4A-5 p : ha oO 9 ee ip fo 
carry 100% of rated current. Switchable type is UL approved at 6 PB198-ND¢ 3.86 3.39 3.06 | W58-XBIA4A-6 wo: Bieiccuie st tigate aneaee Re aue abt (to 
5 ; z) + Dielectric Strength: Over 1,500 volts + Endurance 
. 36-2 Amp Model may trip between 101% and 174% of rating within 7 Beg S86 3.29 3.06 | W5E-XBIAGAT Cycling: More than 6,000 cycles at 100% of rating, or 10,000 
+ hour, must trip at 175% of rating within 1 hour at 25°C 8 PB200-ND$¢ 3.86 3.39 3.06 | W58-XB1A4A-8 mechanical cycles + Termination: Two #8-32 screw terminals 
+ 3-20 Amp Model may trip between 101% and 134% of rating within 10 REZOINDIE) 3-86 3.39 3.06 | W58-XB1A4A-10 Agency Approvals: W23 and W31 are UL 1077 Recognized as 
1 hour, must trip at 135% of rating within 1 hour at 25°C 12 PB202-ND¢ 3.86 _3.39 _3.06 | W58-XB1A4A-12 Supplementary Protectors. File E69543, and CSA Certified as 
: 15 PB203-ND$ 3.86 3.39 3.06 | W58-XB1A4A-15 Appliance Component Protectors, File LR15734 
20 PB204-ND$ 3.86 3.39 3.06 | W58-XB1A4A-20 
Potter & 
lai: / 7 25 PB205-ND$ 3.86 3.39 3.06 | W58-XB1A4A-25 Potter & 
Digi-K P Each B field 
meres Part No. 1 5 3 50 Part No. 30 PB206-ND$ 3.86 3.39 3.06 | W58-XB1A4A-30 Current | Digi-Key Price Each Brumfield 
Push To Reset Type Push to Reset Breaker — 6-32 Screw Terminal (A) Part No. 1 25 50 | Part No. 
1 PB242-NDt 5.40 4.73 4.28 | W58-XC4C12A-1 Fig. 1 — Push/Pull T 
0.25 | PBi80-ND 446 391 3.54 |W28-XQ1A-0.25 A PB243-ND+ 540 473 428 | WS8-XC4C12A-2 ig. h/Pull Type 
0.50 | PB181-ND 4.46 3.91 3.54 | W28-XQ1A-0.50 BaSNIDE 549 473 48 | Wea XCACI2A- 1 PB399-ND 27.91 24.43 22.10 | W23-X1A1G-4 
1 PB182-ND 4.46 3.91 3.54 | W28-XQ1A-1 : iy 5: es panes 
i : ; ; ‘i : 5 PB245-ND+ 4.37 3.83 3.46 | W58-XC4C12A-5 2 PB400-ND = 27.91 24.43 22.10 | W23-X1A1G-2 
2 PB183-ND 446 3.91 3.54 | W28-XQ1A-2 t 
H . . . F : 7 PB246-ND+ 4.37 3.83 3.46 | W58-XC4C12A-7 3 PB401-ND 27.91 24.43 22.10 | W23-X1A1G-3 
3 PB184-ND 2.50 2.19 1.98 | W28-XQ1A-3 it : 7 7 
: : . 10 | PB247-ND+ 4.37 3.83 3.46 | W58-XC4C12A-10 5 PB402-ND 18.19 15.92 14.41 | W23-X1A1G-5 
4 PBI85-ND 2.50 219 1.98 |W28-XQ1A-4 15 | PBO4BND+ 437 383 3.46 | W58-XC4C12A-15 10 | PB404-ND 18.19 15.92 14.41 | W23-X1A1G-10 
5 ee cee o18 708 | Wooxciae 20 | PB249-ND} 4.37 3.83 3.46 | W58-XC4C12A-20 15 |PB405-ND 1819 15.92 14.41 | W23-X1A1G-15 
7 PB188-ND 250 219 198 W28-XQ1A-7 25 PB250-ND+ 4.37 3.83 3.46 | W58-XC4C12A-25 20 PB406-ND 18.19 15.92 14.41 | W23-X1A1G-20 
i BEONEI 350 219 198 |\Woexaias 30 | PB251-ND+ 4.37 3.83 3.46 | W58-XC4C12A-30 25 | PB407-ND 1819 1592 14.41 | W23-X1A1G-25 
a 7 = White button, Red Marking, Red Trip Band 30 PB408-ND 18.19 15.92 14.41 | W23-X1A1G-30 
10 RESTO NOR 2:50 219 1.98 | W28-XQ1A-10 ; a F 35 | PB409-ND 1819 15.92 14.41 | W23-X1A1G-35 
12 PB191-ND 2.50 219 1.98 |W28-XQ1A-12 t White button, Black Marking, Red Trip Band 2 a 
15 PB192-ND 2.50 2.19 1.98 | W28-XQ1A-15 40 PB410-ND 18.19 15.92 14.41 | W23-X1A1G-40 
10 PB239-NDt 250 2.19 1.98 | W28-XT1A-10 Digi-Key Price Each Potter & Brumfield 50 PB411-ND 18.19 15.92 14.41 | W23-X1A1G-50 
12 PB240-NDt 2.50 2.19 1.98 | W28-XT1A-12 Part No. 1 25 50 Part No. Fig. 2 — Toggle Type 
20 PB425-ND 2:00) 2.19 1.98 | W28-XQ1A-20 “Push to Reset” disk for panel, 1 PB412-ND 32.74 28.65 25.92 | W31-X2M1G-1 
Switchable Type use with 6-32 Screw Terminal Types 2 PB413-ND 32.74 28.65 25.92 | W31-X2M1G-2 
3 PB233-ND 3.00 263 2.38 | W28-SQ11A-3 PB253-ND 36 32 .29 33-012A 3 PB414-ND 32.74 28.65 25.92 | W31-X2M1G-3 
5 PB234-ND 3.00 2.63 2.38 | W28-SQ11A-5 ‘Push to Reset” disk for panel, 5 PB415-ND 22.63 19.81 17.92 | W31-X2M1G-5 
10 PB236-ND 3.00 263 2.38 | W28-SQ11A-10 use with .250 (6.35) QC Terminal Types 10 PB417-ND 22.63 19.81 17.92 | W31-X2M1G-10 
» Bese 8.00 2.63 2.98 | W26-SQTIATS PB254-ND AI 36 -33_| 33-0120 15 | PB418-ND 22.63 19.81 17.92 | W31-X2M1G-15 
Internal Lock Washer — W28 Series Knurled Nut, Silver Plated, 20 PB419-ND 22.63 19.81 17.92 | W31-X2M1G-20 
— PB241-ND* .24 21 .19 | 55-025B use with .250 (6.35) QC Terminal Types 25 PB420-ND 22.63 19.81 17.92 | W31-X2M1G-25 
" ; . PB255-ND 55 49 44 55-010A 30 PB421-ND 22.63 19.81 17.92 | W31-X2M1G-30 
t Will mount in .075" to .105” (1.91mm to 2.67mm) thick panel, all others Knurled Nut, Black, 35 PB422-ND 2263 19.81 17.92 | W31-X2M1G-35 
have std. panel thickness of .032” to .062” (.81mm to 1.57mm) ith 6-32 S oo ad IT 
* Optional Push-On Lock Washer for panels greater than .105” beta - ote Perna yee 40 Bepecpueg 22.69 19.81 17.92 | W31-X2M1G-40 
(2.67mm) thickness. PB256-ND 86 76 69 55-010E 50 PB424-ND 22.63 19.81 17.92 | W31-X2M1G-50 


NEW! W57 Series Miniature Thermal Breaker A \\a 
Electrical Data @ 25°C: Cur- Potter & 
* Calibration: Will continuously carry 100% of rating. May trip between 101% and Lai. i, " 
134%, but must trip at 135% of rating within one hour at +25°C. »* Maximum dps rent Dig tey) BucelEach Lebiuiaeedt 
Operating Voltages: 50VDC; 125VAC. (Mounting Hardware included.) Description (A)_| Part No. 1 25___50_| Part No. 
Mechanical/Environmental Data: Miniature Circuit Breaker - Push to Reset 5 PB532-ND 1.66 1.45 1.32) W57-XB7A4A10-5 
* Operating Temperature Range: 0°C to +60°C + Termination: .250" quick connects Miniature Circuit Breaker - Push to Reset | 10 PB533-ND 1.61 1.41 1.28] W57-XB7A4A10-10 
Agency Approvals: UL 1077 Recognized as Supplementary Protectors, File Miniature Circuit Breaker - Push to Reset | 15 PB534-ND 1.61 1.41 1.28] W57-XB7A4A10-15 
£69543, for Canada and the United States : Miniature Circuit Breaker - Push to Reset | 20 PB535-ND_ 2.11 1.85 1.68] W57-XB7A4A10-20 
W33 Series Combination switch and separate circuit breaker in one Potter & 
.980 - i i 
‘ (34.89) cones Re ue epee Suael oF eter one |Current | Actuator | Pole 1/ Pole 2 Digi-Key Price Each Brumfield 
Ss ‘i i hi i (A) Color | Type Part No. 1 25 50 Part No. 
re option available. Lighted or non-lighted actuator with 
1.890 convenient snap-in mounting. Available in three colors: 5 Black | Switch/Breaker PB257-ND 13.06 11.43 10.34 | W33-S1N1Q-5 
(48.01) 850 black, white or amber. Illuminated versions are 120VAC 15 Black | Switch/Breaker PB259-ND 13.06 11.43 10.34 | W33-S1N1Q-15 
cS) | (21.59) neon lamps. Two breaker models will trip both sides 20 Black | Switch/Breaker PB260-ND 13.06 11.43 10.34 | W33-S1N1Q-20 
1724 Poe e—= Pde when only 1 side is overdriven. Reset is accomplished | 49 | Amber | Switch/Breaker Illuminated |PB261-ND 15.82 13.84 12.53 | W33-S4B10-10 
(43.79) 5 with rocker actuator at front of device. 15 Amber | Switch/Breaker Illuminated | PB262-ND 15.82 13.84 12.53 | W33-S4B1Q-15 
os. Specifications: ‘i ; Tpoe-atthoiaed 20 White | 2 Breakers PB263-ND 18.43 16.13 14.60 | W33-T2N1Q-20 
| 88 a load it may trip betwagh 101% and +4506 of fated load 5 Amber | 2 Breakers Illuminated PB264-ND 20.69 1811 16.38 | W33-T4BiQ-5 
B.* 412 [t 250 but must ttip at 185% within 1 hour at 25°C + Maximum 10 Amber | 2 Breakers Illuminated PB265-ND 20.69 18.11 16.38 | W33-T4B1Q-10 
4.120 (28.45) (10.46) |] 635) Operating Voltage: SOVCD, 250VAG 15 | Amber | 2 Breakers Illuminated PB266-ND 20.69 18.11 16.38 | W33-T4B1Q-15 
NEW! W51 Series Rocker/Breaker Combination \W 
Features: +» Compact, trip-free, rocker-actuated design + Provides circuit protection Cur- Potter & 
and power switching in a single unit + Snaps into the same cutout as many teal . " 
common power switches Electrical Data @ 25°C: + Calibration: Will continuously D Sore ra Pane 1 ie, Zur ete 
carry 100% of rating. May trip between 101% and 134%, but must trip at 135% of lescription (3) BRUNO: 5 50 SENG: 
122, ee eee aa a ee ce in Stimum Operating Voltages: SOVDC: 125VAC. | Black Body/Red liluminated Rocker| 5 | PB528-ND 2.88 2.52 2.28 | W51-A121B1-5 
5) 2 : 
F (28.5) Mechanical/Environmental Data: « Operating Temperature Range: 0°C to +60°C | Black Body/Red Illuminated Rocker! 10 | PB529-ND 2.88 2.52 2.28 | W51-A121B1-10 
531 + Termination: .250” quick connects * Illumination Voltage: 120VAC Black Body/Red Illuminated Rocker) 15 | PB530-ND 2.88 2.52 2.28 | W51-A121B1-15 
(13,5) Agency Approvals: UL 1077 Recognized as Supplementary Protectors, File | Black Body/Red Illuminated Rocker| 20 | PB531-ND 2.88 2.52 2.28 | W51-A121B1-20 
E69543, for Canada and the United States 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 1075 


Carling 
Technologies” 


Magnetic Circuit Breakers 


The A-Series hydraulic/magnetic circuit breakers are compact and temperature 
stable designed for precision operation in OEM markets requiring general 
purpose as well as full load amp applications. 

Specifications: + 10,000 ON-OFF operations @ 6 per minute; with rated cur- 
rent and voltage. All operating actuator moves positively to the OFF position 
when an overload causes the breaker to trip » Operating Temperature: -40°C to 
+85°C 


Cur- 
rent | Digi-Key Price Each Carling Technologies 
Amps| Part No. 1 10 25 Part No. 


10 | 432-1000-ND 20.51 15.78 11.05 
15 | 432-1001-ND 20.51 15.78 11.05 
20 | 432-1002-ND 20.51 15.78 11.05 
30 | 432-1003-ND_ 20.51 15.78 11.05 
10 | 432-1004-ND 23.53 1810 1267 
15 | 432-1005-ND 23.53 1810 1267 
20 | 432-1006-ND 23.53 1810 12.67 
30_| 432-1007-ND_ 23.53 18.10 12.67 


World Market 
Circuit Breakers 


The B-Series hydraulic/magnetic circuit 
breakers are compact and temperature 
stable designed for precision operation in 
OEM markets requiring general purpose 
as well as full load amp applications. 156 2.00 
These circuit breakers are designed spec- p Joao | 

ifically for world market applications re- 2.909 —-| .250 Tab 

quiring extra insulation and tongue and (Q.C.) type 
groove half-shell constructions. 


AA1-B0-34-610-3B1-C 
AA1-B0-34-615-3B1-C 
AA1-B0-34-620-3B1-C 
AA1-BO0-34-630-3B1-C 
AC1-B0-34-610-131-D 
AC1-B0-34-615-131-D 
AC1-B0-34-620-131-D 
AC1-B0-34-630-131-D 


ALG 


1.73 | se 


Cur- 
rent | Digi-Key Price Each Carling Technologies 
Amps | Part No. 1 10 25 Part No. 


10 |482-1008-ND 1898 14.60 10.22 
15 |432-1009-ND 1898 14.60 10.22 
20 |432-1010-ND 1898 1460 10.22 
30 |432-1011-ND 20.80 16.00 11.20 
10 |482-1012-ND 29.84 26.11 2238 
15 |482-1013-ND 29.84 26.11 2238 
20 |432-1014ND 29.84 26.11 22.38 
30 |432-1015-ND 32.08 28.07 24.06 


BAt-B0-34-610-121-D 
BAt1-B0-34-615-121-D 
BAt-BO-34-620-121-D 
BA1-BO0-34-630-221-D 
BA2-B0-34-610-121-D 
BA2-B0-34-615-121-D 
BA2-B0-34-620-121-D 
BA2-B0-34-630-221-D 


High Voltage 


Circuit Breakers &4.we 


The C-Series hydraulic/magnetic circuit breakers are designed for those 
applications requiring higher amperage and voltage handling capability in a 
smaller package. The C-Series UL489 circuit breakers employ a unique arc 
chute design which results in obtaining higher interrupting capacities, up to 
10,000 amps. 


Cur- 
rent | Digi-Key Price Each Carling Technologies 
Amps | Part No. 1 10 25 | PartNo. 


10 | 432-1016-ND 23.76 18.28 14.62 
15 | 432-1017-ND 23.76 18.28 14.62 
20 = | 432-1018-ND 23.76 18.28 14.62 
30__| 432-1019-ND 23.76 18.28 14.62 
10 | 432-1020-ND 40.06 35.06 30.05 
15 | 432-1021-ND 40.06 35.06 30.05 
20 = | 432-1022-ND 40.06 35.06 30.05 
30__| 432-1023-ND 40.06 35.06 30.05 


CAt-B0-34-610-121-D 
CAT-B0-34-615-121-D 
CAt-B0-34-620-121-D 
CAt-B0-34-630-121-D 
CA2-B0-34-610-121-D 
CA2-B0-34-615-121-D 
CA2-B0-34-620-121-D 
CA2-B0-34-630-121-D 


High Current 
Circuit Breakers 


ALG 


Ideally suited for higher amperage applications. The E-Series is UL LISTED 
and CSA Certified for Branch Orcuit protection which does not require a fuse 
backup. It is also UL Recognized and CSA Certified as a Supplementary 
Protector and as a Manual Motor Controller. Front and back mounting, screw 
terminals or heavy duty box wire connectors 

Specifications: + Maximum Voltage: 600VAC or 125 VDC 


Current | Digi-Key Price Each Carling Technologies 
Amps | Part No. 1 10 25 _| Part No. 

5 |432-1032-ND 28.18 21.68 15.18 | EA1-BO-24-450-12A-OC 
10 |432-1033-ND 28.18 21.68 15.18 | EA1-B0-24-610-12A-0C 
15 |432-1034-ND 28.18 21.68 15.18 | EA1-BO-24-615-12A-OC 
20 |432-1035-ND 28.18 21.68 15.18 | EA1-B0-24-620-12A-OC 
50 |432-1036-ND 28.18 21.68 15.18 | EA1-B0-24-650-12A-OC 
100 |432-1037-ND 32.60 25.08 17.56 | EA1-B0-24-810-32C-DC 


Rocker Switch 
Circuit Breakers wwG@ 


The M-Series miniature magnetic circuit breakers are designed for those 
demanding applications where space, aesthetics and snap-in front panel 
mounting are important. “Wiping” contact design insures long term reliability. 
Black body with black actuator with white lettering. Specifications: + Maxi- 
mum Voltage: 250VAC or 65VDC + Operating Temperature: -40°C to +85°C 


Digi-Key Price Each 
Part No. i 10 25 
Angled Actuator 
432-1038-ND 18.14 13.95 11.16 | MA1-B-34-450-1A26-B-C 
432-1039-ND 18.14 13.95 11.16 | MA1-B-34-610-1A26-B-C 
432-1040-ND 18.14 13.95 11.16 | MA1-B-34-615-1A26-B-C 
432-1041-ND 18.14 13.95 11.16 | MA1-B-34-620-1A26-B-C 
432-1042-ND 18.14 13.95 11.16 | MA1-B-34-625-1A26-B-C 
Flat Actuator 
432-1043-ND 18.14 13.95 11.16 | MB1-B-34-450-1A26-B-C 
432-1044-ND 18.14 13.95 11.16 | MB1-B-34-610-1A26-B-C 
432-1045-ND 18.14 13.95 11.16 | MB1-B-34-615-1A26-B-C 
432-1046-ND 18.14 13.95 11.16 | MB1-B-34-620-1A26-B-C 
432-1047-ND 18.14 13.95 11.16 | MB1-B-34-625-1A26-B-C 


DIN Rail Mount 
Circuit Breakers 


The D-Series hydraulic/magnetic circuit breakers are similar to the C-Series 
circuit breakers, but designed for snap-on-back pane! rail mounting on either 
a35mm x 7.5 or 15mm Symmetrical Din Rail. 

It features recessed, wire-ready, touch-proof, shock resistant terminals, 
suitable for automatic screwdriver assembly. Use American Hectrical Din Rail 
series ADR3575 or ADR3515. 


Carling Technologies 
Part No. 


ALE 


Digi-Key Price Each 
Part No. 10 
432-1024-ND 14.98 
432-1025-ND 14.98 
432-1026-ND 21.40 
432-1027-ND 21.40 
432-1028-ND x 39.27 
432-1029-ND x 39.27 
432-1030-ND x 39.27 
432-1031-ND x 39.27 


Carling Technologies 
Part No. 
DA1-B0-34-450-121-C 
DA1-B0-34-610-121-C 
DA1-B0-34-615-121-C 
DA1-B0-34-620-121-C 
DA2-B0-34-450-121-C 
DA2-B0-34-610-121-C 
DA2-B0-34-615-121-C 
DA2-B0-34-620-121-C 


Thermal Circuit 
Breakers La 


The CMB and CLB Series are compact, single pole, push-to-reset thermal 
circuit breakers designed to protect equipment. This newest addition to the 
Carling family of circuit protection products is ideal for: » General household 
appliances + Commercial appliances + Transportation + Marine + Tele- 
communications + Power strips » Audio-visual equipment + Medical 
equipment » Power supplies 

Specifications: + CLB Series comes with push-to-reset disk + Dielectric 
Strength: 1500 VAC’ 1 minute = Interrupting capacity: 1000 amps » Resettable 
overload capacity: 10 x rated current + Insulation Resistance: 100M ohms 
* Qperating Temperature: -10°C to +60°C * Voltage drop: <0.25V » Mount 
ing hardware included on CLB only 


CLB - Metal Bushing Mounting 
CMB - Plastic Bushing Hole 


ad) 
@ 
ig 


Current | Digi-Key Price Each Carling Technologies 
Amps _| Part No. 1 10 25 | PartNo. 
3 432-1048-ND 2.82 247 | AB033-11-B3-ABA 
4 432-1049-ND 2.82 247 | AB043-11-B3-ABA 
5 432-1050-ND 2.82 2.47 | OLB-053-11-B-3-ABA 
6 432-1051-ND. 2.16 1.89 | QB-063-11-B-3-A-BA 
7 432-1052-ND. 2.16 1.89 | OLB-073-11-B-3-A-B-A 
10 432-1053-ND 1.76 1.54 | .B-103-11-B-3-A-B-A 
12 432-1054-ND 1.76 54 | OLB-123-11-B-3-AB-A 
13 432-1055-ND. 1.76 54 | B-133-11-B-3-ABA 
39 
61 


2.54 
2.54 
2.54 
1.95 
1.95 
1.59 
1.59 
1.59 
15 | 432-1056-ND 1.58 1.43 OLB-153-11-B-3-A-B-A 
20 | 432-1057-ND 1.84 1.66 OLB-203-11-B-3-A-B-A 
25 = ‘| 432-1058-ND 220 1.98 1.93 | .B-253-11-B3-ABA 
30 =| 432-1059-ND 220 1.98 1.93 | QL.B-303-11-B-3-ABA 
35 | 432-1060-ND 220 1.98 1.93 | LB-353-11-B-3-ABA 

2.47 

2.47 

2.47 

2.47 

1.74 

1.82 

1.50 

1.50 

1.26 

1.34 

1.66 


40 | 432-1061-ND 2.74 240 | QB-403-11-B3-ABA 
3 432-1062-ND 2.74 2.40 | OMB-033-11-C-3-N-B-A 
4 432-1063-ND 2.74 2.40 | OMB-043-11-C-3-N-B-A 
5 432-1064-ND 2.74 2.40 | OMB-053-11-C-3-N-B-A 
fe 432-1066-ND 1.98 1.49 | OMB-073-11-C-3-N-B-A 
10 | 432-1067-ND 2.02 1.77 | OMB-103-11-C-3-N-B-A 
12 | 432-1068-ND 1.66 1.46 | OMB-123-11-C-3-N-BA 
13 | 432-1069-ND 1.66 1.46 | OMB-133-11-C-3-N-B-A 
15 | 432-1071-ND 1.40 1.23 | OMB-153-11-C-3-N-B-A 
16 | 432-1072-ND 1.48 1.30 | OMB-163-11-C-3-N-B-A 
20__| 482-1073-ND 1.84 1.61_| OMB-203-11-C-3-N-B-A 


NEW! Mounting Nut for CMB Series NEW! 
= 432-1123-ND 36.33.26 _-| 8T1-E113 


AMERICAN 
ELECTRICAL INC. 


DIN Rail 
Mounted Circuit 
Breakers an 8 


Features: + UL 1077 Approved » Din Rail Mounted + Compact 13mm width 
+ ne, two, three pole * Current rating up to 50A + 100% rating capability 
+ Hydraulic-Magnetic technology 

Technical Data: » Number of Poles: 1, 2, 3 » Maximum Voltage: 277/480 
50/60 Hz * Minimum Amp Rating: 1 amp + Maximum Amp Rating: 50 amp » In- 
terrupting Cap: 5000A @ 120V, 1000A @ 277V, 1000A @ 480V * Dielectric 
Strength: 1960V 50/60 Hz * Insulation Resistance: 100 Megaohm + Operating 
Temperature Range: -40°C to +60°C 


Cur- | No. American 
rent | of | Digi-Key Price Each Electrical 
(Amps) | Poles] Part No. 1 10 50 100 | Part No. 


1 
2 


288-1204-ND 15.00 13.50 12.00 10.50} CIAIP 
288-1205-ND 15.00 13.50 12.00 10.50} C2AIP 
288-1206-ND 15.00 13.50 12.00 10.50} C5AIP 
288-1207-ND 15.00 13.50 12.00 10.50 | C1OA1P 
288-1208-ND 15.00 13.50 12.00 10.50 | C1SAIP 
288-1209-ND 15.00 13.50 12.00 10.50 | C20AiP 
288-1210-ND 15.00 13.50 12.00 10.50 | C25A1P 
288-1211-ND 15.00 13.50 12.00 10.50 | C30A1P 
288-1212-ND 15.00 13.50 12.00 10.50 | C40A1P 
288-1213-ND 15.00 13.50 12.00 10.50 | C50A1P 
288-1214-ND 30.00 27.00 24.00 21.00} CiA2P 
288-1215-ND 30.00 27.00 24.00 21.00} C2A2P 
288-1216-ND 30.00 27.00 24.00 21.00} C5A2P 
288-1217-ND 30.00 27.00 24.00 21.00 | Ci0A2P 
288-1218-ND 30.00 27.00 24.00 21.00 | C1SA2P 
288-1219-ND 30.00 27.00 24.00 21.00 | C20A2P 
288-1220-ND 30.00 27.00 24.00 21.00 | C25A2P 
288-1221-ND 30.00 27.00 24.00 21.00 | C30A2P 
288-1222-ND 30.00 27.00 24.00 21.00 | C40A2P 
288-1223-ND_ 30.00 27.00 24.00 21.00 | C50A2P 
288-1224-ND 45.00 40.50 36.00 31.50} CIA3P 
288-1225-ND 45.00 40.50 36.00 31.50} C2A3P 
288-1226-ND 45.00 40.50 36.00 31.50} C5A3P 
288-1227-ND 45.00 40.50 36.00 31.50 | C1OA3P 
288-1228-ND 45.00 40.50 36.00 31.50 | CISA3P 
288-1229-ND 45.00 40.50 36.00 31.50 | C20A3P 
288-1230-ND 45.00 40.50 36.00 31.50 | C25A3P 
288-1231-ND 45.00 40.50 36.00 31.50 | C30A3P 
288-1232-ND 45.00 40.50 36.00 31.50 | C40A3P 
288-1233-ND 45.00 40.50 36.00 31.50 | C50A3P 
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More Product Available Online: www.digikey.com 


1076 (1033) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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ETA circuit breakers for equipment are designed as safety critical items for 
protection during equipment failure. These circuit breakers may be required to 
operate just occasionally or very often during the life of the equipment and can 
confidently be reset by inexperienced personnel. 

Thermal breakers respond in a similar manner as a slow blow fuse. All thermal 
breakers carry 100% rated current continuously and trip within one hour at 
140% rating. Selection should be based on 125% of your maximum current 
required. Magnetic breakers are fast-acting devices which are highly tolerant 
to changes in ambient temperatures and sensitive to small overloads. 


Combination 
Rocker/Breaker Switches 


Blade terminals 
DIN 46244-C 
(QC 2x..110) 


ioe 


1-O Marking 
Standard 


Miniaturized single pole rocker/thermal circuit breaker combining ON/OFF 
switching and extremely fast overload performance in a single component. 
Returning the rocker switch through the OFF position and back ON will reset 
the mechanism and restore the supply. Illuminated versions — 120VAC lamp 
Applications: Motors, transformers, solenoids, POBs, hand-held machines, 
appliances, instrumentation. Voltage rating: AC 250V; DC 48 up to 10A 
UL/CSA Typical life: 30,000 operation cycles Ambient temperature: -40°C to 
+70°C Insulation voltage: 2.5kV Dielectric strength: AC3,000V 


Current | Digi-Key Price Each ETA 
(Amps) | Part No. 14 10 25 | Part No. 

SP, Red Non-IIluminated Actuator 
302-1164-ND 13.59 12.85 12.35) 1410-F110-P1FI-W14Q1A 
302-1165-ND 13.59 12.85 12.35) 1410-F110-P1FI-W14Q2A 
302-1166-ND 13.59 12.85 12.35) 1410-F110-P1FI-W14Q3.15A. 
302-1167-ND 13.59 12.85 12.35) 1410-F110-P1FI-W14Q4A 
302-1168-ND 13.59 12.85 12.35) 1410-F110-P1FI-W14Q5A 
302-1169-ND 13.59 12.85 12.35) 1410-F110-P1FI-W14Q10A 

SP, Red Illuminated Actuator 
302-1170-ND 15.13 14.30 13.75) 1410-F110-P1F1-W14063-1A 
302-1171-ND 15.13 14.30 13.75] 1410-F110-P1F1-W14063-2A 
302-1172-ND 15.13 14.30 13.75] 1410-F110-P1F1-W14Q53-3.15A) 
302-1173-ND 15.13 14.30 13.75) 1410-F110-P1F1-W14QE3-4A, 
302-1174-ND 15.13 14.30 13.75) 1410-F110-P1F1-W14QE3-5A, 
302-1175-ND 15.13 14.30 13.75] 1410-F110-P1F1-W14Q53-10A. 
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Combination 
Rocker/Breaker Switches 


QZ 


_ bf 984+ 
- qf ae! 

8 f =| 

N Ut 


|-O Marking 
Standard 


An extremely versatile range of rocker switch/thermal circuit breakers offering 
the choice of single pole, double pole with single pole protection, and double 
pole with protection on both poles. Designed for snap-in panel mounting. 
Magnetic trip coil for short circuit protection. Applications: Motors, 
transformers, solenoids, extra low voltage wiring systems, office machines, 
electro-medical equipment, power supplies, communications systems. 
Voltage rating: AC 240V; DC SOV Typical life: 50,000 operation cycles 
Ambient temperature: -30°C to +60°C Insulation voltage: 2.5kV Dielectric 
strength: AC 3,000V 


Current} Digi-Key Price Each ETA 
(Amps) | Part No. 1 10 25 | Part No. 

Single Pole, Black Actuator 
302-1176-ND 17.90 17.16 16.42) 3120-F311-P7T1-W01D-1A 
302-1177-ND 17.90 17.16 16.42) 3120-F311-P7T1-W01D-2A 
302-1178-ND 14.59 13.99 13.38} 3120-F311-P7T1-W01D-5A 
302-1179-ND 14.59 13.99 13.38] 3120-F311-P7T1-W01D-10A 
302-1180-ND 14.59 13.99 13.38} 3120-F311-P7T1-W01D-15A 
302-1181-ND 14.59 13.99 13.38] 3120-F311-P7T1-W01D-20A 

Single Pole, White Actuator 
302-1182-ND 17.90 17.16 16.42] 3120-F311-P7T1-W02D-1A 
302-1183-ND 17.90 17.16 16.42) 3120-F311-P7T1-W02D-2A 
302-1184-ND 14.59 13.99 13.38] 3120-F311-P7T1-W02D-5A 
302-1185-ND 14.59 13.99 13.38) 3120-F311-P7T1-W02D-10A 
302-1186-ND 14.59 13.99 13.38) 3120-F311-P7T1-W02D-15A 
302-1187-ND 14.59 13.99 13.38] 3120-F311-P7T1-W02D-20A 

Double Pole, Black Actuator 
302-1188-ND 32.69 31.33 29.97] 3120-F321-P7T1-W01D-.5A 
302-1189-ND 32.69 31.33 29.97) 3120-F321-P7T1-W01D-1A 
302-1190-ND 32.69 31.33 29.97] 3120-F321-P7T1-W01D-1.5A 
302-1191-ND 32.69 31.33 29.97) 3120-F321-P7T1-W01D-2A 
302-1192-ND 28.32 27.14 25.96| 3120-F321-P7T1-W01D-2.5A 
302-1193-ND 28.32 27.14 25.96) 3120-F321-P7T1-W01D-3A 
302-1194-ND 28.32 27.14 25.96] 3120-F321-P7T1-W01D-4A 
302-1195-ND 28.32 27.14 25.96) 3120-F321-P7T1-W01D-5A 
302-1196-ND 28.32 27.14 25.96] 3120-F321-P7T1-W01D-6A 
302-1197-ND 28.32 27.14 25.96) 3120-F321-P7T1-W01D-7A 
302-1198-ND 28.32 27.14 25.96] 3120-F321-P7T1-W01D-8A 
302-1199-ND 28.32 27.14 25.96| 3120-F321-P7T1-W01D-9A 


Sasan= 
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Current | Digi-Key Price Each ETA 

(Amps) | Part No. a 10 25 | Part No. 
10 |302-1200-ND 28.32 27.14 25.96] 3120-F321-P7T1-W01D-10A 
12 |302-1201-ND 28.32 27.14 25.96) 3120-F321-P7T1-W01D-12A 
14 | 302-1202-ND 28.32 27.14 25.96] 3120-F321-P7T1-W01D-14A 
15 | 302-1203-ND 28.32 27.14 25.96) 3120-F321-P7T1-W01D-15A 
16 | 302-1204-ND 28.32 27.14 25.96] 3120-F321-P7T1-W01D-16A 
18 | 302-1205-ND 28.32 27.14 25.96] 3120-F321-P7T1-W01D-18A 
20 | 302-1206-ND 28.32 27.14 25.96] 3120-F321-P7T1-W01D-20A 


Double Pole, White Actuator 


Thermal Circuit Breakers 


Panel Mount (Includes Hardware) 


.3/8-27 UNS-2A 
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5 |302-1207-ND 32.69 31.33 29.97) 3120-F321-P7T1-W02D-.5A 
1 302-1208-ND 32.69 31.33 29.97) 3120-F321-P7T1-W02D-1A 
1.5 |302-1209-ND 32.69 31.33 29.97] 3120-F321-P7T1-W02D-1.5A ado t= 
2 302-1210-ND 32.69 31.33 29.97) 3120-F321-P7T1-W02D-2A : 
25 |302-1211-ND 28.32 27.14 25.96] 3120-F321-P7T1-W02D-2.5A 
3 302-1212-ND 28.32 27.14 25.96) 3120-F321-P7T1-W02D-3A 
4 |302-1213-ND 28.32 27.14 25.96] 3120-F321-P7T1-W02D-4A 
5 302-1214-ND 28.32 27.14 25.96) 3120-F321-P7T1-W02D-5A 
6 302-1215-ND 28.32 27.14 25.96) 3120-F321-P7T1-W02D-6A 
7 =| 302-1216-ND 28.32 27.14 25.96] 3120-F321-P7T1-W02D-7A 
8 /8021217-ND 28.32 27.14 25.96) 3120-F321-P7T1-W02D-8A Miniaturized single pole thermal circuit breaker with push-to-reset tease free, 
9  /302-1218-ND 28.32 27.14 25,96] 3120-F321-P7T1-W02D-9A trip-free, snap action mechanism. Approved to CBE standard EN 60934 (IEC 
10 |302-1219-ND 28.32 27.14 25.96] 3120-F321-P7T1-W02D-10A 60934). Single pole, push to reset, medium delay and black in color. 
12 |302-1220-ND 28.32 27.14 25.96) 3120-F321-P7T1-W02D-12A Applications: motors, transformers, solenoids, printed circuit boards, hand- 
14 |302-1221-ND 28.32 27.14 25.96] 3120-F321-P7T1-W02D-14A held machines and appliances, marine applications, caravans. Voltage rating: 
15 |302-1222-ND 28.32 27.14 25.96] 3120-F321-P7T1-W02D-15A. AC 240V; DC 48V Ambient temperature: -20°C to +60°C Insulation voltage: 
16 |302-1223-ND 28.32 27.14 25.96] 3120-F321-P7T1-WO02D-16A 2.5kV Dielectric strength: AC 3,000V 
18 | 302-1224-ND 28.32 27.14 25.96} 3120-F321-P7T1-W02D-18A aan 
20 | 302-1225-ND 28.32 27.14 25.96} 3120-F321-P7T1-W02D-20A rent | Digi-Key Price Each ETA 

Double Pole, Orange Actuator (Amps) | Part No. i 10 25 | Part No. 


5 | 302-1226-ND 28.32 27.14 25.96} 3120-F321-P7T1-W15D-5A 
10 | 302-1227-ND 28.32 27.14 25.96) 3120-F321-P7T1-W15D-10A 


Auto and Marine 
Thermal Breakers 


Thermal Breaker - Miniature Panel Mount 


Thermal circuit breaker, with controlled self-resetting mechanism, specially 
suited to installation in inaccessible locations. Under overload conditions the 
circuit breaker contacts will open to protect the load circuit. A low current 
excitation circuit ensures that the contacts remain open avoiding the hazards 


0.1 |302-1000-ND 12.16 11.50 11.05 |) 106-M2-P10-0.1A 

15 | 302-1228-ND 28.32 27.14 25.96] 3120-F321-P7T1-W15D-15A 0.2 |302-1001-ND 1216 11.50 11.05 | 106-M2-P10-0.2A 
0.3 |302-1002-ND 12.16 11.50 11.05 | 106-M2-P10-0.3A 
0.4 |302-1003-ND 12.16 11.50 11.05 |) 106-M2-P10-0.4A 
0.5 |302-1004-ND 12.16 11.50 11.05 | 106-M2-P10-0.5A 
0.6 |302-1005-ND 12.16 11.50 11.05 | 106-M2-P10-0.6A 
0.8 |302-1006-ND 12.16 11.50 11.05 ) 106-M2-P10-0.8A 
1 |302-1007-ND 12.16 11.50 11.05 | 106-M2-P10-1A 
1.2 |302-1008-ND 12.16 11.50 11.05 | 106-M2-P10-1.2A 
1.5 |302-1009-ND 12.16 11.50 11.05 | 106-M2-P10-1.5A 
1.8 |302-1010-ND 12.16 11.50 11.05 | 106-M2-P10-1.8A 
2 |3021011-ND 12.16 11.50 11.05 | 106-M2-P10-2A 
25 |302-1012-ND 12.16 11.50 11.05 |) 106-M2-P10-2.5A 
3 |302-1013-ND 12.16 11.50 11.05 | 106-M2-P10-3A 
4 |3021015-ND 12.16 11.50 11.05 | 1140-G111-P1M1-4A 
5 |3021016-ND 12.16 11.50 11.05 | 1140-G111-P1M1-5A 
7 |302-1018-ND 12.16 11.50 11.05 | 1140-G111-P1M1-7A 
8 |3021019-ND 12.16 11.50 11.05 | 1140-G111-P1M1-8A 
10 |302-1020-ND 1216 11.50 11.05 | 1140-G111-P1M1-10A 
12 |302-1021-ND 1216 11.50 11.05 | 1140-G111-P1M1-12A 
15 |302-1023-ND 1216 11.50 11.05 | 1140-G111-P1M1-15A 
16 |302-1024-ND 1216 11.50 11.05 | 1140-G111-P1M1-16A 


Thermal Breaker - Horizontal PC Mount 


of automatic reset operation. Applications: Automotive and marine extra low 0.1 |302-1088-ND 12.16 11.50 11.05 |104-PR-0.1A 
voltage wiring systems and components, battery powered appliances. Voltage 0.2 |302-1089-ND 12.16 11.50 11.05 |104-PR-0.2A 
rating: DC 12V Typical life: 300 operations cycles Ambient temperature: 0.3 |302-1090-ND 1216 11.50 11.05 |104-PR-0.3A 
-30°C to +60°C Holding current: < 0.6A Reset time at 23°C: <35 sec. 0.4 |302-1091-ND 1216 11.50 11.05 |104-PR-0.4A 
0.5 |302-1092-ND 12.16 11.50 11.05 |104-PR-0.5A 

Current | Digi-Key Price Each ETA 0.6 |3021093-ND 1216 11.50 11.05 |104-PR-0.6A 
eee a ee ia oP |goe-tossND 12:16 1150 1105 [IEP IA 
12 | 302-1229-ND 11.34 10.90 | 1160-02-12A 1.2 |302-1096-ND 1216 11.50 11.05 |104-PR-1.2A 
15 | 302-1230-ND 11.34 10.90 | 1160-02-15A 1.5 [302-1097-ND 12.16 11.50 11.05 | 104-PR-1.5A 
20 | 302-1231-ND 11.34 10.90 | 1160-02-20 1.8 |302-1096-ND 12.16 11.50 11.05 |104-PR-1.8A 
30 | 302-1232-ND 11.34 10.90 | 1160-02-30A 2 |302-1099-ND 1216 1150 1105 |104-PR2A 
25 |302-1100-ND 12.16 11.50 11.05 |104-PR-2.5A 

3 |302-1101-ND 1216 11.50 11.05 | 104-PR-3A 

ATO A . 5 |302-1105-ND 12.16 11.50 11.05 |104-PR-5A 
utomotive 6 |3021106-ND 12.16 11.50 11.05 |104PR6A 

7 |302-1107-ND 1216 1150 11.05 |104-PR-7A 

Breakers 8 |302-1108-ND 1216 11.50 11.05 |104-PR-8A 
10 |302-1109-ND 1216 11.50 11.05 |104-PR-10A 


Manual-Reset Auto-Reset 


Miniaturized single pole press-to-reset and automatic reset thermal circuit 
breaker designed for automotive fuse block installation. Applications: Extra 
low voltage wiring systems on all types of vehicles and marine craft. Voltage 
rating: 1610-92:DC 12V, 1610-21:DC 28V Reset period: <15 s Ambient 
temperature: -30°C to +60°C 


Current | Digi-Key Price Each ETA 
(Amps) | Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 


Manual Reset ATO Breaker 
302-1236-ND 14.11 13.34 12.83 | 1610-21-6A 
302-1235-ND 14.11 13.34 1283 /1610-21-8A 
302-1237-ND 14.11 13.34 12.83 /1610-21-10A 
302-1234-ND 14.11 13.34 12.83 /1610-21-15A 
302-1233-ND 14.11 13.34 12.83 /1610-21-20A 
302-1238-ND 14.11 13.34 12.83 /1610-21-25A 
302-1239-ND 14.11 13.34 12.83 [1610-21-30A 

Auto Reset ATO Breaker 
302-1240-ND 14.11 13.34 12.83 | 1610-92-6A 
302-1241-ND 14.11 13.34 12.83 | 1610-92-8A 
302-1242-ND 14.11 13.34 12.83 | 1610-92-10A 
302-1243-ND 14.11 13.34 12.83 /1610-92-15A 
302-1244-ND 14.11 13.34 12.83 | 1610-92-20A 
302-1245-ND 14.11 13.34 12.83 | 1610-92-25A 
302-1246-ND 14.11 13.34 12.83 | 1610-92-30A 


PCB Mount ae 
055 ad 


ry 
.252 .299 .400 394 


T22-039--|}- 031+] 


Single pole press-to-reset thermal circuit breaker with extremely fast overload 
switching performance. Miniaturized construction minimizes PCB real estate 
required. Applications: transformers, solenoids, PCB's, hand-held machines, 
appliances, instrumentation. Voltage rating: AC 250V; DC SOV UL/CSA Typical 
Life: 300 operation cycles Ambient temperature: -20°C to +100°C Insulation 
voltage: 2.5kV Dielectric strength: AC 1,500V 


Cur- 
rent | Digi-Key Price Each ETA 
(Amps) | Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 
Thermal Breaker - Horizontal PC Mount 
0.63 | 302-1025-ND 833 7.88 7.58 | 1410L210L2F1S020.63A 
0.80 | 302-1026-ND 833 7.88 7.58 | 1410L210L2F1S020.80A 
1 302-1027-ND 833 7.88 7.58 | 1410L210L2F1S021A 
1.25 | 302-1028-ND 833 7.88 7.58 | 1410L210L2F1S021.25A 
1.5 | 302-1029-ND 8.33 7.88 7.58 | 1410L210L2F1S021.5A 
1.8 |302-1030-ND 833 7.88 7.58 | 1410L210L2F1S021.8A 
2 |302-1032ND 833 7.88 7.58 | 1410L210L2F1S022A 
2.5 |302-1033-ND 833 7.88 7.58 | 1410L210L2F1S022.5A 
3.15 | 302-1034-ND 833 7.88 7.58 | 1410L210L2F1S023.15A 
4 |302-1035-ND 8.33 7.88 7.58 | 1410L210L2F1S024A 
4.5 |302-1036-ND 833 7.88 7.58 | 1410L210L2F1S024.5A 
5 | 302-1037-ND 8.33 7.88 7.58 | 1410L210L2F1S025A. 
6.3 |302-1038-ND 833 7.88 7.58 | 1410L210L2F1S026.3A 
8 |302-1039-ND 8.33 7.88 7.58 | 1410L210L2F1S028A 
10 | 302-1031-ND 833 7.88 7.58 | 1410L210L2F1S0210A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Panasonic. Thermal Cutoffs (TCO) /Thermal-Links — EyP Type 


Features: + Small and Insulation Type: TCO is compact and insulated, 
featuring quick temperature response, and mountable in a small space without 
insulation or protection + High Reliability: TCO opens reliably when the equip- 
ment becomes abnormal, and is not resettable + Solid Structure: Unique 
formed lead provides reliable TCO connection and provides easy assembly 
handling. (Axial lead type only) + Non-Cadmium Alloy: TCO uses specially 
selected non-cadmium alloy + Thin Type: Thickness is less than 1mm. 


Available for spot welding. 


Recommended Applications: Transformers, solenoids, ventilation fan, electric 
fans, small electric motors, dryers, gas home appliances, fluorescent lights, 
electric shavers, adaptors, heating devices, ICs, batteries, etc. The TCO can be 


Series N, F and E 
Axial Lead Type 


Sealant (Epoxy resin) 


Special resin 


Series MT — Thin Type 


Insulating film (PET) 
Special resin 


Terminal (Ni) 


Insulating case 
(Ceramic) 


used for overheating protection. Fusible Alloy Dimensions (mm) 
Approved Safety Standards: VDE (Germany): N Series: 4811.6-1171-0001; LoD oDi |! od 
=. F Series: 4811.6-4510-1026; E Series: NSeries 90 25 30 38 0.60 
W Gavan): som (eee ore) 4811.6-4510-1090_ special formed lead wre FSeries 60 1.85 22 38 053 
UL (USA): 60271 BEAB (U.K.): N Series: C0736; F Series: ESeries 50 15 18 38 0.53 
CSA (Canada): LR67163 C0738; E Series: C0739 
Type No. Rated Function- | Maximum Maximum Temp. Electrical Approved Safety 
of Functioning} ing Operating | Holding (cys Rating Standards 
Approved] Temp.*t Temp.*2 Temp.*3 | Temp.*4 /UL, VDE. AC/ Ami Volt Digi-Key Price Each Panasonic 
Standards| (°C) (°C) (°C) (°C) BEAB | csa | DC (A)_(v) |__| UL | CSA | VDE |BEAB |  partNo. 1 10100 | PartNo. 
N Series 
52 56 AC 3.0 125 1e) ° 1e) = 
No82 86 8242 60 60 200 150 AC 2.0 250 33-627 (e) (@) (e) (e) P10917-ND 45 AL 38 EYP-2BN082 
45 50 Dc 40 50 1e) {e) ie) = 
56 60 AC 3.0 125 (e) - _ _ 
NO88 92 8842 62 65 200 = AC 2.0 250 | 33-627 e) _ _- _ P10918-ND A5 At 38 EYP-2BN088 
47 52 DC 4.0 50 ie) =— = = 
65 70 AC 3.0 125 1e) (8) 1e) _ 
No98 102 9842 75 76 200 150 AC 2.0 250 33-632 e) (o) e) 1e) P10919-ND A5 1 38 EYP-2BN098 
55 60 Dc 40 50 1e) ie) 1e) = 
76 86 AC 3.0 125 e) e) e) — 
N109 114 11043 80 90 200 150 AC 2.0 250 | 33-634 1e) ° 1e) e) P10920-ND A5 Al 38 EYP-2BN109 
65 74 Dc 5.0 50 ie) e) ie) = 
43 76 86 AC 3.0 125 1e) eo) 1e) _ 
N110 115 110°5 80 90 200 150 AC 2.0 250 33-634 e) ie) e) = P10921-ND A5 AN 38 EYP-2BN110 
65 74 DC 5.0 50 ie) (e) ie) = 
90 105 AC 3.0 125 e) ie! e) = 
N124 130 12642 94 105 200 180 AC 2.0 250 | 33-619 (e) (8) (e) (e) P10922-ND A5 At 38 EYP-2BN124 
80 94 Dc. 5.0 50 ie) (2) ie) _ 
92 108 AC 3.0 125 e) e) e) — 
N126 133 12842 96 108 200 180 AC 2.0 250 | 33-619 1e) (e) 1e) e) P10923-ND A5 At 38 EYP-2BN126 
82 96 Dc 5.0 50 Oo 8) ie) = 
99 115 AC 3.0 125 1e) e) 1e) _ 
N135 140 13642 103 115 200 180 AC 2.0 250 33-619 e) e) e) e) P10924-ND A5 1 38 EYP-2BN135 
80 90 Dc 60 50 ie) (9) ie) = 
105 115 AC 3.0 125 e) es) e) = 
N143 145 14142 110 120 200 180 AC 2.0 250 | 33-621 () (8) e) ° P10925-ND A5 At 38 EYP-2BN143 
80 90 DC 6.0 50 ie) (e) ie) = 
54 120 130 AC 3.0 125 1e) (8 1e) _ 
N163 168 163"5 120 135 200 AC 2.0 250 33-623 e) e) e) e) P10926-ND A5 AN 38 EYP-2BN163 
90 100 Dc 6.0 50 ie) {e) ie) = 
‘ch 120 140 AC 3.0 125 e) (o) e) = 
N183 188 183 “2 120 140 200 AC 2.0 250 | 33-625 e) (e) (e) (e) P10927-ND 45 AL 38 EYP-2BN183 
120 130 DC 6.0 50 ie) (e) ie) = 
F Series 
70 74 AC 2.0 125 e) ie} e) — 
F102 102 9842 75 76 200 150 AC 1.0 250 | 33-632 (e) e) (e) (e) P10911-ND A5 At 38 EYP-1BF102 
55 60 DC 3.5 50 ie) ie) ie) = 
43 76 90 AC 2.0 125 1e) e) 1e) = 
F115 115 1 10°5 80 90 200 150 AC 1.0 250 33-634 e) ° e) @ P10912-ND A5 1 38 EYP-1BF115 
70 80 Dc. 40 50 ie) 1e) ie) = 
90 105 AC 2.0 125 e) (8) e) _ 
F130 130 12642 94 105 200 180 AC 1.0 250 33-619 e) e) e) e) P10913-ND A5 1 38 EYP-1BF130 
74 90 DC. 45 50 ie) ©: 1e) = 
92 108 AC 2.0 125 e) eo) e) — 
F133 133 12842 96 108 200 180 AC 1.0 250 | 33-619 (e) Oo 16) (e) P10914-ND A5 At 38 EYP-1BF133 
76 92 DC. 45 50 ie) (3) ie) = 
99 115 AC 2.0 125 1e) e) 1e) _ 
F139 139 13543 103 115 200 180 AC 1.0 250 33-619 e) (e) e) oO P10915-ND A5 AN 38 EYP-1BF139 
80 95 Dc 5.0 50 ie) (8) e) = 
74 120 135 AC 2.0 125 e) oe) e) — 
F168 168 163 “2 120 142 200 AC 1.0 250 | 33-623 (e) (o] (e) _ P10916-ND 45 Al 38 EYP-1BF168 
95 110 Dc 5.0 50 ie) ie) ie) = 
E Series 
70 78 AC 15 125 le) le) le) = 
E102 102 9842 75 80 200 150 AC 0.5 250 | 33-632 e) (8) (e) (8 P10906-ND A5 At 38 EYP-05BE102 
65 70 DC 3.0 50 ie) (o) ie) = 
76 93 AC 1.5 125 e) (o) 1e) _ 
E115 115 110+2 80 95 200 150 AC 0.5 250 33-634 e) 1e) e) ie P10907-ND A5 1 38 EYP-05BE115 
70 84 DC 3.0 50 ie) ©: ie) = 
90 112 AC 1.5 125 e) e) e) — 
E130 130 12642 94 112 200 180 AC 0.5 250 | 33-619 (e) (2) (e) e) P10908-ND¥ A5 At 38 EYP-05BE130 
83 102 DC 3.0 50 e) ie) ie) = 
92 115 AC 1.5 125 e) e) e) — 
E133 133 12842 96 115 200 180 AC 0.5 250 | 33-619 (e) e) 1e) e) P10909-ND A5 At 38 EYP-05BE133 
85 105 DC 3.0 50 ie) (e) ie) = 
99 120 AC 1.5 125 1e) e) 1e) _ 
E139 139 13543 103 120 200 180 AC 0.5 250 33-619 e) ie) e) ©: P10910-ND¥ A5 1 38 EYP-05BE139 
92 110 DC. 3.0 50 ie) (e} 1e) = 
MT Series t 
MTo92 P10928-ND 89 82 LO. EYP-2MT092 
MT092A 92 8942 55 60 150 DC 2.0 50 a (e) _ —= = P10929-ND 89 82 75 EYP-2MT092A 
MT092B P10930-ND 89 82 at: EYP-2MT092B 
MT098 P10931-ND 89 82 75 EYP-2MT098 
MTO98A 98 9442 60 65 150 DC 2.0 50 = (e) = = = P10932-ND 89 82 75 EYP-2MT098A 
MT098B P10933-ND 89 82 75 EYP-2MT098B 
MT102 P10934-ND 89 82 75 EYP-2MT102 
MT102A 102 9842 65 70 150 DC 2.0 50 _ e) _— = _ P10935-ND 89 82 75 EYP-2MT102A 
MT102B P10936-ND 89 82 f EYP-2MT102B 
NOTES: loading the detective current 0.1A or less. 5. Maximum Temperature Limit (UL: TM, CSA, VDE, BEAB: Tm) The maximum 


1. Rated Functioning Temperature (UL: TF, CSA, VDE, BEAB: Tf). The temperature 
at which a TOO changes its state of conductivity to open circuit with loading 
detection current only. Tolerance: V :+7°C; UL, CSA, VDE, BEAB: 0 / -10°C 

2. Functioning Temperature (Fusing-off temperature): The functioning 
temperature at which a TOO changes its state of conductivity to open circuit in 
the ambient air oven which increases temperature by 1°C per minute and with 


3. Maximum Operating Temperature: The maximum temperature at which a TOO 
can be maintained while conducting rated current for 3000 h. 


4. Holding Temperature (UL: TH, CSA: Th, VDE, BEAB: Tc). The maximum 
temperature at which a TOO can be maintained while conducting rated current 
for 168h which will not cause a change in state of conductivity to open circuit. 


temperature at which a TCO can maintain its mechanical and electrical 
properties without closing again for 10 minutes after a TOO has changed its 
State of conductivity. 


$ P10908-ND and P10910-ND are additionally approved for UL, on DCSOV 5A. 
t Std. DC Resistance is <15mQ, A= <16mQ, B=<17mQ. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


DIGI-KEY°® PARTS KI 


=o - - soe - - 
Digi-Key® Potentiometer Kits Digi-Key® Thermistor Kits 
Conveniently packaged in a plastic box with bin guide Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 
for easy storage and quick access. for easy storage and quick access. 
Digi-Key Price Digi-Key Price 
Description Part No. Each Description Part No. Each 
. Panasonic SMT Trimmer 

Bourns 3/4" (19.05mm) Rectangular 15-Tumn P1S Series - 10 each of 12 values (120 total pieces) . P1S-KIT-ND 43.95 
10 each of 15 popular values (150 total pieces) ............. cece ceseeeeeeeeeeeeeneeeee 3006P-KIT-ND 159.00 P1D Series - 10 each of 13 values (130 total pieces) . P1D-KIT-ND 43.95 

Bourns 3/8" (9.52mm) Square 25-Turn PIE Series - 10 each of 13 values (130 total pieces). PIEKIT-ND 43.95 
3296P Series - 5 each of values denoted (75 total pieces) ..........e-ceseeseeeeseesee 3296P-KIT-ND 139.00 i Sete 10 er OF ID Neaues (100 ROIS eoes) essseaitanege te asters ERASED) a 
3296W Series - 5 each of values denoted (75 total pieces) .. 3296W-KIT-ND 139.00 -. = 7 
3296X Series - 5 each of values denoted (75 total pieces)... 3296X-KIT-ND 139.00 Di gi -K ey® Resistor Kits 
3296Y Series - 5 each of values denoted (75 total pieces) 3296Y-KIT-ND 139.00 . 
3296Z Series - 5 each of values denoted (75 total pieces) 3296Z-KIT-ND 139.00 Conveniently packaged 

into bags per value. 

Bourns 3/8" (9.52mm) Square Single-Turn Digi-Key Price 
3386C Series - 5 each of values denoted (75 total pieces) 3386C-KIT-ND 65.95 Description Part No. Each 
3386F Series - 5 each of values denoted (75 total pieces) 3386F-KIT-ND. 65.95 
3386P Series - 5 each of values denoted (75 total pieces) 3386P-KIT-ND 65.95 BC Component 1% Metal Film, .40 Watt, 5043ED Series 
3386R Series - 5 each of values denoted (75 total pieces) . | 3386R-KIT-ND 65.95 5 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (495 total pieces) . BCY1-KIT-ND 34.95 
3386X Series - 5 each of values denoted (75 total pieces) .........6..ccccccsceseeeeee 3386X-KIT-ND 65.95 5 each of values 100 ohm to 976 ohm (490 total pieces) .. BCY2-KIT-ND 34.95 

5 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (485 total pieces) . BCY3-KIT-ND 34.95 

Bourns 1/2” (12.70mm) Square 25-Turn 5 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (490 total pieces) . BCY4-KIT-ND 34.95 

5 each of 18 popular values (90 total pieces)... 3252-KIT-ND 599.00 5 each of values 100K ohm to 2.00M ohm (655 total pieces) . BCY5-KIT-ND 46.95 
” BC Component 1% Metal Film, .40 Watt, 5063JD “Spacemiser” Series 

Bourne 1/4 (6. 5inm) Square. Cermet 12-Turn ; 5 anor values 10.0 ohm to 97.6 ohm (480 total ies) BCX1-KIT-ND 69.95 
3266W Series - 5 each of values denoted (85 total pieces) .. 3266W-KIT-ND 199.00 ; 
3266X Series - 5 each of values denoted (85 total pieces) 3266X-KIT-ND 199.00 5 cet of Values 100 ofnito 970 ofan (46> total pletes) = pene AND oe 

ae 5 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (485 total pieces) BCX3-KIT-ND 69.94 
" 7 5 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (485 total pieces) .. BCX4-KIT-ND_ 69.94 

Bourns 1/4” (6.35mm) Square Cermet Single-Turn 
3362H Series - 10 each of 14 popular values (140 total pieces) .. 3362H-KIT-ND 89.95 5 coc ot values 1 OUTS cla to 00M cham (G58 total pleers) Bee Ee igs 
3362M Series - 10 each of 14 popular values (140 total pieces). 3362M-KIT-ND 89.95 BC Component 1% Metal Film, .60 Watt, B0207C-F Series 
3362R Series - 10 each of 14 popular values (140 total pieces) .. 3362R-KIT-ND 89.95 5 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (480 total pieces) BCZ1-KIT-ND 57.95 
3362U Series - 10 each of 14 popular values (140 total pieces) 3362U-KIT-ND 89.95 5 each of values 100 ohm to 976 ohm (480 total pieces) . BCZ2-KIT-ND 57.95 
3362X Series - 10 each of 14 popular values (140 total pieces) . 3362X-KIT-ND 89.95 5 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (480 total pieces) BCZ3-KIT-ND 57.95 

5 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (475 total pieces) .. BCZ4-KIT-ND 57.94 

Bourns 9mm Round Cermet Single-Turn 5 each of values 100K ohm to 2.20M ohm (520 total pieces) .. BCZ5-KIT-ND 59.95 

10 each of values denoted (180 total pieces)..............c cesses eeee neces eeeeeeeeeeeees 3309-KIT-ND 69.95 
BC Component 5% Metal Film, 1 Watt, 5073NW Series 

Bourns 1/4" (6.35mm) Round Cermet Single-Turn 5 each of values 1.0 ohm to 91 ohm (240 total pieces) ... BCAW1-KIT-ND 29.95 
3329H Series - 5 each of 14 popular values (70 total pieces)............000:cccceeeeeee 3329H-KIT-ND 129.95 5 each of values 100 ohm to 9.1K ohm (240 total pieces) . BOBW1-KIT-ND 29.95 
3329P Series - 5 each of 14 popular values (70 total pieces) .. 3329P-KIT-ND 129.95 5 each of values 10K ohm to 1.0M ohm (245 total pieces) BOOWI-KITND = 29.96 
3329S Series - 5 each of 14 popular values (70 total pieces) 3329S-KIT-ND 129.95 BC Component 5% Metal Film, 2 Watt, 5083NW Series 
3329W Series - 5 each of 14 popular values (70 total pieces) 3 3329W-KIT-ND 129.95 5 each of values 1.0 ohm to 91 ohm (240 total pieces) ... BCAW?2-KIT-ND 39.95 
3329X Series - 5 each of 14 popular values (70 total pieces) . . 3329X-KIT-ND 129.95 5 each of values 100 ohm to 9.1K ohm (240 total pieces) . .. | BOBW2-KIT-ND 39.95 

Bourns 5/16" (7.95mm) Round Cermet 4-Turn 5 each of values 10K ohm to 1.0M ohm (245 total pieces) ...............ecceeeeeeeeeee BOOW2-KIT-ND 39.95 
3339P Series - 5 each of 14 popular values (70 total pieces) .. 3339P-KIT-ND 269.00 BC Component 5% Metal Film, 3 Watt, 5093NW Series 
3339W Series - 5 each of 14 popular values (70 total pieces) . 3339W-KIT-ND 269.00 5 each of values 10 ohm to 430K ohm (200 total pieces) BCAW3J-KIT-ND 59.95 

5 each of values 470 ohm to 20K ohm (200 total pieces) . BOBW3J-KIT-ND. 59.95 

Bourns 3/8" (9.52mm) Round Cermet Single-Turn 5 each of values 22K ohm to 1.0M ohm (205 total pieces) BOOW3J-KIT-ND 59.95 
3352E Series - 5 each of 15 popular values (75 total pieces) 3352EKIT-ND 49.95 7 - 7 
3352H Series - 5 each of 15 popular values (75 total pieces)... 3352H-KIT-ND 49.95 | | Panasonic 0402 1% Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 
3352P Series - 5 each of 15 popular values (75 total pieces) 3352P-KIT-ND 49.95 50 each of values 10 ohm to 97.6 ohm (4,800 pieces)... RSMIL-ND 189.00 
3352T Series - 5 each of 15 popular values (75 total pieces) 3352T-KIT-ND 49.95 50 each of values 100 ofimito 976.chm (4,800 pieces) eve) Het 
3352W Series - 5 each of 15 popular values (75 total pieces) 3352W-KIT-ND 49.95 ee a vas ee a eh ee hee 

: a 50 each of values 10.0K to 97.6K (4,800 pieces) . RSMVAL-ND 189.00 

Bourns 1/2" (12.70mm) Round Wirewound Single-Turn 50 each of values 100K to 1.00M (4,850 pieces) - RSMSL-ND 189.00 

5 each of 9 popular values (45 total pieces) ...... 6... .cecee cece eeeeeee eee eeeeeeeee ees 3345P-KIT-ND 199.95 Panasonic 0402 5% Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 
: 50 each of every other value from 10, 12, 15, etc 1.0M (3,050 pieces) CR7A-KIT-ND 89.95 

Bourns SMD 4mm Square. Cermet Single-Turn Open Frame 200 each of aay other value from 10, 12, 15, etc He (12.200 a CR7-KIT-ND 399.00 
5 each of 11 popular values (55 total pieces)......... 0... cece cece cece eee eeeeeeeeee eens 3364W-KIT-ND 35.95 50 each of every other value from 11, 13, 16, etc. 910K (3,000 pieces) .. CR8A-KIT-ND 89.95 

CTS 1/4 Watt Carbon Linear Taper 200 each of every other value from 11, 13, 16, etc. 910K (12,000 pieces)... CR8-KIT-ND 399.00 
270 Series, With Switch - 5 each of 8 values (40 total pieces) ... 270-A-KIT-ND 109.95 Panasonic 0603 1% Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 
270 Series, Without Switch - 5 each of 8 values (40 total pieces) 270-B-KIT-ND 89.95 50 each of values 10 ohm to 97.6 ohm (4,800 pieces)... 129.00 

50 each of values 100 ohm to 976 ohm (4,800 pieces) 129.00 

CTS 1/4 Watt Carbon Logarithmic Taper 50 each of values 1.00K to 9.76K (4,800 pieces) . 129.00 
270 Series, With Switch - 5 each of 8 values (40 total pieces) ... 270-C-KIT-ND 109.95 50 each of values 10.0K to 97.6K (4,800 pieces) . 129.00 
270 Series, Without Switch - 5 each of 8 values (40 total pieces) 270-D-KIT-ND 89.95 50 each of values 100K to 1.00M (4,850 pieces) . 129.00 

CTS 1/8 Watt Carbon Panasonic 0603 5% Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 
296 Series, Top Adjust - 5 each of 11 values (55 total pieces) .............::eee 296U-KIT-ND 59.95 50 each of every other value from 10, 12, 15, etc 1.0M (3,050 pieces) ... 85.95 
296 Series, Side Adjust - 5 each of 11 values (55 total pieces) ............eeeeeeeees 296X-KIT-ND 59.95 200 each of every other value from 10, 12, 15, etc 1.0M (12,200 pieces) 379.00 

50 each of every other value from 11, 13, 16, etc. 910K (3,000 pieces) .. 85.95, 

CTS 5 Watt Wirewound 200 each of every other value from 11, 13, 16, etc. 910K (12,000 pieces) 379.00 
026 Series - 5 each of 7 values (35 total pieces)...... 22.02... cee cee cee eee eee eee eee eens 26-KIT-ND 99.95 Panasonic 0805 1% Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt 

CTS 1/4 Watt Trimmer 50 each of values 10 ohm to 97.6 ohm (4,800 pieces) 119.95 
201 Series, Top Adjust - 5 each of 13 values (65 total pieces) ... 201U-KIT-ND 29.95 200 each of values 10 chm to 97.6 ohm (19,200 pieces) 495.00 
201 Series, Side Adjust - 5 each of 13 values (65 total pieces) 201X-KIT-ND 29,95 5) act of values 100 ohm to 876 ohn (4,800 pieces) ee 

“ : 200 each of values 100 ohm to 976 ohm (19,200 pieces) . 495.00 

CTS .15 Watt Trimmer 50 each of values 1.00K to 9.76K (4,800 pieces)... 119.95 
262 Series, Top Adjust - 5 each of 11 values (55 total pieces) ... U262-KIT-ND 27.95 200 each of values 1.00K to 9.76K (19,200 pieces) . uae 
262 Series, Side Adjust - 5 each of 11 val 55 total pi X262-KIT-ND 27.95 50 each of values 10.0K to 97.6K (4,800 pieces)... 119.95 

ries, Side Adjust - 5 each of 11 values (55 total pieces) .. i 200 each of values 10.0K to 97.6K (19,200 pieces) . 495.00 
., 50 each of values 100K to 1.00M (4,850 pieces)... a 119.95 

Keystone Thermistors ‘i 
Tc - 2 each of 10 popular thermistors (20 total pieces) .......0.6.ccccecsesseeseeeeees KOPTCI-KIT-ND 37.95 200 cach of velluss 100K t0:1.00M (19,400 pieces): .sccecetsdies enseapeiedenedeels tes 49.00 
NTC - 2 each of 15 popular thermistors (30 total pieces) ................e:ceeeeeeeeeeee KCNTC-KIT-ND 39.95 Panasonic 0805 5% Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt 

50 each of every other value from 10, 12, 15, etc. 1.0M (3,050 pieces) . . CR8A-KIT-ND 79.95 

Panasonic 6mm Carbon Trimmer, Laydown and Standup Version 200 each of every other value from 10, 12, 15, etc. 1.0M (12,200 pieces) . OR3-KIT-ND 349.00 

10 each of 14 popular values (140 pieces) ........ 00... ce cece eee ee eee e eee eee eee eee eens DXA-KIT-ND. 29.95 50 each of every other value from 11, 13, 16, etc. 910K (3,000 pieces) .. 79.95 
200 each of every other value from 11, 13, 16, etc. 910K (12,000 pieces) 349.00 

Panasonic 6mm Cermet Dust-Proof 
Both Sides Adjust - 10 each of 13 popular values (130 total pieces)... 31GKIT-ND 52.95 Panasonic 1206 1% Chip Resistor Assortments, 1/8 Watt 
Vertical Both Sides Adjust - 10 each of 13 popular values (130 total pieces) 36G-KIT-ND. 52.95 50 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (4,800 pieces)............eceeeeeeeere eee eeeeee es RSM1FA-ND 129.95 

(Continued) 
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Digi-Key Price Digi-Key Price 
Description Part No. Each Description Part No. Each 
Panasonic 1206 1% Chip Resistor Assortments, 1/8 Watt Yageo America 0402 5% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 
200 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (19,200 pieces). 495.00 50 each of values 1.1, 2.2, 3.3, 4.3 ohm etc. to 680K ohm (2,550 total pieces)....... PHJ2A-KIT-ND 29.95 
50 each of values 100 ohm to 976 ohm (4,800 pieces). . . 429.95 200 each of values 1.1, 2.2, 3.3, 4.3 ohm etc. to 680K ohm (10,200 pieces) ......... PHJ2-KIT-ND 65.95 
eet ee ae 495.00 | | Vageo America 0603 5% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 
of values 1.00K to 9.76K (4,800 pieces) ... 119.95 . 
200 each of values 1.00K to 9.76K (19,200 pieces) 495.00 50 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 910K ohm (3,600 total pieces) eaSeaen PHG1A-KIT-ND. 25.95 
50 each of values 10.0K to 97.6K (4,800 pieces) ... 129.95 200 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 910K ohm (14,400 total pieces) .... | PHG1-KIT-ND. 65.95 
200 each of values 10.0K to 97.6K (19,200 pieces) 495.00 50 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.2 ohm etc. to 1.0M ohm (3,600 total pieces) PHG2A-KIT-ND. 25.95 
50 each of values 100K to 1.00M (4,850 pieces) ... 429.95 200 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.2 ohm etc. to 1.0M ohm (14,400 pieces)... PHG2-KIT-ND 65.95 
2 et OF Veale NORCO 00M (12 £00 Piers) 495.00 | | Yageo America 0805 5% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt 
Panasonic 1206 5% Chip Resistor Assortments, 1/8 Watt 50 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 910K ohm (3,650 total pieces) ....... PHA1A-KIT-ND 39.95 
50 each of every other value from 10, 12, 15, etc. 1.0M (3,050 pieces)... ORIA-KIT-ND 79.95 200 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 910K ohm (14,600 total pieces) . PHA1-KIT-ND. 65.95 
200 each of every other value from 10, 12, 15, etc. 1.0M (12,200 pieces) . CR1-KIT-ND 329.00 50 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0 ohm etc. to 1.0M ohm (3,650 total pieces) PHA2A-KIT-ND 39.95 
50 each of every other value from 11, 13, 16, etc. 910K (3,000 pieces)... .| CR2A-KIT-ND 79.95 200 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0 ohm etc. to 1.0M ohm (14,400 pieces)... PHA2-KIT-ND 65.95 
200 each of every other value from 11, 13, 16, etc. 910K (12,000 pieces) ........... CR2-KIT-ND 329.00 - ———— 
Yageo America 1206 5% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/8 Watt 
Yageo 5% Carbon Film, 1/8 Watt 50 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 910K ohm (3,600 total pieces) ....... PHE1A-KIT-ND. 39.95 
5 ea of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, etc. thru 1.0 megohm (365 total pieces)....... RS112-ND 16.96 200 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 910K ohm (14,400 total pieces) . PHE1-KIT-ND 99.95 
5 ea of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, 2.4, etc. thru 910 kilohm (360 total pieces) .| RS212-ND 16.99 50 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0 ohm etc. to 1.0M ohm (3,600 total pieces) PHE2A-KIT-ND 39.95 
200 ea. of all 161 standard values 1.0 - 4.7 megohms (32,200 total pieces) . RSE200-ND 409.00 200 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0 ohm etc. to 1.0M ohm (14,400 pieces)... PHE2-KIT-ND 99.95 
Yageo 5% Carbon Film, 1/4 Watt 
5 ea of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, etc. thru 1.0 megohm (365 total pieces) ...... RS125-ND 14.95 Di i-K e y® 
5 ea of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, 2.4, etc. thru 910 kilohm (360 total pieces) .| PS225-ND 14.95 g 
200 ea. of all 169 standard values 1.0 - 10 megohms (33,800 total pieces)... RS@200-ND 239.00 R es I Ss to r N etw oO rk K its 
Yageo 5% Carbon Film, 1/2 Watt ‘ . + i a" 
5 ea of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, etc. thru 1.0 megohm (365 total pieces). . RS150-ND 16.95 Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 
5 ea of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, 2.4, etc. thru 910 kilohm (360 total pieces) RS250-ND 16.95 for easy storage and quick access. 
200 ea. of all 161 standard values 1.0 - 4.7 megohms (32,200 total pieces) . RSH200-ND 335.00 
Digi-Key Price 
Yageo 1% Metal Film, 1/4 Watt Description Part No. Each 
5 each of values 10 ohm to 97.6 ohm (480 total pieces) RS1X-ND 29.95 
5 each of values 100 ohm to 976 ohm (480 total pieces RS2X-ND 29.95 CTS 766 Series 
5 each of values 1.00K to 9.76K (480 total pieces) . RS3X-ND 29.95 Bussed Circuits 
5 each of values 10.0K to 97.6K (480 total pieces) . .| RS4X-ND 29.95 5 each of 62 values in the series (310 total pieces) 
5 each of values 100K to 1.00M (480 total pieces) .............. 0c cee eeeeeeeee eee ee RSS5X-ND 29.95 * Kit does not include value 330K ohm 766-141-KIT-ND 249.00 
5 each of 63 values in the series (315 total pieces) 766-161-KIT-ND 249.00 
Yageo 5% Metal Oxide, 1 Watt Isolated Circuits 
5 each of values 0.47 ohm to 56 ohm (255 total pieces) .....-..-..eseeeeereeeereeees RS101-ND 26.95 5 each of 63 values in the series (315 total pieceS) ...........ccecccseeeeceseseeeees 766-143-KIT-ND 249.00 
5 each of values 62 ohm to 7.5K (255 total pieces) RS201-ND 26.95 5 each of 61 values in the series (305 total pieces) 
5 each of values 8.21 to 1.0M (255 total piers)... REDON 26.95 *Kit does not include values 820, and 1.2K ohm 766-163-KIT-ND 249.00 
Yageo 5% Metal Oxide, 2 Watt Dual Terminator Circuits : ; 
5 each of values 0.47 ohm to 56 ohm (255 total pieces) ... RS102-ND 29.95 5 each of 4 values in the series (20 total pieces)...............6cceeeeeeeee eee eens 766-DUAL-KIT-ND 46.95 
5 each of values 62 ohm to 7.5K (255 total pieces) RS202-ND 29.95 CTS 767 Series 
5 each of values 8.2K to 1.0M (255 total pieces) ... RS302-ND 29.95 Bussed Circuits 
Yageo 5% Wirewound Rectangular, 5 Watt 5 each of 62 values in the series (310 total pieces) 
5 each of values 0.30 ohm - 0.91 ohm (60 pieces) . RS105-ND 23.95 * Kit does not include value 3.9K ohm. . 767-141-KIT-ND 159.95 
4 each of values 1.0 ohm - 9.1 ohm (96 pieces). RS205-ND 32.95 5 each of 63 values in the series (315 total pieces) 767-161-KIT-ND 159.95 
4 each of values 10 ohm - 91 ohm (96 pieces) RS305-ND 32.95 Isolated Circuits 
3 each of values 100 ohm - 2.0K (96 pieces) .. RS405-ND 32.95 5 each of 62 values in the series (310 total pieces) 
*Kit does not include value 27 ohm 767-143-KIT-ND 159.95 
Yageo 5% Wirewound Rectangular, 10 Watt 5 each of 63 values in the series (315 total pieces) 767-163-KIT-ND 159.95 
2 each of all 10 watt resistors values listed (168 total pieces) . . RS110-ND 72.95 Dual Terminator Circuits 
5 each of 4 values in the series (20 total pieces)...............:0cceceeeeeeeeeeeee ees 767-DUAL-KIT-ND 34.95 
Yageo America 0402 1% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt = 
50 each of values 1.00 ohm to 75.0 ohm (850 total pieces) . PHL1-KIT-ND 15.95 | | CTS 768 Series” 
50 each of values 100 ohm to 910 ohm (1,100 pieces) ... PHL2-KIT-ND 19.95 Bussed Circuits 
50 each of values 1.00K ohm to 9.53K ohm (1,650 pieces) . PHL3-KIT-ND. 29.95 5 each of 62 values in the series (310 total pieces) 
50 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (2,800 pieces) . PHL4-KIT-ND 49.95 *Kit does not include VAUCS.QKOMM...........cceeccsssseeeecesecnnssenseasesnenees 768-141-KIT-ND_ 159.95 
50 each of values 100K ohm to 1.0K ohm (1,600 pieces) ... PHL5-KIT-ND 29.95 5 each of 63 values in the series (315 total pieces) ........... 0... cceeeeeeee eee eens 768-161-KIT-ND 159.95 
Isolated Circuits 
Yageo America 0603 1% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 5 each of 62 values in the series (310 total pieces) 
50 each of values 1.00 ohm to 7.50 ohm (1,150 total pieces) .. PHH1-KIT-ND 11.95 *Kit does not include value 27 ohm 768-143-KIT-ND 159.95 
50 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (5,700 total pieces) PHH2-KIT-ND 65.95 5 each of 63 values in the series (315 total pieces) 768-163-KIT-ND 159.95 
50 each of values 100 ohm to 976 ohm (5,750 total pieces) PHH3-KIT-ND 65.95 Dual Terminator Circuits 
50 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (5,700 total pieces) . PHH4-KIT-ND 65.95 5 each of 4 values in the series (20 total pieces) ..........0....0: cece 768-DUAL-KIT-ND 34.95 
50 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (5,700 total pieces) PHHS5-KIT-ND 65.95 
50 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (6,000 total pieces) . PHH6-KIT-ND 65.95 ec ie = = 
®@® 
Yageo America 0805 1% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt Digi -Key Capa Cc itor Kits 
50 each of values 1.00 ohm to 9.76 ohm (5,200 total pieces) . . PHC1A-KIT-ND 65.95 i H 7 7 i i 
200 each of values 1.00 ohm to 9.76 ohm (20,800 total pieces) . PHC1-KIT-ND. 149.95 ee itoosy hoes bin guide 
50 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (5,700 total pieces) . . PHC2A-KIT-ND 65.95 
200 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (22,800 total pieces) . PHC2-KIT-ND 149.95 Digi-Key Price 
50 each of values 100 ohm to 976 ohm (5,700 total pieces) ... PHC3A-KIT-ND 65.95 Description Part No. Each 
200 each of values 100 ohm to 976 ohm (22,800 total pieces). PHC3-KIT-ND_ 149.95 
50 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (5,750 total pieces) . PHC4A-KIT-ND 65.95 Panasonic Miniature Aluminum Electrolytic 
200 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (23,000 total pieces) . PHCA-KIT-ND 149.95 KG Series - 10 each of 18 popular values denoted (180 total pieces) .............20.. P900-KIT-ND 34.95 
50 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (5,650 total pieces) .... PHOSA-KIT-ND 65.95 
200 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (22,600 total pieces) . PHOS5-KIT-ND 149.95 | | Panasonic Miniature Radial Lead Electrolytic 
50 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (5,750 total pieces) . PHO6A-KIT-ND 65.95 M-Series - 10 each of 17 popular values denoted (170 total pieces) ... M-KIT-ND 69.95 
200 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (23,000 total pieces) . PHO6-KIT-ND_ 149.95 NHG-Series - 10 each of 18 popular values denoted (180 total pieces) NHG-KIT-ND 69.95 
Yageo America 1206 1% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/8 Watt Panasonic Miniature Radial Lead Electrolytic 
50 each of values 1.00 ohm to 9.76 ohm (5,700 total pieces) . . PHFIA-KIT-ND 99.95 KA-Series - 10 each of 16 popular values denoted (160 total pieces) ................. P835-KIT-ND. 29.95 
200 each of values 1.00 ohm to 9.76 ohm (22,800 total pieces) . PHF1-KIT-ND 219.95 7 
50 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (5,700 total pieces) ... PHF2A-KIT-ND 99.95 | | Panasonic Tantalum , 
200 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (22,800 total pieces) . PHF2-KIT-ND 219.95 EF-Series - Assortment of 15 popular values denoted (180 total pieces) . FKIT-ND 39.95 
50 each of values 100 ohm to 976 ohm (5,850 total pieces) 2a PHF3A-KIT-ND 99.95 Panasonic Stacked Metal Film 
Se ten oad aoe HANDS eles: V-Series, 50 Volt - 10 each of 18 popular values denoted (180 total pieces). P4542-KIT-ND 49.95 
each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (5,700 total pieces) . PHF4A-KIT-ND 99.95 V-Series, 100 Volt - 10 each of 18 lar values denoted (180 total pi P4700-KIT-ND 49.95 
200 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (22,800 total pieces) . PHF4-KIT-ND 219.95 Hes, i of 18 popular values denoted (180 tota pieces) : 
50 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (5,750 total pieces) .... PHF5A-KIT-ND 99.95 | | panasonic Metal Film (Interference Suppressors) 
200 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (23,000 total pieces) . PHF5-KIT-ND 219.95 X-Y Series - 10 each of 10 popular values denoted (100 total pieces) .............24: P4650-KIT-ND 59.95 
50 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (5,800 total pieces) . PHF6A-KIT-ND 99.95 
200 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (23,200 total pieces) . PHP6-KIT-ND 219.95 Panasonic Metallized Polyester 
E-Series - 10 each of 14 popular values denoted 
Yageo America 0402 5% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt (except #£2104 has 30 total pieces) (170 total pieces) ..........ececeeeeeeeeereeeeees EKIT-ND 59.95 
50 each of values 1.0, 2.0, 3.0, 3.9 ohm etc. to 1.0M ohm (2,600 total pieces) .. . PHJ1A-KIT-ND 29.95 
200 each of values 1.0, 2.0, 3.0, 3.9 ohm etc. to 1.0M ohm (10,400 total pieces) PHJ1-KIT-ND 65.95 (Continued) 
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Digi-Key Price Pa a a 

Description PartNo. Each Digi-Key® Miscellaneous Kits 

Panasonic Polyester = ; Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 
B-Series - Various quantities of 12 popular values denoted (300 total pieces)... P4550-KIT-ND 29.95 for easy storage and quick access. 

Panasonic Polyester Foil Digi-Key Price 
M-Series, 200 Volt - 10 each of 15 popular values denoted (150 total pieces) . M200-KIT-ND 29.95 Description Part No. Each 
M-Series, 400 Volt - 10 each of 15 lar values denoted (150 total pi . M400-KIT-ND 29.95 

hes ° een chits popilel values Conc | otal pieces) 3M Insulated Terminals 
650 assorted terminals (14 sizes), 200 cable ties, wire marker dispenser, 

Panasonic Polypropylene ; CrIMP tOOl, MELA DOX eee ccecsescseeeesesesssssescseessussessscsescseetsesssestecees 923000-I-ND 125.00 

P-Series - 10 each of 15 popular values denoted (150 total pieces) .................2.5 P3100-KIT-ND 69.95 
: 3M Heatshrink Precut Lengths 

Panasonic SMT Film CP-221 Series - 50 each of 5 sizes/100 of 1 size (350 total pieces) .............2..022 OP-KIT-ND 13.95 

ECH-U Series - 10 each of 18 popular values denoted (180 total pieces) . . POF1-KIT-ND 59.95 FP-301 Series - 50 each of 5 sizes/100 of 1 size (350 total pieces) ... FP-KIT-ND 14.95 
VFP-876 Series - 50 each of 5 sizes/100 of 1 size (350 total pieces) . VFP-KIT-ND 15.95 

Panasonic SMT Specialty Polymer Aluminum Electrolytic Chip 3M Colored Heatshrinkable Tubi 

CD/UDIUE Series - 30 each of 12 popular values denoted (360 total pieces) ........... SP1-KIT-ND 59.00 sr lea tilapia 
ies each of 12 popular values denoted (; otal pieces) FP-301 Ser. - 1-5 ft. tubing of each color in 8 denoted series (55 total pieces) . FPC-KIT-ND 59.95 

Panasonic 0402 Chip Ceramic Alpha Hook-Up Wire 
NPO Series - 10 each of 28 popular values denoted (280 total pieces) .. POC13-KIT-ND. 49.95 3050 Series - 5-100 foot spools (Black, White, Red, Green and Blue) 

X7R Series - 10 each of 30 popular values denoted (300 total pieces) .. POC14-KIT-ND 45.95 with dispenser and wire cutter (Alpha # HUKIT40 NO032) ..............:0eceeceeeeeeee HU-KIT-40-ND 105.06 
3051 Series - 5-100 foot spools (Black, White, Red, Green and Blue) 

Panasonic 0603 Chip Ceramic with dispenser and wire cutter (Alpha # HUKIT20 NO082) ..............:seeeeeeeeeeeeee HU-KIT-20-ND 105.06 
NPO Series -10 each of 30 popular values denoted (300 total pieces).................5 POO9-KIT-ND 29.95 = - 

Soe . 7 Capital Advanced Technologies Inc. - Master Assortment Kit for Discretes, 
X7R and X5R Series - 10 each of 30 popular values denoted (300 total pieces)........ POC15-KIT-ND. 29.95 2 each of all 23 models in the 6000 series 
Panasonic 0805 Chip Ceramic of surfboards for discrete components (46 total pieces) ................cceeeeeeee eee MK-6000CA-ND 99.00 
NPO Series - 10 each of 30 popular values denoted (300 total pieces) .. POC7-KIT-ND 29.95 Capital Advanced Technologies Inc. - Master Assortment Kit for IOs, 
X7R Series - 10 each of 30 popular values denoted (300 total pieces) .. POC16-KIT-ND 29.95 5 each of models 9081, 9082, 9161, 9162 and 
2 each of models 9163, 9164, 9165, 9210, 9301 and 9302 (32 total pieces) ........... MK-9000CA-ND_ 99.00 
Panasonic lene Gp rae Capital Ad) d Technologies | Master Assortment Kit for UNI-SIP, 
NPO Series - 10 each of 14 popular values denoted (140 feos) acd iviasaia sas 7-KIT-ND 9.9 Local aga acelalas Meal tee Raa Raha 
10 Series each of 14 popular values denoted (140 total pieces) POC! 89.95 2 each of all 26 in the UNL-SIP Series, 
NEW! Panasonic Multilayer Ceramic Chip (MLCC) Capacitor packaged in reclosable bags grouped by series number (52 total pieces) .............. MK260CA-ND 79.00 
X5R Series - 20 each of 20 popular values denoted (400 total pieces) ................5 POC18-KIT-ND 49.95 CW Industries Switches 
Various quantities of 14 switches denoted (130 total pieces) .................:ceeeeeees SW-KIT-ND 69.95 
a amin: = Daburn Shrinkable Tubing, Polyolefin: Black 

Di gi -K ey® Inductor Kits 5 feet of 6 popular sizes (30 total feet of tubing)... esse eeeseeessetesssseeeseeees STA-KIT-ND 10.95 

Conveniently packaged in a plastic box with bin guide Diode SOT-23 SMD Zener Diode Kit 
for easy storage and quick access. 10 each of 18 popular diodes denoted (180 total pieces) .................e:ceceeeeee eee BZX2-KIT-ND 23.79 

Digi-Key Price ECS, Inc. Crystals 
Description Part No. Each 3 each of 27 popular crystals denoted (81 total pieces) ................cceeeeeeeeee eee XC-KIT-ND 169.00 
Hamlin Magnetic Switches 

API Delevan Surface Mount Inductors Various quantities of 18 switches denoted (22 total pieces) . HEI-KIT-ND 69.95 
Series 1008 - 5 ea. of 54 values (270 pcs.), 0.0018-47.0UH (Mfg. # 1008KIT) ......... 1008KIT-ND 95.95 1 each of 18 switches denoted (18 total pieces) HE2-KIT-ND 49.95 
Series $1008 - 5 ea. of 36 values (180 pcs.), 0.1-47.0UH (Mfg. # S1008KIT) .. S1008KIT-ND 95.95 
Series 1210 - 5 ea. of 58 values (290 pcs.), 0.0018-100.0pH (Mfg. # 1210KIT) 1210KIT-ND 95.95 | | Hardware - 100 each of machine screws, hex nuts and 
Series $1210 - 5 ea. of 37 values (185 pes.), 0.10-100.0yH (Mfg. #S1210KIT) . $1210KIT-ND 95.95 lock washers in each of the following Kits: 

Series 1812 - 5 ea of 61 values (305 pos.), 0.010-1000.0,H (Mfg. # 1812KIT) 1812KIT-ND 95.95 Sotted - (1,600 tota pieces) .. 1600-KIT-ND 17.95 
Series $1812 - 5 ea. of 49 values (245 pcs.), 0.10-1000.0uH (Mig. #S1812KIT) ...... | S1812KIT-ND 95.95 Slotted - (1,600 total pieces) .. T1601 KUEN 27.95 
Phillips - (1,600 total pieces) . 1602-KIT-ND 17.95 

‘ Phillips - (1,600 total pieces) . 1603-KIT-ND 27.78 

Mr adits ee - or va (50 pcs.), 2.5nH-48nH (Mig. # 4426KIT) 4426KIT-ND 25.50 Nylon - (1,500 total pieces) ... Hera D) ae 
shia iad ipidi aia cin ia (Mig. # 4426KIT) -...-.--.2--+ : Phillips, Stainless Steel - (1,400 total pieces) .. 1607-KIT-ND 39.95 
Phillips, Stainless Steel - (1,500 total pieces) ...............ccccceceeeceeseee eee eeeeenee 1608-KIT-ND 79.95 

Panasonic SMT Inductors 
RE Type (2% Tolerance) - 10 each of 23 inductors (230 total pieces)..............0065 PCD4-KIT-ND 79.95 Hardware (Metric) - 100 each of machine screws, hex nuts, lock washers 
RE Type (5% Tolerance) - 10 each of 23 inductors (230 total pieces).............02++ PCD1-KIT-ND 69.95 and flat washers in each of the following kits: 

ND Type - 10 ea. of 25 inductors (PCD1185CT-ND not included) (250 total pieces) ... | POD2-KIT-ND 99.95 Metric Phillips, Zinc Plated - (1,500 total pieces) 1605-KIT-ND 59.95 
RF Type - 10 each of 20 inductors (200 total pieces) PCDG-KIT-ND 69.95 Metric Phillips, Zinc Plated - (1,500 total pieces) UEESAAMEN) 99.95 
Johnson Plugs and Jacks 

Parallax Power Components E-Core Inductors 10 each of 15 popular plugs and jacks denoted (150 total pieces) .. J100-KIT-ND 76.95 

CME375 Series - 1 each of 9 popular inductors (9 total pieces) .................::006e 237-1219-ND 55.56 
Keystone Electronics .250” Round Clear Spacers 
Brass Nickel Plated Assortment with Cabinet - (1,500 total pieces) ... SPR-13KIT-ND 244.08 

Parallax Power Components Common Mode Encapsulated : 7 Z A 

Toroidal Inductors - 1 each of 8 popular inductors (8 total pieces) ...........ecseceeee- 237-1238-ND 33.33 ‘Aluminum Irickte Fleked Assortment wath Cobinet (1,500 tata pieces) ice 229-74 
Keystone Electronics .250” Hex Female Threaded Standoffs 

Parallax Power Components Toroidal Inductors Brass Assortment with Cabinet - (1,500 total pieces) STH-14KIT-ND 394.88 

1 each of 30 popular inductors (30 total pieces) ... 237-1209-ND 83.33 Aluminum Assortment with Cabinet - (1,500 total pieces) . STH-22KIT-ND 285.62 
F Keystone Electronics .250” Round Threaded Standoffs 

Parallax Power Components High Current Rod Core Inductors Brass Assortment with Cabinet - (1,500 total pieces) STR-15KIT-ND 358.96 
1 each of 6 popular inductors (6 total pieces) ........ 02.66. eecee sees ee eee ee eeee eee eee ee 237-1164-ND WATT Aluminum Assortment with Cabinet - (1,500 total pieces) . STR-35KIT-ND 280.01 

Parallax Power Components Rod Core Inductors Keystone Electronics .250” Hex Male/Female Standoffs 
1 each of 11 popular inductors (11 total pieces) ........ccsccsesesseseseeseeeteeeees 287-1177-ND 27.78 Brass Assortment with Cebinet = (750 total pieces) .-..--1-n-teertvestiisesstessnaseerts SUHEMEN ad 

LittelFuse Pico SMD and Nano? SMF Fuses 

Steward SMT EMI Suppression Ferrite Chips 5 each of 30 fuses denoted (150 total pieces) ..............ceseeeeeeeeeeeeeeeeeeeen ees SMF-KIT-ND 99.95 
10 each of size codes 0402 - 3312 and 5 each of 240-1001-1-ND and 240-1002-1-ND Panasonic LEDs 
(B50 Total PIECES) ia sciss aeauencaeavaacncdeasesanekeneeasduaanagesrsauincnsceadammasads’s 240-2110-ND 59.95 10 each of 18 popular LEDs (180 total pieces) ....... 0... cece ecee cece ees eee eee eee eee es LED-KIT-ND 33.98 

Toko Chip Inductors - LL Series Parallax Power Components Current Sense Transformers 
1005 - 10 each of 25 values (250 pcs.), 1.0nH-100nH (SPK-LL1005FH-5%) ........... TK10-KIT-ND 40.50 CST206 Series - 1 each of 6 popular transformers (6 total pieces) .................6085 237-1102-ND 33.30 

CST306 Series - 1 each of 6 popular transformers (6 total pieces) ................06665 237-1110-ND 22.22 

Toko Standard Coil Kit 

F . Parallax Power Components Gate Drive Transformers 
5mm - 2 each of 43 popular coils denoted (86 total pieces) ...-...-.2--s.--seseeesseees Tsay) a0 1 each of 6 popular transformers (6 total picoes) .........csccseseeseeseeeeseeseeeeeee 287-1117-ND 88.89 

Toko Surface Mount Fixed Inductors NEW! Wickman Fuses 
33CS/36CS Series, 10 ea. of 9 values (90 pcs.), 6.8nH-49.8nH (Toko # SPK-3336CS-1993) ... | TK11-KIT-ND 49.00 10 each of 17 popular fuses denoted and 15 of THS Fuseholder (185 total pieces) WOU SIENDE) = 74.95 
D62CB Series, 3 each of 18 values (54 pieces), 1.0.H-82.0uH 10 each of 17 popular fuses denoted and 15 of TRS Fuseholder (185 total pieces) WKkO0116-KIT-ND 79.95 

(Toko # SPK-D6208-1999) seis : TK18-KIT-ND 58.80 10 each of 17 popular fuses denoted and 15 of TES Fuseholder (185 total pieces) . WKkO0117-KIT-ND 79.95 
D32FU Series, 3 each of 14 vals (42 pieces) “0.33mH-3. 3mH pn Rae ge . 10 each of 17 popular fuses denoted and 5 of Shock-Safe Fuseholder (175 total pieces) | WK0119-KIT-ND 59.95 
id aes r 10 each of 17 lar fi denoted and 5 of Shock-Safe Fuseholder (175 total WKO0120-KIT-ND 59.95 
(Toko # SPK-D82FU1999) 6... csccccesessessestesseseeseesensenseeseeeeseeeaee TK19-KIT-ND 52.27 LC Pepe ses Ca ot oe eae tees ee ae) 
D124C Series, 3 each of 13 values (39 pieces), 3.3uH-100.0H Zetex SOT-23 SMD Zener Diode Kit 
(TORO #FSPICDI2AC- 1909) siccc css iaetivean sansa ceusedeavass scvsannauinceess aaeEasss TK17-KIT-ND 66.97 10 each of 18 popular diodes denoted (180 total pieces) .............. se eeeeeeeeereeee BZX1-KIT-ND 49.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Panasonic. 


Fig. 2 — Vertical (Axial) 


Fig. 1 — Flat Unidirectional (Cooler Chip) 


ry 
DC Fans upaseries po202— 
SPECIFICATIONS: 
+ Operating Temperature: 0°C to +70°C i 
+ Operating Humidity: <85 Rh% {Air Flow 
Dim. Operating @60°C Max Air Flow /Max Air Pressure} Life Noise 
(mm) Voltage (VDC) | Current Speed @60°C @ 60°C Expectancy @1M Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig| A BC Nom. | Range | (mA) (r/min) [(m3imin.)) (CFM) | (Pa) (in H20)| (HRS@ 60°C) dBA Part No. 1 5 10 50 100 | Part No. 
34.5 x 34.5 x 7.5 5 4.5-5.5 145 8,000 0.013 0.46 34 0.14 30,000 40 P9696-ND* 28.13 24.19 18.75 = 17.31 16.08 | UDQFC3E07-P1 
35x 35x6 5 3.1-5.5 125 8,000 0.012 0.43 32 0.13 30,000 25 P11086-ND§ 20.00 17.20 14.80 13.28 12.00 | UDQFMKH01-P1 
35 x 35 x6 5 3.1-5.5 125 8,000 0.012 0.43 32 0.13 30,000 25 P11087-ND§t 27.50 23.65 20.35 18.26 16.50 | UDQFMKHO1F-P1 
1 35x35 x7 5 3.1-5.5 175 7,000 0.027 0.96 52 0.21 30,000 28 P11088-ND§ 17.50 15.05 12.95 11.62 10.50 | UDQFNLH21-P1 
44.5x44.5x 7.5 5 4.5-6 150 4,800 0.022 0.78 24.5 0.10 30,000 26 P9770-ND* 28.13 24.19 18.75 = 17.31 16.08 | UDQFC4E07-PI 
45x 45x7 5 3.1-5.5 225 7,500 0.039 1.40 65 0.26 30,000 33 P11089-ND§ 18.13 15.59 13.42 12.04 10.88 | UDQFUMHO01-P1 
45 x 45 x 10 5 3.1-5.5 200 5,500 0.07 2.50 65 0.26 30,000 33 P11090-ND§ 15.00 12.90 11.10 9.96 9.00 | UDQFSEH01-P1 
25x 30x15 5 4.5-6 65 6,700 0.023 0.81 9.8 0.04 10,000 21 P9771-ND 28.13 24.19 18.75 = 17.31 16.08 | UDQFB2E02-PI 
25x 25x10 5 3.1-5.5 130 13,000 0.10 2.00 60 0.24 30,000 29 P11084-ND+ 20.00 17.20 14.80 13.28 12.00 | UDQFBDBO01-P1 
2 25x 25x10 5 3.1-5.5 40 7,800 0.040 1.41 24 0.10 30,000 17 P11093-ND NEW! 13.75 11.83 10.18 9.13 8.25 | UDQFBFM01CP1 
30 x 30x10 5 3.1-5.5 90 8,500 0.10 3.60 35 0.14 30,000 26 P11085-ND+ 20.00 17.20 14.80 13.28 12.00 | UDQFHBBO1-P1 
30 x 30x10 5 3.1-5.5 50 6,000 0.065 2.29 17 0.07 30,000 18 P11094-ND NEW! 13.75 11.83 10.18 9.13 8.25 | UDQFHFM01P1 
30 x 30x 14 5 4.5-6 85 5,600 0.062 2.19 13 0.06 30,000 21 P9779-ND 28.13 24.19 18.75 = 17.31 16.08 | UDQFB3E5-1-PI 


* Thermal Sensor 10K@ 25°C + TAC Output (2PPR) §Hydrodynamic Bearings + Ball Bearings 


DC F . SPECIFICATIONS: + Plastic housing and blade material are PET, UL 94V- AL A 

an S FBK Series + Operating Temperature: -10°C to +70°C 0 rating. * 7 

: + Bearing System: Ball bearing + Noise is measured at rated voltage in free air in Semi- TY 
Features: . Adjustable Speed + Insulation Resistance: 10MQmin. DC 250V between Anechoic Chamber of Background Noise 18 dB max. 
+ Brushless DC Motor * High Efficiency frame and 1 lead wire + Panasonic will guarantee the life time as 10,000 
+ Low RF and Audible Sound + Long Life + Dielectric Strength: AC 500V 1 minute less than 5mA hours with 100% confidence at 25°C continuous 
between frame and + lead wire. operation. 
Operating Dim. Input Max Air Max Air Max 
Voltage (VDC) (mm) Power Flow Pressure Noise Digi-Key Price Each Panasonic Finger Price 
Nom. Range Sq.xThk. (W) (CFM) (mmH 0) (dB-A) Part No. 1 5 10 50 100 Part No. Guards Each 

5 40 x 20 0.60 3.9 2.50 24.0 P9700-ND 15.00 12.90 11.10 9.96 9.00 FBKO4FO5L CR285-ND .29 

5 40 x 20 1.40 6.7 6.60 33.0 P9701-ND 15.00 12.90 11.10 9.96 9.00 FBKO4F05H CR285-ND 29 

5 40 x 20 1.40 6.7 6.60 33.0 P9993-ND* NEW! = 14.88 12.80 11.01 9.88 8.93 FBKO4FOSHS CR285-ND 29 

12 40 x 20 1.80 6.7 6.60 32.0 P11081-ND* 15.25 13.12 11.29 10.13 9.15 FBKO4F12HS CR285-ND 29 

12 40 x 20 2.04 9.2 12.00 42.0 P9723-ND 15.00 12.90 11.10 9.96 9.00 FBKO4F12U CR285-ND .29 

12 40 x 20 2.04 9:2 12.00 42.0 P9994-ND* NEW! 14.88 12.80 11.01 9.88 8.93 FBKO4F12US CR285-ND 29 

12 40 x 20 1.80 6.7 6.60 32.0 P9703-ND 15.00 12.90 11.10 9.96 9.00 FBKO4F12H CR285-ND 29. 

12 40 x 20 0.90 3.9 2.50 23.0 P9702-ND 15.00 12.90 11.10 9.96 9.00 FBKO4F12L. CR285-ND 29 

24 14.0-27.6 40 x 20 2.40 9.2 12.00 42.0 P9762-ND 15.00 12.90 11.10 9.96 9.00 FBKO4F24U CR285-ND .29 

24 14.0-27.6 40 x 20 2.21 6.7 6.60 33.0 P9704-ND 15.00 12.90 11.10 9.96 9.00 FBKO4F24H CR285-ND 29 
* Locked rotor alarm sensor 

. SPECIFICATIONS: + Noise Data: The noise data is measured at 1 
DC Fan Ss FB L Series + Operating Temperature: -10°C to +70°C meter from the air intake side of the fan “AL € aN 
Featuies: (65%RH) suspended in a semi-anechoic chamber 
baal (background noise 13dB-A max.) 


+ Plastic Rating: All Panaflo fans are manufactured 
with a UL94V-0 plastic (flammability) 


+ Louvered design increases air flow and decreases 
turbulent noise at standard rating conditions 


: + Life Expectancy: 50,000 hours (40°C, 65%RH) 
+ Hydro-Wave Bearing Technology 


Operating Dim. Input Max. Air Max. Air Max. 
Voltage (VDC) (mm) Power Flow Pressure Noise Digi-Key Price Each Panasonic Finger Price 
Nom. | Range Sq.xThk. (W) (CFM) (mmH20) (dB-A) Part No. 1 3 10 50 100 Part No. Guards Each 
12 7-13.5 60 x 25.5 3.24 15.89 47 42.0 P10893-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLOGA12U1A CR221-ND 57 
12 7-13.5 60 x 25.5 3.24 15.89 47 42.0 P11091-ND NEW! 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO6A12U1BS } CR221-ND 57 
12 7-13.8 60 x 25.5 2.64 14.83 41 36.0 P10892-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO6A12H1A CR221-ND 57 
12 7-13.8 60 x 25.5 2.04 13.06 3.0 32.0 P10891-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO6A12M1A CR221-ND 57 
12 7-13.8 60 x 25.5 1.68 14.83 2.1 29.0 P10890-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO6A12L1A CR221-ND 57 
24 14-27.6 60 x 25.5 3.24 15.89 47 42.0 P11017-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO6A24U1A CR221-ND ry d 
24 14-27.6 60 x 25.5 2.64 14.83 41 36.0 P11016-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO6A24H1A CR221-ND 57 
24 14-27.6 60 x 25.5 2.04 13.06 3.0 32.0 P11015-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO6A24M1A CR221-ND ny 4 
24 14-27.6 60 x 25.5 1.68 14.83 2.1 29.0 P11014-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO6A24L1A CR221-ND 57 
12 7-13.65 80 x 25.5 4.32 35.31 47 42.0 P11082-ND 9.25 7.96 6.85 6.15 5.55 FBLO8A12U1BX § CR180-ND 85 
12 7-13.8 80 x 25.5 4.32 35.31 4.0 42.0 P10897-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO8A12U1A CR180-ND 85 
12 7-13.8 80 x 25.5 3.00 30.01 29 39.0 P10896-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO8A12H1A CR180-ND 85 
12 7-13.8 80 x 25.5 2.04 24.71 2.0 33.0 P10895-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO8A12M1A CR180-ND 85 
12 7-13.8 80 x 25.5 1.20 17.30 V1 26.0 P10894-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO8A12L1A CR180-ND 85 
24 14-27.6 80 x 25.5 4.32 35.30 4.0 42.0 P11021-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO8A24U1A CR180-ND 85 
24 14-27.6 80 x 25.5 3.00 30.00 2.9 39.0 P11020-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO8A24H1A CR180-ND 85 
24 14-27.6 80 x 25.5 2.04 24.71 2.0 33.0 P11019-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO8A24M1A CR180-ND 85 
24 14-27.6 80 x 25.5 1.20 17.30 11 26.0 P11018-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO8A24L1A CR180-ND 85 
12 7-13.5 92 x 25.5 3.48 45.89 3.3 40.0 P10900-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO9A12H1A CR220-ND 68 
12 7-13.5 92 x 25.5 3.48 45.9 3.3 40.0 P11083-ND 9.25 7.96 6.85 6.15 5.55 FBLO9A12H1BX § CR220-ND 68 
12 7-13.8 92 x 25.5 6.60 54.72 4.4 47.0 P10901-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO9A12U1A CR220-ND 68 
12 7-13.8 92 x 25.5 2.40 35.30 2.3 36.0 P10899-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO9A12M1A CR220-ND 68 
12 7-13.8 92 x 25.5 1.80 31.77 1.9 33.0 P10898-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO9A12L1A CR220-ND 68 
24 14-27.6 92 x 25.5 6.60 54.70 4.4 47.0 P11025-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO9A24U1A CR220-ND 68 
24 14-27.6 92 x 25.5 6.60 54.70 44 47.0 P11092-ND NEW! 9.00 7.74 6.66 5.98 5.40 FBLO9A24U1BX § CR220-ND 68 
24 14-27.6 92 x 25.5 3.48 45.89 3.3 40.0 P11024-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLOQA24H1A CR220-ND 68 
24 14-27.6 92 x 25.5 2.40 35.30 2.3 36.0 P11023-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLOQA24M1A CR220-ND 68 
24 14-27.6 92 x 25.5 1.80 31.77 1.9 33.0 P11022-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLOQA24L1A CR220-ND 68 
12 7-13.8 120 x 38 7.80 86.49 5.5 48.0 P10905-ND 29.38 25.27 21.74 19.51 17.63 FBL12G12U1A CR210-ND 1.79 
12 7-13.8 120 x 38 7.20 81.19 5.2 46.0 P10904-ND 28.25 24.30 20.91 18.76 16.95 FBL12G12H1A CR210-ND 1.79 
12 7-13.8 120 x 38 5.40 67.07 3.6 41.0 P10903-ND 28.25 24.30 20.91 18.76 16.95 FBL12G12M1A_ § CR210-ND 1.79 
12 7-13.8 120 x 38 2.88 52.95 2.3 35.0 P10902-ND 28.25 24.30 20.91 18.76 16.95 FBL12G12L1A CR210-ND 1.79 
24 14-27.6 120 x 38 7.80 86.49 5.5 48.0 P11029-ND 29.38 25.27 21.74 19.51 17.63 FBL12G24U1A CR210-ND 1.79 
24 14-27.6 120 x 38 7.20 81.19 5.2 46.0 P11028-ND 28.25 24.30 20.91 18.76 16.95 FBL12G24H1A CR210-ND 1.79 
24 14-27.6 120 x 38 5.40 67.07 3.6 41.0 P11027-ND 28.25 24.30 20.91 18.76 16.95 FBL12G24M1A_ § CR210-ND 1.79 
24 14-27.6 120 x 38 2.88 52.95 2.3 35.0 P11026-ND 28.25 24.30 20.91 18.76 16.95 FBL12G24L1A CR210-ND 1.79 
Manufacturer Part Number Ending Code: BS - Locked Rotor Alarm Sensor BX - 2 PPR Speed Sensor (TAC Output) 
P11030-ND Lead Wire Assembly, 3 Conductors . ...$.63/1; $13.44/25 
P11031-ND Lead Wire Assembly, 2 Conductors . ...$.63/1; $13.44/25 
A1950CT-ND Crimp Contacts, 22-26 AWG .. .. $2.79/100; $12.77/500 
A1950TR-ND Crimp: Contacts;:22:26:AWG \. 22.2..02.p cise asnghtsscsteiaidetdenedr aan staznet inaanaosniceasenamaniacaateaiueetecdarauehdacacrimelaesaiiasimadaasaencnessAzesuarcymadseiaieacageadsa aah aaddenten $250.83/20,000 
A1948-ND Connector Housing For Hydro-Wave Fans. -$.24/1; $1.59/10; $7.94/100 


Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 
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Panasonic. 


GENERAL SPECIFICATIONS: 
+ Operating Temperature: -10°C to +70°C (65%RH) 


oA 


GA 


+ Bearing Type: Hydro Wave TUV 
FEATURES: 
DC Fan Ss FBA Series + Aerodynamic blade and venturi design 
+ All lead wires are 295mm in length +15mm (bare wire 10mm +5mm) 
Please Note: Custom Fan Cable Assemblies + FBA fans force air out in a “funnel” type pattern 
available upon request. + They are ideal when cooling a specific area that is surrounded by numerous components with minimum ventilation available. 
Operating Dim. Input Max. Air | Max. Air] Max. 

Voltage (VDC) (mm) Power Flow Pressure] Noise | Digi-Key Price Each Panasonic Finger Price 
Nom. Range Sq.xThk. (W) (CFM) _|(mmH20)| (dB-A) | Part No. 1 5 10 50 100 Part No. Guards Each 
12 7.0-13.8 60x 15 1.74 16.6 4.75 32.0 P9725-ND 10.00 8.60 7.40 6.64 6.00 FBAO6T12H CR221-ND 57 
12 7.0-13.8 60x 15 1.74 16.6 4.75 32.0 P9996-ND NEW! = 10.00 8.60 7.40 6.64 6.00 FBAO6T12HS CR221-ND 57 
12 7.0-13.8 60x 15 1.06 12.0 2.80 24.0 P9724-ND 10.00 8.60 7.40 6.64 6.00 FBAO6T12L CR221-ND 57 
24 14-27.6 60x 15 1.99 16.6 4.75 32.0 P9727-ND 10.00 8.60 7.40 6.64 6.00 FBAO6T24H CR221-ND 57 
24 14-27.6 60x 15 1.34 12.0 2.80 24.0 P9726-ND 10.00 8.60 7.40 6.64 6.00 FBAO6T24L CR221-ND 57 
12 7.0-13.8 60 x 25.5 2.52 20.5 6.0 37.0 P9758-ND 8.25 7.10 6.11 5.48 4.95 FBAO6A12U1A CR221-ND 57 
12 7.0-13.8 60 x 25.5 2.52 20.5 6.0 37.0 P9995-ND NEW! 8.25 7.10 6.11 5.48 4.95 FBAO6A12U1BS CR221-ND 57 
12 7.0-13.8 60 x 25.5 2.04 19.1 5.20 32.0 P9729-ND 8.25 7.10 6.11 5.48 4.95 FBAO6A12H1A CR221-ND 57 
12 7.0-13.8 60 x 25.5 2.04 19.41 5.20 32.0 P11033-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBAO6A12H1BX CR221-ND 57 
12 7.0-13.8 60 x 25.5 1.56 16.6 3.95 28.0 P9767-ND 8.25 7.10 6.11 5.48 4.95 FBAO6A12M1A CR221-ND 57 
12 7.0-13.8 60 x 25.5 1.32 144 3.10 24.0 P9728-ND 8.25 7.10 6.11 5.48 4.95 FBAO6A12L1A CR221-ND 57 
12 7.0-13.8 60 x 25.5 1.32 14.1 3.10 24.0 P11034-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBAO6A12L1BX CR221-ND 57 
24 14.0-27.6 60 x 25.5 2.52 19:41 5.20 32.0 P9731-ND 8.25 7.10 6.11 5.48 4.95 FBAO6A24H1A CR221-ND 57 
24 14.0-27.6 60 x 25.5 2.16 16.6 3.95 28.0 P9768-ND 8.25 7.10 6.11 5.48 4.95 FBAO6A24M1A CR221-ND 57 
24 14.0-27.6 60 x 25.5 1.68 14.1 3.10 24.0 P9730-ND 8.25 7.10 6.11 5.48 4.95 FBAO6A24L1A CR221-ND 57 
12 7.0-13.8 80x 15 2.40 33.5 3.20 34.0 P9733-ND 10.00 8.60 7.40 6.64 6.00 FBA08T12H CR180-ND 85 
12 7.0-13.8 80x15 2.40 33.5 3.20 34.0 P11095-ND NEW! 10.00 8.60 7.40 6.64 6.00 FBA08T12HS CR180-ND 85 
12 7.0-13.8 80x15 0.95 21.9 1.55 23.0 P9732-ND 10.00 8.60 7.40 6.64 6.00 FBAO8T12L CR180-ND 85 
24 14-27.6 80x 15 2.64 33.5 3.20 34.0 P9735-ND 10.00 8.60 7.40 6.64 6.00 FBAO8T24H CR180-ND 85 
24 14-27.6 80x15 1.13 21.9 1.55 23.0 P9734-ND 10.00 8.60 7.40 6.64 6.00 FBAO8T24L CR180-ND 85 
12 7.0-13.8 80 x 25.5 3.24 46.9 4.80 38.2 P9759-ND 8.25 7.10 6.11 5.48 4.95 FBAO8A12U1A CR180-ND 85 
12 7.0-13.8 80 x 25.5 3.24 46.9 4.80 38.2 P9997-ND NEW! 8.25 7.10 6.11 5.48 4.95 FBA08A12U1BS CR180-ND 85 
12 7.0-13.8 80 x 25.5 2.08 39.6 3.78 32.0 P9738-ND 8.25 7.10 6.11 5.48 4.95 FBAO8A12H1A CR180-ND 85 
12 7.0-13.8 80 x 25.5 2.08 39.6 3.78 32.0 P11035-ND 8.25 7.10 6.11 5.48 4.95 FBA08A12H1AZ CR180-ND 85 
12 7.0-13.8 80 x 25.5 2.08 39.6 3.78 32.0 P11036-ND 8.50 7.31 6.29 5.65 5.10 FBA08A12H1BS CR180-ND 85 
12 7.0-13.8 80 x 25.5 1.49 32.1 2.51 28.0 P9737-ND 8.25 7.10 6.11 5.48 4.95 FBA08A12M1A CR180-ND 85 
12 7.0-13.8 80 x 25.5 1.49 32.1 2.51 28.0 P11038-ND 8.50 7.31 6.29 5.65 5.10 FBA08A12M1BS CR180-ND 85 
12 7.0-13.8 80 x 25.5 1.49 32.1 2.51 28.0 P11039-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBA08A12M1BX CR180-ND 85 
12 7.0-13.8 80 x 25.5 0.82 24.0 1.57 21.0 P9736-ND 8.25 7.10 6.11 5.48 4.95 FBAO8A12L1A CR180-ND 85 
12 7.0-13.8 80 x 25.5 0.82 24.0 1.57 21.0 P11037-ND 8.25 7.10 6.11 5.48 4.95 FBA08A12L1AZ CR180-ND 85 
24 14-27.6 80 x 25.5 2.52 39.6 3.78 32.0 P9741-ND 8.25 7.10 6.11 5.48 4.95 FBAO8A24H1A CR180-ND 85 
24 14-27.6 80 x 25.5 1.70 32.1 2.51 28.0 P9740-ND 8.25 7.10 6.11 5.48 4.95 FBAO8A24M1A CR180-ND 85 
24 14-27.6 80 x 25.5 1.30 24.0 1.57 21.0 P9739-ND 8.25 7.10 6.11 5.48 4.95 FBAO8A24L1A CR180-ND 85 
12 7.0-13.8 92x 25.5 5.16 68.8 5.0 43.0 P9760-ND 8.25 7.10 6.11 5.48 4.95 FBAO9A12U1A CR220-ND 68 
12 7.0-13.8 92x 25.5 5.16 68.8 5.0 43.0 P11044-ND 8.50 7.31 6.29 5.65 5.10 FBA09A12U1BO CR220-ND 68 
12 7.0-13.8 92x 25.5 2.70 56.8 3.98 35.0 P9744-ND 8.25 7.10 6.11 5.48 4.95 FBAO9A12H1A CR220-ND 68 
12 7.0-13.8 92x 25.5 2.70 56.8 3.98 35.0 P11040-ND 8.25 7.10 6.11 5.48 4.95 FBAO9A12H1AZ CR220-ND 68 
12 7.0-13.8 92 x 25.5 2.70 56.8 3.98 35.0 P11041-ND 8.50 7.31 6.29 5.65 5.10 FBA09A12H1BO CR220-ND 68 
12 7.0-13.8 92 x 25.5 2.70 56.8 3.98 35.0 P11042-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBA09A12H1BX CR220-ND 68 
12 7.0-13.8 92x 25.5 1.80 48.0 3.00 30.0 P9743-ND 8.25 7.10 6.11 5.48 4.95 FBAO9A12M1A CR220-ND 68 
12 7.0-13.8 92 x 25.5 1.32 42.7 2.30 27.0 P9742-ND 8.25 7.10 6.11 5.48 4.95 FBAO9A12L1A CR220-ND 68 
12 7.0-13.8 92x 25.5 1.32 42.7 2.30 27.0 P11043-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBAO9A12L1BX CR220-ND 68 
24 12-27.6 92 x 25.5 7.2 68.8 4.6 47.0 P11096-ND NEW! 8.50 7.31 6.29 5.65 5.10 FBA09A24U1BX CR220-ND 68 
24 14-27.6 92 x 25.5 3.36 56.8 3.98 35.0 P9747-ND 8.25 7.10 6.11 5.48 4.95 FBAO9A24H1A CR220-ND 68 
24 14-27.6 92x 25.5 3.36 56.8 3.98 35.0 P11045-ND 8.25 7.10 6.11 5.48 4.95 FBAO9A24H1AZ CR220-ND 68 
24 14-27.6 92 x 25.5 3.36 56.8 3.98 35.0 P11046-ND 8.50 7.31 6.29 5.65 5.10 FBA09A24H1BS CR220-ND 68 
24 14-27.6 92x 25.5 3.36 56.8 3.98 35.0 P11047-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBA09A24H1BX CR220-ND 68 
24 14-27.6 92x 25.5 2.64 48.0 3.00 30.0 P9746-ND 8.25 7.10 6.11 5.48 4.95 FBAO9A24M1A CR220-ND 68 
24 14-27.6 92 x 25.5 1.92 42.7 2.30 27.0 P9745-ND 8.25 7.10 6.11 5.48 4.95 FBAO9A24L1A CR220-ND -68 
12 7.0-13.8 120 x 38 6.12 114.7 8.0 45.5 P9761-ND 18.13 15.59 13.42 12.04 10.88 FBA12G12U1A CR210-ND 1g 
12 7.0-13.8 120 x 38 5.52 103.8 6.80 41.5 P9750-ND 18.13 15.59 13.42 12.04 10.88 FBA12G12H1A CR210-ND 1.79 
12 7.0-13.8 120 x 38 5.52 103.8 6.80 41.5 P11048-ND 18.13 15.59 13.42 12.04 10.88 FBA12G12H1AZ CR210-ND 1.79 
12 7.0-13.8 120 x 38 5.52 103.8 6.80 41.5 P11049-ND 18.38 15.81 13.60 12.21 11.03 FBA12G12H1BS CR210-ND 1.79 
12 7.0-13.8 120 x 38 5.52 103.8 6.80 41.5 P11050-ND 18.63 16.02 13.79 12.37 11.18 FBA12G12H1BX CR210-ND 1.79 
12 7.0-13.8 120 x 38 4.08 86.5 4.80 35.5 P9749-ND 18.13 15.59 13.42 12.04 10.88 FBA12G12M1A CR210-ND 1.79 
12 7.0-13.8 120 x 38 2.16 68.9 3.30 30.0 P9748-ND 18.13 15.59 13.42 12.04 10.88 FBA12G12L1A CR210-ND 1.79 
24 14-27.6 120 x 38 5.52 103.8 6.80 41.5 P9753-ND 18.13 15.59 13.42 12.04 10.88 FBA12G24H1A CR210-ND 1.79 
24 14-27.6 120 x 38 5.52 103.8 6.80 41.5 P11080-ND 18.63 16.02 13.79 12.37 11.18 FBA12G24H1BX CR210-ND 1.79 
24 14-27.6 120 x 38 3.84 86.5 4.80 35.5 P9752-ND 18.13 15.59 13.42 12.04 10.88 FBA12G24M1A CR210-ND 1.79 
24 14-27.6 120 x 38 2.64 68.9 3.30 30.0 P9751-ND 18.13 15.59 13.42 12.04 10.88 FBA12G24L1A CR210-ND 1.79 

Manufacturer Part Number Ending Code: 
AZ - Solid Corner Housing BS - Locked Rotor Alarm Sensor BX - 2 PPR Speed Sensor (TAC Output) BO - Locked Rotor Alarm Sensor and Solid Corner Housing S - Locked Rotor Alarm Sensor 
DC B lowers Ss si BI Specifications: + Storage Temperature: -40°C to +75°C ow 
cirocco owers + Operating Temperature: -10°C to +60°C + Blowers With Hydro-Wave Bearing Technology 
Operating Input Air Static 
-B | Volt. (VDC) Current | Power Flow Pressure Acoustic | Digi-Key Price Each Panasonic 
(Ly Nom. | Range (mA) (W) |(m3/min/CFM)|(mmQa/InchAq)| Noise | Part No. il io 10 50 100 | Part No. 
ia 12 7-13.8 500 6.00 | 0.65/22.97 18/0.71 45 P9754-ND 30.00 25.80 22.20 19.92 18.00 | FAL6F12LH 
q 12 7-13.8 280 3.36 | 0.53/18.73 11.2/0.44 40 P9755-ND 30.00 25.80 22.20 19.92 18.00 | FAL6F12LL 
T 24 14-27.6 295 7.08 0.67/23.7 19.7/0.78 45 P9763-ND 30.00 25.80 22.20 19.92 18.00 | FAL6F24LH 
24 14-27.6 155 3.72 0.53/18.7 11.5/0.45 40 P9764-ND 30.00 25.80 22.20 19.92 18.00 | FAL6F24LL 
2 “Birection of c 12 7-13.8 210 2.52 0.3/10.60 10.5/0.41 35 P9756-ND 27.50 23.65 20.35 18.26 16.50 ) FAL5F12LH 
Rotation L 12 7-13.8 145 1.74 0.25/8.83 6.1/0.24 29 P9757-ND 27.50 23.65 20.35 18.26 16.50 | FALSF12LL 
24 14-27.6 150 3.50 0.26/9.18 7.2/0.28 40 P9765-ND 27.50 23.65 20.35 18.26 16.50 | FAL5F24LH 
- - 24 14-27.6 100 2.40 0.20/7.06 4.1/0.16 37.5 P9766-ND 27.50 23.65 20.35 18.26 16.50 | FALSF24LL 
Model Dimensions(mm) 5 45-6 320 1.60 .09 6.0 34 |P9772-ND 21.25 18.28 15.73 14.11 12.75 | FAL3FO5LL 
Type A | B|c|OD E|F/G{|HI{I1 5 45-6 570 | 2.85 12 10.0 40 |P9773-ND 21.25 18.28 15.73 14.11 12.75 | FAL3FOSLH 
FAL-6F | 65.8] 28.1 | 55.7 | 111.4] 60.7 | 107.1] 76 99 97 12 7-13.8 170 2.04 09 6.0 34 P9774-ND 21.25 18.28 15.73 14.11 12.75 | FAL3F12LL 
FAL-5SF | 50 | 28 37 76 4 76 47 68 68 12 7-13.8 270 3.24 12 10.0 40 P9775-ND 21.25 18.28 15.73 14.11 12.75 | FAL3F12LH 
FAL-3F | 33.2} 20 | 268} 50 | 268/ 50 | 296] 43 | 43 24 14-27.6 150 3.60 12 10.0 40 P9776-ND 21.25 18.28 15.73 14.11 12.75 | FAL3F24LH 
Rotation 
Cross Flow Fans _ ‘not Recommended for New Design” 
DESIGN: + Motor: DC Brushless 2 phase half wave drive + Bearing: Sleeve with Molded monobody housing + Blade: Molded, 1.30” (33mm) dia., 
1.57” (39.9mm) long multiple blades * Mounting: L-Shaped Molded Bracket + Lead Wires: UL 1007, AWG 26 
Operating Input Air Air 
Volt. (VDC) Power Flow Pressure Noise Digi-Key Price Each Panasonic 
Nom. | Range | (W) | (CFM) | (mmH20)| (dB-A) | PartNo. 1 5 10 50 Part No. Dimensions (mm) 
12 10.2-13.8 1.95 10.6 1.3 37.0 P9711-ND 26.50 22.79 19.61 17.60 FCB34AA12 
24 _| 20.4276 | 260 | 106 15 38.2__| P9712-ND_ 26.50 «22.79 ~—*19.61_17.60_| FCB34AA24 Model Type et ms H hi 
12 10.2-13.8 4.08 21.6 3.0 42.0 P9721-ND 27.25 23.44 20.17 18.10 FCB34AB12 FOB-34AAC IL) 77.98 134.11 44.96 50.04 
24 20.4-27.6 | 3.94 22.7 2.4 42.0 P9722-ND 27.25 23.44 20.17 18.10_| FCB34AB24 FOB 34ABL IL] 117.09 173.48 44.96 50.04 
12 10.2-13.8 4.50 28.3 2.0 43.0 P9713-ND 28.05 24.13 20.76 18.63 FCB34AC12 
24 | 204.276 | 470 | 283 19 42.0 | P9714-ND 28.05 24.13 20.76 18.63 | FCB34AC24 pO AE 195.96 _| 212.09 _| _44.96_|_50.04 
12 10.2-13.8 | 4.50 | 35.3 24 42.0 | P971I5-ND 28.75 24.73 21.28 19.09 | FCB34AD12 FoB-34ADII] 195.07 250.95 44.96 50.04 
24 20.4-27.6 | 5.50 38.9 2.2 41.3 P9718-ND 29.50 25.37 21.83 19.59 | FCB34AE24 FOB-34AE IC) 233.93 290.07 44.96 50.04 
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UL yellow card E38324, CSA file 27697, VDE file 3041 


Voltage 
Size Voltage Range CFM Digi-Key Price Each EBM Ind. 
Fig. (mm) (DC) (DC) Bearing | Watts @o” dBA Leads Part No. a 25 50 100 Part No. 
Brushless DC Fans 

40 x 10 12 10.2-13.8 Sleeve 0.8 6 28 28 AWG 12.2" Leads 381-1081-ND 11.75 9.00 8.25 7.25 412FH 

1 40 x 10 24 20.4-27.6 Sleeve 0.7 5 26 28 AWG 12.2" Leads 381-1082-ND 11.99 9.18 8.42 7.40 414F 
40 x 20 12 10.2-13.8 Sleeve 0.9 6 26 28 AWG 12.2" Leads 381-1069-ND 12.81 9.81 9.00 7.91 412 

: 40 x 20 24 20.4-27.6 Sleeve 0.9 6 26 28 AWG 12.2" Leads 381-1070-ND 13.28 10.17 9.33 8.20 414 
40 x 25 12 10-14 Ball 3.9 14 44 28 AWG 12.2” Leads 381-1125-ND NEW! 31.49 24.12 22.11 19.43 412JHH 

1 40 x 25 24 20-28 Ball 3.9 14 44 28 AWG 12.2" Leads 381-1126-ND NEW! 31.49 24.12 22.11 19.43 414JHH 
60 x 25 12 6-15 Ball 2.4 24 40 22 AWG 12.2" Leads 381-1071-ND 25.38 19.44 17.82 15.66 612 
60 x 25 24 12-27 Ball 3.4 27 44 22 AWG 12.2" Leads 381-1097-ND 27.26 20.88 19.14 16.82 614H 
60 x 25 24 12-30 Ball 2.7 24 40 22 AWG 12.2" Leads 381-1072-ND 25.38 19.44 17.82 15.66 614 

1 60 x 25 12 6-15 Ball 1.3 18 33 22 AWG 12.2" Leads 381-1000-ND 25.38 19.44 17.82 15.66 612M 
60 x 25 12 6-15 Ball 0.7 12 26 22 AWG 12.2" Leads 381-1038-ND 22.46 19.44 17.80 15.17 612L 
60 x 25 24 6-15 Ball 0.8 12 26 22 AWG 12.2" Leads 381-1039-ND 22.46 19.44 17.80 15.17 614L 
60 x 25 24 6-15 Ball 1.4 18 33 22 AWG 12.2" Leads 381-1040-ND 25.38 19.44 17.82 15.66 614M 
70x 15 12 8-13.8 Sintec Ae 26 38 22 AWG 12.2" Leads 381-1128-ND NEW! 20.09 15.39 14.11 12.40 712F 

: 70 x 15 24 12-30 Sintec 1.7 26 38 22 AWG 12.2" Leads 381-1127-ND NEW! 20.09 15.39 14.11 12.40 714F 
80 x 25 12 7-15 Ball 0.8 21 21 24 AWG 12.2" Leads 381-1101-ND 19.00 16.47 15.05 12.80 8412L 
80 x 25 12 7A5 Ball 24 33 35 24 AWG 12.2" Leads 381-1010-ND 19.00 16.47 15.05 12.80 8412 

1 80 x 25 24 12-28 Ball 2.4 33 35 24 AWG 12.2" Leads 381-1011-ND 19.00 16.47 15.05 12.80 8414 
80 x 25 12 7-15 Ball 1.4 27 29 24 AWG 12.2" Leads 381-1049-ND 19.00 16.47 15.05 12.80 8412M 
80 x 25 24 12-28 Ball 1.4 27 29 24 AWG 12.2" Leads 381-1050-ND 22.21 17.01 15.60 13.71 8414M 
80 x 32 48 6-15 Ball 2.2 32 36 24 AWG 12.2" Leads 381-1077-ND 28.20 21.60 19.80 17.40 8318 

1 80 x 32 12 6-15 Ball 2.2 32 36 22 AWG 12.2" Leads 381-1008-ND 25.65 22.23 20.35 17.35 8312 
80 x 32 12 6-15 Ball 1.8 28 34 22 AWG 12.2" Leads 381-1048-ND 25.65 22.23 20.35 17.35 8312M 
80 x 38 12 8-16 Sleeve 3 35 38 22 AWG 12.2" Leads 381-1099-ND 48.55 41.94 38.55 32.81 8112G 

1 80 x 38 12 8-16 Ball 3 35 39 22 AWG 12.2" Leads 381-1100-ND 52.60 45.45 41.81 35.50 8112K 
80 x 38 24 18-30 Ball 3 35 39 22 AWG 12.2" Leads 381-1047-ND 52.60 45.45 41.81 35.50 8124K 
92x 25 12 7-15 Ball 1.3 36 27 24 AWG 12.2" Leads 381-1080-ND 26.05 17.19 15.80 13.45 3412L 

1 92x 25 12 7-15 Ball 1.8 42 32 24 AWG 12.2" Leads 381-1012-ND 26.05 17.19 15.80 13.45 3412M 
92x 25 24 12-28 Ball 2.6 49 36 24 AWG 12.2" Leads 381-1001-ND 19.90 17.19 15.80 13.45 3414 
92 x 25 24 12-28 Ball 1.8 42 32 24 AWG 12.2" Leads 381-1013-ND 19.90 17.19 15.80 13.45 3414M 

1 92 x 32 12 6-15 Ball 2.4 47 37 22 AWG 12.2" Leads 381-1073-ND 26.05 22.50 20.70 17.60 3312 
92 x 32 24 12-28 Ball 2.4 47 37 22 AWG 12.2" Leads 381-1074-ND 26.05 22.50 20.70 17.60 3314 

1 119x 25 12 7A3 Ball 3 82 38 24 AWG 12.2" Leads 381-1024-ND 27.03 20.70 18.98 16.68 4412FM 
119x 25 24 12-28 Ball 3 82 38 24 AWG 12.2" Leads 381-1025-ND 25.19 21.78 20.03 17.02 4414FM 
119 x 32 12 6-15 Ball 5 100 45 Leads, Hall Effect 381-1088-ND 31.26 23.94 21.95 19.29 4312S 
119 x 32 12 6-15 Ball 5 100 45 22 AWG 12.2" Leads 381-1002-ND 29.38 22.50 20.63 18.13 4312 

1 119 x 32 12 6-15 Ball 2.6 82 39 22 AWG 12.2" Leads 381-1021-ND 29.38 22.50 20.63 18.13 4312M 
119 x 32 24 12-28 Ball 5 100 45 22 AWG 12.2" Leads 381-1003-ND 29.38 22.50 20.63 18.13 4314 
119 x 32 24 12-28 Ball 2.6 82 39 22 AWG 12.2" Leads 381-1023-ND 29.38 22.50 20.63 18.13 4314M 
119 x 32 48 36-53 Ball 5 100 45 22 AWG 12.2" Leads 381-1004-ND 32.55 24.93 22.86 20.09 4318 
119 x 38 12 714.5 Ball 5.3 108 49 22 AWG 12.2" Leads 381-1084-ND 35.30 30.51 28.05 23.80 4212H 
119 x 38 24 12-28 Ball 5.3 108 49 22 AWG 12.2" Leads 381-1085-ND 35.30 30.51 28.05 23.80 4214H 
119 x 38 48 36-56 Ball 5.3 108 49 -110 x .02" Terminals 381-1087-ND 42.15 36.45 33.45 28.45 4298H 

1 119x 38 12 714.5 Ball 1.2 51 29 22 AWG 12.2" Leads 381-1016-ND 32.90 28.44 26.15 22.20 4212L 
119 x 38 12 714.5 Ball 2.2 75 38 22 AWG 12.2" Leads 381-1017-ND 32.90 28.44 26.15 22.20 4212M 
119x 38 12 7-15 Ball 4.5 106 49 -110" x .02" Terminals 381-1014-ND 48.65 37.26 34.16 30.02 4182NX 
119 x 38 24 12-29 Ball 4.5 106 49 -110" x .02" Terminals 381-1015-ND 48.65 37.26 34.16 30.02 4184NX 

1 127 x 38 12 8-16 Ball 4.5 118 44 -110" x .02" Terminals 381-1115-ND 60.15 46.35 38.40 36.05 W2G115-AD15-13 
127 x 38 24 16-28 Ball 12 160 52 -118" x .02" Terminals 381-1068-ND 74.55 57.51 47.60 44.71 W2G115-AG71-12 
172x 51 24 12-28 Ball 26 283 61 -118" x .02" Terminals 381-1043-ND 93.05 71.82 59.40 55.85 6224NH 
172x 51 48 28-60 Ball 17 241 55 -118" x .02" Terminals 381-1045-ND 78.26 59.94 54.95 48.29 6248N 

2 172x 51 24 12-28 Ball 18 241 57 118" x .02" Terminals 381-1005-ND 78.26 59.94 54.95 48.29 6424 
172x 51 24 12-28 Ball 26 283 61 -118" x .02" Terminals 381-1046-ND 82.60 72.28 66.08 57.82 6424H 

DC Flatpaks 

120 x 40 12 7-15 Ball 6 32 55 22 AWG 13.4" Leads 381-1059-ND 50.17 43.29 39.84 33.86 RL90-18/12N 

2 120 x 40 24 12-28 Ball 5 32 55 22 AWG 13.4" Leads 381-1060-ND 50.17 43.29 39.84 33.86 RL90-18/14N 

Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. (Continued) 
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ebm% Fans (cont) 


Voltage 
Size Voltage Range CFM Impeller Digi-Key Price Each EBM Ind. 
Fig. (mm) (DC) (DC) @o” dBA Watts Material Part No. 1 25 50 100 Part No. 
NEW! Motorized Impellers NEW! 
5 102 x 52 12 11-13 90 69 13.5 Plastic 381-1129-ND 93.77 71.82 65.84 57.86 RER101-36/12/12P 
102 x 52 48 43-53 90 69 13.5 Plastic 381-1130-ND 105.99 81.18 74.42 65.40 RER101-36/48/2P 
Size Voltage Input CFM Impeller Dimensions Impeller Digi-Key Price Each EBM Ind. 
Fig. (mm) (AC) Watts @o” dBA Inches (mm) Capacitor Material Part No. 1 25 50 100 Part No. 
AC Backward Curved Motorized Impellers 
220x71 115 100 530 70 8.66” (220) x 2.8” (71) 10 Plastic 381-1110-ND 76.80 67.20 61.44 53.76 R2E220-AA44-23 
> 220 x71 230 100 530 70 8.66” (220) x 2.8” (71) 2 Plastic 381-1109-ND 76.80 67.20 61.44 53.76 R2E220-AA40-23 
Size Voltage | Input CFM Digi-Key Price Each EBM Ind. 
Fig. (mm) Bearing (AC) Watts @o" dBA Leads Part No. 1 22) 50 100 Part No. 
AC Tubeaxial Fans 
80 x 38 Sleeve 115 8 21 21 18 AWG 17.3" Leads 381-1057-ND 31.96 24.48 22.44 19.72 8830N 
80 x 38 Sleeve 115 a 28 28 18 AWG 17.3" Leads 381-1106-ND 27.55 23.76 21.85 18.55 8800N 
80 x 38 Sleeve 115 11 36 34 18 AWG 12.2" Leads 381-1103-ND 24.35 21.06 19.35 16.45 8500N 
80 x 38 Sleeve 115 an 36 34 18 AWG 12.2" Leads 381-1102-ND 32.00 27.63 25.40 21.61 8500DP. 
1 80 x 38 Sleeve 230 an 36 34 18 AWG 12.2" Leads 381-1105-ND 26.45 22.86 21.00 17.85 8550N 
80 x 38 Ball 115 an 36 35 22 AWG 12.2" Leads 381-1104-ND 39.25 30.06 27.56 24.22 8506N 
80 x 38 Sleeve 115 11 34 41 -110"x.02"Terminals 381-1051-ND 24.41 23.58 21.70 18.45 8500A 
80 x 38 Sleeve 115 1 36 34 22 AWG 12.2" Leads 381-1052-ND 24.35 21.06 19.35 16.45 8500VW 
80 x 38 Ball 115 1 36 34 22 AWG 12.2" Leads 381-1053-ND 38.65 33.39 30.70 26.10 8506VW 
80 x 38 Ball 230 11 36 34 22 AWG 12.2" Leads 381-1055-ND 40.75 35.28 32.35 27.55 8556VW 
1 92x 25 Ball 115: 9 41 40 -110"x.02"Terminals 381-1076-ND 35.60 27.27 25.00 21.97 3906 
1 92 x 38 Ball 115 11 53 42 18 AWG 12.2" Leads 381-1075-ND 43.59 33.39 30.61 26.90 3606 
119x 25 Ball 115 8 59 35 -110"x.02"Terminals 381-1107-ND 38.54 29.52 27.06 23.78 9906L 
1 119x 25 Ball 115 12 79 42 -110"x.02"Terminals 381-1078-ND 35.45 30.60 28.15 23.90 9906 
119x 25 Ball 230 12 79 42 -110"x.02"Terminals 381-1079-ND 38.54 29.52 27.06 23.78 9956 
119 x 38 Sleeve 115 18 106 50 -118"x.02"Terminals 381-1089-ND 26.56 20.34 18.65 16.39 4600N 
119 x 38 Sleeve 115 18 106 50 -118"x.02"Terminals 381-1090-ND 23.55 20.34 18.70 15.90 4600X 
119 x 38 Sleeve 230 18 106 50 -118"x.02"Terminals 381-1093-ND 27.00 23.40 21.45 18.26 4650N 
119 x 38 Sleeve 230 18 106 50 -118"x.02"Terminals 381-1094-ND 27.00 23.40 21.45 18.26 4650X 
119 x 38 Ball 115 18 106 51 -118"x.02"Terminals 381-1091-ND 38.31 29.34 26.90 23.64 4606N 
119 x 38 Ball 230 18 106 51 -118"x.02"Terminals 381-1095-ND 39.95 30.60 28.05 24.65 4656X 
119 x 38 Ball 115 18 106 45 -110"x.02"Terminals 381-1030-ND 37.45 32.40 29.75 25.31 4606VX 
1 119 x 38 Ball 230 18 106 45 -110"x.02"Terminals 381-1034-ND 41.13 31.50 28.88 25.38 4656VX 
119 x 38 Sleeve 115 10 56 28 -110"x.02"Terminals 381-1036-ND 29.88 25.92 23.75 20.19 4800Z 
119x 38 Sleeve 230 10 56 28 -110"x.02"Terminals 381-1037-ND 32.40 28.08 25.70 21.91 4850Z 
119 x 38 Sleeve 115 12 71 33 -110"x.02"Terminals 381-1026-ND 28.45 24.57 22.60 19.25 4530Z 
119 x 38 Sleeve 115 18 106 45 -110"x.02"Terminals 381-1029-ND 23.55 20.34 18.70 15.90 4600Z 
119 x 38 Sleeve 230 18 106 45 -110"x.02"Terminals 381-1033-ND 27.00 23.40 21.45 18.26 4650Z 
119x 38 Ball 115 18 106 45 -110"x.02"Terminals 381-1031-ND 37.45 32.40 29.75 25.31 4606Z 
119 x 38 Ball 115 18 106 45 22 AWG 12.2" Leads 381-1092-ND 37.45 32.40 29.75 25.31 4606ZW 
119 x 38 Ball 230 18 106 45 -110"x.02"Terminals 381-1035-ND 42.07 32.22 29.54 25.96 4656Z 
127 x 38 Ball 115 17 121 47 -118"x.02"Terminals 381-1119-ND 48.65 37.26 34.16 30.02 W2K121-AA15-13 
1 
127 x 38 Sleeve 115 17 121 47 -118"x.02"Terminals 381-1120-ND 39.30 30.33 25.10 23.60 W2K121-AA15-39 
1 135 x 38 Ball 230 26 159 50 -110"x.02"Terminals 381-1096-ND 65.95 56.97 52.35 44.50 5656S 
150 x 55 Ball 115 38 225 52 20 AWG 13.3" Leads 381-1121-ND 65.30 50.40 41.71 39.15 W2S130-AA25-01 
2 150 x 55 Ball 115 46 263 60 20 AWG 13.3" Leads 381-1124-ND 65.30 50.40 41.71 39.15 W2S130-BM15-01 
150 x 55 Ball 230 46 263 60 20 AWG 13.3" Leads 381-1123-ND 67.80 51.93 47.61 41.84 W2S130-BM03-01 
2 172x 51 Ball 115 26 260 58 PSC 0.11" Terminals 381-1065-ND 93.65 72.27 59.80 56.20 W2E143-AA15-01 
172x 51 Ball 230 29 295 58 PSC 0.11" Terminals 381-1066-ND 93.65 72.27 59.80 56.20 W2E143-AB09-01 
172 x 150 x 38 Ball 230 24 230 57 0.11" 'Terminals 381-1062-ND 89.55 69.12 57.20 53.75 W2E142-BB01-01 
4 
172 x 150 x 38 Ball 115 24 230 57 0.11" 'Terminals 381-1063-ND 89.55 69.12 57.20 53.75 W2E142-BB05-01 
4 225 x 80 Ball 415: 80 607 61 Terminal Block 381-1114-ND 135.80 104.76 86.70 81.50 W2E200-HH86-01 
AC Flatpaks 
120 x 40 Sleeve 115 20 25 60 18 AWG 12.2" Leads 381-1058-ND 49.35 37.80 34.65 30.45 RL90-18/00 
: 120 x 40 Sleeve 230 20 25 60 18 AWG 12.2" Leads 381-1061-ND 56.28 43.11 39.52 34.73 RL90-18/50 


Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 1085 


SUNON Thin Cooling Fans and Blowers 


General 

Motor: Patented brushless DC motor design 

Fan Housing: Injection molded non-flammable black ther- 
moplastic UL 94V-O rating 

Blower Housing: See Below 


Impeller: Injection molded non-flammable black 
thermoplastic UL 94V-O rating 


Bearing: Precision, life-lubricated ball bearing system; Pre- 
cision, oil-impregnated sintered sleeve bearing system. 


Insulation: Class E integral ground system rated @ 100°C 


Insulation Resistance: More than 500M ohm between 
internal stator and lead wire (+) measured by DC 500V 


Dielectric Strength: 500VAC for one minute 
Safety Protection: Electronic locked rotor protected 


coAX 


Operating Temperature: -10°C to +70°C for sleeve bearing 
version; -20°C to +80°C for ball bearing version (fans); 0°C 
to +70°C (blowers) 

Storage Temperature: -40°C to +70°C (fans); -20°C to 
+70°C (blowers) 

Operating Voltage: Rated voltage +15% 

Life Expectancy: 30,000 hours 


Blower Features 

+ Exceptional cooling performance, radiating blower with one 
directional exhaust 

+ Low noise via highly efficient fan blade design 

+ Low power consumption and high motor efficiency through 
radial gap type motor design 


Dim Operating Motor Air Static Pressure Noise 
(mm) Voltage | Voltage Bearing No. of Current Input Speed Flow (@1” or Pressure Digi-Key Price Each Sunon 
AxB (vDC) (vDC) Type Poles (A) (W) | (RPM) | (CFM) | 25.4mm-H20) | (dBA) Part No. 1 10 25 50 ‘| PartNo. 
Plastic Ultra-Thin Brushless DC Fans 
17x8 5 46 Ball 8 0.09 0.60 12000 0.80 0.12 25 259-1116-ND 19.24 14.52 13.60 12.79 KDE0517PDB2-8(2)V 
20x8 5 46 Ball 8 0.11 0.55 15000 1.90 0.18 29 259-1081-ND. 19.61 14.52 13.60 12.79 KDE0501PDB1-8(2)V 
0.09 0.60 12000 1.00 0.15 26.5 259-1117-ND. 19.24 14.52 13.60 12.79 KDE0501 PDB2-8(2)V 
0.16 0.8 13000 3.0 0.22 31 259-1189-ND. 13.70 10.15 9.51 8.94 KDE0502PEB1-8(MS.N) 
25x6 5 36 Ball 8 0.11 0.6 11500 27 0.18 26 259-1187-ND 13.65 10.15 9.51 8.94 KDE0502PEB2-8(MS.N) 
0.08 0.4 7000 1.4 0.07 16 259-1115-ND. 13.70 10.15 9.51 8.94 KDE0502PEB3-8(MS.N) 
46 0.11 0.90 9500 4,90 0.15 25 259-1119-ND. 13.44 10.17 9.51 8.95 KDE0S03PEB1-8(MS.N) 
30x6 5 36 Ball 8 0.15 0.75 7500 43 0.08 24.5 259-1190-ND. 13.44 10.17 9.51 8.95 KDE0503PEB2-8(MS.N) 
3.5-6 0.07 0.35 5500 24 0.06 16.5 259-1191-ND. 13.44 10.17 9.51 8.95 KDE0503PEB3-8(MS.N) 
0.21 1.0 7000 5.9 0.10 32 259-1192-ND. 13.29 10.18 9.52 8.94 KDE0504PEB1-8(MS) 
40x6 5 36 Ball 8 0.11 0.55 6000 5.3 0.07 28 259-1184-ND 13.29 10.18 9.52 8.94 KDE0504PEB2-8(MS) 
0.09 0.45 5000 45 0.06 23 259-1186-ND 13.29 10.18 9.52 8.94 KDE0504PEB3-8(MS) 
Plastic Thin Brushless DC Fans 
20x10 5 46 Ball 0.12 0.6 10000 1.45 0.15 22 259-1125-ND 18.20 13.42 12.55 11.80 KDE0501 PFB2-8.N(2)(V) 
36 apo 0.12 0.6 13000 3.5 0.25 23 259-1265-ND NEW! 18.82 14.49 13.56 12.76 GVI0502PFV1-8M 
5 0.12 0.9 10000 24 0.16 24 259-1012-ND. 14.07 10.45 9.78 9.19 KDE0502PF81-8V 
46 Ball 8 0.12 0.6 10000 2.0 0.16 24 259-1062-ND. 14.07 10.45 9.78 9.19 KDE0502PF82-8V 
25x10 0.06 0.3 7000 13 0.09 23 259-1013-ND 14.07 10.45 9.78 9.19 KDE0502PF83-8V 
0.10 17 10000 24 0.16 24 259-1014-ND. 14.07 10.45 9.78 9.19 KDE1202PF81-8V 
12 10.2-13.8 Ball 8 0.10 72 10000 2.0 0.16 24 259-1063-ND 14.07 10.45 9.78 9.19 KDE1202PF82-8V 
0.08 0.9 7000 13 0.09 23 259-1015-ND. 14.07 10.45 9.78 9.19 KDE1202PF83-8V 
5 46 Ball 8 0.18 0.9 9500 3.5 0.14 22.5 259-1016-ND. 14.07 10.45 9.78 9.19 KDE0503PF81-8V 
0.12 0.6 8000 3.0 0.11 20.5 259-1064-ND. 14.07 10.45 9.78 9.19 KDE0503PFB2-8V 
30x 10 0.13 96 9500 3.5 0.14 22.5 259-1018-ND. 14.07 10.45 9.78 9.19 KDE1203PF81-8V 
12 10.2-13.8 Ball 8 0.12 84 8000 3.0 0.11 20.5 259-1065-ND. 14.07 10.45 9.78 9.19 KDE1203PF82-8V 
0.08 09 5500 23 0.07 18 259-1019-ND. 14.07 10.93 10.23 9.61 KDE1203PF83-8V 
0.20 1.0 7500 6.5 0.12 25.5 259-1185-ND. 14.79 11.57 10.83 10.17 KDE0535PFB1-8(MS)OC 
5 3.5-6 Ball 8 0.14 0.7 6000 5.2 0.08 21 259-1188-ND. 14.79 11.57 10.83 10.17 KDED535PFB2-8(MS)OC 
35x10 0.07 0.35 4500 3.8 0.05 18 259-1182-ND 14.79 11.57 10.83 10.17 KDE0535PF83-8(MS)OC 
0.08 1.0 7500 6.5 0.12 25.5 259-1183-ND. 14.79 11.57 10.83 10.17 KDE1235PFB1-8(MS) 
12 5-13.8 Ball 8 0.06 0.7 6000 5.2 0.08 19.5 259-1181-ND 14.79 11.57 10.83 10.17 KDE1235PF82-8(MS) 
0.06 0.7 4500 3.8 0.05 18 259-1180-ND 14.79 11.57 10.83 10.17 KDE1235PFB3-8(MS) 
3.5-6 Ball 4 0.20 1.0 7500 75 0.17 28 259-1267-ND NEW! 8.24 5.90 5.60 5.22 KDE0504PF31 OC 
5 3-6 Ball 4 0.16 0.8 7400 7.3 0.18 31 259-1271-ND NEW! 9.36 6.70 6.37 5.94 KDE0504PFB1 MS.M 
0.15 0.7 7000 6.6 0.17 25 259-1132-ND 6.89 4.86 4.64 4.26 KDE0504PFS1-8 
46 Sleeve 8 0.11 0.6 6000 5.6 0.13 24 259-1133-ND 6.89 4.86 4.64 4.26 KDED504PFS2-8 
40x10 0.08 0.4 4500 45 0.09 22.8 259-1134-ND 6.89 4.86 4.64 4.26 KDE0504PFS3-8 
5-13.8 Ball 0.12 1.4 8400 8.3 0.19 34.4 259-1193-ND. 7.23 5.18 4.92 4.59 KD1204PFB1 H 
5-13.8 Ball 0.08 1.0 7400 7.3 0.18 31 259-1266-ND NEW! 9.36 6.70 6.37 5.94 KDE1204PFB1 MS .M 
12 5-13.8 Ball 4 0.09 11 6600 6.5 0.15 27 259-1205-ND. 7.23 5.18 4.92 4.59 KD1204PFB2 H 
5-13.8 Sleeve 0.12 1.4 7400 7.3 0.17 30.3 259-1199-ND. 6.01 4.24 4.05 3.71 KD1204PFS1 H 
6-13.8 Sleeve 0.09 141 5500 49 0.11 25 259-1208-ND 6.01 4.24 4.05 3.71 KD1204PFS2 H 
40x20 12 5-13.8 Sleeve 4 0.07 0.8 6200 77 0.16 21 259-1280-ND NEW! 4.67 3.60 3.37 3.17 KD1204PKS2 H 
10.2-13.8 Ball 0.57 6.8 13000 23.5 1.15 51.5 259-1270-ND NEW! 23.77 18.29 17.13 16.11 PMD1204PQBX-A(2) F 
10.2-13.8 Ball 0.33 4.0 11300 19 0.80 45 259-1269-ND NEW! 19.20 14.78 13.84 13.02 PMD1204PGB1-A(2) F 
40x28 12 10.2-13.8 Ball 4 0.33 4.0 11000 19 0.78 45 259-1268-ND NEW! 17.29 13.31 12.46 11.72 PMD1204PCB1-A(2) 
5-13.8 Ball 0.05 0.6 5200 47 0.10 24 259-1198-ND 7.23 5.18 4.92 4.59 KD1204PFB3 H 
6-13.8 Sleeve 0.06 0.7 4200 4.2 0.08 22 259-1200-ND 6.01 4.24 4.05 3.71 KD1204PFS3 H 
Ball 8 0.16 0.8 6300 9 0.155 29 259-1145-ND. 8.61 6.17 5.87 5.46 KDE0545PF81-8 
5 46 0.12 0.6 5500 75 0.12 28 259-1146-ND. 8.61 6.17 5.87 5.46 KDE0545PF82-8 
Sleeve 8 0.12 0.6 5200 7 0.11 27 259-1144-ND 7.01 4.95 4.63 4.35 KDED545PFS2-8 
45X10 5-13.8 Ball 0.12 1.4 7100 9.5 0.16 33.8 259-1197-ND. 7.57 5.43 5.17 4.81 KD1245PFB1 H 
12 5-13.8 Ball 4 0.09 11 5900 8 0.13 29 259-1207-ND. 7.57 5.43 5.17 4.81 KD1245PFB2 H 
5-13.8 Ball 0.09 11 5900 8.0 0.13 29 259-1196-ND. 7.57 5.43 5.17 4.81 KD1245PFB3 H 
6-13.8 Sleeve 0.10 1.2 5300 7A 0.12 25.2 259-1202-ND 6.29 4.44 4.16 3.91 KD1245PFS2 H 
Ball 0.17 0.9 5400 10.2 0.11 31.5 259-1281-ND NEW! 8.80 6.31 6.00 5.58 KDE0505PF81-8 
5 46 Sleeve 8 0.17 0.9 5100 9.6 0.105 30.5 259-1258-ND 7.27 5.13 4.80 4.51 KDE0505PFS1-8 
50x 10 Sleeve 0.13 0.6 4300 8 0.09 29 259-1259-ND 7.27 5.13 4.80 4.51 KDEDS05PFS2-8 
42 5-138 Ball 4 0.13 1.6 6000 11.4 0.12 34.7 259-1195-ND. 7.73 5.54 5.27 4.91 KD1205PF81 H 
0.10 1.2 5000 9.5 0.10 28.9 259-1201-ND. 7.73 5.54 5.27 4.91 KD1205PFB2 H 


* Plastic Housing (Fan Blades - PBT 94V-O) 


t+ Aluminum Housing (Fan Blades - PBT 94V-O) 


Please Note: Custom Fan 


Cable Assemblies available upon request. (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


QO S U N 0 N Thin Cooling Fans and Blowers (cont) 


Dim. Operating Motor Air Static Pressure Noise 
(mm) Voltage Voltage Bearing No. of | Current ) Input Speed Flow (@1” or Pressure Digi-Key Price Each Sunon 
AxB (vDC) (vDC) Type Poles (A) (W) | (RPM) | (CFM) | 25.4mm-H20) | (dBA) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
50x10 12 5-13.8 Ball 0.07 0.8 4200 8.0 0.08 24.3 259-1194-ND. 7.34 5.24 4.99 4.65 KD1205PFB3 H 
6-13.8 Sleeve 4 0.09 11 4500 85 0.09 26 259-1206-ND. 7.57 5.34 5.00 4.70 KD1205PFS2 H 
52x15 5 46 Ball 4 0.38 1.9 5300 127 0.16 27.8 259-1161-ND. 9.39 6.93 6.59 6.14 KDEDSOS5PHB2 
12 8-13.8 Ball 0.06 0.7 3700 10.2 0.12 22.5 259-1204-ND 8.15 6.02 5.72 5.33 KD1205PHB3 H 
Sleeve 0.08 1.0 4700 13 0.17 29 259-1203-ND. 6.51 4.70 4.49 4.11 KD1205PHS2 H 
60x15 12 5-13.8 Ball 4 0.15 18 4300 21 0.18 37.5 259-1282-ND NEW! 7.22 5.56 5.20 4.90 KD1206PHB1 H 
Ball 0.15 1.8 4300 21 0.18 37.5 259-1283-ND NEW! 8.36 6.44 6.03 5.67 KD1206PHB1 H.M 
Ball 0.17 2.0 4300 22.5 0.20 34 259-1284-ND NEW! 7.09 5.46 5.11 4.81 KD1206PTB1 H 
60x25 12 5-13.8 Ball 4 0.17 2.0 4300 22.5 0.20 34 259-1285-ND NEW! 8.24 6.34 5.94 5.59 KD1206PTB1 H.M 
Sleeve 0.16 1.9 4300 22.5 0.20 33.5 259-1286-ND NEW! 4.54 3.50 3.28 3.08 KD1206PTS1 H 
60x38 12 10.2-13.8 Ball 4 0.85 10.2 8000 52.5 0.93 57.2 259-1272-ND NEW! 13.77 10.60 9.93 9.34 PMD1206PMB1-A(2) 
259-1273-ND NEW! 9.95 7.66 7A7 6.74 KD1208PHB1-A H 
oe te cies Ball ; as ke 3300 36 oo 38.5 259-1274-ND NEW! 10.33 7.95 7.45 7.00 KD1208PHB1-A H.F 
80x25 12 5-13.8 Ball 4 0.21 2.3 3000 39.5 0.18 33 259-1275-ND NEW! 7.45 5.73 5.37 5.05 KD1208PTB!1 (2).H 
80x38 12 10.2-13.8 Ball 4 0.76 9.1 5700 84.1 0.74 55.2 259-1276-ND NEW! 14.66 11.29 10.57 9.94 PMD1208PMB1-A (2) 
92x25 12 5-13.8 Ball 4 0.24 25 2700 49.5 0.17 34.5 259-1277-ND NEW! 7.57 5.83 5.46 5.14 KD1209PTB! (2).H 
12 10.2-13.8 Ball 6 0.63 7.6 3150 120 0.34 46.5 259-1261-ND NEW! 18.44 14.19 13.29 12.50 KD1212PMBX-6A (F) 
120x38 12 10.2-13.8 Ball 4 1.7 21 4000 190 0.72 63 259-1262-ND NEW! 27.57 21.22 19.87 18.68 PSD1212PMBI (2) 
12 10.2-13.8 Ball 4 1 21 4000 190 0.70 63 259-1263-ND NEW! 29.48 22.69 21.25 19.98 PSD1212PMB1 (2) F 
48 20-55 Ball 6 0.19 9.1 3000 136 0.30 47 259-1264-ND NEW! 16.52 12.72 11.91 11.20 KD4812PMB1-6A 
Thin Miniature Brushless DC Blowers 
0.125 0.60 10000 0.7 0.23 24 259-1165-ND* 13.55 10.18 9.52 8.94 B0502PFB2-8(MS) 
25x10 5 46 Ball 8 0.2 0.9 7000 0.90 0.37 25 259-1166-NDt 13.75 10.31 9.80 9.13 BO502AF81-8(MS) 
0.125 0.60 10000 0.7 0.23 24 259-1167-ND* 13.75 10.31 9.80 9.13 BO502AFB2-8(MS) 
0.125 0.65 8000 1.00 0.27 20.5 259-1168-ND* 13.55 10.18 9.52 8.94 BO503PFB2-8(MS) 
30x 10 5 46 Ball 8 0.22 0.95 7000 1.20 0.38 22.5 259-1169-NDt 13.75 10.31 9.80 9.13 BO503AF81-8(MS) 
0.125 0.65 8000 1.00 0.27 20.5 259-1170-ND* 13.75 10.31 9.80 9.13 BOS03AFB2-8(MS) 
Ultra-Thin Miniature Brushless DC Blowers 
35x48 5 46 Ball 8 0.16 0.8 9500 1.2 0.33 30 259-1087-NDt 17.47 14.23 13.33 12.53 B0535A0B1-8 OC 
0.07 0.35 7500 0.95 0.22 24 259-1088-NDt 17.47 14.23 13.33 12.53 B0535A0B2-8 OC 
35x6 5 46 Ball 8 0.12 0.6 8500 1.4 0.32 31 259-1089-NDt 17.47 14.23 13.33 12.53 GB0535AEB1-8 OC 
0.08 0.4 7000 1.15 0.22 25 259-1090-NDt 17.47 14.23 13.33 12.53 CB0535AEB2-8 OC 
35x7 5 46 Ball 8 0.12 0.6 8000 1.6 0.31 33 259-1091-NDt 17.47 14.23 13.54 12.53 B0535ADB1-8 OC 
0.08 0.4 6500 1.3 0.22 25 259-1092-NDt 17.47 14.23 13.33 12.53 GB0535ADB2-8 OC 


* Plastic Housing (Fan Blades - PBT 94V-O) 


+t Aluminum Housing (Fan Blades - PBT 94V-O) 


Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 


OSUNON ac axial Fans 


The Best Choice For Industrial Equipment and Home Appliance. SUNON Axial AC Fans are 
equipped with a shaded-pole motor, die-cast aluminum frame, and UL 94V-0 rated injection 
molded non-flammable thermoplastic impeller, and is the most reliable AC Fan in the field. SUNON 
AC Fans are available in both life-lubricated ball bearing systems and oil-impregnated sintered 
sleeve bearing systems to meet the diverse needs of the market. 


Features: + Frame: Die cast aluminum « Insulation: Class B integral ground system rated @ 


120°C. 
10° to + 70°C 


+ Insulation Resistance: 500 Megohms, minimum at 500VDC + Operating Temperature: - 


Applications: Game Machines, Copy Machines, Medical Equipment, Vending Machines, Packing 
Equipment, Air Conditioners, Heaters, Manufacturing Equipment & Electric Products. 


Connection Rated Power Current Dimensions Digi-Key Price Each Sunon 
Fig. Type Bearing Voltage (Watts) Amp RPM CFM (mm) Wt.(g) | PartNo. 1 10 25 Part No. 
Terminal Ball 115 22/20 0.26/0.24 2850/3150 97/117 120x38mm 550 259-1093-ND 14.15 11.82 11.07 SP100A-1123XBT 
Terminal Ball 115 20/18 0.21/0.18 2750/3050 87/107 120x38mm 550 259-1094-ND 14.15 11.82 11.07 SP101A-1123HBT 
Terminal Ball 115 11/11 0.13/0.11 2150/2300 72/78 120x38mm 550 259-1095-ND 14.15 11.82 11.07 SP103A-1123LBT 
Terminal Sleeve 115 22/20 0.26/0.24 2700/3100 95/115 120x38mm 550 259-1096-ND 11.16 9.32 8.73 SP100A-1123XST 
Terminal Sleeve 115 20/18 0.21/0.18 2550/2900 85/105 120x38mm 550 259-1097-ND. 11.16 9.32 8.73 SP101A-1123HST 
1 Terminal Sleeve 115 11/11 0.13/0.11 2000/2200 70/76 120x38mm 550 259-1098-ND 11.16 9.32 8.73 SP103A-1123LST 
Lead Wires Ball 115 14/12 0.15/0.13 2400/2850 24/31 80x38mm 340 | 259-1099-ND 14.69 12.27 11.49 | SF11580A-1083HBL 
Lead Wires Sleeve 115 14/12 0.15/0.13 2300/2750 23/30 80x38mm 340 259-1100-ND 11.91 9.95 9.32 SF11580A-1083HSL 
Lead Wires Ball 220/240 14/13.5 0.07/0.06 2400/2850 24/31 80x38mm 340 259-1101-ND. 14.69 12.27 11.49 SF23080A-2083HBL 
Lead Wires Sleeve 220/240 14/13.5 0.07/0.06 2300/2750 23/30 80x38mm 340 259-1102-ND 11.91 9.95 9.32 SF23080A-2083HSL 
Lead Wires Ball 115 13/12 0.12/0.11 2350/2850 30/37 92x25mm 280 259-1103-ND 14.69 12.27 11.49 SF11592A-1092HBL 
Lead Wires Sleeve 115 13/12 0.12/0.11 2250/2750 29/36 92x25mm 280 259-1104-ND 11.82 9.87 9.25 SF11592A-1092HSL 
Terminal Ball 115 27/29 0.24/0.26 2800/3200 202/239 172x150x51mm 908 259-1105-ND. 60.66 35.01 32.78 A1175-HBT-TC. 
2 Lead Wires Ball 115 27/29 0.24/0.26 2800/3200 202/239 172x150x51mm 908 259-1106-ND. 60.66 35.01 32.78 A1175-HBL-TC 
Lead Wires Ball 230 26/31 0.12/0.15 2800/3200 202/239 172x150x51mm 908 259-1107-ND. 60.66 35.01 32.78 A2175-HBL-TC 
Terminal Ball 230 26/31 0.12/0.15 2800/3200 202/239 172x150x51mm 908 259-1108-ND. 60.66 35.01 32.78 A2175-HBT-TC 
Terminal Ball 115 57/68 0.50/0.60 2150/2000 867/806 254x89mm 2000 259-1278-ND NEW! = 103.22 79.43 74.38 A1259HBT-TC. 
Terminal Ball 230 56/60 0.24/0.27 2100/1900 850/770 254x89mm 2000 259-1279-ND NEW! = 103.22 79.43 74.38 A2259HBT-TC. 
3 Lead Wires Ball 115: 25/28 0.25/0.25 1400/1600 600/665 254x90mm 2000 259-1109-ND 103.22 79.43 74.38 A1259-MBL-TC 
Terminal Ball 115 25/28 0.25/0.25 1400/1600 600/665 254x90mm 2000 259-1110-ND. 103.22 79.43 74.38 A1259-MBT-TC 
Lead Wires Ball 220/240 30/30 0.15/0.13 1400/1650 600/665 254x90mm 2000 259-1111-ND. 103.22 79.43 74.38 A2259-MBL-TC 
Terminal Ball 220/240 30/30 0.15/0.13 1400/1650 600/665 254x90mm 2000 259-1112-ND 103.22 79.43 74.38 A2259-MBT-TC 


Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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DC Brushless 


/ROTRON 
7 
\SF7 and Tachometer Fans 
DC Fans - Motor: 
Brushless electronic commutation provided by dependable solid-state circuitry. 100% dielectric tested at 
600 VAC/1 sec./500 microamps max. leakage. Electronic locked rotor protection. Polarity protected. 
DC and Tachometer Output DC Fans 
Model Venturi Propeller EMI (See Right)) | Eqqy APPROVALS 
Fight LT Series PPS Plastic, black glass-filled, meets UL94V-0 | PBT Plastic, black reinforced glass, meets UL94V-0 A 1. UL yellow card recognized, file 
Fight I! Series PBT with glass, black, meets UL94V-0 PBT, black, meets UL94V-0 B A Meets EMI standards per FOC part No. £31293. 
Sprint Gass-filled nylon, black, meets UL94V-0 Injection molded polypropylene, black, meets UL94V-0 B 15, subpart J of Docket 20780, 2. CSAcettified, file No. L52898. 
Sprite Qne-piece die-cast zinc alloy, black Flame retardant polypropylene, black, meets UL94V-0 c Class A or B radiated and con- 3, CSA certified, file No. LR52898. 
Muffin Gass-filled nylon, black, meets UL94V-0 Injection molded polypropylene, black, meets UL94V-0 a ducted emissions. 4. CSA certified, file No. UL E31293. 
Muffin XL One-piece die-cast zinc alloy, black ame retardant polypropylene, black, meets UL94V-0 Cc Meets EMI standards per FOC part 5. CSA certified, file No. LR701980. 
Whisper XL One-piece die-cast zinc alloy, black Flame retardant polypropylene, black, meets UL94\V-0 Cc 15, subpart J of Docket 20780, 6. CSA certified, file No. LR70190. 
Muffin XP Plastic, Black, UL94V-0 Plastic, Black, UL94V-0 = Class A or B radiated and con- 7. TUV certified, file No. EN60950. 
Diplomat One-piece die-cast aluminum, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 B ducted emissions. Meets EMI 8. TUV approved to IEC 950, VDE 
Galaxy One-piece die-cast zine alloy, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 Cc standards per VDE specification 0730; License R97229. 
Patriot Quiet One-piece die-cast aluminum, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 B 0871/6.78 for category Aand B 9. TUV approved to IEG. 950, VDE 
Major Quiet One-piece die-cast aluminum, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 Cc requirements. 0730; License R97152 and 
Falcon One-piece die-cast aluminum Polycarbonate, black, meets UL94\V-0 B 97188. 
Maltese One-piece die-cast aluminum Polycarbonate, black, meets UL94V-0 B Per MIL STD 461, Meets EMI 10. Complies with FOC Part 15 Gass 
Tarzan Plastic, black, meets UL94V-0 Injection molded of flame retardant polycarbonate, black, meets UL94V-0 B standards per FOC part 15, subpart Bof EN55022 - 1994 Cass B 
Caravel Qne-piece die-cast aluminum, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 B J of Docket 20780, Class A or B Conducted Emissions. 
Whitfet Blower | Glass-filled polyester, black, meets UL94V-0 | Polyester, black, meets UL94V-0 B radiated and conducted emissions. 11. Complies with FOC Part 15 Gass 
Biscuit Blower Mineral-filled nylon, black, meets UL94V-0 —_| Polypropylene, black, meets UL94V-0 = Mase irdin Bears pet VDE caleba Carly ass B 
Viking Blower Gaass-filled polyester, black, meets UL94V-0 | Polypropylene, black, meets UL94V-0 = ssc .78 for category rate a erocdighaie® 
Spinnaker One-piece die-cast zinc alloy, black Flame retardant polycarbonate, black, meets UL94V-0 and Brequrements. . ironmental Frotection Type 
Connection Voltage Power | Running Dimensions Life(F) Approvals Digi-Key Price Each Comair Finger Price 
Fig. | Model Type Bearing| Nom. Range | (Watts) | Current | RPM) CFM (mm) Expectancy (See Above) Part No. 1 25 Model No. Guards Each 
Brushless DC Fans 
Lead Wires Ball 12 6/14 0.8 70mA | 10000} 1.40 25x10 50,000 hrs. @25°C 1,5 R011-ND 17.08 14.73 OR0212LB-G70 = = 
Lead Wires Ball 12 6/14 1.2 100mA | 6000) 6.80 40x10 50,000 hrs. @25°C 1,5 ORO015-ND 11.89 10.25 OR0412HB-G70 OR230-ND 48 
1 = a Lead Wires Ball 12 6/14 14 130mA | 8500} 10.80} 40x20 50,000 hrs. @25°C 1,5 R016-ND 11.89 10.25 OR0412HB-C50 OR230-ND 48 
a Lead Wires Ball 24 21.6/26.4 18 75mA | 8500} 10.8 40x20 50,000 hrs. @25°C 1,5 OR360-ND 7.38 6.36 OR0424HB-C50 OR230-ND 48 
Lead Wires Ball 12 6/14 1.0 80mA | 3800} 9.80 52x10 50,000 hrs. @25°C 1,5 R018-ND 12.33 10.63 OR0512HB-G90_ = _ 
Lead Wires Ball 12 6/14 1.2 100mMA | 4600) 12.00) 52x15 50,000 hrs. @25°C 1,5 R022-ND 12.33 10.63 R0512HB-D71 => = 
Lead Wires Ball 12 6/14 yg 142mA | 5000] 18 60x25 60,000 hrs. @25°C 1,2;7 R001-ND 31.61 25.07 FS12B3 OR221-ND 57 
Lead Wires Ball 24 12/28 1.9 80mA | 5000} 18 60x25 60,000 hrs. @25°C 2.7 R002-ND 31.61 25.07 FS24B3 OR221-ND 57 
Lead Wires Ball 12 6/14 1.0 84mA | 3500} 12 60x25 60,000 hrs. @40°C 1,2,7 R003-ND 31.61 25.07 FS12H3 OR221-ND 57 
1 Fight II Lead Wires Ball 24 12/28 11 46mA | 3500} 12 60x25 60,000 hrs. @25°C 1,27 R004-ND 31.61 25.07 FS24H3 OR221-ND 57 
60 Lead Wires Ball 5 4.5/5.5 2.0 400mA | 5000) 18 60x25 60,000 hrs. @25°C 1,2,7 R346-ND 22.50 19.38 FS05B3 OR221-ND 57 
Lead Wires Ball 5 4.5/5.5 1.0 190mA | 3500} 12 60x25 60,000 hrs. @25°C 1,2,7 OR347-ND 19.62 16.90 FSO5H3 OR221-ND 57 
Lead Wires Ball 48 24/56 4.0 80mA | 5930} 23 60x25 60,000 hrs. @25°C 1,2,7 OR348-ND 24.48 21.08 FS48K3. OR221-ND 57 
Lead Wires Ball 12 6/14 3.1 260mA | 6200) 23 60x25 60,000 hrs. @25°C 1,2; 7 R358-ND 19.62 16.90 FS12K3 OR221-ND 57 
Flight LT Lead Wires Ball 12 6/14 1.6 130mA | 4500) 16.60) 60x15 50,000 hrs. @25°C 1,6 R023-ND 12.73 10.98 OR0612HB-D71GL | CR221-ND 57 
1 60 Lead Wires Ball 12 6/14 28 230mA | 4500) 23.20) 60x25 50,000 hrs. @25°C 1,6 R024-ND 12.73 10.98 OR0612HB-A70GL | CR221-ND 57 
Lead Wires Ball 24 12/28 3.6 150mA | 4500} 23.20} 60x25 50,000 hrs. @25°C 1,6 OR026-ND 12.73 10.98 ORO624HB-A70GL | CR221-ND 57 
Lead Wires Ball 12 6/14 2.0 165mA | 3600) 37 80x25 60,000 hrs. @25°C 1,2,7 R005-ND 32.19 25.53 FE12B3 R180-ND 85 
Fight II Lead Wires Ball 24 12/28 2.0 87mA | 3600} 37 80x25 60,000 hrs. @25°C 1,2,7 QRO06-ND 32.19 25.53 FE24B3 R180-ND 85 
1 80 Lead Wires Ball 12 6/14 1.0 89mA | 2700} 27 80x25 60,000 hrs. @25°C 1,2,7 R007-ND 32.19 25.53 FEI2H3 R180-ND 85 
Lead Wires Ball 24 12/28 1.2 48mA | 2700) 27 80x25 60,000 hrs. @25°C 1,2,7 R008-ND 32.19 25.53 FE2443, R180-ND 85 
Flight LT Lead Wires Ball 12 6/14 3.0 250mA | 3010) 38.60) 80x25 50,000 hrs. @25°C 1,6 R030-ND 13.08 11.28 R0812HB-A70GL_ | CR180-ND 85 
1 80 Lead Wires Ball 12 6/14 18 150mA | 2440) 31.40) 80x25 50,000 hrs. @25°C 1,6 R031-ND 13.08 11.28 R0812MB-A70GL | CR180-ND 85 
Lead Wires Ball 24 12/28 3.8 160mA | 3010} 38.60} 80x25 50,000 hrs. @25°C 1,6 OR032-ND 13.08 11.28 CR0824HB-A70GL_ | CR180-ND 85 
Lead Wires | Sleeve | 12 6/14 3.4 280mA | 3400) 33 80x32 55,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10,11 CR009-ND 16.20 13.95 ST12A3 OR180-ND 85 
Lead Wires | Sleeve | 24 12/28 3.3 140mA | 3400] 33 80x32 55,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10,11 OR012-ND 16.20 13.95 ST24A3 OR180-ND 85 
1 Sprint Lead Wires Ball 12 6/14 3.4 280mA | 3400) 33 80x32 78,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10,11 R014-ND 18.45 15.89 ST12B3 OR180-ND 85 
Lead Wires Ball 24 12/28 3.3 140mA | 3400] 33 80x32 78,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10,11 OR017-ND 18.45 15.89 ST24B3 R180-ND 85 
Lead Wires Ball 5 4.5/5.5 23 460mA | 3400) 33 80x32 78,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10,11 OR353-ND 25.20 21.70 STOSB3 R180-ND 85 
Lead Wires Ball 12 6/14 6.2 520mA | 4700} 45 80x32 78,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10,11 R354-ND 22.50 19.38 ST12Z3 R180-ND 85 
Lead Wires Ball 12 6/14 3.0 250mA | 3500) 35 80x42 80,000 hrs. @40°C 1,3,7 OR019-ND 24.76 21.58 $D12B1 R180-ND 85 
Terminal Ball 12 6/14 3.0 250mA | 3500) 35 80x42 80,000 hrs. @40°C 1,3,7 R027-ND 25.73 22.42 $D12B2 R180-ND 85 
1 Sprite Lead Wires Ball 24 12/28 3.0 130mA | 3500] 35 80x42 83,000 hrs. @40°C 1,3,7 R020-ND 25.73 22.42 $D24B1 R180-ND 85 
Lead Wires Ball 48 24/56 3.0 60mA | 3500} 35 80x42 83,000 hrs. @40°C 1,3,7 R021-ND 24.76 21.58 SD48B1 R180-ND 85 
Terminal Ball 48 24/56 3.0 60mA | 3500} 35 80x42 83,000 hrs. @40°C 1,3,7 OR236-ND 29.40 24.26 SD48B2 R180-ND 85 
Lead Wires Ball 12 6/14 24 202mA | 2800) 45 92x25 60,000 hrs. @25°C 1,2,7, 10,11 CR034-ND 34.23 27.14 FNI2B3 R220-ND 68 
Lead Wires Ball 12 6/14 1.5 124mA | 2350) 37 92x25 60,000 hrs. @25°C 1,2,7, 10,11 R036-ND 34.23 27.14 FANI2C3 R220-ND 68 
Right II Lead Wires Ball 24 12/28 24 100mA | 2800] 45 92x25 60,000 hrs. @25°C 1,2,7, 10,11 OR237-ND 23.60 19.52 F\24B3 R220-ND 68 
1 90 Lead Wires Ball 24 12/28 1.5 62mA | 2350} 37 92x25 60,000 hrs. @25°C 1,2,7, 10,11 R238-ND 23.60 19.47 FN24C3 OR220-ND 68 
Lead Wires Ball 12 4.5/5.5 5A 423mA | 3850) 60 92x25 60,000 hrs. @25°C 1,2,7, 10,11 OR349-ND 23.04 19.84 FNI2K3 OR220-ND 68 
Lead Wires Ball 24 12/28 5.5 230mA | 3800) 60 92x25 60,000 hrs. @25°C 1,2,7, 10,11 R359-ND 23.04 19.84 FN24K3 OR220-ND 68 
Lead Wires Ball 48 24/56 29 65mA | 2800} 45 92x25 60,000 hrs. @25°C 1,2,7, 10,11 OR350-ND 21.24 18.29 FA\48B3 OR220-ND 68 
1 Fight LT Lead Wires Ball 12 6/14 43 360mA | 3000) 48.40) 92x25 50,000 hrs. @25°C 1,5 R035-ND 13.60 11.73 OR0912HB-A70GL | CR220-ND 68 
90 Lead Wires Ball 24 12/28 48 200mA | 3000) 48.40) 92x25 50,000 hrs. @25°C 1,5 R037-ND 13.60 11.73 ORO0924HB-A70GL | CR220-ND 68 
Lead Wires Ball 12 6/14 4.3 360mA | 2950) 86 120x25 | 60,000 hrs. @25°C 27 OR038-ND 35.10 27.83 FT12B3 OR210-ND 1.79 
1 Fight II Lead Wires Ball 24 12/28 43 180mA | 2950] 86 120x25 | 60,000 hrs. @25°C 1,2;7 CR039-ND 35.10 27.83 FT24B3 OR210-ND_ 1.79 
120 Lead Wires Ball 12 6/14 1.6 130mA | 2000} 61 120x25 | 60,000 hrs. @25°C 1,2,7 R040-ND 35.09 27.83 FI12M3 CR210-ND_—1.79 
Lead Wires Ball 24 12/28 1.9 80mA | 2000} 61 120x25 | 60,000 hrs. @25°C 1,27: R041-ND 35.10 27.83 FT24M3 CR210-ND— 1.79 
LeadWires | Sleeve | 12 6/14 7.9 660mA | 3700) 102 120x32 | 50,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10, 11 R042-ND 17.82 15.35 MC12A3 CR210-ND1.79 
: Lead Wires | Sleeve | 24 12/28 67 280mA | 3700) 102 120x32 | 50,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10,11 R046-ND 17.82 15.35 MC24A3 CR210-ND_—1.79 
4 main LeadWires | Sleeve | 12 6/14 22 180mA | 2150] 58 120x32 | 50,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10, 11 OR043-ND 17.82 15.35 MC12E3 OR210-ND 1.79 
Lead Wires | Sleeve | 24 12/28 21 85mA | 2150} 58 120x32 | 50,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10,11 R047-ND 17.82 15.35 MC24B3 OR210-ND_ 1.79 


Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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e- DC Brushless and Tachometer Fans (Cont,) 


Sse 
Connection Voltage Power | Running Dimensions Life(F) Approvals Digi-Key Price Each Comair Finger Price 
Fig. Model Type Bearing | Nom. Range | (Watts)| Current | RPM | CFM (mm) Expectancy (See Above) Part No. 1 25 Model No. Guards Each 
Lead Wires Ball 12 6/14 7.9 660mA | 3700 | 102 120x32 | 75,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10,11 R051-ND 20.25 17.44 MC12B3 QR210-ND_ 1.79 
Lead Wires Ball 24 12/28 5.5 230mA | 3700 | 102 120x32 | 75,000 hrs. @40°C 1,3, 7, 10, 11 ORO55-ND 20.25 17.44 MC24B3 QR210-ND_ 1.79 
1 Muffin Lead Wires Ball 48 22/56 8.4 180mA | 3700 | 102 120x32 | 78,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10,11 OR240-ND 22.50 18.57 MC48B3 CR210-ND_—1.79 
Lead Wires Ball 24 12/28 48 200mA | 2850] 80 120x32 | 78,000 hrs. @40°C 1,3, 7, 10,11 (CR241-ND 22.50 18.57 MC24H3 QR210-ND_ 1.79 
Lead Wires Ball 24 12/28 10.6 | 440mA | 4200 | 118 120x32 | 78,000 hrs. @40°C 1,3, 7, 10, 11 R351-ND 22.05 18.99 MC24k3 QRA10-ND_ 1.79 
Lead Wires Ball 48 24/56 10.6 | 220mA | 4100 | 118 120x32__| 78,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10, 11 OR352-ND_ 22.05 18.99 MC48K3 QR210-ND 1.79 
Lead Wires Ball 24 12/28 6.0 250mA | 3100 | 110 119x39 | 83,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10,11 CRO70-NDt 41.43 37.61 MD24B1 QR210-ND_ 1.79 
Terminal Ball 12 6/14 6.0 500mA | 3100 | 110 119x39 | 83,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10,11 CRO72-NDt 41.43 37.61 MD12B2 QR210-ND_1.79 
. Terminal Ball 24 12/28 6.0 250mA | 3100 | 110 119x39 | 83,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10,11 RO73-NDt 41.43 37.61 MD24B2 QR210-ND_ 1.79 
1 Muffin XL Terminal Ball 48 24/56 6.0 125mA | 3100 | 110 119x39 | 83,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10,11 CRO74-NDt 41.43 37.61 MD48B2 QR210-ND_ 1.79 
Lead Wires Ball 12 6/14 6.0 500mA | 3100 | 110 119x39 | 83,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10,11 CRO69-NDt 41.42 37.61 MD12B1 QR210-ND_ 1.79 
Lead Wires Ball 48 24/56 6.0 125mA | 3100 | 110 119x39 | 83,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10, 11 RO71-NDt 43.60 35.97 MD48B1 QR210-ND 1.79 
Lead Wires Ball 12 6/14 24 200mA | 2230) 75 119x39 | 83,000 hrs. @40°C 1,3,7 CR262-NDt 43.30 35.73 WD12C3 QR210-ND_ 1.79 
Whisper Lead Wires Ball 24 12/28 24 100mA | 2230} 75 119x39 | 83,000 hrs. @40°C 1,3,7 OR263-NDt 43.30 35.73 WD24C3 QR210-ND_1.79 
1 XL Lead Wires Ball 12 6/14 1.2 100mA | 1635} 55 119x39 | 83,000 hrs. @40°C 1,3,7 CR264-NDt 43.30 35.73 WD12M3 QR210-ND_ 1.79 
Lead Wires Ball 24 12/28 1.2 52mA | 1635 | 55 119x39 | 83,000 hrs. @40°C 1,3,7 CR265-NDt 43.30 35.73 WD24M3 QR210-ND_1.79 
4 | MuffinXP | LeadWires| Sleeve | 24 12/28 7.0 | 290mA | 3000] 110] 120x38 | 78,000hrs.@40°C | 10, 11 CR342-ND 22.23 19.15 | MS24B3 CRE10-ND 1.79 
Lead Wires | Sleeve | 48 24/56 74 | 150mA | 3000] 110 | 120x38 | 78,000 hrs.@40°C | 10, 11 0R343-ND 22.23 19.15 | MS48B3 CR210-ND__1.79 
2 Diplomat Lead Wires Ball 24 12/28 26.0 1.1A | 3400 | 170 133x91 35,000 hrs. @50°C 12:7 R289-ND 68.40 58.90 DDF24B1 CR210-ND_—1.79 
Lead Wires Ball 48 24/56 24.0 1A | 3400 | 170 133x91 35,000 hrs. @50°C unr R290-ND 83.43 71.85 DDF48B1 QR210-ND_ 1.79 
Terminal Ball 12 6/14 15.0 | 1250mA | 3250 | 150 127x38 | 82,500 hrs. @50°C 1,3,7 OR266-NDt 51.00 42.08 G.12B4 CR200-ND 2.03 
1 Galaxy Terminal Ball 24 12/28 15.0 | 625mA | 3250 | 150 127x38 | 82,500 hrs. @50°C 1,3,7 CR267-NDt 51.00 42.08 G@24B4 QR200-ND 2.03 
Terminal Ball 48 24/56 15.0 | 310mA | 3250 | 150 127x38 | 82,000 hrs. @50°C 1,3,7 CR268-NDt 51.00 42.08 G48B4 QR200-ND_—_.2.03 
: Terminal Bal | 24 12/28 20.3 | 850mA | 3500] 235] 172x51 | 62,000hrs.@50°C | 1,3,7 OR242-NDt 66.60 54.95 | PCe4B4 CR206-ND 2.72 
2 a Terminal Ball 48 24/56 20.1 420mA | 3500 | 235 172x51 62,000 hrs. @50°C 1,3,7 CR243-NDt 66.60 54.95 PQ48B4 CR206-ND_.2.72 
F Terminal Ball 24 12/28 20.3 | 850mA | 3500 | 235 | 172x150x51 | 62,000 hrs. @50°C 1,3,7 OR291-NDt 64.89 55.88 JQR4B4 ORI96-ND =. 3.06 
3 Naor Terminal Ball 48 24/56 20.1 420mA | 3500 |} 235 | 172x150x51 | 62,000 hrs. @50°C 1,3: 7 CR292-NDt 64.89 55.88 JQ18B4 QRI96-ND 3.06 
ae Terminal Ball 12 6/14 14.6 | 1215mA | 3000 | 200 | 172x150x51 | 62,000 hrs. @50°C 1 S)7, R293-NDt 64.89 55.88 JQI204 QRI96-ND 3.06 
2 Falcon LeadWires | Bal | 24 12/28 41.0 | 1.48A | 3400] 300 | 172x55 | 62,000hrs.@50°C | 1,2,7 OR295-NDt 88.65 76.34 | FD24B3 CRI96-ND 3.06 
Lead Wires Ball 12 6/14 39.6 3A | 3400 | 300 | 172x150x55 | 62,000 hrs. @50°C 1,2,7 R297-NDt 88.65 76.34 MT12B3 ORI96-ND =. 3.06 
3 Maltese Lead Wires Ball 24 12/28 41.0 1.48A | 3400 | 300 | 172x150x55 | 62,000 hrs. @50°C 12,7 R298-NDt 88.65 76.34 MT24B3 QRI96-ND 3.06 
Lead Wires Ball 48 24/56 34.5 .72A_ | 3400 | 300 | 172x150x55 | 62,000 hrs. @50°C 12,7 CR299-NDt 88.65 76.34 MT48B3 QCRI96-ND 3.06 
Lead Wires Ball 24 12/28 29.0 1.2A | 1650 | 550 254x89 | 60,000 hrs. @50°C 127 R302-NDt 82.80 71.30 0D24B3 OR182-ND 1.89 
2 baie Lead Wires Ball 48 24/56 30.2 -63A | 1650 | 550 254x89 | 60,000 hrs. @50°C Ay 257. R303-NDt 82.80 71.30 D48B3 QR182-ND__1.89 
Whiffet Lead Wires | Ball 12 6/14 5.1 | 420mA | 4050| 15 | 80x32 | 80,000hrs.@25°C | 1,4,7 0R304-ND 32.40 27.90 | WT12B3 = = 
i Blower Lead Wires Ball 24 12/28 5.1 200mA | 4050] 15 80x32 80,000 hrs. @25°C 1,4,7 CR305-ND. 32.40 27.90 WT24B3 = = 
Lead Wires | Sleeve | 12 9/14 11.0 | 900mA | 3050} 25 | 121x31 | 50,000hrs.@40°C | 1,3,7 R085-ND 31.18 26.96 | BDI2A3 — - 
4 Biscuit Lead Wires | Sleeve | 24 18/28 11.0 | 480mA | 3050} 25 121x31 50,000 hrs. @40°C 1,3,7 CR086-ND 31.18 26.96 BD24A3 = = 
Blower Lead Wires Ball 12 6/14 11.0 | 900mA | 3050} 25 121x31 78,000 hrs. @40°C 1,3,7 R247-ND 38.00 31.35 BD12B3 = = 
Lead Wires Ball 24 12/28 11.0 | 480mA | 3050 | 25 121x31 78,000 hrs. @40°C 1,3,7 OR248-ND 38.00 31.35 BD24B3 = = 
. Lead Wires Ball 12 6/14 20.0 |1670mA | 4000] 33 127x41 83,000 hrs. @40°C | — CR306-ND 31.95 27.52 VK12B3 = = 
viking Lead Wires Ball 24 12/28 20.0 | 830mA | 4000| 33 127x41 83,000 hrs. @40°C | — R307-ND 31.95 27.52 VK24B3 = — 
4 Spinnaker Lead Wires Ball 24 12/28 30.0 |1300mA | 2500} 60 162x41 62,000 hrs. @50°C 1,3,7 R249-ND 70.20 57.92 SPD24B1 = _ 
Tachometer Output DC Fans 

1 Muffin Lead Wires Ball 12 6/14 79 660mA | 3700 | 102 120x32 | 78,000 hrs. @40°C 10, 11 0R339-ND 20.25 17.44 MC12B7 QR210-ND_ 1.79 
Lead Wires Ball 24 12/28 5.5 230mA | 3700 | 102 120x32__| 78,000 hrs. @40°C 10,14 R340-ND 23.22 20.00 MC24B7 OR210-ND_1.79 
Muffin Lead Wires Ball 12 6/14 6.0 500mA | 3100 | 110 119x39 | 83,000 hrs. @40°C 10, 11 OR344-NDt 36.18 31.16 MD12B5 QR210-ND_1.79 
; XL Lead Wires Ball 24 12/28 6.0 250mA | 3100 | 110 119x39 | 83,000 hrs. @40°C 10, 11 OR345-NDt 36.18 31.16 MD24B5 QR210-ND 1.79 

Feathered Edge for lower noise. Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 


irorron ThermaPro-V (TPV) DC Fans emi 


/ A. Meets EMI standards per FCC 

ae part 15, subpart J of Docket 
20780, Class A or B radiated 

Thermal Speed Control: This option uses a thermistor to monitor the temperature and regulate the speed accordingly. The fan will automatically and conducted emissions. 
adjust its speed to optimize the airflow to the surrounding temperature. For conditions where power inputs are at a minimum, the fan operates at Meets EMI standards per VDE 

half speed, providing a minimal amount of CFM to those components still in need of cooling. This reduction in speed results in a significant specification 0871/6.78 for 
reduction in noise and power consumption. As the power requirements increase, so does the internal temperature. The fan senses this increase category A and B requirements. 


and compensates for it. The fan will continue to increase in speed until it reaches full speed for maximum cooling. The temperature range is 25°C 
to 45°C. Any temperature below 25°C the fan will operate at half speed. Between 25°C and 45°C, the fan RPM changes linearly with temperature. APPROVALS 


Over 45°C, the fan will maintain full speed operation. 1. UL yellow card recognized, file 
No. E31293. 
Fans equipped with this option use a thermistor. The thermistor can be located on a zip cord and placed on hot spots such as processors, 2. CSA certified, file No. L52898. 
heatsinks, transformers, etc., or can be placed in the hub of the fan to monitor the air traveling through the fan. 3. TUV approved to IEC 950, VDE 
7 7 0730; License R97229. 
Model Venturi Propeller EMI (See Right) 4. TUV approved to IEC 950, VDE 
Muffin TPV Flame retardant, black, phenolic Flame retardant polypropylene, black — 0730; License R97152 and 
Sprint TPV One-piece die-cast zinc alloy, black Flame retardant polypropylene, black, meets UL94V-0 A R97188. 
Patriot TPV One-piece die-cast aluminum, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 = 
Connection Voltage Power | Running Dimensions Life(F) Approvals Digi-Key Price Each Comair Finger Price 
Fig. | Model Type Bearing | Nom. Range | (Watts)| Current | RPM) CFM (mm) Expectancy (See Above) Part No. 1 25 Model No. Guards Each 
1 | Muffin TPV Lead Wires | Sleeve | 12 6/14 28 230mA | 1700] 47 120x32 83,000 hrs. @40°C 1,2,3 OR269-ND 33.80 27.89 MC12T3H QR210-ND_ 1.79 
1 |Sprint TPV | Lead Wires | Sleeve | 48 24/56 29 60mA | 2100] 20 | 80x32 | 55,000 hrs. @40°C 13:3) R274-ND 30.40 25.08 | ST48T3H CR180-ND 85 
Terminal Ball 12 6/14 11.0 | 900mA | 1700} 113 | 171.5x51 | 62,000 hrs. @50°C 1,2,4 R275-ND 75.62 62.39 PD12T2H QR206-ND 2.72 
2 | Patriot TPV Terminal Ball 24 12/28 9.0 390mA | 1700} 113 127x51 62,000 hrs. @50°C 1,2,4 R276-ND 74.34 61.34 PD24T2H QR206-ND 2.72 
Terminal Ball 48 24/56 10.0 | 210mA | 1700} 113 127x51 62,000 hrs. @50°C 1,2,4 R277-ND 74.34 61.34 PD48T2H QR206-ND 2.72 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 1089 
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AC Fans - Motor: 


AC Fans 


Two-pole shaded pole induction motor. 
All 50/60Hz, impedance or thermally protected. 


100% dielectric tested at 1800 VAC/1 sec./500 microamps max. leakage. 


Model Venturi Propeller 
Sprite Qne-piece die-cast zinc alloy, black Fame retardant polypropylene, black, meets UL94V-0 A A Meets EMI standards per FOC part 15, subpart J of Docket 
Whisper Fame retardant, black, phenolic Fame retardant polypropylene, black = 20780,Qass A or B radiated and conducted emissions. Meets BVI 
Whisper XL Qne-piece die-cast zinc alloy, black Fame retardant polypropylene, black, meets UL94\V-0 — standards per VDE specification 0871/6.78 for category A and B 
Muffin Fame retardant, black, phenolic Fame retardant polypropylene, black = requirements. 
Muffin XL. One-piece die-cast zinc alloy, black Fame retardant polypropylene, black, meets UL94\V-0 — APPROVALS 
Diplomat Qne-piece die-cast aluminum, black Injection molded of flame retardant polycarbonate, black, meets UL94V-0 = 1. ULyellow card recognized, file No. E31293. 
Falcon Qne-piece die-cast aluminum, black Injection molded of flame retardant polycarbonate, black, meets UL94V-0 = 2. CSA cettified, file No. LR52898. 
Maltese Qne-piece die-cast aluminum, black Injection molded of flame retardant polycarbonate, black, meets UL94V-0 = 3. TUV cettified, file No. EN60950. 
Major Qne-piece die-cast aluminum, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 — 4. TUV approval pending. 
Patriot One-piece die-cast aluminum, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 = 5. VDEMarks license No. 1126. 
Tarzan Fame retardant, black, phenolic Fame retardant polycarbonate, black = 6. VDE Marks license No. 1354. 
Caravel Qne-piece die-cast aluminum, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 — 7. TUV approved, file No. R97229. 
Biscuit Blower Black, meets UL94V-0 Polypropylene, black, meets UL94V-2 = 
Connection Voltage Power | Running Dimensions Life(F) Approvals Digi-Key Price Each Comair Finger Price 
Fig. Model Type Bearing | Nom. Range |(Watts)| Current RPM CFM (mm) Expectancy (See Above) Part No. 1 25 Model No. | Guards Each 
AC Fans 
Lead Wires | Sleeve | 115 _ 7/6 .08/.07A | 2200/2600 23/27 80x42 55,000 hrs. @40°C 1,2,5 R093-ND 26.20 21.62 | SU2EI OR180-ND 85 
Terminal Sleeve | 115 = 13/11 -19/.15A | 2750/3250 28/34 80x42 55,000 hrs. @40°C 1,2,5 R097-ND 25.90 21.37 | SU2A5 R180-ND 85 
Lead Wires | Sleeve | 115 = 13/11 -19/.15A | 2750/3250 28/34 80x42 55,000 hrs. @40°C 1,2,5 RO91-ND 24.80 20.46 | SU2A1 OR180-ND 85 
Lead Wires Ball 115 = 13/11 .19/.15A | 2750/3250 28/34 80x42 73,000 hrs. @40°C 1,2,5 OR103-ND 29.00 23.93 | SU2BI R180-ND 85 
Terminal Ball 115 = 13/11 -19/.15A | 2750/3250 28/34 80x42 73,000 hrs. @40°C 1,2,5 CR105-ND 29.00 23.93 | SU2B5 R180-ND 85 
1 Sprite Lead Wires | Sleeve | 115 = 7/6 .07/.06A | 1700/1950 15/18 80x42 55,000 hrs. @40°C 1,2,5 R108-ND* 26.80 22.11 SU2C7 R180-ND 85 
Lead Wires | Sleeve — 220/230 | 14/13 | .09/.08A | 2750/3250 28/34 80x42 55,000 hrs. @40°C 1,2,5 OR250-ND* 25.40 20.96 | SUSAT OR180-ND 85 
Lead Wires | Sleeve | 115 = 7/6 .07/.06A | 1750/1900 17/20 80x42 55,000 hrs. @40°C 1,2,5 R251-ND* 25.40 20.96 | SU2C1 OR180-ND 85 
Terminal Sleeve — 220/230 | 14/13 | .09/.08A | 2750/3250 28/34 80x42 55,000 hrs. @40°C 1,2,5 OR252-ND* 26.40 21.78 | SU8A5 R180-ND 85 
Terminal Sleeve | 115 = 7/6 .07/.06A | 1750/1900 17/20 80x42 55,000 hrs. @40°C 1,2,5 R253-ND* 26.70 22.03 | SU205 OR180-ND 85 
Lead Wires Ball —___ 220/230 | 14/13 | .09/.08A | 2750/3250 28/34 80x42 55,000 hrs. @40°C 1,2,5 OR255-ND* 29.00 23.93 | SUSBI CR180-ND 85 
Terminal Sleeve | 115 = 77 .07/.06A | 1640/1660 55/57 120x38 55,000 hrs. @40°C 1,2 R113-ND 27.00 22.28 | WR2A1 OR210-ND 1.79 
1 Whisper Terminal Sleeve | 115 = 11/10 | .12/.11A | 2100/2400 70/80 120x38 55,000 hrs. @40°C 1,2 OR114-ND 27.00 22.28 | WR2H1 OR210-ND 1.79 
Terminal Sleeve —___ 220/230 | 12/12 | .07/.07A |_ 1590/2000 53/62 120x38 55,000 hrs. @40°C a2 CR116-ND 27.50 22.69 _| WR3AI1 R210-ND 1.79 
Terminal Sleeve | 115 = 6/6 .07/.06A | 1450/1500 48/50 119x39 55,000 hrs. @40°C 1,2,5 OR117-NDt 27.40 22.61 WX2A1 R210-ND 1.79 
1 | Whisper XL Terminal Sleeve | 115 _ 10/9 -11/.10A | 1900/2000 65/70 119x39 55,000 hrs. @40°C 1,2,5 CR119-NDt 27.40 2261 Wx2M1 R210-ND 1.79 
Terminal Sleeve | 115 — 15/13 | .19/.15A | 2200/2500 70/83 119x39 55,000 hrs. @40°C 1,2,5 CR118-NDt 27.40 22.61 WXx2H1 R210-ND 1.79 
Terminal Sleeve — 220/230 | 14/13 |_.10/.09A | 2200/2500 70/83 119x39 55,000 hrs. @40°C 1,2,5 OR256-NDt 27.40 22.61 WX3H1 OR210-ND 1.79 
Terminal Sleeve | 115 _ 15/14 | .19/.16A | 2650/3100 | 88/105 120x38 55,000 hrs. @40°C 2 R122-ND 24.30 20.05 | MU2A1 R210-ND 1.79 
1 Muffin Terminal Ball 115 _ 15/14 | .19/.16A | 2650/3100 | 88/105 120x38 85,000 hrs. @40°C 12 OR124-ND 35.90 29.62 | MU2B1 R210-ND 1.79 
Terminal Sleeve — 220/230 | 15/14 | .10/.09A | 2650/3100 | 88/105 120x38 55,000 hrs. @40°C 1,2 R123-ND 24.30 20.05 | MUSA R210-ND 1.79 
Terminal Ball — 220/230 | 15/14 | .10/.09A | 2650/3100 | 88/105 120x38 85,000 hrs. @40°C 1,2 OR125-ND 35.90 29.62 | MUSB1 R210-ND 1.79 
Terminal Sleeve | 115 = 17/15 | .20/.18A | 2700/3100 | 92/108 119x39 55,000 hrs. @40°C 1,2,5 OR128-NDt* 25.60 21.12 | MX2A1 OR210-ND 1.79 
Terminal Ball 115 = 17/15 | .20/.18A | 2700/3100 | 92/108 119x39 83,000 hrs. @40°C 1,2,5 OR132-NDt* 37.80 31.19 | MX2Bi R210-ND 1.79 
1 Muffin XL Terminal Sleeve | 115 _ 17/15 | .20/.18A | 2700/3100 | 98/115 119x39 55,000 hrs. @40°C 1,2,5 OR126-NDt 25.60 21.12 | MX2A3 R210-ND 1.79 
Terminal Ball 115 = 17/15 | .20/.18A | 2700/3100 | 98/115 119x39 83,000 hrs. @40°C 1,2,5 OR130-NDt 37.80 31.19 | MX2B3 R210-ND 1.79 
Terminal Sleeve — 220/230 | 17/16 | .10/.09A | 2700/3100 | 98/115 119x39 55,000 hrs. @40°C 1,2,5 OR257-NDt 25.70 = 21.21 MX3A3 OR210-ND 1.79 
Terminal Ball — 220/230 | 17/16 |_.10/.09A | 2700/3100 | 98/115 119x39 55,000 hrs. @40°C 1,2,5 CR258-NDt 37.80 31.19 | MX3B3 R210-ND 1.79 
2 Diplomat. Terminal Ball — 220/230 | 26/30 |_.13/.20A | 2850/3350 _| 150/170 133x91 50,000 hrs. @40°C 1,2,3 OR314-ND 61.20 52.70 _| DAF/7B2 S — 
2 FaGon Terminal Ball 115 = 41.4 -36A 3400 300 172x55 40,000 hrs. @50°C 1,23 CR309-NDt 72.90 62.78 | FA2B3 CR196-ND 3.06 
Terminal Ball — 220/230 | 41.4 -18A 3400 300 172x855 40,000 hrs. @50°C 1,2,3 OR310-NDt 72.90 62.78 | FA77B3 OR196-ND 3.06 
3 Maltese Terminal Ball 115 _ 41.4 -36A 3400 300 172x150x55 | 40,000 hrs. @50°C 2 UE R311-NDt 7290 62.78 | MA2B3 R196-ND 3.06 
Terminal Ball — 220/230 | 41.4 8A 3400 300 172x150x55_| 40,000 hrs. @50°C a 27 OR312-NDt 72.90 62.78 _| MA77B3_| CRI96-ND 3.06 
3 Major Terminal Ball 115 _ 30/31 -27/.26A | 2850/3350 | 200/235 | 172x150x51 5S yrs. @25°C 1,2,6 OR134-NDt 57.86 46.44 | MR2B3 R196-ND 3.06 
Terminal Ball — 220/230 | 26/30 _|_.13/.14A | 2850/3350 | 200/235 | 172x150x51 Syrs. @25°C 1,2,.6 CR135-NDt 58.15 46.67 | MR77B3_| CRI96-ND 3.06 
2 Patriot Terminal Ball 115 = 30/31 .27/.26A | 2850/3350 | 200/235 172x851 5S yrs. @25°C 1,2,6 OR136-NDt 57.86 46.44 | PT2B3 R206-ND 2.72 
Terminal Ball — 220/230 | 26/30 _|_.13/.14A | 2850/3350 _| 200/235 172x51 53,000 hrs. @40°C 1,2.6 OR137-NDt 61.20 50.49 | PT77B3 OR206-ND 2.72 
Terminal Ball 115 = 90/85 | 1.4/1.2A | 2820/3350 | 280/340 176x112 25,000 hrs. @40°C 1,24 CR140-ND 78.05 65.79 | TNE2A OR179-ND 6.56 
1 Tarzan Terminal Ball — 220/230 | 82/85 | .65/.60A | 2820/3350 | 280/340 176x112 25,000 hrs. @40°C 1,2,4 OR141-ND 78.05 65.79 | TNEBA OR179-ND 6.56 
Leadwire Ball 115 = 90/85 | 1.4/1.2A | 2820/3350 | 280/340 176x112 25,000 hrs. @40°C 1,2,4 OR259-ND. 88.20 72.77_| TNE2C R179-ND 6.56 
Lead Wires Ball 115 _ 65 -48/.50A | 1400/1650 | 455/550 254x89 54,000 hrs. @40°C A238) OR144-NDt 57.75 47.03 | QE2L2 R182-ND 1.89 
2 Caravel Terminal Ball 115 _ 65 -48/.50A | 1400/1650 | 455/550 254x89 54,000 hrs. @40°C 1,2,3 OR145-NDt 59.50 4845 | CQLE2T2 R182-ND 1.89 
Terminal Ball — 220/230 | 55 -24/.25A | 1400/1650 | 455/550 254x89 54,000 hrs. @40°C 1,2,3 CR147-NDt 59.50 48.45 | QLE3T2 R182-ND 1.89 
4 Biscuit Terminal Sleeve | 115 — 17/16 | .19/.17A | 2500/2700 20/22 120x40 55,000 hrs. @40°C ees R148-ND 34.00 27.63 | BI2A1 = = 
Blower Terminal Sleeve — 220/230 | 15/14 | .09/.08A | 2500/2700 20/22 120x40 55,000 hrs. @40°C 1,2 OR149-ND 34.00 27.63 | BISA = = 
L t+ Feathered Edge for lower noise * Reverse Flow 
. 
orron Fan Accessories 
Dim. (mm) Fits Fan Center | No. of | Digi-Key Price Each 
Thick Size (mm) Dim. (mm) Rings Material Part No. 1 50 
Finger Guards 
222.00 17.78 176 Sq. 99 open 3 Metal CR179-ND 6.56 5.65 5.19 
Digi-Key Price Each 
Description Fits Fan Size (mm) Part No. 1 25 50 
Filters and Filter Accessories 
Filter Mounting Clips Whisper and Muffin CR163-ND 92 -80 74 
Filter Assembly 119 and 120 Square CR209-ND 16.59 12.64 11.46 
Grilles 
Grille (Spiral) 119 and 120 Square CR177-ND 4.43 3.82 3.51 
Clips 
#6-32 Flush Mounting Clip Major, Major DC, Whisper CR187-ND ave 5 14 
#6-32 Mounting Clip All XL Models CR192-ND 15 12 1 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Qualtek ELECTRONICS CORP. Fan Accessories 


Fig. 2 Dim. (mm) Fits Fan Center No. of Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. A B Thick | Size(mm) | Dim. (mm) Rings | Material | Part No. if 25 50 | Part No. 
0.76 Thick Finger Guards 
109.47 | 104.78 | 4.83 | 120 Sq. 57 open 3 Metal | OR178-ND 1.00 84 76 | 08146 
1 76.96 | 71.37 | 3.89 80 Sq. 50 open 3 Metal R180-ND 85 71 .65 | 08153 
209.55 | 173.99 | 8.38 254 Dia. 102 open 5 Metal R182-ND 1.89 TTA 1.53 | 08154 
2 158.75 | 161.92 | 6.10 150 Dia. 74 solid 6 Metal R206-ND 2.72 2.29 2.07 | 08152 
158.75 | 161.92 | 6.10 | 171.5 Dia 74 solid 53/4 Metal R196-ND 3.06 2.58 2.33 | 08151 
3 | 124.46 | 113.28 | 5.92 127 Dia 14 open 9 Metal R200-ND 2.03 1.71 1.55 |08150 
4 | 115.06 | 104.65 | 6.60 120 Sq. 25.4 solid 6 Plastic | CR280-ND 90 76 69 |09120-G 
5 | 115.06 | 104.65 | 2.54 120 Sq. 32 solid 5 Plastic | OR315-ND 78 66 60 |09122-G 
6 | 115.06 | 104.65 | 6.60 120 Sq. 45 solid 5 Plastic | OR281-ND 1.05 89 80 |09121-G 
7 | 117.35 | 104.78 | 5.21 120 Sq. 33 solid z Metal R210-ND 1.79 1.51 1.36 |08141 
89.41 | 8242 | 4.95 92 Sq. 14 open 6 Metal R220-ND 68 58 52 |08174 
2118.36) 53.10 | 50.04 | 4.95 60 Sq. 14 open 4 Metal R221-ND 57 48 44 |08147 
= t g | 222.25 | 173.99 | 6.35 254 Dia. 76.2 solid 9 Metal OR223-ND 3.05 2.56 2.32 |08127 
NY 115.6 | 104.8 | 5.66 120 Dia 17.5 open 8 Metal 0R224-ND 81 68 62 |08170 
76.20 | 71.37 | 4.95 | 80Dia 17.4 open 5 Metal | CR229-ND 65 55 50 |08172 
32.00 | 29.21 | 4.80 40 Dia 15.875 open 2 Metal R230-ND AB Al .37 |08149 
g | 39-88 | 32.00 | 483 | 40Sq 12 open 3 Plastic | CR285-ND 29 25 .22 |09150-G 
59.94 | 50.04 | 6.35 60 Sq. 5 solid 3 Plastic | OR225-ND 35 .29 .27 |09250-G 
80.01 | 71.37 | 6.35 80 Sq. 15 solid 3 Plastic | OR226-ND 53, 45 -40 | 09325-G 
10 79.76 | 71.37 | 3.05 80 Sq. 32 solid 3 Plastic | CR282-ND AB .39 -35 |09080-G 
91.95 | 82.55 | 635 | 92S. 31.5 solid 4 Plastic | CR227-ND 85 72 65 |09362-G 
118.11 | 104.65 | 7.11 120 Sq. 25 solid 6 Plastic | CR228-ND 86 73 .66 | 09450-G 
12) 242 34.2 3.0 25 Sq. 104 open 2 Metal R181-ND NEW! 63 53 -48 | 08245 
14) 60.0 50.0 7.0 60 Sq. 21.0 solid 3 Plastic | OR190-ND NEW! .80 68 61 |09252-G 
15 151 172 7.0 151 Sq. 50 solid 8 Plastic | CR191-ND NEW! 2.28 1.92 1.73 |09651-G 
Dim. (mm) Fits Fan Price Each Qualtek 
Fig. | Description A B Size (mm) | Part No. 1 25 50 | Part No. 
Filters and Filter Accessories 
9 | Filter Guard Assembly (30 PPI) 39.88 32.00 40 Sq. OR286-ND 67 57 51 | 09150-F/30 
9 | Filter Guard Assembly (45 PPI) 39.88 32.00 40 Sq. OR287-ND 67 57 51 |09150-F/45 
— | Replacement Filter Bement (30 PPI) - Pkg. of 5 _— _ 40 Sq. OR324-ND 74 62 .57 | 09150-IW/30 
— | Replacement Filter Bement (45 PPI) - Pkg. of 5 = = 40 Sq. OR325-ND. 74 62 .57 | 09150-MW/45 
9 | Filter Guard Assembly (30 PPI) 59.94 50.04 60 Sq. OR283-ND 82 69 .62 | 09250-F/30 
9 | Filter Guard Assembly (45 PPI) 59.94 50.04 60 Sq. OR284-ND 82 69 .62 | 09250-F/45 
— | Replacement Filter Bement (30 PPI) - Pkg. of 5 = _— 60 Sq. OR326-ND 66 56 .51 | 09250-IW/30 
— | Replacement Filter Bement (45 PPI) - Pkg. of 5 —_— — 60 Sq. OR327-ND 66 56 -51 | 09250-M/45 
10 | Filter Guard Assembly (30 PPI) 83.57 71.37 80 Sq. OR212-ND 1.27 1.07 .97 | 09325-F/30 
10 | Filter Guard Assembly (45 PPI) 83.57 71.37 80 Sq. OR214-ND 1.27 1.07 .97 | 09325-F/45 
— | Replacement Filter Bement (30 PPI) - Pkg. of 5 _ = 80 Sq. OR213-ND 1.15 97 .88 | 09325-IW/30 
— | Replacement Filter Hement (45 PPI) - Pkg. of 5 — — 80 Sq. OR215-ND 1.15 97 88 | 09325-W/45 
10 | Filter Guard Assembly (30 PPI) 96.52 82.55 92 Sq. OR328-ND 1.30 1.10 99 | 09362-F/30 
10 | Filter Guard Assembly (45 PPI) 96.52 82.55 92 Sq. OR329-ND 243 2.04 1.85 | 09362-F/45 
— | Replacement Filter Bement (30 PPI) - Pkg. of 5 = = 92 Sq. OR330-ND. 1.30 1.10 99 | 09362-IW/30 
— | Replacement Filter Bement (45 PPI) - Pkg. of 5 = _ 92 Sq. OR331-ND. 1.30 1.10 99 | 09362-M/45 
10 | Filter Guard Assembly (30 PPI) 123.7 104.9 OR216-ND 2.08 1.75 1.58 | 09450-F/30 
10 | Filter Guard Assembly (45 PPI) 123.7 104.9 | 119&120 | CR218-ND 2.08 1.75 1.58 | 09450-F/45 
— | Replacement Filter Bement (30 PPI) - Pkg. of 5 _ _— Square OR217-ND 1.79 1.51 1.36 | 09450-M/30 
— | Replacement Filter Bement (45 PPI) - Pkg. of 5 = = OR219-ND 1.79 1.51 1.36 | 09450-M/45 
Filter/Screen, Stainless Steel (Washable) 64.26 49.6 60 Sq. OR373-ND. 5.38 4.87 4.36 |06250-SS 
Filter/Screen, Aluminum (Washable) 83.82 71.37 80 Sq. OR233-ND 310 281 2.51 |06325-M 
Filter/Screen, Stainless Steel (Washable) 83.82 11.37 80 Sq. OR374-ND 5.52 5.00 4.48 | 06325-SS 
11 | Filter/Screen, Aluminum (Washable) 91.95 82.42 92 Sq. OR234-ND 3.00 2.72 2.43 | 06362-M 
Filter/Screen, Stainless Steel (Washable) 91.95 82.42 92 Sq. OR375-ND 5.69 5.15 4.61 |06362-SS 
ee 4 / Filter/Screen, Aluminum (Washable) 118.87 | 104.77) 120 Sq. OR235-ND 415 3.76 3.36 | 06450-M 
SEY = Filter/Screen, Stainless Steel (Washable) 118.87 | 104.77) 120 Sq. OR376-ND 853 7.72 6.91 |06450-SS 
Finger Guard Assembly, Plastic (30 PPI) 176.0 161.5 150 Sq. OR183-ND NEW! = 3.73 3.13 2.84 | 09650-F/30 
13 Finger Guard Assembly, Plastic (45 PPI) 176.0 161.5 150 Sq. QR185-ND NEW! 93.73 3.13 2.84 | 09650-F/45 
Finger Guard Assembly, Plastic (60 PPI) 176.0 161.5 150 Sq. OR186-ND NEW! 3.40 3.08 2.76 | 09650-F/60 
Finger Guard Assembly, Plastic (100 PPI) 176.0 161.5 150 Sq. OR189-ND NEW! 3.40 3.08 2.76 | 09650-F/100 
Plug Cord Sets - SPT-1 (18/2) 
Straight On Plug and Cord — 24” (60.96cm) Fits all Diplomat, Falcon, OR197-ND 88 715 .68 |07100-24 
16A | Straight On Plug and Cord — 36” (91.44cm) Maltese, Major, Patriot, | CR198-ND 1.01 85 77 |07100-36 
Straight On Plug and Cord — 50" (127.00cm) Tarzan, Caravel, and | CR199-ND 119 1.00 91 |07100-50 
Straight On Plug and Cord — 24" (60.96cm) Biscuit model fans CR361-ND 1.48 1.24 1.13 |07100-SP024 
16B | Straight On Plug and Cord — 36” (91.44cm) with Terminal R362-ND 1.62 1.36 1.23 |07100-SP036 
Straight On Plug and Cord — 72” (182.88cm) Connections OR363-ND 2.08 1.75 1.59 |07100-SP072 
17a| 45° Angle Plug and Cord — 24” (60.96cm) Fits all AC Fans OR318-ND 8875 68 |07145-24 
45° Angle Plug and Cord — 36” (91.44cm) with Terminal OR319-ND 1.01 85 77 |07145-36 
17B 45° Angle Plug and Cord — 36” (91.44cm) Connection OR365-ND. 1.62 1.36 1.23 |07145-SP036 
45° Angle Plug and Cord — 72” (182.88cm) ‘Type OR366-ND 2.08 1.75 1.59 |07145-SP072 
90° Angle Plug and Cord — 12” (30.48cm) Fits all OR320-ND 77 65 59 |07190-12 
18A | 90° Angle Plug and Cord — 24” (60.96cm) AC Fans OR321-ND 88 | 68 |07190-24 
90° Angle Plug and Cord — 36” (91.44cm) with R322-ND 1.01 85 77 |07190-36 
90° Angle Plug and Cord — 24” (60.96cm) Terminal OR367-ND 1.48 1.24 1.13 |07190-SP024 
18B | 90° Angle Plug and Cord — 36” (91.44cm) Connection OR368-ND 1.62 1.36 1.23 |07190-SP036 
90° Angle Plug and Cord — 72” (182.88cm) ‘Type OR369-ND 88 75 68 |07190-SP072 
90° Angle T-Style Plug and Cord — 12” (30.48cm) Fits OR323-ND 93 78 71 |07199-12 
90° Angle T-Style Plug and Cord — 24” (60.96cm) all OR170-ND 88 715 68 |07199-24 
19A | 90° Angle T-Style Plug and Cord — 36” (91.44cm) AC Fans OR175-ND 1.01 85 77 |07199-36 
90° Angle T-Style Plug and Cord — 72” (182.88cm) with OR337-ND 1.61 1.36 1.23 |07199-72 
90° Angle T-Style Plug and Cord — 96” (243.84cm) Termind OR338-ND 1.91 1.61 1.46 |07199-96 
498 | 90° Angle T-Style Plug and Cord — 36" (91.44cm) Connection OR371-ND 1.80 1.52 1.37 |07199-SP036 
90° Angle T-Style Plug and Cord — 72” (182.88cm) ‘Type OR372-ND 2.38 2.00 1.81 |07199-SP072 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 1091 


HAMMOND 


Schematic Drawing for “Open” 


Fig. 1 Open Style 


Fig. 2 - High Currrent - Open 


MANUFACTURING. and “High Current-Open + Primary 115 VAC, 60 Hz Frame 
LL’ Frame” styles. + Open style, channel bracket, + Primary 115 VAC, 60 Hz * Qpen 
BLK GRN two hole chassis mount + Min- style, 4 hole frame chassis mount 
. > = imum 6” (15.24cm) leads + Dual + Minimum 6” (15.24cm) leads 
Filament and a GRN/ & | bobbin design - no electrostatic + Dual bobbin design - no 
ahs = YEL 8 | shield required + Class A in- electrostatic shield required 
Low Volta e Rectifier nik arn ® | Sulation (105°C) + Hi-Pot test of * Cass A insulation (105°C) + H- 
g 2,000V RMS = CSA certified Pot test of 2,000V RMS + CSA 
U Ti sf & (#LR3902) and UL listed certified (#LR3902) & UL listed 
se lransrormers ® (#650394) (#250394) 
Voltst Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Fig.| AC |Amps A B D F G Part No. 1 5 10 25 Part No. 
1 6.3 0.6 2.38 (60.45) — 1.38 (35.05) 1.38 (35.05) 2.00 (50.80) — a 0.187 (4.75) HM505-ND 14.97 13.71 12.67 11.86 | 166G6 
1 6.3 4.0 3.25 (82.55) 1.75 (44.45) 2.00 (50.80) 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM508-ND 17.22 15.78 14.57 13.65 | 166N6 
1 8.5 2.0 3.25 (82.55) 1.63 (41.40)  2.00(50.80) 2.81 (71.37) —= a 0.187 (4.75) HM510-ND 16.72 15.32 14.15 13.25 | 166L8 
1 9.0 0.5 2.38 (60.45) 1.38 (35.05) 1.38 (35.05) 2.00 (50.80) = = 0.187 (4.75) HM511-ND 16.65 15.25 14.09 13.19 | 166G9 
1 10.0 1.0 2.81 (71.37) 1.63 (41.40) 1.69 (42.93) 2.38 (60.45) _ _ 0.187 (4.75) HM513-ND 16.28 14.92 13.78 12.90 | 166J10 
1 10.0 2.0 3.25 (82.55) 1.75 (44.45) — 2.00 (50.80) 2.81 (71.37) = — 0.187 (4.75) HM514-ND 16.88 15.47 14.28 13.38 | 166L10 
1 10.0 3.0 3.25 (82.55) 2.00 (50.80)  2.00(50.80) 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM515-ND 17.43 15.97 14.75 13.81 166M10 
1 12.6 0.3 2.38 (60.45) = 1.38 (35.05) 1.38 (35.05) 2.00 (50.80) _— a 0.187 (4.75) HM517-ND 16.71 15.30 14.14 13.24 | 166F12 
1 12.6 0.5 2.81 (71.37) 1.50 (38.10) 1.69 (42.93) 2.38 (60.45) = = 0.187 (4.75) HM518-ND 15.94 14.60 13.49 12.63 | 166G12 
1 12.6 1.0 2.81 (71.37) 1.63 (41.40) 1.69 (42.93) 2.38 (60.45) = = 0.187 (4.75) HM519-ND 16.51 15.12 13.97 13.08 | 166J12 
1 12.6 2.5 3.25 (82.55) 2.00 (50.80)  2.00(50.80) 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM520-ND 18.31 16.78 15.50 14.52 | 166L12 
1 12.6 4.0 3.69 (93.73) 2.13 (54.10) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) — _— 0.187 (4.75) HM521-ND 21.19 19.41 17.93 16.79 | 166N12 
1 12.6 6.0 4.03 (102.36) 2.25 (57.15) 2.63 (66.60) 3.56 (90.42) = = 0.187 (4.75) HM522-ND 26.50 24.28 22.42 21.00 | 166Q12 
1 12.6 8.0 4.50 (114.30) 2.50 (63.50) 2.88 (73.15) 4.00 (101.60) — a 0.203 (5.16) HM523-ND 29.39 26.92 24.87 23.28 | 166R12 
2 12.6 20.0 3.75 (95.25)  3.63(92.20) 3.13(79.50) 3.13(79.50) 3.25 (82.55) 4.00(101.60) .22 x .56 (5.59 x 14.22) HM525-ND 57.15 52.34 48.36 45.27 | 165V12 
1 14.0 2.0 3.25 (82.55) 2.00 (50.80) 2.00 (50.80) 2.81 (71.37) —e cmt 0.187 (4.75) HM529-ND. 17.29 15.84 14.63 13.70 | 166L14 
1 16.0 2.2 3.25 (82.55) 2.00 (50.80)  2.00(50.80) 2.81 (71.37) — = 0.187 (4.75) HM533-ND eed 16.28 15.03 14.08 | 166L16 
fl 16.0 3.0 3.69 (93.73) 2.13 (54.10) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) rae = 0.187 (4.75) HM534-ND. 21.13 19.39 17.91 16.77_| 166M16 
1 18.0 1S 3.25 (82.50) 1.75 (44.45)  2.00(50.80) 2.81 (71.37) _— _— 0.187 (4.75) HM535-ND 17.33 15.88 14.67 13.73 | 166K18 
1 18.0 3.0 3.69 (93.73) 2.13 (54.10) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) = = 0.187 (4.75) HM536-ND 24.34 22.30 20.60 19.28 | 166M18 
1 18.0 5.0 4.03 (102.36) 2.50 (63.50) 2.63 (66.80) 3.56 (90.42) = _ 0.187 (4.75) HM537-ND 28.28 25.90 23.93 22.40 | 166P18 
1 20.0 2.0 3.69 (93.73) 1.88 (47.75) 2.31 (56.67) 3.13 (79.50) = = 0.187 (4.75) HM543-ND 23.03 21.09 19.49 18.24 | 166L20 
2 22.0 12.0 | 4.50 (114.30) 3.88 (98.55) 3.75 (95.25) 3.75 (95.25) 2.75 (69.85) 3.50 (88.90) 28 x .56 (7.11 x 14.22) HM544-ND 58.12 53.23 49.18 46.04 | 165T22 
1 24.0 -085 2.06 (52.32) 1.38 (35.05) 1.19 (30.23) 1.75 (44.45) = = 0.187 (4.75) HM546-ND 17.25 15.80 14.60 13.67 | 166C24 
1 24.0 2.0 3.69 (93.73) 2.13 (54.10) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) = _ 0.187 (4.75) HM547-ND 20.58 18.86 17.41 16.31 166L24 
1 24.0 4.0 4.50 (114.30) 2.50 (63.50) 2.88 (73.15) 4.00 (101.60) = = 0.203 (5.16) HM548-ND 28.66 26.26 24.25 22.71 166N24 
1 25.0 0.5 2.81 (71.37) 1.63 (41.40) 1.69 (42.93) 2.38 (60.45) _ a 0.187 (4.75) HM552-ND 16.25 14.90 13.75 12.88 | 166G25 
1 25.0 1.0 3.25 (82.55 1.75(44.45) 2.00 (50.80) 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM553-ND 17.25 15.80 14.60 13.67 | 166J25 
i] 25.0 1.5 3.69 (93.73) _ 1.88 (47.75) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) = — 0.187 (4.75) HM554-ND. 20.15 18.47 17.05 15.97 _| 166K25 
1 25.0 3.0 4.03 (102.36) 2.25 (57.15) 2.63 (66.80) 3.56 (90.42) = — 0.187 (4.75) HM556-ND. 25.76 23.59 21.80 20.40 | 166M25 
2 25.0 10.0 3.75 (95.25) 3.63(92.20)  3.13(79.50) 3.13(79.50) 3.25 (82.55) 4.00(101.60) .22 x .56 (5.59 x 14.22) HM558-ND 54.82 50.19 46.38 43.41 165825 
1 28.0 1.0 3.25 (82.55)  2.00(50.80)  2.00(50.80) 2.81 (71.37) amt _— 0.187 (4.75) HM560-ND 17.26 15.82 14.61 13.68 | 166J28 
2 30.0 5.0 3.00 (76.20) 3.25(82.55) 2.56(65.02)  2.50(63.50) 3.25 (82.55) 4.00(101.60) .22 x .56 (5.59 x 14.22) HM561-ND 44.22 40.50 37.42 35.03 | 165P30 
2 30.0 10.0 | 4.50(114.30) 3.88 (98.55) 3.75 (95.25) 3.75(95.25) 2.75 (69.85) 3.50 (88.90) .28 x .56 (7.11 x 14.22) HM562-ND 59.88 54.84 50.67 47.43 | 165S30 
1 36.0 0.5 3.25 (82.55) 1.63 (41.40)  2.00(50.80) 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM566-ND 16.55 15.16 14.01 13.11 166G36 
1 36.0 1.0 3.69 (93.73 1.88 (47.75) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) oat _ 0.187 (4.75) HM567-ND 20.18 18.49 17.08 15.99 | 166J36 
1 44.0 1.0 3.69 (93.73) 2.00(50.80) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) = od 0.187 (4.75) HM568-ND 21.03 19.26 17.79 16.66 | 166J44 
1 80.0 0.5 3.69 (93.73) 1.88 (47.75) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) = a 0.187 (4.75) HM569-ND 20.58 18.86 17.41 16.31 166G80 
t+ Center tap voltage is half the voltage shown. All voltage ratings are based on full load current rating shown. 
y ® 
TANAW aA SPLI TFORM Power Tra nsforme rs File #’s UL 1585 Class 2 &3 - File #’s E96720, 95844 
. . . : GB 1A73078, BAR UL 506- File #'s E79781, £91239 
For PC Board Solid-State Power, Control, and Instrumentation Applications LR69808 1308 - File #92957 
* 115V Single or 115/230V 50/60Hz dual primary + Split Bobbin Construction: — Center flange insulation barrier — High isolation for low leakage i ions — i 
applications — Low capacitive coupling minimizes line noise and false triggering * 2,500V RMS hi-pot + Precision spaced terminals + 130°C insulation Babs) an L WwW oiensions ah {nm} B C the ike 
system * Terminal numbers are molded on bobbin 
5 7 é 2 14 1.44 | 1.23 1.00 _ .250 -250 | 1.200) 0.17 
7 q naa = 1 | (36.58)) (31.24) | (25.40) (6.35) | (6.35) | (30.48)|  (.077) 
4 ae T 104s 608-4 oe iceale 3 loa] J44| 1.23 | 1.26 | _ | 250 | .250 | 1.200] 0.25 
115V 6 Giioaay 8 7 ih Baa woo ¢ 4 | (36.58)] (31.24) | (32.00) (6.35) | (6.35) | (30.48)) (.113) 
50/60 Ha) ||@@—*7 pprcaial! || Come a | Le it Ht | iit 4 | 6 |, 189] 1.39 | 1.36 ] 1.063 | .250 | 350 | 1.280] 0.44 
1 "3 f “9 Lt (42.93)| (35.31) | (34.54) | (27.00) | (6.35) | (8.89) | (32.51)| (.200) 
8 1 s a L 5 12 1.97 | 1.63 1.50 | 1.250 | .300 400 | 1.410] 0.70 
115V Single Primary — 115V/250V Dual Primary (Pins 2 and 3 omitted on 115V Single Primary) (50.04)| (41.40) | (38.10) | (31.75) | (7.62) | (10.16) | (35.81)}  (.318) 
Secondary RMS Rating Secondary RMS Rating 
VA Parallel Series Digi-Key Price Each Tamura VA Parallel Series Digi-Key Price Each Tamura 
(Size) VAC@A VCT@A Part No. it 10 25 50 100 Part No. (Size) VAC@A VCT@A Part No. 1 10 25 50 100 Part No. 
115V Single Primary 115V/230V Dual Primary 
14 5.0 @0.220 | 10.0@0.110 | MT2201-ND 7.08 6.10 5.13 4.40 3.66 3FS-210 141 5.0 @0.220 | 10.0@0.110 | MT2096-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 4.25 3FD-210 
24 | 5.0@0.500 | 10.0@0.250 | MT2202-ND 7.37 6.35 5.34 4.58 3.81 3FS-310 2.4 | 5.0@0.500 | 10.0@0.250 | MT2097-ND 8.50 7.33 6.16 5.28 4.40 3FD-310 
6 5.0@1.200 | 10.0@0.600 | MT2203-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 4.25 3FS-410 6 5.0@1.200 | 10.0@0.600 | MT2098-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 4.83 3FD-410 
12 5.0 @2.400 | 10.0@1.200 | MT2204-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 4.83 3FS-510 12 5.0 @2.400 | 10.0@1.200 | MT2099-ND 10.76 9.28 7.80 6.68 5.57 3FD-510 
11 6.3 @0.180 | 12.6@0.090 | MT2205-ND 7.08 6.10 5.13 4.40 3.66 3FS-212 Vi 6.3 @0.180 | 12.6@0.090 | MT2101-ND 7.65 6.80 5.78 5.10 4.42 3FD-212 
24 | 63@0.400 | 126@0.200 | MT2206-ND 7.37 6.35 5.34 4.58 3.81 3FS-312 24 | 63@0.400 | 12.6@0.200 | MT2102-ND 7.74 6.88 5.85 5.16 448 3FD-312 
6 6.3@1.000 | 12.6@0.500 | MT2207-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 4.25 3FS-412 6.0 | 63@1.000 | 12.6@0.500 | MT2103-ND 8.37 7.44 6.33 5.58 4.84 3FD-412 
12 6.3 @2.000 | 12.6@1.000 | MT2208-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 4.83 3FS-512 12 6.3 @2.000 | 12.6@1.000 | MT2104-ND 9.63 8.56 7.28 6.42 5.57 3FD-512 
11 8.0 @0.140 | 16.0@0.070 | MT2209-ND 7.08 6.10 5.13 4.40 3.66 3FS-216 141 8.0 @0.140 | 16.0@0.070 | MT2105-ND 7.65 6.80 5.78 5.10 4.42 3FD-216 
24 | 8.0@0.300 | 16.0@0.150 | MT2210-ND 7.37 6.35 5.34 458 3.81 3FS-316 24 | 8.0@0.300 | 16.0@0.150 | MT2106-ND 7.74 6.88 5.85 5.16 4.48 3FD-316 
6 8.0 @0.800 | 16.0@0.400 | M12211-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 4.25 3FS-416 6.0 | 8.0 @0.800 | 16.0@0.400 | MT2107-ND 8.37 7.44 6.33 5.58 4.84 3FD-416 
12 8.0 @1.600 | 16.0@0.800 | M12212-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 4.83 3FS-516 12 8.0@1.600 | 16.0@0.800 | MT2108-ND 9.63 8.56 7.28 6.42 5.57 3FD-516 
1.1 | 10.0@0.110 | 20.0@0.055 | MT2213-ND 7.08 6.10 5.13 4.40 3.66 3FS-220 1.1 | 10.0@0.110 | 20.0@0.055 | MT2109-ND 7.65 6.80 5.78 5.10 4.42 3FD-220 
24 | 10.0@0.240 | 20.0@0.120 | MT2214-ND 7.37 6.35 5.34 4.58 3.81 3FS-320 24 | 10.0@0.240 | 20.0@0.120 | MT2110-ND 7.74 6.88 5.85 5.16 4.48 3FD-320 
6 10.0 @0.600 | 20.0@0.300 | M12215-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 4.25 3FS-420 6.0 | 10.0@0.600 | 20.0@0.300 | MT2111-ND 8.37 7.44 6.33 5.58 4.84 3FD-420 
12 | 10.0@1.200 | 20.0@0.600 | M12216-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 4.83 3FS-520 12 | 10.0@1.200 | 20.0@0.600 | M12112-ND 9.63 8.56 7.28 6.42 5.57 3FD-520 
1.1 | 12.0@0.090 | 24.0@0.045 | MT2217-ND 7.08 6.10 5.13 4.40 3.66 SFS-224 1.1 | 12.0@0.090 | 24.0@0.045 | MT2113-ND 7.65 6.80 5.78 5.10 4.42 3FD-224 
24 | 12.0@0.200 | 24.0@0.100 | M12218-ND 7.37 6.35 5.34 4.58 3.81 3FS-324 24 | 12.0@0.200 | 24.0@0.100 | MT2114-ND 7.74 6.88 5.85 5.16 4.48 3FD-324 
6 12.0@0.500 | 24.0@0.250 | MT2219-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 4.25 3FS-424 6.0 | 12.0@0.500 | 24.0@0.250 | MT2115-ND 8.37 7.44 6.33 5.58 4.84 3FD-424 
12 | 12.0@1.000 | 24.0@0.500 | M12220-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 4.83 3FS-524 12 | 12.0@1.000 | 24.0@0.500 | M12116-ND 9.63 8.56 7.28 6.42 5.57 3FD-524 
1.1 | 14.0@0.080 | 28.0@0.040 | MT2221-ND 7.08 6.10 5.13 4.40 3.66 3FS-228 1.1 | 14.0@0.080 | 28.0@0.040 | MT2117-ND 7.65 6.80 5.78 5.10 4.42 3FD-228 
24 | 14.0@0.170 | 28.0@0.085 | MT2222-ND 7.37 6.35 5.34 458 3.81 3FS-328 2.4 | 14.0@0.170 | 28.0@0.085 | MT2118-ND 7.74 6.88 5.85 5.16 448 3FD-328 
6 14.0 @0.400 | 28.0@0.200 | M1T2223-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 4.25 3FS-428 6.0 | 14.0@0.400 | 28.0@0.200 | MT2119-ND 8.37 7.44 6.33 5.58 4.84 3FD-428 
12 | 14.0 @0.840 | 28.0@0.420 |_M1T2224-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 4.83 3FS-528 12 | 14.0@0.840 | 28.0@0.420 | MT2120-ND 9.63 8.56 7.28 6.42 5.57 3FD-528 
1.1 | 18.0@0.060 | 36.0@0.030 | MT2225-ND 7.08 6.10 5.13 4.40 3.66 3FS-236 1.1 | 18.0 @0.060 | 36.0@0.030 | MT2121-ND 7.65 6.80 5.78 5.10 4.42 3FD-236 
24 | 18.0@0.130 | 36.0@0.065 | MT2226-ND 7.37 6.35 5.34 4.58 3.81 3FS-336 24 | 18.0@0.130 | 36.0@0.065 | MT2122-ND 7.74 6.88 5.85 5.16 4.48 3FD-336 
6 18.0 @0.340 | 36.0@0.170 | M12227-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 4.25 3FS-436 6.0 | 18.0@0.340 | 36.0@0.170 | MT2123-ND 8.37 7.44 6.33 5.58 4.84 3FD-436 
12 | 18.0@0.700 | 36.0@0.350 | M12228-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 4.83 3FS-536 12 _| 18.0 @0.700 | 36.0@0.350 | M12124-ND 9.63 8.56 7.28 6.42 5.57 3FD-536 
1.1 | 24.0@0.046 | 48.0@0.023 | MT2229-ND 7.08 6.10 5.13 4.40 3.66 SFS-248 1.1 | 24.0@0.046 | 48.0@0.023 | MT2125-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 4.25 3FD-248 
24 | 24.0@0.100 | 48.0@0.050 | MT2230-ND 7.37 6.35 5.34 4.58 3.81 3FS-348 2.4 | 24.0@0.100 | 48.0@0.050 | MT2126-ND 8.50 7.33 6.16 5.28 4.40 3FD-348 
6 24.0 @0.250 | 48.0@0.125 | MT2231-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 4.25 3FS-448, 6 24.0 @0.250 | 48.0@0.125 | MT2127-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 4.83 3FD-448 
12 | 24.0@0.500 | 48.0@0.250 | M12232-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 4.83 3FS-548 12 | 24.0@0.500 | 48.0@0.250 | M12128-ND 10.76 9.28 7.80 6.68 5.57 3FD-548 
1.1 | 28.0@0.040 | 56.0@0.020 | M12233-ND 7.08 6.10 5.13 4.40 3.66 3FS-256 1.1 | 28.0@0.040 | 56.0@0.020 | MT2129-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 4.25 3FD-256 
24 | 28.0@0.090 | 56.0@0.045 | M12234-ND 7.37 6.35 5.34 458 3.81 3FS-356 2.4 | 28.0@0.090 | 56.0@0.045 | MT2130-ND 8.50 7.33 6.16 5.28 4.40 3FD-356 
6 28.0 @0.220 | 56.0@0.110 | MT2235-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 4.25 3FS-456 6 28.0 @0.220 | 56.0@0.110 | MT2131-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 4.83 3FD-456 
12 | 28.0@0.440 | 56.0@0.220 | M12236-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 4.83 3FS-556 12 | 28.0@0.440 | 56.0@0.220 | M12132-ND 10.76 9.28 7.80 6.68 5.57 3FD-556 


Note: To obtain output voltage, load current must be met, ratings are based on 120V nominal input. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ZT Worldtrans® Power Transformers 
TAAAW 2A For PC Board Solid-State Power, Control, and Instrumentation Applications 


+ Meets U.S. and International Safety Standards — UL, VDE, IEC, CSA Secondary RMS Rating 
+ 4,000V RMS hipot test — Dual non-concentric bobbins and insulating shroud VA Parallel Series Digi-Key Price Each* Tamura 
provide high isolation and reduced capacitance Fig. | (Size) | VAC@A VCT@A Part No. 1 10 25__| Part No. 
7 , PL Series — Dual Output Low Profile 
MLB eS SO GU panely 25 | 5@05 | 10@0.25 | MT3101-ND 797 7.08 6.02 |PL25-10-130B 
* 130°C insulation system — Insulating materials meet UL 94V-0 flammability 5.0 5@1.0 10@0.5 MT3102-ND 8.60 7.64 6.50 | PL5.0-10-130B 
requirements. , | 10.0 5@2.0 10@1.0 | MT3103-ND 9.47 842 7.16 | PL10-10-130B 
20.0 5@40 10@2.0 | MT3104-ND 11.41 10.14 8.62 | PL20-10-130B 
30.0 5@60 10@3.0 | MT3105-ND 13.52 12.02 10.22 | PL30-10-130B 
‘ i: 56.0 | 5@11.2 10@56 | MT3106-ND 18.14 16.12 13.71 _| PL56-10-130B 
T OF esa]? T 25 | 63@04 | 126@02 | MT3107-ND 7.97 7.08 6.02 | PL2.5-12-130B 
| — é w 5.0 | 63@08 | 126@0.4 | MT3108-ND 8.60 7.64 6.50 | PL5.0-12-130B 
\, | PLaPu series q D ; | 100 | 63@16 | 126@0.8 | MT3109-ND 9.47 842 7.16 | PL10-12-130B 
PRIMARY 20.0 | 63@32 | 126@16 | MT3110-ND 11.41 10.14 8.62 | PL20-12-130B 
| Tales otal 30.0 | 63@48 | 126@24 | MT3111-ND 13.52 12.02 10.22 | PL30-12-130B 
Ht HA 56.0 | 63@88 | 126@44 | MT3112-ND 18.14 1612 13.71 | PL56-12-130B 
abe 25 8@03 16@0.15 | MT3113-ND 7.97 7.08 6.02 | PL25-16-130B 
@ File #LR69222: File #LR69223 5.0 | 8@062 | 16@0.31 | MT3114-ND 8.60 7.64 6.50 | PL5.0-16-130B 
; | 100 | 8@1.25 | 16@0.62 | MT3115-ND 9.47 842 7.16 | PL10-16-130B 
20.0 8@25 16@1.25 | MT3116-ND 11.41 10.14 8.62 | PL20-16-130B 
30.0 8@38 16@1.9 | MT3117-ND 13.52 12.02 10.22 | PL30-16-130B 
so rs pa | 56.0 8@7.0 16@35 | MT3118-ND 18.14 16.12 13.71 | PL56-16-130B 
4H} 1 25 | 10@0.24 | 20@0.12 | MT3119-ND 7.97 7.08 6.02 | PL2.5-20-130B 
PSH ia? MIN 5.0 10@05 | 20@0.25 | MT3120-ND 8.60 7.64 6.50 | PL5.0-20-130B 
PL SERIES | 14 75) , | 10.0 10@1.0 20@0.5 | MT3121-ND 9.47 842 7.16 | PL10-20-130B 
SERCHDARY 20.0 10 @ 2.0 20@1.0 | MT3122-ND 11.41 10.14 8.62 | PL20-20-130B 
30.0 10 @ 3.0 20@1.5 | MT3123-ND 13.52 12.02 10.22 | PL30-20-130B 
56.0 10@56 20@28 | MT3124-ND 18.14 16.12 13.71 _| PL56-20-130B 
€é TUV File 810/89, 811/89: IEC 380 EN60950 File #E79781; UL506 25 12@02 24@0.1 MT3125-ND 7.97 7.08 6.02 | PL2.5-24-130B 
; £138028; UI1411 5.0 | 12@0.42 | 24@0.21 | MT3126-ND 8.60 7.64 6.50 | PL5.0-24-130B 
; | 100 | 12@084 | 24@0.42 | MT3127-ND 9.47 842 7.16 | PL10-24-130B 
20.0 | 12@1.66 | 24@0.83 | MT3128-ND 11.41 10.14 8.62 | PL20-24-130B 
6 3 30.0 12@25 | 24@1.25 | MT3129-ND 1352 12.02 10.22 | PL30-24-130B 
4 : 56.0 | 12@4.66 | 24@233 | MT3130-ND 18.14 16.12 13.71 | PL56-24-130B 
115/230V 0 wae 25 14@0.18 | 28@0.09 | MT3131-ND 7.97 7.08 6.02 | PL2.5-28-130B 
=r 50/60Hz a 5.0 | 14@0.36 | 28@0.18 | MT3132-ND 8.60 7.64 6.50 | PL5.0-28-130B 
PLT SERES 2 = f ay ; | 100 | 14@072 | 28@0.36 | MT3133-ND 9.47 842 7.16 | PL10-28-130B 
—— 7+ 20.0 | 14@1.44 | 28@0.72 | MT3134-ND 11.41 10.14 8.62 | PL20-28-130B 
— 30.0 | 14@212 | 28@1.06 | MT3135-ND 13.52 12.02 10.22 | PL30-28-130B 
: 56.0 14@ 4.0 28@2.0 | MT3136-ND 18.14 16.12 13.71 _| PL56-28-130B 
aa Te Paine Nee 25 | 18@0.14 | 36@0.07 | MT3137-ND 7.97 7.08 6.02 | PL2.5-36-130B 
: 5.0 | 18@0.28 | 36@0.14 | MT3138-ND 8.60 7.64 6.50 | PL5.0-36-130B 
; | 100 | 18@056 | 36@0.28 | MT3139-ND 9.47 842 7.16 | PL10-36-130B 
Emenalors ~ inch (rim) 20.0 | 18@1.12 | 36@0.56 | MT3140-ND 11.41 10.14 8.62 | PL20-36-130B 
VA Mtg. |PinSquare| Wt. 30.0 | 18@1.64 | 36@0.82 | MT3141-ND 13.52 12.02 10.22 | PL30-36-130B 
Size L Ww H At B c D [Screw | In. (mm) | Lbs. (kg) 56.0 | 18@3.12 | 36@1.56 | MT3142-ND 18.14 16.12 13.71 _| PL56-36-130B 
25 | 1.625 (4.2) | 1319 6635) | 1.125 (28.58)| 200 6.08) | 2506.36) | 70002540) | —— [Bet | 025(60) [ 25011) | | ig ee woe oer Reena, Pitd Peas a5 us 
5.0 | 1.625 (41.28) | 1.313 (33:35) | 1.375 (34.93)| .200 (5.08) |.400 (10.16) | 1.000(25.40)| — | 2x#4 | .025(.64) | .37(.17) PLT Series — Triple Output 
10.0 | 1.875 (47.63) | 1.563 (39.70) | 1.375 (34.93)) .200 (5.08) | .400 (10.16) | 1.140(28.96) | — 2x #4 | 036 (91) | .53(.24) ; ana oa ce e aoe 7 a Earn a Aa ie Bee ce 
20.0 | 2.250 (57.15) | 1.875 (47.63) | 1.625 (41.28)|.400 (10.16) | .400 (10.16) | 1.460 (37.08) |.40 (10.16) | 2x#4 | .036(.91) | .90(.41) 560 | 93@40 | 275@.68 | MT3145-NDt 2052 1824 15.51 | PLTS6-32-130B 
0D | EE (CO) |B TEE (O02) [EIS (68M) SOO KIS BN 227 (OED) | UGH EB) | BOUTS 8 acs, | OI LL Ee Note: To obtain output voltage, load current must be met, ratings based on 120V nominal input. 
560 | $000 (76.2) | 2500 (6350) | 1.813 (46.05)| 600 (16.24) | .300 7.62) | 1.900 (48.26) |.60(15.24) | 4x #6 |.045 (1.14) |1.70(.77)| + Intended for use as a regulated power supply transformer, 5VDC and #12VDC. 


t+ For PLT series secondary only, dimension A is 1/2 of value shown. 


* Call for price on quantities of 50 or more. 


® i RMS Rati 
FLAT STACK® Low Profile Setondahy rus Hating =|) acne 
VA Parallel Series i-Key Price Each Tamura 
TA A A 6 2A Fig. | (Size)| VAC@A | VCT@A | PartNo. 1 10 25 _| Part No. 
Y Power Transformers 25 | 50@05 | 10@0.25 | MT1101-ND 8.78 7.80 6.63 | 3FL10-250 
; 1 | 60 | 50@12 10@0.6 MT1102-ND 9.63 8.56 7.28 | 3FL10-600 
For low height PC Board Solid-State Power, Control, a ate . pe 7 Bees ea : Rea Sra 
and Instrumentation ‘ —<* ; Z : : : : 
25 | 63@04 | 126@02 | MT1105-ND 8.78 7.80 6.63 | 3FL12-200 
Split Bobbin: 1 | 60 | 63@09 |126@0.45 | MT1106-ND 9.63 8.56 7.28 | 3FL12-475 
us . : F 12.0 | 6.3@1.9 |12.6@0.95 | MT1107-ND 12.38 11.00 9.35 | 3FL12-950 
“Primates and secondaries wound side! Dy. side 240 | 63@38 | 126@19 | MT1108ND 1373 1220 10.37 | PF24-12 
+ High isolation for low leakage applications 1500V hi-pot 25 8@0.3 16@0.15 MT1109-ND 8.78 7.80 6.63 | 3FL16-150 
+ Low capacity coupling minimizes line noise and false a! 1 6.0 8@0.7 16 @ 0.35 MT1110-ND. 9.63 8.56 7.28 | 3FL16-350 
triggering. 12.0 8@15 16@0.75 | MT1111-ND 12.38 11.00 9.35 | 3FL16-700 
Ui ag ole aida i eon “zhatniss THPHTGNS— “aan fap ean “gnuanaz 
+ Precisi d terminal ; I ; - f z ; - 
Teeision spaced terminals 1 ; |.60 | 10@06 | 20@03 | MTi114-ND 963 856 7.28 | 3FL20-300 
+ Dual primaries: 115/230V, 50/60Hz Pin dinencions OuelrRO2 91 a 12.0 10@ 1.2 20 @ 0.6 MT1115-ND 12.38 11.00 9.35 | 3FL20-600 
+ No load to Full Regulation: 30%; 12VA, 20% in dimensions: 0.091” x 0.2" (2.31mm x Simm) 24.0 10@24 20@ 1.2 MT1116-ND 13.73 1220 10.37 | PF24-20 
" : 25 12@0.2 24@ 04 MT1117-ND 8.78 7.80 6.63 | 3FL24-100 
UL 506 File #E145619, £79781 G CSA22,2 No. 66 130B* 130B for 3FL series only, 60 12 e 05 24 cae MT1118-ND 963 856 708 | 3FL24-250 
® 130°C Insulation System File # LR81383-7 File No. E92957 up to 12VA size 1 120 12@10 24 @05 MT1119-ND 1238 41.00 935 | 3FL24-500 
24.0 12@ 20 24 @ 1.0 MT1120-ND 13.73 12.20 10.37. | PF24-24 
25 | 15@0.17 |30@0.085 | MT1121-ND 8.78 7.80 6.63 | 3FL30-85 
1 | 60 15@ 0.4 30 @ 0.2 MT1122-ND 9.63 8.56 7.28 | 3FL30-200 
12.0 15 @08 30 @ 0.4 MT1123-ND 12.38 11.00 9.35 | 3FL30-400 
2 24.0 15@16 30 @ 0.8 MT1124-ND 13.73 12.20 10.37 _| PF24-30 
7y  118/230V {HLH 25 | 17@015 | 34@.075 | MT1125-ND 878 7.80 6.63 | 3FL34-75 
SFUPF | | 250 Boe Hz Triple ; | 60 | 17@0.34 | 34@0.17 | MT1126-ND 9.63 8.56 7.28 | 3FL34-170 
Segondary | | (6.35) Suu 12.0 | 17@07 | 34@0.35 | MT1127-ND 1238 11.00 —_ 9.35 _ | 3FL34-340 
REF. 24.0 17@ 14 34 @ 0.7 MT1128-ND 13.73 12.20 10.37_| PF24-34 
VA Sec. #1 Sec. #2 Digi-Key Price Each* Tamura 
Fig. | (Size)| VCT@A | VCT@A | PartNo. 1 10 25 | Part No. 
PFT Series — Triple Output 
; vez 6.0 | 175@.155 | 31.5@.065 | M11129-NDT 7.67 6.82 5.80 | PFT6-32 
VA Dimensions — Inch (mm) Weight 6.0 | 175@.155 |37.5@.060 | MT1130-NDt 767 6.82 5.80 | PFT6-38 
(Size) L w H A B c Oz. (Gram) 2 | 120 | 16@.36 | 28@.187 | MT1132-NDt 8.87 7.88 6.70 | PFT12-28 
12.0 | 16@.36 | 35@.150 | MT1131-NDt 8.87 7.88 6.70 | PFT12-35 
2.5 | 1.87 (47.50) | 1.56 (39.62) | 0.65 (16.51) | 1.6 (40.64) | .375 (9.52) | .187 (4.75) | 5 (141.75) 240 | 16@.72 | 28@.375 | MT1134-ND} 10.46 930 791 | PFT24-28 
6 {1.875 (47.63) | 1.56 (39.70) | 0.85 (21.59) | 1.6 (40.64) | .375 (9.52) | .187 (4.75) | 7 (198.44) 24.0 16 @.72 35 @ .300_| MT1133-NDft 10.46 9.30 7.91 | PFT24-35 
12 2.5 (63.50) 2.0 (50.80) | 1.065 (27.05) | 2.0 (50.80) | .500 (12.70) | .250(6.35) | 11 (311.84) Note: To obtain output voltage, load current must be met, ratings based on 120V nominal input. 
t Intended for use as a regulated power supply transformer, 5VDC, and + 12VDC or + 15VDC. 
24 | 2.87 (72.90) | 2.25 (57.15) | 1.25 (31.75) | 1.9 (48.26) | .530 (13.46) | .300 (7.62) | 15 (425.24) * Call for price on quantities of 50 or more. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Encapsulated Transformers — MIL-T-27 Type 


TAMURA 


Features: 

+ FCC Part 68 Models available + 

+ Dielectric Strength: 1kVrms 

* Operating Temperature: <105°C 

+ Frequency Response: +2dB, .3*100kHz. 
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Physical pin locations vary, 
see chart. 


Telephone Coupling 


Transformers 


Telecom, Input, Interface, Isolation and Output Impedance Matching 


Matching 
Impedance PRI§ PRI- Pin Location Digi-Key Price Each Tamura 
Primary : Secondary maDC (MW) Primary Secondary Part No. 1 10 25 Part No. 
200KCT : 1kCT 0.00 10 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4143-ND 18.00 16.00 13.60 MET-01 
25kCT : 1kCT 0.50 30 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4144-ND 17.55 15.60 13.26 MET-05 
10kCT : 10kCT 1.00 40 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4145-ND 17.55 15.60 13.26 MET-09 
1OkKCT : 2kCT 1.00 40 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4146-ND 17.55 15.60 13.26 MET-11 
10kCT : 500CT 1.00 40 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4147-ND 17.55 15.60 13.26 MET-17 
1.6kCT : 3.2 2.50 50 1-2CT-3 4-6 MT4148-ND 14.33 12.74 10.83 MET-23 
1k : 50 3.00 50 1-3 4-6 MT4149-ND 14.33 12.74 10.83 MET-28 
900CT : 600 3.00 50 1-2CT-3 4-6 MT4150-ND+ 15.66 13.92 11.84 MET-29 
600CT : 600CT 3.00 50 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4111-NDt 25.83 22.96 19.52 MET-31 
600 : 6OOCTT 3.00 50 1-=2 3-4/5-6 MT4151-ND 15.21 13.52 11.50 MET-32 
600CT :8 4.50 50 1-2CT-3 4-6 MT4153-ND 13.91 12.36 10.51 MET-35 
500 : SOOCTT 3.00 50 1-2 3-4/5-6 MT4154-ND 15.66 13.92 11.84 MET-38 
500 : 50 3.00 50 1-3 4-6 MT4155-ND 13.91 12.36 10.51 MET-39 
150 :12 10.00 50 123 4-6 MT4156-ND 13.91 12.36 10.51 MET-42 
600 : 600 3.00 50 1-3 4-6 MT4110-ND+ 24.50 21.78 18.52 MET-46 
600 : 600CT 3.00 50 1-2 3-4/5-6 MT4152-NDA 15.21 13.52 11.50 MET-59 
MU Metal Shield, MET Series, Slip-On Can ..............2 0c cece eee e cece e eee eee eee eee eee MT4157-ND 2.50 2.22 1.89 METC-99 


t CT-Winding can be connected as a center tapped winding or as two isolated windings. 
§ PRI maDC-Primary maximum rated unbalanced current in milli-amps, DC. 


A Has special pinout 


For Interconnecting Data/Voice Telephone Lines per FCC part 68. 
Frequency Response: 300-3500Hz+0.5aB. Hi-pot: 1500V RMS. Impedance Matching: +10%. 


AR UL 1459, File #138028. 
Drawings show maximum number of pins. Actual parts may have fewer pins. 


Fig. 10 - Surface Mt. 


Dimensions 
Inch (mm): 
781 (19.84) 
469 MT4139-ND 
4 ag) (T1C-167) (17.5) (15.5) (14.0) 
150 (3.81) \_,890 (17.53) MT4140-ND | 51 53 42 
(TTC-170) —_|(13.0) (13.4) (10.7) 
Impedance IDC Insertion Pinout Digi-Key Price Each Tamura 

Fig.| Primary Secondary | (mA) | Loss (dB) | Schematic Primary Secondary Part No. 1 10 25 Part No. 

1 600 600 0 1.0 A P23. 4-6 MT4112-ND 4.73 4.20 3.57 | T1104 

1 600 600 0 1.2 A T=3. 4-6 MT4133-ND 3.51 3.12 2.66 | TTC-02 

2t 600 600 0 1.0 A 1-3 4-6 MT4113-ND 9.83 8.74 7.43 | TTC-110 

2 600CT 600CT 0 1.0 B 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4114-ND 11.34 10.08 8.57 | TTC-09 

2 600 600/600 0 1.0 D 1-6: 2-5/3-4 MT4115-ND* 13.34 11.86 10.09 | TTC-10 

2t 600 600 90 2.0 A 1-3 4-6 MT4134-ND 2.95 2.62 2.23 | TTC-105 

2 600 600CT 90 2.0 Cc 1-3 4-5CT-6 MT4135-ND 3.04 2.70 2.30 | TTC-105-1 

2 600CT 600CT 0 1.2 B 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4136-ND 2.95 2.62 2.23 | TTC-108 

2t 4k 600 0 0.9 A 1-3 4-6 MT4137-ND 3.87 3.44 2.93 | TTC-13 

3 600 600 90 2.0 A 2-3 5-8 MT4116-ND 8.33 7.40 6.29 | TTC-109N 

3 600 600CT 90 2.0 Cc 223 5-6CT-8 MT4117-ND 8.33 7.40 6.29 | TTC-109N1 
4t 600 600 90 1.8 A 13 4-6 MT4118-ND 9.61 8.54 7.26 | TTC-142 

4 600 600 Split 90 1.8 D 1-6 2-5 Split/3-4 MT4119-ND 9.92 8.82 7.50 | TTC-142-2 

4t 600 600 90 1.6 A 1-3 4-6 MT4138-ND 5.09 4.52 3.85 | TTC-143 

4 600 600/600 50 1.0§ D 1-6 2-5/3-4 MT4141-ND 5.36 4.76 4.05 | TTC-174 

5 600 600 50 1.8 A 1-4 5-8 MT4120-ND 10.13 9.00 7.65 | TTC-218 

6 600 470 100 2.5 A 1-2 3-4 MT4123-ND 6.05 5.38 4.58 | TTC-264 

7 600 346 0 2.75 A 1-3 4-6 MT4121-NDt 13.48 11.98 10.19 | TTC-103SL 

8 600 346 0 2.75 A 1-3 4-6 MT4122-ND 13.48 11.98 10.19 | TTC-203SL 

9 600 346 0 2.7 A 123; 4-6 MT4124-ND 13.48 11.98 10.19 | TTC-303SL 
10 600 600 0 1.0 A 1-3 4-6 MT4130-ND 11.54 10.26 8.73 | TS1104 

10 600 600/600 0 wa D 126: 3-4/2-5 MT4132-ND 14.00 12.44 10.58 | TS1220 

1 10K 10K 0 1.4 A 1-3 4-6 MT4139-ND 3.69 3.28 2.79 | TTC-167 

1 600 600 0 1.7 A 1-3 4-6 MT4140-ND 3.33 2.96 2.52 | TTC-170 

12 600 470 100 2.5 A 1-+2 3-4 MT4142-ND 4.52 4.02 3.42 | TTC-264M 


Typical insertion loss (IL) in dB @ rated unbalanced maDC, OdBm and 1kHz. 
§ Add 3dB fo IL for single hybrid use with balancing network on 2-wire side. 


+ Has a 4-pin configuration 


1094 (1033) 


+ PWR (mW)-Maximum power level in milli-watts @ 300Hz 
$ Meets FCC part 68 (hi-pot 1.5kV or 1.0kV). 


Fig. 7 - Surface Mt. 


UL1950 Third 
Addition 


Schematic A 


alg 


Schematic B 


Schematic C 


of for) 
#8 SIE 88 


+ TSL103SL must be mounted through a circuit board cutout .4” (10.16mm) x .33” (8.38mm) 
* Two required for conventional hybrid operation, the insertion loss does not include 3dB in 


hybrid balance network. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Schematic D 


a 


Wall Mount Transformers 2.1mm |.D. x 5.5mm O.D. Female/Right Angle Connector 


Specifications: + Cord Length: 1830 +150/-0.0mm(6ft) Size Ratings Digi-Key Price Each Tamura 
Min. + Output Receptacle: 2.1mm |.D. x 5.5mm O.D. x Code Volt. mA Part No. 1 40 25 100 | Part No. 
12.50mm Barrel length, Right Angle (molded) Female DC Output 
Barrel Connector/Nickel Plated + Load Regulation: None 
+ Electrical Specifications: Input-AC 120V +10%, 60Hz : sine an eee se oar eee ee SOhEE100 
20202 operating Temperate 10 10 ae 4 1.75A_| MT7161-ND 1230 10.45 9.22 _7.99_| 830AS03175 
Polarity age Temperature: -20°C to +85°C + Humidity: 0 to 95% ~ z - 7 - “ 
O-e-—® without condensation + Withstand Voltage: 1000Vrms 1 1 250 MT7135-ND 5.17 4.73 3.87 3.36 | 212AS04025 
Barrel Center minute @input to output + Safety Agencies: UL and cUL 2 4.5VDC 700 MT7136-ND 6.31 5.78 4.73 4.10 318AS04070 
File No. E218172 3 1A MT7137-ND 835 7.68 628 5.43 | 420AS04100 
4 1.5A MT7162-ND 13.06 11.10 9.80 8.49 | 830AS04150 
Size Dimensions mm (Inch) Taniura 1 200 MT7138-ND 5.19 4.76 3.90 3.38 | 212AS06020 
Code A B c Series 2 vb 500 MT7139-ND 6.09 559 457 3.96 | 318AS06050 
1__[ 35.50+#1.0 (1.398+0.039) | 63.50+1.0 (2.50+0.039) | 40.00+1.0 (1.575+0.039) | 212AS : ‘otk eS al pats eae 2 erates 
43.00+1.0 (1.69+0.039) _| 70.00+1.0 (2.756+0.039) | 46.00+1.0 (1.811+0.039) | 318AS ; ae vee S07) “aks dBi = Serene 
3 46.50+1.0 (1.8340.039) | 72.00+1.0 (2.835+0.039) | 52.00+1.0 (2.047+0.039) | 420AS > _ Rao Sid. 66d die —s90-1| staAsooods 
4 52.50+1.0 (2.067+0.039) | 91.00+1.0 (3.58+0.039) 58.00+1.0 (2.28+0.039) 830AS 3 9vpc 600 MT7143-ND 715 658 538 465 | 420AS09060 
5 62.00 (2.441)NOM 103.00 (4.055) 62.00 (2.441) 835AS 4 1A MT7164-ND 11.16 9.48 8.37 7.25 | 830AS09100 
5 1.4 MT7144-ND 15.16 13.92 11.39 9.86 | 835AS09140 
Size | Ratings Price Each Tamura 1 100 MT7145-ND 5.14 4.73 3.87 3.34 | 212AS12010 
Code Volt. mA 1 10 25 100 _| Part No. 2 300 MT7146-ND 5.99 5.50 4.50 3.89 | 318AS12030 
AC Output 3 12VDC 500 MT7147-ND 7.37 6.77 5.54 4.79 | 420AS12050 
1 125 MT7117-ND 5.14 4.38 3.58 3.34 | 212AS12012 4 800 MT7165-ND 11.22 9.53 8.41 7.29 | 830AS12080 
S lino | ee Sh GS Le ae [eaiemie | |e ma _| ren 2991201 1002 _se7_| seston 
4 1A MT7166-ND 974 828 7.31 6.33 | 830AS12100 7 ae ae es as oe a mee Signs iene 
5 1.5A MT7120-ND 12.34 11.33 9.27 8.02_| 835AS12150 : : E 4 : 
Fi 100 MT7{21-ND rr 438358352 | 212A816010 3 15VDC 400 MT7151-ND 744 682 558 4.72 | 420AS15040 
2 300 MT7122-ND 545 504 412 354 | 3184816030 4 700 MT7167-ND 10.79 917 8.09 7.02 | 830AS15070 
3 16VAC 560 MT7123-ND 651 597 489 3.54 | 420AS16056 5 800 MITAS2:ND 13.26 12.16 _9.95 _8.62_| 835AS15080 
4 900 MT7168-ND 970 824 7.27 6.30 | 830AS16090 1 60 MT7153-ND 5.22 4.79 3.92 3.10 | 212AS18006 
5 1.1254 | MT7124-ND 12.36 11.33 -9.27_—7.28_| 835AS16112 2 200 MT7154-ND 619 5.70 466 4.02 | 3184818020 
1 75 MT7125-ND 477 438 358 3.10 | 212AS20007 3 18VDC 350 MT7155-ND 786 7.21 5.90 4.46 | 420AS18035 
2 225 MT7126-ND 5.46 5.04 412 3.55 | 318AS20022 4 600 MT7169-ND 10.96 9.31 8.22 7.12 | 830AS18060 
3 20VAC 450 MT7127-ND 6.51 5.97 4.89 3.55 | 420AS20045 5 700 MT7156-ND 13.38 12.27 10.04 8.70 _| 835AS18070 
4 800 MT7170-ND 980 833 7.35 6.37 | 830AS20080 1 50 MT7157-ND 543. 4.98 4.08 3.10 | 212AS24005 
5 900 MT7128-ND 12.36 11.33: 9.27__—7.31_| 835AS20090 2 150 MT7158-ND 610 559 457 396 | 318AS24015 
1 60 MT7129-ND 4.76 4.38 3.58 3.10 | 212AS24006 3 24VDC 250 MT7159-ND 835 666 545 5.43 | 420AS24025 
2 200 MI7130:ND 5.47 6.04 4.12 3.55 | 318A824020 4 450 MT7171-ND 10.30 876 7.73 670 | 830AS24045 
3 24VAC 375 MT7131-ND 8.07 597 489 4.34 | 420AS24037 5 500 MT7160-ND 1257 1153 943 817 | a3sAso4oso 
4 700 MT7172-ND 974 828 7.30 6.33 | 830AS24070 : : : if 
5 750 MT7132-ND 12.36 11.33 9.27 7.31 835AS24075 Note: Output voltage shown is at full load current. 
AC-AC Wall Encapsulated SCR and 
. . 
Plug-In Transformers Triac Trigger Transformers 
a Designed for isolation in half and full wave SCR or TRIAC control circuits. Pass 2600V rms dielectric 
Screw Terminal Type - breakdown testing. 
120VAC, 60Hz — 
° 
Features: 968 


+ UL Class II Xfmrs-UL 1310 Listed + Thermal 


+ Material: Black ABS resin/UL 94-VO + Screw terminal, 4 each, #6-32 


| overload protection 


600 (24.6) 


Rated Output Digi-Key Price Each Tamura 24 246 
Volts AC mA AC Part No. 1 10 25 Part No. A i 
10.0 1200 | MT7101-ND 11.77 10.46 8.90 | 820A0060-03 Schematic’ Schematic 2 
10.0 2000 MT7109-ND 13.75 12.22 10.39 830A0060-03 
12.0 1000 MT7102-ND 11.77 10.46 8.90 820A0061-03 Sche- | Turns Primary E.T. 
12.0 1600 MT7110-ND 13.75 12.22 10.39 820A0061-03 matic Ratio mH V uSec Digi-Key Price Each Tamura 
14.0 850 MT7103-ND 11.77 10.46 8.90 820A0062-03 No. (min.) (min.) Part No. 1 10 25 Part No. 
14.0 1430 MT7111-ND 13.75 12.22 10.39 830A0062-03 1 1.0 90 MT4301-ND 73.70 12.18. 10.36 | STT-101 
16.0 750 MT7104-ND 11.77 10.46 8.90 820A0063-03 1 5.0 200 MT4302-ND 13.70 12.18 10.36 STT-102 
16.0 1250 MT7112-ND 13.05 11.60 9.86 830A0063-03 1 10.0 280 MT4303-ND. 13.70 12.18 10.36 STT-103 
18.0 650 MT7105-ND T1772 10.46 8.90 820A0064-03 2 1:0 90 MT4304-ND. 15.28 13.58 11.55 STT-104 
18.0 1110 MT7113-ND 13.05 11.60 9.86 830A0064-03 2 5.0 200 MT4305-ND 15.28 13.58 11.55 STT-105 
20.0 600 MT7106-ND 11.77 10.46 8.90 820A0065-03 2 10.0 280 MT4306-ND. 15.28 13.58 11.55 STT-106 
20.0 1000 MT7114-ND 13.05 11.60 9.86 830A0065-03 1 1.0 90 MT4307-ND. 13.70 12.18 10.36 STT-107 
22.0 550 MT7107-ND TAZ 10.46 8.90 820A0066-03 1 5.0 200 MT4308-ND 13.70 12.18 10.36 STT-108 
22.0 900 MT7115-ND 13.05 11.60 9.86 830A0066-03 1 10.0 280 MT4309-ND 13.70 12.18 10.36 STT-109 
24.0 500 MT7108-ND TATE 10.46 8.90 820A0067-03 2 1.0 90 MT4310-ND 15.28 13.58 11.55 STT-110 
24.0 830 MT7116-ND 13.05 11.60 9.86 830A0067-03 2 5.0 200 MT4311-ND 15.28 13.58 11.55 STT-111 
Note: Output voltage shown is at full load current. 2 10.0 280 MT4312-ND 15.28 13.58 11.55_| STT-112 


Encapsulated Pulse Transformers Isolation and Data Interface 


Specifications: » Average Power Rating (40°C Rise): 500mW - Dissipation Rating: 150mW + Peak Pulse Voltage: 100V - Dielectric Strength: DCS00V 
1 minute + Insulation Resistance: DC500V 10000MQ min. 


Primary Primary Rise Pin Out Turns Ratio 

Inductance | ET Product Time (45%) Price Each Tamura 

mH (min.)* | VuS(min.) | ns (max.) Primary Secondary | Tertiary | Pri: Sec: Ter 1 10 25 Part No. 
5.00 25.0 10.5 42 3,4 5,6 1 i MT4201-ND 3.60 3.20 2.72 | G500 
2.00 16.0 8.2 1,2 3, Fi 1 Ha MT4202-ND 3.24 2.88 2.45 | G501 
0.50 8.5 5.3 12 3,4 5,6 1 1 MT4203-ND 2.88 2.56 2.18 | G502 
0.20 5.0 4.2 1,2 3,4 5,6 Tee MT4204-ND 2.70 2.40 2.04 | G503 
0.05 5.2 5.6 Wi2 3,4 5,6 i a esa) MT4205-ND 2.70 2.40 2.04 | G504 
5.00 25.0 16.0 1,2 3,4 5,6 2031 MT4210-ND 4.14 3.68 3.13 | G505 -40(10.2) 
2.00 16.0 11.0 1,2 3,4 5,6 2 1 MT4211-ND 3.60 3.20 2.72 | G506 >| 
0.50 8.5 5.6 12 3,4 5,6 24 ei MT4212-ND 3.06 2.72 2.32 | G507 ° 
2.00 16.0 8.2 1, 3ct, 5 2, 4ct, 6 — tet: 1ct MT4207-ND 3.24 2.88 2.45 | G508 
0.50 8.5 5.3 1, 3ct, 5 2, 4ct, 6 =. ict: ict MT4208-ND 2.88 2.56 2.18 | G509 
2.00 16.0 11.0 1, 3ct, 5 2, 4ct, 6 = 2ct : 1ct MT4213-ND 3.24 2.88 2.45 | G512 (Bottom 
1.20 10.0 5.3 1,2 3,4 5,6 fds MT4206-ND 3.24 2.88 2.45 | G513 
0.20 5.0 3.2 1, 3ct, 5 2, Act, 6 = 2ct : 1ct MT4214-ND 2.70 2.40 2.04 | G515 
0.50 8.5 5.6 1,2 3,4 = At3! MT4209-ND 2.70 2.40 2.04 | G516 


* Primary Inductance is typical primary open circuit inductance. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 1095 


‘mua pumPacs transformer UL File #€122978 | PC Mount, Low Profile 115/230V, 
50/60 Hz Dual Primary 


Low Magnetic strayfield emissions, higher efficiency, reduced _1.6-25VA - Blind insert M4 X 6 threads, 


nn AVEO “Mini” Toroidal ww | Toroidal Transformer 


ery 


Wire Leaded 115/230VAC, 50/60 Hz Dual Primary 


Lower strayfield, higher efficiency, reduced “standby” current and reduced weight. “standby” current, reduced weight, fully encapsulated durable body 1.0 x 0.5mm pins 

+ Safety standard certification (UL 506) + UL certifications to +40°C (1.6VA-25VA) + Hipot testing at 4000V formation. 35-50VA - Me wnrouh inal ine 

between primary and secondary + Safety standard certification (UL 506, UL 1950, UL File E122978, 5.54 1 at 

Ambient operating temperature: +60°C maximum. Insulation system recognized for Class A (105°C) and E138299) +» VDE 0805, IEC 950, EN 60950 + UL and VDE : PRI SEC "7 

meets all requirements of Class E (125°C). certifications to +40°C (1.6VA-25VA) + Hipot testing at 4000V 5.08 a rc: 5.08 
Epoxy potted center with Primary Secondary between primary and secondary (VDE0550) »* Maximum ambient 5 fe) 12 


through hole for M4 Bolt 


temperature of +60°C for 1.6VA-25VA, +40°C for 35VA and 50VA “T cr 


Yellow cl [ Green models 5.08] 14 [5.08 
Recognized for insulation Class A (105°C) and Pah As 
Black Red meets al requirements of Class E on oAL ond Raven ae 
Red aK Brown : 
é | | Dimensions Pin Max. Secondary Range 
Vielgt Blue (Pin Length 5mm) | Pattern | Weight | Reg. Excitation] 230V Reg. 230V 
Power LxWxH XY Total /AV/Sec} At | Eff. | Current | Fuse* AV/Sec) At | Eff. | Fuse* 
; Max. Secondary Range VA mm mm | gt | % [°c] %| mA | mA [val % [°c] % | ma 
Dimensions Weight Reg. No | 230V Reg. 230V 
Power | ODxIDxH Total | AV/Sec | At | Eff. | Load | Fuse* AViSec | At | Eff. | Fuse* 1.6 |99.6x39.6x185) 95.56 | 82 | 29 | 10| 7| 10 32_|20| 60 | 30/60| 32 
VA mm gr % °C | % | mA | mA | VA | % [°C | % | mA 3.2 | 44.7x44.7x19.5| 40.64 | 110 | 43 | 20) 70| 15 32. |37| 80 | 40|50 | 50 
Hee | ore OKO [a FT LEAOE ote | UL lt eee! ee! | BODE [5001/2601 sae 5.0 |49.7x497x195| 45.72| 144 | 40 |29| 68] 20 | 50 [55] 80 |40/50| 63 
3.2 42.0x7.0x 17.5 89 4 20 | 70 | 15 32. | 3.7 80 40 | 50] 50 
5.0 47.0x6.0x 18,0 115 45 29 | 70 2 50 | 55 80 40 | 501 63 7.0 | 49.7x 49.7 x 23.1] 45.72 174 34 =| 25) 74 3.0 63 |7.5| 70 40 | 60 | 80 
7.0 47.0x6.0x 21.5 145 34 25 | 74 3 63 | 75 70 40 | 60! 80 10.0 | 55.0 x 55.0 x 26.0} 50.80 | 252 20 | 24} 82 3.0 80 |12.0; 60 | 45) 60 | 100 
10.0 53.5 x 6.8 x 23.5 216 20 24 | 82 3 80 12 60 45 | 60 | 100 15.0 | 60.0 x 60.0 x 26.3} 55.88 304 23 «| 27) 80 4.0 100 {16.0} 60 40 | 65 | 125 
pe ze xo ae = 2 z a ‘ i GE is 26022 740. 26: | 125 25.0 | 60.0x60.0x37.5| 55.88] 435 | 19 [28/83] 50 | 160 (—| — |—/—| — 
. .0 x 13.8 x 34. = — |-|-| — 
35.0 72.0x17.0x 33.5 453 177 31 | 85 7 200 35.0 | 72.0 x 72.0 x 37.5] 66.04 525 17.7 | 31) 81 7.0 200 |—| — |-—/—]|— 
50.0 | 78.0x22.5x35.0 | 670 15513018618 1318 |=) = To=)o7T= 50.0 | 82.4x82.4x375| 76.02 | 685 | 155 | 30) 86| 80 on 
* Recommend Slo-Blo. Double the fuse current for 120 volt operation. * Recommend Slo-Blo. Double the fuse current for 120 volt operation. 
Power| Parallel Series Digi-Key Price Each Amveco Power | Parallel Series Digi-Key Price Each Amveco 
VA VAC@A VCT@A Part No. 1 10 25 50 | Part No. VA VAC @A VCT@A | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
7 @ .228 14@.114 TE62000-ND 13.68 12.16 10.64 9.73] 62000 7 @ .228 14@.114 | TE70000-ND 9.34 8.30 7.27 6.64 70000 
9@ 178 18 @ .089 TE62001-ND 13.68 12.16 10.64 9.73] 62001 9@.178 18 @ .089 | TE70001-ND 9.34 8.30 7.27 6.64 70001 
16 12 @ 134 24 @ .067 TE62002-ND 13.68 12.16 10.64 9.73] 62002 16 12 @ 134 24 @ .067 | TE70002-ND 9.34 8.30 7.27 6.64 70002 
: 15 @ .106 30 @ .053 TE62003-ND 13.68 12.16 10.64 9.73] 62003 15 @ .106 30 @ .053 | TE70003-ND 9.34 8.30 7.27 6.64 70003 
18 @ .088 36 @ .044 TE62004-ND 13.68 12.16 10.64 9.73) 62004 18 @ .088 36 @ .044 | TE70004-ND 9.34 8.30 7.27 6.64 70004 
22 @ .072 44 @ .036 TE62005-ND 13.68 12.16 10.64 9.73 | 62005 22 @ .072 44 @ .036 | TE70005-ND 9.34 8.30 7.27 6.64 70005 
7 @ 458 14 @ .229 TE62010-ND 13.68 12.16 10.64 9.73] 62010 7 @ 458 14 @ .229 | TE70010-ND 10.76 9.56 8.37 7.65 70010 
9 @ .356 18 @ .178 TE62011-ND 13.68 12.16 10.64 9.73] 62011 9 @ .356 18 @ .178 | TE70011-ND 10.76 9.56 8.37 7.65 70011 
3.2 12 @ .266 24 @ .133 TE62012-ND 13.68 12.16 10.64 9.73] 62012 3.2 12 @ .266 24 @ .133 | TE70012-ND 10.76 9.56 8.37 7.65 70012 
15 @ .214 30 @ .107 TE62013-ND 13.68 12.16 10.64 9.73] 62013 15 @ .214 30 @ .107 | TE70013-ND 10.76 9.56 8.37 7.65 70013 
18 @ .178 36 @ .089 TE62014-ND 13.68 12.16 10.64 9.73) 62014 18 @ 178 36 @ .089 | TE70014-ND 10.76 9.56 8.37 7.65 70014 
22 @ .146 44 @ .073 TE62015-ND 13.68 12.16 10.64 9.73 | 62015 22 @ .146 44@ .073 | TE70015-ND 10.76 9.56 8.37 7.65 70015 
7@.714 14 @ .357 TE62020-ND 13.68 12.16 10.64 9.73] 62020 7@ 714 14 @ .357 | TE70020-ND 11.41 10.14 8.88 8.12 70020 
9 @ .556 18 @ .278 TE62021-ND 13.68 12.16 10.64 9.73] 62021 9 @ .556 18 @ .278 | TE70021-ND 11.41 10.14 8.88 8.12 70021 
5.0 12 @ 416 24 @ .208 TE62022-ND 13.68 12.16 10.64 9.73] 62022 5.0 12 @ 416 24 @ .208 | TE70022-ND 11.41 10.14 8.88 8.12 70022 
15 @ .334 30 @ .167 TE62023-ND 13.68 12.16 10.64 9.73] 62023 15 @ .334 30 @ .167 | TE70023-ND 11.41 10.14 8.88 8.12 70023 
18 @ .278 36 @ .139 TE62024-ND 13.68 12.16 10.64 9.73) 62024 18 @ .278 36 @ .139 | TE70024-ND 11.414 10.14 8.88 8.12 70024 
22 @ .228 44 @ 114 TE62025-ND 13.68 12.16 10.64 9.73 | 62025 22 @ .228 44@.114 | TE70025-ND 11.41 10.14 8.88 8.12 70025 
7@1.0 14 @ .500 TE62030-ND 14.24 12.66 11.08 10.13] 62030 7@10 14@ .500 | TE70030-ND 12.87 11.44 10.01 9.16 70030 
9@.778 18 @ .389 TE62031-ND 14.24 12.66 11.08 10.13] 62031 9@ 778 18 @ .389 | TE70031-ND 12.87 11.44 10.01 9.16 70031 
70 12 @ .584 24 @ .292 TE62032-ND 14.24 12.66 11.08 10.13] 62032 7.0 12 @ 584 24 @ .292 | TE70032-ND 12.87 11.44 10.01 9.16 70032 
15 @ .466 30 @ .233 TE62033-ND 14.24 12.66 11.08 10.13] 62033 15 @ .466 30 @ .233 | TE70033-ND 12.87 11.44 10.01 9.16 70033 
18 @ .388 36 @ .194 TE62034-ND 14.24 12.66 11.08 10.13] 62034 18 @ .388 36 @ .194 | TE70034-ND 12.87 11.44 10.01 9.16 70034 
22 @ .318 44 @ 159 TE62035-ND 14.24 12.66 11.08 10.13 | 62035 22 @ .318 44@ .159 | TE70035-ND 12.87 11.44 10.01 9.16 70035 
7 @ 1.428 14@.714 TE62040-ND 15.48 13.76 12.04 11.01] 62040 7 @ 1.428 14@.714 | TE70040-ND 14.45 12.84 11.24 10.28 70040 
9@1112 | 18@.556 | TE62041-ND 15.48 13.76 12.04 11.01] 62041 9@1.112 | 18@.556 | TE70041-ND 14.45 12.84 11.24 10.28 | 70041 
10.0 12 @ .834 24@ 417 TE62042-ND 15.48 13.76 12.04 11.01] 62042 10.0 12 @ 834 24@ .417 | TE70042-ND 14.45 12.84 11.24 10.28 70042 
15 @ .666 30 @ .333 TE62043-ND 15.48 13.76 12.04 11.01] 62043 15 @ .666 30 @ 333 | TE70043-ND 1445 12.84 11.24 10.28 70043 
18 @ .556 36 @ .278 TE62044-ND 15.48 13.76 12.04 11.01 | 62044 18 @ .556 36 @ .278 | TE70044-ND 14.45 12.84 11.24 10.28 70044 
22 @ .454 44 @ .227 TE62045-ND 15.48 13.76 12.04 11.01 | 62045 22 @ .454 44 @ .227 | TE70045-ND 14.45 12.84 11.24 10.28 70045 
7@ 2.142 14@ 1.071 TE62050-ND 16.25 14.44 12.64 11.56] 62050 7@2.142 | 14@ 1.071 | TE70050-ND 16.22 1442 12.62 11.54 70050 
9 @ 1.666 18 @ .833 TE62051-ND 16.25 14.44 12.64 11.56] 62051 9 @ 1.666 18 @ .833 | TE70051-ND 16.22 1442 12.62 11.54 70051 
15.0 12 @ 1.250 24 @ 625 TE62052-ND 16.25 14.44 12.64 11.56] 62052 15.0 12 @ 1.250 | 24@.625 | TE70052-ND 16.22 1442 1262 11.54 70052 
15 @ 1.000 30 @ .500 TE62053-ND 16.25 14.44 12.64 11.56] 62053 15@ 1.000 | 30@.500 | TE70053-ND 16.22 14.42 12.62 11.54 70053 
18 @ .834 36 @ 417 TE62054-ND 16.25 14.44 12.64 11.56) 62054 18 @ .834 36 @ .417 | TE70054-ND 16.22 1442 1262 11.54 70054 
22 @ .682 44 @ 341 TE62055-ND 16.25 14.44 12.64 11.56 | 62055 22 @ .682 44 @ .341 | TE70055-ND 16.22 14.42 12.62 11.54 70055 
7@3.570 | 14@1.785 | TE62060-ND 16.25 14.44 12.64 11.56] 62060 7@3.570 | 14@ 1.785 | TE70060-ND 18.23 16.20 14.18 12.96 | 70060 
9@2.754 | 18@1.377 | TE62061-ND 16.25 1444 12.64 11.56] 62061 9 @ 2.754 | 18 @ 1.377 | TE70061-ND 18.23 16.20 14.18 12.96 | 70061 
o5.9 | 12@2.082 | 24@1.041 | TE62062-ND 16.25 14.44 12.64 11.56] 62062 oso | 12@ 2.082 | 24@ 1.041 | TE70062-ND 18.23 16.20 14.18 12.96 | 70062 
15@ 1.664 | 30@.832 | TE62063-ND 16.25 14.44 12.64 11.56] 62063 15 @ 1.664 | 30 @.832 | TE70063-ND 18.23 16.20 14.18 12.96 | 70063 
18@ 1.388 | 36@.694 | TE62064-ND 16.25 14.44 12.64 11.56] 62064 18 @ 1.388 | 36 @.694 | TE70064-ND 18.23 16.20 14.18 12.96 | 70064 
22 @ 1.136 44 @ 568 TE62065-ND 16.25 14.44 12.64 11.56 | 62065 22 @ 1.136 | 44@.568 | TE70065-ND 18.23 16.20 14.18 12.96 70065 
7 @ 5.000 14@2.500 | TE62070-ND 16.83 14.96 13.09 11.97] 62070 7@5.000 | 14@ 2.500 | TE70070-ND 22.34 19.86 17.38 15.89 70070 
9 @ 3.888 18 @ 1.944 | TE62071-ND 16.83 14.96 13.09 11.97] 62071 9@ 3.888 | 18 @ 1.944 | TE70071-ND 22.34 19.86 17.38 15.89 70071 
35.0 12@2.916 | 24@1.458 | TE62072-ND 16.83 14.96 13.09 11.97] 62072 35.0 12 @ 2.916 | 24 @ 1.458 | TE70072-ND 22.34 19.86 17.38 15.89 70072 
15 @ 2.332 | 30@1.166 | TE62073-ND 16.83 14.96 13.09 11.97] 62073 15 @ 2.332 | 30 @ 1.166 | TE70073-ND 22.34 19.86 17.38 15.89 70073 
18 @ 1.944 36 @ .972 TE62074-ND 16.83 14.96 13.09 11.97) 62074 18 @ 1.944 | 36 @.972 | TE70074-ND 22.34 19.86 17.38 15.89 70074 
22 @ 1.590 44 @ .795 TE62075-ND 16.83 14.96 13.09 11.97 | 62075 22 @ 1.590 | 44@.795 | TE70075-ND 22.34 19.86 17.38 15.89 70075 
7@7.142 | 14@3.571 | TE62080-ND 18.83 16.74 14.65 13.40] 62080 7@7.142 | 14@3.571 | TE70080-ND 27.65 24.58 21.51 19.67 | 70080 
9@5.554 | 18@2.777 | TE62081-ND 18.83 16.74 14.65 13.40] 62081 9@5.554 | 18@2777 | TE70081-ND 27.65 24.58 21.51 19.67 | 70081 
50.0 | 12@ 4166 | 24@ 2.083 | TE62082-ND 18.83 16.74 14.65 13.40] 62082 50.0 | 12@4.166 | 24@ 2.083 | TE70082-ND 27.65 24.58 21.51 19.67 | 70082 
15 @ 3.332 | 30@1.666 | TE62083-ND 18.83 16.74 14.65 13.40] 62083 15 @ 3.332 | 30 @ 1.666 | TE70083-ND 27.65 24.58 21.51 19.67 70083 
18 @ 2.776 | 36@1.388 | TE62084-ND 18.83 16.74 14.65 13.40 | 62084 18 @ 2.776 | 36 @ 1.388 | TE70084-ND 27.65 24.58 21.51 19.67 70084 
22 @ 2.272 | 44@1.136 | TE62085-ND 18.83 16.74 14.65 13.40] 62085 22 @ 2.272 | 44@ 1.136 | TE70085-ND 27.65 24.58 21.51 19.67 70085 
Note: To obtain output voltage, load current must be met. Note: To obtain output voltage, load current must be met. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1096 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


WIAMVECO Medical Grade Power and Isolation Transformers 


TOROIDAL POWER PRODUCTS oA @ 
whekey che Features: Nominal | Secondary | Secondary 
+ Lifetime warranty Power Current @ Current @ Digi-Key Price Each Amveco 
Rubber gasket * Quad Primaries: 100V, 120V, 220V, 240V - 50/60Hz VA 120VAC (A) | 240VAC (A) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
+ Disk mounting hardware: metal disk, (2) rubber 
gaskets 100 0.83 0.42 TE0100DS-ND 144.00 128.00 112.00 102.40 | MT0100DS 
* UL 544, UL 2601, IEC 601, CSA 22.2 No. 601.1 230 1.92 0.96 TE0230DS-ND 168.75 150.00 131.25 120.00 | MT0230DS 
* 10” color coded wire leads 
400 3.33 1.67 TE0400DS-ND 180.00 160.00 140.00 128.00 | MTO400DS 
sarily eae ‘Heiak 600 5.00 2.50 TEO600DS-ND 216.00 192.00 168.00 153.60 | MTO600DS 
i SS ight 
Rubber gasket (VA). in). (lb) 750 6.25 3.12 TEO750DS-ND 220.50 196.00 171.50 156.80 | MTO7S50DS 
ov Black__ Green gy op aooe4 ao 1000 8.33 4.16 TE1000DS-ND 267.75 238.00 208.25 190.40 | MT1000DS 
Brinheny 1 Wee Secondary! 400 Beno e 8 1500 12.5 6.25 TE1500DS-ND 348.75 310.00 271.25 248.00 | MT1500DS 
1o0v Brown Red yo0y 0 X 2. 
y20v Red Brown gy a ees 13 2000 16.6 8.33 TE2000DS-ND 411.75 366.00 320.25 292.80 | MT2000DS 
ie) . .6 x 3. 
oy ee HIE Secondary 2 1000 eo eas 20 2500 20.8 10.4 TE2500DS-ND 445.50 396.00 346.50 316.80 | MT2500DS 
Primary 2 w/tap Blue jo9y : 
toov Yellow 1500 8.2 x 4.0 28 3000 25.0 12.5 TE3000DS-ND 472.50 420.00 367.50 336.00 | MT3000DS 
Blue 2000 9.1x4.4 35 
tN 2500 9.4x4.5 39 Bora ae ask ; ; ; 
Green/Yellow 3000 10.0 x 43 47 Note: Multiple primaries must be connected in series or parallel, if assistance is needed please contact Digi-Key Technical 
Shield 0.005 thick department for additional hook-up information. 
International Toroidal Power Nom. Secondary Ratings 
Power Parallel Series Digi-Key Price Each Amveco 
Transformers VA VAC @A VCT@A Part No. 1 10 25 50 Part No. 
Paes 9@ 10.6 18 @ 5.30 TE50952009-ND 84.49 75.10 65.72 60.08 | AA50952-009 
‘eatures: 
baie 95 12 @7.80 24 @ 3.90 TE50952012-ND 85.50 76.00 66.50 60.80 | AA50952-012 
+ Lifetime warranty ow qi) 
«2x 117V/50-60H2 primaries 22 @ 4.40 44 @ 2.20 TE50952022-ND 86.06 76.50 66.94 61.20 | AA50952-022 
* Class A (105°C) , 18 @7.80 36 @ 3.90 TE51402018-ND 86.63 77.00 67.38 61.60 | AA51402-018 
+ Disk mounting hardware: metal disk, (2) rubber gaskets 
3:10" colorecded wite leads 440 22 @ 6.40 44 @ 3.20 TE51402022-ND 88.88 79.00 69.13 63.20 | AA51402-022 
24 @ 5.80 48 @ 2.90 TE51402024-ND 88.88 79.00 69.13 63.20 | AA51402-024 
Metal disk 117 @ 1.20 234 @ 0.60 TE51402117-ND 96.75 86.00 75.25 68.80 | AA51402-117 
Hubber gasket — Gian {95 15 @ 12.40 30 @ 6.20 TE51852015-ND 90.00 80.00 70.00 64.00 | AA51852-015 
Ov- 5 0 117 @ 1.60 234 @ 0.80 TE51852117-ND 100.13 89.00 77.88 71.20 | AA51852-117 
Primary 1 Secondary 1 
417y Red Red bi6 15 @ 16.00 30 @ 8.00 TE52402015-ND 97.31 86.50 75.69 69.20 | AA52402-015 
ov Orange _ Brown 117 @ 2.00 234 @ 1.00 TE52402117-ND 109.35 97.20 85.05 77.76 | AA52402-117 
Pinay Secondary ? 15 @ 20.00 30 @ 10.00 TE53002015-ND 97.88 87.00 76.13 69.60 | AA53002-015 
17 a 460 24 @ 12.40 48 @ 6.20 TE53002024-ND 97.88 87.00 76.13 69.60 | AA53002-024 
Rubber gasket 38 @ 7.80 76 @ 3.90 TE53002038-ND 104.63 93.00 81.38 74.40 | AA53002-038 
117 @ 2.60 234 @ 1.30 TE53002117-ND 101.81 90.50 79.19 72.40 | AA53002-117 
Nominal Diameter x 460 30 @ 15.40 60 @ 7.70 TE54602030-ND 126.56 112.50 98.44 90.00 | AA54602-030 
Power Thickness Weight Mounting 117 @ 4.00 234 @ 2.00 TE54602117-ND 128.81 114.50 100.19 91.60 | AA54602-117 
VA (In.) (Ib.) Hole Size 
24 @ 26.00 48 @ 13.00 TE56252024-ND 135.00 120.00 105.00 96.00 | AA56252-024 
> eats a2 ay 625 30 @ 20.80 60@10.40 | TE5S6252030-ND 135.00 120.00 105.00 96.00 | AAS6252-030 
10 Sak 2 uu 117 @ 5.40 234 @ 2.70 TE56252117-ND 142.88 127.00 111.13 101.60 | AA5S6252-117 
185 45x19 4 1/4" 
240 45x24 48 1/4" 24 @ 33.40 48 @ 16.70 TE58002024-ND 164.25 146.00 127.75 116.80 | AA58002-024 
300 46x26 5.7 1/4" 800 48 @ 16.40 96 @ 8.20 TE58002048-ND 164.25 146.00 127.75 116.80 | AA58002-048 
375 5.4 x 2.0 6.7 1/4" 117 @ 6.80 234 @ 3.40 TE58002117-ND 164.25 146.00 127.75 116.80 | AA5S8002-117 
460 5.4x 2.6 7.9 1/4" 
625 55x32 95 4)a" 24 @ 41.20 48 @ 20.60 TE59902024-ND 160.88 143.00 125.13 114.40 | AA59902-024 
800 6.4x27 123 5/16" 990 55 @ 18.00 110 @ 9.00 TE59902055-ND 166.50 148.00 129.50 118.40 | AA59902-055 
990 6.5 x 3.0 15.2 5/16" 117 @ 8.40 234 @ 4.20 TE59902117-ND 169.88 151.00 132.13 120.80 | AA59902-117 
Fi 
P pEAR ALLAN PC Mount - World Series™ Power Transformers Ww G 
OMPONENTS LLC. — 
6 12 VA Dimensions — Inch (mm) Pin Wt. 
Size H w D A B c Dim. Kg 
+ World Series dual bobbin construction 2 ‘6 2.5 | 1.125 (28.58) | 1.625 (41.28) | 1.3125 (33.34) | .200 (5.08) | .250 (6.35) | 1.000 (25.40) | .025 (.64) | .25 (.11) 
transformers meet U.S. & international + téiea0y aa lhe 5.0 | 1.375 (34.93) | 1.625 (41.28) | 1.3125 (33.34) | .200 (5.08) | .400 (10.16) | 1.000 (25.40) | .025 (.64) | .37 (.17) 
standards including CSA, IEC, VDE & UL re- 50/60 Hz 10.0 | 1.375 (34.98) | 1.875 (47.63) | 1.5625 (39.69) | .200 (5.08) | .400 (10.16) | 1.140 (28.96) | .031 (.79) | .53 (.24) 
quirements. 3 9 20.0 | 1.625 (41.28) | 2.25 (57.15) | 1.875 (47.63) |.400 (10.16) | .400 (10.16) | 1.460 (37.08) | .031 (.79) | .90 (.41) 
+ H-Pot Test: 4,000 VRMS allt 30.0 | 1.5625 (39.69) | 2.625 (66.68) | 2.1875 (55.56) |.550 (13.97) | .275 (6.98) | 1.680 (42.67) |.045 (1.14) |1.15 (.52) 
+ Primary: 115/230V, 50/60 Hz 1 7 56.0 | 1.8125 (46.04) | 3.000 (76.20) | 2.500 (63.50) |.600 (15.24) | .300 (7.62) | 1.900 (48.26) |.045 (1.14) |1.70 (.77) 
VA | Parallel | Series | Digi-Key Price Each PPC VA | Parallel | Series | Digi-Key Price Each PPC VA | Parallel | Series | Digi-Key Price Each PPC 
\(Size)| VAC @ A |VCT* @ A| Part No. 1 50 100 | Part No. ((Size)| VAC @ A |VCT* @ A| Part No. 1 50 100 | PartNo. (Size) VAC @ A |VCT* @ A| Part No. 1 50 100 | Part No. 
25] 5@05 | 10@0.25] 237-1060-ND 9.62 6.51 5.70| VPP10-250 | | 10.0) 8 @1.25 | 16 @0.62| 237-1055-ND 11.60 7.76 6.78 | VPP16-620 | | 30.0 |12 @2.50|24 @1.25] 237-1078-ND 16.22 11.08 9.69 | VPP24-1250] 
5.0| 5@1.0 | 10@05 | 237-1081-ND 10.36 7.04 6.16| VPP10-500 | | 20.0| 8@25 | 16 @1.25] 237-1069-ND 14.11 935 8.18 | VPP16-1250| | 56.0 |12 @4.66| 24 @2.33| 237-1092-ND 19.84 12.30 10.44 | VPP24-2330] 
10.0] 5@2.0 | 10@1.0 | 237-1053-ND 11.60 7.76 6.78| VPP10-1000] | 30.0) 8@38 | 16@1.9 | 237-1076-ND 16.22 11.08 9.69|VPP16-1900) | 25 ]14@o.18| 28 @0.09| 237-1065-ND 962 6.51 5.70 | VPP28-090 
20.0] 5@4.0 | 10@2.0 | 237-1067-ND 14.11 9.35 8.18] VPP10-2000) | 56.0| 8@7.0 | 16@3.5 | 237-1090-ND 19.84 12.30 10.44 | VPP16-3500] | 5.0 |14@0.36|28 @0.18] 237-1086-ND 10.36 7.04 6.16 | VPP28-180 
30.0} 5@6.0 | 10@3.0 | 237-1074-ND 1622 11.08 9.69) VPP10-3000! [55 |i9 @0.24|20@0.12| 237-1063.ND 962 651 5.70 | VPP20-120 | | 10.0|14@0.72|28 @0.36| 237-1058-ND 11.60 7.76 6.78 | VPP28-360 
56.0| 5@11.2| 10@5.6 | 237-1088-ND 19.84 12.90 10.44 | VPP10-5600| | 54/19 @05|20@025|237-1084-ND 10.36 7.04 6.16|vpP20-250 | | 20.0 |14@1.44/28@0.72) 237-1072-ND 14.11 9.35 8.18 | VPP28-720 
25|63@0.4| 12.6 @0.2| 237-1061-ND 962 6.51 5.70| VPP12-200 | | 10.0| 10@1.0 | 20@05 | 237-1056-ND 11.60 7.76 6.78 | VPP20-500 |_| 30.0 14 @2.12) 28 @1.06) 237-1079-ND 16.22 11.08 9.69 | VPP28-1060 
5.0| 6.3 @0.8|12.6 @0.4] 237-1082-ND 10.36 7.04 6.16| VPP12-400 | | 20.0|10@20]| 20@1.0 | 237-1070-ND 14.11 9.35 8.18 | VPP20-1000) | 56.0 | 14@4.0 | 28 @2.0 | 237-1094-ND 19.84 12.30 10.44 | VPP28-2000) 
10.0) 6.3 @1.6 | 12.6 @0.8} 237-1054-ND 11.60 7.76 6.78| VPP12-800 | | 30.0] 10@3.0 | 20@1.5 | 237-1077-ND 16.22 11.08 9.69 | VPP20-1500 2.5 |18 @0.14 | 36 @0.07 237-1066-ND 9.62 6.51 5.70 | VPP36-070 
20.0 | 6.3 @3.2| 12.6 @1.6| 237-1068-ND 14.11 9.35 8.18) VPP12-1600] | 56.0 | 10@5.6 | 20 @2.8 | 237-1091-ND 19.84 12.30 10.44 | VPP20-2800] 5.0 18 @0.28 | 36 @0.14| 237-1087-ND 10.36 7.04 6.16 | VPP36-140 
1075+ . 10.0 |18 @0.56 | 36 @0.28| 237-1059-ND 11.60 7.76 6.78 | VPP36-280 
30.0 63@48|126@24) 237-1075-ND 16.22 11.08 9.69] VPPI2-2400| [><] 15@02| 24@0.1|237-1064ND 962 651 5.70 | vPP24-100 @ @ 
-1089- . 20.0 |18 @1.12| 36 @0.56] 237-1073-ND 14.11 9.35 8.18 | VPP36-560 
56.0) 6.3 @88|126@4.4| 237-1089-ND 19.84 12.30 10.44 | VPP12-400) | 54 |19 @0.49|24@021|237-1085-ND 10.36 7.04 6.16 | VPP24-210 
: j : f , : 30.0 |18 @1.64| 36 @0.82] 237-1080-ND 16.22 11.08 9.69 | VPP36-820 
25) 8@03 | 16@0.15) 287-1062.ND 9.62 6.51 5.70) VPPI6-150 | | 10.0 /12@0.84) 24 @0.42| 237-1057-ND 11.60 7.76 678 | VPP24-420 | | cea lig @312|36@1.56| 237-1095-ND 19.84 1230 10.44 | VPP36-1560 
5.0| 8 @0.62 | 16 @0.31| 237-1083-ND 10.36 7.04 6.16] VPP16-310 | | 20.0 |12 @1.66] 24 @0.83] 237-1071-ND 14.11 9.35 8.18 | VPP24-830 ‘Cra Center Tap : : : - 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Data/Voice Coupling Transformers 


SPECIFICATIONS: Designed to meet FOC Part 68. 

Longitudinal Balance: (FO088.310): 60dB min. 200-1000 HZ, 45 dB mn. 1000-4000 HZ. 
Dielectric Strength: (FOC 68.304): 1500V. 

Freq. Range: Data/Voice = 300 - 3500 HZ, Data = 800 - 3500 HZ 


Schematic A 


Ty-305P 


Ty-307P, TY-310P 
TY-311P, TY-400P 
TY-301P, TY-303P 
Ty-402P 


Schematic B Schematic C Schematic E 


1 
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Audio PC Mount Transformers 


DESCRIPTION: 
Audio transformers are used in line matching, telephone coupling, pulse trigger and driver applications. 


SPECIFICATIONS: 
Freg. Response Ranges: 200 - 15,000Hz 


DC Unbal. 
Matching Impedance in Pri. Digi-Key Price Each PPC 
Fig. Pri. Sec. Max(mA) | Part No. 1 50 100 Part No. 
1 10,000 CT* 10,000 CT* 4Ma 237-1118-ND 3.89 2.54 2.16 TY-141P 
1 10,000 CT* 2,000 CT* 4Ma 237-1119-ND 3.89 2.54 2.16 Ty-142P 
1 15,000 CT* 15,000 CT* 4Ma 237-1120-ND 3.89 2.54 2.16 Ty-144P 
1 600 CT* 600 CT* 15 Ma 237-1121-ND 3.89 2.54 2.16 Ty-145P 
2 600 CT/150§ 600 CT/150§ _ 237-1122-ND 7.22 4.72 4.00 Ty-146P 
*CT =Center Tap § Split Winding 


Switchmode Transformers 
High Frequency Gate Drive 


DESCRIPTION: 

TRIAD gate drive transformers are used to isolate the control circuitry from the line- 
connected switches such as with power supplies. The windings are interleaved for the 
lowest possible practical leakage inductance. Maximum leakage Inductance: 2.5 YH. 
Features operating frequencies up to 200 kHz. 


easy tigt8) TECHNICAL NOTES: 
<x a + H-Pot tested: 3,750 VRMS. » Pin-out: Drive = Pins 1, 2. Gate = Pins 3, 6 and Dual 
Gate = Pins 3, 4; 5, 6. 
Max. Max. Turns Min. Digi-Key Price Each PPC 
DCR Gate | ET Product Ratio Inductance | Part No. 1 50 100 Part No. 
.350 Ohms | 540 VuSec 14 .680mH | 237-1111-ND 15.56 10.15 861 | GDE25-1 
- - .650 Ohms | 540 VuSec 144 .680 mH | 237-1112-ND* 1556 10.15 861 | GDE25-2 
Fi Sche- ra Impedance Weal reey Renee i ae Each ig ree © .350 Ohms | 840 VuSec 15:1 1.50mH | 237-1113-ND 1556 1015 861 | GDE25-3 
igs males IRM Sas (lula), [ec tel Cee OOB Eat: 650 Chms | 840VuSec | 1.5:1:1 1.50mH | 237-1114-NDY 1556 10.15 861 | GDE5-4 
Data/Voice Coupling Transformers .875 Ohms | 540 VuSec 1:1.5 -680 mH | 237-1115-ND = 15.56 10.15 861 | GDE25-5 
Fil Re eeee _ too | 15 |ea74ieND 1004 7144 606] TY-305P 1.75 Ohms | 540VpSec | 1:1.5:1.5 | .680mH | 237-1116-ND* 1556 10.15 8.61 | GDE25-6 
1_| B | 600Split__600 75 1.5 | 237-1129-ND 1094 7.14 6.06 |_TY-306P ; 
2 | a | 600 600 0 10 | 2371130-ND 641 4.18 3.55 TY-307P Dual Secondary Gate 
3¢| A | 600 600 0 10  |2374132ND. 5.56. 3.63. 3.08 | TY-311P 237-1117-ND (GDE25-KIT) - 6-piece kit (one of aCh).......cscecsesesesseeeseseseseseeteuesesesesesesteneieseseeees $88.89 
3 | c | 6oocr 6o0cr | 0 1.0 | 237-1127-ND 5.56 3.63»: 3.08 | TY-304P 
3 | A | 600 900 0 1.0 | 237-1124ND 556 363 3.08] TY-301P ‘ ‘ 
3 | A | 4000 600 0 1.0 | 237-1126-ND 5.56 -3.63__3.08 |_TY-303P Switch mode i Hig h Freq uency Inductors 
6t| A | 600 600 90 1.75 | 237-1183-ND 8.34 5.44 4.62 | TY-400P 
6 | c | eoocr _soocr’ | 90 | 1.75 | 237-1184ND 8.34 5.44 -4.62 | TY-401P Common Mode Inductors 
at | A | 600 600 90 1.75 | 237-1135-ND 689 450 382] TY-402P 
4 D_| 600 600 Split | 90 1.75 | 237-1136-ND 689 4.50 3.82 | _TY-403P DESAPTION: oc EN eau hs came cai ea eater 
- - . common ‘suppression | lors are us [0 eliminate noise common to INES. * I 
Data/Volce Dual Transformer Hybrids OSA recuirernents. » Constructed with UL rated 180°C materi, « Hi Pot Tested: 2.500 VMS a 
3 | E | 600(4w 600/600 | 0 80 | 237-1123-NDt 556 3.63 3.08 | TY-300P 
5 | E | 600(4w) 600/600 | 0 65 | 237-1125-NDt 8.33 5.44.__-4.62 | TY-302P 


*CT = Center Tap 


+ Four-pin configuration 


Two required for conventional hybrid operation, the insertion loss does not include 3B in hybrid balance network. 


MIL-T-27E Audio Transformers 


DESCRIPTION: The line of Red Spec audio transformers is designed and constructed to meet the rigid requirements of 
MIL-T-27E. 

SPECIFICATIONS: Freq. Response Ranges: 300 Hz to 150 kHz 

TECHNICAL NOTES: + HI-Pot Test: 1,000 VRMS * Working Voltage: 150 VDC 


Induct. Max DC Pin-Out 
mH Amps. | Resist. | Min. |Winding/Winding| Digi-Key Price Each PPC 
Pinout Fig. | min. R.M.S | (Ohms) | Leakage | ii} Part No. 1 50 100 | PartNo. 
“_— E-Core Inductors 
4,201.3 4.40} 5500 | .049 | 45.0pH 237-1210-ND 6.78 4.43 3.76| CME375-1 
1, 2CT, 3 6.90} 4.400 | .077 | 70.0pH 237-1211-ND 6.78 4.43 3.76] CME375-2 
2 10.9 | 3500 | .122 | 125.0uH 237-1212-ND 6.78 4.43 3.76] CME375-3 
178 | 2700 | .196 | 180.0uH 237-1213-ND 6.78 4.43 3.76] CME375-4 
1 | 286 | 2200 | .316 |300.0pH] 1&6 | 7&12]237-1214-ND 678 4.43 3.76] OME375-5 
DC Unbal. | Pin- 43.6 | 1.750 | .489 | 440.0pH 237-1215-ND 6.78 4.43 3.76| CME375-6 
Matching Impedance in Pri. | Out | Digi-Key Price Each PPC 70.3 | 1.380 | .785 | 720.0pH 237-1216-ND 6.78 4.43 3.76] CME375-7 
Pri. Sec. Max(mA) | # | Part No. 1 50 100 | Part No. 111.6 | 1.100 | 1.240 ] 1.1mH 237-1217-ND 6.78 4.43 3.76] CME375-8 
200,000 CT* 1,000 CP 00 3 1237-1137-ND 2129 13.90 11.79| SP-4 176.1 | 0.870 | 1.980 | 1.8mH 237-1218-ND 6.78 4.43 3.76| CME375-9 
10,000 CT* 2,000 CT* 1.0 3 |237-1141-ND 21.21 13.85 11.75 | SP-21 Encapsulated Toroidal Inductors 
1,000 50 30) 1 aii 17.25 11.26 9.55 | Spa 200] 750 | .020 | 25.0uH 237-1230-ND 4.78 312 265] QVT908-V1 
150 CT" 12 10.0 2 |237-1145-ND 15.51 10.13 8.59 | SP-42 
4.00 | 5.20 .040 | 45.0uH 237-1231-ND 4.78 312 265] CviT908-v2 
50 7,500 CT* 12 1.0 2 |237-1146-ND 1839 12.00 10.18 | SP-48 2 ao0'|' 350 120 | soo | 1&2} 3&4 |5574932ND 478 312 265| OMTo08-Va 
900 CT” 600 4.0 2 |237-1149-ND 19.12 12.47 10.58 | SP-51 : 4 : f : : : 
16.00 | 2.60 A 180.0uH 237-1233-ND 4.78 312 21 1T908-V4 
10,000 CT* 10,000 CT* 1.0 3 |237-1151-ND 16.93 11.05 9.38 | SP-66 oo e es OM 
600 CT’ 600 CT* 30 3 |237-1152-ND 1864 12.17 1032| SP-67 2.00 | 7.50 .020 | 25.0uH 237-1234-ND 4.78 3.12 265) CMT908-HI 
600 600 CT/150§ 3.0 4 |287-1154-ND 1856 12.11 10.28 | SP-69 3 4.00 | 5.20 040 | 45.0KH) 1 95 | gg4|237-1235ND 478 3.12 265 )| GMT908-H2 
600 600 30 1 |237-1155-ND 1748 1142 9.69 | SP-70 8.00 | 3.20 120 | 90.0uH 237-1236-ND 4.78 3.12 265) CMT908-H3 
= = Shield Only = —]237-4157-ND 276 1.80 1.53 | SP-310 16.00 | 2.60 160 | 180.0uH 237-1237-ND 4.78 3.12 265] CVIT908-H4 
*CT . 237-1219-ND (CMIE375-KIT) 9 piece kit - one of each E-Core Inductor Series CMIEB75............000eecseeeee eects neeeeeee $55.56 
Cie GaterTep. =. Split Sevonday 237-1238-ND (CMT908-KIT) 8 piece kit - one of each Encapsulated Toroidal Ind. Series OMT908 .......2.csscsscsseesesees $33.33 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PC Mount - Pack Power Transformers PC Mount - Split Pack™ Power Transformers 
+ Designed to meet the needs of low clearance PC board and solid state power designs. + Hi-Pot Test: 2,000 VRMS = Pri- * Split Pack split bobbin transformer for PC board applications. + Hi-Pot Test: 2,500 VRMS « Primary: 115/230V, 50/60 Hz 
mary: 115/230V, 50/60 Hz Class B UL Recognized, UL Fle 653148 + Glass B UL Recognized, UL Fle 53148 ges ‘ ~ 
ASS ' Ee 
<<. 
a NL ‘To, “05 <A 115/230V py i pee 
ss , j f | |, 94 50/60 Hz 
4 se 115/230 Wo, a oe a 
4 50/60 Hz PRI SEC : 
45-94 4 3 c A 4 8 
> 5 ed WwW *™ 8 PIN 
Nw A W 3° 7 
B VA Dimensions — Inch (mm) Wt. 
Size H w L A B c Lbs. (Kg) | 
a 1.1 | .9875 (23.81) | 1.125 (28.58) | 1.375 (34.93) | .250(6.35) | .250(6.35) | 1.20(30.48) | .17(.08) 
VA Dimensions — Inch (mm) | Wt 25 | 1.1875 (30.16) | 1.125 (28.58) | 1.375 (34.93) | .250(6.35) | .250(6.35) | 1.20(30.48) | .25(.11) 
Size H w E uy c Oz. (Gram) 6.0 | 1.3125 (33.34) | 1.3125 (33.34) | 1.625 (41.28) | .250(6.35) | .350(8.80) | 1.280 (32.51) | .44 (.20) 
25 | 0.650(1651) | 1.562(39.67) | 1.875(47.63) ] 1.600 (40.64) | 0.375(952) | 5(141.75) 12.0 | 1.4375 (36.51) | 1.5625 (39.69) | 1.875 (47.63) | .30(7.62) | .40(10.16) | 1.410(35.81) | .70(.32) 
6.0 | 0.875 (22.23) | 1.562(39.67) | 1.875(47.63) | 1.600 (40.64) | 0.375(952) | 7(198.44) 
12.0 | 1.062(26.97) | 2.000(50.80) | 2.500(63.50) | 2.000(50.80) | 0.500(12.70) | 11 (311.84) ; = ; 
VA Parallel Series Digi-Key Price Each PPC 
(Size) | VAC@A VcT*@A__| Part No. 1 50 100 | Part No. 
VA Parallel Series Digi-Key Price Each PPC 6.3 @0.18 126@0.09 | 237-1024-ND 8.71 5.51 4.73 | 812-090 
(Size)| VAC@A VcT'@A__| Part No. 1 50 LOOMS EEartiNo: 8@014 16@0.07 ‘| 237-1025-ND 871 551 473 | FS16-070 
5@05 10 @0.25 237-1008-ND 10.76 7.13 6.23 FP10-250 14 10@0.11 20 @0.055 237-1026-ND 8.71 5.51 4.73 | F820-055 
6.3@0.4 126@0.2 | 237-1009-ND 10.76 713 6.23 | FP12-200 12 @0.09 24@0.045 | 237-1028-ND 871 551 473 | F824-045 
8@03 16@0.15 | 237-1010-ND 10.76 713 6.23 | FP16-150 14 @0.08 28@0.04 | 287-1029-ND 871 551 473 | FS28-040 
25 | 10@0.25 20@0.125 | 237-1011-ND 10.76 713 6.23 | FP20-125 18 @0.06 36.@0.03___| 287-1030-ND 871 551 473 _| FS36-030 
12@02 24 @0.1 237-1012-ND 10.76 713 6.23 | FP24-100 5@05 10@0.25 ‘| 237-1031-ND 9.00 563 4.83 | FS10-250 
15@0.16 30@0.08 | _287-1013-ND 10.76 713 6.23 | FPGO-85 6.3@04 126@0.2 | 237-1032-ND 9.00 563 4.83 ‘| FS12-200 
17@0.15 34@0.075 | 237-1014-ND 10.76 713 6.23 | FPG4-75 8@03 16@0.15 | 237-1033-ND 9.00 563 4.83 ‘| FS16-150 
28 @0.09 56@0.045 | 237-1015-ND 10.76 713 6.23 | FP56-45 25 | 10@0.24 20@0.12 | 237-1034-ND 9.00 563 4.83 ‘| FS20-120 
5@12 10 @0.6 237-1016-ND 12.00 818 7.21 | FP10-600 ene ue palettes aoe ae ne ieee 
63@095 | 126@0.475 | 237-1017-ND 12.00 818 7.21 | FP12-475 iaeots seus (Ean aia Rea _ <a slipeeee 
8@075 16@0.375 | 237-1018-ND 12.00 818 7.21 | FP16-375 : : : : : 
go | 10@06 20@0.3 ‘| 237-1019-ND 1200 818 7.21 | FP20-300 n@te wes aoe 260" BOR. Dee eIb 
12@05 24@0.25 | 287-1020-ND 1200 818 = 7.21 | FP24-250 eoee. 26@05 eas ne a cs pote ica 
15@04 30@02 — | 287-1021-ND 1200 818 =—7.21_ | FP30-200 5@08 6@04 aa 960: B08 82 | IE 00 
17034 34@0.17 | 237-1022-ND 12.00 gia 721_'| FP88-170 60 | 10@06 20 @0.3 237-1041-ND 9.60 6.08 5.22 | FS20-300 
28 @0.2 56 @0.1 237-1023-ND 12.00 818 7.21 | FP56-100 12@05 24@0.25 = ae 9.60 608 5.22 | Fe24-250 
14@04 28 @0.2 237-1043-ND 9.60 608 5.22 | FS28-200 
5@24 10@1.2 237-1000-ND. 14.00 8.75 7.51 FP10-1200 18 @0.34 36 @0.17 237-1044-ND 9.60 6.08 5.22 FS36-170 
6.3@1.9 12.6@0.95 | 287-1001-ND 14.00 875 7.51 | FP12-950 5@24 10@12 SD 11.00 693.595 | FS10-1200 
8@15 16@0.75 | 28771002:ND. 14.00 875 751 | FP16-750 63 @20 126@1.0 | 237-1046-ND 11.00 6.93 5.95 | FS12-1000 
1290 | W@12 20 @06 PATE GIS AND) 14.00 8.75 791. || Fr20°600 8.0@16 16 @08 237-1047-ND 11.00 6.93 5.95 | FS16-800 
12@1.0 24@05 237-1004-ND 14.00 8.75 7.51 | FP24-500 120 | 10@12 20 @0.6 237-1048-ND 11.00 6.93 5.95 | FS20-600 
15@08 30@0.4 237-1005-ND 14.00 8.75 7.51 | FP30-400 12@1.0 24 @05 237-1050-ND 11.00 6.93 5.95 | FS24-500 
17 @0.68 34 @0.34 237-1006-ND 14.00 8.75 7.51 | FP34-340 14@0.84 28 @0.42 237-1051-ND 11.00 6.93 5.95 | FS28-420 
28 @0.4 56 @0.2 237-1007-ND 14.00 8.75 7.51 | FP56-200 18@07 36 @0.35 237-1052-ND 11.00 6.93 5.95 _ | FS36-350 
*CT = Center Tap *CT = Center Tap 


Toroidal Inductors 


DESCRIPTION: TRIAD toroidal inductors condition the output signal by leveling out the current 
waveform providing a more stable current supply. 


TECHNICAL NOTES: + Nominal inductance values are typically 10% higher than minimum 
rating. * Biased inductance measured at rated DC amps. 


Switchmode / High Frequency Inductors 
Rod Core Inductors 


DESCRIPTION: 


TRIAD high current rod core inductors provide cost effective energy 
storage. By conditioning the output signal, the inductor smoothes out the 


current waveform to provide a more stable current. These low cost Min. Induct. (uH) | Rated DC) Max. DCR} Dims. - Inch(mm) | Digi-Key Price Each PPC 
inductors are designed to be compatible with automated P.C.B. No Bias | AtBias | Amps | (mOhm) LxWxH Part No. 1 50 100 | Part No. 
instalation. 18.85 | 1272 | 28 | 448 237-1178-ND 1.96 1.28 1.09) AT44-1 
5 1475 | 982 | 34 | 30.7 | .625x.350x.700 | 287-1179-ND 196 1.28 1.09] AT4-2 
+ 15% Di Max. DC | _ Lead 1230 | 7.75 | 40 | 234 | (15.88x889x 17.78) | 237-1180-ND 196 1.28 1.09] AT44-3 
Induct. Rated Resist. Diameter | Digi-Key Price Each PPC Z 4 
Fig. WH cuiventil | amohimeyi inch (anit PartiNGS jl ey apal| Gain 806 | 522 | 48 | 159 237-1181-ND 1.96 1.28 1.09| AT44-4 
; 4740 | 29.00 | 28 | 789 237-1182-ND 231 1.51 1.28| AT50-1 
High\currant Rod Core inductors: 35.48 | 2377] 34 | 578 287-1183-ND 231 151 1.28| ATS0-2 
254 | 11.60A 5.50 | .050(1.27)| 237-1158ND 244 1.60 1.36] ARCH 27.16 | 1613 | 40 | 404 .700x.475x.750 | 237-1184-ND 231 1.51 1.28| AT50-3 
3.05 9.70A 7.30 | .045(1.14)| 237-1159-ND 244 1.60 1.36) ARCH2 21.65 | 1227 | 48 | 292 |(17.78x12.06x19.05)| 237-1185-ND 231 1.51 1.28] AT50-4 
, 3.60 8.10A 995 | .040(1.02)| 237-1160-ND 244 1.60 1.36) ARCH3 1676 | 950 | 57 | 200 237-1186-ND 231 1.51 1.28| ATS0-5 
5.00 680A | 14.10 | .036(.91) | 237-1161-ND 244 160 1.36| ARCH4 1250 | 675 | 68 | 140 237-1187-ND 231 1.51 1.28| AT50-6 
5.90 570A | 1850 | .032(.81) | 237-1162-ND 244 160 1.36| ARCHS ass | 480 | 81 11.0 237-1188-ND 231 1.51 1.28| AT50-7 
7.22 4.808 26.10 | .028(.71) | 237-1163-ND 2.44 1.60 ‘1.36 HROH6 89.50 | 5799 | 28 | 1080 237-1189-ND 280 1.83 1.55) AT68-1 
71.10 | 41.59 | 34 | 864 237-1190-ND 280 1.83 1.55| AT6B-2 
pe. | #15%pc| Lead 54.81 | 3305 | 40 | 599 | .875x.475x.950 | 237-1191-ND 280 1.83 1.55] AT68-3 
10% Rated | Resist. | Diameter | Digi-Key Price Each PPC 43.30 | 2663 | 48 | 424 |(22.23x12.06x24.13)| 237-1192-ND 280 1.83 1.55] AT6B-4 
Fig. | Induct. | Current | (Ohms) | Inch(mm) | PartNo. 1 50 100 | PartNo. 33.15 | 18.79 | 57 | 288 237-1193-ND 280 1.83 1.55| AT68-5 
Rod Core Inductors 24.31 | 1356 | 68 | 202 237-1194-ND 280 1.83 1.55| AT68-6 
18.64 | 10.23 | 84 148 237-1195-ND 2.80 1.83 1.55| AT68-7 
a Sra ae es ae ieee a ies 128.00 | 74.04] 40 | 952 237-1196-ND 347 227 1.92| AT80O-1 
: . : 7 : ; 107.50 | 58.05 | 48 | 679 237-1197-ND 347 227 1.92| AT80-2 
aie Sane np eae oo We ee oo 80.75 | 4200 | 57 | 448 | .975x.625x1100 | 237-1198ND 347 227 1.92| TEO-3 
ASG Teh iB Beene on, 77 ist | Ros 65.04 | 31.60 | 68 | 328 |(24.77x15.88x27.94)| 237-1199-ND 347 227 1.92] AT8O-4 
: : : 3 : . : 47.70 | 22.79 | 84 225 237-1200-ND 347 227 1.92| AT80-5 
2 eee Pesce pe -082 (.81) pales ae ie a ie 3a07 | 1811 | 97 | 170 237-1201-ND 347 227 1.92| FIT80-6 
250.0uH | 1.2508 ‘310 O374172ND 271 177 151 | ROB 253.00 | 153.00] 4.0 | 139.0 237-1202-ND 4.31 2.82 2.39| AT106-1 
200.0 | 4.600 oon Da7-1173.ND 271 177 1511 RCS 197.00 | 113.00] 48 | 106.0 237-1203-ND 4.31 282 239] AT106-2 
100.014 | 2.000 _ Sete! 271 177. 151 | RCO 154.00 | 84.00 | 57 | 74.0 | 1.900x.725x 1.400 | 237-1205-ND 4.31 282 239] AT106-3 
75.0uH | 2500a 070 Bee 271 177 151 | ROW 116.00 | 6190 | 68 | 485 |(33.02x 18.42x35.56)| 237-1206-ND 4.31 282 239] ATI06-4 
- - - Z : : 93.00 | 48.00 8.1 39.1 287-1207-ND 4.31 2.82 2.39] AT106-5 
237-1164-ND (ARCH-KIT) 6 piece kit - one of each High Qurrent Rod Core Inductors .. $11.11 AUG] S580 97 a POE 431 282 200 | AMO66 
237-1177-ND (RC-KIT) 11 piece kit - one of each Rod Core Inductor -$27.78 237-1209-ND (AT-KIT) 30 piece kit - one of each Toroidal INdUCtOr ........... 0... cece cece cece ce eeeeeeeeeeeeneeeeee $83.33 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (t033) 1099 


NEWAVA 


NEW! TECHNOLOGY Transformers and Inductors 
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Pri : = t Mechanicals: 

4 ‘ J i . 0.500” Max. Height Coplanarity of + 0.004” 
0.560” Max. Width of Body across all Leads 
0.560” Max. Length of Body All pins may not be used. 


2.29 
P 115.24 


Sec 


Schematic Information 
Primary Secondary Digi-Key Price Each Newava 
Fig.| Description (applications and notes) Inductance | Start| CTap | Finish| Start CTap | Finish Part No. 1 10 50 100 500 | Part No. 
1 Transformer for Maxim 250/251; 5V to 5V @ 50ma 2.5mH 1 = 3 4 — 6 470-1001-ND 9.88 6.80 3.83 3.34 2.97 | S22601 
2 Transformer for Maxim 250/251; For RS232 Isolation 2mH a! 2 3 4 5 6 470-1002-ND 8.80 6.05 3.41 2.97 2.64 | S22100 
Isolation for Digital Audio; Crystal CS8401/2/11/12 225uH 1 = 2 3 = 4 470-1003-ND 8.80 6.05 3.41 2.97 2.64 | S22083 
3 | Transformer for EXAR T1 Receive 8.44mH 6 1 2 3 4 5 470-1015-ND 11.92 8.20 4.62 4.03 3.58 | S10951 
Isolation for Digital Audio: Crystal CS8401/1/11/12 225uH 1 = 3 4 = 6 470-1004-ND 7.96 5.48 3.09 2.69 2.39 | S22160 
Transformer for Maxim 250/251; RS232 Isolation 2mH 3 2 1 6 5 4 470-1005-ND 7.96 5.48 3.09 2.69 2.39 | S22230 
4 Isolation for Digital Audio, Shielded, Crystal CS8401/2/11/12 225uH 1 = 3 4 = 6 470-1006-ND 8.76 6.03 3.40 2.96 2.63 | S22133 
Digital Audio, Shielded, 70-110 ohm, Crystal 8401, 
8402, 8411 and 8412 225uH 1 = 3 4 = 6 470-1007-ND 8.76 6.03 3.40 2.96 2.63 | S22523 
5 | Inductor, 3.6A 33yH 1-5 = 6-10 = = = 470-1009-ND 9.56 6.58 3.71 3.23 2.87 | S34568 
Inductor DCR 0.15 ohms, 0.63A 150uH 1-4 a 5-8 = = _— 470-1010-ND 8.80 6.05 3.41 2.97 2.64 | S34547 
7 Inductor DCR 0.04 ohms, 3.7A 47uH 1-4 = 5-8 = = — 470-1011-ND 9.44 6.49 3.66 3.19 2.84 | S34567 
7 Inductor DCR 0.300 ohms SMD, 0.45A 150yH 1 — 6 = = = 470-1012-ND 8.84 6.08 3.43 2.99 2.66 | S34582 
Inductor DCR 0.150 ohms SMD, 0.63A 150uH 1-4 = 5-8 — — _ 470-1013-ND 9.20 6.33 3.57 3.11 2.76 | S34591 
Digital Audio, SMD;Transformer 225uH 1 = 4 5. st 8 470-1000-ND 11.56 7.95 4.48 3.91 3.47 | S37211 
1A Inductor, Buck for LM257x 330uH 1 = 3 4 _ 6 470-1018-ND 10.96 7.54 4.25 3.70 3.29 | S34042 
10 3A Inductor, Buck for LM257x 150uH 1 a 3 4 — 6 470-1008-ND 11.16 7.68 4.33 3.77 3.35 | S34045 
0.9A Inductor, Buck for LM257x 1000yH 1 = 3 4 = 6 470-1014-ND 11.16 7.68 4.33 3.77 3.35 | S34050 
11 | 3.25A Inductor, for LM259x 68uH al =. 4 5 = 8 470-1017-ND 9.44 6.49 3.66 3.19 2.84 | S34566 
12 2.25A Inductor, SMT for 47uH 6 1 2 3 4 5 470-1016-ND 9.16 6.30 3.55 3.10 2.75 | S34603 
1.5A Inductor, SMT for 100uH 1-5 = 6-10 = = = 470-1019-ND 9.16 6.30 3.55 3.10 2.75 | S34601 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1100 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


BIAS 


Modular Standby Power Supplies 


Voltage Output Current Rating Max. * 
Power Output | Vo Vr Vo Vr Digi-Key Price Each BIAS 
Fig. | (Watts Max.) | (V) | (V Regulated) (A) (A Regulated) | Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
Constant Power Modules (BPS-070-025, 050 Series) 
1 .250 3-16 = .016 - .083 = 440-1000-ND. 8.25 7.02 5.23 4.68 | BPS-070-025 
-500 3-16 = .031 - .167 — 440-1001-ND 8.85 7.53 5.61 5.02 | BPS-070-050 
Standby Power Modules (BPS100, 200 Series) 

25.4-4 35.56 1 5-14 — .083 — 440-1015-ND NEW! 10.62 9.03 6.73 6.02 | BPS100A1400 

. 2 1 7-14 5.0 .083 025 440-1016-ND NEW! 11.79 10.02 7.47 6.68 | BPS100B1450 

2 5-14 —= 167 = 440-1017-ND NEW! 11.79 10.02 7.47 6.68 | BPS200A1400 

2 7-14 5.0 167 025 440-1018-ND NEW! 13.28 11.29 8.41 7.53 | BPS200B1450 

The BIAS Power Supply is an off-line AC/DC switching power converter module with Industrial Power Modules (BPI Series) 

an isolated DC output. By using patented, cost-effective, line-synchronous switching 2 5 = 400 = 440-1006-ND 2213 1881 14.02 12.54] BPI200-05-00-H 
technology, conducted EMI is virtually eliminated (no external BMI filter components D: 12 — 167 = 440-1007-ND. 2213 1881 14.02 12.54] BPI200-12-00-H 
required) while still maintaining a high level of efficiency. It is designed to comply 2 12 5.0 167 025 440-1008-ND. 2213 18.81 14.02 12.54) BPI200-12-50-H 
with Gobal One Watt Standards, a standard that is being implemented in consumer, 3 3 5 _ -600 = 440-1009-ND. 24.18 20.56 15.32 13.71 | BPI300-05-00-H 
commercial and industrial products. Even the President of the United States of 3 12 = -250 = 440-1010-ND. 24.18 20.56 15.32 13.71 | BPI300-12-00-H 
America has given an executive order asking for more energy efficient standby power 4 5 SS -800 = 440-1012-ND 25.06 21.31 15.88 14.21 | BPI400-05-00-H 
solutions, BIAS standby power converters will meet those needs. Features: + Plug In 4 12 _ -333 = 440-1013-ND. 25.06 21.31 15.88 14.21 | BPI400-12-00-H 
Module + Universal Input Voltages + Isolated (3000 VAC) DC Outputs + Short Grcuit 4 12 5.0 -333 .025 440-1014-ND 25.06 21.31 15.88 14.21 | BPI400-12-50-H 


Protected + Meets Gobal One Watt Plan + Designed to Comply with Gobal Reg- 


ulatory Agency Standards. Output Operating Specifications: Tested at 25°C and 


120VAC/60Hz Input, unless otherwise noted. 


* Current ratings shown are at their maximum values, if multiple outputs are used 


on the same part, do not exceed the total combined Power Output (Watts Max.) 


(Note A): Care must be taken, under minimum load conditions, 
that the output voltage does not exceed 16VDC. For the 
load varying applications, a Zener Diode (connected 


Series: BPS-070-025, 050 (Note F) BPS100, 200 BPI across output pins 5 and 6) is recommended. See 
Input Voltage Range 85 to 265 VAC. 85 to 308 VAC (Note G) (ppt400 Laipeli or MoD AGOVDG ine application note on "Over Voltage Protection" 
- or 120- lote ites sie e 

Input Frequency Range 47 to 63 Hz 48 to 63 Hz 48 to 63 Hz Nie és ne ae exena oice 
Efficiency Range 50% Min. 65% Nom. 70% Typ. . 
Output Voltage Range Vo = 3-16 VDC (ADU) (Note A) Vo =5- 14VDC (ADJ) and Vr: 5VDC Vo =5 or 12VDCand Vr: 5.0VDC (Note D): External (2 Amp 250VAC) Fuse Required 
Output Voltage Regulation NA Vo =+5%, Vr =+0.1% Vo =+5%, Vr =+5% (Note E): Operating temperature range may be extended from 
Output Short Circuit Duration Continuous Continuous Continuous -20°C to +70°C by includi ng a high voltage, low ESR 
Operating Temp. - Standard 0°Cto +70°C (Note O°Cto 470°C -40°C to +85°C Capacitor (connected across pins 1 and 2). 
Safety Compliance UL1950, EN60950 (VDE) UL1950, EN60950 (VDE), UL1950, EN60950 (VDE), (Note F): Fig.1 no connection for pin 7 (P7). 

EN5501/FOC Part 15-B (Note o), N55011/FOC Part 15-B (Note o), EN55011/FOC Part 15-B (Note o), (Note G):0°Cto +50°C = 85-308VAC Input 

IEC 1000-4-4, Level 4 (Note 6,6) 1EC1000-4-4, Level 4 (Note 8,6) IEC 1000-4-4, Level 4 (Note 6,6) 0°Cto 470°C = 85-265VAC Input 


wip TEXAS INSTRUMENTS Isolated DC-DC Converters 


Fig. 1 Package 


Style EG(x) 


Horizontal (D) 


These isolated DC-DC converters are state-of-the-art in board-mounted converters, employing high frequency technology 
with surface mount construction to form high efficiency with un-paralleled flexibility. They are designed for Telecom, 
Industrial, Computer, Medical, and other distributed power applications that require input-to-output isolation. Very few 
external components required and in some cases no external components required to make these converters perform, this 
makes design-in a snap even while saving valuable board space using TI/Plug In Power Solutions patent pending package 
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Fig. 3 Package Style EN(x) 
(19 Pin SIP) 


1.5 (38.1) > 


Horizontal (A) 


4.19 (80.22) 


Fig. 4 Package Style EP(x) 
(10 Pin SIP) 


Fig. 5 


Horizontal (F) 


Package Style EG(x) 
Horizontal (K) 


Safety Agency Approvals: - PT4120/4140 Series: UL1950 Recognized, CSA 22.2 950 Certified, EN60950 Approved 
+ PT4240 Series: UL 60950, CSA 22.2 60950 + PT4310 Series: Safety Approvals Pending + PT4470 Series: UL 60950, 
CSA 22.2 950, VDE EN60950(Pending) + PT4580 Series: UL 60950 Recognized, CSA 22.2 950 Certified, EN60950 
Approved, VDE Licensed, meets FOC Class A Radiated Limits + PT4660/4680 Series: Safety Approvals Pending (UL 1950, 
CSA 22.2 950) + PT4840 Series: UL 60950, CSA 22.2 950, VDE EN60950 + PT4850 Series: Safety Approvals Pending 


designs. (UL60950, CSA 22.2 950, VDE EN60950) 
Over- Under- Short- Over- Over- Under- Short- Over- 
Part No. Voltage | Remote | Current | Over-Temp | voltage Circuit Voltage Part No. Voltage | Remote | Current | Over-Temp | voltage Circuit Voltage 

Series Adjust On/Off Limit Protection Lockout | Protection Protection Series Adjust_| On/Off Limit Protection | Lockout | Protection Protection 

PT4120/4140 Series xX x = Xx x xX = PT4580 Series x xX xX Xx Xx Xx — 

PT4240 Series x x x _ x Xx = PT4660/4680 Series x xX xX xX Xx = x 

PT4310 Series x x PT4840 Series x xX Xx Xx Xx Xx = 

PT4470 Series x x x x = = Xx PT4850 Series x xX X Xx Xx = x 

Min. Operating 
DC Max. Amp Amp DC Input DC Input Circuit Temp. 
Package Vout Output Output Bus Voltage Voltage Board Range Digi-Key Price Each 
Fig. Style Vo1 Vo2 Vo3 (lout) (lout) Vin Range (Vin) Orientation (°C) Part No. 1 25 100 
NEW! Variable Output DC-DC Converters NEW! 
2 EKA 1.3 to 3.5 (c) = = 30.00 (e) 0.00 24 18 to 36 Horz. -40 to +115 (b) PT4472A-ND 131.04 122.31 113.57 
2 EKA 4.6 to 5.7 (c) = _— 20.00 (e) 0.00 24 18 to 36 Horz. -40 to +115 (b) PT4474A-ND 131.04 122.31 113.57 
2 EKA 6.5 to 17.5 (c) = = 8.5 (i) 0.00 24 18 to 36 Horz. -40 to +100 (b) PT4476A-ND 131.04 122.31 113.57 
Single Output DC-DC Converters 
1 EGD 3.3 (c) = = 5.00 (f) 0.00 24 18 to 40 Horz. -40 to +85 (b) PT4141A-ND 46.23 43.15 40.07 
1 EGD 3.3 (c) = — 5.00 (f) 0.00 24 18 to 40 Horz. SMD -40 to +85 (b) PT4141C-ND 46.23 43.15 40.07 
1 EGE 3.3 (c) = = 5.00 (f) 0.00 48 36 to 75 Horz. -40 to +85 (b) PT4121A-ND 46.23 43.15 40.07 
1 EGE 3.3 (c) = = 5.00 (f) 0.00 48 36 to 75 Horz. SMD -40 to +85 (b) PT4121C-ND 46.23 43.15 40.07 
4 EPF 5.0 (c) = = 2.00 10(h) 24 18 to 36 Horz. -40 to + 85 (a) PT4243A-ND NEW! 38.28 35.73 33.18 
1 EGD 5.0 (c) = _ 4.00 0.00 24 18 to 40 Horz. -40 to +85 (b) PT4142A-ND 46.23 43.15 40.07 
1 EGD 5.0 (c) = = 4.00 0.00 24 18 to 40 Horz. SMD -40 to +85 (b) PT4142C-ND 46.23 43.15 40.07 
1 EGE 5.0 (c) = _ 4.00 0.00 48 36 to 75 Horz. -40 to +85 (b) PT4122A-ND 46.23 43.15 40.07 
1 EGE 5.0 (c) = = 4.00 0.00 48 36 to 75 Horz. SMD -40 to +85 (b) PT4122C-ND 46.23 43.15 40.07 
3 ENA 5.0 (c) = = 6.00 -25(h) 24 18 to 60 Horz. -40 to +85 (b) PT4582A-ND NEW! 54.89 51.23 47.57 
1 EGD 12.0 (c) = _ 1.60 0.00 24 18 to 40 Horz. -40 to +85 (b) PT4143A-ND 46.23 43.15 40.07 
1 EGD 12.0 (c) = = 1.60 0.00 24 18 to 40 Horz. SMD -40 to +85 (b) PT4143C-ND 46.23 43.15 40.07 
1 EGE 12.0 (c) = = 1.60 0.00 48 36 to 75 Horz. -40 to +85 (b) PT4123A-ND 46.23 43.15 40.07 
1 EGE 12.0 (c) = = 1.60 0.00 48 36 to 75 Horz. SMD -40 to +85 (b) PT4123C-ND 46.23 43.15 40.07 
3 ENA 12.0 (c) — = 2.50 10(h) 24 19 to 60 Horz. -40 to +85 (b) PT4583A-ND NEW! 54.89 51.23 47.57 
NEW! Dual Output DC-DC Converters NEW! 
2 EKA 5.0 (c) 3.3 = 15.00 0.0 24 18 to 36 Horz -40 to +85 (b) PT4681A-ND 141.35 131.93 122.50 
2 EKA 5.0 (c) 3.3 = 15.00 0.0 48 36 to 75 Horz. -40 to +85 (b) PT4661A-ND 141.35 131.93 122.50 
5 EGK +5.0 (c) -5.0 = 1.00 -20(h) 48 38 to 75 Horz. -40 to +85 (a) PT4311A-ND 26.72 24.94 23.16 
5 EGK +12 (c) -12 = 0.45 -05(h) 48 38 to 75 Horz. -40 to +85 (a) PT4313A-ND 26.72 24.94 23.16 
NEW! Triple Output DC-DC Converters NEW! 

2 EKA +3.3 (c) +2.5 +1.5 25.00 0.00 48 36 to 75 Horz. -40 to +85 (b) PT4851A-ND 116.58 108.81 101.04 
2 EKA +12 (c) $3.3 +1.8 13.7(i) 0.00 48 36 to 75 Horz. -40 to +85 (b) PT4842A-ND 116.58 108.81 101.04 
2 EKA +15 (c) $3.3 +15 13.7(i) 0.00 48 36 to 75 Horz. -40 to +85 (b) PT4841A-ND 116.58 108.81 101.04 


(a) Operating temperatures below 0 (0°C), use tantalum capacitors (b) See safe operating area curves for appropriate derating (c) Carries standards and safety approvals — see manufacturer's data sheet (d) An electrolytic or tantalum capacitor is 
required for proper operation (e) This series can be paralleled with a current booster slave to increase output currents in specific increments — see manufacturer's data sheet (f) The maximum output current reduces the output power to less than 
20W (PT4121, PT4141 =16.5W (g) For normal operation, pin 3 (Inhibit) must be connected to -Vin (h) DC/DC converter will operate at no load with reduced specifications (i) The total of all ouput(s) is not to exceed the amperage rating shown - see 
manufactures data shee for detailed ratings 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 1101 


ot TEXAS INSTRUMENTS Integrated Switching Regulators 


Texas Instruments manufactures the industry's smallest, most efficient and easy to use Integrated Switching —_ application. Features: + Easy to use — just plug them in. In most cases, only one external component is required, 
Regulators (ISRs). Using a unique, proprietary design which employs 1 MHz switching technology to produce __if any » Output voltages are laser-trimmed for accuracy » High efficiencies and low component counts combine 
state-of-the-art power densities, these ISRs let you select the product performance that exactly matches your __to yield MTBKS in excess of 1,000,000 hours 
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Fig. 1 Package Style EA(x) Fig. 2 Package Style EB(x) (12 Pin SIP) Fig. 3 Package Style EC(x) (12 Pin SIP) / Fig. 4 Package Style EE(x) (14 Pin SIP) 
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pc Max. Min. DC Input Over- | Short Recommended 
Voltage Amp Amp Voltage Circuit External Temp | Circuit Fast Operating 
Pkg. Output Output Output Range Board Components Pro- | Pro- | Vout | On/Off | Remote | Transient} Temp. Range | Digi-Key Price Each 
Fig. | Style (Vout) (lout) (lout) (Vin) Orientation Required* tection] tection| Adj. | Controlt} Sense | Response (°C) Part No. 1 25 100 
Variable Output ISR’s 
1000UFIN, 330NF/OUT, 
8 BA 1.3 to 3.5 (s) 13.00 -10 (a) 4.5to5.5 Horz. py tlle Hie = Xx X(t) | Stnby x = -40(d) to +85 (e) | PT6701A-ND 30.17 28.16 26.15 
1O00UFIN, 330NF/OUT, 
8 AC 1.3 to 3.5 (s) 13.00 -10 (a) 4.5to5.5 | Horz SMD le Hake = x X(t) | Stnby xX = -40(d) to +85 (e) | PT6701C-ND 30.17 28.16 26.15 
1000UFIN, 330,F/OUT, 
8 BD 1.3 to 3.5 (s) 13.00 -10 (a) 4.5to5.5 Vert. tlle nae _ x X(t) | Stnby x = -40(d) to +85 (e) | PT6701N-ND 30.17 28.16 26.15 
1000UFIN, 330NF/OUT, 
8 BA 1.3 to 3.5 (s) 14.00 10 (a) | 10.8 to 13.2 Horz. petite le = xX X(t) | Stnby x = -40(d) to +85 (e) | PT6721A-ND 30.17 28.16 26.15 
1O00UFIN, 330yF/OUT, 
8 | AC] 13103.5(s) 14.00 | .10(a) | 10.8to 13.2 | Horz SMD ail e ake - x | XW] Stnby x — | -40(d) to +85 (e) | PT6721C-ND 30.17 28.16 26.15 
1000UFIN, 330yF/OUT, 
8 BD 1.3 to 3.5 (s) 14.00 10 (a) | 10.8 to 13.2 Vert. oil poke = x X(t) | Stnby x = -40(d) to +85 (e) | PT6721N-ND 30.17 28.16 26.15 
10 ENF 1.3103.5 20.00 (I) -10 (a) 45to5.5 Horz. 1500UF/IN, 330UF/OUT = xX X(t) | Stnby X(r) = -40 to +85 (d,e) | PT7711A-ND 45.62 42.58 39.54 
10 ENG 1.3t03.5 20.00 (I) -10 (a) 4.5to5.5 | Horz SMD | 1500yF/IN, 330F/OUT = xX X(t) | Stnby X(r) _ -40 to +85 (dje) | PT7711C-ND 45.62 42.58 39.54 
10 ENE 1.3103.5 20.00 (I) -10 (a) 4.5to5.5 Vert. 1500UF/IN, 330UF/OUT = xX X(t) | Stnby X(r) = -40 to +85 (d,e)_ | PT7711N-ND 45.62 42.58 39.54 
an ERA 1.3 to 3.5 (t) 30.00 (I) -10 (a) 4.5to5.5 Horz. 2000uF IN, 10k/Pwr Good Xx xX X(t) | Stnby x _ -40 to +85 (d,e) | PT8001AND NEW! 146.51 136.74 126.98 
12 | ae] 13035 (1) 30.00 | .10(a) | 10.8t0132] Horz TOMACLT x | x | x(t) stnby | x X | -40t0 485 (de) | PTBI21ANDNEW! 68.03 63.49 58.96 
12 EF 45 to 7.6 (t) 28.00 10 (a) | 10.8 to 13.2 Horz. TDOMACLT xX xX X(t) | Stnby x x -40 to +85 (d,e) | PT8125AND NEW! 68.03 63.49 58.96 
13 EJF 6.6 to 12.8 15.00 (I) | 0.10 (a) 20 to 28 Horz. 560uF/IN, 2000UF/OUT = = Xx Stnby x = 0 to +85 (d) PT7756A(NDNEW! 56.45 52.69 48.92 
Single Output ISR's 
BL 1.2 3.00 0.10(a) | 3.1t05.5 Horz. 100uF/OUT (n) _ x x Inhibit = = -40 to +85 (d,e) | PTS506A-NDNEW! 15.38 14.35 13.33 
BL 1.2 5.50-6.00(m)} 0.0 3.1 to 5.5 Horz. 100uF (n) xX Xx Xx Inhibit = = -40 to +85 (d) |PTS406ANDNEW! 1685 15.73 14.60 
6 BL 1.5 3.00 0.10(a) | 3.1t05.5 Horz. 100UF/OUT (n) — Xx Xx Inhibit _— _— -40 to +85 (d,e) | PTS505AND NEW! 15.38 14.35 13.33 
BL 1.5 5.50-6.00(m)} 0.0 3.1 to 5.5 Horz. 100uF (n) xX Xx Xx Inhibit = = -40to+85(d) |PTS405ANDNEW! 1685 15.73 14.60 
BL 18 3.00 0.10 (a) | 3.1t05.5 Horz. 100uF/OUT (n) = X Xx Inhibit = = -40 to +85 (d,e) | PTS504ANDNEW! 15.38 14.35 13.33 
6 EL 1.8 5.50-6.00(m)} 0.0 3.110 5.5 Horz. 100uF (n) Xx Xx Xx Inhibit = _ -40 to +85 (d) |PT5404ANDNEW! 16.85 15.73 14.60 
6 BL 2.0 3.00 0.10 (a) | 3.1t05.5 Horz. 100uF/OUT (n) = xX Xx Inhibit = = -40 to +85 (d,e) | PTS503AND NEW! 15.38 14.35 13.33 
6 BL 25 3.00 0.10(a) | 3.1t05.5 Horz. 100UF/OUT (n) — xX Xx Inhibit _ _— -40 to +85 (d,e) | PTS5502A-NDNEW! 15.38 14.35 13.33 
6 BL 25 5.50-6.00 (m)} 0.0 4.5to5.5 Horz. 100uF (n) xX Xx Xx Inhibit _ = -40 to +85 (d) |PT5402ANDNEW! 1685 15.73 14.60 
1 EAA 3.3 1.00 -10 (a) 9to 26 Horz. 100pF (n) xX xX _— _— _ _ -20 to +80 (b) | PT5103A-ND 1158 1043 9.25 
1 EAC 3.3 1.00 -10 (a) 9to 26 Horz. SMD 100,F (n) xX X — _— _— _ -20 to +80 (b) | PT5103C-ND 11.58 1043 9.25 
1 EAD 3.3 1.00 -10 (a) 9to 26 Vert. 100pF (n) xX xX = = = = -20 to +80 (b) | PT5103N-ND 1158 10.43 9.25 
2 EBA 3.3 (f) 1.00 -10 (a) 9to 26 Horz. 100pF (n) Xx Xx Xx Inhibit _ _— -40 to +85 (b) | PT6102A-ND 11.93 10.74 953 
2 EBC 3.3 (f) 1.00 -10 (a) 9to 26 Horz. SMD 100pF (n) xX Xx x Inhibit = = -40 to +85 (b) | PT6102C-ND 11.93 10.74 9.53 
2 EBD 3.3 (f) 1.00 -10 (a) 9 to 26 Vert. 100pF (n) X Xx Xx Inhibit _ _ -40 to +85 (b) | PT6102N-ND 11.93 10.74 953 
EFA 3.3 1.50 -10 (a) 71026 Horz. 100pF (n) Xx xX = — _— x -40 to +80 (b) | 78ST133HC-ND 15.38 14.35 13.33 
EC 3.3 1.50 -10 (a) 7to0 26 Horz. SMD 100pF (n) X Xx = = = x -40 to +80 (b) | 78ST133SC-ND 15.38 14.35 13.33 
5 ED 3.3 1.50 -10 (a) 71026 Vert. 100pF (n) xX Xx = = _ x -40 to +80 (b) | 78ST133VC-ND 15.38 14.35 13.33 
EFA 3.3 1.50 -10 (a) 9 to 26 Horz. 100pF (n) xX xX = = x -40 to +80 (b) | PT78ST133H-ND 1446 13.02 11.55 
EC 3.3 1.50 -10 (a) 9to 26 Horz. SMD 100,F (n) xX X _— = = x -40 to +80 (b) | PT78ST133S-ND 1446 13.02 11.55 
ED 3.3 1.50 -10 (a) 9to 26 Vert. 100pF (n) Xx Xx = — _— x -40 to +80 (b) | PT78ST133V-ND 13.66 1230 10.91 
EFA 3.3 2.00 -10 (a) 7to15 Horz. 100pF (n) xX xX _ _ rt x -40 to +85 (b) | 78HT233HC-ND 18.41 17.18 15.96 
5 EC 3.3 2.00 -10 (a) 7to15 Horz. SMD 100pF (n) Xx X — — _ x -40 to +85 (b) | 78HT233SC-ND 18.41 17.18 15.96 
ED 3.3 2.00 -10 (a) 7to15 Vert. 100pF (n) xX X = = = x -40 to +85 (b) | 78HT233VC-ND 18.41 17.18 15.96 
EFA 3.3 2.00 -10 (a) 7to15 Horz. 100pF (n) xX X = _ = x -40 to +85 (b) | 78ST233HC-ND 18.41 17.18 15.96 
5 EC 3.3 2.00 -10 (a) 7to15 Horz. SMD 100pF (n) Xx Xx = — _— x -40 to +85 (b) | 78ST233SC-ND 18.41 17.18 15.96 
5 ED 3.3 2.00 -10 (a) 7to15 Vert. 100pF (n) xX Xx _ _ = x -40 to +85 (b) | 78ST233VC-ND 18.41 17.18 15.96 
2 EBA 3.3 2.00 -10 (a) 7t0 26 Horz. 100pF (n) Xx Xx Xx Inhibit _ _ -40 to +85 (b) | PT6203A-ND 15.06 14.06 13.06 
2 EBC 3.3 2.00 -10 (a) 71026 Horz. SMD 100pF (n) xX Xx x Inhibit = = -40 to +85 (b) | PT6203C-ND 15.06 14.06 13.06 
2 EBD 3.3 2.00 -10 (a) 71026 Vert. 100pF (n) X xX Xx Inhibit _ _ -40 to +85 (b) | PT6203N-ND 15.06 14.06 13.06 
5 EFA 3.3 2.00 -10 (a) 9to 15 Horz. 100pF (n) Xx xX — — _— x -40 to +85 (b) | PT78HT233H-ND 15.38 14.35 13.33 
5 EC 3.3 2.00 -10 (a) 9to15 Horz. SMD 100pF (n) X xX = _ = x -40 to +85 (b) | PT78HT233S-ND 15.38 14.35 13.33 
5 ED 3.3 2.00 -10 (a) 9to15 Vert. 100pF (n) xX Xx _ —_— _ x -40 to +85 (b) | PT78HT233V-ND 15.38 14.35 13.33 
2 EBA 3.3 2.00 -10 (a) 9to 26 Horz. 100pF (n) xX X Xx Inhibit _ = -40 to +85 (b) | PT6213D-ND 15.06 14.06 13.06 
2 EBC 3.3 2.00 -10 (a) 9 to 26 Horz. SMD 100pF (n) xX xX Xx Inhibit _ _ -40 to +85 (b) | PT6213END 15.06 14.06 13.06 
2 EBD 3.3 2.00 -10 (a) 9to 26 Vert. 100pF (n) Xx Xx Xx Inhibit _ _ -40 to +85 (b) | PT6213P-ND 15.06 14.06 13.06 
3 EDA 3.3 3.00 0.0 45to5.5 Horz. 2/100uF (n) xX = Xx = x = 0 to +70 (b) PT6425D-ND 20.88 19.49 18.10 
3 EDC 3.3 3.00 0.0 4.5to5.5 | Horz SMD 2/100pF (n) xX —_— Xx _— x _— 0 to +70 (b) PT6425E-ND 20.88 19.49 18.10 
3 EDD 3.3 3.00 0.0 45to5.5 Vert. 2/100uF (n) xX a Xx = xX = 0 to +70 (b) PT6425P-ND 20.88 19.49 18.10 
3 ECA 3.3 3.00 -10 (a) 4.5 to 5.5 Horz. 2/100pF (n) Xx x 0 to +70 (b) PT6405D-ND 1994 18.61 17.28 
* Power Good: Power good output is high when the output voltage is within specification 
T Inhibit: Power to complete part is shut off, quiescent current is less than 100 pA. Stnby: Standby Mode: Part is powered up, but output is in shut off or sleep mode. (Continued) 
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Fig. 5 Package Style EF(x) Fig. 6 Package Style EF(x) (5 Pin SIP) Fig. 7 Package Style EF(x) 
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Dc Max. Min. DC Input Over- | Short Recommended 
Voltage Amp Amp Voltage Circuit External Temp | Circuit Fast Operating 
Pkg. Output Output Output Range Board Components Pro- | Pro- | Vout| On/Off | Remote | Transient | Temp. Range | Digi-Key Price Each 
Fig. Style (Vout) (lout) (lout) (Vin) Orientation Required* tection| tection} Adj. | Controlt| Sense |Response (°C) Part No. 1 25 100 
Single Output ISR's (cont.) 
3 Eo 3.3 3.00 -10 (a) 4.5to5.5 | Horz SMD 2/100yF (n) Xx xX 0 to +70 (b) PT6405E-ND 19.94 1861 17.28 
3 EcD 3.3 3.00 -10 (a) 4.5to5.5 Vert. 2/100yF (n) Xx xX 0 to +70 (b) PT6405P-ND 19.94 1861 17.28 
6 BL 3.3 3.00 -10 (a) 4.5to 5.5 Horz. 100pIF (n) = Xx Xx Inhibit = _— -40 to +85 (b,d) | PT5501A-ND 15.38 1435 13.33 
6 Ew 3.3 3.00 -10 (a) 4.5to5.5 | Horz SMD 100pIF (n) = Xx xX Inhibit = _ -40 to +85 (b,d) | PT5501C-ND 15.38 1435 13.33 
6 BK 3.3 3.00 -10 (a) 4.510 5.5 Vert. 100pF (n) _ Xx Xx Inhibit = = -40 to +85 (b,d) | PT5501N-ND 15.38 14.35 13.33 
2 EBA 3.3 3.00 -10 (a) 9to 26 Horz. 100pIF (n) Xx Xx xX Inhibit = _ -40 to +85 (b) | PT6303A-ND 16.94 1581 14.68 
2 EBC 3.3 3.00 -10 (a) 9to 26 Horz. SMD 100pIF (n) Xx Xx xX Inhibit = _— -40 to +85 (b) | PT6303C-ND 16.94 1581 14.68 
2 EBD 3.3 3.00 -10 (a) 9to 26 Vert. 1O0pIF (n) xX Xx xX Inhibit = _— -40 to +85 (b) | PT6303N-ND 16.94 1581 14.68 
2 EBA 3.3 3.00 (h) 30 45to9 Horz. 100pF (0) Xx Xx Xx = =. = 0 to +70 (b) PT6305A-ND 19.94 1861 17.28 
2 EBC 3.3 3.00 (h) 30 45to9 Horz. SMD 100pF (0) Xx Xx Xx = = _ 0 to +70 (b) PT6305C-ND 19.94 1861 17.28 
2 EBD 3.3 3.00 (h) 30 45to9 Vert. 100pIF (0) Xx x xX _— = _— 0 to +70 (b) PT6305N-ND 19.94 1861 17.28 
6 EED 3.3 5.00(e) -10(a) 9to 28 Vert. 560uFIN(p), 330UF/OUT(o) | — = xX Stnby x = -40 to +85(e) | PT6651P-ND 27.05 25.25 23.44 
6 aL 3.3 5.50-6.00 (m) 0.0 4.5to5.5 Horz. 100uF (n) Xx Xx xX Inhibit = — -40 to +85 (d) | PT5401A-ND NEW! 16.85 15.73 14.60 
4 EEA 3.3 8.00 -10 (a) 4.5to 5.5 Horz. 2/330uF (p) = x Xx Stnby x = -40 to +85 (b,d) | PT6521D-ND 27.05 25.25 23.44 
4 EEC 3.3 8.00 -10 (a) 4.5to5.5 | Horz. SMD 2/330uF (p) = Xx xX Stnby x = -40 to +85 (b,d) | PT6521END 27.05 25.25 23.44 
4 EED 3.3 8.00 -10 (a) 4.5to5.5 Vert. 2/330uF (p) _ x xX Stnby x S -40 to +85 (b,d) | PT6521P-ND 27.05 25.25 23.44 
4 EEA 3.3 7.00 —9.00 (e) | .10 (a) 45to6 Horz. 2/330UF (p) Xx = Xx Stnby x _ -40 to +85 (d,e) | PT6601D-ND 24.90 23.24 21.58 
4 EEC 3.3 7.00—9.00 (e) | .10(a) 45to6 Horz. SMD 2/330uF (p) x _ x Stnby x = -40 to +85 (d,e) | PT6601E-ND 24.90 23.24 21.58 
4 ED 3.3 7.00 —9.00 (e) | .10(a) 45to6 Vert. 2/330pF (p) x _ x Stnby x = -40 to +85 (d,e) | PT6601P-ND 24.90 23.24 21.58 
2 EBA 5.0 (f) 1.00 10 (a) | 9to 30/38 (c) Horz. 100pIF (n) Xx Xx xX Inhibit — _— -40 to +85 (b,f) | PT6101A-ND 11.93 10.74 9.53 
2 EBC 5.0 (f) 1.00 10 (a) | 9to 30/38 (c) | Horz. SMD 100pF (n) Xx Xx xX Inhibit = = -40 to +85 (b) | PT6101C-ND 11.93 10.74 9.53 
2 EBD 5.0 (f) 1.00 10 (a) | 9to 30/38 (c) Vert. 100pIF (n) Xx Xx xX Inhibit = _— -40 to +85 (b) | PT6101N-ND 11.93 10.74 9.53 
1 EAA 5.0 1.00 -10 (a) 9to 38 Horz. 100pIF (n) xX Xx _— = = = -20 to +80 (b) | PT5101A-ND 11.58 10.43 9.25 
1 EAC 5.0 1.00 -10 (a) 9to 38 Horz. SMD 100pF (n) Xx Xx —! = = = -20 to +80 (b) | PT5101C-ND 11.58 10.43 9.25 
1 EAD 5.0 1.00 -10 (a) 9to 38 Vert. 100pF (n) Xx Xx = = = = -20 to +80 (b) | PT5101N-ND 11.54 10.43 9.25 
5 EFA 5.0 1.50 -10 (a) 7to 30 Horz. None xX Xx = _ = _ -40 to +80 (b) | 78SR105HC-ND 15.38 1435 13.33 
5 = 5e) 5.0 1.50 -10 (a) 7to30 Horz. SMD None x x = _ = = -40 to +80 (b) | 78SR105SC-ND 15.38 14.35 13.33 
5 BD 5.0 1.50 -10 (a) 7to30 Vert. None x x = = _ = -40 to +80 (b) | 78SR105VC-ND 15.38 14.35 13.33 
5 EFA 5.0 1.50 -10 (a) 7to 30 Horz. 100pF (n) Xx x = = _ xX -40 to +80 (b) | 78STI05HC-ND 15.38 14.35 13.33 
5 BD 5.0 1.50 -10 (a) 7to 30 Vert. 100pIF (n) xX Xx — = = x -40 to +80 (b) | 78ST105VC-ND 15.38 14.35 13.33 
5 EFA 5.0 1.50 -10 (a) 9to 38 Horz. 100pF (n) Xx Xx = = =. x -40 to +80 (b) | PT78ST105H-ND 13.66 1230 10.91 
5 = ae) 5.0 1.50 -10 (a) 9to 38 Horz. SMD 100pF (n) Xx Xx = = =. xX -40 to +80 (b) | PT78ST105S-ND 14.46 13.02 11.55 
5 BD 5.0 1.50 10 (a) 9to 38 Vert. 100pF (n) x x _ _ = xX -40 to +80 (b) | PT78ST105V-ND 13.66 1230 10.91 
5 EFA 5.0 2.00 -10 (a) Vo +2 to 28 Horz. 100pIF (n) Xx Xx _ — — x -40 to +85 (b) | 78HT20S5HC-ND 18.41 17.18 15.96 
5 = 50) 5.0 2.00 -10 (a) Vo +2 to 28 | Horz SMD 100pIF (n) xX Xx = = — x -40 to +85 (b) | 78HT205SC-ND 18.41 17.18 15.96 
5 BD 5.0 2.00 -10 (a) Vo +2 to 28 Vert. 100pF (n) Xx Xx = = = x -40 to +85 (b) | 78HT205VC-ND 18.41 17.18 15.96 
2 EBA 5.0 2.00 -10 (a) 7.25 to 30 Horz. 100pIF (n) xX Xx xX Inhibit = = -40 to +60 (b) | PT6202A-ND 15.06 14.06 13.06 
2 EBC 5.0 2.00 -10 (a) 7.25to30 | Horz SMD 100pIF (n) Xx Xx xX Inhibit = _— -40 to +60 (b) | PT6202C-ND 15.06 14.06 13.06 
2 EBD 5.0 2.00 -10 (a) 7.25 to 30 Vert. 100pIF (n) Xx Xx xX Inhibit = _ -40 to +60 (b) | PT6202N-ND 15.06 14.06 13.06 
5 EFA 5.0 2.00 -10 (a) 8to 20 Horz. 100pF (n) Xx Xx = = =. xX -40 to +85 (b) | 78ST205HC-ND 18.41 17.18 15.96 
Ee 5.0 2.00 -10 (a) 8to 20 Horz. SMD 100pIF (n) xX x = = a x -40 to +85 (b) | 78ST205SC-ND 18.41 17.18 15.96 
BD 5.0 2.00 -10 (a) 8to 20 Vert. 100pIF (n) Xx Xx = _ — x -40 to +85 (b) | 78ST205VC-ND 18.41 17.18 15.96 
5 EFA 5.0 2.00 -10 (a) 9to 28 Horz. 100pF (n) Xx Xx = = = xX -40 to +85 (b) | PT78HT205H-ND 15.38 14.35 13.33 
EC 5.0 2.00 -10 (a) 9to 28 Horz. SMD 100pF (n) Xx Xx = = _ x -40 to +85 (b) | PT78HT205S-ND 15.38 14.35 13.33 
BD 5.0 2.00 -10 (a) 9to 28 Vert. 100pF (n) Xx Xx = = _ Xx -40 to +85 (b) | PT78HT205V-ND 15.38 14.35 13.33 
2 EBA 5.0 2.00 10 (a) | 9to 30/38 (c) Horz. 100pIF (n) xX x xX Inhibit — _ -40 to +85 (b) | PT6212D-ND 15.06 14.06 13.06 
2 EBC 5.0 2.00 10 (a) | 9to 30/38 (c) | Horz. SMD 100pF (n) Xx Xx xX Inhibit =. = -40 to +85 (b) | PT6212E-ND 15.06 14.06 13.06 
2 EBD 5.0 2.00 10 (a) | 9to 30/38 (c) Vert. 100pF (n) Xx Xx Xx Inhibit = = -40 to +85 (b) | PT6212P-ND 15.06 14.06 13.06 
7 FH (q) 5.0 3.00 -10 (a) 8to 20 Horz. 100pIF (n) Xx x — = = x -40 to +70 (b) | 78ST305HC-ND 22.50 21.00 19.50 
7 EF (q) 5.0 3.00 -10 (a) 8to 20 Vert. 100pIF (n) Xx Xx — = — x -40 to +70 (b) | 78ST305VC-ND 22.50 21.00 19.50 
a FH (q) 5.0 3.00 -10 (a) Vo +3 to 28 Horz. 100pF (n) xX Xx = = = x -40 to +70 (b) | 78HT30SHC-ND 22.50 21.00 19.50 
7 | BFQ@| 50 3.00 10(a) | Vo+3to 28 Vert. 100, (n) x x |— — — x -40 to +70 (b) | 78HT305VC-ND 22.50 21.00 19.50 
2 EBA 5.0 3.00 10 (a) | 9to 30/38 (c) Horz. 100pIF (n) Xx Xx xX Inhibit = _ -40 to +85 (b) | PT6302A-ND 16.94 1581 14.68 
2 EBC 5.0 3.00 10 (a) | 9to 30/38 (c) | Horz. SMD 100pIF (n) Xx Xx xX Inhibit = _— -40 to +85 (b) | PT6302C-ND 16.94 1581 14.68 
2 EBD 5.0 3.00 10 (a) | 9to 30/38 (c) Vert. 100pF (n) Xx Xx xX Inhibit =. = -40 to +85 (b) | PT6302N-ND 16.94 1581 14.68 
4 EEA 5.0 5.00 (e) -10 (a) 9to 28 Horz. S60UF/IN, 330LF/OUT (p) = =. Xx Stnby x = -40 to +85 PT6653D-ND 27.05 25.25 23.44 
4 EEC 5.0 5.00 (e) -10 (a) 9to 28 Horz. SMD] 5S60uF/IN, 330LF/OUT (p) _ = x Stnby x _ -40 to +85 PT6653E-ND 27.05 25.25 23.44 
4 EED 5.0 5.00 (e) -10 (a) 9to 28 Vert. S60UFIN, 330LF/OUT (1p) = ae x Stnby x = -40 to +85 PT6653P-ND 27.05 25.25 23.44 
16 EPA 5.0 5.00 0.10 (a) 18 to 36 Horz. 560uF/IN, 330uUF/OUT (0) = = xX Stnby x = -40 to +85 (d) | PT6883A-ND NEW! 27.05 25.25 23.44 
16 EPC 5.0 5.00 0.10 (a) 18 to 36 Horz. SMD} 560uF/IN, 330UF/OUT (0) _ = xX Stnby x = -40 to +85 (d) | PT6883C-ND NEW! 27.05 25.25 23.44 
4 EEA 5.0 6.00 -10 (a) 9to 16 Horz. 2/330UF (0) xX = xX Stnby x _ -40 to +85 (e) | PT6625D-ND 27.05 25.25 23.44 
4 EEC 5.0 6.00 10 (a) 9to 16 Horz. SMD 2/330UF (0) xX = X Stnby x _— -40 to +85 (e) | PT6625E-ND 27.05 25.25 23.44 
4 EED 5.0 6.00 -10 (a) 9to 16 Vert. 2/330uF (0) Xx = xX Stnby x _ -40 to +85 (e) | PT6625P-ND 27.05 25.25 23.44 
15 EPJ 5.0 6.00 0.10 (a) | 10.8 to 13.2 Horz. 100UF/IN, 330uF/OUT (n) = Xx xX Inhibit = _ -40 to +85 (d,e) | PT6341A-ND NEW! 25.77 24.06 22.34 
* Power Good: Power good output is high when the output voltage is within specification 
T Inhibit: Power to complete part is shut off, quiescent current is less than 100 pA. Stnby: Standby Mode: Part is powered up, but output is in shut off or sleep mode. (Continued) 
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Fig. 8 Package Style EL(x) (23 Pin SIP) Fig. 9 Package Style EL(x) (23 Pin SIP) Fig. 10 Package Style EN(x) (27 Pins) 
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Dc Max. Min. DC Input Over- | Short Recommended 
Voltage Amp Amp Voltage Circuit External Temp | Circuit Fast Operating 

Pkg. Output Output Output Range Board Components Pro- | Pro- Vout On/Off | Remote | Transient} Temp. Range | Digi-Key Price Each 

Fig. | Style (Vout) (lout) (lout) (Vin) Orientation Required* tection |tection| Adj. Controlt | Sense | Response (°C) Part No. 1 25) 100 
Single Output ISR 

EA 6.0 1.50 10 (a) 8to 30 Horz. None X xX = = = = -40 to +80 (b) | 78SR106HC-ND 15.38 14.35 13.33 

EA 8.0 1.50 10 (a) 10 to 30 Horz. None X Xx _ — _ — -40 to +80 (b) | 78SR108HC-ND 15.38 14.35 13.33 
5 BD 8.0 1.50 10 (a) 10 to 30 Vert. None X Xx = = = = -40 to +80 (b) | 78SR108VC-ND 15.38 14.35 13.33 

EA 9.0 1.50 10 (a) 13 to 38 Horz. 100uF (n) Xx x = _— = Xx -40 to +80 (b) | PT78STIO9H-NDNEW! 13.66 12.30 10.91 

BD 9.0 1.50 10 (a) 13 to 38 Vert. 100pF (n) X xX = = = Xx -40 to +80 (b) | PT78ST109V-ND 13.66 1230 10.91 
1 EAA 12.0 1.00 -10 (a) 4.75 to Vo-1 Horz. 100pF (n) Xx -20 to +70 (e) | PT5041A-ND 15.03 13.53 12.00 
1 EAC. 12.0 1.00 -10 (a) 4,75 to Vo -1 Horz. SMD 100pF (n) xX -20 to +70 (e) | PT5041C-ND 15.03 13.53 12.00 
1 EAD 12.0 1.00 -10 (a) 4,75 to Vo -1 Vert. 100)F (n) Xx -20to+70(e) | PT5041N-ND 15.03 13.53 12.00 
2 EBA 12.0 (f) 1.00 -10 (a) 16 to 30/38 (c) Horz. 100pIF (n) xX Xx Xx Inhibit =. = -40 to +80 (b) | PT6103A-ND 11.93 10.74 9.53 
2 EBC 12.0 (f) 1.00 -10 (a) 16 to 30/38 (c) | Horz. SMD 100pF (n) xX xX x Inhibit =: _ -40 to +80 (b) | PT6103C-ND 11.93 10.74 9.53 
2 EBD 12.0 (f) 1.00 -10 (a) 16 to 30/38 (c) Vert. 100pF (n) xX Xx Xx Inhibit = _ -40 to +80 (b) | PT6103N-ND 11.93 10.74 9.53 
1 EAA 12.0 1.00 -10 (a) 16 to 38 Horz. 100pIF (n) X Xx = = = _ -20 to +80 (b) | PT5102A-ND 11.58 10.43 9.25 
1 EAC. 12.0 1.00 -10 (a) 16 to 38 Horz. SMD 100pF (n) X xX = = =. = -20 to +80 (b) | PT5102C-ND 11.58 10.43 9.25 
1 EAD 12.0 1.00 -10 (a) 16 to 38 Vert. 100IF (n) xX Xx _— = = _ -20 to +80 (b) | PT5102N-ND 11.58 10.43 9.25 
14 EMF 12.0 1.50 -10(a) 7to 16 Horz. 100UF/IN, 100UF/OUT (n) | = — — |X(UVLO)| Stnby = = -40 to +85 (d,e) | PT5071A-ND NEW! 30.17 28.16 26.15 

EA 12.0 1.50 -10 (a) 16 to 38 Horz. 100pF (n) X Xx = = = Xx -40 to +80 (b) | PT78ST112H-ND 1446 13.02 11.55 

=a) 12.0 1.50 -10 (a) 16 to 38 Horz. SMD 100pF (n) xX Xx = _— — Xx -40 to +80 (b) | PT78ST112S-ND 1446 13.02 11.55 
5 BD 12.0 1.50 -10 (a) 16 to 38 Vert. 100pF (n) X xX = = = Xx -40 to +80 (b) | PT78ST112V-ND 13.66 1230 10.91 

EA 12.0 1.50 -10 (a) 14.5 to 30 Horz. None Xx Xx _ _ _ _ -40 to +80 (b) | 78SR112HC-ND 15.38 14.35 13.33 

Ee 12.0 1.50 -10 (a) 14.5 to 30 Horz. SMD None xX Xx = = = = -40 to +80 (b) | 78SR112SC-ND 15.38 14.35 13.33 
5 ED 12.0 1.50 -10 (a) 14.5 to 30 Vert. None xX xX = _ = — -40 to +80 (b) | 78SR112VC-ND 15.38 14.35 13.33 
5 EA 12.0 1.50 -10 (a) 14.5 to 30 Horz. 100pF (n) x x _ = = Xx -40 to +80 (b) | 78ST112HC-ND 15.38 14.35 13.33 
5 =a] 12.0 1.50 -10 (a) 14.5 to 30 Horz. SMD 100pF (n) xX x _ _— _ Xx -40 to +80 (b) | 78ST112SC-ND 15.38 14.35 13.33 
5 BD 12.0 1.50 -10 (a) 14.5 to 30 Vert. 100pIF (n) x xX = = = Xx -40 to +80 (b) | 78ST112VC-ND 15.38 14.35 13.33 
4 EEA 12.0 2.00 -10 (a) 4.5to5.5 Horz. 2/560uF (0) = _— Xx _ Xx _ -40 to +65 (m) | PT6674D-ND 27.05 25.25 23.44 
4 EEC 12.0 2.00 -10 (a) 45 to 5.5 Horz. SMD 2/560,F (0) = _ xX = Xx = -40 to +65 (m) | PT6674E-ND 27.05 25.25 23.44 
4 ED 12.0 2.00 -10 (a) 45to5.5 Vert. 2/560yF (0) a _— xX _ xX — -40 to +65 (m) | PT6674P-ND 27.05 25.25 23.44 
ri EH 12.0 2.00 -10 (a) 14.5 to 28 Horz. 100pF (n) xX x = = = Xx -40 to +55 (b) | 78ST212HC-ND 23.73 22.15 = 20.57 
7 BF 12.0 2.00 -10 (a) 14.5 to 28 Vert. 100pIF (n) xX Xx = — — Xx -40 to +55 (b) | 78ST212VC-ND 23.73 22.15 = 20.57 
2 EBA 12.0 2.00 -10 (a) 14.5 to 30 Horz. 100pF (n) xX xX xX Inhibit = -40 to +60 (b) | PT6204A-ND 15.06 14.06 13.06 
2 EBC 12.0 2.00 -10 (a) 14.5 to 30 Horz. SMD 100pIF (n) Xx xX xX Inhibit =. = -40 to +60 (b) | PT6204C-ND 15.06 14.06 13.06 
2 EBD 12.0 2.00 -10 (a) 14.5 to 30 Vert. 100pF (n) xX Xx x Inhibit = _ -40 to +60 (b) | PT6204N-ND 15.06 14.06 13.06 
7 | BF(q) 12.0 2.00 -10 (a) 16 to 28 Vert. 100pF (n) xX Xx = = = = -40 to +55 (b) | PT78ST212V-ND 23.19 21.65 20.10 
2 EBA 12.0 2.00 -10 (a) 16 to 30/38 (c) Horz. 100pF (n) xX xX xX Inhibit _— _— -40 to +85 (b) | PT6214D-ND 15.06 14.06 13.06 
2 EBC 12.0 2.00 -10 (a) 16 to 30/38 (c) ) Horz. SMD 100pIF (n) xX xX xX Inhibit = _ -40 to +85 (b) | PT6214E-ND 15.06 14.06 13.06 
2 EBD 12.0 2.00 -10 (a) 16 to 30/38 (c) Vert. 100F (n) xX xX Xx Inhibit = _ -40 to +85 (b) | PT6214P-ND 15.06 14.06 13.06 
2 EBA 12.0 3.00 -10 (a) 16 to 30/38 (c) Horz. 100)F (n) xX Xx xX Inhibit = a -40 to +85 (b) | PT6304A-ND 16.94 15.81 14.68 
2 EBC 12.0 3.00 -10 (a) 16 to 30/38 (c) | Horz. SMD 100pF (n) Xx Xx xX Inhibit = _— -40 to +85 (b) | PT6304C-ND 16.94 1581 14.68 
2 EBD 12.0 3.00 -10 (a) 16 to 30/38 (c) Vert. 100pF (n) xX xX xX Inhibit = = -40 to +85 (b) | PT6304N-ND 16.94 1581 14.68 
4 | EEA 12.0 5.00(e) | .10(a) Vo+3 to 28 Horz | 560uF/IN, 330NF/OUT (p)} — | — x Stnby x _ -40 to +85 (e) | PT6656D-ND 27.05 25.25 23.44 
4 EEC 12.0 5.00 (e) -10 (a) Vo+t3 to 28 Horz. SMD | 560uF/IN, 330NF/OUT (p) | — = xX Stnby xX _ -40 to +85 (e) | PT6656END 27.05 25.25 23.44 
4 = =D) 12.0 5.00 (e) -10 (a) Vo+t3 to 28 Vert. S60UFIN, 330NF/OUT (p) | — = x Stnby x _ -40 to +85 (e) | PT6656P-ND 27.05 25.25 23.44 
16 EPA 12.0 5.00 0.10 (a) 18 to 36 Horz. | S60uF/IN, 330uF/OUT (0) | — xX Stnby Xx — -40 to +85 (d) | PT6886A-ND NEW! 27.05 25.25 23.44 
16 EPC 12.0 5.00 0.10 (a) 18 to 36 Horz. SMD | 560uF/IN, 330uF/OUT (0) | = — _ xX Stnby xX = -40 to +85 (d) | PT6886C-ND NEW! 27.05 25.25 23.44 
1 EAA 15.0 0.75 -10 (a) 4.75 to Vo-1 Vert. 100uF (n) xX -20 to +85 (e) | PT5042A-ND NEW! 15.03 13.53 12.00 
6 EA 15.0 1.50 -10 (a) 11 to 38 Horz. 100uF/OUT (n) X Xx = = = Xx -40 to +80 PT78ST11SH-ND NEW! 9 13.66 12.30 10.91 
5 EA 15.0 1.50 -10 (a) 18.5 to 30 Horz. None xX Xx = = = = -40 to +80 (b) | 78SR11S5HC-ND 15.38 14.35 13.33 
5 BD 15.0 1.50 -10 (a) 18.5 to 30 Vert. None X xX = = = = -40 to +80 (b) | 78SR115VC-ND 15.38 14.35 13.33 
16 EPA 15.0 5.00 0.10 (a) 18 to 36 Horz. | S60uF/IN, 330UF/OUT (0) | = — _ Xx Stnby Xx _ -40 to +85 (d) | PT6885A-ND NEW! 27.05 25.25 23.44 
1 EAA 20.0 0.50 -10 (a) 4.75 to 14 Vert. 100uF (n) xX -20 to +85 (e) | PT5049A-ND NEW! 15.03 1353 12.00 

Negative Output ISR 
5 EA -5.0 -1.00 -.05 (a) 7to25 Horz. 2/100UF (p) X xX = = = Xx -40 to +85 (b)_| PT78NR105H-ND 13.66 1230 10.91 
5 EC -5.0 -1.00 -.05 (a) 7to 25 Horz. SMD 2/100uF (p) Xx Xx = — _ Xx -40 to +85 (b) | PT78NR105S-ND 13.66 1230 10.91 
5 BD -5.0 -1.00 -.05 (a) 7to25 Vert. 2/100UF (p) xX Xx = = = Xx -40 to +85 (b)_| PT78NR105V-ND 13.66 1230 10.91 
1 EAA -5.0 1.00 | -.25(a) | 4.75to7(j) Horz. 100,IF (n) -20 to +65 (e) | PTS022A-ND 15.03 13.53 12.00 
1 EAC. -5.0 -1.00 -.25 (a) 4.75 to 7 (j) Horz. SMD 100pF (n) -20 to +65 (e) | PT5022C-ND 15.03 13.53 12.00 
* Power Good: Power good output is high when the output voltage is within specification 
T Inhibit: Power to complete part is shut off, quiescent current is less than 100 pA. Stnby: Standby Mode: Part is powered up, but output is in shut off or sleep mode. (Continued) 
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Fig. 15 Package Style EP(x) (12 Pin SIP) NEW! 
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Fig. 12 Package Style EK(x) 
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Fig. 13 Package Style EuJ(x) 
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Fig. 16 Package Style EP(x) (18 Pin SIP) NEW! 


Horizontal (A) 


Additional drawings on the previous pages. 


Fig. 14 Package Style EM(x) 
(14 Pin SIP) NEW! 
Horizontal (F) 


i 00 
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Dc Max. Min. DC Input Over- | Short Recommended 
Voltage Amp Amp Voltage Circuit External Temp | Circuit Fast Operating 
Pkg. Output Output Output Range Board Components Pro- Pro- | Vout | On/Off | Remote! Transient | Temp. Range | Digi-Key Price Each 
Fig. | Style (Vout) (lout) (lout) (Vin) Orientation Required* tection | tection | Adj. | Controlt | Sense | Response (°C) Part No. 1 25 100 
Negative O1 ISR"’S (cont.) 

1 | EAD 5.0 -1.00 -25(a) | 4.75to7(j) Vert. 1 00)IF (n) -20 to +65 (e) | PT5022N-ND 15.03 13.53 12.00 
5 EA -5.0 -1.50 -.10 (a) -9 to -30 Horz. 1N5339B x xX = = = = -40 to +60 (b) | PT79SR105H-ND 16.10 15.03 13.95 
5 BC -5.0 -1.50 -.10 (a) -9 to -30 Horz. SMD 1N5339B x x = = = = -40 to +60 (b) | PT79SR105S-ND 16.10 15.03 13.95 
5 ED -5.0 -1.50 -.10 (a) -9 to -30 Vert. 1N5339B x x = _ ot _ -40 to +60 (b) | PT79SR105V-ND 15.38 14.35 13.33 
4 EEA -5.0 -4.00 -.10 8to25 Horz. 560UF/IN, 330HF/OUT (0) | — = Xx = Xx = -40 to +85 (e) | PT6642D-ND 27.05 25.25 23.44 
4 EEC -5.0 -4.00 -.10 8to25 Horz. SMD | S560uF/IN, 330HF/OUT (0) | — = Xx = Xx = -40 to +85 (e) | PT6642E-ND 27.05 25.25 23.44 
4 EED -5.0 -4.00 -.10 8to25 Vert. S60UF/IN, 330F/OUT (0) | — = xX = xX = -40 to +85 (e) | PT6642P-ND 27.05 25.25 23.44 
8 BA -5.2 -3.5(e) -.10(a) 4.5to5.5 Horz. 2/330uR{o) = = x = x = Oto +60 PT6912A-ND NEW! 37.41 34.92 32.43 
5 EA -12.0 -0.40 -.05 (a) 7to18 Horz. 2/100pF (p) x xX = = = x -40 to +85 (b) | PT78NR112H-ND 13.66 12.30 10.91 
5 EC -12.0 -0.40 -.05 (a) 7to18 Horz. SMD 2/100uF (p) x xX — _ = x -40 to +85 (b) | PT78NR112S-ND 13.66 12.30 10.91 
5 ED -12.0 -0.40 -.05 (a) 7to18 Vert. 2/100UF (p) x xX = — _— x -40 to +85 (b) | PT78NR112V-ND 13.66 12.30 10.91 
1 EAA | -12.0 -0.50 -10(a) | 4.75to7(j) Horz. 100)F (n) -20 to +65 (e) | PT5024A-ND 15.03 13.53 12.00 
1 FAC | -120 -0.50 -10(a) | 4.75to7(j) | Horz SMD 100,F (n) -20 to +65 (e) | PT5024C-ND 15.03 13.53 12.00 
1 | EAD | -120 -0.50 -10(a) | 4.75to7(j) Vert. 1 00,F (n) -20 to +65 (e) | PT5024N-ND 15.03 13.53 12.00 
5 EA -12.0 -1.50 -.10 (a) -16 to -30 Horz. 1N5351B x Xx = = = = -40 to +60 (b) | PT79SR112H-ND 16.10 15.03 13.95 
5 BC -12.0 -1.50 -.10 (a) -16to-30 | Horz SMD 1N5351B x x = _ = _ -40 to +60 (b) | PT79SR112S-ND 16.10 15.03 13.95 
5 ED -12.0 -1.50 -.10 (a) -16 to -30 Vert. 1N5351B x x = _ — _ -40 to +60 (b) | PT79SR112V-ND 15.38 14.35 13.33 
4 EEA -12.0 -2.00 -.10 8to 18 Horz. 560UF/IN, 330F/OUT (0) | — =i Xx = Xx = -40 to +85 (e) | PT6643D-ND 27.05 25.25 23.44 
4 EEC -12.0 -2.00 -.10 8to 18 Horz. SMD | 560uF/IN, 330UF/OUT (0) | — = xX = Xx — -40 to +85 (e) | PT6643E-ND 27.05 25.25 23.44 
4 EED -12.0 -2.00 -.10 8to 18 Vert. 560UF/IN, 330F/OUT (0) | — = Xx = Xx = -40 to +85 (e) | PT6643P-ND 27.05 25.25 23.44 
5 EA -15.0 -0.30 -.05 (a) 7to15 Horz. 100pF (n) x xX = = = x -40 to +85 (b) | PT78NR115H-ND 14.46 13.02 11.55 
5 ED -15.0 -0.30 -.05 (a) 7to15 Vert. 100pIF (n) x xX = _ _— x -40 to +85 (b) | PT78NR115V-ND 13.66 12.30 10.91 

DC Voltage Output | Max. Amp Output | Min. Amp DC Input Circuit External Short Recommended 
Pkg. (Vout) (lout) Output | Voltage Range Board Components | Over-Temp | Circuit On/Off | Remote | Operating Temp.| Digi-Key Price Each 
Fig. | Style) Vo1 Vo 2 Vo1 Vo2 (lout) (Vin) Oreintaion | Required | Protection | Protection) VoutAdj | Control | Sense Range (°C) Part No. i 25 100 
Dual Output ISR"S 

AG 3.3 1.5/1.2 (i) | 6.00 | 1.45/1.20(m)| 0.10 (ak) 45to5.5 Horz. 2/330uF (p) x = 2(m) | STNBY 2 -40 to +85 (d,e) | PT6932A-ND 37.41 34.92 32.43 
BH 3.3 1.5/1.2 (i) | 6.00 | 1.45/1.20(m)| 0.10 (ak) 45to5.5 Horz. SMD | 2/330uF (p) x = 2(m) | STNBY 2 -40 to +85 (d,e) | PT6932C-ND 37.41 34.92 32.43 
9 | BF 3.3 1.5/1.2 (i) | 6.00 | 1.45/1.20(m)| 0.10 (ak) 4505.5 Vert. 2/330uF (p) x = 2(m) | STNBY 2 -40 to +85 (d,e) | PT6932N-ND 37.41 34.92 32.43 
AG 3.3 1.8/1.2 (i) | 6.00 | 1.75/1.20(m)| 0.10 (ak) 4.5to5.5 Horz. 2/330uF (0) x = X(v) STNBY 2 -40 to +85 (de) | PT6933A-NDNEW! 37.41 34.92 32.43 
AG 3.3 1.8/1.2 (i) | 6.00 | 1.75/1.20 (m)| 0.10 (ak) 4.5to5.5 Horz. 2/330uF (0) x = X(v) STNBY 2 -40 to +85 (d,e) | PT6931A-ND 37.41 34.92 3243 
9 | BF 3.3 2.5/1.8 (i) | 6.00 | 2.20/1.75 (m)} 0.10 (ak) 4.5to 5.5 Vert. 2/330uF (p) x = 2(m) | STNBY 2 -40 to +85 (d,e) | PT6931C-ND 37.41 34.92 32.43 
9 |8G 3.3 2.5/1.8 (i) | 6.00 | 2.20/1.75 (m)} 0.10 (ak) 45to5.5 Horz. 2/330uF (p) x = 2(m) | STNBY 2 -40 to +85 (d,e) | PT6931N-ND 37.41 34.92 32.43 
3 | ECA} +12.0 -12.0 | +0.50 -0.25 .05(g) 4.75 to +Vo -1 Horz. 100uF (n) x _ x = = Oto +65 (e) PT5061A-ND 15.38 14.35 13.33 
3 | EOC} +120 -12.0 | +0.50 -0.25 .05(g) 4.75to+Vo-1 | Horz SMD | 100uF(n) xX a Xx _ = 0 to +65 (e) PT5061C-ND 15.38 14.35 13.33 
3 | EOD} +120 -12.0 | +0.50 -0.25 .05(g) 4.75 to +Vo -1 Vert. 100uF (n) x _ Xx _ _ Oto +65 (e) PT5061N-ND 15.38 14.35 13.33 
3 | ECA} +15.0 -15.0 | +0.40 -0.20 0.05(u) 4.75 to +Vo-1 Horz. 100uF (n) a — x _ _ 0to +85 PT5062A-ND NEW! 15.38 14.35 13.33 


* Power Good: Power good output is high when the output voltage is within 


specification 


T Inhibit: Power to complete part is shut off, quiescent current is less than 100 yA. Stnby: Standby Mode: Part is powered up, but output is in shut off or sleep mode. 


‘a) ISR will operate down to no load with reduced specification. 

b) See thermal derating chart. 

‘c) Input voltage cannot exceed 30V when the inhibit function is used. 

(d) Operating temperatures below 0 (0°C), use tantalum capacitors. 

e) See manufacturer's safe operating area curves for appropriate 

derating. 

(f) Carries standards and safety approvals — see manufacturer's data 
sheet. 

(g) Do not operate below minimum load. 

(h) PT6305 series can easily be paralleled to provide output current in 
multiples of 3 Amps. Please contact Texas Instrument/Plug In 
Power Solutions for application note. 

(i) With pin 23 open, V2out = First voltage shown is on the output. 

With pin 23 shorted to pin 22, V2out = Second voltage shown in 


( 
( 
( 
( 
( 


chart. 

For applications with input voltages greater than 7VDC, Use the 

PT78NR100 series. 

lo min. current of .10A can be divided between both outputs, V1 or 

V2. 

This series can be paralleled with a current booster slave to 

increase output currents in specific increments — see 

manufacturer's data sheet. 

(m) Please refer to manufacturer's data sheet for further explanation of 
ratings. 

(n) An electrolytic or tantalum capacitor on the output is required for 
proper operation. 

(0) Only use an electrolytic capacitor for proper operation. 


(p) Please use Panasonic low ESR, FC series capacitors for proper 
operation — see manufacturer's data sheet. 


(q) Heat sink or tab orientation - see manufacturer's data sheet. 

(r) Remote sense ground not used, pin 12 must be connected to pin 13 
for optimum output voltage accuracy. 

(s) Has an (OVP) over voltage protection drive output. 

(t) Processor compatible voltage output adjustment — see 
manufacturer's data sheet. 

(u) Do NOT operate the negative output rail of this ISR below the 
minimum load. 

(v) Vo 1 and Vo2 Adjust can be pin-strapped to an alternative lower 

bus voltage. Consult the voltage adjustment application note 

information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(to33) 1105 


KKK 
ASTEC DC-DC Converters 


Fig. 1 AEEOOB Series — 10W Single Out- | Fig. 2 APAO6 and APA04 Series — 20W Single Output: + Stan- | Fig.3 APCO8 Series — 28W (8POL) Fig. 4 AEH10-30 Series — 50-150W Single 
put: + 2-1 Input Range + Operating dard SIP package 2.5 x .55 x .31” + Operating Temp: 25°C Single Output: + Point of load Output: + Operating Temp: -40°C to +100°C 
Temp: -25°C to +95°C Cc (POL) applications * Open Frame 

SMT + Operating Temp: -40°C to Mounting Inserts 

485°C M8 x .5 (4 Pls.) 


° .70 (17.8) APAO4 

+Vo f : - 19.8) APAOG [nee al 

trim) _{1; ) 0.08 (1,27) (473) _|¢ 
Opt. 5 = 


+Vin 
+0, 


1.400 4 
‘ ; 
= | T0.07-—-T FT Cy (35.56) goo |° 
Vin Ais ; } (1.78)* ao | (1824) 
(CNT) eOpt. 5 1.9.31 Max (7.9) PADS ie | 4 (60,80)|  F | 


0.60 0.80 | 0.33 Max (8.4) APAO6 i F) “i -0-12 (3.05) 
15.24)" (20.32) 5 a 
2.00 —_— 0.915 
(50.8) PC Board (*— (23.24) — 
.252 (31.80) —— 
30 (33.02) 


-Vin 

Case 

Enable (on/off) 
+Vin 

-5V Rtn 
-Sense 

Trim 

+Sense 

+5V Out 


APA04 Series J2-1 GND APAOQ6 Series J2-1 GND 
0.02 7 Jt-1+Vout  J2-2 GND Jt-1 +Vout —-J2-2 +Vin + 
050) — T } J1-2 4Vout —-J2-3 +Vin J1-2 +Vout —-J2-3- +Vin Trim — GND VOUT PGood 

t 7 q 0.24 f : J1-3 +Vout =: J2-4_ +Vin J1-3 Sense J2-4 Pwr Good 
Standotf”+10.3 + (6.10) F : J1-4 GND J2-5 +Vin J1-4 +Vout J2-5 Trim CTRL 
Typ. 4 Pies. (7.62) J15 GND = -J2-6 +Vin J1-5 GND J2-6 CNT + 


ON OO Po we 


Fig. 5 AK45C Series — 100W Single Output:] Fig.6 AEH60 and ALH60 (Open Frame) Series Fig. 7 AEE01 Series — 10W Single Output: - Oper- | Fig. 8 AEQ15 Series — 60W Dual Output: « -40°C 
+ Operating Temp: -40°C to +100°C — 200W Single Output: + Operating Temp: ating Temp: -25°C to +95°C to +100°C Baseplate + 1.50 x 2.30 x 0.5” 
bos -40°C to +100°C + Regulation to zero load +» Operating 
(57.91) | __ 0. |}~——__—— 2.30. Temp: -40°C to +100°C 
«1.860 ‘i 1.90 (58.4) 
[T4724 [= (48.26) "+ 
° 1 (Oo 
5 ees : +Vin 
0 


Pin Side - ° 
View a . . “Vin 


02 
Lo 


(50.80) 0.60 - 0.80 | K 
Mounting Inserts a (0) P(15.24y7 20.327 a9 0 Mounting Inserts 
Mounting Inserts So 


ra 168) M3 x 0.5 (4 Plcs.) 


M3 x 0.5 (4 Ples.) (50.8) 


Enable (on/oft) Mare ees) 


. 145 
=0.80) 0.48 a Case .+Vin (3.68) en 
(20.30))-—~|(12.20) Vin . Enable PI (12.70) 
- 0.33 Vi n 
sone 5 (12.70) AEH t (8.50) Vin | 
Se -4 (10.16) ALH f 024 arate s 
ar | .12 (3.0) 
Thin E22 (5.6 Seca (6.107 a 
. +Sense -22 (5.6) Typ.4 Pies. (5-24) wi oa, 
0. +Vout ). +Output . 


0.02 


(0.50) —= — 


Fig. 9 ALQ15 Series — 60W Dual Output: - High Efficiency + In- | Fig. 10 AA60A Series — 60W Dual Output: + Operating Temp: -40°C | Fig. 11 ALH25 Dual Series — 100W Dual Output: - Open Frame 


dustry standard 1/4 Brick Footprint * Operating Temp: -40°C to +105°C + 48VDC Input + Unencapsulated 2.3” x 2.4” x 0.50” pkg. 2.3 x 2.4.x 0.50” * Operating Temp: -40°C to +125°C 
to +85°C 
_ 1.90 
[148-26 
|}+—2.28 (57.9) —+| 
0.4 (10.2) 
F | , , v2 
amen: 56) 0) bo sli 4 ppevin Ve [40.3 (7.62) 
5 2.0 : : (25.40) (40:64) 16) | Case : + 2Ples. 
Front View Eel i | Sees ve Trim? T+ 4.4 (10.16) 
.-Vin $+ 4 L ooNT +V1lo 
. Case 5 ji Vite 0317-62) 
Mounting Inserts ; pe+Vin i : 
ees . Enable (on/off) M3x 5 (4 Plos.) V1Trime 
. Enable (on/off) 4 [1.9 (48.26) 1 
. “Vin — 
eed * 0.544 
V2 output a =e) Trim (V2) eT | 
. Rtn Vi (12.70) 
‘ ae Side View T . Or 
. Trim Pin 9 0.04 . Rtn (V1) £20 (5.0) .040 (1.01)+1l 
. V1 output Nominal 0. Trim (V1) Min. Typ. 
Vin Digi-Key Price Astec Vin Digi-Key Price | Astec 
Fig. V Out | Out Range Part No. Each Part No. Fig. V Out 1 Out Range Part No. Each | Part No. 
Single Output 5.0V 10A 36-72V 454-1043-ND 66.23 | AEHI0M48 
; 12V 0.84A 9-18V 454-1009-ND 41.04 | ABEOOB12-49 4 5.0V 20A 18-36V 454-1051-ND 89.24 | AEH20A24N 
12V 0.84A 18-36V 454-1010-ND 25.56 | AEEOOB24 5.0V 20A 36-72V 454-1056-ND = 133.00 | AEH20A48N 
5.0V 30A 36-72V 454-1059-ND 143.50 | AEH30A48N 
1.5V 6.0A 3.0-5.5V 454-1022-ND 25.82 | APAO6MO4 
1.8V 6.0A 3.0-5.5V 454-1023-ND 27.32 | APAO6YO4 ‘ 2.5V 20A 4gv 454-1052-ND 141.41 | AK45C-048L-025F20HAN 
i 241V 6.0A 3.0-5.5V 454-1024-ND 38.54 | APAQ6DO4 3.3V 20A 48v 454-1055-ND —-141.41 | AK45C-048L-033F20HAN 
a ae ena soe a a foean 1.2V 60A 48v 454-1060-ND 157.56 | ALH60K48N 
: - — : pas 1.2V 60A 4gv 454-1061-ND 161.70 | AEH60K48N 
5.0V 4.0A 3.3-4.0V 454-1020-ND 38.54 | APA04A03 1.8V 60A 43V 454-1064-ND 161.70 | AEHBOY48N 
0.9V 8.0A 1.8-6.0V 454-1031-ND 26.00 | APO08J03-J . 1.8V 60A 4gv 454-1065-ND 157.56 | ALH60Y48N 
1.2V 8.0A 1.8-6.0V 454-1032-ND 26.00 | APOO8K03-J 25V 60A 4gv 454-1066-ND 161.70 | AEH60G48N 
- aera 2ev | aA aay | 464-1067 15756 | ALFEOGHEN 
25V 8.0A 1.8-6.0V 454-1035-ND 26.00 | APOD8G03-J aey SOA. 4eV oie §101-70 | AEHGORIBN 
3.3V 60A 48v 454-1068-ND 157.56 | ALH60F48N 
3 0.9V 8.0A 5.0-13.0V 454-1037-ND 26.00 | APO08J08-J 
1.2V 8.0A 5.0-13.0V 454-1038-ND 26.00 | APOO8K08-J Dual 
1.5V 8.0A 5.0-13.0V 454-1039-ND 26.00 | APOO8MO8-J 7 5.0V/-5V 4.0A/1.0A 18-36V 454-1011-ND* 31.02 | AEED1AA24 
1.8V 8.0A 5.0-13.0V 454-1040-ND 26.00 | APOO8Y08-J 
3.3V 8.0A 1.8-6.0V 454-1036-ND 26.00 | APOO8F03-J 7 Ove T2NISR badd emacs 141.99 | ABUISARIBN 
25V B.0A 5.0-13.0V | 454-1041-ND 26.00 | APODSGO8-J SONS || tanasA ey piece 10199 | ALCISGaS 
3.3V 8.0A 5.0-13.0V | 454-1042-ND 26.00 | APOOSFO8-J 9 SoVLEY: ABN IBA mrad pyeeecnems §=141.99 | ALGISF 4S 
3.3V/2.5V 15154 48v 454-1047-ND 141.99 | ALQISFGA8 
25V 20A 36-72V 454-1053-ND 133,00 | AEH20G48N 
7 33V 0A 18-36V 454-1050-ND 133,00 | AEHPOFDAN 10 3.3V/2.5V 19N19A 36-75V 454-1049-ND 143.24 | AA6OA-048L-033D025N 
3.3V 20A 36-72V 454-1054-ND 133,00 | AEH20F48N 1 5.0V/3.3V 204/25 36-75V 454-1057-ND 119.31 | ALH25AR48 
3.3V 30A 36-72V 454-1058-ND 143.50 | AEH3OFI8N * Minimum ouput current 0.1 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ASTEC Astec DC-DC Converters (Cont.) 


Fig. 12 
AA10U Series — 7.5 Watt Dual Output: 


* Operating Temp: -40°C to +75°C 


Fig. 13 
AA25N Series — 25W Dual Output: + 
Temp: -40°C to +100°C 


Unencapsulated 2.0 x 2.0 x 0.50” package » Operating 


Fig. 14 
AAOSE Series — 5W Single Output: - Operating Temp: -40°C to +85°C. 


OVS OOOOH 


0.40 
) ll-(1.01) O Typ. 


: 
52 
(13.2) 


OOodddg 


TE 20 6.0) 
.040 (1.01) | Min. 
Oyp. 


4 


Tad 
015 (38) 1 
Min. 


Fig. 15 
AEE04 Series — 15W Single Output: 
* 1.0” x 2.0" x 0.4 case 


Fig. 16 
ALT Series — 25W Single Output: 
to +100°C (Baseplate Temperature) 


+ Operating Temp: -40°C 


+Vin, 
o 
fe |_+ 16 
Vin 0.40 (406 
CNT 9 [2036) , 
2&3: -Vin 0.60 0.80 10.16) 
22 & 23: +Vin ab 15.24)" (20. a a 
14: +Vout rere tal 60: 8) |-_——_, 1.80 __. 
16: COMM (10.2) (45.72) 
Remaining Pins NC 
2 Li bey ang Open Frame 
= . . 0.40 Height 
mu 06)) — ¢ [8 16) 79.38 
li 0.12 t 0.22 y 0.05 (1.2) elas rae 66) 
(3.0) Min. Standoff I (5-60)F LC 6 Pins -O 
Typ. 4 Pics. ( 0.19 (4.8) Typ. Bo 039 (1.0) 
Vin Digi-Key Price Astec Vin Digi-Key Price | Astec 
Fig. V Out 1 Out Range Part No. Each Part No. Fig. V Out | Out Range Part No. Each | PartNo. 
Dual 14 12V O.41A 18-36VDC | 454-1003-ND 54.19 | AAOSE-024L-120S 
12 +5V/-5V .75N.75A 9-36VDC 454-1090-ND 58.92 | AA10U-024L-050D ty OaIh SE7ADC |e PANO | SPORE OSE 20S 
13 5.0V/3.3V 5AN6A 36-75VDC 454-1030-ND 82.36 | AA25N-048L-050D033 ibe #9A tee chal tmaciiaiates 
3.3V 4.58 18-36VDC | 454-1012-ND 39.72 | AEEO4F24-197 
Single Output 15 3.3V 45A 36-72VDC | 454-1094-ND 39.72 | ABED4F48-97 
3.3V 1.0A 9-18VDC 454-1001-ND 54.19 | AA05E012L-033S 5.0V 3.0A 36-72VDC_ | 454-1095-ND» 38.65 | AFEO3A48-97 
3.3V 1.0A 36-72VDC 454-1006-ND 54.19 | AA0SE-048L-033S 5.0V 3.0A 36-72VDC_ | 454-1096-ND 38.65 | AFEO3A48-7 
14 5V 1.0A 9-18VDC 454-1002-ND 54.19 | AA0S5E012L-050S 33V 6A 4gV 454-1091-ND 40.17 | ALTOBRI8 
16 a - 
5V 1.04 18-36VDC 454-1004-ND 54.19 | AA0SE-024L-050S 5.0V 5A 4gV 454-1092-ND 40.17 | ALTOSM48 
5V 1.04 36-72VDC 454-1007-ND 54.19 | AA05E048L-050S Tim (ature 


Power Supplies 


LPS40 Series — Single Outputs 40 - 50 Watts AC/DC 


LPT25 Series — Triple Outputs 25 - 40 Watts AC/DC 


Specifications: 


+ Mating Connectors: Housing Input: 09-50-8031; Housing Output: 09-50-8061; Contacts: 08-52-0113 


tice + Input Voltage: 85 to 264VAC » Footprint: 3” x 5” 
Specifications: 
+ Mating Connectors: Housing Input: 09-50-8031; Housing Output: 09-50-8061; Contacts: 08-52-0113 Output Output Output 
* Input Voltage: 85 to 264VAC + Footprint: 3° x 5" Voltage | Current | Voltage} Current | Voltage | Current Digi-Key Price | Astec 
annie 1 Min./Max. 2 Min./Max. 3 Min./Max. Part No. Each Part No. 
pt 
Voltage Current Digi-Key Price Astec +5V | 03N3A | +12V | 0.14.54] -12V] OAO5A | 454-1078-ND 40.70 | LPT22 
1 Min./Max. Part No. Each Part No. +5V_| O3N3A | +12V | O.1A15A | -5V | ONO5A | 454-1079-ND 44.40 | LPT24 
+5V OA/8A 454-1073-ND. 46.25 LPS42 
Hav 03.38 454-1070-ND 46.25 LPS43 LPQ250 Series — Quad Outputs 200 - 250 Watts AC/DC 
424V OA/1.6A 454-1071-ND 46.25 LPS45 Specifications: 
+48V 0A/0.9A 454-1072-ND 46.25 LPS48 + Screw Terminal + Input Voltage: 85 to 264VAC + Cover: -C + Fan Cover: -CF + Foot print: 5” x 9” 
Output Output Output Output 
i — i z Volt. | Current | Volt. | Current | Volt.| Current | Volt. | Current | Digi-Key Price | Astec 
LPT40 Series Triple Outputs 40 - 55 Watts AC/DC 1 (| Min/Max.) 2 |Min./Max.; 3 |Min./Max.| 4 | Min./Max.| Part No. Each | Part No. 
speewcatons: +5v | sva5a |u1av| owtoa |-1av| owe6a |25-25v) ow6A | 454-1084-ND 280.98 | LPaes2-c 
+ Mating Connectors: Housing Input: 09-50-8031; Housing Output: 09-50-8061; Contacts: 08-52-0113 a : ; * ; 
~ Input Voltage: 85 to 264VAC. + Footprint: 3" x 5” +5V | 3N35A_[+12V | OA/I0A |-12V| ONGA |+45-25V OAGA | 454-1082-ND 312.91 | LPQ252-CF 
Output Output Output . 
Voltage | Current | Voltage) Current | Voltage | Current Digi-Key Price | Astec LPQ350 Series _ Quad Outputs 350 Watts AC/DC 
1 Min./Max. 2 Min./Max. 3 Min./Max. Part No. Each Part No. nee 
Specifications: 
43.3V | 0.5A/4A +5 0A/1.5A +12V OA/0.5A 454-1077-ND 55.50 LPT41 + Screw Terminal + Input Voltage: 85 to 264VAC + Cover: -C + Fan Cover: -CF + Footprint: 5” x 9” 
+5V 0.4N4A +12 0.2A/2A -12V OA/0.5A 454-1075-ND. 42.55 | LPT42 Output Output Output Output 
+8V O.5A'6A +12 ON0.5A ad ON0.5A CED) 48-10" || (UTS Volt. | Current | Volt. | Current | Volt.| Current | Volt. Current | Digi-Key Price | Astec 
+5V 0.4N4A +12 0.2A/2A -5V OA/0.5A 454-1080-ND. 48.10 | LPT44 1 |Min./Max.| 2 |Min./Max.| 3 | Min/Max.) 4 Min./Max.| Part No. Each | Part No. 
+8V | O4A/4A | +15 | O2N2A | -15V | OAO.5A | 4541081-ND = 48.10 | LPT45 +5V | 5A50A |+12V] OA12A |-12V] ONGA |3.3-24V| 1A/6A | 454-1085-ND 383.16 | LPGB52-C 
+5V 0.4A/4A +24 O.2A1A -12V OA/0.5A 454-1074-ND. 48.10 | LPT47 +5V | S5SA/S0OA |4+12V} OA12A |-12V) OAGA |3.3-24V) 1A/6A | 454-1083-ND 415.09 | LPO852-OF 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 
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=CONDOR 


9288B-ND Power Engineering Manual 


NW! Medical Single Output — GXM60 Series 


Features: 

+ Universal Input + Medically approved to UL2601-1, CSA 22.2 No. 601.1- 
M90, EN60601-1, and CB certified to IEC601-1 + 2 year warranty 
Specifications: 

AC Input: 90-264VAC, 47-63Hz single phase. Input power is less than 
75W when output power is less than 60W, 230VAC in. Meets EN61000-3- 
2 harmonics standard. 

Minimum Load: No minimum load required. 

EMI / EMC Compliance: All models include built-in EMI filtering. + Con- 


ducted Emissions: EN55011, Class B; FCC Class B « Static Dis- 
charge: EN61000-4-2, 6kV contact 8kV air + RF Field Sus- 
ceptibility: EN61000-4-3, 3V/meter + Fast Transients / Bursts: 
EN61000-4-4, 2kV, 5kHz + Surge Susce, ly: EN61000-4-5, 1kV 
diff. 2kV com + Conducted RF Suscepti 
age Sags & Surges: EN61000-4-11 
Medical Safety Agency: All models are approved to UL2601, CSA 22.2 
No. 601.1-M90, IEC 601-1 (1988), EN 60601-1 

Note: Ships without the power cord (Suggested Cord: Q132-ND). 


Total Dimensions 
Power Output LxWxH Output Digi-Key Price Each Condor 
Watts u Inch (mm) Plug Part No. ‘il 10 25 50 Part No. 
5V@11A Molex Mini-Fit 271-2221-ND 105.00 99.75 94.50 89.25 GXM60-5A11 
12V @ 5.0A 2.1 mm Barrel 271-2222-ND 105.00 99.75 94.50 89.25 GXM60-12A01 
60 15V @ 4.0A 5.34 x 3.05 x 1.8 2.1 mm Barrel 271-2223-ND 105.00 99.75 94.50 89.25 GXM60-15A01 
24V @ 2.5A (135.64 x 77.47 x 45.72) 2.1 mm Barrel 271-2224-ND 105.00 99.75 94.50 89.25 GXM60-24A01 
28V @ 2.2A 2.1 mm Barrel 271-2225-ND 105.00 99.75 94.50 89.25 GXM60-28A01 
36V @ 1.7A 2.1 mm Barrel 271-2226-ND 105.00 99.75 94.50 89.25 GXM60-36A01 


Medical Global Switchers 


FEATURES: 


+ Wide range input (85-264V) + Approval to IEC601-1, UL2601 and CSA 601.1 
* Conducted Emissions to FCC and VDC Class B + 2-Year Warranty + Models 
from 28-225W Input Protection: Internal AC fuse provided on all units. This 
fuse only blows if a catastrophic failure occurs in the unit — it does not blow on 
overload or short circuit. AC input protected against line transients by metal 
oxide varistors on all medical units. Output Noise and Ripple: 0.5% RMS, 1% 
Pk-Pk maximum on all outputs (20MHz bandwidth on GSM7 & GSM28 series. 


Temperature Coefficient: 0.03%/°C typical for all outputs. 


GENERAL SPECIFICATIONS: 


+ AC Input: 85-264VAC, 47-63Hz single phase + Safety Specifications: All 
medical models are approved to UL544/UL2601, IEC601-1, CSA234L3, 
VDE0750 and CE9LVD + Overload Protection: Fully protected against short 


circuit and output overload. Short circuit protection is cycling type on Outputs 
#1 and#2; foldback type on Outputs #3 and #4. Recovery after fault is 
automatic. » Temperature Rating: 0°C to 50°C full rated load + Minimum 
Load: Single output units require no minimum load except for GSM28 
(GSM28 = +5%). Multiple output units: GPM40 = 0.4A, GPM55 = 0.7A, 
GPMB80 = 1A, GPM130 = 3A, GSL50 = 0.8A. + EMI Compliance: All models 
include EMI filtering to meet or exceed conducted emissions of CISPR 11 
Class B, VDE0871 Class B (FCC Class B, CISPR 11 Class B and EN5522 
+ Voltage Adjustment: Outputs 
adjustable +5% minimum via built-in potentiometer (Factory set for GSM7 & 
GSM28 Series) » Remote Sense: Provided as a standard feature on the +5V 
output of the GPM130 and on all single output units, GLD150, GLM65, 
+ Reverse Voltage 
Protection: All outputs protected against inadvertent application of reverse 


Class B for GSM7 & GSM28 Series) 


GPFM250 single and primary output GPM130 


voltage up to 1 times the rated current of the reversed output 


Single Output Medical 
Total Dimensions Mating Connectors 
Power Output Min. Inch (mm) Housing Housing Signal Signal Digi-Key Price Each Condor 
Watts 1 Load LxWxH Input Output Contacts Housing | Contacts | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
GSM Series 
5.0V @ 1.4A = 271-1100-ND 30.68 29.15 27.62 26.09 | GSM7-5 
12V @ .58A = 2.00 x 2.28 x 50 271-1101-ND 30.68 29.15 27.62 26.09 | GSM7-12 
7 15V @ .47A = 50 80 57.91 12 70 271-1102-ND 30.68 29.15 27.62 26.09 | GSM7-15 
24V @ .29A = (50.80 x 57.91 x 12.70) 271-1103-ND 30.68 29.15 27.62 26.09 | GSM7-24 
28V @ .25A = 271-1104-ND 30.68 29.15 27.62 26.09 | GSM7-28 
Connector Kit:for. GSM7 Series visi. cseceiaceiasscenasinnea itis cadkaiacsaiddweaasadendeadetudinne svakaeacdaand eaanda do acks caasanen Sedona een cninceds 271-1135-ND 8.74 _ = = 18-30234-1003 
5.1V @ 5.5A 45% 2.59 x 4.00 x .92 271-1121-ND 54.60 51.87 49.14 46.41 | GSM28-5 
28 12V @ 2.3A +5% 65. 79 101 60 53 37) WM2125 WM2124 WM17403 = — 271-1122-ND 54.60 51.87 49.14 46.41 | GSM28-12 
24V @ 1.2A +5% (65.79 x 60 x 23.37) 271-1123-ND 54.60 51.87 49.14 46.41 | GSM28-24 
Chassis and Cover for GSM28 Series, 4.31” x 3.10” x 1.53” (109.47mm x 78.74mm x 38.86mm) .. 271-1128-ND 13.10 = = _ 08-30466-0028 
NEW! GPC Series NEW! 
5.1V @ 6.0A 0.15 4.00 x 2.00 x 1.50 271-2227-ND 63.00 59.85 56.70 53.55 | GPM41-5 
41 12V @ 3.3A 0.03 (101 ‘60 : 50 sae 38 10) A19950 A9952 A199993CT = = 271-2228-ND 63.00 59.85 56.70 53.55 | GPM41-12 
24V @1.7A 0.01 . é ‘ 271-2229-ND 63.00 59.85 56.70 53.55 | GPM41-24 
GPM Series 
12V @3.3A _ 271-1019-ND 78.62 74.69 70.76 66.83 | GPM40-12 
15V @ 2.7A — 3.00 x 5.00 x 1.28 271-1020-ND 78.62 74.69 70.76 66.83 | GPM40-15 
40 24V @ 1.7A (2.1pk) = 76 20 127 00 32 51 WM2123 WM2104 WM17403 = _ 271-1021-ND 78.62 74.69 70.76 66.83 | GPM40-24 
28V @ 1.4A (2.1pk) = (76.20 x 00 x 32.51) 271-1022-ND 78.62 74.69 70.76 66.83 | GPM40-28 
+5V @ 8.0A = 271-1023-ND 78.62 74.69 70.76 66.83 | GPM40-5 
"i 12V @6.7A _ 7.00 x 4.25 x 1.86 = r=s, 271-1027-ND 144.14 136.94 129.73 122.52 | GPM80-12 
BOF! 24V @ 3.4A — | (177.80 x 107.95 x 47.24) WM2108 WM2105 WM17403 271-1029-ND 144.14 136.94 129.73 122.52 | GPM80-24 
GLM Series 
3.3V @ 8A = 271-2196-ND 64.61 63.10 60.80 57.37 | GLM50-3.3 
5.1V @ 8A = 271-2198-ND 64.61 63.10 60.80 57.37 | GLMS50-5 
12V @ 4.2A = 4.25 x 2.50 x 1.25 271-2192-ND 64.61 63.10 60.80 57.37 | GLM50-12 
50 15V @ 3.3A = (107.95 x 63 50 x 31 75) A19951 A19954 A19990 _ = 271-2193-ND 64.61 63.10 60.80 57.37 | GLMS50-15 
24V @ 2.1A = . . . 271-2194-ND 64.61 63.10 60.80 57.37 | GLM50-24 
28V @ 1.8A = 271-2195-ND 64.61 63.10 60.80 57.37 | GLMS50-28 
5.1V @ 11A = 271-2165-ND 77.70 73.82 69.93 66.05 | GLM65-5 
12V @ 5.5A = 5.00 x 3.00 x 1.00 271-2159-ND 77.70 73.82 69.93 65.52 | GLM65-12 
65 15V @ 4.3A _ (127.00 x 76 20 x 25 40) A19951 A19954 A19990 _— = 271-2160-ND 77.70 73.82 69.93 66.05 | GLM65-15 
24V @ 2.7A = . . . 271-2161-ND 77.70 73.82 69.93 65.52 | GLM65-24 
28V @ 2.3A _ 271-2162-ND 77.70 73.82 69.93 65.52 | GLM65-28 
48V @ 1.35A = 271-2164-ND 77.70 73.82 69.93 66.05 | GLM65-48 
GPFM Series 
5.1V @ 12A = 271-2158-ND 115.61 109.82 104.06 87.60 | GPFM115-5 
12V @6.7A _ 271-2153-ND 115.61 109.82 104.06 87.60 | GPFM115-12 
15V @ 5.3A = 5.25 x 3.30 x 1.50 271-2154-ND 115.61 109.82 104.06 87.60 | GPFM115-15 
i 24V @ 3.3A _ (133.35 x 83.82 x 38.10) pigs AISEEe genie Aug4g2 Algoe0 271-2155-ND 115.61 109.82 104.06 87.60 | GPFM115-24 
28V @ 2.9A _ 271-2156-ND 115.61 109.82 104.06 87.60 | GPFM115-28 
48V @ 1.7A = 271-2157-ND 115.61 109.82 104.06 87.60 | GPFM115-48 
5.1V @ 45A = 8.00 x 5.00 x 1.75 271-2152-ND 285.66 271.39 257.11 242.82 | GPFM250-5 
250 12V @21A = | (203 20 % 127, 00 x 44, 45) A19953 A19956 A19990 = _ 271-2147-ND 285.66 271.39 257.11 242.82 | GPFM250-12 
15V @17A _ ° y . 271-2148-ND 285.66 271.39 257.11 242.82 | GPFM250-15 
* 26cfm moving air required. + Convection/Air Flow (Continued) 
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Medical Global Switchers (cont) 
Single Output Medical (cont) 


Total Dimensions Mating Connectors 
Power Output Min. Inch (mm) Housing Housing Signal Signal Digi-Key Price Each Condor 
Watts 1 Load LxWxH Input Output Contacts Housing | Contacts | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
GPFM Series (Cont.) 
24V @ 11A = 8.00 x 5.00 x 1.75 271-2149-ND 285.66 271.39 257.11 242.82 | GPFM250-24 
250 28V @ 9.5A — | (203.20 a 07 00 x 44.45) | 419953 | A19956 A19990 - - 271-2150-ND 285.66 271.39 257.11 242.82 | GPFM250-28 
48V @ 5.2/6.1AT _ . . 7 271-2151-ND 285.66 271.39 257.11 242.82 | GPFM250-48 
Cover with Fan for GPFM250 Series, 8.00” x 5.00” x 1.81” (203.20mm x 127.00m x 45.97MM).......... 600.0 cece cece cece eee eee eee eee ee 271-1138-ND 18.46 = = = 09-250CF 
GLD Series 
12V @ 10.8A = 7.00 x 4.50 x 1.70 271-2172-ND 221.49 210.41 199.35 188.27 | GLD150-12 
150 15V @8.7A — | 177.80.% 114.30 x 43.18) | WM18436] wws703 WM5959 Ai9494 | A19490 | 271-2173-ND 221.49 210.41 199.35 188.27 | GLD150-15 
24V @ 5.7A = : i . 271-2174-ND 221.49 210.41 199.35 188.27 | GLD150-24 
Triple Output Medical 
Total Dimensions Mating Connectors 
Power Output Output Output Inch (mm) Housing Housing Digi-Key Price Each Condor 
Watts 1 2 3 LxWxH Input Output Contacts Part No. 1 10 25 50 Part No. 
GPM Series 
40 +5V @ 4.0A +12V @ 2.0A (3pk) -12V @ 0.4A 3.00 x 5.00 x 1.28 wme2123 wm2i04 | WM17403 271-1039-ND 78.62 74.69 70.76 66.83 GPM40A 
+5V @ 4.0A +15V @ 2.0A (3pk) -15V @ 0.4A (76.20 x 127.00 x 32.51) 271-1040-ND 78.62 74.69 70.76 66.83 GPM40B 
GLM50 Series 
+5.05V @ 4A +12V @ 2.5A -12V @ 0.2A 271-2199-ND 64.61 63.10 60.80 57.37 GLM50A 
50 +5.1V @ 4A +15V @ 2.5A -15V @ 0.2A 4.25 x 2.50 x 1.25 19951 A19954 19990 271-2200-ND 64.61 63.10 60.80 57.37 GLM50B 
+5.1V @ 4A +24V @ 1.5A -12V @ 0.2A (107.95 x 63.50 x 31.75) 271-2201-ND 64.61 63.10 60.80 57.37 GLMS0D 
+3.3V @ 4A +12V @ 2.5A -12V @ 0.2A 271-2202-ND 64.61 63.10 60.80 57.37 GLMS0G 
Quad Output Medical 
Total Dimensions Mating Connectors 
Power Output Output Output Output Inch (mm) Housing Housing Digi-Key Price Each Condor 
Watts 1 2 3 4 LxWxH Input Output Contacts | Part No. if 10 25 50 Part No. 
GPM Series 
55 +5V @ 6.0A +12V @ 3.0A (5pk) |+12V @1.0A | -12V @1.0A 271-1041-ND 104.83 99.59 94.35 89.11} GPM55A 
55 +5V @ 6.0A +12V @ 3.0A (5pk) | -12V@1.0A | -5V@1.0A 6.30 x 3.94 x 1.68 271-1042-ND 104.83 99.59 94.35 89.11 | GPM55B 
55 +5V @ 6.0A +15V @ 3.0A (5pk) | -15V@1.0A | -5V@1.0A (160.02 x 100.08 x 42.67) WM17401 | WM17402 | WM17403) 271-1043-ND 104.83 99.59 94.35 89.11] GPM55C 
55 +5V @ 6.0A +24V @ 1.5A (2pk) |+12V @1.0A | -12V @1.0A 271-1044-ND 104.83 99.59 94.35 89.11 | GPM55D 
55 +5V @ 6.0A +24V @ 1.5A (2pk) | +15V @ 1.0A | -15V @ 1.0A 271-1045-ND 104.83 99.59 94.35 89.11 | GPM55E 
80/110* +5V @ 12.0A +12V @ 3.0A (5pk) | -12V @1.0A | +12V @1.0A 271-1046-ND 144.14 136.94 129.73 122.52) GPM80A 
* 
80/110’ +5V @ 12.0A +12V @ 3.0A (5pk) | -15V @1.0A | +15V @1.0A 7.00 x 4.25 x 1.86 wm2i03 | wmi9i0_ | WwM17403 271-1048-ND 144.14 136.94 129.73 122.52) GPM80C 
80/110* +5V @ 12.0A +24V @ 2.0A (4pk) | -15V @1.0A | +15V @1.0A | (177.80 x 107.95 x 47.24) 271-1050-ND 144.14 136.94 129.73 122.52} GPM80E 
80/110* +5V @ 12.0A +24V @ 3.5A (4.5pk) | -12V @ 1.0A | +12V @ 2.0A 271-1051-ND 144.14 136.94 129.73 122.52) GPM80P 


t+ Convection/Air Flow 


* 26cfm moving air required. 


Linear Medical Power Supplies 
World Class Medical Linears 


FEATURES: « 19 Models (single, dual and triple output) * Approved to UL 544, IEC 601 and CSA 234 L3 + 3 power levels (5 to 92 watts) » Medical leakage current does not exceed 10uA + 8-Hour burn-in with cycling 


+ Full 3-year warranty 


World Wide AC Input Ranges: + AC Input: 110/120/220/240VAC, 47-63Hz + OVP on all 5V outputs + Meets EMI per FCC/VDE B 
Industry Standard Packaging: + Hermetically sealed power transistors and ICs + MTFB 200,000+ hours per mil handbook 217D 


Single Output 
Dimensions Digi-Key Price Each Condor 
Output Inch (mm) Part No. 1 10 5 50 Part No. 
5V@1.0A 4.25 x 3.25 x 1.80 (107.95 x 82.55 x 45.72) 271-1018-ND 42.59 41.31 40.46 38.33 ML5-1-OV-A 
5V@3.0A 4.88 x 4.00 x 2.25 (123.95 x 101.60 x 57.15) 271-1006-ND 51.32 49.78 48.77 46.19 MB5-3-OV-A. 
5V@6.0A 5.63 x 4.86 x 2.95 (143.00 x 123.44 x 74.93) 271-1012-ND 65.52 63.56 62.25 58.97 MC5-6-OV-A 
12V@1.7A 4.88 x 4.00 x 2.25 (123.95 x 101.60 x 57.15) 271-1002-ND 51.32 49.78 48.77 46.19 MB12-1.7-A 
12V@3.4A 5.63 x 4.86 x 2.95 (143.00 x 123.44 x 74.93) 271-1009-ND 65.52 63.56 62.25 58.97 MC12-3.4-A 
15V@0.4A 4.25 x 3.25 x 1.80 (107.95 x 82.55 x 45.72) 271-1017-ND 42.59 41.31 40.46 38.33 ML15-0.4-A 
15V@1.5A 4.86 x 4.00 x 2.25 (123.44 x 101.60 x 57.15) 271-1003-ND 51.32 49.78 48.77 46.19 MB15-1.5-A 
24V@1.2A 4.86 x 4.00 x 2.25 (123.44 x 101.60 x 57.15) 271-1004-ND 51.32 49.78 48.77 46.19 MB24-1.2-A 
24V@2.4A 5.63 x 4.86 x 2.95 (143.00 x 123.44 x 74.93) 271-1011-ND 65.52 63.56 62.25 58.97 MC24-2.4-A 
24V@4.8A 9.00 x 4.86 x 3.30 (228.60 x 123.44 x 83.82) 271-1015-ND 101.56 98.52 96.48 91.41 MD24-4.8-A 
28V@1.0A 4.86 x 4.00 x 2.25 (123.44 x 101.60 x 57.15) 271-1005-ND 51.32 49.78 48.77 46.19 MB28-1-A 
Multiple Output 
Output Output Output Dimensions Digi-Key Price Each Condor 
1 2 3 Inch (mm) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
Dual Output 
+12/15V@1.0/0.8A —12/15V@1.0/0.8A _— 6.50 x 4.00 x 2.25 (165.10 x 101.60 x 57.15) 271-1000-ND 57.88 56.15 54.98 52.10 MAA15-0.8-A 
+12/15V@1.7/1.5A —12/15V@1.7/1.5A _ 7.00 x 4.88 x 2.95 (177.80 x 123.95 x 74.93) 271-1008-ND 74.26 72.03 70.54 66.84 MBB15-1.5-A 
+12/15V@3.4/3.0A —12/15V@3.4/3.0A = 9.38 x 4.88 x 3.30 (238.25 x 123.95 x 83.82) 271-1014-ND 111.38 108.05 105.82 100.25 MCC15-3-A 
Triple Output 
+5V@3.0A +12/15V@1.0/0.8A —12/15V@1.0/0.8A 10.25 x 4.00 x 2.95 (260.35 x 101.60 x 74.93) 271-1007-ND 96.10 93.21 91.29 86.49 MBAA4OW-A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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=CONDOR Linear Power Supplies 


Burn-in with 
cycling; 3-year 
mfg. warranty. 


International+ S 


FEATURES: 


+ Worldwide AC input ranges and safety standards = Industry 
standard packages + UL/CSA TUV/IEC approved - 68 
models to UL1950; CSA C22.2 No. 234 L3; TUV certified to 
IEC950 + Capacitors have highest CV & ripple current 
ratings +» MTBF 200,000+ hours per Mil Handbk 217D 
(most units) + All electrolytic caps rated at 105°C + Trans- 
former insulation meets Class F (155°C) * Exceed FCC 
and CISPR22 Class B conducted emissions + CE marked 
toLVD 


9288B-ND 


Power Engineering Manual.................. $2.95 


GENERAL SPECIFICATIONS: 


* AC Input: 100/120/240VAC: +10%, -13%; 215VAC: 
+12%, -11%; 47 to 63Hz. Tolerance for 230VAC operation 
is +15%, -10%. Derate output current 10% for 50Hz 
operation + DC Output: Adjustment range +5% minimum 
except HA series + Line Regulation: +0.05% for a 10% 
change + Load Regulation: +0.05% for a 50% load 
change + Output Ripple: 3mV +0.05% of output voltage, 
peak to peak maximum. All “3-terminal regulator” outputs: 
3mV +0.2% peak to peak maximum + Transient Response: 


<50 microseconds for 50% load change »* Short Circuit 
Protection: Automatic current limit/foldback + Overvoltage 
Protection: Built-in on all 5V models, set at 6.2V +0.4V. 
Other models use optional over voltage protection + Remote 
Sensing: Provided on all models; open sense lead pro- 
tection built-in (except HA series) + Stability: +0.05% for 24 
hours after warmup + Temperature Rating: 0°C to 50°C 
full rated, derated linearly to 40% at 70°C + Temperature 
Coefficient: +0.01%/°C maximum + Logic Inhibit and 
Current-Share: F Models 


eries Single Output 


Dimensions Weight Digi-Key Price Each Condor 
Output Inch (mm) Ibs. (kilograms) Part No. 1 10 25 50 100 Part No. 
5V@1.5A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2007-ND 34.72 31.71 31.11 29.57 28.05 HAS-1.5-OV-A+ 
5V@3A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2019-ND 37.03 35.91 35.24 33.44 30.59 HB5-3-OV-A+ 
5V@6A 5.62 x 4.87 x 2.95 (142.75 x 123.70 x 74.93) 4.25 (1.93) 271-2029-ND 59.97 58.21 55.97 53.03 50.08 HC5-6-OV-A+ 
5V@9A 7.00 x 4.87 x 3.20 (177.80 x 123.70 x 81.28) 6 (2.72) 271-2052-ND 81.81 79.38 76.72 72.69 68.64 HN5-9-OV-A+ 
5V@12A 9. 00 x 4.87 x 3.28 (228.60 x 123.70 x 83.31) 7.5 (3.40) 271-2039-ND 92.73 89.98 88.14 82.51 77.93 HD5-12-OV-A+ 
5V@18A 14.00 x 4.87 x 3.53 (355.60 x 123.70 x 89.66) 10 (4.54) 271-2047-ND* 135.65 131.77 129.15 121.67 109.95 HE5-18-OV-A+ 
12V@1.7A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2014-ND 35.98 34.91 34.19 32.39 30.59 HB12-1.7-A+ 
12V@3.4A 5.62 x 4.87 x 2.95 (142.75 x 123.70 x 74.93) 4.25 (1.93) 271-2025-ND 54.51 52.88 50.78 48.12 45.44 HC12-3.4-A+ 
12V@5.1A 7.00 x 4.87 x 3.20 (177.80 x 123.70 x 81.28) 6 (2.72) 271-2048-ND 76.35 74.09 71.53 67.77 64.00 HN12-5.1-A+ 
12V@6.8A 9.00 x 4.87 x 3.28 (228.60 x 123.70 x 83.31) 7.5 (3.40) 271-2034-ND 87.27 84.69 81.90 78.65 73.28 HD12-6.8-A+ 
12V@10.2A 14.00 x 4.87 x 3.53 (355.60 x 123.70 x 89.66) 10 (4.54) 271-2043-ND* 119.48 115.93 113.56 107.64 100.67 HE12-10.2-A+ 
15V@0.9A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2005-ND 32.83 31.71 31.11 29.57 28.05 HA15-0.9-A+ 
15V@3A 5.62 x 4.87 x 2.95 (142.75 x 123.70 x 74.93) 4.25 (1.93) 271-2026-ND 54.51 52.88 50.78 48.12 45.44 HC15-3-A+ 
15V@4.5A 7.00 x 4.87 x 3.20 (177.80 x 123.70 x 81.28) 6 (2.72) 271-2049-ND 76.35 74.09 71.53 67.77 64.00 HN15-4.5-A+ 
15V@6A 9.00 x 4.87 x 3.28 (228.60 x 123.70 x 83.31) 7.5 (3.40) 271-2035-ND 87.27 84.69 81.90 78.65 73.28 HD15-6-A+ 
15V@9A 14.00 x 4.87 x 3.53 (355.60 x 123.70 x 89.66) 10 (4.54) 271-2044-ND* 119.48 115.93 113.56 107.64 100.67 HE15-9-A+ 
15V@15A 16.75 x 4.88 x 5.00 (425.45 x 123.95 x 127.00) 19 (8.62) 271-2054-ND* 184.96 179.89 168.10 160.70 148.03 F15-15-A+ 
24V@0.5A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2006-ND 34.72 31.71 31.11 29.57 28.05 HA24-0.5-A+ 
24V@1.2A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2016-ND 39.13 38.01 35.24 33.44 30.59 HB24-1.2-A+ 
24V@2.4A 5.62 x 4.87 x 2.95 (142.75 x 123.70 x 74.93) 4.25 (1.93) 271-2027-ND 54.51 52.88 50.78 48.12 45.44 HC24-2.4-A+ 
24V@3.6A 7.00 x 4.87 x 3.20 (177.80 x 123.70 x 81.28) 6 (2.72) 271-2050-ND 76.35 74.09 71.53 67.77 64.00 HN24-3.6-A+ 
24V@4.8A 9.00 x 4.87 x 3.28 (228.60 x 123.70 x 83.31) 7.5 (3.40) 271-2036-ND 87.27 84.69 81.90 78.65 73.28 HD24-4.8-A+ 
24V@7.2A 14.00 x 4.87 x 3.53 (355.60 x 123.70 x 89.66) 10 (4.54) 271-2045-ND* 119.48 115.93 113.56 107.64 100.67 HE24-7.2-A+ 
24V@12A 16.75 x 4.88 x 5.00 (425.45 x 123.95 x 127.00) 19 (8.62) 271-2055-ND* 184.96 179.89 168.10 160.70 148.03 F24-12-A+ 
28V@1A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2017-ND 37.03 35.91 35.24 33.44 30.59 HB28-1-A+ 
28V@2A 5.62 x 4.87 x 2.95 (142.75 x 123.70 x 74.93) 4.25 (1.93) 271-2028-ND 54.81 52.61 50.78 48.12 45.44 HC28-2-A+ 
28V@3A 7.00 x 4.87 x 3.20 (177.80 x 123.70 x 81.28) 6 (2.72) 271-2051-ND 76.35 74.09 71.53 67.77 64.00 HN28-3-A+ 
28V@4A 9.00 x 4.87 x 3.28 (228.60 x 123.70 x 83.31) 7.5 (3.40) 271-2037-ND 87.27 84.69 81.90 78.65 73.28 HD28-4-A+ 
48V@0.5A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2018-ND 42.37 40.32 38.36 36.46 32.45 HB48-0.5-A+ 
48V@3A 9.00 x 4.87 x 3.28 (228.60 x 123.70 x 83.31) 7.5 (3.40) 271-2038-ND* 91.68 88.93 87.09 82.51 77.93 HD48-3-A+ 
48V@4A 14.00 x 4.87 x 3.53 (355.60 x 123.70 x 89.66) 10 (4.54) 271-2046-ND* 130.40 126.52 123.94 117.47 109.95 HE48-4-A+ 
48V@6A 16.75 x 4.88 x 5.00 (425.45 x 123.95 x 127.00) 19 (8.62) 271-2056-ND* 200.07 194.10 190.44 178.50 169.16 F48-6-A+ 
International+ Series Dual Output 
Output Output Dimensions Weight Digi-Key Price Each Condor 
1 2 Inch (mm) Ibs. (kilograms) | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
5V@1.5A 5V@1.5A 6.50 x 4.00 x 2.10 (165.10 x 101.60 x 53.34) 2.5 (1.13) 271-2010-ND 54.81 51.85 50.78 48.12 HAAS5-1.5-OV-A+ 
5V@3A 5V@3A 7.00 x 4.87 x 2.95 (177.80 x 123.70 x 74.93) 4.4 (2) 271-2022-ND 75.09 72.99 70.54 68.11 HBBS5-3-OV-A+ 
5V@2A +9V to +15V@0.5A 6.50 x 4.00 x 2.10 (165.10 x 101.60 x 53.34) 2.5 (1.13) 271-2011-ND 54.51 52.90 50.78 48.12 HAAS12-A+ 
5V@3A +9V to +15V@1.2A 7.00 x 4.87 x 2.95 (177.80 x 123.70 x 74.93) 4.4 (2) 271-2023-ND 65.47 63.51 62.20 58.93 HBB512-A+ 
5V@6A +9V to +15V@2.5A 9.38 x 4.87 x 3.28 (238.25 x 123.70 x 83.31) 7 (3.18) 271-2033-ND* 103.65 100.57 97.47 92.34 HCC512-A+ 
5V@3A +18V to +24V@0.8A 7.00 x 4.87 x 2.95 (177.80 x 123.70 x 74.93) 4.4 (2) 271-2024-ND 66.47 64.53 61.16 57.94 HBB524-A+ 
+12V@0.4A -12V@0.4A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2012-ND 40.53 39.59 37.82 35.83 HAD12-0.4-A+ 
+15V@0.4A -15V@0.4A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2013-ND 40.53 39.59 37.82 35.83 HAD15-0.4-A+ 
+12V to +15V@1A/0.8A -12V to -15V@1A/0.8A 6.50 x 4.00 x 2.10 (165.10 x 101.60 x 53.34) 2.5 (1.13) 271-2008-ND 46.90 45.50 44.57 42.21 HAA15-0.8-A+ 
+12V to +15V@1.7A/1.5A | -12V to -15V@1.7A/1.5A 7.00 x 4.87 x 2.95 (177.80 x 123.70 x 74.93) 4.4 (2) 271-2021-ND 60.01 58.22 57.01 54.02 HBB15-1.5-A+ 
+12V to +15V@3.4A/3A -12V to -15V@3.4A/3A 9.38 x 4.87 x 3.28 (238.25 x 123.70 x 83.31) 7 (3.18) 271-2032-ND 96.00 93.14 91.26 85.46 HCC15-3-A+ 
+12V to +15V@5A -12V to -15V@5 14.00 x 4.87 x 3.53 (355.60 x 123.70 x 89.66) 10 (4.54) 271-2042-ND* 141.32 137.11 134.41 127.30 HDD15-5-A+ 
+18V to +24V@0.4A/0.6A | -18V to -24V@0.4A/0.6A 6.50 x 4.00 x 2.10 (165.10 x 101.60 x 53.34) 2.5 (1.13) 271-2009-ND 45.81 44.44 43.53 41.24 HAA24-0.6-A+ 
International+ Series Triple Output 
Output Output Output Dimensions Weight Digi-Key Price Each Condor 
1 2. 3 Inch (mm) Ibs. (kilograms) | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
5V@2A +12V to +15V@0.4/0.4A | -12V to -15V@0.4/0.4A 6.50 x 4.00 x 2.10 (165.10 x 101.60 x 53.34) 2.5 (1.13) 271-2053-NDt 59.97 58.21 55.97 53.03 HTAA-16W-A+ 
5V@3A +12V to +15V@1/0.8A -12V to -15V@1/0.8A 10.25 x 4.00 x 2.95 (260.35 x 101.60 x 74.93) 5 (2.27) 271-2020-NDt 82.90 80.45 77.76 73.67 HBAA4OW-A+ 
5V@6A +12V to +15V@1/0.8A -12V to -15V@1/0.8A 9.00 x 4.87 x 3.28 (228.60 x 123.70 x 83.31) 7.5 (3.40) 271-2030-NDt 98.19 95.27 93.33 87.43 HCAA60W-A+ 
5V@6A +12V to +15V@1.7/1.5A | -12V to -15V@1.7/1.5A 11.00 x 4.87 x 3.28 (279.40 x 123.70 x 83.31) 8 (3.63) 271-2031-NDt 113.31 110.07 102.65 97.26 HCBB75W-A+ 
5V@9A +12V to +15V@1.7/1.5A | -12V to -15V@1.7/1.5A 11.00 x 4.88 x 2.75 (279.40 x 123.95 x 69.85) 12 (5.44) 271-2001-NDt 130.95 127.05 124.45 116.91 CP131-A+ 
5V@12A +12V to +15V@1.7/1.5A | -12V to -15V@1.7/1.5A 14.25 x 4.87 x 3.38 (361.95 x 123.70 x 85.85) 11 (4.99) 271-2040-ND¢* 147.33 142.94 138.96 131.65 HDBB105W-A+ 
5V@12A +12V to +15V@3.4/3A -12V to -15V@3.4/3A 15.00 x 4.88 x 4.55 (381.00 x 123.95 x 115.57) 12 (5.44) 271-2041-NDt* 169.17 164.22 159.71 151.31 HDCC150W-A+ 
+5V@6A +24V@3.5/6A -5V or -12V@1.2A 11.00 x 4.88 x 2.75 (279.40 x 123.95 x 69.85) 12 (5.44) 271-2003-ND 140.27. 136.06 133.26 126.25 CP379-A+ 
+5V@6A +12V@10A -12V@0.5A 11.00 x 4.88 x 2.75 (279.40 x 123.95 x 69.85) 12 (5.44) 271-2004-ND 140.27. 136.06 133.26 126.25 CP498-A+ 


* Requires fan cooling. + No. 3 output usable at -5V, rate at 1/2 of 15V current rating. 


1110 (1033) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


=CONDOR 
Switch Mode 


DC Power Supplies 


The standard version power supply for data 


processing, control, etc., applications. 


General Features: + Cost Effective Power Source + 2 -Year Warranty - 100% burn-in, test and inspection. 
Safety Specifications: + Conform with the applicable requirements of EN60950 following the provisions of the Low 
Voltage Directive 73/23/EEC. Approved to UL1950, CSA22.2 No. 234 Level 3, IEC950, EN60950, VDE 0805 and 


CSA950 


General Specifications: + AC Input: 90-264 VAC, 47-63 Hz single phase (GPC41, GPFC110 and GPFC160 Series: 
85-264 VAC, 47-63 Hz single phase) + Overload Protection: Fully protected against short circuit and output overload 
+ Temperature Rating: 0°C to 50°C full rated output power + EMI Compliance: All models include EMI filtering to 
meet or exceed conducted emissions of CISPR 11 Class B, VDE0871 Class B and EN55022 Class B (GPFC110 in 
compliance to CISPR22, FCC Class B) + Remote Sense: GPFC110 and GPFC160 Series only » Reverse Voltage 


the reverse output 


Protection: All outputs protected against inadvertent application of reverse voltage up to 1 times the rated current of 


Dimensions Mating Connectors 
Watt- | Volt- | Min. | Current | Current LxWxH Housing | Housing Signal | Signal Digi-Key Price Each Condor 
age | age | Load (A) (B) | Peak Inch (mm) Input Output | Contacts | Housing | Contact Part No. 1 10 25 50 Part No. 
GSC 20 Series — Commercial Switcher 
20 +12 0 1.7A = = WM17405 | WM17405 | WM17406 _ _ 271-1030-ND 50.40 47.88 45.36 42.84 GSC20-12 
20 +15 0 1.4A _ — 2.00" x 3.50" x 0.68” WM17405 | WM17405 | WM17406 _— _— 271-1031-ND 50.40 47.88 45.36 42.84 GSC20-15 
20 +24 0 0.85A _— — ” : 7 WM17405 | WM17405 | WM17406 _— = 271-1032-ND 50.40 47.88 45.36 42.84 GSC20-24 
20 | +28] 0 | 0.7A = — | (60.80 x 88.90x 17.27) | wars7ao5 |wa17405| wMi7406 | — _ 271-1033-ND 50.40 47.88 45.36 42.84 | GSC20-28 
20 +5 0 3.8A = = WM17405 | WM17405 | WM17406 _ _ 271-1034-ND 50.40 47.88 45.36 42.84 GSC20-5 
Chassis and Cover for GSC20 Series, 3.80” x 2.36” x 1.06” (96.52mm x 59.94mm x 26.92mMmM) ......... 00.60 ce eee eee eee eee tect eee eee eee 271-1131-ND 13.10 _— = — 08-30466-020W 
Triple Output - GSC25 Series 
25 aa “a S20" X29" X88" WM2123 | WM2104 | WM17403 271-1105-ND 53.55 50.88 48.20 45.52 GSC25A 
© io 7 en > “| (107.95 x 63.50 x 21.84) = > bes . : : : 
25 ey Me se B20 42.97% BE" WM2123 | WM2104 | WM17403 271-1106-ND 53.55 50.88 48.20 45.52 GSC25D 
= aD 5 eye = ~~ | (107.95 x 63.50 x 21.84) ~~ ~~ zi ” ‘ 
Chassis and Cover for GSC25 Series, 5.00” x 2.90” x 1.50” (127.00mm x 73.66mm x 38.10MM)............00:e cece eee e eee e eee eens tee e eee 271-1127-ND 13.10 = = = 08-30466-0025 
Single Output - GPC41 Series 
30 5.1V | 0.15 6.0A = = 4.00" x 2.00" x 1.5” A19950 A19952 A19990 = _ 271-1124-ND 52.50 49.88 47.25 44.63 GPC41-5 
40 12V | 0.03 3.3A = = (101. 60x 50 80x 38 10) A19950 A19952 A19990 = = 271-1125-ND 52.50 49.88 47.25 44.63 GPC41-12 
40 24V | 0.01 1.7A _— _— . : : A19950 A19952 A19990 _ _— 271-1126-ND 52.50 49.88 47.25 44.63 GPC41-24 
Cover for GPC41 Series, 3.32” x 1.98” x 1.66” (84.33mm x 50.29mmM x 42.16MM) .......... 66 c eee eee eect e eect eect e eee ee eens eeneeeees 271-1129-ND 13.10 = = = 08-30466-1041 
Single Output - GLC50 Series 
50 3.3V 0 8A _— — WM2123 | WM2126 | WM17403 _— _ 271-1109-ND 56.17 54.87 52.87 49.88 GLC50-3.3 
50 5.1V 0 8A = = 4.25” x 2.5" x 1.10” WM2123 | WM2126 | WM17403 _ = 271-1110-ND 56.17 54.87 52.87 49.88 GLC50-5 
50 12V 0 4.20 = = (107.95 x 63.50 x 27.94) | WM2123 | WM2126 | WM17403 = _ 271-1111-ND 56.17 54.87 52.87 49.88 GLC50-12 
50 24V 0 241A — — WM2123 | WM2126 | WM17403 _ _— 271-1112-ND 56.17 54.87 52.87 49.88 GLC50-24 
Triple Output - GLC50 Series 
50 a 0.8A ork pee kee NO WM2123 | WM2126 | WM17403 271-1107-ND 56.17 54.87 52.87 49.88 GLC50A 
a a 7 OA ~~ “| (107.95 x 63.50 x 27.94) a ~~ Z . 7 ‘ ‘ . 
50 ee 0.8A i eee Te WM2123 | WM2126 | WM17403 271-1108-ND 56.17 54.87 52.87 49.88 GLC50D 
3 a . joa _ “| (107.95 x 63.50 x 27.94) ~ ~ Pago : ; . 
Chassis and Cover for GLC50 Series, 5.00” x 2.90" x 1.50” (127.00mm x 73.66mm xX 38.1MM)...........600: cece cece eee eee eee ene tees nee ee 271-1130-ND 13.10 — = = 08-30466-0050 
GLC65 Series 
65 | +5.1V 0 1A _— = A19951 A19954 A19990 _— _— 271-2171-ND 73.76 70.08 66.40 62.70 GLC65-5 
65 | +12V 0 5.5A = = A19951 A19954 A19990 _ _ 271-2166-ND 73.76 70.08 66.40 62.70 GLC65-12 
65 | +15V 0 4.3A = = 5.00” x 3.00” x 1.00” A19951 A19954 A19990 = = 271-2167-ND 73.76 70.08 66.40 62.70 GLC65-15 
65 | +24V 0 2.7A _— _— (127.00 x 76.20 x 25.40) A19951 A19954 A19990 _— — 271-2168-ND 73.76 70.08 66.40 62.70 GLC65-24 
65 | +28V 0 2.3A _— _ A19951 A19954 A19990 _— _— 271-2169-ND 73.76 70.08 66.40 62.70 GLC65-28 
65 | +48V 0 1.35A _— _ A19951 A19954 A19990 _— _— 271-2170-ND 73.76 70.08 66.40 62.70 GLC65-48 
ony ihe 5.00” x 3.00" x 1.25” 
65 | 4+12V} — 3A = = ee WM2101 | WM2104 | WM2313 = _ 271-2210-ND 72.07 68.47 65.04 62.48 GLC65A 
-42V 25A (127.00 x 76.20 x 31.75) 
+5.0V 7A A a a 
65 | +24v} — 1.5A = = SS OOE SO Le WM2101 | WM2104 | WM2313 => = 271-2211-ND 72.07 68.47 65.04 62.48 GLC65D 
“42 25h (127.00 x 76.20 x 31.75) 
¥O10V le 5.00” 00” x 1.25” 
65 | 4+24Vv} — 1.5A _ — 0079.00" xl.25 WM2101 | WM2104 | WM2313 _ _— 271-2212-ND 72.07 68.47 65.04 62.48 GLC65E 
412V 25h (127.00 x 76.20 x 31.75) 
+5.0V 5A a » 3 
65 |4+3.3V} — 4A _ — BOO Reo Mle WM2101 | WM2104 | WM2313 _— _— 271-2213-ND 72.07 68.47 65.04 62.48 GLC65G 
12V 25A (127.00 x 76.20 x 31.75) 
Hoey of 5.00” x 3.00” x 1.25” 
65 |+5.0V} — 4A = = See ee WM2101 | WM2104) WM2313 _ — 271-2214-ND 72.07 68.47 65.04 62.48 GLC65H 
412V 25A (127.00 x 76.20 x 31.75) 
Single Output - GLC75 Series (See Amperage Rating Notes Below) 
75 5.1V 0 14.7A 18A 18A 5.75" x 3.40" x 1.56” WM2125 | WM2129 | WM17403 _— _— 271-1113-ND 72.26 68.65 65.04 61.82 GLC75-5 
75 12V 0 6.3A 9.1A 9.1A ae es WM2125 | WM2129 | WM17403 — _— 271-1114-ND 72.26 68.65 65.04 61.82 GLC75-12 
7 | 2av] 0 | 34a | 46a | 46a | (146.05 x 86.36 x 39.70) | wrio195 | wmet29 | wMi7403 | — = 271-1115-ND 72.26 68.65 65.04 61.82 | GLC75-24 
Chassis and Cover for GLC75 Single Output Series, 5.90” x 3.75” x 1.98” (149.86mm x 95.25mm x 50.29MM)....... 6... e cece eee eee eee 271-1132-ND 13.31 = = — | 08-30466-2075 
Quad Output - GLC75 Series (See Amperage Rating Notes Below) 
+5.1V) 1A 8A 10A 12A 
+12V| 0.5A 2.5A 3A 4A 7.00” x 4.25” x 1.30” 
75 12V oan 1A 1A 1.2 |(177.80 x 107.95 x 33.02) WM2125 |WM17404) WM17403 = _— 271-1116-ND 73.96 70.27 66.57 62.87 GLC75A 
A2VE | 2.5A 3A 4A 
+5.1V) 1A 8A 10A 12A 
+24V | 0.5A 2.5A 3A 4A 7.00” x 4.25” x 1.30" 
75 12V ae 1A 1A 1.2 |(177.80 x 107.95 x 33.02) WM2125 | WM17404) WM17403 = = 271-1117-ND 73.96 70.27 66.57 62.87 GLC75D 
A2VE |) 2.5A 3A 4A 


* Floating fourth output can be referenced as either positive or negative. Amperage Rating Notes for GLC75 and GLC110 Series: + Current A: Rating with unrestricted convection cooling. Total power not to 
exceed 75W. + Current B: Rating with 26cfm forced air cooling. Total power not to exceed 110W. + | Peak: During peak load conditions output regulation may exceed specified limits. 
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=CONDOR Switch Mode DC Power Supplies (Cont) 


Dimensions Mating Connectors 
Watt-| Volt-| Min. | Current | Current LxWxH Housing | Housing Signal | Signal Digi-Key Price Each Condor 
age | age | Load (A) (B) | Peak Inch (mm) Input Output | Contacts | Housing | Contact Part No. ul 10 25 50 Part No. 
Single Output - GLC110 Series (See Amperage Rating Notes Below) 

110 | +12v] 0 | 63a | 941A | 95a 7 _ | atgos3 | A28761 | Atg990 = = 271-2203-ND 73.63 69.94 66.27 6258 | GLC110-12 

110 | +15V) 0 5A 79Ak0\|) ZA, | 00 XS eo e180 19953 | A28761 | A19990 _ _ 271-2204-ND 73.63 69.94 66.27 62.58 | GLC110-15 

110 | +24v| 0 3.2A | 4.6A 5A_|(177.80 x 107.95 x 33.02)! aigg53 | a28761 | A19990 = = 271-2207-ND 73.63 69.94 66.27 62.58 | GLC110-24 

Double Output - GLC110 Series (See Amperage Rating Notes Below) 

110 | t12V) 0 | 63A | 914 | 95A |) 7.00"x4.25"x1.30" | pyogs3 | azs761 | A19990 _ a 271-2205-ND 7917 75.22 71.26 67.30 | GLC110-212 
42v; 0 | 25A 3A 4A _ | (177.80 x 107.95 x 33.02) 

110 | t18V) 1A) 683A | 738A | 7.7K | 7.00"x4.25"x 1.30" | ayogs3 | azs761 | A19990 _ _ 271-2206-ND 7917 75.22 71.26 67.30 | GLC110-215 
-15V) 0 | 258 3A 4A_| (177.80 x 107.95 x 33.02) 

aio, | Tea) TA | S20 || 4.68 5A | 7.00"x 4.25"x 1.30" | ajggs3 | aze761 | A19990 a _ 271-2208-ND 79.17 75.22 71.26 67.30 | GLC110-524 
+5v} 0 | 1.58 2A 2.5A_ | (177.80 x 107.95 x 33.02) 

Chassis and Cover for GLC75 and GLC110 Multiple Output Series, 7.30” x 4.50” x 2.10” (185.42mm x 114.30mm x 53.34mm) ............- 271-1137-ND 13.31 = _ — | 08-30466-2175 

Single Output - GPFC110 Series 

110 ]+51V) — | 128 = 20A 19953 | A19957 | A19990 = = 271-2180-ND 100.53 95.50 90.48 76.17 | GPFC110-5 

110 | +12v) — | 67A = 410A Atg953 | A19957 | At19990 = = 271-2175-ND 100.53 95.50 90.48 76.17 | GPFC110-12 

110 | +15v) — | 53a _ 8A 6.3" x 3.75" x 1.62" Atg953 | A19957 | A19990 _ _ 271-2176-ND 100.53 95.50 90.48 76.17 | GPFC110-15 

110 | +24v) — | 34a _ 5A | (160.02 x 95.25x 41.15) | A19953 | A19957 | A19990 = = 271-2177-ND 100.53 95.50 90.48 76.17 | GPFC110-24 

110 | +28v) — | 29a _ 4.3A atg953 | A19957 | A19990 _ _ 271-2178-ND 100.53 95.50 90.48 76.17 | GPFC110-28 

110 | 448v) — | 1.70 = 2.5A Atg953 | A19957 | A19990 = = 271-2179-ND 100.53 95.50 90.48 76.17 | GPFC110-48 

Cover for GPFC110 Series, 6.30" x 3.75" x 1.75" (160.02mm x 95.25mm x 44.45MM) .......cccccccceeceseeseesesveseseesvsvsseseeseseetesees 271-1133-ND 13.31 —  —  — J 08-30466-2110 

GPFC125 Series ¢ 
+5V 9A 16A 
12v|2A+v4] 4A 7A 6.00" x 3.50" x 1.50" 

125 | + = wm2125 | wm17400|wmi7403| = 271-2215-ND 177.58 168.70 159.83 150.94 | GPFC125A 
12Vt |Current] 2.54 4A (152.40 x 88.90 x 38.10) : js se GEEGIES 
12V 0.3A 1A 
+5V 9A 16A 
412V)2A+v4] 4A 7A 6.00" x 3.50" x 1.50" 

125 = wm2125 | wmt7400|wmi7403| = 271-2216-ND 177.58 168.70 159.83 150.94 | GPFC125B 
12Vt |Current] 2.54 4A (152.40 x 88.90 x 38.10) & S18 288 GRRGIES 
“BV 0.3A 1A 
+5V 9A 16A 
2av |2a+v4| 3A 4.5A 6.00" x 3.50" x 1.50" 

125 | + = wm2125 | wmt7400|wmi7403| = 271-2217-ND 177.58 168.70 159.83 150.94 | GPFC125D 
12Vt |Current] 2.54 4A (152.40 x 88.90 x 38.10) 18 se GPFGT2S 
12V 0.3A 1A 
+5V 9A 16A 
+3.3V/2A+V4] 7A 10A 6.00" x 3.50" x 1.50" 

125 = wm2125 | wm1t7400|wmi7403| = 271-2218-ND 177.58 168.70 159.83 150.94 | GPFC12 
12Vt |Current] 2.54 4A (152.40 x 88.90 x 38.10) g 8 GEG IESG 
12V 0.3A 1A 
+3.3V 9A 16A 

5v |2asva| 4A 7A 6.00" x 3.50" x 1.50" 

125 | * = wm2125 | wMt7400|wmi7403| = 271-2219-ND 177.58 168.70 159.83 150.94 | GPFC125H 
12Vt |Current] 2.54 4A (152.40 x 88.90 x 38.10) a 8 ee ol ° 
12V 0.3A 1A 

Cover for GPFC125 ... 271-2220-ND 13.31 — —  — | 08-30466-2125 

Single Output - GPFC160 Series 

160 | 51V] — | 26A = =] Fox 450"x 1.69 | WM2125 |ww17400] wMi7403] wwi2013 Jww2200[ — 271-1118-ND 181.95 172.86 163.76 154.67 | GPFC160-5 

jeo] 12v) — | 117A) — — |(177.80% 114.30 x 42.93) WM2125 |WM17400] wa17403 | wwi201s | waiz200 | 271-1119-ND 181.95 172.86 163.76 154.67 | GPFC160-12 

160 | 24v| — | 58a = = : : 2)! wwie125 | wm17400 | wM17403 | wM2013 |wM2200| —_271-1120-ND 181.95 172.86 163.76 154.67 | GPFC160-24 

Cover with Fan for GPFC160 Series, 7.00" x 4.50" x 1.75" (177.80mm x 114.30mm x 44.45MM) .. oc. cceccccceseeeeceeseseeeeseseeseetesees 271-1134-ND 18.46 —  —  — | 09160CF 


Amperage Rating Notes for GLC75 and GLC110 Series: + Current A: Rating with unrestricted convection cooling. Total power not to exceed 75W. + Current B: Rating with 26cfm forced air cooling. Total power 
not to exceed 110W. + | Peak: During peak load conditions output regulation may exceed specified limits. 


+ Output 3 is isolated. Can be connected as + or - output. + Peak rating or continuous rating with 150 LFM air cooling. 


_ARTESY'N’. Universal Input Switch Mode Power Supplies 


NLP65 Series—Single, Dual, and Triple Outputs 65 to 75 Watt AC/DC NLP150L Series— 


Specifications: - Dimensions (L x W xH): 5" x 3" x 1.26" (127.00 x 76.20 x 32.00) » Mating Connectors: Single and Triple Outputs 110-150 Watt AC/DC 
Housing Input: WM2102-ND; Housing Output: WM2104-ND; Contacts: WM2302-ND » Input Voltage: 85 to 
Specifications: 


264VAC 


Output Output Output + Dimensions (L x W x H): 6.8” x 3.8” x 1.26” (172.72 x 96.52 x 32.00) + Input Voltage: 90 to 264VAC + Har- 
Voltage | Current | Voltage | Current | Voltage} Current Digi-Key Price | Artesyn monic Corrected 
i Min./Max. 2 Min./Max. 3 Min./Max. Part No. Each Part No. 
+5V_ | 0.2A/10.0A 393-1027-ND 67.98 | NLP65-7605 
jut 
av | 0.15.44 393-1028-ND 67.98 | NLP65-7612 output Sut ous ee ; 
424V | O1AN/27A 393-1029-ND 67.98 | NLP65-7624 Voltage Current Voltage Current Voltage Current Digi-Key Price | Artesyn 
+5V | 0.2N7.5A| +12V | OW25A | -12V | ONO.65A | 393-1030-ND 67.98 | NLPQ5-7608 lines 2 _ulinitys| avin] Geis ren || belgho 
+5V | 0.2N/7.5A | +15V 0A/2.2A -15V OA/0.65A 393-1031-ND 67.98 NLP65-7610 3.3V | 1.5A4/22A 393-1042-ND 123.00 | NLP150L-96S3 
+5V | 0.2N7.0A | +12V 0A/2.5A = = 393-1032-ND 67.98 | NLP65-7629 54 1.5A/22A 393-1043-ND 123.00 | NLP150L-96S5 
12V | 0.6A/9.2A 393-1044-ND NLP150L-96T658 


NLP110 Series—Single and Triple Outputs 75-110 Watt AC/DC 


Specifications: » Dimensions (L x W x H): 6.5” x 3.0” x 1.26” (165.10 x 76.20 x 32.00) +» Mating 
Connectors: Housing Input: WM2101-ND; Housing Output: WM2132-ND; Contacts: WM2313-ND + Input 
Voltage: 90 to 264VAC + Harmonic Corrected 


NLP150L Series— 
Quad Output 110-150 Watt AC/DC 


Output Output Output Specifications: 
Voltage | Current | Voltage} Current | Voltage | Current Digi-Key Price | Artesyn Di A = 7g" ” a ‘ , * Har- 
1 Min/Max. 2 Min./Max. 3 Min./Max. | Part No. Each Part No. eta ou x W x H): 7.8" x 3.8” x 1.26” (198.12 x 96.52 x 32.00) + Input Voltage: 90 to 264VAC = Har. 
+5V | 0.54154 393-1033-ND 113.30 | NLP110-9605 monic orec! 
+12V | 0.3AN6.4A 393-1034-ND 113.30 | NLP110-9612 
+48V | OA/1.6A 393-1035-ND 113.30 | NLP110-9617 Output Output Output Output 
+24V | 0.2A/3.2A 393-1036-ND 113.50_| NLP110-9624 al 6 
Volt.| Current | Volt. | Current | Volt.| Current | Volt. | Current |Digi-Ke: Price | Artesyn 
+5V | O0.5A/13A | 43.3V | 0.2A/13A | +12V | OA/0.65A | 393-1037-ND 113.30 | NLP110-9693 1 |Min/Max.) 2 |Min./Max.| 3 |Min./Max.| 4 | Min./Max. oa ee Each Ba 
4+3.3V | 0.5A/13A | 42.5V | 0.1A/13A | +12V | OA/0.65A | 393-1038-ND 113.30 | NLP110-9694 a z a z z 2 Z s 
+12V | 0.2A/6.5A | +3.3V | 0.5A/13A 12V OA/0.65A | 393-1039-ND 113.30 | NLP110-9695 ‘ 
ov | 02654 | 45V O2N13A 42 ONO.65A | 393-1040-ND 113.30 | NLP110-9608 5.1V} 1.5A/20A |+3.3V] 0.5A/10A | +12V| OA/0.65A |12Viso} OA/2.0A | 393-1041-ND 123.00} NLP150L-9605366 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1112 (7033) Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 +» Fax: 218-681-3380 


_ARTE 


—E cH NO 


10 Watt 


SYN" 


De-pc cena 


CXA10 Series— 
Single and Dual Output 


Delivers single and dual output voltages 
covering 3.3V, 5V, 12V, +5V, and +12V. 


Features: 


+ Fully compliant with ETS 300 386-1 


+ Approved to EN60950, UL1950, CSA C22.2 E | 
No. 950 ALL (7.62) 
+ High demonstrated reliability with con- (0.50) le 1.0 (25.4) | 
servative component deratings 
Output 
Input Output Current Digi-Key Price Artesyn 
Voltage Voltage (Max.) Part No. Each Part No. 
18-75VDC 3.3V 2.0A 393-1018-ND 43.60 CXA10-48S3V3 
18-75VDC 5.0V 2.0A 393-1019-ND 43.60 CXA10-48S05 
18-75VDC 12V 0.83A 393-1020-ND 43.60 CXA10-48S12 
18-75VDC. +5V 1.0A 393-1021-ND 47.96 CXA10-48D05 
18-75VDC +12V 0.41A 393-1022-ND 47.96 CXA10-48D12 


CXE15 Series—Single Output 10.8-15 Watt High Efficiency 


A new high efficiency open frame isolated 15 Watt converter in an industry standard footprint. 


BXB75 Series—Dual Output 60-75 Watt Wide Input 
Industry standard footprint (2.40 x 2.28 x 0.50 inches). 


Features: 
+ Adjustable output voltage » Undervoltage lockout (UVLO) + Flexible dual output unit +» UL, VDE and CSA 
safety approvals 


20 
+) j= (5.08) 


10 
9 
8 
7 
6 
5 a 
04825) | 4xM3x0.5 
28 (57.91) 
Output 
Input Output Current Digi-Key Price Artesyn 
Voltage Voltage Min. Max Part No. Each Part No. 
36-75VDC 5V/3.3V 1A/15A 393-1006-ND 174.40 BXB75-48D05-3V3FL 
36-75VDC 3.3V/2.5V 1A/15A 393-1007-ND 174.40 BXB75-48D3V3-2V5FL 


BXB75 Series—Single Output 50-75 Watt Wide Input Efficiency 


Industry standard footprint (2.40 x 2.28 x 0.50 inches.) 


Features: + Adjustable output voltage * Separate case ground pin + No minimum load required * UL, VDE 
and CSA safety approvals 


Features: + No minimum load required + Remote on/off control + Overvoltage protection + 90% to 110% 
output trim H H . 
‘ BXB100 Series—Single Output 66-100 Watt Wide Input 
|-— 2.0 (50.80) —+ 46 015 (.38) Industry standard footprint (2.40 x 2.28 x 0.50 inches.) 
(20.92) —_|(10.16) 35 (8.89) a t Features: + Adjustable output voltage + Separate case ground pin + No minimum load required » UL, VDE 
i i ¢ F ie iceersm and CSA safety approvals 
—H os -80 (20.32) (3.05) . i . 
pe BXB150 Series—Single Output 100-150 watt Wide Input 
LL ( [_ T_ _|.0 Industry standard footprint (2.40 x 2.28 x 0.50 inches.) 
ao .60 (15.24) al (15.24) 
(10.16) l+-.04 (1.02) Features: + Adjustable output voltage » Separate case ground pin + No minimum load required + UL, VDE 
and CSA safety approvals 
Output 1.9 (48.26) 19 (4.83) .20 (5.08) 
Input Output Current Digi-Key Price Artesyn a ae =| be 
Voltage Voltage (Max.) Part No. Each Part No. | 
33-75VDC 1.8V 6A 393-1023-ND 47.20 CXE15-4881V8 By oral” HF (10.16) 77 ed os BA 08) oa 
33-75VDC 2.5V 6A 393-1024-ND 47.20 CXE15-48S2V5 (36. 7 es 4) pew (35.56) (60.96) 
33-75VDC 3.3V 4.5A 393-1025-ND 47.20 CXE15-48S3V3 
33-75VDC 5.0V 3A 393-1026-ND 47.20 CXE15-48S05 
ne er aa) aa oxo 08 (2.03) | 50(12.70) 
19 (4. 1 .50(12. 
Je 2.28 (57.91) >| 4XM3x0.5 
EXQ60D Series—Dual Positive Output 
FT hal Input Output Current Digi-Key Price Artesyn 
60 Watt High Efficiency ws 2 Ma.x0.5 (4 PLS) (127) Voltage Voltage (Max.) Part No. Each _| Part No. 
A new high efficiency open frame 50 Gao P 36-75VDC 5V 15A 393-1000-ND 152.60 BXB75-48SO05FLT 
isolated 60 Watt converter series. fle... Lf 36-75VDC 3.3V 15A 393-1001-ND 152.60 BXB75-48S3V3FLT 
1.1 (27.94) 4 1.125 (28.575) 36-75VDC 12V 6.25A 393-1002-ND 152.60 BXB75-48S12FLT 
Features: wood 75 (19.05) | ee tea 18-36VDC 3.3V 15A 393-1003-ND 163.52 | BXB75-24S3V3FLT 
+ Two positive outputs (4.016) 49 (10.16) 4 375 (9.525) 18-36VDC 5V 15A 393-1004-ND 163.52 BXB75-24S05FLT 
+ Operating baseplate temperature of — aan 00> Ooo 18-36VDC 12V 6.25A 393-1005-ND 163.52__| BXB75-24S12FLT 
-40°C to +100°C : [ 18-36VDC 3.3V 20A 393-1008-ND 163.52 | BXB100-24S3V3FLT 
i 145 0.0 2.3 (58.42) 18-36VDC 5V 20A 393-1009-ND 163.50 BXB100-24S05FLT 
* No minimum load alle 15 
+ Complies with ETS 300 019-1-3/2-3 (3.683) (3.81) 2.15 (54.61) 18-36VDC 12V 8.33A 393-1010-ND 163.50 BXB100-24S12FLT 
ome : 36-75VDC 3.3V 20A 393-1011-ND 163.50 BXB100-48S3V3FLT 
= = 36-75VDC 5V 20A 393-1012-ND 163.50 BXB100-48S05FLT 
Input Output Output Dig ey, Etico mes antes vn 36-75VDC 12V 8.33A 393-1013-ND 163.50 _| BXB100-48S12FLT 
Voltage Voltage Current LEG EOCiiay eau No: 18-36VDC 3.3V 30A 393-1014-ND 174.40 | BXB150-24S3V3FLT 
33-75VDC 5V/3.3V | 12.0A/15.0A | 393-1045-ND 142.00 | EXQ60-48D05-3V3 36-75VDC 3.3V 30A 393-1015-ND 174.40 | BXB150-48S3V3FLT 
33-75VDC_ | 3.3V/2.5V | 12.0A/16.0A | 393-1046-ND 142.00 | EXQ60-48D3V3-2V5 oe Oe DN. tees eeie-iNoHGHNl, ATE AD: || |BABIOD 4BSOSEL | 
36-75VDC 12V 12.5A 393-1017-ND 174.40 BXB150-48S12FLT 
EXB250 Series—Single Output Series—Single Output 
108 to 165 Watt High Efficiency 54 to 82.5 Watt High Efficiency 2.280 (67.91) 
A new high efficiency open frame isolated 165 Watt converter in an industry standard half-brick footprint. F i (ol a 
A new ultra-high efficiency, open frame, 
Features: + No minimum load required + Remote on/off control + Overvoltage protection + 90% to 110% isolated converter series in an industry 1.030 1.450 
output trim standard quarter-brick footprint that 9.50(12.70) (26.16) iva 
id to 82.5 ts of t 
0.5004 + provides Up tp Walls" o!:0Utpy 0.210 ( ea 1,860 (47.24)| 0.070 (1.78) 
(12.70) power. 0.210 (5.33) © 0.073 (1.85) 
1.030 (26.16) 2 PLCS 
Features: 
+ No minimum load required | le HH pitch-.15 (3.81) 
0.21 + Remote on/off control 0.20(5.08) 0 215 (5.46) 
(5 33) “al = + Overvoltage protection 
+ 90% to 110% output trim 
Output Output 
Input Output Current Digi-Key Price Artesyn Input Output Current Digi-Key Price Artesyn 
Voltage Voltage (Max.) Part No. Each Part No. Voltage Voltage (Max.) Part No. Each Part No. 
33-75VDC 1.8V 60A 393-1047-ND 196.00 EXB250-48S1V8 33-75VDC 1.8V 30A 393-1050-ND 128.40 EXQ125-48S1V8 
33-75VDC 2.5V 60A 393-1048-ND 196.00 EXB250-48S2V5 33-75VDC 2.5V 30A 393-1051-ND 128.40 EXQ125-48S2V5 
33-75VDC 3.3V 50A 393-1049-ND 196.00 EXB250-48S3V3 33-75VDC 3.3V 25A 393-1052-ND 128.40 EXQ125-48S3V3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 7 
LES Series - 15W Single Output: Up to 1500 VDCisolation + Short circuit 
and over temp. protection + Six-sided shielding + Available with optional 
enable and voltage trim pins » Water washable + Remote shutdown * 24V and 
48V inputs + Industry standard pkg. » +10% minimum amperage output 
current » +10% voltage trim range 


[,1.0(25.4) | 


@Powerone’ ©Cc-Dc Converters 


Single, Dual and Triple Output 


Fig. 1 DSP1N5S Series: 


9274B-ND Power One DC-DC Reference Guide........... $2.05 


+ Up to 1 watt unregulated output power + Single in-line | Fig. 5 


eaceean 18 
package + Four terminal operation + Efficiencies to 75% +» 350KHz fixed | DFA20ExxS Series: + Remote On/Off and Trim + Overcurrent Bottom *) F146) 
frequency operation + 700Visolation * -25°Cto +85°C operation protection and thermal shutdown + Efficiencies to 83% + 700V } 4 iy in View ly 5 6 | 

Front View Rt. Side View Isolation up to 1544V on 48V converters + Power density up to 11 2.-Vin Oe e 


40 (10.16) — 


Output filtering is required . . 80 (20.3) 
for operation 10uf min. DFA20ExxD Series: + Remote On/Off and Trim + Water washable 
case * Overcurrent protection and thermal shutdown » Efficiencies 1.40 (35.6) — 
02 02 x.01 to 85% + Low input to output capacitance + 700V to 1544V or | | [!:90 (22.9) 
. +Input 0.00 (000 (.51x.25) | isolation + 5-sided shielded case + Extended range input (2:1) 30 (7.6) || 80 (20.3) be 
- Input “Tbe 31) | DGP12USS Series: + Up to 12 watts output power + Fve-sided 40 (102) 90 122) 40(10.2) 


. -Out 
. +Out 


100 (2.54) -—4 
-200 (5.08) - —=} 
600 (15.24) - — 


400 (10.16) - —+ 


Fig. 2 DFA6UxxS Series: 


27 (6.86) 0.00 (0.00) 


09 
(2.29) 


+ Up to 6 watts of output power * Overcurrent protection 


+ Efficiencies to 83% + Low input to output capacitance + 700V Isolation, input 


to output » Ultra-wide input range (3:1) 


Bottom view 
1 2.12 (53.85) 2) 


Side view 
9.040 (61.02)-4 ples. 


1. +Input 
2. — Input 
3. +Out 
4. —Out 


-300 (7.62) 
0.00 (0.00) 
-200 (5.08) 
500 {13:38} 


33 


0.64 (16.26) 


0.66 (16.76) 


Fig. 3 DFC6USS Series: + Ultra-wide 3.5-16 volt input range + Input filtered + 6 watts 
of output power « Efficiencies to 77% + 700V Isolation + Low input to output 


capacitance and Ultra-wide input range (4:1) 


Bottom view 
|. 2.00 (50.80) __.; 


Side view 
©.040 (61.02) - 4 ples. 


-300 (7.62 


. +Input ( 
0.00 (0.00) 


. —Input 
. +Out 
- -Out 


reas 


-500 (12.70) 


s 


) 
) 4 
.200 (5.08) 2 
0.60 (15: Ba) 


0.60 (15.24)-+ 
0.80 (20.32) 


DFC10E Series: + High power density, up to 11 watts per cubic inch (0.67 watts 
per cm8) + Efficiencies to 83% (lower for 3.3V) * Low input to output 


capacitance + 700V Isolation (1544V for 48V converters) 


* Continuous 


watts per cubic inch + Five-sided shielded case * Extended range 
input (2:1) 


shielded isolated copper case + Ultra-wide 3.5 to 16 volt input 
range + Eficiencies to 82% » Filly isolated and filtered + 700V 
isolation + Remote Qv/Off and Trim 

DGP12U5D Series: + Remote On/Off and Trim + Five-sided 
shielded copper case * Typical efficiencies up to 78% » Filly 
isolated and filtered + 700Visolation » Ultra-wide range input (4:1) 


Side view 
9.040 (B1.02) - 7 ples. 


Bottom view 
j__2.02 (51.31) 


— 2.02 (51.31) —| 


tL ALL + 


-o 
Tac 
so 

DFA20ExxS and DGP12U5S Series 

3. On/Off 5. +Output 

4. No Pin 6. —Output 
DFA20ExxD and DGP12US5D Series 

3. On/Off 5. Common 

4. +Output 6. —Output 


1.800 (45.72) 
0.25 (6.35) 
0.00 (0.00) 


. +Input 7. Trim 


2. —Input 
. +Input 7. Trim 
2. -Input 


Fig. 6 

DFC15U48S Series: + High power density, up to 11 watts per 
cubic inch (0.67 watts per cm3) + Efficiencies to 83% (lower for 
3.3V)_* Low input to output capacitance + 700V Isolation (1544V 
for 48V converters) * Continuous overcurrent protection + 3.3 
Volt output available + Five-sided shielded copper case + Ex- 
tended input range (2:1) 

DFC15U48D Series: + Remote Ov/Off and Trim + Overcurrent and 
overtemperature protected » Water washable case + Efficiencies to 
82% + 1544V Isolation + Ultra-wide range input (>3:1) 


3. No Pin 


1/2 3} 
o|s 


Fig. 8 

IES Series - 13-20W Single Output: Ultra high efficiency * 1500V isolation + Out- 

put voltages of 5V and below and up to 20W output power * Remote shutdown 

* Qn board functions include over volt. protection (OVP) and under voltage lock- 
ut (UVLO) + 24V and 48V input + Output current 10% min. + Qpen frame pkg 

or 6-sided case » Water washable 


+V In 

-V In 

No Pin 
Shutdown 
+V Out 
-V Out 
Trim 

No Pin 
No Pin 


CON Oop ho 


1.0 (25.4) L_ 


Fig. 9 

HAS Series - 20-30W Single Output: + Up to 30W of output power + +10% 
output volt. trim range * Remote shutdown + Advanced open frame technology 
+ Water washable » UL 1950, CSA22.2-950, EN60950 safety (consult factory for 
conditions) case temp., operating range -40 to 100°C 


Mig. Inserts M3x 5 
through 4 pl. 


18 
(Tas) 


-V in 
. Case 
. On/Off 
.+V In 
. -V Out 
. -Sense 
. Trim 
8. + Sense 
9. +V Out 


Open 
Frame 


025 4| 
(64) 


50(12.7) 


| 1,948.26 —4l 


2,28(57.9) 


overcurrent protection + Five-sided shielded copper case * Extended input range 
(2:1) DFC10U Series: + High power density, up to 11 watts per cubic inch 
+ Efficiencies to 79% * Fully isolated, fully filtered design +» Greater than 
700V Isolation * Overcurrent protection + Fve-sided shielded copper case 
+ Ultra-wide range input (4:1) 


Bottom view 


J 2.02 (51.31) 4 


Side view 
9.040 - (9.02) -7 ples. 


4.100 (27. 24) 


DFC! OE Series 


- 


Fig. 10 

HBS Series - 33W-150W Single Output: + High efficiency + Qpen frame design 
+ Water washable » Remote shutdown + +10% output voltage trim range » +10% 
minimum output current + Case temperature, operating range -40°C to +100°C 
+ UL1950, CSA 22.2-950, EN60950 safety (consult factory for conditions) + Qur- 
rent can be drawn from any single output to its maximum rated value, or from 
both to acombined total of 154 


2 ins — SSE Bs oe yp 
 4Out 300 (7.62) —-————~ 33 .-Vin 
“No Pin 58 8 es - Case 
Z i =e . On/Off 
. -Out -200 (5.08) =e 
500 (12.70 = .aVin 
Fc Series 0.61 {18:23} ie. DFC15U48S Series DFC15U48D Series .-V Out 
- +Input ge .+Input 5. +Output -+Input 5. Common . -Sense 
- —Input .-Input 6. Output .-Input 6. Output . Trim ® 
. +Out . On/Off =—7. Trim - On/Off = 7. Trim . +Sense = 
. Common No Pin . +Output . +V Out L— 1.9(48.26) —-| 
. Out |__2.28(57.9)_| 
Vin Digi-Key Price Each Power-One Vin Digi-Key Price Each Power-One 
Fig.| V Out | Out Range Part No. 1 10 25 50 | Part No. Fig.| V Out | Out Range Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
Single Output 6 5 3A 20-60 179-1027-ND 97.75 93.50 89.76 86.25 | DFOISU48S5 
5 O15A 4.5-5.5 179-1068-ND 16.50 16.00 15.50 14.25 | DSPINSS5 25 3A 18-36 179-2120-ND 63.00 59.85 56.70 53.55 | LESOO8YD 
7 014A 4.5-5.5 179-1069-ND 16.50 16.00 15.50 14.25 | DSP1N5S7 3.3 3A 18-36 179-2122-ND 66.00 62.75 59.50 56.01 | LESO10YE 
1 12 0.08 A 4.5-5.5 179-1070-ND 16.50 16.00 1550 14.25 | DSPIN5S12 5 3A 18-36 179-2124-ND 66.00 62.75 59.50 56.01 | LESOISYG 
14 0.07 A 4.555 | 179-1071-ND 16.50 16.00 15.50 14.25 | DSPINSS14 7 12 1.25A 18-36 179-2126-ND 66.00 62.75 59.50 56.01 | LESO15YH 
15 0.065 A 4555 | 179-1072-ND 16.50 16.00 15.50 14.25 | DSPINSS15 15 1A 18-36 179-2128-ND 66.00 62.75 59.50 56.01 | LESO15YJ 
17 0.06 A 4.5-5.5 179-1073-ND 16.50 16.00 15.50 14.25 | DSPIN5S17 BA 36-75 179-2130-ND 67.00 63.75 60.50 57.25 | LESO15ZG-3 
5 1A 9-27 179-1005-ND 73.25 70.25 67.25 64.75 | DFA6U12S5 5 3A 36-75 179-2131-ND 67.00 63.75 60.50 57.25 | LESO15ZG-3N 
12 O5A 9-27 179-1006-ND 73.25 70.25 67.25 64.75 | DFA6U12S12 12 1.25A 36-75 179-2132-ND 67.00 63.75 60.50 57.25 | LES015ZH-3 
2 15 O4A 9-27 179-1007-ND 73.25 70.25 67.25 64.75 | DFA6U12S15 5 4A 18-36 179-2134-ND 72.50 69.25 65.00 62.01 | IESO20YGA 
5 1A 20-60 179-1008-ND 73.25 70.25 67.25 64.75 | DFA6U48S5 8 3.3 4A 36-72 179-2135-ND 72.50 69.25 65.00 62.01 | IESO1I3ZEA 
12 O5A 20-60 179-1009-ND 73.25 70.25 67.25 64.75 | DFA6L48S12 5 4A 36-72 179-2136-ND 72.50 69.25 65.00 62.01 | IESO20ZGA 
5 12A 3.5-16 179-1001-ND 64.00 61.50 58.75 56.75 | DFOBU5S5 5 6A 18-36 179-2137-ND 83.00 80.50 78.25 74.75 | HASO30YG-AN 
3 5.2 12A 3.5-16 179-1002-ND 64.00 61.50 58.75 56.75 | DRO6U5S5.2 9 12 25A 18-36 179-2138-ND 83.00 80.50 78.25 74.75 | HASO3O0YH-AN 
12 O5A 3.5-16 179-1003-ND 64.00 61.50 58.75 56.75 | DFO6U5S12 5 10A 18-36 179-2139-ND 100.25 97.75 94.51 88.75 | HASOSOYG-AN 
15 O4A 3.5-16 179-1004-ND 64.00 61.50 58.75 56.75 | DFO6USS15 12 42 18-36 179-2140-ND 100.25 97.75 94.51 88.75 | HASOS50YH-AN 
5 2A 3-18 1791011-ND 71.50 70.00 6825 66.75 | DFCIOE12S5 15 33A 18:36 | 179:2141-ND 117.50 114.00 110.50 108.26 | HBSOSOYJ-AN 
12 0.9A 9-18 179-1014-ND 71.40 69.83 68.25 66.68] DFCIOE12S12 3.3 15A 34-75 179-2143-ND 117.50 114.00 110.50 108.26 | HBSOSO0ZE-ANT 
15 O7A 9-18 179-1015-ND 71.40 69.83 68.25 66.68] DFCIOE12S15 5 10A 34-75 179-2144-ND 117.50 114.00 110.50 108.26 | HBSO50ZG-ANT 
4 5 2A 18-36 179-1012-ND 71.50 70.00 68.25 66.75] DRCIOE24S5 5 15A 18-36 179-2145-ND 129.00 125.50 121.00 120.75 | HBSO75YG-AN 
12 09A 18-36 179-1016-ND 71.50 70.00 68.25 66.75 | DFCIOE24S12 12 6.25A 18-36 179-2146-ND 129.00 125.50 121.00 120.75 | HBSO75YH-AN 
15 O7A 18-36 179-1017-ND 71.50 70.00 68.25 66.75 | DFCIOE24S15 5 15A 34-75 179-2149-ND 129.00 125.50 121.00 120.75 | HBSO75ZG-ANT 
5 2A 36-72 179-1013-ND 71.50 70.00 68.25 66.75 | DFCIOE48S5 10 5 20A 18-36 179-2150-ND 133.50 131.25 129.01 126.50 | HBSIO0YG-ANT 
5 4A 918 | 1791033ND 105.50 101.50 96.00 91.00 | DFAZ0E12S5 12 8.30 A 18-36 | 179-2151-ND 133.50 131.25 129.01 126.50 | HBS100YH-AN 
12 174A 9-18 179-1034-ND 105.50 101.50 96.00 91.00 | DFA20E12S12 33 30A 34-75 | 179-2153-ND 133.50 131.25 129.01 126.50 | HBS100ZE- ANT 
15 14A 9-18 179-1035-ND 105.50 101.50 96.00 91.00 | DFA20E12815 5 20A 34-75 | 179-2154-ND 183.50 131.25 129.01 126.50 | HBS100ZG-ANT 
5 5 4A i836 | 179-1037-ND 105.50 101.50 96.00 91.00 | DFA20E24S5 12 8.30 A 34-75 | 179-2155-ND 183.50 131.25 129.01 126.50 | HBS100ZH-ANT 
15 14A 18-36 | 179-1039-ND 105.50 101.50 96.00 91.00 | DFA20E24S15 5 30A 18-36 | 179-2156-ND 160.00 157.75 154.26 149.51 | HBSISOYG-AN 
5 2A 346 179-1053ND 8550 82.00 7875 75.50| DGP12U5S5 12 12.50A 18-36 | 179-2157-ND 160.00 157.75 154.26 149.51 | HBSISOYH-AN 
12 1A 3-16 179-1054-ND 85.50 82.00 7875 75.50 | DGP12U5S12 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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MPower-one ° DC-DC Converters (cont) 


Fig. 11 


QES Series - 66W Single Output: + Industry standard, quarter-brick package 
* Optional trim and enable » Case temp. operating range -40 to +100°C + Wide 
range input voltage * Open-frame packaging with planar magnetics and high 
efficiency topology + Units are water-washable and compatible with com- 
mercial spray or immersion + 1500V isolation 
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SIP/SIE 500 Series - Single Output: + Non-isolated + High efficiency topology 
+ Excellent transient response + Voltage range input 5 VDC nominal + Sense 
and power OK + Surface mount construction + Voltage trim » Water washable 
+ Vertical mounting + Negative logic remote shutdown 
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Fig. 17 
TQD Series - 100W Dual Output: + Independent dual outputs + Rexible load 
sharing + Qpen frame design + Independent trims for each output » 1500VDC 
isolation + Baseplate operation 100°C + Input reverse voltage protection, 
shunt diode + Positive logic remote shutdown + Switching freq. is 250KHz 
+ UL, CSA, EN60950 safety 2.57(65.28) 
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Fig. 12 
QBS Series - 120W Single Output: + Quarter-brick footprint + High power 
density up to 120W + Open-frame packaging + 100°C baseplate operation » Out- 
puts from 2.5V to 15V + 1500V isolation »* Water washable + Positive or 
negative enable logic + Voltage trim range +10 + Switching frequency at 400kHz 
+ UL, OUL, TUV safety 
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Fig. 15 

DSP1N5D Series: + Up to 1 watt unregulated output power = Single in-line 
kage + Four terminal operation + Efficiencies to 70% * Output voltages: 5V, 

7V, 12V, 14V, 15V, 17V + 500Visolation + -25°C to +85°C operation 
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DGP20ExxT Series - Triple Outputs + Five-sided shielded case + Remote OVO 
+ Efficiencies to 84% + -40°C to +85°C operation + 700V isolation » Extended 
range input (2:1) 
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Fig. 13 


SIP302/305 Series - 15W-20W Single Output: + Non-isolated step-up » High 
efficiency + Excellent transient response » Perfect tool to augment 3.3V circuit 
boards with SV + Open-frame construction + Vertical mounting + Water 
washable 
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Fig. 16 
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HBD Series - 40-60W Dual Output: + High efficiency + Hgh density + Inde- 
pendent +5 and +3.3 outputs + Remote shutdown * 10% min. output current 
+ Case temp., operating range -40°C to +100°C + UL1950, CSA22.2-950, 
EN60950 safety (consult factory for conditions) + Water washable + Qpen 
frame technology 
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Fig. 19 
UPM-EA Series - 45W Programmable, Non-Isolated: This DC/DC converter 
is ahigh efficiency, step-down converter + Excellent transient response + Power 


good signal » Surface-mount construction + Short circuit protection » Low 
profile » Water washable + Qpen-frame design 
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10. Ground 
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Vin Digi-Key Price Each Power-One Vin Digi-Key Price Each Power-One 
Fig. V Out 1 Out Range Part No. 1 10 25 50 | Part No. Fig.| V Out | Out Range Part No. 1 10 25 50 ‘| Part No. 
3.3 15A 18-36 | 179-2162-ND 148.50 140.50 130.00 122.01 | CESOSOYEA 6 | +15 405A 20-72 | 179-1031-ND 97.75 93.50 89.76 86.25 | DFC1SU48D15 
33 15A 36-75 | 179-2163-ND 148.50 140.50 130.00 122.01 | QESO50ZEA 5 40.075 A 45-55 | 179-1074ND 1650 16.00 15.50 14.25 | DSPINS5D5 
| 33 15A 36-75 | 179-2164-ND 148.50 140.50 130.00 122.01 | QESOS0ZEANT +7 40.07 A 45-55 | 179-1075-ND 1650 16.00 15.50 14.25 | DSPIN5D7 
33 20A 36-75 | 179-2165-ND 169.25 143.75 131.25 122.00 | GESO66ZE-A t5| #2 40.04A 455.5 | 179-1076-ND 1650 16.00 15.50 14.25 | DSPIN5D12 
3.3 20A 36-75 179-2166-ND 169.25 143.75 131.25 122.00 | CESO66ZEANT #14 +0.035 A 45-55 179-1077-ND 16.50 16.00 15.50 14.25 | DSPINS5D14 
25 15A 18-36 179-2167-ND 129.00 123.25 115.00 103.50 | CBS038YD-A fe ean ieee eg ate ieee ia tee aoe peter 
25 15A 36-75 | 179-2168-ND 129.00 123.25 115.00 103.50 | QBS038ZD-ANT z 204 sack i j b d : 
33 15A 18-36 | 179-2169-ND 10925 104.75 97.76 88.76 | CBSOSOYEA 45.0/43.3] 812A 18:36 | 179-2158ND 150.75 131.25 118.50 111.75 | HBDO40YGEA 
| 33 15A 36-75 | 179-2170-ND 109.25 104.75 97.76 88.76 | CRSOSOZEANT | | yg [75-033] 8/12 34-75 | 179-2159-ND 150.75 131.25 118.50 111.75 | HBDO40ZGEA 
5 15A 18-36 | 179-2171-ND 12325 11750 11050 10250 | CBSO75YGA 45.0/43.3| 1215A 18-36 | 179-2160-ND 156.50 138.00 127.75 119.75 | HBDO60YGE-A 
12 833A 18-36 179-2172-ND 124.25 11625 10701 99.00 CBSIOOYHLA +5.0/+3.3| 12/15A 34-75 179-2161-ND 156.50 138.00 127.75 119.75 | HBDO60ZGEA 
5 20 A 36-75 | 179-2173-ND 124.25 11625 107.01 99.00 | CBS100ZG-ANT 433/425]  25/25A 36-72 | 179-2174ND 177.75 162.00 150.00 144.01 | TOD085ZED-A 
7 7 ; ‘ 43.3/42.5| 25/254 36-72 179-2175-ND 177.75 162.00 150.00 144.01 | TQD085ZED-AN 
13] 25 62A .0-3.6 | 179-2181-ND 46.00 44.00 42.00 39.00 | SIP302.5LT 
1a] 24 . eee pate te 4400. 48.00. 40.00 ps nie 47 7) 15.0433) 2025 36-72 | 179-2176-ND 185.00 181.25 173.01 164.51 | TODI00ZGEA 
: ae : : 4 i : +5.0/43. 20/25.A 6-72 | 179-2177-ND 185.00 181.25 173.01 164.51 | TODI00ZGE-AN 
14| 25 6 4.555 | 179-2183-ND 44.00 42.00 40.00 37.00 | SIP502.5LT a3 BS 7 one utp = SE Aes ST ep inee: 
ut 
14| 33 6 4.555 | 179-2184-ND 44.00 42.00 40.00 37.00 | SIP503.3LT 
13/5 4A 30-40 | 179-2185-ND 44.00 42.00 40.00 37.00 | SIP305 5412 |25A40310A| 9-18 179-1059-ND* 107.00 103.00 9875 93.50 | DGP20E1275/12 
— Double Output’ : : : jg| S215 | 25A20.250A] 9-18 179-1060-NDt 107.00 103.00 9875 93.50 | DGP20E12T5/15 
Pe 5412 |25A#0310A] 1836 | 179-1061-ND$ 107.00 103.00 98.75 93.50 | DGP20E24T5/12 
5 20.85A 9-36 179-1021-ND = 71.50 70.00 68.25 66.75 | DFCIOU24D5 5+15 | 25A+0.250A| 18-36 | 179-1062-ND* 107.00 103.00 9875 93.50 | DGP20E2475/15 
+12 40.4A 9-36 179-1022-ND 71.50 70.00 68.25 66.75 | DFC10U24D12 
a | 25 40.32 A 9-36 179-1023-ND 71.50 70.00 68.25 66.75 |DFCI0U24D15 | *600mA, t75mA, +60 mA = Minimum Current Load 
45 408A 18-72 179-1024-ND 71.50 70.00 68.25 66.75 | DFC10U48D5 Note: “N" in suffix of part number denotes Negative Logic; 
H2 40.415 A 18-72 | 179-1025-ND 71.50 70.00 68.25 66.75 | DFCIOW4BD12 3" in suftix.of part number denotes Trim and Enable 
+15 40.33 A 18-72 | 179-1026-ND 71.50 70.00 68.25 66.75 | DFCIOU48D15 
5 417A 9-18 179-1044-ND 105.50 101.50 96.00 91.00 | DFA20E12D5 b Cc Cc Cc 
#12 40.85A 9-18 179-1045-ND 105.50 101.50 96.00 91.00 | DFA20E12D12 Programma le D -D onverter 
#15 207A 918 Uae) 105.50 101.50 96.00 91.00 | DFAZOEI2D15 This programmable DC/DC converter is a high efficiency, step-down converter. It incorporates a 5-bit DAC 
a 417A 18-36 179-1047-ND 105.50 101.50 96.00 91.00 | DFA20E24D5 output voltage control which is compliant with standard VRM VID protocol. It provides up to 45 watts of output 
5 | +2 40.85 A 18-36 179-1048-ND = 105.50 101.50 96.00 91.00 | DFA20E24D12 at 13A output current, and at output voltages from 1.30 to 3.50V. 
+15 40.7A 18-36 | 179-1049-ND 105.50 101.50 96.00 91.00 | DFA20E24D15 
+5 H.0A 3.5-16 179-1056-ND 85.50 82.00 7875 75.50 | DGP12U5D5 Price Each Power-One 
#12 40.5A 3.5-16 | 179-1057-ND 85.50 82.00 7875 75.50 | DGP12USD12 Fig.|_V Out 1 Out V In Range 1 10 25 50 Part No. 
+15 40.4A 3.516 | 179-1058-ND 85.50 82.00 78.75 75.50 | DGP12U5D15 19 | 1.335 134 3.0-3.6 | 179-2186-ND 81.90 78.75 75.60 70.35 | UPM-EA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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MPpPower-one’ Switching Power Supplies 


GENERAL FEATURES: Power-One's proprietary Universal 
Terminal Block Connectors and Mounting System assure 
product integration. Safety agency approved: UL recognized, 
CSA certified, and TUV Essen certified. + Power Fail Warning 
Signal. 100% test, inspection and burn-in. * Overload 
Protection + Overvoltage Protection * Overtemperature 
Protection AC Input: Automatic selecting: 90-264 VAC, 47- 
63 Hz single phase. Temperature Rating: 0°Cto +50°C » Two 
Year Warranty 


incorporating PFC in a low profile package that meets 1U 
height constraints. All models feature remote sense on V1 
and V2 to provide independent compensation of power cable 
losses. 

Power-Ones’ unique dual-converter architecture combines 
high reliability, achieved through reduced component 
stresses, with exceptional regulation. Other standard 
features include CE Marking, current sharing on V1 and V2, 
thermal shutdown, and remote inhibit. Additionally,only 300 


profile height fits 1U height constraints * Dual main outputs 
provide 3.3V and 5V for mixed logic applications * CE 
Marked to the LVD * Autoranging AC input, 85-264VAC * Iso- 
lated V3 and V4 can be used as plus or minus outputs 


MPB80 - 80 Watts with PFC 

FEATURES: + 65 Watts convection cooled, 80 Watts with 
300 LFM forced air + Power factor correction meets 
EN61000-3-2 + High 3.3V and 5V current capabilities 
available + CE Marked to the LVD + Autoranging AC input, 


U-Channel Board Only 


MPU150 - 150 Watts with PFC Linear Feet per Minute (LAV) airflow is required. FEATURES: — 85-264VAC + Overvoltage protection on the main output 222B-ND Pi One Ref id 4.1 
The MPU150 is the first product in this power range + Active power factor correction meets B\61000-3-2 + Low _ - Isolated V3 can beused as aplus or minus output. 2 vier One Heterence Ouige ss: 90- 1 
MAP SERIES _ Single Output 
Nominal Output Power (Watts) Current Initial Setting | Line | Load | Output Adj. Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage Continuous Peak | Maximum Peak Tolerance Reg. | Reg. Range Configuration Part No. 1 10 25 Part No. 
BV 40 = BATIA = = 2% | 1% | 4.75V-55V | 6.00"x3.27" x 1.60" (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) * | 179-2020-ND 113.00 98.00 88.50 | MAP40-1005 
5V 40 ae BATIA = 49to51V | .2% | 1% | 4.7V-5.8V | 5.00" x3.00" x 1.25" (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) + | 179-2001-ND 65.25 59.75 54.00 | MAP42-1005 
12V-15V 40 — | 34N22A 46N3.0A | 11.9t0121V | .2% | 1%] 11V-18V_ | 5.00" x3.00” x 1.25" (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) ¢| 179-2002-ND 65.25 «59.75 54.00 | MAP42-1012 
24V-28V 40 — | 14N1.7A  23N1.9A | 238t024.2V | 2% | 1% | 23V-29V_ | 5.00” x3.00” x 1.25" (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) #| 179-2008-ND 65.25 «59.75 54.00 | MAP42-1024 
12V-15Vt 55 65 | 5.0N4.0A 58N47A | 12.01012.2V | .2% | 1% | 11.4V-15.75V | 6.00" x 3.27" x 1.60" (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) * | 179-2081-ND 124.75 108.00 97.50 | MAP55-1012 
24V-28V} 55 65 | 25N22A 29N25A | 23.81024.2V | .2% | 1% | 23.5V-28.5V | 6.00" x3.27” x 1.60" (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) * | 179-2082-ND 124.75 108.00 97.50 | MAP55-1024 
5.1V 110tt 110 16A 22a | 5.09t05.11V | 2% | 1% | 4.95V-5.50V | 7.00" x 4.25" x 1.80" (177.80mm x 107.95mm x 45.72mm) ¢| _179-2006-ND 154.50 144.25 134.01_| MAP110-1005. 
12V-15VE 130165 | 12N10A  138AN11A| 12to122v | 2% | 1% | 11.4V-15.75V | 8.50" x 4.50" x 2.00” (215.90mm x 114.30mm x 50.80mm)* | __179-2080-ND 245.75 218.75 197.25 | MAP130-1012 
jav-isve | 140tt - vue ent 11.9710 12.03V] .1% | 5% | 11.0V-16.0V | 7.00" x 4.25 x 1.80" (177.80mm x 107.95mm x 45.72mm)¢ | 179-2009-ND 195.00 184.00 173.25 | MAP140-1012 
2aV-28Vb | 140tt = ot or 23.95 to 24.5V | .1% | .5% | 22.8V-29.2V | 7.00” x 4.25" x 1.80" (177.80mm x 107.95mm x 45.72mm) ¢] 179-2010-ND 211.25 200.50 186.25 | MAP140-1024 
4BV 140tt = 2.3A 3.iA__| 479t048.1V | 1% | 5% | 456V-54V_| 7.00" x 4.25" x 1.80" (17.80mm x 107.95mmx45.72mm) ¢]_179-2011-ND 211.25 200.50 186.25 | MAP140-1048 
*U-Channel Configuration + Models with adjustable outputs have current ratings expressed as current at lowest nominal voltage followed by current at highest nominal voltage. 
tt 200LFM force-air cooling + Board Only Configuration. 
Triple Output 
Nom. Output Power (Watts) Initial Setting Line Load Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage |Continuous Peak Current Tolerance Reg. Reg. Configuration Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
+5V 3A 4.910 5.1V 2% | 2% Board Only 
+24V 40 50 1A 23.0 to 25V 1% | 3.5% 5.00” x 3.00” x 1.25” 179-2004-ND 83.00 74.00 68.00 61.00] MAP40-3101 
-12V BA “11.5 to -12.5V 1% | 2% | (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) 
+5V 3A 4.910 5.1V 2% | 2% Board Only 
+12V 40 50 2A 11.5 to 12.5V 1% | 3.5% 5.00” x 3.00” x 1.25” 179-2005-ND 69.00 63.00 57.00 52.00) MAP40-3105 
-5V 5A -4.75 to 5.25V 1% | 2% | (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) 
+5V 3A 4.910 5.1V 2% | 2% Board Only 
+12V 40 50 2A 11.5 to 12.5V 1% | 3.5% 5.00” x 3.00" x 1.25” 179-2095-ND* 78.00 71.00 64.00 —57.75| MAP40-3000 
“12 BA “11.5 to -12.6Vt 1% | 2% | (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) 
+5V 20A 5.09 to 5.11V 2% 1% Board Only 
+12V 80 140 4A 11.97 to 12.03AV 1% | 2% 7.00" x 4.25" x 1.80” 179-2012-ND 211.25 200.50 186.25 171.01 | MAP140-3000P 
“12 1A -11.4 to -12.6V 1% | 2% | (177.80mm x 107.95mm x 45.72mm) 
* Requires Connectors WM 2123-ND, WM2126-ND, & WM2300-ND which are sold separately. + MAP40-3000 V3 regulation requires a minimum load of 0.5A on V1 or 0.3A on V2. 
Quad Output 
Nom. Output Power(Watts) Initial Setting Line | Load Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage |Continuous Peak Current Tolerance Reg. | Reg. Configuration Part No. i 10 25 50 Part No. 
+5V 6A 5.0 to 5.2V 2% | 2% U-Channel 
biter 55 65 ae peer a ae 6.00" x 3.27" x 1.60" 179-2096-ND 124.75 108.00 97.50 94.75 | MAP55-4000 
E eke eee Bad . (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) 
-12V 5A “11.6 to -12.4V 5% | 2% 
+5V 6A 5.0 to 5.2V 2% | 2% U-Channel 
+24 55 65 154 23.0 to 24.0V 2h | 2% 6.00" x 3.27” x 1.60” 179-2097-ND 124.75 108.00 97.50 94.75 | MAP55-4001 
+12V 5A 11.6 to 12.4V 5% | 2% | —(159.40mm x 83.06mm x 40.64mm) 
-12V 5A -11.6 to -12.4V 5% | 2% : ; ; 
+5V 6A 5.0 to 5.2V 2% | W% U-Channel 
+12V 55 65 = ete aie: || “2% 6.00" x 3.27" x 1.60" 179-2098-ND 124.75 108.00 97.50 94.75 | MAPS55-4002 
+12V 5A 11.6 to 12.4V 5% | 2% | (159.40mm x 83.06mm x 40.64mm) 
-12V BAY “11.6 to -12.4V 5% | 2% ° ‘ : 
+5V 6A 5.0 to 5.2V 2% | 2% U-Channel 
me 55 65 ee) Peper ee ee 6.00" x 3.27” x 1.60” 179-2099-ND 125.00 108.00 98.01 95.01 | MAP55-4003 
Z are -4.8 to -5. nso i (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) 
-15V 5A -14.4 to -15.6V 5% | 2% 
+5V 14A 6.1 to 5.2V 2% | 1% U-Channel 
oe 80 90 aA Tay | hee 7.20" x 4.20" x 1.80” 179-2100-ND 196.00 185.00 168.00 163.01 | MAP80-4000 
= 711.5 to -12. 5% % | (182.88mm x 106.68mm x 45.72mm) 
-5V 1A -4.8 to -5.4V 5% | 2% 
+5V 148 5.1 10 5.2V 2% | 1% U-Channel 
oy 80 90 aN qo aoa ee | 7.20" x 4.20” x 1.80” 179-2101-ND 200.00 196.00 179.00 168.01 | MAP80-4001 
hy Sto 12: 5% ‘a (182.88mm x 106.68mm x 45.72mm) 
“12 1A “11.5 to -12.5V 5% | 2% 
+5V 140 5.1 10 5.2V 2% | 1% U-Channel 
Hv 80 90 aA 12.0 to: 12.1V 2h | 1% 7.20" x 4.20" x 1.80" 179-2102-ND 207.00 196.00 179.00 168.01 | MAP80-4002 
+12V 1A 11.6 to 12.4V ‘5% | 2% |  (182.88mm x 106.68mm x 45.72mm) 
-12V 1A -11.6 to -12.4V ‘5% | 2% 
+5V 14A 5.1 to 5.2V 2% | 1% U-Channel 
+15 80 90 3.5A 14.6 to 15.1V 2h | 1% 7.20" x 4.20" x 1.80" 179-2103-ND 204.50 192.00 173.01 167.01 | MAP80-4003 
$V 1A 4.8 to -5.4V ‘5% | 2% |  (182.88mm x 106.68mm x 45.72mm) 
-15V 1A -14-4 to -15.5V 5% | 2% 
+5V 12A 5.09 to 5.11V 2% | 5% Board Only 
+2 80 110 5A 11.97 to 12.03V ‘1% | 1% 7.00" x 4.25" x 1.80" 179-2007-ND 162.50 151.50 141.00 131.01 | MAP110-4011 
=12V TA 711.4 to 12.6 W% | 1% | (177.80mm x 107.95mm x 45.72mm) 
+24V 1A 23.2 to 24.8V 1% | 1% 
+3.3V 12A 3.29 to 3.31V 3% | 7% Board Only 
+5V 80 110 5A 4.98 to 5.02V 2h | W% 7.00" x 4.25" x 1.80" 179-2008-ND 234.50 209.00 188.50 183.00 | MAP110-4300 
“12V 1A “11.4 to 12.6V W% | 1% | (177.80mm x 107.95mm x 45.72mm) 
+12V 1A 11.4 to 12.6V 1% | 1% 
+5V 20A 5.110 5.2V 2% | 1% U-Channel 
Ny 130 165 AN ON Oe) Bee 8.50" x 4.50” x 2.00” 179-2093-ND 245.75 218.75 197.25 191.75 | MAP130-4000 
7 “11.6 to -12. poe ‘a (215.90mm x 114.30mm x 50.80mm) 
-5V 1A -48 to -5.2V 5% | 2% 
+5V 20A 5.1 to 5.2V 2% | 1% U-Channel 
pend 130 165 oon Toul oy eee 8.50" x 4.50" x 2.00" 179-2019-ND 250.00 222.50 200.51 194.75 | MAP130-4001 
: AO O es pote i (215.90mm x 114.30mm x 50.80mm) 
+12V 1A 11.6 to 12.4V 5% | 2% 
+5V 20A 5.1 10 5.2V 2% | 1% U-Channel 
EM 130 165 an tee tpi oe | Be 8.50" x 4.50” x 2.00” 179-2094-ND 250.00 222.50 200.51 194.75 | MAP130-4002 
v Gio l2. ae ° (215.90mm x 114.30mm x 50.80mm) 
-12V 1A “11.6 to -12.4V 5% | 2% 
Cover for MAP55 and MAP40-1005 Series 179-2021-ND 10.50 — — — | 412-59584 
Cover for MAP80 Series. .. 179-2022-ND 1270 — = — | 412-59585 
Cover for MAP130 Series . 179-2023-ND 10.50 2 — = — | 412-59586 
* Max load on V3 or V4 can be 1 amp if either V3 or V4 is unloaded. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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A POWEF- ONE’ switching Power Supplies (cont) 


MPB 80 Series 


Configuration: 179-2013-ND: Board Only 5.00” x 3.00” x 1.30” (127.00mm x 76.20mm x 33.02mm) 
179-2014-ND and 179-2015-ND: Board Only 5.00” x 3.00” x 1.40” (127.00mm x 76.20mm x 35.56mm) Caution: * 80 Watt with 300LFM force-air cooling. 


Nom. 
Output Adjustable Line Load Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage Current Range Regulator Regulator Part No. 1 10 25 50 Part No. 
80 - Power (Watts)* 
av We Roane ee Het Fe 179-2013-ND 99.75 90.00 83.00 75.01 MPB80-2000 
+12V 5A 11.5 to 12.5V 5% 45% ican ‘ : ; ‘ ” 
+5V 7A 4.9 to 5.1V 5% -4% to +6% 
+12V 2.5A 11.5 to 12.5 1.5% -7% to +13% 179-2014-ND 105.00 96.75 89.25 80.00 MPB80-3000 
12V 0.3A -11.5 to -12.5 5% t4% 
+3.3V 7A 3.27 to 3.33V 7% 42% 
+5V 3A 4.95 to 5.05V 5% 42% 179-2015-ND 105.00 96.75 89.25 80.00 MPB80-3300 
12V 0.4A 10.2 to 14.0V 1.5% -15% to +17% 
MPU 150 Series 
Configuration: 179-2016-ND, 179-2017-ND and 179-2018-ND: U-Channel 7.40” x 4.20” 1.50” (187.96mm x 106.68mm x 38.10mm) Caution: * 150 Watt with 300LFM force-air cooling. 
Nom. 
Output Adjustable Line Load Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage Current Range Regulator Regulator Part No. i 10 25 50 Part No. 
150 - Power (Watts)* 
+3.3V 35A 3.15 to 3.8V 6% 1.5% 
+5V 20A 5.0 to 5.5V A% 3% 179-2016-ND 241.50 220.50 210.01 194.26 MPU150-3300 
+12V 2A 10.8 to 13.2V 4% 3% 
+5.1V 30A 5.0 to 5.5V 4% 1% 
+12V 8A 10.8 to 13.2V A% 1% 
5V 3A 5.0 to 5.5V ‘We 1% 179-2017-ND 262.50 241.50 225.75 204.75 MPU150-4000 
12V 2A 10.8 to 13.2V A% 1% 
+5.1V 30A 5.0 to 5.5V A% 1% 
+3.3V 15A 3.15 to 3.6V 6% 1.5% 
12V 3At 10.8 to 13.2V ‘4% 70% 179-2018-ND 262.50 241.50 225.75 204.75 MPU150-4530 
12V 3At 10.8 to 13.2V A% 7% 


t Total not to exceed 5A. 


Panasonic. 


The FD Series are DC-DC converters especially 
designed for Telecommunication equipment (i.e., Base 
Station RF Power Amplifier, Private Branch Exchange 


Applications: 


(PBX). FD Series involves newly developed “Partial 


Resonant Zero Voltage Switching Converter’, “High 
Thermal Conductive Composite Board” and “Low 
Profile Inductors” to achieve high density, high 
efficiency and low EMI noise 


Features: 


+ Adjustable output voltage 


+ RF Power Amplifier for Base Station 
+ Private Branch Exchange (PBX) 


+ Parallel operation with forced load sharing 
+ Remote ON/OFF (primary side referenced) 


DC-DC Power Modules FD-Series 


+ Power Good Signal (POK) 
+ Thermal protection 

+ Over voltage and over current protection 
+ Case ground (Base Plate) pin 
+ Remote sense 

+ UL Recognized, CSA Certified, and EN60950 

+ CE mark meets 73/73/EEC and 93/68/EEC directives 
+ Mounting Inserts: M3 X 0.5 


VDC Input Vin Output Load Line % Typ. Temperature Digi-Key Price Panasonic 
Min. Typ. Max. V Out 1 Out Range Noise (mV) Reg. (%) Reg. (%) | Efficiency Range Part No. Each Part No. 
Output Power - 500 Watts 
-40°C to +85°C @ 500W 
19 24 36 12 42A 19-36 150 0.5 0.5 85 -40°C to +100°C @ 425W P11461-ND 395.01 EUMFD50V12A 
Output Power - 600 Watts 
19 | 24 36 28 21.5A 19-36 100 07 0.5 87.5 ~A0°C to +85°C @ S60W P11462-ND 395.01 EUMFD60V28A 
-40°C to +100°C @ 448W 
36 | 48 72 12 50A 36-72 80 05 0.5 89 ~A40°C to +85°C @ GOOW P11463-ND 395.01 EUMFD60Y12A 
-40°C to +100°C @ 540W 
-40°C to +85°C @ 602W 
36 48 72 28 21.5A 36-72 100 0.75 0.5 91 -40°C to +100°C @ 546W P11464-ND 395.01 EUMFD60Y28A 
P11465-ND Power Choke For FD Series LO=2.54uH @ 0A, L1=1.75WH @ 25A, DCR=2.2MOMMS ...... 2.6.66 cece eee eee eee eee eee eee n eee eee ence east eet e ete e tense eee teeeeeeeeeeseeteeeeeseereeeeeres $10.01 
<= TOKO i i 
RC Power Supplies Sw Series 
FEATURES: 
+ Very low profile and small size 
+ Wide Variation: 7 type 94 part number 
+ Worldwide Input Voltage: all type 85VAC ~ 264VAC (cont.) 
+ High Dialectic Strength: 2000VAC between input and output 
+ Safety Standards: Designed to meet UL1950(D3). 
Input Price 
GENERAL SPECIFICATIONS: Volt. Output Output Dim. (mm) Digi-Key Each Toko 
+ Frequency Range: 47-63 Hz (Vac) Volt.(s) Current HxDxW Part No. 1 50 Part No. 
+ Inrush Current: 5V~15V = 30/60A; 30V~100V = 45/90A Output Power — 
+ Ripple Voltage (max.): 5V-12V: 120mVpp; 15V: 150mVpp; 24V: 200mVpp; 48V: 400mVpp: 30 Watts — Open Frame 
+ Overall Output Req.: 3% 
+ Overload Protection: +105% of rated current, automatic recovery 85-264 24V 1.33A 97x114x25.4 | TS9996-ND 73.56 69.14 | SW30-24F 
+ Dielectric Strength: 2.0KVAC for 1 minute applied between input/output 
+ Insulation Resistance: 100m between output/frame and input/output, measured with a 500 VDC tester Output Power — 
+ Operating Temp.: 0°C to +60°C 100 Watts — Enclosed Frame 
* Operating! Humidity:.30% 0 Go7eiAtt 85-264 5V 20.0A 97x194x35 |TS9864-ND 179.12 — _ | swio0-05c 
+ Weight: SW30: 250g; SWS0: 400g; SW100: 600g 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (t033) 1117 


SM Power-one L i nea r Powe r Su ppl ies 9222B-ND Power One Reference Guide ...................2:ceseeeeeee $4.15 


Features: » Worldwide AC input Capabilities International Series Single Output 


+ Meets domestic and foreign safety standards: 
UL, CSA, IEC, VDE, BPO, ECMA, CE + Low 


‘l ‘ ee Voltage/ Case | Digi-Key Price Each Power-One 
pa a . aa a 5 ai 6 be Current Size | Part No. 1 10 25 50__| Part No. 
bid ret Abaya clio shaded ead 5V @ 1.50" 179-2061-ND 34.75 33.75 33.00 31.25 | HA5-1.5/0VP-A 


overvoltage protection modules are offered, 


each is user adjustable from 6.4V to 34V. 5V @ 3At* 179-2035-ND 36.50 35.50 34.75 33.00 | HB5-3/OVP-A 
: ; an 5V @ GAT 179-2040-ND 57.50 55.75 55.00 51.75 | HC5-6/OVP-A 
Note: Outputs with factory built-in OVP are i" 
indicated in the Voltage/Current Rating Chart 5V @ 9AT 179-2056-ND 78.50 76.00 74.50 70.50 | HN5-9/OVP-A 
fer canhimnodel 5V @ 12At* 179-2046-ND 89.00 86.25 84.50 80.00 | HD5-12/OVP-A 
General Spécifidationa: © AC (hp: 5V @ 18At* 179-2051-ND 131.00 127.25 124.50 118.01 | HE5-18/OVP-A 
: : 5V @ 25At* 179-2026-ND 184.50 179.00 175.50 ‘166.25 _ | _F5-25/OVP-A 
ee Ene tar 6. Vie pectin Aa ioe aee 12V @ 0.9A* 179-2027-ND 32.13. 31.25 «30.50 ~~-29.00 | HA5-0.9-A 
ie ene Jel BP eTaON IS lS 72h 12V @1.7A 179-2029-ND 34.50 33.50 32.75 31.25 | HB12-1.7-A 


-10%. Factory wired for 120V operation * DC 12V @3.4A 
Output: Adjustment range +5% minimum. Voltage non-adjustable on “3 terminal regulator” outputs + Line 12V@ 5.1A 
Regulation: +.05% for a 10% line change. Exceptions: +.01% for F, G case models, +0.5% for all other 12V@ 6.8A 
outputs using “3 terminal regulators” + Load Regulation: +.05% for a 50% load change. Exceptions: 12V@ 10.2At 
+.02% for F, G case models, +0.5% for all other outputs using “3 terminal regulators” * Output Ripple: 5V 12V @ 16At** 
through 15V models: 5.0 mV PK-PK maximum. (3.0 mV PK-PK maximum for F, G case models). 24V 15V @1.5A 


179-2036-ND 52.25 50.75 49.75 47.00 HC12-3.4-A 
179-2052-ND 73.25 71.00 69.50 66.00 HN12-5.1-A 
179-2041-ND 83.75 81.25 79.50 75.26 HD12-6.8-A 
179-2047-ND 115.00 111.50 109.25 103.51 HE12-10.2-A 
179-2024-ND 184.50 179.00 175.50 166.25 F15-15-A 
179-2030-ND 35.75 34.75 34.00 32.26 HB15-1.5-A 


through 250V models: 3.0 mV PK-PK plus .02% of output voltage, maximum. All “3 terminal regulator” fr a 2. 
outputs: 0.2% PK-PK maximum + Overvoltage Protection: Provided on 5V outputs where indicated. Set iniousn pe oro ened aoee see AMES an 
at 6.2V +0.4%. Other outputs use optional overvoltage protectors OVP12 and OVP24. + Operating 15V@ 6At 479-2042-ND 83.75 81.25 79.50 75.26 HD15-6-A 
Temperature: 0°C to 50°C full rated, derated linearly to 40% at 70°C. * Efficiency: 5V outputs — 45%, 15V @ 9At 179-2048-ND 115.00 111.50 409.25 103.51 HE15-9-A 
12V and 15V outputs — 55%, 24V through 250V outputs — 60% + Master/Slave Operation: Provided on DAV @ 0.5A™ 179-2028-ND 34.75 33.75 33.00 31.25 HA24-0.5-A 
F, G models only. For parallel operation of up to 6 units. 24V @ 1.2At 179-2032-ND 36.50 35.25 34.75 32.76 HB24-1.2-A 


Safety Specifications: All models exceed the following safety standards — Leakage Current Line to 24V @ 2.4A 179-2038-ND 52.25 50.75 49.75 47.00 HC24-2.4-A 


BMODOZOOnMoZooAmMmozognmmMmozovognmMmozZ000 


Ground (max.): 0.05 mA = Dielectric Withstand Voltage (min.): Input to Ground — 3750VRMS, Input to 24V @ 3.6A 179-2054-ND 73.25 71.00 69.50 66.00 HN24-3.6-A 
Outputs — 3750VRMS, Outputs to Ground — 500VDC = 2 year warranty 24V @ 4.8At 179-2043-ND 83.75 81.25 79.50 75.26 HD24-4.8-A 
24V @ 7.2A 179-2049-ND 115.00 111.50 109.25 103.51 | HE24-7.2-A 
7 5 24V @ 12At™ 179-2025-ND 184.50 179.00 —*175.50 —*166.25_| F24-12-A 
Voltage Adjustment Range: 6.4 - 33VD 
Overvoltage o a simi CUNeRER ain S3V0C 28V @ TAT 179-2033-ND 36.50. 35.25. 34.75. 32.76 | HB28-1-A 
Protection a _ : 28V @ 2At 179-2039-ND 52.25 50.75 49.75 47.00 | HC28-2-A 
Model Intermittent Continuous 28V @ 3At 179-2055-ND 73.25 71.00 69.50 66.00 | HN28-3-A 
Ovp-12 12.0A 8.0A 28V @ 4At 179-2044-ND 83.75 81.25 79.50 75.26_| HD28-4-A 
OVP-24 30.0A 20.0 48V @ 0.5A 179-2034-ND 42.00 40.75 39.75 37.75 | HB48-0.5-A 
48V @ 3At 179-2045-ND 89.00 86.25 84.50 80.00 | HD48-3-A 
mail jal j 48V @ 4At 179-2050-ND 125.50 121.75 119.26 113.00 | HE48-4-A 
Dimensions — In. (mm) Digi-Key Price Each Power-One 
Height x Width x Thickness Part No. 1 10 25 | Part No. 175-210V @ 0.12A 179-2031-ND 55.00 54.00 51.00 50.00 | HB200-0.12-A 
1.50 x 1.55 x 0.56 (38.10 x 39.37 x 14.22) | 179-2057-ND 9.75 9.50 9.25 | OvP-12 * ; , ** Adi » F16-15-A: 19- 40. 
2.00 x 2.75 x 0.77 (60.80 x 69.85. 19.56) | 179-2058-ND 1625 15.71 15.50 | OvP-24 RA aauret en phenee cen pues elustapie culate, lee Onie evihar te 
OVP SELECTION GUIDE Case Size 
Model Case Size OVP Modules Required 
Single B,C, N, D (1) OVP-12 Case Overall Size — In. (mm) Weight Case Overall Size — In. (mm) Weight 
Output E, F (1) OVP-24 CBB | 11.00 x 4.87 x 3.28 (279.40 x 123.70 x 83.31) | 8Lbs BB 7.00 x 4.87 x 2.95 (177.80 x 123.70 x 74.93) | 4.4Lbs 
Dual AA, B, BB, CC _| (1) OVP-12 protects both outputs D 9.00 x 4.87 x 3.28 (228.60 x 123.70 x 83.31) | 7.5 Lbs BAA | 10.25 x 4.00 x 2.95 (260.35 x 101.60 x 74.93) 5 Lbs 
Output E (1) OVP-24 protects both outputs ner Mane be = PEAY woe inebee acy ~ te c 5.62 x 4.87 x 2.95 (142.75 x 123.70 x 74.98) | 4.25 Lbs 
Triple AA, BAA, D, CBB | (1) OVP-12 protects both 12V E 44.00 x 4.87 x 3.53 (355.60 x 123.70 x 89.66) | 10 Lbs cc 9.38 x 4.87 x 3.28 (238.25 x 123.70 x 83.31) 7 Lbs 
Output 131, DBB, DCC _| through 15V outputs FE 16.75 x 4.88 x 5.00 (425.45 x 123.95 x 127.00) | 19 Lbs N 7.00 x 4.87 x 3.20 (177.80 x 123.70 x 81.28) 6 Lbs 
Peak Current PW9935-ND (1) OVP-12 protects any output AA 6.50 x 4.00 x 2.10 (165.10 x 101.60 x 53.34) | 2.5Lbs CP131 | 11.00 x 4.87 x 3.20 (279.40 x 123.70 x 81.28) 9 Lbs 
Models not provided with built-in OVP B 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) | 2.2Lbs | |NRG275| 9.00 x 5.00 x 2.50 (228.60 x 127.00 x 63.50) 3 Lbs 


International Series Dual Output 


Case Digi-Key Price Each Power-One 
Output #1 Output #2 Size Part No. 1 10 25 50 Part No. 
+12V @ 0.4A§ -12V @ 0.4A§ B 179-2065-ND 38.75 37.50 36.75 34.76 HAD12-0.4-A 
+15 @ 0.4A§ -15V @ 0.4A§ B 179-2066-ND 38.75 37.50 36.75 34.76 
+12V @ 1A or +15V @ 0.8AT -12V @ 1A or -15V @ 0.8A or -5V @ 0.4At AA 179-2062-ND 45.00 43.75 42.75 40.51 
+12V @ 1.7A or +15V @ 1.5At -12V @1.7A or -15V @ 1.5A or -5V @ 0.7At BB 179-2068-ND 57.50 55.75 55.00 51.76 
+12V @ 3.4A or +15V @ 3AT -12V @ 3.4A or -15V @ 3At cc 179-2073-ND 92.00 89.25 87.51 82.75 
+12V or 15V @ SAT (-)12V or 15V @ 5AT E 179-2078-ND 136.00 131.75 129.01 122.25 
+18-20V @ 0.4A or +24V @ 0.6A (-)18-20V @ 0.4A or -24V @ 0.6A AA 179-2063-ND 48.46 47.00 46.25 43.76 
+18-20V @ 0.9A or +24V @ 1.2A (-)18-20V @ 0.9A or -24V @ 1.2A BB 179-2069-ND 63.00 62.00 61.01 57.01 
+18-20V @ 1.8A or +24V @ 2.4At (-)18-20V @ 1.8A or -24V @ 2.4At cc 179-2074-ND 101.00 98.00 96.00 91.00 
5V @ 2A*t 9-15V @ 0.5A AA 179-2064-ND 52.25 50.75 49.75 47.00 
5V @ 3A*tTt 12-15V @ 1.25ATt BB 179-2070-ND 62.75 61.00 59.50 56.50 HBB512-A 
5V @ 6A*ET 12-15V @ 2.5At cc 179-2075-ND 99.25 96.25 94.25 89.50 HCC512-A 
+5V @ 2A* +12V @4A N 179-2060-ND 92.00 89.25 87.51 82.75 CP323-A 


* Overvoltage protection provided. Set at 6.2V 0.4%. + Remote sense provided. + Isolated outputs, can be referenced as + or -. § Non-adjustable 3 terminal regulator. 


International Series Triple Output 


Case Digi-Key Price Each Power-One 

Output #1 Output #2 Output #3 Size Part No. iI 10 25 50 Part No. 

5V @ 2A*t +12 to 15V @ 0.4A (-)12 to 15V @ 0.4A or -5V @ 0.4A AA 179-2079-ND 57.50 55.75 54.75 51.76 HTAA-16W-A 
5V @ 3A*tt +12V @ 1A or +15V @ 0.8AT (-)12 @ 1A or -15V @ 0.8A or -5V @ 0.4AT BAA 179-2067-ND 79.50 77.00 75.50 71.51 HBAA-40W-A 
+5V @ 6A*t +12 to 15V @1.0A (-)12 to 15V @ 1A or -5V @ 0.4A D 179-2071-ND 94.00 91.25 89.50 84.75 HCAA-60W-A 
5V @ 6A*tt +12V @ 1.7A or +15V @ 1.5At -12V @ 1.7A or -15V @ 1.5A or -5V @ 0.7AT CBB 179-2072-ND 109.75 106.50 104.25 98.76 HCBB-75W-A 
5V @ BA*TE +12V @ 1.7A or +15V @ 1.5AT -12V @ 1.7A or -15V @ 1.5A or -5V @ 0.7AT 131 179-2059-ND 125.50 121.75 119.26 113.00 CP131-A 
5V @ 12A*tt +12V @ 1.7A or +15V @ 1.5At -12V @ 1.7A or -15V @ 1.5A or -5V @ 0.7AT DBB 179-2076-ND 148.07 143.63 140.67 133.27 HDBB-105W-A 
5V @ 12A*tt +12V @ 3.4A or +15V @ 3At -12V @ 3.4A or -15V @ 3At DCC 179-2077-ND 162.00 157.25 154.00 145.75 HDCC-150W-A. 


* Overvoltage protection provided. Set at 6.2V +0.4%. + Remote sense provided. + Isolated outputs, can be referenced as + or - 


Input Filter Modules - FC100 Series 


Fig. 1— FC100V5A Fig. 2—FC100V10A Fig. 3—FC100V20A 17 (4.3) 1.7 (43.18) 
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FC100 industry standard series of input filter modules provide up to 


# ‘i oye Oper. Insertion Loss Insertion Loss | Typical 

S005 of-common: mode. and: differential imode:nltening: at 500KH2. The Curr. | Differential Mode | Common Mode |Resistance| Digi-Key Price Each Power-One 
FC100 series are available in 5A, 10A, and 20A versions and are Fi A dB dB Oh: Part N 1 10 2 5 Part N 
optimized for operation with IPD’s converters. The filters can be ig mps) (GB) (GB) (mohms) Ellie: 2 0 ELUIN(s 
operated with up to 100VDC source and have 1000VDC of insolation. 1 5A 28 30 27 179-2178-ND 14.00 13.50 13.00 12.50 FC100V5A 
Features: + Meet class B conducted limits + PCB mountable + CM 

2 10A 31 28 17 179-2179-ND 17.50 17.00 16.25 15.50 FC100V10A 
and DM filtering + Industry standard pinout + -40°C to 100°C case 
operation + Input frequency 100 Hz 3 20A 26 32 6.6 179-2180-ND 31.50 29.40 27.30 25.20 FC100V20A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1118 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 +» Fax: 218-681-3380 


OMRON. Switching Power Supplies 


Enclosed Case — Single and Multiple Output 


S8E Economical Enclosed Switching Supply 


Compact and economical power supplies with vented cover for industrial applications. Screw terminal connections for ease of connecting to supply. 


SPECIFICATIONS: 
+ Input Voltage: 85 to 132V 


+ Overvoltage Protection: Yes (5-V output models only) 


+ Efficiency: 73% to 83% 
* Ambient Humidity: Operating: 25% 


+ Leakage Current (with rated I/O): 0.5mA max. 


to 85% 


* Operating Temperature: 0°C to 40°C; Open-framed 0°C to 50°C 


+ Output Indicator: Green LED 


+ Noise Filter: Yes 


+ Electromagnetic Interference: Conforms to FCC class A standards and 1st group 


of VCCI 


+ Voltage Adjustment Range: +5% 


+ Life Expectancy: 8 yrs. min. 


AL 


Output Output Dimensions 
Input Volt. Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Voltage Watts (VDC) (A) HxWxD Features Part No. 1 25 50 100 Part No. 
10 5V 2.0A 1.10 x 2.72 x 3.35 (28 x 69 x 85) Enclosed Z1151-ND 41.81 38.72 36.14 33.56 S8E1-01005D 
10 24V 0.5A 1.10 x 2.72 x 3.35 (28 x 69 x 85) Enclosed Z1152-ND 41.81 38.72 36.14 33.56 S8E1-01024D 
15 5V 3.0A 1.34 x 2.72 x 3.70 (34 x 69 x 94) Enclosed Z1153-ND 49.80 46.11 43.04 39.97 S8E1-01505D 
85-132 15 24V 0.7A 1.34 x 2.72 x 3.70 (34 x 69 x 94) Enclosed Z1154-ND 49.80 46.11 43.04 39.97 S8E1-01524D 
25 5V 5.0A 1.38 x 2.72 x 4.84 (35 x 69 x 123) Enclosed 2Z1155-ND 62.48 57.86 54.00 50.15 S8E1-02505D 
25 24V 1.1A 1.38 x 2.72 x 4.84 (35 x 69 x 123) Enclosed 21156-ND 62.48 57.86 54.00 50.15 S8E1-02524D 
50 5V 10.0A 1.46 x 2.72 x 6.34 (37 x 69 x 161) Enclosed Z1157-ND 87.38 80.91 75.52 70.13 S8E1-05005D 
50 24V 2.2A 1.46 x 2.72 x 6.34 (37 x 69 x 161) Enclosed Z1158-ND 87.38 80.91 75.52 70.13 S8E1-05024D 
5V SV/3A 
85-132 30 12V 12V/1.2A 1.3 x 2.71 x 6.77 (33 x 69 x 172) Open-framed Z1159-ND 84.56 78.30 73.08 67.86 S8E3-03031A 
-12V -12V/0.3A 
5V 5V/5A 
85-132 50 12V 12V/1.5A 1.3 x 2.71 x 7.62 (33 x 69 x 193.5) Open-framed Z1160-ND 103.36 95.70 89.32 82.94 S8E3-05031A 
-12V -12V/0.5A 
5V SV/3A 
85-132 30 12V 12V/1.2A 1.3 x 2.71 x 6.77 (33 x 69 x 172) Enclosed Z1161-ND 90.20 83.52 77.96 72.39 S8E3-03031D 
-12V -12V/0.3A 
5V 5V/5A 
85-132 50 12V 12V/1.5A 1.3 x 2.71 x 7.62 (33 x 69 x 193.5) Enclosed Z1162-ND 108.99 100.92 94.20 87.47 S8E3-05031D 
-12V -12V/0.5A 


$82J Open Switching Power Supply 


Open frame switching power supply with wide input voltages for industrial applications. Screw terminal connections for ease of connecting to supply. 


SPECIFICATIONS: 
+ Efficiency: (typical) 78% to 85% 
+ Voltage Adjustment Range: +10% 


* Operating Temperature: 0°C to 50°C 
+ Overload Protection: 105% min. of rated load current 


+ Frequency: 47 to 450Hz 


+ Life Expectancy: 8 yrs. Min. 
+ Leakage Current: 0.5mA max. 


+ Ambient Humidity: Operating: 25% to 85% 


+ Noise Filter: Yes 


+ Electromagnetic Interference: Conforms to FCC class A, 


EN55011 Gri class A: EN50081-2 


ALE & CC 


Output Output Dimensions 
Input Volt. Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Voltage Watts (VDC) (A) HxWxD Features Part No. 1 25 50 100 Part No. 
10 5V 2A 1.38 x 3.82 x 3.54 (35 x 97 x 90) Open-framed Z1163-ND 40.40 37.41 34.92 32.43 | S82J-01005A 
10 24V 0.5A 1.38 x 3.82 x 3.54 (35 x 97 x 90) Open-framed Z1164-ND 40.40 37.41 34.92 32.43 | S82J-01024A 
85-132 25 5V 5A 1.57 x 3.82 x 4.88 (40 x 97 x 124) Open-framed Z1165-ND 59.19 54.81 51.16 47.51 | S82J-02005A 
25 24V 1A1A 1.57 x 3.82 x 4.88 (40 x 97 x 124) Open-framed Z1166-ND 59.19 54.81 51.16 47.51 | S82J-02024A 
50 5V 10A 1.57 x 3.82 x 6.34 (40 x 97 x 161) Open-framed Z1167-ND 79.40 73.52 68.62 63.72 _| S82J-05005A 
85-264 50 24V 2.1A 3.8 x 1.6 x 6.34 (97 x 40 x 161) Open-framed 2Z1168-ND 79.40 73.52 68.62 63.72 | S82J-05024A 


S8PS Series Enclosed DIN Rail Mount Supply 


Enclosed DIN rail mount power supplies with PFC on all models. Screw terminal connections make interfacing to supply convenient. 
For mounting track, use Z840-ND or Z841-ND 


SPECIFICATIONS: 

+ Input Frequency: 47 to 63Hz 

+ Overvoltage Protection: Yes 

+ Efficiency: (typical) 74% to 80% 

+ Operating Temperature: 0°C to 50° 
+ Life Expectancy: 10 yrs. min. 


Cc 


* Output indicator: Yes (green) 


+ Electromagnetic Interference: Conforms to FCC Class B, EN50081-1 


+» Leakage Current: 0.5 or 1.0mA max. 


+ Voltage Adjustment Range: -5% to 10% 
+ Mean Time Between Failure (MTBF): 135,000 hrs min. 


ALE & CE 


Output Output Dimensions 
Input Volt. Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Voltage Watts (VDC) (A) HxWxD Features Part No. 1 25 50 100 Part No. 
50 5V 10A 1.57 x 3.35 x 5 (40 x 85 x 127) Open-framed Z1169-ND 112.75 104.40 97.44 90.48 S8PS-05005D 
50 12V 4.2A 1.57 x 3.35 x 5 (40 x 85 x 127) Open-framed Z1170-ND 112.75 104.40 97.44 90.48 S8PS-05012D 
50 24V 2.1A 1.57 x 3.35 x 5 (40 x 85 x 127) Open-framed Z1171-ND 112.75 104.40 97.44 90.48 S8PS-05024D 
85-264 100 24V 4.5A 1.97 x 3.62 x 5.71 (50 x 92 x 145) Open-framed Z1172-ND 181.34 167.91 156.72 145.53 S8PS-10024D 
50 5V 10A 1.57 x 3.35 x 5 (40 x 85 x 127) Enclosed 2Z1173-ND 117.45 108.75 101.50 94.25 S8PS-05005CD 
50 12V 4.2A 1.57 x 3.35 x 5 (40 x 85 x 127) Enclosed Z1174-ND 117.45 108.75 101.50 94.25 S8PS-05012CD 
50 24V 241A 1.57 x 3.35 x 5 (40 x 85 x 127) Enclosed Z1175-ND 117.45 108.75 101.50 94.25 S8PS-05024CD 
100 24V 4.5A 1.97x 3.62 x 5.71 (50 x 92 x 145) Enclosed Z1176-ND 186.04 172.26 160.78 149.30 S8PS-10024CD 


$82K DIN Rail/Chassis Mount Switching Supply 


DIN Rail or chassis mounted power supply for industrial applications. Screw terminals for both input and output connections and enclosed circuit board make this supply 
extremely safe for open access areas. For mounting track, use Z840-ND or Z841-ND 


SPECIFICATIONS: 
+ Input Frequency: 47 to 450Hz 


+ Leakage Current: 100V input 0.5mA max. 


+ Efficiency: (typical) 60% to 80% 


+ Overload Protection: 105% to 160% of rated load current (typical) 


+ Life Expectancy: 8 years. min. 


+ Operating Temperature: 0°C to 40°C 


+ Input Voltage: 120VAC (85 to 132VAC) or 240VAC (170 to 264VAC) 


selectable 


+ Ambient Humidity: Operating 25% to 85% 


+ Noise Filter: Yes 


+ Electromagnetic Interference: Conforms to FCC class B 
+ Output Voltage Adjustment Range: +10% 


ALE & CC 


Output Output Dimensions 
Input Volt. Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 

Voltage Watts (VDC) (A) HxWxD Features Part No. 1 25 50 100 Part No. 
3 5V 0.6A 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1177-ND 46.04 42.63 39.79 36.95 | S82K-00305 
3 12V 0.25A 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1178-ND 46.04 42.63 39.79 36.95 | S82K-00312 
3 24V 0.13A 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1179-ND 46.04 42.63 39.79 36.95 | S82K-00324 
7.5 5V 1.5A 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1180-ND 50.74 46.98 43.85 40.72 | S82K-00705 
85-264 7.5 12V 0.6A 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1181-ND 50.74 46.98 43.85 40.72 | S82K-00712 
75 24V 0.3A 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1182-ND 50.74 46.98 43.85 40.72 | S82K-00724 
15 24V 0.6A 2.95 x 1.77 x 3.58 (75 x 45 x 91) DIN-Rail Z1183-ND 76.11 70.47 65.78 61.08 | S82K-01524 
30 24V 1.3A 2.95 x 3.54 x 3.58 (75 x 90 x 91) DIN-Rail Z1184-ND 102.42 94.83 88.51 82.19 | S82K-03024 
50 24V 2.1A 2.95 x 3.54 x 3.58 (75 x 90 x 91) DIN-Rail Z1185-ND 117.45 108.75 101.50 94.25 | S82K-05024 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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— ELPAC POWER SYSTEM 
| OWER SYSTEMS External Power Supplies 


Wide Range Input Series - Switching Regulated Tabletops 


Features: « IEC input connector * One year warranty. 

General Specifications: + Storage Temperature: -55°C to +85°C 
+ Operating Temperature: 0°C to +40°C 

Output Specifications: + Line Regulation: +0.2% max. + Load Reg- 
ulation: +5% from 60% load nominal except output #2 + Oross 
Regulation: +2%. Oross regulation specifies the max. voltage 
change on auxiliary outputs when the +5V output load current is 
varied from 75% of full rated to either 50% or 100% of full rated 
* Set Point: +2% at 60% load on main input + Ripple & Noise: 
41% max. * Overload Protection: All outputs protected against 
overloads and short circuit. Automatic recovery upon removal of 
overload conditions + Overvoltage Protection: Provided on main 
output only and set at 115-135% » Qutput Overshoot: No over- 
shoot on turn-on or turn-off + Transient Response: For all 
outputs, recovery to within 1% of nominal output occurs within 2 
milliseconds for a 50% to 100% load step. Maximum excursion 
is 6% from initial voltage setpoint + Hold-Up Time: 25msec min. 
at full rated load and nominal AC input voltage + Min. Load: Third 
quarter down to zero load. 


Approved by all major regulatory agencies 


Regulated Wallmounts 


DIN PINOUT MATRIX 
PIN 1 | PIN2| PIN3 
NC} 5V 
NC} 5V 
NC} 5V 
NC} 5V 
NC} 5V 
NC} 5V 
NC} 12V 


OUTPUT PIN 
CONFIGURATION-5 PIN DIN 
Single Output Model 
PIN1| PIN2 | PIN3 | PIN4 
OOM | COM | 12V 
OOM | OOM | 12V 
OOM | OOM | 24V 
COM | OOM | 30V 
Dual Output Model 
PIN1| PIN2 | PIN3 
OOM) COM] 5V | OOM 
OOM | COM | 5V | OOM 
Triple Output Model 
PIN 1] PIN2 PIN 4 
-12V 
-12V 
-12V 
-12V 


MODEL 

WRrI3012 
wri4212 
wri4214 
WrI5215 


MODEL 


Wwris3021 
wrl4221 


PIN 4 Features: + UL 1310 & UL 1950 listed, CSA Approved + One 


year warranty 

Specifications: + Output Ripple: 20 millivolts (p-p) 

* Operating Temperature: 0°C to +40°C * Combined 

Regulation: +5% + Fusing: Internal & non-replaceable 

Options: + Shielded output cable - S Option: Shielded cable with EMI ground 
tied to outer ring of DIN connector (Not to be used as safety ground) 
Connector Type: Din, except for WM025 which is Switchcraft Plug 760. 


UL and CSA Approved € ® 


MW40 Series - 
Medical Adapters 


MODEL 

Wrl2731 
WRI3031 
Wri4231 
WRI4232 


€& ® FCC IEC 


Outside ring on all units is an EMI 
earth ground (Not to be used as a 
safety ground). 


Switching MIADA Series 


(Notebook Style) 


Inside V+ 
Outside V- 


(Switchcraft 760 Plug) 


ss) 


2 


IN PINOUT MATRIX 

PIN2 PIN3 
NC 5V 
NC 5V 
NC 5V 


MODEL 
WM100* 
WM113TT 
Wwv220-1 


PIN4 
COM 
-12V 
-12V 


Input Specifications: » A/C Input: 95-250VAC, 47/63Hz via IEC input connector + 
Input Protection: Input line fuse provided + Inrush Ourrent: Internally limited by 
thermistor. Cold start, peak current at 250VAC, 25 amps max. 


Features: + UL 1310 listed, CSA Approved + One year 


warranty 

Specifications: + Output Ripple: 20 millivolts (p-p) . 
Operating Temp.: 0°C to +40°C + Combined Regulation: 
+5% + Fusing: Internal & non-replaceable 

Options: + Shielded output cable - S Option: Shielded cable 
with EMI ground tied to outer ring of DIN connector (Not to be used as 


1 
ie) 
4 
e) 


Output Specifications: + Line Regulation: +.2% over 90-132 or 180-250 + Load 
Regulation: +5% for +40% load variation (60% nominal) + Min. load: 0 watts 
+ Ripple & Noise: +1% PK-PK max. * Overload Protection: Automatic Recovery + 
Overvoltage Protection: 115-140% 


General Specifications: + Storage Temp.: -55°C to +85°C_ + Qperating Temp.: 


Features: + 3-pin IEC 320 inlet + Output connector: barrel type (5.5mm x 
2.5mm x 9.5mm) * Wide range ACinput + Level B EMI filter + Fully regulated 
output * White in color 


Input Specifications: + 100-240VAC + Frequency: 50/60 Hz 
Output Specifications: + Line Regulation: 0.2% max. * Load Regulation: 5% 


safety ground) » Connector Type: Din. 
UL and CSA Approved 


0°C to +40°C + EMI: FOCB/VDEB = Input Connector: IEC 320 Series max. + Short circuit protected + Ripple & Noise (VP-P): 40.5% 


* CSA Approved Only @ @® | utcsag tuv Approved @ @ [rev Safety Approvals: « UL2601 + CSAG01 + IEC601-1 € @® 
AC DC Outputs Max. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Elpac 
Input Single Double Triple Watts LxWxH Part No. 1 5 10 Part No. 
Wide Range Input Series-Regulated Tabletops 
12V, 2.5A = = 30t 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS107-ND 110.00 99.00 91.30 | WRI3012-D5 
12V, 3.5A = _— 42t 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS112-ND 107.00 96.30 88.81 WRI4212-D5 
24V, 1.75A = = 42t 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS113-ND 114.00 102.60 94.62 | WRI4214-D5 
30V, 1.754 = _ 52t 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS117-ND 180.00 162.00 149.40 | WRI5215-D5 
90-250VAC, 47-440Hz 5V, 2.0A 12V, 1.5/2.5A" = 30 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS109-ND 118.00 106.20 97.94 | WRI3021-D5 
5V, 3.0A. 12V, 2.5/4.0A° _ 42 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS114-ND 118.00 106.20 97.94 | WRI4221-D5 
5V, 3.0A 12V, 0.5A -12V, 0.5A 27tt 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS106-ND 128.00 115.20 106.24 | WRI2731-D5 
5V, 2.0A 12V, 1.5/2.5A° -12V, 0.5A 30 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS111-ND 124.00 111.60 102.92 | WRI3031-D5 
5V, 3.0A 12V, 2.5/4.0A" -12V, 0.5A 42 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS115-ND 124.00 111.60 102.92 | WRI4231-D5 
5V, 4.84. 12V, 1.5/2.5A° -12V, 0.5A 42 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS116-ND 124.00 111.60 102.92 | WRI4232-D5 
Regulated Wallmounts 
5V, 600mA +12V, 180mA. -12V, 160mMA 6.8 1.80 x 2.60 x 4.50 (45.72 x 66.04 x 114.30) EPS142-ND 41.00 36.90 34.03 | WM063-1950-D5 
5V, 1.54 — = 75 2.28 x 3.10 x 4.36 (57.91 x 78.74 x 110.74) EPS143-ND 40.00 36.00 33.20 | WMO075-1950-D5 
115VAC. 60Hz 5V, 800mA 12V, 700mA _ 12.4 2.28 x 3.10 x 4.36 (57.91 x 78.74 x 110.74) EPS125-ND 53.00 47.70 43.99 | WM112-D5 
nG, 5V, 860mA -12V, 300mA 12V, 300mA. 11.3 2.28 x 3.10 x 4.36 (57.91 x 78.74 x 110.74) EPS126-ND 41.00 36.90 34.03 | WM113-D5 
5V, 860mA -12V, 300mA 12V, 300mA. 11.3 2.28 x 3.10 x 4.36 (57.91 x 78.74 x 110.74) EPS127-ND 45.00 40.50 37.35 | WM113-S 
12V, 1.2A = = 14.4 2.28 x 3.10 x 4.36 (57.91 x 78.74 x 110.74) EPS145-ND 44.00 39.60 36.52 | WM144-1950-S 
Regulated Tabletops 
5V, 1.0A -5V, 1.0A. = 10 2.66 x 3.82 x 6.30 (67.56 x 97.03 x 160.02) EPS130-ND 52.00 46.80 43.16 | WM100-S 
115VAC, 60Hz 5V, 860mA +12V, 300mA 12V, 300mA. 11.3 2.28 x 3.10 x 4.36 (57.91 x 78.74 x 110.74) EPS131-ND 52.00 46.80 43.16 | WM113TT 
5V, 2.0A -12V, 500mA 12V, 500mA_ 22 2.28 x 3.10 x 5.025 (57.91 x 78.74 x 127.64) EPS134-ND 86.00 77.40 71.38 | WM220-1 
MIADA Series 
12V, 2.17A a = 26 3.0 x 5.0 x 1.31 (76.20 x 127.00 x 33.27) EPS101-ND 90.00 81.00 74.70 | Ml2612-760 
95-250VAG, 47/63Hz 15V, 1.9A = = 28 3.0 x 5.0 x 1.31 (76.20 x 127.00 x 33.27) EPS102-ND 90.00 81.00 74.70 | Ml2815-760 
18V, 1.56A a _ 28 3.0 x 5.0 x 1.31 (76.20 x 127.00 x 33.27) EPS103-ND 90.00 81.00 74.70 | Ml2818-760 
24V, 1.17A = = 28 3.0 x 5.0 x 1.31 (76.20 x 127.00 x 33.27) EPS104-ND 90.00 81.00 74.70 | Ml2824-760 
Medical Adapters (requires power cord Q132 or Q133) 
12V, 3.3A =. = 40 5.0 x 3.0 x 1.3 (127.00 x 76.20 x 33.02) EPS180-ND 104.00 93.60 86.32 | MW4012-760-NC 
100-240VAC, 50/60Hz 15V, 2.6A — ad 40 5.0 x 3.0 x 1.3 (127.00 x 76.20 x 33.02) EPS181-ND 104.00 93.60 86.32 | MW4015-760-NC 
AG, 18V, 2.2A = = 40 5.0 x 3.0 x 1.3 (127.00 x 76.20 x 33.02) EPS182-ND 104.00 93.60 86.32 | MW4018-760-NC 
24V, 1.67A — _ 40 5.0 x 3.0 x 1.3 (127.00 x 76.20 x 33.02) EPS183-ND 104.00 93.60 86.32 | MVW4024-760-NC 


t Min. load on models=8 Watts tt Min. load on models=2 Watts * Max. Peak 


Features: « Isolated outputs for positive or negative operation + Full rated output from 
0°C to +40°C + Selectable input terminations + Standard Input: 105/115/125 VAC, 47- 
440 Hz + Warranty: 5 years 


Unregulated Brute Force Linear Power Supplies 


Max. No Load Full Load Dimensions - Inch (mm) Weight Digi-Key Price Each Elpac 

Vde Amps Watts (Vv) (Vv) LxWxH (Ibs) Part No. 1 5 10 | Part No. 
24 24 60 34.5 26.5 6.3 x3 x 3.7 (160.02 x 76.2 x 93.98) 5 EPS300-ND 194.00 174.60 161.02 | BRS60-24 
12 4 100 15.2 12.5 7.1 X3.3 x 3.8 (180.34 x 83.82 x 96.52) 6 EPS301-ND 136.00 122.40 112.88 | BRS100-12 
24 3.5 100 30.5 25.5 7.1xX3.3 x 3.8 (180.34 x 83.82 x 96.52) 6 EPS302-ND 136.00 122.40 112.88 | BFS100-24 
48 1.8 100 56.2 48 7.1 X3.3 x 3.8 (180.34 x 83.82 x 96.52) 6 EPS303-ND 136.00 122.40 112.88 | BFS100-48 
12 15 200 15.4 12.5 8.1 x 3.9 x 5 (205.74 x 99.06 x 127) 12 EPS304-ND 184.00 165.60 152.72 | BRS200-12 
24 75 200 32.2 27.3 8.1 x 3.9 x 5 (205.74 x 99.06 x 127) 12 EPS305-ND 184.00 165.60 152.72 | BFS200-24 
24 20 500 29.2 24.6 9x 4.6 x 5.6 (228.6 x 116.84 x 142.24) 20 EPS306-ND 272.00 244.80 225.76 | BFS500-24 
48 10 500 56.6 48.4 9x 4.6 x 5.6 (228.6 x 116.84 x 142.24) 20 EPS307-ND 272.00 244.80 225.76 | BFS500-48 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1120 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


ajf= ELPAC POWER SYSTEMS Open Frame Power Supplies 0s40 Series 


FEATURES: » Wide range AC input + Level B DC Outputs Maximum Digi-Key Price Each Elpac 
erred + Fully regulated output + High Single Double Triple Power Part No. 1 5 10 Part No. 
efficiency 7 

SPECIFICATIONS: Input: + Voltage: Single Output 

90-254 VAC + Current: 1.5A maximum 15V @2.7A = = 40W EPS187-ND 36.44 32.80 30.25 OS40-115 
+ Frequency: 47-63 Hz Requires 

20% load on primary output. Dual Output 

Environmental: + Operating Temp- 5V @5A 12V@1A _— 40W EPS189-ND 37.58 33.83 31.20 OS40-201 
erature: 0°C to 50°C + Storage Temp- 5V @ 5A 24V @ 0.5A = 40W EPS190-ND 37.58 33.83 31.20 0S40-202 
erature: -20°C to +80°C 5V @ 8A 12V @ 0.6A = 47W EPS191-ND 37.58 33.83 31.20 OS40-203 
EMI: » Meets FCC class B, CISPR 22 class B ij 

Mechanical: + Size: 5.01” x 2.99” x 1.27” (127.25mm x 75.95mm x Triple Output 

32.26mm) Safety: *UL1950 + CSA 22.2 No. 950 » EN60950 + IEC950 5V @ 3A 12V @2A | -12V@0.3A 40W EPS193-ND 38.72 34.85 32.14 OS40-302 
MATES WITH: + Connectors — WM2101-ND and WM2104-ND + Contacts — 5V @ 5A 12V@1A | -12V@0.3A 40W EPS194-ND 38.72 34.85 32.14 OS40-303 


WM2300-ND. 


AC Adapters 


DIN PINOUT MATRIX 
POLARITY |PIN 1/PIN 2/PIN 3 |PIN 4 
Wa4221 CoM +5V | COM 
W4231 com +5V | -12V 
W4232 CoM +5V | -12V 


International ee on eo 
Features: Temperature Range: 0°C to 40°C + Output Cable - 6 foot- * UL1012 Listed + CSA Certified to 22.2 No. 223 + TUV 
+ 95-250 VAG (W08 Series: 100-240VAC; W24 Series: 90- 760 standard (ID=2.5mm /OD=5.5mm/Barrel length Licensed, IEC 950 + CE Certified + FCC/VDE Class B 
265VAC); 47-63Hz Input + IEC 320 Input connector for 10mm/inside positive) or 5-pin DIN as shown + Two-year Emissions (W08 Series: UL listed to UL1950, cUL listed to 
worldwide use »* Input protected VIA internal line fuse warranty CSA950, CE-Marked, TUV licensed to EN 60950). 5-pin DIN 
DC Outputs Max. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Elpac 
Fig. Single Double Triple Power LxWxH Part No. fl 5 10 Part No. 
Desk Mount - International Power Supply 
1 5V @ 1.6A _ _ 8w 3.35 x 1.97 x 1.30 (85.09 x 50.04 x 33.02) EPS200-ND 34.24 30.82 28.42 W0805-760 
12V @ 0.67A = = 8w 3.35 x 1.97 x 1.30 (85.09 x 50.04 x 33.02) EPS201-ND 34.24 30.82 28.42 W0812-760 
1 5V @ 2.5A = = 13W 3.30 x 2.00 x 1.30 (83.82 x 50.80 x 33.02) EPS165-ND 42.80 38.52 35.53 W1505-760 
12V @ 1.25A = im 15W 3.30 x 2.00 x 1.30 (83.82 x 50.80 x 33.02) EPS166-ND 42.80 38.52 35.53 W1512-760 
2 12V @ 4.0A = = 48w 4.10 x 2.20 x 1.20 (104.14 x 55.88 x 30.48) EPS168-ND 82.80 74.52 68.73 W4012-760 
24V @2.1A = = 50W 4.10 x 2.20 x 1.20 (104.14 x 55.88 x 30.48) EPS169-ND* 82.80 74.52 68.73 W4024-760 
5V @ 3.0A 12V @2.5A = 42wW 5.80 x 3.30 x 1.50 (147.32 x 83.82 x 38.10) EPS170-ND 138.00 124.20 114.54 W4221-D5 
3 5V @ 3.0A 12V @1.5A -12V @ 0.5A 42w 5.80 x 3.30 x 1.50 (147.32 x 83.82 x 38.10) EPS171-ND 138.00 124.20 114.54 W4231-D5 
5V @ 4.8A 12V @1.5A -12V @ 0.5A 42w 5.80 x 3.30 x 1.50 (147.32 x 83.82 x 38.10) EPS172-ND 138.00 124.20 114.54 W4232-D5 
4 12V @1.7A = = 20Ww 4.30 x 2.30 x 1.30 (109.22 x 58.42 x 33.02) EPS174-ND 47.28 42.56 39.25 M42012-760 
5 12V @ 6.0A _ _ 72W 6.50 x 3.86 x 2.60 (165.10 x 98.04 x 66.04) EPS175-ND 100.00 90.00 83.00 W7212-D5 
24V @ 3.0A = = 72W 6.50 x 3.86 x 2.60 (165.10 x 98.04 x 66.04) EPS176-ND 100.00 90.00 83.00 W7224-D5 
Panel Mount - International Power Supply 
6 12V @ 8.3A = = 100W 11.10 x 6.90 x 1.80 (281.94 x 175.26 x 45.72) EPS177-NDt 203.66 183.30 169.04 W100-11 
24V @ 4.2A = = 100W 11.10 x 6.90 x 1.80 (281.94 x 175.26 x 45.72) EPS178-NDt 203.66 183.30 169.04 W100-13 
* Minimum load of 2 watts required to fully regulated . + Minimum load of 20 watts required to fully regulate. 
FW Series DC Outputs Max. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Elpac 
Features: Wide range AC input. Fully Single Power LxWxH Part No. 1 5 10 Part No. 
enclosed plastic case. Fully regulated FW 18 Series 
War cnig: Gare A tonbee ei year 5V @ 3A 15W 3.35 x 1.97 x 1.30 (85.0 x 50.0 x 33.0) EPS262-ND 33.08 29.78 27.46 FW1805-760 
40°C. Storage temperature: -55° to 12V @1.5A 18W 3.3 5 x 1.97 x 1.30 (85.0 x 50.0 x 33.0) EPS263-ND 32.56 29.31 27.03 FW1812-760 
85°C. EMI: Meets FCC class B, CISPR 24V @ 0.75A 18W 3.3 5 x 1.97 x 1.30 (85.0 x 50.0 x 33.0) EPS264-ND 32.56 29.31 27.03 FW1824-760 
No. 950 ENG0950 OE Marked. Series: FW 30 Series 
FW18, 30, and 50 center conductor 12V @2.5A 30W 4.25 x 2.50 x 1.30 (108.0 x 64.5 x 33.0) EPS265-ND 46.80 42.12 38.85 FW3012-760 
positive. 15V @ 2.0A 30W 4.25 x 2.50 x 1.30 (108.0 x 64.5 x 33.0) EPS266-ND 46.80 42.12 38.85 FW3015-760 
DIN PINOUT MATRIX 24V @ 1.25A 30W 4.25 x 2.50 x 1.30 (108.0 x 64.5 x 33.0) : EPS267-ND 46.80 42.12 38.85 FW3024-760 
POLARITY [PIN 1 [PIN 2]PIN 3 [PIN 4]PINS PiaUineries 
Fwr2 com! com! =v loom! av 12V @ 4.15A 50W 5.0 x 3.0 x 1.30 (127.0 x 76.2 x 33.0) EPS268-ND 54.00 48.60 44.82 FW5012-760 
FWi00 com) com! Vv |oom| 4v 24V @ 2.10A 50W 5.0 x 3.0 x 1.30 (127.0 x 76.2 x 33.0) EPS269-ND 54.00 48.60 44.82 FW5024-760 
FW 72 Series - 5 Pin DIN 
12V @ 6.0A 72W 6.50 x 3.85 x 2.60 (165.0 x 98.0 x 66.0) EPS270-ND 70.82 63.74 58.79 FW7212-D5 
24V @ 3.0A 72W 6.50 x 3.85 x 2.60 (165.0 x 98.0 x 66.0) EPS271-ND 70.82 63.74 58.79 FW7224-D5 
FW 100 Series - 5 Pin DIN 
24V @ 4.0A 96W 6.50 x 3.85 x 2.60 (165.0 x 98.0 x 66.0) EPS273-ND 72.78 65.51 60.41 FW10024-D5 
Domestic WP12 Series: + A/C Input: 90-132VAC = Input Protection: Internal input line fuse +» Overload Protection: 


. ‘ Output protected against overload and short circuit * Min. Load: 0 Watts » Operating Temperature Range: 
WPO06 and WP11 Series: + Input Voltage: 100-240 VAC (wide range) + Current: 0.2 Amp + Frequency: °C to +40°C + Output Cable: 6 foot with 760 type barrel plug; ID = 2.5mm, OD = 5.5mm, Barrel Length 
47-63Hz + Short Circuit Protection: Pulsing mode, auto recovery » Operating Temperature Range: 0°C to 49.00mm - Inside Positive - Two-Year Warranty + Agency Approvals: NRTL (UL) and CSA + EMI: FCC 
+40°C + EMI: Meets FCC class B, CISPR 22 class B * Agency Approvals: UL 1950, cUL Listed to CSA 22.2 Class B 


DC Outputs Max. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Elpac Fig. 1 — Fig. 2— 
Fig. Single Power LxWxH Part No. 1 5 10 Part No. ° Fi : A 
Wall Mount - Domestic Power Supply WP06 and WP11 Series | WP12 Series 

5V @1.2A ew 2.25 x 1.88 x 1.03 (57.15 x 58.42 x 26.16) EPS197-ND 29.96 26.97 24.87 | WP0605-760 

1 12V @0.5A 6w 2.25 x 1.88 x 1.03 (57.15 x 58.42 x 26.16) EPS198-ND 31.04 27.94 25.77 _| WP0612-760 
5V @ 1.5A 8w 2.20 x 1.80 x 1.10 (55.88 x 45.72 x 27.94) EPS160-ND 31.04 27.94 25.77 | WP1105-760 
12V@0.8A | 10W | 2.20x 1.80 x 1.10 (55.88 x 45.72 x 27.94) EPS161-ND 32.10 28.89 26.65 | WP1112-760 
5V @ 2.4A 12W | 3.00 x 2.00 x 1.00 (76.20 x 50.80 x 25.40) EPS162-ND 32.50 29.25 26.98 | WP1205-760 

2 12V@1A 12W | 3.00 x 2.00 x 1.00 (76.20 x 50.80 x 25.40) EPS163-ND 32.50 29.25 26.98 | WP1212-760 
24V@0.5A | 12W | 3.60 x 2.30 x 1.30 (91.44 x 58.42 x 33.02) EPS164-ND 82.80 74.52 68.73 | WP1224-760 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 1121 


Ge INC Wall Transformers and Power Supplies + Cord Lengths are 6 feet (1.83 meters); T805 has a 4 foot (1.22 meter) cord. 


+ All transformers are UL listed and most are also CSA approved. 
+ For Connectors and Mating Connectors refer to the Connector Section 


Fig. 1 — US/Canada Fig. 2 — European Fig. 3 — Switching Desk-Top Power Supply 
Transformer Transformer TUV Approved 

SPECIFICATIONS: + AC Input Voltage Range: 90VAC to 264VAC 
Ww Universal + AC Input Frequency: 47 Hz to 63 Hz * Maximum In-rush 
Current: 26 A max @ 115 VAC, 50 Amax @230 VAC at 25°C ambient 
cold start + Minimum Load Current: 0A + Output Ripple and Noise: 
5V = 50 mVP-P, 12V = 120mVP-P, 24V = 240mVP-P = Operating 

Temperature: 0°C to 40°C 


Caution 
use Only Safety Requirements: (1) UL 1950, (2) CSA 22.2, No. 950, (3) CSA 
ae 22.2, No. 234 LEVEL 3, (4) IEC 950 (5) TUVICS, EN60950. 


EMI Requirement: FOC class “B’ rules. VDE 243/1991 class “B” rules 


Fig. 4 — Switching Wall-Mount Power Supply Fig. 6 — POWER PUP Thin, Low-Profile 
Case Wall Transformer 

SPECIFICATIONS: + AC Input Voltage Range: 100VAC to 120 
VAC (T930-ND & T931-ND: 100VAC to 264VAC Universal) + AC 
Input Frequency: 50 Hz to 60 Hz + Switching Frequency: 65KHz 
Typical + Protection Type: Short circuit protection + Hold up 1mA for 1 Minute: 1,500VAC Primary 
time: 16ms after loss of nominal AC input under full load : to Secondary and Primary to Core, 
condition + Operating Temperature: 0°C to 40°C f 1,000VAC Secondary to Core + Pro- 
Safety Requirements: (1) UL 1950 (2) CSA 22.2 (3) TUV, tection Type: Thermal 
EN60950 (T930-P5P-ND & T931- P5P-ND) (4) Comply with CE v 3 
Directives (T930-P5P-ND & T931-P5P-ND). 
Output: No Minimum Load 


SPECIFICATIONS: + AC Input Voltage: 
120VAC/60Hz + Operating Temp- 
erature: -10°C to 40°C + Hi-Pot Test - 


Safety Requirements: + UL/cUL 
Approvals 


Fig. 7 — 10 Watt Flip Out Series Fig. 9 — Small Desk-Top 


SPECIFICATIONS: + AC Input Voltage 
Range: 90VAC to 264VAC + AC Input 
Frequency: 47 Hz to 63 Hz * Minimum 


Load Current: 0A + Total Regulations: 
15% 


FEATURES: = Short Circuit: Output 

equipped with short circuit protection, 

auto restart + Over Voltage Protection: 

15.6V Maximum by Zener Diode | SPECIFICATIONS: + Input Voltage: ACQ0V-264V | SPECIFICATIONS: - Input Voltage Range: ACQOV- | SPECIFICATIONS: + Input Voltage Range: ACQOV- 

Clamping + Overload Protection: | + Frequency: 50 Hz to 60Hz * Minimum Load | 264V + Frequency: 50 Hz to 60 Hz + Load | 264V + Frequency: 50 Hz to 60 Hz + Load 

Limited to 1.5 A typical (1.8A Current: OA + Load Regulation: +5% + Short Regulation: +5% +* Minimum Load Current: 0A Regulation: +5% + Minimum Load Current: 0A 
5 Seas : ner ; + Short Circuit and Overcurrent Protection: Shutoff 

Maximum) at 240 VAC Input Voltage Circuit and Overcurrent Protection: Shutoff and + Short Circuit and Overcurrent Protection: Shutoff and Auto Restart 


. Auto Restart and Auto Restart 
Safety Requirements: + UL » cUL Safety Requirements: + UL » cUL * TUV + CE 


Safety Requirements: * UL +» cUL Safety Requirements: » UL » cUL * TUV + CE + DEMKO + AMKO « SMEKO + NEMOO + LPS 


NOW AVAILABLE! Digi-Key can have CUI Inc. overmold a new PS, P6, or P7 plug onto ANY of the CUI power supplies we carry. If the power supply you want does not have the plug 
or polarity you need, you can get a new plug put on that looks like it came right out of the factory, without the full factory minimum order quantity or lead time. 


Build part number: 
p DPS120125- Turn around time: 2 weeks (subject to availabilty), including 
Choose power supply from CUI Inc. stock ———— 100% testing. 
Z: special overmolding code 
5/6/7: Choose P5, P6, or P7 plug 
P or N: Choose center positive or center negative polarity Minimum order: 100 pieces 


Non-standard shaft lengths available upon special request. 


P-1 (3.5mm Male) P-5 (2.1mm Female) P-6 (2.5mm Female) P-7 (1.3mm Female) P-13 (1.7mm Female) 
Tip is Positive, ct | Et 
Sleeve is Negative ; =| ita ATO was 
A 9.5mm Long Plugs . 11.99) i (8.5) 
rr | ® 12mm Long Plugs 4 . CP-002D-ND al 
ut ce er Poe .067 olarization 
: Polarization : Polarization Polarization ; (1.7) 
@->—-O 
Ratings Dimensions Inches (mm) Cord Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. Volt. mA Reg. HxWxD Plug Part No. i 10 50 100 Part No. 
US/Canada Transformer 110VAC/60Hz Input 
5VDC 300 5% 2.38 x 2.00 x 1.65 (60.45 x 50.80 x 41.91) P-6 T309-P6P-ND 8.10 6.48 5.67 5.38 DPR050030-P6P 
5VDC 1000 5% 3.35 x 2.68 x 2.20 (85.09 x 68.07 x 55.88) P-1 T310-P1P-ND> 18.83 15.06 13.18 12.50 DTR050100-P1P 
5VDC 1500 5% 4.72 x 3.07 x 2.48 (119.89 x 77.98 x 62.99) P-5@ T311-P5P-ND- 46.78 37.42 32.75 24.89 DTR050150-P5P 
5.5VDC. 500 No 2.38 x 2.00 x 1.46 (60.45 x 50.80 x 37.08) P-1 T301-P1P-ND 5.95 4.76 4.17 3.17 DPD055050-P1P 
6VDC 200 No 2.15 x 1.67 x 1.46 (54.61 x 42.42 x 37.08) P-1 T305-P1P-ND 4.23 3.38 2.96 2.81 DPD060020-P1P-SZ 
6VDC 500 No 2.32 x 1.97 x 1.63 (58.93 x 50.04 x 41.40) P-1 T307-P1P-ND 4.68 3.74 3.28 3.11 DPD060050-P1P-SZ 
9VDC 100 No 2.15 x 1.67 x 1.46 (54.61 x 42.42 x 37.08) P-1 T406-P1P-ND 4.03 3.22 2.82 2.68 DPD090010-P1P-SZ 
9VDC 200 No 2.19 x 1.69 x 1.48 (55.63 x 42.93 x 37.59) P-1 T401-P1P-ND 4.18 3.34 2.93 2.78 DPD090020-P1P 
9VDC 200 No 2.19 x 1.69 x 1.48 (55.63 x 42.93 x 37.59) P-5@ T402-P5P-ND 4.18 3.34 2.93 2.78 DPD090020-P5P 
9VDC 300 No 2.15 x 1.67 x 1.46 (54.61 x 42.42 x 37.08) P-1 T407-P1P-ND 4.30 3.44 3.01 2.86 DPD090030-P1P-SZ 
1 9VDC 500 No 2.38 x 2.00 x 1.46 (60.45 x 50.80 x 37.08) P-1 T403-P1P-ND 5.08 4.06 3.56 3.37 DPD090050-P1P 
9VDC 500 No 2.38 x 2.00 x 1.46 (60.45 x 50.80 x 37.08) P-5@ T405-P5P-ND 5.08 4.06 3.56 3.37 DPD090050-P5P 
9VDC 650 No 2.59 x 1.96 x 1.59 (66.00 x 50.00 x 40.50) P-5& T514-P5P-ND 6.10 4.88 4.27 4.06 DPDO090065-P5P-SZ 
9VDC 800 5% 2.38 x 2.38 x 1.91 (60.45 x 60.45 x 48.51) P-5@ T410-P5P-ND 13.08 10.46 9.16 8.69 DPRO90080-P5P 
9VDC 1000 No 2.38 x 2.38 x 1.91 (60.45 x 60.45 x 48.51) P=1 T404-P1P-ND 7.48 5.98 5.24 4.97 DPD090100-P1P 
50 No 2.15 x 1.67 x 1.46 (54.61 x 42.42 x 37.08) P-1 T508-P1P-ND 3.78 3.59 3.14 2.88 DPD120005-P1P-SZ 
200 No 2.15 x 1.67 x 1.46 (54.61 x 42.42 x 37.08) P-1 T509-P1P-ND 4.35 3.48 3.05 2.89 DPD120020-P1P-SZ 
12VDC 300 No 2.38 x 2.00 x 1.46 (60.45 x 50.80 x 37.08) P=1 7501-P1P-ND 5.08 4.06 3.56 2.70 DPD120030-P1P 
300 No 2.38 x 2.00 x 1.46 (60.45 x 50.80 x 37.08) P-5@ T505-P5P-ND 5.08 4.06 3.56 3.25 DPD120030-P5P 
500 No 2.38 x 2.00 x 1.46 (60.45 x 50.80 x 37.08) P=] T502-P1P-ND 5.48 4.38 3.84 3.64 DPD120050-P1P 
500 No 2.38 x 2.00 x 1.46 (60.45 x 50.80 x 37.08) P-5@ T506-P5P-ND 5.48 4.38 3.84 3.64 DPD120050-P5P 
12VDC 800 No 2.38 x 2.38 x 1.91 (60.45 x 60.45 x 48.51) P-1 T503-P1P-ND 6.48 5.18 4.54 4.30 DPD120080-P1P 
800 No 2.38 x 2.38 x 1.91 (60.45 x 60.45 x 48.51) P-5@ T507-P5P-ND 6.48 5.18 4.54 4.30 DPD120080-P5P 
+ Table Top Style t “S/T” = Stripped/Tinned +AC Cord Included §CenterTapped tt AC Input Voltage Range: 90VAC to 265VAC Universal &9.5mmLong Plugs 12mm Long Plugs (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1122 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Guu iwc Wall Transformers and Power Supplies (cont) 


Ratings Dimensions Inches (mm) Cord Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. Volt. mA Reg. HxWxD Plug Part No. 1 10 50 100 Part No. 
24VDC 400 No 2.38 x 2.38 x 1.91 (60.45 x 60.45 x 48.51) P-1 T521-P1P-ND 7.88 6.30 5.52 5.23 DPD240040-P1P 
400 No 2.38 x 2.38 x 1.91 (60.45 x 60.45 x 48.51) P-6 T520-P6P-ND 7.88 6.30 5:52 5.23 DPD240040-P6P 
9VAC 100 No 2.15 x 1.67 x 1.46 (54.61 x 42.42 x 37.08) S/T T701-NDt 3.98 3.18 2.79 2.64 DPA090010-S/T-SZ 
600 No 2.32 x 1.99 x 1.61 (58.93 x 50.55 x 40.89) S/T T702-NDt 5.30 4.24 3.71 3.52 DPA090060-S/T-SZ 
300 No 2.15 x 1.67 x 1.46 (54.61 x 42.42 x 37.08) S/T T601-NDt 4.13 3.30 2.89 2.74 DPA120030-S/T-SZ 
400 No 2.15 x 1.67 x 1.46 (54.61 x 42.42 x 37.08) S/T T611-NDt 4.88 4.64 4.05 3.72 DPA120040-S/T-SZ 
500 No 2.32 x 1.99 x 1.61 (58.93 x 50.55 x 40.89) S/T T612-NDt 5.40 4.32 3.78 3.59 DPA120050-S/T-SZ 
1 600 No 2.38 x 2.00 x 1.46 (60.45 x 50.80 x 37.08) S/T T602-NDt 4.90 3.92 3.43 3.26 DPA120060-S/T 
1000 No 2.76 x 1.97 x 1.54 (70.10 x 50.04 x 39.12) S/T T603-NDt 5.48 4.38 3.84 3.64 DPA120100-S/T 
12VAC 1500 No 3.20 x 2.21 x 1.89 (81.28 x 56.13 x 48.01) S/T T613-NDt 13.38 10.70 9.37 8.89 DPA120150-S/T 
2000 No 3.30 x 2.48 x 2.16 (83.82 x 62.99 x 54.86) S/T T604-NDt 14.28 11.42 10.00 9.48 DPA120200-S/T 
3300 No 3.50 x 2.68 x 2.16 (88.90 x 68.07 x 54.86) S/T T605-ND§t 23.60 18.88 16.52 15.68 DPA120333C-S/T 
200 No 2.15 x 1.67 x 1.46 (54.61 x 42.42 x 37.08) P-1 T606-ND 4.05 3.24 2.84 2.69 DPA120020-P1-SZ 
600 No 2.38 x 2.00 x 1.46 (60.45 x 50.80 x 37.08) P-1 T607-P1P-ND 4.90 3.92 3.43 3.26 DPA120060-P1P 
1000 No 2.75 x 1.97 x 1.54 (69.85 x 50.04 x 39.12) P-1 T608-P1P-ND 5.48 4.38 3.84 3.64 DPA120100-P1P 
2000 No 3.30 x 2.48 x 2.16 (83.82 x 62.99 x 54.86) P-1 T609-P1P-ND 14.28 11.42 10.00 9.48 DPA120200-P1P 
24VAC 1670 No 3.50 x 2.68 x 2.16 (88.90 x 68.07 x 54.86) S/T T620-ND§t 23.60 18.88 16.52 15.68 DPA240167C-S/T 
European Transformer 220VAC/50Hz Input 
2 9VDC 500 No 2.32 x 1.99 x 1.61 (58.93 x 50.55 x 40.89) P-5@ T408-P5P-ND 6.88 5.50 4.82 4.57 DPDO90050E-P5P 
12VDC 800 No 3.19 x 2.20 x 1.89 (81.03 x 55.88 x 48.01) P-5¢ T511-P5P-ND 10.80 8.64 7.56 7.18 DPD120080E-P5P 
Switching Desk-Top Power Supply 
3 5VDC 2400 5% 1.38 x 1.97 x 3.94 (35.05 x 50.04 x 100.08) P-5@ T805-P5P-ND+ 19.30 15.45 13.52 12.87 DTS050240U/AC1-P5P. 
12VDC 1500 5% 1.38 x 1.97 x 3.94 (35.05 x 50.04 x 100.08) P-5@ T806-P5P-ND+ 19.30 15.45 13.52 12.87 DTS120150U/AC1-P5P 
Switching Wall-Mount Power Supply 
5VDC 2400 5% 1.38 x 2.09 x 3.19 (35.05 x 53.09 x 81.03) P-5@ T920-P5P-ND 14.03 11.22 9.82 9.35 DPS050240-P5P 
6VDC 2000 5% 1.38 x 2.09 x 3.19 (35.05 x 53.09 x 81.03) P-5@ 7921-P5P-ND 14.03 11.22 9.82 9.35 DPS060200-P5P 
9VDC 1500 5% 1.38 x 2.09 x 3.19 (35.05 x 53.09 x 81.03) P-5@ T922-P5P-ND 14.03 11.22 9.82 9.35 DPS090150-P5P 
4 12VDC 1250 5% 1.38 x 2.09 x 3.19 (35.05 x 53.09 x 81.03) P-5@ T923-P5P-ND 14.03 11.22 9.82 9.35 DPS120125-P5P 
15VDC 1000 5% 1.38 x 2.09 x 3.19 (35.05 x 53.09 x 81.03) P-5@ T924-P5P-ND 14.03 11.22 9.82 9.35 DPS150100-P5P 
5VDC 2800 5% 1.65 x 2.09 x 3.19 (41.91 x 53.09 x 81.03) P-5@ T930-P5P-NDft 15.30 12.24 10.71 10.20 DPS050280U-P5P 
12VDC 1500 5% 1.65 x 2.09 x 3.19 (41.91 x 53.09 x 81.03) P-5¢ T931-P5P-NDftt 15.30 12.24 10.71 10.20 DPS120150U-P5P 
24VDC 750 5% 1.61 x 2.09 x 3.19 (40.89 x 53.09 x 81.03) P-5@ T932-P5P-NDtt 15.30 12.24 10.71 10.20 DPS240075U-P5P 
EI-28 Core Size Adapters 
3VDC 400 No 2.2 x 1.5 x 1.33 (55.88 x 38.10 x 33.78) P-7 7201-P7P-ND 4.77 3.98 2.79 2.64 | DPD030040-P7P-DK 
4.5VDC 300 No 2.2 x 1.5 x 1.33 (55.88 x 38.10 x 33.78) P-7 7202-P7P-ND 4.86 4.05 2.84 2.69 | DPD045030-P7P-DK 
5 6VDC 250 No 2.2 x 1.5 x 1.33 (55.88 x 38.10 x 33.78) P-7 7203-P7P-ND 5.01 4.18 2.93 2.78 | DPD060025-P7P-DK 
9VDC 150 No 2.2 x 1.5 x 1.33 (55.88 x 38.10 x 33.78) P-7 T205-P7P-ND 4.86 4.05 2.84 2.69 DPD090015-P7P-DK 
12VDC 100 No 2.2 x 1.5 x 1.33 (55.88 x 38.10 x 33.78) Py. T206-P7P-ND 4.77 3.98 2.79 2.64 DPD120010-P7P-DK 
POWER PUP 
5VDC 550 No 2.63 x 1.65 x 1.17 (66.7 x 41.8 x 29.6) P-13 T312-P13P-ND 5.95 4.76 4.17 3.96 DPD050055-P13P-TC 
9VDC 200 No 2.63 x 1.65 x 1.17 (66.7 x 41.8 x 29.6) P-5@ T412-P5P-ND 4.18 3.34 2.93 2.78 DPD090020-P5P-TC 
9VDC 500 No 3.07 x 1.91 x 1.33 (78 x 48.5 x 33.9) P-5@ T413-P5P-ND 5.08 4.06 3.56 3.37 DPDO090050-P5P-TC 
6 9VDC 1000 No 3.7 x 2.32 x 1.81 (94 x 59 x 46) P-5@ T414-P5P-ND 7.48 5.98 5.24 4.97 DPD090100-P5P-TC 
12VDC 300 No 3.07 x 1.91 x 1.33 (78 x 48.5 x 33.9) P-13 T510-P13P-ND 5.08 4.06 3.56 3.37 DPD120030-P13P-TC 
12VDC 500 No 3.07 x 1.91 x 1.33 (78 x 48.5 x 33.9) P-5@ 1512-P5P-ND 5.48 4.38 3.84 3.64 DPD120050-P5P-TC 
12VDC 800 No 3.72 x 2.32 x 1.81 (94.5 x 59 x 46) P-5@ T513-P5P-ND 6.48 5.18 4.54 4.30 DPD120080-P5P-TC 
12VAC 1000 No 3.72 x 2.32 x 1.81 (94.4 x 59 x 46) P-5@ T614-P5P-ND 6.98 5.58 4.89 4.64 DPA120100-P5P-TC 
10 Watt Flip Out Series 
5VDC 2000 5% 3.35 x 2.13 x .78 (85 x 54 x 19.8) P-5é T321-P5P-ND 35.50 28.40 24.86 23.68 DPS050200U-P5P-DF 
9VDC 1100 5% 3.35 x 2.13 x .78 (85 x 54 x 19.8) P-5é T322-P5P-ND 35.50 28.40 24.86 23.68 DPS090110U-P5P-DF 
7 12VDC 830 5% 3.35 x 2.13 x .78 (85 x 54 x 19.8) P-5é T323-P5P-ND 35.50 28.40 24.86 23.68 DPS120083U-P5P-DF 
15VDC 670 5% 3.35 x 2.13 x .78 (85 x 54 x 19.8) P-5é T324-P5P-ND 35.50 28.40 24.86 23.68 DPS150067U-P5P-DF 
24VDC 420 5% 3.35 x 2.13 x .78 (85 x 54 x 19.8) P-5Aé T325-P5P-ND 35.50 28.40 24.86 23.68 DPS240042U-P5P-DF 
10 Watt Power Strip Type 
5VDC 2000 5% 2.36 x 1.73 x .98 (60 x 44 x 25) PSA T450-P5P-ND 15.88 12.70 11.12 10.59 | DPS050200UPS-P5P 
6VDC 2000 5% 2.36 x 1.73 x .98 (60 x 44 x 25) P5& T451-P5P-ND 15.88 12.70 11.12 10.59 | DPS060200UPS-P5P 
8 9VDC 1100 5% 2.36 x 1.73 x .98 (60 x 44 x 25) P-5é T452-P5P-ND 15.88 12.70 11.12 10.59 DPS090110UPS-P5P 
12VDC 850 5% 2.36 x 1.73 x .98 (60 x 44 x 25) P-5A T453-P5P-ND 15.88 12.70 11.12 10.59 DPS120085UPS-P5P 
18VDC 550 5% 2.36 x 1.73 x .98 (60 x 44 x 25) P-5é T454-P5P-ND 15.88 12.70 41.12 10.59 DPS180055UPS-P5P 
24VDC 500 5% 2.36 x 1.73 x .98 (60 x 44 x 25) P-5é T455-P5P-ND 15.88 12.70 11.12 10.59 DPS240050UPS-P5P 
12 Watt Small Desk-Top 
5VDC 2500 5% 2.91 x 1.81 x .98 (74 x 46 x 25) P5A T850-P5P-ND} 18.58 14.86 13.01 12.39 | DTS050250SUDC-P5P 
6VDC 2000 5% 2.91 x 1.81 x .98 (74 x 46 x 25) P-5A 7851-P5P-ND} 18.58 14.86 13.01 12.39 | DTS060200SUDC-P5P 
5 9VDC 1330 5% 2.91 x 1.81 x .98 (74 x 46 x 25) P-5a 7852-P5P-NDt 18.58 14.86 13.01 12.39 | DTS090133SUDC-P5P 
12VDC 1000 5% 2.91 x 1.81 x .98 (74 x 46 x 25) P-5a 7853-P5P-ND} 18.58 14.86 13.01 12.39 | DTS120100SUDC-P5P 
18VDC 670 5% 2.91 x 1.81 x .98 (74 x 46 x 25) P-5A 7854-P5P-ND} 18.58 14.86 13.01 12.39 | DTS180067SUDC-P5P 
24VDC 500 5% 2.91 x 1.81 x .98 (74 x 46 x 25) P-5A T855-P5P-ND+ 18.58 14.86 13.01 12.39 | DTS240050SUDC-P5P 
15 Watt Two-Prong Inlet Type 
5VDC 3000 5% 3.54 x 2.28 x 1.10 (90 x 58 x 28) P-5A 7550-P5P-ND} 21.45 17.16 15.02 14.31 | DTSO50300UDC-P5P 
6VDC 2500 5% 3.54 x 2.28 x 1.10 (90 x 58 x 28) P-5Aé 7551-P5P-ND+ 21.45 17.16 15.02 14.31 DTS060250UDC-P5P. 
9 9VDC 1660 5% 3.54 x 2.28 x 1.10 (90 x 58 x 28) P-5é 1T552-P5P-ND+ 21.45 17.16 15.02 14.31 DTS090166UDC-P5P. 
12VDC 1250 5% 3.54 x 2.28 x 1.10 (90 x 58 x 28) P-5é T553-P5P-ND+ 21.45 17.16 15.02 14.31 DTS120125UDC-P5P. 
24VDC 620 5% 3.54 x 2.28 x 1.10 (90 x 58 x 28) P-5é 1T554-P5P-ND+ 21.45 17.16 15.02 14.31 DTS240062UDC-P5P. 
20 Watt Two-Prong Inlet Type 
5VDC 4000 5% 3.54 x 2.28 x 1.10 (90 x 58 x 28) P-5é T560-P5P-ND+ 24.38 19.50 17.07 16.26 DTS050400UDC-P5P. 
6VDC 3300 5% 3.54 x 2.28 x 1.10 (90 x 58 x 28) P-5A 7561-P5P-ND+ 24.38 19.50 17.07 16.26 DTS060330UDC-P5P. 
9 9VDC 2200 5% 3.54 x 2.28 x 1.10 (90 x 58 x 28) P-5é T562-P5P-ND+ 24.38 19.50 17.07 16.26 DTS090220UDC-P5P. 
12VDC 1660 5% 3.54 x 2.28 x 1.10 (90 x 58 x 28) P-5é T563-P5P-ND+ 24.38 19.50 17.07 16.26 DTS120166UDC-P5P. 
15VDC 1330 5% 3.54 x 2.28 x 1.10 (90 x 58 x 28) P-5é T564-P5P-ND+ 24.38 19.50 17.07 16.26 DTS150133UDC-P5P. 
24VDC 830 5% 3.54 x 2.28 x 1.10 (90 x 58 x 28) P-5é T565-P5P-ND+ 24.38 19.50 17.07 16.26 DTS240083UDC-P5P. 
30 Watt Low Cost / Desk-Top Series 
5VDC 4000 5% 4.33 x 2.36 x 1.34 (110 x 60 x 34) P-5A T807-P5P-NDt 59.63 47.70 41.76 29.82 | DTS050400U2/AC1-P5P 
9VDC 2200 5% 4.33 x 2.36 x 1.34 (110 x 60 x 34) PSA T808-P5P-ND+ 59.63 47.70 41.76 29.82 | DTS090220U2/AC1-P5P 
3 12VDC 2500 5% 3.86 x 1.97 x 1.10 (98 x 50 x 28) P-5@ 1816-P5P-ND+ 31.13 24.90 21.80 20.76 | DTS120250UTC-5P5 
15VDC 2000 5% 3.86 x 1.97 x 1.10 (98 x 50 x 28) P-5¢ 7818-P5P-ND+ 31.13 24.90 21.80 20.76 | DTS150200UTC-P5P 
24VDC 1250 5% 3.86 x 1.97 x 1.10 (98 x 50 x 28) P-5@ 7817-P5P-ND+ 31.13 24.90 21.80 20.76 DTS240125UTC-P5P 
48VDC 625 5% 4.33 x 2.36 x 1.34 (110 x 60 x 34) P-5é T813-P5P-ND+ 59.63 47.70 41.76 39.76 DTS480063U2/AC1-P5P 
60 Watt Desk-Top Series 
12VDC 5.0A 5% 4.76 x 2.36 x 1.36 (121 x 60 x 34.5) P-5a T824-P5P-ND+ 37.95 34.50 30.19 28.75 DTS120500UC-P5-ET 
10 15VDC 4.0A 5% 4.76 x 2.36 x 1.36 (121 x 60 x 34.5) P-5é T825-P5P-ND+ 37.95 34.50 30.19 28.75 DTS150400UC-P5-ET 
18VDC 3.3A 5% 4.76 x 2.36 x 1.36 (121 x 60 x 34.5) P-5a T826-P5P-ND+ 37.95 34.50 30.19 28.75 DTS180330UC-P5-ET 
24VDC 2.5A 5% 4.76 x 2.36 x 1.36 (121 x 60 x 34.5) P-5& T827-P5P-ND+ 37.95 34.50 30.19 28.75 DTS240250UC-P5-ET 


* Table Top Style. t “S/T =Stripped/Tinned. + AC Cord Included. § Center Tapped. tt AC Input Voltage Range: 90VAC to 265VAC Universal. & 9.5mm Long Plugs. @ 12mm Long Plugs. 
* For additional plug options available, please call 1-800-344-4539 and request technical assistance to build your part number. A minimum order and lead time will apply. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 1123 


2, V-INFINITY DC-DC Converters — PTK10 Series 
‘SY A CUI INC. COMPANY FEATURES: 


+ Industry standard pin out + Wide 4:1 input range + Fully isolated + Over-current protection + Over- 
H voltage protection +» Agency Standards: Designed to meet, UL1950, EN60950, CISPR22, CE » Six- 
AC- DC Co nve rters — FS K1 5 Series sided EMI shielding + Constant switching frequency + High efficiency * Compact size 2.0" x 1.0" x 0.4" 


* 3 year warranty 


FEATURES: + Inrush current limiting 
+ Encapsulated, compact * Oren protection Pin Assignments 
+ Over-temp. protection 2.0 (50.8) 
case : + Built-in EMI filter Single Output | Dual Output 5 — 7 
* Industry standard pin out. Fixed switching freq. 1.4Vin 1.4Vin [o't6) 1.0 
+ Universal input + High efficiency 2. -Vin 2. -Vin 0.4 (25.4) 
+ HI-POT tested + 2 year warranty 3. +Vout 3. +Vout 59-—} oe) | 
4. No pin 4.Com baa 3.00.05 (1.3) 
= ri (20.32) 
Pin Assignments Input 5. -Vout 5. -Vout 
Single Output 
1.FG Voltage Output re : ve 
2. AC(N) Input | Output | Current} Digi-Key Price Each V-Infinity 
3. AC(L) Min. | Max. Voltage | Voltage | (Max.) | Part .No. 1 10 25 50 | Part No. 
4. No pin Single Output 
5. +Vout AC] 85 | 264 10-36 | 3.3 2.4A | 102-1070-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-Q24-S3 
6. No pin 10-36 5 2.0A | 102-1071-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-Q24-S5 
7. -Vout pel 440 | 340 10-36 12 0.9A | 102-1072-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-Q24-S12 
8. No pin 10-36 15 0.7A | 102-1230-ND NEW! 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-Q24-S15 
20-72 | 33 2.4 | 102-1073-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-Q48-S3 
20-72 5 2.0A | 102-1074-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-Q48-S5 
Output Output on q ; 20-72 12 0.9A | 102-1075-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-Q48-S12 
Power | Output | Current Digi-Key Price Each 20-72 15 0.7A_ | 102-1234-ND NEW! 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-Q48-S15 
(Max.) Volt. (Max.) Part No. 1 10 25 50 NEW! Dual Output NEW! 

Single Output 10-36 +5 1.0A | 102-1231-ND 39.24 38.26 37.28 35.32 | PTK10-Q24-D5 
15.0W 5 3.0A 702-1164-ND 43.06 41.99 40.91 38.76 | FSK-S15-5U 10-36 | #12 | 0.45A | 102-1232-ND 39.24 38.26 37.28 35.32 | PTK10-Q24-D12 
ssw | 12 | tan | iooresnd ote 4199 ast as70| Faxstsry | | | $096 | 29 | OA) seEteseND 924 aez6 738 ase emIocaL DNs 
15.0W 15 1.0A lezerilikelse Lo) 43.06 41.99 40.91 98.76 | FSK-S15-15U 20-72 | +12 | 0.45A | 102-1236-ND 39.24 38.26 37.28 35.32 | PTK10-Q48-D12 
15.6W 24 0.65A 102-1167-ND 43.06 41.99 40.91 38.76 FSK-S15-24U 20-72 +15 0.35A | 102-1237-ND 39.24 38.26 37.28 35.32 | PTK10-Q48-D15 

DC-DC Output 
Input Output Current Digi-Key Price Each V-Infinity 
Conve rters mals Voltage Voltage (Max.) Part No. 1 10 25 50 Part No. 


PTK15 Series — Wide 4:1 Input Range 


PTK1 5 Series and Single Output 


PTK . 10-36 3.3 4.0A 102-1076-ND 47.04 45.87 44.69 42.34 PTK15-Q24-S3 
25 Series 10-36 5 3.0A 102-1077-ND 47.04 45.87 44.69 42.34 PTK15-Q24-S5 
10-36 12 1.250 102-1078-ND 47.04 45.87 44.69 42.34 PTK15-Q24-S12 
FEATURES: 10-36 15 1.0A 102-1209-ND NEW! 47.04 45.87 44.69 42.34 PTK15-Q24-S15 
+ Industry standard pin out * Fully isolated Dual Output 
+ Output voltage trimmable + Output On/Off 10-36 45 1.5A 102-1079-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q24-D5, 
control + Over-current protection » Agency 10-36 412 0.6254 102-1080-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q24-D12 
Standards: Designed to meet, UL1950, 10-36 415 0.5A 102-1210-ND NEW! 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q24-D15 
EN60950, CISPR22, CE « Over-voltage Triple Output 
Ee sig ae png nites 10-36 3.3/412 2.0A/0.31A 102-1081-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q24-T312 
Compact size 2.0" x 2.0" x 0.4" + 3 year 10-36 5/412 1.5A/0.31A 102-1082-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q24-T512 
waranty 10-36 3.3/415 2.0A/0.25A 102-1083-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q24-T315 
10-36 5/415 1.5A/0.25A 102-1084-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q24-T515 
INPUT: Single Output 
* Parameter: Switching frequency + PTK15; 20-72 3.3 4.0A 102-1085-ND 47.04 45.87 44.69 42.34 PTK15-Q48-S3 
Nom: 250 KHz + PTK25; Nom: 300 KHz 20-72 5 3.0A 102-1086-ND 47.04 45.87 44.69 42.34 PTK15-Q48-S5 
OUTPUT: 20-72 12 1.25A 102-1087-ND 47.04 45.87 44.69 42.34 PTK15-Q48-S12 
« Parameter: Output trim range + Con- 20-72 15 1.0A 102-1203-ND NEW! 47.04 45.87 44.69 42.34 PTK15-Q48-S15 
ditions/Description: With external trim Dual Output 
resistors + Min: -10% *Max: +10% 20-72 45 1.5A 102-1088-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q48-D5 
20-72 412 0.625A 102-1089-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q48-D12 
20-72 +15 0.5A 102-1204-ND NEW! 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q48-D15 
PTK15 and PTK25 Series Triple Output 
20-72 3.3/412 2.0A/0.31A 102-1090-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q48-T312 
20-72 5/412 1.5A/0.31A 102-1091-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q48-T512 
20-72 3.3/415 2.0A/0.25A 102-1092-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q48-T315 
20-72 5/415 1.5A/0.25A 102-1093-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q48-T515 
PTK25 Series — Wide Input Range 
Single Output 
18-36 3.3 6.0A 102-1094-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 PTK25-D24-S3 
18-36 5 5.0A 102-1095-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 PTK25-D24-S5 
18-36 12 2.0A 102-1096-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 PTK25-D24-S12 
ery ae 18-36 15 1.6A 102-1205-ND NEW! 71.00 69.23 67.45 63.90 PTK25-D24-S15 
f-1.8 (45.72) —| Dual Output 
; 18-36 45 2.5A 102-1097-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 PTK25-D24-D5 
Sort 0. 18-36 412 1.0A 102-1098-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 PTK25-D24-D12 
18-36 +15 0.8A 102-1206-ND NEW! 74.78 72.92 71.05 67.31 PTK25-D24-D15 
Triple Output 
18-36 3.3/412 3.5A/0.35A 102-1099-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 PTK25-D24-T312 
18-36 5/412 3.5A/0.35A 102-1100-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 PTK25-D24-T512 
18-36 3.3/415 3.5A/0.28A 102-1101-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 PTK25-D24-T315 
18-36 5/415 3.5A/0.25A 102-1102-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 PTK25-D24-T515 
Single Output 
36-72 3.3 6.0A 102-1103-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 PTK25-D48-S3 
Pin Assignments 36-72 5 5.0A 102-1104-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 PTK25-D48-S5 
- - 36-72 12 2.0A 102-1105-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 PTK25-D48-S12 
Single Dual Triple 36-72 15 1.6A 102-1207-ND NEW! 71.00 69.23 67.45 63.90 PTK25-D48-S15 
Output Output Output Dual Output 
1. +Vin 1. +Vin 1. +Vin 36-72 +5 2.5A 102-1106-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 PTK25-D48-D5 
2. -Vin 2. -Vin 2. -Vin 36-72 +12 1.0A 102-1107-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 PTK25-D48-D12 
3. No pin 3. No pin 3. No pin 36-72 415 0.8A 102-1208-ND NEW! 74.78 72.92 71.05 67.31 PTK25-D48-D15 
4. CNT 4. CNT 4. CNT Triple Output 
5. NC 5. +Vout 5. +Vaux 36-72 3.3/412 3.5A/0.35A 102-1108-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 PTK25-D48-T312 
6. +Vout 6. Com 6. +Vout 36-72 5/412 3.5A/0.35A 102-1109-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 PTK25-D48-T512 
7. -Vout 7. -Vout 7. Com 36-72 3.3/415 3.5A/0.28A 102-1110-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 PTK25-D48-T315 
8. Trim 8. Trim 8. -Vaux 36-72 5/415 3.5A/0.25A 102-1111-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 PTK25-D48-T515, 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SXU SERIES - Models: 15W, 30W, 50W, 100W & 150W 100 mS max. (at 25°C nominal input/output) & 300 mS max. for 100 &150 Derating Temperature: 
Models +» Hold-Up Time: 20mS (typical) + Storage Temperature: Temperature: 100% 
Features: + AC (AC85-132V) + Safety Approvals: UL, CSA + EMI: FCC Class -29°C to +85°C. + Humidity: 20-85% RH (Non Condensing) + Dielectric A 
“B", CISPR-B, VCCI-2. * Built-in Overvoltage/Overcurrent Protection + Operating Withstanding Voltage: Models 15W, 30W & 50W: Primary - Secondary: AC 50% NS 
Temperature: 0°C to +50°C + Metal Chassis with Cover + Compact, Low-Profile — 2990V/ 1 min., Primary Case: AC 2000V / 1 min., Secondary Case: AC 500V / 1 lf 3 
Packages + Three Year Factory Warranty. min. Models 100W & 150W: Primary - Secondary: AC 2000V / 1 min., Primary a 3 
General Specifications: + Input Frequency: 50/60Hz (47~63 Hz) + Output Case: AC 1500V/ 1 min., Secondary Case: AC 500V / 1 min. » Leakage Be | 0 50 60 
Adjust Range: +10% + Over Voltage Protection: Zener Limiter (Output Current: 0.5 mA max. + Isolation Resistance: Input-Output-Case 100 M-ohms Bet Temp.° (C) 
Shutdown: for 50, 100 and 150 Models). » Over Current Protection: Over 105% min. + Shock Test Procedures: .020” (0.5mm) width, 10-55 Hz/ 1 min. cycle, 3 a 
(Automatic Recovery). * Temperature Coefficient: 0.02% /°C + Rise Time: directions each 30 min. 20G (3 directions each 3 times). 
Input Inrush Output Output Line | Load | Ripple Dimensions 
Input Current | Current | Voltage | Current Effi- Reg. | Reg. Noise Inch (mm) Digi-Key Price Each Taxan 
Voltage | A(typ) A(typ) (VDC) (A) ciency | (mV) | (mV) | (mVp-p) HxWxD Part No. 1 10 25 50 Part No. 
SX15U 
85 - 132 0.3 10 5 3.0 73% 20 40 100 1.34 x 2.72 x 3.31 (34 x 69 x 84) 62-1001-ND 54.83 50.13 41.99 40.65 SX15U-05S 
85 - 132 0.3 10 12 1.3 76% 40 60 150 1.34 x 2.72 x 3.31 (34 x 69 x 84) 62-1002-ND 54.83 50.13 41.99 40.65 SX15U-12S 
85 - 132 0.3 10 15 1.0 76% 40 60 150 1.34 x 2.72 x 3.31 (34 x 69 x 84) 62-1003-ND 54.83 50.13 41.99 40.65 SX15U-15S, 
85 -132 0.3 10 24 0.7 78% 60 150 200 1.34 x 2.72 x 3.31 (34 x 69 x 84) 62-1004-ND 54.83 50.13 41.99 40.65 SX15U-24S 
SX30U 
85 - 132 0.7 20 5 6.0 72% 20 40 150 1.34 x 2.72 x 4.09 (34 x 69 x 104) 62-1005-ND 63.21 57.80 48.45 46.90 SX30U-05S, 
85 - 132 0.7 20 12 2.6 76% 30 60 150 1.34 x 2.72 x 4.09 (34 x 69 x 104) 62-1006-ND 63.21 57.80 48.45 46.90 SX30U-12S 
85 - 132 0.7 20 15 2.1 77% 30 60 150 1.34 x 2.72 x 4.09 (34 x 69 x 104) 62-1007-ND 63.21 57.80 48.45 46.90 SX30U-15S, 
85 - 132 0.7 20 24 1.4 79% 30 60 150 1.34 x 2.72 x 4.09 (34 x 69 x 104) 62-1008-ND 63.21 57.80 48.45 46.90 SX30U-24S 
SX50U 
85 - 132 11 28 5 9.5 72% 25 60 100 1.46 x 3.35 x 4.69 (37 x 85 x 119) 62-1009-ND 87.29 79.81 67.06 64.90 SX50U-05S 
85 - 132 1A 28 12 4.2 78% 40 120 150 1.46 x 3.35 x 4.69 (37 x 85 x 119) 62-1010-ND 87.29 79.81 67.06 64.90 SX50U-12S 
85 - 132 11 28 15 3.4 78% 40 120 150 1.46 x 3.35 x 4.69 (37 x 85 x 119) 62-1011-ND 87.29 79.81 67.06 64.90 SX50U-15S. 
85 - 132 11 28 24 2.2 80% 60 160 200 1.46 x 3.35 x 4.69 (37 x 85 x 119) 62-1012-ND 87.29 79.81 67.06 64.90 SX50U-24S 
SX100U 
85 - 132 2.3 14 5 20.0 82% 10 20 100 1.54 x 3.66 x 6.30 (39 x 93 x 160) 62-1013-ND 129.48 118.39 99.63 96.41 SX100U-05S, 
85 -132 2.3 14 12 8.6 85% 10 20 170 1.54 x 3.66 x 6.30 (39 x 93 x 160) 62-1014-ND 129.48 118.39 99.63 96.41 SX100U-12S 
85 -132 2.3 14 15 7.0 86% 10 20 170 1.54 x 3.66 x 6.30 (39 x 93 x 160) 62-1015-ND 129.48 118.39 99.63 96.41 SX100U-15S, 
85 -132 2.3 14 24 44 87% 20 30 200 1.54 x 3.66 x 6.30 (39 x 93 x 160) 62-1016-ND 129.48 118.39 99.63 96.41 SX100U-24S 
SX150U 
85 - 132 3.5 15 5 30.0 82% 10 30 100 1.89 x 3.66 x 6.89 (48 x 93 x 175) 62-1017-ND 169.14 154.64 130.26 126.05 SX150U-05S, 
85 -132 3.5 15 12 12.5 85% 15 45 170 1.89 x 3.66 x 6.89 (48 x 93 x 175) 62-1018-ND 169.14 154.64 130.26 126.05 SX150U-12S 
85 -132 3.5 15 15 10.0 86% 15 45 170 1.89 x 3.66 x 6.89 (48 x 93 x 175) 62-1019-ND 169.14 154.64 130.26 126.05 SX150U-15S, 
85 -132 3.5 15 24 6.5 87% 20 60 200 1.89 x 3.66 x 6.89 (48 x 93 x 175) 62-1020-ND 169.14 154.64 130.26 126.05 SX150U-24S 
SP & SPN SERIES Universal Input - Models: 15W, 30W, 50W, 75W, 100W, 150W Derating Temperature: 
Features: + Universal Input (AC85-264V) + International Safety Approvals Coefficient: 0.02%/ °C maximum + Rise Time: 1600 mS maximum ~* Stor- 
including: IEC801-2, -3, -4 & EMI: FCC Class “B”, EN55022-B, VCCI-Il, CE age Temperature and Humidity: Temperature: -20°C to +85°C. Humidity: 100% 
+ Built-in Overvoltage/Overcurrent Protection » Operating Temperature: 0°C = 20-85% RH (Non Condensing) + Dielectric Withstanding Voltage: 50% 
to +60°C + Lightweight Construction + Metal Chassis with Cover +3 Year Primary - Secondary: AC 3000V / 1 min., Primary Case: AC 1500V / 1 3 
Factory Warranty minute, Secondary Case: AC 500V /1 min. + Leakage Current (100 / 230 3 
General Specifications: + Input Frequency: 50/60Hz (47-63 Hz) - Output VAC): 0.5 / 0.75 mA max. * Isolation Resistance: Input-Output-Case 100 0 50 60 sp30, 50 
Adjust Range: +10% + Output Ripple (100/230VAC, Full load): 150mV/ M-ohms min. + Shock Test Procedures: Vibration: .020" (0.5mm) width, 0 40 50 —Horiz. 
75mVp-p max. DC-100MHz + Over Voltage Protection: Zener Limiter 10-50 Hz / 1 minute cycle, 3 directions each 30 minutes, Shock: 20G (3 Temp.° (C) mounted 
+ Over Current Protection: Over 105% (Auto. Recovery) * Temperature directions each 3 times) 
Input Hold-Up | Inrush | Output | Output Current Line | Load Dimensions 
Input Current Time |Current) Volt. | @115V @230V| Effi- | Reg. | Reg. Inch (mm) Price Each Taxan 
Voltage A(typ) mS(typ) | A(typ) | (VDC) (A) ciency | (mV) | (mV) HxWxD 1 10 25 50 Part No. 
SP15U 
85-264 | 0.28-0.17 20-100 12-24 3.3 3.0 3.6 70% 20 40 1.30 x 2.95 x 4.21 (33 x 75 x 107) 62-1021-ND 74.20 67.84 56.94 55.12 | SP15U-03S 
SP30U 
85-264 0.5-0.33 30-180 12-28 3.3 6.0 7.0 70% 20 40 1.30 x 3.11 x 4.88 (33 x 79 x 124) 62-1027-ND 93.94 85.89 72.18 69.87 | SP30U-03S 
SP50U 
85-264 0.8-0.52 35-210 18-45 3.3 10.0 12.0 70% 20 60 1.30 x 3.50 x 6.46 (33 x 89 x 164) 62-1033-ND 117.84 106.80 99.17 95.97 | SP50U-03S 
NEW! SPN15 NEW! 
85-264 1-1.3 50 13-31 5 3.0 3.6 75% 10 40 1.26 x 2.8 x 3.41 (32 x 71 x 86.5) 62-1060-ND 50.66 44.33 40.53 32.93 | SPN15-05S 
85-264 1-1.3 50 13-31 12 1.25 15 78% 10 40 1.26 x 2.8 x 3.41 (32 x 71 x 86.5) 62-1061-ND 50.66 44.33 40.53 32.93 | SPN15-12S 
85-264 1-1.3 50 13-31 15 1.0 1.2 79% 10 40 1.26 x 2.8 x 3.41 (32 x 71 x 86.5) 62-1062-ND 50.66 44.33 40.53 32.93 | SPN15-15S 
85-264 1-1.3 50 13-31 24 6.5 0.8 80% 20 80 1.26 x 2.8 x 3.41 (32 x 71 x 86.5) 62-1063-ND 50.66 44.33 40.53 32.93 | SPN15-24S 
85-264 1-1.3 50 13-31 48 0.3 0.4 80% 40 160 1.26 x 2.8 x 3.41 (32 x 71 x 86.5) 62-1064-ND 50.66 44.33 40.53 32.93 | SPN15-48S 
NEW! SPN30 NEW! 
85-264 1-1.3 50 13-31 5. 6.0 6.0 75% 10 40 1.26 x 2.95 x 4.39 (32 x 75x 111.5) | 62-1065-ND 64.00 56.00 51.20 41.60 | SPN30-05S 
85-264 1-1.3 50 13-31 12 2.6 3.0 78% 10 40 1.26 x 2.95 x 4.39 (32 x 75x 111.5) | 62-1066-ND 64.00 56.00 51.20 41.60 | SPN30-12S 
85-264 1-1.3 50 13-31 15 21 2.5 79% 10 40 1.26 x 2.95 x 4.39 (32 x 75x 111.5) | 62-1067-ND 64.00 56.00 51.20 41.60 | SPN30-15S 
85-264 1-1.3 50 13-31 24 1.4 1.5 80% 20 80 1.26 x 2.95 x 4.39 (32 x 75x 111.5) | 62-1068-ND 64.00 56.00 51.20 41.60 | SPN30-24S 
85-264 1-1.3 50 13-31 48 0.7 0.8 80% 40 160 | 1.26 x 2.95 x 4.39 (32x 75x 111.5) | 62-1069-ND 64.00 56.00 51.20 41.60 | SPN30-48S 
NEW! SPN50 NEW! 
85-264 1-1.3 50 13-31 5 10 10 75% 10 40 1.46 x 3.17 x 5.29 (37 x 80 x 134.5) | 62-1070-ND 7117 65.08 61.01 52.88 | SPN50-05S 
85-264 1-1.3 50 13-31 12 4.2 5 78% 10 40 1.46 x 3.17 x 5.29 (37 x 80 x 134.5) | 62-1071-ND TVAL 65.08 61.01 52.88 | SPN50-12S 
85-264 1-1.3 50 13-31 24 21 2.5 80% 20 80 1.46 x 3.17 x 5.29 (37 x 80 x 134.5) | 62-1072-ND 71.17 65.08 61.01 52.88 | SPN50-24S 
85-264 1-1.3 50 13-31 48 1 A 80% 40 160 | 1.46 x 3.17 x 5.29 (37 x 80 x 134.5) | 62-1073-ND 71.17 65.08 61.01 52.88 | SPN50-48S 
SPN75 
85-264 40-50 16-39 5 15.0 15.0 78% 10 40 1.52 x 3.47 x 7.00 (39 x 88 x 178) 62-1040-ND 74.97 70.89 67.32 63.75 | SPN75-05S 
85-264 40-50 16-39 12 6.5 6.5 82% 10 20 1.52 x 3.47 x 7.00 (39 x 88 x 178) 62-1041-ND 74.97 70.89 67.32 63.75 | SPN75-12S 
85-264 40-50 16-39 24 3.2 3.2 83% 20 40 1.52 x 3.47 x 7.00 (39 x 88 x 178) 62-1042-ND 74.97 70.89 67.32 63.75 | SPN75-24S 
85-264 40-50 16-39 48 1.6 1.6 83% 20 40 1.52 x 3.47 x 7.00 (39 x 88 x 178) 62-1043-ND 74.97 70.89 67.32 63.75 | SPN75-48S 
SPN100 
85-264 50 15-25 5. 20.0 20.0 79% 10 20 1.54 x 3.66 x 8.15 (39 x 93 x 207) 62-1044-ND 102.17 96.61 91.74 86.88 | SPN100-05S 
85-264 50 15-25 12 8.6 8.6 83% 10 20 1.54 x 3.66 x 8.15 (39 x 93 x 207) 62-1045-ND 102.17 96.61 91.74 86.88 | SPN100-12S 
85-264 50 15-25 15 7.0 7.0 83% 10 20 1.54 x 3.66 x 8.15 (39 x 93 x 207) 62-1046-ND 102.17 96.61 91.74 86.88 | SPN100-15S 
85-264 50 15-25 24 4.4 4.4 83% 20 40 1.54 x 3.66 x 8.15 (39 x 93 x 207) 62-1047-ND 102.17 96.61 91.74 86.88 | SPN100-24S 
85-264 50 15-25 48 2.2 2.2 84% 20 40 1.54 x 3.66 x 8.15 (39 x 93 x 207) 62-1048-ND 102.17 96.61 91.74 86.88 | SPN100-48S 
SPN150 
85-264 50 13-31 5 30.0 30.0 78% 10 20 1.77 x 4.21 x 8.5 (45 x 107 x 216) 62-1049-ND 122.16 115.51 109.70 103.88 | SPN150-05S 
85-264 50 13-31 12 13.0 13.0 82% 10 20 1.77 x 4.21 x 8.5 (45 x 107 x 216) 62-1050-ND 122.16 115.51 109.70 103.88 | SPN150-12S 
85-264 50 13-31 24 6.5 6.5 83% 20 40 1.77 x 4.21 x 8.5 (45 x 107 x 216) 62-1051-ND 122.16 115.51 109.70 103.88 | SPN150-24S 
85-264 50 13-31 48 3.3 3.3 83% 20 40 1.77 x 4.21 x 8.5 (45 x 107 x 216) 62-1052-ND 122.16 115.51 109.70 103.88 | SPN150-48S 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Weidmiilfler © DIN-Rail Mounted Switchmode Power Supplies 


Features: 


+ TS35 DIN Rail Mounted 

+ AC or DC Input 

+ Wide AC Input Voltage 
Range 

+ Interferance suppressed 

+ Electronic short circuit 
regulation on output 

+ CSA, UL, CE 

* 26-12 AWG input/output 
conductor size 


Input Voltage Range Dimensions DC Output Max. Current Digi-Key Price Each Weidmuller 

Fig. VAC vpc LxWXH (mm) Voltage Output (A) Part No. 1 10 100 Part No. 
1 85 -265V | 120 -300V 112.5 x 18x 90 24V 0.5 281-2002-ND 78.75 72.00 56.25 9918840024 
5V 2.0 281-1556-ND 63.00 57.60 45.00 9928890005 
12V 1.5 281-1557-ND* 63.00 57.60 45.00 9928890012 
2 85-265V | 120-300V 62.5 x 52 x 90.5 15V 1.5 281-1558-ND 63.00 57.60 45.00 9928890015 
24V 1.0 281-1563-ND* 63.00 57.60 45.00 9928890024 
28V 1.0 281-1559-ND 63.00 57.60 45.00 9928890028 
24V - 28V 2.3 281-2005-ND* 105.00 96.00 75.00 9927480024 
48V 1.04 281-2006-ND 141.75 129.60 101.25 9927480048 
|| BP RBEW | 120s. 200¥ TSU XSTX 98 12V - 15V 3.0 281-2004-ND* 141.75 129.60 101.25 9927480012 
5V 3.0 281-2003-ND 141.75 129.60 101.25 9927480005 
306 - 550V = 160 x 60 x 108 24 2.3 281-2009-NDt 147.00 134.40 105.00 9917790324 
85-138V | 195 - 250V 175 x 57 x 127 24V - 28V 6.5 281-2007-ND* 189.00 172.80 135.00 9925340024 
5 86 -265V | 100 - 200V 155 x 240 x 101 24V 12.5 281-2019-ND NEW! 399.00 364.80 285.00 9916250024 


t+ 3-Phase input 


* Class 1 Division 2 approved 


DIN-Rail Mounted DC-DC Converters 


The CP-DCDC 50W 


Specifications: Temp range: -10°C to +50°C Wire Size: 26-12AWG Approvals/Certifications: CSA, UL, CE Fused Input Protections: 6.3A Slow Blow 


is a compact 50W Input Output Output Dimension Digi-Key Price Each Weidmuller 
DIN rail mounted DC Current | Volt/Current | Adj.Range | LxWxH(mm) | _ PartNo. 1 10 25 50 Part No. 
bd oc Ase ac 12VDC Input Version with 10.2 - 13.8VDC Input Range 
viable in 2 inpit 4.53A 5V@8A 4.6V -5.6V 281-2010-ND* 207.00 186.30 179.40 175.95 9919371205 
versions and 4 output 3.88A 12V@3A_|10.5V-14.6V | gg ver aay 281-2011-ND* 207.00 186.30 179.40 175.95 9919371212 
versions, making it 4.70A 15V@3A 13V - 18V 281-2012-ND* 207.00 186.30 179.40 175.95 9919371215 
very versatile. 4.96 24V@2A | 20.5V - 29.5V 281-2013-ND* 207.00 186.30 179.40 175.95 9919371224 
Features: * 12V and 24VDC Input Version with 20.4 - 27.6VDC Input Range 
24V input versions 2.3A 5V@BA 4.6V - 5.6V 281-2014-ND* 207.00 186.30 179.40 175.95 9919372405 
oa) eee ii : me Heaton ne 1.93A 12V@3A 10.5V-14.5V | gg 57 434 281-2015-ND* 207.00 186.30 179.40 175.95 9919372412 
Output variations: © vset adjusted le Output 237A | 15V@3A 13V - 18V 281-2016-ND* 207.00 186.30 179.40 175.95 9919372415 
voltage + Input and output plug-socket connectors 
+ Output status LED + DIN rail (TS35) mountable 2.49A 24V@2A__| 20.5V - 29.5V 281-2017-ND* 207.00 186.30 179.40 _175.95 9919372424 
+ Chassis mountable with optional hardware + Just Chassis Mounting Kit = 281-2018-ND 1.85 1.43 1.14 — 7920560000 


57mm (2.24") wide * Robust metal housing 


* Class 1 Division 2 approved 


Panasonic. 
DC-DC Converters 


Miniature, light and high efficiency Hybrid IC style switching type DC/DC they can be connected directly to AC. Features: +» With over current 
converters. The DC/DC converter is accomplished by means of switching protector. Recommended Applications: + Power supply for microcomputer, 
mode control without a transformer. When used with a simple rectifier circuit fan motor, LED, buzzer and sensor circuit of household electric equipment. 
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No. 
1 
2 
3 
. | Function a 
5 
6 
7 
8 
a 9 
© @6© 10 
Input Output Dimensions 
Voltage (VDC) Voltage (VDC) Current (A) Digi-Key Each Panasonic 
Fig. |(Min.) (Typ.) (Max.) |(Min.) (Typ.) (Max.) (Max.) (Typ.) (Max.) Part No. 1 10 25 Part No. 
1 113 141 170 4.75 510 535 100mA = 6.0 P11447-ND 7.44 5.45 5.10 EHD-RD3303, 
113 141 170 11.0 120 13.0 200mA 43 6.0 P11448-ND 7.52 5.51 5.16 EHD-RD3324, 
113 141 170 23.0 246 255 200mA 43 6.0 P11449-ND 9.08 6.64 6.22 EHD-RD3362A 
2 -113 0-141 -170 | -31.5 -32.0 -325 -100mA 65 8.0 P11450-ND 5.46 4.00 3.74 EHD-RD3470 
-113 -141 -170 | -31.4 -32.0 -326 -150mA 65 9.0 P11451-ND 5.68 4.16 3.90 EHD-RD3471 12.70 5.085 
-113 0-141 -200 | -22.5 -24.0 -25.5 -180mA. 43 6.0 P11452-ND 5.85 4.29 4.01 EHD-RD3363 O ©@© & 
-113 -141 -170 | -11.0 -120 -13.0 -200mA 4.3 6.0 P11453-ND 6.90 5.05 473 EHD-RD3320 
3 113 141 170 11.0 120 13.0 300mA 45 7.0 P11454-ND 7.64 5.59 5.23 EHD-RD3326 
4 | -113 -141 -170 | -4.75 -510 -5.35 -30mA _ = P11455-ND 6.67 4.89 4.57 EHD-RD3306 
5 90 141 170 11.0 12.0 13.0 100mA = 10.0 P11456-ND 6.87 5.03 471 EHD-RD3323 
113 141 170 185 200 215 100mA = 11.0 P11457-ND 9.81 718 6.72 EHD-RD3353, 
6 225 310 391 22.0 240 26.0 100mA 47 7.0 P11458-ND 9.25 6.77 6.34 EHD-RD3360 
7 225 282 338 11.0 120 13.0 400mA 47 7.0 P11459-ND 12.16 8.90 8.33 EHD-RD3371 
225 282 338 23.0 240 25.0 400mA 47 7.0 P11460-ND 10.27 7.51 7.03 EHD-RD3364 
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NX] EC Optoelectronic Products photo Transistor Output Optoisolators Fig. 1 
Current Typ. | Length | Width] Pitch Photo 
Isolation] Transfer | VCEO | ton’toft L w P Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Transistor 
Fig.| Voltage | Ratio - Typ. |(Max.) | (usec.) | (mm) | (mm) | (mm) | Pkg. | Part No. 1 10 100 | PartNo. Size Pricing Output 
1 5000 80-600% 80 3/5 5.1 6.5 | 2.54 | Dip | PS2501-1-ND 42 35 .30 = = _ 
2 5000 80-600% 80 3/5 10.2 6.5 | 2.54 | Dip | PS2501-2-ND 87 73 62 = — — 
3 | 5000 80-600% 80 35 20.3 6.5 | 2.54 | Dip | PS2501-4-ND 1.47 1.23 1.04 = _ = 
1 5000 80-600% 80 3/5 5.1 6.5 | 2.54 | SMT | PS2501L-1-ND 51.4336 = = _ 
2 5000 80-600% 80 3/5 10.2 65 | 2.54 | SMT | PS2501L-2-ND 1.02 85 72 = — = 
3 | 5000 80-600% 80 3/5 20.3 6.5 | 2.54 | SMT | PS2501L-4-ND 1.92 1.60 1.36 = = _ 
4} 5000 | 200-2000+%| 40 | 100/100) 5.1 6.5 | 2.54 | Dip | PS2502-1-ND 60 50 43 = = = 
5 | 5000 | 200-2000+%| 40 | 100/100) 10.2 65 | 2.54 | Dip | PS2502-2-ND 1.44 1.20 1.02 = — = 
6 | 5000 | 200-2000+%| 40 | 100/100 | 203 6.5 | 2.54 | Dip | PS2502-4-ND 2.15 1.94 1.65 = = = 
7 | 5000 80-600% 80 3/5 5.1 6.5 | 2.54 | Dip | PS2505-1-ND 51.4336 = _ _ 
8 | 5000 80-600% 80 3/5 10.2 6.5 | 2.54 | Dip | PS2505-2-ND 117 98 = 83 = _ _ 
9} 5000 80-600% 80 3/5 20.3 6.5 | 2.54 | Dip | PS2505-4-ND 2.37 1.98 1.67 = = i 
7 | 5000 80-600% 80 3/5 5.1 6.5 | 2.54 | SMT | PS2505L-1-ND 60 50 43 = _ — 
8 | 5000 80-600% 80 3/5 10.2 6.5 | 2.54 | SMT | PS2505L-2-ND 1.23 1.03 .87 = = _ 
9 | 5000 80-600% 80 35 20.3 6.5 | 2.54 | SMT | PS2505L-4-ND 213 1.92 1.63 = => = 
10} 5000 | 200-2000+%] 40 | 100/100} 5.1 6.5 | 2.54 | Dip | PS2506-1-ND 78 65 «55 = — — 
11} 5000 | 200-2000+%} 40 | 100/100 | 10.2 65 | 2.54 | Dip | PS2506-2-ND 1.56 1.30 1.10 = = _ 
12} 5000 | 200-2000+%| 40 | 100/100 | 20.3 6.5 | 2.54 | Dip | PS2506-4-ND 2.60 2.34 2.00 = — — 
13] 5000 | 1500-6500%| 300 | tooo] 51 | 65 | 254 | Dip |PS2532-1-ND 84.70 60 = = = Dual Photo Darlington Output 
14} 5000 | 1500-6500%} 300 | 100/100 | 10.2 6.5 | 2.54 | Dip | PS2532-2-ND 1.77 148 1.25 = = = Dip or SMT 
15} 5000 | 1500-6500%} 300 | 100/100 | 20.3 6.5 | 2.54 | Dip | PS2532-4-ND 2.75 248 2.11 = ae = 
13} 5000 | 1500-6500%] 300 | 100/100} 5.1 6.5 | 2.54 | SMT | PS2532L-1-ND 93 78 66 = = = 
14} 5000 | 1500-6500%} 300 | 100/100 | 10.2 6.5 | 2.54 | SMT | PS2532L-2-ND 2.10 1.75 1.48 = = — 
15} 5000 | 1500-6500%| 300 | 100/100 | 20.3 65 | 2.54 | SMT | PS2532L-4-ND 3.55 3.20. 2.73 = = = 
13} 5000 | 1500-6500%] 350 | 100/100} 5.1 6.5 | 2.54 | Dip | PS2533-1-ND 1.50 1.25 1.06 = = = 
14} 5000 | 1500-6500% | 350 | 100/100 | 10.2 6.5 | 2.54 | Dip | PS2533-2-ND 2.98 268 2.29 = = = 
1 5000 80-400% 80 3/5 5.1 6.5 | 2.54 | Dip | PS2561-1-V-NDf 57 48 AT = _ = 
2 5000 80-400% 80 3/5 10.2 6.5 | 2.54 | Dip | PS2561-2-V-NDt 114 95 81 = = — 
3 | 5000 80-400% 80 3/5 20.3 6.5 | 2.54 | Dip | PS2561-4-V-NDt 2.65 239 2.04 = _ — 
1 5000 80-400% 80 3/5 5.1 6.5 | 2.54 | SMT | PS2561L-1-V-NDt 63 53.45 = _ — 
2 5000 80-400% 80 3/5 10.2 6.5 | 2.54 | SMT | PS2561L-2-V-NDt 1.23 1.03 .87 = = _ 
1 5000 80-400% 80 3/5 5.1 65 | 2.54 | Dip | PS2561L1-1-V-ND* + 63 53 45 = _ — 
1 5000 80-400% 80 35 5.1 6.5 | 2.54 | SMT | PS2561L2-1-V-ND* + 63.53.45 = = = 
7 | 5000 80-400% 80 3/5 5.1 6.5 | 2.54 | Dip | PS2565-1-V-NDt 69 58 49 = = — 
8 | 5000 80-400% 80 3/5 10.2 6.5 | 2.54 | Dip | PS2565-2-V-NDt 1.41 118 1.00 oe = = 
7 | 5000 80-400% 80 3/5 5.1 6.5 | 2.54 | SMT | PS2565L-1-V-NDt 72 60 51 = = = 
8 | 5000 80-400% 80 3/5 10.2 6.5 | 2.54 | SMT | PS2565L-2-V-NDt 1.44 1.20 1.02 = = = 
1 3750 50-300% 40 3/5 45 44 | 2.54 | SMT | PS2701-1-ND 60.50.43 | PS2701-1TR-ND 3,500 | 333.00/M 
4 | 3750 | 200-2000+%| 40 | 200/200) 4.5 44 | 2.54 | SMT | PS2702-1-ND 90 75 .64 | PS2702-1TR-ND 900 450.00 
6 | 3750 | 200-2000+%| 40 | 200/200 | 19.5 44 | 254 | SMT | PS2702-4-ND 2.55 2.30 1.96 = aa = 
1 3750 50-400% 120 10/10 45 44 | 2.54 | SMT | PS2703-1-ND 66 55 47 ‘| PS2703-1TR-ND 3,500 | 367.00/M 
2 | 3750 50-400% 120 10/10 9.3 44 | 2.54 | SMT | PS2703-2-ND 1.44 1.20 1.02 = = = 
7 | 3750 50-300% 40 a5 45 44 | 2.54 | SMT | PS2705-1-ND 69.58.49 | PS2705-1TR-ND 3,500 | 383.00/M 
1 3750 50-400+% 40 4/5 40 44 | 2.54 | SMT | PS2761-1-ND 60 50 .43 | PS2761-1TR-ND 3,500 | 315.00/M 
7 | 3750 50-400+% 40 4/5 40 44 | 2.54 | SMT | PS2765-1-ND 72 60 51 PS2765-1TR-ND 3,500 | 345.00/M 
1 2500 80-600% 80 3/5 27 44 | 1.27 | SMT | PS2801-1CT-NDt 75 63 .53_| PS2801-1TR-ND 3,500 | 417.00/M 
3 | 2500 80-600% 80 35 10.3 44 | 1.27 | SMT | PS2801-4-ND 288 259 2.21 PS2801-4TR-ND 2,500 | 1773.00/M 
4) 2500 | 200-2000+%| 40 | 200/200) 27 4.4 | 1.27 | SMT | PS2802-1CT-NDt 1.65 1.38 1.17 | PS2802-1TR-ND 3,500 | 825.00/M 
6 | 2500 | 200-2000+%| 40 | 200/200 | 103 44 | 1.27 | SMT | PS2802-4-ND 2.75 248 2.11 PS2802-4TR-ND 2,500 | 1443.00/M 
7 | 2500 80-600% 80 3/5 27 44 | 1.27 | SMT | PS2805-1CT-NDt 93 78 .66 | PS2805-1TR-ND 3,500 | 517.00/M 
9 | 2500 80-600% 80 35 10.3 44 | 1.27 | SMT | PS2805-4-ND 3.50 3.15 269 = = va 
10} 2500 | 200-2000+%] 40 | 200/200) 27 44 | 1.27 | SMT | PS2806-1CT-NDt 1.50 1.25 1.06 | PS2806-1TR-ND 3,500 | 750.00/M Photo 
12| 2500 | 200-2000+%| 40 | 200/200 | 10.3 44 | 1.27 | SMT | PS2806-4-ND 4.50 4.05 3.45 | PS2806-4TR-ND 2,500 | 2353.00/M Darlington 
1 2500 | 100-400+% 40 4/5 27 44 | 1.27 | SMT | PS2811-1CT-NDt 75 63.53 | PS2811-1TR-ND 3,500 | 975.00/M Output 
3 | 2500 | 100-400+% | 40 4/5 10.3 44 | 1.27 | SMT | PS2811-4-ND 275 248 2.11 PS2811-4TR-ND 2,500 | 1443.00/M Dip or SMT 
7 | 2500 | 100-400+% 40 4/5 27 4.4 | 1.27 | SMT | PS2815-1CT-NDt 1.32 110 .93 | PS2815-1TR-ND 3,500 | 660.00/M 
9 | 2500 | 100-400+% 40 4/5 10.3 44 | 1.27 | SMT | PS2815-4-ND 2.75 248 2.11 PS2815-4TR-ND 2,500 | 1443.00/M 
13} 2500 | 400-2000+%] 300 | 100/100) 27 44 | 1.27 | SMT | PS2832-1CT-NDt 1.47 1.23 1.04 | PS2832-1TR-ND 3,500 | 735.00/M 
15} 3750 | 400-2000+%]} 300 | 100/100 | 10.3 44 | 1.27 | SMT | PS2832-4-ND 4.93 4.44 3.78 | PS2832-4TR-ND 2,500 | 2587.00/M 
13} 2500 | 400-2000+%] 350 | 100/100} 27 44 | 1.27 | SMT | PS2833-1CT-NDt 2.10 1.75 1.48 | PS2833-1TR-ND 3,500 | 1050.00/M 
1 2500 50-400+% 40 4/5 27 44 | 1.27 | SMT | PS2861-1CT-NDt 96 80 .68 | PS2861-1TR-ND 3,500 | 480.00/M 
7 | 2500 50-400+% 40 4/5 27 4.4 | 1.27 | SMT | PS2865-1CT-NDt 1.02 .85 .72 | PS2865-1TR-ND 3,500 | 510.00/M L 
1 | 2500 | 100-400+% | 40 45 | 25 | 45 | 1.27 | SMT | PS2911-1CT-NDt 96 .80 .68 | PS2011-1TR-ND 3,500 | 480.00/M Quad Photo Darlington Output 
7 | 2500 | 100-400+% | 40 4/5 25 45 | 1.27 | SMT | PS2915-1CT-NDt 1.35 113 .95 | PS2915-1TR-ND 3,500 | 675.00/M Dip or SMT 
13} 2500 | 400-4500+%| 300 20/5 25 45 | 1.27 | SMT | PS2932-1CT-NDt 1.95 1.63 1.38 | PS2932-1TR-ND 3,500 | 975.00/M 
Qut Tape pricing * 10.16mm (0.4”) wide row spacing; standard spacing is 7.62mm (0.3”) + VDE Approved 
High Speed Analog Output Optoisolators 
Isolation Vec Typ. Prop Length Width Pitch Digi-Key Price Each 
Fig. Voltage CTRR (Max.) Delay (sec. ) L(mm) | W(mm) | P(mm) Pkg. Part No. 1 10 100 
16 5000 >15% 35 0.3/0.5 10.16 6.5 2.54 Dip PS8601-ND 1.98 1.65 1.40 
16 5000 >15% 35 0.3/0.5 10.16 65 2.54 SMT PS8601L-ND 2.07 1.73 1.46 
17 5000 >15% 35 0.3/0.5 10.16 6.5 2.54 Dip PS8602-ND 1.95 1.63 1.38 
17 5000 >15% 35 0.3/0.5 10.16 6.5 2.54 SMT PS8602L-ND 2.10 1.75 1.48 
18 2500 15%-35% 35 0.5/0.6 45 44 1.27 SMT PS8701-ND 2.25 2.03 1.73 
High Speed Digital 
Length | Width | Pitch 
Output |Isolation Prop Delay [t Ww P Digi-Key Price Each Digi-Key ‘ape & Reel 
Fig. | Type | Voltage | tPHL tPLH | (mm) | (mm) | (mm) | Pkg. Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
19 | © 5000 | 50ns  50ns | 10.16 | 6.5 | 2.54 Dip PS9601-ND 231 1.93 1.63 = = = 
19 | © 5000 | 50ns  50ns | 10.16 | 6.5 | 2.54 | SMT PS9601L-ND 2.34 1.95 1.65 = _— = 
20 | TP 3750 | 30ns 30ns | 10.16 | 65 | 2.54 Dip PS9611-ND 2.22 1.85 1.57 = = = 
20} © 5000 |250ns 520ns | 10.16 | 6.5 | 1.27 Dip PS9613-ND 235 212 1.81 = _ _— 
20} OC 5000 |250ns 520ns | 10.16 | 6.5 | 1.27 | SMT PS9613L-ND 238 2.14 1.83 = = = 
21 oc 2500 | 50ns 50ns 45 44 | 1.27 | SMT PS9701-ND 231 1.93 1.63 = = — 
21 TP 2500 | 30ns 35ns 45 44 | 1.27 | SMT PS9711-ND 238 2.14 1.83 = _ = 
21 lee) 2500 |250ns 520ns | 4.5 44 | 1.27 | SMT PS9713CT-ND§ 253 2.28 1.94 PS9713TR-ND 3,500 | 1313.00/M 
21 TP 2500 | 33ns__40ns 45 44 | 1.27 | SMT PS9715CT-ND§ 265 2.39 2.04 PS9715TR-ND 3,500 | 1378.00/M 
§ Out Tape pricing 
Coupler For IGBT Driver 
Isolation Prop Length Width Pitch Digi-Key Price Each 
Fig. Voltage Delay L(mm) W (mm) P(mm) Pkg. Part No. 1 10 100 
22 5000 Sus 10.2 6.5 2.54 Dip PS9634-ND 1.86 1.55 1.31 
22 5000 Sus 10.2 6.5 2.54 SMT PS9634L-ND 1.86 1.55 1.31 
High Linearity Diode Output Optoisolator (Surface Mount) 
Isolation Transfer Gain | Transfer Gain Linearity A (K2/K1) Length Width Pitch Digi-Key Price Each 
Fig. Voltage (K2/K1) L(mm) | W(mm) | P(mm) | Part No. 1 10 100 
23 1500 -733-1.072 10.3 44 1.27 PS8741-ND 4.25 3.83 3.26 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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TOSHIBA Transistor Output Optoisolators 


Current Transfer Ratio Collector |Isolation Fig. 2 
Min. | Max. | @IF | VCE |Breakdown| Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig.| Pkg. | (%) | (%) | (ma) | (V) | V(BR) | (Vrms) | PartNo. 1 10 100 | Part No. Size | Pricing 1q 
Dip | 100 | 1200 1 0.5 55 5000 | TLP331-ND 1.08 -90 72 = 2 1¥ Ne 
Dip 50 600 5 5 55 5000 | TLP631-ND 75 63 50 = ~ KI 
Dip | 100 | 600 5 5 55 5000 | TLP631GB-ND 75 63 50 = 3q 
Dip 50 600 5 5 80 4000 TLP731D4-GR-ND* 86 72 57 = 
Dip 20 = 10 10 30 2500 AN25ASHORT-ND_ 60 45 34 = ‘ 
‘Top [20 f— | 10 | 10 30 2500 | 4Ne5SHORT-ND 48 367 = fo Bate Connection 
Dip 20 100 10 10 30 2500 AN26SHORT-ND 60 AB 34 = 
Dip | 100 = 10 10 30 2500 ANS35SHORT-ND 48 -36 27 = 
Dip | 100 = 10 10 30 2500 AN36SHORT-ND 60 45 34 = 
Dip 10 _ 10 10 80 2500 AN38SHORT-ND 64 49 37 = 
Dip | 100 | 1200 1 0.5 55 5000 | TLP332-ND 1.08 -90 72 = 
2 | Dip 50 600 5 5 55 5000 TLP632-ND 1.07 89 71 = 
Dip(.4)| 50 600 5 5 80 4000 TLP732D4-GR-LF2-ND 1.14 95 76 = 
Dip | 100 | 600 5 0.5 55 5000 TLP630GB-TAIEND 1 63 50 = 
3 Dip 50 600 +5 5 55 5000 | TLP630TAIE-ND 1.20 1.01 81 = 
SMD | 100 | 1200 1 0.5 80 3750 TLP124-ND 88 66 50 TLP124TR-ND 
SMD | 200 | 1200 1 0.5 80 3750 TLP124BV-ND 92 69 52 TLP124BVTR-ND 
SMD | 200 | 600 5 5 80 3750 TLP181BLCT-NDt 48 36 27 TLP181BLTR-ND 
SMD | 50 600 5 5 80 3750 TLP181CT-NDt 48 36 27 TLP181TR-ND 
4 | SMD | 50 600 5 5 80 3750 TLP181-ND 48 36 27 = 
SMD | 100 | 600 5 5 80 3750 TLP181GB-ND 48 36 27 = 
SMD | 100 | 600 5 5 80 3750 TLP181GBCT-NDt 48 36 27 TLP181GBTR-ND 
SMD | 100 | 300 5 5 80 3750 TLP181GRCT-NDf 48 36 27 TLP181GRTR-ND 
SMD |_ 50 150 5 5 80 3750 TLP181YCT-NDt 52 39 30 TLP181YTR-ND 
SMD | 50 600 5 5 80 3750 TLP131-ND 90 Are} 60 = 
SMD | 100 | 600 5 5 80 3750 TLP131GB-ND 90 75 60 = 
5 SMD | 100 | 600 5 5 80 3750 TLP131GBCT-NDt 90 75 60 TLP131GBTR-ND 
SMD | 100 | 1200 1 0.5 80 3750 | TLP137-ND 84 -70 56 = 
Dip 50 600 5 — 55 5000 | TLP621-ND 69 52 39 = 
Dip | 200 | 600 5 = 55 5000 | TLP621BLT-ND 56 A2 32 = 
SMD | 50 600 5 5 55 5000 TLP621D4-TP1CT-ND* ¢ 75 63 50 = 
Dip 50 150 5 5 55 5000 TLP621D4-Y-ND* 80 60 45 = 
Dip(.4)| 50 150 5 5 55 5000 TLP621D4-Y-LF2-ND* 60 A5 34 = 
Dip(.4)} 50 150 5 5 55 5000 TLP621D4-Y-LF2T-ND* 56 42 32 = 
Dip | 100 | 600 5 = 55 5000 | TLP621GBT-ND 52 39 30 = 
Dip | 100 | 300 5 — 55 5000 | TLP621GRT-ND 52 39 30 = 
Dip 50 600 5 = 55 5000 TLP621-2-ND 1.38 1.16 93 = 
6 Dip | 100 | 600 5 = 55 5000_|_TLP621-2GB-ND 1.38 1.16 93 = 
Dip | 100 | 300 5 5 55 5000 TLP621-2GRT-ND 1.05 88 70 = 
SMD | 50 600 5 0.5 55 5000 TLP621LF1T-ND 92 69 52 = 
Dip 50 600 5 _— 55 5000 | TLP621-4-ND 2:13 1.70 1.28 = 
Dip | 100 | 600 5 — 55 5000 | TLP621-4GB-ND 2.13 1.70 1.28 = 
SMD | 100 | 1200 1 0.5 55 5000 TLP624LF1-ND 75 63 -50 = 
Dip | 100 | 1200 1 —_ 55 5000 | TLP624-ND 96 72 54 = 
Dip | 100 | 1200 1 = 55 5000 | TLP624-2-ND 1.25 1.00 18 = 
Dip | 100 | 1200 1 _ 55 5000 | TLP624-4-ND 2.25 1.80 1.40 = 
Dip | 100 | 1200 +H = 55 5000 | TLP626-ND 1.16 97 78 = 
Dip | 200 | 1200 1 0.5 55 5000 | TLP626BV-ND 1.40 1.12 84 = 
Dip 50 600 Bro} _— 55 5000 | TLP620-ND 72 54 A = 
Dip | 100 | 600 +5 = 55 5000 | TLP620GB-ND 84 63 AB = 
Dip | 100 | 300 +5 = 55 5000 | TLP620GR-ND 1.04 78 59 = 
Dip 50 600 +5 = 55 5000 | TLP620-2-ND 1.26 1.05 84 = 
7 | Dip | 100 | 600 5: = 55 5000 | TLP620-2GB-ND 1.46 1.22 -98 = 
Dip 50 600 +5: a 55 5000 | TLP620-4-ND 2.32 1.86 1.39 = 
Dip | 100 | 600 +5 = 55 5000 | TLP620-4GB-ND 1.63 1.30 98 = 
Dip | 100 | 1200 H _ 55 5000 | TLP626-2-ND 2.55 2.04 1.53 = 
Dip | 100 | 1200 + a 55 5000 | TLP626-4-ND 3.87 3.10 241 = 
8 | SMD | 100 | 600 5 5 80 2500 TLP280-4GB-ND_ 2.13 1.70 1.28 TLP280-4GBTR-ND 
9 | SMD | 100 | 600 5 5 80 2500 TLP280GB-ND 88 66 50 TLP280GBTR-ND 
10 | SMD | 100 | 600 5 5 80 2500 TLP281-4GB-ND_ G75: 1.40 1.05 TLP281-4GBTR-ND 
SMD | 100 | 600 5 5 80 2500 TLP281GB-ND 72 54 A TLP281GBTR-ND 
SMD | 50 600 5 5 80 2500 TLP281GR-ND #2 54 AL = 
4 Dip | 100 | 300 5 5 55 4000 TLP721D4-GRLT-ND* 64 48 36 = 
Dip | 100 | 300 5 5 80 5000 | TLP421GR-ND 50 40 30 = 
Dip 50 600 60 a 80 5000 TLP421-ND NEW! 49 39 30 = 
Dip | 200 | 600 60 = 80 5000 TLP421BL-ND NEW! 49 40 -30 = 
12 Dip 50 600 5 5 55 2500 | TLP504A-ND 1.26 1.05 84 = 
Dip 50 600 5 5 55 2500 TLP504AGB-ND 1.26 1.05 84 = 
13 Dip 50 600 5 5 55 2500 TLP5S04A-2-ND 2.10 1.68 1.26 = 
Dip | 100 | 600 5 5 55 2500 | TLPS5S04A-2GB-ND 2.10 1.68 1.26 = 
SMD | 50 600 5 5 80 3750 TLP180CT-NDt 80 60 A5 TLP180TR-ND 
14 | SMD} 100 | 600 5 5 80 3750 TLP180GB-ND 80 60 A5 = 
SMD | 100 | 1200 + 0.5 80 3750 | TLP126-ND 90 75 -60 = 
15 | SMD | 100 | 600 +5 5 80 3750 | TLP130GB-ND 1.13 94 75 = 
* VDEApproved = t Cut Tape Pricing 
. . 
Darlington Transistor Output 
Current Collector 
Transfer Ratio | Saturation Voltage | Break- | Iso- 
Min. | @IF | VCE] Max. |@IC | @IF | down |lation) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | Pkg. | (%) |(ma) | (V) | (V) |(ma))(ma)) V(BR) | Volt. Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
Dip | 100 | 10 | 10 1 2 8 30 2500 AN29ASHORT-ND 72 54 AN = = = 
Dip | 100 | 10 | 10 il 2 8 30 2500 AN29SHORT-ND 64 48 36 = = _ 
1 | Dip | 500} 10 | 10 1 2 8 30 2500 AN32SHORT-ND 72 54 AN = = = 
Dip | 500 | 10 | 10 al 2 8 30 2500 AN33SHORT-ND 72 54 AN = = = 
Dip | 1000] 1 1 1.2 | 100} 10 300 | 5000 TLP371-ND 81 68 54 = = = 
SMD} 1000] 1 1 1.2 | 100 | 10 300 | 5000 TLP371TP1CT-NDft 87 73 58 TLP371TP1TR-ND 1,500 | 385.70/M 
Dip | 1000] 1 1 1.2 | 100 | 10 300 | 5000 TLP372-ND 90 .75 .60 = = a 
Dip | 1000] 1 1 1.2 | 100 | 10 300 | 5000 TLP627-ND 84 70 56 = = _ 
4 Dip | 1000] 1 1 1.2 | 100 | 10 300 | 5000 TLP627-2-ND 1.30 1.04 78 = = oo 
Dip | 1000] 1 1 1.2 | 100 | 10 300 | 5000 TLP627-4-ND 2.25 1.80 1.35 = = = 
SMD} 1000] 1 1 1.2 | 100 | 10 300 | 5000 TLP627TP1CT-NDt 87 73 58 TLP627TP1TR-ND 1,500 | 385.70/M 
5 SMD] 1000] 1 1 1.2 | 100 | 10 300 | 2500 TLP127-ND 84 70 56 = = _— 
No Base Connection SMD} 1000] 1 1 1.2 | 100 | 10 300 | 2500 TLP127CT-NDt 84 70 56 TLP127TR-ND 3,000 | 364.00/M 
tT Qut Tape Pricing 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TOSHIBA Thyristor Output Optoisolators 


LED Trigger) _dv/dt 
Current Typical | Blocking Isolation Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig.| Pkg. | Max. (mA) | (V/uS) Voltage Voltage Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
Dip 10 10 600 4000 TLP741JTAIE-ND$ 1.13 95 76 = = a 
1 Dip 10 10 400 4000 TLP741GD4-TAIE-ND* $ 1.13 95 76 = — —_ 
Dip 10 10 400 4000 TLP741GN-ND 1.50 1.20 .90 = — _ 
Dip 10 10 400 4000 TLP741GTAIENNND 1.03 86 69 = i a 
SMD 10 500 400 2500 TLP160G-ND 1.02 85 68 = _ = 1g 
SMD 10 500 600 2500 TLP160J-ND 1.05 88 .70 = = = VIWA 
Dip 10 500 400 5000 TLP3022S-ND 78 65 52 = = = o* 
Dip 5 500 400 5000 TLP3023S-ND 81 68 54 = = = ¥ q 
Dip 10 = 600 5000 TLP3052-ND 6 80 64 = = = Pin 3 for TL 
SMD 10 500 400 2500 TLP160GCT-NDt 1.02 85 68 TLP160GTR-ND 3,000 442.00/M 
Dip 10 500 400 5000 TLP3022-ND 97 81 65 = _— _ 
Dip 5 500 400 5000 TLP3023-ND 1.07 90 72 — — a 
2 | Dip 10 500 600 5000 TLP3052D4N-ND* 1.05 88 70 = _— _ 
Dip 10 500 600 4000 TLP762JFD4-ND* 99 83 66 = = cons 
Dip 10 500 600 4000 TLP762JD4-ND* 96 80 64 = — — 
SOP 10 500 600 3000 TLP260J-ND NEW! 90 75 .60 = = — 
SMD 10 500 400 2500 TLP161G-ND 90 75 .60 = = = 
SMD 10 500 600 2500 TLP161J-ND 90 75 60 TLP161JTR-ND 3,000 390.00/M 
Dip 10 500 400 5000 TLP3042S-ND# 78 65 52 = = = 
Dip 5 500 400 5000 TLP3043S-ND# 78 65 52 = — _ 
Dip 10 500 600 5000 TLP3062S-ND# 84 70 56 = = aac 
Dip 5 500 600 5000 TLP3063S-ND# 84 70 56 = = = 
SMD 3 500 600 2500 TLP168JCT-NDf 1.29 1.08 86 TLP168JTR-ND 3,000 559.00/M 
Dip 10 500 400 5000 TLP3042-ND 7 81 65 = = = 
Dip 5 500 400 5000 TLP3043-ND 1.03 86 69 = = = 
Dip 5 500 600 5000 TLP3063-ND 96 80 64 = a — 
3 | SMD 5 500 600 5000 TLP3063D4CT-ND* 1.25 1.00 5 TLP3063D4TR-ND* 1,500 650.00/M 
SMD 5 500 600 5000 TLP3063LF1S-ND 96 80 64 = = = 
SMD 5 500 600 5000 TLP3063D4TSCT-NDt* 1.05 88 .70 TLP3063D4TSTR-ND* 1,500 465.50/M 
SMD 5 500 600 5000 TLP3063TP1SCT-NDt 96 80 64 TLP3063TP1STR-ND 1,500 425.60/M 
Dip 10 500 600 4000 TLP763JD4-ND* 96 -80 64 = = — 
4 SMD 10 10 400 2500 TLP141GCT-NDt 1.38 1.15 92 TLP141GTR-ND 3,000 598.00/M 
SMD 10 10 400 2500 TLP141G-ND 1.35 1.13 90 = = a 
5 Dip 10 500 400 2500 TLP5S25G-ND 90 75 .60 = = _ * VDEApproved # Zero Crossing 
Dip | 10 500 400 2500 TLP525G-2-ND 1.50 1.20 90 = - - + Qut Tape Pricing + SCR Output 


High Speed Output Optoisolators 


Output Current | Data Rate |Max. Supply] Isolation 
Min. | @IF |@VO]| Typical | Voltage Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | Pkg. | (ma) | (ma) | (V) (bit/s) (V) (Vrms) | Part No. il 10 100 Part No Size | Pricing 
1 Dip | 1.12) 16 | 04 1M 15 2500 TLP2530-ND 3.38 270 2.10 = = = 
Dip | 3.04/ 16 | 04 1M 15 2500 TLP2531-ND 3.38 270 2.10 = = = 
2 Dip | 13 5 | 06 10M 5 2500 TLP2630-ND 2.25 1.80 1.40 = = a 
Dip | 13 5 | 06 10M 5 2500 TLP2631-ND 3.38 2.70 2.10 — = = 
SMD] 1.6 | 16 | 0.4 1M 15 2500 TLP112-ND 1.61 1.29 97 | TLP112TR-ND 3,000 | 825.60/M 
3 |SMD| 32) 16 | 04 1M 15 2500 TLP112A-ND 1.61 1.29 .97 | TLP112ATR-ND | 3,000) 921.60/M 
SMD | 3.2 | 16 | 04 1M 30 3750 TLPI14ACT-NDt 2.13 1.70 1.28 | TLP114ATR-ND | 3,000 | 1088.00/M 
SMD] 13 | 10 | 0.4 10M 5 2500 TLP113CT-NDt 1.75 1.40 1.05 | TLP113TR-ND 3,000 | 896.00/M 
4 |SMD| 13) 10 | 04 10M 5 2500 = = _ _— TLP115TR-ND 3,000 | 1544.76/M 
SMD |_ 13 5 | 04 10M 5 2500 TLP115A-ND 3.15 2.52 1.96 | TLP115ATR-ND | 3,000 | 1815.66/M 
5 | Dip | 16 | 16 | 04 1M 15 2500 TLP550-ND 1.38 1.10 83 = = = 
Dip | 3.2 | 16 | 04 1M 15 2500 TLP559-ND 1.75 1.40 1.05 
Dip | 1.12) 16 | 04 1M 15 2500 6N135T-ND 1.20 1.00 80 = = a 
Dip | 3.04| 16 | 04 1M 15 2500 6N136T-ND 96 80 64 = = = 
8 Dip | 13 5 | 06 10M 5 2500 6N137T-ND 96 80 64 = = _ 
Dip |_ 13 5 | 06 10M 5 2500 TLP2601-ND 225 1.80 1.35 = =. = 
9 Dip | 4.8 | 1.6 | 04) 100K 7 2500 6N138T-ND 1.08 90 72 = = = 
Dip 2 105/104] 100K 18 2500 6N139T-ND 96 80 64 — = Saeed 
Dip | 64 | 1.6 | 04 
10 Dp | -26| 0 | 24 5M 20 2500 TLP558-ND 3.60 288 2.24 = = a 
Dp | 64] 0 | 05 
1 Dip | -26| 16 | 24 5M 20 2500 TLP2200-ND 248 1.98 1.54 = = = 
t Cut Tape pricing 
Photovoltaic Couplers 
Short Current_|Open Volt- Switching Time Isolation 
Min. | @IF | age Typ. | (@UF=20 mA, CL=1000pF) | Voltage Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | Pkg.| (uA) | (ma) (V) Ton(ms) | T off(ms) (VRMS) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
; |SMD[ 12 | 10 8 02 2 2500 | TLP190B-ND 270 216 1.68 = = = 
SMD 12 10 8 0.2 2 2500 TLP190BCT-NDf 2.70 2.16 1.68 | TLPI90BTR-ND | 3,000 | 1512.00/M 
2 |SMD| 24 20 8 0.2 2 2500 TLP191B-ND 2.93 2.34 1.82 | TLP191BTR-ND | 3,000 | 1638.00/M 
t Cut Tape Pricing 
H 1: NC Feat BoP i Itage: 10V to 30V = Isolation Voltage: 3750 Vi 
NEW? Ind ustrial i Hie-ehoee ‘eatures: + Power supply voltage ‘0 isolation Voltage: 3 rms 
i r 3: Cathode Input Current Isolation 
aes 7 ip! 
O pto Iso lato rs 9 nEz if - 7 a Min. | Max. Forward Operating Operating Digi-Key Price Each Toshiba 
A E Fis 6:Vo Pkg. | (uA) | (ma) Voltage Frequency Temperature Part No. 1 10 100 Part No. 
aves Dip | 75 | 10 1.55 25Khz -40°Cto +100°C TLP351-ND 150 1.20 90 | TLP351 
Powe r Output Current | Propagation |Max. Supply) Isolation Tape & Reel 
10 @IF |Delay Typical] Voltage Voltage Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
i Fig. | Pkg. | (A)_| (ma) (us) (V) (VRMS)_| Part No. 1 10 100 Part No. 1,500 
Transistor 1 [Dip | 0.25 | 5 1 16 2500 TLP557-ND 180 1.44 1.08 = = 
Outputs Dip | 405 | 5 02 35 2500 TLP250-ND 188 1.50 1.13 = = 
2 |SMD} +15 5 0.15 @8mA 35 2500 TLP250CT-NDt 2.25 1.80 1.35 TLP250TR-ND 1170.00/M 
+ Out Tape pricing SMD | +404 5 0.25 @8mA 35 2500 TLP251CT-NDt 1.88 1.50 1.13 TLP251TR-ND 975.00/M 
i ‘ Input Current Output Tape & Reel 
Solid State Relays TOs Tepe pricing VE_| Imin Circuit Digi-Key Price Each —_| Digi-Key Pricing 


Fig.| (led) | (mA) |Imax | Vrange | Imax | Ton/Toff | Pkg. Part No. 1 10 100 | Part No. 1,500 


1.15 5 25 | 0-350V | 120mA| ims/ims | 4-Dip | TLP227GNNDNEW! 1.88 1.50 1.13 = = 
1.15 5 25 | 0-350V | 110mA | 1ms/1ms | 4-SOP | TLP172G-ND NEW! 1.68 1.34 1.01 = = 
1.15 5 25 | 0-350V | 500mA |0.8/0.1ms| 4-Dip | TLP222G-ND NEW! 135 1.08 81 = = 
B 0-320V | 100mA | 4ms/4ms | 8-SMT | TLP296GTACT-NDt 4.95 3.96 3.08 | TLP296GTATR-ND 2805.00/M 
1.4 10 20 | 0-400V | 150mA | 1ms/1ms | 6-Dip | TLP595G-ND 5.32 4.26 3.32 = _ 
1.4 10 20 | 0-320V |150mA | ims/ims | 6-Dip | TLP598GND 281 225 1.75 = = 


wonaas 
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Photo Transistor Output Optoisolators Current Transfer Tp 
Iso. Ratio - Typ. (%)| VCEO | ton/tott Pkg. Digi-Key Price Each 
Current Transfer Typ. Fig.| Volt. | (Min. Typ. Max.) | (Max.) | (usec.) | Type Part No. 1 10 100 
Iso. Ratio - Typ. (%) VcEO | ton/tott Pkg. Digi-Key Price Each 1 [2500; 20 60 — 30 5/5 DIP MCT2E-ND 53 -40 30 
Fig.| Volt. | (Min. Typ. Max.) | (Max.) | (psec.) | Type Part No. 1 10 100 : oo a ay = eH eee ae eanue 2 4 = 
bal ee ee eee aNestS ND 48 3627) 1 4/5300] 20 70 — | 30 | 2845 | DIP MCT2M-ND 53.4030 
1 |5300} 20 70 — 30 | 2.8/4.5 | SMT 4N25SM-ND 59 A736 
1 |2500) 120 225 — 30 | 619 | DIP MCT5201-ND 76 64 51 
1 |5300) 20 70 — 30 | 28/45 | DIP AN25MFS-ND 59 47 (36 
1 |2500| 20 50 — 3 | 3030 | OP ANDGPS-ND 23 «40 36—~Sts a | | 1 | 2500] 70 400 — 30 | 1012 | DIP MCT5210-ND 7 64 51 
ie : ‘ 1 [2500] 150 350 — 30 | 20/20 | DIP MCT5211-ND 81 684 
1 |5300} 20 70 — 30 | 28/45 | DIP AN26MFS-ND 9 A 861 | 9 loepp|i ep 30 | 2445 | DP MCTe1-ND 87 66—~Ct«CSO 
He Fe te cm = nee beet) 480 3627 | | 9 2500] 100 — — | 30 | 2415 | DP MCT62-ND 47 8B 
gh (BOUO AD 00a aa | | 80 | ee | Oe GNZAN RAND 590 4736 | | 9 | 2500) 109 — — | 30 |5.0/25.0 | SMT MCT62S-ND 4 7 88 
1 2500) 200 50 — |) 30 | 25/26 |) DIP ENED) 48 3627 | | 9 | 2500] 20 — — | 30 | 24/15 | DP MCT6-ND 87665 
1 |5300) 10 50 — 30) 2.8/4.5 | DIP 4N28MFS-ND 590 A736) [oO [2500/ 50 ~— 600 | 55 | 2424 | DIP MCT9001-ND. 967254 
2 |2500; 100 — — 30 |) 5.0/40 | DIP 4N29-ND 51 3929 T 5300) 100 300 — 70 | 1010 | DIP TIL111-ND 6 8652.—CtCO 
2 (2500) 100 — — 30 5.0/40 | DIP 4N30-ND 51 39 29 13 |5300| 300 450 — 30 | 3.5/95 | DIP MOC119-ND 69 52 39 
2 |2500] 50 — — 30 | 5.040 | DIP 4N31-ND 51 39° ©=.29.| 4473000; 40 60 80 70 | 3.0/2.8 | SMT MOC205M-ND 65 49 37 
2 2500! 500 — — 30 | 5.0/100 | DIP 4NB2-ND 51 39 = 29 | |14] 3000] 63 94 125 | 70 | 3028 | SuT MOC206M-ND 6 49 37 
2 |5300] 500 — — 30 | 5.0/100 | SMT 4NB2S-ND 51 39 ~=.29 | |14]3000} 100 150 200 | 70 | 3028 | SMT MOC207M-ND 65 49 37 
2 |2500] 500 — — 30 | 5.0/100 | DIP 4N83-ND 51 39° ~=—.29.| [14/3000] 40 80 125 | 70 | 3.0/28 | SMT MO0208M-ND 65 49 37 
1 3550) 100 300 — 30 | 5.0/5.0 | DIP 4NG5FS-ND 48 36 27 | [14/3000/ 20 6 — 30 | 7.5/5.7 | SMT Moen 65. ~49 cu 
1 [5300] 100 — — 30 | 5.0/5.0 | SMT ANGSSFS-ND 48 36 27 | |14/3000/; 50 90 — 30 | 7.5/5.7 | SMT MOC212M-ND 6 49 . 
1 |5300) 100 300 — 30 | 7.5/5.7 | SMT 4N5SM-ND ‘59 47. ~-36'| 14/3000] 100 140 — 30. | 7.5/5.7 | SMT MOC213M-ND 6 49 37 
1/5300) 100 300 — 30 | 75/57) DIP ANGSMFS-ND ‘59 ~©.47.~—36.' ||: (14/3000 20 50 — 30 | 7.5/5.7 | SMT MOC215M-ND 65 49 37 
1 [5300] 100 — — 30 | 50/50) DIP 4N35300-NDt 48 #36 +~©= 27 | |14]3000] 50 so — 30 | 7.5/5.7 | SMT MOC216M-ND 6 49 37 
1 12500! 100 300 — 30 | 5050 | DIP 4N36-ND 48 36 ~~ ~©27 | (14|3000/ 100 130 — 30 | 7.5/5.7 | SMT MOC217M-ND 65 4937 
; f : = i MOC223IM-ND 96.7254 
1 |5300) 100 300 — | 30 | 75/57 | DIP 4N36M-ND 59 ©«.47_~—36. | [15 | 3000} 500 _1000 30 | 3.785 _| SMT 
1 |1500] 100 300 — | 30 | 5.050 | DIP 4NG7FS-ND 48 26 27 | 183000] 2 10 — {| 2 | — {Seon 5 alr 
1 15300! 100 300 — 30 | 75/67 | DIP 4NG7MFS-ND ‘0 «a7. | [18 [8300] 500 — 50 | 35/95 | DIP MOC8020-MGT-ND 705. ~99~=CST 
di lesooleoe es re ee BIP 2NGB-ND ‘6 O~ba_| [135300] 500 —  — 50 | 3.5/95 | DIP MO08020-ND 69 52 39 
: - : 13] 5300] 1000 — — 50 | 35/95 | DIP MOC8021-ND 69 52 39 
3 [2500 7 18 50 | i6V | 1575 | DIP 6N135QT-ND 2 6 53] |15|5300| 300 so | ayes | DIP M@o0g0.ND eo ea 
S| eoeO es get 280: || BY | aes || IE SUIESCIAND 7 66 83 | |43/5300| 500 — — | 80 | 35/95 | DIP MQC8050-ND 754 t 
Blenee| seen tans ee | Wee) Ado) | Oe SUIESSIAND 79 66 53] [7 T5300[ 50 100 — | 30 | 9.07.0 | DIP MOC8100M-ND 49378 
4 | 2500) 400) “1000 ABV A?) DIP ENIKZCIEND) 7 66 _53 | Fig}s300/ 50 65 80 | 30 | 7.557 | DP MOc8101-ND 55 42 ~~«32 
19 (5300) 40 — 80 70 | 6.0/5.5 | DIP CNY17FIFS-ND 55 4232 | /19]5300} 50 — 150 | 70 | 7.5/5.7 | DIP MOC8106-ND 55 42 32 
19 )5300] 63 — 125 70 |) 6.0/5.5 | DIP ONY17F2FS-ND 55 42 32 | | 149]5300} 20 — — 70 | 6.0/5.5 | DIP MOC8111-ND 50 38 29 
19 |5300} 100 — 200 70 | 6.0/5.5 | DIP ONY17F3FS-ND 55 42 32 19/5300} 50 — — 70 | 6.0/5.5 | DIP MOC8112-ND 50 38 .29 
1 |5300} 40 — 80 70 | 6.0/5.5 | DIP ONY171FS-ND 55 42 32 | |19|5300] 100 — — 70 | 6.0/5.5 | DIP MOC8113-ND 50 38 
1 [5300] 40 60 80 70 | 4.0/3.0 | DIP ONY171MFS-ND 49 «37 ~— 28. | 10/3000; 100 150 200 | 70 | 3.028 | SMT MOCD207-ND 7.03 86 ~.69 
1 [5300] 63 100 125 | 70 | 4.0/3.0 | DIP NY172M-ND 49 .37-——.28- | 10/3000] 40 — 125 | 70 | 3.0/28 | SMT MocD208M-ND 1.03 86 69 
1 |5300) 100 150 200 | 70 | 4.03.0 | DIP CNY173M-ND 49 37 28 | |10/3000] 20 6 — 30 | 7.5/5.7 | SMT MOCD211M-ND 90 75 60 
1 [5300] 40 60 80 70 | 20/11 | DIP CNY171300-ND + 55 42 32 | |/10/3000] 100 — — 70 | 3.028 | SMT MO0D213M-ND 99 83 66 
1 |5300) 63 100 125 | 70 | 10/10 | DIP CNY172FS-ND 55 42 32 | [10/3000] 100 130 — 30__| 7.5/5.7_| SMT MOCD217M-ND 1.07 90.72 
1 5300) 63 100 125 | 70 | 30/14 | DIP CNY172300-ND + 55 42 ~—32 | [18/3000; 500 1000 — 30 | 35/95 | SMT MOCD223-ND 1.03.86 ~«69 
1 |5300) 100 150 200 | 70 | 10/10 | DIP CNY173FS-ND 5 42 32 * , 
VDE approval “ .4” Lead Spacing 
1 |5300) 100 150 200 | 70 | 3.0/14 | DIP NY173300-ND ¢ 55 442 «032 | t 
1 |5300) 160 — 320 | 70 | 10/10 | DIP ONY174FS-ND 55 42 32 4 4 
i |s300| 160 — 320 | 70 | aon | om | anvizasooND+ &  %| SCR andTriac Output Optoisolators 
1 /5300; 50 120. — 70 — | DP HiTATFS-ND 48 «3627 - 
1/5300) 50 120 — 30 | 2.8/4.5 | SMT H11A1SM-ND 59 A736 ' Te Pete ‘ eyes rere 
1 |5300) 50 120 — 30 | 28/45 | DIP H11A1MFS-ND 59 4736 | | Vall rigger Volt ng fat Ra PNY F iG Ao 
1/5300) 50 120 — 30 | 2020] DIP H11A1300-ND + 48 #36 27 lg. Volt. | (mA) | Voltage ype BNO. 
1/5300! 20 — 70 | pp Hi A2FS-ND a 11/5300] 15 | 250V | .100 DIP MOC3010M-ND 87 66 50 
: : ; 11/5300) 10 | 250v | .100 DIP MOC3011M-ND 94 71 53 
Ha SD | ee oe He ee ee 11/5300) 5 250v | .100 DIP MOC3012M-ND 93 70 53 
1/2500) 30 — — 30 | 20/20] DIP H11A5FS-ND 48 3607 ; ; ; : 
Bi leceglh 20, 66. a — | pp HI AAT300-ND + ee is. a7 11|5300| 5 250V_|_.100 SMT MO03012SM-ND 8 70 53 
i ; : 11/5300] 30 | 400V | .100 DIP MOC3020MFS-ND 87 66 50 
: po a 2 ai SAG a TRANS 2 Po a 11/5300; 15 | 40ov | 100 DIP MQC3021 MFS-ND 94 71 53 
= we : ; ; 11/5300) 10 | 400v | .100 DIP MOC3022MFS-ND 93 70 53 
Deemed), 20): AOD Se | 280) ede) || LEAD mM 54 41 |) 44]5300) 10 | 400v | .100 DIP MOC3022VM-ND + 93 70 53 
5 |2500] 100 150 — 30 | 20/20) DIP H11AA4-ND 72 59 44 11/5300] 5 4oov | ‘100 SMT MOC3023SM-ND 93 39 53 
1/4000) 300 — at 2 a a HAV = a = 11| 5300) 5 400v | .100 DIP MOC3023TM-ND* 93 70 53 
1 |5300) 100 150 0/4. Hl 5 5 + 11/5300] 5 400V_| .100 DIP MOC3023MFS-ND 93 70 53 
1 [5300] 100 150 300 | 70 | 5.0/4.0 | DIP H11AViM-ND 71 54 At 72/5300; 30 | 200V | 50 DIP 4N3Q-ND 7.12 94 75 
2 [5300; 500 — — 25 — | DP Hi1B1-ND 62 47 35 12|5300| 14 | 400v_| 150 DIP 4N40GT-ND 1.12 94 75 
2 |5300] 500 — — 25 — | oP H11B1300-ND + 62 47 35 12/5300; 20 | 200V | 50 DIP Hi1Ci-ND 124 1.01 81 
2 |5300] 200 — — 25 — | oP H11B2-ND 62 47 35 12/5300) 20 | 200v] 50 DIP H1102-ND 1.08 90 72 
2 |5300/ 100 — — 55 _ | 25.0/18.0| DIP H11B255-ND 62 47 35 12|5300| 30 | 200V | 50 DIP H11C3-ND. 1.08 90 72 
7/4000; 50 — — 70 3.0/2.5 | DIP CNW11AV2-ND 1.02 86 69 12] 5300 20 400V 150 DIP H11C4-ND 1.26 1.05 84 
7/5300! 20 — — 300 = DIP H11D1FS-ND 99 75 56 12|5300| 20 400V 150 DIP H1105-ND 1.21 1.01 81 
1/5300) 20 — — 300 | 5.0/5.0 | DIP H11D1300-ND + 99 75 56 12{5300{ 30 | 400V | 150 DIP H1106-ND_ 1.12 = = 
1/5300 20 — — | 301/ — | op HI1D2.ND ‘9 0OtO75t«C 17/5300] 15 | 250V | .100 DIP MOC3031IM-ND 93 7B 63 
+ [5200 20 — — | 300 | soso | pip H11D2300-ND + 0° 4675S 17/5300) 10 | 250V | .100 DIP MOC3032M-ND 98 78 63 
pis ' : : 17| 5300| 5 250V_|_.100 DIP MO03033M-ND 3 78 63 
1 {$300} 20 __— _— | 200 | _—_| DIP piteeane 8 70 58 | 4775300; 15 | 400v | 100 | DIP MOC3041V-ND 93 78 63 
6 |4000; 1000 — — | 100 | 5/100 | DIP Ht1GI-ND i) a nc) : fi : : ; 
17/5300) 10 | 400v | .100 DIP MOC3042M-ND 98 78 63 
6 |5300] 500 — — | 100 | 5.0/100 | SMT H11G1S-ND 4 71 58 17| 5200 | 5 400y. | “100 DIP MOC3043M-ND ‘33 78 3 
6 |4000) 1000 — — 80 | 5/100 | DIP H11G2-ND 4 7 8 11/5300; 15 | 600V | .100 DIP MOC3051M-ND 93 78 63 
6 |5300] 200 — — 2 — | DIP H11G3-ND 87 66 5 11/5300 10 | 600V | .100 DIP MOC3052M-ND 93 78 63 
6 (4000| — 250 — 55__| 50/500_| DIP H11G4SQT-ND 140 1.12 84 17/5300] 15 | 600V | .500 DIP MOC3061IM-ND 1.03 86 69 
3/2500) 12 270 — 15V | 8/8 | DIP HOPL2503QT-ND 98 8266 17| 5300] 10 600V | .500 DIP MOC3062M-ND 1.03 86 69 
7 |2500] 16 18 — | — | 15/15 | DIP HCPL2530-ND 194 156 1.17 17| 5300} 5 600V | .500 DIP MOC3063M-ND 1.03 ‘86 69 
7 |2500] 19 27 — | — | #8 | DIP HOPL2531-ND 206 165 1.24 17| 5300| 5 600v | .500 DIP MOC3063TM-ND* 1.03 86 69 
8 |2500] 300 — — 7V | 20/35 | DIP HOPL2730C1T-ND 1.79 143 1.08 17/5300] 15 | 800V | .500 DIP MOC3081M-ND 1.40 117 94 
8 |2500| 400 — — | 18v| 210 | DIP HOPL2731CIT-ND 206 165 1.24 17| 5300} 10 | soov | 500 DIP MOC3082M-ND 1.40 1.17 94 
1 [2500] 150 225 — 30 55 | DIP MCT210-ND 4 7 53 17| 5300| 5 g00V | .500 DIP MOC3083M-ND 1.40 1.17 94 
1 5300) 20 60 — 30 65 | DIP MCT2200300-ND + 62 47 36 17/5300; 10 | 600V | .100 DIP MOC3162M-ND 1.03 86 69 
1/2500! 20 50 — 30 5/5 DIP MCT26GT-ND 33 31 28 17| 5300 5 600V -100 DIP MOC3163M-ND 1.03 86 69 
1 [2500] 45 67) — 30 77 | DIP MCT271-ND 6247 36 | _ + VDE approval *4" Lead Spacing 
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$j SS SS oe Te 
FAIR HILL O | ion Oper. Tape & Reel 
FAIRCHILD toiso ators Iso. | Current | !CCL | Voltage | Pkg. Digi-Key Price Each Pricing 
SEMICONDUCTOR Fig. | Volt. |(Max.) mA|(Max.)| (Max.) | Type Part No. 1 10 100 1,000 
5300] 1.6 5 | 16v | SMT H11L1SM-ND 99 83 66 _ 
5300] 1.6 5 | 16v | DIP H11L1-MQT-ND 9 79 63 _ 
5300] 1.6 5 | 1ev | DP H14L1V-MQT-NDt 9 79 63 — 
ha id s > 5300| 10 5 | 16v | SMT H11L2S-ND 86 72 58 — 
Ls aizC il ; i | g |5300} 10 5 | 16v | DP H11L2-MQT-ND 86 72 «58 _ 
Bilaterd GTO f , : 5300] 5 5 | 16v | DP H11L3-MQT-ND 90 75 60 _ 
Analog 4-Pin 5300| 3.2 10 | 16V | DIP H11N1-MQT-ND 3.32 2.66 2.07 — 
FET Output Transistor Output 5300} 10 10 | tev | DIP H11N3-MQT-ND. 272 2418 1.70 - 
5300] 4.0 5 | 1ev | DIP MOC5008M-ND 90 76 61 — 
5300| 10.0 5 | tev | DP MOC5009M-ND 86 72 58 = 
6) 7500| 1.6 5 | 15v | DP H11L1M-ND 99 83 66 _ 
4 tt i 7500| 60 5 | 15v | DP H11L1SR2MCT-ND* 1.01 84 68 | 446.88 
ji : alr 7500| 1.6 5 | 15V |SMD H11L1SR2VMCT-ND* 101 84 68 | 446.88 
she 7500| 1.6 5 | 15V |SMD H11L1SVM-NDt 99 83 66 — 
High Speed TTL Inv High Speed CMOS Schmitt Trigger i = 
Output Butfered Output Inverted OC Output 7500| 1.6 5 | 15v | DIP H11L1TM-ND 99 83 66 
7500| 1.6 5 | 15v | DIP H11L1TVM-NDt 99 83 66 _ 
7500| 1.6 5 | 15v | DIP H11L1VM-ND 99 83 66 _ 
g | 7500] 10.0 5 | 15v | DIP H11L2M-ND 90 75 60 _ 
7500] 10.0 5 | 15V |SMD H11L2SM-ND 90 75 60 _ 
ACLine 7500] 10.0 5 | 15V |SMD H11L2SR2MCT-ND* 92 77 62 | 406.98 
Speed Monitor 7500] 10.0 5 | 15V |SMD H11L2SR2VMCT-ND*+ 92 77 62 | 406.98 
TTL, 5V OMOS Qutput i TTL Output 1 7500 10.0 5 15V | SMD H11L2SVM-NDt 90 75 60 _— 
7500] 10.0 5 | 15v | DP H11L2TM-ND 90 75 60 _ 
F 7500] 10.0 5 | 15v | DP H11L2TVM-NDt 90 75 60 — 
4-Pin Couplers 7500| 10.0 5 | 15v | OP H11L2VM-NDt 90 75 60 = 
7500| 60 5 | 15v | DIP H11L3M-ND 24 79 63 _ 
Isolation | Current Transfer | VCEO | Typ. ton/toff | Pkg. | Digi-Key Price Each 
Fig. | Voltage Ratio (Max.) | (ysec.) Type | Part No. 1 10 100 | * For Tape and Reel change CT-ND to TR-ND. __¢ VDE approval 
alee | per [s(t (ee 8 ee ix Poe |p 
—- —— = - Isol. Delay CMR IF | Pkg. Digi-Key Price Each 
5300 50-600% 35 2.4/2.4 | DIP | H11A817-ND 45 36 .27| | Fig. | Volt. (nS) Vipsec. | (mA) | Type Part No. 1 10 100 
5300 80-160% 35 2.4/2.4 | DIP | H11A817A-ND 49 39 30 2500 75 j0,.000 | 5 | DIP HOPL26010T-ND 1.40 147. 94 
2B | 5300 130-260% 35 2.4/2.4 | DIP | H11A817B-ND 49 39 30 9 | o500 75 40000 | 5 | DIP HOPL2611-ND 1.36 109 82 
os cee = vey AE i eta S - is 10 | 2500 75 10.000 | 5 | DIP |  HCPL2630QT-ND 2.43 195 1.46 
2 =o E = : 2500 75 10,000 | 5 | DIP HOPL2631QT-ND 2.36 189 147 
3 | 5300 100% (Min.) | 30 9.0/4.0 | DIP | He4A1-ND 2.49 2.00 1.55 9 | 2500 75 40,000 5 | DIP 6N137Q1-ND 1.24 1.01 81 
Logic Output Optoisolators isolation | BVCEO | Typ.tonto# | Pug. | Digi-Key Price Each 
Fig. | Voltage (Min.) (usec.) Type Part No. 1 10 100 
Input: 15M Baud Rt. 
LSTTL Output Pkg. Digi-Key Price Each 11 2500 5V al DIP MID400-ND 2.88 2.30 1.79 
Fig. | Function | Output | Configuration Type Part No. 1 10 100 
FET Outputs 
4 | Bat ™ Totem Pole DIP 740L6000-ND 3.21 257 2.00 
Buff. TTL Totem Pole SMT 740.6000S-ND 3.21 2.57 2.00 Isolation Rds ON Vbr Typ. ton/toff Pkg. Digi-Key Price Each 
5 | Inv. ™ Totem Pole DIP 740L6001-ND 3.21 257 2.00 Eig Voltage 8 (om) s(n) (uS) Type PartNo: i 0 100 
5300 200 30 25/25 DIP H11FI-ND 2.33 1.87 1.40 
6 | Buff. | QMOS | Qpen Collect. DIP 740L6010-ND 3.21 2.57 2.00 1 se 330 30 25/25 DIP HITP2.ND 355 4180 135 
7 Inv. | QVIOS | Open Collect. DIP 740L6011-ND 3.21 257 2.00 5300 470 15 25/25 DIP H11F3-ND 2.06 1.65 1.24 
Isola- Current Typ. 
tion | Transfer Ratio} VCEO | ton/toff | Pkg. | Digi-Key Price Each Lite-On 
Fig.| Volt. | Min. Max. | (Max.)| (usec.) | Type | Part No. al 10 100 Part No. 
5000 | 50%  — 30 | 2.8/4.5] SMT | 160-1325-5-ND 60 45 34 | HATS 
5000 | 20% —- 30 | 2.9/4.5) DIP | 160-1326-5-ND 54 AV 31 | HI1A2 
1] 5000] 20% —- 30 | 2.8/4.5) SMT | 160-1327-5-ND 60 45 34 | HI1A2S 
5000 | 20% —- | 300 | 5.0/5.0] DIP | 160-1328-5-ND 87 66 49 | H11D1 
5000 | 20% — | 300 | 5.0/5.0| SMT | 160-1329-5-ND 93 70 53 | HI1DIS 
3 | 3750 |1000% — | 300 | 100/20] SMT | 160-1331-1-ND 64 53 43° (| LIV-352T 
3 | 3750 |1000% — | 300 | 100/20] SMT) 160-1331-2-ND* 238.50/750 LTV-352T 
4 | 3750 | 20% 400%) 35 | 4.0/3.0] SMT| 160-1333-1-ND A4 37 29 | LTV-354T 
4 | 3750 | 20% 400%| 35 | 4.0/3.0] SMT) 160-1333-2-ND* 163.13/750 LTV-354T 
5 | 3750 [600% 7500%| 35 | 60/53 | SMT | 160-1335-1-ND A4 37 .29 | LTV-355T 
5 | 3750 [600% 7500%| 35 | 60/53 | SMT | 160-1335-2-ND* 163.13/750 LTV-335T 
6 | 3750 | 50% 600%) 80 | 4.0/3.0] SMT | 160-1337-1-ND 35 30 24 | LTV-356T 
6 | 3750 | 50% 600%] 80 | 4.0/3.0] SMT) 160-1337-2-ND* 132.75/750 LTV-356T 
6 | 3750 | 50% 600%) 35 | 4.0/3.0] SMT | 160-1339-1-ND 35 30 24 | LTV-357T 
6 | 3750 | 50% 600% | 35 | 4.0/3.0| SMT | 160-1339-2-ND* 132.75/750 LTV-357T 
2 | 5000 | 40% 320%] 70 | 2.0/2.0] DIP | 160-1340-5-ND 86 65 49 | LIV-702F 
2 | 5000 | 40% 320%) 70 | 2.0/2.0] SMT | 160-1341-5-ND 92 69 52 | LTV-702F5 
1 | 5000 | 40% 320%] 70 | 20/20) DIP | 160-1342-5-ND 80 60 45 | LIV-702V 
1 | 5000 | 40% 320%] 70 | 2.0/2.0) SMT | 160-1343-5-ND 86 65 49 | LTV-702VS 
4 | 5000 | 20% 300% | 35 | 4.0/3.0| DIP | 160-1344-5-ND 72 54 A1_| LIV-814 
Isola- | Current Typ. 4 | 5000 | 20% 300%] 35 | 4.0/3.0] SMT | 160-1345-5-ND 78 59 44 | LIV-814S 
tion | Transfer Ratio| VCEO | ton/toff | Pkg. | Digi-Key Price Each Lite-On 8 | 5000 | 20% 300%] 35 | 4.0/3.0] DIP | 160-1346-5-ND 1.44 1.08 81 | LTV-824 
Fig.| Volt. | Min. Max. |(Max.)| (usec.) | Type | Part No. 1 10 100 | PartNo. 8 | 5000 | 20% 300%] 35 | 4.0/3.0] SMT| 160-1347-5ND 1.50 1.13 85 | LTV-824S 
2500 | 20% = 30 | 3.0/3.0] DIP | 160-1300-5-ND 44 33 25 4N25 10} 5000) 20% 300%} 35 | 4.0/3.0] DIP | 160-1348-5-ND 2.88 2.16 1.62 LTV-844 
2500 | 20% = 30 | 3.0/3.0] SMT) 160-1301-5-ND 50 38 29 AN25S 10 | 5000 | 20% 300% | 35 | 4.0/3.0} SMT | 160-1349-5-ND 3.12 2.34 1.76 LTV-844S 
1 | 1500 | 20% = 30 | 3.0/3.0] DIP | 160-1302-5-ND 44 33 25 4N26 4 | 5000 | 20% 80% | 35 | 4.0/3.0) DIP | 160-1350-5-ND 84 63 48 LTV-814H 
1500 | 20% = 30 | 3.0/3.0] SMT | 160-1303-5-ND 50 38 29 AN26S 4 | 5000 | 20% 80% 35 | 4.0/3.0} SMT | 160-1351-5-ND -90 68 51 LTV-814HS 
3550 |100% — 30 | 3.0/3.0] DIP | 160-1304-5-ND 44 33 25 AN35 8 | 5000 | 20% 80% 35 | 4.0/3.0} DIP | 160-1352-5-ND 1.68 1.26 25 LTV-824H 
3550 | 100%  — 30 | 3.0/3.0] SMT | 160-1305-5-ND _.50 38 29 | 4N35S 8 | 5000 | 20% 80% | 35 | 4.0/3.0] SMT| 160-13535-ND 1.74 1.31 .98 | LTV-824HS 
1500 |100% — 30 | 3.0/3.0] DIP | 160-1306-5-ND 44 33 25 AN37 10 | 5000 | 20% 80% 35 | 4.0/3.0| DIP | 160-1354-5-ND 3.36 2.52 1.89 LTV-844H 
1 | 1500 |100% — 30 | 3.0/3.0] SMT) 160-1307-5-ND 50 38 29 4N37S 10] 5000] 20% 80% | 35 | 4.0/3.0] SMT | 160-1355-5-ND 3.48 2.61 1.96 LTV-844HS 
5000 | 40% 80% | 70 | 5.0/5.0] DIP | 160-1308-5-ND A4 33 25 | ONY17-1 7 | 5000 | 600% 7500%) 35 |) 60/53 | DIP | 160-1356-5-ND 96 72 54 | LTV-8141 
5000 | 40% 80% 70 | 5.0/5.0} SMT | 160-1309-5-ND 50 38 29 ONY17-1S 7 | 5000 | 600% 7500%| 35 60/53 | SMT | 160-1357-5-ND 1.02 Ae 58 LTV-8141S 
5000 | 63% 125%] 70 | 5.0/5.0] DIP | 160-1310-5-ND A4 33 25 | ONYI7-2 5 | 5000 / 600% 7500%) 35 | 60/53 | DIP | 160-1358-5-ND 80 60 45 | LIV-815 
5000 | 63% 125%] 70 | 5.0/5.0) SMT | 160-1311-5-ND 50 38 29 | ONY17-2S 5 | 5000 | 600% 7500%| 35 | 60/53 | SMT | 160-1359-5-ND 88 66 -50_| LTV-815S 
1 | 5000] 100% 200%] 70 | 5.0/5.0) DIP | 160-1312-5-ND A4 33 25 | ONY17-3 6 | 5000 | 50% 600% | 80 | 4.0/3.0] DIP | 160-1360-5-ND 56 A2 32 | LIV-816 
5000 | 100% 200%] 70 | 5.0/5.0] SMT] 160-1313-5-ND 50 38 29 CNY17-3S 6 | 5000 | 50% 600% | 80 | 4.0/3.0) SMT | 160-1361-5-ND 62 7 35 LTV-816S 
5000 | 160% 320% | 70 | 5.0/5.0] DIP | 160-1314-5-ND A4 33 .25__| ONY17-4 9 | 5000 | 50% 600% | 80 | 4.0/3.0| DIP | 160-13625-ND = 1.12 84 63 | LTV-826 
T | 5000 [160% 320% | 70 | 5.0/5.0) SMT | 160-1315-5-ND 50 38 29 | ONYI7-4S 9 | 5000 | 50% 600%} 80 | 4.0/3.0) SMT | 160-1363-5-ND = 1.18 89 67 | LIV-826S 
2 5000 | 40% 80% | 70 | 5.0/5.0] DIP | 160-13165-ND 44 33 25 | ONYI7F1 11 | 5000 | 50% 600%| 80 | 4.0/3.0| DIP | 160-13645-ND 2.24 168 1.26 | LTV-846 
2 | 5000 | 40% 80% | 70 | 5.0/5.0] SMT | 160-1317-5-ND 50 38 29° | ONYI7F1S 11 | 5000) 50% 600% | 80 | 4.0/3.0} SMT | 160-1365-5-ND =. 2.30 1.73 1.30 | LTV-846S 
2 | 5000 | 68% 125% | 70 | 5.0/5.0) DIP | 160-1318-5-ND 4 33 25 | ONY17F2 6 | 5000 | 50% 600% | 35 | 4.0/3.0) DIP | 160-1366-5-ND A4 33 25 | LIV-817 
2 | 5000 | 63% 125% | 70 | 5.0/5.0| SMT | 160-1319-5-ND 50 38 29 | ONYI7F2S 6 | 5000 | 50% 600% | 35 | 4.0/3.0) SMT | 160-1367-5-ND 50 38 29 | LIV-817S 
2 | 5000 | 100% 200% | 70 | 5.0/5.0] DIP | 160-1320-5-ND A4 33 25 | ONYI7F3 9 | 5000 | 50% 600%) 35 | 4.0/3.0) DIP | 160-1368-5-ND 88 66 50 | LTV-827 
2 | 5000 | 100% 200% | 70 | 5.0/5.0} SMT | 160-1321-5-ND 50 38 29 | ONYI7F3S 9 | 5000 | 50% 600% | 35 | 4.0/3.0| SMT | 160-1369-5-ND 94 wal 53_| LTV-827S 
2 | 5000 | 160% 320%] 70 | 5.0/5.0] DIP | 160-1322-5-ND A4 33 25 | ONYI7F4 44 | 2000 | 50% 600% ) 35 | 4.0/3.0) DIP | 160-1370-5-ND 1.76 1.32 99° | LTV-847 
2 | 5000 | 160% 320%] 70 | 5.0/5.0} SMT | 160-1323-5-ND 50 38 29 | ONYI7F4S 5000 | 50% 600% | 35 | 4.0/3.0| SMT | 160-1371-5-ND 1.82 137 1.03 _| LTV-847S 
1 | 5000 | 50% = - 30 | 2.8/4.5] DIP | 160-13245-ND 54 AV 31 | HI1A *Tape and Reel Part No. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 1131 


LITE()«|} Triac Output Optoisolators 


Max. IF Min. Max. 

Isolation Trigger Blocking IR Package Digi-Key Price Each Lite-On 

Voltage (mA) Voltage (WA) Type Part No. 1 10 100 Part No. 
5000 30 400V 10 DIP 160-1372-5-ND 66 50 38 MOC3020 
5000 30 400V 10 SMT 160-1373-5-ND .70 53 40 MOC3020S 
5000 15 400V 10 DIP 160-1374-5-ND 66 50 38 MOC3021 
5000 15 400V 10 SMT 160-1375-5-ND .70 53 40 MOC3021S 
5000 10 400V 10 DIP 160-1376-5-ND 66 -50 38 MOC3022 
5000 10 400V 10 SMT 160-1377-5-ND .70 53 40 MOC3022S 
5000 5 400V 10 DIP 160-1378-5-ND .70 53 40 MOC3023 
5000 5 400V 10 SMT 160-1379-5-ND 74 56 42 MOC3023S 


a 
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Infrared Photosensors and Emitters 


Orange(A), 
Green(K) 


Blue(E) A 


White(C) 


Fig. 3 -— 


TO-46 2 Lead 


Reflective Photosensors 


Min/Max Optimum 
Output Output Sensing Termi- Digi-Key Price Each 
Fig. Type Ic @ If Distance nation Part No. 1 10 100 500 
al Transistor .6/3 @ 40mA 3.81mm Leads QRB1114-ND 1.35 1.13 90 63 
1 Transistor .6/3 @ 40mA 3.81mm Wires QRB1134-ND 1.94 1.56 1.17 1.05 
2 Transistor 1/5 @ 20mA 1.27mm Leads QRD1114-ND 94 719 63 44 
Semiconductor Infrared Emitters (IRED LEDs) 
Max. Peak 
For. | Forward Min. Beam | Wave- 
Volt.| Current] Power Angle | Length Pkg. Digi-Key Price Each 
Fig.| (V) (mA) Output +/- (nm) Type Part No. 1 10 100 500 
3 4.7 100 6.0mW/sr 8 940 TO-46 1N6264-ND 1.79 1.43 1.08 97 
4 1.7 100 6.0mW 40 940 TO-46 1N6265-ND 1.75 1.41 1.06 95 
3 1.7 100 | 25.0mW/sr 10 940 TO-46 1N6266-ND 2.43 1.95 1.46 1.32 
3 1.7 100 5.4mW 10 940 TO-46 CQX14-ND 1.94 1.56 1.17 1.05 
4 1.7 100 5.4mW 40 940 TO-46 CQX15-ND 1.91 1.53 1.15 1.03 
3 1.7 100 12.0mW 10 880 TO-46 F5D1-ND 2.13 etd 1.28 1.16 
3 LZ 100 9.0mW 10 880 TO-46 F5D2-ND 2.06 1.65 1.24 1.11 
3 A? 100 10.5mW 10 880 TO-46 F5D3-ND 2.09 1.68 1.26 61.13 
4 1.7 100 12.0mW 40 880 TO-46 F5E1-ND 2.13 1.71 1.28 1.16 
4 1.7 100 10.5mW 40 880 TO-46 F5E3-ND 2.09 1.68 1.26 61.13 
3 1.7 100 1.5mW/sr 10 940 TO-46 LEDS6-ND 1.87 1.50 1.13 1.01 
4 LT 100 3.5mW/sr 40 940 TO-46 LEDS5BF-ND 1.87 1.50 1.13 1.01 
3 a7 100 3.5mW/sr 10 940 TO-46 LED55B-ND 1.91 1.53 1.15 1.03 
3 1.7 100 5.4mW/sr 8 940 TO-46 LED55C-ND. 1.94 1.56 1.17 1.05 
5 17 50 14mW/sr 8 940 Tl QEC113-ND 51 AN 31 A7 
5 AZ 50 27mW/sr 8 880 T-1 QEC122-ND 56 42 32 .20 
6 1.5 100 80mW/sr 9 880 T-1 3/4 QED123-ND 62 47 .36 22 
6 17 100 16mW/sr 20 880 T-1 3/4 QED222-ND 56 42 32 .20 
6 1.7 100 25mW/sr 20 880 T-1 3/4 QED223-ND 62 47 36 .22 
6 1.5 100 10mW/sr 20 940 T-1 3/4 QED233-ND A7 38 29 16 
6 1.5 100 27mW/sr 20 940 T-1 3/4 QED234-ND 51 AL 31 A7 
i 1.7 100 18mW/sr 30 880 Plastic TO-46 | QED423-ND 62 A7 36 22 
7 1.7 100 20mW/sr 15 880 Plastic TO-46 | QED522-ND 56 42 32 .20 
7 17 100 40mW/sr 15 880 Plastic TO-46 | QED523-ND 62 47 36 .22 
8 1.5 50 3mW/sr 25 940 SIDELOOK QEE113-ND 51 At 31 ste 
8 1.7 50 8mW/sr 25 880 SIDELOOK QEE123-ND 56 42 32 .20 


NVE== 


NVE CORPORATION 


IsoLoop® High Performance Digital Isolators 


lVoD1 
IGND1 


IsoLoop® digital isolators from NVE are superior performance alternatives to traditional opto-couplers or optoisolators. 
These highly integrated devices deliver up to 100MBd of data per channel with only 2ns Pulse Width Distortion. They are 
available in single, dual and quad channel form factors. IsoLoop® bus isolators offer the designer highly compact, isolated 
RS 485 and RS 422 complaint devices. These high-speed products are ideal for many industrial communication 
applications, including PROFIBUS. 

Features: 

1L710, 1L711, and IL712: + 100 MBaud Data Rate »* 2nS Pulse Width Distortion + 10ns Propagation Delay +» 20kV/ms 
Transient Immunity +2500 Vrms (1min.) + Dip & SOIC Package 

1L715, IL716 and IL717: + 100 MBaud Data Rate »* 2nS Pulse Width Distortion + 10ns Propagation Delay +» 20kV/ms 
Transient Immunity * 2500 Vrms (1min.) * Wide Body SOIC Package 

IL422: + 2500 Vrms Isolation (1 min) + 25nS Propagation Delay + 25 Mbaud Data Rate * 1 nS Skew + +60 mA Driver 
Output Capability + Thermal Shutdown Protection +» Meets or Exceeds EIA 422-B, EIA 485-A and ITU Recommendation VII 
* 16 Pin SOIC Package + UL 1577 Approval (pending) 

IL485/IL485W: + 35 MBaud Data Rate + 25ns Propagation Delay + 2500 Vrms Isolation (1 min.) + Wide Body SOIC 
Package- 20kV/ms Transient Immunity 


Supply Package Temperature Digi-Key Price Each NVE 
Voltage Type Range Part No. i 10 25 100 Part No. 
3.3/5.0V 8-Dip -40°C to +100°C 390-1003-ND 3.40 3.15 2.74 2.36 1L710-2 
3.3/5.0V 8-SOIC -40°C to +100°C 390-1004-ND 3.40 3.15 2.74 2.36 1L710-3 
3.3/5.0V 8-Dip -40°C to +100°C 390-1005-ND 5.78 5.35 4.66 4.01 1L711-2 
3.3/5.0V 8-SOIC -40°C to +100°C 390-1006-ND 5.78 5.35 4.66 4.01 1L711-3 
3.3/5.0V 8-Dip -40°C to +100°C 390-1007-ND 5.78 5.35 4.66 4.01 1L712-2 
3.3/5.0V 8-SOIC -40°C to +100°C 390-1008-ND 5.78 5.35 4.66 4.01 IL712-3 
3.3/5.0V 16-SOICW -40°C to +100°C 390-1009-ND 7.46 6.91 6.02 5.18 IL715 
3.3/5.0V 16-SOICW -40°C to +100°C 390-1010-ND 7.46 6.91 6.02 5.18 IL716 
3.3/5.0V 16-SOICW -40°C to +100°C 390-1011-ND 7.46 6.91 6.02 5.18 IL717 
3.3/5.0V 16-SOIC. -40°C to +85°C 390-1012-ND 7.46 6.91 6.02 5.18 IL715-3 
3.3/5.0V 16-SOIC -40°C to +85°C 390-1013-ND 7.46 6.91 6.02 5.18 IL716-3 
3.3/5.0V 16-SOIC -40°C to +85°C 390-1014-ND 7.46 6.91 6.02 5.18 1L717-3 
5.0V 16-SOICW -40°C to +85°C 390-1000-ND 8.66 8.02 6.98 6.01 L422 
5.0V 16-SOICW -40°C to +85°C 390-1001-ND 8.42 7.79 6.79 5.85 IL485 
5.0V 16-SOICW -40°C to +85°C 390-1002-ND 8.90 8.24 7.18 6.18 IL485W 
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More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


SHARP Photocoupler 


OF THE AMERICAS 
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Output Current Transfer Ratio Isolation Tube 
VcEO Ic Min. Max. @IF @Vce Voltage Dimensions - mm Package Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. (V) Max. | (mA) Max. (%) (%) (mA) (Vv) (Vrms) Length Width Pitch Type Part No. 1 10 100 Part No. 
Tube 

35 20 10 100 20 5 5000 6.0 16.2 2.54 4-Dip 425-1406-5-ND* 2.18 1.74 1.44 PO512 
35 50 10 100 1 0.4 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1472-5-ND 1.28 1.02 85 PC818 
35 50 10 100 1 0.4 5000 4.58 65 2.54 4-SMT 425-1473-5-ND 1.02 85 68 PC818l 
35 50 10 100 1 0.4 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1475-5-ND* 1.60 1.28 1.06 PC818Y 
35 50 20 200 1 5 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1476-5-NDt 2.90 2.39 1.94 PC823 
35 50 50 600 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1464-5-ND. 4 31 22 PC817X 
35 50 50 600 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD 425-1455-5-ND 48 33 24 PC817XI 
35 50 60 120 1 0.4 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD 425-1435-5-ND 1.50 1.25 1.00 PC810Al 
35 50 60 200 1 0.4 5000 4.58 6.5 2.54 6-Dip 425-1434-5-ND 1.35 1.13 90 PC810 
35 50 60 200 1 0.4 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD 425-1436-5-ND 1.43 1.14 95 PC8101 
35 50 80 160 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1465-5-ND 48 33 24 PC817X1 
35 50 80 160 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4SMD 425-1470-5-ND 52 -36 26 PC817XI1 
35 50 130 260 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1466-5-ND 48 33 .24 PC817X2 
35 50 130 260 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD 425-1471-5-ND 52 36 26 PC817xI2 
35 50 200 400 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1467-5-ND 48 33 24 PC817X3 
35 50 200 600 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1469-5-ND 52 36 26 PC817X7 

1 35 50 300 600 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1468-5-ND 48 33 24 PC817X4 
70 50 50 150 0.5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1311-5-ND. 68 AT 34 PC123A 
70 50 50 150 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1318-5-ND* -80 55 40 PC123Y1 
70 50 50 400 0.5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1310-5-ND 72 -50 36 PC12311NSZ 
70 50 50 400 05 5 5000 458 65 254 4-Dip 425-1309-5-ND 68 AT 34 PC12310NSZ 
70 50 50 400 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1308-5-ND 60 42 30 PC123 
70 50 50 400 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1317-5-ND* 76 53 38 PC123Y 
70 50 100 200 0.5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1316-5-ND 76 53 38 PC123S 
70 50 100 200 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1320-5-ND* -84 58 42 PC123YS 
70 50 100 250 0.5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1312-5-ND 68 AT 34 PC123B 
70 50 100 250 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1319-5-ND* -80 55 40 PC123Y2 
70 50 100 600 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1456-5-ND 64 44 32 PC81710NSZ 
70 50 120 300 5: 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1458-5-ND 64 44 32 PC81711NSZ 
70 50 160 400 5) 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1460-5-ND 64 : 32 PC81712NSZ 
70 50 200 500 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1462-5-ND 64 44 32 PC81713NSZ 
350 50 40 80 Typ. 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1503-5-ND -80 55 40 PC851X 
350 50 40 80 Typ. 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD 425-1504-5-ND 88 61 44 PC851XI 
35 50 50 400 5 5 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1486-5-ND 1.32 1.10 88 PC829 
35 50 50 400 5 5 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1487-5-ND* 1.35 1.08 90 PC829Y 
35 50 50 600 5 5 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1481-5-ND 84 -70 56 PC827 
35 50 80 260 5 5 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1482-5-ND 93 78 62 PC827AB 
35 50 80 600 5 5 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1483-5-ND 87 73 58 PC827AD 

2 35 50 130 600 5 5 5000 9.66 65 2.54 8-Dip 425-1484-5-ND .87 73 58 PC827BD 
35 50 200 600 5 5 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1485-5-ND -90 75 60 PC8270D 
80 50 100 _ 1 5 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1514-5-ND 1.20 1.00 80 PC8D66 
80 50 1000 = | 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1509-5-ND 76 53 38 PC866 
80 50 1000 = 1 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1510-5-NDt -88 61 44 PC866Q 
35 50 50 600 5 5 5000 14.74 6.5 2.54 12-Dip 425-1490-5-ND 1.44 1.20 96 PC837 

$ 35 50 50 600 5 5 5000 14.74 6.5 2.54 12-Dip 425-1492-5-ND* 1.55 1.24 1.03 PC837Y 
35 50 50 400 5 5 5000 19.82 6.5 2.54 16-Dip 425-1501-5-ND 2.20 1.76 1.46 PC849 
35 50 50 400 5 5 5000 19.82 6.5 2.54 16-Dip 425-1502-5-ND* 2.43 2.00 1.62 PC849Y 
70 50 50 600 5 5 5000 19.82 6.5 2.54 16-Dip 425-1499-5-ND 1.35 1.13 90 PC847X 

4 70 50 200 600 5 5 5000 19.82 6.5 2.54 16-Dip 425-1500-5-ND 1.35 1.13 90 PC847X7 
80 50 100 = 1 5 5000 19.82 6.5 2.54 16-Dip 425-1518-5-ND 2.03 1.62 1.34 PC8G86 
300 50 40 80 Typ. 5 5 5000 19.82 6.5 2.54 16-Dip 425-1516-5-ND 6.12 5.04 4.08 PC8G51 

t AC Input # Darlington Output * Din/VDE 0884 + Burn-in type Power dissipation: PC852XI: 200 and PC853X!: 320 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 1133 


SHARP 


Photocoupler (Cont.) 


MICROELECTRONICS 
OF THE AMERICAS 
Output Current Transfer Ratio Isolation Tube 
VcEO Ic Min. Max. @IF @Vce Voltage Dimensions - mm Package Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. (V) Max. | (mA) Max. (%) (%) (mA) (V) (Vrms) Length Width Pitch Type Part No. 1 10 100 Part No. 
35 80 600 7500 fl 2 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1450-5-ND# 93 78 62 PC815 
35 80 600 7500 aI 2 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD 425-1452-5-ND# 96 -80 64 PC8151 
5 35 80 600 7500 1 2 5000 4.58 6.5 2.54 4SMD 425-1453-5-ND* # 1.28 1.02 85 PC8151Y 
35 80 600 7500 il 2 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD 425-1454-5-ND* # 1.29 1.08 86 PC815Y 
35 80 600 12000 5 2 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 96 66 48 PC81510NSZ 
6 35 80 600 7500 1 2 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1479-5-ND# 1.43 1.14 95 PC825 
35 80 600 7500 il 2 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1480-5-ND* # 1.83 1.46 1.21 PC825Y 
7 35 80 600 7500 1 2 5000 14.74 6.5 2.54 12-Dip 425-1488-5-ND# 2.20 1.76 1.46 PC835 
35 80 600 7500 1 2 5000 14.74 6.5 2.54 12-Dip 425-1489-5-ND* # 2.54 2.10 1.70 PC835Y 
35 80 600 7500 1 2 5000 19.82 6.5 2.54 16-Dip 425-1496-5-ND# 2.79 2.30 1.86 PC845 
8 35 80 600 7500 1 2 5000 19.82 6.5 2.54 16-SMD 425-1497-5-ND# 2.32 1.91 1.55 PC8451 
35 80 600 7500 i 2 5000 19.82 6.5 2.54 16-Dip 425-1498-5-ND* # 3.08 2.54 2.06 PC845Y 
35 50 20 300 1 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1446-5-NDt 56 39 28 PC814X 
9 35 50 50 150 dl 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1447-5-NDt 60 42 -30 PC814X1 
70 50 50 400 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1444-5-NDt -80 55 40 PC81410NSZ 
70 50 100 300 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1445-5-NDt -88 61 44 PC81411NSZ 
10 35 50 20 300 1 5 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1477-5-NDt 1.32 1.10 88 PC824 
35 50 50 150 1 5 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1478-5-NDt 1.08 -90 72 PC824A 
35 50 20 300 al 5 5000 19.82 6.5 2.54 16-SMD 425-1493-5-ND 1.40 1.12 93 PC8441J1 
an 35 50 20 300 4 5 5000 19.82 6.5 2.54 16-Dip 425-1494-5-ND 1.38 1.10 91 PC844xX 
35 50 150 300 1 5 5000 19.82 6.5 2.54 16-Dip 425-1495-5-ND 1.48 1.18 98 PC844x1 
12 70 80 1000 8000 il 2 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1508-5-ND# 96 80 64 PC865 
13 70 80 1000 8000 fl 2 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1511-5-ND 1.65 1.32 1.09 PC875 
14 70 80 1000 8000 i 2 5000 19.82 6.5 2.54 16-Dip 425-1512-5-ND 2.97 2.45 1.98 PC895 
350 150 1000 15000 1 2 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1773-5-ND# 88 61 44 PC852X 
15 350 150 1000 15000 1 2 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD 425-1505-5-ND#) 96 66 48 PC852XI 
350 150 1000 15000 1 2 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1506-5-ND# 92 64 46 PC853X 
350 150 1000 15000 1 2 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD 425-1507-5-ND#) 1.00 69 50 PC853xXI 
16 300 150 1000 15000 1 2 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1513-5-ND 2.81 2.32 1.88 PcsD52 
17 300 150 1000 15000 1 2 5000 19.82 6.5 2.54 16-Dip 425-1517-5-ND# 4.59 3.78 3.06 PC8G52 
35 50 50 600 5 5 5000 7.12 65 2.54 6-Dip 425-1418-5-ND 76 53 38 PC714VONSZX 
18 35 50 50 600 5 5 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1419-5-ND* 84 58 42 PC714VOYSZX 
35 80 20 80 100 2 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1426-5-ND* 88 61 44 PC724VONSZX 
35 80 600 7500 ‘l 2 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1420-5-ND# 88 61 44 PC715VONSZX 
19 35 80 600 7500 al 2 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1421-5-ND* # 96 66 48 PC715VOYSZX 
35 200 1000 15000 al 2 5000 712 6.5 2.54 6-Dip 425-1422-5-NDy 81 68 54 PC716VONSZX 
35 200 1000 15000 1 2 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1423-5-ND* # 84 70 56 PC716VOYSZX 
35 50 50 600 5 5 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1416-5-ND 80 55 40 PC713VONSZX 
35 50 50 600 5 5 5000 712 6.5 2.54 6-Dip 84 58 42 PC713V0YSZX 
70 50 40 320 10 5 5000 7A2 6.5 2.54 6-Dip 88 61 44 PC702VONSZX 
70 50 40 320 10 5 5000 7A2 6.5 2.54 6-Dip 425-1412-5-ND* 96 66 48 PC702VOYSZX 
20 70 50 40 320 10 5 5000 712 6.5 2.54 6-SMD 425-1413-5-ND 92 64 46 PC703VONIZX 
70 50 40 320 10 5 5000 7A2 6.5 2.54 6-Dip 425-1414-5-ND 88 61 44 PC703VONSZX 
70 50 40 320 10 5 5000 7A2 6.5 2.54 6-Dip 92 64 AG PC703VOYSZX 
80 50 50 400 5 5 5000 7A2 6.5 2.54 6-Dip 96 66 48 PC723VONSZX 
80 50 50 400 5 5 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1425-5-ND* 1.00 69 50 PC723VOYSZX 
20 35 50 15 300 1 5 5000 9.22 6.5 2.54 6-Dip 425-1431-5-NDt 1.35 1.08 90 PC733 
35 80 20 80 100 2 5000 9.22 6.5 2.54 6-Dip 425-1432-5-NDt 1.53 1.22 1.01 PC733H 
300 150 1000 15000 | 2 5000 7A2 6.5 2.54 6-SMD 425-1427-5-ND# 1.20 1.00 80 PC725VONIZX 
23 300 150 1000 15000 1 2 5000 7A2 6.5 2.54 6-Dip 425-1428-5-ND# 1.17 98 78 PC725VONSZX 
300 150 1000 15000 | 2 5000 7A2 6.5 2.54 6-Dip 425-1429-5-ND* 1.20 1.00 80 PC725VOYSZX 
300 150 1000 15000 1 2 5000 7.12 6.5 2.54 6-SMD 425-1430-5-ND* 1.23 1.03 82 PC725VOYUZX 
25 15VOC 25 19 40 Typ. 16 45 2500 9.22 6.5 2.54 8-Dip 425-1798-5-ND 1.75 1.40 1.16 PO6N136X 
70 30 50 400 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1437-5-ND 84 58 42 PC81100NSZ 
70 30 60 120 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1438-5-ND 88 61 44 PC81101NSZ 
70 30 60 200 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1441-5-ND 84 58 42 PC81105NSZ 
26 70 30 60 300 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1443-5-ND 84 58 42 PC81108NSZ 
70 30 100 200 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1439-5-ND 88 61 44 PC81102NSZ 
70 30 100 300 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 84 58 42 PC81106NSZ 
70 30 150 300 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1440-5-ND -88 61 44 PC81103NSZ 
27 7VOC 20 300 a 16 45 2500 9.22 6.5 2.54 8-Dip 425-1800-5-ND 1.98 1.58 1.31 POBN138X 
18VOC 20 500 = 1.6 45 2500 9.22 6.5 2.54 8-Dip 425-1801-5-ND 1.88 1.50 1.24 POBN139X. 
28 7VOC 20 2500 9.22 6.5 2.54 8-Dip 425-1799-5-ND 1.78 1.42 1.18 PO6N137X 
t AC Input # Darlington Output * Din/VDE 0884 + Burn-in type © Power dissipation: PC852XI: 200 and PC853X!: 320 
Output Current Transfer Ratio Isolation Cut Tape 
VcEO Ic Min. | Max. | @IF | @Vce]| Voltage Dimensions - mm Package | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Sharp 
Fig. | (V) Max. |(mA)Max. | (%) | (%) | (mA) | (V) | (Vrms) | Length | Width | Pitch | Type | PartNo. 1 10 100 | PartNo. Size Pricing Part No. 
Cut Tape / Tape & Reel 
35 50 50 600 5 5 3750 3.6 44 2.54 4SMD | 425-1328-1-ND 48 40 32 | 425-1328-2-ND 3,000 224.00/M PC357N 
35 50 50 600 5 5 3750 3.6 44 2.54 4-SMD | 425-1334-1-ND 51 43 34 | 425-1334-2-ND 750 178.50 PC357NT 
35 50 80 160 5 5 3750 3.6 44 2.54 4-SMD | 425-1330-1-ND 51 43 34 | 425-1330-2-ND 3,000 238.00/M PC357N1 
35 50 80 600 5 5 3750 3.6 44 2.54 4-SMD | 425-1329-1-ND 51 43 34 | 425-1329-2-ND 3,000 238.00/M PC357NO 
35 50 130 260 5 5 3750 3.6 4.4 2.54 4-SMD_| 425-1331-1-ND 51 43 -34 | 425-1331-2-ND 3,000 238.00/M PC357N2 
35 50 200 | 400 5 5 3750 3.6 44 | 254 | 4-SMD | 425-1332-1-ND 51 43 34 | 425-1332-2-ND 3,000 238.00/M | PC357N3 
35 50 300 | 600 5 5 3750 3.6 44 | 254 | 4-SMD | 425-1333-1-ND 51 43.34 | 425-1333-2-ND 3,000 238.00/M | PC357N4 
70 50 20 400 1 5 2500 26 44 1.27 4-SMD | 425-1341-1-NDt 51 43 34 | 425-1341-2-NDt 3,000 238.00/M PC3H4 
70 50 20 400 1 5 2500 26 44 1.27 4-SMD | 425-1347-1-ND 45 38 30 | 425-1347-2-ND 3,000 210.00/M PC3H7 
70 50 35 70 1 5 2500 26 44 1.27 4-SMD_| 425-1352-1-ND 51 43 34 | 425-1352-2-ND 3,000 238.00/M PC3H7A 
1 70 50 50 100 a 5 2500 26 44 1.27 4-SMD | 425-1353-1-ND 51 43 -34 | 425-1353-2-ND 3,000 238.00/M PC3H7B 
70 50 50 400 0.5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD | 425-1313-1-ND 48 40 32 | 425-1313-2-ND 2,000 224.00/M PC123P 
70 50 50 400 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD | 425-1321-1-ND* 48 40 32 | 425-1321-2-ND* 2,000 224.00/M PC123ZY2 
70 50 80 160 1 5 2500 26 44 1.27 4SMD | 425-1354-1-ND 51 43 -34 | 425-1354-2-ND 3,000 238.00/M PC3H7C 
70 50 100 250 0.5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD | 425-1315-1-ND* 72 60 48 | 425-1315-2-ND* 2,000 336.00/M PC123PY2 
70 50 100 250 0.5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD | 425-1314-1-ND 51 43 34 | 425-1314-2-ND 2,000 238.00/M PC123P2 
70 50 100 500 0.5 5 3750 3.6 44 2.54 4-SMD | 425-1338-1-ND 51 43 34 | 425-1338-2-ND 3,000 238.00/M PC367N 
70 50 100 600 0.5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4SMD | 425-1383-1-ND 57 48 38 | 425-1383-2-ND 2,000 266.00/M PC81710NIP 
70 50 100 600 0.5 5 2500 10.3 44 1.27. | 16-SMD | 425-1361-1-ND 2.04 1.79 1.43 | 425-1361-2-ND 1,000 1291.32 PC3Q710NIP 
70 50 100 700 0.5 5 2500 26 44 1.27 4-SMD_| 425-1348-1-ND 54 A5 36 | 425-1348-2-ND 3,000 252.00/M PC3H710NIP 
70 50 120 240 1 5 2500 26 44 127: 4-SMD | 425-1355-1-ND 51 43 -34 | 425-1355-2-ND 3,000 238.00/M PC3H7D 
t AC Input # Darlington Output * Din/VDE 0884 (Continued) 
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SHARP Photocoupler (Cont.) 


OF THE AMERICAS 


Output Current Transfer Ratio Isolation Cut Tape 
VcEO Ic Min. | Max. | @IF | @Vce | Voltage Dimensions - mm Package | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Sharp 
Fig. | (V) Max. |(mA) Max. | (%) (%) (mA) (V) (Vrms) Length | Width | Pitch Type Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Cut Tape / Tape & Reel (cont.) 
70 50 120 300 05 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD | 425-1457-1-ND 60 50 40 | 425-1457-2-ND 2,000 280.00/M PC81711NIP 
70 50 140 350 0.5 5 2500 2.6 44 1.27 4-SMD | 425-1349-1-ND 60 50 40 | 425-1349-2-ND 3,000 280.00/M PC3H711NIP 
70 50 140 500 0.5 5 2500 2.6 44 1.27 4-SMD | 425-1351-1-ND 60 50 40 | 425-1351-2-ND 3,000 280.00/M PC3H715NIP 
70 50 150 300 0.5 5 3750 3.6 44 2.54 4-SMD | 425-1339-1-ND 57 48 38 | 425-1339-2-ND 3,000 266.00/M PC367NI 
1 70 50 160 400 0.5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD | 425-1459-1-ND 60 50 40 | 425-1459-2-ND 2,000 280.00/M PC81712NIP 
70 50 200 400 05 5 3750 3.6 44 2.54 4-SMD | 425-1340-1-ND 54 45 36 | 425-1340-2-ND 3,000 252.00/M PC367N2 
70 50 200 500 05 5 2500 2.6 44 1.27 4-SMD | 425-1350-1-ND 60 50 40 | 425-1350-2-ND 3,000 280.00/M PC3H712NIP 
70 50 200 500 0.5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD | 425-1461-1-ND 57 48 38 | 425-1461-2-ND 2,000 266.00/M PC81713NIP 
350 50 40 80 Typ. 5 5 3750 3.6 44 2.54 4-SMD | 425-1525-1-ND 99 83 66 | 425-1525-2-ND 3,000 429.00/M PC451 
350 50 40 240 5 5 2500 2.6 44 1.27 4-SMD _| 425-1378-1-ND 69 58 46 | 425-1378-2-ND 3,000 322.00/M PC4H510NIP 
4 35 50 50 600 5 5 2500 10.3 44 1.27__| 16-SMD | 425-1360-1-ND 2.10 1.84 1.47 | 425-1360-2-ND 1,000 1329.30 PC3Q67 
35 80 600 7500 1.0 2 3750 3.6 44 2.54 4-SMD | 425-1326-1-ND# 72 60 48 | 425-1326-2-ND# 3,000 336.00/M PC355N 
5 35 80 600 7500 1 2 2500 26 44 1.27 4-SMD | 425-1345-1-ND# 63 53 42 | 425-1345-2-ND# 3,000 294.00/M PC3H5 
35 80 600 12000) 0.5 2 3750 3.6 44 2.54 4-SMD | 425-1337-1-ND# 60 50 40 | 425-1337-2-ND# 3,000 280.00/M PC365N 
35 80 600 12000 | 0.5 2 2500 26 44 1.27 4-SMD | 425-1346-1-ND# 69 58 46 | 425-1346-2-ND# 3,000 322.00/M PC3H510NIP 
8 35 80 600 7500 1 2 2500 10.3 44 1.27 | 16-SMD | 425-1359-1-ND# 212 1.86 1.49 | 425-1359-2-ND# 1,000 1341.96 PC3G65 
35 80 600 12000 | 0.5 2 2500 10.3 44 1.27 | 16-SMD | 425-1357-1-ND# 2.26 1.98 1.59 | 425-1357-2-ND# 1,000 1430.58 PC3Q510NIP 
35 50 20 300 1 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD | 425-1448-1-NDt 63 53 42 | 425-1448-2-NDt 2,000 294.00/M PC814XP 
35 50 20 400 1.0 5 3750 3.6 44 2.54 4-SMD | 425-1324-1-NDt 51 43 34 | 425-1324-2-NDt 3,000 238.00/M PC354N 
35 50 50 150 1.0 5 3750 3.6 44 2.54 4-SMD | 425-1325-1-NDt 72 60 48 | 425-1325-2-NDt 3,000 336.00/M PC354N1 
9 35 50 50 150 1 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD | 425-1449-1-ND 63 53 42 | 425-1449-2-ND 2,000 294.00/M PC814XP1 
70 50 50 400 0.5 5 3750 3.6 44 2.54 4-SMD | 425-1335-1-NDt 69 58 46 | 425-1335-2-NDt 3,000 322.00/M PC364N 
70 50 50 400 05 5 2500 26 44 1.27 4-SMD | 425-1342-1-NDt 69 58 46 | 425-1342-2-NDt 3,000 322.00/M PC3H410NIP 
70 50 100 300 0.5 5 3750 3.6 44 2.54 4-SMD | 425-1336-1-NDt 72 60 48 | 425-1336-2-NDt 3,000 336.00/M PC364N1 
70 50 100 300 0.5 5 2500 2.6 44 1.27 4-SMD_| 425-1343-1-NDt 69 58 AG | 425-1343-2-NDt 3,000 322.00/M PC3H411NIP 
35 50 20 400 1 5 2500 10.3 44 1.27. | 16-SMD | 425-1358-1-NDft 2.54 2.23 1.78 | 425-1358-2-NDt 1,000 1607.82 PC3064 
1 70 50 50 150 1 5 2500 26 44 1.27 4-SMD | 425-1344-1-NDt 54 45 36 | 425-1344-2-NDt 3,000 252.00/M PC3H4A 
70 50 50 400 0.5 5 2500 10.3 44 1.27 | 16-SMD | 425-1356-1-NDft 2.54 2.23 1.78 | 425-1356-2-NDt 1,000 1607.82 PC3Q410NIP 
15 300 150 1000 _ 1 2 3750 3.6 44 2.54 4-SMD | 425-1526-1-ND 1.17 98 78 | 425-1526-2-ND 3,000 507.00/M PC452 
350 120 1000 | 12000 1 2 2500 2.6 44 1.27 4-SMD | 425-1379-1-ND 78 65 52 | 425-1379-2-ND 3,000 338.00/M PC4H520NIP 
18 35 80 20 80 100 2 5000 7.12 6.5 2.54 6-SMD | 425-1382-1-ND 78 65 52 | 425-1382-2-ND 1,000 338.00 PC724VONIPX 
21 80 50 50 600 5 5. 3750 3.6 44 1.27 5-SMD_| 425-1323-1-ND 93 78 62 | 425-1323-2-ND 750 302.25 PC353T 
24 6 150 1500 — 5 2 3750 3.6 44 2.54 4-SMD | 425-1524-1-ND 1.23 1.03 82 | 425-1524-2-ND 750 399.75 PC450T11 
t AC Input # Darlington Qutput * Din/VDE 0884 
OPIC™ Photocoupler 


Fig. 1 


Voltage 
regulator 


{Interface 
+Amp 
Isolation Tube 
Max. [AL LH | Voltage Dimensions- mm Package | Digi-Key Price Each Sharp 2 @8) 
Fig. | (V) (us) Typ. (Vrms) Length | Width | Pitch Type Part No. 1 10 100 | Part No. @ ao 
L 4 Me 
2) 7 | 088 05 5000 966 | 65 425-1533-5-ND 1531.22 ~—«-1.01_-(| ~PCBTOLONSZ i pantector 
7 048 05 5000 9.66 65 425-1534-5-ND* 1.58 1.26 1.04 _| PCO10LOYSZ Pesaets ll | circuit 
5 | 55 | 02 023 5000 9.66 65 425-1595-5-ND 437 3.59 2.91 | POS12LONSZ Gansant_4 o Amp 
13 2 2 5000 9.66 65 425-1537-5-ND 1.43 1.14 95 | Po922xi Voltage | pee 
30 1 1 5000 9.66 65 425-1541-5-ND 1.50 1.20 99 | Pog24x Circuit 
6 | 30 1 1 5000 9.66 65 425-1542-5-ND 1.68 134 1.41 | Pog24xi D@OOQOOO® 
13 2 2 5000 9.66 65 425-1545-5-ND 1.20 1.00 80_| Posd2 
7 | 2 3 3 5000 9.66 65 425-1538-5-ND 2.08 166-137 | POo2x 
30 3 3 5000 9.66 65 425-1540-5-ND 2.30 1.84 1.52_| Poe23xl 
8 30 2 6 5000 9.66 65 425-1546-5-ND 1.33 1.06 .88 | PC957LONSZ 3) Q) 
30 2 6 5000 9.66 6.5 425-1547-5-ND* 1.38 1.10 91 PC957LOYSZ a3) OO 
9 7 050 050 2500 9.22 65 4.50 3.70 3.00 | POSDIO a7 [hn 
jo | 15 3 3 2500 9.22 65 3.24 267216 | PCODI7 t 4 IGBT 
15 1 2 5000 7.12 65 117 98 78 PCSOOVONIZX | protector 
4 | 15 1 2 5000 742 65 87 73 ‘58 | PO900VONSZX Interface 4 
15 1 2 5000 712 65 425-1531-5-ND* 1.17 98 78 | Pogoovoyszx Constant }—=_T43 Amp 
15 1 2 5000 742 65 425-1532-5-NDt 1.20 1.00 .80 | PO901VONSZx Voltage Looe? or 
12 | 30 1 1 4000 9.22 65 425-1543-5-ND 2.50 2.06 1.67 | _PCe28 Circutt  DQABDOAOOM 
13 | 30 3 3 4000 9.22 65 425-1544-5-ND 2.93 2.41 1.95 | PO929 
Prop Delay Isolation Cut Tape 
Vec HEL L-H Voltage Dimensions- mm Package Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Sharp 
Fig. | (V) Max. (us) Typ. (Vrms) Length Width Pitch Type Part No. 1 10 100 Part No. Reel Size Pricing Part No. 
Cut Tape / Tape & Reel 
1 2 425-1520-1-ND 1.70 1.36 1.02 | 425-1520-2-ND 3,000 867.00/M PC400 
1 My 2 1 a 2 44 127 | SSMD | 496-1501-1-ND 1.70 1361.02 | _425-1521-2-ND 3,000 867.00/M PCAOI 
425-1522-1-ND 1.50 1.20 90 | 425-1522-2-ND 3,000 765.00/M PCATOLONIP 
2 a aa Sl ac 70 44 127 | SMD | 495-1593. 1.90 152 1.14 | 425-1523-2-ND* 3,000 969.00/M PCAOLOYIP 
425-1527- 1.38 1.10 ‘83. | 425-1527-2-ND* 3,000 701.25/M PC457LONIP 
7 a 2 ei ee a 44 127 | 6SMD | 496 1598-1-ND* 1.75 140 1.05 | 425-1528-2-ND* 3,000 892.50/M PCAS7LOYIP 


* Din/VDE0884 = # Output, IccH(typ.): 1.0 + Output, IccH (typ.): 2.7 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SHARP 


Photocoupler - Thyristor Output 


MICROELECTRONICS 
OF THE AMERICAS 
Input Output Isolation 
Current Voltage | Current Holding Voltage 
Voltage Min. Max. | Vrms IT (RMS) Current Max. Dimensions - mm Package | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. Typ. (mA) Max. Max. (mA) | Max. (mA) (Vrms) Length | Width | Pitch Type Part No. 1 10 100 | Part No. 
Tube 
10 50 280 100 3.5 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1322-5-ND# 81 68 54 | PC2SD11NTZA 
5 50 420 100 3.5 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1363-5-ND 93 78 62 | PC3SD11NTZC 
5 50 420 100 3.5 5000 7.12 6.5 2.54 | 6SMD | 425-1364-5-ND 99 83 .66 | PC3SD11NXZC 
7 50 420 100 3.5 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1362-5-ND 93 78 .62_| PC3SD11NTZB 
1 1.2 7 50 420 100 3.5 5000 7.12 6.5 2.54 | 6SMD | 425-1365-5-ND 96 80 .64 | PC3SD11NXZB 
10 50 420 100 3.5 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1366-5-ND 87 73 58 | PC3SD12NTZA 
10 50 420 100 3.5 5000 7.12 6.5 2.54 | 6SMD | 425-1367-5-ND 90 75 60 | PC3SD12NXZA 
10 50 420 100 3.5 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1772-5-NDt 140 1.12 .93 | S21MD3YY 
15 50 420 100 3.5 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1270-5-NDt 1.58 1.26 1.04 | S2iMD3VY 
3 50 420 100 3.5 5000 712 6.5 2.54 6-Dip 425-1370-5-ND* 1.08 -90 .72 | PC3SD21NTZD 
3 50 420 100 3.5 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1373-5-ND* t = 1.11 93 .74 | PC3SD21YTZD 
3 50 420 100 3.5 5000 712 6.5 2.54 | 6SMD | 425-1375-5-ND*t 1.14 95 -76 | PC3SD21YXZD 
5 50 420 100 3.5 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1369-5-ND* 96 80 64 | PC3SD21NTZC 
5 50 420 100 3.5 5000 7.12 6.5 2.54 | 6-SMD_| 425-1371-5-ND* 99 83 .66_| PC3SD21NXZC 
5 50 420 100 3.5 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1372-5-ND* + 99 83 .66 | PC3SD21YTZC 
5 50 420 100 3.5 5000 7.12 6.5 2.54 | 6SMD | 425-1374-5-ND*t+ 1.02 85 68 | PC3SD21YXZC 
5 50 420 50 3.5 3750 44 3.6 2.54 | 4SMD | 425-1300-5-NDt 96 80 64 | S2S3LY 
5 50 420 50 3.5 3750 44 3.6 2.54 | 4SMD | 425-1306-5-ND*f 1.05 88 -70 | S2S4LY 
7 50 420 100 3.5 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1368-5-ND* 93 78 .62_| PC3SD21NTZB 
7 50 420 100 3.5 5000 9.22 65 2.54 6-Dip 425-1271-5-NDO 1.58 1.26 1.04 | S21ME3 
7 50 420 100 3.5 5000 9.22 6.5 2.54 6-Dip 425-1274-5-ND#t 168 134 1.11 | S2IMEBY 
7 50 420 100 3.5 5000 9.22 65 2.54 6-Dip 425-1275-5-ND* 203 1.62 1.34 | S2iME4 
7 50 420 100 3.5 5000 9.22 65 2.54 6-Dip 425-1276-5-ND*# 1.85 148 1.23 | S21ME4F 
2 1.2 7 50 420 100 3.5 5000 9.22 6.5 2.54 6-Dip 425-1277-5-ND*t 1.93 1.54 1.28 | S2iME4Y 
7 50 420 50 3.5 3750 44 3.6 2.54 | 4SMD | 425-1301-5-NDt 93 78 62 | S2S3RY 
10 50 420 100 3.5 5000 6.5 4.58 2.54 4-Dip 425-1282-5-ND* 144 1.20 96 | S21ME6 
10 50 420 100 3.5 5000 65 4.58 2.54 4-Dip 425-1283-5-ND*# 1.47 1.23 98 | S2iME6F 
10 50 420 100 3.5 5000 6.5 4.58 2.54 4-Dip 425-1284-5-ND* #t 1.30 1.04 .86 | S21MESFY 
10 50 420 100 3.5 5000 6.5 4.58 2.54 | 4SMD_ | 425-1285-5-ND*f 1.430 1.14 95 | S2iME6IY 
10 50 420 100 3.5 5000 65 4.58 2.54 4-Dip 425-1286-5-ND*t 1.28 1.02 85 | S21MESY 
10 50 420 100 3.5 5000 6.5 4.58 2.54 4-Dip 425-1292-5-ND* 1.14 93 .74 | S2iMT2 
10 50 420 50 3.5 3750 44 3.6 2.54 | 4SMD | 425-1297-5-ND 84 -70 56 | S283 
10 50 420 50 3.5 3750 44 3.6 2.54 | 4SMD | 425-1302-5-NDt 78 65 52 | S2S3Y 
10 50 420 50 3.5 3750 44 3.6 2.54 | 4SMD_ | 425-1303-5-ND* 1.05 88 70 | S254 
3 50 560 100 3.5 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1405-5-ND* 144 1.18 94 | PC4SD21NTZD 
3.0 15 560 100 3.5 5000 9.22 6.5 2.54 6-Dip 425-1287-5-ND* 233 1.86 1.54 | S21MEB 
3.0 15 560 100 3.5 5000 9.22 6.5 2.54 6-Dip 425-1288-5-ND* #t 238 1.90 1.57 | S21MEBFY 
3.0 15 560 100 3.5 5000 9.22 65 2.54 6-Dip 425-1289-5-ND*+ 248 1.98 1.64 | S2iMEBY 
5 50 560 100 3.5 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1403-5-ND 1.26 1.05 .84 | PCASD11NTZC 
5 50 560 100 3.5 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1404-5-ND* 1.32 1.10 .88 | PC4SD21NTZC 
7 50 560 100 3.5 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1402-5-ND 1.17 98 .78 | PC4SD11NTZB 
3 12 10 50 420 50 3.5 3750 44 3.6 2.54 | 4SMD | 425-1376-5-ND 140 1.12 93 | PC3SGI1YIZ 
10 50 420 50 3.5 3750 44 3.6 2.54 | 4SMD_ | 425-1377-5-ND* 1.53 1.22 1.01 | PO3SG21YIZ 
10 50 280 100 3.5 5000 65 4.58 2.54 4-Dip 425-1230-5-ND 144 1.20 96 | S11ME5 
10 50 420 100 3.5 5000 6.5 4.58 2.54 4-Dip 425-1278-5-ND 1.23 © 1.03 82 | S21ME5 
4 1.2 10 50 420 100 3.5 5000 6.5 4.58 2.54 4-Dip 425-1279-5-ND# 1.44 1.20 96 | S21ME5F 
10 50 420 100 3.5 5000 65 4.58 2.54 4-Dip 425-1280-5-NDt# 144 1.18 .94 | S21ME5FY 
10 50 420 100 3.5 5000 65 4.58 2.54 4-Dip 425-1281-5-ND} 1.35 1.13 90 | S21ME5Y 
10 50 420 100 3.5 5000 6.5 4.58 2.54 4-Dip 425-1291-5-ND 93 78 62 | S21MT1 
15 50 280 200 1.0 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1774-5-ND 144 1.18 94 | S12MD1IV 
5 1.2 10 50 420 200 1.0 5000 7.12 65 2.54 6-Dip 425-1775-5-ND 140 1.12 93 | S22MD1V 
10 50 420 200 1.0 5000 7.12 6.5 2.54 | 6-SMD_ | 425-1293-5-ND 145 1.16 96 _| S22MD1VI 
10 50 280 200 1.0 4000 9.22 6.5 2.54 6-Dip 425-1239-5-NDt# 1.70 1.36 1.13 | SI2MEIFY 
6 1.2 15 50 280 200 1.0 5000 9.22 6.5 2.54 8-Dip 425-1238-5-ND 241 1.98 1.61 | S12MD3 
10 50 420 200 1.0 2500 9.22 6.5 2.54 8-Dip 425-1296-5-ND 243 2.00 1.62 | S22MD3 
7 1.2 8 50 420 200 1.0 5000 9.22 6.5 2.54 8-Dip 425-1295-5-ND 4.57 3.76 3.05 | S22MD2 
Cut Tape 
1 1.2 10 50 280 100 3.5 5000 7.12 6.5 2.54 | 6SMD | 425-1229-1-ND 1.44 = -96 | S11MD5P 
z 50 420 100 3.5 5000 9.22 6.5 2.54 | 6SMD | 425-1272-1-ND# 185 148 1.11 | S21ME3FP 
7 50 420 100 3.5 5000 9.22 6.5 2.54 | 6-SMD | 425-1273-1-ND 185 148 1.11 | S21ME3P 
2 1.2 5 50 420 50 3.5 3750 44 3.6 2.54 | 4SMD | 425-1299-1-ND 87 _ 58 | S2S3LB 
10 50 420 50 3.5 3750 44 3.6 2.54 | 4SMD | 425-1305-1-ND*f = 1.05 _ -70 | S2S4BY 
10 50 420 50 3.5 3750 44 3.6 2.54 | 4SMD_ | 425-1307-1-ND 66 55 44 | S2S5A 
4 1.2 10 50 420 100 3.5 5000 6.5 4.58 2.54 | 4SMD | 425-1381-1-NDt 144 1.20 96 | S21ME5PY 
Input Output Isolation 
Current Voltage | Current Holding Voltage 
Voltage | Min. Max. Vrms IT (RMS) Current Max. Dimensions - mm Package | Digi-Key Tape & Reel Sharp 
Fig. Typ. (mA) Max. | Max. (mA) | Max. (mA) (Vrms) Length | Width | Pitch Type | Part No. Reel Size Pricing Part No. 
Tape & Reel 
1 1.2 10 50 280 100 3.5 5000 712 65 2.54 6-SMD | 425-1229-2-ND 1,000 624.00 | S11MD5P 
7 50 420 100 3.5 5000 9.22 65 2.54 6-SMD | 425-1272-2-ND# 1,000 943.50 | S21ME3FP 
it 50 420 100 3.5 5000 9.22 65 2.54 6-SMD | 425-1273-2-ND 1,000 943.50 | S21ME3P 
10 50 420 50 3.5 3750 44 3.6 2.54 4-SMD | 425-1297-2-ND 750 273.00 | S2S3B 
2 1.2 5 50 420 50 3.5 3750 44 3.6 2.54 4-SMD | 425-1299-2-ND 3,000 377.00/M | S2S3LB 
10 50 420 50 3.5 3750 44 3.6 2.54 4-SMD | 425-1303-2-ND* 750 341.25 | S2S4B 
10 50 420 50 3.5 3750 44 3.6 2.54 4-SMD | 425-1305-2-ND* + 3,000 455.00/M | S2S4BY 
10 50 420 50 3.5 3750 4.4 3.6 2.54 4-SMD_| 425-1307-2-ND 3,000 308.00/M_| S2S5A 
4 1.2 10 50 420 100 3.5 5000 6.5 4.58 2.54 4-SMD | 425-1381-2-NDt 2,000 624.00/M | S21ME5PY 
5 1.2 10 50 420 200 1.0 5000 7.12 6.5 2.54 6-SMD | 425-1293-2-ND 1,000 701.25 | S22MD1P 
* Built-in zero cross circuit # Wide formate t+ Din/VDE 0884 0 VDE 68328 


* 
Zero- 

cross 

circuit 


D21 series 
D21 series 
S21ME8 series 
S21ME4 series 
S21ME6 series 
S21MT2 series 
S2S4 series 


*Built-in 
Zero- 


> cross 
® circuit 


he Zero-cross 
circuit is PC3SG21YIZ 


1136 1033) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


SHARP Photointerrupter 


OF THE AMERICAS 


OPIC™ Photointerrupter 


See below for JST 
Mating Connector 


Detector Sensing | Term- Tube 
Vceo Ic Rise/Fall |Distance | inal | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. | (V) Max. |(mA) Max.] (us) Typ. | (mm) | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
3/4 3.0 PCB | 425-1050-5-ND 90 75 .60 | GP1S52V 
3/4 42 PCB | 425-1058-5-ND 144 95 .76 | GP1S59 
35 20 3/4 5.0 PCB | 425-1051-5-ND 87 73 .58 | GP1S53V 


35/35 1.6 POB | 425-1062-5-ND 1.23 1.03 .82 | GP1S95 
38/48 20 POB_ | 425-1052-5-ND 1.47 1.23 .98 | GP1S560 


38/48 20 | PCB | 425-1056-5-ND 99 83  .66| GPIS56T 
1 50/50 1.0 | PCB | 425-1041-5-ND 56.39 ~~ .28 | GP1S096HCZ 
35 20 50/50 1.2 | PCB | 425-1044-5-ND 1.02 85 .68| GPIS34 
50/50 2.0 | PCB | 425-1039-5-ND* 56.39.28 | GP1S098HCZ 
50/50 2.0 | POB | 425-1042-5-ND 56.39.28 | GP1S097HCZ 
20 50/50 3.0 | PCB | 425-1040-5-ND 56 39.28 | GP1S094HCZ 
35 40 80/70 5.0 | PCB | 425-1035-5-ND 1.02 .85 68 | GPIL53Vv 
40 130/100 | 10 | PCB | 425-1036-5-ND 1.75 1.40 1.16 | GPIL57 
425-1038-1-ND 5445 
2 35 20 50/50 20° | SMD | joe 1098-2 NDF 504,072,000 | CPtS092HOR! Se sae =i 
. as 20 35/35 1.6 | PCB | 425-1043-5-ND 1.29 1.08  .86| GP1S25 vec ec Distance | Terminal | Digi-Key Price Each Sharp 
40 80/70 3.0 PCB | 425-1034-5-ND 114.95 76 | GPIL52V Fig. | (V) Typ. |(mA) Max. (mm) Type Part No. 1 10100 | Part No. 
4 35 20 50/50 1.5 | POB | 425-1046-5-ND 133 1.06 88) GP1S39 3.5 PCB 425-1063-5-ND 7.16 5.89 4.77 | GPIA30R 
5 35 20 — — | Conn. | 425-1047-NDt$ 2.48 1.98 1.64 | GP1S44S1 1 5 20 3.4 PCB 425-1064-NDt 6.37 5.24 4.25 | GPIASSRV 
6 35 20 34 3.0 | PCB | 425-1048-5-ND 1.05 88 70 | GPISSIV 3.0 POR |425-10745-ND 1.41 1.18.94 | GPIASIHR 
: i 425-1065-5-ND¢ 3.83 3.15 255 |GPIA70R 
7| 3 | 2 4) eee SO eee cals . me POB | 425-1066-5-NDE 4.59 3.78 3.06 | GPIA7IR 
8 a6 20 ad 30 | Pos 4e50sE5:ND 120 1.00.80 | GPIsseD 3 5 30 5.0 Connector | 425-1067-5-ND 2.25 1.80 1.49 |GP1A05 
e{ =|» | o | oo [re |aromsn “a ‘se Silom | | [4/2 |_| _s0_lommur /apumsi_s71 sot eas erucac 
. . mnnector “ « a 
10 35 20 3/4 5.0 | Conn. | 425-1059-5-ND 1.29 1.08 .86| GP1S73P 5 om 20 50 Comector EGER 325269 218 |@PIAIO 
} Tray (not atube) + QutTae #Tape& Red $ With actuator 7 5 50 3.0 PCB | 425-1073-5-ND 1.28 1.02 85 | GPIAS0HR 
7 5 50 10.0 PCB | 425-1070-5-ND 288 2.37 1.92 |GPIAI7 
8 5 20 - Connector | 425-1072-5-ND* 2.48 2.04 1.65 | GPIAA4E1 
- 10.0 PCB | 425-1078-5-ND 1.95 1.56 1.29 | GPIA57HR 
2.0 1.2 PCB | 425-1084-5-NDD = 1.02.85 _~—-.68 | GPIA9ILC 
- P 2.0 12 PCB | 425-1085-5-ND 1.02 85 68 | GPIASILR 
20 5.0 PCB | 425-1079-5-ND 1.55 1.24 1.03 | GP1A58HR 
50 3.0 PCB | 425-1075-5-ND 1.50 1.25 1.00 | GP1A52HR 
50 3.0 PCB | 425-1076-5-ND# 1.50 1.25 1.00 | GP1A52LR 
1 5 16.5 5.0 Connector | 425-1081-5-ND 1.35 1.08 90 |GP1A73A 
10 5 20 5.0 Connector | 425-1083-5-ND 1.41 118 94 | GPIA75E 
t+ Tray (not tube) + GP1A70R: 1.14mm disk slit pitch and GP1A71R: 0.7mm disk slit pitch $ Inverted 


* With actuator Internal 15Kresistor # Inverted type of the HR 


= | ST Mating Connector, Contact and 
Crimp Tool 


Digi-Key Pricing T&R JST 
Description Part No. 10 100 500 Pricing Part No. 
3-Pos., 2.5mm, Disconnectable Crimp 
yle NH Connector 455-1120-ND 635.24 20.97 _ HGP-SHE-AA 
22-28 AWG, Tin-Plaled Phosphor Bronze | yes 4494.4.ND* — 5.48 24.19 | 130.00/5,000| SHF-001T-0.8BS 
Crimp Contact 
Detector Sensing Tube Grimp Tool w/Die for 22-28 AWG Contacts |455-1122-ND 367.01 Each = Wo-122 
Vceo Ic Rise/Fall | Distance )Terminal | Digi-Key Price Each Sharp 4 ‘e id 7 
Fig. | (V) Max. |(mA) Max.| (us) Typ. | (mm) | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. For Tape and Real part number change *-1-NDF.to'""2:NU 


5-15 POB | 425-1086-5-ND 4.66 3.83 3.11 | GP2A200LCS 


Ti NS 1000 | 37 | PoB | 425-1087-5-ND 4.46 367 2.97 | GP2n25 

2| 35 20 | e070 | 13 | PCB | 425-10885ND* 185 148 123 | GP2l20L SHARP .. 

3 | 35 20 | sv70 | 13 | PCB | 425-1089-5-ND* 1.90 152 1.26 | GP2l20R microgecrronics Tilt Sensor 
4 [35 50 8070 | 6 PCB | 425-1090-5-ND* 1.35 1.08 90 | Gp2l22 OF THE: AMERICAS 


20 20/20 | 6to.8 PCB | 425-1093-5-ND 84 70.56 | GP2s24 


R Features: * Subminiature + 2-phase output type + Able to detect the 
50/50 |1.5to6.5} PCB | 425-1096-5-ND 1.60 1.28 1.06 | GP2S40 


5 35 20 tilt direction of both side (+90°) by the position of rolling ball + High 
50 80/70 | 6to.8 | PCB | 425-1091-5-ND* 96 —.80__—.64 | CPal24 peared due to toned structure 4 

6 35 50 80/70 | 6to.8 | SMD | 425-1092-5-ND* 141 93 .74 | CP2l26 Applications: : Digit camerss = Camcorders 
425-1094-1-ND¢ 1.11 93 74 Detector Tube 

i 20 20/20 | 6to.8 | SMD 7T 

a lo 425-1094-2-ND# 481.00/1,000 iicierd Vceo Ic Rise/Fall | Terminal | Digi-Key Price Each Sharp 

8 35 20 20/30 6 POB | 425-1095-5-ND 1.28 1.02 .85 | GP2828 (V) Max. | (mA) Max. | (us) Typ. Type Part No. 1 10 100 | Part No. 
4251097-1-ND$ 51 434 425-1037-5-ND* 245 1.96 1.62 | GPISO36HEZ 

‘ is a adit ' SMP | 425-1097-2-NDi 476.002.0090 _| 5% me a aes POB | 425-1045-5-ND 1.95 156 1.29 | CP1S36 


* Darlington * 4-way tilt 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 1137 


SHARP IR Emitters, Photo OPIC™ Light Detector 


MICROELECTRONICS 


ortueamenrcas’ Transistors and Diodes Fig 


— 
Detector 
Center 


1.27 


Voltage Regulator Sync. Detector Circuit 
Comparator 1 


Hoo 

My Demodulator 

[circuit 
of 


Amp. 
Oechiato 03 


ltt 
PPP ; Constant 
A Constant Voltage circuit 
IR Emitters voltage circu 
Optical Peak 
Forward| Forward Power Beam Wave- Tube 
Volt. | Current | Output Angle length | Digi-Key Price Each Sharp Current amp 
Fig.|(V) Typ. |(mA) Max. |(mW) Max. |(2x Theta) |(nm) Typ. | Part No. 1 10 100 | Part No. 
42510221-NDE 363024 
12 50 3.0 20 940 GL100MNOMP- 
F 425-1022-2-ND# 336.00/2,000 Output | Rise/ Peak 
425-1023-1-ND$ 54 45 36 Current} Fall Beam Wave- Tube 
ae 50 6.0 20 940 | 425-1023-2-ND# 504.00/2,000 _| GL100MNIMP Vec | Max. | Typ. | Angle | length | Digi-Key Price Each Sharp 
3] 12 50 2.0 180 950 | 425-1024-5-NDt 56 =—.39_—.28 [1.4100 Fig. (V) (mA) | (Hs) _|(2xTheta)| (nm) Typ. | Part No. 1 10 100 | Part No. 
4] 12 50 3.0 60 950 _| 425-1026-5-ND* 48 33.24 [@.4800 1 5 — | 06.02 | — 660 | 425-1177-5-ND 2.54. 210 ~—-1.70 | 1S456 
5 | 12 50 3.0 26 950 | 425-1025-5-ND* 48 33 24 |@480 2 |45to16| 50 | 400/400] 110 940 | 425-1178-5-ND* 272 224 1.82 | IS471F 
F : 425-11795-ND 263 217 1.76 | IS474 
+Qut Taoe #Tape& Reel + Paleredtransparent resin * Pink transparent resin 3 5 -10 12/30 70 550 425-1180-5-NDt 2.95 243 1.97 | 1S474SI 
. 4 |14to70| 2 | 01/06] 30 900 | 425-1181-5-ND 92 64 46 | 1S489 
Photo Transistors 
Peak + Straight lead version * Visible light cut-off resin (black) 
Vceo Ic Sensitivity | Rise/Fall} Beam Tube 
Max. | Max. | Wavelength| Typ. Angle | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. | (V) | (mA) | (nm) Typ. | (us) | (2x Theta) | Part No. 1 10 100 | Part No. Compact Dust Sensor 
425-1005-1- 36.304 
35 | 20 900 5.0/6.0 30 poe NG 336.00/2,000 | PT100MOOMP Features: + Compact, thin type (58 x 38 x 20.7mm) + Low dissipation current (lec: MAX. 20mA) * Single-shot detection 
= am of house dust Applications: + Air conditioners + Air cleaner 
1] 35 | 20 | 910 | 5060) 20 | Zetme2NDE sg6c02.000° | PTIOOMFOME 
425-1007-1-NDK) 36 “30 = 24 Vee Digi-Key Price Each Sharp 
35 | 20 910 5.0/6.0 30 425-1007-2.ND#  252.00/1,500 _ | PT10OMFOMP1 (Vy) Part No. 1 25 50 Part No. 
20 800 3.0/3.5 70 425-1009-5-ND 48 33  .24 | PT4800 12 425-1169-ND 17.20 13.76 12.04 GP2Y1001AU 
a | 35 | 20 860 3.0/3.5 70 4251010-5-ND) 56 39 28 | PT4800F 
50 800 80/70 70 4251014-5-ND*$ .60 42 30 | PT4810 
50 860 80/70 70 425-1015-5-ND*0 60 .42_—_—.30_| PT4810F a 
20 goo | 3035 | 26 | 425-10085-ND 48 33.24 | PT480 Mating Connector, 
20 860 3.0/3.5 26 4251012-5-ND) 52 36 26 | PT480F 4 
5 | 35 | 50 800 80/70 26 =| 425-1013-5-ND$ 52 .36 .26 |PT481 Contact and Crimp Tool 
50 860 80/70 26 4251016-5-ND) _—.60_—42_—=w830 | PT481F 
20 800 2/3 12 425-1019-5-ND 2.43 2.00 1.62 | PT510 Pe Digi-Key Pricing Tape & Reel | JST 
7 | 85 | 100 800 350/300 | 12 | 425-1020-5-ND 8577.05 _5.72 | PT550 Description Part No. 10 100 500 Pricing _| Part No. 
10 800 10/10 12 425-1017-5-ND 2.38 1.90 1.57 | PT501 6-Pos., 1.5mm, Disconnectable Qrimp | 455. 4429-ND 76 633 2531 = ZHR6 
8 | 4 | 80 800 10/10 12 425-1018-5-ND 2.13 1.70_1.41 | PISO1A Style ZH Connector 
9 | 35 | 100 800 350/300 | 100 | 425-1021-5-ND)_7.43_ 6.11 4.95 | PTS50F 26-28 AWG Tin-Plated Phosphor 455-1130-1-ND* — 219 9.6 | 130.00/13,000 | Sz002T-PO.5 
Bronze Orimp Contact 
Cut Tape #Tape& Reel $ Transparent blueresin Visible Light cut-off resin (black) * Darlington Gimp Tool with Die for 26-28 AWG z 7% _ 
: Cisse 455-1131-ND 367.01 Each wc-491 
Photo Diodes 
* For Tape and Reel part number, change “-1-ND” to “-2-ND” 
Short Dark 
Circuit |Current Peak | Rise/ 
Vr | Current Id | Sensitivity | Fall Beam Tube . . = os 
Max. Is Max. |Wavelength| Typ. | Angle | Digi-Key Price Each | Sharp TOSHIBA NEW Fiber Optic Receiving 
Fig.| (V) | (WA) Typ.| (mA) | (nm) Typ. | (ns) | (2x Theta)) Part No. 1 10 100 | Part No. . . 
wo! o | wl) eo |) a | 4250OTNDE 36 90 24 and Transmitting Modules 
: : 425-1027-2-ND# 336.00/2,000 
425-1028-1-ND}) 36.30.24 Fig. 1 4 
20 6 10 850 10 40 | 458 1008-2.NDHO '336,00/2,000 | PD10OMFOMP ee : 97-4 
2[30[ 92 2.0 940 5 —__| 425-1030-5-ND 1.11.93 .74 | PD3122F fez ao" leu a:cno t yf. 
3 | — 45 1.0 820 = — __| 425-1029-5-ND 1.14.95 _.76 | PD101SQ0SS testa 4 , Ls wane I : 
5 | 20 17 10 950 _| 100 40 | 425-1032-5-ND 96.80.64 | PD480PI £ 43:Vog #4:NC HIE 
6[32[ 54 10 960 | 200 90 | 425-1031-5-ND 92.64.46 | PD413P| kos 5 ; oe. See 
10 | 32 5 30 960 — 1 425-1033-5-ND) 1.05 88.70 |PD481PI = 
f$CQut Tape #Tape& Reel Visible Light cut-off resin (black) Transmitters 
Supply Data Input 
ee a Voltage Rate Current Voltage | Digi-Key Price Each Toshiba 
Blue Sensitive Photodiodes Fig. | (Vcc) min./max.| Mb/s | Consumption | High/Low | Part No. 1 10 100 | Part No. 
. 1 2.7/3.6 15 15mA 2.0/0.9 | TOTX141-ND* 459 368 2.86] TOIX141 
ieaaes fivliy hakaclarletos akanciGalhiak oth - ‘tisk 2 2.7/3.6 15 15mA 2.0/0.9 | TOTX141P-ND 4.75 3.80 2.96] TOTXI41P 
Pe peelia Seneivity Cneractenotce. a ario at Oenumaneyey*-Gompactta) 1 | 4.75/5.25 12.8 15mA 2.0/0.8 | TOTX179-ND* 367 294 2.29) TOIX179 
package: *'Low dark current 'sInifared light cut-ort type 2 | 475525 [128 | 15ma | 2008 | TOMXI79P-ND 4.12 3:30 —_2.57| TOIX179P 
Applications: 
+ AE (automatic exposure) system and ES (electronic shutter) system for cameras - 
* Stroboscopes * Precise optical instruments Receivers 
" Supply Data Input 
ote ea etn velo Active Tube Voltage Rate Current Voltage | Digi-Key Price Each Toshiba 
IsTyp. | IdTyp. | Wavelength Vr isreai Digi-Key Price Each Sharp Fig. |(Vcc) min./max. | Mb/s |Consumption | High/Low | Part No. 1 10 100 | Part No. 
(uA) (A) | Typ. (nm) | (V) Max. | (mm sq.) | Part No. 1 10 100 | Part No. 1 2.7/3.6 15 10mA 2.1/0.4 | TORX141-ND 5.11 4.09 3.18] TORX141 
0.16 | 3x10 560 10 155 |42540015ND. 1.95 1.56 1.29 | BSI20 4.75/5.25 128 22mA 3.6/.04 _| TORX179-ND 4.59 3.68 2.86] TORX179 
0.55 | 3x10? 560 10 5.34 | 425-10045-ND 2.27 1.87__—*'1.52 | BS520 * Pin out: 1) Gnd, 2) Vec, 3) Input 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1138 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


SHARP Distance 


MICROELECTRONICS 
OF THE AMERICAS 


See below for 


Measuring Sensor 


See below for 


JST Mating JST Mating 
Connector Connector 
Measuring | Output | Current Tray 
Vec Range | Voltage ICC Output | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. | (V) | (cm) Typ. | (V) Typ. | (mA) Typ. | Type | Part No. 1 25 50 _| Part No. 
4to30 2.25 33 425-1162-ND 10.58 8.46 7.41 | GP2D120 
10 to 80 20 33 Analog | 425-1161-ND 10.58 8.46 7.41 | GP2Di2 
1 5 10 to 80 1.9 30 425-1166-ND 10.95 8.76 7.67 | GP2YOA21YK 
15 _ 33 425-1164-5-ND¢ 13.23 10.58 9.26 | GP2D150A 
24 = 33 Digital | 425-1163-ND 10.58 8.46 7.41 | GP2D15 
24 _ 30 425-1168-ND 10.95 8.76 7.67 | GP2YoD21YK 
2 5 20 to 150 2.05 33 Analog | 425-1165-ND 15.63 12.50 10.94 | GP2YOA02YK 
80 _ 33 Digita | 425-1167-ND 15.63 12.50 10.94 | GP2YoD02YK 
t+ Tube (not a tray) 
| Ay | Mating Connector, 
Contact and Crimp Tool 
Digi-Key Pricing T&R JST 
Description Part No. 10 100 500 Pricing Part No. 
3-Pos., 2.0mm, Disconnectable Orimp “| ass, 
Style PH Connector 455-1126-ND. 42 3.53 14.11 PHR-3 
24-30 AWG Tin-Plated Phosphor ei — - 
Bronze Crimp Contact 455-1127-1-ND* 3.43 15.11 | 128.00/8,000 | SPH-002T-P0.5S 
Gimp Tool w/Die for 24-30 AWG Contacts |455-1128-ND 367.01 Each = WC-.240 


* For Tape and Reel part number change “-1-ND” to “-2-ND” 


SHARP 


MICROELECTRONICS 
OF THE AMERICAS 


Fiber Optics 


fet] 
Transmitters 
Peak Operating 
Vec ViH | ViL | Wave- Transfer Tube 
Typ. |Min.| Max. | length Rate Digi-Key Price Each Sharp 
Fig.| (V) | (V) | (V) |(nm) Typ.| (Mbps) Max. | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
425-1098-5-ND_ 432 356 2.88 | GPIPIT 
1 5 2 | 08 | 660 8 425-1103-5-ND* 213 1.70 1.41 | GP1FHSO0TZ 
271636, — | = = 8 425-1099-5-ND 190 1.52 1.26 | GPIFA3501Z 
2 5 2 | 08 660 8 425-1100-5-ND# 1.58 1.26 1.04 | GPIFAS11TZ 
5 21 | 08 660 13.2 425-1101-5-ND. 1.75 1.40 1.16 | GPIFAS51TZ 
3 5 2 | 08 660 8 425-1102-NDt 252 2.08 1.68 | GP1FES00TK 
* Lowprofile + Tray(notatube) # With shutter 
Receivers 
Peak Operating 
Vee VoH| VoL | Wave- Transfer Tube 
Typ. |Min.| Max. | length Rate Digi-Key Price Each Sharp 
Fig.| _(V)__| (V) | _(V) |(nm) Typ. | (Mbps) Max. | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
425-1104-5-ND 4.28 3.52 285 | GPIPIR 
i eel | m0 . 425-1111-5-ND* =2.72 2.24 1.82 | GP1FHS00RZ 
27036) — | — | — 8 425-1107-5-ND 248 1.98 1.64 | GPIFA350RZ 
5 5 27/04] 700 8 425-1105-5-ND 268 221 1.79 | GPIF37R 
5 27) 0.4 700 8 425-1108-5-ND# = 2.15 1.72 1.42 | GP1FA511RZ 
5 27 | 04 700 13.2 425-1109-5-ND. 2.38 1.90 1.57 | GP1FA551RZ 
3 5 27| 04 | 700 8 425-1110-NDt 3.24 267 2.16 | GPIFES00RK 
* Low profile + Tray (not atube) # With shutter 


Mini-Jack for Digital Audio (electrical and optical transmission) 


Peak Operating Tube 
Vec Wavelength | Transfer Rate | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. (V) (nm) Typ. (Mbps) Max. | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Transmitter 
Pa 2.3 to 2.8 660 8 425-1112-5-ND 272 2.24 1.82 | GP1FD210TP 
2.7 to 3.6 425-1113-5-ND 2.72 224 1.82 | G1FD3101P 
Receiver 
4 2.3 to 2.8 700 8 425-1114-5-ND. 3.29 271 2.19 | GP1FD210RP 
2.71t03.6 425-1115-NDt 446 3.67 2.97 | GP1FD300RK 
+ Tray (not a tube) 
Cable 
L Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. (meters) Part No. i 10 100 Part No. 
0.6 425-1802-ND 5.41 4.45 3.38 GP1C331A 
5 20 425-1803-ND 787 6.48 4.92 CP1C332 
5.0 425-1804-ND 12.68 10.43 7.92 GP1C335 


SHARP Remote Control Receivers 


MICROELECTRONICS 
OF THE AMERICAS 


Supply Voltage 2.7 to 5.5V 


BPE: Current 
Detecting fo Dissipation | Length | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. | Window |(kHz) Typ. | Icc (mA) Max. | (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
36.7 2 8.8 |425-1117-ND 1.33 1.06 .88 | GP1UD262XK 
36.7 1.5 8.8 |425-1134-ND 1.33 1.06 .88 | GP1UM262XxK 
36.7 1.5 13.8 |425-1141-ND# 1.33 1.06 .88 | GP1UM272RK 
36.7 1.5 13.8 |425-1142-ND 1.33 1.06 .88 | GP1UM272xK 
36.7 2 14 | 425-1121-ND 1.33. 1.06 .88 | GP1UD272XK 
36.7 1.5 17.8 |425-1150-ND# 1.33 1.06 .88 | GP1UM282RK 
36.7 1.5 17.8 |425-1151-ND 1.33. 1.06 .88 | GP1UM282xXK 
36.7 ies 18 | 425-1126-ND 1.33. 1.06.88 _| GP1UD282XK 
38 2 8.8 |425-1116-ND 1.33 1.06 .88 | GP1UD261XK 
38 1.5 8.8 | 425-1132-ND# 1.33 1.06 .88 | GP1UM261RK 
38 1.5 8.8 |425-1133-ND 1.33. 1.06 .88 | GP1UM261XK 
38 1.5 13.8 | 425-1139-ND# 1.33 1.06 .88 | GP1UM271RK 
38 1.5 13.8 |425-1140-ND 1.33 1.06 .88 | GP1UM271XK 
38 2 14 | 425-1120-ND 1.33. 1.06 .88 | GP1UD271XK 
38 2 18 | 425-1124-ND 1.33. 1.06.88 _| GP1UD281XK 
40 2 8.8 |425-1119-ND 1.33. 1.06 .88 | GPIUD26XK 
1 Top 40 1.5 8.8 | 425-1137-ND# 1.33 1.06 .88 | GPIUM26RK 
40 1.5 8.8 |425-1138-ND 1.33 1.06 .88 | GP1UM26XK 
40 1.5 13.8 |425-1145-ND# 1.33 1.06 .88 | GP1UM27RK 
40 1.5 13.8 |425-1146-ND 1.33 1.06 .88 | GP1UM27XK 
40 2 14 | 425-1123-ND 1.33. 1.06 .88 | GP1UD27XK 
40 1.5 17.8 |425-1158-ND# 1.33 1.06 .88 | GPIUM28RK 
40 1.5 17.8 |425-1159-ND 1.33 1.06 .88 | GP1UM28XK 
40 2 18 | 425-1130-ND 1.33. 1.06.88 _| GP1UD28XK 
56.8 2 8.8 |425-1118-ND 1.33 1.06 .88 | GP1UD267XK 
56.8 1.5 8.8 | 425-1135-ND# 1.33 1.06 .88 | GP1UM267RK 
56.8 1.5 8.8 |425-1136-ND 1.33. 1.06 .88 | GP1UM267XK 
56.8 1.5 13.8 |425-1143-ND# 1.33. 1.06 .88 | GP1UM277RK 
56.8 1.5 13.8 |425-1144-ND 1.33 1.06  .88 | GP1UM277XK 
56.8 2 14 | 425-1122-ND 1.33. 1.06 .88 | GP1UD277XK 
56.8 1.5 17.8 |425-1154-ND# 1.33 1.06 .88 | GP1UM287RK 
56.8 1.5 17.8 |425-1155-ND 1.33. 1.06 .88 | GP1UM287XK 
56.8 2 18 | 425-1128-ND 1.33. 1.06.88 _| GP1UD287XK 
36.7 1.5 16.1 | 425-1149-ND# 1.33 1.06 .88 | GP1UM2820K 
36.7 1.5 16.1 )425-1152-ND 1.33 1.06 .88 | GPIUM282YK 
36.7 2 16.6 |425-1127-ND 1.33. 1.06.88 _| GP1UD282YK 
38 1.5 16.1 |425-1147-ND# 1.26 1.05 .84 | GPIUM2810K 
38 1.5 16.1 | 425-1148-ND 1.33. 1.06 .88 | GP1UM281YK 
2 Sid 38 2. 16.6 |425-1125-ND 1.33. 1.06.88 _| GP1UD281YK 
. 40 1.5 16.1 |425-1157-ND# 1.33 1.06 .88 | GPIUM28QK 
40 1.5 16.1 | 425-1160-ND 1.33 1.06 .88 | GPIUM28YK 
40 2 16.6 [425-1131-ND 1.33. 1.06.88 _| GPIUD28YK 
56.8 1.5 16.1 |425-1153-ND# 1.33 1.06 .88 | GP1UM2870K 
56.8 1.5 16.1 | 425-1156-ND 1.33. 1.06 .88 | GP1UM287YK 
56.8 2 16.6 [425-1129-ND 1.33. 1.06.88 _| GP1UD287YK 
36 1.5 28 = | 425-1852-ND# NEW! 81 68  .54 | GP1UV7000S 
36 0.6 28 | 425-1856-ND# NEW! 81 68.54 | GP1UW70008 
36.7 1.5 28 | 425-1851-ND# NEW! 81 68 = .54 | GP1UV7020S 
36.7 0.6 28 | 425-1855-ND# NEW! 81 68.54 | GPIUW70205 
3 Side 38 45 25 =| 425-1175-5-NDt 2.25 1.80 1.49 | 1S1U621 
38 1.5 28 | 425-1850-ND# NEW! 81 68  .54 | GP1UV7010S 
38 0.6 28 | 425-1854-ND# NEW! 81 68.54 | GPIUW70108 
40 15 28 | 425-1849-ND# NEW! 81 68 = .54 | GP1UV700S 
40 0.6 28 | 425-1853-ND# NEW! 81 68.54 | GP1UW700S 
4 Top 38 45 17.3 |425-1176-5-NDt* 2.03 1.62 1.34 | ISIU621L 
t Tube * BentLeads #Withmesh 
. 
IrDA Transceiver Module 
Sharp’s opto-wireless transceiver module is compatible with IrDA standard. 
Applications: + Cellular phones +* PDA = Personal computers 
Data Transfer Rate Cut Tape Tape & Reelt 
Vec SIR FIR Digi-Key Price Each 2,000 Sharp 
(Vv) (kbps) (Mbps) | Part No. 1 10 100 Pricing _ | Part No. 
IrDA 115 Kbit/s, 1 Meter 
2.4105.5 | 2.4to 115.2 = 425-1170-1-ND 298 261 2.09 1886.34/M_| GP2W0004YP. 
IrDA 115 Kbit/s, 1 Meter and 4 Mbit/s, 1 Meter 
2.710 5.5 | 9.6t0 115.2 | 1.152 to 4 | 425-1171-1-ND 452 3.96 3.17 | 2861.16/M | GP2W1001YP 
IrDA 115 Kbit/s, 20cm 
2.0 to 3.6 | 2.4t0 115.2 | 1.152 to 4 | 425-1172-1-ND 228 2.00 1.60 1443.24/M | GP2W0110YPS 
1.710 2.5 | 2.4to0 115.2 | 1.152 to 4 | 425-1173-1-ND 2.16 1.89 1.52 1367.28/M | GP2W0112YP. 


t+ For Tape & Reel part number change 


Zz 


The ZILOG ZHX1820 is a low-profile versi 


ZiLOG 


Yotally Logical 


popular ZHX1010 1-meter transceiver. Packaged in the 
“top-look” configuration, the transceiver is mechanically 


enhanced for ultra compact, power-cons‘ 
products, such as portable printers, handhi 


and personal data assistants (PDAs). Designed to operate 
using the IrDA-Data mode, the transceiver combines an 


1-ND to 2-ND 


ion of ZILOGs 


cious portable 
eld computers, 


IrDA Transceiver Module 


infrared emitting diode (IRED) emitter, a PIN photodiode 
detector, a digital AC coupled LED driver, and a 
receiver/decoder in a single package. Features: * 2.4 to 
5.5V +0 to 1 meter minimum link distance; 0 to 1.5 meters 
typical (-30°C to +85°C) — 0 to 80 cm minimum link di 
tance; 0 to 1.2 meters typical (below 30°C) Specifi- 
cations: + RxD Pulse Width (tPWA): 1.6uS typ. 


Data Cut Tape Tape & Reel 
Vec Transfer Rate Digi-Key Price Each 2,000 Sharp 
(V) SIR (kbps) Part No. 1 25 100 Pricing Part No. 
24-55 115.2 269-3126-1-ND 405 3.04 2.08 — ZHX1820TV115THTR 
an : 269-3126-2-ND — = = 1795.50/M | ZHX1820TV115THTR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Optoisolators with Photo-Transistor Output Seto: eo suon oage: oe 


Optolinks + VCEO (Max.): 60V » Typ. tr/tf: 5 us/4 us 
Current 


Tape 
Transfer | Length | Width) Pitch and Reel 
i Ratio [E Ww lL Digi-Key Price Each Pricing} | Lumex 
Fig. 2 Fig.| Min-Max. | (mm) | (mm) | (mm) | Pkg. | PartNo. 1 10 1,000 | PartNo. 
= 4 | 60-600% | 4.60 | 6.50 ] 2.54 | Dip | 67-1560-5ND 51 43 — OCP-PCTI14/E 
Photo Dual Photo 60-600% | 4.60 | 6.50 | 2.54 | SMT | 67-1613-1-ND 51 43 | 282.20 | OOP-PCTI14/ETR 
Transistor Transistor » | 0-600% | 9.68 | 650 | 254 | Dip | 67-1561-5.ND 1.05 88 = OCP-PCT218/E 
Qutput Qutput 60-600% | 9.68 | 6.50 | 2.54 | SMT | 67-1614-1-ND 1.05 .88 | 581.00 | OCP-PCT218/ETR 
| Dip or SMT 3 | 90-600% | 19.84 | 650 | 254 | Dip | 67-15625ND 183° 1.53 | — OCP-PCT4116/E 
60-600% | 19.84 | 6.50 | 254 | SMT | 67-16185-ND 1.83 1.53 = OCP-PCT4116/ETR 
- : 4 | 80-600% | 7.30 | 6.50 | 254 | Dip | 67-15635-ND 39 33 = OCP-PCTBI1G/E 
Fig. 3 16 Fig. 4 60-600% | 7.30 | 6.50 | 2.54 | SMT | 67-1615-1-ND 39 33 | 215.80 | OCP-PCTBI16/ETR 
Quad Photo Photo 71 g | 60-600% | 4.60 | 650 | 254 | Dip | 67-15645.ND 63 53 = OCP-PCTI24/A 
Transistor Output Transistor 60-600% | 4.60 | 6.50 | 254 | SMT | 67-1616-1-ND 63 53 | 348.60 | OOP-PCT124/A-TR 
Output Wer 60-600% | 19.84 | 650 | 254 | Dip | 67-1565-5-ND 289 241 = OCP-PCT4216/A 
Dip or SMT | 34 4 8 | 60-600% | 1984 | 650 | 254 | SMT | 67-1619-5-ND 289 241 = OCP-PCT4216/A-TR 
Optoisolators with Photo-IC Output 
Fig. 5 Fig. 7 Prop Tape 
9 ‘e ; 2 ee Delay | Length] Width | Pitch and Reel 
Quad Photo +1 Photo IC I i} Isolation | tpyy/tpty | Lb Ww PI Digi-Key Price Each | Pricing$ | Lumex 
Photo Transistor 7 Qutput La Fig. | Voltage (uS) (mm) | (mm) | (mm) | Pkg. | Part No. 1 10 | 1,000 | PartNo. 
Tarsisir Output ‘ DiporSMT 13 > | 000 5/3 73 | 65 | 2.54 | Dip | 67-1566-5-ND 164 1.37/ — | OOP-POP116 
5000 5/3 7.3 | 65 | 2.54 |SMT| 67-1617-1-ND 1.64 1.37] 904.70 | OCP-POP116-TR 


Dip or SMT 


For Tape and Ree! part number, change -1-ND to -2-ND 


—_—_— See ee 
FAIRCHILD 
SEMICONDUCTOR Semiconductor Interrupter Modules 
Ic (on) Test Slot Lead 
Output | (mA) Conditions Width | Spacing | Digi-Key Price Each 
Fig. | Circuit Type min. If/Vce (mm) (mm) Part No. 1 10 100 500 
5 A | Darlington} 3.0 | SmA@5V 3.99 | 10.16 | GCK4-ND 1.21 1.01 81 57 
3 B_ | Transistor | 1.0 | 20mA@5V 3.18 5.59 | QVA11134-ND 1.17 98 78 (55 
2 B__| Transistor | 1.0 | 20mA@5V 3.18 5.59 | QVB11134-ND 1.12 94 75 58 
4 C | Transistor | 0.5 | 20mA@5V 3.81 7.62 | QVE11233-ND 99 83 66 (AT 
1 B_ | Transistor | 1.0 | 20mA@5V 3.15 7.24 | H21A1-ND 99 83 66 «AT 
1 B_ | Transistor | 2.0 | 20mA@5V 3.15 7.24 | H21A2-ND 1.03 86 69 49 
1 B__| Transistor | 4.0 | 20mA@5V 3.15 7.24 | H21A3-ND 1.08 90 72 St 
3 B_ | Transistor | 1.0 | 20mA@5V 3.15 7.24 | H22A1-ND 85 7 57 40 
3 B_ | Transistor | 2.0 | 20mA@5V 3.15 7.24 | H22A2-ND 90 75 60 42 
3 B_ | Transistor | 4.0 | 20mA@5V 3.15 7.24 | H22A3-ND 94 79 63 44 
1 A | Darlington} 2.5 | 5mA@1.5V | 3.15 7.24 | H21B1-ND 1.08 90 72 St 
3 A | Darlington} 2.5 | 5mA@1.5V | 3.15 7.24 | H22B1-ND 85 wal 57 40 
Optologic Interrupter Modules 
Max Rise/ 
Output Output Fall Digi-Key Price Each 
Fig. | Circuit Type vec Current (mA) (ns) Part No. 1 10 100 500 
13 K | T.P. BUFF | 4.5-16.0 50 70 H21LTB-ND 1.21 1.01 81 57 
13 L | TP.INV | 4.5-16.0 50 70 H21LTI-ND 1.21 1.01 81 57 
13 M_ | OC. BUFF | 45-16.0 50 70 H21LOB-ND 1.21 1.01 81 57 
13 N | OCINV | 45-160 50 70 H21LO-ND 1.21 1.01 81 57 
14 K_ | T.P. BUFF | 4.5-16.0 50 70 H22LTB-ND 117 98 78 55 
144] L | TPINV | 45-160 50 70 H22LTI-ND 1.17 98 78 55 Cathode Collector 
14 M_ | OC. BUFF | 45-16.0 50 70 H22L.0B-ND 117 98 78 55 = 
14 N_ | OCINV | 45-160 50 70 H22L0-ND 117 98 78 55 lal 
. Anbde ebatter 
Semiconductor Infrared Photo Detectors 
Min. Reception Peak 
BVcEO| Ic@5Vce| Rise/Fall] Angle | Wavelength| Digi-Key Price Each 
Fig. | Circuit (V) (mA) (usec) +/- Sensitivity | Part No. it 10 100 500 
6 F 45 6 87 = 880 BPW36-ND 1.65 1.32 99 89 
6 F 45 3 87 - 880 BPW37-ND 1.65 1.32 99 89 
7 F 50 1 5/5 60 880 L14C1-ND 1.72 1.38 1.03 93 
7 F 50 05 55 60 880 L14C2-ND 1.65 1.32 99 89 
6 F 45 6 87 - 880 L14G1-ND 1.65 1.32 99 89 
6 F 45 3 87 = 880 L14@2-ND 1.61 1.29 7 87 
6 F 45 12 87 - 880 L14G3-ND 1.68 1.35 1.01 ot 
7 F 30 3 10/12 30 880 L14N1-ND 1.68 1.35 1.01 ot 
7 F 30 6 14/16 30 880 L14N2-ND 1.87 1.50 1143 1.01 Voltage 
6 F 30 4 10/12 12 880 L14P1-ND 1.72 1.38 1.03 93 é [3 Reg. 
6 F 30 8 14/16 12 880 L14P2-ND 1.87 1.50 113° 1.01 
6 E 25 3 300/250 8 880 BPW38-ND 1.75 1.41 1.06 95 
6 E 25 3 300/250 8 880 L14F1-ND 1.75 1.41 1.06 95 
6 E 25 1 300/250 8 880 L14F2-ND 1.61 1.29 7 87 
8 D 30 1 5/5 8 880 QSC112-ND 43 35 26 15 
8 D 30 2 5/5 8 880 OSC113-ND AT 38 29 16 lage 
8 D 30 4 55 8 880 OSC114-ND 51 At 31 17 tage [J lator 
9 D 30 1.6 77 12 880 8D122-ND 59 47 36 20 
9 D 30 3.2 77 12 880 QSD123-ND 50 38 29 18 ee 
9 D 30 75 77 12 880 QSD124-ND 53 40 30 19 
10 D 30 12 88 12 880 80722-ND 59 47 36 20 
10 D 30 3 a8 12 880 8D723-ND 50 38 29 18 L 
1 D 30 0.64 Ey} 8 880 QSE113-ND zy] A 31 17 OTage, Veo Vollage 
W D 30 1.28 88 8 880 QSE114-ND 55 44 33 19 Reg. 3 
Logic Detectors aba kK : ae 
Peak 
Output Isink |Isource | Rise/Fall | Reception Wavelength Digi-Key Price Each N 
Fig. |Circuit Type VCC | (mA) | (mA) (ns) Angle +/- Sensitivity Part No. 1 10 100 500 Anode. Anode 
12| G | TP.BUFF/45-16] 50 | 10 70 25 935 QSE156-ND 94° 71 «53 (883 : ! 
12] | | TP.INV. /45-16} 50 | 10 70 25 935 QSE157-ND 94 71 53 33 
12} H | OC BUFF/45-16| 50 | — 100 25 935 CSE158-ND 94° 71 53) 33 cee Cathode 
12| J | OGINV. 45-16] 50 | — 100 25 935 QSE159-ND 4 71 53 33 . 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1140 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


OMRON. 


Amplified Mini Optical 
Sensors with Pin Point Beam 


9297B-ND Onmron Industrial Opto Sensor, Data Book ........... $2.00 


Miniature optical sensor with “Pin-point” beam for sensing minute objects (1-2mm dia.). Use both 
indoors or outdoors for detecting where small body size is desired. Perfect for security, conveyor 
detection as well as emergency stop detection and limit control and more. Sensor not affected by 
ambient light. Comes standard with 2 meter molded cords attached. 

Terminal Type: 2m Cable 


Sensing Mounting Dist. (max.) Digi-Key Price Each Omron 
Method Type/Features| In. (M/mm) Part No. 1 25 100 | Part No. 
Side/Light-On | 393.7. 1M OR591-ND 108.08 97.28 91.87 | E3T-ST11 
Through-Beam 
Side/Dark-On | 393.7. 1M OR592-ND 108.08 97.28 91.87 | E3T-ST12 
Reflect., Retro Side/Light-On | 7.87 200mm OR593-ND 101.36 91.23 86.16 | E3T-SR11 
° Side/Dark-On | 7.87 200mm OR594-ND 101.36 91.23 86.16 | E3T-SR12 
Reflect., Diff. Fat/Dark-On | 1.18 30mm OR596-ND 90.16 81.15 76.64 | E3T-FD12N 
Light-On 59 15mm Z1104-ND 6713 62.16 53.88 | E3T-SL11 
Convergent Beam 
Dark-On 59 15mm Z1105-ND 6713 62.16 53.88 | E3T-SL12 


Amplified Optical Sensors 
1 Meter (39 Inches) Sensing Distance! 


+ One meter sensing distance 

+ Supply voltage of 5 to 24 VDC for easy interface with TTL circuits, relays and programmable 
controllers 

+ IP60 sealability rating. Comes with two — 2m cables with connectors 
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Sensor Side View 


Digi-Key Price Omron 
Description Part No. Each Part No. 
Through-Beam Receiver/Transmitter Pair - Dark on OR544-ND 99.49 EESPW311 
Through-Beam Receiver/Transmitter Pair - Light on OR545-ND 99.49 EE-SPW411 


Long Distance Amplified Optical Sensors 


9297B-ND Omron Industrial Opto Sensor, Data Book ............0 2.00 c ccc cece eee eee $2.00 


These General Purpose Optical Sensors are small DC Sensors (10-30VDC Input) available in 
both a transmitter-receiver pair or a reflected beam type with sensing distances of 23 feet (7 
meters). Ideal for conveyor systems and doorway sensing with direct interface to PLC’s. Meets 
NEMA 4X, 6 and IP67 standards. Through-beam sensors include separate transmitter and 
receiver. Reflective sensors include transceiver and E39-R1 reflector. Horizontal mount sensors 
include mounting bracket. All sensors include mounting hardware. 


Horizontal 


Sensing |Mounting/Type| Dist.(max.)| Terminal | Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Method Features Ft. (M)| Type Part No. 1 25 100 | Part No. 
Thi h-Beam 22.97 7 OR584-ND 171.85 154.67 146.08 ATI 
4 | ue Horizontal 9 2m Cable es mis 
Reflective 656 2 OR585-ND 131.04 117.94 111.39 | B3S-AR11 
Through- 22.97 7 -ND 171.85 154.67 146.08 AT61 
2 roug! bean Vertical 9 arieble ORS86- 85 154.6 BBS-AT6 
Reflective 656 2 OR587-ND 146.76 132.09 124.75 | E3S-AR61 


Mounting Bracket for Vertical Sensors 


= (2 required for Through-Beam Type) OR588-ND 5.15 4.64 4.38 | E39-L59 


Light Reflector for Confirming Optical 


~ Alignment during Setup (Clips onto Receiver) ieee 1446 13.02 12.30 | Bao AS 


Light Interference Filter Biminates Ambient 


— Light Problems (Snaps onto Receiver) OR590-ND 25.48 2294 21.66 | B39-E6 


OMRON. 


Amplified Optical Sensors 


EE-SPX74/84 series of optical sensors feature a snap in connector which provides excellent shock 
and vibration resistance and prevents accidental disconnection of the sensor. 


Sensing | Sensing | Output Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Method | Distance Type Output Part No. 1 25 50 Part No. 
Dark-On OR615-ND 80.02 72.02 64.02 | EESPX740 
1 Slot 3.6mm NPN 
Light-On OR616-ND 80.02 72.02 64.02 | EESPX840 
Dark-On OR617-ND 80.02 72.02 64.02 | EESPX742 
2 Slot 3.6mm NPN 
Light-On OR618-ND 80.15 72.14 64.12 | EESPX842 
Dark-On OR619-ND 80.02 72.02 64.02 | EE-SPX743 
3 Slot 3.6mm NPN 
Light-On OR620-ND 80.03 72.03 64.02 | EESPX843 
Dark-On OR621-ND 80.02 72.02 64.02 | EESPX741 
4 Slot 3.6mm NPN 
Light-On OR622-ND 80.02 72.02 64.02 | EE-SPX841 
Snap-In connector with cable for EE-SPX74/84 Series} OR623-ND 5.55 5.00 4.44 | EE1013 


Non-Amplified Optical Sensors 


Sensing | Sensing Terminal Type Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Method | Distance Type On/Off | Part No. 1 25 50 | Part No. 
5mm. OR627-ND 1.75 1.58 1.40 | EESX1081 
2mm OR624-ND 1.75 1.58 1.40 | EESX1018 
5mm OR625-ND 1.75 158 1.40 | EESX1041 
1 Slot PC Board 4/4 
3.4mm OR626-ND 1.75 1.58 1.40 | EESX1071 
3mm OR631-ND 1.75 1.58 1.40 | EESX198 
3mm OR632-ND 1.75 1.58 1.40 | EESX199 
2mm OR633-ND 1.28 1.15 1.02 | EESX1103 
2 Slot 2mm PC Board 10/10 | OR634-ND 1.28 1.15 1.02 | EESX1105 
3mm OR635-ND 1.28 1.15 1.02 | EESX1106 
AMP Connect OR629-ND 3.78 3.40 3.02 | EE-SX4009-P1 
3 Slot 5mm 3Khz 
Molex Connect OR630-ND 4.68 4.21 3.74 | EESX4009-P10 


Non-Amplified Optical Sensors SMT 


SMT compact size makes these sensors ideal for use in 
applications with restricted space. 


Dual channel model (EE-SX1131) is ideal for encoder 
applications. 


Cut Tape Tape & 
Sensing | Sensing | Term.) Type | Digi-Key Price Each Digi-Key Reel Omron 
Method Dist. | Type | On/Off | Part No. 1 25 50 | Part No. Size | Pricing |Part No. 


Slot (Dua) | 2mm | SMT | 10/10 | OR628CT-ND 1.28 1.15 1.02 |OR628TR-ND} 2,000} 637.50/M) EE-SX1131 


1mm OR636CT-ND 1.28 1.15 1.02 |OR636TR-ND| 2,500] 637.50/M|EE-SX1107 
Slot 2mm_ | SMT | 10/10 | OR637CT-ND 1.28 1.15 1.02 |OR637TR-ND] 2,000} 637.50/M] EE-SX1108 
3mm OR638CT-ND 1.28 1.15 1.02 |OR638TR-ND) 1,000 637.50) FE-SX1109 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Feder 


Silicon Detectors and 
Emitters 


Fig. 1- 
Plastic Pkg. 


Fig. 4- 
Plastic 
Sidelooker 


Fig. 5 —- Ceramic, 
Epoxy Glob 


“8 


Epoxy Glob 


Side view 
of Package 


Fig. 7 -— 
Ceramic Pkg. 


Fig. 8- 
1206 SMT Pkg. 


Fig. 10 - 
32 Element Array 


Fig. 11 - 
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Photo Detectors 
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Fig. 12 — Solderable 


Photo Cell Photo Cell 


Flat 
Window 


RESPONSIVITY 


190 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 


WAVELENGTH (nm) 
~) U.V. Enhanced Silicon Detectors 


) Blue Enhanced Silicon Detectors 
.) Silicon Carbide U.V. Detectors 

») Visible Light Detectors 

°) Daylight Filter Detectors 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


-) GaAlAs Photodiodes 
(*) CdS Photoconductive Cells 


Active | Short Circuit Dark Sensitivity Junction | Response | Viewing 
Area | Current (Isc) | Current (Id) | Wavelength (nm) |Capacitance|RL=1KOhm | Angle Digi-Key Price Each 
Fig. |(mm_sq) | (uA) Typ. (nA) Max |Min. Peak Max.| (pF) Typ. | (ns) Typ. |(2x Theta)| Part No. 1 25 100 250 
Blue Enhanced PhotoConductive Detectors, Curve Line B 
1 1.55 60 30 6 10 30 PDB-C134-ND 85 .80 76 72 
1 4.10 150 30 18 50 59 PDB-C142-ND 1.50 1.45 1.37 1.30 
2 4.10 67 30 400 950 1100 18 50 61 PDB-C139-ND. 1.50 1.45 1.37 1.30 
3 9.00 145 30 10 50 120 PDB-C158-ND. 1.00 95 90 85 
Fig. 3— 4 8.02 90 15 10 15 120 PDB-C156-ND. 1.00 95 90 85 
g. . 5 | 17.74 235 50 100 20 PDB-C107-ND 2.25 1.91 1.86 1.76 
Plastic 5 | 7.95 110 30 350 950 1100 60 16 120 PDB-C113-ND 165 150 140 1.30 
Sidelooker 5 | 29.02 400 25 200 18 PDB-C140-ND 399 360 325 290 
ES 6 100 1300 30 300 25 PDB-C110-ND 46.32 37.06 32.94 30.88 
ps 8 0.74 10 15 50 140 PDB-C152SMCT-ND 85 .80 76 68 
Light 8 0.74 10 15 50 140 PDB-C152SMTR-ND 1699.77/3,000 
g 9 2.10 25 a ane = ane 0 4 10 = PDB-C154SMCT-ND 95 .90 85 -80 
9 2.10 25 4 10 = PDB-C154SMTR-ND 1376.47/3,000 
Photo Conductive Detectors with Daylight Filter, Curve Line E 
fi 7 1 1.55 60 30 6 10 30 PDB-C134F-ND 85 80 76 72 
Fig. 6 Faiainle: 1} 4.10 150 30 18 50 40 | PDB-C142END 150 145 137 1.30 
poxy Fle 2 | 4.10 67 30 700 950 1100} 18 50 61 PDB-C139F- ND 150 145 137 1.30 
3 9.00 145 30 10 50 120 PDB-C158F-ND 1.00 95 90 85 
Ry 4 8.02 90 15 10 15 120 PDB-C156F-ND 1.00 95 90 85 
9 2.10 25 10 700 950 1100 4 10 — PDB-C154SMFCT-ND 95 .90 85 80 
NY Notch 9 2.10 25 700 950 1100 4 10 = PDB-C154SMFTR-ND 1376.47/3,000 
denotes Blue Enhanced Photovoltaic Detectors, Curve Line B 
Anode 5 | 17.74 200 0.8 2000 1000 PDB-V107-ND. 219 1.85 1.80 1.70 
5 7.95 80 0.5 350 950 1100 800 750 120 PDB-V113-ND. 1.41 1.31 1.21 1.11 
6 | 100.00 1200 0.333 10000 2000 PDB-V110-ND 42.01 34.02 29.01 27.01 
Fig. 9 — U.V. Enhanced Photovoltaic Detectors, Curve Line A 
Mini SMT Pkg. 15 2.98 40 0.01 199 — 1100 340 450 65 PDU-V104-ND 19.99 17.99 10.00 9.50 
17.63 230 0.05 2000 900 63 PDU-V114-ND 28.00 25.00 18.50 15.00 
Blue Enhanced Solderable Photo Cells, Curve Line B 
12) 42.4 545 75 240 30 PDB-0609-2-ND 8.51 8.26 7.98 771 
12 | 86.4 1000 180 350 50 PDB-0613-2-ND 11.00 10.45 10.15 9.90 
13} 14.5 185 35 350 940 1100 125 25 = PDB-0607-2-ND 4.41 4.19 4.08 3.96 
13} 68.7 900 150 300 45 PDB-0612-2-ND 8.85 8.50 7.95 7.70 
13 | 232.7 2800 700 775 150 PDB-0615-2-ND 26.40 24.75 22.00 19.80 
Blue Enhanced Bi-Cells, Quadrants and Multi-Element Detector Arrays, Curve Line B 
10 | 1.47* 1 5 30 200 _— PDB-C232-ND 125.00 106.00 90.00 75.00 
16 Element Array 11) 231 28 5.0 360 960 1400 40 800 _ PDB-C216-ND 45.00 38.00 28.00 24.00 
16 | 3.23* 75 2.0 15 8 72 PDB-C201-ND bi-cell 16.00 14.50 12.25 10.00 
PIF LIRRE 17 | 1.61* 50 1.0 8 rd 71 PDB-C203-ND quad 29.00 26.00 22.00 18.75 
ra Silicon Carbide (SiC) U.V. Photodiode, Curve Line C 
ldo 16 | 0.08 0.04 1.0 200. 280 400 21 5 87 PDU-S101-ND 30.02. 25.02 20.02 16.01 
ANNI M i i Visible Light Detector, Curve Line D 
5.44 6.5 0.01 650 100 PDV-V417-ND 4.25 3.86 3.46 3.26 
7 1.55 28 0.15 codeine 500 500 = PDV-V419-ND 4.15 3.75 3.35 3.20 
Detector-Amplifier Hybrid, Curve Line B 
Fig. 13 —- Solderable 67 PDB-705-NDt 34.02 27.02 22.02 19.01 
TF) | eae 65 a Sone 7 18 82 PDB-716-100-ND{ 42.38 38.00 35.00 25.00 
GaAlAs I.R. Photodiode, Curve Line F 
1 22 30 PDI-G104-ND. 6.02 5.02 4.02 3.02 
16 | 0.77 6.0 2.0 840 880 940 90 1000 65 PDI-Gi03-ND 10.01 9.02 7.01 4.01 
14 22 40 PDI-G103L-ND 10.01 9.01 7.01 4.01 
*Per Bement +8pin +5pin 
High Power Infrared Emitters 
Forward Forward Output Beam Peak 
Voltage Current Power Angle Wavelength Digi-Key Price Each 
Fig. (V) Typ. (mA) Con. (mW) Typ. (2x Theta) (nm) Typ. Part No. i 25 100 250 
24 40 PDI-E802-ND 2.81 2.37 2.01 1.76 
24 8 PDI-E803-ND 2.81 2.37 2.01 1.76 
i = 100 32 80 _ PDI-EB04-ND 2.20 1.85 1.80 1.70 
24 5 PDI-E805-ND 2.99 2.55 2.52 215 
15* 1.5 100 22 80 880 PDI-EB01-ND 2.81 2.37 2.01 1.76 
* Tab denotes cathode 
Photoconductive Cells 
Dim. Cell Resistance* Peak Rise/Fall 
D 10 Lux @ 2856K Dark Wavelength Time Digi-Key Price Each 
(D) Min. (K ohm) Max. (K ohm) Min. (M ohm) SEC (nm) Typ. (ms) Typ. Part No. 1 25 100 250 
Fig. 18, Curve Line G 
8 16 0.3 PDV-P5001-ND 71 61 59 56 
11.00 12 30 0.5 10 520 55/25 PDV-P5002-ND 71 61 59 56 
12 58 1 PDV-P5003-ND 71 61 59 56 
3 1 0.2 50/20 PDV-P8001-ND 57 49 48 45 
8 24 0.5 50/20 PDV-P8002-ND 57 49 48 45 
16 33 0.5 10 520 55/20 PDV-P8003-ND 57 49 48 45 
20 60 0.5 55/20 PDV-P8004-ND 57 49 48 45 
40 120 1 60/25 PDV-P8005-ND 57 49 48 45 
80 240 5 60/25 PDV-P8006-ND Of 49 48 45 
5.10 4 11 0.15 55/20 PDV-P8101-ND 57 49 48 45 
9 20 0.3 10 520 60/25 PDV-P8102-ND 57 49 48 45 
16 33 0.5 60/25 PDV-P8103-ND OF 49 48 45 
27 60 2 60/25 PDV-P8104-ND 57 49 48 45 
50 94 25 PDV-P8105-ND Of 49 48 45 
50 140 20 10 520 60/25 PDV-P8106-ND 57 49 48 45 
80 240 20 PDV-P8107-ND 57. 49 A8 45 
4 1 0.3 PDV-P9001-ND 125 24 22 20 
9 20 0.5 PDV-P9002-ND 25 24 22 20 
1 20 0.5 10 520 60/25 PDV-P9002-1-ND 25 24 22 20 
16 33 1 PDV-P9003-ND 25 24 22 .20 
23 33 1 PDV-P9003-1-ND 25 24 22 20 
27 60 2 PDV-P9004-ND 25 24 22 .20 
4.20 50 94 25 PDV-P9005-ND 25 24 22 .20 
. 48 140 20 10 520 60/25 PDV-P9005-1-ND 25 24 22 20 
80 200 5 PDV-P9006-ND 25 24 22 20 
10 100 1 PDV-P9007-ND 25 24 22 20 
10 200 20 60/25 PDV-P9008-ND 25 24 22 .20 
20 45 1 10 520 60/25 PDV-P9103-ND 25 24 22 20 
10 50 5 70/15 PDV-P9200-ND 25 24 22 .20 
5 20 20 70/15 PDV-P9203-ND 25 24 22 .20 


(relative responsivity) 


* Photocells are light adapted at 100 to 500 Lux. 
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Amplified Optical Sensors 


om RON. 9136B-ND Omron Photo Microsensors Data Book ...... $2.95 


Non-Amplified Optical Sensors 


Onron’s optical sensors are designed to meet the needs of positioning, detection of components and objects, cam-timer 
switching-control and robotic control. Available in two types: nonamplified optical sensors are low cost, fast response 
optical sensors used mainly in design-in processes. Amplified optical sensors are ideal for plug and play applications 
where external light does not affect performance and wide input voltages can be applied. 


Light Source/ 
Se 


Transmitter | Sensing Distance | Receiver Receiver nsing Distance | 
ee | —$=[« 


Through-Beam Slot Type Reflective Type 


Profile 


Fig. 7 


Dual 
Channel 


Sensor Sensing Config- Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Type/Features Distance uration Part No. it 25 | Part No. 
1 | Reflective (General Purpose) 5mm Light-On OR506-ND 15.78 14.20 | EESB5V 
1_ | Reflective (General Purpose) 5mm Dark-On | ORS507-ND 15.78 14.20 | FESB5VC 
1 | Reflective (General Purpose) 19mm Light-On OR519-ND = 22.08 19.87 | FE-SB5V-E 
1_| Reflective (Side Detecting) 5mm Light-On | OR535-ND* 42.89 38.60 | EE-SPY311 
1_| Reflective (Side Detecting) 5mm Light-On__| OR536-ND* 42.89 38.60 | EESPY411 
1 | Reflective (Top Detecting) 5mm Dark-OQn | OR572-ND* 42.89 38.60 | EESPY312 
1_ | Reflective (Top Detecting) 5mm Light-On | OR573-ND* 42.89 38.60 | EESPY412 
; : aa lhe oy : 1_ | Reflective (Side Detecting) 5mm | Light/Dark-On | ORS31-NDt 21.90 19.71 | EESY671 
Sensing Sensing| Terminal | ‘on/‘off | Digi-Key Price Each Omron 1 | Reflective (Top Detecting) 5mm Light/Dark-Cn | OR532-NDt 21.90 19.71 | EESY672 
Fig.| Method | Distance) Type | (yisec.) | Part No. 1 25 100 ‘| Part No. 2 | Wide Slot (13mm Slot) 13mm Dark-On _| OR533-ND* 45.94 41.35 | EESPX303 
- 2 | Wide Slot (1mm Slot) 13mm Light-On | OR534-ND* 45.94 41.35 | EE-SPX403 
1 | Reflective | 5mm | Solder | 30/30 | OR500-ND 478 430 3.44 | EES85 3 | Slot (Dust Proof Slit) 5mm | Light/Dark-On | OR528-ND 21.28 19.15 | EESX670 
1 Reflective 5mm | PCBoard | 30/30 | OR501-ND 478 430 3.44 | EESB5B 3 | Slot (Dust Proof Slit) 5mm __| Light/Dark-On | OR611-ND 21.28 19.15 | EESX670A 
; 4 | Slot (L-Shaped, Dust Proof Slit) | 5mm | Light/Dark-Qn | OR529-ND 21.70 19.54 | EE-SX671 
2 | Reflective | Smm | Solder | 30/30 | OR502-ND 4.70 423 339 | FESR 4 | Soot (L-Shaped, Dust Proof Slit) | 5mm | Light/Dark-On | OR612-ND 21.70 19.54 | BESX671A 
2 | Reflective | Smm | PCBoard | 30/30 | OR503-ND 470 423 339 | EESR-B 5 | Slot (T-Shaped, Dust Proof Slit) | 5mm | Light/Dark-On | OR530-ND 21.96 19.77 | FE-SX672 
3 Sot 3.6mm | Solder | 4/4 | ORS04-ND 358 322 258 | EESGS 5 | Slot (T-Shaped, Dust Proof Sit) | Smm | Light/Derk-On | OR613-ND 21.96 19.77 | EE-SX672A 
6 | Slot (Gose Mounting Style) 5mm Light/Dark-On | OR549-ND = 22.75 20.48 | EE-SX673 
3 Slot 3.6mm | PCBoard | 4/4 | ORS05-ND 358 3.22 258 | EESG-B 6 | Slot (ose Mounting Style) 5mm | Light/Dark-On | OR614-ND 22.75 20.48. | EE-SX673A 
4 | Reflective | 1mm | PCBoard | 35/25 | ORS520-ND 1.90 1.71 1.37 | BBSY124 Z eee sand 5 om one pala as ax = <5 
: ive (Long Distance) mm . : A 
4 | Reflective | 1mm SMT | 35/25 | OR557-ND 190 1.71 1.37 | FESY125 8 | Reflective (Long Distance) 200mm Light-On | OR539-ND* 57.72 51.95 | FESPZ401A 
5 Slot 5mm | PCBoard | 4/4 | OR518-ND 1.68 1.51 1.21 | EESx1042 9 | Soot (Left Mount w/1M Cable) | 3.6mm Dark-On | ORS41-ND* 65.38 58.85 | EE-SPX302-W2A 
9 | Soot (Right Mount w/1M Cable) | 3.6mm Dark-On | OR542-ND* 70.66 63.60 | FESPX304-W2A 
5 Siot 4.6mm | PCBoard | 500 Hz | OF556-ND 1.95 1.76 1.41 | EESK1061 10 | Slot (Top Mount w/1M Cable) | 3.6mm Dark-On | OR543-ND* 73.33 66.00 | BESPX305-W2A 
5 Slot 3mm | PCBoard | 70/70 | OR601-ND 1.95 1.76 1.41 | EESx298 11 | Slot (Wide Sensing Distance) | 300mm | Dark-Cn__| ORS46-ND* 169.78 152.81 | EE-SPWa21 
‘ 5 11 | Slot (Wide Sensing Distance) | 300mm | Light-Cn— | ORS547-ND* 169.78 152.81 | EE-SPw421 
6 | Fellective | Sam |) PCBoad | 50H: (Rep SAS) 2) eee SO 12 | Fiber (19" Optical Fiber) 30mm | Darn | ORS52-ND' 78.91 71.02 | EESPZ301W-01 
6 | Reflective | Smm | PCBoard | 50Hz | OR526-ND 345 341 249 | EESy410 12 | Fiber (19” Optical Fiber) 30mm Light-On | ORS53-ND* 7891 71.02 | EE-SPZ401W-01 
6 | Reflective | 4.4mm | PCBoard | 3/20 | OR603-ND 3.68 331 265 | EESY313 : Sa oa — ee paeeaes oe ae aoe ead 
5‘ lective (11” Opti er" -3mm ight- . 5 a 
6 | Reflective | 4.4mm | PCBoard | 3/20 | OR604-ND 3.68 331 2.65 | EESY413 14 | Reflective (External A-D Needed) | 7.5mm | 10BitA/D | OR548-ND 54.90 49.41 | Z4D-A01 
7 3 34 PCBoard | 4/4 23-ND 408 367 294 | BESxi031 15 | Inductive (Detects Ferrous Metal)| 5mm | NOQutput | OR560-ND 27.82 25.04 | E2R-AO1 
a ee xs tense ot 8103 16 | Slot (General Purpose) 3.6mm | Dark-Cn | ORS74-NDY 44.18 39.76 | EESPX301 
8 Slot 8mm | PCBoard | 3KHz | OR524-ND 193 1.74 1.39 | EESx4070 16 | Slot (General Purpose) 3.6mm Light-On__| OR575-ND* 44.18 39.76 | EE SPX401 
8 Slot 8mm | PCBoard | 3KHz | OR571-ND 1.68 1.51 1.21 | EESx1070 17 | Slotted Liquid Level Detector [6-13mm | Dark/Light-On | ORS79-ND* 126.18 113.56 | EE-SPX613 
, i 18 | Reflective (General Purpose) 1mm Dark-On | ORS580-ND* 11.70 10.53 | EESPY415 
9 | VetSiot | 3.4mm |6icmWires| 4/4 | OR562-ND 7.08 637 510 | EESX1088-W1 19| Sot Type wi2M Cable pe Doo, ERE 2544 2500 |EESC70 
9 | HorzSiot | 3.4mm |6icmWires| 4/4 | OR563-ND 668 601 481 | EESX1096-W1 19 | Sot Type w/2M Cable 5mm Light-On | OR606-ND* 28.44 25.60 | EE-SX870 
20 | L-Shaped w/2M Cable 5mm Dark-On | OR6O7-ND* 30.11 27.10 | EESX771 
10 | Reflect/Vert | 4.5mm | PCBoard | 30/30 | OR564-ND 868 7.81 625 | EESY190 20 | L-Shaped w/3M Cable aan LightOn | OR6OB NDP 30112710 | EES@71 
10 | Reflect/Horz | 4.5mm | PCBoard | 30/30 | OR565-ND 868 7.81 625 | EBSY191 21 | T-Shaped w/2M Cable 5mm Dark-On | OR6O9-ND* 31.37 28.24 | FESX772 
1" Slot 3.4mm | PCBoard | 4/4 | OR569-ND 318 286 229 | SID 21 | T-Shaped w/2M Cable 5mm Light-On__| OR610-ND* 31.37 28.24 | EE-Sx872 
— IR Reflector for Fig. 8 above, 60 x 40mm ORS540-ND 15.54 13.99 | E39-R1 
lt Sct 2€mm | PGBoad | 4/4 |707696-ND 203 1.83 1.46 | BESx1025 —|3Pin Conn. w/ 1 Meter Cable for Fig. 15 above ORS61-ND 7.45.71 | 22-01 
11 Slot 5.2mm | PCBoard | 4/4 | ORS599-ND 213 192 153 | EESX1035 — | Converter from NPN to PNP Qutput for Amp Sensors OR550-ND 28.13 25.32 | EE-2001 
— | Converter from NPN to PNP Output for AMP Sensors OR551-ND =. 28.13. 25.32 | FE-2002 
12 Slot 3mm | PCBoard | 4/4 | OR570-ND 2.90 2.61 2.09 | EESX1046 — | 4 Pin Connector for Fig. 1-6 above OR527-ND_ 2832.55 | EE-1001 
12 Slot 2mm | PCBoard | 3/20 | OR600-ND 293 264 211 | EESx493 —|4Pin Conn. w/ 2 Meter Cable for Fig. 1-6 above OR559-ND 1350 12.15 | E1006 
j —| Panel Mount Holder Qiip for OR559-ND OR576-ND 345 3.11 | FE1006A 
13 | Reflect 4 PC Board | 180/60 78-ND 353 318 254 | EESY201 
de rm as veo te aul beats — | 3 Pin Connector for 8, 12, 13 and 16 above ORS37-ND 2.85257 | E1002 
14 | Red LED Reflect) 4mm | PCBoard | 30/30 | OR581-ND 10.53 9.48 7.58 | EESY169 — | 3 Pin Conn. w/ 2 Meter Cable for 4, 12 and 13 above OR558-ND 5.13 4.62 | EE 1003 
14] IRReflective | 4mm | PCBoard | 30/30 | OR582-ND 9.40 846 677 | EESYI69A — | Panel Mount Holder Giip for OR558-ND OR583-ND_ 1.58 1.42 | FE-1003A 
a Sot Smm_| POBbad | 70/70 |i S05. 2:75) .220)) | EESWE * Sensors not influenced by external light. + Built-in sensitivity adjuster. 
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D7A/D7E Vibration Sensors 


Fig. 1 —D7A 


Fig. 2— D7E 


Vertical 


These vibration sensors are perfect for quick detection of movements that could cause damage to 
equipment or can be used to safely shut down critical operations. Sensors are auto-resetable and require no 
manual resetting. D7A is a horizontal keeping vibration sensor that is PC mounted. D7E vibration sensors 
are low cost sealed vibration sensors with various sensitivities. Use these sensors for industrial equipment, 
cranes, forklifts, industrial manufacturing and boilers. Use in natural gas meter shutoffs, vending machines, 
conveyor systems, earthquake sensors or any circuits that require safety shutoff during a period of vibration 
or tilting. 

Specifications: + Acceleration Setting: 90 to 170 gal + Various sensitivites » Contact Capacity: D7A = 5uA - 
1mA@3VDC, D7E = 100mA@5-30VDC * Contact Form: SPST-NO + Operating Temperature: D7A = -30° 
+70°C, D7E = -25° - +60°C + Dielectric Strength: AC250V 50/60Hz 


Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Description Part No. 1 25) 50 Part No. 

90-170gal Horizontal Switch - 1mA Z2004-ND 34.23 30.81 27.38 | D7A-1 

1 90-170gal Vertical Switch - 1mA Z2005-ND 34.23 30.81 27.38 | D7A-2 
90-170gal Chassis Mount Switch - 1mA Z2006-ND 36.35 32.72 29.08 | D7A-3 
130-200gal Vibration Switch - .1A Z2007-ND 9.98 8.98 7.98 | D7E-1 

2 100-170gal Vibration Switch - .1A 2Z2008-ND 5.60 5.04 4.48 | D7E-2 
50-80? Tilt Switch - .1A Z2009-ND 9.78 8.80 7.82 | D7E-3 


These vibration switches feature a highly durable stainless steal diaphragm that allows detection of very 
small movements. Used to prevent secondary damage after earthquakes and to replace mercury with a 
simple mechanical system. Manually resettable, vertically mounted sensor in either an enclosed case or 
open sensor. 

Specifications: + 100-170gals, 10A 125VAC, .1A 30VDC + Operating Temp: -26 to 70°C 


D8M Pressure Sensors 


D8M pressure sensors are precise detecting change of air pressure sensors with outputs of either Analog or 
Digital signals. Perfect for water level monitoring, liquid level monitoring and HVAC changes in the air flow. 
Features: + High Noise immunity + Pressure range: D8M-D1 = 0 - 5.88kPa, D8M-A1 = 0 to 4.9Pa + Current 
Consumption: D8M-D1 = 150mA at output 3VDC, D8M-A1 = 2.5mA + Temperature Comp: -30° to 70°C 
+ Protection Structure: IP 40 Characteristics: - Output resolution: 0.01kPa/1 pulse + Output Frequency: 
150 ~ 450kHz 


Pressure Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Type Range Output Part No. 1 25 50 Part No. 
1 Gauge .2-4.9Pa Analog Z2013-ND 75.08 67.57 60.06 | D8M-A1 
2 Gauge 0 - 5.88kPa Digital Z2014-ND 112.55 101.30 90.04 | D8M-D1 
= Gauge 0 - 196.13Pa Digital Z2017-ND 187.55 168.80 150.04 | D8M-R1 


D6A Air Flow Sensor 


The industry first D6A filter sensor contains a microprocessor with a complex 
algorithms that provides a temperature reference point to see if a filter fan is 
moving the right amount of air. If the sensor indicates it is not, then the user knows 
the filter is clogged. With its sensing capabilities, the D6A provides reliability 
protection, ensuring the dependability of continued operation of expensive 
equipment This clogged filter sensor is excellent for servers, high end routers and 
network devices. Other applications include uninterruptible power supplies and 
cash registers, and other types of machines that use a filter fan. 

Specifications: +» Supply Voltage: DC12V + Current Consumption: 60mA (Max.) 


Digi-Key Price Each 
Part No. 1 25 50 


Z2002-ND 78.38 70.54 62.70 


Description 
Air Flow Sensor - .5-1.5M/1 Sec. 


D6B Tilt Switch 


Ideal for equipment tilt detection. Will give you a sperate output when tilted 
left or right. Perfect for signaling a screen to rotate from portrait to landscape 
view in keeping with product orientation. Can be used in space heaters. 

Specifications: + Output Current: 1mA + Operating Temperature: -10 ~ +60°C 
Characteristics: + Supply Voltage: 2.7 ~ 3.3V + Output High Voltage: Vdd - 
0.5V + Ouput Low Voltage: 0.5V (Max) * Current Consumption: 20uA (Max.) 


Digi-Key Price Each Omron + Operation Angle: 35 ~ 65°C 
Fig.| Description Part No. vu 25 50 Part No. 
1 | Enclosed Vibration Detection Switch - 10A Z2010-ND 240.33 216.30 192.26 | D7H-A1 Digi-Key Price Each Omron 
2 | Open Cased Vibration Detection Switch - 10A | Z2011-ND 73.73 66.36 58.98] D7H-B1 Description Part No. 1 25 50_| Part No. 
Open Cased Vibration Detection Switch -.10A} Z2012-ND 73.73 66.36 58.98] D7H-B2 Micro SMD Tilt Switch - Left/Right Z2003-ND 14.25 12.83 11.40 | D6B-1 


Inductive Proximity Sensors 


Omron's line of inductive sensors are designed for detecting the presence or absence of ferrous metal close to the sensor and 
provide an output when detected. 


Because inductive sensors use electromagnetic fields, they excel over photo type sensors in environments containing water, 
oil, dust and dirt. 


Shielded sensors are made with a shielding plate around the ferrite core to focus ferrous metal sensing at the sensors head. It 
also allows sensor to be located or mounted close to surrounding metals. 


Sensing 
Distance Terminal Output ‘Key Price Each Omron 
Fig. Max. Description Type Type Part No. 1 25 50 Part No. 

1.5mm M8, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN Z1062-ND 57.15 52.92 49.40 E2E-X1R5E1-N 
1.5mm M8, Short Barrel AC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN Z1063-ND 68.04 63.00 58.80 E2E-X1R5Y1-N 
2mm M8, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN Z1064-ND 58.97 54.60 50.96 E2E-X2D1-N-N 
2mm M12, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN Z1065-ND 57.15 52.92 49.40 E2E-X2E1-N 
2mm M12, Short Barrel AC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN Z1066-ND 68.04 63.00 58.80 E2E-X2Y1-US-N 
3mm M12, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN Z1067-ND 59.88 55.44 51.75 E2E-X3D1-N-N 
5mm M18, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN Z1068-ND 58.97 54.60 50.96 E2E-X5E1-N 

1 5mm M18, Short Barrel AC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN Z1069-ND 72.58 67.20 62.72 E2E-X5Y1-US-N 
7mm M18, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN Z1070-ND 61.69 57.12 53.32 E2E-X7D1-N-N 
1.5mm M8, Short Barrel DC Proxy, Plastic Body, Shielded 3-Wire NPN Z1075-ND 55.34 51.24 47.83 E2F-X1R5E1 
1.5mm M8, Short Barrel AC Proxy, Plastic Body, Shielded 2-Wire NPN Z1076-ND 69.85 64.68 60.37 E2F-X1R5Y1 
10mm M30, Short Barrel DC Proxy, Plastic Body, Shielded 3-Wire NPN Z1077-ND 59.42 55.02 51.36 E2F-X10E1 
2mm M12, Short Barrel DC Proxy, Plastic Body, Shielded 3-Wire NPN Z1078-ND 53.52 49.56 46.26 E2F-X2E1 
2mm M12, Short Barrel AC Proxy, Plastic Body, Shielded 2-Wire NPN Z1079-ND 69.85 64.68 60.37 E2F-X2Y1 
5mm M18, Short Barrel DC Proxy, Plastic Body, Shielded 3-Wire NPN Z1080-ND 54.43 50.40 47.04 E2F-X5E1 
5mm M18, Short Barrel AC Proxy, Plastic Body, Shielded 2-Wire NPN Z1081-ND 71.67 66.36 61.94 E2F-X5Y1-US 
1.5mm Flat Low Profile DC Proxy, Aluminum Body, Unshielded 3-Wire PNP Z1082-ND 47.17 43.68 40.77 TL-W1R5MB1 
1.5mm Flat Low Profile DC Proxy, Aluminum Body, Unshielded 3-Wire NPN Z1083-ND 47.17 43.68 40.77 TL-W1R5MC1 

2 3mm Flat Low Profile DC Proxy, Plastic Body, Unshielded 3-Wire NPN Z1084-ND 49.99 46.29 43.20 TL-W3MC1 
5mm Flat Low Profile DC Proxy, Plastic Body, Unshielded 3-Wire PNP Z1085-ND 42.61 39.45 36.82 TL-W5MB1 
5mm Flat Low Profile DC Proxy, Plastic Body, Unshielded 3-Wire NPN Z1086-ND 42.64 39.48 36.85 TL-W5MC1 
3mm Flat Low Profile DC Proxy, Plastic Body, Unshielded 3-Wire PNP Z1189-ND 49.99 46.29 43.20 TL-W3MB1 
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Output Slot Width |Lead Spacing) Digi-Key Price Each Optek 
Fig. Type Inch (mm) | Inch (mm) Part No. 1 100 250 Part No. 
Slotted Optical 
1 Transistor -200 (5.08)| .325 (8.26) 365-1008-ND 1.57 114 = 1.06 OPB620 
2 Transistor -160 (4.06) .310 (7.87) 365-1017-ND 1.98 144 1.34 OPB804. 
3 ‘Transistor -20 (5.08) _ 365-1018-ND 5.09 3.70 3.43 OPB817 
3 | Photologic® -20 (5.08) = 365-1022-ND 5.78 420 3.89 OPB917B 
4 Transistor -210 (5.33) | .410 (10.41) 365-1019-ND 2.37 1.72 1.60 OPB818 
5 Transistor 2.10 (5.33)| .310 (7.87) 365-1021-ND 212 154 1.43 OPB848 
6 | Photologic® | .130 (3.30) a 365-1023-ND 6.49 472 437 OPB930W55 
8 | Photologic® | .125 (3.18)| .320 (8.13) 365-1109-ND 6.52 474 439 OPB941W51 
9 | Photologic® | .320(8.13) | .190 (4.83) 365-1090-ND 1.90 1.38 1.28 OPB625 
19 | Photologio® | .125 (3.18)| .320 (8.13) 365-1110-ND 451 3.28 3.04 OPB960T11 
9 | Photologic® | .125 (3.18)| .320 (8.13) 365-1111-ND 4.40 3.20 296 OPB970N11 
19 | Photologio® | .125(3.18)) .320 (8.13) 365-1112-ND 3.58 260 241 OPB970T55 
9 | Photologic® | .125 (3.18)} .320 (8.13) 365-1113-ND 3.69 268 248 OPB973N51 
12 | Photologio® | .125 (3.18) = 365-1114-ND 5.69 414 3.83 OPB990T55 
10 | Photologio® | .125 (3.18)| .320 (8.13) 365-1087-ND 3.58 260 241 OPB460L11 
11 | Phototransistor | .125 (3.18) = 365-1107-ND 4.90 356 3.30 OPB880P51 
12 | Phototransistor | .125 (3.18) _ 365-1108-ND 4.87 3.54 3.28 OPB891T51 
13 | Phototransistor | .205 (5.21)) .380 (9.65) 365-1105-ND 242 1.76 1.63 OPB855 
14 | Phototransistor | .125 (3.18) = 365-1100-ND 5.25 3.82 3.54 OPB830W55 
14 | Phototransistor | .125 (3.18) = 365-1102-ND 6.71 488 4.52 OPB840W11 
14 | Phototransistor | .125 (3.18)) .320 (8.13) 365-1101-ND 3.69 268 248 OPB840L11 
14 | Phototransistor | .125 (3.18) a 365-1103-ND 5.28 3.84 3.56 OPB841W55 
15 | Phototransistor | .130 (3.300) .225 (5.72) 365-1106-ND 3.91 2.84 263 OPB865N11 
16 | Phototransistor | .160 (4.06)) .300 (7.62) 365-1099-ND 1.98 144 1.34 OPB825 
17 | Phototransistor | .160 (4.06)) .280 (7.12) 365-1089-ND 1.57 114 = 1.06 OPB610 
Slotted Optical Flag 
7 Transistor .090 (2.16)} .280 (7.11) 365-1009-ND 2.86 2.08 1.93 OPB680 
Wide Gap Slotted Optical 
18 | Phototransistor | .375 (9.53) = 365-1096-ND 5.20 3.78 3.50 OPB810W51 
18 | Phototransistor | .375 (9.53) _— 365-1098-ND 4.95 3.60 3.33 OPB811W55 
19 | Phototransistor | .375 (9.53) | .570 (14.48) 365-1094-ND 2.97 216 2.00 OPB800L55 
19 | Phototransistor | .375 (9.53) | .570 (14.48) 365-1095-ND 3.03 2.20 2.04 OPB810L51 
19 | Phototransistor | .375 (9.53) | .570 (14.48) 365-1097-ND 2.92 212 1.97 OPB811L55 
Reflective Object Sensors 
20 |Phototdarlington = = 365-1093-ND 3.36 244 2.26 OPB707A 
20 | Phototransistor _— = 365-1092-ND 2.61 1.90 1.76 OPB706A 
21 | Phototransistor a a 365-1091-ND 3.30 240 222 OPB704 
Phototransistor 365-1088-ND 1.57 1144 = 1.06 OPB606A 


Sensors 


Reflective Object Sensors 


Continuous | Reverse | V(BR)ECO Min. Lead 
Forward Curr. DC Voltage Wire Length | Digi-Key Price Each Optek 
Fig. (mA) Voltage (Min.) Inch (mm) Part No. 1 100 250 | Part No. 
1 100 2.0 5.0 4.0” (101.6) 365-1010-ND 9.90 7.20 6.66 | OPB700 
100 2.0 5.0 18.0" (457.2) | 365-1011-ND 13.09 9.52 8.81 | OPB701AL 
2 50 3.0 5.0 = 365-1012-ND_ 7.67 5.58 5.17 | OPB710 
3 40 2.0 5.0 = 365-1014-ND* 2.89 2.10 1.95 | OPB742 
40 2.0 5.0 = 365-1015-ND* 3.60 2.62 2.43 | OPB745 
* Collector Emitter Voltage 30V - OPB742 and 15V - OPB745 
Photologic® Reflective Object Sensors 
Operating Min. Lead 
Supply Output DC Supply Wire Length | Digi-Key Price Each Optek 
Fig Voltage Voltage Voltage Inch (mm) Part No. 1 100 250 | Part No. 
4 10 35 4.75 - 5.25 18.0” (457.2) | 365-1013-ND 8.58 6.24 5.78 | OPB716 
5 10 35 4.75 - 5.25 12.0" (304.8) | 365-1016-ND 8.94 6.50 6.02 | OPB770T 


Optoisolators 


OPI1264 Series: Optically coupled isola- 
tors, each consisting of an infrared 
emitting diode coupled to an NPN silicon 
phototransistor and sealed in a precast 
opaque housing. 

OPI155 Series: Contains a high speed 
monolithic photo-IC comprised of a 
photodiode and DC amplifier driving an 
open collector output Schottky transistor. 


Forward DC | Reverse | DC Current 
Isolation Voltage Dc Transfer Ratio | Digi-Key Price Each Optek 
Fig. | Voltage (mA) Voltage (mA) Part No. 1 100 250 | Part No. 
+10k 40 2.0 25 365-1031-ND 2.75 2.00 1.85 | OPI1264A 
1 +10k 40 2.0 5.0 365-1032-ND 2.81 2.04 1.89 | OPI1264B 
+10k 40 2.0 10.0 365-1033-ND 2.86 2.08 1.93 | OPI1264C 
+50k 50 25 365-1034-ND 49.08 OPI155 


Fig. 5 
(Panel Mount) 


+ Reverse Voltage: 2.0V + Rise/Fall Time: 10ns 


Infrared Light-Emitting Diodes 


Continuous Peak | Apertured Irrad. 
Style Forward DC | Emission} Min. / Max. Digi-Key Price Each Optek 
Fig. | Package | Current(mA) | (nm) (mW / cm?) Part No. il 100 250 | PartNo. 
1 TO-46 100 850 5/— 365-1004-ND 3.48 2.03 1.93 | OP230WPS| 
2 | Side View 50 850 -10/ .90 365-1005-ND 1.98 1.146 = 1.10 | OP245PS 
3 T-1 50 850 .055 / .55 365-1006-ND 1.68 98 93 | OP265WPS| 
4 | End-Looking 50 850 -10/.90 365-1007-ND 1.80 1.05 1.00 | OP268FPS 
Fiber Optic (850nm) Light-Emitting Diodes 
Optical Power Output Rise | Continuous 
Output Time- Typ. | Forward DC | Digi-Key Price Each Optek 
Fig. Min. / Typ. (ns) Current (mA) | Part No. 1 100 250 | Part No. 
5 | -17.3 pW/ -13.8uW 4.0 100 365-1024-ND 12.85 10.52 9.64 | OPFI414T 
6 | 25.0dBm/29.0dBm 6.0 100 365-1026-ND 8.89 7.28 6.67 | OPF370A 
Fiber Optic Pin Photodiodes and Receivers 
Output Output Rise 
Current Responsivity Time - Typ. | Digi-Key Price Each Optek 
Fig. | (mA) Min. / Typ. (ns) Part No. 1 100 250 | Part No. 
5 25 5.3mV / 7uW. 3.3 365-1025-ND. 13.86 11.34 10.40 | OPF2416T 
6 = 0.45AW / 0.55AW 6.0 365-1028-ND 7.44 6.09 5.58 | OPF470 
a 0.45AW / 0.55AW 1.0 365-1029-ND. 7.30 5.98 5.48 | OPF480 
7 = 0.45AW/ 0.55AW 1.0 365-1030-ND 15.49 12.68 11.62 | OPF482 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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egia@ Infrared Emitters and Receivers 


® TECHNOLOGY, INC. 


Pulse Optical Peak 
Style/ | Forward Power Emission | Beam) Digi-Key Price Each Optek 
Fig. Pkg. Current Output Wavelength} Angle | Part No. 1 100 250) Part No. 
Side-View| 3.0A | 0.60mWem2]} 890nm | 40° | 365-1052-ND 99 58 55] OP240A 
2 | SideView| 3.0A | 0.60mWem2} 890nm | 40° | 365-1053ND 1.05 .62 .59| CP245A 
Side-View | 3.0A | 0.40mWcm2] 935nm | 40° | 365-1043-ND 99.58 _.55| OP140A 
3 | SideView| 3.0A | 0.30mWem2} 935nm | 40° | 365-1044-ND 99 58 55 | OP140B 
4 | SideView| 3.0A | 0.40mWem2} 935nm | 40° | 365-1045-ND 1.02 _.60__—.57 | OP145A 
wv 3.0A | 1.95mWem2] 935nm | 18° | 365-1046-ND 1.11 65 62 | OPI65A 
5 Hw 3.0A | 0.85mWem2] 935nm | 18° | 365-1047-ND 1.11 65 62 | OP165C 
YW 3.0A_ | 1.95mWem2| 935nm_ | 18° | 365-1049-ND 1.26 74.70 | OP166A 
6 w 3.0A | _0.50mW 935nm_| 90° | 365-1048-ND 1.23.72 69. | OP165W 
7 Hw 3.0A | 1.00mw 890nm | 90° | 365-1055-ND 1.26 74 .70| CP266W 
Hermetically Sealed 
g | PCMount) 1.0A | 1.00mWiem2) 935mm | 24° | 365-1040-ND 1.83 1.07 1.02 | OP124 
PCMount | _1.0A | 3.50mWicm2| 890nm | 24° | 365-1050-ND 213 1.25 1.18 | OP224 
g | 1046 | 100A) 4.0mw 935nm | 18° | 365-1041-ND 252 147 1.40 | OP132 
TO46 | 10.0A | _5.0mw 935nm_ | 18° | 365-1042ND 2.52. 1.47 1.40 | OP133 
10 | TO46 | 10.0A | 5.0mWcm2 |} 890nm | 50° | 365-1051-ND 288 1.68 1.60 | OP233W 
PIN Silicon Photodiode 
Peak 
Style/ Sensitivity Digi-Key Price Each Optek 
Fig. Pkg. VR Wavelength tritf Part No. 1 100 250 Part No. 
"1 T-1 60V 935nm 5ns 365-1084-ND 66 54 50 | OP906 
12 | Side-View | 60V 935nm 5ns 365-1085-ND 70 58 53 | OP950 
11 | 713/44 | 60v 890nm 5ns 365-1086-ND 81 67 .62__| CP999 
Infrared NPN Phototransistors 
Peak 
Style/ Sensitivity | Digi-Key Price Each Optek 
Fig.| Pkg. VcEO| 'c | Wavelength | Part No. 1 100 250 | PartNo. 
Phototransistor 
TA 30V ] 4.30mA] 935nm 365-1066-ND 59 49.45 | OP505A 
18 YW 30V | 2.15mA| 935mm 365-1067-ND 59 49 45 | OP505B 
TW 30V | 4.30mA| 935nm 365-1068-ND 75 62 57 | CP506A 
T1 30V | 2.15mA| 935mm 365-1069-ND 75 6257 _| OP506B 
Side-View | 30V | 2.55mA] 935nm 365-1070-ND 70 58-53 | OP550A 
14 Side-View | 30V | 1.30mA} 935nm 365-1071-ND 70 58 53 | OP550B 
Side-View | 30V | 0.25mA| _935nm 365-1072-ND 70 58 53 | OP550C 
1| 1139/4 | 30V [235mA] 890nm 365-1077-ND 66 5450 | OP599A 
F eae ‘ 16 | PCMount | 25V | 7.0mA | 890nm 365-1078-ND 156 1.28 1.18 | OP644SL 
Infrared Light Emitting Diodes To1s | 30v | 30mA| 890nm | 365-1074-ND 70 58 53 | OPSO3A 
- 15| TO18 | 30V | 7.5mA | 890nm 365-1075-ND 70 58 53 | OP598A 
eee peso Cntcel os pa Fare ee coe TO18 | 30V | 50mA | 890nm 365-1076-ND 70 58 53 | OP598B 
tyle: ‘orwart ower ission am | Digi-Key ice el z 
Fig. | Pkg. | Current | Output —_| Wavelength | Angle | Part No. RIMOUMMEZ5ON|PartNom) 17) TOS | SO | OSmk | om ee Vee. ee 1asel| CeaeWeE 
Plastic jg) TO18 | 30V | 7.0mA | 890mm 365-1081-ND 216 1.77 1.62 | OP804SL 
T-13/4 | 750mA | 0.50mWiem2| 890nm | 50° | 365-1060-ND 96 656.54 | OP204 TO18 | 30V |15.0mA| 890nm 365-1082-ND 216 1.77 1.62 _| CP805SL 
T-13/4 | 5.0A | 44mWem2 | 890nm | 20° | 365-1061-ND 1.05 62 59 | CP295A Photodarlington 
T13/4 | 5.0A | 77mWom2 | 890mm | 20° | 365-1062ND 1.05 62.59 | OP205B 12] SdeView | 15V] 11mA] 935nm | 365-1073-ND 121 99 91 | CPS0C 
T-1 3/4 1.0A |0.70mWicm2| 890nm 20° | 365-1063-ND 1.05 62 59 | OP297A 17 TO18 15V | 4mA g90nm 365-1083-ND 2.31 1.89 1.74 | OP830WSL 
T-13/4 | 5.0A | 210mWem2| 890nm | 50° | 365-1056-ND 1.05 62 59 | CP290A 
1 | 7-194 | 5.0A | 16mWoem2 | 890nm | 50° | 365-1057-ND 1.05 62 59 |CP291A Style/ Sensitivity | Digi-Key Price Each Optek 
To46 | 20A | 16mWcm2 | 890nm | 60° | 365-1058-ND 96 56 54 | P2934 Fig.| Pkg. Output Wavelength | Part No. 1 400 250 | PartNo. 
To46 | 20A | 13mWem2 | 890nm | 60° | 365-1059-ND 96 56 54 | CP293B Phoisiogic 
To46 | 20A | 3.0mWcm2 | 890nm | 25° | 365-1064-ND 96 56 54 | OP298A 9 
To46 | 20A | 24mwem2| g890nm | 25° | 365-1065-ND 96 56 54 | OP298B tg | SdeView | TTULSTTL 935nm 365-1115-ND 193 140 1.30 | OPL550 
Tw’ 3.0A [270mWicm2| 890nm | 18° | 365-1054ND 1.26 74.70 _| OP265A Side-View_ | TIVLSTTL 935nm 365-1116-ND 2.04 148 1.37 | OPLS550-OCA 


Panasonic. Photo Interrupter 


Photo Interrupters are a transmissive photosensor series in which a high efficiency GaAs infrared light emitting diode is 
used as the light emitting element, and a high sensitivity phototransistor is used as the light detecting element. The two 
elements are arranged so as to face each other, and objects passing between them are detected. 


Fig. 9 
Normally 
1. Anode 
2. Cathode 
3. Emitter 
4. Collector 
Sensing | Sensing | Terminal | Typ. ton/toff| Digi-Key Price Each Panasonic 

Fig. | Method | Distance | Type (usec. ) Part No. 1 10 100 | Part No. 

1] Sot | 3mm | PCBoard 5/5 QNZ1021-ND 139 146 .93 | CNZ1021 . 

2 | Sot 3mm_ | PC Board 5/5 QNZ1023-ND 1.33 1.07.80 | QNZ1023 Isolation Tape & Reel 

3 | Slot | 5mm | PCBoard 5/5 QNA1009H-ND 1.26 1.05 .85 | CNAI009H Min. | Max.]@ IF | VCE Voltage | Digi-Key Price Each —_| Digi-Key Pricing 

4 | Sot | 1.4mm] SMD 35/35 QNA1301H-ND 82 69 .55| CNAI301H Fig.| (2%) | (%) |(ma)| (v) |¥CEO| (Vrms) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 2,500 

5 | Sot | 0.9mm | PCBoard | 35/35 QNZ1002-ND 87.73 59 | QNZ1002 

5 | Sot | 1.2mm | PCBoard| 35/35 QNA1303K-ND ‘87.73.59 | CNAI303K DC Input Type, SMD, 16-Pin 

5 | Sot | 2mm | PCBoard| 35/35 QNA1302K-ND 87 73.59) ONAI302K 1 | 100 | 600 | 50 | 0.2 | 80 | 2500 | ONCIHOOICT-ND 1.89 1.51 1.14 |CNCIHOO1TRND 966.00/M 

6 | Sot | 5mm | PCBoard 6/6 QNZ1111-ND 265 212 1.65) QNZ1111 ; 

7 | Sot | 5mm | PCBoad] 6/6 ONZ1112-ND 202 1.62 1.22 | CNZ1112 AC Input Type, SMD, 16-Pin 

8 | Sot | 10mm | PCBoard 6/6 QNZ1120-ND 1861.49 1.12 | QNZ1120 2 | 100 | 600] +50 | 0.2 | 80 | 2500 |CNC7HOOICT-ND 2.10 1.68 1.26 | ONC7HOO1TR-ND 1074.00/M 

9 | Sot | 1.2mm | PC Board 3/8 QNZ1414A-ND 146 1.17 88] CNZI414A DC Input Type, HD4-1 Package 

10 | Slot | 1.0mm | PCBoard] 50/50 QNAIS11KOTLCND =-1.04. 87.70 | CNAI311KOTLC 

10 | Slot_| 20mm | PCBoard | 50/50 QNA1312KOTLC-ND 98 82 __.66 | QNA1312KOTLC 3 | 50 | 600} 50 | 0.2 | 80 | 5000 | CNCISI71-ND 71 54 40 = = 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1146 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Output Ouput Supply 
Output | Output Rise Fall Current Price 
Current} DC Typ. / Time Typ. / Max. | Digi-Key Each Optek 
PCy Fig. | (mA) | Voltage Max. Typ. / Max. (mA) Part No. 1 100 250 | Part No. 
Hal | og ite Hall 2/ 2 25 |021/1.00ps|025/1.00us| 4-7 | 305-1002ND 672 392 3.72 | CHBOO0 
Effect Sensors Latching 
Operate Point* | Release Point | Hysteresis | Supply Cur. ran i i 
Min. / Typ. /Max. |Min. / Typ. / Max. Typ. / Max. | Typ. / Max. | Digi-Key Price Each —_| Optek Operate Point’ | (Relesse Foint: || Hysteresis| |Supply Cur.) : 
Fig. | __ (Gauss - B) (Gauss-B) | (Gauss-B)| (mA) __| Part No. 14 100 250 | PartNo. ’ Min. / Max. Min. / Max. Min./ Max. | Typ. / Max. | Digi-Key Price Each —_| Optek 
0/90/180 | -100/65/100| 25-100 | 6/9 |365-1001-ND 216 1.26 1.20 | CHO9OU Fig.| _ (Gauss - B) (Gauss-B) | (Gauss-B) | (mA) | PartNo. 1100 __ 250 | Part No. 
1 | 7/—/200 | 50/—/ 180 20 4/7 | 365-1003-ND 2.31 1.35 1.28 | CHS3140U) | 4 25/170 -170/-25 100/— 47 365-1039-ND 2.34 1.37 1.30] CHS3175U 
235/300/465 | 120/235/325 | 30/65/200) 6/9 | 365-1036-ND 1.74 1.02 .97 | CH360U 
70/-—1350 50/330 | 20/—/— 477__| 365-1037-ND__1.47__.86__.82_| CHNS120U| — * South pole facing symbolized surface. 


FEATURES: On-Chip temperature compensation circuitry 
minimizes shifts in ON and OFF points and hysteresis over 
temperature and supply voltage. Ideal sensors for ignition timing, 
anti-lock brake systems, speed measurement, angular and linear 
measurement/positioning. Designed for use in hostile automotive 
and industrial environments. 


TO-92UA SOT-89B 


.03 =| 


SWITCHING SPECIFICATIONS: 

Bipolar: Output turns low with magnetic south to branded side 
of package (open drain). Unipolar: Output turns low with 
magnetic south to branded side of package, output turns high if 
magnetic field is removed. 

Latching: Output turns low with magnetic south to branded side 
of package, output does not change states when magnetic field 
is removed. 

Differential: Output determined by magnetic south pole flux 
density between 2 internal sensors, output low with Bs1- 
Bs2>Bon’ output high with Bs 1{-Bs2<Boff. 


1: VDD 
2: Gnd 
3: Output 


0.7 


1:VDD 2:Gid 3: Qut 


* HAL400 Pinout 
1: VDD 2: Qut 
3: Out 2 

4: Gd 


Branded Side 


Switch Switch Supply Cont.Output On/Off Digi-Key Price Each Micronas 
Mode Frequency Voltage Current (Max./Min.) Point B mT Part No. ll 10 100 500 | Part No. 
TO-92UA 

Differential 4.5-24V 3.0/-3.0 HAL300UA-E-ND 1.95 1.76 1.41 1.17 HAL300UA-E 
Switch Switch Supply Cont. Output On/Off (Max./Min.) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Pricing Micronas 
Mode Frequency Voltage Current Point B mT Part No. u 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
SOT-89A 
Unipolar DC-20kHz 4.5-24V 36.0/4.3 HAL214S-ECT-ND 2.76 2.48 1.99 HAL214S-ETR-ND 742.00 | HAL214S-E 
Latching DC-10kHz 3.8-24V 40 mA 10.8/-10.8 HAL503S-ECT-ND 3.54 3.19 2.55 HAL503S-ETR-ND 952.00 | HAL503S-E 
Latching DC-10kHz 3.8-24V 18.3/-18.3 HALS05S-ECT-ND 3.54 3.19 2.55 = = HALS05S-E 
Differential DC-10kHz 4.5-24V 3.0/-3.0 HAL300S-ECT-ND 4.06 3.65 2.92 HAL300S-ETR-ND 1092.00 | HAL300S-E 
SOT-89B 
Bipolar DC-20kHz 4.5-24V 12.5/-12.5 HAL115SF-ECT-ND 1.30 117 94 = _ HAL115SF-E 
Unipolar DC-20kHz 4.5-24V 36.0/3.6 HAL114SF-ECT-ND 1.30 i Pld 94 = _ HAL114SF-E 
Differential DC-10kHz 4.5-24V 10 mA 3.5/-3.5 HAL320SF-ECT-ND 3.85 3.47 2.77 HAL320SF-ETR-ND 1036.00 | HAL320SF-E 
Latching DC-10kHz 3.8-24V 5.0/-5.0 HAL502SF-ECT-ND 1.67 1.50 1.20 = _ HAL502SF-E 
HAL115DS-ND Data Sheet fot HALVIS  cisciciisnacticeccaiaesseanas secsinsccatiaeeadsaanndee savsi ban ddiaoded aabcateq eens niaediuaadaddbeeseraudssond qasnrd iaanadiaannaedavcdesoroddbsenosadaduoasatebaead ed saaaaawa $2.60 
HAL300DS-ND Data: Sheettor HALO) tsaisceicinscuh an saahsaeein das tipeaneatanseesbasa AGiaalatsass ite yag diy 205 Jana lilac GG csGlaMaaaaban (aay Dessay dae Ul kaa hada euge ul eaaesay saGaa rigs Me aamaudcadendiagensaadiatern $2.60 


cHERRY 


Solid State 
Magnetic Hall 
Effect Sensors 


Cherry magnetic sensors are used to 
detect changes in magnetic field polarities 
and the motion of ferrous metals such as 
gear tooth movements. Used for such 
applications as speed and proximity 


5A=M12-1 Thread 
5B=M18-1 Thread 


15/32-32 TPI 


Sensor 


sensing, magnetic polarity detection and Supply Output Terminal Digi-Key Price Each Cherry 
current flow monitoring. Solid state design | Fig. Voltage Current Type Polarity Part No. 1 10 50 100 Part No. 
for unlimited life. 1 4.5-24 VDC 25mA 20AWG Wires Gear Teeth CH398-NDT 30.24 26.88 21.06 18.60 | GS100701 
Features: 4.75-24 VDC 20AWG Wires CH396-NDt 24.44 21.72 17.02 15.03 | MP100701 
; : 2 4.75-24 VDC 25mA 20AWG Wires South Pole CH708-NDt 24.44 21.72 18.10 17.01 | MP100502 
HE313500: Magnetically biased bipolar 5-24 VDC 22AWG Wires CH707-ND* 36.18 32.16 26.80 25.19 | MP100102 
digital latch. eee aan Bs 3 4.75-24 VDC 25mA 24AWG Wires South Pole CH399-ND 6.08 5.40 4.50 4.23 | MP101301 
transistor switches on when exposed to ql 
south pole and remains on until north pole 4 4.5-24 VDC 25mA aaa Wires Ferrous Vane CHTND a bas at Hee WNTOIE03 
magnetic field is introduced. 12mm conn. CH704-ND* 55.62 49.44 41.20 38.74 | GS100101 
; : 5A 4.5-24 VDC 25mA 20AWG Wires Gear Teeth CH416-NDt 30.24 26.88 22.40 21.06 | GS100502 
MP100 Series: Aluminum threaded barrel 22AWG Wires CH414-ND« 54.00 48.00 40.00 37.60_| GS100102 
sensor for speed and position sensing. The 4.5-24 VDC 25mA 12mm conn. CH705-ND* 58.86 52.32 43.60 40.99 | GS100201 
threaded barrel allows precise positioning 4.5-24 VDC 25mA 22AWG Wires CH415-ND* 57.24 50.88 42.40 39.86 | GS100202 
and adjustment. 5B 4.75-24 VDC 25mA 12mm conn. Gear Teeth CH711-ND* 77.63 69.00 57.50 54.05 | SD100201 
‘ 5-24 VDC = 20AWG Wires CH706-ND+ 52.92 47.04 39.20 36.85 | GS100203 
Soi panies: Barrel sensors tntengedtol, 76 5-24 VDC 25mA__|_ 22AWG Wires Gear Teeth CH417-ND 32.29 28.71 23.92 22.49 | GS101202 
gear tooth speed sensing. High speed = [7 4.5-24 VDC 20mA PC Mount South Pole CH395-ND 4.19 3.72 2.91 2.57_|_HE31-3500 
Caveter ape pee poe ihe tee 8 4.5-24 VDC 25mA 24AWG Wires North Pole CH400-ND 6.89 6.12 5.10 4.80 | MP102103 
= Pate sins — | 12mm Cord Set - straight female CH698-ND 29.03 25.80 21.50 20.21 | AS000203 
Built-in magnet supplies its own bias field. 9 Threaded Actuator, South pole magnet, Aluminum Housed CH700-ND 5.13 4.56 3.80 3.57 AS101001 
GS101202 is plastic housing with steel 


bushing. 


* Industrial Grade-Stainless Steel 


t Commercial Grade Aluminum 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(t033) 1147 


Microelectronic Integrated Systems: 


The output transistor of the UA package will be latched on in the presence of a sufficiently 
strong south pole magnetic field facing the marked side of the package. Similarly, the 
output will be latched off in the presence of a north field. The SOT-23 device is reversed 
from the UA package. The SOT-23 output transistor will be latched on in the presence of a 
sufficiently strong north pole magnetic field subjected to the marked face. 


FEATURES: + Maximum Output Current: 50mA + Chopper stabilized amplifier stage + New 
miniature package/thin, high reliability package 


Temperature Suffix: E: -40°C to 85°C (Commercial), L: -40°C to 150°C (Automotive) 


US1881: A bipolar Hall Effect Sensor IC fabricated from mixed signal CMOS technology. 
The design, specifications and performance have been optimized for commutation 
applications in 5V and 12V brushless DC motors. Feature: * Optimized for BDC motor 
applications Applications: + Solid state switch » Brushless DC motor commutation » Speed 


Hall Effect Sensor ICs — US Series 


US2881 / US2882: The bipolar design, specifications and performance have been 
optimized for commutation applications in brushless DC motors and automotive speed 
sensing. Features: + Optimized for BDC motor applications + Ultra low current. Appli- 
cations: + Solid state switch +» Brushless DC motor commutation + Speed sensing + Linear 
position sensing + Angular position sensing * Current sensing 

US4881: A bipolar Hall Effect Sensor IC fabricated from mixed signal CMOS technology. 
The design, specifications and performance have been optimized for commutation 
applications in brushless DC motors and automotive speed sensing. Feature: + Optimized 
for BDC motor applications. Applications: + Solid state switch +» Brushless DC motor 
commutation » Speed sensing 

US5881: A unipolar Hall Effect Sensor IC fabricated from mixed signal CMOS technology. 
The design, specifications and performance have been optimized for applications of solid 
state switches. Applications: + Solid state switch + Limit switch + Current limit + In- 


UA-92 (Flat) 


Front View 


sensing * Linear position sensing + Angular position sensing » Current sensing terrupter + Current sensing 2i}3 
Operating Point Release Point Tape & Reel * +900 00 
Supply (mT) (mT) Output Oper.t Temperature Digi-Key Price Each Pricing 1.24 fel 2.57 
Pkg. Voltage _| Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. |Max.| Type Type Range Part No. 1 10 25 50 100 3,000 51 
SOT-23 worctossc | USI8STESCCT-ND = 1.60 1.24 96 06 74.~StsiS«| «= 424.60M 1: VDD 
UA-92(flat) eis | ere pen oe 4 US1881EUA-ND 1.16 ‘90 7 54 42 = 2: GND 
Boog | BOte 24 | 10 | 50 | 9.0/9.0.) 8.0) 10.) eottector | Saretona aociotsurc | USISSILSOC-ND”—.89—«*47——~«*3—~CTSSSCGS| CT. 3: Output 
UA-92{flat) pay eho US1881LUA-ND 152 1.19 17054 = 
SOT-23 aorctossc | USZESIESCCT-ND 2.031.581.2193 72 | BA0.A0/M SOT-23 
UA-92(flat) aies|| ee [a en fae : US2881EUA-ND 167130 100 77 ~—«60 = 
soreg | 85t024 | OS | 20) 45-45) 2 1-05) ostector | Haretiona qocio1ayo | US88ILSOCT-NDT—=232—~S8DSC«39S=C«LO~SCSS| SCM Top View 
UA-92(flat) mele US2881LUA-ND 203 158 121 = 9372 = 4 980 
SOT-23 “aorctogsec | US2882ESOCT-NDT 1601.24 96 © «474~«S7 | 42460M Ha” 
UA-92(flat) : beat Qe | o. US2882EUA-ND 138 1.07 ‘836449 = 
sor-ag | 251024 )-20 | 20 | 60 | 60 | 20 | 20 | or ctor | Bidirectional aocio 150-0 | US2BB2LSCCTNT—t8tat—~—COB~S~SCSSCSS| «BOBO 
UA-92 (flat) US2882LUA-ND 160 1.24 96 7457 = 
’ reales |e Qe foe -40°Cto 85°C | US4881EUA-ND 167.130. +«+100~ #77 ~~ 60 = 
UAsatflat) | 221018 | 0.5 | 20 | 45 | -45) -2 | -05 | coliector | Bidirectional | soecto 150°C | _US4881LUA-ND 203 158 1.21932 = 
SOT-23 “aorctossec | USSBSIESOCT-NDY = 1961521.17,— 9070] «S21.10M 4: VDD 
UA-92(flat) Qe fi US5881EUA-ND 167130 100 = 77 80 = S Outbut 
sorag | 951024) 15 | 23 | 90 | 95 | 19 | 28 | ctector | UNATectional acto tyro | USSSSILSOCT-NDY—=225-—~‘LTS~—~«34—«1.038—~=C S| «CBO 3 GND 
UA-92(flat) 9 US5881LUA-ND 196 152 117-90 0 aa 


* For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND t Unidirectional and is only sensitive to either north or south side of magnetic; Bidirectional is sensitive to an alternating magnetic fields of both north and south sides. 


Programmable Linear Hall ICs 


MLX90215: Programmable 
Linear Hall Effect sensor IC 
fabricated utilizing silicon-CMOS 
technology. It possesses active 
error correction circuitry which 
virtually eliminates the offset 
errors normally associated with 
analog Hall Effect devices. All 
magnetic response functions of 
the MLX90215 are fully 
programmable for even greater 
versatility. The Voq (VOUT@ 
B=0), sensitivity, direction of 
slope and the magnitude of 


PTC-01: This programmer was designed for efficient and precise calibration of the Melexis family of programmable ICs. The programmer is designed to 
be easily adapted to a standard PC to allow calibration of programmable sensor ICs within the operating environment. The PTC-01 programmer 
contains its own programmable power supply and measurement circuitry. Similar to a standard EEPROM programmer, but adds special features such 
as 16 bit voltage and current measurement capability, and a configuration options that will accommodate users from the prototyping phase directly into 
production. An IBM compatible PC is required (not included) to load software to the programmer and control the functions of the programmer. DOS and 
Windows platforms are available, as well as source code and firmware. Communication is done through a standard RS-232 null modem cable to a COM 
port of the PC. The PC requires no custom configuration, allowing the programmer to be used with any PC with a COM port speed of 19.2kbs or better 
Features: » RS-232 serial interface + 16-bit voltage measurement + 12-bit voltage adjustment + Compact design * Internal or external supply voltage 
*4 lead SIP (50mil) + RJ45 External Connector * High-level functions in firmware 

PC Requirements: Requires a PC capable of RS-232 serial communications of 19200 baud. The minimum PC requirements include a 486 or higher 
processor with 8MB or RAM and 4MB of available disk space. 


Note: The Melexis supplied software may have additional PC requirements. 
1: VDD 2: Test/Readback 


3:GND_ 4: Output sensitivity drift over temperature, Temperature Digi-Key Price Each 
are all programmable. Description Range Pkg. Part No. 1 10 25 50 

The ratiometric output voltage is proportional to the supply voltage. | precision Programmable Linear Hall IC -40° to 85°C | 4-SIP(VA) | MLX90215EVA-ND 775 5.96 459° 3.54 
When programmed for a conventional sensitivity (with a positive 
gain), the voltage at the ouput will increase as a south magnetic Precision Programmable Linear Hall IC MLX90215LVA-ND 9.74 7.48 5.77 4.44 
field is applied to the branded face of the MLX90215. Conversely, | Precision Programmed Linear Hall IC, 10MV/MT 2.5V MLX90215LVA-BO03-ND = 12.19 9.47 7.34 5.67 
ihe eee ou will decrease in the presence of a north | precision Programmed Linear Hall IC, 20MV/MT 2.5V 40° to 150°C | 4-siprvay | MUOZISLVACCISND 1219 9.47 734 567 
peice Programninable Linear Hall IC + Quad Switched / | Precision Programmed Linear Hall IC, SOMVIMT 2.5V MLX90215LVA-GO03-ND 12.19 9.47 7.34 5.67 
Chopper Stabilized + Ratiometric Output for A/D Interface « Ad- | Precision Programmed Linear Hall IC, 100MVIMT 1V MLX90215LVA-LAO3-ND 12.19 9.47 7.34 5.67 
justable Quiescent Voltage (Voq)_* Very Low Quiescent Voltage | Precision Programmed Linear Hall IG, 100MV/MT 2.5V MLX90215LVA-LO03-ND 12.19 9.47 7.34 5.67 
Temperature Drift . Adjustable Sensitivity + Adjustable Temp- Programmer for Melexis PTC devices. Programmable Infrared 
efature Compensation of Sensitivity ; and Hall Sensors. (Includes Programmer Console, Power = — | PTCot-ND 750.00 — = = 
Temperature Suffix: E: -40°C to 85°C (Commercial), Su Serial Interface Cable, Soft Ref Magnet 

L: -40°C to 150°C (Automotive) ply, Seri jane Cable, Software, Reference Magnet) 


Panasonic. Hall Effect Sensor ICs 


Panasonic's Hall IC is a combination of a Hall element, amplifier, 
Schmidt circuit, and stabilized power supply/temperature compensator 
integrated on an identical chip by using the IC technology. It amplifies 


Features: + Stable temperature characteristics due to the additional 
temperature compensator * TTL and MOS ICs directly drivable by 
output * Semipermanent service life due to no contact parts + Small 


output (see chart) * Operating Temperature:-40°C to 100°C (-40°C to 
85°C for DN6851 - DN6853) + Supply Current Max: 6mA »* Output 
Circuit Max: 20mA 


Hall element output at the amplifier, converts into a digital signal change of the operating flux density against mechanical stress + Pro- Applicati :* Speed S * Position S * Rotati 
through the Schmidt circuit, and drives the TTL or MOS IC directly. vided with the output pull-up resistors (typ 27kQ or open collector Sanco - Keyboaidl Switches « Microswitches, ete anon 
Oper.** 
Supply | Flux Density 
Voltage (Gauss) Output* Oper.t Digi-Key Price Each 

Fig. | Range (V) | (L-H) (H-L) | Type Type Pkg. Part No. 1 10 100 

1 | 45-16 | -175 175 | Pullup | Bidirectional 3-Sip DN6847SE-ND 1.68 1.35 1.01 

2) 45-16 5 220 0c Unidirectional 3-Sip DN6848-ND 1.04 87 70 

3 | 45-16 5 220 0c Unidirectional | SOH-4D DN6848S-ND 1.04 87 70 

2) 45-16 | -175 175 0c Bidirectional 3-Sip DN6849-ND 1.69 1.36 1.02 

3 | 45-16 | -175 175 0c Bidirectional | SOH-4D DN6849S-ND 1.69 1.36 1.02 

67 1 | 45-16 | -175 175 0c Bidirectional 3-Sip DN6849SE-ND 1.69 1.36 1.02 

: z 2 | 36-16 | -200 200 | Pullup | Bidirectional 3-Sip DN6851-A-ND 90 76 61 

Wes 4 1.5 2| 36-16 | 100 450 | 0C | Unidirectional | 3-Sip DN6852-A-ND 104 87.70 

: : Vec 7 7 fopbis wu 

2: Gnd 2: Gnd 4: Veo 3: Output 2) 36-16 200 200 0c Bidirectional 3-Sip DN6853-A-ND 1.35 1.13 91 

3: Output 3: Output 2: Gnd 4: Gnd 2| 45-16 | -120 120 | Pullup | Bidirectional 3-Sip DN8897-ND 1.69 1.36 1.02 

2 | 45-16 | -120 120 0c Bidirectional 3-Sip DN8899-ND 1.69 1.36 1.02 


* Qutput Type: Pull-up Resistors = 27K Internal; OC = open collector. ** To convert Gauss to millitesla, divide by 10 
t+ Unidirectional and is only sensitive to either north or southside of magnetic; Bidirectional is sensitive to an alternating magnetic fields of both north and south sides. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1148 (7033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. Infrared Photosensors 


; i a‘ ; ; } j 


Fig. 15 Fig. 22 Fig. 23 Fig. 24 Fig. 25 Fig. 26 
C 
we 
*LNA2702L= 
Long Leads 


Infrared Light Emitting Diode NPN Photo Transistor 
Pulse Optical Peak Peak 
Style/ Forward) Power Emission | Beam | Digi-Key Pricing Panasonic Style/ Sensitivity Digi-Key Pricing Panasonic 
Pkg. __|Fig.| Current | Output _| Wavelength | Angle | Part No. 1 10100 _| Part No. Pkg. _|Fig.|YCEO| 'c |Wavelength| tritf_ | Part No. 1 10 100 _| Part No. 
SideView | 1} 1A 4.6mW | 950mm | 17° |LN54PA-ND 1.00 8.37 66.96 | LNS4 Side View | 4 | 20V|10mA]  900nm 8us | PNA1605F-ND 151 1210 90.72 |PNAI605F 
TopView | 2) 1.5A | 7mW | 950nm | 45° Pee ‘S1 7.56 60.48 | LN64 Axia | 5 | 20V|20mA) 800mm | 2.5/3.5ys) PNZ12700S-ND 1.20 999 79.92 |PNZ12700S 
T1394 | 6 | 154 | 3-8mw | 950nm | 25° |LN660000R-ND 95 7.13 53.46 | LN6GOO00R 
Side View | 3] 2A 42mw | 900mm | 115° |LN175PA-ND 1.81 1447 108.54 | LN175 Side View ) 1 | 20V |20mA} 800mm | 4us | PNZ154-ND 1.39 11.61 92.88 /PNZ154 
7T19/4 | 6 | 1.54 | 10mWsr | 950nm__| 20° |LNA2904L-ND 89 7.42 59.33 | LNA2904L TA 6 | 30V|20mA| = 800nm 4us | PNA1801L-ND 65 4.86 36.45 |PNA1801L 
TOwAa [9] 2A 3-6mW | 950nm | 32° |LN51RND 3.63 29.02 225.70 | LNSIF TO18 |10| 30V|50mA| _800nm 3us___| PNA1401L-ND 3.56 28.46 221.32 |PNAT401L 
TO18 | 10) 2A 3-6mw | 950nm 8° |LNS1L-ND 3.63 29.02 225.70 | LNSIL TO18Aat|9 | 30v|50mA|  800nm 3us | PNAI401LEND 356 28.46 221.32 |PNAT401LF 
TO18 Smal) 11) 2A | 3.5-€mW | 950nm | 100° |ENS2EN 3.05 24.38 189.59 | LN52 TO18 |14) 40Vt/50mA} 800nm 3us | PNZ102-ND 3.56 28.46 221.32 |PNZ102 
Sie Maw ‘ in aR aon oo regan pee ey nee iNet TO-18 Aa |15|30vt/50mA|} s00nm | 3us_ | PNZ102END 3.56 28.46 221.32 |PNZ102F 
Sde View 713) 7A 14.8-3.5mW)950nm 135° TENS: ND “97 B08 64.49 | LNBS TO18 |14] 30Vt/30mA} 900nm | 5/6ys | PNZ108-ND 356 28.46 221.32 |PNZ108 
Side View x2| 20 1A 1.8mW 950nm 23° |LN59-ND 1.10 9.13 73.01 | LN59 TO-18 Rat | 15 | 30Vt|30mA| —900nm 8/9us_ | PNZ108F-ND 3.56 28.46 221.32 |PNZ108F 
Side View x2| 20} 1A 1.8mW | 950nm | 23° |LNA2702L-ND* 1.01 8.40 67.18) LNA2702L| [TO18Smalll16 | 30Vt/20mA] 900nm | S/éus | PN108CL-ND 299 23.90 185.91 |PN108CL 
Side View x2] 20 1A 1.2mW/sr 940nm 23° |LNA2701L-ND 1.32 10.96 87.70 | LNA2701L TO-18 Rat |15 | 30Vt|30mA} 900nm 8/9us_ | PNZ109F-ND 3.56 2846 221.32 |PNZ109F 
13/4 | 6{ 1.5A | 9mWsr_| 950nm__| 25°_|LNA2903L-ND AS 3.61 _ 27.08 | LNA2903L] 17948 Small] 16 | 30Vt|20mA} 900nm | 5/6us | PNZ109CL-ND 299 23.90 185.91 |PNZ109CL 
wT 6) 1A | 25SmW | o50nm |) 20° ENes eee 4 8.61 27.08 | LNAzBO2L To18 |14|30vt|30mA| 900mm | 5/6us | PNZIO9L-ND 3.56 28.46 221.32 |PNZI09L 
T1394 | 6] 1A | 10-18mw] 860nm | 20° |LN77L-ND 1.45 11.61 87.06 | LN77L ve 
SideView 113) iA | 6t0mw | gsonm | 4o° {LN78-ND 537 4295 334.04 | LN7B Axia__| 5 | 20V|20mA| _800nm | 3-10us | PNZ147-ND 1.58 12.65 94.85 |PNZ147 
T1 6 1A 6mW/sr 940nm 15° |LNA2801L-ND 67 5.03 37.73 | LNA2801L. Side View |12 | 20V |20mA| 800nm 4-10us | PNZ150-ND 1.06 8.85 70.82 |PNZ150 
SideView | 3| 154 | 3-6mwW | 940nm__| _80°_|LNA2603E-ND 1.27 10.12 75.90 | LNA2603F| | Side View |17| 20V |20mA| 800nm 4us | PNA1608L-ND 1.06 885 70.82 |PNA1608L 
SideView | 12) 1.5A | 4.3-5.5mW| 950nm 35° LN65-ND 1.29 10.34 77.52 | LN6S Side View | 3 | 20V}10mA! 800nm 4us PNZ155-ND. 1.25 1043 83.47 |PNZ155 
qoisamat!| G| den | Slowey | comm | gee finest joa doen deter [ENeD Side View |13 | 20V |20mA| 800nm | 4-10us | PNZ158-ND 1.06 885 70.82 |PNZ158 
: ~ : : Side View |18 | 20V |20mA| __850nm 4us _ | PNZ163NC-ND 1.06 8.85 70.82 _|PNZ163NC 
i i Side View |19 | 20v |20ma| — 850nm 4us | PNA1601M-ND 1.06 885 70.82 |PNAI601M 
Pin Photo Diode Side View }12} 20V|30mA} 800mm | 100us | PNA2602M-ND¥ 114 9.49 75.88 |PNA2602M 
Peak Side View }17] 20V|30mA| 850nm | 150us | PNA2602MOONC-NDE 1.14 9.49 75.88 | PNA2602MO0NC| 
Style/ v Sensitivity Beam | Digi-Key Pricing Panasonic Axia =| 5 | 20V/30mA| 800mm | 200us | PNA2WO1M-NDf 1.58 12.65 94.85 |PNA2W01M 
BAGS [1G a Wvavelongtng at /tty engl BRartiNo: i ul) MOORS arto: Side View |13 | 20v|30ma} _800nm | 100us | PNA2603L-NDt 114 9.49 _75.88 |PNA2603L 
Side View | 7 / S0V)  960nm =| 50ns| 70" ane aoe, iioea > g OO dade ocee Side View [18 | 20V|30mAy 850nm | 150us | PNZ263LO00NCNDt 1.14 9.49 75.88 |PNZ263L000NC 
Top View | 8 | 50V| 900nm | 2ns| 70° | PNZ334-ND 1.46 1215 97.20] PNZ334 ; : H 
TO-18 Small] 11} 30V} 850nm | 2ns | 70° | PNZ330CL-ND 2.99 23.90 185.91 | PNZ3300L T1 | 6 | 20V /30mA}  850nm =| 150ys_/ PNA2803M-NDt ‘91 6.83 51.22 |PNAZ803M 
Side View | 3 | 30V) 850nm | 2ns| 70° | PNZ335-ND 126 10.12 75.88] PNZ335 T-1 |25] 30v |20mA} 800nm 3us | PNZ120SORL-ND 1.41 11.75 93.96 |PNZ120SORL 
TO18 | 21 | 50V| 800mm | ins | 10° | PNZ300-ND 6.14 49.10 414.27 | PNZ300 T-1 |25| 20v]10mA} 800nm | 1/1.3ys | PNZ121SOR-ND 1.24 10.37 82.94 |PNZ121S0R 
me a oY pone us a eae oN ae Bey ed: T-1 [25 | 30V/20mA] 800nm Sus | PNZ120SOSL-ND 1.25 10.02 75.17 |PNZ120SOSL 
nm ns ° | . . f PNZ33 
yois | 20| sov| goon || ag WeReSerein Fit (seas avoes | ENOSIE T-1|25| 20v|10mA} 800nm_ | 1/1.3ys | PNZ121S0S-ND 1.33 11.04 88,34 |PNZ121S0S 
Side View _| 26 | 30V 960nm |{50ns| 65° | PNZ313B-ND 1.65 13.18 98.82 | PNZ313B t+ VCBO (This device has signal mixing capability using the base pin.) —_ + Darlington 
R fl Hy Reflective Photosensors consist of a high _ Features: ; A a : ; ; 
e ective efficiency GaAs infrared light emitting diode + Reflow-compatible reflective photosensor + Ultraminiature thin type: 2.7 x 3.4 mm (height: 1.5 mm) * Visible light 
which is integrated with a high sensitivity cutoff resin is used + CNB10010RL, CNB10010SL, CNB13020R and ON2180 has Si phototransistor + CNB20010RL 
Photosen sors phototransistor in a single resin package. has Darlington phototransistor / High current transfer ratio + Reflective Sensing method; 1mm Sensing distance 
Typ. Cut Tape Tape & Reel 
t on/t off Input Output Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Fig. | Rank | IC (yA) | (usec) [YR 'F Ic VcEO | Part No. 110 100 500 | Part No. 1,000 
R | 41~90 30/40 | 6V 50mA|20mA 35V | CNB10010RLCT-ND 99 83 .66  .46 | CNBI0010RLTR-ND 437.00 
1 S | 74~160| 30/40 | 6V 50mA|20mA 35V | CNB10010SLCT-ND 98 83 .66 .46 | CNB10010SLTR-ND 437.00 
R__|1.45~5.4| 120/115 | 6V_50mA | 30mA__35V_| CNB20010RLCT-ND 1.02.85 68 48 _| CNB20010RLTR-ND. 451.00 
A R_ |180~440| 20/20 | 3V 50mA|20mA 30V | CNB13020R-ND NEW! 95 .72 54 34 = = 
—_| 90~880 | 20/20 | 3V_ 50mA| 20mA_30V_| CNB1303-ND 1.02 85 68 48 - - 


Bipolar Integrated Circuit with Photodetection Function 


FEATURES: 


PNA4602M/PNA4701M Series (For infrared remote control 


systems.) 


+ Extension distance is 8 m or more »* External parts not 


required + Adoption of visible light cutoff resin 


PNA4611M Series (For infrared remote control systems.) 

+ High sensitivity (extension distance is 11 m or more) + Ext- 
ernal parts not required * Resin to cutoff visible light is used 
PNA4603H Series (For brightness control systems.) 

* Wavelength characteristics close to human visual sensitivity 


+ External parts not required + Good output voltage linearity 123 3:VCC 
with respect to incident illuminance 
PNA4603H Series Main Characteristics Operating Current | Max. Recep. | Carrier a oz , 
Supply Voltage | Consumption | Distance (m) | Frequency | Digi-Key Pricing Panasonic 
Parameter Symbol | Conditions Min. | Typ. | Max. | Unit Fig. Typ) Tp. imi a Tp. Tp ie) Heer € as a we SE 
Operating Supply Voltage ve Were ‘3 so 33 ve 1 33 08 70 — 36.7_|_PNA4701M-ND 1.47 11.75 88.13 | PNA4701M 
Current Consumption Oe scot : : uu 5.0 24 1 «16 36.7 | PNA4611MOOYB-ND 1.43 11.46 85.98 | PNA4611MO0YB 
Vor | L=0'x, VOo=5.0V O1 | 05 | 08 | V 2 5.0 24 1 16 38.0 | PNA4612M00YB-ND 1.43 11.46 85.98 | PNA4612M00YB 
Output Voltage vor_| L=10lx,Voc=50v | 20 / 27 | 34] V 5.0 24 1 16 40.0 | PNA4613MOOYB-ND 1.43 11.46 85.98 | PNA4613MO0YB 
voz | L=800Ix,voc=50v* | 39] 41 | 49] V 5.0 24 1116 56.9 | _PNA4614MO0YB-ND 1.43 11.46 85.98 | PNA4614MO0YB 
7 Vor-VoFr, Voc=5.0V. | 165| 19 | 49 | V 5.0 24 1 16 36.7 | PNA4611MOOXD-ND 1.43. 11.46 85.98 | PNA4611MOOXD 
Ouinut Impedance 7 a ark 3 5.0 24 1 16 38.0 | PNA4612M00XD-ND 1.43. 11.46 85.98 | PNA4612M00XD 
put mpec? 5.0 24 11 16 40.0 | PNA4613MO0XD-ND 1.43 11.46 — 85.98 | PNA4613M00XD 
Peak Sensitivity Wavelength | dp | — — | 40 | — | nm 5.0 24 1 16 56.9 _|_PNA4614MO0XD-ND. 1.43 11.46 85.98 | PNA4614MOOXD 
* Halogen lamp light source. 4 | See PNA4603A Main Characteristics Chart PNA4603H-ND 3.16 25.31 _ 196.86 | PNA4603H 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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SenSym ICT Solid State Pressu re Senso rs For use in medical equipment, pneumatic controls, computer peripherals 


and pressure instrumentation, process and flow control. 


Fig. 1 — Sensor AMP Fig. 2— SDX A4, D4, IND4 Fig. 3 — SDX A2/G2/D2 Fig. 4 — Pigtail ar Fig. 5 — Button Sensor 
pra rs ia soe 
> 5.33 (D2) = =37101.02 
41.81 {0} 6.48 (A2,G2) 5 +} }+02.29 ry ‘ Gause Port 
bt ____ 67.82 (mV) 
0.25.5} : 13.16 93.22 (mA, V2) 
a be 15.24 E | be 6.35] 
1+—27.43—+| _ x 
7.62 ae 
02,29,7.62 
TF 0.254. 
t ota ; —F |—15.24 | 
26.16 4+ ; F Note: 4-Conductor Cable. 24 AWG 
| F . f conductors shielded with drain —35hel k o-1.02 
ts i r 13.97 wire 24” (61cm) long. 10.51 
Pressure Supply Response Operating Digi-Key Price Each SenSym ICT 
Fig. Pressure Type Output Package (VDC) Time* Temperature Part No. 1 25 100 Part No. 
Signal Conditioned Pressure Sensors 
0-1 PSID Differential/Gage 287-1002-ND 56.79 40.72 32.74 | ASCXO1DN 
0-5 PSID Differential/Gage 287-1003-ND 56.79 40.72 32.74 | ASCXOSDN 
0-15 PSIA Absolute 287-1008-ND 56.79 40.72 32.27 | ASCX15AN 
0-15 PSID Differential/Gage 287-1009-ND 56.79 40.72 32.74 | ASCX15DN 
0-30 PSIA Absolute 287-1010-ND 56.79 40.72 32.27. | ASCX30AN 
1 0-30 PSID Differential/Gage 0.25 to 4.5V SIP +45 to +16 100pSec “25°C to +105°C | 987-1011-ND 56.79 40.72 32.27 | ASCX30DN 
0-100 PSIA Absolute 287-1004-ND 56.79 40.72 32.74 | ASCX100AN 
0-100 PSID |  Differential/Gage 287-1005-ND 56.79 40.72 32.74 | ASCX100DN 
0-150 PSIA Absolute 287-1006-ND 56.79 40.72 32.74 | ASCX150AN 
0-150 PSID_| _ Differential/Gage 287-1007-ND 56.79 40.72 32.74_| ASCX150DN 
Precision Compensated Pressure Sensors 
0-1 PSID Differential/Gage 0-18mV ¥20 700ySec ~40°C to +85°C | 287-1017-ND 41.82 27.66 2640 | SCXO1DN 
0-5 PSID Differential/Gage 0-60mV +20 100uSec -40°C to +85°C | 287-1018-ND 41.62 29.52 26.40 | SCXO5DN 
0-15 PSIA Absolute 0-90mV +20 100uSec -40°C to +85°C | 287-1023-ND 41.62 29.52 26.40 | SCX15AN 
0-15 PSID Differential/Gage 0-90mV +20 100uSec -40°C to +85°C | 287-1024-ND 41.62 29.52 26.40 | SCX15DN 
0-30 PSIA Absolute 0-90mV +20 100uSec -40°C to +85°C | 287-1025-ND 41.62 29.52 26.40 | SCX30AN 
1 | 0-30 PSID Differential/Gage 0-90mV SIP +20 100uSec -40°C to +85°C | 287-1026-ND 41.62 29.52 26.40 | SCX30DN 
0-100 PSIA Absolute 0-100mV +20 100uSec -40°C to +85°C | 287-1019-ND 41.82 27.66 26.40 | SCX100AN 
0-100 PSID | _ Differential/Gage 0-100mV +20 100uSec -40°C to +85°C | 287-1020-ND 41.82 27.66 26.40 | SCX100DN 
0-150 PSIA Absolute 0-90mV +20 100uSec -40°C to +85°C | 287-1021-ND 41.82 27.66 26.40 | SCX150AN 
0-150 PSID |  Differential/Gage 0-90mV +20 100uSec -40°C to+85°C | 287-1022-ND 41.82 27.66 26.40 | SCX150DN 
0-4” H20 WC Ratio +18 500ySec 0°C to +70°C 287-1027-ND 84.70 62.13 44.83 | SCXLOO4DN 
0-4 PSID Differential/Gage 0-18mV 287-1028-ND 26.87 19.89 1829 | SDX01D4 
0-5 PSID Differentia/Gage 0-60mV 287-1030-ND 2687 1989 18.29 | SDX05D4 
0-15 PSIA Absolute 0-90mV 287-1037-ND 26.87 19.89 18.29 | SDX15A4 
0-15 PSID Differential/Gage 0-90mV 287-1038-ND 26.87 19.89 18.29 | SDX15D4 
0-30 PSIA Absolute 0-90mV : 287-1041-ND 26.87 19.89 18.29 | SDX30A4 
2 | 0-30 PSID Differential/Gage 0-90mV Ol +20 100uSec “40°C to +85°C | 587-1042-ND 26.87 19.89 18.29 | SDX30D4 
0-100 PSIA Absolute 0-100mV 287-1033-ND 26.87 19.89 18.29 | SDX100A4 
0-100 PSID |  Differential/Gage 0-100mV 287-1034-ND 26.87 19.89 18.29 | SDX100D4 
0-5” H2O WC 0-25mV 287-1125-ND NEW! 49.86 37.67 33.71__| SDXOOSIND4 
0-10” H20 wc 0-25mV 287-1126-ND NEW! 46.31 34.99 31.31 | SDXO10IND4 
0-1 PSIG Gage 0-18mV 287-1029-ND 26.87 19.89 1829 | SDX01G2 
0-5 PSIG Gage 0-60mV 287-1031-ND 26.87 19.89 18.29 | SDX05G2 
0-15 PSIA Absolute 0-90mV 287-1036-ND 26.87 19.89 18.29 | SDX15A2 
0-15 PSIG Gage 0-90mV 287-1039-ND 26.87 19.89 18.29 | SDX15G2 
3 | 0-30 PSIA Absolute 0-90mV DIF +20 100uSec “40°C to +85°C |) 987-1040-ND 26.87 19.89 18.29 | SDX30A2 
0-30 PSIG Gage 0-90mV 287-1043-ND 26.87 19.89 18.29 | SDx30G2 
0-100 PSIA Absolute 0-100mV 287-1032-ND 26.87 19.89 18.29 | SDX100A2 
0-100 PSIG Gage 0-100mV 287-1035-ND 26.87 19.89 18.29 _| SDX100G2 
Calibrated and Temperature Compensated Steel Sensors 
0-5 PSIG 1-5VDG +12 to +30 287-1090-ND 124.71. 96.76 91.60 | SPT4VO005PG5WO02 
0-15 PSIG 1-5VDG +12 to +30 287-1091-ND 124.71 96.76 91.60 | SPT4V0015PG5Wo02 
0-30 PSIG 1-5VDG +12 to +30 287-1092-ND 124.71 96.76 91.60 | SPT4VOO30PG5Wo02 
0-100 PSIG 1-5VDG inal +12 to +30 287-1093-ND 124.71 96.76 91.60 | SPT4VO100PG5Wo2 
0-300 PSIG 1-5VDG Oe +12 to +30 287-1094-ND 124.71 96.76 91.60 | SPT4VO300PG5Wo2 
4 | 0-500 PSIG é@ 1-5VDG eae +12 to +30 sone 40°C to 4125°¢_ | 287-1095-ND 124.71 96.76 91.60 | SPT4VO500PG5Wo02 
0-5 PSIG age, 4-20mA ( aay +12.5 to +30 Hee Oe 287-1096-ND 124.71 96.76 91.60 | SPTMA000S5PG5Wo2 
0-15 PSIG 4-20mA (Male) +12.5 to +30 287-1097-ND 124.71 96.76 91.60 | SPTMA001S5PG5Wo02 
0-30 PSIG 4-20mA +12.5 to +30 287-1098-ND 124.71 96.76 91.60 | SPTMAOO3OPG5Wo2 
0-100 PSIG 4-20mA +12.5 to +30 287-1099-ND 124.71 96.76 91.60 | SPTMA0100PG5Wo2 
0-300 PSIG 4-20mA +12.5 to +30 287-1100-ND 124.71 96.76 91.60 | SPTMAO300PG5Wo02 
0-500 PSIG 4-20mA +12.5 to +30 287-1101-ND 124.71 96.76 91.60 _| SPTMAOS500PG5Wwo02 
0-5 PSIG 287-1102-ND 106.43. 87.08 8256 | SPTMVO005PG5WO02 
0-15 PSIG 2" (61cm) 287-1103-ND 106.43 87.08 8256 | SPTMV0015PG5WO02 
0-30 PSIG Pigtail ; ° 287-1104-ND 106.43 87.08 8256 | SPTMVOO30PG5Wo02 
4 | 0-100 PSIG Gage 0-100mv Electrical +15 100uSec “40°C to +125°C | 987-4105-ND 106.43 87.08 8256 | SPTMV0100PG5WO02 
0-300 PSIG Connection 287-1106-ND 106.43 87.08 8256 | SPTMVO300PG5WO02 
0-500 PSIG 287-1107-ND 106.43 87.08 _82.56_| SPTMVOS500PG5Wwo02 
High-Impedance Bridge Sensors 
0-1 PSID Differential 0-20mV 287-1065-ND 24.94 17.88 15.20 | SX01DD4 
0-5 PSID Differential 0-75mV 287-1068-ND 20.31 14.19 13.22 | SX05DD4 
0-15 PSIA Absolute 0-110mV 287-1080-ND 20.31 1419 13.22 | SX15AD4 
0-15 PSID Differential 0-110mV . 2 287-1082-ND 2031 1419 13.22 | SX15DD4 
2 | 030 PSIA Absolute 0-110mV DIE ate 100uSec “40°C to +85°C | 587-1086-ND 2031 14.19 13.22 | SX30AD4 
0-30 PSID Differential 0-110mV 287-1088-ND 20.31 1419 13.22 | Sx30DD4 
0-100 PSIA Absolute 0-150mV 287-1072-ND 24.94 17.88 15.20 | SX100AD4 
0-100 PSID Differential 0-150mV 287-1074-ND 24.94 17.88 15.20 | SX100DD4 
0-1 PSIG Gage 0-20mV 287-1066-ND 2729 2248 1627 | SXx01GD2 
0-5 PSIG Gage 0-75mV 287-1069-ND 23.75 17.41 15.48 | SX05GD2 
0-15 PSIA Absolute 0-110mV 287-1079-ND 20.31 1419 13.22 | SX15AD2 
0-15 PSIG Gage 0-110mV ; é 287-1083-ND 20.31 1419 13.22 | Sx15GD2 
3 | 0-30 PSIA Absolute 0-110mV DIE #12 100nSec “40°C to +85°C | 587.1085-ND 20.31 1419 13.22 | SX30AD2 
0-30 PSIG Gage 0-110mV 287-1089-ND 20.31 14.19 13.22 | Sx30GD2 
0-100 PSIA Absolute 0-150mV 287-1071-ND 2494 17.88 15.20 | SX100AD2 
0-100 PSIG Gage 0-150mV 287-1075-ND 24.94 17.88 _15.20_| SX100GD2 
0-1 PSID Differential 0-20mV 287-1064-ND 24.94 17.88 15.20 | SX01D 
0-5 PSID Differential 0-75mV 287-1067-ND 20.31 1419 13.22 | SX05D 
0-15 PSID Differential 0-110mV 287-1081-ND 20.31 14.19 13.22 | SX15D 
0-15 PSIA Absolute 0-110mV 287-1078-ND 20.31 14.19 13.22 | SX15A 
0-30 PSID Differential 0-110mV ' 287-1087-ND 20.31 14.19 13.22 | Sx30D 
5 | 0-30 PSIA ‘Absolute 0-110mV Button #12 100uSec “40°C to +85°C | 587-1084-ND 2031 1419 13.22 | SX30A 
0-100 PSIA Absolute 0-150mV 287-1070-ND 24.94 17.88 15.20 | SX100A 
0-100 PSID Differential 0-150mV 287-1073-ND 24.94 17.88 15.20 | SX100D 
0-150 PSIA Absolute 0-110mV 287-1076-ND 24.94 17.88 15.20 | SX150A 
0-150 PSID Differential 0-110mV 287-1077-ND 24.94 17.88 15.20__| SX150D 
FARIEOOK soins asada sdemaus treater ses nae Sut cea acs agenda ios ea uaa a mean ana 287-1001-ND 5.00 = = DA-B-7/96-15K 


* Response time for a 0 psi to full scale span pressure step change, 10% to 90% rise time. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1150 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


SenSym ICT Isolated Pressure Sensors and Compensated Sensors 


coud Ti 100 uS BES R Ti 40 Pressure | Output Port Max. Digi-Key Price Each SenSym ICT 
+ Response Time: Sec, eries-Response Time: Pp. Tr Vv D iti i Part No. 1 25 10 Part No. 
mS (0 psi to full scale span pressure step change, 10% to bhsthe une m escUpuoN SURELY arto. x arn 
90% rise time.) 13mm 
+ Operating T ture: -40°C to +125°C fi " 1123. 
perating Temperature: 0+ 0-1000PSIA | apcoiute | 0-200 1/8 seve 287-1123-ND 81.70 65.58 61.92 | 13C1000PA4K 
0-5000 PSIA 27 NPT-SS 287-1124-ND 81.70 65.58 _ 61.92 | 13C5000PA4K 
13mm Male Port 19mm — Calibrated Compensated 
127 I+ 27-18 >| 0-15 PSIA Absolute 1/8" +15VDC 287-1108-ND 82.77 62.89 59.34 | 19C015PA4K 
[xr |14.27 { i 0-15 PSIG Gage a Bp Ss +15VDC 287-1109-ND 82.77 62.89 59.34 | 19C015PG4K 
0-15 PSIV Vacuum +15VDC 287-1938-ND 82.77 62.89 59.34 | 19C015PV4K 
04.36 ras = } 0-15 PSIV Vacuum +2.0mA 287-1939-ND 82.77 62.89 59.34 | 19C015PV4L 
ie pleco NG: 0-15 PSIV | Vacuum | 4 499 1/4" +15VDC 287-1940-ND 82.77 62.89 59.34 | 19C015PV5K 
Note: @ 0.22" +0.001" (0.56mm #0.03mm) Pins 0-15 PSIV Vacuum 18 NPT-SS +2.0mA 287-1941-ND 82.77 62.89 59.34 | 19C015PV5L 
on © 0.230" (5.84mm) pin circle. 0-30 PSIA Absolute 1/8" +15VDC 287-1110-ND 82.77 62.89 59.34 | 19CO30PA4K 
0-30 PSIG Gage Re 27 NPT-SS +15VDC 287-1111-ND 82.77 62.89 59.34 | 19C030PG4K 
19mm Male Port 0-30 PSIV Vacuum +15VDC 287-1944-ND 82.77 62.89 59.34 | 19C030PV4K 
0-30 PSIV Vacuum +2.0mA 287-1945-ND 82.77 62.89 59.34 | 19C030PV4L 
| 0-30 PSIV Vacuum | 9 499 1/4" +15VDC 287-1946-ND 82.77 62.89 59.34 | 19C030PV5K 
0-30 PSIV Vacuum 18 NPT-SS +2.0mA 287-1947-ND 82.77 62.89 59.34 | 19C030PV5L 
0-50 PSIA Absolute | 4 499 1/8" +15VDC 287-1112-ND 82.77 62.89 59.34 | 19CO50PA4K 
0-50 PSIG Gage 27 NPT-SS 287-1113-ND 82.77 62.89 59.34 | 19C050PG4K 
0-100 PSIA | Absolute 1/8" +15VDC 287-1114-ND 82.77 62.89 59.34 | 19C100PA4K 
0-100 PSIG G 15VDC 287-1115-ND 82.77 62.89 59.34 | 19C100PG4K 
NGIeNE nel ones ir GA AWG Wheels) o-10oPsiv | vacuum | °-199 ZINES tsvoe 287-1950-ND 82.77 62.89 59.34 | 19C100PV4K 
(2. pin spacing ( : 0-100 PSIV__|_ Vacuum +2.0mA 287-1951-ND 82.77 62.89 59.34 | 19C100PV4L 
Filoh Mi 0-100 PSIV | Vacuum | 4 499 1/4" +15VDC 287-1952-ND 82.77 62.89 59.34 | 19C100PV5K 
ush Mount 0-100 PSIV__| Vacuum 18 NPT-SS +2.0mA 287-1953-ND 82.77 62.89 59.34 | 19C100PV5L 
50.8 Nomex Insulated Vent hele 0-200 PSIA | Absolute | 4 499 1/8” etavoe 287-1116-ND 82.77 62.89 59.34 | 19C200PA4K 
strip cable with Gage 0-200 PSIG Gage 27 NPT-SS 287-1117-ND 82.77 62.89 59.34 | 19C200PG4K 
2.54 pin spacing units only 0-300 PSIA_ | Absol 1/8" 287-1118-ND 2.77 62.89 59.34 | 19C300PA4K 
oa AA iv) 2 : solute : 8 -1118- 82. 8 3 
( i “ 0-300 PSIG Gage | 1 27 NPT-SS eletue 287-1119-ND 82.77 62.89 59.34 | 19C300PG4K 
| 3 1 0-500 PSIA | Absolute | 4 499 1/8” es 287-1120-ND 82.77 62.89 59.34 | 19C500PA4K 
@ 18.955 NN 0-500 PSIG Gage 27 NPT-SS 287-1121-ND 82.77 62.89 _59.34 | 19C500PG4K 
| Flush Mount 
0-15 PSIV Jasinee | “oa00 NA +15VDC 287-1936-ND 77.40 57.52 54.18 | 19C015PV2K 
NEW! Bonded Element 0-15 PSIV +2.0mA 287-1937-ND 77.40 57.52 54.18 | 19CO015PV2L 
ominen 0-30PSIV | Vacuum | 0-100 WA +15VDC 287-1942-ND 77.40 57.52 54.18 | 19CO30PV2K 
Dim. 0-30 PSIV +2.0mA 287-1943-ND 77.40 57.52 54.18 | 19CO30PV2L 
baie : OA00PSIV | acum | o-t00 Ni +15VDC 287-1948-ND 77.40 57.52 54.18 | 19C100PV2K 
anno: 0-100 PSIV +2.0mA 287-1949-ND 77.40 57.52 54.18 | 19C100PV2L 
BE-4R125PG5DS 
BE-4R125PC5DC NEW! Bonded Element NEW! 
BE-ARSQ0PCEDS 0-125 PSIG 1/4”-18 NPT-SS 287-1127-ND 60.00 56.00 52.80 | BE-4R125PG5DS 
0-125 PSIG 1/4”-18 NPT-CRS 287-1128-ND 58.00 54.00 50.40 | BE-4R125PG5DC 
BE 4RS000PG6DS 0-500 PSIG Gage 0-4.00 | 1/8"-27 NPT-SS 4+5.25VDC 287-1129-ND 60.00 56.00 52.80 | BE-4R500PG4DS 
BE-4R5000PG5DC 0-5000 PSIG 7/16"-20 UNF-SS 287-1130-NDt 60.00 56.00 52.80 | BE-4R5000PG6DS. 
0-5000 PSIG 7/16"-20 UNF-CRS 287-1131-NDt 58.00 54.00 50.40 | BE-4R5000PG6DC 
+ Gland per MS33656 (3-904 O-Ring seal not provided) 
Se 
Digital Pressure G auges Pressure Resolution | Operating] Pressure | Digi-Key Price | SenSym ICT 
SenSym ICT i Range PSIG Temp. Port Part No. Each | Part No. 
SDPGB Series -30.0 inHg/100.0 PSIG 0.1 287-1928-ND 267.68 | SDPGB-30+100PG5 
15.00 PSIG 0.01 287-1929-ND 267.68 | SDPGBO015PG5 
Features: + +0.25% Test Gauge Accuracy * 316 Stainless 30.0 PSIG 0.1 -20°C 1/4" NPT 287-1930-ND 267.68 | SDPGBOO30PG5 
Steel Sensor + Long Battery Life (Two AA Alkaline approxi- 100.0 PSIG 0.1 to Male, 287-1931-ND 267.68 | SDPGB0100PG5 
mately 2,500 hours) * Rugged Design = Display: 3 1/2” digit 199.9 PSIG 0.1 485°C [316 Stainless | 287-1932-ND 267.68 | SDPGBO200PG5 
LCD, 1/2” Digit Height + Auto Shutoff Time + Low Battery 300 PSIG 1.0 Steel 287-1933-ND 267.68 | SDPGBO300PG5 
Indication + Media Compatibility: All wetted parts are 316 SS 500 PSIG 1.0 287-1934-ND 267.68 | SDPGBO500PG5 
compatible with most liquids and gases 1,000 PSIG 1.0 287-1935-ND 267.68 | SDPGB1000PG5 


Honeywell A2 Package 


Sensing and Control 


Solid State 


: 50>) j< 
Pressure Sensors : arf. BS: A007) [se 4 
: : 9 
Pressure Supply Response Operating Digi-Key Price Each Honeywell 
Pressure Type Output Package (VDC) Time* Temperature Part No. 1 25 100 Part No. 
Pressure Sensors Calibrated and Temperature Compensated 
0-1 PSIG Gage 480-1923-ND 30.11 22.59 20.76 ASDX001G24R 
0-1 PSID Differential/Gage 480-1918-ND 30.13 22.60 20.77 ASDX001D44R 
0-5 PSIG Gage 480-1924-ND 30.11 22.59 20.76 ASDX005G24R 
0-5 PSID Differential/Gage 480-1919-ND 30.11 22.59 20.76 ASDX005D44R 
0-15 PSIA Absolute 480-1915-ND 30.11 22.59 20.76 ASDX015A24R 
0-15 PSIG Gage 480-1925-ND 30.11 22.59 20.76 ASDX015G24R 
0-15 PSID Differential/Gage 0.5 to 4.5V DIP 4.75 to 5.25 8ms -20°C to +105°C. 480-1920-ND 30.11 22.59 20.76 ASDX015D44R 
0-30 PSIA Absolute 480-1916-ND 30.11 22.59 20.76 ASDX030A24R 
0-30 PSIG Gage 480-1926-ND 30.09 22.57 20.75 ASDX030G24R 
0-30 PSID Differential/Gage 480-1921-ND 30.11 22.59 20.76 ASDX030D44R 
0-100 PSIA Absolute 480-1917-ND 30.11 22.59 20.76 ASDX100A24R 
0-100 PSIG Gage 480-1927-ND 30.11 22.59 20.76 ASDX100G24R 
0-100 PSID Differential/Gage 480-1922-ND 30.11 22.59 20.76 ASDX100D44R 


t+ Sensor is not reverse polarity protected. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 1151 
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Accelerometers + Operating Temperature Range: -40°C to +85°C + Supply (typ.): 5.0VDC 
Supply Acceleration Sensitivity Zero g Output Digi-Key Price Each 
Fig. (VDC) Range (mV/g/V) (Vdd 5V)* Part No. 1 25 100 
1 4.75 to 5.25 8g 50 2.5V MMA1220D-ND 20.66 16.40 15.47 
2 4.75 to 5.25 38g 10 2.5V MMA1201P-ND 20.66 16.40 15.47 
3 4.75 to 5.25 38g 10 2.5V MMA2200W-ND 20.66 16.40 15.47 
1 4.75 to 5.25 38g 10 2.5V MMA2201D-ND 20.66 16.40 15.47 
4 4.75 to 5.25 45g 10 2.5V MMA3201D-ND 20.66 16.40 15.47 
1 4.75 to 5.25 47g 1.6 2.5V MMA1200D-ND 20.66 16.40 15.47 
1 4.75 to 5.25 47g 8 2.5V MMA2202D-ND 20.66 16.40 15.47 


* The device can measure both +/- acceleration. With no input acceleration the output is at midsupply. 
For positive acceleration the output will increase above Vdd/2 and for negative acceleration the output will decrease below Vdd/2. 


Precision Temperature Compensated Pressure Sensors < Operating ‘Temperatura Range: 40°C to 441280 
Pressure Supply Response Compensated Price Each 
Fig. Pressure Type Output Package (VDC) Time* Temp. Range (°C) 1 25 100 
Unamplified Uncompensated Pressure Sensors 
5 0 to 1.45 PSI Differential 35mV 344C-01 3.0 1.0ms = MPX10DP-ND 12.03 9.16 8.59 
Unamplified Temperature Compensated Pressure Sensors 
11 0 to 1.45 PSI Differential 25mV 344-15 10.0 1.0ms 0 to +85 MPX2010D-ND 13.63 10.49 9.85 
5 0 to 1.45 PSI Differential 25mV 344C-01 10.0 1.0ms 0 to +85 MPX2010DP-ND 14.43 11.15 10.48 
10 0 to 1.45 PSI Gage 25mV 344B-01 10.0 1.0ms 0 to +85 MPX2010GP-ND 14.27 11.02 10.35 
8 0 to 1.45 PSI Differential 25mV MPAK 10.0 1.0ms 0 to +85 MPXM2010D-ND 7.90 5.80 5.40 
9 0 to 1.45 PSI Gage 25mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0 to +85 MPXM2010GS-ND 8.07 5.93 5.53 
10 0 to 7.25 PSI Gage 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0 to +85 MPX2050GP-ND 15.85 12.34 11.61 
8 0 to 7.25 PSI Differential 40mV MPAK 10.0 1.0ms 0 to +85 MPXM2053D-ND 7.90 5.80 5.40 
9 0 to 7.25 PSI Gage 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0 to +85 MPXM2053GS-ND 8.07 5.93 5.53 
8 0 to 14.5 PSI Absolute 40mV MPAK 10.0 1.0ms 0 to +85 MPXM2102A-ND 7.90 5.80 5.40 
9 0 to 14.5 PSI Absolute 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0 to +85 MPXM2102AS-ND 8.07 5.93 5.53 
8 0 to 14.5 PSI Differential 40mV MPAK 10.0 1.0ms 0 to +85 MPXM2102D-ND 7.90 5.80 5.40 
9 0 to 14.5 PSI Gage 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0 to +85 MPXM2102GS-ND 8.07 5.93 5.53 
8 0 to 29 PSI Absolute 40mV MPAK 10.0 1.0ms 0 to +85 MPXM2202A-ND 7.90 5.80 5.40 
9 0 to 29 PSI Absolute 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0 to +85 MPXM2202AS-ND 8.07 5.93 5.53 
8 0 to 29 PSI Differential 40mV MPAK 10.0 1.0ms 0 to +85 MPXM2202D-ND 7.90 5.80 5.40 
9 0 to 29 PSI Gage 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0 to +85 MPXM2202GS-ND 8.07 5.93 5.53 
10 0 to 29 PSI Gage 40mV 344B-01 10.0 1.0ms Oto +85 MPX2200GP-ND 15.85 12.34 11.61 
Amplified Temperature Compensated Pressure Sensors 

6 0 to 3.92kPa Gage 4.9V Ported 8-SOP 5.0 _— 0 to +85 MPXV5004GC6U-ND 18.19 14.31 13.48 
14 0 to 1.45 PSI Differential 4.7V 867C-05 5.0 1.0ms -40 to +125 MPX5010DP-ND 18.34 14.44 13.61 
12 0 to 1.45 PSI Gage 4.7V 867B-04 5.0 1.0ms -40 to +125 MPX5010GP-ND 18.19 14.31 13.48 
13 0 to 1.45 PSI Differential 4.7V 867-08 5.0 1.0ms -40 to +125 MPX5050D-ND 17.57 13.78 12.98 
14 0 to 1.45 PSI Differential 4.7V 867C-05 5.0 1.0ms -40 to +125 MPX5050DP-ND 18.34 14.44 13.61 
12 0 to 1.45 PSI Gage 4.7V 867B-04 5.0 1.0ms -40 to +125 MPX5050GP-ND 18.19 14.31 13.48 
12 0 to 14.5 PSI Absolute 4.7V 867B-04 5.0 1.0ms 0 to +85 MPX5100AP-ND 18.19 14.31 13.48 
14 0 to 14.5 PSI Differential 4.7V 867C-05 5.0 1.0ms 0 to +85 MPX5100DP-ND 18.34 14.44 13.61 
12 0 to 14.5 PSI Gage 4.7V 867B-04 5.0 1.0ms 0 to +85 MPX5100GP-ND 18.19 14.31 13.48 
6 2.18 to 14.8 PSI Absolute 4.95V Ported 8-SOP 5.1 15.0ms -40 to +125 MPXA4101AC6U-ND 18.19 14.31 13.48 
7 2.9 to 15.2 PSI Absolute 4.9V 8-SOP 5.1 1.0ms -40 to +125 MPXAZ4100A6U-ND 17.80 13.98 13.17 
6 2.9 to 15.2 PSI Absolute 4.9V Ported 8-SOP 5.1 1.0ms -40 to +125 MPXAZ4100AC6U-ND 18.42 14.50 13.67 
12 2.2 to 16.7 PSI Absolute 4.8V 867B-04 5.1 1.0ms 0 to +85 MPX4100AP-ND 18.19 14.31 13.48 
13 2.2 to 16.7 PSI Absolute 4.8V 867-08 5.1 1.0ms -40 to +125 MPX4115A-ND 17.57 13.78 12.98 
12 2.2 to 16.7 PSI Absolute 4.8V 867B-04 ey 1.0ms -40 to +125 MPX4115AP-ND 18.19 14.31 13.48 
r 2.2 to 16.7 PSI Absolute 4.8V 8-SOP 5.1 1.0ms -40 to +125 MPXA4100A6U-ND 17.57 13.78 12.98 
6 2.2 to 16.7 PSI Absolute 4.8V Ported 8-SOP 5.1 1.0ms -40 to +125 MPXA4100AC6U-ND 18.19 14.31 13.48 
7 2.2 to 16.7 PSI Absolute 4.8V 8-SOP 5.1 1.0ms -40 to +125 MPXA4115A6U-ND 17.57 13.78 12.98 
6 2.2 to 16.7 PSI Absolute 4.8V Ported 8-SOP 5.1 1.0ms -40 to +125 MPXA4115AC6U-ND 18.19 14.31 13.48 
7 2.2 to 16.7 PSI Absolute 4.8V 8-SOP 5.0 1.0ms -40 to +125 MPXA6115A6U-ND 17.57 13.78 12.98 
6 2.2 to 16.7 PSI Absolute 4.8V Ported 8-SOP 5.0 1.0ms -40 to +125 MPXA6115AC6U-ND 18.19 14.31 13.48 
7 2.2 to 16.7 PSI Absolute 4.8V 8-SOP 5.1 1.0ms -40 to +125 MPXAZ4115A6U-ND 17.80 13.98 13.17 
6 2.2 to 16.7 PSI Absolute 4.8V Ported 8-SOP 5.1 1.0ms -40 to +125 MPXAZ4115AC6U-ND 18.42 14.50 13.67 
12 2.9 to 36.3 PSI Absolute 4.9V 867B-04 5.1 1.0ms -40 to +125 MPX4250AP-ND 18.19 14.31 13.48 
7 2.9 to 36.3 PSI Absolute 4.9V 8-SOP 5.1 1.0ms -40 to +125 MPXA4250A6U-ND 17.57 13.78 12.98 
6 2.9 to 36.3 PSI Absolute 4.9V Ported 8-SOP 5.1 1.0ms -40 to +125 MPXA4250AC6U-ND 18.19 14.31 13.48 
14 0 to 101.5 PSI Differential 4.7V 867C-05 5.0 1.0ms 0 to +85 MPX5700DP-ND 18.34 14.44 13.61 
12 0 to 101.5 PSI Gage 4.7V 867B-04 5.0 1.0ms 0 to +85 MPX5700GP-ND 18.19 14.31 13.48 
13 0 to 101.5 PSI Differential 4.7V 867-08 5.0 1.0ms 0 to +85 MPX5999D-ND 17.57 13.78 12.98 


*Response time is defined as the time for the incremental change in output to go from 10% to 90% of its final value when subjected to a specified step change in pressure. 
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Marking Color Code: 
1 Inch: Yellow 
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5 Inch: Pink 

10 Inch: Orange 

20 Inch: Green 
1234 30 Inch: Purple 


Marking: 2 Color Dots 

Left Dot: Right Dot: 
White: L04 Gold: H-Grade 
Yellow:L10 Silver: C-Grade 
Pink: 0.3 Red: P-Grade 
Green: 01 

Blue: 05 

Purple: 15 


Fig. 5 — Single Pressure Port 


Pressure 
Port 4.57 OD 


Fig. 6 — Dual Pressure Ports 


10.16 
eo 


pliner 
7.62 ie 1.635 


Pressure 
Ports 4.57 OD 


Pressure Supply Compensated Operating Digi-Key Price Each All Sensors Fig. 1 
Fig. | Pressure Type Output (VDC) Temperature Temperature Part No. 1 25 100 Part No. 
Amplified with Voltage Reference Low Pressure 
4H mbar 442-1000-ND 104.00 83.75 80.40 | 1MBAR-D-4V-REF 
41 In H2O 442-1001-ND 104.00 83.75 80.40 | 1 INCH-D-4V-REF 
0-1 In H2O 442-1002-ND 104.00 83.75 80.40 | 1INCH-G4V-REF 
5 In H20 442-1003-ND 99.00 77.50 74.40 | 5INCH-D-4V-REF 
0-5 In H2O 442-1004-ND 99.00 77.50 74.40 | 5INCH-G4V-REF 
1 +10 In H20 av +55 to +16Vde 5° to 50°C -25°to85°C | ‘442-1005-ND 99.00 77.50 74.40 | 10 INCH-D-4V-REF 
0-10 In H2O 442-1006-ND 99.00 77.50 74.40 | 10INCH-G4V-REF 
420 In H2O 442-1007-ND 99.00 77.50 74.40 | 20INCH-D-4V-REF , 
0-20 In HO 442-1008-ND 99.00 75.00 72.00 | 20INCH-G4V-REF Pinout: 
+430 InH2O 442-1009-ND 99.00 77.50 74.40 | 30INCH-D-4V-REF 1. +Vsupply 
0-30 In HeO 442-1010-ND 99.00 75.00 72.00 | 30INCH-G4V-REF 2. Common 
Amplified Low Pressure ; tae 
4H mbar 442-1011-ND 89.00 73.75 70.80 | 1MBAR-D-4V Beans 
41 In HO 442-1012-ND 89.00 73.75 70.80 | 1INCH-D-4V to this pin 
0-1 In H2O 442-1013-ND 89.00 73.75 70.80 | 1INCH+G4V 
5 In H2O 442-1014-ND 84.00 67.50 64.80 | 5INCH-D-4V 
0-5 In H20 442-1015-ND 84.00 67.50 64.80 | 5INCHG4V 
1 +10 In H20 av +3 to +6Vde 5° to 50°C -25°to85°C | 442-1016-ND 84.00 67.50 64.80 | 10INCHD-4v 
0-10 In HO 442-1017-ND 84.00 67.50 64.80 | 10INCHG4V 
420 In H2O 442-1018-ND 84.00 67.50 64.80 | 20INCHD-4V 
0-20 In H20 442-1019-ND 84.00 67.50 64.80 | 20INCHG4V 
430 In H20 442-1020-ND 84.00 67.50 64.80 | 30INCHD-4V 
0-30 In H2O 442-1021-ND 84.00 67.50 64.80 | 30INK+G4V 
Amplified Middle Pressure 
40.3 PSID 442-1022-ND 79.00 61.25 5880 | 0.3PSI-D-4V Pinout: 
0-03 PSIG 442-1023-ND 79.00 61.25 5880 | 0.3PSI-G4V NC 
4H PSID bal aes einen 442-1024-ND 79.00 61.25 58.80 | 1PSI-D-4v : 
’ o-1 PSIG wv aS IG CNCe esate “25°10 85°C y4p-1025-ND «79.00 61.25 58.80 | 1PS-G4V - +Vsupply 
0-15 PSIA 442-1026-ND 74.00 55.00 52.80 | 15PSI-A-4V rey output 
0-15 PSIG 442-1027-ND 74.00 55.00 5280 | 15PSI-G4V 
Millivolt Output C-Grade Pressure 
0-4 In H2O 40mV 442-1028-ND 42.00 3375 3240 | 4INCH-D-CGRADEMV 
0-03 PSID 20mV rae ey 442-1029-ND 42.00 33.75 3240 | 0.3PSI-D-CGRADEMV 
2 0-1 PSID 18mV 16Vde oOo “25°10 85°C | 44p-1030-ND «37.00 30.00 2880 | 1 PSI-D-OGRADEMV 
0-15 PSIA 60mV 442-1031-ND 37.00 30.00 28.80 | 15PSI-A-OGRADEMV 
Millivolt Output H-Grade Pressure 
0-03 PSID 20mV 442-1032-ND 44.00 36.25 34.80 | 0.3PSI-D-HGRADEMV 
0-1 PSID 18mV 442-1033-ND 44.00 36.25 34.80 | 1 PSI-D-HGRADEMV 
2 0-5 PSID 60mV 16Vde 0° to 70°C -25° to 85°C | 442-1034-ND 39.00 32.50 31.20 | 5PSI-D-HGRADEMV 
0-15 PSID g0mV 442-1035-ND 39.00 3250 31.20 | 15PSI-D-HGRADEMV 
0-15 PSIA 60mV 442-1036-ND 39.00 32.50 31.20 | 15 PSI-AHGRADEMV 
Millivolt Output Low Pressure 
0-1 10mV 442-1037-ND 65.00 47.50 45.60 | 1INO+D-MV 
0-5 20mV 442-1038-ND 62.00 45.00 43.20 | 5INCHD-MV 
2 0-10 In H20 20mV 16Vde 0° to50(70)°C | -25°to85°C | 442-1039-ND 62.00 45.00 43.20 | 10INCHD-MV 
0-20 20mV 442-1040-ND 62.00 45.00 43.20 | 20INCHD-MV 
0-30 20mV 442-1041-ND 62.00 45.00 43.20 | 30INCHD-MV 
Millivolt Output Prime Grade Pressure 
0-0.3 PSID 20mV 442-1042-ND 59.00 48.75 46.80 | 0.3PSI-D-PRIMEMV 
2 0-1 PSID 18mV 16Vde 0° to 70°C -25° to 85°C | 442-1043-ND 59.00 48.75 46.80 | 1PSI-D-PRIMEMV 
0-15 PSIA 60mV 442-1044-ND 54.00 43.75 42.00 | 15PSI-A-PRIME-MV 
Miniature Basic Offset Compensated Pressure 
0-1 4.0 to 10.0mV 442-1045-ND 45.00 37.50 36.00 | 1INCH+GBASIC 
0-5 15 to 30mV 442-1048-ND 39.00 27.50 2640 | SINCHGBASIC 
0-10 In H2O 15 to 45mV 6Vde 0° to 70°C -25°to 85°C | 442-1051-ND 39.00 27.50 2640 | 10INCH-GBASIC 
0-20 15 to 45mV 442-1054-ND 39.00 27.50 26.40 | 20INCHGBASIC 
0-30 15 to 45mV 442-1057-ND 39.00 27.50 26.40 | 30INCHGBASIC 
0-1 4.0 to 10.0mV 442-1046-ND 46.00 38.75 37.20 | 1INOHD1-BASIC 
0-5 15 to 30mV 442-1049-ND 40.00 28.75 27.60 | 5INCH-D1-BASIC 
3 0-10 In H20 15 to 45mV 6Vde 0° to 70°C -25°to85°C | 442-1052-ND 40.00 28.75 27.60 | 10INCHD1-BASIC 
0-20 15 to 45mV 442-1055-ND 40.00 28.75 27.60 | 20INCHD1-BASIC 
0-30 15 to 45mV 442-1058-ND 40.00 28.75 27.60 | 30INC+D1-BASIC 
0-1 4.0 to 10.0mVv 442-1047-ND 47.00 40.00 3840 | 1INOH-D2-BASIC 
0-5 15 to 30mV 442-1050-ND 41.00 30.00 2880 | 5INCH-D2-BASIC 
0-10 In H20 15 to 45mV 6Vde 0° to 70°C -25°to85°C | ‘442-1053-ND 41.00 30.00 28.80 | 10INCH-D2-BASIC 
0-20 15 to 45mV 442-1056-ND 41.00 30.00 28.80 | 20INCHD2-BASIC 
0-30 15 to 45mV 442-1059-ND 41.00 30.00 2880 | 30INC+D2-BASIC 
Miniature Low Pressure 
0-5 442-1077-ND 54.00 49.38 47.40 | 5INC+GMV-MINI 
010 | iizo | iemaimv | tee | omsoqoc | aware |aeimen a0 exe rao | onctowvMn 
0-30 442-1086-ND 54.00 49.38 47.40 | 30INCHGMV-MINI 
0-5 442-1078-ND 55.00 50.63 48.60 | 5INCH+D1-MV-MINI 
>| 21 | mig] som | raue | ewmgorc | sewer |MeieiND S50 sisi m0 | ioncHoLanrMN 
0-30 442-1087-ND 55.00 50.63 48.60 | 30INCH-D1-MV-MINI 
0-5 442-1079-ND 55.00 50.63 48.60 | 5 INO+D2-MV-MINI 
10 | mg | toma | saue | ovsormc | -arwarc | M2IOBND $60) SDR 4260 | TONGCEMVAAN 
0-30 442-1088-ND 55.00 50.63 48.60 | 30INCH-D2-MV-MINI 
Miniature H-Grade Pressure 
0-4 In H20 24 to 26mV 442-1060-ND 44.00 36.25 34.80 | 4INCH-GHGRADEMINI 
0-0.3 PSIG 19 to 21mv 442-1063-ND 44.00 36.25 34.80 | 0.3PSI-GHGRADEMIN 
0-10 In H20 19 to 21mV ‘ A eee 442-1066-ND 44.00 36.25 34.80 | 10 INCH-GHGRADEMINI 
- O-1 PSIG | 17.82to 18.18mVv Bo O to (50) 70°C | -25°t0 85°C | yap t069-ND «44.00 36.25 34.80 | 1 PS-GHGRADEMINI 
0-5 PSIG 59.4 to 60.6mV 442-1072-ND 39.00 3250 31.20 | 5PSI-GHGRADEMINI 
0-15 PSIA 89.1 to 90.9mV 442-1075-ND 39.00 32.50 31.20 | 15PSI-AHGRADEMINI 
0-4 In H20 24 to 26mV 442-1061-ND 44.00 36.25 34.80 | 4INCHGFHGRADEMINI 
0-03 PSIG 19 to 21mVv 442-1064-ND 44.00 36.25 34.80 | 0.3PSI-GEHGRADEMIN 
0-10 In HO 19 to 21mV ; 7 eee 442-1067-ND 44.00 36.25 34.80 | 10 INCH-GRHGRADEMINI 
5 O-1 PSIG | 17.82to 18.18mVv shin Oto (50) 70°C | -25°t0 85°C | yap t070-ND «44.00 36.25 34.80 | 1 PS-GEHGRADEMINI 
0-5 PSIG 59.4 to 60.6mV 442-1073-ND 39.00 32.50 31.20 | 5 PSI-GRHGRADEMINI 
0-15 PSIA 89.1 to 90.9mV 442-1076-ND 39.00 32.50 31.20 | 15 PSI-AFHGRADEMINI 
0-4 In H2O 24 to 26mV 442-1062-ND 46.00 37.50 36.00 | 4INCH-D-HGRADEMINI 
0-0.3 PSID 19 to 21mv 442-1065-ND 46.00 37.50 36.00 | 0.3PSI-D-HGRADEMIN 
6 0-10 In H20 19 to 21mV 16Vde 0° to (50) 70°C | -25°to85°C | 442-1068-ND 46.00 37.50 36.00 | 10 INCH-D-HGRADEMINI 
0-1 PSID | 17.82 to 18.18mV 442-1071-ND 46.00 37.50 36.00 | 1 PSI-D-HGRADEMINI 
0-5 PSID 59.4 to 60.6mV 442-1074-ND 41.00 33.75 3240 | 5PSI-D-HGRADEMINI 
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LTS 6-NP, LTS 15-NP and LTS 25-NP: Closed loop (compensated) multi-range current transducer using the Hall effect, unipolar 


Closed Loop Current Transducers 


voltage supply, compact design for PCB mounting, insulated plastic case recognized according to UL 94-VO, incorporated measuring 


resistance, and extended measuring range. 


LA 03-PB, LA 05-PB, LA 10-PB, and LA 20-PB: Closed loop (compensation) current transducer using the Hall effect, voltage output, 


and printed circuit board mounting. 


LAH 25-NP, LAH 50-P, LAH 100-P, LA 55-P, and LA 100-P: Closed loop (compensated) multi-range current transducer using the 


Hall effect, printed circuit board mounting, insulated plastic case recognized according to UL 94-VO. 
LA 150-P: Closed loop (compensated) current transducer using the Hall effect, and printed circuit board mounting. 
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Primary Sec. Nom. Frequency 21.0 
Supply Nom. r.m.s. | r.m.s Current/ Range Price Each LEM USA Inc. 
Fig. | Voltage Current | Output Voltage (kHz) 1 10 25 Part No. | 
5V 6A 2.54V 200 398-1000-ND 19.20 15.36 12.29 | LTS6-NP 4.2 
1 5V 15A 2.54V 200 398-1001-ND 19.20 15.36 12.29 | LTS 15-NP 50 I UU [ Wt 
5V 25A 2.54V 200 398-1002-ND 19.20 15.36 12.29 | LTS 25-NP tad ehle >| ‘beh Bxais 
+15V 3A +4V 150 398-1003-ND 38.00 30.40 24.32 LA 03-PB adse E 12.7 +] 3x20.7%0.6 
2 +15V 5A +4V 150 398-1004-ND 38.00 30.40 24.32 LA 05-PB : facet 
+15V 10A +4V 150 398-1005-ND 38.00 30.40 24.32 LA 10-PB 
+15V 20A +4V 150 398-1006-ND 38.00 30.40 24.32 LA 20-PB 
+12 to 15V 25A 25mA 200 398-1007-ND 26.80 21.44 17.16 LAH 25-NP 
3 #12 to 15V 50A 25mA 200 398-1008-ND 28.80 23.04 18.44 LAH 50-P. 
#12 to 15V 100A 50mA 200 398-1009-ND 31.40 25.12 20.10 LAH 100-P 
4 +12 to 15V 50A 50mA 200 398-1010-ND 2460 19.68 15.75 LA 55-P 
#12 to 15V 100A 50mA 200 398-1011-ND 30.80 2464 19.72 LA 100-P. 
5 15V 150A 75mA 150 398-1012-ND 38.40 30.72 24.58 | LA 150-P sir — 228 —sI 
Open Loop Current Primary | Sec. Nom. 
Supply | Nom. r.m.s. | r.m.s Current/ Overall Digi-Key Price Each LEM USA Inc. 
Tran sd u cers Voltage Current Output Voltage | Accuracy | Part No. 1 10 25 Part No. 
+15V 3A +4V <+1% of IPN | 398-1013-ND 22.20 17.76 14.21 | HAW 03-P 
HAW 03-P, HAW 05-P, HAW 07-P, HAW 10-P, HAW +15V 5A +4V <t1% of IPN | 398-1014-ND 22.20 17.76 14.21 | HAW 05-P 
15-P, and HAW 20-P: Hall effect measuring principle, +15V 7.5A +4V <+1% of IPN | 398-1015-ND 22.20 17.76 14.21 | HAW 07-P 
galvanic isolation between primary and secondary +15V 10A +4V <41% of IPN | 398-1016-ND 22.20 17.76 14.21 | HAW 10-P 
Circuit, isolation voltage 2000 V, low power consumption, | +15V 15A +4V <#1% of IPN | 398-1017-ND 22.20 17.76 14.21 | HAW 15-P 
and extended measuring range (2.5 x IPN). 15V 20A +4V <#1% of IPN| 398-1018-ND 22.20 17.76 14.21 | HAW 20-P 
Closed Loop Voltage Transducers 
7 _p: Primary Sec. Nom. 
ere are T Rpaneatetl voltage Supply Nom. r.m.s. r.m.s Current/ Overall Digi-Key Price Each LEM USA Inc. 
transducer using the Hall effect, and Voltage Current Output Voltage Accuracy Part No. 1 10 25 Part No. 
insulated plastic case recognized according | +12 to 15V TomA 25mA +0.9% 398-1019-ND 60.00 48.00 38.40 | LV25-P 
to UL 94-VO. +12 to 15V 10mA 25mA +1.1% 398-1020-ND 34.80 27.84 22.28 LV 20-P 
ZS 
Four nc Current Sensors 
The SCD series current sensors are PC board mounted, Hall effect, open-loo) = a 7 
devices which output a voltage equivalent to the magnitude of eurtent sensed. Rated | Output | Supply IpUbae Operating Dig Key) Price Each cul 
Two basic sensing types are offered. Both are capable of measuring AC currents: Current | Voltage | Voltage | Current Polarity |Response | Temperature | Part No. 10 25 | Part No. 
1. -XXN for detecting DC current and AC currents where + input currents are +3A 2.3V 5V +DC only 7uS typ. | -10° to +75°C | 102-1050-ND 24.90 18.68 16.60 ) SCDO3PUN 
represented as a + voltage only. 2. -XXR for detecting DC current and AC +5A 2.3V 5V +DC only 7uS typ. | -10° to +75°C | 102-1051-ND 24.90 18.68 16.60 | SCDOS5PUN 
currents. + input currents are represented as + voltage. +10A 2.3V 5V +DC only 7uS typ. | -10° to +75°C | 102-1052-ND 24.90 18.68 16.60 | SCD1O0PUN 
+15A 2.3V 5V +DC only 7uS typ. | -10° to +75°C | 102-1053-ND 24.90 18.68 16.60 | SCD15PUN 
+20A 2.3V 5V +DC only 7uS typ. | -10° to +75°C | 102-1054-ND 24.90 18.68 16.60 | SCD20PUN 
+3A 2.3V 5V Bipolar 7uS typ. | -10° to +75°C | 102-1055-ND 24.90 18.68 16.60 | SCDO3PUR 
+5A 2.3V 5V Bipolar 7uS typ. | -10° to +75°C | 102-1056-ND 24.90 18.68 16.60 | SCDO5PUR 
+10A 2.3V 5V Bipolar 7uS typ. | -10° to +75°C | 102-1057-ND 24.90 18.68 16.60 | SCD10PUR 
+15A 2.3V 5V Bipolar 7uS typ. | -10° to +75°C | 102-1058-ND 24.90 18.68 16.60 | SCD15PUR 
+20A 2.3V 5V Bipolar 7uS typ. | -10° to +75°C | 102-1059-ND 24.90 18.68 16.60 | SCD20PUR 
+3A 5V 12V +DC only 3uS typ. | -10° to +75°C | 102-1060-ND 24.90 18.68 16.60 | SCDO03PSN 
+5A 5V 12V +DC only 3uS typ. | -10° to +75°C | 102-1061-ND 24.90 18.68 16.60 | SCDO5PSN 
Pin Assignment Mounting Hole Dimensions +10A 5V 12V +DC only 3uS typ. | -10° to +75°C | 102-1062-ND 24.90 18.68 16.60 | SCD10PSN 
Pin No. Pin Name Part No. oA oB +15A | 5V 12V +DC only 3yS typ. | -10° to +75°C |102-1063-ND 24.90 18.68 16.60 | SCD15PSN 
1 35V 07 12 +20A 5V 12V +DC only 3uS typ. | -10° to +75°C | 102-1064-ND 24.90 18.68 16.60 | SCD20PSN 
2 NC SCD05 1.0 15 +3A 5V 12V Bipolar 3uS typ. | -10° to +75°C | 102-1065-ND 24.90 18.68 16.60 | SCD03PSR 
3 Output : f +5A 5V 12V Bipolar 3uS typ. | -10° to +75°C | 102-1066-ND 24.90 18.68 16.60 | SCDO5PSR 
4 ov SoD10 12 17 +10A | 5V 12V Bipolar 3uS typ. | -10°to +75°C |102-1067-ND 24.90 18.68 16.60 | SCD10PSR 
5 Input (+) SOD15 1.5 2.0 415A 5V 12V Bipolar 3uS typ. | -10°to +75°C | 102-1068-ND 24.90 18.68 16.60 | SCD15PSR 
6 Input (-) $cD20 1.8 2.3 +20A 5V 12V Bipolar 3uS typ. | -10° to +75°C | 102-1069-ND 24.90 18.68 16.60 | SCD20PSR 


NEW! Force Sensors 


Features: + Typical Supply Voltage: 3-6VDC, Max. Voltage: 30VDC + Typical Current: 5mA, 
Max. Current: 20mA + Operating Temperature: +10°C to +40°C + Storage Temperature: -40°C 


to +70°C + Humidity: 85% RH Non-condensating 
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Load (kgf) | Resistance @(Q) | Digi-Key Price Each cul 
Fig.|Nom.| Max.| No Load] Full Load| Part No. i 10 25 | Part No. 
1.5 | 3.0] 100M 15 102-1215-ND 5.88 5.29 4.75 | SF-2 
1.5 | 3.0) 100M 15 102-1218-ND 6.08 5.47 4.85 | SF-3 
1.5 | 3.0] 100M 15 102-1221-ND 6.25 5.63 4.95 | SF-4 
1.5 | 3.0 | 100M 15 102-1224-ND 6.38 _—5.74_5.05 | SF-5 
1.5 | 3.0] 100M 15 102-1216-ND 8.63 7.77 6.35 | SF-2L 
4 | 15 | 3.0] toom 15 102-1219-ND 8.75 7.88 6.45 | SF-3L 
1.5 | 3.0) 100M 15 102-1222-ND 8.10 7.20 6.55 | SF-4L 
1.5 | 3.0 | 100M 15 102-1225-ND _8.21__—7.30__6.65 | SF-5L 
1.5 | 3.0] 100M 15 102-1217-ND 8.66 7.70 6.95 | SF-2LT Ordering Information 
1.5 | 3.0] 100M 15 102-1220-ND 8.78 7.80 7.05 | SF-3LT 
1.5 | 3.0] 100M 15 102-1223-ND 8.33 7.40 6.95 | SF-4LT ] 
1.5 | 3.0 | 100M 15 102-1226-ND 9.11 8.10 _—_7.25 | SF-5LT Size] | 
Blank: Flex Cable 
1.5 | 4.0 | >500k | 500 102-1212-ND 6.75 6.08 5.25 | IESF-R-5 2= 2mm L:'Flox Cable with Lead Wi 
2] 1.5 | 4.0 | >500k | 500 102-1213-ND 8.55 7.60 6.85 | IESF-R-5L 3=3mm | f. Flex Cable heart nc Milsoed 
1.5 | 4.0 | >500k 500 102-1214-ND 9.45 840 7.45 | IESF-R-SLT 4=4mm : aad poere clot 
3 | 1.5 | 4.0 | >500k | 500 102-1211-ND 4.75 4.28 3.65 | IESP-12 5 =5mm 
4 | 20 [4.0] >500k | 500 102-1227-ND 17.89 15.90 15.70 | SS-13 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1154 (1033) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Fig. 1 LO1Z Series Fig. 2 LO3S Series Fig. 3 LO8P Series Fig. 4 L10P Series 


TAAAW 2A 
NEW! Current Sensors 
Hall Effect Technology 


Hall current detector measures the magnetic flux which is produced proportionally 


to the current, without any contact with the primary circuit by combining the +Vc (15V) 

magnetic circuit and the hall element. This results in no voltage drop in the -Ve (15V) 

measured circuit and is an ideal solution for measuring AC/DC with an excellent OUT Bottom 
galvanic isolation. : GND 


NC L16P Series 


Features: + Galvanic isolation between primary and measuring circuit, 


measurement of DC or AC (kHz) or both * No primary losses * Quick response 
+ High reliability by simple design of circuit. Specifications: + Frequency Band 
Width (-3dB): L01Z: DC-30kHZ; LO3S: DC-50kHz; LO8P: DC-20kHz; L10P: DC- 
50kHz; L16P: DC-30kHz (At higher frequencies derating is required to prevent —e O45 
core from overheating.) + Output Linearity: +-1% + Operating Temperature: -10 to | 
+80°C + Insulation Resistance: more than 500MQ - di/dt + Response Time: 18.57 39 
5uSec. Typ.(10uSec. Typ. for LO8P Series) + Specifications are measured at i. 7 7 
+25°C, Load Resistor 10K0, rated supply voltage (Veo) Bottom View Bottom View Bottom View 
Secondary 
Primary Nominal Supply Nominal Output Saturation Offset Temp. 
R.M.S. Current Voltage Voltage Current Coefficent Digi-Key Price Each Tamura 
Fig. (A) (Vv) (V) +-1% (A) (mV/°C) Max. Part No. dl 10 25 50 Part No. 
LO1Z Series 
50 5 4 62.5 +-2 MT7173-ND 16.67 14.82 12.60 11.12 L01Z050S05 
100 3) 4 125 +1 MT7174-ND 16.67 14.82 12.60 11.12 L01Z100S05 
150 5 4 187.5 +1 MT7175-ND 16.67 14.82 12.60 11.12 L01Z150S05 
1 200 5 4 250 +1 MT7176-ND 16.67 14.82 12.60 11.12 L01Z200S05 
300 5 4 375 +1 MT7177-ND 16.67 14.82 12.60 11.12 L01Z300S05 
400 5 4 500 $1 MT7178-ND 16.67 14.82 12.60 11.12 L01Z400S05 
500 5 4 625 +1 MT7179-ND 16.67 14.82 12.60 11.12 L01Z500S05 
600 5 4 750 +1 MT7180-ND 16.67 14.82 12.60 11.12 L01Z600S05 
LO3S Series* 
50 +-15 4 +-150 $2 MT7181-ND 15.28 13.58 11.55 10.19 LO3S050D15 
100 +-15 4 +-300 +1 MT7182-ND 15.28 13.58 11.55 10.19 LO3S100D15 
200 +-15 4 +-600 +1 MT7183-ND 15.28 13.58 11.55 10.19 LO3S200D15 
2 300 +-15 4 +-700 +1 MT7184-ND 15.28 13.58 11.55 10.19 LO03S300D15 
400 +-15 4 +-700 +1 MT7185-ND 15.28 13.58 11.55 10.19 LO3S400D15 
500 +-15 4 +-700 +1 MT7186-ND 15.28 13.58 11.55 10.19 LO3S500D15 
600 +-15 4 +-700 +1 MT7187-ND 15.28 13.58 11.55 10.19 LO3S600D15 
LO8P Series 
50 +-15 4 +-150 +-2 MT7188-ND 15.28 13.58 11.55 10.19 LO8P050D15 
100 +-15 4 +-300 +1 MT7189-ND 15.28 13.58 11.55 10.19 LO8P100D15 
3 150 +-15 4 +-350 +1 MT7190-ND 15.28 13.58 11.55 10.19 LO8P150D15 
200 +-15 4 +-350 +1 MT7191-ND 15.28 13.58 11.55 10.19 LosP200D15 
L10P Series 
3 +-15 4 +-9 $2 MT7192-ND 12.76 11.34 9.64 8.51 L10P003D15 
5 +-15 4 +-15 +-2 MT7193-ND 12.76 11.34 9.64 8.51 L10P005D15 
10 +-15 4 +-30 $2 MT7194-ND 12.76 11.34 9.64 8.51 L10P010D15 
4 15 +15 4 +-45 +-2 MT7195-ND 12.76 11.34 9.64 8.51 L10P015D15 
20 +-15 4 +-60 $2 MT7196-ND 12.76 11.34 9.64 8.51 L10P020D15 
25 +-15 4 +-75 +-2 MT7197-ND 12.76 11.34 9.64 8.51 L10P025D15 
30 +-15 4 +-90 $2 MT7198-ND 12.76 11.34 9.64 8.51 L10P030D15 
L16P Series 
3 +15 4 +-9 $2 MT7199-ND 12.76 11.34 9.64 8.51 L16P003D15 
5 +-15 4 +-15 +-2 MT7200-ND 12.76 11.34 9.64 8.51 L16P005D15 
4 10 +-15 4 +-30 $2 MT7201-ND 12.76 11.34 9.64 8.51 L16P010D15 
15 +15 4 +-45 +2 MT7202-ND 12.76 11.34 9.64 8.51 L16P015D15 
20 +-15 4 +-60 +2 MT7203-ND 12.76 11.34 9.64 8.51 L16P020D15 
25 $+-15 4 +-75 $2 MT7204-ND 12.76 11.34 9.64 8.51 L16P025D15 
* Molex mating connector required. 
folex Waldom : : 
molex Samm... Mating Connector and Accessories 
Digi-Key Pricing Molex 
Description Part No. 1 10 100 500 Part No. 
4 Position Housing (2.50mm) KK Series WM2022-ND 64 5.65 37.68 150.73 22-01-1042 
Crimp Terminal - Wire Size: 22-30AWG; Insulation Di. 062” (1.57) Max; Finis! WM2312-ND = 2.54 20.32 84.66 08-55-0102 
Crimp Terminal - Wire Size: 22-30AWG; Insulation Di. 062” (1.57) Max; Finish: Gold 15u’ WM1129-ND => 5.21 41.66 173.58 08-56-0110 
Crimp Terminal - Wire Size: 22-30AWG; Insulation Dia.: .062” (1.57) Max; Finish: Tin WM2200-ND mt 67 5.34 22.26 08-50-0114 
Universal Crimp Tool Wmgg99-ND 38.36 = = = 63811-1000 
Extraction Tool WM9927-ND 9.08 = _ — 11-03-0022 


High Frequency Current 
Sense Transformer 


DESCRIPTION: TRIAD current sense trans- 
formers are used to detect the current passing 
through a conductor. They are constructed of 
UL rated 130°C materials. 


Freq. Range: 20 kHz- 200 kHz 


R ARALLAX 
= POWER 
OMPONENTS LLC. 
Low Frequency Current Sense Transformer 


.710 (18.03) 
Min. ET VuSEC Pri. Digi-Key Price Each PPC 
Fig. Ind. mH Ref 20 kHz Amps Part No. il 50 100 | Part No. 
14.0 2000 110.0 RMS 237-1096-ND 6.11 3.99 3.39 | CST206-1A 
14.0 2000 110.0 RMS 237-1097-ND 6.67 4.35 3.69 | CST206-1T* 
1 56.0 4000 80.0 RMS 237-1098-ND 6.11 3.99 3.39 | CST206-2A 
56.0 4000 80.0 RMS 237-1099-ND 6.67 4.35 3.69 | CST206-2T* 
130.0 6000 70.0 RMS 237-1100-ND 6.11 3.99 3.39 | CST206-3A 
130.0 6000 70.0 RMS 237-1101-ND 6.67 4.35 3.69 _| CST206-3T* 
DESCRIPTION: 3.5 500 35.0 RMS 237-1104-ND 4.11 2.69 2.28 | CST306-1A 
Designed to monitor current in low freq. applications. Frequencies from 50 Hz to 400 Hz, current 3.5 500 35.0 RMS 237-1105-ND 4.67 3.05 2.59 | CST306-1T* 
from .1 to 30 amperes. 2 14.0 1000 25.0 RMS 237-1106-ND 4.11 2.69 2.28 | CST306-2A 
TECHNICAL NOTES: 14.0 1000 25.0 RMS | 237-1107-ND 4.67 3.05 ~—-2.59 | CST306-2T* 
+ Turns ratio: Primary to sense 1:500 + Suggested burden resistor: 60 ohms. Hi-Pot: 2,500 volts. 55.0 2000 25.0 RMS 237-1108-ND 411 2.69 2.28 | CST306-3A 
55.0 2000 25.0 RMS 237-1109-ND 4.67 3.05 2.59 | CST306-3T* 
Primary DCR| Sense DCR Typ. Digi-Key Price Each PPC * re dy 7 ‘ 
Max. uOhms | Max.Ohms | Output _| Part No. 1 50 100 | PartNo. oat oe ce eeutiaesee eax 
~ | | - 6 piece kit (one of each in series iad once ionaannmurmatucdbsaceaces 5. 
250 21 110 mV/Amp 2e@IOSNON 2.89 1.89 1.60 | CSE187-L 237-1110-ND (CST306-KIT) - 6 piece kit (one of each in series CST306). 0.2... ..cccccseecsevsseseeevseesese $22.22 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 1155 


fn AMVECQ. Current Transformer Standard Accuracy Low-Cost 50/60 Hz 
TOROIDAL POWER PRODUCTS w 


— Size Dimensions — mm 
Applications: L Vr \\ Code Ww [ey H A B c D (Dia.) ID 
+ Sensing current overload NAD A 23.83 23.83 11.13 15.24 7.62 1.75 0.81 9.53 
: Meee cerecter 4 B 30.18 30.18 14.30 20.32 10.16 2.08 1.02 11.43 
N . 635 - Cc 34.93 34.93 14.30 25.40 10.16 2.08 1.02 14.61 
lotes: 2 ples. 
+ RCF: Ratio Correction Factor. Multiple current readings by Cc D 38.10 38.10 15.88 30.48 10.16 2.84 1.02 14.61 
this factor to compensate for transformer losses. T = E 44.45 44.45 14.30 35.56 10.16 2.08 1.02 19.05 
+ Data is deemed reliable at the time of publication, but may H Ee 8 F 55.58 55.58 20.65 45.72 12.70 3.96 1.02 23.88 
be subject to change without notice. D! ‘ : = : 7 : 
Rated Volts/Amp @ Rated Ip, 
Size Ip Turns Nominal RCF @ for Various Loads (Ohms) Digi-Key Price Each Amveco 
Code Amps Ratio DCR 10% (1) 100 500 2K 5K Part No. 1 10 25 Part No. 
A 5.0 1000:1 39 1.040 0.10 0.45 1.35 1.8 TE1005-ND 7.80 6.50 5.20 AC-1005 
A 10.0 1000:1 39 1.035 0.10 0.45 1.00 1.3 TE1010-ND 7.80 6.50 5.20 AC-1010 
A 15.0 1000:1 39 1.030 0.10 0.43 0.80 1.0 TE1015-ND 7.80 6.50 5.20 AC-1015 
A 20.0 1000:1 39 1.030 0.10 0.42 0.70 0.8 TE1020-ND 7.80 6.50 5.20 AC-1020 
B 25.0 1000:1 46 1.020 0.10 0.40 1.00 1.2 TE1025-ND 9.21 7.68 6.14 AC-1025 
B 30.0 1000:1 46 1.020 0.10 0.40 0.85 1 TE1030-ND 9.21 7.68 6.14 AC-1030 
Cc 40.0 1000:1 46 1.020 0.10 0.45 0.75 1.0 TE1040-ND 10.74 8.95 7.16 AC-1040 
Cc 50.0 1000:1 46 1.020 0.10 0.44 0.70 0.8 TE1050-ND 10.74 8.95 7.16 AC-1050 
D 60.0 1000:1 23 1.020 0.10 0.36 0.60 0.7 TE1060-ND 11.76 9.80 7.84 AC-1060 
D 75.0 1000:1 23 1.015 0.10 0.35 0.50 0.6 TE1075-ND. 11.76 9.80 7.84 AC-1075 
E 100 1000:1 20 1.015 0.10 0.35 0.50 0.6 TE1100-ND 11.76 9.80 7.84 AC-1100 
F 150 1000:1 10 1.010 0.10 0.32 0.55 0.6 TE1150-ND 15.99 13.33 10.66 AC-1150 
F 200 1000:1 10 1.010 0.10 0.30 0.45 0.6 TE1200-ND. 15.99 13.33 10.66 AC-1200 


[XIE Sensors 


3-Axis Magnetoresistive Sensor — HMC1023 


Configured as three magnetoresistive sensors in x, y and z orien- 
tation, these highly sensitive sensors convert all three magnetic 
field axes to a differential output voltage. 


Features: + Field range of +6 gauss, (earth’s field = 0.5 gauss) 

while maintaining high sensitivity with a minimal detectable field 

down to 85 ygauss + Small package designed to work as a single 

stand-alone three-axis (x, y, z) magnetoresistive sensing system 

+ Custom Ball Grid Array (BGA), 1mm pitch, 16-pin miniature 

package provides a small footprint and accurate sensor placement for orthogonal three- 
axis sensing applications + Solid state device reduces board assembly costs, improves 
reliability and ruggedness compared to mechanical fluxgates + Patented on-chip set/reset 
and offset straps have been improved and now require 50% less power to drive the set- 
reset and offset functions + Operates with a 3V to 25V power supply, lowering power 
consumption and reducing support circuitry. 


Applications: + Compassing + Navigation Systems = Attitude Reference = Virtual Reality 
+ Traffic Detection + Proximity Detection + Medical Devices 


Specifications: + Operating Temp.: -40°C to +125°C, Ambient + Field Range: +6 
gauss; Full scale (FS) - total applied field + Typ. Linearity Error: 1.6% FS; Best fit 
straight line (at 25°C) +6 Gauss + Typ. Hysteresis Error: 0.08% FS; 3 sweeps across +3 
Gauss @ 25°C = Typ. Sensitivity: 1.0mV/V/gauss; At Vbridge +5V + Typ. Resolution: 
85 gauss; Bandwidth=10Hz, Vbridge=5V + Bandwidth: 5MHz; Magnetic signal (lower 
limit=DC). (Units: 1 gauss (G) = 1 Oersted (in air), 1G=79.58A/m, 1G=10E-4 Tesla, 
1G=10E5 gamma.) 


Digi-Key Price | Honeywell 
Description Part No. Each Part No. 
3-Axis Magnetoresistive Sensor 342-1006-ND 75.00 HMC1023 
HMC Mounted on 16-Pin DIP 
Socket Demo Kit 342-1007-ND 100.00 | HMC1023-PCB 


3-Axis Strapdown 
Magnetometer — 
HMR2300r 


The three-axis strapdown magnetometer 
detects the strength and direction of the 
earth's magnetic field and communicates 
the x, y, and z component directly via serial 
bus. It provides an excellent replacement 
for conventional fluxvalve sensors 
commonly used in aviation systems. It 
offers higher reliability since it has no moving parts to damage or wear out during severe 
flight conditions. Low cost, high sensitivity, fast response, small size, and reliability are 
advantages over mechanical or other magnetometer alternatives. 


Features: 

+ Strapdown magnetometer replaces bulky fluxvalves + Microprocessor-based Smart 
Sensor * Range of +2 Gauss: <70 Gauss Resolution + Readings can achieve heading 
resolution of 0.02° + Rate Selectable: 10 to 154 samples/sec. + Small Size: 2.83”, fits in 
ML-1 Style enclosure + Repeatable and Reliable: MTBF >50,000 hours. 

Applications: + Navigation Systems (Avionics and Marine) + Fluxvalve Replacement 
+ Can be slaved to AHRS System + GPS Backup Systems » Remote Vehicle Monitoring 
+ Unpiloted Air Vehicles (UAVs) + Navigation/Attitude for Satellites. 

Specifications: + Supply Voltage: 6.5 to 15V; Pin 9 referenced to Pin 5 + Typ. Supply 
Current: 45mA; Vsupply=15V, (with 120W termination) + Operating Temp: -40°C to 
+85°C; Ambient + Field Range: +2 gauss; Full scale (FS) - total applied field + Typ. 
Linearity Error: 0.1 / 1%FS; Best fit straight line +1 Gauss + Typ. Hystereis Error: 
0.01%FS; 3 sweeps across +2 Gauss @ 25°C + Min. Resolution: 67pgauss; Applied 
field to change output. (Units: 1 gauss (G) = 1 Oersted (in air), 1G=79.58A/m, 1G=10E-4 
Tesla, 1G=10E5 gamma) 


Serial Digi-Key Price Honeywell 
Output Description Part No. Each Part No. 
RS-422 Round 342-1021-ND 850.00 HMR2300r-422 
RS-485 Round 342-1020-ND 850.00 HMR2300r-485 


1- and 2-Axis 
Magnetoresistive Microcircuits — 
HMC1001/1002, HMC1021/1022, HMC1052, HMC1051 


Configured as a 4-element wheatstone bridge, these highly sensitive sensors convert magnetic fields 
to a differential output voltage, capable of sensing magnetic fields as low as 30 ygauss. 

Features: + Field range up to +6 gauss, (earth's field = 0.5 gauss) + Small package designed for 1- and 2-axis to work 
together to provide 3-axis (x, y, z) sensing + Solid state devices reduce board assembly costs, improve reliability and 
ruggedness compared to mechanical fluxgates + Patented on-chip set/reset straps to reduce effects of temperature drift, non- 
linearity errors and loss of signal output due to the presence of high magnetic fields + Patented on-chip offset straps for 
elimination of the effects of hard iron distortion. Applications: - Compassing + Navigation Systems = Attitude Reference 
+ Traffic Detection + Medical Devices + Non-Contact Switch 


Digi-Key Part No. 
SPECIFICATIONS: 342-1003-5-ND 
342-1001-5-ND | 342-1004-5-ND | 342-1034-5-ND 
(See notes below) | 349.1002-5-ND | 342-1005-5-ND | 342-1029-5-ND Conditions 
Operating Temp. -40°Cto +85°C (*) | -40°C to +85°C -40°Cto + 125°C Ambient 
Field Range +2 gauss (tA*) +6 gauss -6 to +6 gauss Full scale (FS) - total applied field 
Best fit straight line (at 25°C) +2 Gauss 
Linearity Error Typ | 1% FS(tA*) 1.6% FS 0.4%FS ae erat is gait 4ao eee 
3 sweeps across +2 Gauss @25°C 
Hysteresis Error | 0.05% FS(tA*) 0.08% FS 0.10% (8) Ceatss tor $42 1003/1004/1005-5-NO} 


T 3 sweeps across +6 gauss at 
i -40°C to +125°C for 342-1029-5-ND 
At |OFFSET = +50mA, Vbridge=8V 


Sensitivity Typ 3.2 mV/V/gauss 1.0mV/V/gauss 1.0mV/Vgauss (Vbridge=5V for 342-1003/1004/1005-5-ND) 
(tA) Set/Rest Qurrent=0.5A for 342-1029-5-ND 
Resolution Typ 27 gauss 85 gauss 85 gauss Bandwidth = 10Hz, Voridge=5V 
Bandwidth 5MHz SMHz 5MHz Magnetic signal (lower limit=DC) 
Units: 1 gauss (G) = 1 Oersted (in air), 1G=79.58A/m, 1G=10E-4 Tesla, 1G=10& gamma. 
Notes: 


t VBridge = 4.3V, IS/R=3.2A, T=25°C. VOUT = VSET - VRESET 
A If VBridge =8.0V, IS/R = 2.0A, T = 25°C, lower S/R current leads to greater output variation. 
* Not tested, guaranteed by characterization. 


Digi-Key Price Each Honeywell 
Description Part No. if 5 25 Part No. 
8-Pin SIP, Single Axis 342-1001-5-ND 33.00 24.75 22.00 HMC1001 
20-Pin SOIC, Double Axis 342-1002-5-ND 45.00 33.75 30.00 HMC1002 
8-Pin SOIC, Single Axis 342-1003-5-ND 24.00 18.00 16.00 HMC1021S 
8-Pin SIP, Single Axis 342-1004-5-ND 24.00 18.00 16.00 HMC1021Z 
16-Pin SOIC, Double Axis 342-1005-5-ND 27.00 20.25 18.00 HMC1022 
10-Pin MSOP, Double Axis 342-1029-5-ND 18.00 =. = HMC1052 
8-Pin SIP, Single Axis 342-1034-5-ND 18.00 = = HMC1051Z 


3-Axis Magnetic Sensor Hybrid — HMC2003 


A complete 3-axis magnetometer with analog output in a 20-Pin hybrid DIP package. 
Features: + DIP-20 footprint (1” x .75”) allows easy insertion into system-level boards, 
reducing development costs + Solid state components improve reliability and ruggedness 
compared to mechanical fluxgates + Accurately measures fields from 40 micro-gauss to +2 
gauss at 1V/gauss + Low noise instrumentation amplifiers with 1kHz low pass filters, reject 
unwanted noise + No flux concentrators used in this design that can lead to hysteresis and 
non-repeatability * An externally accessible +2.5V reference improves measurement accuracy 
and stability * On-board excitation current source reduces temperatures errors and regulates 
the power supply input * Magnetic field offsets or closed loop circuits can be applied using the 
built-in straps »* Output signal accuracy may be enhanced by using the integral set/reset straps + All components selected 
and packaged in nonmagnetic material to reduce magnetic distortion and offsets. 

Applications: - Compassing + Navigation Systems * Attitude Reference + Traffic Detection * Proximity Detection + Medical 
Devices 

Specifications (Power Supply: +15VDC; Set/Reset switching is active): + Operating Temp.: -40°C to +85°C, Ambient @ 
25°C + Supply Voltage: 6 to 15 VDC; Transient protection circuitry should be added across V+ and Gnd if an unregulated 
power supply is used + Supply Current: 20mA + Output Voltage: 0.5V to 4.5V + Field Range: +2 gauss + Typ. Linearity 
Error: 1%FS; +2 gauss Applied Field Sweep + Typ. Hysteresis Error: 0.05% FS; 3 sweeps across +2 gauss * Sensitivity 
Typ.: 1.0mV/V/gauss; At Vbridge +5V + Typ. Resolution: 40 gauss * Bandwidth: 1KHz (Units: 1 gauss (G) = 1 Oersted (in 
air), 1G=79.58A/m, 1G=10E-4 Tesla, 1G=10E5 gamma.) 


Digi-Key Price Honeywell 
Description Part No. Each Part No. 
3-Axis Magnet Sensor Hybrid 342-1011-ND 199.00 HMC2003 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Linear / Angular / Rotary 
Displacement Sensors — 
HMC1501 / HMC1512 


High resolution, low power MR sensor capable of measuring the angle 
direction of a magnetic field from a magnet with <0.07° resolution. 
Output is typical Wheatstone Bridge 


Features: 

+ No “rare earth” magnets; functions with Alnico or ceramic type magnets + Linear range of 8mm with two 
sensors mounted on two ends; range may be increased through multiple sensor arrays operating together 
+ Absolute sensing ability to know exact position and require no indexing for proper positional output * No 
moving parts to wear out + 8-pin SMT package * Case dimensions (exclusive of pins) of 5mm x 4mm x 
1.2mm total mounting envelope, with pins of less than 6mm square + Full scale output range of 120mV 
with SV of power supply. 


Applications: + Linear Displacement * Angular Displacement + Motor Control + Valve Position » Proximity 
Detection + Current Spike Detection. 


Specifications (at 25°C except stated otherwise): 
* Typ. Bridge Supply: 5V, Vbridge referenced to GND 


+ Sensitivity Vbridge =5V, field 80 Oe: 2.1mV/° @ zerocrossing; 1.8mV/° @ zero crossing, averaged in the 
range of 45° 
* Typ. Peak-to-Peak Voltage: 120mV, Vbridge=5V, field=80 Oe 


Smart Digital Magnetometer — 
HMR2300 


Microcontroller-Based Smart Sensor with range of +2 Gauss; 
<70uGauss Resolution. Has high accuracy over +1 Gauss; <0.5%FS; 
and Output Rate Selectable of 10 to 154 Samples/Sec. This sensor has 
a three-axis digital output, BCD ASCII or Binary, RS-232 Serial Output 
(9600 or 19200), and a 9-pin D-Sub connector. 


Applications: - Compassing — Avionics and Marine + Remote Vehicle Monitoring (Roll/Pitch/Yaw) » Proc- 
ess Control + Laboratory Instrumentation + Anomaly Detection + Traffic and Vehicle Detection + Security 
Systems. 

Specifications: - Supply Voltage: 6.5 to 15V; Pin 9 referenced to Pin 5 +» Typ. Supply Current: 27mA; 
Vsupply=15V, with S/R=ON + Operating Temp: -40°C to 85°C; Ambient + Field Range: +2 gauss; Full 
scale (FS) - total applied field + Typ. Linearity Error: 1%FS; Best fit straight line at 25°C +2 Gauss + Typ. 
Hystereis Error: 0.01%FS; 3 sweeps across +2 Gauss @ 25°C * Min. Resolution: 67ygauss; Applied 
field to change output. (Units: 1 gauss (G) = 1 Oersted (in air), 1G=79.58A/m, 1G=10E-4 Tesla, 1G=10E5 
gamma) 


Serial Digi-Key Price | Honeywell 
Output | Description Part No. Each | Part No. 
RS-232 | Without Enclosure 342-1014-ND 675.00 | HMR2300-D00-232 
RS-232 | Flush Mount Enclosure, Aluminum, 
3.25” x 1.50" x 1.13” (82.55 x 38.1 x 28.70mm) | 342-1015-ND 699.00 | HMR2300-D20-232 


RS-232 | Extended Enclosure, Aluminum, 


4.00” x 1.50" x 1.13” (101.60 x 38.1 x 28.70mm) | 342-1016-ND 699.00 |) HMR2300-D21-232 


+ Bandwidth: 0 to SMHz, Magnetic signal RS-485 | Without Enclosure 342-1017-ND 675.00 | HMR2300-D00-485 
+ Typ. Hysteresis Error: 30,V°, 1.7x10* mV°, Magnetic field >saturation field, Vbridge = 5V RS-485 | Flush Mount Enclosure, Aluminum, 
3.25” x 1.50” x 1.13” (82.55 x 38.1 x 28.70mm) | 342-1018-ND 699.00 | HMR2300-D20-485 

Typ. Bridge} Angle Range | Typ. Resolution : 
Resistance | > Saturation | 10Hz Bandwidth | Digi-Key Price | Honeywell RS-485 | Extended Enclosure, Aluminum, 

@1mA Field Vbridge=5V <0.07°) Part No. Each | Part No. 4.00” x 1.50" x 1.13” (101.60 x 38.1 x 28.70mm) | 342-1019-ND 699.00 | HMR2300-D21-485 

5KQ +45° <0.07° 342-1008-5-ND 27.00 | HMC1501 RS-232 | HMR2300 Development Kit with RS-232 
2.1KQ +90° <0.05° 342-1010-5-ND 27.00 | HMC1512 Output, Cables, Manual 342-1012-ND 750.00 | HMR2300-Demo-232 


Hand Held Display Module — Hmps5000 


This Hand Held Display Module for digital magnetic sensor products displays heading, pitch, and roll information when connected to the 
HMR3000 Digital Compass Module. If used with the HMR2300 Smart Digital Magnetometer, magnetic field readings in the X, Y and Z 
directions, as well as the magnitude of all three axes combined are shown. This small hand held unit has actual case dimensions of 3.60” x 
5.70” x 2.09” and weighs 0.54 pounds. The interface cable is 3 feet long and has a female 9-pin “D” connector. The accuracy and resolution of 
the HMDS500 is dependent on the instrument with which it is used (the HMR3000 or the HMR2300). 


Features: + Portable, runs on batteries, easy to use in field applications. 
Input Power Requirements: + Supply Voltage: 6-15 Vdc Unregulated +» Power: 72mA @ 9 Vdc (300mA at Power Up). 


Applications: + Compassing + Navigation Systems + Attitude Reference + Magnetic Anomoly Detection + Proximity Detection + Labo- 
ratory Instrumentation + Traffic and Vehicle Detection 


Digi-Key Price Honeywell 
Description Part No. Each Part No. 
HMD5000 Hand Held Display Module 342-1028-ND 569.00 HMD5000 


Digital Compass Module — HMR3000 


Electronic compass module that provides heading, pitch and roll 
output for navigation and guidance systems. This solid state 
magnetoresistive sensors make this strapdown compass both rugged 
and reliable. This compass provides fast response time up to 20Hz 
and high heading accuracy of 0.5° with 0.1° resolution. 


Features: + Built with solid state magnetic sensors and no moving 
parts improves response time, allowing faster updates compared to 
gimballed fluxgates + Available as a circuit board 1.2” x 2.95”, weighing less than one ounce, or in an 
aluminum enclosure + Operates with less than 35mA, allowing for long operation with a battery + Accuracy 
better than 0.5° with 0.1° resolution for critical positioning applications + Tilt range of +40° for both the roll 
and pitch allows operation for most applications + Calibration routines to compensate for distortion due to 
nearby ferrous objects and stray fields, such as vehicles + User settings of baud rate, update rate, output 
format, units, filter settings, deviation angles, alarms, and warnings are stored internally in non-volatile 
memory. 

Specifications: 

* Typical Supply Voltage: 5.0Vdc regulated, 6-15Vdc unregulated + Typ. Power: 35mA @ 6Vdc Normal 
Operation, 13mA STOP Mode, 2.0mA SLEEP Mode = Serial: RS-232 / RS-485 (Half Duplex) + Baud Rate: 
1200 to 38400 bps + Standard: NMEA 0183 + Update Modes: Continuous: 1/min to 20Hz per sentence; 
Strobed: selectable averaging + Operating Temperature: Meets or exceeds -20°C to 70°C + Storage 
Temp.: Meets or exceeds -35°C to +100°C _» Shock: Meets or exceeds 30” drop (MIL-STD-810E:TM 516.4) 
+ Vibration: Meets or exceeds 20-2000Hz Random 2 hrs/axis (MIL-STD-810E:TM 514.4). 

Applications: » Oceanographic (Marine compassing; Positioning of buoys, underwater structures) * Drilling 
(down hole and directional) + Attitude Reference + Heading (Navigation of unmanned vehicles; Avionic 
compassing) * Integration with GPS (Dead Reckoning) » Satellite Antenna Positioning + Laser Range 
Finders (surveying applications) 


Serial Digi-Key Price Honeywell 
Output Description Part No. Each Part No. 
RS-232 Without Enclosure 342-1024-ND 675.00 | HMR3000-D00-232 
RS-232 Enclosure, Extended Base 342-1025-ND 675.00 | HMR3000-D21-232 
RS-485 Without Enclosure 342-1026-ND 675.00 | HMR3000-D00-485 
RS-485 Enclosure, Extended Base 342-1027-ND 699.00 | HMR3000-D21-485 
HMR 3000 Development Kit, with RS-232 Output, 

Cables, Manual 342-1022-ND 750.00 | HMR3000-Demo-232 


Digital Compass Module — HMR3200/3300 


Electronic compassing solutions that provide heading information for use in navigation and guidance 
systems. Magnetoresistive sensors are utilized to provide the reliability and accuracy of these small, solid 
state compass designs. These compass solutions are easily integrated into systems using a UART interface 
in ASCII format. 

Features: 


Accuracy: 1° heading accuracy, 0.1° resolution and 0.5 degrees 


repeatability. Header Pin 
Tilt Range: The HMR3300 may be operated up to a +60° tilt range for Assignment 
both pitch and roll. Accuracy and performance are enhanced over a wider Pin No Pin Name 
range of operating conditions and applications with this feature. The : 
HMR3200 is not tilt compensated. Performance is optimized in horizontal 4 SCK 
or vertical orientations. 2 RX/SDI 
Low Power: Typical operating current is 18 mA for the HMR3200. 
Response Time: The HMR3200 has 15Hz response time for faster 3 TO 
updates compared to gimballed, mechanical fluxgate compasses. 4 cs 
Specificatons: 5 CAL 
+ Magnetic Field: Range: +2 gauss typical, Resolution: 0.1 mgauss 
+ Electrical: Input Voltage: Unregulated: 6 to 15 VDC, Regulated: 5.0 Vdc & Bu 
+ Interface: UART - User selectable baud rate 2400 to 19200 baud 7 GND 
+ Physical: Dimensions - Conditions: Circuit board, 1.0” x 1.45” x 0.4” 
(25.4 x 36.8 x 1.1 mm) 8 WV 
Serial Digi-Key Price Honeywell 
Output Description Part No. Each Part No. 
UART Digital Compass Module 2-axis 342-1030-ND 335.00 HMR3200 
UART Digital Compass Module 3-axis 342-1032-ND 450.00 HMR3300 
HMR 3200 Development Kit, 
with RS232 Output, Cables, Manual 342-1031-ND 399.00 HMR3200-Demo-232 
HMR 3300 Development Kit, 
with RS232 Output, Cables, Manual 342-1033-ND 499.00 HMR3300-Demo-232 


Panasonic. Piezoelectric Sensor for Mechanical Shock 


Tolerance: +0.2 


-—— 4.8 ——+ 


0.9|-+| 10.9 


I Electrode 1 Sensitivity Axis A 
dL 2° Rees ——s 
| — Polarity t a 


* markini 
Electrode 2 Serial No. 7, te 


Usage: Detect external shock applied to HDD « Prevents tracking error due to vibration of audio equipment 
Features: + Small size and light weight +» Wide range frequency response 80 ~ 10,000Hz (Rin=10Muy) 
+ Voltage sensitivity 0.1mV/(m/s2) typ + Incident angle 0, 25, 45° 


Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Description Part No. 1 10 100| Part No. 2,000 Part No. 
Shock Sensor | P11437CT-ND__1.71 1.29 -99 | P11437TR-ND 799.40/M EFJ-G25EF01 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(t033) 1157 


Rugged Stainless Steel MSP-300 MSP-310 MSP-320 MSP-400 MSP-600 
Pressure Range (PSIG) 0-100 to 10,000 [0-100 to 10,000 | 0-25to 75 [0-100 to 10,000 | 0-25 to 10,000 
Pressu re Tra nsd uce rs Temperature Output None 10mV/K None None None 
MEASUREMENT i H Accuracy (combined linearity, 
SPECIALTIES Featuring Microfused Technology hysteresis & repeatability) | +1%0fFS | 1% of FS H%ofFS__| 40.5% of FS_| 40.25% BSL 
Pressure Overload 2X 2x 2x 2x 2X 
The MSP pressure transducer is designed for high-volume, low-cost commercial, industrial and off road applications which Burst Pressure 5x or 20,000 PSI 10x or 500 PSI 5x or 20,000 PSI 
require accurate measurement of gases or liquids. Operating ranges up to 10,000 psi is available with your choice of output whichever is less whichever is less whichever is less 
signal in volts, millivolts, or milliamps. The MSP uses a micro machined silicon strain gauge inorganically bonded to a Qutputs VDC or mA 0-100mV, 1-5V 0-100mV 1-5V 0.5-4.5V, 0.5-4.5V 
machined stainless steel diaphragm; no welds, no 0-rings, no silicone oil. All wetted surfaces are stainless steel and all 4-20mA _ 4-20mA 1-5V, 4-20mA | 1-5V, 4-20mA 
signal conditioning electronics are housed in a stainless steel cover which provides protection from hostile environments. Zero Offset (millivolt output 43% of FS 43% of FS 
The housing is sealed and requires no maintenance. Each transducer is thoroughly tested and calibrated before shipment. (amplified Seeks output) ms, a 5 ae 42% of FS 42% of FS = 
Applications: * Pumps and Compressors + Hydraulic / Pneumatic Systems » Energy and Water Management + Pressure Span Tolerance 42% of FS 42% of FS 42% of FS 42% of FS = 
Instrumentation » Process Control, Off Road Refrigeration, HVAC. Long-Te Stabilit 
ong eum vey 4.25% 4.25% +5% +.25% 40.25% 
Typical (1 year) 
aid Qperating Temperature (°F) (-4to 185) (4 to 185) (-4 to 185) (40to 185) | (-40 to 257) 
Pressure Pott Pressure Pot SialleseSte\ Comecior Bin A Pin B (ae) (-20 to 85) (-20 to 85) (-20 to 85) (-40 to 85) (-40 to 125) 
Davi NPT Siailess Steet with °O rng | \_ Compensated Range (°F) 30 to 130 30 to 130 30 to 130 30 to 158 (4 to 185) 
CO Oto 55 Oto 55 0 to 55 0to 70 (-20 to 85) 
ons Thermo Zero Shift <22%ofFS | <t2% of FS 2% of FS | <t1.5% of FS — 
i Stan ona al Wa Thermo Span Shift <2%ofFS | <2%of FS 2% of FS | <t1.5% of FS — 
Le accel eae 74.42 Total Error Band NA NA NA NA 1.5% of FS 
EMI/RA Protection, OE Mark No No No Yes Yes 
2 Foot Cable Packard Connector UL Listed Yes No Yes Yes Yes 
Op. . Op. 
Pressure Pressure Pressure 
MSP | Range Digi-Key Price Each | MSI MSP | Range Digi-Key Price Each | MSI MSP | Range Digi-Key Price Each | MSI 
Series| PSIG |Supply| Part No. 1 10 | Part No. Series| PSIG |Supply| Part No. 1 10 _| Part No. Series| PSIG [Supply| Part No. 1 10 | Part No. 
0-100mV Output — 0-100mV with Temperature Output — 0.5-4.5VDC Output — 1/4” NPT, 2 ft. Cable 
4 Wire Unamplified 1/4” NPT, 2 ft. Cable 5 Wire 1/4” NPT, 2 ft. Cable 25 MSP6025P3-1-ND 110.50 96.00 | 2000871 
100 MSP3101P1-ND 70.00 59.50 | 2000130 100 MSP1101P1-ND 100.00 81.50 | 2000290 50 MSP6050P3-1-ND 110.50 96.00 | 2000877 
250 MSP3251P1-ND 70.00 59.50 | 2000199 250 MSP1251P1-ND 100.00 81.50 | 2000295 75 MSP6075P3-1-ND 110.50 96.00 | 2000883 
500 | , |MSP3501P1-ND 70.00 59.50 | 2000255 500 | 5 |MSPISOIPI-ND — 100.00 81.50 | 2000299 100 MSP6101P3-1-ND 110.50 96.00 | 2000889 
300 | 1000 | pq) MSP3102P1-ND 70.00 59.50 | 2000045 310 | 1000 | yo | MSP1102P1-ND — 100.00 81.50 | 2000286 250 MSP6251P3-1-ND 110.50 96.00 | 2000895 
2500 MSP3252P1-ND 70.00 59.50 | 2000222 2500 MSP1252P1-ND 100.00 81.50 | 2000296 600 | 500 5 | MSP6501P3-1-ND 110.50 96.00 | 2000901 
5000 MSP3502P1-ND 70.00 59.50 | 2000096 5000 MSP1502P1-ND_ 100.00 81.50 | 2000658 jo00 | VOC} mspe102P3-1-ND 110.50 96.00 | 2000907 
10000 MSP3103P1-ND 70.00 59.50 | 2000157 10000 MSP1103P1-ND 100.00 81.50 | 2000291 2500 MSP6252P3-1-ND 110.50 96.00 | 2000913 
0.5-4.5 V Output — 1-5 V Output — 5000 MSP6502P3-1-ND 110.50 96.00 | 2000919 
Ratiometric output voltage to input voltage Fixed — 3 Wire supply current 10mA max. 1/4” NPT, 7500 MSP6752P3-1-ND 110.50 96.00 | 2000925 
3 Wire supply current 10mA max. 1/4” NPT, 2 ft. Cable 2 ft. Cable 10000 MSP6103P3-1-ND 110.50 96.00 | 2000931 
100 MSP3101P2-ND 90.00 72.00 | 2000131 25 | 49.39 | MSP2025P3-ND 110.00 88.00 | 2000314 0.5-4.5VDC Output — 7/16” SAE, Packard Connector 
250 MSP3251P2-ND 90.00 72.00 | 2000202 320 50 VDC MSP2050P3-ND 110.00 88.00 | 2000329 
| 75 MSP2075P3-ND 110.00 88.00 | 2000335 25 MSP6025P3-4-ND 110.50 96.00 | 2000964 
500 MSP3501P2-ND 90.00 72.00 | 2000260 
5 . 50 MSP6050P3-4-ND 110.50 96.00 | 2000965 
300 | 1000 | \pq | MSP3102P2ND 90.00 72.00 | 2000046 4-20mA Output — 7 NEPEOTEMEINGH 11050. 9600 | 2000066 
2500 MSP3252P2-ND 90.00 72.00 | 2000223 2 Wire regulated supply 1/4” NPT, 2 ft. Cable 400 NEERTHES@INEN 11050 96.00 | 2000967 
000 MSeg502P2-ND)") 90.00 72.00 | 2000099 25 MSP2025P4-ND 115.00 98.00 | 2000316 Soe agree. 
10000 MSP3103P2-ND 90.00 72.00 | 2000158 320 | 50 | 12-30] mspo0sop4.ND 11800 9800 | 2000330 250 | 5 | MSP6251P3-4-ND 110.50 96.00 | 2000968 
VDC i : 600 | 500 MSP6501P3-4-ND 110.50 96.00 | 2000969 
1-5 V Output — 75 MSP2075P4-ND 115.00 98.00 | 2000336 4000 | YC | wispe102P3-4-ND 11050 96.00 | 2000970 
Fixed - 3 Wire supply current 10mA max. 1/4” NPT, 0.5-4.5 V Output — 2500 MSP6252P3-4-ND 110.50 96.00 | 2000971 
2 ft. Cable Ratiometric output voltage to input voltage 5000 MSP6502P3-4-ND 110.50 96.00 | 2000972 
100 MSP3101P3-ND 95.00 76.00 | 2000133 3 Wire supply current 10mA max. 1/4” NPT, 2 ft. Cable 7500 MSP6752P3-4-ND 110.50 96.00 | 2001116 
250 MSP3251P3-ND 95.00 76.00 | 2000204 100 MSP4101P2-ND 100.50 86.00 | 2000473 10000 MSP6103P3-4-ND 110.50 96.00 | 2000973 
500 MSP3501P3-ND 95.00 76.00 | 2000262 250 MSP4251P2-ND 100.50 86.00 | 2000519 a vr 
300 | 1000 | ‘7-32 | mispei02P3-ND 95.00 76.00 | 2000048 500 MSP4501P2ND 100.50 86.00 | 2000550 Ap VDE Output — 16° Nb Ts 2 ft. Cable 
2500 MSP3252P3-ND 95.00 76.00 | 2000226 400 1000 5 MSP4102P2-ND 100.50 86.00 | 2000415 25 MSP6025P4-1-ND 116.00 109.50 | 2000872 
5000 MSP3502P3-ND 95.00 76.00 | 2000100 2500 voc MSP4252P2-ND 100.50 86.00 | 2000527 50 MSP6050P4-1-ND 116.00 109.50 | 2000878 
10000 MSP3103P3-ND 95.00 76.00 | 2000159 5000 MSP4502P2-ND 100.50 86.00 | 2000454 75 MSP6075P4-1-ND 116.00 109.50] 2000884 
1-5V Output 1/8” NPT, 2 ft. Cabl 40000 MSP4103P2-ND 100.50 86.00 | 2000497 100 MSP6101P4-1-ND 116.00 109.50 | 2000890 
77 ne abr wee a om aie TS V Output — 250 | 1.49 | MSP6251P4-1-ND 116.00 109.50 | 2000896 
: . . ‘ » 600 | 500 MSP6501P4-1-ND 116.00 109.50] 2000902 
300 | 250 | 10-32) MSP3251P4A1-ND 95.00 76.00 | 2000203 Fixed =3: Wire supply curreny 2oree max: 22°NETs jo00 | YPC | msp6to2P4-1-ND 116.00 109.50 | 2000908 
500 | VDC | MSP3501P4A1-ND 95.00 76.00 | 2000261 - Canre 2500 MSP6252P4-1-ND 116.00 109.50] 2000914 
1000 MSP3102P4A1-ND 95.00 76.00 | 2000047 100 MSP4101P3-ND 106.00 99.50 | 2000484 5000 MSP8502P4-1-ND 116.00 109.50 | 2000920 
4-20mA Output — ae eek ie teeey oe) eas 7500 MSP6752P4-1-ND 116.00 109.50 | 2000926 
2 Wire regulated supply 1/4” NPT, 2 ft. Cable 400 | i000 | 1032 |ineeqiees'ND! to¢00 9950 | 2000a16 10000 MSP6103P4-1-ND 116.00 109.50 | 2000932 
100 MSP3101P4-ND 100.00 80.00 | 2000137 2500 | VOC MSP4252P3-ND 106.00 99.50 | 2000528 4-20mA Output— 1/4” NPT, 2 ft. Cable 
250 MSP3251P4-ND 100.00 80.00 | 2000207 5000 MSP4502P3-ND 106.00 99.50 | 2000455 
500 MSP3501P4-ND 100.00 80.00 | 2000264 a NSSHCSEFND! 108.00 9920 | 2000406 25 MSP6025P5-1-ND 162.00 131.25] 2000873 
10-32 a i 50 MSP6050P5-1-ND 162.00 131.25 | 2000879 
300 | 1000 MSP3102P4-ND 100.00 80.00 | 2000050 
2500 | YOC | vigp3252P4-ND 100.00 80.00 | 2000227 4-20mA Output — 75 MSP6075P5-1-ND 162.00 131.25 | 2000885 
5000 MSP3502P4-ND 100.00 80.00 | 2000101 2 Wire regulated supply 1/4” NPT, 2 ft. Cable 100 MSP6101P5-1-ND 162.00 131.25 | 2000891 
40000 MSP3103P4-ND 100.00 80.00 | 2000160 700 MSP4101P4-ND 152.00 121.25 | 2000486 250 | 49.99 | MSP6251P5-1-ND 162.00 131.25] 2000897 
5 250 MSP4251P4-ND 152.00 121.25 | 2000522 600 | 500 | Aq | MSPESO1P5-1-ND 162.00 131.25) 2000903 
4-20mA Output 1/8” NPT, 2 ft. Cable 500 MSP4501P4-ND 152.00 121.25 | 2000554 1000 MSP6102P5-1-ND 162.00 131.25] 2000909 
100 MSP3101P5A1-ND 100.00 80.00 | 2000136 400 | 1000 | 1-32) vispato2P4-ND 152.00 121.25 | 2000417 2500 MSP6252P5-1-ND 162.00 131.25 | 2000915 
300 | 250 | 10:32) MSP3251P5A1-ND 100.00 80.00 | 2000206 2500 | VOC | misp425eP4-ND 152.00 121.25 | 2000531 5000 MSP6502P5-1-ND 162.00 131.25 | 2000921 
500 | VDC | MSP3501P5A1-ND 100.00 80.00 | 2000263 5000 MSP4502P4-ND 152.00 121.25 | 2000457 7500 MSP6752P5-1-ND 162.00 131.25] 2000927 
1000 MSP3102P5A1-ND 100.00 80.00 | 2000049 10000 MSP4103P4-ND _ 152.00 121.25 | 2000499 10000 MSP6103P5-1-ND 162.00 131.25 | 2000933 
UltraStable™ Stainless Steel Pressure Sensors oa 
. comp board 
“ Pi ¢ 
Ribbon Cable with Connector a 
Features: 


* Gage Pressure type + -20°C to +85°C Compensated temp. range + +1.0% Interchangeable Span (provided by 
gain set resistor) + High performance + Small profile + Solid State reliability + Low power + +0.1% Pressure 
non-linearity Specifications: + Output: 0-100mV + Supply Current: 1.5mA typ. (guarantees output/input ratio- 
metricity) + Operating Temperature: -40°C to +125°C 


Output 

Load Digi-Key Price Each MsI 
Model 85 — 316L: Fig. Pressure Res. Part No. 1 10 100 Part No. 
This micro-machined piezoresistive silicon pressure sensor is designed for applications where compatibility with Model 85 — 1/4 - 18 NPT 
corrosive media must be maintained. The sensor chip is mounted on a TO style header, which is resistance 0-15 PSIG MSP6853-ND 126.00 96.00 70.01 85-015G-4C 
welded to a 316 stainless steel package, sealing a small volume of silicone oil between the diaphragm and the 0-30 PSIG MSP6854-ND 126.00 96.00 70.01 85-030G-4C 
sensor chip. The ISO pressure housing utilizes the oil column to couple the piezoresistive sensor to the isolation 1 0-50 PSIG SmW MSme6so-NO 126.00 96.00 70.01 85-050G-4C 
diaphragm. A thick film ceramic compensation board with laser trimmed resistors, and an additional gain set hone eae a vee ee as me oP ac aC 
resistor to normalize pressure sensitivity are an integral part of the sensor package. 0-500 PSIG MSP6858-ND 126.00 96.00 70.01 85-500G-4C 

Model 86 — O-Ring Flush Mount 

Madeley SIEEY ea ; : 0-15 PSIG MSP6859-ND 105.00 74.00 5401 | 86-005GC 
This is a small profile, media compatible, piezoresistive silicon pressure sensor packaged in a 316L stainless 0-15 PSIG MSP6860-ND 105.00 74,00 54.01 86-015G-C 
steel housing and is designed for O-ring mounting. The sensing package utilizes silicone oil to transfer pressure 0-30 PSIG MSP6861-ND. 105.00 74.00 54.01 86-030G-C 
from the 316L stainless steel diaphragm to the sensing element. It is designed for high performance, low 2 0-50 PSIG imw MSP6862-ND 105.00 74.00 54.01 86-050G-C 
pressure applications. A ceramic substrate is attached to the package that contains laser-trimmed resistors for 0-100 PSIG Min. MSP6863-ND. 105.00 74.00 54.01 86-100G-C 
temperature compensation and offset correction. An additional laser-trimmed resistor is included which can be 0-300 PSIG MSP6864-ND 105.00 74.00 54.01 86-300G-C 
used to adjust an interchangeability to within +1%. 0-500 PSIG MSP6865-ND 105.00 74.00 54.01 86-500G-C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1158 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


uiasurement PC Board Mountable Pressure Sensors Temperature Compensated, Dip/TO-8 Package 


SPECIAITIE 


These pressure sensors are intended for cost 1.0mSec typ. (For a zero-to-full scale pressure step Pressure Digi-Key Price Each MSI 
sensitive applications where excellent performance change) + Operating Temp.: -40°C to +125°C Fig. Pressure Type Package | Part No. i 10 100 | Part No. 
and long-term stability are required. Integral Model 1210/1220 - Low Pressure - 0-50°C Temp. Model 1210 / 1220 - Low and Medium Pressure 
temperature compensation is provided using laser” Compensation + 1.0% Temp. Performance 0-2-PSID | Differential | 8-Pin Dip | MSP6814-ND 33.00 23.70 15.24] 1210A-002D-3L 
trimmed resistors. An additional laser-trimmed joe) 4230/1240 — UltraStable™ + -20°C to+85°c |_| | 0-5PSID_| Differential | 8-Pin Dip | MSP6816-ND 39.00 28.00 _18.00 | 1220A-005D-3L 
resistor is included to normalize pressure sensitivity T Cc tion * 40.5% Ti Perf Model 1230 / 1240 - Ultrastable™ 
variations by programming the gain of an external Ee eee - 7 ode’ f ~ Ultrastanve 
differential amplifier. This provides sensitivity inter- Model 1210/1220 — Medium Pressure »* 0-50°C 0-15 PSID Differential 8-Pin Dip | MSP6819-ND 33.00 28.00 18.00 | 1240-015D-3L 
changeabilty of +1%6. Temp. Compensation + 0.5-1% Temp. Performance 1 | 0:30PSID | Differential | 8-Pin Dip | MSP6822-ND 33.00 28.00 18.00 | 1230-030D-3L 
Features: + +0.1% Non-linearity + 1.0% Inter- Models 13, 23, 33, 43 - Medium Pressure - 0-50°C 0-100 FSID | Differential | Sin Dip SEE) 38.00 28.00 18.00/ 1280-1000-5L 
4 . - aoe ey - ifferential | 8-Pin Dip | MSP6829-ND 33.00 28.00 18.00 | 1240-100D-3L 
changeable Span (provided by gain set resistor) Temp. Compensation + +0.5% Temp. Performance Model 13 -L d Medium P. 
+ Solid State Reliability « Low Power Models 17, 27, 37 — UltraStable™ + -20°C to +85°C OSG! Eo SEO ane Merlin? Ffessure 
iticati . 3 i - 9 0-1 PSIG Gage TO-8 MSP6830-ND 72.00 53.00 38.00 | 13A-001G 
Specifications: + Output: 0-100mV typ. (full scale) Temp. Compensation Range + +0.5% Temp. 2 0-5 PSIG Gage T0-8 MSP6833-ND 72.00 53.00 38.00 | 13A-005G 
+ Supply Current: 1.5mA typ. + Response Time: Performance Model 17 - Ultrastable” : : 
0-15 PSIG Gage TO-8 MSP6834-ND 60.00 53.00 38.00 | 17-015G 
Dual-In-Line Package TO-8 Package > | 0-30PSIG Gage TO-8 | MSP6835-ND 60.00 53.00 38.00 | 17-030G 
0-50 PSIG Gage TO-8 MSP6836-ND 60.00 53.00 38.00 | 17-050G 
te — 619. gs 0-100 PSIG Gage TO-8 MSP6837-ND 60.00 53.00 38.00 | 17-100G 
we-12.7 Model 23 - Low and Medium Pressure 
0-1 PSIG Gage TO-8 MSP6831-ND 90.00 61.00 50.00 | 23A-001G 
13.74 | 3_|_o-5psia Gage TO-8 _| MSP6838-ND__90.00 61.00 50.00 | 23A-005G 
rc “ Model 27 - Ultrastable™ 
1 Y .! 0-15 PSIG Gage TO-8 MSP6839-ND 69.00 61.00 50.00 | 27-015G 
2x38 Sele: Lid - 0-30 PSIG Gage TO-8 MSP6840-ND 69.00 61.00 50.00 | 27-030G 
7.6 08x08 8x05 94% 13.97 3 | 0-50 PSIG Gage TO-8 | MSP6841-ND 69.00 61.00 50.00 | 27-050G 
Tab at 45° : 0-100 PSIG | __ Gage TO-8 MSP6842-ND__69.00 61.00 _50.00 | 27-100G 
Tube Length: 470 (+5mil.) Model 33 - Low and Medium Pressure 
4 0-1 PSID Differential TO-8 MSP6832-ND 90.00 61.00 50.00 | 33A-001D 
Fig. 2 o11.4¢ Fig.5  git.4 0-5 PSID Differential TO-8 MSP6843-ND 90.00 61.00 50.00 | 33A-005D 
ee? | “| Cap Model 37 - Ultrastable™ 
| @3.2 : ).D. +! lo 3.2 0-15 PSID | Differential TO-8 MSP6844-ND 69.00 61.00 50.00 | 37-015D 
Hole eal 75 Hole 4 0-30 PSID | Differential TO-8 MSP6845-ND 69.00 61.00 50.00 | 37-030D 
5 0-50 PSID | Differential TO-8 MSP6846-ND 69.00 61.00 50.00 | 37-050D 
0-100 PSID | Differential TO-8 MSP6847-ND 69.00 61.00 50.00 | 37-100D 
Model 43 - Low and Medium Pressure 
0-15 PSIA Absolute TO-8 MSP6848-ND 60.00 53.00 38.00 | 43-015A 
0-30 PSIA Absolute TO-8 MSP6849-ND 60.00 53.00 38.00 | 43-030A 
5 0-50 PSIA Absolute TO-8 MSP6850-ND 60.00 53.00 38.00 | 43-050A 
0-100 PSIA | Absolute TO-8 MSP6851-ND 60.00 53.00 38.00 | 43-100A 
PC Board Mountable Pressure Sensors ong Dares ies saa 
Pressure Type Package Part No. 1 10 100 | Part No. 
Model 1451 This pressure sensor is intended for high volume applications where small size, light weight, 0-5 PSIG Gage Tube MSP6800-ND =. 20.00 19.00 11.00 | 1451-005G-T 
low cost, and compatibility with automated assembly equipment are required. Features: + Surface Mount 0-5 PSIA Absolute Wide MSP6801-ND___20.00__19.00_11.00 | 1451-005A-W 
Package + +0.25% Pressure Non-linearity * 3 Pressure Port Options + Solid State Reliability + Low Power 0-15 PSIA Absolute Narrow MSP6802-ND =. 20.00: 19.00 11.00 | 1451-015A-N 
Specifications: + Output: 0-60mV + Supply Voltage: 3VDC + Response Time: 1.0mSec typ. + Operating 0-15 PSIG Gage Tube MSP6803-ND 20.00 19.00 11.00 | 1451-015G-T 
Temperature: -40°C to +125°C 0-15 PSIA Absolute Wide MSP6804-ND 20.00 19.00 11.00 | 1451-015A-W 
0-30 PSIA Absolute Narrow MSP6805-ND 20.00 19.00 11.00 | 1451-030A-N 
0-30 PSIG Gage Tube MSP6806-ND 20.00 19.00 11.00 | 1451-030G-T 
se meal 7 A 0-30 PSIA Absolute Wide MSP6807-ND 20.00 19.00 11.00 | 1451-030A-W 
fast Net) *] Package Fear la 0-50PSIA | Absolute | Narrow | MSP6808-ND 20.00 19.00 11.00 | 1451-050A-N 
(Pressure Fort) Narrow Hol 279 0.78 — — 0-50 PSIG Gage Tube MSP6809-ND 20.00 19.00 11.00 | 1451-050G-T 
‘B Through hole : Wide Hols . 279 4.06 0-50 PSIA Absolute Wide MSP6810-ND 20.00 19.00 11.00 | 1451-050A-W 
(1451 W Only) Tube 279 0.78 5.59 2.29 0-100 PSIA Absolute Narrow MSP6811-ND 20.00 19.00 11.00 | 1451-100A-N 
Ciiontation - 7 - z 0-100 PSIG Gage Tube MSP6812-ND 20.00 19.00 11.00 | 1451-100G-T 
0-100 PSIA Absolute Wide MSP6813-ND 20.00 19.00 11.00 | 1451-100A-W 


Accelerometers — PC Board Mountable 


Description: Model 3031 - Surface Mount A piezoresistive silicon accelerometer an epoxy sealed ceramic cover and is designed for adhesive mounting. 
These piezoresistive silicon accelerometers consist of a micro machined intended for high volume applications where small size, light weight, and Specifications: + +1.0% Temp. Performance (typ.) * Supply (typ.): 5.0 
silicon mass suspended by multiple beams from a silicon frame. Piezo- low cost are required. Specifications: + +1.0% Temp. Performance VDC + Operating Temp.: -40°C to +125°C 

resistors located in the beams change their resistance as the motion of (with comp resistors, typical) + Supply: 5.0 VDC (typ.) + Operating Model 3140 - Bolt Mount A high performance accelerometer intended for 
the suspended mass changes the strain in the beams. Silicon caps on Temp.: -40°C to +125°C instrumentation applications provides a fully signal conditioned output with 
the top and bottom of the devices are added to provide over-range stops. Model 3022 - Adhesive Mount A piezoresistive silicon accelerometer performance similar to traditional instrumentation accelerometers but at a 
This design provides for a very low profile, high shock resistance, packaged on a ceramic substrate with an epoxy sealed ceramic cover much lower cost. The accelerometer consists of a silicon micro machined 


durability and built-in damping over a wide usable bandwith. and is designed for adhesive mounting. Specifications: + +1.0% Temp. accelerometer with signal conditioning electronics in a lightweight Valox™ 
Features: Performance (with comp resistors, typical) + Supply (typ.): 5.0 VDC housing that can be easily attached to a mounting surface. The sensing 
+ +0.5% Non-linearity, (typ.), +2% max. (Best fit straight line; for full scale * Operating Temp.: -40°C to +125°C element isa micro machined silicon mass suspended by multiple beams 
range of 10g or less) * DC Response * Built-in damping + Built-in Model 3052 - Adhesive Mount A piezoresistive silicon accelerometer from a silicon frame. Specifications: + +2.0% Temp. Performance 
overrange stops + Low power with integral temp. compensation packaged on a ceramic substrate with * Supply (typ.) 12 VDC @ 5mA * Operating Temp.: -20°C to +85°C 
Fig. 1 — Model 3031 Bottom View Fig. 2 — Models 3022 and 3052 Fig. 3 — Model 3140 
Any 
‘out -EX\ : Cosa, (22 SideView 92.8 (604.8 Long) 
ACCELERATION +OUT i + | ©2.9-2 ples. 6.6 ieee 
if vex im (anh ' Wate pe 5 
+ 
i Ex | 7 2g to 10g 7.62 6.35 exbe i Female connector D 
Side View t 20g to 500g 6.73 6.10 i z 5 terminals: standard 2.54 spacing 
| alt a6 42.54] LL afl-sx05  5«03y ie 
ea Bae all Front View Side View Top View Pee 
|+— 7.6 Sq. —+ Dimensions in mm 
Acceleration Sensitivity Acceleration Digi-Key Price Each MSI 
Fig. Range (Min./Max.) Output Max. Part No. iu 10 100 Part No. 
‘l +0-50 G 0.6/1.5 mV/g +25.0mV MSP6869-ND 77.00 74.00 42.00 3031-050 
+2G 8.0.20.0 mV/g +25.0mV MSP6871-ND 150.00 108.00 80.00 3022-002-P 
+5G 6.0/15.0 mV/g +25.0mV MSP6872-ND 150.00 108.00 80.00 3022-005-P 
2 +H0G 3.0/6.0 mV/g +25.0mV MSP6873-ND 150.00 108.00 80.00 3022-010-P 
+50G 0.6/1.5 mV/g +25.0mV MSP6875-ND 123.00 95.00 65.01 3022-050-P 
+100G 0.3/0.6 mV/g +25.0mV MSP6876-ND 123.00 95.00 65.01 3022-100-P 
42G 6.0/9.0 mV/g* +2mV MSP6877-ND 195.00 136.00 102.00 3052-002-P 
+5G 2.4/3.6 mV/g* +2mV MSP6878-ND 195.00 136.00 102.00 3052-005-P 
2 +H10G 1.2/1.8 mV/g* +2mV MSP6879-ND 195.00 136.00 102.00 3052-010-P 
+50G 0.24.0.36 mV/g* +2mV MSP6881-ND 144.00 124.00 90.00 3052-050-P 
+100G 0.12/0.18 mV/g* +2mV MSP6882-ND 144.00 124.00 90.00 3052-100-P 
+2G 1 Vig 2.54V MSP6883-ND 495.00 345.00 280.01 3140-002 
+5G 400mV/g 2.54V MSP6884-ND 495.00 345.00 280.01 3140-005 
3 +10G 200mV/g 2.54V MSP6885-ND 495.00 345.00 280.01 3140-010 
+50G 40mV/g 2.54V MSP6887-ND 495.00 345.00 280.01 3140-050 
+100G 20mV/g 2.54V MSP6888-ND 495.00 345.00 280.01 3140-100 


* Positive voltage change for positive acceleration: negative voltage change for negative acceleration. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 1159 


= CHAEVITZ 
asENSORS 
Sensors MP1000 Readout/Controller 


The Schaevitz microprocessor-based LVDT indicator and set-point controller is designed for 
industrial and process control applications utilizing any LVDT/RVDT based 
measurement device. A 16-bit analog to digital converter provides high speed 

performance and resolution. An RS-232 output will communicate data to any 

standard PLC or computer serial port. 1/4 DIN case. 

Application: RS-232 data collection for SPC 

Features: + Simultaneous dual channel display + Opto-isolated set-point 

outputs + Digitally scaled analog output + Digitally controlled analog zero x 
suppression +* CE approval pending (mid 1998) + Programmable digital 


filtering 

Operating Power Digi-Key Price Each Schaevitz MSI 
Description Temp. Requirements Part No. 1 5 10 [Part No. 
Single Channel LVDT] 0° to 55°C | 100 - 250 VAC, 50-60Hz| 356-1000-ND 899.00 845.00 802.00|02291328-000 


DC Powered Voltage Module 

The LVM-110 Module is a DC-powered LVDT signal conditioner board 
consisting of a carrier oscillator, AC amplifier, demodulator, filter, and DC Cis 
amplifier. 

Features: + DC powered = Zero and span controls + Six jumper selectable gains 
+ Plug-in, card edge, or stand-off installation * 2.5 kHz, 5 kHz or 10 kHz excitation 


Operating Power Digi-Key Price Each Schaevitz MSI 
Description Range Range Part No. 1 5) 10 [Part No. 
LVDT Signal 3.5 410% 


Conditioner Board} Vrms 2.5kHz, SkHz, 10KHz | 356-1001-ND 177.00 165.00 155.00/04171776-000 


PCA-116 Series Economy Gage Heads 


PCA-116 gage heads incroporate a standardized LVDT with repeatability better than 
0.0001” (0.0025 mm) and linearity within 0.5% of full range output. The probe shaft 
is externally sprung and is carried on low friction nylon sleeve bearings. 


) 


PCA-116 Series Linear Range Digi-Key Price Each Schaevitz MSI 
Model No. Inches (mm) Part No. 1 5 10 Part No. 
PCA-116-100 +0.10 (2.54) 356-1002-ND 105.00 95.00 88.80 | 02350531-000 
PCA-116-200 +0.20 (5.08) 356-1003-ND 124.00 111.00 104.40 | 02350532-000 
PCA-116-300 +0.30 (7.62) 356-1004-ND 146.00 131.00 122.40 | 02350533-000 


GCD-SE Series Gage Heads - Precision Spring-Loaded 


Features: 

+ CE compliance + Heavy-duty, all welded construction + Unipolar ranges: 0.1” to 2.0” + 8.5 
to 28 VDC operation + Low power consumption + May be battery operated + 0 to 5 and 1 

to 6 VDC outputs + New heavy duty front end + Hermetically sealed design 


GCD-SE Series Linear Range Digi-Key Price Each Schaevitz MSI 
Model No. Inches (mm) Part No. 1 5 10 Part No. 
GCD-SE 100 0.10 (2.54) 356-1005-ND 480.00 429.01 403.20 | 02351006-000 
GOD-SE250 0.25 (6.35) 356-1006-ND 544.00 486.00 457.20 | 02351007-000 
GCD-SE500 0.50 (12.7) 356-1007-ND 617.00 552.00 518.40 | 02351008-000 
GOD-SE-1000 1.0 (25.4) 356-1008-ND 704.00 630.00 591.60 | 02351009-000 
@OD-SE-2000 2.0 (50.8) 356-1009-ND 800.00 716.00 672.00 | 02351010-000 


LVDT MHR Series 


The MHR series of miniature LVDT's is ideal for applications where excessive core weight 
could influence the motion of sensitive mechanisms. 


Features: + For applications where installation space or weight is limited 
+ Lightweight core + Calibration certificate supplied with all models + Compatible 
with all Schaevitz™ signal conditioners + High temperature (220°C) and high 
pressure (vented case) available - consult factory 


MHR Series | Nominal Linear Range | Digi-Key Price Each Schaevitz MSI 
Model No. Inches (mm) Part No. 1 a 10 Part No. 
025 MHR +0.025 (+0.64) 356-1010-ND. 106.00 96.00 89.00 | 02560407-000 
050 MHR +0.50 (+1.27) 356-1011-ND. 115.00 104.00 97.20 | 02560408-000 
100 MHR: +0.100 (42.54) 356-1012-ND 135.00 122.00 114.00 | 02560409-000 
250 MHR: +0.250 (+6.35) 356-1013-ND. 174.00 157.00 146.40 | 02560410-000 
500 MHR +0.500 (+12.70) 356-1014-ND. 231.00 208.00 194.40 | 02560411-000 
1000 MHR +1.000 (+25.40) 356-1015-ND. 272.00 245.00 228.00 | 02560412-000 


E Series LVDT 


The low cost AC operated E series is particularly suitable for moderate operating 
temperatures. Its rugged construction will resist the shocks and vibrations 
encountered in most industrial applications. 


Features: » Customary LVDT performance at minimal cost + Magnetically 
shielded case * Compatible with all Schaevitz™ signal conditioners 


ESeries Nominal Linear Range Digi-Key Price Each Schaevitz MSI 

Model No. Inches (mm) Part No. 1 5 10 Part No. 
E100 +0.100 (42.54) 356-1016-ND. 42.00 38.00 35.00 | 02560541-000 
200 +0.200 (+5.08) 356-1017-ND. 50.00 46.00 42.00 | 02560542-000 
E300 +0.300 (+7.62) 356-1018-ND. 67.00 62.00 57.00 | 02560543-000 
00 +0.500 (+12.70) 356-1019-ND 105.00 97.00 88.80 | 02560544-000 
E1000 +1.00 (+25.4) 356-1020-ND 147.00 135.00 124.00 | 02560545-000 
E000 42.00 (450.8) 356-1021-ND. 207.00 190.00 174.00 | 02560546-000 


DC-SE Series LVDT 


The new Schaevitz™ General Purpose DC operated DC-SE series has been designed to meet today’s 
requirements for operation from a single-ended power supply. The output is also single- ar a 


full range displacement of the LVDT making the unit compatible with unipolar inputs on 
the analog-to-digital converters and programmable logic controllers. 


Features: + CE certified * Operates from single-ended, unregulated 8.5 - 28 VDC 
supply * 0-5 VDC or 1 - 6 VDC output voltage, depending on customer hook up 
+ Low power consumption +» 200 Hz frequency response «1 meter shielded cable 


DC-SESeries | Nominal Linear Range | Digi-Key Price Each Schaevitz MSI 
Model No. Inches (mm) Part No. 1 5 10 Part No. 
250DC-SE 0.250 (6.35) 356-1022-ND. 300.00 267.00 252.00 | 02560991-000 
500DC-SE 0.500 (12.7) 356-1023-ND. 348.00 313.00 292.80 | 02560992-000 
1000DC-SE 1.000 (25.4) 356-1024-ND_ 402.00 362.01 337.20 | 02560993-000 
2000DC-SE 2.000 (50.8) 356-1025-ND. 449.00 403.00 376.80 | 02560994-000 
4000DC-SE 4.00 (101.6) 356-1026-ND 512.00 461.00 429.60 | 02560995-000 
Accessories Mounting Blocks 
Digi-Key Price Each Schaevitz MSI 
Model No. Part No. u 5 10 Part No. 

MB-OD-0.375, 356-1027-ND 24.00 22.00 20.40 04560954-000 

MB-OD-0.750 356-1028-ND 24.00 22.00 20.40 04560950-000 
Core Extension Rods 

Digi-Key Price Each Schaevitz MSI 

Description Part No. 1 10 Part No. 

1-72unt X 6" Non-Magnetic Stainless Steal 356-1029-ND 12.00 10.00 05282945-006 

4-400z X 6" Non-Magnetic Stainless Steel 356-1030-ND 12.00 10.00 05282946-006 

4-40oz X 12" Non-Magnetic Stainless Steel 356-1031-ND. 24.00 20.00 05282946-012 


AccuStar® Electronic Clinometers 


The AccuStar® Electronic Clinometer is and extremely accurate angle 
measurement device. This compact and rugged sensor is ideal where space is 
critical and environmental conditions are serious design concerns. 


Features: + CE certified + Just 2” in diameter + Rugged plastic housing 
+ Extremely accurate * Weighs only 2 oz. 
Linear | Operating Temp. | Digi-Key Price Each Schaevitz MSI 
Description Range Range Part No. 1 10 25 Part No. 
Single Axis Ratiometric 
Vertical Hange 45° -30° to 65°C 356-1032-ND 139.00 128.00 117.01 |02110002-000 
Single Axis Ratiometric 
Horizontal Range 45° -30° to 65°C 356-1033-ND 139.00 128.00 117.01 |02110102-000 


AccuStar® II Clinometers 


AccuStar® II combines the function of two clinometers in one package. The unique 
dome shaped design features a capacitance based sensor which produces output 
signals directly proportional to the relative tilt in two axis. 

Features: 

+ Two clinometers in one package + Adaptable design DC powered + Ratiometric 
and PW digital output in one model + Trimmable DC output 


Linear Operating Temp. 
Description Range Range 


Digi-Key Price Each Schaevitz MSI 
Part No. 1 10 25 | Part No. 


Dual Axis Cinometer +#20° -20° to 75°C 356-1034-ND 100.00 95.00 90.00 | 02119011-000 


AngleStar® Digital Protractor 
The AngleStar® Digital Protractor Model DP-45 provides instant digital display of 
level, angle and tilt. 


Features: + Reads in degrees - Alternate reference (floating zero) * Display hold 
+ High impact plastic carrying case 


Linear | Operating Temp.| Digi-Key Price Each Schaevitz MSI 
Description Range Range Part No. 1 5 20 Part No. 


Digital Protractor Model DP-45| +45° 0° to 65°C =| 356-1035-ND 309.00 291.00 263.00 | 02475-01 


Ares Series Pressure Transducers 


The Ares Series is a small, low cost pressure transducer, which is able to 
measure pressures as low as 0 to 5, 0 to 10, 0 to 15 inches of water, and 0 to 1 
psig. The ranges combined with the small physical size make the device ideally 
suited for applications such as HVAC, medical equipment and flow monitoring. 
The ASIC is a mixed signal CMOS sensor interface that uses differential switched 
capacitor architecture, and was specifically designed to compensate for the errors 
associated with piezoresistive silicon sensors. 


Features: + Very low pressure ranges * Small size + PCB mountable + Solder 
reflow capability + Barbed pressure ports 


Standard Pressure | Accuracy | Digi-Key Price Each Schaevitz MSI 
Description Range % FSO | PartNo. 1 10. 25 ‘| Part No. 
PCB Mount 0.5-4.5V 5"H,O 0.25 356-1036-ND 40.00 32.25 27.30 | GA100-005WD 
PCB Mount 0.5-4.5V 10" HO 0.50 356-1037-ND 40.00 32.25 27.30 | GA100-010WD 
PCB Mount 0.5-4.5V 15"H,0 0.50 356-1038-ND 40.00 32.25 27.30 | GA100-015WD 
PCB Mount 0.5-4.5V 1PSI 0.75 356-1039-ND 40.00 32.25 27.30 | GA100-001PD 
PCB Mount 0.250-4.5V 5"H,0 0.25 356-1040-ND 40.00 32.25 27.30 | GA200-005WD 
PCB Mount 0.250-4.5V 10"H,0 0.50 356-1041-ND 40.00 32.25 27.30 | GA200-010WD 
PCB Mount 0.250-4.5V 15"H,0 0.50 356-1042-ND 40.00 32.25 27.30 | GA200-015WD 
POB Mount 0.250-4.5V 1 PSI 0.75 356-1043-ND 40.00 32.25 27.30 | GA200-001PD 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HOBO® H8 Family 


Single and multi-channel loggers for 
recording temperature in indoor and 
outdoor environments. 


Data Loggers 


Features: + User-selectable sampling 
intervals: 0.5 seconds to 9 hours, 
recording times up to 1 year * Pro- 
grammable start time/date + Memory 
modes stop when full, wrap-around 
when full »* Nonvolatile EEPROM 
memory retains data even if battery fails 
* Blinking LED light confirms operation 
+ User-replaceable battery lasts 1 year 
+ Battery level indication at launch 


Specifications: + Relative Humidity: 25% to 95% (+5%) * External Input: Accepts sensors and 
input cables for temperature, AC current, 4-20mA and 0-2.5V DC = Light Intensity: 2 to 600 


(341-1011-ND shown) 


umens/ft© (£2) » Temperature Range: -4°F to +158°F (-20°C to +70°C, +0.7°C); accuracy at 
70°F: £1.27°F (+0.7°C) * Resolution: 0.7°F (0.4°C) at +70°F + Time Accuracy: +1 minute per 
week at +68°F (+20°C) 
No. of Measurement Digi-Key Price Onset 
Fig. | Channels | Environment Capacity Part No. Each Part No. 
1 1 Indoor 7,943 341-1006-ND 59.00 H08-001-02 
1 2 Indoor 7,943 341-1007-ND 65.00 H08-002-02 
1 2 Indoor 7,943 341-1008-ND 85.00 H08-003-02 
1 4 Indoor 32,520 341-1010-ND 95.00 H08-006-04 
1 4 Indoor 7,943 341-1009-ND 95.00 H08-004-02 
1 4 Indoor 7,943 341-1011-ND 95.00 H08-007-02 
2 4 Indoor/Outdoor 32,520 341-1012-ND 179.00 H08-008-04 


Note: A BoxCar® Pro or BoxCar 3.6+ starter kit is required to operate the H8 Family loggers. 


HOBO® H8 Pro Series 


Features: + Indoor/Outdoor Environment * User- 
selectable sampling intervals: 0.5 seconds to 9 
hours, recording times up to 3 years * Programmable 
start time/date * Memory mode: stop when full * Non- 
volatile EEPROM memory retains data even if battery 
fails + Blinking LED light confirms operation (visible 
through communication jack) »* User-replaceable 
battery lasts 3 years; battery life is substantially less if 
the HOBO Pro is constantly used below 0°F (-18°C) 
+ Battery check at launch 


Specifications: + Relative Humidity: 0% to 100% 
condensing + Temperature Range: -22°F to +122°F 
(-30°C to +50°C) » Temperature Accuracy (at 70°F): +0.33°F (+0.2°C) in high resolution mode; 
+0.7°F (+0.38°C) in standard resolution mode + Resolution (at 70°F): 0.4°F (0.02°C) in high 
resolution mode; +0.68°F (0.38°C) in standard resolution mode * Time Accuracy: +1 minute per 
week at +68°F (+20°C) 


(341-1014-ND 
shown) 


No. of | Measurement | Digi-Key Price | Onset 
Description Channels Capacity Part No. Each | Part No. 
HOBO Pro Temp 1 65,291 341-1013-ND = 129.00 | H08-030-08 
HOBO Pro RH/Temp 2 65,291 341-1015-ND = 159.00 | H08-032-08 
HOBO Pro Temp/External Temp 2 65,291 341-1014-ND = 169.00 | H08-031-08 


Note: A BoxCar® Pro or BoxCar 3.6+ starter kit is required to operate the HOBO Pro Series loggers. 


HOBO® H6 Family 


The HOBO H6 Family of loggers record when devices change between 
on and off or open and closed, storing the time, date, and state for 
each change. 


Features: + Motor on/off + Light on/off + State open/closed + External 
contact closure * Programmable start time/date +» Memory modes: 
stop when full, wrap-around when full * Nonvolatile EEPROM memory 
retains data even if battery fails + Blinking LED light shows current 
state + User-replaceable battery lasts 1 year + Battery check at 
launch 

Specifications: + Time Resolution: 0.5 seconds » Measurement 
Capacity: 2,000 state changes » Operating Temperature Range: -4°F 
to +158°F (-20°C to +70°C) + Relative Humidity: 0 to 95%, non- 
condensing, non-fogging * Time Accuracy: +1 minute per week at 
+68°F (+20°C) 


Measurement 
Range 


Digi-Key Price | Onset 


Description Part No. Each | Part No. 


HOBO?® Event 


The reusable HOBO Event records when momentary 
contact-closure events happen, storing the time and 
date of each event. Only one time per event is stored 
to minimize memory usage for applications where the 
event duration is not needed. 

Features: + 1-Channel * Indoor/Outdoor environ- 
ment * Programmable start time/date * Memory 
modes: stop when full or wrap-around when full * Non- 
volatile EEPROM memory retains data even if battery fails +» Blinking LED light inside case 
confirms operation + User-replaceable battery lasts 1 year » Battery check at launch 
Specifications: » Event Resolution: 0.5 seconds +» Capacity: 8,000 events + Time Accuracy: 
+1 minute per week at +68°F (+20°C) + Operating Temp. (logger): -4°F to +158°F (-20°C to 
+70°C) 


Note: A BoxCar® Pro or BoxCar 3.6+ starter kit is required to operate the HOBO Event logger. 


341-1005-ND HOBO Event Logger (H07-002-04) ......... 00.0.6. cc ec ee cece eee eee e eee nent eens $85.00 


HOBO® Shuttle Data Transporter 


The pocket-sized HOBO Shuttle provides a 
convenient way to readout and relaunch HOBO data 
loggers and bring the data back to your host PC. 
Features: + Verifies operation of HOBO H6 Family 
and HOBO Event data loggers + One-foot 
connector cable fits inside case + Data offload time 
from logger: 90 sec. typical from 8K logger, about 5 
min. from 32K logger and about 1 min. from 64K 
HOBO Pro Logger * Data readout time to PC: 2 
minutes typical for full shuttle * Operating humidity 
range when case is open: 0 to 95% relative 
humidity, non-condensing + Clear styrene case 
(weatherproof when closed) * Size: 3.5” x 4.3” x 
0.8" (108mm x 89mm x 19 mm); with attached 
adjustable cord 

Specifications: +» Time Accuracy: +1 minute per week at +68°F (+20°C). The shuttle’s clock is 
synchronized to the computer clock when the Shuttle is read out or launched * Operating Temp. 
Range: -4°F to +158°F (-20°C to +70°C) 


341-1016-ND HOBO Shuttle (HO9-002-08)............... ccc cece ese ne ete c ences ene ee teense snes $159.00 


External Sensors/Input Cables 


Wide Range Temperature Sensors: 

+ Temperature Range: -40°F to +212°F (-40°C to 
+100°C), in air * Accuracy: +0.9°F at +70°F (+0.5°C at 
+20°C) * Resolution: 0.7°F at +70°F (0.41°C at +20°C) 
+ Dimensions: 0.2” (5.08mm) diameter sensor (fits in 
1/4” holes) 


High Accuracy Temperature Sensors: 

+ Temperature Range: -32°F to +110°F (-0°C to 
+44°C), in air * Accuracy: +0.7°F at +70°F (+0.4°C at 
+20°C) + Resolution: 0.3°F at +70°F (0.2°C at +20°C) 
+ Dimensions: 0.3” (7.62mm) diameter sensor (fits in 
3/8” holes) 


Stainless Steel Temperature Sensors: 

* Temperature Range: -40°F to +212°F (-40°C to 
+100°C), in air or water » Accuracy: +0.9°F at +70°F 
(£0.5°C at +20°C) + Resolution: 0.7°F at +70°F (0.41°C 
at +20°C) » Dimensions: 4" food-grade stainless-steel 
probe with pointed tip; 0.12" (3.05) diameter 


4-20mA Cable: 

+ 18” cable with 3.5” tinned braided wire leads + Loop 
Current Range: 0 to 20.1mA + Accuracy: +0.1mA +1% 
of reading + Resolution: 0.4% of full scale 


Voltage Input Cable: 

* 6' cable with 0.5” tinned braided wire leads + For 
voltage input specifications, refer to the HOBO H8 
specifications for the model you will be using. 


Digi-Key Price | Onset 


Fig.| Product Part No. Each | Part No. 


341-1019-ND 25.00 | TMC1-HA 
341-1020-ND 27.00 | TMC6-HA 
341-1021-ND 32.00 | TMC20--HA 
341-1022-ND 37.00 | TMC50-HA 


1’ (.30 M ) Wide Range Temperature Sensors * 
6’ (1.83 M) Wide Range Temperature Sensors * 
20’ (6.1 M) Wide Range Temperature Sensors * 
50’ (15.24 M) Wide Range Temperature Sensors * 


HOBO State (includes cable & magnet) — 341-1001-ND 69.00 | HO6-001-02 


1 | 6’ (1.83 M) High Accuracy Temperature Sensor * 341-1023-ND 40.00 | TMC6-HB 


HOBO Light On/Off Logger 10 to 300 lumens/ft? 


HOBO Motor On/Off Logger 
(AC field sensor) 


HOBO Motor On/Off Logger 
(vibration sensor) 


341-1002-ND 69.00 | HO6-002-02 


~2 Gauss at 60 Hz | 341-1004-ND 69.00 | HO6-004-02 


adjustable ~0.05 G to 


341-1003-ND 69.00 | HO6-003-02 
0.5 G at 60 Hz 


Note: A BoxCar® Pro or BoxCar 3.6+ starter kit is required to operate the H6 Family loggers. 


2 | 6’ (1.83 M) Stainless Steel Temperature Probe 
3 | 4-20mA Cable 


341-1024-ND 75.00 | TMC6-HC 
341-1031-ND 15.00 | CABLE-4-20mA 
341-1030-ND 8.00 | CABLE-2.5-STEREO 


4 | Voltage Input Cable 


* Not recommended for prolonged use in water. Do not use for more than 3 months total in water less than 
+90°F (+30°C), or more than 1 month total in water over +90°F (+30°C). 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Data Loggers (Cont) 


computer corporation 


Windows Software Starter Kits 


BoxCar 3.6 provides basic launch, data readout, plotting and data export capabilities. BoxCar Pro 4.0 is a 
powerful enhanced version of BoxCar 3.6 that adds new features for graphing, data analysis, data export 
and management of multiple loggers. BoxCar Pro 4.0 and BoxCar 3.6 support all currently available HOBO 
and StowAway loggers. Each starter kit includes software, computer interface cable and software manual. 
BoxCar® 3.6 for Windows 

Export Data Files to Spreadsheets: + Microsoft Excel, Lotus 1-2-3 or any ASCIl-compatible program 
System Requirements for BoxCar 3.6: 386 or better processor with at least 4M of RAM running Windows 
3.1x or Windows 95/98/NT, with at least one available serial port. 

BoxCar’ Pro 4.0 for Windows 

Export Data to other Programs: + Control bar tool for Microsoft Excel export (.TXT format) » Lotus 1-2-3 and 
custom export ¢ International data format options » Batch export utility 

System Requirements for BoxCar Pro 4.0: Minimum system requirement is 486/66Mhz with at least 16M 
of RAM running Windows 95/98/NT4 or later with 16-bit color. A Pentium 90 or higher with 24M of RAM is 
recommended. The system must have at least one available serial COM port and a CD-ROM drive. 


Digi-Key Price Onset 
Description Part No. Each Part No. 
BoxCar 3.6 Starter Kit 341-1018-ND 14.00 BC3.7-DL 
BoxCar Pro 4.0 Starter Kit 341-1017-ND 95.00 BCP4.0-ON 


Split-core AC Current Sensors 


The CTV's are UL listed but not CE approved. They have a pivoting leg 
for easier installations, and the A, B, and C units have spacer flaps that 
center the wire being monitored. The CTV's do not require any adapter 
to work with all HOBO H8 external channel models. Simply plug them in 
and choose the appropriate model (the Software will not show the “V” 
but the letters of the models correspond). 

Specifications: 

+ Length: 6' (1.83 M) Cable + Input Current: AC current, sine wave, 
single phase 50Hz or 60Hz, load power factor 0.5 to 1.0 lead or lag 
+ Voltage Rating: 600 Vac tested with full wave 10 KV impulse for 60 
seconds + Ratio and Linear Accuracy: +3.0 % of full scale (includes 
logger accuracy) » Response Time: Approximately 250 milliseconds 
from 10% to 90% of amplitude 


Range Window Outer Length Outer Width Digi-Key Price Onset 
(AC Amps) | Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. Each Part No. 
0-20 Aac 0.5 (12.70) 2.8 (71.12) 2.8 (71.12) 341-1049-ND 84.00 CTV-A 
0-50Aac | 0.75 (19.05) 2.8 (71.12) 2.8 (71.12) 341-1050-ND 84.00 CTV-B 
0-100 Aac | 1.0 (25.40) 2.8 (71.12) 3.3 (83.82) 341-1051-ND 84.00 CTV-C 
0-200 Aac | 1.5 (38.10) 4.0 (101.60) 3.8 (96.52) 341-1053-ND 100.00 CTV-D 

0-600 Aac | 2.0 (50.80) 4.5 (114.30) 4.5 (114.30) 341-1052-ND 100.00 CTV-E 


onset 


computer corporation 


Thermocouple Sensors 


HOBO Wide-range Temperature (Thermocouples) 


Each logger includes cold-junction compensation, and two software-selectable measurement ranges for 
optimal resolution and accuracy. The loggers also have an internal temperature sensor which can be used 
to record ambient temperatures. Thermocouples are popular for their wide temperature range and 
specialized probes. 

Thermocouples: Features and Specifications: + Capacity: 32,520 measurements total » Mounting 
kit included (hook/loop. Magnet and tape) * Programmable start time/date * Memory modes: stop when full, 
wrap-around when full + Nonvolatile EEPROM memory retains data even if battery fails + User-replaceable 
battery lasts 1 year + User-selectable sampling intervals: 0.5 seconds to 9 hours, recording times up to 1 
year + Operating range: 0°C to +50°C (+32°F to +122°F), 0 to 95% relative humidity, non-condensing, non- 
fogging » Time accuracy: +1 minute per week at +20°C (+68°F) 

Subminiature Connectors: Features and Specifications: + Accept stranded or solid wire up to 20 AWG 
+ Internal silicone grommet for strain relief 


Type J: lron-Constantan 
+32°F to +482°F 
+32°F to +1382°F 


Type K: Chromel-Alumel 
+32°F to +932°F 
+32°F to +2282°F 


Type T: Copper-Constantan 
-328°F to +122°F 
-94°F to +356°F 


Water Temperature 


Optic StowAway: 

Features and Specifications: + Waterproof to 100 feet + 10-year factory-replaceable battery + Cap- 
acity: 7,943 or 32,520 measurements * Two measurement rangest: +24°F to +99°F (-4°C to +37°C), -32°F 
to +167°F (-35°C to +75°C) + User-selectable sampling interval: 0.5 seconds to 9 hours, recording times up 
to several years + Uses optic communications through Optic Base Station for launch and readout 
+ Programmable start time/date + Time accuracy: +1 minute per week at +68°F (+20°C) 


StowAway TidbiT: 

Features and Specifications: + Waterproof to 1000 feet + 5-year, non-replaceable battery + Capacity: 
32,520 measurements + Completely sealed in epoxy; very durable + Small size: 1.2” wide x 1.6” tall x 0.65" 
thick (30 x 41 x 17mm) and 0.8 oz. * Two measurement rangest: +24°F to 99°F (-4°C to +37°C) and -4°F 
to +122°F (-20°C to +50°C) + User-selectable sampling interval: 0.5 seconds to 9 hours, recording times up 
to several years + Uses optic communications through Optic Base Station for launch and readout + Time 
accuracy: +1 minute per week at +68°F (+20°C) 


t Specified range is narrower than nominal range due to precision calibration process. 


el 


Thermocouple Wire 


Specifications: 100' (30.48 meters) coils of insulated 24-AWG thermocouple wire 


Type J: Wire: + Range: +32°F to +482°F (0°C to +250°C) = Initial Accuracy: +4°F (+2.2°C) 

Teflon Insulation: Rated up to +400°F (+200°C) continuous, and +482°F (+250°C) for 24 hours. 
Type K: Wire: » Range: +32°F to +545°F (0°C to +250°C). Initial Accuracy: +4°F (+2.2°C) 

+ Range: +545°F to +900°F (+285°C to +482°C). Initial Accuracy: +0.75%* 

Glass Braid Insulation: Rated up to +900°F (+482°C) continuous, and +1000°F (+537°C) for 

single exposure. 
Type T: Wire: * Range: -330°F to -85°F (-200°C to -65°C). Initial Accuracy: +1.5%* 

+ Range: -85°F to +270°F (-65°C to +130°C). Initial Accuracy: +1.8°F* (+1°C) 

+ Range: +270°F to +356°F (+130°C to +180°C). Initial Accuracy: +0.75%* 

Teflon Insulation: Rated up to +400°F (+200°C) continuous, and +482°F (+250°C) for 24 hours. 
* Percentage is of degrees above or below ice point (+32°F or 0°C) 


Digi-Key Price Each Onset 
Description Part No. 1 10 Part No. 
Type J, Teflon Insulation, 100’ 341-1038-ND 55.00 54.12 TCW100-J 
Type K, Glass Braid Insulation, 100° 341-1039-ND 55.00 54.12 TCW100-K 
Type T, Teflon Insulation, 100° 341-1040-ND 55.00 54.12 TCW100-T 


Digi-Key Price Each Onset 
Fig. Description Part No. u 10 100 Part No. 
Thermocouple Logger 
HOBO, Type J 341-1032-ND 95.00 89.00 82.01 | H12-001 : =e ENE AISLE Onset 
1 HOBO, Type K 341-1033-ND 95.00 89.00 82.01 | H12-002 Fig. | Description Barina: i iy HOCH | RSriNG, 
HOBO, Type T 341-1034-ND 95.00 89.00 82.01 H12-003 Optic StowAway 
Subminiature Connector 8K Capacity, Temp. (-4°C to +37°C) 341-1041-ND 129.00 119.00 110.01 | WTA08-05+37 
Type J, Black 341-1035-ND 4.00 3.94 _ SMC-J 1 [8 Capacity, Temp. (-39°C to +75°C) |341-1042-ND 129.00 119.00 110.01 | WTA08-39+75 
2 Type K, Yellow 341-1036-ND 4.00 3.94 _ SMC-K 32K Capacity, Temp. (-5°C to +37°C) |341-1043-ND 189.00 174.00 161.00 | WTA32-05+37 
Type T, Blue 341-1037-ND 4.00 3.94 _ SMC-T 32K Capacity, Temp. (-39°C to +75°C) [341-1044-ND 189.00 174.00 _ 161.00 | WTA32-39+75 
Note: A BoxCar® Pro 4.0 starter kit is required to operate the HOBO Pro Series loggers. StowAway HabiT 
2 2K, (-5°C to +37°C) 341-1045-ND 119.00 109.39 100.97 | TBI32-05+37 
2K, (-20°C to +50°C) 341-1046-ND 119.00 109.39 100.97 | TBI32-20+50 


Optic Shuttle Data Transporter 


The Optic Base Station is used to communicate between the 
host computer and Optic data logger, Optic Shuttle, Optic 
StowAway or StowAway TidbiT. The Optic Base Station 
connects to the computer interface cable included with the 
windows software starter kits (sold separately). 


Features and Specifications: + Used for readout of the 
Optic StowAway and the StowAway TidbiT loggers = In- 
cludes Optic Coupler and TidbiT Coupler for connecting the 
base station loggers * 128K capacity enough for 16 full 8K 
loggers or 4 full 32K loggers + Waterproof to 30 ft (15 psi) 
* 10-year, factory-replaceable battery + Optic Coupler and 
TidbiT Coupler included 


Digi-Key Price Each Onset 
Description Part No. il 10 100 Part No. 
Optic Base Station 341-1047-ND 80.00 73.15 68.58 DSA 
Optic Shuttle 341-1048-ND 199.00 183.01 169.00 DTA128B 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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LLP y1REL Sensors 


The relative humidity sensors by Humirel are based on capacitive cell technology using a patented solid 
polymer structure. They are fully interchangable with no calibration required in standard conditions. Suitable 


for linear voltage or frequency output circuitry. An NTC thermistor is used for temperature measurement. 


The RH modules are based on the HS1101 capacitive humidity sensor and are voltage output devices. The 
RH/Temperature modules include an NTC thermistor for temperature measurement and are voltage or 


frequency 


output. 


Features: 


+ High reliability and long term stability 
+ Instantaneous desaturation after long periods in saturation conditions 
+ Fast response times 


+ Patented solid polymer structure 


Dimension 


Min. (mm) 


Max. (mm) 


9.00 


9.30 


8.00 


8.50 


3.50 


3.90 


12.00 


14.00 


0.40 


0.50 


45° BCS 


0.70 


1.10 


0.70 


0.90 


AlC|L]O}M|OjO| wo) > 


4.83 


5.33 


Dimension 


Min. (mm) 


Max. (mm) 


9.70 10.20 


5.70 6.20 


0.40 0.60 


12.00 14.00 


0.40 0.50 


45° BCS 


0.70 1.10 


0.70 0.90 


AI[C|LIQ|M/|OjO|w\|> 


4.83 5.33 


Dimension mm (typical) Dimension Min. (mm) Max. (mm) 


6 
10 


27 
0.8 H D 

E 
‘Specific length available on request 


2.54 
12.8 
0-7° 
0.2 
0.1 


Wire 
wi 
w2 


Function 
Ground 
Supply Voltage 
Output Voltage 


Color 
White 
Blue 
Yellow 


-/L}|QOQ/n} mM) O,O| wo > 


Dimension Min. (mm) Dimension 
9.70 
5.00 
52.00 
10.70 


100.00 


Max. (mm) 
10.20 
5.50 
54.00 
11.10 
250.00 


Min. (mm) Max. (mm) 


D* 
(‘Specific length available on request 


Wire 
wi 
Ww2 
W3 
W4 
W5 


Function 
Ground 
Supply Voltage 
Humidity Voltage 
NTC Resistance 
Shield 


Color 
Brown 
White 
Yellow 
Green 
Black 


Function 
Ground 
Voltage 


Color 
White 
Blue 
Yellow 


Dimension | Min. (mm) 
35 
13 x 
30.3 Typical 
5.08 Typical 
9.4 Typical 


Max. (mm) 


Pin Out Assignment 
NTC - Temperature 
Ground 

Vec- Voltage Supply 
Vout - Humidity 


Dim. (mm) 
Min. 
Max. 


Supply Nom. Cap. Response Nominal RH Measuring Operating Digi-Key Price Each 
Fig. | Description Voltage (typ.) | @55% RH Time Out Range Temperature Part No. 1 10 100 
Sensors 
1 RH Sensor Top Opening 5 Sec. 1 to 99% RH -40° to 100°C HS1100-ND 14.00 11.00 9.50 
2 RH Sensor Side Opening = 180pF 5 Sec. = 1 to 99% RH -40° to 100°C. HS1101-ND 12.50 10.00 9.00 
3 Temp./RH Sensor SMD 10 Sec. 1 to 99% RH -40° to 100°C. HTS2010SMD-ND 16.80 13.20 11.40 
Modules 
4 RH Module V Out 2.48V @ 55% RH 1 to 99% RH -30° to 60°C HM1500-ND. 30.50 23.24 21.00 
5 RH Module V Out 1.24V @ 10% RH 1 to 99% RH -30° to 60°C HM1520-ND. 49.00 46.00 43.50 
6 Temp./RH Module V Out 5V = = 2.48V @ 55% RH 1 to 99% RH -30° to 70°C HTM2500-ND 49.00 46.00 43.50 
7 Temp./RH Module V Out 2.48V @ 55% RH 1 to 99% RH -30° to 85°C HTM1505-ND 20.00 18.00 16.00 
8 Temp./RH Module Freq. Out 8750 Hz @ 55% RH 10 to 95% RH -30° to 80°C HTF3223-ND 18.00 16.00 14.00 
= Demo Kit includes: 1 x HM1500, 1 x HM1510*, and 5 XHS1101 ....... ccc ececcec esse cteesaseenteeedenscuaaesasacctaceseeusseecesasenenecguaned HDEMOKIT-ND 125.00 = = 


* HM1510 - HM1500 with socket at tip to accept HS1101 to test interchangeability 


HG... Capacitive Humidity Sensor 


The capacitive atmospheric humidity sensor consists of a non-conductive foil, which is covered on both sides with a layer of gold. The dielectric constant of the foil 
changes as a function of the relative humidity of the ambient atmosphere and, accordingly, the capacitance value of the sensor is a measure for relative humidity. 


Sensitivity Max. Storage 
Humidity Between AC/DC | Humidity Ambient Temp. 
Range Cap.* | 12-75% RH | Frequency | Voltage Range Range (°C) Digi-Key Price Each BC Components 
(RH) (pF) (pF/%RH) (kHz) (Vv) (RH) (Operating) | (Storage) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
10-90% | 122+15% | 0.4 +0.05 1-1000 15 0-100% Oto +85° |-25° to +85°| BC1333-ND 11.94 10.23 8.53 | 2322 691 90001 


* Capacitance at +25 °C; 43% RH; 100 kHz 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 1163 
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NVE CORPORATION 


Standard Axis 
nc (4 
Source [ 
Sink(2) [7] 
Ground [| 


The GMR Switch will accurately and reliably sense magnetic fields, with less error than any other magnetic 


sensor on the market today. 


In addition, there is minimal shift in the magnetic field operate point of the GMR Switch over both voltage 
and temperature extremes. This gives the manufacturer the ability to make a high precision, high tolerance 


magnetic sensing assembly. 


Features: 

Absolute Maximum Ratings: 
Parameters: 

+ Supply Voltage: 33V 

+ Reverse Battery Voltage: -33V 

* Continuous Output Current: 24 mA 


[9 vec 

1 N/C* 
[-IVregulated 
| sink(1) 


GMR Digital Magnetic Sensors 


Cross Axis 


VCC 


Source 


Sink(2) 
Nic] 


Electrical Specifications: 
Parameter: 
+ Supply Voltage: 4.5-30V 


+ Supply Current, Single Output GMR Switch: 2.5-4.5mA 


+ Current Sinking Output: 0-20mA 
+ Current Sourcing Output: 0-20mA 
+ Output Leakage Current: 10mA 


GMR Current Sensor 
Evaluation Assembly 


The NVE GMR Current Sensor Evaluation Assembly (PN AG003-01) was created to facilitate laboratory 


Sink(1 
ae vy experimentation and development using GMR current sensors. 
[] Vregulated The kit consists of (4) four NVE current sensors (PN AC004-01) assembled to a printed circuit board (PN 
AG002-01). The PCB has (4) four trace geometries to simulate various PCB current ranges. 
[1 Ground 
Description Digi-Key Part No. Price Each NVE Part No. 
Qurrent Sensor Evaluation Assembly 391-1004-ND. 43.00 AGO003-01 


abilities. 


The high sensitivity and ability to sense static 
magnetic fields provides superior performance 
which set them apart from other sensors on the 


market today. 


NVE's sensors provide high sensitivity, temp- 
erature stability, low power consumption, and 


GMR Analog Magnetic Field Sensors 


NVE's Giant Magnetoresistive Field Sensors offer 
unique and unparallel magnetic sensing cap- 


Features: 
+ Input Voltage Range: Max: +25V 


* Operating Frequency: Minimum: DC, Maximum: 
+25MHz 


* Temperature Range: Minimum: -50°C, Maximum: 
125°C. 


* Maximum Output: Nominal: 45mV/V 


* Operating Temperature Range: -40°C to + Sinking Output Saturation Voltage: 0.4V small size. + Magnetic Characteristics: (5k +20% bridge) 
-125°C + Sourcing Output Saturation Voltage: -2.5V 
+ Magnetic Field: Unlimited Oersteds + Regulated Output Voltage: 3.5-6.0V Specified 
Linear Range Sensitivity 
re ee i Saturation Oe (mV/V/Oe) Digi-Key Price Each NVE 
Direction of Output Digi-Key Price Each NVE ; ° 
Sensitivity | Sensitivity Type Package | Part No. 1 10 25 100 | Part No. Pkg. | Field (Oe) |Min. Max. | Min. Max. | Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
8-SOC 15 0 10.5 3 4.2 | 391-1000-ND 14.58 10.94 9.72 6.32 | AA002-02 

20 Gauss | Standard Sink 8-TSSOP | 391-1005-ND 4.35 3.27 2.90 1.89} AD004-00 8-SOC 50 0 35 0.9 4.3 |391-1001-ND 810 608 540 3.51 |AA004-02 
40 Gauss | Standard Sink 8-TSSOP | 391-1006-ND 4.35 3.27 2.90 1.89) AD005-00 8-SOIC 400 0 70 0.45 0.65 | 391-1002-ND 810 608 540 3.51 | AA005-02 
80 Gauss | Standard Sink 8-TSSOP | 391-1007-ND 4.35 3.27 2.90 1.89) ADO06-00 

28 Gauss | Standard Sink 8-TSSOP | 391-1008-ND 4.35 3.27 2.90 1.89) AD020-00 

20 Gauss | Cross Axis Sink 8-TSSOP | 391-1009-ND 4.35 3.27 2.90 1.89) AD021-00 = . 

40 Gauss | Cross Axis Sink B-TSSOP |391-1010-ND 4.35 3.27 2.90 1.89) AD022-00 GMR Evaluation Kit 

80 Gauss | Cross Axis Sink 8-TSSOP | 391-1011-ND 4.35 3.27 290 1.89 | AD023-00 

28 Gauss | Cross Axis Sink 8-TSSOP | 391-1012-ND 4.35 3.27 290 1.89] AD024-00 The NVE GMR Engineering Evaluation Kit (PN AGO01-01) was created as an aid to the technical user of 
20 Gauss | Cross Axis Source & Sink 8-TSSOP | 391-1013-ND 4.77 3.58 3.18 2.07] AD221-00 GMR sensors to facilitate laboratory experimentation and development. 

28 Gauss | Cross Axis 2 Sink 8-TSSOP | 391-1014-ND 4.77 3.58 3.18 2.07) AD324-00 The kit consists of an assortment of NVE sensors, printed circuit boards and permanent magnets sufficient 

Source & Sink to demonstrate sensor functionality in the laboratory. 
20 Gauss | Cross Axis + Bxt. V. Reg 8-TSSOP | 391-1015-ND 5.13 3.85 3.42 2.23| AD621-00 
Descripti Digi-Key Part No. Pri h NVE No. 

28 Gauss | Cross Axis | 2 Sink + Ext. V. Reg. | &-TSSOP | 391-1016-ND 5.13 3.85 3.42 2.23] AD724-00 sellin Hareb? ule pate 

10 Gauss | Cross Axis Sink 8-TSSOP | 391-1018-ND 267 2.01 1.78 1.16} ADHO25-00 Engineering Evaluation Kit 391-1003-ND. 60.00 AG001-01 


WORLD 
MAGNETICS 


PSF102 Series: Field adjustable 
pressure set point from 0.004 to 3.606 
PSI. Switch type SPST normally open. 
Electrical connections are terminals 
0.187” x 0.020” tab-type recessed for use 
with quick disconnects (ref. AMP# 2- 


PSF102 


520182-2 or equivalent). Current rating: 
40mA @ 30V AC/DC. 

PSF103 Series: Field adjustable pres- 
sure set point from 0.1 to 60 PSI. Switch 
type SPDT normally open or normally 
closed. Electrical connections are term- 


PSF103 


Ultra Sensitive Pressure Switches 


inals 0.187" x 0.020” tab-type for use with 
quick disconnects (ref. AMP# 2-520182-2 
or equivalent). Current rating: 25A 
125/250 VAC. Applications: Hysteresis 
(deadband) for compressor or refill motor 
control. 


= 25.4] 


[+ 18.24>| 


187 X .020 
(Terminals) 


yas 


© 


Operating World 
Proof Current/ Digi-Key Price Each Magnetics 

In. H20 mbar PSI Pressure Voltage Part No. i 10 100 Part No. 
PSF102 Series 

0.1-0.5 0.25-1.25 -004—.018 2PSI | 40mA 30V AC/DC | 384-1015-ND 13.79 13.10 9.79 7651-710 

0.5-2 1.25-4.98 .018-.072 4PSI | 40mA 30V AC/DC | 384-1016-ND 13.79 13.10 9.79 7651-711 

2-15 4.98-37.37 | .072-.541 8PSI | 40mA 30V AC/DC | 384-1017-ND 13.79 13.10 9.79 7651-712 

15-100 |37.37-249.10| .541-3.606| 15PSI | 40mA 30V AC/DC | 384-1018-ND 13.79 13.10 9.79 7651-713 
PSF103 Series 

2-10 5-25 0.1-0.4 30 PSI 3A 125/250VAC | 384-1010-ND 13.19 12.60 9.19 9011-902 

10-28 25-69 0.4-1.0 30 PSI | 10A 125/250VAC | 384-1011-ND 13.19 12.60 9.19 9011-903 

28-111 69-276 1.0-4.0 30 PSI | 15A 125/250VAC | 384-1012-ND 13.19 12.60 9.19 9011-904 

111-416 | 276-1034 4.0-15.0 | 100 PSI | 15A 125/250VAC | 384-1013-ND 13.19 12.60 9.19 9061-905 

416-1664} 1034-4137 | 15.0-60.0 | 100 PSI | 15A 125/250VAC | 384-1014-ND 13.19 12.60 9.19 9061-906 


Ultra Sensitive 
Pressure Switches 


PSFA100A Series 


Pressure switches utilize a patented double diaphragm/contact configuration to 
protect against false actuation due to shock and vibration. Switch type is SPST 
normally open, double-make/double break. 


Current Rating is 40mA resistive for life in excess of 20 Million cycles. 


Operating Voltage AC/DC-30V or less with resistive load; 120 VAC neon lamp load. 
Electrical connections are terminals at .187" x .020" tab-type for use with quick dis- 
connects (ref. AMP 2-520182-2 or equivalent). 


4.83 
ri 
+1965 12.70 
Digi-Key Price Each World Magnetics 

PSI Part No. 1 10 100 Part No. 
018 384-1000-ND 18.56 17.63 13.18 | PSF100A-0.5 
054 384-1001-ND 18.56 17.63 13.18| PSF100A-1.5 
108 384-1002-ND 18.56 17.63 13.18| PSF100A-3.0 
217 384-1003-ND 17.37 16.50 12.33 | PSF100A-6.0 
361 384-1004-ND 17.37 16.50 12.33 | PSF100A-10.0 
541 384-1005-ND 17.37 16.50 12.33 | PSF100A-15.0 
1.804 384-1006-ND 17.37 16.50 12.33 | PSF100A-50.0 


Ultra Sensitive Vacuum Switches 


PSF109 Series 


Vacuum switch with Hysteresis (deadband) for motor control. Field adjustable vacuum set point, from 3" H2O to 12 PSI. 
Switch type is SPDT normally open, normally closed. 
Electrical connections are terminals at .187" x .020 tab-type for use with AMP 2-520182-2 or equivalent. 


Contact Digi-Key Price Each World Magnetics 
Rating PSI Part No. 1 10 100 Part No. 
3A, 125/250 VAC 0.1-0.3 384-1007-ND 16.24 15.43 11.53 PSF109S-3-8 
10A, 125/250 VAC 0.3-2.9 384-1008-ND 16.24 15.43 11.53 PSF109S-9-80 oy 
15A, 125/250 VAC 2.9-11.9 384-1009-ND 16.24 15.43 11.53 PSF109S-81-330 eet 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OMRON. Photoelectric Sensors 


Photoelectric sensors consist of a light source and detector for object detection. 


aa | q b= Through-beam sensors use a separate transmitter and receiver, which an object must pass between to block the light. 
\ Retroflective sensors is a combined transmitter/receiver in one body and is reflected. A reflector typically is used to return the beam from the x-mitter back to the 
Through Beam Reflective/ Diffuse receiver. Once an object is moved between the reflector and emitter/detector, the receiver output turns on. 


Diffuse reflective is a combined transmitter/receiver in one body. Objects are detected by moving an object closer to the sensor directly from the front, rather than from 
the side. Once an object has come within the sensing distance, the amount of reflected light is sufficient to trigger the receiver output. 


Sensing Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Description Distance Type Part No. 1 25 50 Part No. 
M18, Diffused Photoelectric Sensor, 10-30VDC Nickel Plated Brass 3.94" (10cm) NPN Z1087-ND 60.78 56.28 52.53 | E3F2-DS10C4-N 
M18, Diffused Photoelectric Sensor, 24-240VAC, Plastic Housing 3.94" (10cm) NPN Z1088-ND 70.31 65.10 60.76 | E3F2-DS10Z1-N 
M18, Retroflective Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Plastic Housing 6.56" (2m) NPN Z1089-ND 62.60 57.96 54.10 | EBF2-R204 
M18, Retroflective Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Plastic Housing 6.56’ (2m) Light - Qn Z1090-ND 72.12 66.78 62.33 | E3F2-R2Z1 
1 | M18, Through Beam Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Plastic Housing 9.84’ (3m) Light - On Z1091-ND 105.24 97.44 90.95 | E3F2-32Z1 
ar M18, Through Beam Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Plastic Housing 22.97 (7m) NPN Z1092-ND 80.29 74.34 69.39 | EBF2-704 
ia ee M18, Through Beam Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Nickel Plated Brass 22.97' (7m) NPN Z1093-ND 89.36 82.74 77.23 | EBF2-704-C 
M18, Diffused Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Nickel Plated Brass 3.94" (10cm) PNP Z1094-ND 72.12 66.78 62.33 | E3F2-DS10C4-C 
M18, Retroflective Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Nickel Plated Brass 6.56’ (2m) Light - Qn Z1095-ND 74.84 69.30 64.68 | E3F2-R2RC4-C 
Diffused Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body Horz. 27.6" (70cm) NPN/PNP Z1096-ND 148.78 137.76 128.58 | E3S-CD11 
Diffused Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body Horz. 6.56’ (2m) NPN/PNP Z1097-ND 159.67 147.84 137.99 | B3S-CD12 
Diffused Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body Vertical 27.6" (70cm) NPN/PNP Z1098-ND 148.78 137.76 128.58 | E3S-CD61 
2 Diffused Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body Vertical 6.56" (2m) NPN/PNP Z1099-ND 159.67 147.84 137.99 | E3S-CD62 
Retroflective Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body, Horz. 9.84’ (3m) NPN/PNP Z1100-ND 148.78 137.76 128.58 | E3S-CR11 
Retroflective Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body, Vertical 9.84’ (3m) NPN/PNP Z1101-ND 148.78 137.76 128.58 | E3S-CR61 
y Through Beam Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body, Horz. 98.43’ (30m) NPN/PNP Z1102-ND 181.44 168.00 156.80 | E3S-CT11 
iF Through Beam Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body, Vertical 98.43’ (30m) NPN/PNP Z1103-ND 181.44 168.00 156.80 | E3S-CT61 
7 craheenis eae Compact Long Distance, Photoelectric Sensor, IR Through Beam 49.21' (15m) Neri Z1106-ND 9798 90.72 84.68 | EBz-T61 
Compact Long Distance, Photoelectric Sensor, IR Retroflective 13.12’ (4m) Z1107-ND 78.02 72.24 67.43 | E3Z-R61 
Stability indicator (green}+—)——Operation indicator (orange) 3 3.94" 
ST sensivy adjuster Compact Long Distance, Photoelectric Sensor, IR Diffused (100mm ) NPN Z1108-ND 68.49 63.42 59.20 | E3Z-D61 
Operation selector +s, 
tid Compact Long Distance, Photoelectric Sensor, IR Diffused 3.28’ (1m) NPN Z1109-ND 73.03 67.62 63.12 | E3Z-D62 


He 1 1 Capacitive sensors operate similar to Inductive sensors except that a plate is used instead of a coil in the sensors head. This 
Capac itive Proxim ity Senso rs plate develops a capacitive field between the sensor and ground. When an object comes within sensing distance of the 
sensor, the capacitive field changes which gets detected by the sensor and turns on the output. Perfect for detecting both 
metallic and non-metallic objects such as glass, wood, water, oils and plastics. Also works well for detecting liquids and 
solids in containers. 


Milk carton 


E2K-C Reject Sensing idee Output | Digi-Key Price | Omron 
sensor Distance Description Type Part No. Each | Part No. 
3-25mm Amplified Sensor, Adjustable, NO, 10-40VDC NPN Z1071-ND 110.68 | E2K-C25ME1 
3-25mm Amplified Sensor, Adjustable, NC, 10-40VDC. NPN Z1072-ND 110.68 | E2K-C25ME2 
Aecept 3-25mm Amplified Sensor, Adjustable, NC, 90-250VAC SCR Z1073-ND 110.68 | E2K-C25MY1 
Ejector 3-25mm Amplified Sensor, Adjustable, NC, 90-250VAC SCR Z1074-ND 110.68 | E2K-C25MY2 


Optical Fiber Optic 
Amplifiers 


Omron's E3X-NH series of High performance Fiber Optic 
Amplifiers contain true 16 Bit processor which allows a very 
fine tuning sensitivity feature. Three separate teach modes for 
hassle free setup for different applications. Ideal for detecting 
very small objects or fine wires. 


The E3X series feature high performance, fast switching 
response times. Set-mode blinking output aids in alignment. 
Sensing distances vary with the type of fiber used. 


Operation Indicator (orange). 
Lit when output is ON. 


Threshold Indicat 7a 
Incident Level Indicators (fou 1 Blevetsy ia Digi-Key Price Each Omron 
(green, 8 levels) Indicates threshold level. Description Type | Features | Part No. 1 25 50 Part No. 
ion ser euicn High Precision General Purpose Fiber Optic Amplifier, 12-24VDC | NPN | None | Z1110-ND 164.20 162.04 141.91 | ESX-NH11 
UP/DOWN Selector For teaching or for fine High Precision General Purpose Fiber Optic Amplifier, 12-24VDC PNP None Z1111-ND 164.20 152.04 141.91 | E3X-NH41 
Select UP for increasing the threshold adjustment. High Precision GP Fiber Optic Amplifier w/timer 12-24VDC NPN _ | W/Delay Off | Z1112-ND 164.20 152.04 141.91 | E3X-NH21 
nnreshold value: Semen ode Selector High Precision GP Fiber Optic Amplifier w/timer 12-24VDC PNP | W/Delay Off | Z1113-ND 164.20 152.04 141.91 | E3X-NHS51 
the threshold value. Switchable among TEACH, | igh performance GP Fiber Optic Amplifier 10-30VDC NPN None | Z1114-ND 118.75 109.96 102.63 | ESX-A11 
Operation Mode Selector ADJ, and RUN modes. ‘| i i 
Sat hable between light-ON High Performance GP Fiber Optic Amplifier 10-30VDC PNP None Z1115-ND 118.75 109.96 102.63 | E3X-A41 
SpdilarncoN inde!” High Performance GP Fiber Optic Amplifier w/timer 10-30VDC NPN | W/Delay Off | Z1116-ND 131.73 121.97 113.84 | E3X-A21 
High Performance GP Fiber Optic Amplifier w/timer 10-30VDC PNP | W/Delay Off | Z1117-ND 131.73 121.97 113.84 | E3X-A51 


F H b Cc bl f E 3 X Premade fiber optic cables that enable very confined mounting spaces and very fast target detection. 
| e r a es re] r Use Through-beam for long distance detection where your transmit and receive cable are separated. 
Use Concentric Beam to detect depth or very targets where eliminating background objects is required. Periscope sensing heads (Side Beam) save space 


Am pl ifie rs in right angle detecting. Most fiber cables offer IP67 protection and temperature ratings of -40°C to +70°C. 
Distance Terminal | Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Description Max. Type Part No. 1 25 50 Part No. 
. { Diffuse Side Beam Fiber Optic Cable, 2mm dia. -6" (1.5m) 2m Cable | Z1118-ND 97.98 90.72 84.68 |E32-D24 
au a Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Concentric Beam, 2mm dia. .79" (2cm) 2m Cable | Z1119-ND 67.13 62.16 58.02 | E32-D32 
mm dia. 
Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Low Cost, M6 THD .79" (2cm) 2m Cable | Z1120-ND 46.27 42.84 39.99 |E32-DC200 
2 Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Mini, M3 THD 71" (1.8cm) | 2mCable | Z1121-ND 56.25 52.08 48.61 |E32-DC200E 
Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Concentric Beam, M6 THD 3" (7.5cm) 2m Cable | Z1122-ND 51.26 47.46 44.30 |E32-CC200 
Cable Fiber Optic, Top Beam, High Temp, M6 THD 1.8" (4.5em) | 2mCable | Z1187-ND 204.12 189.00 176.40 |E32-D61 
Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Through Beam, M3 THD 4.72" (12cm) | 2mCable | Z1123-ND 46.27 42.84 39.99 |E32-TC200A 
3 | Through Beam Fiber Optic Cable, High Temp, M4 THD 5.9" (15cm) 2m Cable | Z1125-ND 252.31 236.55 220.78 |E32-T61 
Cable Fiber Optic, Through Beam, Low Cost, M4 THD 7.88" (20cm) | 2m Cable | Z1188-ND 46.27 42.84 39.99 |E32-TC200 
4 | Through Beam Fiber Optic Cable, Side Beam, 3mm dia. 4.72" (12cm) | 2mCable | Z1124-ND 77.11 71.40 66.64 | E32-T14L 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Sensors 


QProx™ / QTouch™ Charge-Transfer (“QT”) General Description: 
These are self-contained digital capacitance ICs capable of detecting 
proximity, touch, and fluid level. With appropriate electrodes they can 
sense through sealed surfaces made of glass, plastic, stone, ceramic, 
and wood, up to thicknesses of several inches. This capability coupled 
with an ability to continuously calibrate leads to new product concepts. 
They are designed specifically for control panels in home appliances, 
PC peripherals, machinery, security systems, lighting controls, or 
anywhere a mechanical switch or button may be found. Versions also 
available for fluid sensing. 


Features: + Projects a ‘touch button’ through sealed panels + Use with 
simple foil or PCB electrodes +» 100% Autocal for life - no adjustments 
required + Only one external part, an inexpensive capacitor + Less 
expensive than many mechanical switches. 


QT110: 

QTouch sensor IC having 10s and 60s recalibration timeouts, 3 gain 
settings, normal, pulse, or toggle mode outputs, a Heartbeat™ health 
indication, and a piezo driver for audible feedback of touch. 20pA typical 
current. Evaluation board: E110. 


QT111: 
A QT110 variant having recalibration times of 5 minutes and infinity. 
Evaluation board: E111. 


QT112: 
A QT110 variant having a faster response time of 49ms worst case, 
25ms typical. No piezo drive. Evaluation board: E112. 


QT113: 
A highly popular QT110 variant having extremely high variable sensitivity 
and faster response time. No piezo drive. Evaluation board: E113. 


QT114: 

This QuickLevel™ IC is designed to detect fluid level. It can even sense 
fluid level from the exterior of a vessel. Has a ‘slosh filter’ for moving 
fluids. Evaluation board: E114. 


QT115: 

A highly popular QT110 variant with variable sensitivity and daisy-chain 
capability, allowing multiple electrodes to be used next to each other to 
create multi-key touch panels. No piezo drive. Evaluation board: E115. 


QT118H: 

This QT110 variant has the basic features of the QT110 but also has the 
gain capabilities of the popular QT113, at only 20y/A of current drain. 
Active-high output, with piezo drive. Evaluation board: E118H or E110 + 
QT118H-D chip. 


QT140 / QT150 / QT160: 

These new QTouch™ devices let you sense 4, 5, or 6 touch keys 
respectively in one low cost device, making the cost per key very low. 
These devices feature patent-pending AKS technology to allow proper 
operation with dense key spacing. Evaluation board: E160. 


QT300: 

A 2nd generation continuous sensing QProx™ chip that lets you acquire 
raw signals into your microcontroller, via one of two serial interface 
types. You can then process these signals to sense fluid level, distance 
gauging, or material properties. Evaluation board: E3A. 


QT310: 

A 2nd-generation QProx chip with user-definable setups loadable from a 
PC via the QTM300CA adapter. Does everything the QT113, QT114, 
and QT115 can do plus many further advanced features like learn-by- 
example calibration, variable threshold and hysteresis, fully configurable 


outputs, and user-defined recalibration timeouts and response time. 
Especially useful for difficult fluid point-level sensing and prox 
applications. Evaluation board: E3B. 


QT320: 

A 2-channel, 2nd-generation QTouch chip with user-definable setups 
loadable from a PC via the QTM300CA adapter. Does everything the 
QT113 can do but in two independent channels plus further advanced 
features like variable threshold and hysteresis, fully configurable 
outputs, and user-defined recalibration timeouts and response times. 
Evaluation board: E3B. 


QT60040 4-Key QMatrix™ IC: 

A 14-pin, 4-key matrix IC requiring only 1 inexpensive capacitor. Has 4 
logic outputs. Works through almost any dielectric, like glass, plastic, 
stone, ceramic, and wood up to 6mm thick. Evaluation board: E604. See 
Digi-Key website for higher key-count QMatrix™ devices (16, 32, 48, 64 
keys), and the E6S3 and E6325 evaluation board series below. 


NEW! QT60161B-AS 16-Key QMatrix™ IC: 

The QT60161B-AS can scan matrix touch keys over LCD panels or 
other displays when used with clear ITO electrodes arranged in a 
matrix. It does not require ‘chip on glass’ or other exotic fabrication tech- 
niques, thus allowing the OEM to source the matrix from multiple 
vendors. Materials such as common PCB materials or flex circuits can 
be used. 


Supply 

Supply Voltage Current pA Operating Digi-Key Price Each Quantum 
Description Min. Max. Type Temperature Package Part No. al 50 100 Part No. 
QT110 QProx™ 8-Pin IC 2.45 5.25 20 0°C to +70°C 8-Dip 427-1000-ND 1.97 1.77 1.60 QT110-D 
QT110 QProx™ 8-Pin IC -40°C to +85°C 8-SOIC 427-1002-ND 1.97 77 1.60 QT110-IS 
QT111 QProx™ 8-Pin IC 0°C to +70°C 8-Dip 427-1003-ND 1.97 1.77 1.60 QT111-D 
QT111 QProx™ 8-Pin IC 2.45 5.25 60 0°C to +70°C 8-SOIC 427-1004-ND 1.60 1.44 1.25 QT111-S 
QT111 QProx™ 8-Pin IC -40°C to +85°C 8-SOIC 427-1005-ND 1.97 1.77 1.60 QT111-IS 
QT112 QProx™ 8-Pin IC 0°C to +70°C 8-Dip 427-1006-ND 1.97 1.77 1.60 QT112-D 
QT112 QProx™ 8-Pin IC 2.45 5.25 60 0°C to +70°C 8-SOIC 427-1007-ND 1.60 1.44 1.25 QT112-S 
QT112 QProx™ 8-Pin IC -40°C to +85°C 8-SOIC 427-1008-ND 1.97 1.77 1.60 QT112-IS 
QT113 QProx™ 8-Pin IC 0°C to +70°C 8-Dip 427-1009-ND 1.97 1.77 1.60 QT113-D 
QT113 QProx™ 8-Pin IC 0°C to +70°C 8-SOIC 427-1010-ND 1.60 1.44 1.25 QT113-S 
QT113 QProx™ 8-Pin IC 2.45 5.25 700 -40°C to +85°C 8-SOIC 427-1011-ND 1.97 1.77 1.60 QT113-IS 
QT113H QProx™ 8-Pin IC 0°C to +70°C 8-Dip 427-1012-ND 1.97 1.77 1.60 QT113H-D 
QT113H QProx™ 8-Pin IC 0°C to +70°C 8-SOIC 427-1013-ND 1.60 1.44 1.25 QT113H-S 
QT113H QProx™ 8-Pin IC -40°C to +85°C 8-SOIC 427-1014-ND 1.97 “77 1.60 QT113H-IS 
QT114 QLevel™ 8-Pin IC 2.50 5.25 20 0°C to +70°C 8-Dip 427-1015-ND 2.53 2.28 1.97 QT114-D 
QT115 QProx™ 8-Pin IC 2.45 5.25 700 0°C to +70°C 8-Dip 427-1018-ND 1.97 1.77 1.60 QT115-D 
QT115 QProx™ 8-Pin IC -40°C to +85°C 8-SOIC 427-1020-ND 1.97 17 1.60 QT115-IS 
QT118H QProx™ 8-Pin IC 2.45 5.25 20 0°C to +70°C 8-Dip 427-1021-ND 1.97 1.77 1.60 QT118H-D 
QT118H QProx™ 8-Pin IC -40°C to +85°C 8-SOIC 427-1022-ND 1.97 ATE 1.60 QT118H-IS 
QT140 QProx™ 4-Key Sensor IC 3.0 55 25-8.0 0°C to +70°C 28-Dip 427-1059-ND 2.89 2.60 2.34 QT140-D 
QT140 QProx™ 4-Key Sensor IC -40°C to +105°C 28-SSOP. 427-1060-ND 2.89 2.60 2.34 QT140-AS 
QT150 QProx™ 5-Key Sensor IC 3.0 55 25-8.0 0°C to +70°C 28-Dip 427-1061-ND 3.27 2.94 2.65 QT150-D 
QT150 QProx™ 5-Key Sensor IC -40°C to +105°C 28-SSOP 427-1062-ND 3.27 2.94 2.65 QT150-AS 
QT160 QProx™ 6-Key Sensor IC 3.0 55 25-8.0 0°C to +70°C 28-Dip 427-1063-ND 3.85 3.47 3.12 QT160-D 
QT160 QProx™ 6-Key Sensor IC -40°C to +105°C 28-SSOP 427-1064-ND 3.85 3.47 3.12 QT160-AS 
QT300 QProx™ Sensor IC 1.80 5.0 1500 0°C to +70° 8-Dip 427-1057-ND 3.84 3.46 3.11 QT300-D 
QT300 QProx™ Sensor IC 0°C to +70° 8-SOIC 427-1058-ND 3.84 3.46 3.11 QT300-IS 
QT310 QProx™ 8-Pin IC 0°C to +70° 8-Dip 427-1026-ND 1.87 1.68 1.52 QT310-D 
QT310 QProx™ 8-Pin IC 1.80 5.25 60-300 0°C to +70° 8-SOIC 427-1027-ND 1.50 1.35 1.22 QT310-S 
QT310 QProx™ 8-Pin IC -40°C to +85°C 8-SOIC 427-1028-ND 1.87 1.68 1.52 QT310-IS 
QT320 2-Key QProx™ 8-Pin IC 0°C to +70° 8-Dip 427-1029-ND 2.43 2.19 1.98 QT320-D 
QT320 2-Key QProx™ 8-Pin IC 1.80 5.25 60-300 0°C to +70° 8-SOIC 427-1030-ND 1.94 1.76 1.59 QT320-S 
QT320 2-Key QProx™ 8-Pin IC -40°C to +85°C 8-SOIC 427-1031-ND 2.43 2.19 1.98 QT320-IS 
QT60040 4-Key QMatrix™ IC 2.75 5.25 650 0°C to +70° 14-Dip 427-1032-ND 2.89 2.60 2.34 QT60040-D 
QT60040 4-Key QMatrix™ IC -40°C to +85°C 14-SOIC 427-1034-ND 2.89 2.60 2.34 QT60040-IS 
QT60161B-AS 16-Key QMatrix™ IC 4.75 5.25 25mA max. -40°C to +105°C 44-TQFP 427-1071-ND NEW! 7.22 6.50 5.85 QT60161B-AS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Note: All evaluation boards and modules are fully assembled and 
include all necessary chips, cables, and documentation. All evaluation 
boards run on batteries, included as noted. 


QTM1001AHS Sensor Module: 

An advanced ready-to-use sensing module designed for applications 
such as fluid level and prox sensing in industrial equipment. This “smart 
sensor” module employs the superior QT method, and incorporates a 
unique ‘cloning’ feature that permits user-defined setups to be loaded in 
from an E2SR board (QTM1001CA also required). Has both analog and 
switched outputs. QTM1001AHS also has a Heartbeat output signal for 
critical applications. 


QTM1001CA Cloning Adapter: 

An interface adapter which allows the module to have its option setups 
programmed from either an E2SR or E97S board. This device has ATE- 
style spring ‘pogo pins’ which mate to the QTM1001AS for rapid, 
effortless configuration. 


QTM300CA Cloning Adapter: 

Designed to load setups to the QT310 and QT320 sensor ICs from a 
PC to modify operating modes and parameters in these chips. The 
supplied cable allows it to plug directly into an E3B evaluation board. It 
also works in a stand-alone mode without a PC, and can also clone in- 
circuit. 8 — 15VDC. 


QTM2000 Sensor Module: 

A ready-to-use 24-pin DIP module employing the feature-rich 
QT9701B2 IC and related circuitry. Uses an E297S board to load in 
setups from a PC. The QTM2000 is a complete industrial-grade solution 
that can be embedded onto a PCB. Includes analog and switched 
outputs, and SPI and UART serial ports for digital signal data. SVDC. 


E297S Programmer Board: 

This board is used to program the QTM2000’s behavior from a PC 
using included QTWinView software. The E297S also operates the 
QTM2000 as a fully functional sensor for testing purposes. The board 
has a ZIF socket for insertion of the QTM2000. 8 — 15VDC. 


E2SR R&D Sensor: 

Designed specifically for development and experimentation, it 
incorporates a large variety of user-definable modes and processing 
options. The unit also acts as a programming device for QTM1001A 
modules when used with a QTM1001CA cloning adapter. Uses 
QTWinView PC software, included. 8 — 15VDC. 


E604 Evaluation Board: 

Designed for rapid evaluation of the QT60040 4-key QMatrix IC. 
Includes 4 piano-style keys with corresponding LEDs to show touch. 
Battery included. 


E616 16-Key Evaluation Board: 

Designed for development of QT60161 based 16-key ‘glass touch’ 
scanned matrix circuits. Includes everything required to make a fully 
functioning through-panel matrix control, including an actual 4x4 matrix 
and plastic panel. Has an RS232 interface for connection to a PC for 
operation setup and signal viewing; uses QmBin PC software, included. 
8—15VDC. 


E6485 / QMatrix Evaluation Boards: 

Designed for development of QT60325 / QT60485 / QT60645 based 
32, 48, and 64-key ‘glass touch’ scanned matrix circuits. Includes 
everything required to make a fully functioning through-panel matrix 
control including an actual flex matrix and plastic panel. These chips 


[MI QProx™ Evaluation Boards and Modules 


use SPI interfaces but a converter chip on the evaluation board 
converts this to RS232; RS232 allows connection to a PC for operation 
setup and signal viewing. Uses QmBtn PC software, included. 8 — 
15VDC. For actual chips please visit the Digi-Key website. 


E11X Evaluation Board: 

This evaluation board kit lets you try out the QT110, QT111, QT112, 
QT113, and QT118H device, all of which are included. No longer do 
you have to buy a board for each of these parts to test them out; one kit 
does it all! 


E3A Evaluation Board: 

This evaluation board is for the QT300 and upcoming QT301 QProx 
continuous sensing chips. E3A has an LCD bar graph to show signal 
strength. A connection via the QTM300CA board will give you a live 
signal connection to a PC for instant display of signal levels, using 
QT3View software included with the QTM300CA. 


E3B Evaluation/Development Board: 

For evaluation and development with Quantum’s QT310 and QT320 
ICs. Either can be inserted into the 8-pin DIP socket (one of each 
included). Both parts can be cloned with user-defined setup information 
from a QTM300CA board using a PC via QT3View software. Batteries 
and software included. 


E160 Evaluation Board: 

This new evaluation board demonstrates the awesome capabilities of 
the QT160 device (and by extension, the QT140 and QT150 which are 
very similar). This UFO-like board has six backlighted sense areas to 
make a dramatic demonstration, including the AKS feature. 


Digi-Key Price Quantum 

Description Part No. Each Part No. 

QTM1001AHS Sealed Module, Clonable, with Heartbeat 427-1036-ND 235.00 QTM1001AHS 

QTM1001CA Cloning Adapter for QTM1001 Modules 427-1037-ND 49.00 QTM1001CA 

QTM300CA Cloning Adapter for QT300, QT310, and QT320 ICs, 

with Software 427-1038-ND 49.00 QTM300CA 

QTM2000 High-Performance QProx 24-pin DIP Module 427-1039-ND 89.00 QTM2000 

E297S Programmer for QTM2000 Modules, with Software 427-1040-ND 125.00 E297S 

E2SR QProx Development Board, with Software 427-1041-ND 295.00 E2SR 

E604 Evaluation Board for QT60040 4-Key QMatrix IC 427-1043-ND 30.00 E604 

E616 Evaluation Board for QT60161 16-Key QMatrix IC, with Software 427-1044-ND 180.00 E616 

E6485 Evaluation Board for QT60485 48-Key QMatrix IC, with Software 427-1047-ND 190.00 E6485 

E6645 Evaluation Board for QT60645 64-Key QMatrix IC, with Software 427-1048-ND 195.00 E6645 
MATRIX E11X Demo Board for QT110, QT111, QT112, and QT113 QTouch ICs 427-1067-ND 19.95 E11X 
ae E3A Evaluation Board for QT300 427-1069-ND 89.00 E3A 

E3B Evaluation Board for QT310 and QT320 QProx ICs 427-1056-ND 20.00 E3B 

E160 6-Key Evaluation Board 427-1068-ND 75.00 E160 


COMPANY 
Series 1650A and 1650S 


Outputs: 

+Model 1650A: One 0-5 VDC 8-bit analog output with fully 
independent zero and span adjustments over entire operating 
range. 

+ Model 1650S: Two adjustable Form C relay outputs (NO/NC) 

+ Environment: Indoor or protected outdoor environments; Highly 
insensitive to temperature, humidity and pressure changes; 
Withstands high audio and EMI/RFI levels; Must be protected 
from excessive moisture in outdoor applications. 

+ Size: 5.72cm W x 8.89cm H x 2.29cm D (2.25" W x 3.50" H x 
0.90" D) 


+ Mounting: Two No. 10 (5/32") machine screws mounted flat on 1.85" centers; Supplied with a 6' cable. 
+ Applications: Vehicle Detection, Anti-Collision Sensor, Automatic Door Opening, Absence/Presence 
Sorting, Loading Dock Proximity Sensor, People Detection, Distance Measurement, Level Detection and 


Measurement, and Loop Control. 


Outputs: 
+ Model Mini. 


+ Model Mini 


Output Response Time: 


consecutive misses before turn off 


Series Mini-A and Mini-S 


One 0-5 VDC 10-bit analog output with fully independent zero 
and span adjustments over entire operating range. 

: Two adjustable NPN open collector outputs; transistors are 
continuously energized during detection period. 


«Model Mini-S: Three consecutive target hits before turn on; three 


+ Model Mini-A: 0-5 VDC analog output is filtered to the approximate formula: 
V out = 0.9 (Vnew value) + 0.1 (Vpast avg. value) 
+ Operating Temperature: Operating -40 to +85° 


DP SonaSwitch® Ultrasonic, Intelligent Proximity Sensors 


C (-40 to +185° F) 


+ Size: 1.700" overall diameter; 0.950" depth; 1.525" transducer face diameter 


Measurement, and Loop Control. 


+ Mounting: Mount in 1.575" diameter hole; use RTV silicone or edge clips to secure in place 
+ Applications: Vehicle Detection, Anti-Collision Sensor, Automatic Door Opening, Absence/Presence Sorting, 
Loading Dock Proximity Sensor, People Detection, Distance Measurement, Level Detection and 


Beam Power Output Digi-Key Price Each EDP 
Range Angle Requirements Type Part No. 1 10 25 50 Part No. 
6" to 10' Adjustable, ; Tes VECO eee vats 0-5 or 0-10 VDG 
£0.1% Accuracy 15 Degree Nominal 0.15 Amps Maximum Current; 8-bit Analog 387-1002-ND 233.95 226.93 222.25 210.56 1650A 
0.08 Amps Average Current. 
6" to 10' Adjustable, ; Te SOEC OL Leen vAts 2 Form C Relays 
40.1% Accuracy 15 Degree Nominal 0.15 Amps Maximum Current; NO/NC 387-1003-ND 217.22 210.70 206.35 195.90 1650S 
0.08 Amps Average Current. 
8" to 10' Adjustable, 15 Degree Nominal 8-16 VDC: 30 ma 0-5 or 0-10 VDC 387-1000-ND 69.00 66.93 65.55 62.10 MINI-A 
+0.1% Accuracy Maximum Current 10-bit Analog 
Grito 10’ Adjustable, 15 Degree Nominal S18 Noe: 20 ma ried 387-1001-ND 65.00 63.05 61.75 58.50 MINI-S 
+0.1% Accuracy Maximum Current Collector Outputs 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Accelerometer 


Dim. in mm 


ACH-01-03 
with Shielded Cable 


The ACH-01 Accelerometer is a robust, general purpose, linear single axis accelerometer featuring buffered 
electronic output. 

Specifications: + Sensitivity: 10mV/g + Lower Frequency Limit (-3dB): 2Hz +» Upper Frequency Limit 
(+3dB): 20kHz +» Dynamic Range: +150g » Linearity: 0.1% +» Resonant Frequency: 35kHz + Operating 
Temperature: -40°C to +85°C + Max. Shock Level: 1000g 


Price Each MSI 
Part No. 


Digi-Key 
Description Part No. a 10 100 
ACH-01-03 Sensor Accelerometer with 

40” Single Coax Cable and Female Connector 


ACH-01-04 Sensor Accelerometer with Wires 


MSP1001-ND 19.95 18.00 17.00 | 1-1001220-0 


MSP1002-ND 19.95 18.00 17.00 | 1-1001497-0 


3-Axis Accelerometer/Shock Sensor 


ACH-04-08-05 


The ACH-04-08-05 accelerometer/shock sensor contains three piezoelectric sensing elements oriented to 
measure acceleration in three orthogonal, linear axes. “Internal JFET’s provide for a low impedance, 
buffered output with a wide variety of possible application specific signal conditioning circuitry. It can be 
used in a wide range of applications including motional measurement and control systems, speaker 
feedback systems, vibration switches, shipment monitor and material handling systems, security systems, 
computer input/output devices and data loggers.” 

Specifications: + Sens’ : 1.8mV/g Typ. * Frequency Limit (+3dB): .35Hz to 5kHz + Dynamic 
Range: +250g - Linea -1% * Resonant Frequency: 9.2kHz +» Operating Temperature: -40°C 
to +85°C + Max. Shock Level: 1000g 


Digi-Key Price Each MsI 
Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
ACH-04-08-05 — Surface Mount 3-Axis 
MSP1004-ND 25.00 23.00 21.25 | 0-1003800-5 
Sensor Accelerometer 
ACH-04-08-05 PCB — Surface Mount 3-Axis 
F MSP1005-ND 50.00 45.00 35.00 | 0-1005685-1 
Sensor Accelerometer with PCB 


2-Chip Accelerometer 


Bottom View 


4+ Acceleration 


Side View 


The Model 3255 is a two-chip accelerometer designed for low cost surface mount applications. The package 
can be mounted in one of two orientations, allowing the measurement axis to be either parallel or perpen- 
dicular to the mounting surface without the use of costly brackets. It consists of a micro machined silicon 
mass suspended by multiple beams from a silicon frame. Piezoresistors located in the beams change their 
resistance as the motion of the suspended mass changes the strain in the beams. Silicon caps on the top 
and bottom of the device are added to provide over-range stops. This design provides for a very low profile, 
high shock resistance, durability and built-in damping over a wide usable bandwidth. Each sensor is 
individually serialized. 

Features: + Surface Mount Package + +0.5% Non-linearity Typ. * Self Test Function * DC Response = Built- 
in Damping » Built-in Overrange Stops 


Amplifier Box 


For use with ACH-01-03 and ACH-01-04 
Characteristics: 


+ Gain: 10X + Power Supply: 9V Battery + Supply Current: 4.0mA + Input Interface: FET for ACH- 
01 + Output Impedance: 1002 + Output Connector: BNC 


Digi-Key Price Each MSI 
Description Part No. 1 10 100 Part No. 
IB-ACH-01 — Amplifier Box MSP1003-ND 100.00 85.50 70.00 0-1003058-0 


LDT Vibration Sensor 


Also available with a mass (M) 
which provides higher output 
(mv/g) for higher sensitivity appli- 
cations. 


LDT0-028K High Sensitivity 


je 13 


(10.20. Protective Coating 


Piezo Film 
i J Polyester Laminate 


/ 


Connector 


/ 


Stretch Direction 


Typically, a 0.005” (125m) polyester layer is laminated to a 28m piezo film element. When used in a 
“bending” mode, laminated film elements develop much higher voltage output when flexed than non- 
laminated elements. The piezo film is off the neutral axis in the laminate, and is strained more when 
flexed. 


Cap Digi-Key Price Each MSI 
Description (nF) Part No. 1 10 100 | Part No. 
LDT0-028K, with Solder Tabs -500 MSP1006-ND 1 73 -70 | 1002794-0 
LDTM-028K, with Mass and Solder Tabs -420 MSP1007-ND 1.00 .85 -75 | 0-1005447-1 


Piezo Polymer Coax Cable Assembly 


-91 Meters 4.0 Meters 


im 


BNC 


Connector 


20AWG End 
Piezo cable Cap 


RG-174U 
Coax cable 


Splice 


4 meters of piezo cable plus splice and BNC connector. 


Digi-Key Price Each MsI 


Description Part No. 1 10 100 Part No. 


Piezo Polymer Coaxial Cable Assembly MSP1009-ND 80.00 68.40 56.00 | 0-1005707-1 


Basic Design Kit 


This kit demonstrates the use of MSI piezo film sensors as microphones, speakers, switches and acoustic 
pickups. All components and film samples in the kit can be used for experimentation. 


Kit includes seven sensor elements, one piezo cable, one PCB for ACH-04-08, application/instruction specs, 


Acceleration Sensitivity Digi-Key Price Each MSI and technical manual. 
Range Typ.t Part No. i 10 100 Part No. 
+50G 40.0 mV/g MSP6890-ND 105.00 99.00 65.00 3255-050 Digi-Key Price MsI 
+100G 20.0 mV/g MSP6891-ND 105.00 99.00 65.00 3255-100 Description Part No. Each Part No. 
+ The output voltage increases from the Zero Acceleration Output for positive acceleration and decreases Basic Design Kit MSP1010-ND 135.00 0-1004308-0 
for negative acceleration. Best Fit Straight Line. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Specifications: SPST; N.O. 20VA 120-240 VAC or VDC 


Gems Sensors — Flow Switches SPDT; N.O./N.C. 20VA 120-240 VAC or VDC 


Fig. 6 
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Fig. 10 Fig. 12 
1/2 NPT 9 9 


7 
(609.6) 24" to 26" (609.6 to 660.4) 
to i 


26" (660.4) 24" to 26" (609.6 to 660.4) 


3/4 NPT 
—A—l t |/ both ports 
Dimensions - Inch (mm) id Z IE r 5:3. 55 
A 5 PORT a y Les (189.7) 
3-1/4 (82.6) | 3 (76.2) : 3/4 IPS Model w/ 1/2 NPT ‘ 
4-1/4 (1143) |3-1/2 (88.9) port adapter installed 
5-3/8 (136.5) | 4 (101.6) 1.48 (37.59) —| 1.0 (25.4) 
Switch Set Operating Digi-Key Price Each Gems 
Fig. Series Housing Piston Spring Point - GPM Switch Temperature Port Part No. 1 10 100 Part No. 
aie 0.05 376-1103-ND 29.95 23.93 21.04 | 165840 
FS-3 Piston Type Noryi® : 0.25 O°Fto 212° F ‘ 376-1104-ND 29.95 2393 21.04 | 165841 
1 Compact, Low How Units Noryl® & Epoxy a 0.50 mek (100°C), Max Wa"MINPT | 376-1105-ND 29.95 23.93 21.04 | 165842 
1.00 376-1106-ND 29,95 23.93 21.04 | 165843 
-_ Fie 04 376-1107-ND 59.95 4785 42.08 | 122340 
FS-4 Piston Type ; : 0.25 O°F to 225° F : 376-1108-ND 59.95 4785 4208 | 122341 
2 | Molded Plastic Construction | FYton® Fa oe — 0.5 aie (17°C to +107°C) SN6™18 UNF | 376.1109-ND 59.95 47.85 42.08 | 122342 
1.00 376-1110-ND 59.95 4785 42.08 | 122344 
FS-150 Piston Type Pyton® FA 316 0.50 eR BIOR 376-1111-ND 64.95 5184 45.59 | 129660 
3 Straight-through Row Polypropylene | “38 Gg Stainless 1.00 SPST (17 8°Cto +100°9 1/2" NPT 376-1112-ND 64.95 51.84 45.59 | 129661 
Path with Low Pressure Drop Sted 2.00 ; 376-1113-ND 64.95 51.84 45.59 | 129662 
: Brass 0.25 376-1114-ND 79.95 6380 56.10] 168432 
‘4 es 380 ore Brass PPS = tt 0.50 — -20°F to 4275° F ener 376-1115-ND 7995 6380 5610] 168433 
ea seats ea Brass Composite args 1.00 (-28.8°Cto +135°Q) 376-1116-ND 79.95 63.80 56.10 | 168434 
SEEN Teese 316 SS 0.25 376-1117-ND 164.95 120.70 110.72 | _ 179992 
Poysulfone for 0.10 #10% 376-1118-ND 13995 102.41 93.94 | 26914 
- Water aie 0.25 +10% 376-1119-ND 139.95 102.41 93.94 | 26915 
- FS-925 Piston Type ae Brass for Ses 0.50 #10% Sur -20°F to +300° F jane 376-1120-ND 139.95 102.41 93.94 | 26916 
General Purpose Qi or Air ag 1.00 10% (-29°Cto +148.9°Q) 376-1121-ND 139.95 102.41 93.94 | 26918 
Mees 316 Stan- 0.10 #10% 376-1122-ND 289.95 20337 = 191.40 | 26926 
less Steal 0.25 +10% 376-1123-ND 289.95 203.37__—-191.40 |_ 26927 
ae 0.10 376-1124-ND 74.95 5982 5260 | 70820 
FS-927 Piston Type : 0.25 -20°F to +200° F : 376-1125-ND 74.95 5982 52.60 | 70821 
§ | Compact Brass Switches we Brass ive 0.50 as (-29°C to +93.3°Q) VA"NPT | 376-1126-ND 74.95 5982 52.60 | 70822 
1.00 376-1127-ND 74.95 59.82 52.60 | 70824 
Bronze 05 1" NPT 376-1134-ND 13995 102.41 93.94 | 27051 
Bronze 1 1"NPT 376-1135-ND 139.95 102.41 93.94 | 27052 
Bronze 2 1"NPT 376-1136-ND 139.95 102.41 93.94 | 27053 
Bronze 3 1"NPT 376-1137-ND 139.95 102.41 93.94 | 27054 
eee Bronze 316 4 Bee oeoee 1" NPT 376-1138-ND 144.95 106.07 97.30 | 27055 
7 ibaeaaeed Bronze Ceramic Stainless 5 SPDT (2erCte 1833°G 1"NPT 376-1139-ND 139.95 102.41 93.94 | 27056 
see gs Bronze Sted 15 ; 1-1/2"NPT | 376-1140-ND 299.95 210.38 += 198.00 | 27085 
316 SS 20 2" NPT 376-1141-ND 674.95 473.35 445.50 | 27109 
Bronze 1.0 to 6.0 Adj. 1"NPT 376-1142-ND 15495 118.39 104.01 | 26615 
Bronze 5.0 to 15.0 Ad. 1"NPT 376-1143-ND 15495 113.39 104.01 | 26616 
Bronze 2.0 to 8.0 Adi. 1"NPT 376-1144-ND 15495 118.39 104.01 | 26838 
FS-400 Shuttle Type 316 0.75 to 4.0 Adj. Seeeaaee 376-1145-ND 14995 109.73 100.65| 26600 
8 General Purpose, Bronze Ceramic Stainless 2.0 to 8.0 Adi. SPDT (2erCte 822° 3/4" NPT 376-1146-ND 14995 109.73 100.65] 26601 
90° Row Path Sted 0.75 ; 376-1147-ND 119.95 8778 80.52 | 26440 
0.5 420% 5 1/2" NPT 376-1148-NDt 59.95 4785 42.08 | 135805 
9 5 Se aan an PVC Epoxy _ 0.5 420% SPST aeae 3/4" IPS 376-1149-ND 49.95 3988 35.07 | 135810 
ype ping 2.0 +20% : 1"IPS 376-1150-ND 49.95 39.88 35.07 |_ 135815 
Polypropylene 
F5-500 Paddle Type y O°F to 212°F Max. _ ven 
10 | tor Threaded Pastic Pping | POVPropylene peg 316 SS 1.00 SPST 1100°G 376-1151-ND 49.95 3988 35.07 | 170233 
Brass Long 376-1152-ND 14995 10973  100.65| 29609 
fi aries era ad 316 SS Ceramic S hy Long sor -30°F to +300° F vo nevtener | 376:1153-ND 234.95 164.80 155.10 | 29608 
hia vas ict i Brass & Teflon® S a Short (-34.4°C to +148.9°C) 376-1154-ND 149.95 109.73 100.65 | 30641 
Beane 316 SS Short 376-1155-ND 234.95 164.80 155.10 | 30640 
t 3/4” IPS model with 1/2” NPT port adapter installed. 
Switch Set Digi-Key Price Each Gems 
Fig. Series Housing Piston Spring | Point GPM | Switch Port Interface Operating Temperature Part No. 1 10 100 Part No. 
eee Brass | Polysulfone (water) 1/2" Conduit Connector | -20°F to +225°F (-29°Cto +107.2°Q) | 376-1128-ND 309.95 217.39 204.60 | 25363 
P ecterar | 3168S | 316 Stainless Sted a8 1/2" Conduit Connector | -20°Fto +300°F(-29°Cto +148.9°C) | 376-1129-ND 479.95 336.60 316.80 | 25364 
43 | Aeesthistor Brass | Polysulfone (wate) | gh. | 05t0 | coor | sonpr Wire Leads -20°F to +225°F (-29°Cto +107.2°C) | 376-1130-ND 284.95 19986 188.10 | 25357 
Te cil Brass Brass Sed | 20.0 Ad. 1/2" Conduit Connector | -20°Fto +300°F (-29°Cto +148.9°Q) | 376-1131-ND 309.95 217.39 204.60 | 25365 
eye Brass Brass for Gils 1/2" Conduit Connector | -20°F to +300°F (-29°Cto +148.9°C) | 376-1132-ND 309.95 217.39 204.60 | 49073 
a Brass Brass Wire Leads -20°F to +300°F (-29°Cto +148.9°C) | 376-1133-ND 284.95 199.86 188.10 | 25359 
T™ I 
FABRI-LEVEL™ Kits 
FABRI-LEVEL Switch Kits contain all components Each Kit Contains: 1 Tube End Fitting Mounting | Digi-Key Price Each Gems 
py come ele accel of a 1- iin 2-station ee 1 Tube Connector 3 Tube Unions Fittings Floats Port Part No. 1 10 100 Part No. 
NOCBANOG. preration of the SPST switch ig 1 Mounting Plug 2 Level Stations Brass BunaN 1-1/4 | 376-1043-ND 271.95 190.74 179.52 | 26128 
selectable by inverting the float(s) on the unit 2 Extension Tubes (Switch, Tube, Float) Brass Buna N 2 376-1044-ND 285.95 200.56 188.76 | 24576 
een. 316 Stainless Steal 316 Stainless Steal 2" 376-1045-ND 596.95 418.65 394.02 | 24577 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 1169 


Gems _ Sensors — Float Type Level Switches 


LS-3 Series: + Small size engineered plastics + High reliability + Compact Size + Ideal for shallow tanks or 
restricted spaces. Part No. 376-1010-ND (46999): For external mounting on tanks too small to accommodate 
internally mounted switches. Part No. 376-1011-ND (76707): For detecting levels as low as 5/8” tank bottom. 
Use in water, gasoline, some oils and chemicals 

LS-7 Series: + Small size engineered plastics + Compact side mounts + Ideal for high volume use in small 
tanks and vessels * Engineered plastics construction offers broad compatibility in water, oils and chemicals 
LS-1700, LS-1750, LS-1755 Series: + Small size alloys + Rugged durability with broad heat and pressure 
capabilities, are hallmarks of these compact switches * Ideal for shallow tanks or restricted spaces 

LS-77700 Series: + Bent stem switches + Provide greatest buoyancy of any side mount version + These 
units perform in liquids with specific gravities as low as .45; switches protrude into tank less than 3 inches 
LS-1800, LS-1900 Series: + Large size alloys + A step above our plastic units for pressure capabilities + Ex- 
cellent stability for general use in oils and water 

LS-74780, LS-1900TFE Series: + Large size engineered plastics + For aggressive or ultra-pure liquids + The 
LS-74780 series is particularly well suited for rough service. Ideal for use in chemical and plating applications 
+ The LS-1900TFE series resists build-up of foreign material or sticky media. Float travel remains uninhibited 
in viscous or corrosive liquids 

LS-1850, LS-1950 Series: + Large size alloys * All stainless steel switches deliver highest pressure/temp. 
performance + Materials of construction comply with FDA food contact regulations + The LS-1850 series is 
ultra-light. For use in liquids with specific gravities as low as 0.40 to 0.70. Excellent in a wide range of 
chemical applications » The LS-1950 Series is exceptionally accurate and rugged for higher temperatures 
and in pressurized or corrosive liquids. For oils, water and chemicals. 
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Float Arc 


Envelope Normally Closed 


Normally Open 


re 


LS-800-5 Series: + Large size alloys + Bottle 
type level switches are ideal for large or small 
tanks or where access to the inside is 
impractical or impossible + These units mount 
completely outside of the tank, at the level 
actuation point 

LS-2050, LS-52100 Series: + Large size 
alloys + These side mounting units solve the 
problem of point level sensing in tanks with 
inaccessible tops or bottoms, or at intermediate locations in larger tanks * Operation is positive and 
dependable + The float pivots with changing liquid level, displacing a shuttle with magnetically actuates a 
hermetically sealed switch within the unit « Installation is through the tank side at the detection point 

TH-800, LS-270 Series: + Specialty Switches + Ideal for use in oils and water + The TH-800 series 
temperature/level switch in a single unit. Intermediate in size; single-setting temperature sensor is in bottom 
of stem + The LS-270 series bracket mounting slosh shield. Small, lightweight, and extremely stable in 
nonstatic, highly contaminated liquids. Slosh Shielding minimizes effects of turbulence and helps prevent 
interference by foreign material. 

LS-10 Series: + Slim profile for interstitial liquid sensing + Accurately detects the presence of liquid in fiberglass 
double-wall tanks, containment sumps and double-wall pipes + Dry contact switching ensure dependability 
throughout its long service life +» Reusable sensor easily fits small, interstitial spaces and senses liquid 
hydrocarbons or water » Unaffected by hydrocarbon vapor, thereby reducing the risk of false alarms * Round 
design makes it easy to remove, clean and reinstall after an alarm condition is triggered, or for maintenance 


When the switch is mounted so 
that the float rises with the 


When the switch is mounted sO jiquid level, the switch is N.C. 


that the float lowers with the 
liquid level, the switch is N.O. 


Fig. 4 Internal Mounting Fig. 5 External Mounting 
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Switch Switch Material Min. Liquid) Dim. A - Switch Act. Digi-Key Price Each Gems 
Fig. Series Rating Type Stem & Mounting/Float Sp. Gr. N.O./N.C.- Inch (mm) Operating Temperature Part No. 1 10 100 Part No. 
1 Polysulfone 75 "750 (19.05) /— ~40°F to +225°F (-40°Cto107°Q | 376-1007-ND 2395 1914 1683 | 42295 
1 Polypropylene’ Polypropylene (Hollow) | 60 ‘813 (20.65) / — -40°F to 4225°F (-40°Cto +107°Q) | 376-1008-ND 2395 1914 1683 | 142505 
1 Ls3 | 20vA 120-240vac | sesT | Polypropylene! Polypropylene (Solid) 90 “563 (14.30) / — -40°F to +150°F (-40°Cto +66°Q) | 376-1009-ND 2395 19.14 1683 | 116826 
2 Polysulfone 75 zits -40°F to +120°F (-40°C to +48.9°Q) | 376-1010-ND 9795 71.69 65.76 | 46999 
3 Polysulfone/Buna N = = -40°F to +180°F (-40°Cto +822°C)_| 376-1011-ND 3595 2871 25.25 ‘| 76707 
4 Polypropylene (20% Glass) 55 a ~A0°Fto +225°F (-40°Cto 10720) | S761012ND 2595 20.74 1824 | 164520 
5 Polypropylene (20% Glass) 55 = -40°F to 4225°F (-40°Cto +1072°C) | 376-1013ND 2395 1914 1683 | 131100 
5 Nylon (13% Glass) 65 _ -40°F to 4+250°F (-40°Cto +121.1°CQ) | 376-1014ND 2395 1914 1683 | 140620 
5 Versaplast® 80 _ -40°F to +300°F (-40°Cto +149°Q) | 376-1015-ND 26.95 2154 +—-18.94 | 177100 
6 aad TSOVAG20VA SPS Polypropylene 55 = -40°F to +225°F (-40°Cto +107.2°) | 3761016ND 2395 19.14 16.83 | 160450 
6 Nylon 65 — -40°F to 4+250°F (-40°Cto +121.1°CQ) | 376-1017-ND 23.95 1914 1683 | 160460 
7 Polypropylene (20% Glass) 55 = -40°F to 4225°F (-40°Cto +1072°C) | 376-1018-ND 2595 20.74 1824 | 165800 
8 316 Stainless Steal 80 = -40°F to +300°F (-40°Cto +149°C)_ | 376-1019-ND 15395 11266 10334 | 164870 
Brass/Buna N 563/813 Water: to 180°F (82.2°Q) G:-40°F | 376-1020-ND 29.95 2393 21.04 | 01701 
9 | 18-1700 | 20VA 120-240VAC | SPST 316 Stainless Steal/Buna N o (14.30) (20.65) to +230°F (-40°Cto +110°C) 376-1021-ND 5095 40.68 ~—-35:77_| 01702 
; “625/750 -40°F to +300°F (-40°Ct0 +148.9°Q | 376-1022-ND 57.95 46.26 40.68 | 01750 
nO oe Oe Peau ele eee | aeee 316 Stainless Sted 70 (15.88) / (19.05) -40°F to 4480°F (-40°Cto +248.9°C) | 376-1023-ND 77.95 6221-5470 | 79990 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Gens Sensors — Float Type Level Switches (Cont) 


Switch Switch Material Min. Liquid) Dim. A - Switch Act. Digi-Key Price Each Gems 
Fig. Series Rating Type Stem & Mounting/Float Sp. Gr. N.O./N.C.- Inch (mm) Operating Temperature Part No. 1) 10 100 Part No. 
11 | LS1755 | 20VA 120-240VAC | SPST 316 Stainless Steel 90 578 (14.68) / 828 (21.03) | _-40°F to +300°F (-40°C to +148.9°C)_| 376-1024-ND 58.95 47.06 _41.38_| 01755 
12 | LS77700 | 20VA 120-240vAC | SPST 316 Stainless Steel 70 2.00 (50.80)+.188 (4.78) | -40°Fto +300°F (-40°Cto +148.9°C)_| 376-1025-ND 83.95 6699 5891 | 117716 
20VA, 120-240VAC Brass/Buna N Water: to 180°F (82.2°Q 376-1026ND 34.95 27.92 24.55 | 01801 
13 | LS1800 | 100VA, 120-240VAC | SPST Brass/Buna N 75 _ Ol: -40°F to +280°F -40°Cto +110°0) | 376-1027-ND 42.95 34.30 30.16 | 35651 
20VA, 120-240VAC 316 Stainless Steal/Buna N 376-1028-ND 55.95 44.66 39.27 _| 01807 
20VA, 120-240VAC Brass/Buna N Water: to 180°F (82.2°Q 376-1029-ND 41.95. 33.50 29.46 | 01901 
14 | LS1900 | 100VA, 120-240VAC | SPST Brass/Buna N 55 _ Gil:-40°F to +230°F (-40°Cto +110°C) | 376-1030-ND 49.95 39.88 35.07 | 35676 
20VA, 120-240VAC 316 Stainless Steal/Buna N : 376-1031-ND 60.95 48.65 42.78 | 01907 
15 | LS74780 | 20VA 120-240VAC | SPST PVC 85 = -40°F to +180°F (-40°C to +82.2°C) | 376-1033-ND 53.95 43.07 37.87 _| 74780 
16 | LS1900TFE| 20VA 120-240VAC | SPDT Teflon® 80 = -40°F to +300°F (-40°C to +148.9°C) | 376-1032-ND 321.95 225.81 212.52 | 133299 
17 | LS1850 [| 20VA 120-240vAC | SPST 316 Stainless Steel 40 2.500 (63.50) /— -40°F to +300°F (-40°Cto +148.9°C) | 376-1034-ND 25995 182.33 171.60 | 113820 
20VA, 120-240VAC -40°F to +300°F (-40°Cto +148.9°C) | 376-1035-ND 6095 4865 4278 | 01950 
18 | LS1950 | 100VA, 120-240VAC | SPST 316 Stainless Steel 80 1.094 (27.79) /— -40°F to +300°F (-40°C to +148.9°C) | 376-1036-ND 68.95 55.03 48.39 | 26717 
20VA, 120-240VAC -40°F to +480°F (-40°C to +248.9°C)_| 376-1037-ND 98.95. 72.42 ~—-66.43._:|_ 79999 
Brass/316 Stainless Steel 750 (19.05) /— 376-1169-ND 16895 12363 113.40 | 17262 
19 | LS8005 | 20VA,120-240VAC | SPST Sie Stanlene Sed 5 ee RE = “40°F to +300°F (-40°Cto +148.9°G San 558.95 Eye aoe ponse 
20 Brass/Buna N Water: to 180°F (82.2°C) Gi:-40°F | 376-1038-ND 149.95 10973 100.65 | 30288 
21 | /-S2050 | 20VA 120-240VAG | SPOT 316 Stainless Steel 8 - to oar arc cane 376-1039-ND 229.95 161.29 151.80 | 30290 
20VA, 120-240VAC | SPDT 376-1040-ND 222.95 156.38 147.18 | 52100 
22 | LS52100 | 20VA 120-240VAC | SPDT | 316 Stainless Steel/304 Stainless Steal 85 _ -40°F to +300°F (-40°C to +148.9°C) | 376-1041-ND* 32595 228.61 215.16 | 121753 
100VA,120-240VAC | SPST 376-1042-ND 244.95 171.81 161.70 | 116971 
20VA, 120-240VAC 376-1046-NDt 90.95 66.57 «61.07 | 43765 
23 | L270 AVA TR OANAG SPST 304 Stainless Steel/Buna N 55 = -40°F to +140°F (-40°Cto +60°C) ae ra ee. ces pee pea 
50VA, 120-240VAC 376-1049-ND§ 98.95 7242 66.43 _| 43982 
Water: to 180°F (82.2°C) Gil:-40°F | 376-1050-ND 65.95 2. 46.2: 71 
BE | = TER ROON. | 20M 12 2AOVAC. | SES Ll olahat 18 ee et gs S220rF 40°C Tone S7e1051-ND 6595 S064 4609 | Sriad 
25 LS-10 10W, 50-120vDC_-| SPST Valox® Housing/Polyethylene = = -40°F to +176°F (-40°Cto +80°C) | 376-1052-ND 68.95 55.03 48.39 | 156000 
* Explosion-Proof T N.C., open on +150F° +10°F (83.3°C +5.6°C) incr. $N.C., open on +150F° +10°F (83.3°C +5.6°C) incr. 0N.O. § N.C. 
i. Input Flow Range Body Port Dimension A Digi-Key Price Each Gems 
eli Series Voltage GPM Material NPT Inch (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
Ge =. 24VDC 0.5to5.0 Polypropylene 1/4" 3.06 (77.7) 376-1079-ND 144.95 106.07 97.30 | 155425 
110VAC 0.5to5.0 Polypropylene 1/4" 3.06 (77.7) 376-1080-ND 164.95 120.70 110.72 | 155876 
Se n LX @) rs 24VDC 4.0 to 20.0 Polypropylene 1/2" 3.06 (77.7) 376-1081-ND 144.95 106.07 97.30 | 155485 
110VAC 4.0 to 20.0 Polypropylene 1/2" 3.06 (77.7) 376-1082-ND 164.95 120.70 110.72 | 155886 
Features: Operating 24VDC 0.5to5.0 Brass 1/4" 3.01 (76.4) 376-1083-ND 189.95 133.24 125.40 | 156265 
Temperature: Brass: esis) | RPS Type 110VAC 0.5to5.0 Brass 1/4" 3.01 (76.4) 376-1084-ND 209.95 147.27 138.60 | 156266 
-20°F to 212°F (-29°C SPDT 24VDC 4.0 to 20.0 Brass 1/2" 3.01 (76.4) 376-1085-ND 189.95 133.24 125.40 | 156268 
to 100°C), Polypro- fe seas) 110VAC 4.0 to 20.0 Brass 1/2" 3.01 (76.4) 376-1086-ND 209.95 147.27 138.60 | 156269 
pylene Body: -20°F to an 24VDC 5.0 to 30.0 Brass 3/4" 3.94 (100) 376-1087-ND 194.95 136.75 128.70 | 180395 
180°F (-29°C to 82°C) fe 7 abi 110VAC 5.0 to 30.0 Brass 3/4" 3.94 (100) 376-1088-ND 214.95 150.77 —-141.90 | 180396 
RFS Series - Flow Set Point Switching: Combines 24VDC 8.0 to 60.0 Brass 1" 3.94 (100) 376-1089-ND 199.95 140.25 132.00 | 181688 
visual confirmation of flow with dynamic, electronic switch 115VAC 8.0 to 60.0 Brass 1" 3.94 (100) 376-1090-ND 219.95 154.28 145.20 | 181689 
operation. Easy, adjustable switch point calibration: a local 0.510 5.0 Polypropylene 1/4" 3.06 (77.7) 376-1091-ND 79.95 63.80 56.10 | 155421 
LED signals when set point is reached. 4.0 to 20.0 Polypropylene 1/2" 3.06 (77.7) 376-1092-ND 79.95 63.80 56.10 | 155481 
RFO Type - Flow Rate Monitoring: Output signal for RFO RFO Type 4.5-24VDC 0.5 to 5.0 Brass 1/4" 3.01 (76.4) 376-1093-ND 129.95 95.10 87.23 | 156261 
Types is an on/off pulse of the DC voltage supplied to the ‘ 4.0 to 20.0 Brass 1/2" 3.01 (76.4) 376-1094-ND 129.95 95.10 87.23 | 156262 
unit, it is compatible with all digital logic families. Frequency 5.0 to 30.0 Brass 3/4" 3.94 (100) 376-1095-ND 139.95 102.41 93.94 | 194761 
of the output pulse is proportional to the flow rate and ranges 8.0 to 60.0 Brass it 3.94 (100) 376-1096-ND 139.95 102.41 93.94 | 194762 
from approximately 25Hz at low flow to 225H2z at high flow. 0505.0 Polypropylene 1/4" 3.08(77.7) | 376-1097-ND 37.95 3031 2665 | 155420 
RFI Type - Visual Indicators: A bright orange rotor 4.0 to 20.0 Polypropylene 1/2" 3.01 (76.4) 376-1098-ND 37.95 30.31 26.65 | 155480 
turning with fluid flow. Simple, direct and reliable. Flow Visual 0.5t05.0 Brass 1/4" 3.01 (76.4) 376-1099-ND 79.95 63.80 56.10 | 142541 
rate is estimated, or simply confirmed, by viewing the | PA Type | iicctor 4.0 to 20.0 Brass 1/2" 3.01 (76.4) 376-1100-ND 79.95 63.80 56.10 | 142542 
speed of the turning rotor. Either port may be used for 5.0 to 30.0 Brass 3/4" 3.94 (100) | 376-1101-ND 89.95 71.78 63.12 | 180392 
incoming flow, and bayonet mounting lens is easily 8.0 to 60.0 Brass 1" 3.94 (100) | 376-1102-ND 89.95 71.78 63.12 | 181681 
removed for quick clean out. 


Gems__ Electromechanical Controls 


Series 1- Electromechanical Controls: Series 1 electromechanical controls offer 2 or 3 pole output contacts with 16 amp rating. 
Versatile controls can be configured for single level service, differential control, low water cutoff (with manual reset or lock out capability) 
control and many other functions. Specifications: + Contact Rating (110VAC) - 16A Resistive 1 hp » Temperature: -30°F to 130°F. 
Series 3E - Conductive Switches: Attachment to vessels is accomplished with external pipe threading. Fittings require the use of 3R | 
rigid wire suspended electrodes. Specifications: + Pressure/Temp.: 125 psig @ 353°F (cast iron); 250 psig @ 406°F (brass) 

Series 3B - Two Piece Threaded Coupling: These fittings incorporate a 1/4-20 female thread that must be combined with a Series 
3R rigid electrode wire suspended electrode to make a complete assembly. Specifications: » Two-Piece Threaded Coupling + Teflon® 
Insulation Sleeve + Pressure/Temperature: 400 psig @ 406°F + Body Material - 316 Stainless Steel 

Series 3R - General Purpose 1/4" (.64cm) Threaded Rod: Metallic rods with threaded ends that screw into a fitting that extends 
vertically down into the liquid 


2.50(63.5) 


t 
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Series 1 - Electromechanical Controls 


' 1.75 LENGTH 
44.45 
Primary Secondary Voltage Contact Digi-Key Price Each Gems : : 3.25 [+ .25 (6.35) 49 .25 (6.35) 
Fig. Voltage /Sensitivity Configuration Part No. 1 10 100 Part No. i 7 (82.55) 
115VAC 300VAG/ 7K Ohm 2 (N.Q), 0 (NG) 376-1060-ND 111.95 81.93 75.16 | 1CIDO 4/4-20 UNC-28 i 
115VAC 300VAG/ 7K Ohm 1 (N.Q), 1 (N.C) 376-1061-ND 111.95 8193 75.16 | 1DIDO 
115VAC 500VAC/ 20K Ohm 1 (NQ), 1 (N.C) 376-1062-ND 11195 81.93 75.16 | 1DIEO Bare Electrode 
1 | 230vac 300VAG/ 7K Ohm 1 (NQ), 1 (N.C) 376-1063-ND 111.95 8193 75.16 | 1D2D0 
115VAC 300VAG/ 7K Ohm 2(NQ), 1 (N.C) 376-1064-ND 121.95 8925 81.87 | 1GIDO 
115VAC 500VAC/ 20K Chm 2(NQ), 1 (NG) 376-1065-ND 121.95 8925 81.87 | 1GIEO F : : 
230VAC 300VAC/ 7K Chm 2(N.Q), 1 (NC) 376-1066-ND 121.95 89.25 81.87 | 1G@2D0 Series 3B - Two Piece Threaded Coupling 
Series 3E - Conductive Switches Thread / Probes Digi-Key Price Each Gems 
Fig. Required Part No. i 10 100 Part No. 
Vessel/Boss Terminal Housing Size | No. of Body Digi-Key Price Each Gems 3/8"-18NPT/3R Series | 376-1067-ND 25.95 20.74 18.24] 3BIB 
Fig. Thread WxDxH - Inches (mm) Probes | Material | Part No. 1 10 100 Part No. 3 5/8"24NEF/3R Series | 376-1068-ND 2295 1835 1613 | 3B3B 
1" NPT/ 1/2" NPT 2-1/4 x 2-1/4 x 2-1/4 1 Red Brass | 376-1069-ND 71.95 5742 5049 | 3E1B 
4"NPT/1/2"NPT | (57.15 x 57.15 x 57.15) 1 Cast Iron_| 376-1073-ND 58.95 47.06 41.38 | 3E1A 1 - 
"NPT 1/2" NPT 2 | Red Brass |376-1070-ND 109.95 60.47.7381 | GB Series 3R - General Purpose Threaded Rod 
2" NPT/ 1/2" NPT 3 Red Brass | 376-1071-ND 19295 97.29 89.25 | 3E3B raat j 
2 | 24/2"NPT/ 1/2"NPT | 3-1/4x3-1/4x2-9/8" 4 _| RedBrass |376-1072-ND 15595 114.12 10468 | 3E4B ry cos Hea a me a iat cy a om Ne 
2"NPT/1/2"NPT | (82.55 x 82.55 x 60.33) [2 Cast Iron_| 376-1074-ND 89.95. 71.78 63.12 | SEA EE 2 : 
2" NPT/ 1/2" NPT 3 Cast Iron |376-1075-ND 11295 8266 75.83 | SEBA 7 1 316 Stain-__| 376-1077-ND 795 731 5.61 | 3R100 
2-1/2" NPT/ 1/2" NPT 4 Cast Iron_|376-1076-ND ‘13595 99.49_—-91.26 | SEMA 3 less Steel_| 376-1078-ND 23.95 -—*19.14_—'16.83_| 3R300 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Gems... Electro-Optic Sensors 


Compact, Electro-Optic Liquid Level Switches 
and Controllers Features: + Small size + Built- 
* No moving parts 
+ Simple, one-unit installation Specifications: 


in, solid-state electronics 


Max. Operating Pressure: 0 to 150 PSI (Not 
recommended for use in any liquid that 
crystallizes or leaves a solid residue.) 

ELS-1100: Output: TTL/CMOS compatible, 


Open collector ELS-1100HT: Output: TTL/- 
CMOS compatible, Transistor output w/10K pull- 
up resistor ELS-1100TFE: Output: TTL/CMOS 
compatible, Open collector 
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Dimensions - Inch (mm) 
B (Hex.) 
5/8 (15.9) 


25/32 (54.7) 


2(50.8) | 3/4 (19.0) 


Input Probe Cond. Material Operating Digi-Key Price Each Gems 
Fig. Series Volt. (VDC) | @ Cur. Sink | Housing/Prism Temperature Part No. 10 100 Part No. 
10-28 Dry 376-1000-ND 73.95 59.02 51.90 | 143570 
AS-1100 5 Wet Polysulfone O°F to +176°F 376-1001-ND 6495 51.84 4559 | 138167 
y 10-28 Wet 17.8°Cto 480°C 376-1002-ND_ 73.95 _59.02___51.90_| 142700 
{2 Wet -40°Ft0 +212°F 376-1004ND 69.95 55.83 4909 | 153063 
ASti00HT | 42 Dry Isoplast® 40°Cto +100°C 376-1005-ND 7295 5822 51.20 | 153064 
HS-T1001FE| 10-28 Dry Taion® | 0°Ft0 176°F(-17.8°Ct0 +80°Q)_| 376-1006-ND 198.95 139.55 131.34 | 173700 
2 | BS1100 | 10-28 Wet Polysulfone | _0°Fto 176°F (-17.8°Cto +80°Q) | 376-100-ND 81.95 6540 57.51 | 143585 


Non-Intrinsically Safe Relays 


Boosts Your Sensor's Load Handling Ability 


Features: » Operating Temperature: -0°F to +120°F (-17.8°C to 
48.9°C) + SPST, N.O. Operation +» Amplify current handling 
capability of sensors for controlling high power loads * Compact 
polysulfone bodies are totally encapsulated + Impervious to shock 
or vibration + Solid State Reliability * Max Current 5A AC 


FLIP-PAKS: Provide low current. "Start-stop" or "on-off" switching 
for industrial motor, liquid level and other control systems. Units 
hold operational state up to 1/2 second during momentary power 
loss to cut nuisance shutdowns; low voltage protection is inherent. 


LOAD-PAKS: Integrated, solid-state switches that amplify current 
handling capabilities of sensors for controlling high power loads. 


Relay Operating Operating Digi-Key Price Each Gems 

Fig. Style Voltage Temperature Part No. u 10 100 Part No. 
1 FLIP-PAK 100 to 130VAC -0°F to +120°F 376-1167-ND 93.95 68.77 63.08 28196 
2 LOAD-PAK 24 to 260VAC. (-17.8°C to 48.9°C) 376-1168-ND 56.95 45.46 39.98 20173 


intrinsically Safe Control Relays 


Series 27: + Cannot ignite flammable materials + Solid state reliability + In- 
ternal surge suppression + Can be used for single level or differential service 

Series 67: + Inverse or direct acting, field selectable + Solid state reliability 
+ Compact size + Four independent channels - 2 single, 2 differential + Field 
adjustable + LED channel indicators + Built-in silence/acknowledge circuit * U.L. 


“intrinsically safe” 


Series 16VM: * Compact Size + Modular plug-in design + LED monitoring 
+ Surge protection + Various time delays + Low voltage sensor * Solid state 
reliability * Up to 1 million ohms/cm sensitivity * 11-pin octal or DIN style 


plug * CSA approved » U.L. “motor control” 


Series 16M: + Compact Size » Modular plug-in design * LED monitoring + Surge 
protection + Various time delays + Low voltage sensor * Solid state reliability 
+ Up to 5.5 million ohms/cm sensitivity + 8-pin plugs » CSA approved « U.L. 


“motor control” 


Fig. 1 
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Series Primary Secondary Mode of Contact Dimensions - Inches (cm) Digi-Key Price Each Gems 
Fig. (SPDT) Voltage Voltage Sensitivity Operation Rating A B Part No. 1 10 100 Part No. 
3K Ohm Direct 8 Amp Resistive = = a 376-1053-ND 20095 14096 192.66 | 27A1D0 
1 as 120VAC G0Hz TIVAG2.3mA 10K Ohm Direct = = = 376-1054-ND 200.95 140.96 ~—:192.66 | 27A1ED 
26K Chm = 10 Amp DG, 5 Amp AG = = = 376-1055-ND 489.95 343.62 323.40 | 67CIQDA 
. 87 120VAC60H2 | 12VAC6MARMS | 19K Chm = = = = 376-1056-ND 489.95 343.62_~—«323.40 | 67BIQDA 
T6VM T20VAC60Hz | 12VAC1.5mA 10K Ohm Direct 10 Amp Resistive | 250(63.50) | 2.625 (66.68) | 250(63.50) | 376-1050-ND 146.95 107.54 98.64 | 16VMBIAO 
3 26K Chm Inverse ; 376-1057-ND 11195 81.93 75.16 | 16MMIBO 
16M 120VAC60Hz | 12VAC1.5mA Dako rea 10 Amp Resistive | 2.00(50.80) | 2.312 (58.72) | 1.687(42.85) | Se 4osnD 11198 ~=Sfst93.~«=S 16 | 1@MCIBO 


Fig. 1 


SAFE-PAK® Relays 


Amplify Sensor Load-Handling Capabilities 
Costly explosion-proof enclosure with their mounting 
requirements are unnecessary. No purging is required. 


SAFE-PAK: Less than 100mA at 9 VDC actuates the unit to 
control loads to 5A at 120 VAC. Resistive (up to 100,000W) or 
short-circuiting sensors operate the unit. 

Low Sensitivity SAFE-PAK: Sensor closures up to 1000W 
resistance control resistive loads to 5A at 120VAC. 


Latching SAFE-PAK: Momentary actuation, "start-stop" or 


differential contro! switching for resistive loads to .3A. Used on 
any differential control switch for level, flow, pressure or 
temperature. 


Programmable SAFE-PAK: Provide N.O., N.C. or latching 
output with variable time delays. Designed for use with switches 
or sensors monitoring flow, pressure, level, etc. Render non- 
voltage-producing sensors intrinsically safe for operation in 
potentially hazardous areas. Streamlined housing suited for 
group-mounting on a common earth-grounded plate for multiple 
installation. 
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Relay Load Load Operating Operating Digi-Key Price Each GEMS 
Fig. Style Voltage Current Voltage Switch Temperature Part No. 1 10 100 Part No. 
100 to 135VAC 100 to 135VAC 5 i = e 376-1158-ND. 169.95 124.36 114.07 25872 
Sera 200 to 250VAC 5A 200 to 250VAC ee OFF to 20°F (-17.8°C to 48.9°Q) | 376-1159-ND 169.95 124.36 114.07 _| 25873 
Low Sansitivit 100 to 135VAC 5A 100 to 135VAC O°F to +120°F (-17.8°C to +48.9°C) 376-1160-ND 169.95 124.36 114.07 44075 
1 ONE PAK 110 to 130VAC -5@20/.05@200VAC 110 to 130VAC SPST -10°F to +140°F (-23.3°C to +60°C) 376-1161-ND 169.95 124.36 114.07 64101 
105 to 125VAC 5A 105 to 125VAC -40°F to +120°F (-40°C to +48.9°C) 376-1162-ND 132.95 97.29 89.25 144600 
SAE PAC 105 to 125VAC 0.38 105 to 125VAC SPST 432°F to +120°F (0°Cto +48.9°C) | 376-1163-ND 21795 162.88 ~=— 143.88 | 41705 
Programmable 25 to 250VAC 2A . = oe /A0) Gi 376-1164-ND 209.95 147.27 138.60 54820 
2 SAFE-PAK Oto 250VAC -5@2O/.05@200VAC S510 12aVAC Latcring Hee Fo AAO EC tor 60°G) 376-1165-ND 209.95 147.27 138.60 | 54825 
General Purpose Industrial Pressure Single Channel Zener Barrier ane) 
Transducers - 2200 Series ices Switch - Series 65800 Bry tas 
Features: + Submersible, general purpose and wash down Render Switches or Signal Conditioners Intrinsically Safe (36.5) 
enclosures * High stability achieved by CVD sensing element Features: + Intrinsic safety with solid-state reliability »* Compact size Ma 
Specifications: + 4-20mA Output + 1/4" NPT Pressure Port + Op- he = streamlines installation + Space-saving in multiples + Encapsulated  jetric |_ © .12 (3.0) 
erating Temperature: -22°F to 260°F (-40°C to 125°C) 2.43 (61.7) "9 79 (20.0) construction is impervious to dust and moisture Spec.: * Max. Voltage thd.|. 1-0] |. 39 (9.90) 
30VDC + Max. Current 250mA = Resistance 303 Ohms + Channels - 1 (25.4) 
Digi-Key Price Each Gems Operatin Far 7 
Ig Digi-Key Price Each Gems 
Erosour EArUNo} a 0) 109) BartiNos Temperature Part No. 1 10 100 Part No. 
0-100PSIG 376-1156-ND 244.95 171.81 161.70 2200BGG1002A3UA 
0-200PSIG 376-1157-ND 244.95 171.81 161.70 2200BGG2002A3UA -40°F to +140°F (-40°C to +60°C) 376-1166-ND 96.95 70.96 65.09 113000 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


7 1. Type of Display: Character Dot Matrix 
OPTREX Dot Matrix Type LCD Modules 2. Development Sucesive Number 
Number: (3 digits to 5 digits) 
7 3. LCD TYPE: Nil=TN N=STN 
3 Optrex Numbering System 2 
4. Background Nil= Neutral Y= Yellow B= Blue 
= AE AD BBOAATION Color: K = Dark Blue 
OPTREX CORPORATION DMC — NYHU-SEB1 
: HIGH CONTRAST, MoDU! Cc 50000 U Ss 5. Operating 
wl ae eens ead Temp.: Nil = Normal H = Extended 
6. Viewing 
40x4 Pin Connections Standard Pin Connections FEATURES: + Interface with 8-bit or 4-bit MPU is ng ee ee ee 
available » 192 kinds of characters, numerals. 7. Display Mode: Nil = Reflective, Transmissive with Backlight 
Pin Pin Pin Pin No. | Symbol | Pin No. | Symbol A eae ‘ S = Transflective 
No. | Symbol | No. | Symbol | No. | Symbol 7 % 7 DBI symbols and special characters can be displayed T = Transmissive without Backlight 
SS by built-in character generator (ROM) + Other ; : ‘ 
1 DB7 7 DBI 13 Vss 2 Vec 9 DB2 a 8. Backlight: Nil = Without Backlight 
preferred characters can be displayed by character Eee: Ge teD 
2 DB6 7 DBO is vee 3 VEE 10 DBS generator (RAM) -« Various functions of instruction . % 
3 | DBS | 9 Al 15 RB 4 RS 1 DB4 ‘i ‘ 9. Backlight Nil = Without Backlight W = White 
are available by programming: clear display, cursor Color: B=Blue Y= Yellow 
4 DB4 10 RW 16 NC 5 RW 12 DBS at home, on/off cursor, blink character, shift display, 10. Supplemented 
5 | DB | 11 RS 17 K 6 E 13 DB6 hift d/write display data, etc. « C t SUP pre ened ; 
shiit cursor, read/write alsplay data, etc. ompaci Specification: Successive Number (No. 1 to 99) 
6 DB2 | 12 Vee 18 A 7 DBO 14 DB? and lightweight design + Low power consumption 
Outline Viewing Character Dot Operating | Storage | Supply 
Inverter | Display Matching Character Dimension Area Size Size Temp. Temp. | Voltage Digi-Key Price Each | Optrex 
Needed |Format Bezel + Format WxHxD(mm) | WxH(mm) | WxH(mm) | WxH (mm) (°C) (°C) (V) Part No. 1 100 | Part No. 
Twisted Nematic (TN) LCD Dot Matrix Modules 
— 16x1_ | PRD250LPW1-ND| 5x8 dots 80 x 36x 10 64.5 x13 3.2 x 5.95 6x.7 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1012-ND 10.73 8.00 | DMC-16117A 
= 16x1 N/A 5x7 CURS 122 x 33x11 99 x 13 4.84 x 9.66 92x11 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1013-ND 15.33 11.43 | DMC-16128 
= 16x1 N/A 5x7 CURS 122 x 33x11 99 x 13 4.84 x 9.66 92x11 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1015-ND 15.33 11.43 | DMC-16129 
- 16x2_ | PRD250LPW-ND | 5x8 dots 80 x 40 x 10.9 59.5 x 16 2.95x5.55 | .55x.65 | 0to+50 |-20to+70 5 73-1033-ND+ 15.33 11.43] DMC-16204 
- 16x2_ | PRD250LPW-ND | 5x8 dots 84x 44x11 61x16 2.95x5.55 | .55x.55 | 0to+50 |-20to+70 5 73-1025-ND 15.33 11.43| DMC-16207 
- 16x2_| PRD250LPW-ND | 5x8 dots 84x 44x11 61x16 2.95x5.55 | .55x.55 | -20to+70|-30to+80) +5,-7 73-1036-ND 15.77 11.76 | DMC-16207H 
= 16x2 | PRD250LPW-ND | 5x8 dots 84x 44x11 61x 16 2.95 x 5.55 55 x .55 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1054-ND 15.33 11.43 | DMC-16207U 
= 16x2 N/A 5x7 CURS 122x 44x11 99 x 24 4.84 x 9.66 92x11 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1026-ND 20.47 15.27 | DMC-16230AAE-DW 
— 16x2 N/A 5x7 CURS 122 x 44x11 99 x 24 4.84 x 9.66 -92x1.1 | -20 to +70 | -30 to +80) +5, -7 73-1041-ND 19.05 14.21 | DMC-16230H 
a 16x2 | PRD250LPW-ND | 5x8 dots 80 x 36x 11 64.5 x 13.8 2.95 x 4.35 55x 5 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1037-ND 13.79 10.29 | DMC-16249B 
= 16x2 | PRD250LPW-ND | 5x8 dots 80 x 36x 11 64.5 x 13.8 2.95 x 4.35 55 x 5 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1039-ND 13.79 10.29 | DMC-16249UB 
_ 16x4 N/A 5x8 dots 87 x 60x 11 61.8x25.2 | 2.95x4.75 55x.55 | Oto +50 |-20to +70 5 73-1080-ND 28.46 21.23| DMC-16433 
= 24x2 | PRD360LPW1-ND) 5x8 dots 118 x 36x 11 93.5 x 15.8 3.2 x 5.55 6x .65 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1064-ND 21.90 16.33 | DMC-24227 
= 40x2 N/A 5x8 dots 182 x 33.5x 11 152 x 16.5 3.2 x 5.55 6 x 65 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1069-ND 35.03 26.13) DMC-40218 
Super-Twisted Nematic (STN) LCD Modules 
— 8x2 N/A 5x8 dots 40 x 35.4x 8.2 30.4 x 13.9 2.95 x 4.75 55 x .55 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1106-ND 8.66 6.46) DMC-50448N-E-AE 
= 16x2 | PRD250LPW-ND | 5x8 dots 84x 44x11 61x 16 2.95 x 5.55 55 x .65 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1044-ND 17.52 13.07 | DMC-16207N 
= 16x2 | PRD250LPW-ND | 5x8 dots 80 x 36x 11 64.5 x 13.8 2.95 x 4.35 55 x .50 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1038-ND 16.42 12.25) DMC-16249N 
= 16x4 N/A 5x8 dots 87x 60x11 61.8 x 25.2 2.95 x 4.75 55 x .55 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1083-ND 30.65 22.86 | DMC-16433N 
= 20x4 N/A 5x8 dots 98 x 60x 11 76 x 25.2 2.95 x 4.75 55 x .55 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1091-ND 35.03 26.13 | DMC-20434N 
High Contrast Super-Twisted Nematic (STN) LCD Modules 
= 16x2 | PRD250LPW-ND | 5x8 dots 84x 44x11 61x 16 2.95 x 5.55 55 x .65 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1045-ND 17.52 13.07 | DMC-16207N-B 
a 20x2 | PRD360LPW-ND | 5x8 dots 116 x 37x11 83 x 18.6 3.2 x 5.55 6x .65 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1061-ND 20.58 15.35 | DMC-50218N-B 
= 20x4 N/A 5x8 dots 98.5 x 60 x 11 76 x 25.2 2.95 x 4.75 55 x .55 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1092-ND 30.65 22.86 | DMC-20434N-B 
— 24x2 | PRD360LPW1-ND) 5x8 dots 118 x 36x 11 93.5 x 15.8 3.2 x 5.55 6x .65 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1066-ND 22.21 16.57 | DMC-24227N-B 
Film Super-Twisted Nematic (FSTN) LCD Modules 
— 16x2 | PRD250LPW-ND | 5x7 dots 64.2 x 27.6x2.2 | 60.2x 16.6 2.95 x 4.85 48x .7 Oto+50 |-20t0+70}| +3, -7 73-1177-NDt 10.59 7.91 | DMC-50747NF-AK 
Super-Twisted Nematic (STN) LCD Modules With Yellow LED Backlighting 
= 16x1_ | PRD250LPW1-ND| 5x8 dots 80 x 36x15 64.5 x 13 3.2 x 5.85 6x.7 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1018-ND 21.02 15.68] DMC-16105NY-LY 
= 16x2 | PRD250LPW-ND | 5x8 dots 84x 45x 15.1 61x 16 2.95 x 5.55 55 x .65 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1048-ND 18.08 13.49 | DMC-16202NY-LY-ADE-BF| 
a 16x2 | PRD250LPW-ND | 5x8 dots 80 x 40 x 16.1 59.5 x 16 2.95 x 5.55 55 x .65 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1034-ND+ 18.61 13.88 | DMC-16204NY-LY 
— 16x2 | PRD250LPW-ND | 5x8 dots 88 x 34 x 16.1 59.5 x 16 2.95 x 5.55 55 x .65 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1035-ND 18.61 13.88) DMC-16205NY-LY 
— 16x2 N/A 5x7 CURS 122 x 44x 14.6 99 x 24 4.84 x 9.66 92x11 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1051-ND 25.55 19.06 | DMC-16230NY-LY 
= 16x2 N/A 5x7 CURS 122 x 44x 14.6 99 x 24 4.84 x 9.66 92x11 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1053-ND 26.90 20.06 | DMC-16230NYU-LY-AZE-WEA 
= 20x4 N/A 5x8 dots 98.5 x 61 x 15.6 76 x 25.2 2.95 x 4.75 55 x .55 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1094-ND 30.78 22.96 | DMC-20481NY-LY-ABE 
= 20x4 N/A 5x8 dots 98.5 x 61 x 15.6 76 x 25.2 2.95 x 4.75 55 x .55 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1097-ND 32.28 24.08 | DMC-20481NYU-LY-ACE-BG| 
— 40x2 N/A 5x8 dots 182 x 34.5x 15.1 | 152.5x 16.5 3.2 x 5.55 6x 65 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1076-ND 56.93 42.46 | DMC-40267NY-LY 
High Contrast Super-Twisted Nematic (STN) LCD Modules with Yellow LED Backlighting 
— 16x2 | PRD250LPW-ND | 5x8 dots 84x 45x 15.1 61x 16 2.95 x 5.55 55 x .65 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1047-ND 16.59 12.37 | DMC-16202N-LY-AME 
= 16x2 | PRD250LPW-ND | 5x8 dots 84x 45x 15.1 61x 16 2.95 x 5.55 55 x .65 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1043-ND 16.59 12.37 | DMC-16202NY-LY-AGE 
= 16x2 | PRD250LPW-ND | 5x8 dots 84x 45x 15.1 61x 16 2.95 x 5.55 55x .65 | -20 to +70 | -30 to +80] +5, -7 73-1032-ND 18.08 13.49 | DMC-16202NYJ-LY-AKE-BG 
= 16x2 N/A 5x7 CURS 122 x 44x 14.6 99 x 24 4.84 x 9.66 -92x1.10 | Oto +50 | -20 to +70 5 73-1052-ND 25.51 19.03 | DMC-16230NY-LY-BQE-DZ 
= 16x2 N/A 5x7 CURS 122 x 44x 14.6 99 x 24 4.84 x 9.66 -92x1.10 | -20 to +70 | -30t0 +80] +5, -7 73-1050-ND 28.40 21.18) DMC-16230NYJ-LY-CGE-EB 
— 20x2 | PRD360LPW-ND | 5x8 dots 116 x 37 x 15.7 83 x 18.6 3.20 x 5.55 -60 x .65 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1057-ND 20.93 15.61 | DMC-20261NY-LY-AXE 
= 20x2 | PRD360LPW-ND | 5x8 dots 116 x 37 x 15.7 83 x 18.6 3.20 x 5.55 -60x.65 | -20 to +70 | -30 to +80] +5, -7 73-1063-ND 20.93 15.61 | DMC-20261NYJ-LY-BCE 
= 20x4 N/A 5x8 dots 98.5 x 61 x 15.6 76 x 25.2 2.95 x 4.75 55 x .55 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1095-ND 30.78 22.96 | DMC-20481NY-LY-AGE 
= 24x2 | PRD360LPW1-ND) 5x8dots |121.5x33.5x 16.1] 93.5x 15.8 3.2 x 5.55 6 x .65 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1024-ND 38.32 28.58 | DMC-50149NYU-LY-B 
= 40x2 N/A 5x8 dots 182 x 34.5x 15.1 | 147.5x 11.5 3.2 x 5.55 6x 65 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1179-ND 38.84 28.97 | DMC-40202NY-LY-AFE 
— 40x4 N/A 5x8 dots 190 x 54x 13.6 147 x 29.5 2.78 x 4.89 5x 55 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1101-ND 83.20 62.06 | DMC-40457NY-LY-B 
High Contrast Super-Twisted LCD Modules With Blue-Green EL Backlighting (must order inverter) 
289-1028-ND | 20x4 N/A 5x8 dots 98 x 60x 11 76 x 25.2 2.95 x 4.75 55 x 55 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1088-ND 42.29 31.54 | DMC-20434N-EB 
Super-Twisted LCD Modules With White EL Backlighting (must order inverter) 
289-1031-ND| 20x4 N/A 5x8 dots 98 x 60x 11 76 x 25.2 2.95 x 4.75 55 x .55 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1093-ND 43.79 32.67 | DMC-20434N-SEW 
High Contrast Super-Twisted LCD Modules With White EL Backlighting (must order inverter) 
289-1029-ND| 16x4 N/A 5x8 dots 87x 60x11 61.8 x 25.5 2.95 x 4.75 55 x 55 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1109-ND 36.13 26.95 | DMC-16433N-SEW-B 
Inverters For EL Backlighting (Converts 5 VDC to 100 VAC 400Hz) 
Inverter for use with EL Backlit Character MOdUl@S:.......c0ici.62ceseeseaccedea sun ssatancaannner ana ciaanassaaarareoensresan da geod sadussbancracadudcesaneaesanenes 289-1031-ND 11.90 — |NDL-204 


+ Bezels can be found under PRD Plastics in the manufacturer's index * Chip on glass display, uses FCS2314AK-006 controller 
* Pin to Pin spacing = 2.0mm ___ ¢ Chip on glass display, uses SED1233DGB controller 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 1173 


OPTREX TFT Active Matrix Color LCD Modules 


Optrex TFT (Thin Film Transistor) 
Active Matrix LCD Modules are ideal for 
a wide range of AV (Audio Visual) and 
Industrial/Office applications. 


Unlike Passive Matrix LCDs, TFT LCDs 


AV applications include: 

+ Automotive TV or Game 
monitors 

+GPS 

+ Automotive PC 


Industrial and Office Applications 
include: 


+ Computer Peripherals 
+ Industrial Meters 
+ Industrial Imaging 


These modules work with one or 
more of the following input signals: 


+ NTSC — the US television video 


standard 


+ PAL — the European television video 


are capable of displaying moving video. * Digi 
Pp: playing 9 mee rs - PDAs standard 
Note: Display modules require an * vamcorcers . : Digit: 

F . e al CMOS — PCs and Laptops 
external decoder unless noted other- _* Mobile TV POS (Point of Sale) Devices 7 Pree 
wise. + Home Security + Smart Hand-Held Devices + Digital LVDS - PCs and Laptops 

Dot Dot Pitch Power Outline 

Size Pixels Input On-Board | Viewing Area (mm) Consumption | Brightness CR Dim. (mm) Digi-Key Price Each Optrex 

(in) WxH System Decoder (mm) WxH WxH (W) (cd/m2) Ratio WxHxD Part No. 1 100 Part No. 

2.5 | 480 x 234 | NTSC/PAL Analog No 50.21 x 37.67 0.105 x 0.161 0.83 200 12011 61.6 x 49.3 x 5.9 73-1213-ND 81.78 56.08 | T-51378L025J-FW-P-AA 
5 960 x 234 | NTSC/PAL Analog No 102.72 x 74.53 0.107 x 0.319 6 350 150:1 127.4 x 92.8 x 12.9 73-1204-ND 174.31 119.53 | T-51380L050J-FW-P-AA 
5 960 x 234 | NTSC/PAL Analog Yes 102.72 x 74.53 0.107 x 0.319 6 350 150:1 127.4 x 92.8 x 12.9 73-1205-ND 266.84 182.98 | T-51380L050J-FW-P-AB 

6.4 | 960 x 234 | NTSC/PAL Analog No 130.06 x 97.30 0.136 x 0.416 6.5 330 120:1 | 156.3 x 119.8x 14.3 | 73-1201-ND 264.37 197.20 | T-51381L064J-FW-P-AA 

6.4 | 960 x 234 | NTSC/PAL Analog Yes 130.06 x 97.30 0.136 x 0.416 6.5 330 120:1 | 156.3 x 119.8x 19.2 | 73-1200-ND 320.66 219.88 | T-51381L064J-FW-P-AD 
7 1440 x 234 | NTSC/PAL Analog No 154.08 x 87.048 | 0.107 x 0.327 6 350 150:1 | 167.1 x 102.0x 12.0 | 73-1202-ND 304.50 227.13 | T-51383L070J-FW-P-AA 

7.9 | 1440 x 234 | NTSC/PAL Analog No 161.28 x 117.936 | 0.112 x 0.504 i 300 150:1 | 191.4x 144.6x 11.5 | 73-1206-ND 380.03 283.46 | T-51384L079J-FW-P-AA 

10.4 | 800 x 600 LVDS No 211.2 x 158.4 0.264 x 0.264 8 450 180:1 243 x 185.1 x 11 73-1217-ND 566.50 422.55 | T-51410D104-FW-P-AD 

OPTREX a ® L D h i M | 1. Type of Display: Full Dot Matrix 
2. Development — Successive Number 
Supertwist®’ LCD Graphic Modules oet  aaselies 
: 3. LCD TYPE: NI=TN N=SIN 
Optrex Numbering System 4, Background Nil=Neutral B=Blue C= Color 
Color Displ 73-1178-ND Color: F=PSIN_ K=Dark Blue 
olor Display: 73- | _ _ W=DSIN Y=Yellow 
7 DMF — 50000 N YU-SEB1 ae 
© a A aoe aug Direction:  NI=6:00 U=12:00 L=9:00 R=3:00 
6. Display Mode: _ Nil = Reflective, Transmissive with Backlight 
‘ ‘ S = Transflective 
FEATURES: = Low voltage drive and low power consumption » Com- oo penta: . 
pact, light, and thin + Graphic, Figure, and Character display * STN 7 light: ta Aral tg Backlight 
fluid allows high contrast and wide viewing angle * Large area display - Backlight: = Without Backlight 
like CRT. E=8 F=CR L=LED 
APPLICATIONS: + Personal Computer + Musical Instrument + Word 7 aan We Wate ee B= Blue 
Processor » Electronic Typewriter * Copying Machine + Instrument 9. Suppl 7 al ia = 
Device + Telecommunication Equipment + POS Terminal + Fish sets : Su Number (No. 1 to 99 
is} ©} Finder + Oscillograph + Medical Instrument + Other Peripherals Specification: coessive Number (No. 1 to 99) 
Outline Viewing Dot Dot 
Dim. Area Size Pitch 
Controller Inverter Dot Pixels (mm) (mm) (mm) (mm) Display Digi-Key Price Each Optrex 
Needed Needed WxH WxHxD WxH WxH WxH Type Part No. ‘il 100 Part No. 
Color Graphic Modules 
Built-in Built-in 240x64 | 180.0x59.6x 14.0 | 132.0x 39.0 | .166 x .52 176 x .53 CFL 73-1210-ND 183.91 137.18 F-51168NCU-FW-AA 

SED1353 = 240 x 160 | 113.0 x 67.5x 11.3 81.8 x 55.2 -095 x .315 | .110 x .330 CFL 73-1209-ND 172.98 129.02 F-51161NCU-FW-AA 
Built-in = 256 x 64 | 146.2 x 39.3 x 17.0 | 106.66 x 27.62 | .115x .365 | .135 x .385 CFL 73-1208-NDt 193.31 132.56 F-51136NCWHU-FW-AA 

SED1353 = 320 x 240 | 167.1 x 109.0x 8.0 | 122.0 x 92.0 10 x .34 12x 36 CFL 73-1215-ND 186.12 138.83 F-51167NCU-FW-AA 

SED1353 = 320 x 240 | 167.1 x 109.0x8.0 | 122.0x 92.0 10 x .34 12x 36 CFL 73-1214-ND$ 208.01 155.15 F-51167NCU-FW-AB 

Monochrome Graphic Modules 
Built-in _— 128 x 64 89.7 x 49.8 x 6.0 66.8 x 35.5 48 x 48 -50 x .50 LED (Blue/White) 73-1219-ND 31.31 23.35 F-51320GNB-LW-AB 
Built-in = 128x64 | 89.7x49.8x 11.8 66.8 x 35.5 48 x 48 -50 x .50 LED (Yellow) 73-1220-ND 31.31 23.35 F-51320GNY-LY-AA 
Built-in _— 240x128 | 170.0x95.0x 16.7 | 126.0 x 70.0 47x 47 -50 x .50 LED (Yellow/Green) 73-1199-ND 153.27 114.32 DMF-50773NF-SLY 
Built-in 73-1176-ND 240 x 64 180 x 65 x 12 132 x 39 49 x .49 53 x 53 EL Backlighting 73-1118-ND 104.70 78.11 DMF-5005N-EB 
Built-in = 240 x 64 180 x 65 x 17.6 132 x 39 49 x .49 53 x 53 LED Backlighting 73-1157-ND 77.54 57.84 DMF-5005NY-LY-AKE 
Built-in = 240 x 64 180 x 65 x 17.6 132 x 39 49 x .49 53 x 53 LED Backlighting 73-1126-ND 105.43 78.64 DMF-5001NYJ-LY-AQE-AZ 
Built-in 73-1007-ND 240 x 64 200 x 66 x 23 132 x 39 49 x .49 53 x 53 CFL Backlighting 73-1132-ND 124.81 93.09 DMF-5010NBU-FW-BD 
Built-in 73-1007-ND 240 x 64 200 x 66 x 23 132 x 39 49 x .49 -53 x 53 CFL Backlighting 73-1133-ND 127.00 94.73 DMF-5010NF-FW-BE 
E-1330BA | 289-1024-ND| 320 x 240 167.1 x 109 x11 120 x 90 -33 x .33 -36 Xx .36 CFL Backlighting 73-1194-ND 104.26 77.77 DMF-50840NF-FW-ABEAU 
Inverters for CFL Backlighting (Converts 12 VDC to 900VAC 30 KHz) 
Inverter for. use with: CFL Backlit Graphic: Modules «00.52.22 dc,careicrssndncagiiensecaaereadeaabsasnacgardamrnseadvadenseaaandaasens 289-1036-ND 25.76 = BXA-12565-6M 
Inverter for Use with: CFL; Backlit: Graphic: MOdUIOS iiss icccuasrientesicwarenricictce caeiiawnscialeadaeiienay axheasedienau ste hinietitle cae halenicciaeisaigiiaanie 289-1027-ND 15.12 _ BXA-24529 
Inverters for EL Backlighting (Converts 5 VDC to 100VAC 400 Hz) 
Inverter for use with EL Backlit Graphic Modules. 289-1030-ND 12.20 = NDL-203 
Inverter for use with EL Backlit Graphic Modules. . 289-1031-ND 11.90 _ NDL-204 


t+ Built-in heater for cold temperature. + Wide Angle Film. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


BZEKL Cold Cathode pie ee 


Length 
COMPONENTS Fl L 9} 
conporanion Fluorescent Lamps 
and Inverters = 
Cold Cathode Fluorescent Lamp e 
Tri-Phosphor RGB White Lamps Inverters for CCFL and UV Lamps 
Start | Lamp | Lamp Output te . 
Dia. | Length] Volt | Volt | Curr. | Intensity | Digi-Key Price Each JKL Input | Volts | Inverter Digi-Key Price Each JKL 
(mm) | (mm) | (V) | (V) | (mA) | (Cd./m2) | Part No. 1 10 50 | Part No. Volts | (V) (mA) Characteristics Part No. ‘il 10 50 | Part No. 
3.0 | 650 45] Fixed Single Output | 289-1062-ND 13.23 11.97 10.08 | BXA-302 
20 | 218 | 1700] 740] 5 | 38,000 | 289-1107-NDNEW! 11.34 1026 864) BF20218-24B 5.0 | 650 45] Fixed Single Output | 289-1047-ND 15.12 13.86 11.97 | BXA-502 
2.0 | 292 | 1820} 810} 5 38,000 | 289-1108-NDNEW! 12.77 11.56 9.73 BF20292-24B 5.0 | 700 50 Fixed Single Output 289-1024-ND 15.12 13.86 11.97 | BXA-501/KIT 
5.0 | 700 5.0] Fixed Single Output | 289-1134-NDNEW! 15.12 13.86 11.97] BXA-501 
22 | 140 | 730 | 340) 5 | 38,000 | 289-1053-ND 10.29 9.31 7.84] BF22140-24B 6.0 | 1200 5.0 | — Fixed Single Output 289-1064-ND 14.95 13.53 11.40 | BXA-503 
22 258 | 1700) 720| 5 | 38,000 | 289-1059-ND 10.29 9.31 7.84] BF22258-258 120 | 700 5.5 | Fixed Single Qutput | 289-1088:ND 15.12 13.86 11.97 | BKA 12553 
120 | 800 4.0) Fixed SingleQutput | 289-1050-ND 15.12 13.86 11.97 | BXA-12576 
120 | 800 4.0] Fixed Single Output | 289-1051-ND 15.12 13.86 11.97 | BXA-12577 
24 7 | 1400] 835] 5 8,000 -1110-NDNEW! 14.47 13.10 11.03 | BF24438-24B 
= 7 %. oe e 120 |1200 6.2] Fixed Single Qutput | 289-1065-ND§ 14.95 13.53 11.40 | BXA-12617C-6M 
26 | 180 | 1000] 400) 5 | 38,000 | 289-1054-ND 10.29 9.31 7.84] BF26180-24B 120 | 850 5.5 Fixed Dual Output 289-1048-NDt 16.17 14.63 12.32 | BXA-12529-PS1 
26 | 188 | 1300] 525| 5 | 30,000 | 289-1039-ND 10.29 931 7.84) BF26188-20B i aes 2 ia Bond Sees ie ce ie eee 
# | xe - | . i a a 
26) 214 | 1450) G20) 5 | 30,000 (eee 10.29" 881 7.64 (Breeel4 208 24.0 |1000 55 Fixed Dual Output 289-1027-ND 15.12 13.86 11.97 | BXA-24529 
26 | 240 | 1250) 805) § | 90,000 epee 2 ee 22 eee 12.0 ]1000 3.0 | Dimming Single Output | 289-1116-ND NEW! 18.94 17.14 14.44] BXA-12592-3M 
26 | 250 | 1900) 525) 5 | 90,000 | 26a:1056:ND 12.76 11.55. 9.72 | BR26250-248 12.0 |1000 5.0 | Dimming Single Cutput | 289-1117-NDNEW! 13.23 11.97 10.08 | BXA-12594-5M 
2.6 | 285 | 1500} 725] 5 30,000 | 289-1057-ND 12.76 11.55 9.72) BF26285-20B 12.0 | 1000 6.0 | Dimming Single Qutput | 289-1035-ND 24.72 22.25 19.78 | BXA-12564-6M 
26 | 318 | 1636] 676] 5 | 34,000 | 289-1109-NDNEW! 1277 1156 9.73) BF26318-20B 12.0 |1000 6.0 | Dimming Single Cutput | 289-1034-ND 27.72 24.95 22.18) BXA-12562-6M 
12.0 |1000 6.0 | Dimming Single Cutput | 289-1036-ND 25.76 23.19 20.61 | BXA-12565-6M 
32] 25 | 400] 165] 5 | 19,000 | 289-1002-ND 10.29 931 7.84) BF325-22B 12.0 |1200 5.0 | Dimming Single Output | 289-1118-ND NEW! 27.05 24.48 20.61 | BXA-12598-5M 
32] 50 | 500] 195] 5 | 28,000 | 289-1003-ND 10.29 931 7.84) BF350-20B 12.0 ]1000 7.0] Dimming Dual Output | 289-1120-ND NEW! 37.46 33.90 28.55] BXA-12613-7M 
32] 75 | 525] 210] 5 | 28,000 | 289-1058-ND 10.29 931 7.84 BF375-20B 12.0 |1200 6.0] Dimming Dual Qutput | 289-1063-ND 29.32 26.53 22.34) BXA-12549-6M 
32| 26 | 540] 220| 5 | 28000 | 289-1004-ND 1029 931 7.84] BF386-208 12.0 |1800 7.0] Dimming Dual Output | 289-1119-ND NEW! 61.36 55.52 46.76] BXA-12610-7M 
32] 100 | 665] 270] 5 | 28,000 | 289-1005-ND 10.29 931 7.84) BF3100-20B Accessories 
32 160 | 850] 345] 5 | 28,000 | 289-1006-ND 10.29 931 7.84) BF3160-20B Input Connector Assembly for BXA-12579 289-1037-ND 200 — — | BXC-10605 
3.2 | 216 | 1100] 440) 5 | 28,000 | 289-1040-ND 10.29 9.31 7.84] BF3216-20B Output Connector Assembly for BXA-12579 289-1038-ND 250 — — | BXC-10569 
32 | 228 | 1150) 460] 5 | 28,000 | 289-1007-ND 10.29 931 7.84) BF3228-21B Output Connector Assembly for BXA-12553 
32 | 250 | 1200] 520) 5 | 28,000 | 289-1008-ND 10.29 9.31 7.84) BF3250-20B and BXA‘501 289-1052-ND 2.00 — = | BXC 10566 
32} 300 | 1350] 665] 5 | 28,000 | 289-1041-ND 12.76 11.55  9.72| BF3300-20B Input Connector for BXA-12549-6M 289-1066-ND 263 238 2.00] BXC-10550 
32 | 360 | 1500| 785) 5 | 28,000 | 289-1042-ND 1276 11.55 9,72| BF3360-208 Output Connector for BXA-12549-6M 289-1067-ND 263 238 2.00] BXC-10655 
Input Connector for BXA-12617C-6M 289-1068-ND 263 238 2.00] BXC-10580 
41 | 183 | 900] 365] 5 | 16,000 | 289-1043-ND 10.29 931 7.84) BRH183-20B Quput Connector for BXA-12617C-6M, 
41 | 418 | 1400] 765) 5 | 15,000 | 289-1061-ND 13.69 1239 10.44) BF4418-20B BXA-12592-3M, BXA-12598-5M, 
BXA-12610-7M and BXA-12613-7M 289-1069-ND 263 238 2.00] BXC-10643 
56 | 118 | 600] 305] 5 | 7,000 | 289-1009-ND 10.29 931 7.84) BP5118-20B Input Connector for BXA-503 289-1070-ND 263 2.38 2.00] BXC-10574 
56 | 165 | 800) 400 5 7.000 | 289-1044-ND 10.29 9.31 7.84) BF5165-20B Quput Connector for BXA-503 289-1071-ND 263 238 2.00| BXC10585 
56 | 200 | 850] 445] 5 | 7,000 | 289-1010-ND 10.29 931 7.84) BF5200-20B Input Connector for BXA-12592-3M, 
BXA-12598-5M and BXA-12594-5M 289-1121-NDNEW! 290 263 221] BXC-10549 
65 | 50 | 390] 170} 5 6,500 | 289-1011-ND 10.29 9.31 7.84) BF650-20B Qutput Connector for BXA-12594-5M 289-1123-NDNEW! 2.63 2.38 2.00] BXC-10689 
65 | 100 | 550] 230] 5 | 6,500 | 289-1012-ND 10.29 931 7.84) BF6100-20B Input Conneotor for BXA-12610-7M 
65 | 144 | 600) 245] 5 | 6,500 | 289-1045-ND 10.29 931 7.84) BF6144-20B and BXA-12613-7M 289-1124-ND NEW! 290 263 2.21] BXC-10630 
65 | 150 | 600] 250] 5 | 6,500 | 289-1013-ND 10.29 931 7.84) BF6150-20B End Cap for SMM Fluorescent Lamp 289-1072.ND 53. 48  40| BRIRC 
65 | 165 | 600] 255] 5 | 6,500 | 289-1046-ND 10.29 931 7.84) BF6165-20B End Cap for 2.2mm & 2.4mm Fluorescent Lamp | 289-1133-NDNEW! 53 48 —_.40| BF2.4/RC 
oe 178" "G50" 270 5 6,500 ZEAE a ost 84.) (ERB 78-208 t Potted inverter § See JST below for Mating Connector 
65 | 200 | 680] 290] 5 | 6,500 | 289-1015-ND 10.29 931 7.84) BF6200-20B 
65 | 225 | 750| 340] 5 | 6500 | 289-1016-ND 10.29 931 7.84) BFB225-208 Inverters for Electroluminescent (EL) Backlighting 
65 | 262 | 850] 350] 5 | 6,500 | 289-1017-ND 10.29 931 7.84) BR6262-200 
Input Voltage EL Element Digi-Key Price Each JKL 
Range (dc) Area (cm?) Part No. 1 10 50 Part No. 
. 3.0-55 10-19 289-1028-ND 1220. 1098 9.76 | NDL-201 
Narrow Spectrum UltraViolet 30-55 19-38 289-1029-ND 1220 1098 9.76 | NDL-202 
UV) L 3.0-55 20- 30 289-1131-ND NEW! 11.76 1064 896 | NDL-102 
(UV) Lamps 30-55 20 - 60 289-1132-ND* NEW! = 13.19 11.94 10.05 | NDL-104LP 
3.0-5.5 25-40 289-1130-ND NEW! 11.76 1064 8.96 | _NDL-104 
Start | Operating | Watts = z : y E 
Dia) | Langit | vatts | valts a output _ | Digi-Key Pier ra 3.0-55 25 - 43 289-1030-ND ; 1220 1098 9.76 | NDL-203 
(mm) | (mm) | (V) (V) smA_ | uW/em2@1” | Part No. HineecioMaesoul Pari Nok 30-55 40- 80 289-1129-ND NEW! 11.76 1064 896 | NDL-106 
3.0-55 40 - 100 289-1128-ND NEW! 11.76 1064 896 | NDL-206 
3.0 | 25 | 350 140 0.70 0.30 289-1018-ND 10.29 9.31 7.84 | BF325-UV1 3.0-5.5 41-70 289-1031-ND 11.90 10.71 9.52 NDL-204 
30 | so | 500 | 195 | o98 0.30 | 289-1019-ND 10.29 9.31 7.84 | BFB50-UV1 S02 pees Bes MAOH LO: — 22.6 25i|_ INDE 205 
3.0-5.5 60 - 140 289-1127-ND NEW! 11.76 1064 896 | NDL-208 
0 | 100 | 67 270 1.35 0.25 | 289-1020-ND 10.29 931 71 100- 
. d a ad spiaiaidvedea 30-55 70 - 100 289-1126-ND NEW! 11.76 1064 896 | NDL-210 
30 | 120 | 865 280 1.35 0.25 | 289-1021-ND 10.29 9.31 7.84 | BF3120-UV1 50-55 60-450 280-1125-ND NEW! 1176 toe4 39s | NoL2i2 
3.0 | 240 | 950 500 | 250 0.25 | 289-1022-ND 10.29 9.31 7.84 | BF3240-UV1 30-55 400 - 170 289-1033-ND 4120 1008 896 | NDL-217 
90 | 59 | 375 150 | 075 0.15 | 289-1023-ND 10.29 9.31 7.84 | BF859-UV1/3 
* Low Profile 
N=2W!? Fluorescent A oS Mating Connector, 
Bi i 
Lamp Assembly Contact and Crimp Tool 
Tape & 
Lamp Lamp Lead Digi-Key Pricing Reel JST 
Length | Diameter Length Digi-Key Price Each JKL Description Part No. 10 100 500 Pricing Part No. 
A(mm) | B(mm) C(mm) Part No. ‘i 10 50 Part No. 2-Pos., 8mm, Disconnectable Crimp 
Siyle BH Connector 455-1123-ND 115 958 38.30 = BHR-03VS-1 
258 22 150 289-1111-ND 19.15 17.33 14.60 | BF22258-25B/DK01 
22-28 AWG, Tin-Plated Phosphor 
100 32 150 289-1112-ND 15.44 13.97 11.76 | _BF3100-20B/DKO1 Bronze Crimp Contact 455-1124-1-ND* = — 3.25 14.34 | 60.00/4,000 | SBH-001T-PO.5 
160 32 150 289-1113-ND 15.44 13.97 11.76 | BF3160-20B/DK01 Gimp Tool with Die for 22-28 AWG 
250 32 150 289-1114-ND 1722 15.58 13.12 | BR3250-20B/DKO1 Contacts 455-1125-ND 411.48 Each = YC-670R 
418 44 150 289-1115-ND 20.54 1859 15.65 | BF4418-20B/DKO1 * For Tape and Red part number change -1-ND to -2-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 1175 


; 
Snap-Fit Bezel i i 
PRD Plastics Bezels mapFitBeze! —_Lenetiter i ae 


(Lenses must be 
. a 5 zs é ordered 2 Non-Removable Lens 
Bezel material is polystyrene plastic + Recommended panel thickness for mounting snap-fit bezel is 8.13mm to 3.18mm. ately.) 2 — (requires adhesive strips) 
Digi-Key Dimensions (mm) Panel Cut-Out For Snap Fit Bezel i Plastic 
Part No. A B Height Width { 
PRD180M-ND 58.74 45.72 26.99 52.39 
PRD250M-ND 76.20 63.50 26.99 69.85 
PRDS60M-NDt 104.78 91.44 26.99 98.43 
t PRD860B-ND has 4 snap-on plastic clip bars 
Digi-Key Price Each Mfg. Digi-Key Price Each Mfg. 
Description Part No. 1 10 100 | Part No. Description Part No. il 10 100 | PartNo. 
Snap Fit Bezels (Lenses Must Be Ordered Separately) Lo-Profile Polycarbonate/ABS 
45.72mm Wide Bezel Black Plastic PRD180B-ND 1.62 135 1.08 | 6101010 Lo-Profile For LCDs * 
63.50mm Wide Bezel Black Plastic PRD250B-ND 1.98 165 1.32 | 6102010 45.72mm Bezel with Gear Lens PRD180LP-ND 3.06 255 2.04 | 6301010 
91.44mm Wide Bezel Black Plastic PRD360B-ND 2.30 192 1.54 | 6103010 25,72mm Bezel and Clear Lens with 
For Use With LCDs 25.40mm x 22.23mm Window PRD180LPW-ND 3.06 255 2.04 | 6301020 
Geax Lars for 45 72mm Boo PRD1800.ND 144 120 96 | 6201010 63.50mm Bezel with Gear Lens PRD250LP-ND 3.60 3.00 2.40 | 6302010 
Qear Lens for 63.50mm Bezel PRD250C-ND 1.62 135 1.08 | 6202010 63.50mm Bezel with Clear Lens with 
Ges liche for 91:24/nira Bezel PRD360C-ND 1180 450 120 | 6203010 60.96mm x 16.00mm Window PRD250LPW-ND 3.60 3.00 2.40 | 6302020 
For Use With LED. 63.50mm Bezel with Clear Lens with 
Onuse i a 65.41mm x 13.79mm Window PRD250LPW1-ND 3.60 3.00 2.40 | 6302030 
Smoke Lens for 45.72mm Bezel PRD180S-ND 1.44 1.20 96 | 6201020 91.44mm Bezel with Gear Lens PRD360LP-ND 4.10 3.42 2.74 | 6303010 
Smoke Lens for 63.50mm Bezel PRD250S-ND 1.62 135 1.08 | 6202020 91.44mm Bezel with Clear Lens with 
Smoke Lens for 91.44mm Bezel PRD360S-ND 1.80 1.50 1.20 | 6203020 83.01mm x 18.59mm Window PRDS60LPW-ND 4.10 3.42 2.74 | 6303020 
Red Lens for 45.72mm Bezel PRD180R-ND 1.44 1.20 .96 | 6201030 91.44mm Bezel with Clear Lens with 
Red Lens for 63.50mm Bezel PRD250R-ND 1.62 135 1.08 | 6202030 93.35mm x 15.80mm Window PRDSGOLPWI-ND 4.10 3422.74 | 6303030 
Red Lens for 91.44mm Bezel PRDS60R-ND 1.80 150 1.20 | 6203030 Lo-Profile For LEDs * 
Seas (00 5-7 Pad RA DELERD cae et. pee + Genie) 45.7omm Beza with Smoke Lens PRD180LPS-ND 306 255 204 | 6301040 
Green Lens for 63.50mm Bezel PRD250G-ND 1.62 135 1.08 | 6202040 : 
Grosn lars for 1 ddim Bezel PROGEOG-ND {80 so 120. | -ee0040 45.72mm Bezel with Red Lens PRD180LPR-ND 3.06 255 2.04 | 6301050 
45.72mm Bezel with Green Lens PRD180LPG-ND 3.06 255 2.04 | 6301060 
Masked Lenses 63.50mm Bezel with Smoke Lens PRD250LPS-ND 3.60 3.00 2.40 | 6302040 
25.40mm x 22.23mm Window for 45.72mm PRD180W-ND 1441.20 96 ] 6201050 63.50mm Bezel with Red Lens Riba RND) See 00 ee | eee 
60.96mm x 16.00mm Window for 63.50mm PRD250W-ND 1.62 135 1.08 | 6202050 63.50mm Bezel with Green Lens rites DER END) Sey 2 S00s, eth || (Geteoe 
65.41mm x 13.79mm Window for 63.50mm PRD250W1-ND 162 1.35 1.08 | 6202060 inn ee wh ake ea Ose UreAt® eae fogs, tet? | ceanetae 
A 91.44mm Bezel with Red Lens PRDS60LPR-ND 4.10 342 2.74 | 6303050 
83.01mm x 18.59mm Window for 91.44mm PRDS60W-ND 1.80 150 1.20 | 6203050 Bladen Reda i fe Teens) a0 ao 854 as0eD 
93.35mm x 15.80mm Window for 91.44mm PRD360W1-ND 1.80 1.50 1.20 _| 6203060 -Aécnm Bezel with Green Eers soe : = : s 
Accessories 
* Requires Adhesive Strips (recommend 2 pads for the 91.44mm Bezel) Adhesive Strips 2/Pad PRDAS-ND 30 29 27 | 6000010 


Noritake Vacuum Fluorescent Display Modules 


VFD OVER LCD ADVANTAGES: + Higher Brightness + Wider Viewing Angle + Wider Temperature Range 
FEATURES: * LCD compatible interface » Same mounting locations as LCD + +5V single power supply * Power save mode (display off) * 4 level brightness control (by code) + 8-bit or 
4-bit interface » Wide operating temperature range » 8 user definable fonts + Power consumption similar to LCD with LED backlight + Smm or 9mm character height + Color: Blue-Green 


Pin Connections Display] Character Outline Dim. Viewing Area | Char. Size Dot Size Operating Storage Supply | Digi-Key Price Each Noritake 
Pin Pin Format| Format WxHxD (mm) WxH(mm) | WxH(mm) | WxH(mm) | Temp. (°C) | Temp3. (°C) | Volt. (V) | Part No. 1 10 50 Part No. 
No. | Symbol | No. |Symbot| | 18x2/ 5x7Dots | 80x36x13.2 | 51.36x11.4 | 246x476 | .38x.56 | -4010+85 | -50 to +85 286-1019-ND 54.20 50.14 40.65 | CUI6025ECPB-We) 
1 VE 8 DBI 16x2 | 5x8 Dots 122 x 44 x 20.2 82.70 x 19.0 3.85 x 8.0 53 x 89 -40to +85 | -50to +85 286-1017-ND. 92.00 85.10 69.00 QU16029EOPB-W1J 
= 20x2) 5x7 OURS 116 x 37x16 70.8 x 11.5 24x54 Ax5 -40to +85 | -50to +85 286-1005-ND 58.80 54.39 44.10 QU20025EOPB-W1J 
2 Voc 9 DB2 20x2) 5x7 Dots 146 x 43x 19 102.6 x 18.8 3.8 x 8.0 6x .975 -40to +85 | -50to +85 286-1028-ND 95.80 88.62 71.85 QU20029EOPB-W1J 
3 NC 10 DB3 20x4) 5x7 Dots 98 x 60 x 17 70.8 x 20.9 24x47 Ax5 -40to +85 | -50to +85 286-1020-ND 91.40 84.55 68.55 QU20045SOPB-W5J 
4 RS 1 DB4 20x4| 5x8 Dots 146 x 62.5 x 23 99.6 x 37.6 3.65 x 8.8 57 x 84 -40to +85 | -50to +85 286-1018-ND 142.00 131.35 106.50 QU20049SCPB-W2J 
5 
6 
rg 


DROP-IN REPLACEMENT 
FOR LCD 


: 790 


Aw(wR| 12 | pas | | 40x2] 8x7 CURS | 182x335x205 | 1388x115 | 23x47 38x.5 | -40t0+85 | -50t0 +85 286-1009-ND 92.20 85.29 69.15 | CUM0025SCPBUTJ 
40x2| 5x7Dots | 182x335x20.5 | 1388x115 | 23x47 38x.5 | -40t0485 | -50to 485 286-1021-ND 92.20 85.29» 69.15 | CUM0025SCPB-W6J 

E(RD) | 13 | DB6 24x2] 5x7Dots | 125x36x20.74 | 85.2x11.5 24x47 Ax 5S -40 10485 | -50 to +85 286-1029-ND 68.00 6290 51.00 | CU24025E0PB-W1J 
DBO | 14 | DB7 | | 40x4| 5x7Dots | 190x54x21 | 137.35x2316| 2.07x4.89 | .29x.48 | -40t0+85 | -50t0+85 286-1039-ND 204.00 _ 188.70 153.00 | CUM0045SCPB-W1J 


aaagdannagan 


Graphics Vacuum Fluorescent Display Modules 


GRAPHICS SOFTWARE DEVELOPMENT KIT: Storage Temperature: -40 to +85 °C 


Demonstrate Your Application from Your PC - Easily create text, Windows is a registered trademark of Microsoft Corp. 
boxes, lines and freehand drawings: + Load the Noritake Software onto 


your PC * Connect the graphics display to the interface card + Connect | Number} No. of Dot Pitch Display Area | PCBSize |Power(v/mA)| Operating | Digi-Key Price Each Noritake 
the power supply to the interface board + Connect the interface card to | Of Dots | Char. (mm) WxH(mm) |WxH(mm) | (all dotson) | Temp. (°C) | Part No. 1 10 50 Part No. 
your paral Port sot PC: « Download BMP files and | 122%32] 4x21 | 065x065 | 0305x2065 | 190x385 | 5.0450 | -4010+85 | 286-1022-ND 128.20 118.59 96.15 | GU128X32-800A 
sing the Noritake software on your PC: + Downlo: iles ant 

illustrate them on the graphics splay + Enter text» Create boxes, ines | 12882] 4x21 | 0.65x0.65 | 83.05 x20.65 | 130x385 | 5.0/450 | -40 10485 | 286-1011-ND 128.20 118.59 96.15 | GU128x32-800 
and freehand drawings easily 128x64| 8x21 | 0.65x0.65 | 83.05x41.45 | 140x68 5.0/750 | -40to+85 | 286-1023-ND 159.60 147.63 119.70 | GU128X64-800A 
Noritake Development Kit Includes: + Noritake Graphics Development |160x 16] 2x26 | 065x095 | 103.85x15 | 154x39 5.0/400 | -40to+85 | 286-1025-ND 142.80 132.09 107.10 | GUI60X16-800A 
Software » Power Supply * Interface board from display to PC parallel | 469 x 32] 4x 26 | 0.635 x 0.635 | 101.45x 20.17 | 154x45 5.0/550 | -40to+85 | 286-1026-ND 149.40 138.20 112.05 | GU160X32-800A 
port (parallel port cable not included - recommend AE1012-ND) mee Nes |O.e8 20! aX x : i BEAD eee sles 

192x 16] 2x32 | 0.75x0.75 | 1438x118 | 200x335 | 5.0450 | -40t0+85 | 286-1024-ND 153.40 141.90 115.05 | GU192X16-800A 
USSU EE MENT 256 : 32] 4 : 42 | 0.65 ; 0.65 | 166.25 : 20.65 ah a 5.0/750 | -40 : 485 ae ND ie 80 151 : 122.85 | CU256X32-800A 
Kit Includes: + GUS000 or GU7000 VFD module with stand + DC power senleae ie pau . ; : ‘ ‘ : 
supply (5V/2A, regulated) * Cable harness for both power supply and |256x32) 4x42 | 0.65x0.65 | 166.25x20.65 | 220x50 5.0650 | -40to+85 | 286-1013-ND 163.80 151.52 122.85 | GU256x32-800 
signal + CD-RCM for software and related documentation + Notice for |256x64| 8x42 | 0.65x0.65 | 1663x4150 | 222x78 | 5.0/2000 | -20t0+70 | 286-1010-ND 300.40 277.87 225.30 | GL256x64-372 
cautious handling VFD modules » Warranty paper package list 256 x64) 8x42 | 0.65x0.65 | 166.25x41.45 | 230x78 | 5.01500 | -40t0+85 | 286-1040-ND 238.00 220.15 178.50 | GUP56X64-900A 


256 x 64/16 x 32*| 0.45 x 0.45 115 x 28.65 159 x 50 5.0/1110 -40to+85 | 286-1043-ND NEW! 202.00 186.85 151.50 / GU256X64D-3900 
256 x 64]16 x 32*| 0.55 x 0.55 140.65 x 35 188 x 62 5.0/1500 -40to+70 | 286-1044-ND NEW! 250.00 231.25 187.50 | GU256X64E3900 
256 x 64/16 x 32*| 0.65 x 0.65 166 x 41.4 226 x 70 24.0/370 -40to+70 | 286-1045-ND NEW! 286.00 264.55 214.50 | GU256X64F-3900 


GUD-ND 


112x 16} 2x16 | 0.47x0.725 | 52.50x 11.45 | 80x36 5.0/260 -40 to +85 | 286-1030-ND 59.80 55.32 44.85 | GU112X16G-7000 
112x 16} 2x16 | 0.47x0.725 | 52.50x11.45 | 80x36 5.0/260 -40 to +85 | 286-1031-ND 57.00 52.73 42.75 | GU112X16G-7002 
112x 16} 2x16 | 0.47x0.725 | 52.50x11.45 | 80x36 5.0/260 -40to+85 | 286-1032-ND 54.20 50.14 40.65 | GU112X16G-7003 
140x 16} 2x20 | 0.5x0.725 | 69.85x11.45 | 116x37 5.0/290 -40 to +85 | 286-1033-ND 64.80 59.94 48.60 | GU140X16G-7000 
140x 16} 2x20 | 0.5x0.725 | 69.85x11.45 | 116x37 5.0/290 -40 to +85 | 286-1034-ND 61.80 57.17 46.35 | GU140X16G-7002 
140x 16} 2x20 | 0.5x0.725 | 69.85x11.45 | 116x37 5.0/290 -40 to +85 | 286-1035-ND 58.80 54.39 44.10 | GU140X16G-7003 
140x 32} 4x20 | 0.5x0.725 | 69.85x 21.61 90 x 60 5.0/400 -40 to +85 | 286-1036-ND 100.60 93.06 75.45 | GU140X32F-7000 
140x 32} 4x20 | 0.5x0.68 69.85 x 21.61 90 x 60 5.0/400 -40 to +85 | 286-1037-ND 96.00 88.80 72.00 | GU140xX32F-7002 
140x 32} 4x20 | 0.5x0.68 69.85 x 21.61 90 x 60 5.0/400 -40 to +85 | 286-1038-ND 91.40 84.55 68.55 | GU140X32F-7003 
Graphics Development Kit Without Display ................ccceceseeeeeeee eee eeee nese eeeneeeeeeee 286-1015-ND 200.00 185.00 150.00 | GUD-ND 
Gaphics Development Kit: for: 3000 Series ia .see'scussaicacceisaidencaeeleca titlsiteuicaalalen’saaainicts 286-1041-ND NEW! $9288.72 267.07 216.54 | GUD3000 
Graphics Development Kit for 7000 Series.............cceccesscceeseceeeaeneraescaeeeseneeeeeeaanees 286-1042-ND NEW! 175.26 162.12 131.45 | GUD7000 
‘Graphics | Softwa¥e O01: CO-POM Ls iitsscc ceieccnatieerleasaicdaicslaisseateh Soloist site tecintcstahelebesediuinaied 286-1016-ND 25.00 23.13 18.75 | GUCD-1.0 


* Also available in 6 x 8 and 8 x 16 depending on font size. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1176 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Varitronix Electrical/Optical Char. Static HVt Units 
Limited LC Ds Oper. Temperature Range -10°-+60° | -10°-+60° °C 
Operational Voltage, RMS 3.0 3.9-47 V-RMS 
Reflective and Transflective Drive Frequency _ 30-300 | | 60-300 ie 
(Transflective Denoted by “FC” in Varitronix Part No.) Garent Consumption a a nme 
Features: + Long Life/High Reliability + Excellent Optical Quality * High Contrast Ratio » Wide Viewing Angle anit ime 700 30 ae 
+ Large Useful Viewing Area + Fast Response + Low Power Consumption + Data Sheet Included ene me: 
Digit Conn. Dual Row Driver ICs LED 
Size | No. Of Type No. Of | Spacing (Not Included) Black- Matching Digi-Key Price Each Varitronix 
Format (mm) Digits (mm) Pins (mm) (Applies to both P/N) light Bezel + Part No. i 5) 10 Part No. 
5 a PRD180LPW-ND 153-1003-ND 4.30 3.98 3.57 VI-201-DP-RC-S 
8 Pg) Se SERB: || AB || sete ee) —__|__PRDIs0LPW-ND 153-1002-ND* 450 417 3.74 _| V-201-DP-FCS 
ay Et . = PRD180LP-ND 153-1005-ND 5.70 5.28 4.74 VI-322-DP-RC-S 
LEE Te | Sle’) eet Dip) 400 |, 8802 seg) 1 PRD180LP-ND 153-1004-ND* 680 629 ——«5.65_ | W322-DP-FOS 
a | : — PRD180LP-ND 153-1007-ND 5.70 5.28 4.74 VI-422-DP-RC-S 
B.E:o.8 TPO | Rt SRB) 2] sete soesa(4) 1 PRD180LP-ND 153-1006-ND* 680 629 ——-5.65_|_W422-DP-FOS 
- = . — PRD180LP-ND 153-1009-ND 5.70 5.28 4.74 VI-502-DP-RC-S 
FLEE AIG | SOME | ZORRO |e 45438(5) 1 PRD180LP-ND 153-1008-ND* 680 629 ——«5.65_|_W-502-DP-FOS 
a a = PRD250LP-ND 153-1011-ND 9.30 8.61 7.72 VI-602-DP-RC-S 
ibe toa Te |. 8 | eee | 0) || ):9802 see) 2 PRD250LP-ND 153-1010-ND* 11.30 1046 «9.38 _|_VI-602-DP-FOS 
a | = ‘ = PRDS60LP-ND 153-1013-ND 13.20 12.21 10.96 VI-804-DP-RC-S 
65:0.060 00. 12.70 s 2.54 Dip 2 33.02 28) 3 PRDS60LP-ND 153-1012-ND* 15.10 13.97 12.54 \Vi-804-DP-FC-S 
a> a — NA 153-1015-ND 10.50 9.72 8.72 VI-319-DP-RC-S 
+ 45431 
Bar 18:0. vee a 2.54 Dip A tay B(4) 2 NA 153-1014-ND* 14.30 13.23 11.87 Vi-319-DP-FO-S 
a ea = NA 153-1017-ND 11.80 10.92 9.80 VI-415-DP-RC-S. 
Bsa. TB! |) AN | -28hDp')| 40/8068 4543B(4) 2 NA 153-1016-ND* 1430.18.23 11.87 | VL-415-DP-FOS 
Aue g =. PRD180LP-ND 153-1019-ND 5.70 5.28 4.74 VI-508-DP-RC-S 
Be8.8 BONG). 3B: sf) SPEDIBS | AOS || S302 A588(5) 2 PRD180LP-ND 153-1018-ND* 680 629 —_—«5.65_| _W-508-DP-FCS 
el y 3 = NA 153-1021-ND 15.70 14.53 13.04 VI-607-DP-RC-S 
BLE. Ee.8 TB) 8 |, Seep y | 80. ||| 80.6 #518810) 3 NA 153-1020-ND* 19.80 1832 ~—«*16.44_|_VI-607-DP-FOS 
= a = PRD180LP-ND 153-1023-ND 5.70 5.28 4.74 VI-302-DP-RC-S 
6:6.8 eo a2 mea 0 2.02 B(4) 1 PRD180LP-ND 153-1022-ND* 6.80 6.29 5.65 \VI-302-DP-FC-S 
21 0-0. 5 = PRD180LP-ND 153-1025-ND 5.70 5.28 474 VI-509-DP-RC-S 
16:68:68.8 1016: |) SUE] SED: || a | oa0e sere) 1 PRD180LP-ND 153-1024-ND* 680629 5.65 | WI-509-DP-FOS 
: = PRD180LP-ND 153-1046-NDt 6.40 5.92 5.32 VIM-404-DP-RC-S-H 
12.70 4 Di 20 _ 
Bo.88 25401P Sale 2 PRD180LP-ND 153-1047-NDt* 6.80 6.29 5.65 | VIM-404-DP-FC-S-HV 
SAP . a PRD180LP-ND 153-1054-NDt 5.90 5.46 4.90 VIM-503-DP-RC-S-HV 
=f . 
(6.6.8.8 106 oue 2510p 18 98.02 Monee 2 PRD180LP-ND 153-1055-NDt* 6.80 6.29 5.65 VIM-503-DP-FC-S-HV 
a | = a — PRDS60LP-ND 153-1056-NDt 11.70 10.83 9.72 VIM-808-DP-RC-S-HV 
bs has ec 10 BS |. BORA | Ae 83.02 3 PRD360LP-ND 153-1057-NDt* 17.00 15.73. 14.11_|_ VIM-808-DP-FCS-HV 
+ Bezels can be found under PRD Plastics in the manufacture index. + Multiplexed Display * Transflective 
Backlight For Transflective LCDs 
LED Overall Size (mm) Active Size (mm) Forward Current mA at 4.1V Digi-Key Price Each Varitronix 
Backlight LxWxH LE x WE Typ. Max. Part No. 1 5 10 Part No. 
1 565 x 19.5 x 3.5 49x 12 70 140 153-1026-ND 7.30 6.76 6.06 LED4-16264 
2 75 xX 26.6 x 3.8 60 x 22 135 270 153-1027-ND 11.20 10.36 9.30 LED4-20464B 
3 94x 24x4 84x 19 180 360 153-1028-ND 9.50 8.79 7.89 LED4-20265 
LC D Mod u les Features: Character Format: 5 x 8 dots All the LCD's listed use a SAMSUNG controller P/N KSO066 
Outline Display Area | Character Dot Operating Storage Supply 
Display | Matching Pad Dim. (mm) Dim. (mm) Size Size(mm) | Temperature | Temperature | Voltage Digi-Key Price Each Varitronix 
Format | Bezel ¢ Layout WxHxD WxH WxH (mm) WxH (°C) (°C) (V) Part No. 1 5 10 Part No. 
Standard LCD 
16x1 | PRD250LPW1-ND Top 80 x 36x 11 64.5 x 13.8 3.15 x 6.30 55 x .70 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1077-ND 13.10 1212 10.88 | MDL-16166-SS-LV 
16x2 | PRD250LPW-ND Bottom 84x 44x10 61.0 x 15.8 2.95 x 5.55 -55 x .65 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1078-ND 15.40 14.25 12.79 | MDL-16265-SS-LV 
Supertwist LCD Module 
8x1 PRD250LPW-ND Bottom 84x 44x11 61.0x 15.8 | 6.45x10.75 | 1.25x 1.30 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1080-ND 18.50 1712 15.36 | MDLS-81809-SS-LV-G 
16x1 | PRD250LPW1-ND Top 80 x 36x 11 64.5 x 13.8 3.15 x 6.30 55 x .70 -6° to +50° -20° to +60° 5 153-1081-ND 13.50 1249 11.21 | MDLS-16166-SS-LV-G 
16x2 | PRD250LPW-ND Bottom 84x 44x10 61.0 x 15.8 2.95 x 5.55 -55 x .65 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1082-ND 16.10 14.90 13.37 | MDLS-16265-SS-LV-G 
16x4 | NA Top 87 x 60 x 10 61.8 x 25.2 2.95 x 4.75 55 x .55 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1083-ND 36.80 34.04 30.55 | MDLS-16465-SS-LV-G 
20x1 | NA L Side 182 x 33.5 x 11 154 x 15.3 6.7x11.50 | 1.30x 1.30 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1084-ND 39.70 36.73 32.96 | MDLS-20189-SS-LV-G 
20x2 | PRDS60LPW-ND L Side 116x 37x11 83.0 x 18.6 3.2 x 5.55 -60 x .65 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1085-ND 24.50 22.67 20.34 | MDLS-20265-SS-LV-G 
20x4 | NA Top 98 x 60 x 12 76.0 x 25.2 2.9x4.7 -50 x .50 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1086-ND 35.60 32.93 29.55 | MDLS-20464-SS-LV-G 
24x2 | PRDS60LPW1-ND L Side 118 x 36 x 10 93.5 x 15.8 3.2x 5.15 -60 x .60 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1087-ND 26.30 24.33 21.83 | MDLS-24265-SS-LV-G 
40x2 | NA L Side 182 x 33.5x11 | 154.0x15.8 | 3.15x5.50 .55 x .60 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1088-ND 42.70 39.50 35.45 | MDLS-40266-SS-LV-G 
40x4 | NA L. Side 196 x 56x 11 154.4x 27.6 | 3.15x5.50 -55 x .60 -10° to +60° | -20° to +70° +5/-5 153-1089-ND 76.70 70.95 63.67 | MDLS-40466-SS-G-HV 
Supertwist LCD Module with LED Backlighting 
8x1 PRD250LPW-ND Bottom 84x 44x15 61.0x 15.8 | 6.45x 10.75 | 1.25x 1.30 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1090-ND* 25.90 23.96 21.50 | MDLS-81809-SS-LV-G-LED-04-G 
16x1 | PRD250LPW1-ND Top 80 x 36 x 14 64.5 x 13.8 3.15 x 6.30 55 x .70 -6° to +50° -20° to +60° 5 153-1091-ND* 18.40 17.02 15.28 | MDLS-16166-SS-LV-G-LED-04-G 
16x2 | PRD250LPW-ND Bottom 84x 44x14 61.0 x 15.8 2.95 x 5.55 -55 x .65 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1092-ND 21.60 19.98 17.93 | MDLS-16265-SS-LV-G-LED-04-G-14 
16x2 | PRD250LPW-ND Bottom 84x 44x14 61.0 x 15.8 2.95 x 5.55 55 x .65 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1093-NDt 21.60 19.98 17.93 | MDLS-16265-SS-LV-G-LED-04-G-16 
16x4 | NA Top 87 x 60x 13 61.8 x 25.2 2.95 x 4.75 55 x .55 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1094-ND* 43.50 40.24 36.11 | MDLS-16465-SS-LV-G-LED-04-G 
20x1 | NA L Side |182x33.5x14.5| 154x15.3 6.7x11.50 | 1.30x 1.30 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1095-ND* 51.80 47.92 43.00 | MDLS-20189-SS-LV-G-LED-04-G 
20x2 | PRDS60LPW-ND L Side 116 x 37x 14 83.0 x 18.6 3.2 x 5.55 -60 x .65 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1096-ND* 31.30 28.96 25.98 | MDLS-20265-SS-LV-G-LED-04-G 
20x4 | NA Top 98 x 60 x 14 76.0 x 25.2 2.9x4.7 -50 x .50 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1097-ND* 43.50 40.24 36.11 | MDLS-20464-SS-LV-G-LED-04-G 
24x2 | PRDS60LPW1-ND L Side 118x36x13.4 | 93.5x15.8 3.2x5.15 -60 x .60 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1098-ND* 35.50 32.84 29.47 | MDLS-24265-SS-LV-G-LED-04-G 
40x2 | NA L Side 182 x 33.5x14 | 154.0x 15.8 | 3.15x5.50 -55 x .60 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1099-ND 54.70 50.60 45.41 | MDLS-40266-SS-LV-G-LED-04-G 
40x4 | NA L. Side 196 x 56 x 14 154.4x 27.6 | 3.15x6.30 -55 x .60 -10° to +60° | -20° to +70° +5/-5 153-1100-ND 90.50 83.72 75.12 | MDLS-40466-SS-G-HV-LED-04-G 


* The LED chips are distributed over the whole lit area, bonded in a pattern which gives the most uniform illumination. Power connection is made by two solder holes, marked "A" for +5V and "K" for Ground. 4 Bezels can 
be found under PRD Plastics in the manufacture index. 16 Pin Version 


Chip on Glass (Pinned Version) 


Outline Display Area Character Operating Storage Supply 
Display STN Character Dim. (mm) Dim. (mm) Size (mm) Temperature Temperature Voltage | Digi-Key Price Each Varitronix 
Format Mode Format WxHxD WxH WxH (°C) (°C) (V) Part No. i 8) 10 Part No. 
Transflective Polarizer 
16x2 Green 5x 8 dots 66 x 27.7x2.8 66 x 15.7 2.95 x 5.15 -10° to + 60° -20° to + 70° 5 153-1073-ND 15.00 13.88 12.45 COGS-16265S-DP-FC-LV-G 
16x2 Silver 5x 8 dots 66 x 27.7x2.8 66 x 15.7 2.95 x 5.15 -10° to +60° -20° to + 70° 5 153-1074-ND 15.00 13.88 12.45 OOGS-16265S-DP-FO-LV-S 
Reflective Polarizer 

16x2 Green 5x 8 dots 66 x 27.7x2.8 66 x 15.7 2.95 x 5.15 -10° to +60° -20° to + 70° 5 153-1075-ND 15.00 13.88 12.45 OOGS-16265S-DP-RC-LV-G 
16x2 Silver 5x 8 dots 66 x 27.7x2.8 66 x 15.7 2.95 x 5.15 -10° to + 60° -20° to + 70° 5 153-1076-ND 15.00 13.88 12.45 OOGS-16265S-DP-RC-LV-S 


Monochrome Graphic Modules 


Outline Viewing Dot Size Dot 
Controller Dots Pixels Dim. (mm) Area (mm) (mm) Pitch (mm) Backlight Digi-Key Price Each Varitronix 
Needed WxH WxHxD WxH WxH WxH Type Part No. 1 5 10 Part No. 
Built-In 240 x 64 180 x 65 x 14 132 x 39 48 x.48 53 x .53 LED 03 153-1079-ND 64.00 59.20 53.12 MGLS-24064-C-HV-G-LED3G 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 1177 


1. Type of Display Liquid Crystal Display . Fluid Type T = Twisted Nematic (TN) 
S = Super Twisted Nematic (STN) 


2. Operatin: S = Standard (0° to 50°C 
_ saab Uiiclilee 
Temperature H = High Temp (-30° to 75°C) . Polarizer R = Reflective 
LC Ds . Model Alphanumeric and Numeric Mode F = Transflective 


Number 401C40 =4 Character x 1 line, 0.40” 
4x1C45 =4.5 Character x 1 line, 0.45” 
x - represent 1/2 column 
Matrix and Graphic Model . Viewing Default = 6 o’clock (No Number) 
01602D =16 Characters x Lines, Dot Matrix Direction 1 = 12 o'clock 


. Display Default = Positive Image (No Letter), or if more 


Lumex Numbering System Mode Description Follows Use “-”; N = Negative Image 


LCD-S401C40TF-1 


aoa 48 dou 


Digit Dual Row 

Size Type No. of Spacing Digi-Key Price Each Lumex 

(mm) (mm) Pins (mm) Part No. i e} 10 Part No. 
ee oe eee 
2 |v [2s [a [wo | Seen a an ae 
SE | Me || eee: | | 67 1800-ND 3783801 | LoD ssxtosoTFia 
Se Li fem) Sere || aes) ee 67 1801-ND 373380 sia | LoDssxtosorrie 
4 Be || See | || 67-1809 NO 373380 3i¢__|_LoossxiosoTric 
: ae ll) eee | POs 67-1808ND 20 a4 _——aas__| LoD S4ot0soTF 
G.O:o.o pm | ad 67-1808 ND 42030 3aa_|_Loo-sdotoserr 
4 | 1600 | eer |) ae | tom 67-1805ND ase 420377 |_Loossotortre 
71 RE ete. oem || Seve ||) Ae | | ae 67-1808ND 30¢ ess | LoD SaxtOsstF 
PDEs ee ee Sees || ae | | a 67-1807 ND ras 872803 | LoD seoioriTr 
Peis sss sa] By {aaa || See | | eee 67-1808 NO 420 8934 Loo-Ssotoaarr 


1. Type of Display Liquid Crystal Module 5. Fluid T = Twisted Nematic (TN) 


4 Type S = Super Twisted Nematic (STN 
Lumex Numbering System . Operating S = Standard (0° to 50°C) yee’ Pp (STN) 
Temperature H = High Temp (-20° to 70°C) . Polarizer Mode RF = Reflective F = Transflective 


. Model Dot Matrix and Graphic Model . Display Default = Positive Image (No Letter), or if more 


LOM-S01602DTF-1 


ar a o cueaeaeae Number 01602 = 16 Character x 2 Lines Mode description follows use “-”; N = Negative Image 
12864 = 128 Columns x 64 Rows . Viewing Default = 6 o'clock (No Number) 


. Display Type D = Dot Matrix G = Graphic Direction 1 = 12 o'clock 


LC D G raph i Cc Mod u les Features: + High Temperature Version 


Outline Viewing Pixel Size | Pixel Pitch Back- 
Built-in Dot Pixels Dim. (mm) Area (mm) (mm) (mm) light Digi-Key Price Each Lumex 
Controller WxH WxHxD WxH WxH WxH Type Part No. 1 5 10 Part No. 
EPSON SED1520 122 x 32 84x 44x12.70 | 60.50 x 18.50 40 x .45 44x 49 LED 67-1782-ND 24.98 23.11 20.74 LCM-S12232GSF 
SAMSUNG $6B0108 128 x 64 93 x 70 x 12.7 72x 40 48 x 48 52x 52 LED 67-1783-ND 47.80 44,22 39.68 LCM-S12864GSF 
128 x 64 75 x 52.7 x 10 60 x 32.5 40 x .40 43 x 43 LED 67-1784-ND 50.80 46.99 42.17 LCM-H12864GSF/H-Y 
TOSHIBA T6963C 240 x 64 180 x 65x 14 133 x 40 49x .49 53 x 53 LED 67-1785-ND 91.80 84.92 76.20 LCM-S24064GSF 
240x128 |144x104x 15.1 114 x 64 40 x .40 45 x .45 LED 67-1786-ND 117.68 108.86 97.68 LCM-S240128GSF 
[> SOR aTSTTSTOSOS 
. 
Dot Matrix Features: + High Temperature Version + All the LCD's listed use a 38 
LC D Mod u les + Standard Pin Connections Raia controller RIN 83 
O_secssscnsce00 
Outline Viewing Character Dot Operating Storage Supply 

Display | Character Pad Dimension Area Size Size Temp. Temp. Voltage Digi-Key Price Each Lumex 

Format Format Layout | WxHxD(mm) | WxH(mm) | WxH(mm) | WxH (mm) (°C) (°C) (Vv) Part No. 1 5 10 Part No. 

Twisted Nematic, Reflective without LED Backlight 
16x1 5 x 8 Dots Top 80 x 36 x 8.8 66 x 16 3.07 x 6.56 55 x .75 0 to +50 -20 to +70 5.0 67-1778-ND 7.50 6.94 6.23 LCM-S01601DTR 
16x2 5 x 8 Dots Top 80 x 36x 8.8 66 x 16 2.96 x 5.56 -56 x .66 0 to +50 -20 to +70 5.0 67-1779-ND 9.28 8.59 7.71 LCM-S01602DTR/A 
16x2 5 x 8 Dots L Side 84 x 44x 12.7 66 x 16 2.96 x 5.56 -56 x .66 0 to +50 -20 to +70 5.0 67-1780-ND 9.28 8.59 7.71 LCM-S01602DTR/C 
16x2 5 x 8 Dots Bottom 66 x 26x 6.5 52x19 2.46 x 5.56 46 x .66 0 to +50 -20 to +70 5.0 67-1781-ND 5.88 5.44 4.88 LCM-S01602DTR/M 
Super Twisted Nematic, Reflective without LED Backlight 
16x1 5 x 8 Dots Top 80 x 36 x 8.8 66 x 16 3.07 x 6.56 55 x .75 0 to +50 -20 to +70 5.0 67-1767-ND 9.56 8.85 7.94 LCM-S01601DSR 
16x2 5 x 8 Dots Top 80 x 36 x 8.8 66 x 16 2.96 x 5.56 56 x .66 0 to +50 -20 to +70 5.0 67-1768-ND 10.34 9.57 8.59 LCM-S01602DSR/A 
16x2 5 x 8 Dots Bottom 84x 44x 8.8 66 x 16 2.96 x 5.56 -56 x .66 0 to +50 -20 to +70 5.0 67-1769-ND 11.38 10.53 9.45 LCM-S01602DSR/B 
16x2 | 5x 8 Dots L Side 85 x 30x 8.9 66 x 16 2.96 x 5.56 -56 x .66 0 to +50 -20 to +70 5.0 67-1770-ND 10.34 9.57 8.59 LCM-S01602DSR/C. 
16x2 5 x 8 Dots Bottom 122 x 44x 8.8 99 x 24 4.84 x 9.63 -92x 1.16 0 to +50 -20 to +70 5.0 67-1771-ND 15.50 14.34 12.87 LCM-S01602DSR/D 
16x4 | 5x 8 Dots Top 87x 60x 8.9 65 x 25.6 2.95 x 4.75 55 x .55 0 to +50 -20 to +70 5.0 67-1772-ND 22.02 20.37 18.28 LCM-S01604DSR 
20x2 5 x 8 Dots L Side 116 x 37x 8.9 85 x 18.6 3.2 x 5.55 60 x .65 0 to +50 -20 to +70 5.0 67-1773-ND 15.82 14.64 13.14 LCM-S02002DSR 
20x4 | 5x8 Dots Top 98 x 60 x 8.8 77 x 26.3 2.95 x 4.75 55 x .55 0 to +50 -20 to +70 5.0 67-1774-ND 23.98 22.19 19.91 LCM-S02004DSR 
24x2 5 x 8 Dots L Side 118 x 36x 8.8 93.5 x 16 3.2 x 5.55 -60 x .65 0 to +50 -20 to +70 5.0 67-1775-ND 16.46 15.23 13.67 LCM-S02402DSR 
40x2 5 x 8 Dots L Side 182 x 33.5 x 8.8 154 x 15.3 3.2 x 5.55 -60 x .65 0 to +50 -20 to +70 5.0 67-1776-ND 28.56 26.42 23.71 LCM-S04002DSR 
40x4 | 5x8 Dots L Side 190 x 54x 10 149 x 29.5 2.78 x 4.89 -50 x .55 0 to +50 -20 to +70 5.0 67-1777-ND 57.28 52.99 47.55 LCM-S04004DSR 
Super Twisted Nematic, Transflective with LED Backlight 

16x1 5 x 8 Dots Top 80 x 36 x 12.7 66 x 16 3.07 x 6.56 55 x .75 0 to +50 -20 to +70 5.0 67-1757-ND 12.62 11.68 10.48 LCM-S01601DSF 
16x2 5 x 8 Dots Top 80 x 36 x 12.7 66 x 16 2.96 x 5.56 -56 x .66 0 to +50 -20 to +70 5.0 67-1758-ND 13.36 12.36 11.09 LCM-S01602DSF/A 
16x2 5 x 8 Dots Bottom 84 x 44x 12.7 66 x 16 2.96 x 5.56 -56 x .66 0 to +50 -20 to +70 5.0 67-1759-ND 13.98 12.94 11.61 LCM-S01602DSF/B 
16x2 5 x 8 Dots L Side 85 x 30 x 12.7 66 x 16 2.96 x 5.56 -56 x .66 0 to +50 -20 to +70 5.0 67-1760-ND 13.36 12.36 11.09 LCM-S01602DSF/C. 
16x4 | 5x8 Dots Top 87 x 60 x 12.7 62 x 25.6 2.95 x 4.75 55 x 55 0 to +50 -20 to +70 5.0 67-1761-ND 27.66 25.59 22.96 LCM-S01604DSF 
20x2 5 x 8 Dots L Side 116 x 37 x 12.7 85 x 18.6 3.2 x 5.55 -60 x .65 0 to +50 -20 to +70 5.0 67-1762-ND 20.58 19.04 17.09 LCM-S02002DSF 
20x4 | 5x8 Dots Top 98 x 60 x 12.7 77 x 26.3 2.95 x 4.75 55 x .55 0 to +50 -20 to +70 5.0 67-1763-ND 31.50 29.14 26.15 LCM-S02004DSF 
24x2 | 5 x8 Dots L Side 118 x 36 x 12.7 93.5 x 16 3.2 x 5.55 60 x .65 0 to +50 -20 to +70 5.0 67-1764-ND 21.28 19.69 17.67 LCM-S02402DSF 
40x2 5 x 8 Dots LSide | 182 x 33.5 x 12.7 154 x 15.3 3.2 x 5.55 -60 x .65 0 to +50 -20 to +70 5.0 67-1765-ND 37.14 34.36 30.83 LCM-S04002DSF 
40x4 | 5x8 Dots L Side 190 x 54x 14.5 149 x 29.5 2.78 x 4.89 -50 x .55 0 to +50 -20 to +70 5.0 67-1766-ND 67.48 62.42 56.01 LCM-S04004DSF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1178 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


FE 6 <0 101 commas 


CUB7 Series Miniature 
Electronic 8-Digit Counter 


CUB7 / CUB7W (with Voltage Input) 


+ Replaceable internal lithium battery provides up to 7 years of uninterrupted operation + Front panel reset or 
remote reset * Wire connection made via screw clamp type terminals + Fits DIN standard cut-out 1.77” (45 
mm) x 0.874" (22.2 mm) + Low speed count to 30Hz from switch closure or O.C. transistor. High speed 
count to 10 KHz (CUB7) 

DESCRIPTION: 

The CUB7 and CUB7W are an 8-digit miniature counter with large 0.35 inch (8.89 mm) high digits. They 
have an LCD read-out available in Positive Image Reflective, Negative Image Transmissive with 
yellow/green or red LED backlighting. The backlight versions require an external 9 to 28 VDC power supply. 
The CUB7 series is housed in a lightweight, high impact plastic case with a clear viewing window. The 
sealed front panel with the silicone rubber reset button meets NEMA 4X/IP65 specifications for wash-down 
and/or dusty environments, when properly installed. The CUB7W accepts most machine control voltage 
signals. The input accepts AC (50/60 Hz) or DC control voltages from 10 to 300 V at count speeds up to 30 
counts per second (cps). 


CUB7T 

+ 10 programmable timer ranges » 8-digit LCD reflective display with “Timer Active” annunciator + .35” 
(8.89mm) high digits + Available in either contact or voltage versions + Replaceable internal lithium battery 
provides up to 6 years of uninterrupted operation + Both front panel program and rest buttons are 
individually enabled + Wire connections via screw clamp type terminals + Front panel and remote reset input 
+ NEMA 4X/IP65 sealed front bezel 


-vezz—| 
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MDMU Miniature Electronic 
6-Digit Counter/Timer/Tach 


+ LOD, Positive Image Reflective or Negative Image Transmissive with yellow/green or red 
LED backlighting + Counter, timer and tach all in a single unit + Rate multiplier/prescaler 
from 0.0001 to 1.9999 in count and tach modes + 10 ranges in timer mode + Selectable 
decimal points * 5 VDC powered + Panel mount or PC board mount 

DESCRIPTION 

The MDMU is a complete 6-digit counter/timer/tach in a small panel or printed circuit board 
mounted package. It is designed to operate from a5 VDC power supply. It has a 6-digit LCD 
with 0.35” (8.89mm) high digits and 5 selectable decimal points. In the timer modes, a 
flashing annunciator is supplied to indicate that the signal input of the MDMU is active. The 
displays are available in Positive Image Reflective (black digits, reflective background) or 
Negative Image Transmissive (illuminated digits, dark background) with red or yellow/green 
backlighting. 

The Counter mode can be selected by setting the Mode Select Inputs to the appropriate levels (Hardware selection). A 
rate multiplier of 0.0001 to 1.9999 and a decimal point of 0 through 0.00000 can be selected using the Program mode. 
Decimal points may also be set using the DP Inputs (Hardware selection). Both the Count (ONT) and LSC Inputs can be 
used. (Using the Program mode options causes the counter to increment on the opposite edge of the Input signal.) 


The Timer mode and range can be selected by either setting the Mode Select Inputs to the appropriate levels (Hardware 
selection) or by selecting the range in the Program mode. The timing range increments available are 1 msec, 10 msec, 
100 msec, 1 sec, 0.1 min., 1 min., 0.01 hr, 0.1 hr, 1 hr, and hr:min:sec. The Timer Active annunciator will flash at a 2 Hz 
rate when the input to the timer is activated. Both the ONT and the LSC inputs can be used. The Inhibit (INH) Input can be 
used to enable or disable Leading Zero Blanking (LZB). 

The Tach mode can be selected by setting the Mode Select Inputs to the appropriate levels (Hardware selection). In the 
Tach mode, the MDMU operates as a fixed 1 second time base tachometer. In the Program made, the time base can be 
set 1 through 7 seconds (in whole second increments). The rate multiplier can also be programmed from 0.0001 through 
1.9999. Decimal points can be set from 0 through 0.00000. Decimal points may also be set using the DP Inputs. Both the 


Panel Mount 
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45.97- 


Circuit Board Mount 
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ONT and the LSC Inputs can be used. 


Digi-Key Price Red Lion 

Description Part No. Each Part No. Digi-Key Price Red Lion 
CUB7 8-Digit Reflective Display RLC700-ND 48.00 CUB70000 Description Part No. Each Part No. 
CUB7 8-Digit Yellow/Green Backlight RLC701-ND 68.00 CUB70010 MDMU 6-Digit Panel Mount, Reflective Display RLCUO0-ND 35.00 MDMUO0000 
CUB7 8-Digit Red Backlight RLC702-ND 68.00 CUB70020 MDMU 6-Digit Panel Mount, Yellow Backlight RLCU01-ND 45.00 MDMU0010 
CUB7W 8-Digit Reflective w/Voltage Input RLCW70-ND 52.00 CUB7W000 MDMU 6-Digit Panel Mount, Red Backlight RLCU02-ND 45.00 MDMU0020 
CUB7W 8-Digit Yellow Backlight w/Voltage Input RLCW71-ND 72.00 CUB7W010 MDMU 6-Digit PCB Mount, Reflective Display RLCU10-ND 32.00 MDMU0100 
CUB7W 8-Digit Red Backlight w/Voltage Input RLCW72-ND 72.00 CUB7W020 MDMU 6-Digit PCB Mount, Yellow Backlight RLCU11-ND 42.00 MDMU0110 
CUB’T 8-Digit Reflective w/Contact Input RLC7TO-ND 44.00 CUB7T000 MDMU 6-Digit PCB Mount, Red Backlight RLCU12-ND 42.00 MDMU0120 
CUB7T 8-Digit Reflective with Voltage Input RLC7T1-ND 45.00 CUB7T100 MDM Cable Assembly RLC70-ND 12.00 HWK70000 


Counters and Timers 


CUB 5— LCD, Positive reflective or negative 
transmissive with yellow-green or red LED 
backlighting + 0.46” (11.7mm) high digits + Pro- 
grammable decimal point * Front panel and remote 
reset + Count speeds up to 20KHz (high speed 
input) + Operates from 9 to 28 VDC power source 
+ Programmable prescaler for totaling * Bi- 
directional counting, up/down control * Quadrature 
sensing (up to 4 times resolution) + Anti- 
coincidence counting (Add/Add and Add/Sub) + Separate count and rate input 
mode »* Wire connections made via screw clamp type terminals + Dual counter 
mode * Count input voltage up to +28VDC + NEMA 4X/IP65 sealed front bezel. 


CUB Ill — Operates from switch contact 
or NPN open collector inputs + Self powered, 
2-wire connection, eliminates power wiring. 
Description: Nylon case snap-fits into a 
standard rectangular opening without screws 
or other hardware. Hook-up is simply a matter 
of connecting two wires. No external power, 
internal batteries provide year of uninterruptible service. Specifications: + 6- 
digit, LCDm 0.2" (5.08mm) high + Power: 2 replaceable Alkaline “N” cells. 
Nominal battery life 4 years. Front pane! reset button + Count Input: Switch 
contact of solid-state transistor switch. Counter increments on negative going 
edge of input. + Count Speed: 100 counts/sec. Batteries not supplied with 
counter, order separately. 


CUB 3T3 — The CUBST is 


designed to be used as hour, tenth Contact put eae. 
hour, hundredth hour or tenth CUB3T3 Pm 6 OFAN 
minute timers. The timing function Voltage Input CG) Om. . 
can be activated by either a contact [age pee 


closure or the application of 10 to 

300 (AC 50/60 Hz or DC) and is equipped with a remote reset. Time is displayed 
on a 6-digit LCD that will wrap around from a full display of “999999” to 
“000000” when an overflow occurs. Specifications: » Display: 6-digit, LCD, 0.2” 
(5.08mm) high. + Power: 3 volts supplied by a non-replaceable lithium battery. 
Nominal battery life is 7 years. * Remote Reset: 15 msec min. pulse width 
(active low) from 3.0 V bi-polar output, an open collector transistor, or a switch 
contact to common. + Signal Input: Contact Connections: Switch Contact or 


Solid-State Transistor Switch. A maintained closed switch will actuate the timer. 
+ 10 to 300 V Connections: 10 V min. to 300 V max. Constant voltage applied to 
the inputs will actuate the timer. 


SUPER SUB CUB — 
True quadrature — with 
resolutions up to 4 times the 
encoded input + Bi-directional 
counting with up/down control 
+ Anti-coincidence addition and 
subtraction + Polarity indication 
* 8-digit counting capability (6- 
digit display) + Decimal point and leading zero blanking selection + Solderless, 
elastomeric interconnects (snap mounts directly on P.C. board) * Ultra low 
Power, 25u/A at SV (typical). Description: The Super Sub Qub provides all the 
capabilities and features of the Sub Cub 2 plus four “built-in” modes of 
operation: Bi-direction counting with up/down control, quadrature counting, 
coincidence summing and anti-coincidence add/subtract counting. For 
dimensions, see Sub Qub 2. 


SUB CUB! — Complete 6-Digit 
Component Counters 

+ LSI counter chip with LCD display * Snap 
mounts directly on P.C. board + 0.2" 
(5.08mm) high display * Solderless, 
elastomeric interconnects + Ultra-low 
power, 5V at 15p/A typical + Latchable 
display with leading zero blanking + Count 
tates to 500 KHZ = Ideal in applications for: 
Register, status and usage counting, 
frequency, EPUT, and RPM indication timer, pulse-width and period readout. 
Description: The modules contain a custom monolithic counter/driver chip that 
performs all the counting functions together with a 6-digit LCD readout. To be 
used as frequency or rate meters, timers, phase-angle or pulse width indicators 
and for other complex readout requirements in addition to simple high speed 
counting. 


SUB CUB || — Complete 6-Digit Component Counters 

+ LSI counter chip with LCD display » Snap mounts directly on P.C. board + 0.35” 
(8.89mm) high display + Solderless, elastomeric interconnects + Ultra-low 
power, 5V at 15y/A typical + Latchable display with leading zero blanking » Count 
rates to 500 KHZ = Ideal in applications for: Register, status and usage counting, 
frequency, INPUT, and RPM indication timer, pulse-width and period readout. 


Elastomeric 
Connector 
Strip 


1.57 
PC Board 


Lock-Ramp 
Pins 


Description: The modules contain a custom 
monolithic counter/driver chip that performs 
all the counting functions together witha6- & 
digit LOD readout. To be used as frequency S 


P.C. Board 


or rate meters, timers, phase-angle or pulse "PC. 

width indicators and for other complex AT. _ Board= 

readout requirements in addition to simple b 1.57 
“1.43 


high speed counting. 


SUB CUB 2-8A -Lsi counter chip and 0.30” (7.62mm) high LCD display 
* Solderless, elastomeric interconnects (snap mounts directly onto PC board) 
+ Latchable display with selectable leading zero blanking + Count rates to 750KHz 
+ Low power, 30y/A at 5V (typical) Description: 8-digit LCD component up- 
counter + Test feature allows all decades to count in parallel to provide rapid 
testing. For dimensions, see Sub Qub 2. 


SUB CUB D - True quadrature with resolutions up to 4 times the encoded 
input + Bi-directional counting with up/down control » Polarity indication + 3 
position decimal point with selectable leading zero blanking + Solderless, 
elastomeric interconnects (snap mounts directly onto P.C. board) + Ultra low 
power, 15UA at 5.0V (typical). Description: The Sub Qub D provides all of the 
capabilities of the Sub Cub 2 with two additional modes of operation: Bi- 
directional counting with up/down control and quadrature counting. For 
dimensions, see Sub Qub 2. 


SUB CUB T LSI timer/counter chip with crystal controlled oscillator and 
.35” (8.89mm) high LOD display + Snap mounts directly onto P.C. board + Solder- 
less, elastomeric interconnect + Ultra low power, 15UA at 5.0 VDC typical + Times 
in hours, 0.1 hours, 0.01 hours, and 0.1 minutes + Counts in X1, :10, :100, and 
:1000 + Debounce selectable in counter modes + Counts rates up to 500 KHz 
+ Annunciator to indicate timer running + Accepts AC voltage on signal input 
directly through input resistor. Description: Completely self-contained 
timer/counter/display module. Ideal for internal “on board” applications where a 
readout of elapsed time or count is needed. For dimensions, see Sub Qub 2. 


SUB CUB R LSI counter chip with time base chip and .35" (8.89mm) high 
LCD display + Snap mounts directly onto P.C. board + Solderless, elastomeric 
interconnects + Ultra low power, 25UA at 3V + Selectable time base from 3.9 
msec to 15.9 sec + Frequency doubling capability + Selectable decimal point 
positions + Master reset to synchronize time base with external functions. 
Description: Completely self-contained tachometer/display module. Contains a 
custom monolithic counter/driver chip, a custom time base chip, and a 6-digit 
liquid crystal display. Ideal for internal “on board” applications where readout of 
rate or frequency is needed. For dimensions, see Sub Qub 2. 


Digi-Key Price | Red Lion Digi-Key Price | Red Lion 
Description Part No. Each | PartNo. Description Part No. Each | Part No. 
CUB5 Display Counter .2" (5.08mm) High Digits. .. .|RLC1000-ND 22.00 | SCUB-1000 
QUB 5 Dual Counter & Rate Indicator Positive Image Reflective. -] RLC500-ND 92.05 | CUB50000 Display Counter .35" (8.89mm) High Digits . -|RLC2000-ND__ 28.00 | SCUB-2000 
OUB5 Dual Counter & Rate Indicator with Yellow-Green Backlighting . RLOS10-ND 103.00 | CUB50010 SUB CUB 2-8A 
QUB5 Dual Counter & Rate Indicator with Red Backlighting . RLC520-ND 103.00 | CUB50020 8 Digit LCD component Up-COUNtEF ..... 0... see see ee eeee tees tees eee eee tees PLC2-8A-ND 40.00 | SCUB28A0 
Micro Line/Sensor Power Supply .-| RLOVLPS-ND_ _31.00 | MLPSO000 SUB CUB D 
8 Digit Bi-directional Module w/6 Digit LOD Display . ~ | RLOO5-ND 30.00 | SCUBD-200/A 
OUB III (Requires 2 N-Call Batteries) -] RLOO3-ND’ 28.00 | CUBIII Sub Qub D Prototype P.C. Board. . | RLO09-ND 14.00 | DM-OSC-BO4/A 
CUB III w/Lithium Battery (Battery life 10 yrs. depending on usage) RLO04-ND 33.00 | QUB3LO00/A SUB CUB T 
N-Call Battery .....-ssssseseseeeeees P147-ND 1.08 | AM5X Timer/Counter 5 Digit.........-csscecesceseesseseestessesteneessesteneensene RLO07-ND 29.00 | SCUBT-200/A 
QUB 37300 Timer, Remote Reset, 1 hour RLC3TR-30-ND 48.00 | CUB3T300 SUB CUBR 
QUB 3310 Timer, Remote Reset, 0.1 hour... ..| RLC3TR-31-ND 48.00 | QUB3T310 = Y 
CUB 37320 Timer, Remote Reset, 0.01 hour .. “| plesTR32ND 42.00 | clesTs20 6 Digit Rate Indicator MOG ssssssssisesesssss nae stasis RLO06-ND 37.00 | SCUBR-200/A 
CUB 37330 Timer, Remote Reset, 0.1 minute. .| RLC3TR-33-ND _ 48.00 | CUB3T330 zee 
SUPER SUB CUB Bezel Kit w/P.C. Board & Cable (For RLOOS-ND, RLOO6-ND, RLOO7-ND) .... ae 24.00 | HWK-60-000/A 
Panel Kit wP.C. | PLC2-BAND)..0...ceseeceeseeeee RLC28-ND 40. | HWK-28-000/A 
Super Sab Depey Courier Voce. --] BLC@200A'ND 38.00 | SSCUIE200 fac Ector Goss b Galle or Pace ND * ee anes 
Super Sub-Qub Prototype P.C. Board... -| RLO08-ND 14.00 | DM-0SC-BO3/A RLC07-ND, RLC2-8A-ND, RLO200A-ND, RLC2000-ND).........0.cccee RLC30-ND 10.00 | HWK-30-000/A 
SUB CUB | and II Panel Bezel Kit w/P.C. Board & Cable (For RLC2000-ND) .... | RLC40-ND 20.00 | HWK-40-000/A 
Evaluation Kit (batteries included, RLO02-ND & display counter needed) ..| RLOO1-ND 52.00 | DM-OSC-B01/A Super Sub-Qub Panel Bezel Kit w/P.C. Board & Cable (For RLC200A-ND) ...... RLOSOA-ND* 24.00 | HWK-50-000/A 
Mounting POB for Display Counter to Evaluation Kit - ee 10.00 | DM-OSC-BO2/A | + Does not include SUPER SUB-CUB Display/Counter Module. Order SUPER SUB-CUB Module separately. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Aromat 
Aromat COrporation 


NAiS 222, 
Timers, Counters and 
Hour Meters 


9278B-ND — Aromat Timers, 


Counters Data Book.......-..000+ $2.95 


LCD Hour Meters 


Aromat hour meters display 
total time when the signal input 
terminal is connected either to- 
gether (No-Voltage, using a 
switch or relay) or the rated 
input voltage is applied directly 
to the input terminal (AC/DC 
Volt type). 

All hour meters feature a built- 
in 10 year battery for long life 
and screw terminals for easy 
connections. 


Features: 
+ Large 7-digit LCD display 
value reading + Wide range of measurement: 0 to 3999 days, 23.9 hours; 0 to 9999 hours, 59.9 min. 


Digi-Key Price Each Aromat 
Input Type Time Range Reset Part No. id 25 Part No. 
200-240vAc | 03999 days, Manual PB | 255-1183-ND 41.25 39.60 ‘| LH24-RDHAH 
23.9 hrs 
200-240VAC 0-999 hrs, Manual PB | 255-1185-ND 41.25 39.60 (| _ LH24-FHVLAH 
59.9 min. 


LCD Up Totalize Counters 


Aromat LCD Up Counters will 
display a totalized count when 
the input terminals have the 
proper input applied. AC input 
types have a maximum count of 
30 cps and DC input types have 
a maximum count of 70 cps. 


All counters are powered by a 
10 year internal battery and 
feature screw terminals for easy 


Panel Cutout connection. 


Features: 

+ Large 7-digit LCD display 
+ Unnecessary “0”s are eliminated from the upper digits of elapsed value for easy reading. » Wide counting 
range 


Digi-Key Price Each Aromat 
Input Type | Max. Count Reset Part No. 1 2a) Part No. 
200-240VAC. 30cps Manual PB 255-1192-ND 38.13 36.60 LC24-F-AH 
Low Cost 
Universal Timer 


Arrow Mark Minute Dial 
Time-set Pin(s). Time 
Manual Switch— Indicator 


Front Cover Dial 


User presettable in 15 minute 
intervals for permanent setting 
points of On-Off cycles. Easy to 
read direct view clock face and durable plastic 
enclosure (NEMA 3R rated) commonly used 
for indoor and outdoor applications. Perfect for 
applications such as: interior/exterior lighting, 
heating/ventilation systems, sign/display 
lighting, pool heaters, fans and conveyors, 
filters, pumps and refrigeration. 


On 


LISTED 


Specifications: 

Available in 208 to 277VAC versions. DPST 
output with 30A@277VAC - Resistive; 
15A@125VAC/SA@250VAC - Tungsten. Mini- 
mum load 100mA@12VDC. Nema 3R rated 
case for indoors/outdoors, safety lock 
compatible for security after programming. 


Terminals 
for Load{s) 


Grounding 
Terminal 


Input Terminal(s) 
for Power 


Panel Serew2 
Insulating Panel 


Operating Switching Digi-Key Price Each Aromat 
Voltage Circuit Part No. 1 25 Part No. 
208-277VAC. DPST 255-1244-ND 37.25 35.76 TB1004R 


LT4H Digital Timer 


Aromat’s LT4H Digital Timer is intended for process control for 
applications requiring duration time control such as delay-on/off, repeat 
cycle and start/stop time accumulation. The LT4H has features such as 
a bright 2 color back-lit display and EE-Prom memory, keeping your 
program settings without the need of an internal battery. The waterproof 
front panel keeps out dirt and water under poor operating conditions. 
Timing from .001 sec. to 999.9 hours, with 8 modes of operation and 
built-in timed SPDT relay (5A 250VAC). 


Elapsed Time 
“Display 


_-Set Time Display 


Time Delay Indicator 


Controlled Output Indicator ! 
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(+)Operation Voltage (-) 


Operating Digi-Key Price Each Aromat 
Voltage Terminal Part No. | 25 50 Part No. 
100-240VAC | 11 pin octal 255-1214-ND 104.00 93.60 88.40 LT4H-AC240V 
100-240VAC | Screw Term. 255-1215-ND 104.00 93.60 88.40 LT4H-AC240VS 
12-24VDC 11 pin octal 255-1216-ND 104.00 93.60 88.40 LT4H-DC24V 
12-24VDC Screw Term. 255-1217-ND 104.00 93.60 88.40 LT4H-DC24VS 


LC4H Digital Counters 


Aromat’s LC4H Digital Counters are presettable counters that will 
count up or count down until your preset count is reached, then 
trigger the internal relay to switch in one of seven output modes. 

Features such as 2 color back-lit display and waterproof front panel 
display allow this counter to be used in extreme environments. 


Counter Display 


Controlled Output Indicator.. . Set Value Display 


Reset Indicator... 


Lock Indicator —- 


Reset Switch ~~ Up Keys 


Lock Switch ....... 


~-Down Keys 


Operating Digi-Key Price Each Aromat 
Voltage Terminal Part No. i 25 50 Part No. 
100-240VAC | 11 pin octal 255-1218-ND 106.00 95.40 90.10 | LC4H-R4-AC240V 
100-240VAC | Screw Term. 255-1219-ND 110.50 99.45 93.93 | LC4H-R4-AC240VS 
12-24VDC 11 pin octal 255-1220-ND 101.00 90.90 85.85 | LC4H-R4-DC24V 
12-24VDC Screw Term. 255-1221-ND 105.50 94.95 89.68 | LC4H-R4-DC24VS 
Accessories 
Digi-Key Price Each Aromat 
Description Part No. 1 25 50 | Part No. 
40” Din Rail Mounting 
Track for Track Sockets 255-1210-ND 6.08 5.76 5.44 | AT8-DLA1 
End Stop Plate for 
Din Rail Mounting Track 255-1211-ND 2.00 1.89 1.79 | ATA4806 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OMRON. 


Totalize Counter 


Omron’s self-powered totalizing counters feature either no-voltage 
inputs, DC voltage only or combined AC/DC voltage inputs. Offered in 
both 1KHz input for high speed, no chatter input signals or 30/20Hz 
inputs for relay and switch (high chatter) inputs. * Operating mode: up 
count + Display: LCD Digital, 0.2 in. high. New Blackcase. 
Replaceable battery. 


Specifications: 

* Supply voltage: Not required (powered by built-in battery) + Input: 
AC/DC voltage — 24 to 240VAC/VDC +10%, 50/60Hz, or 6 to 
240VDC +10% at “High” (logic) level, 0 to 2.4VAC +10%, 50/60 Hz, or 
0 to 2VDC at “Low’ (logic) level » DC voltage — 4.5 to 30VDC at “High” 
(logic) level, 0 to 2VDC at “Low” (logic) level + No-voltage — 
Maximum short-circuit impedance: 10kQ max. + Reset time: 20ms 
reset signal. + Instruction Sheet Included. 


No. of | Type of | Counting | Terminal | Reset Digi-Key Price Each Omron 
Digits} Input Speed Type Type Part No. 1 25 50 | Part No. 
8 | No-voltage | 30/1 kHz | Screw | Hectrical 2861-ND 47.92 44.37 41.42 | H7ECB 
8 DCvolt. | 30/1 kHz} Screw | Hectrical Z865-ND 47.92 44.37 41.42 | H7ECNV-B 
AC/DC volt.| 20 Hz Screw | Gectrical 2867-ND 65.30 60.47 56.44 | H7EC-FBV 
ga | DCvoltage) sortie | sorew | Ste | Fii44-nD* 56.38 5220 48.72 | H7EC-NV-BH 
input Manual 


*Backlight 24 VDC 


ON-Delay Timer Series H3G 


Timer Counter 


Omron’s self-powered time totalizers displays cumulative time 
by counting the output signals received from a sensor. When 
the proper input has been applied, the timing circuit is 
enabled allowing the timer to start, disabling the inputs will 
stop the timing sequence. Key protect Switch to prevent front 
resetting. New blackcase. Replaceable Battery. 


Specifications: 

+ Supply voltage: Not required (powered by built-in battery) 
+ Input: AC/DC voltage — 24 to 240VAC, or 6 to 240VDC at 
“High” (logic) level, 0 to 1.5VAC, or 0 to 2VDC at “Low” (logic) 
level. DC voltage — 4.5 to 30VDC at “High” (logic) level, 0 to 
2VDC at “Low” (logic) level. No-voltage — Max. short-circuit 
impedance: 10kQ max. Short-circuit residual voltage: 
0.5Vmax. Minimum open impedance: 500k min. * Reset 
time: 20 ms reset signal. * Terminal: Screw type = Instruction 


Sheet Included. oA GE CE 
Type of Time Digi-Key Price Each Omron 
Input Range Features Part No. 1 2a) 50 Part No. 
No-voltage 0 to 999999.9h | w/o backlight Z870-ND 56.38 52.20 48.72 | H7ET-B 
DC voltage only | 0 to 999999.9h | w/o backlight 2872-ND 61.54 56.99 53.19 | H7ET-BV 
AC/DC voltage | 0 to 99h.59m.59s | w/o backlight 2874-ND 72.82 67.43 62.93 | H7ET-FBV1 
AC/DC voltage | 0 to 999999.9h | w/o backlight 2875-ND 72.82 6743 62.93 | H7ET-FBV 
DC voltage input 9999h59.9m w/o backlight Z1149-ND 61.54 56.99 53.19 | H7ET-NV1-B 
DC voltage input} 999hS59MS59S w/ backlight Z1150-ND 67.18 62.21 58.06 | H7ET-NV1-BH 


Tachometer Counter 


Omrons self powered tachometers offer a large display (8.6mm) with various input types available. 
Selectable multiplier/divider network allows either RPM or RPS measurement. Comes with waterproofing 


jasket and panel mounting bracket. Screw Terminal Connections. 4 digits. 
Features: 9 p 9 9 oA @ CE 
+ DPDT contact Form + Fits standard 8-pin sockets + Ideal replacement = = = 
for time relays + LED power-ON indictor + On-delay only Max. Counting | 24 VDC Type of Digi-Key Price Each Omron 
Speed Backlight Input Part No. 1 25 50 Part No. 
Specifications: 
* Supply Voltage: 100/110/120VAC + Operating Voltage: 85 to 110% of Usiie _ No Voltage (irom §61.54 696.99 58.19 | H7ERN-B 
rated voltage + Timing Functions: ON-delay + Control Output, DPDT: ae ae DC Voltage zone Oia JDeee? bedtd CeR ND 
Max. load - 5A, 125/250VAG (resistive lead), Min. load - 100mA, SVDC kHz Yes | DC Voltage | 21147-ND 67.18 62.21 58.06 | H7ER-NV-BH 
+ Repeat accuracy: +2% maximum + Indicators: Power ON (LED) + Op- 
erating Temperature: 14°F to 131°F (-10°C to 55°C) + Variation due to 
voltage change: +2% maximum » Variation due to temperature change: 63 mm 
+5% maximum * Mechanical Service Life: 10 million operations Counter = 38 mm 
. 
minimum » Electrical Service Life: 100,000 operations minimum at Al Accesso ries } 1) 
inaximunvraings Horizontal Vertical 
we Dig Sy Brice Each omron Digi-Key Price Each Omron 
Bescon BatuNG} 22 Oe aris Description Part No. 1 25 _| PartNo. 
Analog Timer 120VAC 1-10 Second DPDT 2877-ND 37.11 34.37 32.08 | H3GBCAC100/110/12010S Horizontal Panel Mounting Adapter for H7 Series | Z998-ND 2.91 2.70 Y92F-75 
Analog Timer 120VAC 6-60 Minute DPDT 2982-ND 37.11 34.37 32.08 | H3G8CAC10011012060M Vertical Panel Mounting Adapter for H7 Series Z999-ND 2.91 2.70 Y92F-76 
Back Mount Relay Socket for H3G/HSCR Series | 2Z883-ND 10.30 9.27 8.24 | P3G08 
Panel Mount Adapter for H3G Series Z886-ND 5.53 4.98 4.42 | Y92F31 . - Sh oes 
Relay Timers Series HSCR—Digital 
S lid St t Features: 
(eo) I a e " + Nine field-selectable output modes accommodate a wide variety of 
* 9249B-ND Omron Solid State Timers Catalog .....$1.00 applications + All parameters set by scroll-through menus accessed 
Relay Timers from the front panel + Field-selectable time ranges from 0.001 
second to 9999 hours + High-visibility alphanumeric LCD display 
1 has 8mm high characters and built-in backlight + Precision control 
Series H3CR Analog possible to 0.001 second + 10-year battery back-up * Selectable 
Feaiures: elapsed time (UP) and time remaining (DOWN) display + Timing 


+ Field-selectable time ranges from 0.05 second to 300 hours + Use for 
delay timing, repeatable cycles or duration (interval) timing. Built-In. DPDT 


relay switches when timing cycle is complete. Wide input voltage ranges 


from 


100 to 240VAC or choose 24 to 48VAC/12-48VDC + Three external signal 


inputs for remote control of the timer. + Timing functions: ON-d 


lelay, 


Repeat cycle (B, B2), Signal ON/OFF delay. Signal OFF-delay, Interval. 


Specifications: 


+ Supply voltage: 100 - 240VAC, or 24 - 48VAC / 12-48DC + Operating 
voltage: 85%-110% of rated supply voltage + Control output: Type - DPDT 
relay, Max. load - 5A, 250VAC, Min. load - 10mA, 5VDC + Repeat 


Accuracy: +0.3% full scale max., except in 1.2 s range +0.3%, +10ms. 


functions: 9 selectable, including ON-delay, repeat cycle, OFF 
delay, interval, and one-shot * Contact type: SPDT relay. 
Specifications: 

+ Supply voltage: 100 to 240VAC, 50/60Hz + Operating voltage: 
85%-110% of rated voltage + Relay control output: Max. load - 5A, 
250VAC; Min. load - 10mA, 5VDC + Repeat accuracy: Power start 
+0.01%, Signal start - +0.005% * Indicators: H5CR-L: 4-digit LCD 
alphanumeric display, 8mm; HSCR-B: 4-digit LCD alphanumeric 
display with backlighting, 8mm + Memory function: Retains 
preset values for 10 years at 25°C + Operating Temp.: 14° to 
131°F (-10°C to 55°C) + Mechanical service life: 10 million 
operations min. + Electrical service life: 100,000 operations min. at 


5A, 240VAC, resistive load (p.f. = 1). AL G CE 
DiotKey Lael ron Digi-Key Price Each Omron 
lesceifnllen Letts BB) || Petula Description Part No. 1 25 50 | PartNo. 
Analog Timer 120/240VAC Time Select DPDT | Z876-ND 55.44 51.33 47.91 _ | HBCRAAC100240D0100125 Digital Timer 120/240VAC Time Select SPDT 7880-ND 140.00 129.63 120.99 | HSCRLL-ACI00-240 
Analog Timer 24\VDG/AC Time Selectable DPDT| 2997-ND__ 55.44 51.33 47.91 | H3CRAAC24-48/DC12-48 Digital Timer w/Backlight 120/240VAC Time Select | Z881-ND 154.09 142.68 133.17 | H5CR-B-AC100-240 
Track Mount Relay Socket for H3CR Series Z884-ND 12.18 10.96 9.74 | P2CF11 Panel Mount Adapter for H3CR/H5CR Series 2885-ND 9.28 8.36 7.43 | Y92F-30 
Protective Panel Cover, Black For H3CR 2929-ND 3.66 3.40 3.17 | Y92P-48GB Back Mount Relay Socket for H3G/H5CR Series 2883-ND 10.30 9.27 8.24 | P3G08 
= . 
Relay Timers Series H3YN—Analog AL GCE 
Features: + DPDT and 4PDT control output + Improved miniature timer relay that Digi-Key Price Each Omron 
operates in 4 selectable modes: On-Delay, Interval, Repeat Cycle, On-Start anti, 
(selectable by dip switches). + Independent Power-On and Time-Up indicators pescrintion rarthe: u 22, 2g partiNe: 
Sow Lo Rota ete “contre! Sultpults: DDT: 5A aati hagas ae Relay Timer Analog 0-10 Minute DPDT | Z1134-ND = 41.34. 38.28 =. 35.73 _ | H3YN-2 AC100-120 
: 3A al , resistive load + Repeat Accuracy: +1% FS max. + Setting 4 ' , : 
Error: +10%250ms FS max. + Operating Temperature: -10°C to 50°C + Mechanical Relay Timer Analog 0-10 Hours DPDT | 21135-ND 41.34 38.28 35.73 | H3YN-21 AC100-120 
Service Life: Tore0g,000 eperasons min. * ar Service Sint raat Relay Timer Analog 0-10 Minute 4PDT | Z1136-ND 42.28 39.15 36.54 | H8YN-4 AC100-120 
operations min.; i operations min. For mounting socket, use a | A es . 
(DPDT) or Z811-ND (4PDT). Relay Timer Analog 0-10 Hours 4PDT Z1137-ND 42.28 39.15 36.54 | H3YN-41 AC100-120 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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OMRON. 


H3DE Relay Timers DIN Rail 


Features: 
+ Slim design for track mounting 


+ Wide AC/DC power supply range (24 to 


230VAC/DC) » Eight operating modes (H3DE-M) and four operating modes (H3DE- 
S) to cover a wide range of applications + Finger protection terminal block + Oper- 
ating Mode: A: ON-delay (Signal or Power); B: Flicker OFF start (Signal or Power); 
B2: Flicker ON start (Signal or Power); C: Signal ON/OFF-delay; D: Signal OFF- 
delay; E: Interval (Signal or Power); G: Signal ON/OFF-delay; J: One-shot (Single or 
Power). For mounting track, use Z840-ND or Z841-ND. 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 50 Part No 
DIN Mnt. Timer — 8 Mode SPDT | Z1138-ND 38.52 35.67 33.30 | H3DE-M1 AC/DC 24-230 
DIN Mnt. Timer—8 Mode DPDT | Z1139-ND 47.92 44.37 41.42 | H3DE-M2 AC/DC 24-230 
DIN Mnt. Timer—4 Mode SPDT | Z1140-ND 29.13 26.97 25.18 | H3DE-S1 AC/DC 24-230 
DIN Mnt. Timer—4 Mode DPDT | Z1141-ND 38.52 35.67 33.30 | H3DE-S2 AC/DC 24-230 


Programmable Weekly Timer 


Large LCD display with 7 day x 24 hour programming. Perfect for 
controlling On-Off cycles for lighting, industrial and security. Two 
independent 15A control circuits and 16 step front program options 
allows fast and easy program changes. Wire connections are made by 
screw terminals from either the front or the back. Timer may be wall 
mounted, recessed into panel or din rail mounted. All mounting hardware 
and instructions are included. Optional protective hard plastic cover 
prevents accidental resetting and protects from dirt and water. 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 Part No. 
Programmable Timer 100-240VAC w/Manual Override Z1000-ND 181.34 167.91 H5L-A 
ear Protective Cover (Hard Plastic) for HSL-A Z1001-ND 9.25 8.28 00-907062-002 


Programmable Daily/Weekly Timer 


+ AM/PM display 


Specifications: 


+ Supply voltage: AC 100 to 240V + Long-term error: +15 seconds 
per month + Max load: 15A, 250VAC resistive load * Connections: 
+ Min. load: 100mA, 5VDC 


Terminal screws 


+ Field- adjustable ON/OFF, cycle, and pulse 
output + A different program possible each day + Wide supply 
voltage range * Two independent 15A control circuits with manual 
override + Battery backup for memory protection + Automatic or 
manual operation following power failure 


+ Operating 


Specifications: 


temperature: -10° to 55°C 


= 8 . = 
Digital Daily Timer 
+ Precise control of both regular and special ON/OFF times. » Can be 
set for timed or pulsed operation, and for multiple-day operation. 


* Operation: 1) Daily operation (Multiple-day operation possible) 2) 
Pulse-output operation (pulse width can be set in units of 1 second from 
1 to 59 seconds and in units of 1 minute from 1 to 60 minutes. 3) Partial 
operation on specified day. 4) Forced ON/OFF operation. + Repeat 
accuracy: +0.01% +» Memory protection: 5 years min * Life expectancy: 
50,000 operations min (15A, 250VAC, resistive load) + Operating 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 Part No. 
Timer Digital Daily 100-240VAC Z1142-ND 151.28 140.07 H5F-B 


resistant: Construction: NEMA4 
Specifications:: 


* Operating temperature: -10°C to 


+ Supply voltage: 100 to 240VAC, 50/60Hz 
ON/OFF control + Sensor input: Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B 
+ Voltage output: 12VDC (PNP), 
max. load current: 21mA, * Short-circuit protection + Protective structure: 
Front Panel: NEMA4 for indoor use (equivalent to IP66) + Alarm output: 
SPST-NO, 250VAC, 1A * Memory protection: EEPROM (non-volatile 


55°C. 


* Control method: PID or 


Digital Temperature Controller 


+ Compact and Intelligent Temperature Controller + Heating control + Water- 


memory) 

Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 Part No. 
Digital Temp. Controller Volt Out Z1126-ND 150.34 139.20 | E5CN-QMTC-500 AC/DC24 
Digital Temp. Controller Volt Out Z1127-ND 150.34 139.20 | E5CN-QMTC-500 AC100-240 
Digital Temp. Controller Relay Out | Z1128-ND 150.34 139.20 | E5CN-RMTC-500 AC/DC24 
Digital Temp. Controller Relay Out | Z21129-ND 150.34 139.20 | E5CN-RMTC-500 AC100-240 


Specifications: 


Digital Temperature Controller 


+ Compact and Intelligent 1/32 DIN Temperature Controller 
+ Water-resistant: Construction: NEMA4 


+ Supply voltage: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz + Operating temperature: -10°C 
to 55°C + Sensor input: Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B + Control 
output: Relay output: SPST-NO, 250 VAC 2 A (resistive load) + Indication 
accuracy: Thermocouple: ( +0.5% of indicated value) + Voltage output: 12 
VDC (PNP), max. load current: 21 mA, with short-circuit protection 


temperature: -10° to 55°C + Repeat accuracy: +0.01% + 50,000 @ 6 DigikK Price Each 0 
5 a 15A. 250VAC. resistive load AL igi-Key rice Eac' mron 
operations minimum, 15A, , resistive loa e Description Part No. F ae | anit, 
Digi-Key Price Each Omron Digital Temperature Controller Volt Output 2Z1130-ND 152.22 140.94) ESGN-QITC AC/DC24 
inti Digital Temperature Controller Volt Output Z1131-ND 152.22 140.94 | ESGN-Q1TC AC100-240 
De Part No. 1 2 Part No. 
escription arENe 2 are Digital Temperature Controller Relay Output | Z1132-ND 152.22 140.94] ESGN-R1TC AC/DC24 
Digital Weekly Timer 100-240VAC Z1143-ND 193.56 179.22 H5S-B Digital Temperature Controller Relay Output | Z1133-ND 152.22 140.94] E5GN-R1TC AC100-240 


CURTIS Timers/Counters 700 Series Solid State (Hour Meters and Counters) 


Curtis Modules are ideally suited for OEM’s panel makers and contract manufacturers to measure equipment usage for preventive 
maintenance scheduling, warranty validation and renting/leasing. These unique modules can be used as timers/counters in vending 
machines, medical equipment, fuel pumps, office equipment, flow instruments, consumer products and many other applications. 


Features: 
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+ Attractive and easy to read 6-digit Liquid Crystal Displays with 5 mm digit height * Compact size ideal for electronic subassemblies 
+ Wide voltage range » AC/DC operation on most products + Input Frequency of 500 Hz on DC counters; 1 Hz on AC/DC counters 
+ Exceptional reliability due to non-volatile (EEPROM) memory which can retain data for 25+ years +» Resettable option. 


700 and 701 Series: 


6-digit Hour Meter module with 5mm (.197") high digits, non-backlit. SPECIFICATIONS: Resolution: 99,999.9 hours. Accuracy: +0.1% 
hours. Mechanical Shock: SAE J1378 55g. Operating Temperature: -40°C to +85°C. Storage Temperature: -50°C to +90°C. 


703 Series: 


6-digit Pulse Counter module with 5mm (.197") high digits, non-backlit. SPECIFICATIONS: Resolution: 999,999 Counts. Accuracy: +1 
count. Mechanical Shock: SAE J1378 55g. Operating Temperature: -40°C to +85°C. Storage Temperature: -50°C to +90°C. 


Operating Operating Voltage Digi-Key Price Each Curtis 
Fig. Mode DC AC Reset Part No. 1 10 Part No. 
1 Hour Meter 12-48 20-60 Elect 267-1001-ND 34.00 30.60 | 701QR00101248D2060A 
Hour Meter | 48-150 100-230 Elect 267-1002-ND 34.00 30.60 | 701QR001048150D100230A 
2 Hour Meter 12-48 20-60 Elect 267-1003-ND 34.00 30.60 | 701FR00101248D2060A 
Hour Meter | 48-150 100-230 Elect 267-1004-ND 34.00 30.60 | 701FR001048150D100230A 
Hour Meter 12-48 20-60 Elect 267-1005-ND 34.00 30.60 | 701DR00101248D2060A 
3 Hour Meter | 48-150 100-230 Elect 267-1006-ND 34.00 30.60 | 701DR001048150D100230A 
Counter 12-48 20-60 Elect 267-1007-ND 34.00 30.60 | 703DR00101248D2060A 
Counter 48-150 100-230 Elect 267-1008-ND 31.50 28.35 | 703DR001048150D100230A 
Hour Meter 5-12 _ Elect 267-1009-ND 25.50 22.95 | 701PR-102 
4 Hour Meter 12-48 _ Elect 267-1010-ND 25.50 22.95 | 701PR-112 
Counter 5-12 = Elect 267-1011-ND 25.50 22.95 | 703PR-102 
Counter 12-48 = Elect 267-1012-ND 25.50 22.95 | 703PR-112 
Hour Meter | 48-150 100-230 Non 267-1026-NDt 20.26 18.24 | 700LN001N48150D100230A 
5 Hour Meter 12-48 _ Non 267-1027-NDt 20.26 18.24 | 701LNO01N1248D 
Hour Meter 12-48 20-60 Non 267-1028-NDt 20.26 18.24 | 700LNO01N1248D2060A 


t Order Mating Connector separately. Housing WM1784-ND. Contacts: 20AWG - 24AWG - WM1837-ND; 
26AWG - 30 AWG - WM1838-ND. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


MARTEL Digital Panel Meters 


LECTRONICS 


When choosing a Martel Panel Meter for your application, be aware of the difference between standard versions and 
“single-ended” versions designated by the suffix “S’. Use standard versions with floating (isolated) input signals and use 
single-ended (S-type) versions when the signal to be measured shares the same ground as the meter’s power supply. If 


in question, contact Digi-Key to obtain full data sheets before ordering. 


I 1.89(48.01) - 


Panel Outout: 
87" x 1.77" 
22.10mm x 44.96mm. 


fF 2.36(59.94) — 


1.26” x 2.44" 
32.00mm x 61.98mm 


DPM125 LCD Series 


The DPM125 features auto- 
zero, auto-polarity, 200mV 
fsr, 12.5mm digit height, low 
battery indication, and 
selectable decimal points. 
The meter will plug directly 
into a 12-pin SIL socket or 
can be panel mounted using 
snap-in bezel provided. 


DPM600 LCD Series 


The DPM600 features auto- 
zero, auto-polarity, 200mV- 
2V-20V fsr, 12.5mm digit 
height, adjustable low battery 
indication, selectable decimal 
points, and 12 user-selected 
annunciators. The meter has 
36 pins for PCB mounting or 
can be panel mounted with 


DPM500 LCD Series 


The DPMS500 features auto-zero, 
auto-polarity, 200mV-2V-20V fsr, 
12.5mm digit height, low battery 


1 


iS 
3 indication, selectable decimal 
x points, and 10 user-selected 


annunciators. The meter will plug 
into a 40-pin DIL socket or can be 


Panel Cutout: 
1.06” x 2.24” 


panel mounted using snap-in 
bezel provided. Also available with 


26.92mm x 56.90mm_ LED backlight. 


/— 2.83(71.88) —| 


1.3" x 2.68" 


DPM2000 LCD Series 


The DPM2000 features auto- 
zero, auto-polarity, 200m\V- 
2V-20V fsr, 15mm digit 
height, adjustable low battery 
indication, selectable decimal 
points, and 12 user-selected 
annunciators. The meter will 
plug into a 40-pin DIL socket 
or can be panel mounted using 


External Bezel 33.02mm x 68.07mm 


optional bezel (p/n MB10). snap-in bezel provided. 


DPM40 LED Series 


The DPM40 features auto-zero, auto-polarity, 
200mV-2V-20V fsr, 11mm LED digit height, and 
selectable decimal points. The meter is supplied 
with a bezel and filter to give a high contrast 
display. 


__[2.83(71.88)~| Penal Cutout: 


1.3" x 2.68" 
33.02mm x 68.07mm 


Universal Volt/Ammeter 


The DPM1, 2 & 3AS-BL features 200mV d.c. measurement with auto-zero and auto-polarity. Decimal points are user 
selectable. The DPM1, 2 & 3AS-BL features a negative rail generator which enables the meter to measure a signal 
referenced to its own power supply GND. LED backlighting ensures excellent readability under low light conditions. The 
design of the housing allows the module to be easily snapped into a panel. The modules low cost means it will suit high 
and low volume applications. The DPM1, 2 & 3AS-BL is intended to replace the DPM1, 2 & 3 and DPM1, 2 & 3S, 
requiring only minor circuit modifications. 

Features: 

+ 5.5mm (0.22”) Digit Height + 200mV d.c. Full Scale Reading + 3.0-7.5V or 6.0-15.0V Operation » Auto-zero and Auto- 
polarity + Programmable Decimal Points + LED Backlighting 


jv__1.575(40.01) — 


1.181(30) fe _1.38(85) —> 
DPM 1 ppm2 || | DPM3 
id it 
"Fao(18.55y 1.075(27.31) 
Rear View Rear View 
DPM 1&2 DPM 3 
Specification Min. Typ. Max. Unit 
Accuracy (overall error)* 0.1 % (+1 count) 
Linearity HH count 
Sample Rate 25 per/sec 
Temperature Range 0 50 °C 
Temperature Stability 250 ppm/°C 
V+to GND 3.0 5.0 75 
supp Note Vito V- 6.0 9.0_| 15.0" 4 
V+to GND 350 
Supply Ourrent Vito V- 175 HA 
Backlight Supply Voltage 4.75 5.0 itl Vv 
Backlight supply current @5V 15 | 30**** mA 
Input Leakage Ourrent (Vin = OV) 1 10 pA 


* To ensure maximum accuracy, re-calibrate periodically. 
** Qperation of the meter beyond the maximum supply voltage rating may cause permanent damage to the meter. 
*** An external series resistor is required above 5V, see Application. 


Specification Min. | Typ. | Max. Unit +*+* This specification linearly derates to 20mA @50°C. 
Accuracy 0.05 0.1 % (+1 count) 
Linearity +1 count Digi-Key Price Each Martel 
Sample Rate 3 per sec Description ee : Part No. 1 5 10 Part No. 
Temperature Stability 100 ppm/eC LOD 5.5NIM Univ Mini Meter Backlight 227-1047-ND 52.44 49.82 47.20 | DPM1AS-BL 
Temperature Range 0 50 °C LCD 8.2MM Univ Miri Meter Backlight 227-1048-ND 56.94 54.10 51.25 | DPM2AS-BL 
DPM125/500 75 9 14 Vv LOD 11MM Univ Mini Meter Backlight 227-1049-ND 59.94 56.95 53.95 | DPM3AS-BL 
DPM500S 3.5 5 6.5 Vv 
Supply Voltage DPM600 5 9 14 Vv sa al 
ee ec , Miniature Digital Panel Meters 
DPM40 45 5 5.5 Vv 
LOD normal 150 pA 035 Series 065 Series 
Supply Ourrent LOD S-type 450 pA }* 0.33 
LD 100 | 200 mA j-— 2.52 (64) + oS) 
Input Leakage Qurrent 1 10 pA 3 zal SesES) Se 
DPM125/500 75 Vv oos K"* 
— (16) +4 
Low Battery DPMS500S 3.7 Vv L-1.98 (50.3)+| 01 0.34(8.5) 
Threshold DPM600 it Vv 
DPM2000 64 Vv 
Backlight DPM500 5 V@30mA Specifications: 
Display: + Digits: 3-1/2 Digits (=1999 counts) + Polarity: Automatic “-” displayed » Decimal Points: 3-position 
user selectable + Overload: Three lower order digits for inputs >1999 and <1999 + Hold: Display hold function is 
Digi-Key Price Each Martel standard. 
Supply Input Part No. 1 5 10 Part No. Inputs: * Ranges: +200.0mvV, +2.000V, +20.00V + Configuration: 035 Series: Bipolar differentia; 065xS Series: Bipolar, 
75-15 200mV 227-1007-ND 65.70 62.42 59.13 DPM125 single-ended; (INLO internally referenced to supply GND) + Protection: +350V DC (+100VDC on 200mV range) + Im- 
75-15 200mV 227-1008-ND 82.24 7813 74.02 | DPMI25L sah = ee (>10 oe = ane ~~ ae . ae sen 
f z Z erformance: + Accuracy: +(0.1% +1 count) typical; +(0.2% +2 counts) maximum + Temperature Coefficient: + 
a am 22 te OMEN a ot Gite EEMoU20 ppm per °C typical » Operating Range: 0°Cto 50°C + Storage Range: -10°C to 60°C 
aces | ay | meio eeTesrime | Secs | orl =u 7 (2 
oor - = ; = = Mounting: + 035 Series: Window mount or bezel mount with optional bezel + 065 Series: Snap-in bezel mount 
5-15 200mV 227-1021-ND 68.62 65.19 61.76 DPM600 + Connection: 10 pins, 0.025” (.635mm) square on 0.1” (2.54mm) centers 
5-15 20V 227-1023-ND 68.62 65.19 61.76 DPM600-20 
5-15 200mV 227-1027-ND 71.92 68.33 64.73 DPM2000 Digi-Key Price Each Martel 
5-15 2v 227-1028-ND 71.92 68.33 64.73 DPM2000-2 Description Part No. 1 5 10 Part No. 
5-15 20V BiNvesAND) 1.926853 6478 DPM2000-20 035 Series DPM, Red LED 227-1034-ND 40.98 39.45 38.32 | DPM35R 
5 200mV 227-1030-ND. 87.90 83.51 79.11 DPM40 035 Series DPM, Green LED 227-1035-ND 40.98 39.45 38.32 | DPM35G 
5 2v 227-1031-ND 87.90 83.51 79.11 DPM40-2 065 Series DPM, Reflective LCD 227-1036-ND 40.98 39.45 38.32 | DPM65 
5 20V 227-1032-ND 87.90 83.51 79.11 DPM40-20 065 Series DPM, S-Rail LCD 227-1037-ND 40.98 39.45 38.32 | DPM65S 
Bezel for DPM 600 227-1033-ND 3.50 3.33 3.15 MB10 Bezel for DPM35 Series 227-1038-ND 3.17 3.07 2.98 | BEZ35 
. . 
Si ngle Hole Mounti ng LCD Meters. 5.5mm 7:32” Hole inthe Panel 
0.42 QM-100V Specifications: + 2 Wire Voltmeter + 3 Digit LCD with reverse polarity protection up to 30VDC for up to 30 seconds + Sample 


(10.70) 


j 7 (6.00) 
fa 
0.43)_0.85 | 0.85 


(10.70) (21.75) (21.75) 
Module Thickness: 0.22 (5.5) 


171 | 
(43.50) 


Digi-Key Price Martel 
Part No. Each Part No. 
0.2 V (+1 count) 227-1042-ND 34.04 | Qui00v 
IVDO 227-1043-ND 34.04 | QMt10T 
Temp. Stability 100ppm/°C eee re autgoM 
Temp. Range 0-50°C 227-1046-ND 44.21 | Qvi4ov 


Rate: 3 sample/seconds + Full Scale Reading: 4 to 25VDC + Accuracy: 0.2V (+1 count) Typical » Linearity: +1VDC + Temperature 
‘ 10.20 Stability: 100pprm/°C + Operating Temperature Range: 0 to 50°C + Supply: 3 to S0VDC @3mA 

QM-110T Specifications: + 5 Wire Thermometer + 3 Digit LCD with reverse polarity protection up to 30VDC for up to 30 seconds 
+ Sample Rate: 3 sample/seconds + Temperature Range: -10 to +50°C 
Typical + Temperature Stability: 100pprv/°C + Operating Temperature Range: 0 to 50°C + Supply: 4 to 28VDC 

QM-120C Specifications: + 8 Wire Hapsed Hour Meter + 5 Digit LCD + Input: 0 to 1VILt, 2 to V+VIHt (+Applies to V-SENSE, 
RESET, LZB, RANGE TRIP/TOTAL, and PULSE connections) + Resolution: Range 9999.9=0.1 Hour Typical; Range 99999=1 Hour 
Typical » Operating Temperature Range: 0 to 50°C + Supply: 5 to 27VDC@2.5mA 

QM-130M Specifications: + 3 Wire DC Voltmeter + 9 Segment Analog LCD with auto zero + Sample Rate: 10 sample/seconds + Full 
Scale Reading: 1VDC + Accuracy: 1 Segment (+1 count) Typical + Resolution: 125mV Typical + Operating Temperature Range: 0 to 50°C 
+ Supply: 5 to 12VDC (9VDC Typical) @1.5mA 

QM-140V Specifications: + 10 Wire DC Voltmeter + 3-1/2 Digit LCD » Sample Rate: 3 sample/seconds + Full Scale Input: 200mV 
+ Accuracy: 0.05% Typical; 0.1% Max. (+1 count) + Temperature Stability: 100ppm/°C + Operating Temperature Range: 0 to 50°C 
+ Supply: 7.5 to 15VDC (9VDC Typical) @ 150A 


(Internal); -20 to +220°C (External) +» Accuracy: 1°C (+2 count) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(t033) 1183 


Use 
l In Digi-Ke Price Each C-Ton Cable 
C Coan Digital Panel Mete rs Fig. | Supply Input Color Part Now 1 10 50 Part No. Assy. 
Industries Digital Panel Meters 


1/8 DIN Big 3.5 Digit LCD 


Fig. 1 — 1/8 Din BIG 3.5 DIGIT Series +5 200mV — |] CDPMB01A-ND- 56.90 54.06 49.79 | DKB0IA | — 
+5 2v _— CDPM802A-ND- 56.90 54.06 49.79 DK802A = 
= 1 +5 20V _ CDPM803A-ND+ 56.90 54.06 49.79 DK803A = 
K— 96 —W_} ‘ i" Loop 4-20mA — CDPM807A-ND- 66.40 63.08 58.10 DK807A = 
Rangeable 
1 | 12/24V | 5/10V/200mV = CDPM809-ND- 66.40 63.08 58.10 DK809 = 
1/8 DIN Big 3.5 Digit LED 
+5 200mV Red CDPM851A-ND 56.90 54.06 49.79 DK851A = 
+5 2v Red CDPM852A-ND 56.90 54.06 49.79 DK852A = 
+5 20V Red CDPM853A-ND 56.90 54.06 49.79 DK853A. = 
1 +24V 4-20mA Red CDPM857A-ND 66.40 63.08 58.10 DK857A = 
+5, 200mV Green | CDPM951A-ND 56.90 54.06 49.79 DK951A = 
+5 2v Green | CDPM952A-ND 56.90 54.06 49.79 DK952A = 
+5 20V Green | CDPM953A-ND 56.90 54.06 49.79 DK953A. _ 
+24V 4-20mA Green | CDPM957A-ND 66.40 63.08 58.10 DK957A = 
Surface Mount 3.5 Digit LCD 
+9 200mV _ CDPM101-ND- 37.90 36.01 33.17 | DK101 J4C013 
+9 2v _ CDPM102-ND-+ 37.90 36.01 33.17 | DK102 J4C013 
+9 20V _ CDPM103-ND- 37.90 36.01 33.17 | DK103 J4C13 
+5 200mV od CDPM301-ND- 37.90 36.01 33.17 | DK301 J1C13 
+5 2v _ CDPM302-ND- 37.90 36.01 33.17 | DK302 J1C13 
2 +5 20V = CDPM303-ND- 37.90 36.01 33.17 | DK303 J1013 
Fig. 4 — Snap-in 3.5 Digit LCD Fig. 5 — Mini 3.5 Digit LCD 45 200mV ‘| Green | CDPM331-ND 47.40 45.03 41.48 | DK331 J1013 
+5 2v Green | CDPM332-ND 47.40 45.03 41.48 DK332 J1C13 
+5 200mV - Green| CDPM431-ND 47.40 45.03 41.48 DK431 J1C13 
1? 43.94 +5 av - Green| CDPM432-ND 47.40 45.03 41.48 DK432 J1013 
(25.4mm) i [29 ‘974 | +5, 200mV -Red | CDPM531-ND 47.40 45.03 41.48 DK531 J1013 
CUT-OUT! ~ = +5 av -Red | CDPM532-ND 47.40 45.03 41.48 DK532 J1013 
| ‘ t 1 qaq Snap-in 3.5 Digit LCD 
14.00 Lloogo +5 200mV _— CDPMS500-ND- 37.90 36.01 33.17 | DK500 J1C13 
3 +5 2v = CDPM501-ND- 37.90 36.01 33.17 | DK501 J1013 
+5 20V _ CDPM502-ND-+ 37.90 36.01 33.17 | DK502 J1013 
Snap-in 3.5 Digit LCD — 25.40mm Cutout 
. A aii +5 200mV = CDPM110-ND- 37.90 36.01 33.17. | DK110 J1C10 
Fig. 6 — Window Mount 3.5 Digit 4] 45 ov — | CDPM111-ND- 37.90 3601 33.17 | DK111 ‘| u1c10 
LcD +5 20V = CDPM112-ND-+ 37.90 36.01 33.17 | DK112 J1C10 
a.’ ae Miniature 3.5 Digit LCD 
20.64 F : +5 200mV —~] CDPM201-ND- 37.90 36.01. 33.17 | DK201 = 
188.8 nS 3 11.86 E 2 5 +5 2v _ CDPM202-ND- 37.90 36.01 33.17 | DK202 = 
Joo | : +9 200mV _ CDPM203-ND- 37.90 36.01 33.17 | DK203 = 
7.37 |. +9 2v _ CDPM204-ND- 37.90 36.01 33.17 | DK204 = 
POBSSSHSSSO 1 e = cel (a Mini Window Mount Low-Cost 3.5 Digit LCD 
—97.76— 200mV Green | CDPM720-ND¢ 37.90 36.01 33.17 | DK720 = 
9/45 2v Green | CDPM721-ND¢ 37.90 36.01 33.17 | DK721 = 
A 200mV - Green| CDPM722-ND+ 37.90 36.01 33.17 | DK722 = 
Fig. 8 — 4.5 Digit LCD av - Green |_ CDPM723-ND+ 37.90 36.01 33.17 | DK723 = 
Window/Surtace Mount 200mV -Red | CDPM724-ND¢ 37.90 36.01 33.17 | DK724 _— 
g/+5 2v -Red | CDPM725-ND+ 37.90 36.01 33.17. | DK725 = 
H = 200mV Red CDPM726-ND+ 37.90 36.01 33.17 | DK726 = 
+ 60.20 —- - 6 2v Red_| CDPM727-ND+ 37.90 36.01 33.17 | DK727 = 
+5 200mV Green | CDPM730-ND¢ 37.90 36.01 33.17 | DK730 = 
7 o + +5 2v Green | CDPM731-ND¢ 37.90 36.01 33.17 DK731 _ 
yaqq pa] 24.38 | SS +5 200mV - Green| CDPM732-ND+ 37.90 36.01 33.17 | DK732 = 
} +5 av - Green |_CDPM733-ND+ 37.90 36.01 33.17 | DK733 = 
+5, 200mV -Red | CDPM734-NDt 37.90 36.01 33.17 | DK734 = 
+5 2v -Red | CDPM735-ND+ 37.90 36.01 33.17 | DK735 = 
y a rer +5 200mV Red CDPM736-ND+ 37.90 36.01 33.17 | DK736 _ 
Fig. 10 DIP Panel Meter 3.5 Digit LED +5 2v Red CDPM737-NDt 37.90 36.01 33.17 | DK737 = 
Flat Pack 3.5 Digit LCD 
+9 200mV = CDPM171-ND§+ 37.90 36.01 33.17 | DK171 = 
t— 55.1 —, : +9 2v — | CDPM172-ND§- 37.90 36.01 33.17 | DK172 _ 
| £ +9 20V _— CDPM173-ND§- 37.90 36.01 33.17 | DK173 _— 
1 a a a +9 200mV — | CDPM174-ND$ 3790 36.01. = 33.17 | DK174 os 
1.01.0), 7 +9 av —s CDPM175-ND4-+ 37.90 36.01 33.17 | DK175 = 
+9 20V = CDPM176-ND4-+ 37.90 36.01 33.17 | DK176 = 
+5 200mV _ CDPM177-ND4- 37.90 36.01 33.17 | DK177 = 
+5 2v basi CDPM178-ND4- 37.90 36.01 33.17 | DK178 = 
+5 20V _ CDPM179-ND4-+ 37.90 36.01 33.17 | DK179 = 
General LCD Specifications: Window/Surface Mount 4.5 Digit LCD 
+ Type: 7-segment, liquid crystal display (LOD) + Polarity: Displays (-) automatically + Over/Under Range: Over-range +5 200mV = CDPM702-ND- 47.40 45.03 41.48 | DK702 J4C13 
displays “1” and under-range displays “-1” + Configuration: True differential input and reference + Protection: 250VDC or 8 +5 2v = CDPM703-ND- 47.40 45.03 41.48 | DK703 J4C13 
150V RMS continuous 300VDC intermittent max. » Gnd Differential (Source to Input) : +1V max. + Com Mode Reject: +9 200mV _ CDPM704-ND- 47.40 45.03 41.48 DK704 J4C13 
>86 decibels + Zeroing: Automatic + Operating Temperature: Standard 0°Cto 50°C + 5-Year Unconditional Warranty +9 av = CDPM705-ND+ 47.40 45.03 41.48 | DK705 J4C13 
1/8 DIN Big 3.5 Digit Series Specifications: + 3-1/2 digit 7-segment LED or LCD + +5VDC powered Snap-in 4.5 Digit LCD 
* Over range indication and automatic zero + Height: 20.32mm LED, 24.89mm LOD = Input: Single ended or true +5 200m _ CDPM710-ND- 47.40 45.03 41.48 | ‘DK710 Jaci3 
differential + Polarity: (—) displayed for negative reading + Current Draw: 180mA LED, 3mA LCD = Operating 3 + 2v = CDPM711-ND> 47.40 45.03 41.48 | DK711 J4C13 


Temperature: -10°C to 50°C LED, 0°C to 50°C LOD + Connection: Loop - Screw terminals + Voltage - 13 Pin male + 20V = CDPM712-ND+ = 47.40 45.03 41.48 | DK712 J4C13 
header; 13 Pin mating harness included 3.5 Digit LED 


3.5 Digit LCD Specifications: + Annunciators: 9VDC powered meters have “LO BAT’ when power <7.2VDC = 200m Pagal eS are at ee Beene siGib 
+ Decimal Point: User selectable 3-position + Full Scale Ranges: +200mVDC, +2VDC, +20VDC + Power: 9 45 20V Green | CDPM603-ND 37.90 36.01 33.17 DK603 J1C10 
VDCisolated @ 180A, 5VDC @3mA - Conversion Rate: 2.5 per second + Storage Temperature: -20°C to 70°C 9 45 200mV Red CDPM604-ND 37.90 36.01 33.17 | DK604 J1C10 
+ Type: Surface Mount + Pins: 13 or 10 pins, .64mm square on 2.54mm centers + Backlit Power Options: +5 45 ov Red CDPM605-ND 37.90 36.01 33.17 DK605 J1C10 
VDC, +5%, Red 165mA typical (200mA max.); Green 115mA typical (160mA max.) * Backlit Connections: 45 20V Red CDPM606-ND 37.90 36.01 33.17 DK606 J1C10 
Standard 2 solder pads + Styles: Surface/window or snap-in bezel — - - 

Miniature LCD Specifications: + Annunciators: 11 different user selectable annunciators: BAT, °C, °F, ~, m, JL 35 BoomV Red BIE Panel Meter 2.5 Digit EEE. 42 38.15 | DK630 = 
MQ, KQ, V, A, HOLD + Decimal Point: User selectable 3-position + Full Scale Range: Standard +200mVDC, +2VDC 45 ov Red CDPM631-ND 43.60 41.42 38.15 DK631 — 

+ Power: 9VDC isolated (7.2-15V) at 150A, SVDC @5mA * Conversion Rate: 2.5 per second + Storage Temperature: +5 20V Red CDPM632-ND 43.60 41.42 38.15 | DK632 = 
-20°C to 70°C + Type: Snap-in Bezel Mount + Pins: Standard 26 pins, .46mm square, DIP style +5 200mV Green | CDPM633-ND 43.60 41.42 38.15 | DK633 = 
4.5 Digit LCD Specifications: + Annunciators: 9VDC powered meters have “BT” when power <7.2VDC * Decimal 10 | +5 2v Green |_CDPM634-ND 43.60 41.42 38.15 | DK634 _ 
Point: User selectable 4-position » Hold: Standard feature + Full Scale Range: +200mVDC and +2VDC + Power: 9VDC. +5 20V Green | CDPM635-ND 43.60 41.42 38.15 | DK635 = 
isolated @ 1mA, 5VDC @3.5mA * Conversion Rate: 2 per second + Storage Temperature: -10°C to 60°C + Types: +5 200mV Blue CDPM636-ND 53.10 50.45 46.47 DK636 — 
Surface/window mount * Pins: 13 pins, .64mm square on 2.54mm centers +5 2v Blue CDPM637-ND 53.10 50.45 46.47 | DK637 _ 
3.5 Digit LED Specifications: + Type: 7-segment light emitting diode (LED) + Digits: 0.56" (12.7mm) height + Color: +5 20V Blue_| CDPM638-ND 53.10 50.45 46.47 | DK638 = 
Green or Red = Polarity: Displays (-) automatically + Decimal Point: User selectable 3-position + Over/Under Range: Over DIP Panel Meter 3.5 Digit LED with Hold Function 

range displays “1” and under-range displays “-1" + Hold: Standard feature + Full Scale Ranges: +200mVDC, +2VDC, +20VDC +5 200mV Red CDPM640-ND 47.40 45.03 41.48 DK640 _— 

+ Configuration: Bipolar, fully differential + Power: +5VDC, +5% at 200mA = Conversion Rate: 3 per second » Zeroing: 10 +5 2v Red CDPM641-ND 47.40 45.03 41.48 | DK641 = 
Automatic * Operating Temperature: 0°C to 50°C + Storage Temperature: -20°C to 70°C + Relative Humidity: 0 to 95% non- +5 20V Red CDPM642-ND 47.40 45.03 41.48 | DK642 — 
condensing + Type: Bezel Mount + Pins: Standard 10 pins, .64mm square on 2.54mm centers + 5-Year Unconditional Warranty Bezel for 630/640 Series CDPM650-ND 2.00 1.90 1.75 | DLA-BEZ = 
Process Meter Specifications: + Meter and loop powered/controlled PCB in one unit * 3.5 or 4.5 digit + LOD Process Meter 

and red or green LED + Fully scalable + 300 Impedance, nominal 3 | Loop 4-20mA — CDPM590-ND- 61.76 58.68 54.04 | DK590 — 
Note: Rat Pack LCD §Pad {Pin + Non-Baoklit 4 | Loop | _4-20mA —__| CDPM190-ND+ 61.76 58.68 54.04 | DK190 = 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1184 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


. . i Use 
Epic Series 3 1/2 and 4 1/2 Digit, cuoey| mou | cotor | 2OPK2Y , Price Each | C-Ton / Cable 
L upply Inpu' ‘olor | Part No. art No.| Assy. 
Industries Voltage and Process Meters EcIcISariacl UGHSGGaTd PrSCezeINGEETS 
64.5 f— 41.2 3.5 Digit LCD 
= = 200mV = CDPM541-ND> 37.90 36.01 33.17 | DK541 | J4C13 
H 8 8 8 8 l29 = 2v _ CDPM542-ND- 37.90 36.01 33.17 | DK542 | J4C13 
steric iieatsl | E 20V _ CDPM543-ND> 37.90 36.01 33.17 | DK543 | J4C013 
200mV - Amber | CDPM551-ND. 47.40 45.03 41.48 | DK551 | J4C13 
Features: + RA/EMI resistant + Snap-in panel mounting + Engineering units (user selectable) + 1" cut out required + Multiple colors Pat red eRe ReeaNG an pare ae Dien ace 
aralctle'« 5-year Unconddtional. Warranty. 7 ; - 200mV |-Green| CDPMS61-ND 47.40 += 45.03 41.48 | DK561 |J4013 
Common Specifications: + Power: 5Vdc @3.5mA = Digits: .45” (11.43mm) seven segment LCD + Annunciators: User selectable °F, av - Green | CDPM562-ND 47.40 45.03 41.48 | DK562 |J4C13 
°C, PSI, % * Decimal Point: User selectable + Colors: Amber numerals, Green numerals, Red numerals, Green background + Backlight 20V - Green | CDPM563-ND 47.40 45.03 41.48 | DK563 | u4C13 
Power: 5Vdc + Input Ranges: +200mV, +2V, +20V + Conversion Rate: 3 per second + Operating Temperature: 0°C to 50°C + Storage 200mV -Red | CDPM571-ND 47.40 45.03 41.48 | DK571 |v4C13 
Temperatui 10° to 60°C + Over/under Range Indication: 1.... / -1 Pins: 13 ins, 0.025” (.64mm) square on 0.100" (2.54mm) ov -Red | CDPM572-ND 47.40 45.03 41.48 | DK572 |J4013 


centers + Configuration: Bipolar, true differential + Panel Clearance Requi 1.25” (31.75mm) + Case Style: Snap-in bezel mounting 20V -Red | CDPM573-ND 47.40 45.03 41.48 | DK573 | J4C13 
Process Common Specifications: + Meter and loop powered PCB in one package + Backlight (if selected) powered by separate terminals 3.5 Digit Process 
+ Power: Powered by the 4-20mA process loop + Optional Backlight Power: 5Vdc, 24Vdc + Range: Fully scalable = Digits: .45” (11.43mm) 420mA = CDPM191-ND- 68.40 64.98 59.851 DKig1] — 
seven segment LCD + Colors: Standard LCD, Amber numerals, Green numerals, Red numerals, Black numerals with Green background 4-20mA - Amber| CDPM192-ND 77.90 74.01 68.17 DK192 _ 
+ Annunciators: User selectable °F, °C, PSI, % +» Operating Temperature: 0° to 50°C + Storage Temperature: -10° to 60°C + Over/under Loop 4-20mA - Green | CDPM193-ND 77:90 74.01 68.17 DKi93| — 
Range Indication: 1.... / -1...._ + Wiring: 2 pin screw terminals (4 pin with optional backlights) + Panel Clearance Required: 1.75” 4-20mA -Red | CDPM194-ND 77:90 74.01 68.17 DKio4| — 
(44.45mm)_ + Case Style: Snap-in bezel mounting - - = 
Rangeable Voltage Specifications: 3.5 & 4.5 digit with high-contrast LCD display » Power: 12Vdc or 24Vdc regulated (selectable) 3:5 Rangeable 


+ Inputs: 0-5Vde, 0-10Vde, or 0-200mv de (selectable) + Optional Negative Backlight (back ground black, digits color): BL power 5/10V/200mV |- Amber EEEMI2avems 77.90 74.01 68.17 | DKIS6 | — 
24vde at 24ma. + Polarity: Automatic + Annunciators: User selectable F, C, PSI, % + Decimal Point: User selectable + Operating | y2/2qy |9/10V/200mV |- Green | CDPM197-ND = 77.90 74.01 68.17 | DK197/ — 
Temp: 0-50c + Connection: 6 screw terminal « Case: Snap-in Bezel 5/10V/200mV | - Red | CDPM198-ND 77.90 74.01 68.17] DK198) — 
NOTE: The products shown include standard, non-backlighted and negative backlighted (numerals lighted) LCDs. Also available, SiOV/20omy Oe ME, ND: 7 68.40 E498 59.85'|, DKIS¢ 
as non-catalog items, are positive backlighted (black numerals with lighted background) LCDs. 4.5 Digit LCD 
200mV — ]CDPM741-ND- 47.40 «45.03 —«41.48 | DK741 [J4CT3 
45 2v — |CDPM742-ND- 47.40 45.03 41.48 | DK742 |J4C13 
Power Supply for C-Ton Displays Cable Assembly for C-Ton Displays 20V —__| CDPM743-ND-__47.40___45.03__ 41.48 | DK743 | J4C13 
45 2V - Amber | CDPM752-ND 56.90 54.06 49.79 | DK752 |J4C13 
oN 20V - Amber | CDPM753-ND 56.90 54.06 49.79 | DK753 |J4C13 
200mV —_|- Green | CDPM761-ND 56.90 54.06  49.79| DK761 |J4C13 
45 av - Green | CDPM762-ND 56.90 54.06 49.79 | DK762 |J4C13 
20V - Green | CDPM763-ND 56.90 54.06 49.79 | DK763 |J4C13 
200mV -Red | CDPM771-ND 56.90 54.06  49.79| DK771 |J4C13 
45 2v -Red | CDPM772-ND 56.90 54.06 49.79 | DK772 |J4C13 
20V -Red_| CDPM773-ND 56.90 54.06 _ 49.79 | DK773 |J4C13 
4.5 Digit Process 
= : 4-20mA — ]CDPM790-ND- 85.50 81.23 74.82] DK790] — 
ae Digi-Key Price Each C-Ton Li 4-20mA __|- Amber | CDPM791-ND 94.06 989.36 82.31] DK791| — 
Description Part No. 1 10 50 Part No. sis 4-20mA __|- Green | CDPM793-ND 94.06 89.36 82.31] DK793) — 
Power Supplies 4-20mA -Red_| CDPM794-ND 94.06 89.36 82.31 | DK794 | — 
5VDC Out, 300mA CDPM1000-ND 19.90 1891 1742 | PW25 4.5 Rangeable 
24VDC Out, 100mA CDPM1002-ND 19.90 18.91 17.42 PWe-24 5/10V/200mvV |- Amber | CDPM796-ND 94.06 89.36 8231] DK796] — 
Cable Assemblies jo/ay |5/10W/200mV |- Green | CDPM797-ND 94.06 89.36 82.31] DK797) — 
10 Pin Connector with Wires 22AWG CDPM1003-ND 3.00 285 2.63 | J1C10 5/10V/200mV | - Red | CDPM798-ND 94.06 89.36 82.31 | DK798 | — 
13 Pin Connector with Wires 26AWG CDPM1004-ND 3.00 285 263 | J1C13 5/10V/200mV | — | CDPM799-ND+ 85.50 81.23 74.82 | DK799 | — 
13 Pin Connector with Wires 26AWG CDPM1005-ND 3.00 285 263 | J4C13 Note: + Non-Backlit 
DPM Digi-Key Price Each Modutec 
coUe Display Mounting | Power Input Part No. 1 5 10 Part No. 
MO D UTEC Fig. 1 — 13 Pin Terminals Backlit Power 5VDC 
linstruments| Bezel ]+5VDC| 0-2VDC | 180-1002ND 86.94 84.77 82.60 | BL-530302-01-U 
: bus Bezel | +5VDC | 0-200mVDC | 180-1003-ND 86.94 84.77 82.60 | BL-530301-01-U 
: Window |+5VDC| 0-2VDC | 180-1004-ND 83.36 81.28 79.20 | BL-500302-01-U 
Big - Little Digital Panel Meters Neg. Red Backlit | window |+5VDC | 0-200mVDC | 180-1005-ND 83.36 81.28 79.20 | BL-500301-01-U 
Fas Window | 9VDC 0-2VDC_ | 180-1006-ND 83.36 81.28 79.20 | BL-500102-01-U 
Fig. 1 '9- Window | 9VDC | 0-200mVDC | 180-1007-ND 83.36 81.28 79.20 | BL-500101-01-U 
-——— 60.9 —__4 +———. 62.3 —__, Window [+5VDC| 0-2VDC | 180-1008-ND 80.96 78.94 76.92 | BL-400302-01-U 
| 1 Neg. Green Backlit | Window | +5VDC | 0-200mVDC | 180-1009-ND 80.96 78.94 76.92 | BL-400301-01-U 
=: Lid ie: Window | 9VDC 0-2VDC | 180-1010-ND 80.96 78.94 76.92 | BL-400102-01-U 
24 Wie 26.3 ! 0 Window | 9VDC | 0-200mVDC | 180-1011-ND 80.96 78.94 76.92 | BL-400101-01-U 
. tha | tio Bezel [+5VDC| 0-2VDC | 180-1012ND 80.16 7816 76.16 | BL-330302-01-U 
| Bezel | +5VDC | 0-200mVDC | 180-1013-ND 80.16 78.16 76.16 | BL-330301-01-U 
CC SEEEGERET .. | Window |+5VDC} 0-2VDC_ | 180-1014-ND 77.40 75.47 73.53 | BL-300302-01-U 
; oo Pos. Green Backlit | Window | 45VDC | 0-200mVDC | 180-1015-ND 77.40 75.47 73.53 | BL-300301-01-U 
BL Series Specifications: Window | 9VDC | 0-2VDC_ J 180-1016-ND 77.40 75.47 73.53 | BL-300102-01-U 
Display + Digits: 3 1/2 digits, 7 segments backlit LCD (1999) + Digit Height: 0.5” (12.7mm) Window | 9VDC | 0-200mVDC | 180-1017-ND_ 77.40 75.47__73.53_| BL-300101-01-U 
+ Polarity: Automatic (-) displayed +* Decimal Point: Three positions, external selection Bezel +5VDC 0 - 20VDC 180-1021-ND 65.60 63.96 62.32 | BL-130303-U 
+ Overload: Three lower digits blank for readings greater than 1999 + Low battery: “Low Bat” Bezel | +5VDC 0 - 2VDC 180-1022-ND 58.40 56.94 55.48 | BL-130302-U 
indicator for <7.2V (9V power only) Bezel | +5VDC | 0-200mVDC | 180-1023-ND 65.60 63.96 62.32 | BL-130301-U 
Performance + Accuracy: +(0.1% rdg + 2 count) with + 5 and +5V power + (0.1% rdg + 1 Std. Reflective LCD Window | +5VDC 0 - 20VDC 180-1024-ND 62.02 60.47 58.92 | BL-100303-U 
count) with 9V power 2.5 per second + Conversion Rate: 2.5 per second * Common Mode Window | +5VDC 0 - 2vDC 180-1025-ND 62.02 60.47 58.92 | BL-100302-U 
Voltage Range: + 1V maximum + Common Mode Rejection: > 86db + Zero Adjust: Window | +5VDC | 0-200mVDC | 180-1026-ND 62.02 60.47 58.92 | BL-100301-U 
Automatic « Tempco: 100PPM/°C typical Window | 9VDC 0-2VDC | 180-1027-ND 62.02 60.47 58.92 | BL-100102-U 
. : Window | 9VDC | 0-200mVDC | 180-1028-ND 62.02 _60.47__—_58.92 | BL-100101-U 
Standard infant Inputs i barat pane: one aes aa or rant Spee Fig. 2 — Flat Pack 
ranges and engineering units available) * ontiguration: true differential input an 7 
references « Ratiometric Operation: Available on models BL-100, -130, -300, -330, -400, Suateetisel Window | +5VDC | = 20VDG_— |IBOAGIE:ND)) 54.72 53.36 51.99 | BL-176303-U 
-430, -500, -530, -600, and -630 + Protection: 250V DC or 150V RMS continuous 300V . Reflective LCD | Window | +5VDG 2VDC PEO TOIND 54.72 53.36 51.99 | BL-176302-U 
isan eden : H : 7 Hobie Window |+5VDC | _200mVDC__| 180-1020-ND 54.72 53.36 —_ 51.99 | BL-176301-U 
Cyne maximum » Bias Current: 1pA typical, 10pA maximum = All backlighting power Bezel Kit = — = 780-1001-ND 6.38 622 6.07 1176-BKU 
. 22 . 
Industrial Digital Panel Instruments 2000 Series 
Specifications: : 96.0 Backlit Digi-Key Price Each Modutec 
Performance: + Conversion Display DPM Power Inputt Powertt Part No. 1 5 10 Part No. 
Rate: 2.5 per second + Common {246 l4g.0 TRMS (P: ) = Uni 1 Selectable Ti RMS -P R 
ala ee recog | [ Neg. Red Backit “SsVAG | tis erza0VAC, RSGRRMEN zie.06 211S4 G0e12 | 23691028400 
a i 0) pe wuunmeenes| leg. Ret - a i E 7 -10- 
ee Be oe atti Neg. Red Backlit _| 11 of 280VAC 200.0VAG 115 or 230VAC_| 180-1037-ND 216.96 211.54 206.12 | 2353-1024-10-U 
inputs which are .1°/ degree zero tempco for selectable UPM - Universal Selectable Process, IDC Voltage or DC Current 
process ranges is only + .2 count/°C * Normal Mode | Neg. Red Backlit 115VAC 4/20mADC scaled 0/100.0 percent 415VAC 180-1038-ND 187.46 182.78 178.09 | 2153-3419-04-U 
Rejection: >40db 50Hz-60Hz + Zero Adjust: Automatic |Neg. Red Backlit 10VDC scaled 0/10.00VDC 180-1039-ND _ 187.46 182.78 178.09 | 2153-3406-04-U 
+ Warmup: 10 minutes 1/8 DIN 
Environment: + Operating Range: -4°F to 140°F (-20°C to | Neg. Red Backlit Type J Thermocouple 180-1040-ND 122.52 119.46 116.40 | 2053-3480-04-U 
+ 60°C) + Storage Range: -22°F to 150°F (-30°C to + 70°C) | Neg. Red Backlit 100 Ohms Pt 1° Resolution 180-1041-ND 122.52 119.46 116.40 | 2053-3470-04-U 
Power Options: + 115V + 10%, -15% 50Hz to 400Hz at | Neg. Red Backlit 0-50AAC/ Avg 180-1042-ND 122.52 119.46 116.40 | 2053-3439-04-U 
2VA + 230V +10%, -15% 50Hz to 400Hz at 2VA Neg. Red Backlit 115VAC 80-260VAC Avg 115VAC 180-1043-ND 122.52 119.46 116.40 | 2053-3429-04-U 
Backlighting Options: + Positive Green (Green | Pos: Green Backlit 0-200VDC 180-1044-ND 122.52 119.46 116.40 | 2033-3404-04-U 
Bock Paina mi oe Characters) = Negative Red (Black | PS: Green Backlit 0-20VDC 180-1045-ND 122.52 119.46 116.40 | 2033-3403-04-U 
Boe aR a Ch erecters ga ack’ | Pos. Green Backlit 0-2VDC scaled 0 to 1.999 180-1046-ND 122.52 119.46 116.40 | 2033-3402-04-U 
ackground, Red Characters) ie Pos. Green Backlit 0-200mVDC scaled 0 - 199.9 180-1047-ND 122.52 119.46 116.40 | 2033-3401-04-U 
FCC Compliance: » Complies with the class B limits of | hion Backlit Loop Power | 4 to 20mADC scaled 0 - 100.0 No Backlight | 180-1048-ND 156.22 152.32 148.41 | 2013-3019-00-U 


FCC rules and regulations, part 15, sub part J for 
conducted and radiated emissions. + Except isolated DC + Rated for use with 5A or 50A external current transformer supplied with DPM. 
powered which is > 80db 50Hz-60Hz tt Backlight power must be same as selected DPM power. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to33) 1185 


Resistance Digi-Key Price Each Modutec 
Cue M oO D UTEC Description Series Range (ohms) Part No. 1 5 10 Part No. 
0-25ADC 10 180-1054-ND 67.20 65.52 63.84 | R3SS-DAA-025-U 
linstruments| s 0-50ADC 10 180-1055-ND 67.20 65.52 63.84 | R3SS-DAA-050-U 
De AntneeH 0-100ADC 10 180-1056-ND 67.20 65.52 63.84 | R3SS-DAA-100-U 
Analo Panel Meters Shont ieee 0-25ADC 10 180-1071-ND 67.20 65.52 63.84 | R3PBS-DAA-025-U 
g PB 0-50ADC 10 180-1072-ND 67.20 65.52 63.84 | R3PBS-DAA-050-U 
0-100ADC 10 180-1073-ND 67.20 65.52 63.84 | R3PBS-DAA-100-U 
PB Series 0-10VDC 1000 per V 180-1057-ND 69.50 67.77 66.03 | R3S-DVV-010-U 
s 0-50VDC 1000 per V 180-1058-ND 69.50 67.77 66.03 | R3S-DVV-050-U 
DC Voltmeters 0-100VDC 1000 per V 180-1059-ND 69.50 67.77 _66.03_| R8S-DVV-100-U 
0-10VDC 1000 per V 180-1074-ND 69.50 67.77 66.03 | R3PB-DVV-010-U 
5 F j-28.64 112.7 PB 0-50VDC 1000 per V 180-1075-ND 69.50 67.77 66.03 | R3PB-DVV-050-U 
Tater tay | 0-100VDC 1000 per V 180-1076-ND 69.50 67.77 66.03 _| R3PB-DVV-100-U 
0-15AAC 0.003 180-1060-ND 71.80 70.01 68.21 R3S-AAC-015-U 
s 0-25AAC 0.002 180-1061-ND 71.80 70.01 68.21 R3S-AAC-025-U 
06 MiLuifuPenes ‘AG Amnesia 0-50AAC 0.001 180-1062-ND 71.80 70.01 68.21 R3S-AAC-050-U 
0-15AAC 0.003 180-1077-ND 71.80 70.01 68.21 R3PB-AAC-015-U 
PB 0-25AAC 0.002 180-1078-ND 71.80 70.01 68.21 R3PB-AAC-025-U 
0-50AAC 0.001 180-1079-ND 74.80 70.01 68.21 R3PB-AAC-050-U 
AC Ammeters s 0-100AAC 0.022 180-1063-ND 74.80 70.01 68.21 R3S-AACX-100-U 
Trans. Rated PB 0-100AAC 0.022 180-1080-ND 74.80 70.01 68.21 R3PB-AACX-100-U 
0-50VAC 3K 180-1064-ND 76.40 74.49 72.58 | R3S-AVC-050-U 
0-150VAC 30K 180-1065-ND 76.40 74.49 72.58 | R3S-AVC-150-U 
s 0-300VAC 30.25K 180-1066-ND 76.40 74.49 72.58 | R8S-AVC-300-U 
AC Voltmeters 0-600VAC 114.7K 180-1067-ND 76.40 74.49 72.58 | R3S-AVC-600-U 
0-50VAC 3K 180-1081-ND 76.40 74.49 72.58 | R3PB-AVC-050-U 
PB 0-150VAC 30K 180-1082-ND 76.40 74.49 72.58 | R3PB-AVC-150-U 
0-300VAC 30.25K 180-1083-ND 76.40 74.49 72.58 | R3PB-AVC-300-U 
0-600VAC 114.7K 180-1084-ND 76.40 74.49 72.58 | R3PB-AVC-600-U 
Digi-Key Price Each Modutec 
koi ical Series | Freq. Range Input V Accuracy Part No. 1 5 10 Part No. 
Frequency Meters Pointer Type Electronic 
Be Venice Haut bond. waevibe poll Bore lott feibehunt tales 45-65Hz ADOVAG +.6Hz 180-1068-ND 193.56 188.73 183.89 | R3S-FRQ-55/120-20-U 
AC Ammeters - Iron vane: Self-contained, 60Hz nominal input (50- 45-55Hz +.3Hz 180-1069-ND 193.56 188.73 183.89 | _R3S-FRQ-50/120-10-U 
400Hz range). 45-65Hz +.6Hz 180-1085-ND 193.56 188.73 183.89 | R3PB-FRQ-55/120-20-U 
AC Ammeters - Iron vane: transformer rated, 0-5A. PB 45-55Hz 120VAC +.3Hz 180-1086-ND 193.56 188.73 183.89 | R3PB-FRQ-50/120-10-U 
AC Voltmeters - Iron vane Self-contained, 60Hz nominal input (50Hz 55-65Hz +.3Hz 480-1087-ND 193.56 188.73 183.89 R3PB-FRQ-60/120-10-U 
with slightly reduced accuracy. 


Specifications: 


Display: + Digits: 3 1/2 digits (1999) + Digit Height: 0.3" (7.6mm) * Decimal Point: 3 
positions, external selection * Type: 7 Segment Backlit LCD + Polarity: Automatic (-) 
displayed + Overload: Three lower digits blank for readings greater than 1999 

Input: + Full Scale Range: + 2V or + 200m VDC = Input Resistance: + 100 Meg Ohms 
+ Overvoltage Protection: 100V DC or peak AC conditions 


Performance: + Accuracy: = (0.25% + 1 count) Maximum + Common Mode Rejection: 


Environment: + Operating Range: -0°C to +60°C + Storage Range: -20°C to +70°C 


Miniature 
Backlit 
1000 Series 


Extended Temperature (option): + Operating Range: -30°C to + 80°C + Storage 
Range: -40°C to + 85°C 


Power Options: + + 5VDC and -5VDC + 10% @ 150ua DC or 9VDC (7.2 to 12VDC 
isolated @ 150uADC) 


“Note 1: For the battery powered DPM, the input must either be fully isolated from the 


2 86db 50Hz-60Hz * Zero Adjust: Automatic * Conversion Rate: 2.5 Per Second 


power source, or, if referenced to the source, the IN LO terminal must be no closer than 


* Tempco: 100 PPM/°C 2.3V for the 200mV range (3.5V for the 2V range) to either battery terminal.” 

Price Each Modutec 
Display Mounting Terminals DPM Power Input 1 5 10 Part No. 
Pos. Red Backlight Window +5 & -5VDC 0-200mVDC 180-1049-ND 56.26 54.86 53.45 1060-0201-U 
Pos. Red Backlight Window Uncased 9VDC 0-200mVDC 180-1050-ND 56.26 54.86 53.45 1060-0101-U 
Pos. Red Backlight Window with 13 pins Loop Powered 4 to 20mADC 180-1051-ND 155.00 151.13 147.25 1060-0019-U 
Pos. Green Backlight | Window P 9VDC 0-200mVDC 180-1052-ND 56.26 54.86 53.45 1030-0101-U 
Pos. Green Backlight | Window Loop Powered 4 to 20mADC 180-1053-ND 147.54 143.86 140.17 1030-0019-U 


JKL 


COMPONENTS 
CORPORATION 


Fig. 1 — CSD4 
14.41 


04.5 
ii C) 403, 


—I-0.25 
Lead Extension 


Fig. 2— CTB1 Fig. 3— ETB1 


.93 (23.62) 
[1.3 (33.02) 


- 


Dimensions in[ ] 
are for QUBAV Series 


11.68 (42.67) 
[2.68 (68.07)] 


0.2 Lead 
Extension 


tf | 
/-—11.2 —| i 


45 12.0- 
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MDMV Series: Specifications: + Display: 3-1/2-digit, .4” (10.2mm) high digits. A minus (-) sign is 
displayed when voltage is negative + Decimal Points: Selectable decimal points are activated at the rear 
terminal pins to allow the display to be read in tenths, hundredths or thousandths + Annunciators: 5 
selectable annunciators, BAT, V, A, 1. and m are activated at the appropriate rear terminal + Power 
Requirements: 4.8VDC to 6VDC @ 5mA Max. + Input Range: 0 to +199.9m VDC = Over-range 
Indication: Over-range is indicated by a “1” displayed in the most significant digit and the blanking of 
the three least significant digits + Reading Rate: 2 1/2 readings per second + Common Mode 
Rejection Ratio: 70dB + Input Impedance: 1000MQ + Operating Range: 0°C to 60°C 

CUB4V Series: Specifications: + LCD, positive reflective or negative transmissive with yellow/green 
or red backlighting + Four selectable D.C. ranges (0-199.9 mV, 1.999 V, 19.99 V, 199.9 V) + 0.6" 
(15.24mm) high LCD digits + Built-in scaling provided + Auto-zeroing circuit + Selectable decimal 
points + Wire connections made via screw clamp type terminals + Fits DIN standard cut-out 2.68” 


I 


Ta | : 11.4—] 


: | 


(68mm) x 1.30” (33mm) » NEMA 4X/IP65 sealed front panel bezel + 9 to 28 VDC powered Type Part Style Height 5 Volts Max. 14 Volts Max. 

Digi-Key Price Each) Red Lion Numbers Type Size Size mm Ref. mA MSCP mA MSCP 

Description Laub 1 5_| Part No. csD4 Base & Filter ™ T-3.0mm 55 115 150 N/A N/A 

San Vom Falsaive Su MDMV ae 3550 3501 woRavoo00 CTBI Thru or Top Mnt.}  T-1 T-3.0mm 9.0 125 220 N/A NIA 

lount, ive Display . . 

Panel Mount, Yellow/Green Backlight Display RLOO10-ND 51.40 50.12 | MDMVo0010 ETB1 Thru or Top Mnt. | T-1 1/2 | T-4.7mm 12.7 180 300 140 950 

Panel Mount, Red Backlight Display RLOO20-ND 51.40 50.12 | MDMVv0020 

PC Board Mount, Reflective Display RLCI00-ND 35.90 35.01 | MDMV0100 Fi em 7a nar 

PC Board Mount, ellow/Green Backlight Display RLC110-ND 51.40 50.12 | MDMVO110 ; a Nelle | emia AS | BE Crheyoltslig || WEY dlapelsineel 

PC Board Mount, Red Backlight Display RLC120-ND 51.40 50.12 | MDMVo120 Fig.| Description (v) (A) | MSCP | (Hrs) | Part No. 1 10 100 | Part No. Size | Pricing 

MDM Cable Assembly RLC70-ND. 12.00 __11.70_| HWK70000 1 | T-1(8mm)SM 5.0 -115 | .150 | 20,000) 289-108(]-1-ND |1.23 10.50 87.50| 289-108[_]-2-ND | 1,500) 581.00/M 

aeuaine c UBAY Series” Ts cB 2 | T-1 (8mm)TB 13.0 | .045 | .150 | 5,000 | 289-109C]-1-ND |1.23 10.50 87.50] 289-109[]-2-ND| 900} 522.90 

foltmeter 4 = a3 ‘ eae )- |-2-| 

BC Voltmeter,YelowiGreen Backlight Display | RLCAVE-ND 98.00 ‘| CuBavOtO 3 | T-13/4(5mm)TB] 14.0 | .140 | .950 | 7,000 | 289-110C]-1-ND |1.23 10.50 87.50) 289-1100]-2-ND| 450] 261.45 

DC Voltmeter, Red Backlight Display RLC4V2-ND 99.00  — | OUB4V020 *For [] in Digi-Key Part No., choose one of the following: 1=Red; 2=Yellow; 3=Green 4=Blue/Green (only available in 

Micro Line/Sensor Power Supply RLOMLPS-ND 31.00 —_ | MLPSO000 CSD4 series); 5=Blue; 6=White. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1186 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Adjustable Focus Laser ener 
Diode Modules 


Fig. 1 — Adjustable Focus Laser Module 


@Non 
28 AWG <“ Connection 
6" Po: Monitor 
> Bo : Photodiode 
FP Leads z= Class: L 
TT Supply Voltage, Upto 12V:| _ 2.7-3 Continuous 
=| 2 ® Dimension A: 10.44mm | 6.4mm 
Laser module Threaded Dimension B: 17.02mm | 17.25mm 
outline adjustable lens 
Optical | Oper. | Oper.) Wave Half Oper. 
Power | Current} Volt. | Length Intensity Typ. + Temp. Digi-Key Price Each 
Fig. 2— Adj ble Oo iy Mout Fig. | Output | (Typ.) |(Typ.)| (Typ.) | Parallel Perpendicular Cc Part No. 1 10 
2 al ‘a ig. 3 — Visi ; 
7 fustable Quiput acer Mocure™ || -Figx3— Visible Laser Dade: aa | 7mw | 33ma | 22 | 654nm) 85° 2g | -10° to 180° 425-1805-ND  1356—*11.63 
10mW | 40mA | 2.2 | 654nm|_ 8.5° 20° -10° to +70° | 425-1806-ND 14.79 12.68 
orgs 17.027) 1B | 50mw| 80mA | 28 | 654nm|_8.5° 21° -5° to +70° | 425-1807-ND 74.03 63.45 
2 pairs Byer Po: 5mW 1C |120mW) 141mA} 2.1 | 784nm|  8.7° 16° -10° to +65° | 425-1809-ND 24.76 21.23 
ee i 
To extefnal’’ Laser module ass Illa t Angle at 50% peak intensity (full-width at half-maximum). Parallel to the junction plane (X-Z plane) 
potentiometer outline Wide Spectrum Perpendicular to the junction plane (Y-Z plane) 
(not included) ¢)) Range, 


Threaded Standard Pinout 


adjustable lens 
: 1. Laser cathode 


2. Common case(laser anode) 
3. PD anode (standard pinout) 


Po = 1 to 4.8mW 
Recommended Pot = approx. 150K to 500K 


SME Visible and Infrared Diodes 


67-1542-ND 
Fig. 4 — 6.4mm Laser Diode Housing Kit Fig. 5 — 10.4mm Laser Diode Housing Kit Lumex Master Catalog 
CD-ROM ..........0..2665 $1.95 
“4 Wave- Output Current | Oper. | Operating | Dia. 
| | | ill J (| | i length | Power (mA) | Voltage | Temp. D | Digi-Key Price | Lumex 
w Typ. (nm)| (mW) max. | Ith lop (V) (°C) (mm) | Part No. Each | Part No. 
Lens Housing Adapter Retainer Lens Lens Visible Laser Diodes — Fig. 1 
Backcap Barrel Lens Ring Housing 650 5 20 35] 22 |-10°to+40°| 5.60 | 67-1500-ND 5.37 | OED-LDPSS001E 
Housing 650 5 18 25 21 -10° t0 +70° | 5.60 | 67-1501-ND 15.00 | OED-LD65001E 
658 50 40 125 2.5 |-10° to+40°| 5.60 | 67-1646-ND 136.90 | OED-LDH66003E 
Includes: Housing/Heatsink, 5.6mm to 9mm Adapter, Infrared Laser Diodes — Fig. 2 
Includes: Backcap, barrel, lens housing and lens Retaining Ring, Adjustable Focus Lens 1550 5 (QW) 8 1.2 | -40° to +85° | 5.60 | 67-1504-ND 124.84 | OED-LDC15001E 
< Detection | Rise/Fall | Forward | Reverse | Operating | Diameter 
Fig. 6 — APC Laser Range Time | Current | Voltage Temp. D Digi-Key Price | Lumex 
Power Supply ; d (nm) (ns) (mA) (V) (°C) (mm) _| Part No. Each | Part No. 
Soldering pads Pin Photo Diode — Fig. 3 
I sp: Tasel clade cathous 1100/1600 | 03 2 25 | -40°t0 +85" | 5.35 | 67-1505-ND 35.26] CED-PPDI1075GB 
W B: Laser/pd common (+) Dimensions d =~ : ete : 
H 


C: Photodiode anode we E 
Adjustable Output Power via D: Potentiometer 54 __7.8 
On-Board Potentiometer E: Negative lead (-) 9.0 5.0 


Panasonic. Visible Red Laser Diodes 


FEATURES: + Oscillating wavelength 670nm: Luminous efficiency 2000 times a conventional laser + Low threshold 
oscillation: 25mA * Stable single transverse oscillation * Low astigmatism characteristics: <10,m. SPECIFICATIONS: Max. 


Optical Power Output: 5mW. Oscillating Wavelength: 670nm. Threshold Current: 25mA. Operating Current: 35mA LD 
Wave- c ae ‘ Operating Voltage: 2.5V. Radiation Horizontal Angle: 8°. Radiation Perpendicular Angle: 30° 
length | lop Size Digi-Key Price U.S. Laser 
Fig. | Description (nm) | (mA) (mm) Part No. Each Part No. 5.6mm type 
1 | Visible Laser Module" 660 | 10-30] 17.02 x 10.44 | 38-1002-ND 32.66 | M6605I os 
1 | Visible Laser Module* 650 | 25-40] 17.02 x 10.44 | 38-1003-ND 37.00 | M65051 1 LD cathode 
1 | Visible Laser Module* 640 | 55-70] 17.02 10.44 | 38-1004-ND 72.00 | M64051 Scone eae one) 
1 | Visible Laser Module* 635 | 45-70] 17.02 x 10.44 | 38-1017-ND 76.00 | M63551 
1 Infrared Laser Module" 780. | 45-70] 17.02 x 10.44 | 38-1018-ND 56.00 | M7805! 
1 |Infrared Laser Module" 808 | 60-70] 17.02 x 10.44 | 38-1005-ND 64.00 | M8085! BIER a . Fi - 
1 |Infrared Laser Module* 850 | 45-65] 17.02 x 10.44 | 38-1019-ND 68.00 | M85051 Beilin A AC rice Eact “D oan panhie 
1 | Visible Laser Micro Module* 660 | 12-30] 17.25x64 | 38-1020-ND 52.00 | MM6605I P460-ND 33.75 30.38 28.35 26.33 LNOROSMS 
1 | Visible Laser Micro Module* 650 |25-40] 17.25x64 | 38-1021-ND 57.00 | MM65051 
1 | Visible Laser Micro Module* 640 |55-70] 17.25x64 | 38-1022-ND 92.00 | MM64051 
1 | Visible Laser Micro Module" 635 |45-70| 17.25x64 | 38-1023-ND 96.00 | MM63551 a : 
1 |Infrared Laser Micro Module* 780 |45-70| 17.25x6.4 | 38-1024-ND 76.00 | MM78051 Quarton Visible Laser Diode Modu les 
Infrared Laser Micro Module” 808 |60-70] 17.25x64 | 38-1025-ND 80.00 | MM80851 F ‘ , ‘ : ‘ 
FEATURES: + Built-in d . Small * Cass Illa | duct Te : +10°C 
1 | Infrared Laser Micro Module" 850 |45-65) 17.25x6.4 | 38-1026-ND 88.00 | MM8505I TaOeO Sie Terao raoe Suen een Tica Chorating Voltage: A ee emp atrss FINO 
2 | Adj. Output Visible Laser Module* | 660 | 12-30] 17.02 x 10.44 | 38-1010-ND 52.00 | EPM66051 
2 | Adj. Output Visible Laser Module* | 650 | 25-40] 17.02 x 10.44 | 38-1011-ND 56.00 | EPM65051 Fig. 2 , ee PCR 
2 | Adj. Output Visible Laser Module* | 640 | 55-70] 17.02x 10.44 | 38-1012-ND 112.00 _ | EPM64051 Re dle Peas | y 
2 | Adj. Output Visible Laser Module* | 635 | 45-70] 17.02x 10.44 | 38-1013-ND 116.00 _| EPM63551 ae 010.54 [ |[ 3310.46 
l FOS 
2 | Adj. Output Infrared Laser Module*| 780 | 45-70] 17.02 x 10.44 | 38-1014-ND 96.00 | EPM78051 Laserl T x 76 
2 | Adj. Output Infrared Laser Module*| 808 | 60-70] 17.02x 10.44 | 38-1015-ND 100.00 | EPM80851 module PCB hes} 20 | 
2 | Adj. Output Infrared Laser Module"| 850 | 45-65] 17.02x 10.44 | 38-1016-ND 108.00 _ | EPM85051 : 
3 | Visible Laser Diode 660 | 12-20 56 38-1006-ND 9.00 | D66051 Fig. 4 — Line Generator 
3 | Visible Laser Diode 650. | 25-40 56 38-1007-ND 13.00 | D65051 TS Red lead + 
3 | Visible Laser Diode 640 | 55-70 56 38-1008-ND 30.00 | D64051 Red lead + 125 -— 
3 | Visible Laser Diode 635 | 45-70 56 38-1027-ND 30.00 | D63551 Black lead - | |__. Black lead - 
(127mm) (127mm) 
3 | Infrared Laser Diode 780. | 45-70 56 38-1028-ND 24.00 | D78051 cisions 
3 | Infrared Laser Diode 808 | 60-70 56 38-1029-ND 28.00 | D80851 Beam Angie: 
3 | Infrared Laser Diode 850 | 45-65 56 38-1030-ND 32.00 | D85051 
: Emission Cw Operating 
4 |Housing Kit, 6.4mm.. 17.25x6.4 | 38-1032-ND 20.00 |HK6.4 ; = ; 
5 |Housing Kit, 10.4mm 17.02 x 10.44 | 38-1000-ND 18.00 | HK-10.4 Fig. Ped eceeny weak Be aul F Pee ace on 
6 |Laser Driver Circuit (APC) for 10.4mm Housing... | 5.4x7.8 | 38-4009-NDt 14.00 | NS102-200K 1 655 3H 50415 VLM-650-01LPA-ND 30.80 27.72 25.88 
6 |Laser Driver Circuit (APC) for 6.4mm Housing ....| 5.0x9.0 | 38-1031-NDt 14.00 | NS1024-200K 635 3+ 50#15 VLM-635-01LPA-ND 70.40 63.36 59.14 
655 <5 50+15 VLV-650-02LPA-ND 35.20 31.68 29.57 
— |5.6mm to 9mm Adapter, Non-threaded . 38-1033-ND 4.00 | AD5.6-9MM 635 5 50+15 VLM-635-02LPA-ND. 76.67 69.00 64.40 
— [5.6mm to 9mm Adapter, Threaded . 38-1001-ND 5.00 | THAD5.6-9mm 3 650 <25 40415 VLM-650-003-LPA-ND 19.80 17.82 16.64 
* Module denotes complete assembly. t+ For use with 660, 650, 640 and 635nm diodes only. 4 650 <3 30#15 VLM-650-27-LPA'ND 52.95 47.66 44.48 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1033) 1187 


Fig. 1— Fig. 3 
Surface Mount 4454 
(3.68) nly .56" (14.20mm) 
= big and 80° (20.32mm) 
(23.0) have active decimal 
L E D points. 
7-Segment yi 
Displays ana ate 
Right Angle Right Angle .B_. Dim. C 
= In. (mm) 
Multiplexed. LS LY ppigi 
Multiplexed Only 56” (14.20mm) a a 10 (2.49) 
67-1542-ND has decimal points. TTT 05 (1.27) 
Lumex Master Catalog 
CD-ROM. csicciasciiecascacaas $1.95 
Surface Mount 7-Segment Displays 
Emitted Digit Size Dimensions - Inch (mm) VF lo Digi-Key Part No. Digi-Key Part No. Cut Tape Price Each | T&R Pricing* | Lumex Part No. Lumex Part No. 
Fig. Color Inch (mm) AxB (V) | (mA) | (ued) Common Anode Common Cathode 1 10 100 1,000 Common Anode Common Cathode 
1 Red -56 (14.22) -748 x .50 (19.0 x 12.70) 21 10 3200 67-1651-1-ND 67-1652-1-ND 4.04 3.54 3.03 1676.60 LDS-SMA5604RD-TR LDS-SMO5604RD-TR 
Geen -56 (14.22) -748 x .50 (19.0 x 12.70) 2.2 10 1800 67-1649-1-ND 67-1650-1-ND 3.89 3.41 2.92 1613.52 LDS-SMA5602RD-TR LDS-SMC5602RD-TR 
* For Tape & Real Part No., change -1 to -2 
Through-Hole 7-Segment Displays 
Emitted Digit Size Dimensions - Inch (mm) VF If lo Digi-Key Part No. Digi-Key Part No. Price Each Lumex Part No. Lumex Part No. 
Fig. Color In. (mm) AxB (V) (mA) (ued) Common Anode Common Cathode 1 10 100 Common Anode Common Cathode 
Red/Orng .30 (7.62) .75 x 40 (19.05 x 10.16) 20 10 5600 67-1403-ND 67-1406-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A304RI LDS-C304RI 
Geen -30 (7.62) .75 x 40 (19.05 x 10.16) 22 10 3500 67-1404-ND 67-1407-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A302RI LDS-C302RI 
2 Yellow .30 (7.62) -75 x 40 (19.05 x 10.16) al 10 3500 67-1405-ND 67-1408-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A303RI LDS-C303RI 
Super-Red -30 (7.62) -75 x .40 (19.05 x 10.16) 1.8 10 9800 67-1413-ND 67-1414-ND 2.31 2.10 1.81 LDS-A306RI LDS-C306RI 
Red/Orng .36 (9.14) -55 x .30 (13.97 x 7.49) 2.0 10 2250 67-1415-ND 67-1417-ND 1.84 1.68 1.45 LDS-A324RI LDS-C324RI 
2 Geen -36 (9.14) -55 x .30 (13.97 x 7.49) 22 10 2250 67-1416-ND 67-1418-ND 1.84 1.68 1.45 LDS-A322RI LDS-C322RI 
Red/Orng -43 (10.92) .74 x .50 (18.90 x 12.60) 2.0 10 3900 67-1431-ND 67-1434-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A414RI LDS-C414RI 
Geen -43 (10.92) .74 x 50 (18.90 x 12.60) 22 10 2500 67-1432-ND 67-1435-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A412RI LDS-C412RI 
2 Yellow 43 (10.92) -74x .50 (18.90 x 12.60) 21 10 2500 67-1433-ND 67-1436-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A413RI LDS-C413RI 
Super-Red -43 (10.92) -74 x .50 (18.90 x 12.60) 1.8 10 12300 67-1445-ND 67-1446-ND 2.31 2.10 1.81 LDS-A416RI LDS-C416RI 
Red/Orng -50 (12.70) -75 x .50 (19.00 x 12.70) 2.0 10 3900 67-1451-ND 67-1453-ND 1.84 1.68 1.45 LDS-A504RI LDS-C504RI 
2 Geen -50 (12.70) .75 x .50 (19.00 x 12.70) 22 10 3900 67-1452-ND 67-1454-ND 1.84 1.68 1.45 LDS-A502RI LDS-C502RI 
Red/Orng 56 (14.22) .75 x .48 (19.05 x 12.19) 20 10 3900 67-1463-ND 67-1466-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A514RI LDS-C514RI 
Green 56 (14.22) .75 x 48 (19.05 x 12.19) 22 10 3900 67-1464-ND 67-1467-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A512RI LDS-C512RI 
2 Yellow 56 (14.22) -75 x .48 (19.05 x 12.19) ll 10 3900 67-1465-ND 67-1468-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A513RI LDS-C513RI 
Super-Red 56 (14.22) .75 x .48 (19.05 x 12.19) 1.8 10 13300 67-1475-ND 67-1476-ND 2.31 2.10 1.81 LDS-A516RI LDS-C516RI 
Red/Orng 80 (20.32) 1.09 x .788 (27.71 x 20.02) 2.0 10 5600 67-1477-ND 67-1480-ND 2.28 2.08 1.79 LDS-A814RI LDS-0814RI 
Geen 80 (20.32) 1.09 x .788 (27.71 x 20.02) 22 10 2500 67-1478-ND 67-1481-ND 2.28 2.08 1.79 LDS-A812RI LDS-C812RI 
2 Yellow 80 (20.32) 1.09 x .788 (27.71 x 20.02) 2:1 10 2500 67-1479-ND 67-1482-ND 2.28 2.08 1.79 LDS-A813RI LDS-C813RI 
Super-Red 80 (20.32) 1.09 x .788 (27.71 x 20.02) 1.8 10 15000 67-1483-ND 67-1484-ND 3.14 2.85 2.46 LDS-A816RI LDS-C816RI 
Red/Orng 1.0 (25.40) 1.34 x .95 (34.04 x 24.00) 4.0 10 9800 67-1485-ND 67-1487-ND 3.08 2.80 241 LDS-AA14RI LDS-CA14RI 
2 Green 1.0 (25.40) 1.34 x .95 (34.04 x 24.00) 44 10 6300 67-1486-ND 67-1488-ND 3.08 2.80 241 LDS-AA12RI LDS-CA12RI 
Red/Orng 2.25 (57.15) 2.76 x 1.89 (70.10 x 48.01) 8.0 10 9000 67-1489-ND 67-1491-ND 9.46 8.60 7.40 LDS-AD14RI LDS-CD14RI 
2 Geen 2.25 (57.15) 2.76 x 1.89 (70.10 x 48.01) 8.4 10 6300 67-1490-ND 67-1492-ND 9.46 8.60 7.40 LDS-AD12RI LDS-CD12RI 
Super-Red | 2.25 (57.15) 2.76 x 1.89 (70.10 x 48.01) 68 10 22500 67-1493-ND 67-1494-ND 10.84 9.85 8.48 LDS-AD16RI LDS-CD16RI 
Red/Orng .30 (7.62) -60 x .61 (15.24 x 15.49) 2.0 10 3900 67-1409-NDf 67-1411-NDf 2.50 2.28 1.96 LDD-E304NI LDD-F304NI 
3 Green -30 (7.62) -60 x .61 (15.24 x 15.49) 2.2 10 3900 67-1410-NDf 67-1412-NDft 2.50 2.28 1.96 LDD-E302NI LDD-F302NI 
Red/Orng -40 (10.16) .63 x .80 (16.00 x 20.22) 2.0 10 3900 67-1437-ND 67-1438-ND 2.39 2.18 1.88 LDD-A404NI LDD-C404NI 
Geen -40 (10.16) .63 x .80 (16.00 x 20.22) 22 10 3900 67-1419-ND 67-1421-ND 2.39 2.18 1.88 LDD-A402NI LDD-C402NI 
3 Yellow -40 (10.16) -63 x .80 (16.00 x 20.22) 21 10 3900 67-1420-ND 67-1422-ND 2.39 2.18 1.88 LDD-A403NI LDD-C403NI 
‘Super-Red 40 (10.16) -63 x .80 (16.00 x 20.22) 1.8 10 6300 67-1447-ND 67-1448-ND 3.69 3.35 2.89 LDD-A406NI LDD-C406NI 
Red/Orng 56 (14.22) -75 x .98 (19.05 x 24.89) 2.0 10 3900 67-1455-ND 67-1458-ND 2.39 2.18 1.88 LDD-A514RI LDD-C514RI 
Geen 56 (14.22) .75 x .98 (19.05 x 24.89) 22 10 3900 67-1456-ND 67-1459-ND 2.39 2.18 1.88 LDD-A512RI LDD-C512RI 
3 Yellow 56 (14.22) .75 x .98 (19.05 x 24.89) 21 10 3900 67-1457-ND 67-1460-ND 2.39 2.18 1.88 LDD-A513RI LDD-C513RI 
Super-Red 56 (14.22) -75 x .98 (19.05 x 24.89) 1.8 10 13300 67-1461-ND 67-1462-ND 3.69 3.35 2.89 LDD-A516RI LDD-CS16RI 
Red/Orng 80 (20.32) 1.01 x 1.41 (25.65 x 35.81) 2.0 10 5600 67-1469-ND 67-1472-ND 3.99 3.63 3.12 LDD-A814RI LDD-C814RI 
3 Geen 80 (20.32) 1.01 x 1.41 (25.65 x 35.81) 22 10 2500 67-1470-ND 67-1473-ND 3.99 3.63 3.12 LDD-A812RI LDD-C812RI 
Yellow 80 (20.32) 1.01 x 1.41 (25.65 x 35.81) 21 10 2500 67-1471-ND 67-1474-ND 3.99 3.63 3.12 LDD-A813RI LDD-C813RI 
Red/Orng 56 (14.22) -75 x 1.48 (19.05 x 37.59) 21 10 5600 67-1423-ND 67-1425-ND 5.09 4.63 3.98 LDT-A514RI LDT-C514RI 
bs Green 56 (14.22) -75 x 1.48 (19.05 x 37.59) 22 10 3500 67-1424-ND 67-1426-ND 5.09 4.63 3.98 LDT-A512RI LDT-0512RI 
Red/Orng .28 (7.11) -A0 x 1.264 (10.11 x 32.11) 2.0 10 5000 67-1427-NDt+ = 7.40 6.73 5.79 LDQM284RI _ 
Geen .28 (7.11) -A0 x 1.264 (10.11 x 32.11) 2.2 10 2200 67-1428-NDt+ = 7.40 6.73 5.79 LDQM282RI _ 
5 Yellow .28 (7.11) -A0 x 1.264 (10.11 x 32.11) 21 10 3000 67-1429-NDt+ = 7.40 6.73 5.79 LDQM283RI = 
Super-Red .28 (7.11) AO x 1.264 (10.11 x 32.11) 1.8 10 9000 67-1430-NDf+ = 14.16 12.88 11.08 LDQ.M286RI = 
Red/Orng -56 (14.22) .75 x 1.98 (19.00 x 50.29) 21 10 3900 67-1439-NDt 67-1442-NDt 7.40 6.73 5.79 LDQMS514RI LDQ.NS14RI 
Geen -56 (14.22) .75 x 1.98 (19.00 x 50.29) 22 10 3900 67-1440-NDt 67-1443-NDt 7.40 6.73 5.79 LDQM512RI LDQ.NS12RI 
5 Yellow .56 (14.22) .75 x 1.98 (19.00 x 50.29) 21 10 3900 67-1441-NDf 67-1444-NDt 7.40 6.73 5.79 LDQMS513RI LDQNS13RI 
‘Super-Red -56 (14.22) -75 x 1.98 (19.00 x 50.29) 1.8 10 12000 67-1449-NDf 67-1450-NDft 7.40 6.73 5.79 LDQMS16RI LDQ.NS16RI 
Red .56 (14.22) .75 x .49 (19.05 x 12.50) 2 10 3400 67-1512-NDf 67-1513-NDft 1.98 1.80 1.55 LDS-M514RI-RA. LDS-N514RI-RA 
6 Geen -56 (14.22) .75 x .49 (19.05 x 12.50) 21 10 2250 67-1514-NDf 67-1515-NDft 1.98 1.80 1.55 LDS-M512RI-RA. LDS-N512RI-RA 
Red -30 (7.62) -59 x 61 (15.00 x 15.50) 2.0 10 3900 67-1516-NDt} 67-1517-NDt¥ 3.38 3.08 2.65 LDD-B304NI-RA LDD-F304NI-RA 
Geen .30 (7.62) .59 x 61 (15.00 x 15.50) 2.0 10 3900 67-1518-NDt} 67-1519-NDt¥ 3.38 3.08 2.65 LDD-B302NI-RA LDD-F302NI-RA 
7 Red .56 (14.20) .75 x .98 (19.00 x 25.00) 2.0 10 3900 67-1520-NDf 67-1521-NDft 3.33 3.03 2.61 LDD-M514RI-RA LDD-N514RI-RA 
Green -56 (14.20) .75 x .98 (19.00 x 25.00) 22 10 3900 67-1522-NDt 67-1523-NDt 3.33 3.03 2.61 LDD-M512RI-RA LDD-N512RI-RA 
t Multiplexed Display + Inactive colon on display + Non standard segment connections 


Large 


Liquid Crystal 7-Segment Displays 


Digit Size Dim. - Inch (mm) Driving Digi-Key Price Each Lumex 
Inch (mm) AxB Method Part No. 1 25 100 Part No. 
1.36 (34.54) | 1.97 x 1.30 (50.00 x 33.00) | Static, 1/2 Bias | 67-1506-ND 4.65 3.88 3.10 | LCD-S101D14TR 
2.21 (56.13) | 3.00 x 2.20 (76.20 x 55.88) Static 67-1507-ND 10.56 8.80 7.04 | LCD-S101D22TR 
2.99 (76.00) | 4.03 x 3.00 (102.40 x 76.20) Static 67-1508-ND 17.66 1413 12.37 | LCD-S101D30TR 
4.00 (101.60) | 4.83 x 3.20 (122.56 x 81.28) | Static, 1/2 Bias | 67-1509-ND 22.86 18.29 16.01 | LOD-S101D40TR 


SPECIFICATIONS: 

+ Fluid Type: TN 

+ Background Color: Gray 
+ Viewing Direction: 6:00 
+ Display Mode: Reflective 


+ Operating Voltage: 3.0 to 5.0 VAC 


+ Operating Temperature: O°C to +50°C 


+ Storage Temperature: -20°C to +70°C. 
+ Can be driven with the CD4543BE 


Note: 4” display 
does not have 
decimal point. 


Pin count varies 
with display 
height. 


1188 1033) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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67-1542-ND 
Lumex Master Catalog 
CD-ROM 


Features: 


+ Allows quick testing of LEDs at 2, 5, 10, 20, 
30, or 50 mA drive current levels with the 


push of a button. 


+ Requires: 9 Volt Battery (not included). 


LED Oper Oper 
Dia. Emitted Current Type Digi-Key Price Each Lumex 
$1.95 Fig. | (mm) Color (mA) Volt(v) Part No. 1 25 100 Part No. 
Ceramic Stem LEDs 
2 Orange/Red 20 20 67-1197-ND 1.02 85 68 SSL-LX2030T 
2 Green 20 24 67-1198-ND 1.02 85 68 SSL-LX2030GT 
q 2 Yellow 20 24 67-1199-ND 1.02 85 68 SSL-LX203CYT 
2 Red 20 1.6 67-1200-ND 1.26 1.05 84 SSL-LX203CSRT 
ie. LED Teste BOX. wii ciicsestisaavcssassiaaacczacendane 67-1398-ND 38.00 = = LED Tester Box 
Epoxy | Typical mCD | Emission| Peak VE@ 
Emitted| Lens| Intensity Total | Wave- | 20mAIf | Steady | Digi-Key Price Each Lumex 
Fig.| Color | Color} @20mAlf | Angle | length | Typ. Max.| If Max. | Part No. 1 10 25 | Part No. 
10MM Mega-Brite Lites 
Or/Red | Gear 3000 18° 620nm | 1.8 2.4 | 25mA | 67-1399-ND 237 1.98 1.78 | SSL-LX100133X0C 
3 | Green | Cear 500 18° 568nm | 2.1 2.7 | 25mA | 67-1400-ND 72 -60 54 | SSL-LX100133XGC 
Yellow | Gear 2000 18° 590nm | 1.8 2.4 | 25mA | 67-1401-ND 261 2.18 1.96 | SSL-LX100133XYO/B 
Color lo View If Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. | Pint Pin3 Vt | (med) | Angle | (mA) | Part No. u 25 100 250 Part No. 
Bi-Color LEDs 
Geen | Yellow | 2.0 | 30/30 | 60° 20 | 67-1329-ND 75 63 51 44 SSL-LX8059GYW 
4 Red Geen | 2.0 | 35/35 | 60° 20 | 67-1327-ND 75 63 51 44 SSL-DG0591GW 
Red Yellow | 2.0 | 40/30 | 60° 20 | 67-1328-ND 1 63 51 44 SSL-LX30591YW 


Emitted Color: Red Wavelength (NM): 660 
Intensity: 3mcd Standby Current: 5uA 


A 
Cathode 
Mark 


Detection | View- Cut Tape 
Voltage ing Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. (V) Angle | Part No. 1 10 25 100 Part No. 
s| 2.5 60° 67-1195-ND 1.11 = 93 -74 | SSL-LX5093LBI-SRD 
2 3.75-7.5 | 60° 67-1196-ND 1.44 = 1.20 -96 | SSL-LX5099LBI-SRD 
3 2.5 140° 67-1193-1-ND 1.80 1.58 = 1.35 | SML-LX1206LBI-SRD 
4 1|3.75-7.5 | 140° 67-1194-1-ND 2.28 2.00 _— 1.71 SML-LX1210LBI-SRD 
Infrared Fig. 1 secre. 


LEDs 


5.20 


27.70 2.00 


LED Peak Oper.| Typ. 
Dia. Wave- | Lens | Curr. |Forward | Digi-Key Price Each Lumex 
Fig.| (mm) | Length | Color | (mA) | Voltage | Part No. 1 10 100 | Part No. 
1 3 940 nm | Clear 60 1.2 67-1000-ND_ .25 23 -20 OED-EL-8L 
2 5 940nm | Clear | 100 1.5 67-1001-ND  .27 25 22 OED-EL-1L2 
T-1 3/4 Flashing LED Lamps_ °° om he 
C 25.4 + 
Features: 5A 
+ Operating Voltage: 3.0 to 14.0 o 5 0 
+ Blinking Frequency: 1.5 to 2.5Hz 
+ Operating Temperature Range: -55°C to 100°C ae 
lo @ 
Color VF=9V| Viewing | Digi-Key Price Each Lumex 
Color Source | (mcd)| Angle | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Red/Diff. Brt. Red | 10.0 40° 67-1499-ND 93 78 .62 | SSL-LX5093BSRD 
Dark Red/Diff. | Red 4.0 40° 67-1497-ND 84 71 -57 | SSL-LX5093BHD 
Red/Diff. Red 8.0 40° 67-1498-ND 84 71 -57 | SSL-LX5093BID 
Green/Diff. Green 8.0 40° 67-1496-ND 84 71 -57 | SSL-LX5093BGD 
Yellow/Diff. Yellow 8.0 40° 67-1495-ND 84 71 .57 | SSL-LX5093BYD 
Anod 
20 mm 106 138 4) |+—.925(23.5) —-| te 
(2.70) (3.50) 
ci, 
6-Element = cans 
? 
9.787. Cathode 100 
LED Dome (20.00) @.906(23.00) | (2.54) ZY 
( I+  =1.531(13.50) ‘ous 
Wave- | Vf If lo@ 
length | Typ. | Max. |If=20mA) Digi-Key Price Each Lumex 
Color | (nm) | (V) | (mA) | (med) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Green 565 6.0 25 25 67-1526-ND 1.74 145 1.16 | SSL-LX20R6GD 
Red 635 5.7 30 35 67-1527-ND 1.74 145 1.16 | SSL-LX20R6ID 
Red 660 5.1 30 60 67-1528-ND 2.22 1.85 1.48 | SSL-LX20R6SRD 
Yellow 585 5.85 30 23 67-1529-ND 1.74 1.45 1.16 | SSL-LX20R6YD 


PC Mount LED Arrays / Light Bars 
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Emitted lo If Digi-Key Price Each Lumex 
Fig.| Color | Vf |(mcd)| (mA) _|Part No. 1 25 100 | Part No. 
1 | Green | 2.1} 10 25 67-1008-ND 2.85 2.38 1.90 | SSA-LXB10GW-GF/LP 
1 Red | 2.1 4 30 67-1009-ND 2.13 1.78 1.42 | SSA-LXB10HW-GF/LP 
1 Red | 2.1] 10 30 67-1010-ND 2.85 2.38 1.90 | SSA-LXB10IW-GF/LP 
2 | Green | 2.1} 10 30 67-1524-ND 3.90 3.25 2.60 | SSA-LXB10GW-10652 
2 Red 1.7} 40 30 67-1525-ND 6.72 5.60 4.48 | SSA-LXB10SRW-10652 
3 Red | 2.3) 60 | 100(Ip) |67-1011-ND 58.06 51.23 47.81 | SSA-LXB8825 
3 | Green | 2.3] 70 | 100(Ip) |67-1012-ND 58.06 51.23 47.81 | SSA-LXB8835 
4 Red | 2.1) 25 30 67-1013-ND 91 -76 -61 | SSB-LX2300IW 
5 Red | 2.1] 50 30 67-1014-ND 1.36 1.14 -91 | SSB-LX2350IW 
4 | Yellow | 2.1] 18 30 67-1015-ND 91 76 -61 | SSB-LX2400YW 
5 | Yellow | 2.1} 38 30 67-1016-ND 1.36 1.14 -91 | SSB-LX2450YW 
4 | Green | 2.1) 25 25 67-1017-ND 91 76 -61 | SSB-LX2500SGW 
6 Red | 2.1] 25 30 67-1018-ND 1.49 1.25 1.00 | SSB-LX2600IW 
7 Red | 2.1] 25 30 67-1019-ND 2.36 1.97 1.57 | SSB-LX2620IW 
8 Red | 2.0/ 50 30 67-1020-ND 2.36 1.97 1.57 | SSB-LX2635IW 
9 Red | 2.1] 45 30 67-1021-ND 1.49 1.25 1.00 | SSB-LX2655IW 
10) Red | 2.1) 80 30 67-1022-ND 2.36 1.97 1.57 | SSB-LX2685IW 
6 | Yellow | 2.1} 18 30 67-1023-ND 1.49 1.25 1.00 | SSB-LX2700YW 
7 | Yellow | 2.1) 18 30 67-1024-ND 2.36 1.97 1.57 | SSB-LX2720YW 
8 | Yellow | 2.1| 40 30 67-1025-ND 2.36 1.97 1.57 | SSB-LX2735YW 
9 | Yellow | 2.1} 35 30 67-1026-ND 1.49 1.25 1.00 | SSB-LX2755YW 
10 | Yellow | 2.1} 70 30 67-1027-ND 2.36 1.97 1.57 | SSB-LX2785YW 
9 |Red/Yel| 2.1} 25 30 67-1028-ND 2.49 2.08 1.66 | SSB-LX2950IYW 
9 |Red/Gm| 2.1) 25 30/25 | 67-1029-ND 2.49 2.08 1.66 | SSB-LX2965IGW. 
4 Red 1.7} 40 30 67-1030-ND 1.04 87 -70 | SSB-LXA100SRW 
5 Red 1.7} 80 30 67-1031-ND 1.53 1.28 1.03 | SSB-LXB100SRW 
9 Red 1.7} 80 30 67-1032-ND 2.35 1.96 1.57 | SSB-LXC100SRW 
6 Red 1.7} 40 30 67-1033-ND 2.35 1.96 1.57 | SSB-LXD100SRW 
7 Red 1.7) 40 30 67-1034-ND 2.72 2.27 1.81 | SSB-LXE100SRW 
8 Red 1.7) 80 30 67-1035-ND 2.72 2.27 1.81 | SSB-LXF100SRW 
10) Red 1.7} 150 30 67-1036-ND 2.72 2.27 1.81 | SSB-LXH100SRW 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Peak Viewing 
Emitted Wavelength Vt If lo Angle Digi-Key Pricing Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) (V) Typ. (mA) Max. (med) (2x Theta) Part No. 10 100 500 Part No. 
Sup. Red Red Diff. 660 17 30 80 80 67-1049-ND 1.78 15.98 71.00 SSL-LX2573SRD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 10 110 67-1047-ND 1.10 9.90 44.00 SSL-LX25731D 
1 Rect. (2x5mm) Amber Amber Diff. 605 21 30 5 120 67-1045-ND 1.50 13.50 60.00 SSL-LX2573AD 
i Yellow Yellow Diff. 585 21 30 10 80 67-1050-ND 1.18 10.58 47.00 SSL-LX2573YD 
Green Green Diff. 565 2.1 25 10 110 67-1046-ND 1.03 9.23 41.00 SSL-LX2573GD 
Pure Green Green Diff. 555 2.1 25 6 120 67-1048-ND 1.50 13.50 60.00 SSL-LX2573PGD 
2 Rect. (2x5mm) Red/Green White Diff. 635/565 2.1 30/25 6 110 67-1051-ND 4.05 36.45 162.00 SSL-LX2577IGW 
Sup. Red Red Diff. 660 1.8 30 50 110 67-1054-ND 2.20 19.80 88.00 SSL-LX25783SRD 
3 Rect. (2.3x7mm) Red Red Diff. 635 2.0 30 9 80 67-1053-ND 1.18 10.58 47.00 SSL-LX257831D 
fete Yellow Yellow Diff. 585 2.1 30 4 110 67-1055-ND 1.18 10.58 47.00 SSL-LX25783YD 
Green Green Diff. 565 2.2 25 35 110 67-1052-ND 1.18 10.58 47.00 SSL-LX25783GD 
4 T-1 (3mm) Yellow Yellow Diff. 585 21 30 10 60 67-1057-ND 1.63 14.63 65.00 SSL-LX3034YD 
Green Green Diff. 565 2.2 25 10 60 67-1056-ND 1.50 13.50 60.00 SSL-LX3034GD. 
Red Red Diff. 635 12.0 20 5 80 67-1067-ND 2.63 23.63 105.00 SSL-LX30441D-12V 
Yellow Yellow Diff. 585 12.0 20 5 80 67-1079-ND 2.63 23.63 105.00 SSL-LX3044YD-12V 
T-1 (3mm) Green Green Diff. 565 12.0 20 6 80 67-1061-ND 2.63 23.63 105.00 SSL-LX3044GD-12V 
Red Red Diff. 635 5.0 20 5 80 67-1068-ND 3.30 29.70 132.00 SSL-LX30441D-5V 
Yellow Yellow Diff. 585 5.0 20 5 80 67-1080-ND 3.30 29.70 132.00 SSL-LX3044YD-5V 
Green Green Diff. 565 5.0 20 6 80 67-1062-ND 3.30 29.70 132.00 SSL-LX3044GD-5V 
Dark Red Red Diff. 700 2.0 25 8 60 67-1064-ND 98 8.78 39.00 SSL-LX3044HD 
T-1 (8mm) Sup. Red Water Clear 660 1.8 30 600 30 67-1647-ND 2.78 24.98 111.00 SSL-LX3044SRC/D 
Red Water Clear 635 2.1 30 125 30 67-1065-ND 1.23 11.03 49.00 SSL-LX30441C 
Red Red Diff. 635 2.0 30 30 60 67-1066-ND 1.38 12.38 55.00 SSL-LX3044ID 
5 Red Red Trans. 635 2.0 30 30 20 67-1069-ND 1.23 11.03 49.00 SSL-LX3044IT 
Amber Amber Diff. 605 21 30 15 60 67-1058-ND 1.23 11.03 49.00 SSL-LX3044AD 
T-1 (3mm) Yellow Water Clear 585 21 30 90 30 67-1077-ND 1.28 11.48 51.00 SSL-LX3044YC 
Yellow Yellow Diff. 585 2.1 30 30 60 67-1078-ND 1.18 10.58 47.00 SSL-LX3044YD 
Yellow Yellow Trans. 585 2.1 30 40 20 67-1081-ND 1.73 15.53 69.00 SSL-LX3044YT 
Green Water Clear 565 2.2 25 100 30 67-1059-ND 1.20 10.80 48.00 SSL-LX3044GC 
Green Green Diff. 565 2.2 25 40 60 67-1060-ND 1.10 9.90 44.00 SSL-LX3044GD 
T-1 (8mm) Green Green Trans. 565 241 25 40 20 67-1063-ND 1.20 10.80 48.00 SSL-LX3044GT 
Pure Green Green Diff. 555 2.2 25 20 60 67-1073-ND 1.35 12.15 54.00 SSL-LX3044PGD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 30 60 67-1071-ND* 1.15 10.35 46.00 SSL-LX3044LID 
T-1 (3mm) Yellow Yellow Diff. 585 21 30 30 60 67-1072-ND* 1.13 10.13 45.00 SSL-LX3044LYD 
Green Green Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1070-ND* 1.05 9.45 42.00 SSL-LX3044LGD 
Red Red Diff. 655 1.7 20 2 70 67-1402-ND 1.48 13.28 59.00 SSL-LX3052ID 
6 T-1 (3mm) Yellow Yellow Diff. 585 2.1 20 3 70 67-1397-ND 1.50 13.50 60.00 SSL-LX3052YD 
Green Green Diff. 565 2.1 20 4 70 67-1396-ND 1.50 13.50 60.00 SSL-LX3052GD 
Red Red Diff. 635 2.0 20 12 120 67-1083-ND 2.58 23.18 103.00 SSL-LX4673ID-LA20 
7 Rect. (4x7mm) Yellow Yellow Diff. 585 21 30 6 120 67-1084-ND 2.58 23.18 103.00 SSL-LX4673YD-LA20 
Green Green Diff. 565 24 25 6 120 67-1082-ND 2.58 23.18 103.00 SSL-LX4673GD-LA20 
Red Red Diff. 700 2.0 25 5 60 67-1088-ND 1.13 10.13 45.00 SSL-LX5063HD 
Red Water Clear 635 2.0 30 160 30 67-1089-ND 1.50 13.50 60.00 SSL-LX50631C 
T-1 3/4 (6mm) Red Red Diff. 635 2.0 30 400 60 67-1090-ND 1.28 11.48 51.00 SSL-LX50631D 
Red Red Trans. 635 2.0 30 160 30 67-1091-ND 1.43 12.83 57.00 SSL-LX5063IT 
Yellow Water Clear 585 2.1 30 100 30 67-1093-ND 1.80 16.20 72.00 SSL-LX5063YC 
8 Yellow Yellow Diff. 585 21 30 20 60 67-1094-ND 1.43 12.83 57.00 SSL-LX5063YD 
Yellow Yellow Trans. 585 24 30 100 30 67-1095-ND 1.45 13.05 58.00 SSL-LX5063YT 
T-1 3/4 (5mm) Green Water Clear 565 2.0 30 100 30 67-1085-ND 1.95 17.55 78.00 SSL-LX5063GC 
Green Green Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1086-ND 1.20 10.80 48.00 SSL-LX5063GD 
Green Green Trans. 565 2.0 25 100 30 67-1087-ND 1.28 11.48 51.00 SSL-LX5063GT 
T-1 3/4 (5mm) Green Green Trans. 565 2.0 25 100 30 67-1092-ND* 1.95 17.55 78.00 SSL-LX5063LGT 
Green Green Diff. 565 12.0 12 8 80 67-1099-ND 3.30 29.70 132.00 SSL-LX5093GD-12V 
Red Red Diff. 695 5.0 10 3 80 67-1103-ND 2.63 23.63 105.00 SSL-LX5093HD-5V 
T-1 3/4 (5mm) Red Red Diff. 635 5.0 12 10 80 67-1106-ND 2.63 23.63 105.00 SSL-LX50931D-5V 
Green Green Diff. 565 5.0 12 10 80 67-1100-ND 2.63 23.63 105.00 SSL-LX5093GD-5V 
Red Red Diff. 700 2.1 25 6 60 67-1102-ND 98 8.78 39.00 SSL-LX5093HD 
Red Red Trans. 695 2.0 25 25 30 67-1104-ND 1.30 11.70 52.00 SSL-LX5093HT 
9 Sup. Red Red Diff. 660 1.7 30 250 60 67-1648-ND 1.58 14.18 63.00 SSL-LX5093SRD/D 
T-1 3/4 (56mm) Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1105-ND 1.05 9.45 42.00 SSL-LX50931D 
Red Red Trans. 635 2.0 30 80 30 67-1107-ND 1.23 11.03 49.00 SSL-LX5093IT 
Amber Amber Diff. 605 2.0 30 30 60 67-1097-ND 1.23 11.03 49.00 SSL-LX5093AD 
Yellow Yellow Diff. 585 2.1 30 30 60 67-1116-ND 1.13 10.13 45.00 SSL-LX5093YD 
Yellow Yellow Trans. 585 21 30 80 25 67-1117-ND 1.25 11.25 50.00 SSL-LX5093YT 
T-1 3/4 (5mm) Green Green Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1098-ND 1.03 9.23 41.00 SSL-LX5093GD 
Green Green Trans. 565 2.2 25 150 30 67-1101-ND 1.20 10.80 48.00 SSL-LX5093GT 
Pure Green Green Diff. 555 21 25 15 60 67-1112-ND 1.20 10.80 48.00 SSL-LX5093PGD 
* Low Current Version Lights at (2mA) (Continued) 
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pel EN LEDs (Cont.) 


Peak Viewing 
Emitted Wavelength Vi If lo Angle Digi-Key Pricing Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) (V) Typ. (mA) Max. (med) (2x Theta) | Part No. 10 100 500 Part No. 
Red Red Diff. 635 2.0 30 20 80 67-1110-ND* 1.15 10.35 46.00 SSL-LX5093LID 
9 T-1 3/4 (5mm) Yellow Yellow Diff. 585 2.1 30 20 80 67-1111-ND* 1.15 10.35 46.00 SSL-LX5093LYD 
Green Green Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1108-ND* 1.08 9.68 43.00 SSL-LX5093LGD 
Green Green Trans. 565 21 30 80 25 67-1109-ND* 1.23 11.03 49.00 SSL-LX5093LGT 
Red Water Clear 635 2.0 30 600 20 67-1120-ND 1.50 13.50 60.00 SSL-LX5093XIC 
10 T-1 3/4 (5mm) Amber Water Clear 610 2.0 30 600 20 67-1118-ND 2.45 22.05 98.00 SSL-LX5093XAC 
Green Water Clear 565 2.2 25 250 20 67-1119-ND 1.65 14.85 66.00 SSL-LX5093XGC 
Green Water Clear 555 2.2 25 45 20 67-1121-ND 2.48 22.28 99.00 SSL-LX5093XPGC 
11 T-1 3/4 (5mm) Red/Green White Diff. 635/565 21 30/25 20 60 67-1124-ND 3.70 33.30 148.00 SSL-LX5097IGW 
Red Red Diff. 635 2.0 30 25 70 67-1125-ND 1.48 13.28 59.00 SSL-LX204651D 
12 T-3/4 (2mm) Yellow Yellow Diff. 585 2.1 30 10 70 67-1126-ND 1.50 13.50 60.00 SSL-LX20465YD 
Green Green Diff. 565 2.2 25 10 70 67-1127-ND 1.35 12.15 54.00 SSL-LX20465GD 
13 Sq. T-1 (8mm) Sup. Yellow Water Clear 590 2.25 70 800 50 67-1128-ND 6.78 60.98 271.00 SSL-LX30448SYC 
14 Axial (1.7mm) Red Red Diff. 700 2.1 30 4 120 67-1129-ND 3.00 27.00 120.00 SSL-LXA223HD 
Red Red Diff. 635 5.0 30 8 60 67-1131-ND 5.20 46.80 208.00 SSL-LXA2271D-5V 
15 Axial (1.8mm) Yellow Yellow Diff. 585 5.0 20 8 60 67-1132-ND 5.20 46.80 208.00 SSL-LXA227YD-5V 
Green Green Diff. 565 5.0 30 8 60 67-1130-ND 5.20 46.80 208.00 SSL-LXA227GD-5V 
Red Waiter Clear 660 1.7 30 170 25 67-1137-ND* 3.43 30.83 137.00 SSL-LXA228SRC 
Red Red Diff. 660 lA 30 100 50 67-1138-ND* 3.85 34.65 154.00 SSL-LXA228SRD 
Axial (1.9mm) Red Water Clear 635 2.0 30 30 25 67-1134-ND 2.45 22.05 98.00 SSL-LXA2281C 
16 Red Red Diff. 635 2.0 30 25 50 67-1135-ND 2.25 20.25 90.00 SSL-LXA2281D 
Sup. Yellow Water Clear 585 2.0 20 300 25 67-1139-ND 10.55 94.95 422.00 SSL-LXA228SYC 
Yellow Water Clear 585 2.0 20 30 25 67-1140-ND 2.55 22.95 102.00 SSL-LXA228YC 
Axial (1.9mm) Green Water Clear 565 21 30 50 25 67-1136-ND 2.93 26.33 117.00 SSL-LXA228SGC 
Green Green Diff. 565 2.1 25 12 25 67-1133-ND 2.25 20.25 90.00 SSL-LXA228GD 
Peak Viewing 
Emitted Wavelength Vt If lo Angle Digi-Key Pricing Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) (V) Typ. (mA) Max. (med) (2x Theta) | Part No. 4 10 100 Part No. 
Violet/RGB LEDs 
T-1 3/4 (5mm) Violet Water Clear 410 3.4 25 120 30 67-1830-ND 1.34 11.15 100.35 SSL-LX5093UVC 
Violet Water Clear 380 3.4 25 70 30 67-1831-ND 4.08 34.00 306.00 SSL-LX5093SUVC 
17 T-1 3/4 (56mm) Red/Green/Blue Water Clear 636/574/470 | 1.9/2.1/3.65 30 600/450/150 30 67-1829-ND 7.26 60.50 544.50 SSL-LX5099SIUBSUGB 


* Low Current Version Lights at (2mA) 


High Brightness LEDs 
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Peak Vf If Viewing 
Emitted Wavelength (Vv) (mA) lo Angle Digi-Key Pricing Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) (2x Theta) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
Sup. Orange 620 2.0 30 7000 30 67-1074-ND 99. +825 7425 330.00 | SSL-LX3044S0C 
1 “1 (3mm) Sup. Yellow | Water Clear 590 24 30 1000 30 67-1076-ND ‘86 7.20 64.80 288.00 | SSL-LX3044SYC 
Green 502 35 25 1100 30 67-1754-ND 273 2275 204.75 910.00 | SSL-LX3044UEGC 
Super Red 660 17 30 2800 30 67-1612-ND 34. 4.48 40.28 179.00 | SSL-LX5093SRC/E 
Super Red 660 17 30 1800 30 67-1611-ND ‘55 4.60 41.40 ~—- 184.00 | SSL-LX5093SRC/DW 
Super Red 660 17 30 1500 30 67-1610-ND 28 = «2.332098 93.00 | SSL-LX5093SRC/DV 
2 | 7139/4 (5mm) | sup. Orange | Water Clear 610 2.0 30 2500 30 67-1113-ND 99 8.25 74.25 330.00 | SSL-LX5093SOC 
Sup. Yellow 590 21 30 1000 30 67-1115-ND 71 5.95 53.55 238.00 | SSL-LX5093SYC 
Green 502 35 25 1500 30 67-1755-ND 273 2275 204.75 910.00 | SSL-LX5093UEGC 
Red 660 17 30 2500 20 67-1122-ND ‘57. 4.78 42.98 191.00 | SSL-LX5093XRC/4 
T-1.9/4 (5mm) Yellow Water Clear 590 24 30 1300 20 67-1123-ND 1.00 8.30 74.70 332.00 | SSL-LX5093XYC 
T-1 3/4 (4.7mm) Green Water Clear 502 35 25 1000 30 67-1756-ND 2.73 22.75 204.75 910.00 | SSL-LX4073UEGC 
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Peak Viewing 
Emitted Wavelength Vi If lo Angle Digi-Key Pricing Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) (V) Typ. | (mA) Max. | (med) (2x Theta) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
1 T-1 (3mm) = 3.6 30 1100 20 67-1606-ND 3.75 33.75 270.00 1200.00 | SSL-LX3054UWC/A 
2 T-1 3/4 (5mm) White Water Clear a 3.6 30 740 45 67-1605-ND 3.75 33.75 270.00 1200.00 | SSL-LX5093UWC/A 
3 T-1 3/4 (5mm) = 3.6 30 2300 15; 67-1604-ND 3.75 33.75 270.00 1200.00 | SSL-LX5093XUWC 


8.60, 27.4 | 
a “4 
et 54 
\—m 
Peak Viewing 
Emitted Wavelength Vt If lo Angle Digi-Key Pricing Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) (V) Typ. | (mA) Max. | (med) (2x Theta) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
1 T-1 (3mm) Blue Water Clear 470 3.5 30 1000 30 67-1747-ND 2.23 20.03 160.20 712.00 SSL-LX3044USBC 
Blue Diff. 470 3.5 30 80 60 67-1748-ND 2.23 20.03 160.20 712.00 SSL-LX3044USBD 
2 | T-13/4 (4.7mm) Blue Water Clear 470 3.5 30 750 30 67-1749-ND 2.23 20.03 160.20 712.00 SSL-LX4073USBC 
3 T-1 3/4 (5mm) Blue Water Clear 470 3.5 30 1000 30 67-1750-ND 2.23 20.03 160.20 712.00 SSL-LX5093USBC 
Blue Diff. 470 3.5 30 300 60 67-1751-ND 2.23 20.03 160.20 712.00 SSL-LX5093USBD 
4 10mm Blue Water Clear 470 3.6 30 800 15 67-1752-ND 3.05 27.45 219.60 976.00 SSL-LX100133USBC 
Blue Diff. 470 3.6 30 300 60 67-1753-ND 3.05 27.45 219.60 976.00 SSL-LX100133USBD 
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* Lens height for 25+! 
part # 67-1322-ND = 4.75mm not 3.2mm 
Emitted Peak Wavelength VE If lo Viewing Angle Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. | Description Color Lens (n.m) (V) Typ. (mA) Max. (med) (2x Theta) Part No. 1 25 100 Part No. 
Red/Green White Diff. 695/565 21 2 4 60 67-1221-ND wy 60 48 SSF-LXH100HGW 
Red Red Diff. 635 5.0 12 30 60 67-1222-ND 72 60 48 SSFLXH1001D-5V 
Geen Geen Diff. 565 5.0 12 10 60 67-1223-ND 72 60 A8 SSFLXH100GD-5V 
Red Red Diff. 695 21 25 6 60 67-1308-ND 48 40 32 SSF-LXH100HD-01 
Red Red Diff. 660 1.8 30 40 60 67-1225-ND 72 60 48 SSFLXH100SRD 
Red Red Diff. 635 21 30 30 60 67-1309-ND 84 70 56 SSFLXH1001D-01 
Red Red Diff. 635 21 30 8 60 67-1217-ND 45 38 -30 SSF-LXH100ID 
1 5mm Yellow Yellow Diff. 585 21 30 30 60 67-1311-ND 84 70 56 SSFLXH100YD-01 
Yellow Yellow Diff. 585 21 30 8 60 67-1224-ND 45 38 -30 SSFLXH100YD 
Geen Green Diff. 565 21 2 40 60 67-1310-ND 84 .70 56 SSFLXH100GD-01 
Geen Geen Diff. 565 21 25 30 60 67-1218-ND 45 38 -30 SSFLXH100ED. 
Red Red Diff. 635 21 30 40 60 67-1312-NDf 84 70 56 SSF-LXH100LID-01 
Red Red Diff. 635 21 30 40 60 67-1219-NDt 57 48 38 SSFLXH100LID 
Geen Green Diff. 565 21 25 30 60 67-1313-NDt 84 70 56 SSFLXH100LGD-01 
Geen Green Diff. 565 21 2 30 60 67-1220-NDt 57 48 -38 SSFLXH100LGD 
Red/Green White Diff. 700/565 2.0/2.2 30 6/20 60 67-1226-ND 72 60 48 SSF-LXH100MHGW 
Red Red Diff. 635 5.0 12 20 30 67-1233-ND 72 60 48 SSFLXH100MID-5V 
Geen Green Diff. 565 5.0 30 20 60 67-1234-ND 72 60 AB SSF-LXH100MGD-5V 
Red Red Diff. 660 1.8 30 100 60 67-1230-ND 72 60 48 SSF-LXH100MSRD 
2 5mm Red Red Diff. 635 2.0 30 30 60 67-1227-ND 45 38 -30 SSFLXH100MID 
Yellow Yellow Diff. 585 21 30 30 60 67-1229-ND 45 38 -30 SSFLXH100MYD 
Geen Green Diff. 565 22 25 30 60 67-1228-ND 45 38 -30 SSFLXH100MGD_ 
Red Red Diff. 635 2.0 30 30 60 67-1231-NDt 57 48 -38 SSF-LXH100MLID 
Geen Green Diff. 565, 22 25 30 60 67-1232-NDt 7 48 -38 SSFLXH100MLGD. 
Red Red Diff. 635 5.0 12 9 80 67-1241-ND 66 55 44 SSF-LXH1031D-5V 
Geen Green Diff. 565 5.0 12 80 8 67-1242-ND 66 55 44 SSFLXH103GD-5V 
Red Red Diff. 660 1.8 30 80 60 67-1238-ND 54 45 36 SSF-LXH103SRD 
3 3mm Red Red Diff. 635 20 30 30 80 67-1235-ND 39 33 26 SSF-LXH103ID 
Yellow Yellow Diff. 585 21 30 15 80 67-1237-ND 39 33 -26 SSFLXH103YD 
Geen Green Diff. 565 21 25 80 15 67-1236-ND 39 33 -26 SSFLXH103GD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1239-NDt 54 45 -36 SSF-LXH103LID 
Geen Green Diff. 565 21 25 15 80 67-1240-NDt 54 45 -36 SSF-LXH103LGD 
Red Red Diff. 695 5.0 12 3 60 67-1038-ND 95 79 64 SSF-LXH104HD-5V 
4 4.7mm Red Red Diff. 635 2.0 30 20 60 67-1039-ND 32 27 .22 SSFLXH1041D 
: Yellow Yellow Diff. 585 21 30 20 60 67-1040-ND 32 27 .22 SSFLXH104YD. 
Geen Green Diff. 565 22 25 30 60 67-1037-ND 32 27 .22 SSFLXH104GD. 
Red Red Diff. 635 2.0 30 8 60 67-1042-ND 72 61 49 SSF-LXH555ID 
5 1.8mm Yellow Yellow Diff. 585 21 30 8 60 67-1043-ND 72 61 49 SSF.LXHS55YD_ 
Geen Green Diff. 565 21 2 8 60 67-1041-ND f2. 61 49 SSFLXH555GD 
Red/Green White Diff. 700/565 21 30 5/8 80 67-1243-ND 81 68 54 SSF-LXH1071HGW 
Red Red Diff. 660 1.7% 30 40 80 67-1247-ND wy 60 48 SSF-LXH1071SRD 
Red Red Diff 635 21 30 40 60 67-1244-ND 54 45 36 SSF-LXH10711D 
6 5mm Yellow Yellow Diff 585 21 30 20 80 67-1246-ND 54 45 36 SSF-LXH1071YD 
Geen Green Diff. 565 21 30 20 80 67-1245-ND 54 45 -36 SSFLXH1071GD 
Geen Green Diff. 565 1.9 30 20 80 67-1249-NDt 66 55 44 SSF-LXH1071LGD 
Red Red Diff. 635 1.9 30 20 80 67-1248-NDt 66 55 A4 SSFLXH1071LID 
Red Red Diff. 660 1.8 30 100 60 67-1253-ND 1.08 90 72 SSF-LXH2100SRD 
7 5mm Red Red Diff 635 20 30 40 60 67-1250-ND 90 75 60 SSF-LXH2100ID 
Yellow Yellow Diff 585 21 30 30 60 67-1252-ND 90 75 60 SSFLXH2100YD 
Geen Green Diff. 565 22 2 30 60 67-1251-ND 90 75 -60 SSF-LXH2100GD 
Red Red Diff. 635 5.0 12 20 60 67-1260-ND 1.35 1.13 -90 SSF-LXH21031ID-5V/4 
Geen Green Diff. 565 5.0 12 20 60 67-1261-ND 1.35 1.13 -90 SSF-LXH2103GGD-5V/4 
‘Sup. Red Red Diff. 660 1.7 30 130 60 67-1257-ND 1.56 1.30 1.04 SSF-LXH2103SRSRD/4 
8 3mm Red Red Diff. 635 20 30 40 60 67-1254-ND 99 83 66 SSF-LXH21031ID/4- 
Yellow Yellow Diff. 585 21 30 30 60 67-1256-ND 99 83 66 SSF-LXH2103YYD/4 
Geen Green Diff. 565 22 2 30 60 67-1255-ND 99 83 66 SSFLXH2103GGD/4 
Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1258-NDt 1.20 1.00 -80 SSF-LXH2103LIID/4 
Geen Green Diff. 565 22 2 30 60 67-1259-NDt 1.20 1.00 -80 SSFLXH2103LGGD/4 
Red/Green White Diff. 695/565 21 25 25 60 67-1289-ND 2.34 1.95 1.56 SSF. LXH400HGW 
Red Red Diff. 635 5.0 12 8 60 67-1290-ND 2.34 1.95 1.56 SSFLXH4001D-5V 
Geen Green Diff. 565 5.0 12 20 60 67-1291-ND 2.34 1.95 1.56 SSF-LXH400GD-5V 
9 5mm Red Red Diff. 660 ured 30 100 60 67-1288-ND 2.34 1.95 1.56 SSF-LXH400SRD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 20 60 67-1285-ND 1.26 1.05 84 SSF-LXH400ID 
Yellow Yellow Diff. 585 21 30 20 60 67-1287-ND 1.26 1.05 84 SSFLXH400YD 
Geen Green Diff. 565 21 2 20 60 67-1322-ND 2.22 1.85 1.48 SSF-LXH400GD-01 
Geen Green Diff. 565 21 25 20 60 67-1286-ND 1.26 1.05 -84 SSFLXH4006D. 
Red/Green White Diff. 695/565 21 2 4 60 67-1292-ND 1.38 1.15 -92 SSF-LXH4RASHGW 
Red (blinking) Red Diff. 635 3.5 70 20 60 67-1301-ND 2.64 2.20 1.76 SSFLXH4RASBID 
Red Red Diff. 635 5.0 12 30 60 67-1299-ND 1.38 1.15 92 SSF LXH4RASID-5V 
Geen Green Diff. 565 5.0 12 15 60 67-1300-ND 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RA5GD-5V 
10 Seni Red Red Diff. 660 1.7 30 80 60 67-1296-ND 1.38 1.15 92 SSFLXH4RA5SRD 
Red Red Diff. 635 21 30 40 60 67-1293-ND 96 80 64 SSF-LXH4RASID 
Yellow Yellow Diff. 585 21 30 30 60 67-1295-ND 96 80 64 SSF-LXH4RASYD 
Geen Green Diff. 565 21 2 30 60 67-1294-ND 96 80 64 SSFLXH4RA5SGD 
Red Red Diff. 635 21 30 40 60 67-1297-NDt 96 80 64 SSF LXH4RASLID 
Geen Green Diff. 565 21 2 30 60 67-1298-NDt 96 80 64 SSFLXH4RASLGD 
Red/Green White Diff. 700/565 21 25 3/4 60 67-1302-ND 1.38 1.15 92 SSF LXH4RAHGW 
Red (blinking) Red Diff. 635 3.5 20 6 60 67-1307-ND 2.64 2.20 1.76 SSF-LXH4RABID 
1 3mm Red Red Diff. 660 1.7 30 80 60 67-1306-ND 1.38 1.15 -92 SSFLXH4RASRD 
Red Red Diff. 635 21 30 40 60 67-1303-ND 96 80 64 SSF-LXH4RAID 
Yellow Yellow Diff. 585 21 30 30 60 67-1305-ND 96 80 64 SSF-LXH4RAYD 
Geen Green Diff. 565 21 25 30 60 67-1304-ND 96 80 64 SSF-LXH4RAGD 
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ERBES PC Mount LEDs (con) 


Fig. 12 


10-{= 1727 1 


bsd PsA osa 


Pins 1,3: Anode 
Pins 2,4: Cathode 


Fig. 14 


3.18 | 

¥ ] 

= 9.0 
Interlocking 

single pieces 


718.22 he 
6.22 04.70 
: , 
3.43 TT [cathode 
: +lk0.51 
2.54-| 
Emitted Peak Wavelength VE If lo Viewing Angle Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. | Description Color Lens (n.m) (V) Typ. (mA) Max. (med) (2x Theta) Part No. 1 25 100 Part No. 
Red Red Diff. 660 17 30 80 110 67-1265-ND 1.56 1.30 1.04 | SSFLXH22573SRSRD 
Red Red Diff. 635 20 30 10 110 67-1262-ND 1.14 95 76 | SSFLXH225731ID 
4°. | eoeearin Yellow Yellow Diff. 585 24 30 10 110 67-1264-ND 1.14 95 76 | SSFLXH22573YYD 
Sale Geen Green Diff. 565 22 25 10 110 67-1263-ND 1.14 95 .76__|_SSFLXH22573GGD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 10 80 67-1266-NDT 1.44 1.20 96 | SSFLXH22573LIID 
Geen Geen Diff. 565 22 25 10 80 67-1267-NDt 1.44 1.20 96 _|_SSFLXH22573LGGD 
Red/Green White Diff. 695/565 20/22 25 29 710 67-1268-ND 93 78 “62 | SSFLXH25780HGW 
Red Red Diff. 660 a7 30 50 110 67-1272-ND 93 78 .62 | SSFLXH25780SRD 
13 | 25x7mm Red Red Diff. 635 20 30 15 110 67-1269-ND 63 53 42 | SSFLXH257801D 
Yellow Yellow Diff. 585 24 30 9 110 67-1271-ND 63 53 42 | SSFLXH25780YD 
Geen Geen Diff. 565 22 25 9 110 67-1270-ND 63 53 .42__|_SSFLXH25780GD 
Sup. Red Red Diff. 660 18 30 700 60 67-1276-ND 78 65 52 | SSFLXH2300SRD-LM 
Red Red Diff. 635 5.0 30 30 60 67-1279-ND 78 65 52 | SSFLXH23001D-5V-LM 
Geen Geen Diff. 565 5.0 25 30 60 67-1280-ND 78 65 52 | SSFLXH2300GD-5V-LM 
44 aan Red Red Dif. 635 2.0 30 50 60 67-1273-ND 54 45 36 | SSFLXH23001D-LM 
Yellow Yellow Diff. 585 24 30 50 60 67-1275-ND 54 45 .36 | SSFLXH2300YD-LM 
Geen Geen Diff. 565, 22 25 50 60 67-1274-ND 54 45 .36_|_SSFLXH2300GD-LM 
Red Red Diff. 635 2.0 25 50 60 67-1277-NDt 72 60 48 | SSFLXH2300LID-LM 
Geen Geen Diff. 565 22 25 50 60 67-1278-NDt 72 60 48 | SSFLXH2300LGD-LM 
Red/Green White Diff. 635/565 2.0/2.2 30/25 30/25 60 67-1281-ND 1.62 1.35 7.08 | SSELXAM250IGGW 
15 erin Red Red Dif. 635 20 30 40 60 67-1282-ND 96 80 64 | SSFLXHM250IID 
Yellow Yellow Diff. 585 24 30 30 60 67-1284-ND 96 80 64 | SSFLXH250MYYD 
Geen Geen Diff. 565 22 25 30 60 67-1283-ND 96 80 .64__|_SSFLXHM250GGD 
6 3mm Red Red Diff. 635 20 30 40 60 67-1315-ND 2.04 170 7.36 | SSFLXH2300/41D 
17 5mm Geen Geen Diff. 565 22 25 30 60 67-1316-ND 84 70 56 __|_SSELXH101GD-18L 
5B aoe Red Red Diff. 635 20 30 40 60 67-1317-ND 84 70 56 | SSFLXHI01ID-07 
Geen Geen Diff. 565 22 25 30 60 67-1318-ND 84 70 56 | SSFLXH101GD-01 
19 3mm Red Red Diff. 635 24 30 40 60 67-1320-ND 84 70 56 | SSFLXH303ID 
i aril Red Red Diff. 635 20 30 15 80 67-1319-ND 1.20 1.00 “80 | SSFLXH2401ID 
Geen Green Diff. 565, 24 25 15 80 67-1321-ND 1.20 1.00 .80__|_SSFLXH240GGD 
Red Red Trans. 660 3.6 30 50 160 67-1326-ND 1.08 90 72 | SSBLX02SRC 
Bt | Soren Red Red Trans. 635 45 30 16 160 67-1323-ND 87 73 58 | SSBLXO2IC 
ne Yellow Yellow Trans. 590 42 30 170 160 67-1325-ND 87 73 58 | SSBLX02YC 
Geen Green Trans. 565 44 25 10 160 67-1324-ND 87 73 58 | SSBLX02GC 
t Low Current Version, Lights at (2mA) 
. . 
NEW) Light Pipes 
Recommended | No. of Dim. - Inch (mm) Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. LED Series _| Positions H (E Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
1 67-1844-ND 1.92 166 1.56 1.13 | LPB-RO112051S 
Dr) SERS a a = 67-1845-ND 201 1.73 1.63 __1.18 | LPB-S01110101S 
SML-LX1206 
3 | six | — - - 67-1847-ND 83 72 67  .49 | LPF0011304S 
4 67-1850-ND .78 68 64  .46 | LPFO012303S 
5 SML-LX23 - - - 67-1851-ND 1.31 143 1.06 77 | LPFO013301S 
6 67-1852-ND 1.39 1.21 1.14 82 | LPFO014301S 
2 =— 540 (13.72) | 67-1853-ND 1.66 143 135 98 | LPFO021303S 
7 | SMLLX1206 3 - .740 (18.80) | 67-1854-ND 249 215 202 1.46 | LPFO031303S 
or 4 - .939 (23.84) | 67-1855-ND 331 286 269 1.95 | LPF0041303S 
SML-LX1210 5 —__| 1.139 (28.92) | 67-1856-ND 4.15 3.58 3.37 2.44 | LPF-0051303S 
8 = = = 67-1857-ND 4.26 3.68 346 2.50 | LPF-0071303S 
— | 394 (10) = 67-1833-ND 1.13 98 92 67 | LPA-C011301S-10 
9 | SML-LX0805xx} — — | .787 (20) - 67-1834-ND 113 98 92 67 | LPA-C011301S-20 @ 118 (3.0) 
—__| 1.97 (60) - 67-1835-ND 1.13.98 —-.92__.67 | LPA-0011301S-50 
394 (10) 4000 67-1836-ND 3.16 273 257 1.86 | LPA-0041301S-10 H 
4 787 (20) | (95 49) | 67-1837-ND 288 248 234 1.69 | LPA-C041301S-20 & | 
10 | SML-L>xo805x« 1.97 (50) 67-1838-ND_ 4.87 420 3.95 2.86 | LPA-0041301S-50 Can. 206 } 
394 (10) 1.800 67-1839-ND 5.95 5.13 482 3.49 | LPA-0081301S-10 (6.08) 177 (4.5) 
8 787 (20) 45.72 67-1840-ND 4.70 4.05 381 2.76 | LPA-0081301S-20 394 (10) S 
1.97 (50) (45.72) 67-1841-ND 4.70 4.05 -3.81__2.76 | LPA-O081301S-50 “200 (5.08) 
11 | SML-LX1206xx | — = = 67-1846-ND 70 »=.61.—S57._~—=C«A.:| LP-001102S - 
12 | SML-LX23 = = = 67-1849-ND 148 1.02 96 70 | LPF-0012301S Fig. 10 208) 
13. | SML-LX1206xx | — - - 67-1858-ND  .70 61 57  .41 | LPF-RO11362S <j 
14 | SML-LX0603xx | 25 - - 67-1859-ND 7.34 633 595 4.31 | LPFR251321S 
15 | SML-LX1210xx | — - - 67-1860-ND 27,2422 16 | LPF-S014331S 
811 
. . . © 276 (20.60) 
NEW) Flexible Light Pipes (7.00) 
-642 (16.30) 
Recommended LED: SSL-LX3054XX i 
Lens Digi-Key Price Each Lumex _ 6.00 
Color Part No. 1 10 25 100 Part No. use) 
Blue 67-1861-ND 2.78 2.40 226 = «1.64 LPI-00117001S-150B a 
ear 67-1862-ND 2.78 2.40 226 1.64 LPI-00117001S-150C 630 (16.00) 
Green 67-1863-ND 2.78 2.40 226 = 1.64 LPI-00117001S-150G 
Red 67-1864-ND 2.78 2.40 226 1.64 LPI-00117001S-150R .339 114 
Yellow 67-1865-ND 2.78 2.40 226 1.64 LPI-00117001S-150Y (8.60) (2.90) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Peak VE lf Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength (V) (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) (2x Theta) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Red/Green 635/565 | 2.0/21 | 30/25 10 140 67-1335-1-ND 88 4.77 ~=~66 67-1335-2-ND 3,000 | 365.00/M | SSL-LX15IGC-RP-TR 
Red/Red 635 2.0 30 10 140 67-1334-1-ND 96 84 72 67-1334-2-ND 3,000 | 398.00/M | SSL-LXI5IIC-RP-TR 
1A | SOF23 | Yellow/Yellow | Water Gear 585 24 30 10 140 67-1337-1-ND 96 84 72 67-1937-2-ND 3,000 | 398.00/M | SSL-LXI5YYC-RP-TR 
Geen/Geen 565 24 25 10 140 67-1336-1-ND 96 8472 67-1336-2-ND 3,000 | 398.00/M | SSL-LX15GGC-RP-TR 
Red 635 2.0 30 10 140 67-1381-1-ND 64 (568 67-1381-2-ND 3,000 | 265.60/M | SSL-LX15IC-TR 
1B | SOT-23 Yellow Water Clear 585 24 30 10 140 67-1383-1-ND 64 56 48 67-1383-2-ND 3,000 | 265.60/M | SSL-LX15YC-TR 
Green 565 24 25 10 140 67-1382-1-ND 64 56 48 67-1382-2-ND 3,000 | 265.60/M | SSL-LX15GC-TR 
Red 635 20 30 10 140 67-1378-1-ND 64 (568 67-1378-2-ND 3,000 | 265.60/M | SSL-LX15IC-RP-TR 
1c | sor-23 Yellow Water Clear 585 24 30 10 140 67-1380-1-ND 64 56 48 67-1380-2-ND 3,000 | 265.60/M | SSL-LX15YC-RP-TR 
Green 565 24 25 10 140 67-1379-1-ND 64 56 48 67-1379-2-ND 3,000 | 265.60/M | SSL-LX15GC-RP-TR 
Red/Red 635 2.0 30 10 140 67-1654-1-ND 8 73S 67-1654-2-ND 3,000 | 343.62/M | SML-LXI5IIC-RP-TR 
Yellow/Yellow 585 24 30 10 140 67-1672-1-ND 838 73 (63 67-1672-2-ND 3,000 | 343.62/M | SML-LX15YYC-RP-TR 
24 | SOr-23 Green/Geen | Water ear 565 24 25 10 140 67-1657-1-ND 838 73 63 67-1657-2-ND 3,000 | 343.62/M | SML-LX15GGC-RP-TR 
Red/Green 635/565 | 2.0/21 | 30/25 10 140 67-1655-1-ND 838 «73 (63 67-1655-2-ND 3,000 | 343.62/M | SML-LX15IGC-RP-TR 
Yellow/Green 585/565 | 21/22 | 30/25 10 140 67-1674-1-ND 83.7363 67-1674-2-ND 3,000 | 343.62/M | SML-LX15YGC-RP-TR 
Super Red 660 17 30 20 140 67-1660-1-ND 56 50S 67-1660-2-ND 3,000 | 234.06/M | SML-LX15SRC-TR 
Red 635 2.0 30 10 140 67-1684-1-ND 52 46 40 67-1684-2-ND 3,000 | 217.63/M | SML-LX15IC-TR 
Super Yellow 590 24 30 60 140 67-1664-1-ND 58 514 67-1664-2-ND 3,000 | 240.70/M | SML-LX15SYC-TR 
28 | sor23 Yellow Water Clear 585 24 30 10 140 67-1670-1-ND 52 46 40 67-1670-2-ND 3,000 | 217.46/M | SML-LX15YC-TR 
Super Ultra Green 574 22 25 45 140 67-1662-1-ND 58 514 67-1662-2-ND 3,000 | 240.70/M | SML-LX15SUGC-TR 
Green 565 24 25 10 140 67-1685-1-ND 52 46 40 67-1685-2-ND 3,000 | 217.46/M | SML-LX15GC-TR 
Ultra Pure Green 525 3.5 30 45 140 67-1666-1-ND 313 275 235 67-1666-2-ND 3,000 | 1299.78/M | SML-LX15UPGC-TR 
Ultra Super Blue 470 3.5 30 120 140 67-1668-1-ND 313 2.75 2.35 67-1668-2-ND 3,000 | 1299.78/M | SML-LX15USBC-TR 
Super Red 660 17 30 20 140 67-1661-1-ND 56 50) 67-1661-2-ND 3,000 | 234.06/M | SML-LX15SRC-RP-TR 
Red 635 2.0 30 10 140 67-1653-1-ND 52 46 40 67-1653-2-ND 3,000 | 217.46/M | SML-LX15IC-RP-TR 
Super Yellow 590 24 30 60 140 67-1665-1-ND 58 514 67-1665-2-ND 3,000 | 240.70/M | SML-LX15SYC-RP-TR 
2c} sor23 Yellow Weter Cer 585 24 30 10 140 67-1671-1-ND 52 46 40 67-1671-2-ND 3,000 | 217.46/M | SML-LX15YC-RP-TR 
Super Ultra Green 574 22 25 45 140 67-1663-1-ND 58 514 67-1663-2-ND 3,000 | 240.70/M | SML-LX15SUGC-RP-TR 
Green 565 24 25 10 140 67-1656-1-ND 52 46 40 67-1656-2-ND 3,000 | 217.46/M | SML-LX15GC-RP-TR 
Ultra Pure Green 525 3.5 30 45 140 67-1667-1-ND 313 275 235 67-1667-2-ND 3,000 | 1299.78/M | SML-LX15UPGC-RP-TR 
Ultra Super Blue 470 3.5 30 120 140 67-1669-1-ND 313 2.75 2.35 67-1669-2-ND 3,000 | 1299.78/M_| SML-LX15USBC-RP-TR 
Super Red 660 18 30 45 140 67-1551-1-ND 20 47 ~«14 67-1551-2-ND 4,000 | 112.88/M | SML-LXO0603SRW-TR 
3 apa Red White Dif. 635 20 30 14 160 67-1548-1-ND 20 A714 67-1548-2-ND 4,000 | 111.22/M | SML-LX0603IW-TR 
Yellow : 585 24 30 14 160 67-1550-1-ND 419° 416 13 67-1550-2-ND 4,000 | 106.24/M | SML-LXO603YW-TR 
Green 565 22 25 18 160 67-1549-1-ND A714 12 67-1549-2-ND 4,000 | _92.96/M_| SML-LX0603GW-TR 
Super Red White Diff. 660 18 30 a1 140 67-1555-1-ND 418° 4512 67-1555-2-ND 4,000 | 99.60/M | SML-LXTO805SRW-TR 
Red White Diff. 635 2.0 30 "1 140 67-1552-1-ND 418° 415 © 12 67-1552-2-ND 4,000 | 97.94/M | SML-LXTO805IW-TR 
4 0805 Yellow White Diff. 585 24 30 10 140 67-1554-1-ND 419° 416 13 67-1554-2-ND 4,000 | 106.24/M | SML-LXTO805YW-TR 
Super Ultra Green | Water Clear 574 22 30 45 140 67-1687-1-ND 249 208 1.67 67-1687-2-ND 3,000 | 373.50/M | SML-LXO805SUGC-TR 
Green White Diff. 565 2.0 30 1 140 67-1553-1-ND 15 13 10 67-1553-2-ND 4,000 | _81.34/M_| SML-LXTO805GW-TR 
: 1208 Super Red Water Clear 660 18 30 15 160 67-1359-1-ND 60 5345 67-1359-2-ND 3,000 | 249.00/M | SML-LX1206SRC-TR 
Super Red White Diff. 660 18 30 15 160 67-1004-1-ND 29. 2622 67-1004-2-ND 3,000 | 119.52/M | SML-LX1206SRW-TR 
(Continued) 
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EEMES Surface Mount LEDs (cont) 


Peak VE If Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength (V) (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) (2x Theta) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
Red Water Gear 635 20 25 6 160 67-1356-1-ND 36.«2 67-1356-2-ND 3,000 | 149.40/M | SML-LX1206I0-TR 
Red White Diff. 635 20 25 6 160 67-1003-1-ND 28 2522 67-1003-2-ND 3,000 | 117.86/M | SML-LX1206IW-TR 
5 1206 Yellow Water Clear 585 24 25 6 160 67-1358-1-ND 360682 67-1358-2-ND 3,000 | 149.40/M | SML-LX1206YC-TR 
Geen Water Clear 565 22 25 10 160 67-1357-1-ND 36 «3827 67-1357-2-ND 3,000 | 149.40/M | SML-LX1206GC-TR 
Geen White Diff. 565 22 25 10 160 67-1002-1-ND ae ae 67-1002-2-ND 3,000 | 112.88/M_| SML-LX1206GW-TR 
Sup. Red/Sup. Red 660 17 30 15 160 67-1360-1-ND 116 1.02 87 67-1360-2-ND 3,000 | 481.40/M | SML-LX1210SRSRO-TR 
6 ii Red/Green Water Gear | 635/565 | 20722 | 25 10 160 67-1361-1-ND 76 67 57 67-1361-2-ND 2,000 | 315.40/M | SML-LX1210IGO-TR 
Yellow/Green 585/565 | 21/22 | 25 10 160 67-1363-1-ND 76 67 57 67-1363-2-ND 2,000 | 315.40/M | SML-LX1210YGO-TR 
Green/Green 565/565, 22 25 10 160 67-1362-1-ND 76 67 57 67-1362-2-ND 2,000 | 315.40/M_| SML-LX1210GGC-TR 
Super Red 660 17 30 100 120 67-1366-1-ND 80 70 60 67-1366-2-ND 2,000 | 332.00/M | SML-LX2832SRC-TR 
raecreres Red Ws ces 635 2.0 30 25 120 67-1364-1-ND 64 56 48 67-1364-2-ND 2,000 | 265.60/M | SML-LX2832IC-TR 
em es Yellow 585 24 30 15 120 67-1367-1-ND 64 56 48 67-1367-2-ND 2,000 | 265.60/M | SML-LX2832YC-TR 
Geen 565 24 25 25 120 67-1365-1-ND 645648 67-1365-2-ND 2,000 | 265.60/M_| SML-LX2832G0-TR 
Super Red 650 20 25 30 130 67-1371-1-ND» ‘80 70 60 67-1371-2-ND» 2,000 | 332.00/M | SSL-LXA1725SRC-TR 
By aero Red Woter leer 635 2.0 30 12 130 67-1368-1-ND 60 53 45 67-1368-2-ND 2,000 | 249.00/M | SSL-LXA1725IC-TR 
ms Yellow 585 24 30 12 130 67-1370-1-ND 60 53 45 67-1370-2-ND 2,000 | 249.00/M | SSL-LXA1725YC-TR 
Geen 565 24 25 25 130 67-1369-1-ND 60 5345 67-1369-2-ND 2,000 | 249.00/M | SSL-LXA1725GC-TR 
9 |a4x2emm| _PedGrenn Water ear | 635/565 | 20/21 | 30/25 | 12/20 130 67-1372-1-ND 108 «95 ~~ 67-1372-2-ND 1,000 | 448.20 | SSL-LXA3025IGO-TR 
ane Yellow/Green 585/565 24 30/25 12 130 67-1373-1-ND 1.08 95 81 67-1373-2-ND 1,000 | 448.20 | SSL-LXA3025YG0-TR 
Super Red Red Trans. 660 18 30 8 180 67-1355-1-ND 128 112 6 67-1355-2-ND 3,000 | 512.00/M | OOL-LX45SRT 
40: tape aie Red Red Trans. 635 24 30 72 180 67-1352-1-ND 8400743 67-1352-2-ND 3,000 | 336.00/M | OOL-LX45IT 
ERS Yellow Yellow Trans. 585 23 30 7 180 67-1354-1-ND 840743 67-1354-2-ND 3,000 | 336.00/M | OOL-LX45YT 
Green Green Trans. 565 22 30 7 180 67-1353-1-ND 847463 67-1353-2-ND 3,000 | 336.00/M_| COL-LX45GT 
Super Red 660 18 30 30 130 67-1559-1-ND» 26 «22 «M7 67-1559-2-ND» 3,000 | 141.10/M | SML-LXR85SRC-TR 
ay eoscioenen Red Wu dex 635 20 25 12 130 67-1556-1-ND 26 22 (7 67-1556-2-ND 3,000 | 141.10/M | SML-LxR8S5IC-TR 
ees Yellow 585 24 25 10 130 67-1558-1-ND 24 «20.16 67-1558-2-ND 3,000 | 131.14/M | SML-LXR85YC-TR 
Geen 565 22 25 12 130 67-1557-1-ND 23 19 16 67-1557-2-ND 3,000 | 126.16/M_ | SML-LXR85GC-TR 
Super Red 660 17 15 8 180 67-1345-1-ND 104. «SSC 67-1345-2-ND 3,000 | 431.60/M | COL-CRS10SR 
Red 635 20 25 4 180 67-1342-1-ND 70 62 53 67-1342-2-ND 3,000 | 290.50/M | COL-CRSI0R 
12: [80x2S4mm Yellow Water. Gear 585 24 30 8 180 67-1344-1-ND 70 62 53 67-1344-2-ND 3,000 | 290.50/M | OcL-CRSIOY 
Geen 565 2.0 25 12 180 67-1343-1-ND 706253 67-1343-2-ND 3,000 | 290.50/M_| CCL-CRS10G 
Super Red 660 18 30 100 90 67-1341-1-ND 7 68 58 67-1341-2-ND 2,000 | 318.72/M | SML-LX23SRO-TR 
48; | 3.02 ons Red Water Clear 635 20 30 20 120 67-1338-1-ND 59 «5245 67-1338-2-ND 2,000 | 245.68/M | SML-LX23IC-TR 
a Yellow 585 24 30 20 120 67-1340-1-ND 59 5245 67-1340-2-ND 2,000 | 245.68/M | SML-LX23YC-TR 
Green 565 24 25 20 120 67-1339-1-ND 59 5245 67-1339-2-ND 2,000 | 245.68/M_| SML-LX23G0-TR 
Sup. Red/Sup. Red 660 17 30 40 90 67-1349-1-ND 148 1.30 1.17 67-1349-2-ND 2,000 | 614.20/M_ | OOL-LX253SRSRC 
14.|25x29mm|  Yellow/Green | Water ear | 585/565 24 30/25 | 20 90 67-1351-1-ND 96 84 72 67-1351-2-ND 2,000 | 398.40/M | COL-LXx253YGC 
Green/Green 565 2.0 25 20 90 67-1350-1-ND 96 8472 67-1350-2-ND 2,000 | 398.40/M_| COL-LX253GGC 
Super Red Water Gear 660 18 30 170 25 67-1393-1-ND> 78 69 59 67-1393-2-ND> 1,000 | 323.70 | SSL-LXA228SRC-TRIT 
Red Water Qear 635 20 30 80 25 67-1384-1-ND 47 4236 67-1384-2-ND 1,000 | 195.88 | SSL-LXA228IC-TRI1 
ie¢| 13h Yellow Yellow Diff. 585 24 30 15 50 67-1145-1-ND 48 42 67-1145-2-ND 4,000 | 197.54 | SSL-LXA228YD-TR11 
One Yellow Water Gear 585 24 30 30 25 67-1386-1-ND 47 4236 67-1386-2-ND 1,000 | 195.88 | SSL-LXA228YC-TRI1 
Geen Green Diff. 565 24 25 4 50 67-1141-1-ND 48 42 36 67-1141-2-ND 1,000 | 197.54 | SSL-LXA228GD-TRI1 
Green Water Gear 565 24 25 30 25 67-1385-1-ND A742 36 67-1385-2-ND 1,000 | 195.88 | SSL-LXA228GC-TR11 
Super Red Water Qear 660 17 30 170 25 67-1394-1-ND» 78 69 59 67-1394-2-ND» 1,000 | 323.70 | SSL-LXA228SRC-TR2T 
Red Red Diff. 635 20 30 12 50 67-1143-1-ND 50 44° 38 67-1143-2-ND 1,000 | 207.50 | SSL-LXA228ID-TR21 
Red Red Diff. 635 20 30 12 50 67-1144-1-ND* 52 46 39 67-1144-2-ND* 1,000 | 215.80 | SSL-LXA228LID-TR21 
16 | 20x25mm Red Water Gear 635 20 30 60 25 67-1387-1-ND 47 «4236 67-1387-2-ND 1,000 | 195.88 | SSL-LXA228IC-TR21 
ee Yellow Yellow Diff. 585 20 20 50 12 67-1146-1-ND 48 42 36 67-1146-2-ND 4,000 | 197.54 | SSL-LXA228YD-TR21 
Yellow Water Gear 585 2.0 20 30 25 67-1389-1-ND 47 4236 67-1389-2-ND 1,000 | 195.88 | SSL-LXA228YC-TR21 
Geen Green Diff. 565 24 30 4 50 67-1142-1-ND 50 44 «38 67-1142-2-ND 1,000 | 207.50 | SSL-LXA228GD-TR21 
Geen Water Clear 565 24 30 30 25 67-1388-1-ND A742 36 67-1388-2-ND 1,000 | 195.88 | SSL-LXA228G0-TR21 
Super Red 690 20 25 340 25 67-1395-1-ND> 78 69 59 67-1395-2-ND» 1,000 | 323.70 | SSL-LXA228SRC-TR31 
ian Sei Red eis dex 635 20 30 60 25 67-1390-1-ND 47 «4236 67-1390-2-ND 1,000 | 195.88 | SSL-LXA228IC-TR31 
nae Yellow 585 2.0 20 30 25 67-1392-1-ND 47 4236 67-1392-2-ND 1,000 | 195.88 | SSL-LXA228YC-TR31 
Geen 565 24 30 30 25 67-1391-1-ND A742 36 67-1391-2-ND 1,000 | 195.88 | SSL-LXA228G0-TR31 
Super Red Red Diff. 660 17 30 80 60 67-1377-1-ND 100 68 75 67-1377-2-ND 7,000 | 415.00 | SSFLXH305SRD-TR 
tg | 71mm) Red Red Diff. 635 20 30 40 60 67-1374-1-ND 76 67 57 67-1374-2-ND 4,000 | 315.40 | SSELXH305ID-TR 
SMT RA Yellow Yellow Diff. 585 24 30 30 60 67-1376-1-ND 76 67 57 67-1376-2-ND 1,000 | 315.40 | SSELXH305YD-TR 
Green Green Diff. 565 22 25 30 60 67-1375-1-ND 76 67 57 67-1375-2-ND 1,000 | 315.40 | SSELXH305GD-TR 
Super Red 636 20 30 60 110 67-1634-1-ND ee a) 67-1634-2-ND 500 105.41 | SMF-2432SIC-TR 
Super Yellow 590 24 30 170 110 67-1630-1-ND 51 45.39 67-1630-2-ND 500 106.24 | SMF-2432SYC-TR 
SMTRA Yellow Weter Clear 585 20 30 14 110 67-1632-1-ND 35° 3127 67-1632-2-ND 500 72.21 | SMF-2432YC-TR 
19 Green 565 22 25 14 110 67-1631-1-ND 34031 67-1631-2-ND 500 71.38 | SMF-2432GC-TR 
Ultra Green 525 35 30 40 110 67-1635-1-ND 640 5.60 4.80 67-1635-2-ND 500 | 1328.00 | SMF2432UPGO-TR 
Super Blue 470 35 30 140 110 67-1832-1-ND 3.32. 291 249 67-1832-2-ND 500 688.90 | SMF-2432USBC-TR 
Super Red Red Diff. 660 17 30 80 60 67-1644-NDt 80. 71 61 = = — | SMF-HM1530SRD-305 
29 | 71 (6mm) Red Red Diff. 635 20 30 30 60 67-1641-NDt 70 62 53 = = — — | SMF-HM15301D-305 
SMT RA Yellow Yellow Diff. 585 21 30 30 60 67-1642-NDt 70 62 53 = _ — | SMFHM1530YD-305 
Green Green Diff. 565 22 30 30 60 67-1643-NDt 70.62 58 = = —__|_SMF-HM1530GD-305 
Super Red Red Diff. 660 17 30 100 60 67-1622-NDt 80.71 61 = = — | SMF-HIIT530SRD-509 
a 7139/4 Red Red Diff. 635 20 25 30 60 67-1645-NDt 70 62 53 = = — | SMFHM15301D-509 
(5mm) Yellow Yellow Diff. 585 24 30 30 60 67-1620-NDt 70 62 53 = = — | SMF-HM1530YD-509 
SMT RA Geen Green Diff. 565 22 25 30 60 67-1621-NDt 70.62 58 = = — __|_SMFHM1530¢D-509 
Super Red 660 17 30 400 30 67-1623-1-ND 72 63. 54 67-1623-2-ND> 500 748.57 | SML-LXL505SRC-TR 
Super Int. Red 636 20 30 1200 30 67-1625-1-ND 72 63 54 67-1625-2-ND 500 148.57 | SML-LXL505SICTR 
Super Orange 610 20 30 1500 30 67-1626-1-ND 72 63 54 67-1626-2-ND 500 148.57 | SML-LXL505SO0-TR 
22; 5mm Super Yellow | Water Gear 590 24 30 1200 30 67-1624-1-ND 72 63 54 67-1624-2-ND 500 148.57 | SML-LXL505SYC-TR 
Super Ultra Green 574 22 25 400 30 67-1686-1-ND 343 3.00 2.58 67-1686-2-ND 500 711.31 | SML-LXL505SUGO-TR 
Ultra Green 525 35 25 500 30 67-1628-1-ND 385 3.38 289 67-1628-2-ND 500 799.29 | SML-LXL505UPGO-TR 
Ultra Super Blue 470 35 30 800 30 67-1629-1-ND 352 3.09 2.65 67-1629-2-ND 500 731.23 | SML-LXL505USBC-TR 
Super Red 660 17 30 80 90 67-1827-1-ND» 68 60. 52 67-1827-2-ND» 500 141.93 | SML-LXR44SRO-TR 
og | 38x 4.0mm Red ee 635 20 30 25 90 67-1826-1-ND 53 4740 67-1826-2-ND 500 110.39 | SML-LXRA4IC-TR 
SMT RA Yellow ee eer 585 24 30 9 90 67-1828-1-ND 53 47 40 67-1828-2-ND 500 110.39 | SML-LXR44YC-TR 
Geen 565 22 25 25 90 67-1825-1-ND 53 47 40 67-1825-2-ND 500 110.39 | SML-LXR44GC-TR 
* Low current version, lights at 2mA t Bulk Pricing + Reverse Polarity 
InGan Surface Mount LEDs 
Peak VE If Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength (Vv) (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) (2x Theta) | Part No. 1 10 100 | Part No. Size Pricing _| Part No. 
Uttra White Water Clear 550 35 20 40 140 67-1702-1-ND 314 275 2.36 = = — —_ |SMLLX1206UWCTR 
Ultra White Yellow Diff 550 3.5 20 90 140 67-1866-1-NDNEW! 3.14 275 2.36) 67-1866-2-ND NEW! | 3,000 | 1303.10/M | SML-LX1206UWW-TR 
5 1206 | UltraPureGeen | Water Gear 525 35 25 45 140 67-1700-1-ND 246 215 1.85) 67-1700-2-ND 3,000 | 1019.24/M | SML-LX1206UPGO-TR 
Ultra Super Blue_| Water Clear 470 35 25 25 140 67-1701-1-ND 246 215 1.85| 67-1701-2-ND 3,000 | 1019.24/M_| SML-LX1206USBC-TR 
7 2832 Ultra Super Blue_| Water Clear 470 3.5 30 60 120 67-1709-1-ND 246 215 _1.85| 67-1709-2-ND 2,000 | 1019.24/M | SML-LX2832USBC-TR 
sal anscapir Geen Wie ew 525 3.5 25 45 160 67-1715-1-ND 1.84. 1.54 1.23] 67-1715-2-ND 3,000 | 1019.24/M | SMIL-LXR85UPGC-TR 
Bales Blue 470 3.5 25 30 160 67-1716-1-ND 1.84 1.54 1.23 | 67-1716-2-ND 3,000 | 1019.24/M_| SVIL-LXR85USBC-TR 
13 | 20x3.0mm | Ultra Super Blue | Water Gear 470 3.5 30 60 90 67-1726-1-ND 2.46 2.15 1.85| 67-1726-2-ND 4,000 | 1019.24 [ SML-LX23USBC-TR 
15 eal ie Ultra Super Blue | Water Clear 470 35 30 250 30 67-1731-1-ND 246 215 1.85) 67-1731-2-ND 1,000 | 1019.24 | SSL-LXA228USBC-TR11 
18 [13mm __| UltraSuperBlue | Blue Diff. 470 35 30 80 60 67-1746-1-ND 218 202  1.81| 67-1746-2-ND 7,000 | 1809.40 | SSFLXH305USED-TR 


(Continued) 
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pail 2 Surface Mount LEDs (cont) 


AllnGaP Surface Mount LEDs 


Peak VE If Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength (V) (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) (2x Theta) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Super Intensity Red 636 2.0 30 60 140 67-1690-1-ND 41 340.28 67-1690-2-ND 4,000 225.76/M | SML-LX0603SIW-TR 
3 0603 Super Orange White Diff 610 2.0 30 60 140 67-1691-1-ND Al 34.28 67-1691-2-ND 4,000 225.76/M | SML-LX0603SOW-TR 
Super Yellow . 590 2.0 30 60 140 67-1694-1-ND 49 AL 33 67-1694-2-ND 4,000 272.24/M | SML-LXO603SYW-TR 
Super Ultra Green 574 22 25 45 140 67-1693-1-ND 60 .50 40 67-1693-2-ND 4,000 332.00/M | SML-LX0603SUGW-TR 
Super Red 636 2.0 30 60 140 67-1636-1-ND 36 ©3024 67-1636-2-ND 3,000 199.20/M | SML-LX0805SIC-TR 
4 0805 Super Orange Water Clear 610 2.0 30 60 140 67-1637-1-ND 36 6.30) «24 67-1637-2-ND 3,000 199.20/M_ | SML-LX0805SO0-TR 
Ultra Green 525 3.5 30 45 140 67-1640-1-ND 5.28 4.40 3.52 67-1640-2-ND 3,000 | 2921.60/M | SML-LX0805UPGC-TR 
Super Blue 470 3.5 30 25 140 67-1638-1-ND 3.18 265 2.12 67-1638-2-ND 3,000 | 1759.60/M | SML-LX080S5USBC-TR 
Super Intensity Red 636 2.0 30 70 140 67-1695-1-ND 24 22 A9 67-1695-2-ND 3,000 101.26/M | SML-LX1206SIC-TR 
5 4206 Super Orange Water Qear 610 2.0 30 70 140 67-1696-1-ND 24 22 19 67-1696-2-ND 3,000 101.26/M | SML-LX1206SOC-TR 
Super Yellow = 590 2.0 30 70 140 67-1699-1-ND 66 58 .50 67-1699-2-ND 3,000 272.24/M | SML-LX1206SYC-TR 
Super Ultra Green 574 22 25 45 140 67-1698-1-ND 1.08 .95 81 67-1698-2-ND 3,000 448.20/M | SML-LX1206SUGC-TR 
6 4510 Red/Green Water Clear | 960/565] 1.8/2.2 | 30/25 | 15/10 160 67-1703-1-ND 83 73 «63 67-1703-2-ND 2,000 | 343.62/M | SML-LX1210SRSGC-TR 
Red/Red 635 2.0 25 10 160 67-1704-1-ND 43° 38 33 67-1704-2-ND 2,000 179.28/M | SML-LX1210IICTR 
Super Intensity Red 636 2.0 30 250 120 67-1705-1-ND 72 63 5A 67-1705-2-ND 2,000 | 298.80/M | SML-LX2832SIC-TR 
7 2932 Super Orange Water Ci 610 2.0 30 300 120 67-1706-1-ND 72 64 55 67-1706-2-ND 2,000 300.46/M | SML-LX2832SOC-TR 
Super Yellow iad 595 2.0 30 80 120 67-1708-1-ND 72 64 55 67-1708-2-ND 2,000 300.46/M | SML-LX2832SYC-TR 
Super Ultra Green 574 22 25 150 120 67-1707-1-ND 72 64 55 67-1707-2-ND 2,000 300.46/M | SML-LX2832SUGC-TR 
Red 636 2.0 25 70 160 67-1710-1-ND 40 33 27 67-1710-2-ND 3,000 | 219.12/M | SML-LXRB5SIC-TR 
41 | 0.5x3.2mm Orange Water Qear 610 2.0 30 75 160 67-1712-1-ND 40 33 27 67-1712-2-ND 3,000 219.12/M | SML-LXR85SOC-TR 
“ 2 Yellow 595 2.0 25 50 130 67-1714-1-ND 55 46 37 67-1714-2-ND 3,000 305.44/M | SML-LXR85SYC-TR 
Green 574 22 25 45 180 67-1713-1-ND 59 49 39 67-1713-2-ND 3,000 323.70/M | SML-LXR85SUGC-TR 
Super Intensity Red 636 20 30 300 90 67-1722-1-ND 96 84 72 67-1722-2-ND 2,000 | 398.40/M | SML-LX23SIC-TR 
43: box Sb Super Orange Water Clear 610 2.45 30 300 90 67-1723-1-ND 96 84 72 67-1723-2-ND 2,000 | 398.40/M | SML-Lx23S00-TR 
i ° Super Yellow 590 2.0 30 200 90 67-1725-1-ND 96 84 .72 67-1725-2-ND 2,000 398.40/M | SML-LX23SYC-TR 
Super Ultra Green 574 22 25 80 90 67-1724-1-ND 1.24 1.09 .93 67-1724-2-ND 2,000 512.94/M | SML-LX23SUGC-TR 
Super Intensity Red 632 20 30 475 50 67-1727-1-ND 82 72 62 67-1727-2-ND 1,000 338.64 | SSL-LXA228SIC-TR11 
tg. | 20x25mm Super Orange Water Clear 610 20 30 700 25 67-1728-1-ND 82 72 62 67-1728-2-ND 1,000 338.64. | SSL-LXA228S0C-TR11 
Gull Wing Super Yellow 590 2.0 30 300 25 67-1730-1-ND 66 58 .50 67-1730-2-ND 1,000 272.24 | SSL-LXA228SYC-TR11 
Super Green 575 2.0 25 200 25 67-1729-1-ND 61 54 46 67-1729-2-ND 1,000 253.98 | SSL-LXA228SUGC-TR11 
Super Intensity Red | Red Diff. 636 20 30 100 60 67-1743-1-ND 1.20 1.06 91 67-1743-2-ND 1,000 499.66 | SSF-LXH305SID-TR 
18 T-3mm Super Orange Qrange Diff. 610 21 30 100 60 67-1744-1-ND 216 1.89 1.62 67-1744-2-ND 1,000 896.40 | SSFLXH305SOD-TR 
Super Yellow Yellow Diff. 590 21 30 250 60 67-1745-1-ND 2.16 1.89 1.62 67-1745-2-ND 1,000 896.40 | SSF-LXH305SYD-TR 
Super Green Geen Diff. 565 22 30 150 60 67-1742-1-ND 1.20 1.06 .91 67-1742-2-ND 1,000 499.66 | SSF-LXH305SGD-TR 


SMT RGB (Red/Green/Blue) For Full Color Range 


t 
—|6.605Q. 
Peak Viewing 
Emitted Wavelength VE If lo Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) (V) Typ. | (mA) Max. (med) (2x Theta) | Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Red 660 1.7 30 110 
1 2.8 x 3.2mm Geen Water Clear 574 2.2 25 60 120 67-1820-1-ND 258 2.26 1.94 | 67-1820-2-ND 2,000 1070.70/M | SML-LX2832SISUGSBC 
Blue 470 3.5 30 60 
Red 660 1.8 30 Te) 
2 3.2 x 3.6mm Geen Water Clear 574 2.2 25 60 20 67-1821-1-ND 258 226 1.94 | 67-1821-2-ND 1,500 1070.70/M | SML-LX3632SISUGSBC. 
Blue 470 3.5 30 50 
Red 660 a7 30 9 
3 5.0 x 5.0mm Geen White Diff. 565 21 25 9 120 67-1822-1-ND 5.34 4.94 4.44 | 67-1822-2-ND 500 2216.10 | SML-LXL5550SRSGSBW 
Blue 430 3.8 30 8 
Red 640 17 30 800 
4 | T-13/4(5mm) | Geen Water Clear 525 3.5 25 700 30 67-1823-1-ND 5.34 4.94 4.44 | 67-1823-2-ND 500 2216.10 | SML-LXL505SIUPGUSC 
Blue 470 3.5 30 800 
Red 636 2.0 30 900 
5 2-3/4 (8mm) Geen Water Clear 525 3.5 25 800 30 67-1824-NDt 5.34 494 4.44 = _ _ SML-LXL809SIUPGUSB 
Blue 470 3.5 30 900 
t+ Bulk Pricing 
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Viewing Cut Tape 
Description Emitted VE If lo Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Lumex 
Fig. (mm) Color Lens (V) Typ. (mA) Max. (med) (2x Theta) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
1 3.2x28 White Water Clear 3.6 30 150 120 67-1608-1-ND 3.00 2.78 2.49 67-1608-2-ND 1,500 2100.00/M | SML-LX2832UWC-TR 
2 27x20 3.6 30 40 120 67-1607-1-ND 2.86 2.65 2.38 67-1607-2-ND 1,000 2002.00 | SML-LX23UWC-TR 


1196 (1033) 
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Panel Mount LEDs 
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Peak VE If Viewing 
Emitted Wavelength (V) (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) (2x Theta) Part No. 1 10 50 Part No. 
1 T-1 (3mm) Red Red Diff. 635 2.0 30 10 80 67-1190-ND 1.20 96 84 SSI-LXH312ID-150 
Geen Geen Diff. 565 PA 25 10 80 67-1191-ND 1.20 96 84 SSI-LXH312GD-150 
2 T-1 (8mm) Red Red Diff. 635 2.0 30 10 80 67-1192-ND 63 -50 44 SSI-LXH312ID 
Super Red Red Diff. 660 1.7 30 70 80 67-1150-ND 1.25 1.00 88 SSI-LXR1612SRD 
3 TA(3 Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1147-ND 1.00 80 70 SSI-LXR1612ID 
“1 (3mm) Yellow Yellow Diff. 585 21 30 30 60 67-1149-ND 1.00 -80 70 SSI-LXR1612YD 
Green Geen Diff. 565 21 25 30 60 67-1148-ND 1.00 -80 70 SSI-LXR1612GD 
Super Red Red Diff. 660 1.7 30 65 80 67-1154-ND 1.25 1.00 88 SSI-LXR3612SRD 
4 1 (3mm) Red Red Diff. 635 2.0 30 10 80 67-1151-ND 1.00 80 70 SSI-LXR3612ID 
Yellow Yellow Diff. 585 2.0 30 10 80 67-1153-ND 1.00 80 70 SSI-LXR3612YD 
Geen Geen Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1152-ND 1.00 -80 70 SSI-LXR3612GD 
Red/Green White Diff. 700/565 2.0/2.2 25 6/25 60 67-1187-ND 1.88 1.50 1.32 SSI-LXHE00HGW-150 
5 | T-13/4 (5mm) Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1188-ND 1.15 92 81 SSI-LXH600ID-150 
Green Geen Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1189-ND 1.15 92 81 SSI-LXH600GD-150 
Super Red Red Diff. 660 1.7 30 60 120 67-1158-ND 1.30 1.04 91 ‘SSI-LXH387SRD 
6 | 1:19/4 (5mm) Red Red Diff. 635 2.0 30 10 120 67-1155-ND 1.13 -90 79 SSI-LXH387ID 
Yellow Yellow Diff. 585 2.0 30 10 120 67-1157-ND 1.13 -90 79 ‘SSI-LXH387YD 
Green Geen Diff. 565 2.0 30 10 120 67-1156-ND 1.13 -90 79 SSI-LXH387GD 
Super Red Red Diff. 660 1.7 30 100 60 67-1677-ND 2.44 1.96 1.71 SSI-RM3091SRD-150 
AllnGap Red Red Diff. 636 2.0 30 100 60 67-1679-ND 2.60 2.08 1.82 SSI-RM3091S|D-150 
Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1676-ND 2.16 1.73 1.52 SSI-RM30911D-150 
Super Orange Crange Diff. 610 2.0 30 100 60 67-1680-ND 2.49 1.99 1.75 SSI-RM3091SOD-150 
T. T-1 (3mm) Super Yellow Yellow Diff. 590 21 30 100 60 67-1682-ND 2.49 1.99 1.75 SSI-RM3091SYD-150 
Super Ultra Green Geen Diff. 574 2.2 25 50 60 67-1688-ND 2.75 2.20 1.93 SSI-RM3091SUGD-150 
Yellow Yellow Diff. 565 21 30 30 60 67-1678-ND 2.16 1.73 1.52 SSI-RM3091YD-150 
Geen Geen Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1675-ND 2.16 1.73 1.52 SSI-RM3091GD-150 
Ultra Super Blue Blue Diff. 470 3.5 30 80 60 67-1683-ND 4.55 3.64 3.19 SSI-RM3091USBD-150 
Super Red Red Diff. 660 A? 30 80 60 67-1162-ND 1.15 92 81 SSI-LXH9SRD-150 
8 | 13/4 (6mm) Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1159-ND 1.00 80 70 ‘SSI-LXH9ID/-150 
Yellow Yellow Diff. 585 21 30 30 60 67-1161-ND 1.00 80 70 SSI-LXH9YD-150 
Green Geen Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1160-ND 1.00 -80 70 SSI-LXH9GD-150 
Super Red Red Diff. 660 Ue 30 40 60 67-1166-ND 1.18 94 83 SSI-LXR4815SRD 
9 | 1139/4 (5mm) Red Red Diff. 635 2 30 40 60 67-1163-ND 1.05 84 74 SSI-LXR48151D 
Yellow Yellow Diff. 585 21 30 20 60 67-1165-ND 1.05 84 74 SSI-LXR4815YD 
Geen Geen Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1164-ND 1.05 84 74 SSI-LXR4815GD 
Super Red Red Diff. 660 1.7 30 80 60 67-1170-ND 85 68 60 SSI-LXH8080SRD 
10 8mm Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1167-ND 70 56 49 SSI-LXH80801ID 
Yellow Yellow Diff. 585 21 30 30 60 67-1169-ND -70 56 49 SSI-LXH8080YD 
Geen Geen Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1168-ND -70 56 49 SSI-LXH8080GD 
Super Red Red Diff. 660 1.7 30 80 60 67-1174-ND 98 78 69 SSI-LXH1090SRD 
rT] 10mm Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1171-ND 85 68 60 SSI-LXH1090ID 
Yellow Yellow Diff. 585 21 30 30 60 67-1173-ND 85 68 60 SSI-LXH1090YD 
Geen Geen Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1172-ND 85 -68 60 SSI-LXH1090GD 
Super Red Red Diff. 660 1.8 30 20 80 67-1178-ND -80 64 56 SSI-LXH55SRD 
12 5mm Red Red Diff. 635 2.0 30 10 80 67-1175-ND 65 52 AG SSI-LXH5SID 
Yellow Yellow Diff. 585 21 30 10 80 67-1177-ND 65 52 AG SSI-LXH55YD 
Green Geen Diff. 565 2.2 25 10 80 67-1176-ND 65 52 46 SSI-LXH55GD 
Super Red Red Diff. 660 a7 30 25 80 67-1182-ND 1.15 92 81 SSI-LXMP059SRD 
13 2x5mm Red Red Diff. 635 21 30 10 80 67-1179-ND 95 76 67 SSI-LXMP0591D 
Yellow Yellow Diff. 585 21 30 10 110 67-1181-ND 95 76 67 ‘SSI-LXMPO59YD 
Green Geen Diff. 565 21 25 10 80 67-1180-ND 95 76 67 SSI-LXMP059GD 
Super Red Red Diff. 660 17 30 50 110 67-1186-ND 1.00 -80 70 ‘SSI-LXHO72SRD 
14 237mm Red Red Diff. 635 2.0 30 15 110 67-1183-ND 85 68 60 SSI-LXHO72ID 
i Yellow Yellow Diff. 585 21 30 9 110 67-1185-ND 85 68 60 ‘SSI-LXHO72YD 
Green Geen Diff. 565 2.2 25 9 110 67-1184-ND 85 68 -60 SSI-LXHO72GD 
Super Red Water Clear 660 1.8 30 60 60 67-1545-ND 1.65 1.32 1.16 ‘SSI-LXMP5011SRC-150 
15 @xomm Red Water Clear 635 2.0 30 20 60 67-1544-ND 1.50 1.20 1.05 ‘SSI-LXMP50111C-150 
Yellow Water Clear 585 21 30 15 60 67-1546-ND 1.50 1.20 1.05 SSI-LXMP5011YC-150. 
Geen Water Clear 565 2.2 25 15 60 67-1543-ND 1.50 1.20 1.05 ‘SSI-LXMP5011GC-150 
Super Red Red Diff. 660 1.7 30 40 110 67-1204-ND 2.48 1.98 1.74 SSA-LXB525SRD 
16 2x5mm Red Red Diff. 635 2.0 30 12 110 67-1201-ND 1.53 1.22 1.07 SSA-LXB5251D 
Yellow Yellow Diff. 585 21 30 10 110 67-1203-ND 1.60 1.28 1.12 SSA-LXB525YD 
Geen Geen Diff. 565 2.0 25 10 110 67-1202-ND 1.53 1.22 1.07 SSA-LXB525GD_ 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panel Mount LEDs (cont) 


Peak VE If Viewing 
Emitted Wavelength (V) (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) (2x Theta) Part No. 1 10 50 Part No. 
Super Red Red Diff. 660 18 30 25 60 67-1208-ND 4.45 3.56 3.12 SSA-LXH1025SRD 
17 25x5mm Red Red Diff. 635 2.0 30 10 60 67-1205-ND 3.10 2.48 217 SSA-LXH10251D 
” Yellow Yellow Diff. 585 21 30 10 60 67-1207-ND 3.48 2.78 2.44 SSA-LXH1025YD 
Geen Geen Diff. 565 2.2 25 10 60 67-1206-ND 3.10 2.48 217 SSA-LXH1025GD_ 
Super Red Red Diff. 660 2.0 30 30 80 67-1212-ND 6.63 5.30 4.64 SSA-LXH1225SRD 
18 25x5mm Red Red Diff. 635 2.0 30 10 80 67-1209-ND 4.55 3.64 3.19 SSA-LXH12251D 
et Yellow Yellow Diff. 585 21 30 10 80 67-1211-ND 4.78 3.82 3.35 SSA-LXH1225YD 
Green Green Diff. 565 2.0 30 10 80 67-1210-ND 4.55 3.64 3.19 SSA-LXH12256D 
Super Red Red Diff. 660 1.7 30 25 80 67-1216-ND 5.48 4.38 3.84 SSA-LXB102SRD 
19 3mm Red Red Diff. 635 2.0 30 8 80 67-1213-ND 3.73 2.98 2.61 SSA-LXB102ID 
Yellow Yellow Diff. 585 21 30 8 80 67-1215-ND 3.48 2.78 244 SSA-LXB102YD 
Geen Geen Diff. 565 21 25 8 80 67-1214-ND 3.73 2.98 2.61 SSA-LXB102GD 
Panel Mo unt Panel Digi-Key Pricing Lumex 
Fig. Description Hole Part No. 5 25 100 Part No. 
LED Holders 20 TI Black Nylon 160" (4.06) 67-1330-ND 60 2.25 7.50 SSH-LX3050 
21 T1 Black Nylon .225” (5.71) 67-1331-ND 60 2.25 7.50 SSH-LXH301 
22 T1-3/4 Black Nylon -250” (6.35) 67-1332-ND 40 1.50 5.00 SSH-LX5091 
23 T1-3/4 Black Nylon -330” (8.38) 67-1333-ND 60 2.25 7.50 SSH-LXH501 
24 Mounting Gip and Ring for T1-3/4 .250” (6.35) 67-1044-ND 36 1.35 4.50 SSH-LX5090 
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Peak VE If Viewing 
Emitted Wavelength (V) (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Sunbright 
Fig. Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) (2x Theta) Part No. 1 10 100 Part No. 
Sup. Red/Sup. Green 660/565 1.8/2.2 30/25 2000/300 30 441-1047-ND 1.50 1.25 1.00 SSP-LX004362S3A, 
1imm Super Red 660 5.4 30 2000 30 441-1048-ND 1.56 1.30 1.04 SSP-LX004363 
1 3 (5mm) Ultra Red Water Clear 626 5.4 30 2000 30 441-1049-ND 2.55 2.13 1.70 SSP-LX00436U3 
LEDs Super Yellow 590 63 30 1200 30 441-1046-ND 2.55 2.13 1.70 SSP-LX00433S3 
Super Green 565 6.6 25 300 30 441-1045-ND 1.50 1.25 1.00 SSP-LX00432S3 
Sup. Red/Sup.Green 660/565 3.6/4.4 30/25 2000/300 30 441-1052-ND 1.83 1.53 1.22 SSP-LX0047624A 
12mm ‘Super Red 660 3.6 30 2000 30 441-1053-ND 1.89 1.58 1.26 SSP-LX004764 
2 4 (5mm) Ultra Red Water Gear 626 3.6 30 2000 30 441-1054-ND 3.24 2.70 2.16 SSP-LX00476U4 
LEDs Super Yellow 590 42 30 1200 30 441-1051-ND. 3.24 2.70 2.16 SSP-LX00473S4 
Super Green 565 4.4 25 300 30 441-1050-ND 1.80 1.50 1.20 SSP-LX00472S4 
Sup. Red/Sup. Green 660/565 5.4/4.4 30/25 2000/300 30 441-1057-ND 2.55 213 1.70 SSP-LXO06762S7A 
17mm Super Red 660 5.4/3.6 30 2000 30 441-1058-ND 2.61 2.18 1.74 SSP-LX006767A 
3 7 (5mm) Ultra Red Water Gear 626 5.4/3.6 30 2000 30 441-1059-ND 5.04 4.20 3.36 SSP-LXO0676U7A 
LEDs Super Yellow 590 6.3/4.2 30 1200 30 441-1056-ND 5.04 4.20 3.36 SSP-LXO0673S7A 
Super Green 565 6.6/4.4 25 300 30 441-1055-ND. 2.52 2.10 1.68 SSP-LX00672S7A, 
Sup. Red/Sup. Green 660/565 9.0/8.8 30/25 2000/300 30 441-1063-ND 4.50 3.75 3.00 SSP-LX009462S13A 
23.80mm Super Red 660 9.0/7.2 30 2000 30 441-1062-ND 4.65 3.88 3.10 ‘SSP-LX0094613A 
4 13 (5mm) Ultra Red Water Clear 626 9.0/7.2 30 2000 30 441-1064-ND 7.63 6.10 5.34 SSP-LX00946U13A 
LEDs Super Yellow 590 10.5/8.4 30 1200 30 441-1061-ND 7.63 6.10 5.34 SSP-LX00943S13A 
Super Green 565 11/8.8 25 300 30 441-1060-ND 441 3.68 2.94 SSP-LX00942S13A 
32.50mm Super Red 660 10.8 30 2000 30 441-1067-ND 8.28 6.90 5.52 SSP-LXC128624 
5 24 5 (5mm) Ultra Red Water Gear 626 10.8 30 2000 30 441-1068-ND 13.83 11.06 9.68 SSP-LXC1286U24 
LEDs Super Yellow 590 12.6 30 1200 30 441-1066-ND 13.83 11.06 9.68 ‘SSP-LXC1283S24 
Super Green 565 13.2 25 300 30 441-1065-ND 7.83 6.53 5.22 SSP-LXC1282824 
Sup. Red/Sup. Green 660/565 5.4/6.6 30/25 2000/300 45 441-1071-ND 2.55 2.13 1.70 SSP-LXS06762S9A 
17mm Sq. ‘Super Red 660 5.4 30 2000 45 441-1072-ND 3.24 2.70 2.16 SSP-LXS06769 
6 9 (5mm) Ultra Red Water Cear 626 5.4 30 2000 45 441-1073-ND 6.39 5.33 4.26 SSP-LXS0676U9 
LEDs Super Yellow 590 63 30 900 45 441-1070-ND 6.39 5.33 4.26 SSP-LXS0673S9 
Super Green 565 6.6 25 200 45 441-1069-ND. 3.09 2.58 2.06 SSP-LXS067289 
46.33mm Sq Super Red 660 1.8 30 2000 30 441-1076-ND 7.35 6.13 4.90 SSP-LXS182616A 
7 16 (8mm) Ultra Red Water Clear 626 1.8 30 2000 30 441-1077-ND 10.33 8.26 7.23 SSP-LXS1826U16A 
LEDs Super Yellow 590 21 30 1200 30 441-1075-ND 9.35 7.48 6.55 SSP-LXS1823S16A 
Super Green 565 22 25 300 30 441-1074-ND 7.23 6.03 4.82 SSP-LXS1822S16A 
62mm Sq. Ultra Red 626 18 30 1800 30 441-1081-ND 11.50 9.20 8.05 SSP-LXS2446U16A 
8 16 (11mm) Super Yellow Water Clear 590 21 30 700 30 441-1079-ND 11.50 9.20 8.05 SSP-LXS2443S16A 
LEDs Super Green 565 22 25 300 30 441-1078-ND 8.00 6.40 5.60 SSP-LXS2442S16A 
. 
Dialight Optical Na. 
{o| Ig fi < of Dimension Digi-Key Price Each Dialight 
ececccecece 
Li g ht Pi pe Ports (mm) Part No. 1 25 100 Part No. 
2 3 350-1000-ND 1.20 1.00 80 515-1071 


1198 1033) 
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CE Based LEDs 
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Peak VE If Viewing 
Emitted Wavelength (V) (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Sunbrite 
Fig. Color Lens (nm) Typ. Max. (med) (2x Theta) Part No. 1 10 100 Part No. 
LED Miniature Wedge Base 
Red Milky White Diff. 626 12 20 2800 60 441-1004-ND 99 83 66 SSP-01TWB6UW12 
Red Water Clear 626 12 20 8000 31 441-1005-ND. 99 83 66 SSP-01 TWB6UWB12 
Super Yellow Milky White Diff. 590 12 20 2200 60 441-1002-ND 99 83 66 SSP-01TWB3SW12 
Super Yellow Water Clear 590 12 20 7000 35 441-1003-ND 99 83 66 SSP-01TWB38SWB12 
1 Ultra Geen Milky White Diff. 525 12 20 2800 60 441-1000-ND 1.60 1.34 1.07 SSP-01 TWB2UPW12 
Pure Green Water Clear 525 12 20 9000 30 441-1001-ND 1.60 1.34 1.07 SSP-01TWB2UPWB12 
Super Blue Milky White Diff. 470 12 20 1600 60 441-1006-ND 1.50 1.25 1.00 SSP-01TWB7UW12 
Super Blue Water Clear 470 12 20 7000 30 441-1007-ND 1.60 1.34 1.07 SSP-01TWB7UWB12 
Ultra White Water Diff. = 12 20 3300 60 441-1008-ND 1.60 1.34 1.07 SSP-01TWBOW12 
Uttra White Water Clear = 12 20 11000 30 441-1009-ND 1.60 1.34 1.07 SSP-01TWBOWB12 
1156 LED Replacement Lamp 
Red 626 12 110 5000 20 441-1012-ND 4.18 3.34 2.93 SSP-1156B156U12 
Yellow 590 12 110 3500 20 441-1011-ND. 4.18 3.34 2.93 SSP-1156B153S12 
2 Geen Water Clear 525 12 110 4000 20 441-1010-ND 11.50 10.07 8.63 SSP-1156B152UP12 
Super Blue 470 12 110 4500 20 441-1013-ND. 10.52 9.21 7.89 SSP-1156B157U12 
Ultra White at 12 110 7000 20 441-1014-ND 11.50 10.07 8.63 SSP-1156B15912 
1157 LED Replacement Lamp 
Red 626 12 80 5000 20 441-1016-ND 4.18 3.34 2.93 SSP-1157B156U12 
3 Yellow Water Clear 590 12 80 3500 12 441-1015-ND. 4.18 3.34 2.93 SSP-1157B153S12 
Uttra White = 12 80 7000 12 441-1017-ND 11.46 10.03 8.60 SSP-1157B15912 
NEW! 3157 LED Replacement Lamp NEW! 
Red 626 12 75 8000/2700 35 441-1084-ND 5.20 4.55 3.90 SSP-3157WB6U12 
Super Yellow 590 12 75 8300/2800 35 441-1083-ND 5.20 4.55 3.90 SSP-3157WB3S12 
4 Ultra Pure Green Water Clear 525 12 75 12000/4000 35 441-1082-ND 9.80 8.58 7.35 SSP-3157WB2UP12 
Ultra Super Blue 470 12 75 8300/2800 35 441-1085-ND. 9.80 8.58 7.35 SSP-3157WB7U12 
Ultra White = 12 75 8200/2750 35 441-1086-ND 10.40 9.10 7.80 SSP-3157WB912 
NEW! LED FestoonLamp NEW! 
5 Super Blue Water Oh 470 12 30 4500 60 441-1087-ND 3.20 2.80 2.40 SSP-02TFS7U12 
Ultra White siacatie _ 12 30 5500 60 441-1088-ND 3.60 3.15 2.70 SSP-02TFS912 
Midget Flange Base 
Red 636 12 30 1200 45 441-1036-ND 2.80 2.24 1.96 SSP-D19F9SIC-12V 
6 Yellow Water Clear 590 12 30 1200 45 441-1038-ND 2.80 2.24 1.96 SSP-D19F8SYC-12V 
Geen 574 12 25 300 45 441-1037-ND 3.30 2.64 2.31 SSP-D19F9SUGC-12V 
Miniature Screw (E10) Base 
Red 636 12 30 2500 25 441-1042-ND 2.31 1.93 1.54 SSP-D29E10SIC-12V 
7 Yellow Water Clear 590 12 30 1500 20 441-1043-ND 2.31 1.93 1.54 SSP-D29E10SYC-12V 
Geen 574 12 25 1000 25 441-1044-ND 2.97 2.48 1.98 SSP-D29E1 0SUGC-12V. 
Red 626 12 12 5000 30 441-1035-ND 2.21 1.84 1.47 SSP-4SE106U12G 
8 Yellow Water Clear 590 12 12 3200 30 441-1034-ND 2.21 1.84 1.47 SSP-4SE103S12G 
Geen 525 12 12 5400 30 441-1033-ND. 4.53 3.63 3.18 SSP-4SE102UP12G 
Miniature Bayonet (BA9S) Base 
Red 626 12 30 3600 30 441-1032-ND 1.94 1.62 1.30 
9 Yellow Water Clear 590 12 30 2400 30 441-1031-ND 1.94 1.62 1.30 
Geen 525 12 30 4000 30 441-1030-ND. 4.31 3.45 3.02 
Red 636 12 12 2500 40 441-1039-ND 2.31 1.93 1.54 SSP-D29B9SIC-12V 
10 Yellow Water Clear 590 12 12 1500 40 441-1041-ND. 2.31 1.93 1.54 SSP-D29B9SYC-12V 
Geen 574 12 12 1000 40 441-1040-ND 2.97 2.48 1.98 SSP-D29B9SUGC-12V 
Bayonet (BA15) Base 
Red 626 12 60 18000 30 441-1020-ND 5.21 417 3.65 SSP-13MB156U12G 
1 Yellow Water Clear 590 12 60 12000 30 441-1019-ND 5.21 417 3.65 SSP-13MB153S12G 
Geen 525 12 30 50000 30 441-1018-ND 13.50 11.82 10.13 SSP-13MB152UP12G 
Red 626 12 20/40 18000 30 441-1023-ND 5.22 4.18 3.66 SSP-13MDB156U12G1 
12 Yellow Water Clear 590 12 20/40 12000 30 441-1021-ND 5.22 4.18 3.66 SSP-13MDB153S12G 
Geen 525 12 30/60 20400 30 441-1022-ND 13.50 11.82 10.13 SSP-13MDB152UP12G. 
Red 626 12 80 27000 60 441-1026-ND 9.25 7.40 6.48 SSP-24MB156U12G 
13 Yellow Water Clear 590 12 80 18000 60 441-1025-ND 9.25 7.40 6.48 SSP-24MB153S12G 
Geen 525 12 30 30000 60 441-1024-ND 24.63 21.56 18.48 SSP-24MB152UP12G 
Red 626 12 30 27000 60 441-1029-ND 9.25 7.40 6.48 SSP-24MDB156U12G. 
14 Yellow Water Clear 590 12 30 18000 60 441-1028-ND 9.25 7.40 6.48 SSP-24MDB153S12G 
Geen 525 12 30 30000 60 441-1027-ND 24.63 21.56 18.48 SSP-24MDB152UP12G, 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Cuicaco Miniature Lamp INc. MEW/? LED Incandescent Replacements 
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Chicago Miniature Incandescent replacements have extremely high brightness with low current draw. Long life typically 100K hours vs. 10K hours. Storage Temp: -25°C to +80°C Ambient Temp: -20°C to +60°C. 


Fig. 4 


Fig. 5 Polycarbonate 
Polycarbonate White 
White @10.1 
Max 
-—Polycar- On 
| bonate 


Colored 


45 
Max 


af 


ST 
Polycarbonate 
Colored 
Replaces incandescent lamps: 
- 12V AC/DC 12MB, 181, 756, 
1488, 1815, 1894, 1889, 1891, 
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Replaces incandescent lamps: 
- 12V AC/DC 192, 124, 158, 161, 


A Replaces incandescent lamps: 
Replaces incandescent lamps: - 24V AC/DC 24MB, 1437, 


Replaces incandescent lamps: Replaces incandescent lamps: 


- 12VDC 394, 330, 382 
- 24V DC and 28V DC 327, 


- 12V DC 336, 386, 393 
- 24V DC and 28V DC 276, 


- 12V AC/DC 18, 37, 70, 73, 74 
- 24V AC/DC and 28V AC/DC 


168, 193, 194, 658, 184 
- 24V AC/DC and 28V AC/DC 


- 24V AC/DC 24MB, 1437, 1818 


- 28V AC/DC 313, 757, 1819, 


1818 
- 28V AC/DC 313, 757, 1819, 


376, 385, 387 334, 388 17, 85 152, 400, 464, 585, 655, 656,657 | 1820, 1829, 1843, 1864, 1873 1820, 1829, 1843, 1864, 1873 
Cur- | Lumi. | Wave- Cur-| Lumi. | Wave- 
rent | Intensity) length | Digi-Key Price Each Chicago Mini. rent | Intensity) length | Digi-Key Price Each 
Fig. Color Voltage | (mA) med (nm) | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. Color Voltage | (mA)| med (nm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
15101 Series T 1 3/4 Midget Flange Based LED Blue |28AC/DC] 5/10] 250 | 470 | L1049-ND 893 6.25 5.36 | 1511A45B3 
Red je0o | 14 | ga0 | 630 WENGE) 460 222 270 |4si0125uRe 3 | White Clear|28ac/Dc| 5/10 | 500 | — | L1053-ND 893 625 5.36 | 1511A45W3 
Green | 1200 | 14. | gio | 525 |MEROANDY e418 573 491 | 15t0125UG3 White Diff. |22Ac/DC| 5/10 | 250 | — | L1054-ND 893 6.25 5.36 | 1511A45W3D 
Yellow | 120c | 14 | 280 | 587 |L1106-ND 460 3.22 276 | 1510125UY3 1511B Series T 3 1/4 Wedge Based LED 
Blue 12DG | 14 | 350 | 470 PEMCSNDE 8.18 5.73 4.91 | 151012583 Red |12AC/DC| 7/14 | 330 | 630 | L1057-ND 5.35 3.75 3.21 | 1511B25UR3 
White Clear) 12DC |) 14 | 700 — |LM07-ND 818 5.73 4.91 | 1510125W3 Green |12AC/DC] 7/14 | 910 | 525 | L1056-ND 8.93 6.25 5.36 | 1511B25UG3 
White Diff. | 12DC | 14 | 350 — _{E1108-ND 8.18 5.73 4.91 | 1510125W3D Yellow |12AC/DC| 7/14] 280 | 587 | L1058-ND 5.35 3.75 3.21 | 1511B25UY3 
Red 2apc | 14 | 330 | 630 |L1111-ND 4.80 3.36 288 | 1510135UR3 Blue |12AC/DC) 7/14 | 350 | 470 | L1055-ND 893 6.25 5.36 | 1511B25B3 
Green | 2400 | 14 | 910 | 525 |L1110-ND 8.38 5.87 5.03 | 1510135UG3 White Clear |12AC/DC| 7/14] 700 | — |L1059-ND 8.93 6.25 5.36 | 1511B25w3 
1 | Yellow | 2406 | 14 | 280 | 587 | L1112-ND 4.80 3.36 2.88 | 1510135UY3 White Diff. |12AC/DC| 7/14 | 350 | — | L1060-ND 893 6.25 5.36 | 1511B25w3D 
Blue 24DG | 14 | 350 | 470 PEIMOSNDG 8.38 5.87 5.03 | 1510135B3 Red 24ac/oc}7/14| 330 | 630 | L1063-ND 5.35 3.75 3.21 | 1511B35UR3 
White Clear) 24DG | 14 / 700 | — [[EIMIS:ND) 8.38 5.87 5.03 | 1510135W3 Green |24aciDc| 7/14] 910 | 525 |L1062-ND 8.93 6.25 5.36 | 1511B35UG3 
White Diff, | 24DC | 14 | 350) | — EMMUANE) 8.98 5.87 5.03: | 15101S5WaD 4 | Yellow |24acioc| 7/14] 280 | 587 | L1064-ND 5.35 3.75 3.21 | 1511B35UY3 
Red 2soc | 14 | 330 | 630 | L1117-ND 4.80 3.36 2.88 | 1510145UR3 Blue |24ac/oc) 7/14} 350 | 470 | L1061-ND 893 6.25 5.36 | 1511B35B3 
Green | 280c | 14 | 910 | 525 |L1116-ND 8.38 5.87 5.03 | 1510145UG3 White Clear|24ac/Dc| 7/14] 700 | — | L1065-ND 893 6.25 5.36 | 1511B35Ww3 
Yellow | 280c | 14 | 280 | 587 |L1118-ND 480 3.36 2.88 | 1510145UY3 White Diff. |24ac/DC| 7/14 | 350 | — | L1066-ND 893 6.25 5.36 | 1511B35W3D 
Blue 280C | 14 | 350 | 470 PEMITS:ND) 8.38 5.87 5.03 | 151014583 Red |2sacioc| 714 | 330 | 630 | L1069-ND 535 3.75 3.21 | 1511B45UR3 
White Clear) 28DC | 14 / 700 | — [IEIMISND) 8.38 5.87 5.03 | 1510145w3 Green |28ac/Dc| 7/14] 910 | 525 | L1068-ND 893 6.25 5.36 | 1511B45UG3 
White Dif. | 28DC | 14 | 350 | — [EENIZO:ND) 8.38 5.87 5.03 | 1510145WaD Yellow |28acioc| 7/14 | 280 | 587 | L1070-ND 5.35 3.75 3.21 | 1511B45UY3 
15121 Series T 1 3/4 Midget Groove Based LED Blue |28ac/oc) 7/14 | 350 | 470 | L1067-ND 893 6.25 5.36 | 1511B45B3 
Red 200 7/14] 330 | 630 |L1123ND 520 3.64 3.12 | 1512125UR3 White Clear 28ac/Dc| 7/14] 700 | — |L1071-ND 8.93 6.25 5.36 | 1511B45w3 
Green | 1200 |7141 910 | 525 |L1122ND 28.78 6.15 527 | 1812125UG8 White Diff. |22ac/DC| 7/14 | 350 | — | L1072-ND 893 6.25 5.36 | 1511B45Ww3D 
Yellow | 1200 | 714] 280 | 587 |L1124-ND 5.20 3.64 3.12 | 1512125UY3 18602 Series T 3 1/4 Bayonet Based LED 
Blue 120c | 714] 350 | 470 | L1121-ND 878 615 5.27 | 151212583 Red |acme] 15 | 350 | 630 WGSENEN ses 412 a5 | 1eso22s0 
White Clear} 120c | 7/14] 700 | — |L1023-ND 8.78 6.15 5.27 | 1512125W3 Green \12AcG0c! 15 | 1000 | 525 WORM 9:53 07 572 | 18602051 
White Dif. | 12Dc |7/14| 350 | — |L1024-ND 8.78 6.15 5.27 | 1512125W3D Yellow lzaccl 15 | 300 | sev MMREINOM saa 412 259 | iasoza82 
Red 2apc |714| 330 | 630 |L1027-ND 5.35 3.75 3.21 | 1512135UR3 Blue |12Ac/DC) 15 | 400 | 470 | L1076-ND 9.53 6.67 5.72 | 18602257 
Green | 24Dc | 7/14] 910 | 525 |L1026-ND 893 6.25 5.36 | 1512135UG3 White Clear |12aCc/Dc| 15 | 750 | — |L1077-ND 9.53 6.67 5.72 | 1860225W3 
Yellow | 24Dc | 714] 280 | 587 | L1028-ND 535 3.75 3.21 | 1512135UY3 White Diff. |12ac/Dc| 15 | 375 | — | L1078-ND 9.53 667 5.72 | 1860225w3D 
2 Blue 2apc | 7/14} 350 | 470 | L1025-ND 8.93 6.25 5.36 | 1512135B3 fied |leaacmcl is | aso | 630 MERSEINEN ses 412 5a | 1eso2as0 
White Clear) 24Dc | 7/14] 700 | — | L1029-ND 8.93 6.25 5.36 | 1512135W3 Green lesacinc| 15 | toco | sos [MEREMIREM 959 ¢e7 572 | 1se02351 
White Diff. | 24Dc | 7/14| 350 | — | L1030-ND 8.93 6.25 5.36 | 1512135W3D Yellow \2aacioc| 15 | 300 | sav IMAGO ses 412 359 | teco2a52 
Red 2epc | 7/14] 330 | 630 |L1033-ND 5.35 3.75 3.21 | 1512145UR3 5 Blue |24ac/oc] 15 | 400 | 470 | L1082-ND 9.53 6.67 5.72 | 18602357 
Green | 28DC | 7/14] 910 | 525 |L1032-ND 893 6.25 5.36 | 1512145UG3 White Clear |24ac/Dc| 15 | 750 | — |L1083-ND 9.53 6.67 5.72 | 1860235W3 
Yellow | 28pc | 7/14] 280 | 587 |L1034-ND 535 3.75 3.21 | 1512145UY3 White Diff. |24ac/Dc| 15 | 375 | — | L1084-ND 9.53 667 5.72 | 1860235W3D 
Blue zepc | 7/14} 350 | 470 | L1031-ND 8.93 6.25 5.36 | 151214583 red lesacioc| 1s | 350 | cao WMIMEEINEN cea 442 350 | tecozaso 
White Clear} 28D | 7/14] 700 | — |L1035-ND 893 6.25 5.36 | 1512145W3 Green \esacioc| 15 | i000 | 505 WOMAN 953 @e7 572 | teco2451 
White Dif. | 28Dc |7/14| 350 | — |L1036-ND 893 6.25 5.36 | 1512145W3sD Yellow l2aacioc| 15 | 300 | sa7 IMMREGINEM ses 412 3569 | 1ee02452 
1511A Series T 1 3/4 Wedge Based LED Blue |28ac/oc) 15 | 400 | 470 | L1088-ND 9.53 6.67 5.72 | 18602457 
Red 12AC/DC| 6/12 280 630 L1039-ND 5.35 3.75 3.21 | 1511A25UR3 White Clear |28AC/DC|) 15 750 = L1089-ND 9.53 6.67 5.72 | 1860245W3 
Green |12AC/Dc| 6/12 | 780 | 525 |L1038-ND 8.93 6.25 5.36 | 1511A25UG3 White Diff. |22ac/Dc| 15 | 375 | — | L1090-ND 9.53 667 5.72 | 1860245w3D 
Yellow |12Ac/DC| 6/12 | 240 | 587 | L1040-ND 5.35 3.75 3.21 | 1511A25UY3 18620 Series T 3 1/4 Bayonet Based Multi LED 
Blue /12AG/DG) 6/12 | 300 | 470 ees 8:93 6.25 5.96 | 1511A25B3 Red |24ac/oc| 9/17 | 3x400 | 630 | L1091-ND 12.10 8.47 7.26 | 18620350 
White Glear 12AG/DG) 6/12) 600 | — [iileyee 225 6.25 5.36 | 1S11AZ5W3 Green |24ac/Dc] 5/10 | 3x680 | 525 | L1092-ND 22.70 15.89 13.62 | 18620351 
White Diff. |12AG/DG) 6/2 | 300 | GUN 6.93 6.25 5.96 | ISTTAZ5WSD Yellow |24ac/0c] 9/17 | 3x350 | 587 | L1093-ND 12.10 8.47 7.26 | 18620352 
Red |24ac/Dc| 5/10 | 230 | 630 | L1045-ND 5.35 3.75 3.21 | 1511A35UR3 Blue |24ac/DC] 9/17 | 3x 450 | 470 | L1094-ND 22.70 15.89 13.62 | 18620357 
3 | Green |24ac/Dc| 5/10] 650 | 525 |L1044-ND 8.93 6.25 5.36 | 1511A35UG3 White Clear |24ac/DC| 9/17 | 3x850 | — | L1095-ND 22.70 15.89 13.62 | 1862035W3 
Yellow |24ac/DC| 5/10 | 200 | 587 | L1046-ND 5.35 3.75 3.21 | 1511A35UY3 g | White Dif. |24acioc| 9/17 | 3x425 | — | L1096-ND 22.70 15.89 13.62 | 162035W3D 
Blue: | PeAGIDG) SMO: | 280 400° Aa oo (O28. 880. 1ST ASSES Red |28ac/oc] 9/17 | 3x400 | 630 | L1097-ND 12.10 8.47 7.26 | 18620450 
White Glear 24AG/DG) 5/10) S00 | — [RUDANOe 8.93 6.25 6.96 |) 151 1Ag5W3 Green |28ac/DC] 5/10 | 3x680 | 525 | L1098-ND 22.70 15.89 13.62 | 18620451 
White Diff. |24AG/DG) 6/10 | 250 | (ERAS 8.93 6.25 5.96 | 1511A35WSD Yellow |28ac/oc| 9/17 | 3x350 | 587 | L1099-ND 12.10 8.47 7.26 | 18620452 
Red |28ac/DC| 5/10 | 230 | 630 |L1051-ND 5.35 3.75 3.21 | 1511A45UR3 Blue |28AC/DC] 9/17 | 3x 450 | 470 | L1100-ND 22.70 15.89 13.62 | 18620457 
Green |28ac/DC| 5/10 | 650 | 525 |L1050-ND 893 6.25 5.36 | 1511A45UG3 White Clear |28Ac/DC| 9/17 | 3x850 | — | L1101-ND 22.70 15.89 13.62 | 1862045W3 
Yellow |28ac/DC| 5/10 | 200 | 587 | L1052-ND 5.35 3.75 3.21 | 1511A45UY3 White Diff. |22ac/DC| 9/17 | 3x425 | — | L1102-ND 22.70 15.89 13.62 | 1862045w3D 
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Dialight LEDs 
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Wave Length] Typ.!o | Typ. Vf | Typ. If | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel _| Dialight 
Fig. Color pk(nm) (med) (V) (mA) | Part No. 25 100 | Part No. Size | Pricing | Part No. 
AlGeAs Red 660 17.0 1.7 20.0 350-1344-1-ND 45 38 -30 | 350-1344-2-ND 2,500 | 199.50/M| 597-3111-407 
1 Green 560 75 251 20.0 350-1345-1-ND 45 38 -30 | 350-1345-2-ND 2,500 | 199.50/M| 597-331 1-407 
Yellow 580 6.0 22 20.0 AB 38 -30 | 350-1346-2-ND 2,500 | 199.50/M| 597-3401-407 
Red 630 4.0 20 20.0 54 45 -36 | 350-1347-2-ND 3,000 | 239.40/M| 597-3001-107 
2 Geen 565 12.0 20 20.0 54 45 -36 | 350-1348-2-ND 3,000 | 239.40/M| 597-3301-107 
Yellow 585 8.0 21 20.0 60 -50 -40_| 350-1349-2-ND 3,000 | 266.00/M| 597-3401-107 
Red/Green 630/565 4.0/12.0 | 2.0/2.0 | 20.0 78 65 52 | 350-1350-2-ND 3,000 | 345.80/M| 597-7701-107 
3 | Yellow/Green) 585/565 8.0/12.0 | 2.1/2.0 | 20.0 .87 73 58 | 350-1351-2-ND 3,000 | 385.70/M| 597-7721-107 
Red/Yellow 630/585 4.0/8.0 | 2.0/2.1 20.0 78 65 -52_ | 350-1352-2-ND 3,000 | 345.80/M| 597-7731-107 
Geen 565 8.0 21 20.0 ‘ND 54 45 -36 | 350-1353-2-ND 2,000 | 239.40/M| 597-3301-207 
4 AlGaAs Red 660 20.0 1.75 10.0 ‘ND 66 55 44 | 350-1354-2-ND 2,000 | 292.60/M| 597-3121-207 
Yellow 586 6.0 21 20.0 ND 54 45 -36 | 350-1355-2-ND 2,000 | 239.40/M| 597-3401-207 
Red 635 8.0 2.0 20.0 ND 54 45 36 | 350-1356-2-ND 2,000 | 239.40/M| 597-3001-207 
Red/Green 635/565 6.0/9.4 | 2.0/2.0 | 10.0 ‘ND 81 68 54 | 350-1357-2-ND 2,000 | 400.00/M| 597-7701-207 
5 | Yellow/Green| 585/565 4.0/9.4 | 2.0/2.0 | 10.0 ‘ND 81 68 54 | 350-1358-2-ND 2,000 | 359.10/M| 597-7721-207 
Red/Yellow 635/586 7.3/6.8 | 2.0/2.0 | 10.0 ND 81 68 -54 | 350-1359-2-ND 2,000 | 359.10/M| 597-7731-207 
AlGeAs Red 640 25.0 17 20.0 350-1341-1-ND 135 1.13 -90 | 350-1341-2-ND 600 378.00} 595-2101-007 
6 Geen 567 11.0 21 20.0 350-1342-1-ND 135 1.13 -90 | 350-1342-2-ND 600 378.00} 595-2301-007 
Yellow 588 9.0 22 20.0 1.13 -90_ | 350-1343-2-ND 600 378.00] 595-2401-007 
Red 628 5.0 2.0 10.0 1.08 86 | 350-1334-2-ND 1,600 | 602.00/M| 591-2001-013 
7 AlGeAs Red 645 14.0 1.75 10.0 1.13 90 | 350-1335-2-ND 1,600 | 630.00/M| 591-2101-013 
Geen 570 4.0 20 10.0 1.08 -86 | 350-1336-2-ND 1,600 | 602.00/M| 591-2301-013 
Yellow 590 5.0 2.0 10.0 1.08 -86 | 350-1337-2-ND 1,600 | 602.00/M| 591-2401-013 
Geen 570 8.0 2.0 10.0 1.08 -86 | 350-1360-2-ND 1,600 | 571.90/M| 591-2301-113 
8 | AlGéAs Red 645 24.0 1.75 10.0 1.13 -90 | 350-1361-2-ND 1,600 | 598.50/M] 591-2101-113 
Yellow 590 8.0 2.0 10.0 1.08 -86 | 350-1362-2-ND 1,600 | 571.90/M| 591-2401-113 
Red/Green 628/570 6.5/8.0 | 2.0/2.0 | 20.0 2.00 1.60 | 350-1338-2-ND 1,600 |1120.00/M| 591-3001-013 
9 | Yellow/Green| 586/570 6.5/8.0 | 2.0/2.0 | 20.0 2.00 1.60 | 350-1339-2-ND 1,600 |1120.00/M) 591-3101-013 
Red/Yellow 628/586 6.5/6.5 | 2.0/2.0 | 20.0 2.00 1.60 | 350-1340-2-ND 1,600 |1120.00/M] 591-3201-013 
Wave Length Typ. lo Typ. Vf Typ. If Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. Color pk(nm) (med) (Vv) (mA) Part No. 1 25 100 Part No. 
Red 635 10.0 2.0 20.0 350-1363-ND 60 -50 40 521-9216 
Qrange 600 7 2.2 20.0 350-1364-ND 39 33 26 521-9498 
10 Geen 565 12.6 24 20.0 350-1365-ND 60 -50 40 521-9210 
Yellow 583 10.0 2.2 20.0 350-1366-ND 60 -50 40 521-9211 
1 Red/Green 635/565 5.0/8.0 2.1/2.3 10.0 350-1367-ND 1.50 1.25 1.00 521-9450 
Red 650 1.2 1.6 20.0 350-1137-ND 1.02 85 68 555-2001 
Green 565 1.0 24 20.0 350-1147-ND 1.05 88 .70 555-2301 
Yellow 583 2.0 2.2 20.0 350-1149-ND 1.05 88 .70 555-2401 
Red 650 1.9 5.0 6.0 350-1139-ND 1.14 95 76 555-2003 
Red 650 0.9 5.0 3.0 350-1143-ND 1.14 95 76 555-2007 
12 Red 650 0.6 5.0 1.0 350-1145-ND. 1.20 1.00 80 555-2009 
Geen 565 2.5 5.0 47 350-1148-ND 1.20 1.00 80 555-2303 
Yellow 583 21 5.0 47 350-1150-ND 1.20 1.00 80 555-2403 
Red 650 42 10.0 14.0 350-1141-ND. 1.14 95 76 555-2005 
Red 650 0.9 24.0 3.0 350-1144-ND 1.14 95 76 555-2008 
Red 650 1.2 1.6 20.0 350-1151-ND. 1.50 1.25 1.00 555-3001 
Green 565 1.0 24 20.0 350-1160-ND 1.80 1.50 1.20 555-3301 
Yellow 583 2.0 2.2 20.0 350-1162-ND 1.80 1.50 1.20 555-3401 
Red 650 1.9 5.0 6.0 350-1153-ND 1.65 1.38 1.10 555-3003 
13 Red 650 0.9 5.0 3.0 350-1156-ND 1.65 1.38 1.10 555-3007 
Red 650 0.6 5.0 1.0 350-1158-ND 1.74 1.45 1.16 555-3009 
Geen 565 25 5.0 47 350-1161-ND 1.95 1.63 1.30 555-3303 
Yellow 583 201 5.0 47 350-1163-ND 1.95 1.63 1.30 555-3403 
Red 650 0.9 24.0 3.0 350-1157-ND 1.65 1.38 1.10 555-3008 
Red 650 1.2 16 20.0 350-1373-ND 414 3.45 2.76 555-4001 
Green 565 1.0 24 20.0 350-1374-ND 4.80 4.00 3.20 555-4301 
Yellow 583 2.0 22 20.0 350-1375-ND 4.80 4.00 3.20 555-4401 
14 Red 650 1.9 5.0 6.0 350-1368-ND 4.68 3.90 3.12 555-4003 
Red 650 0.9 5.0 3.0 350-1369-ND 4.68 3.90 3.12 555-4007 
Green 565 25 5.0 47 350-1370-ND 4.80 4.00 3.20 555-4303 
Yellow 583 21 5.0 47 350-1371-ND 4.80 4.00 3.20 555-4403 
Red 650 1.9 5.0 6.0 350-1376-ND 6.93 5.78 4.62 555-5003 
Red 650 1.2 1.6 20.0 350-1377-ND 6.09 5.08 4.06 555-5001 
15 Geen 565 1.0 24 20.0 350-1378-ND 7.20 6.00 4.80 555-5301 
Yellow 583 2.0 2.2 20.0 350-1379-ND 7.20 6.00 4.80 555-5401 
Geen 565 87 24 20.0 350-1380-ND 2.55 2.13 1.70 | 570-0100-222 
Red 635 126 2.0 20.0 350-1381-ND 2.55 2.13 1.70 | 570-0100-111 
16 Yellow 585 126 24 20.0 350-1382-ND 2.55 2.13 1.70 | 570-0100-333 
Red/Yiw/Grn. | 635/585/565 | 12.6/12.6/8.7 | 2.0/2.1/2.1 20.0 350-1383-ND 2.55 2.13 1.70 | 570-0100-132 
Geen 563 16.0 21 10.0 350-1384-ND 69 58 AG 551-0207 
Yellow 585 63 21 10.0 350-1385-ND 69 58 46 551-0307 
Red 650 10.0 2.0 10.0 350-1386-ND 69 58 46 551-0407 
Geen 565 8.0 5.0 12.0 350-1387-ND 1.05 88 70 551-0607 
Red 635 40 5.0 10.0 350-1388-ND 1.05 88 70 551-0507 
17 Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1389-ND 1.05 88 70 551-0707 
Red 635 1.8 1.8 2.0 350-1390-ND 90 Bye} .60 551-1107 
Geen 565 1.6 1.8 2.0 350-1391-ND 90 75 .60 551-1307 
Yellow 583 1.6 1.9 20 350-1392-ND 90 75 60 551-1207 
Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1393-ND 1.65 1.38 1.10 551-3007 
Yellow/Green 585/565 4.3/6.3 2.1/2.1 10.0 350-1394-ND 1.65 1.38 1.10 551-3107 
Geen 563 16.0 24 10.0 350-1084-ND 81 68 ‘54 | 551-0209 
Yellow 585 63 24 10.0 350-1086-ND 81 68 54 | 551-0309 
Red 650 10.0 20 10.0 350-1088-ND 81 68 54 | 551-0409 
Orange 600 65 22 10.0 350-1102-ND 90 75 60 | 551-2509 
Red 635 40 5.0 10.0 350-1090-ND 1.17 98 78 551-0509 
18 Geen 565 8.0 5.0 12.0 350-1092-ND 1.17 98 78 551-0609 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1094-ND 1.17 98 78 551-0709 
Red 635 18 1.8 2.0 350-1096-ND 90 75 .60 551-1109 
Yellow 583 1.6 19 2.0 350-1098-ND 90 75 .60 551-1209 
Green 565 1.6 1.8 2.0 350-1100-ND. 90 75 .60 551-1309 
Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1104-ND. 1.53 1.28 1.02 551-3009 
Yellow/Green 585/565 4.3/6.3 21 20.0 350-1106-ND 1.77 1.48 1.18 551-3109 
Geen 563 16.0 24 10.0 350-1083-ND 3.12 2.60 2.08 | 551-0207-004 
Yellow 585 63 24 10.0 350-1085-ND 3.12 2.60 2.08 | 551-0307-004 
Red 650 10.0 2.0 10.0 350-1087-ND 3.12 2.60 2.08 | 551-0407-004 
19 Orange 600 65 22 10.0 350-1101-ND 3.12 2.60 2.08 | 551-2507-004 
Red 635 40 5.0 10.0 350-1089-ND 4.47 3.73 2.98 551-0507-004. 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1091-ND 4.47 3.73 2.98 551-0607-004. 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1093-ND 4.47 3.73 2.98 551-0707-004. 
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Dialight LEDs (cont, 
Wave Length Typ. lo Typ. Vi Typ. If Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. Color pk(nm) (med) (V) (mA) Part No. 1 25 100 Part No. 
Red 635 18 18 2.0 350-1095-ND 4.05 3.38 2.70 | 551-1107-004 
Yellow 583 16 19 20 350-1097-ND 4.05 3.38 2.70 | 551-1207-004 
19 Green 565 16 18 2.0 350-1099-ND 4.05 3.38 2.70 | 551-1307-004 
Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1103-ND 741 6.18 4.94 | 551-3007-004 ig.16 10.16 
Yellow/Green 585/565 4.3/6.3 24 20.0 350-1105-ND 741 6.18 4.94 | 551-3107-004 
Red 650 10.0 20 10.0 350-1395-ND 153 1.28 1.02 | 553-0111 
Green 563 16.0 24 10.0 350-1399-ND 153 1.28 1.02 | 553-0122 EO} 
Yellow 585 63 24 10.0 350-1400-ND 153 1.28 1.02 | 553-0133 FO) 
Grn.(top) / Red(bot))} 563/650 16.0/10.0 2.1/2.0 10.0 350-1396-ND 1.53 1.28 1.02 | 553-0121 = Anode 
@rn.(top) / Yiw.(bot)} 563/585 16.0/6.3 21/21 10.0 350-1397-ND 153 1.28 1.02 | 553-0123 IT 
Yiw.(top) / Grn.(bot)| 585/563 6.3/16.0 21/21 10.0 350-1398-ND 153 1.28 1.02 | 553-0132 sa 
Red 635 18 18 2.0 350-1401-ND 1.68 1.40 1.12 | 553-0211 
20 Green 565 16 18 2.0 350-1402-ND 1.68 1.40 1.12 | 553-0222 
Yellow 583 16 19 20 350-1404-ND 1.68 1.40 1.12 | 553-0233 
G@rn.(top) / Yiw.(bot)| 565/583 1.6/1.6 1.8/1.9 2.0 350-1403-ND 1.68 1.40 1.12 | 553-0223 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1405-ND 1.80 1.50 1.20 | 553-0322 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1406-ND 1.80 1.50 1.20 | 553-0311 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1407-ND 1.80 1.50 1.20 | 553-0333 
2x Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1408-ND 2.25 1.88 1.50 | 553-0711 
2x Yiw./Green 585/565 4.3/6.3 2.1/2.1 10.0 350-1409-ND 2.25 1.88 1.50 | 553-0744 ; 
Red 650 10.0 20 10.0 350-1122-ND 1.53 1.28 1.02 | 553-0111-300 y 4.06 
Green 563 16.0 24 10.0 350-1123-ND 153 1.28 1.02 | 553-0122-300 Sot Cathode 
Yellow 585 63 24 10.0 350-1124-ND 153 1.28 1.02 | 553-0133-300 
Qrange 600 65 22 10.0 350-1125-ND 1.53 1.28 1.02 | 553-0177-300 ore Red/Yellow 
Red 635 18 18 20 350-1126-ND 1.68 1.40 1.12 | 553-0211-300 Cathode 
Green 565 1.6 18 2.0 350-1127-ND 1.68 1.40 1.12 553-0222-300 ee | on Bleoier 
Yellow 583 1.6 19 20 350-1128-ND 1.68 1.40 1.12 | 553-0233-300 2.54 
21 Red 635 40 5.0 10.0 350-1129-ND 1.80 1.50 1.20 | 553-0311-300 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1130-ND 1.80 1.50 1.20 | 553-0322-300 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1131-ND 1.80 1.50 1.20 | 553-0333-300 
2x Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1132-ND 2.25 1.88 1.50 | 553-0711-300 
2x Yellow/Green | 585/565 4.3/6.3 24 10.0 350-1133-ND 2.25 1.88 1.50 | 553-074-300 a ° 
Red Clear 635 12.0 2.2 10.0 350-1134-ND 1.68 1.40 1.12 553-2211-300 | | | [eon she 
Green Oear 565 12.0 23 10.0 350-1135-ND 1.68 1.40 1.12 | 553-2222-300 iD 
Yellow Qear 583 12.0 2.2 10.0 350-1136-ND 1.68 1.40 1.12 | 553-2233-300 Red/Yellow 
Red 635 10.0 22 10.0 350-1330-ND 1.65 1.38 1.10 569-0111-100 ge ls 
Po Green 565 85 23 10.0 350-1331-ND 1.65 1.38 1.10 | 569-012-200 
Yellow 583 10.0 22 10.0 350-1332-ND 1.65 1.38 1.10 | 569-0113-300 3 
Qrange 600 6.5 2.2 10.0 350-1333-ND 1.65 1.38 1.10 | 569-0117-700 ‘ ‘G) 
Red 635 10.0 22 10.0 350-1326-ND 2.55 2.13 1.70 | 569-0101-111 ; Cathode 
Sy Green 565 85 23 10.0 350-1327-ND 2.55 2.13 1.70 | 569-0102-222 
Yellow 583 10.0 22 10.0 350-1328-ND 2.55 2.13 1.70 | 569-0103-333 5 Red/Yellow 
Qrange 600 6.5 2.2 10.0 350-1329-ND 2.55 2.13 1.70 569-0107-777 . Bamoderter 
Red 635 10.0 22 10.0 350-1274-ND 255 213 1.70 | 564-0100-111 
Red/Yiw/Gn. | 635/583/565 | 10.0/10.0/8.5 | 2.2/2.2/2.3 10.0 350-1275-ND 2.55 2.13 1.70 | 564-0100-132 
Green 565 85 23 10.0 350-1276-ND 2.55 2.13 1.70 | 564-0100-222 
Orange 600 65 22 10.0 350-1277-ND 2.55 2.13 1.70 | 564-0100-777 
Red 635 18 18 2.0 350-1278-ND 2.82 2.35 1.88 | 564-0200-111 65 5. 
o4 | RedYiw/Gn. | 635/583/565 | 1.8/1.6/1.6 | 1.8/1.9/18 2.0 350-1279-ND 282 2.35 1.88 | 564-0200-132 Cathodes 
Green 565 16 18 2.0 350-1280-ND 2.82 2.35 1.88 | 564-0200-222 Cathode for 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1281-ND 2.88 2.40 1.92 | 564-0300-111 : Bicolor 
Red/Yiw./Gmn. | 635/583/565 | 4.0/8.0/8.0 5.0 10.0/10.0/12.0 | 350-1282-ND 2.88 2.40 1.92 | 564-0300-132 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1283-ND 2.88 2.40 1.92 | 564-0300-222 
3x Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1284-ND 3.75 3.13 2.50 | 564-0700-111 
3x Yellow/Green_| 585/565 4.3/6.3 24 20.0 350-1285-ND 3.75 3.13 2.50 | 564-070-444 
25 Red/Green 630/560 4.0 2.0/2.1 20.0 350-1410-ND 1.80 1.50 1.20 | 551-3508 
Geen 565 123 24 20.0 350-1003-ND 69 58 46 | 550-0207 
Yellow 585 12.3 24 20.0 350-1007-ND 69 58 46 ‘| 550-0307 
Red 635 123 2.0 20.0 350-1011-ND 69 58 46 | 550-0407 
Red 655 20 5.0 13.0 350-1015-ND 96 80 64 | 550-0507 dese, 610-4 agama Arde, 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1019-ND 96 80 64 — | 550-0707 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1023-ND 96 80 64 — | 550-0807 
Red 635 2.0 18 2.0 350-1027-ND 90 75 60 | 550-1107 
Yellow 583 18 19 2.0 350-1031-ND 90 75 60 | 550-1207 
Green 565 18 18 2.0 350-1035-ND 90 75 60 | 550-1307 
26 Green 563 10.0 24 10.0 350-1039-ND 75 63 50 | 550-2207 
Yellow 585 63 24 10.0 350-1043-ND 75 63 50 | 550-2307 | 36 
Red 650 7.0 22 10.0 350-1047-ND 75 63 50 | 550-2407 ano Anode 
Qrange 600 7.0 1.9 10.0 350-1051-ND 75 63 50 550-2507 : SEES eS) bead 
Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.1 20.0 350-1055-ND 1.68 1.40 1.12 | 550-3007 ig. : 2.62) 4-11.56 4 
Red 650 34.0 24 20.0 350-1061-ND 90 75 60 | 550-5107 aid 
Green 563 34.0 22 20.0 350-1065-ND 90 75 60 | 550-5207 | Shel aie 
Yellow 585 34.0 22 20.0 350-1069-ND 90 75 60 | 550-5307 : mC 
Red Clear 635 125.0 22 20.0 350-1073-ND 96 80 64 — | 550-5507 
Green ear 565 120.0 23 20.0 350-1077-ND 96 80 64 | 550-5607 
Yellow Clear 583 140.0 2.2 20.0 350-1081-ND 96 80 64__| 550-5707 4] |-cathode 
Geen 565 12.3 24 20.0 350-1002-ND 69 58 46 | 550-0205 
Yellow 585 123 24 20.0 350-1006-ND 69 58 46 | 550-0305 
Red 635 123 2.0 20.0 350-1010-ND 69 58 46 | 550-0405 
Red 655 2.0 5.0 13.0 350-1014-ND 96 80 64 — | 550-0505 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1018-ND 96 80 64 | 550-0705 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1022-ND 96 80 64 — | 550-0805 f s Green 
Red 635 2.0 18 2.0 350-1026-ND 90 75 60 | 550-1105 f-Anode 
Yellow 583 18 1.9 2.0 350-1030-ND 90 75 60 550-1205 E : [Cathode 
Green 565 1.8 1.8 2.0 350-1034-ND 90 75 60 | 550-1305 Ton 03 \—seal Foy 
7 Green 563 10.0 24 10.0 350-1038-ND 75 63 50 | 550-2205 - 
Yellow 585 63 24 10.0 350-1042-ND 5 63 50 | 550-2305 26 ; A= 
Red 650 7.0 22 10.0 350-1046-ND w/a) 63 50 | 550-2405 t Cathode j 
Orange 600 7.0 19 10.0 350-1050-ND 75 63 50 | 550-2505 | 
Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.4 20.0 350-1054-ND 1.68 1.40 1.12 | 550-3005 FediGsthods. 483 
Red 650 34.0 24 20.0 350-1060-ND 90 75 60 | 550-5105 ; “for Bicolor 
Green 563 34.0 22 20.0 350-1064-ND 90 75 60 | 550-5205 4 sf pally 
Yellow 585 34.0 22 20.0 350-1068-ND 90 75 60 | 550-5305 : ; 
Red Clear 635 425.0 22 20.0 350-1072-ND 96 ‘80 64 550-5505 3.43 for 550-0207 to 0407, 5.0 for all others 
Green Cear 565 120.0 23 20.0 350-1076-ND 96 80 64 | 550-5605 - 6.10-4 i 
Yellow Gear 583 140.0 2.2 20.0 350-1080-ND 96 80 64 550-5705 TI 6, Cathode = 
a Red/Green 635/565 5.0/8.0 2.1/2.3 10.0 350-1057-ND 2.01 1.68 1.34 | 550-3509 10) : 
Yellow/Green 583/565 5.0/8.0 2.1/2.1 10.0 350-1058-ND 2.01 1.68 1.34 | 550-3609 {I 
29 Red/Green 635/565 5.0/8.0 2.1/2.3 10.0 350-1411-ND 2.01 1.68 1.34 | 550-3505 68 | Red Cathode 
Yellow/Green 583/565 5.0/8.0 2.1/2.4 10.0 350-1412-ND 2.01 1.68 1.34 _| 550-3605 P oa b 
Geen 565 123 21 20.0 350-1004-ND 3.18 2.65 2.12 550-0207-004 : 220 
Yellow 585 12.3 24 20.0 350-1008-ND 3.18 2.65 2.12 550-0307-004 3.43 for 550-0205 to 0405, 5.0 for all others 
Red 635 123 2.0 20.0 350-1012-ND 3.18 2.65 212 | 550-0407-004 
Red 655 20 5.0 13.0 350-1016-ND 4.02 3.35 2.68 — | 550-0507-004 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1020-ND 4.02 3.35 2.68 — | 550-0707-004 
30 Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1024-ND 4.02 3.35 2.68 | 550-0807-004 
Red 635 2.0 18 2.0 350-1028-ND 3.75 3.13 2.50 | 550-1107-004 
Yellow 583 18 19 2.0 350-1032-ND 3.75 3.13 2.50 | 550-1207-004 
Green 565 18 18 2.0 350-1036-ND 3.75 3.13 2.50 | 550-1307-004 
Green 563 10.0 24 10.0 350-1040-ND 3.30 275 2.20 | 550-2207-004 
Yellow 585 6.3 24 10.0 350-1044-ND 3.30 2.75 2.20 | 550-2307-004 (Continued) 
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Wave Length Typ. lo Typ. Vf Typ. If Price Each Dialight 
Fig. Color pk(nm) (med) (Vv) (mA) il 25 100 Part No. 
Red 650 7.0 22 10.0 350-1048-ND. 3.30 2.75 2.20 550-2407-004 
Qrange 600 7.0 1.9 10.0 350-1052-ND. 3.30 2.75 2.20 550-2507-004. 
Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.1 20.0 350-1056-ND. 7.38 6.15 4.92 550-3007-004 
Red 650 34.0 21 20.0 350-1062-ND. 3.75 3.13 2.50 550-5107-004. 
30 Geen 563 34.0 22 20.0 350-1066-ND. 3.75 3.13 2.50 550-5207-004 
Yellow 585 34.0 22 20.0 350-1070-ND. 3.75 3.13 2.50 550-5307-004. 
Red Clear 635 125.0 2.2 20.0 350-1074-ND. 4.02 3.35 2.68 550-5507-004. 
Green Clear 565 120.0 23 20.0 350-1078-ND. 4.02 3.35 2.68 550-5607-004. 
Yellow Gear 583 140.0 2.2 20.0 350-1082-ND. 4.02 3.35 2.68 550-5707-004 
Red 650 7.0 2.2 10.0 350-1107-ND 1.53 1.28 1.02 552-0211 
Geen 563 10.0 2A 10.0 350-1108-ND. 1.53 1.28 1.02 552-0222 
Yellow 585 6.3 21 10.0 350-1109-ND. 1.53 1.28 1.02 552-0233 
Qrange 600 7.0 1.9 10.0 350-1110-ND. 1.53 1.28 1.02 552-0277 
Red 655 2.0 5.0 13.0 350-1111-ND. 1.80 1.50 1.20 552-0311 
Geen 565 8.0 5.0 12.0 350-1112-ND. 1.80 1.50 1.20 552-0322 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1113-ND. 1.80 1.50 1.20 552-0333 
31 Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.1 20.0 350-1114-ND. 2.25 1.88 1.50 552-0711 
Yellow/Green 585/565 8.7/8.7 2.1/2.1 20.0 350-1115-ND. 2.25 1.88 1.50 552-0744 
Red 650 34.0 21 20.0 350-1116-ND. 1.68 1.40 1.12 552-0811 
Geen 563 34.0 22 20.0 350-1117-ND. 1.68 1.40 1.12 552-0822 
Yellow 585 34.0 22 20.0 350-1118-ND. 1.68 1.40 1.412 552-0833 
Red 635 20 1.8 2.0 350-1119-ND. 1.68 1.40 1.12 552-0911 
Geen 565 1.8 1.8 2.0 350-1120-ND. 1.68 1.40 1.12 552-0922 
Yellow 583 1.8 1.9 2.0 350-1121-ND. 1.68 1.40 1.12 552-0933 
32 2x Red/Green 635/565 5.0/8.0 2.1/2.3 10.0 350-1413-ND. 3.75 3.13 2.50 552-3511 
2x Yellow/Green 583/565, 5.0/8.0 2.1/2.1 10.0 350-1414-ND. 3.75 3.13 2.50 552-3544 
Geen 565 12.3 21 20.0 350-1001-ND. 84 70 56 550-0204 
Yellow 585 12.3 21 20.0 350-1005-ND. 84 -70 56 550-0304 
Red 635 12.3 20 20.0 350-1009-ND. 84 -70 56 550-0404 
Red 655 2.0 5.0 13.0 350-1013-ND. 1.17 98 78 550-0504 
Geen 565 8.0 5.0 12.0 350-1017-ND. 1.17 98 78 550-0704 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1021-ND. 1.17 98 78 550-0804 
Red 635 20 1.8 2.0 350-1025-ND. 1.08 90 72 550-1104 
Yellow 583 1.8 1.9 2.0 350-1029-ND. 1.08 -90 72 550-1204 
Geen 565 1.8 1.8 2.0 350-1033-ND. 1.08 -90 72 550-1304 
33 Geen 563 10.0 21 10.0 350-1037-ND 99 83 66 550-2204 
Yellow 585 6.3 2a 10.0 350-1041-ND. 99 83 66 550-2304 
Red 650 7.0 2.2 10.0 350-1045-ND. 99 83 66 550-2404 
Qrange 600 7.0 1.9 10.0 350-1049-ND. 75 63 50 550-2504 
Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.1 20.0 350-1053-ND. 1.92 1.60 1.28 550-3004 
Red 650 34.0 21 20.0 350-1059-ND. 1.08 -90 2 550-5104 
Geen 563 34.0 22 20.0 350-1063-ND. 1.08 90 72 550-5204 
Yellow 585 34.0 22 20.0 350-1067-ND. 1.08 -90 72 550-5304 
Red Clear 635 125.0 22 20.0 350-1071-ND 1.14 95 76 550-5504 
Green Clear 565 120.0 23 20.0 350-1075-ND. 1.14 95 76 550-5604 
Yellow Gear 583 140.0 22 20.0 350-1079-ND. 1.14 95, 76 550-5704 
Red 635 8.0 5.0 10.0 350-1171-ND. 84 10 56 561-0104-100 
Red 635 2.0 1.8 2.0 350-1183-ND 78 65 52 561-1101-100 
Geen 565 1.8 1.8 2.0 350-1195-ND. 78 65 52 561-1301-100 
Yellow 583 1.8 1.9 2.0 350-1189-ND. 78 65 52 561-1201-100 
Qrange 600 7.0 1.9 10.0 350-1177-ND. 1.14 95 76 561-0901-100 
Red 635 7.0 22 10.0 350-1201-ND. 72 60 48 561-2101-100 
Geen 565 32.0 2.0 20.0 350-1207-ND. 78 65 52 561-2201-100 
Yellow 590 10.0 24 20.0 350-1213-ND 72 60 48 561-2301-100 
34 Red Tinted 635 60.0 22 10.0 350-1219-ND. 72 60 48 561-2401-100 
Green Tinted 565 70.0 23 10.0 350-1225-ND 72 60 48 561-2501-100 
Yellow Tinted 583 50.0 22 10.0 350-1231-ND. 72 60 48 561-2601-100 
Red 650 34.0 21 20.0 350-1243-ND 78 65 52 561-5101-100 
Geen 563 34.0 22 20.0 350-1249-ND 78 65 52 561-5201-100 
Yellow 585 34.0 22 20.0 350-1255-ND. 78 65 52 561-5301-100 
Red Clear 635 125.0 2.2 20.0 350-1261-ND. 84 -70 56 561-5501-100 
Green Clear 565 120.0 23 20.0 350-1267-ND 84 70 56 561-5601-100 
Yellow Gear 583 140.0 22 20.0 350-1273-ND 84 70 56 561-5701-100 
Geen 565 40 2.2 20.0 350-1286-ND 1.23 1.03 82 566-0206 
35 Yellow 583 3.5 21 20.0 350-1288-ND 1.23 1.03 82 566-0306 
Red 635 6.0 20 20.0 350-1164-ND 1.23 1.03 82 566-0406 
Geen 565 40 22 20.0 350-1287-ND VAL 98 718 566-0207 
36 Yellow 583 3.5 21 20.0 350-1289-ND. 1.17 98 78 566-0307 
Red 635 74 2.0 20.0 350-1165-ND. 1.17 98 78 566-0407 
37 Red/Green 635/565 3.5/4.0 1.9/2.1 20.0 350-1290-ND. 2.34 1.95 1.56 566-3507 
Red 635 5.0 1.9 20.0 350-1232-ND 1.62 1.35 1.08 561-4101-055 
Geen 565 25 23 20.0 350-1234-ND. 1.62 1.35 1.08 561-4201-055 
38 Yellow 583 5.0 21 20.0 350-1236-ND. 1.62 1.35 1.08 561-4301-055 
Red 635 5.0 1.9 20.0 350-1233-ND. 1.71 1.43 1.14 561-4101-081 
Geen 565 25 23 20.0 350-1235-ND. 1.71 1.43 1.14 561-4201-081 
Yellow 583 5.0 21 20.0 350-1237-ND. 1.71 1.43 1.14 561-4301-081 
Red 635 10.0 2.2 10.0 350-1291-ND. 3.15 2.63 2.10 568-0101-111 
Geen 565 8.5 23 10.0 350-1292-ND. 3.15 2.63 2.10 568-0102-222 
Gn/Yiw/GnJ/Yiw.| 565/583 8.5/10.0 2.1/2.2 10.0 350-1293-ND 3.15 2.63 2.10 568-0102-323 
Yiw./@n/Yiw./@n.| 583/565 10.0/8.5 2.1/2.2 10.0 350-1294-ND 3.15 2.63 2.10 568-0103-232 
Qrange 600 6.5 22 10.0 350-1295-ND 3.15 2.63 2.10 568-0107-777 
Red 635 1.8 1.8 2.0 350-1299-ND 3.51 2.93 2.34 568-0201-111 
Geen 565 1.6 1.8 2.0 350-1300-ND 3.51 2.93 2.34 568-0202-222 
39 | @n/Viw/G@n/Yiw.| 565/583 1.6 1.8/1.9 2.0 350-1301-ND 3.51 2.93 2.34 568-0202-323 
Yiw/@n/Yiw/G@n.| 583/565 1.6 1.9/1.8 2.0 350-1302-ND 3.51 2.93 2.34 568-0203-232 
Red 635 40 5.0 10.0 350-1306-ND. 3.75 3.13 2.50 568-0301-111 
Geen 565 8.0 5.0 12.0 350-1307-ND 3.75 3.13 2.50 568-0302-222 
Gn/Yiw/GnJ/Yiw.| 565/583 8.0 5.0 12.0/10.0 350-1308-ND. 3.75 3.13 2.50 568-0302-323 
Yiw/@n/Yiw./@n.| 583/565 8.0 5.0 10.0/12.0 350-1309-ND 3.75 3.13 2.50 568-0303-232 
Bi-Color Red/Green} 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1313-ND. 4.68 3.90 3.12 568-0701-111 
Bi-Color Ylw./Grn. 585/565, 4.3/6.3 21 10.0 350-1314-ND. 4.68 3.90 3.12 568-0704-444 
Red 635 8.7 2.0 20.0 350-1317-ND. 6.30 5.25 4.20 568-2231-1112 
40 Geen 565 32.0 21 20.0 350-1319-ND. 6.30 5.25 4.20 568-2232-2222 
Yellow 585 10.0 21 20.0 350-1321-ND. 6.30 5.25 4.20 568-2233-3332 
Red 635 8.7 2.0 20.0 350-1318-ND. 12.60 10.50 8.40 568-2231-1114 
a4 Geen 565 32.0 21 20.0 350-1320-ND 12.60 10.50 8.40 568-2232-2224 
Yellow 585 10.0 21 20.0 350-1322-ND 12.60 10.50 8.40 568-2233-3334 
Red 635 74 2.0 20.0 350-1296-ND. 9.45 7.88 6.30 568-0141-1113 
Geen 565 47 2a 20.0 350-1297-ND 9.45 7.88 6.30 568-0142-2223 
Yellow 585 74 21 20.0 350-1298-ND 9.45 7.88 6.30 568-0143-3333 
Red 635 1.0 1.7 2.0 350-1303-ND 10.53 8.78 7.02 568-0241-1113 
Geen 565 1.0 1.9 2.0 350-1304-ND 10.53 8.78 7.02 568-0242-2223 
Yellow 585 1.0 1.8 2.0 350-1305-ND. 10.53 8.78 7.02 568-0243-3333 
42 Red 635 8.7 5.0 10.0 350-1310-ND. 11.25 9.38 7.50 568-0341-1113 
Geen 565 5.6 5.0 10.0 350-1311-ND. 11.25 9.38 7.50 568-0342-2223 
Yellow 585 3.7 5.0 10.0 350-1312-ND 11.25 9.38 7.50 568-0343-3333 
Bi-Color Red/Green} 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1315-ND. 14.04 11.70 9.36 568-0741-1113 
Bi-Color Ylw./Grn. 585/565 4.3/6.3 21 10.0 350-1316-ND. 14.04 11.70 9.36 568-0744-4443 
Red 635 8.7 2.0 20.0 350-1323-ND 9.45 7.88 6.30 568-2241-1113 
Geen 565 32.0 21 20.0 350-1324-ND 9.45 7.88 6.30 568-2242-2223 
Yellow 585 10.0 21 20.0 350-1325-ND. 9.45 7.88 6.30 568-2243-3333 
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Fig. 1 — 0603 Ultra Compact Fig. 2 — 0805 Thin Type Fig. 3 — 1206 Standard and Reverse Fig. 4 — 1206 Standard Flat Lens 
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Fig. 5 — 1206 Standard Inner Lens Fig. 8 — Right Angle SMT LED 


n15 +! 09+] + 0. 0.6 ae 
i 
3 


Fig. 9 — 1210 Bi-Color Standard Flat Fig. 10 — 1210 Bi-Color Two Inner Fig. 11 — Bi-Color Ultra Compact SMT LED Fig. 12 — Bi-Color Right Angle SMT LED 
Lens Type SMT LED Lens Type SMT LED 
25 Pe Ix— 2 —+| 
ie 7 +-2.5-+ St qie [1.5 | : Jeeil0-8 fete] 
E ‘ 1 3 i — 
hk “| 3 0.6 12343 F : t | 
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i Kot ib 
Source Wavelength | Forward Voltage Iv Viewing Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Stanley 
Fig. Color Lens Apk (nm) TYP @mA (med) Angle Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
0603 Ultra Compact 
Red 660 AZ: 20 T17 140° 404-1000-1-ND 34 413 12.42 404-1000-2-ND 4,000 79.75/M| BR1111C-TR 
Orange 605 2.2 20 3.4 150° 404-1001-1-ND 37 4.50 13.55 404-1001-2-ND 4,000 87.00/M; AA1111C-TR 
Yellow Milky White 580 2.2 20 3.4 150° 404-1002-1-ND .33 3.98 11.97 404-1002-2-ND 4,000 76.85/M) AY1111C-TR 
Yellow/Green y 570 21 20 11.7 150° 404-1003-1-ND 31 3.75 11.30 404-1003-2-ND 4,000 72.50/M; PY1111C-TR 
Green 560 21 20 6.4 150° 404-1004-1-ND 31 3.75 11.30 404-1004-2-ND 4,000 72.50/M| PG1111C-TR 
Pure Green 555 2.1 20 2.4 150° 404-1005-1-ND -40 4.88 14.68 404-1005-2-ND 4,000 94.25/M| BG1111C-TR 
1A Red 635 1.9. 20 50 140° 404-1006-1-ND 1.04 13.89 50.50 404-1006-2-ND 4,000 | 295.73/M| FR1111C-TR 
Orange 609 1.9 20 65 140° 404-1007-1-ND 92 12.38 45.00 404-1007-2-ND 4,000 | 263.52/M| FA1111C-TR 
Yellow Milky Whit 590 ‘1:9, 20 65 140° 404-1008-1-ND 93 12.44 45.25 404-1008-2-ND 4,000 | 264.99/M| FY1111C-TR 
Green Ne 522 3.3 10 40 130° 404-1009-1-ND 3.45 50.97 171.69 404-1009-2-ND 4,000 | 1266.08/M| DG1111C-TR 
Bluish-Green 502 3.3 10 34 130° 404-1010-1-ND 3.19 47.07 158.55 404-1010-2-ND 4,000 | 1169.18/M| DC1111C-TR 
Blue 467 3.3 10 14 130° 404-1011-1-ND 3.14 46.35 156.13 404-1011-2-ND 4,000 | 1151.33/M| DB1111C-TR 
Red 635 19 20 45 130° 404-1012-1-ND 55 6.75 20.33 404-1012-2-ND 4,000 137.70/M| FR1112C-TR 
Orange 609 1.9 20 50 130° 404-1013-1-ND 55 6.75 20.33 404-1013-2-ND 4,000 137.70/M| FA1112C-TR 
1B Yellow Milky White 590 1.9 20 50 130° 404-1014-1-ND 55 6.75 20.33 404-1014-2-ND 4,000 137.70/M| FY1112C-TR 
Green 560 2.2 20 7.6 150° 404-1015-1-ND .38 4.58 13.78 404-1015-2-ND 4,000 99.62/M| PG1112C-TR 
Yellow-Green 570 2.1 20 11.7 150° 404-1016-1-ND .38 4.58 13.78 404-1016-2-ND 4,000 99.62/M; PY1112C-TR 
0805 Thin Type 
Red 660 1 20 Al? 150° 404-1017-1-ND .39 4.73 14.23 404-1017-2-ND 4,000 91.35/M) BR1112H-TR 
Orange 605 2.2 20 3.7 160° 404-1018-1-ND .36 443 13.33 404-1018-2-ND 4,000 85.55/M); AA1112H-TR 
Yellow Milky White 580 2.2 20 3.7 160° 404-1019-1-ND 35 4.28 12.88 404-1019-2-ND 4,000 82.65/M); AY1112H-TR 
Yellow-Green y 570 24 20 11.7 160° 404-1020-1-ND .33 3.98 11.97 404-1020-2-ND 4,000 76.85/M); PY1112H-TR 
Green 560 21 20 6.4 160° 404-1021-1-ND 34 413 12.42 404-1021-2-ND 4,000 79.75/M| PG1112H-TR 
Pure Green 555 21 20 2.7 160° 404-1022-1-ND AL 5.03 15.14 404-1022-2-ND 4,000 97.15/M| BG1112H-TR 
2 Red 635 1.9 20 50 150° 404-1023-1-ND 88 12.20 44.34 404-1023-2-ND 4,000 | 287.28/M| FR1112H-TR 
Orange 609 1:9. 20 65 150° 404-1024-1-ND 95 11.68 37.98 404-1024-2-ND 4,000 | 246.05/M| FA1112H-TR 
Yellow Milky Whit 592 1.9 20 65 150° 404-1025-1-ND 1.00 12.25 39.83 404-1025-2-ND 4,000 | 258.02/M| FY1112H-TR 
Green a 522 3.3 10 40 150° 404-1026-1-ND 3.42 50.50 170.13 404-1026-2-ND 4,000 | 1254.60/M| DG1112H-TR 
Bluish-Green 502 3.3 10 34 150° 404-1027-1-ND 3.34 49.32 166.16 404-1027-2-ND 4,000 | 1225.28/M| DC1112H-TR 
Blue 467 3.3 10 14 150° 404-1028-1-ND 3.30 48.71 164.08 404-1028-2-ND 4,000 | 1209.98/M| DB1112H-TR 
1206 Standard and Reverse Mount Dome Lens 
Red 660 1.8 20 150 30° 404-1032-1-ND 74 9.90 36.00 404-1032-2-ND 2,000 | 220.32/M| HKR1105W-TR 
Red 660 1.7 20 50 50° 404-1033-1-ND 43 5.25 15.81 404-1033-2-ND 2,000 114.31/M| HBR1105W-TR 
Orange 605 2.2 20 20 40° 404-1034-1-ND 55 6.75 20.33 404-1034-2-ND 2,000 146.97/M| HAA1105W-TR 
Yellow Water Clear 580 2.2 20 20 40° 404-1035-1-ND 57 6.98 21.01 404-1035-2-ND 2,000 151.87/M|} HAY1105W-TR 
Yellow-Green 570 21 20 50 40° 404-1036-1-ND 25 3.08 9.26 404-1036-2-ND 2,000 66.96/M| HPY1105W-TR 
Green 560 21 20 30 40° 404-1037-1-ND 40 488 14.68 404-1037-2-ND 2,000 106.15/M} HPG1105W-TR 
3 Pure Green 555 24 20 12 40° 404-1038-1-ND AZ 5.78 17.39 404-1038-2-ND 2,000 125.74/M | HBG1105W-TR 
Red 635 19 20 180 50° 404-1029-1-ND 85 11.34 41.25 404-1029-2-ND 2,000 | 252.45/M| FR1105W-TR 
Orange 609 1.9 20 200 50° 404-1030-1-ND 85 11.34 41.25 404-1030-2-ND 2,000 | 252.45/M| FA1105W-TR 
Yellow Water Clear 592 1.9 20 180 50° 404-1031-1-ND 71 9.49 34.50 404-1031-2-ND 2,000 | 211.14/M] FY1105W-TR 
Green 522 3.3 10 140 40° 404-1039-1-ND 4.00 53.10 187.80 404-1039-2-ND 2,000 | 1618.05/M| HDG1105W-TR 
Bluish-Green 502 3.3 10 140 40° 404-1040-1-ND 4.04 53.56 189.43 404-1040-2-ND 2,000 | 1632.12/M| HDC1105W-TR 
Blue 467 3.3 10 70 40° 404-1041-1-ND 4.00 53.10 187.80 404-1041-2-ND 2,000 | 1618.05/M| HDB1105W-TR 
1206 Standard Flat Lens 
Red 660 1.7 20 12.8 404-1042-1-ND 43 5.25 15.81 404-1042-2-ND 2,500 114.32/M|} BR1101W-TR 
Orange 605 2.2 20 5.6 404-1043-1-ND 44 5.33 16.04 404-1043-2-ND 2,500 115.95/M|} AA1101W-TR 
4 Yellow Water Cl 580 2.2 20 4.0 150° 404-1044-1-ND 40 488 14.68 404-1044-2-ND 2,500 106.15/M} AY1101W-TR 
Yellow Green | *0F “lear 570 21 20 8.0 404-1045-1-ND 38 864.65 14.01 404-1045-2-ND 2,500 | 101.25/M|  PY1101W-TR 
Green 560 21 20 4.8 404-1046-1-ND 40 488 14.68 404-1046-2-ND 2,500 106.15/M|} PG1101W-TR 
Pure Green 555 21 20 2.0 404-1047-1-ND AZ 5.70 17.17 404-1047-2-ND 2,500 124.11/M| BG1101W-TR 
1206 Standard Inner Lens 
Red 660 1.7 20 33.6 404-1048-1-ND 43 5.25 15.81 404-1048-2-ND 2,500 114.32/M|} BR1102W-TR 
Orange 605 2.2 20 10.0 404-1049-1-ND 44 5.33 16.04 404-1049-2-ND 2,500 115.95/M} AA1102W-TR 
5 Yellow Water Clear 580 2.2 20 8.4 702 404-1050-1-ND -40 488 14.68 404-1050-2-ND 2,500 106.15/M} AY1102W-TR 
Yellow Green 570 21 20 24.0 404-1051-1-ND .38 465 14.01 404-1051-2-ND 2,500 101.25/M} PY1102W-TR 
Green 560 2.1 20 12.0 404-1052-1-ND 40 488 14.68 404-1052-2-ND 2,500 106.15/M|} PG1102W-TR 
Pure Green 555 21 20 4.8 404-1053-1-ND AT 5.70 WT? 404-1053-2-ND 2,500 124.11/M| BG1102W-TR 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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GTANE Surface Mount LEDs (Cont) 


‘Stanley Bectic Sales of Amenica 


Source Wavelength | Forward Voltage lv Viewing Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Stanley 
Fig. Color Lens \pk (nm) TYP @mA (med) Angle Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
1206 Reverse Mount 
Red 660 1.7 20 12.7 140° 404-1054-1-ND* 42 5.10 15.36 404-1054-2-ND 3,000 | 111.05/M BR1111R-TR 
Orange 605 2.2 20 3.7 150° 404-1055-1-ND 40 4.88 14.68 404-1055-2-ND 3,000 | 106.15/M AA1111R-TR 
6 Yellow Milky 580 2.2 20 3.7 150° 404-1056-1-ND 40 4.88 14.68 404-1056-2-ND 3,000 | 106.15/M AY1111R-TR 
Yellow Green White 570 2.1 20 12.7 150° 404-1057-1-ND 35 4.28 12.88 404-1057-2-ND 3,000 93.08/M PY1111R-TR 
Green 560 2.1 20 6.9 150° 404-1058-1-ND .37 4.50 13.55 404-1058-2-ND 3,000 97.98/M PG1111R-TR 
Pure Green 555 2.1 20 27h 150° 404-1059-1-ND AL 5.03 15.14 404-1059-2-ND 3,000 | 109.41/M BG1111R-TR 
Right Angle SMT LED 
Red Water 635 1.9 20 50 140° 404-1060-1-ND 1.08 15.12 48.58 404-1060-2-ND 3,000 | 385.04/M FR1101F-TR 
Orange Clear 609 1.9 20 65 140° 404-1061-1-ND 83 11.14 40.50 404-1061-2-ND 3,000 | 247.86/M FA1101F-TR 
Yellow 592 1:9 20 65 140° 404-1062-1-ND 1.18 15.81 57.50 404-1062-2-ND 3,000 | 336.72/M FY1101F-TR 
Red 660 1.7 20 12.4 170° 404-1063-1-ND 46 5.63 16.94 404-1063-2-ND 3,000 | 122.48/M BR1101F-TR 
7 Orange 605 2.2 20 3.0 150° 404-1064-1-ND 46 5.63 16.94 404-1064-2-ND 3,000 | 122.48/M AA1101F-TR 
Yellow Water 580 2.2 20 3.0 150° 404-1065-1-ND 44 5.33 16.04 404-1065-2-ND 3,000 | 115.95/M AY1101F-TR 
Yellow Green Clear 570 21 20 8.8 150° 404-1066-1-ND AL 5.03 15.14 404-1066-2-ND 3,000 | 109.41/M PY1101F-TR 
Green 560 2.1 20 5.2 150° 404-1067-1-ND AL 5.03 15.14 404-1067-2-ND 3,000 | 109.41/M PG1101F-TR 
Pure Green 555 21 20 2.4 150° 404-1068-1-ND 44 5.33 16.04 404-1068-2-ND 3,000 | 115.95/M BG1101F-TR 
Right Angle SMT LED 
Red Milky 660 1.7 20 11.7 130° 404-1069-1-ND 34 413 12.42 404-1069-2-ND 4,000 89.82/M BR1113F-TR 
Yellow-Green White 570 2.1 20 11.7 150° 404-1070-1-ND 35 4.28 12.88 404-1070-2-ND 4,000 93.08/M PY1113F-TR 
Green 560 2.1 20 6.4 150° 404-1071-1-ND 37 4.50 13.55 404-1071-2-ND 4,000 97.98/M PG1113F-TR 
Red 635 1.9 20 50 130° 404-1072-1-ND 66 8.80 32.00 404-1072-2-ND 4,000 | 187.40/M FR1113F-TR 
8 Orange 609 1.9 20 65 130° 404-1073-1-ND 78 10.38 37.75 404-1073-2-ND 4,000 | 221.07/M FA1113F-TR 
Yellow Milky 592 1.9 20 65 130° 404-1074-1-ND .70 9.35 34.00 404-1074-2-ND 4,000 | 199.11/M FY1113F-TR 
Green White 522 3.3 10 40 130° 404-1075-1-ND 3.89 51.58 182.41 404-1075-2-ND 4,000 |1496.78/M DG1113F-TR 
Bluish-Green 502 3.3 10 34 130° 404-1076-1-ND 3.31 43.96 155.46 404-1076-2-ND 4,000 |1275.68/M DC1113F-TR 
Blue 467 3.3 10 14 130° 404-1077-1-ND 3.24 42.99 152.03 404-1077-2-ND 4,000 |1247.54/M DB1113F-TR 
1210 Bi-Color Standard Flat Lens Type SMT LED 
Red/Yellow-Green Water 660/570 1.7/2.1 20/20 12.8/8 404-1078-1-ND 62 8.25 30.00 404-1078-2-ND 2,500 | 183.60/M BRPY1201W-TR 
9 Red/Green Clear 660/560 1.7/2.1 20/20 12.8/4.8 160°/160° 404-1079-1-ND 62 8.25 30.00 404-1079-2-ND 2,500 | 183.60/M BRPG1201W-TR 
Red/Pure Green 660/555 1.7/2.1 20/20 12.8/2 404-1080-1-ND 72 9.63 35.00 404-1080-2-ND 2,500 | 214.20/M BRBG1201W-TR 
1210 Bi-Color Two Inner Lens SMT LED 
Red/Yellow-Green 660/570 1.7/2.1 20/20 33.6/24 100°/80° 404-1081-1-ND 62 8.25 30.00 404-1081-2-ND 2,500 | 183.60/M BRPY1204W-TR 
10 Red/Green Water 660/560 1.7/2.1 20/20 33.6/12 100°/80° 404-1082-1-ND 62 8.25 30.00 404-1082-2-ND 2,500 | 183.60/M BRPG1204W-TR 
Red/Pure Green Clear 660/555 2.2/2.1 20/20 33.6/4.8 100°/80° 404-1083-1-ND 72 9.63 35.00 404-1083-2-ND 2,500 | 214.20/M BRBG1204W-TR 
Orange/Yellow-Green 605/570 2.2/2.1 20/20 9/12 80°/80° 404-1084-1-ND 85 11.34 41.25 404-1084-2-ND 2,500 | 252.46/M AAPY1204W-TR 
Bi-Color Ultra Compact SMT LED 
Red/Yellow-Green Milky 660/570 1.7/2.1 20/20 11.7/11.7 404-1085-1-ND 55 6.75 20.33 404-1085-2-ND 4,000 | 137.70/M BRPY1211C-TR 
1 Red/Green White 660/560 1.7/2.1 20/20 11.7/6.4 170°/150° 404-1086-1-ND 55 6.75 20.33 404-1086-2-ND 4,000 | 137.70/M BRPG1211C-TR 
Red/Pure Green 660/555 1.7/2.1 20/20 11.7/2.4 404-1087-1-ND 57 6.90 20.78 404-1087-2-ND 4,000 | 140.76/M BRBG1211C-TR 
Bi-Color Right Angle SMT LED 
12 Yellow/Green Milky 580/560 2.2/2.1 20/20 3.0/5.2 150° 404-1088-1-ND 56 7.56 27.50 404-1088-2-ND 3,000 | 168.30/M AYPG1211F-TR 
Red/Yellow-Green White 660/570 1.7/2.1 20/20 17.6/8.8 404-1089-1-ND 62 8.25 30.00 404-1089-2-ND 3,000 | 183.60/M BRPY1211F-TR 


*Reversed Polarity 


Through-Hole LEDs 


30 Min.— 


i 
a 
l= 104—| 
Source Wavelength Forward Voltage lv Viewing Digi-Key Price Each Stanley 
Fig. Description Color Lens \pk (nm) TYP @mA (mcd) Angle Part No. if 25 100 Part No. 
Red Clear Pastel Red 635 1.9 20 3600 10° 404-1090-ND 77 38 31 EFR5366X 
Orange Clear Pastel Orange 609 1.9 20 5000 10° 404-1091-ND AE 38 31 EFA5366X 
{ 5mm Yellow Clear Pastel Yellow 592 1.9 20 4000 10° 404-1092-ND 82 At 33 EFY5366X 
Green Water Clear 522 3.5 20 2400 10° 404-1093-ND 3.39 2.00 1.69 DG5306X 
Blue Green Water Clear 502 3.5 20 2400 10° 404-1094-ND 3.28 1.94 1.63 DC5306X 
Blue Water Clear 467 3.5 20 1000 10° 404-1095-ND 3.18 1.88 1.59 DB5306X 
Red Clear Pastel Red 635 1.9 20 880 45° 404-1096-ND 82 A 33 EFR5365S 
Orange Clear Pastel Orange 609 1.9 20 1160 45° 404-1097-ND 82 At 33 EFA5365S 
2 5mm Yellow Clear Pastel Yellow 592 1.9 20 1000 45° 404-1098-ND 82 A 33 EFY5365S 
Green Water Clear 522 3.5 20 800 30° 404-1099-ND 3.38 2.00 1.69 DG5305S 
Blue Green Water Clear 502 3.5 20 800 30° 404-1100-ND 3.27 1.93 1.63 DC5305S 
Blue Water Clear 467 3.5 20 240 30° 404-1101-ND 3.18 1.88 1.58 DB5305S 
1000 10° 404-1102-ND 1.28 a 58 H-1000L. 
3 5mm Red Water Clear 660 1.8 20 2000 10° 404-1103-ND 1.89 1.05 86 H-2000L 
3000 10° 404-1104-ND 2.84 1.43 1.29 H-3000L 
4 5mm Red Water Clear 660 1.8 20 300 25° 404-1105-ND -89 44 36 KR5005S 
Red Clear Pastel Red 635 1.9 20 1280 20° 404-1106-ND 83 At 34 EFR3863X 
Orange Clear Pastel Orange 609 1.9 20 1600 20° 404-1107-ND 93 46 38 EFA3863X 
5 | 8mm Flush Mount Yellow Clear Pastel Yellow 592 1.9 20 1440 20° 404-1108-ND 82 At 33 EFY3863X 
Green Water Clear 522 3.5 20 1200 20° 404-1109-ND 3.44 2.04 a Sa DG3803X 
Blue Green Water Clear 502 3.5 20 1200 20° 404-1110-ND 3.25 1.92 1.62 DC3803X 
Blue Water Clear 467 3.5 20 500 20° 404-1111-ND 3.16 1.87 1.57 DB3803X 
Red Clear Pastel Red 635 1.9 20 440 70° 404-1112-ND 83 At 34 EFR3864X 
Orange Clear Pastel Orange 609 1.9 20 560 70° 404-1113-ND 93 46 38 EFA3864X 
6 | 3mm Flush Mount Yellow Clear Pastel Yellow 592 1.9 20 500 70° 404-1114-ND 77 38 31 EFY3864X 
Green Water Clear 522 3.5 20 480 50° 404-1115-ND 3.37 1.99 1.68 DG3804X 
Blue Green Water Clear 502 3.5 20 480 50° 404-1116-ND 3.25 1.92 1.62 DC3804X 
Blue Water Clear 467 3.5 20 120 50° 404-1117-ND 3.17 1.88 1.58 DB3804X 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CTANE LED 7-Segment Displays 


Stanley Electric Sales of America 


Digit Dimensions Digi-Key i-Key Stanley Stanley 
Emitted Size (mm) Forward Voltage lv Part No. Part No. Price Each Part No. Part No. 
Fig. Color Inch (mm) AxB Typ. @ If (cd) Common Anode Common Cathode 1 25 100 Common Anode Common Cathode 
Red -30 (7.5) 11.0 x 7.0 We 10 2800 404-1118-ND 404-1119-ND 1.92 1.07 87 NAR131SB NKR131SB 
1A Red -40 (10) 13.0 x 9.6 17 10 6400 = 404-1120-ND 1.88 95 85 = NKR141SC 
Red -40 (10) 19.0 x 12.5 1.7 20 8000 404-1121-ND 404-1122-ND 2.44 1.44 1.22 NAR141B NKR141B 
Green -40 (10) 19.0 x 12.5 2.2 20 2000 — 404-1123-ND 2.44 1.44 1.22 = NKG141PB 
Red -60 (15) 19.0 x 12.5 1.7 20 12000 404-1124-ND 404-1125-ND 1.51 -76 69 NAR161B NKR161B 
1B Red 1.0 (25) 33.0 x 22.8 3.4 20 20000 404-1126-ND 404-1127-ND 5.52 3.40 3.01 NAR105B NKR105B 
Green 1.0 (25) 33.0 x 22.8 44 20 8000 404-1128-ND 404-1129-ND 5.49 3.38 2.99 NAG105PB NKG105PB 
2 Red -60 (15) 19.0 x 25.2 1.7 20 12000 404-1130-ND 404-1131-ND 3.42 24 1.87 NAR261B NKR261B 
Bicolor -40 (10) 19.0 x 10.0 1.7/2.0 10/10 2400 404-1132-ND = 5.37 3.31 2.93 NARG141 _ 
1A Red/Green -60 (15) 19.0 x 12.5 1.7/2.0 10/10 2400 404-1133-ND = 5.31 3.27 2.90 NARG161 = 
1.00 (25) 33.0 x 22.8 3.4/4.0 10/10 4000 404-1134-ND = 4.45 417 3.69 NARG105 = 
Digit Dimensions Forward 
Emitted Size mm Voltage Iv Digi-Key Price Each Stanley 
Fig. Color Inch (mm) AxB Typ. @ If (ucd) Part No. 1 25 100 Part No. 
3 Red 40 (10) 19.0 x 12.5 1.7 20 6400 404-1135-ND 2.02 1.20 1.01 NSR145B 
60 (15) 19.0 x 12.5 1.7 20 12000 404-1136-ND 2.23 1.32 1.11 NSR161B 
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Wavelength Forward 

Emitted Apk Voltage Iv Digi-Key Price Each Stanley 

Fig. Color Typ. (nm) Typ. @ If (med) Part No. 1 25 100 Part No. 
Red 660 Az 20 42 404-1137-ND 1.52 85 69 MU02-2201 
1 Orange 605 2.2 20 20 404-1138-ND 1.33 67 61 MU02-3201 
Yellow 570 21 20 42 404-1139-ND 1.55 86 71 MU02-4201 
Pure Green 555 2.2 20 20 404-1140-ND 1.72 87 78 MU02-5201 
Red 660 Az 20 20 404-1141-ND 1.14 51 46 MUO03-2201 
2 Orange 605 2.2 20 10 404-1142-ND 1.18 52 48 MU03-3201 
Yellow 570 21 20 20 404-1143-ND 1.12 50 45 MU03-4201 
Pure Green 555 2.2 20 7 404-1144-ND 1.26 56 51 MUO03-5201 
Red 660 1.7 20 32 404-1145-ND 1.32 13 60 MU04-2101 
3 Yellow 570 21 20 32 404-1146-ND 1.30 72 59 MU04-4101 
Green 560 2.1 20 20 404-1147-ND 1.31 73 60 MU04-5102 
Red 660 Tt 20 40 404-1148-ND 1.76 89 .80 MU07-2101 
4 Orange 605 2.2 20 20 404-1149-ND 1.49 83 68 MU07-3101 
Yellow 570 21 20 40 404-1150-ND 1.76 89 80 MUO07-4101 
Pure Green 555 2.2 20 20 404-1151-ND 2.00 1.01 91 MUO7-5101 
Red 660 Tet 20 40 404-1152-ND 1.59 89 73 MU08-2201 
5 Yellow 570 2.2 20 40 404-1153-ND 1.30 72 59 MUO08-4201 
Pure Green 560 2.2 20 20 404-1154-ND 1.46 81 66 MUO08-5201 
6 Red/Pure Green 660/555 1.7/2.2 20/20 12/12 404-1155-ND 2.85 1.69 1.42 MU08-9301 
Red 660 Ae 20 16 404-1156-ND 1.07 60 49 MU16-2101 
T Yellow 570 2.1 20 16 404-1157-ND 1.31 58 48 MU16-4101 
Pure Green 555 2.2 20 8 404-1158-ND 1.17 52 AT MU16-5101 
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Wave- If View- Intensity 
Length VE (mA) ing (med) Digi-Key Price Each 
Fig. Size Color pk (nm) Lens (V) Typ. Typ. Angle Typ. Part No. 1 10 100 
Standard LED’s 
5.59x3.18mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.0 20 100° 6.0 MV57124A-ND 40 32 24 
1 5.59x3.18mm Green 562 Diffused 2.2 20 100° 6.0 MV54124A-ND 40 32 24 
5.59x3.18mm Yellow 585 Diffused 2.0 20 100° 6.0 MV53124A-ND 43 35 26 
5.59x3.18mm Green/AlGaAs Red 562/660 Diffused 22" 20 100° 6.0 MV49124A-ND 45 36 at 
2x5 mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.0 20 100° 4.0 MV57123-ND 38 30 21 
2 2x5 mm Green 562 Diffused 2.2 20 100° 4.0 MV54123-ND 38 30 21 
2x5 mm Yellow 585 Diffused 2.1 20 100° 4.0 MV53123-ND 38 30 .21 
2.5x7.4 mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.1 20 100° 2.5 HLMP0300-ND 42 34 24 
3 2.5x7.4 mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 21 20 100° 5.0 HLMP0301-ND 42 34 24 
2.5x7.4 mm Green 565 Diffused 2.3 20 100° 5.0 HLMP0504-ND 42 34 24 
2.5x7.4 mm Yellow 585 Diffused 2.2 20 100° 5.0 HLMP0401-ND 42 34 24 
1.9mm Green 565 Diffused 2.0 10 50° 3.0 MV6400A-ND 48 36 it 
4 1.9mm Green 565 Water Clear 2.0 10 25° 12.0 HLMP6505A-ND 48 36 .27 
1.9mm AlGaAs Red 660 Water Clear 1.8 10 25° 50.0 HLMPQ105A-ND 65 52 39 
3mm Red 660 Clear 1.6 20 70° 2.5 MV5074C-ND 36 29 .20 
3mm Red 660 Diffused 1.6 20 90° 1.5 MV5075C-ND 36 .29 20 
5 3mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.0 20 90° 9.0 MV5774C-ND 36 29 20 
3mm Green 565 Diffused 2.2 20 90° 9.0 MV5474C-ND 36 .29 .20 
3mm Yellow 585 Diffused 2.1 20 90° 9.0 MV5374C-ND 36 29 20 
6 3mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.0 20 180° 7.0 MV5777C-ND 36 29 20 
3mm Green 565 Diffused 2.2 20 180° 7.0 MV5477C-ND 36 .29 20 
3mm H1| Red 660 Clear 1.8 20 45° 65.0 HLMPK105-ND 34 .27 19 
3mm Hi. Eff. Red 635 Pale Tint 2.2 20 45° 60.0 HLMP1340-ND 34 2 19 
3mm Yellow 585 Pale Tint 2.2 20 45° 60.0 HLMP1440-ND 34 .27 19 
3mm Hi. Eff. Green 565 Pale Tint 2.2 20 45° 60.0 HLMP1540-ND 36 29 .20 
3mm Red 660 Diffused 1.6 10 90° 1.5 MV50640-ND 34 wt 19 
3mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.0 10 90° 2.0 HLMP1300-ND 34 .27 19 
3mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.0 10 90° 4.0 HLMP1302-ND 34 .27 19 
7 3mm Hi. Eff. Green 562 Diffused 2.2 20 90° 5.0 HLMP1503-ND 34 ft 19 
3mm Hi. Eff. Green 562 Diffused 2.2 20 go° 10.0 HLMP1523-ND 34 2 19 
3mm Yellow 585 Diffused 21 10 90° 4.5 MV53642-ND 34 27 19 
3mm AlGaAs Red 660 Diffused 1.6 1.0 60° 2.0 HLMPK150-ND 34 27 19 
3mm Yellow 585 Diffused 1.9 2.0 50° 2.0 HLMP1719-ND 36 29 20 
3mm Green 565 Diffused 1.9 2.0 50° 2.0 HLMP1790-ND 36 29 20 
3mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 1.8 2.0 50° 2.0 HLMP1700-ND 36 29 20 
3mm Green/Red 567/650 Diffused 21 20 100° 10.0 MV6461A-ND 53 42 32 
4mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.2 20 135° 7.0 HLMPM201-ND 36 29 20 
8 4mm Green 565 Diffused 2.3 20 135° 10.0 HLMPM501-ND 36 29 20 
4mm Yellow 585 Diffused 2.2 20 135° 7.0 HLMPM301-ND 36 .29 20 
5mm Hi. Eff. Red 635 Tint 2.2 20 24° 150.0 HLMP3750AFS-ND 34 .27 19 
9 5mm Green 565 Tint 2.2 20 24° 150.0 HLMP3950AFS-ND 34 .27 19 
5mm Yellow 585 Tint 2.2 20 24° 150.0 HLMP3850AFS-ND 34 Ot 9 
5mm Hi. Eff. Red 635 Clear 2.2 20 24° 150.0 MV3750-ND 34 .27 19 
5mm Hi. Eff. Red 635 Clear 2.0 20 28° 100.0 MV5752-ND 34 .27 19 
5mm Green 565 Clear 2.2 20 24° 150.0 MV3450-ND 36 .29 .20 
5mm Hi. Eff. Green 562 Clear 2.2 20 35° 25.0 MV5452-ND 34 2t 19 
5mm Hi. Eff. Green 562 Clear 2.2 20 35° 100.0 MV64521-ND 34 27 19 
5mm Yellow 585 Clear 24 20 28° 90.0 MV5352-ND 34 wet AQ 
5mm Red 660 Diffused 2.2 10 24° 1.0 MV5054A1-ND 36 29 20 
5mm Red 660 Diffused 2.2 10 24° 2.0 MV5054A2-ND 36 29 20 
10 5mm Red 660 Diffused 2.2 10 24° 3.0 MV5054A3-ND 36 29 20 
5mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.0 20 24° 25.0 MV5754A-ND 34 ot 19 
5mm Green 562 Diffused 2.2 20 24° 30.0 MV5454A-ND 34 27 AQ 
5mm Yellow 585 Diffused 21 20 24° 25.0 MV5354A-ND 34 27 19 
5mm Red 660 Diffused 2.2 20 80° 0.5 MV5053-ND** 36 29 .20 
5mm Red 660 Diffused 2.2 20 80° 0.5 MV6053-ND 34 2h 19 
5mm Hi. Eff. Red 635 Amber Diffused 2.0 20 65° 15.0 MV5153-ND** 34 27 9 
5mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.0 20 65° 15.0 MV5753-ND** 34 at AQ 
5mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.0 20 65° 15.0 MV6753-ND 36 29 20 
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LEDs (Cont.) 


Wave- If View- Intensity 
Length Vi (mA) ing (med) Digi-Key Price Each 
Fig. Size Color pk (nm) Lens (V) Typ. Typ. Angle Typ. Part No. 1 10 100 
5mm Green 562 Diffused 2.2 20 75* 20.0 MV5453-ND** 36 .29 .20 
5mm Green 562 Diffused 22 20 75° 20.0 MV64531-ND 34 27 19 
5mm Yellow 585 Diffused 21 20 65° 15.0 MV5353-ND** 36 .29 .20 
5mm Red 660 Diffused 1.6 10 70° 3.0 FLV110-ND 40 32 22 
5mm AlGaAs Red 650 Diffused 2.4 20 70° 12.0 MV6951-ND 34 27 19 
10 5mm Yellow 585 Diffused 1.9 2.0 35° 2.0 HLMP4719-ND 34 27 AQ 
5mm Hi. Eff. Green 565 Diffused 1.9 2.0 35° 3.0 MV2454-ND 36 .29 .20 
5mm Red 660 Diffused 1.6 1.0 65° 3.0 HLMPD150A-ND 34 27 19 
5mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 1.8 2.0 35° 2.0 HLMP4700-ND 34 27 19 
5mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.2 10 65° 3.0 HLMP3300-ND 36 .29 .20 
5mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.2 10 65° 7.0 HLMP3301-ND 34 27 19 
5mm Red 660 White Diffused 1.65 20 90° 1.6 MV5021A-ND 36 29 .20 
1 5mm Red 660 Diffused 1.65 20 90° 1.6 MV5023A-ND 36 .29 .20 
5mm Red 660 Diffused 1.65 20 60° 3.0 MV5024A-ND 36 .29 .20 
5mm Red 660 Diffused 1.65 20 180° 0.4 MV5025A-ND 36 .29 .20 
12 5mm Red 660 Diffused 1.6 10 50° 1.5 MV50154-ND 36 .29 .20 
9 5mm AlGaAs Red/Hi. Eff. Red 660/635 Diffused 2.0/2.0 20 75° 5.0/5.0 MV5094A-ND 45 36 27 
9 5mm AlGaAs Red/Green 660/562 Diffused 2.0/2.0 20 15° 5.0/.5.0 MV5491A-ND 40 32 24 
14 5mm Green/Hi. Eff. Red 565/635 Diffused 2.1/2.1 20 100° 6.0/6.0 MV5437-ND 40 32 24 
Super Bright LEDs 
5mm Super Red 660 Diffused 17 20 40° 200.0 MV8191-ND A7 39 27 
5mm Super Red 660 Clear 1.7 20 40° 370.0 MV8141-ND AL 33 25 
10 5mm Super Red 660 Clear Ae? 20 20° 370.0 MV8102-ND 42 35 24 
5mm Super Red 660 Clear 1.7 20 20° 940.0 MV8103-ND 42 35 24 
5mm Super Red 660 Clear 1.7 20 20° 1500.0 MV8104-ND 42 35 .24 
5mm Super Yellow 590 Clear 2.1 20 20° 2400.0 MV8305-ND 53 42 32 
5mm Super Red 660 Clear 1.7 20 12% 940.0 MV8112-ND 42 35 24 
13 5mm Super Red 660 Clear 17 20 12° 2400.0 MV8114-ND 42 35 .24 
5mm Super Yellow 590 Clear 21 20 12° 3500.0 MV8316-ND 57 46 34 
5mm Super Green 565 Clear 2.1 20 12° 600.0 MV8412-ND A7 39 27 
Integrated T-1 3/4 Resistor Lamps 
5mm Red 655 Diffused 5.0 13 60° 2.0 MR3050-ND. 65 49 37 
5mm Red 655 Diffused 12.0 13 60° 2.0 MR3051-ND. 65 49 37 
10 5mm Green 565 Diffused 5.0 12 60° 4.0 MR3450-ND. 69 52 39 
5mm Green 565 Diffused 12.0 13 60° 4.0 MR3451-ND. 69 52 39 
5mm Yellow 583 Diffused 5.0 10 60° 4.0 MR3350-ND. 69 52 39 
5mm Yellow 583 Diffused 12.0 13 60° 4.0 MR3351-ND. 69 52 39 
PC Mount LEDs 
3mm Red 660 Diffused 1.6 20 60° 15 MV5064MP4B-ND 49 39 30 
15 3mm Yellow 585 Diffused 21 10 60° 2.0 MV5364MP4B-ND 49 39 30 
3mm Green 565 Diffused 2.2 20 60° 5.0 MV5464MP4B-ND 49 39 -30 
5mm Red 660 Diffused 1.7 20 65° 2.0 MV60538MP7-ND 50 38 28 
16 5mm Yellow 585 Diffused 21 20 65° 18.0 MV63538MP7-ND 49 39 30 
5mm Green 565 Diffused 2.2 20 65° 26.0 MV64538MP7-ND 49 39 -30 
5mm Red 660 Diffused a? 20 65° 3.2 MV60539MP7-ND 49 39 30 
5mm Yellow 585 Diffused 21 20 65° 20.0 MV63539MP7-ND 49 39 30 
iz 5mm Green 565 Diffused 2.2 20 65° 28.0 MV64539MP7-ND 49 39 30 
5mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 21 20 65° 15.0 MV67539MP7-ND AQ 39 .30 
5mm Red/Green 660/565 Diffused 2.3 20 100° 6.0 MV54919MP7-ND 65 49 37 
Panel Mount LED Holders 
20 5mm ‘Tapered'Lens LED MolOOl icc. csaic cctaccadac aacaaracewaswaha cna ladionncinesaee eealantadwean an wabbaet te anoaiemed a Mebetehe kedeR ee raceme MP22-ND 24 18 AB 
** Long lead is cathode 
Surface Mount LEDs 
Wave- If View- | Intensity Tape and 
Length Vi (mA) ing (med) Digi-Key Price Each Digi-Key Reel Reel 
Fig. Size Color pk (nm) Lens (V) Typ. | Typ. | Angle Typ. Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
1206 Hi.Eff. Red 635 Clear 2.0 20 140° 6.0 QTLP650C2TRCT-ND A7 38 26 QTLP650C2TRTR-ND 2,000 129.60/M 
1206 Yellow 585 Clear 2.0 20 140° 6.0 QTLP650C3TRCT-ND AT .38 .26 QTLP650C3TRTR-ND 2,000 129.60/M 
18 1206 Green 565 Clear 2.1 20 140° 10.0 QTLP650C4TRCT-ND AT .38 26 QTLP650C4TRTR-ND 2,000 129.60/M 
1206 Hi.Eff. Red 635 Diffused 2.0 20 160° 4.0 QTLP650D2TRCT-ND AT 38 26 QTLP650D2TRTR-ND 2,000 129.60/M 
1206 Yellow 585 Diffused 2.0 20 160° 4.0 QTLP650D3TRCT-ND AT 38 26 QTLP650D3TRTR-ND 2,000 129.60/M 
1206 Green 565 Diffused 2a 20 160° 6.5 QTLP650D4TRCT-ND AT -38 26 QTLP650D4TRTR-ND 2,000 129.60/M 
PLCC | Hi. Eff. Red 635 Clear 2.0 20 120° 10.0 QTLP670C2TRCT-ND AL .33 25 QTLP670C2TRTR-ND 2,000 113.40/M 
19 PLCC Yellow 585 Clear 2.0 20 120° 10.0 QTLP670C3TRCT-ND AL 33 25 QTLP670C3TRTR-ND 2,000 113.40/M 
PLCC Green 565 Clear 24 20 120° 25.0 QTLP670C4TRCT-ND AL 33 25 QTLP670C4TRTR-ND 2,000 113.40/M 
—SE ee . 
FAinceuto LED 7 Segment Displays 
SEMICONDUCTOR 
Digit Dimensions Digi-Key Digi-Key 
Color Size Inch (mm) VF It lo Part No. Part No. Price Each 
Fig. Wavelength (nm) In, (mm) AxB (V) (mA) (ued) Common Anode _ | Common Cathode al 10 100 
Red (660) -30 (7.62) -74 x .39 (18.75 x 9.80) 1.6 20 350 MAN71A-ND. MAN74A-ND. 1.14 195 76 
Hi. Eff. Red (635) -30 (7.62) -74 x .39 (18.75 x 9.80) 2.2 20 1900 MAN3910A-ND MAN3940A-ND 93 78 63 
Hi.Eff. Red (635) -30 (7.62) -74 x .39 (18.75 x 9.80) 2.2 20 1900 = MAN3980A-ND. 1.28 1.07 86 
Red/Orange (630) -40 (10.16) -74 x .39 (18.75 x 9.80) 2.2 20 1800 MAN4610A-ND MAN4640A-ND. 93 78 63 
Red (660) -40 (10.16) 74x .39 (18.75 x 9.80) 1.6 20 350 MAN4710A-ND MAN4740A-ND 1.12 94 fd 
1 Hi. Eff. Red (635) 40 (10.16) -74 x .39 (18.75 x 9.80) 2.2 20 1900 = MAN4940A-ND. 95 80 64 
Green (562) 40 (10.16) -74 x .39 (18.75 x 9.80) 2.2 20 3200 MAN4410A-ND MAN4440A-ND 1.00 84 67 
Green(562) 56 (14.22) -75 x .48 (19.05 x 12.20) 2.2 20 3300 MAN6460-ND MAN6480-ND 1.07 90 72 
Red/Orange (630) -56 (14.22) -75 x .48 (19.05 x 12.20) 2.2 20 2200 MAN6660-ND MAN6680-ND 1.00 84 67 
Red (650) -56 (14.22) -75 x .48 (19.05 x 12.20) 1.6 20 420 MAN6760-ND MAN6780-ND 1.04 87 69 
Hi.Eff. Red (635) -56 (14.22) -75 x .48 (19.05 x 12.20) 2.2 20 2200 MAN6960-ND MAN6980-ND. 1.00 84 67 
Red/Orange (630) -80 (20.32) -99 x .74 (25.02 x 18.67) 2.2 20 2200 MAN8610-ND MAN8640-ND 1.45 1.16 87 
Green (562) 56 (14.22) -75 x .99 (19.05 x 25.02) 2.2 20 3300 MAN6410-ND MAN6440-ND 1.47 1.18 88 
2 Red/Orange (630) 56 (14.22) -75 x .99 (19.05 x 25.02) 2.2 20 2200 MAN6610-ND MAN6640-ND 1.41 1.18 94 
Red (650) 56 (14.22) -75 x .99 (19.05 x 25.02) 1.6 20 420 MAN6710-ND MAN6740-ND 1.62 1.30 97 
Hi.Eff. Red (635) -56 (14.22) -75 x .99 (19.05 x 25.02) 2.2 20 2200 MAN6910-ND MAN6940-ND. 1.38 1.14 83 


1208 (1033) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


ey 
FAIRCHILD 


[| 
SEMICONDUCTOR 


LED Arrays/Light Bars 


O000000 
OOO0000O n> 
O000000.. 
O000000 5 
O000000m 
Noor 


Bs) 


i) 
L L254 


oo000000— 
eo0000000nNM 


Emitted lo Typ. If Digi-Key Price Each 
Fig. | Color VE (med) | (mA) | PartNo. 1 10 100 
Fig. 3 1 Red 2.0 23 20 HLMP2300-ND 88 66 50 
1 | Yellow 24 20 20 HLMP2400-ND 84 64 48 
Ca i tall 1 Green 22 25 20 HLMP2500-ND. 96 72 54 
55 2 Red 2.0 45 20 HLMP2350-ND 86 72 58 
622 7.62+| be 2 | Yellow 24 38 20 HLMP2450-ND 90 75 60 
10.16 >] 2 | Geen 22 50 20 HLMP2550-ND 90 75 60 
piles 3 Red 2.0 43 20 HLMP2655-ND 93 70 53 
[ a13% | 3 | Yellow 24 35 20 HLMP2755-ND 79 66 53 
3 | Geen 22 50 20 HLMP2855-ND. 98 74 55 
4 Red 2.0 80 20 HLMP2685FS-ND 95 80 64 
4 | Yellow 24 70 20 HLMP2785-ND 144 95 76 
4 | Geen 2.2 100 20 HLMP2885-ND. 1.01 85 68 
5 Red 20 45 20 MV57173-ND 94 7 53 
5 | Yellow 20 45 20 MV53173-ND 94 7 53 
5 | Geen 2.2 45 20 MV54173-ND 96 72 54 

LED Bar Graph Arrays 

Emitted lo Typ. If Digi-Key Price Each 
Fig. | Color Vi (med) | (mA) | Part No. 1 10 100 
6 | Yellow 20 1800 10 MV53164-ND 1.08 90 72 
6 Green 22 1800 10 MV54164-ND 1.08 90 72 
6 Red 2.0 1800 10 MV57164-ND 1.08 90 72 
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Peak Typ. Max Digi-Key Part No. Digi-Key Part No. Lite-On Part No. Lite-On Part No. 
Wavelength VE (V) Average Typ. Anode Row/ Cathode Row/ Price Each Anode Row/ Cathode Row/ 
Fig. Color I (If = 20mA) If (mA) Iv (med) Cathode Column Anode Column 1 25 50 Cathode Column Anode Column 
Standard LED Dot Matrix Displays 
1 Geen 565 2:1 i 2.0* 160-1002-ND = 4.00 3.60 3.20 LTP-757G = 
fl H. Eff. Red 635 2.0 10 2.0° 160-1003-ND = 4.25 3.83 3.40 LTP-757HR =. 
3 | Green/Red-Orange 565/630 2.1/2.0 13/13 4.8* 160-1009-NDt+ = 9.50 8.55 7.60 LTP-2757AA = 
4 H. Eff. Red 635 21 10 4 160-1014-ND = 5.88 5.29 4.70 LTP-2158AHR = 
4 Geen 565 21 13 4.8* 160-1016-ND = 5.88 5.29 4.70 LTP-2158AG-RD — 
5 | Geen/Red-Orange 565/630 6.3/6.3 18/18 Wt 160-1015-ND = 13.45 12.11 10.76 LTP-2044A3-NB. = 
6 Yellow 585 4.2 16 8t 160-1118-ND = 21.73 19.56 17.38 LTP-4157AY = 
AllnGaP LED Dot Matrix Displays 
1 Super Red 639 20 13 3.4f 160-1555-5-ND 160-1554-5-ND 4.00 3.60 3.20 LTP-757KR LTP-747KR 
1 Red-Orange 621 2.05 13 3.4f 160-1553-5-ND 160-1552-5-ND 4.00 3.60 3.20 LTP-757KA LTP-747KA 
1 Yellow 595 2.05 13 3.4£ 160-1557-5-ND 160-1556-5-ND 4.00 3.60 3.20 LTP-757KY LTP-747KY 
2 Super Red 639 21 13 3.8f 160-1567-5-ND 160-1566-5-ND 4.50 4.05 3.60 LTP-1557AKR LTP-1457AKR 
2 Red-Orange 621 2.05 13 3.84 160-1565-5-ND 160-1564-5-ND 4.50 4.05 3.60 LTP-1557AKA, LTP-1457AKA 
2 Yellow 595 2.05 13 3.84 160-1569-5-ND 160-1568-5-ND 4.50 4.05 3.60 LTP-1557AKY LTP-1457AKY 
3 Super Red 639 2.0 13 4.6+ 160-1561-5-ND 160-1560-5-ND 4.88 4.39 3.90 LTP-2157AKR LTP-2057AKR 
3 Red-Orange 621 2.05 13 4.6¢ 160-1559-5-ND 160-1558-5-ND 4.88 4.39 3.90 LTP-2157AKA LTP-2057AKA 
3 Yellow 595 2.05 13 4.6+ 160-1563-5-ND 160-1562-5-ND 4.88 4.39 3.90 LTP-2157AKY LTP-2057AKY 
* 80mA, 1/16 duty cycle + 48mA, 1/8 duty cycle +32mA 1/16 duty cycle +t See Physical Dimension Under Fig. 3 
22 i i FEATURES: « High luminous intensity + Categorized for luminous 
8 Big Lamps with intensity + Excellent on-off contrast + Operating Temperature Bar Graph Array 
Universal Sphere Range: -25°C to +85°C. 
L ens Continuous | Forward 
ui Peak li Cont. ed sat Forward | Voltage | Digi-Key Pricing 
per chip | per chip | Digi-Key Pricing 
Color (mA) (mA) Part No. 1 40 100 Color Current (Vf) Part No. 1 10 100 56 ines 7 
18 " 
Fist Be. Geen 100 25 | 160-1025-ND 2.10 17.50 140.00 H. Ef. Red| 25 21 | 160-1066-ND 210 17.50 140.00 
pee \| Hi. Gif. Red 100 25 160-1026-ND 210 17.50 140.00 tie ehidde 
P . FF Yellow 80 20 160-1027-ND 210 17.50 140.00 Geen 25 24 |160-1067-ND 210 17.50 140.00 
Oi 
13.5% 40 0.50" +254 Absolute Max. Ratings at Ta = 25°C, VF = 2.1, VR = 5V Nolo 2 21 [MbpaIGeS R222 18.50 148.00 1395 7 910 
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T-1 and T-1 3/4 
Integrated Resistor LEDs 
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Peak Vi Iv Vt Viewing 
Emitted Wavelength | Typ.| Typ. |Max. Angle Digi-Key Pricing Lite-On 
Fig. Color Lens (nm) (V) | (med)]| (V) | (2x Theta) | Part No. 10 100 Part No. 
Red Red Diff. 655 5 1.7 | 7.5 40 160-1045-ND .23 1.88 15.00 | LTL-4201T-R1 
Yellow Yellow Diff. 585 5 12.6 | 7.5 40 160-1053-ND 25 2.08 16.60 | LTL-4251T-R1 
Green Green Diff. 565 5 12.6 | 7.5 40 160-1049-ND 23 1.88 15.00 | LTL-4231T-R1 
A Red Red Diff. 655 12 11 15 40 160-1046-ND 23 1.88 15.00 | LTL-4201T-R2 
€) 5.6 Red Orange | Orange Diff. 630 12 8.7 15: 40 160-1110-ND 26 218 17.40 | LTL-4291T-R2 
Green Green Diff. 565 12 19 15) 40 160-1050-ND .23 1.88 15.00 | LTL-4231T-R2 
Fiat Denotes Hi.Eff. Red | Red Diff. 635 5 | 2 | 75 36 160-1111-ND 26 2.18 17.40 | LTL-4223-R1 
jamnoge Yellow Yellow Diff. 585 5 19 | 7.5 36 160-1055-ND 27 2.25 18.00 | LTL-4253-R1 
2 Green Green Diff. 565 5 40 7.5 36 160-1051-ND 26 218 17.40 | LTL-4233-R1 
Hi.Eff. Red | Red Diff. 635 12 29 15 36 160-1112-ND 26 218 17.40 | LTL-4223-R2 
Green Green Diff. 565 12 29 15 36 160-1052-ND 26 218 17.40 | LTL-4233-R2 


Fig. 1 . . Fig. 2 . 
a Alphanumeric Displays 7 Ulira-Large 7-Segment Displays 
FEATURES: . 3.59 FEATURES: HF | B 
+ Low power Cc * Continuous uniform AC 
requirements | segments || | 
. | Pin | ef 
Excellent character * Excellent character Re ce 
appearance appearance ee Bid 
+ High contrast & [i + High contrast & brightness 
brightness Wa Wa i oa 2 9.80 -—80—+ 6.30 75.08 6 a9 132 
Wide viewi \ ‘sat foe + Wide viewing angle 16-1 pee 
+ Wide viewing angle : ‘ T 
: gang AN, IAN, * Categorized for luminous 
7 Categorized for ie intensity 7 ¢ ap , 
luminous intensity }_— B —__. 3” (76.20mm) Size 5” (127.00mm) Size 
Digit Size | Dimensions Peak Vi If Digi-Key Digi-Key 
In. (mm) (mm) Emitted Face | Wavelength | Per segment | Continuous Typ. Part No. Part No. Pricing 
Fig.| Description (A) (B) x (C) Color Color (nm) (V) Typ. (D.P.) (mA) Max. Iv (ucd) @ If (mA) Common Anode Common Cathode 1 25 100 
1-Digit LED Alphanumeric Displays 
Direct Drive | .50 (12.7) | 16.00 x 25.00 | Hi. Eff. Red| Red 635 2.0 25 2200 10 160-1108-ND = 2.38 53.44 95.00 
1A | Direct Drive | .50 (12.7) | 16.00 x 25.00 Yellow Black 585 21 20 2200 10 160-1107-ND = 2.38 53.44 95.00 
Direct Drive | .50 (12.7) | 16.00 x 25.00 Green Black 565 21 25 2200 10 160-1106-ND = 2.38 53.44 95.00 
2-Digit LED Alphanumeric Displays 
1B Duplex -54 (13.8) | 25.2x 21.15 |Red-Orange| Gray 630 2.0 25 2300 10 160-1011-ND 160-1010-ND 3.88 87.19 155.00 
Duplex -54 (13.8) | 25.2 x 21.15 Green Gray 565 21 25 2300 10 160-1013-ND 160-1012-ND 3.88 87.19 155.00 
Ultra-Large 7-Segment LED Numeric Displays 
ON Direct Drive | 3.0 (76.20)| 70.00 x 110.0 | Hi. Eff. Red} Black 635 12.0 (4.0) 40 30000 20 160-1018-ND 160-1017-ND 16.80 304.50 558.60 
Direct Drive | 3.0 (76.20) | 70.00 x 110.0 Green Black 565 12.6 (4.2) 40 30000 20 160-1020-ND 160-1019-ND 16.80 304.50 558.60 
2B Direct Drive | 5.0 (127.0)| 108.0 x 180.0 | Hi. Eff. Red} Black 635 20.0 (4.0) 60 60000 30 160-1022-ND 160-1021-ND 38.70 701.44 1286.78 
Direct Drive | 5.0 (127.0)| 108.0 x 180.0 Green Black 565 21.0 (4.2) 60 60000 30 160-1024-ND 160-1023-ND 38.70 701.44 1286.78 


Absolute Max. Ratings at TA = 25°C 


Seven Segment 
Displays 
Digit Size | Dimensions Peak VE If Digi-Key Digi-Key 
In. (mm) (mm) Emitted Face | Wavelength | Per segment | Continuous Typ. Part No. Part No. Price Each 
Fig. | Description (A) (B) x (C) Color Color (nm) (V) Typ. (mA) Max. | Iv (ucd) @ If(mA) | Common Anode | Common Cathode 1 25 100 
AllnGap Seven-Segment Single-Digit Displays 
Direct Drive -39 (10.0) 9.70 x 12.90 Super Red Lt.Gray 639 2.00 25 650 a 160-1527-5-ND = 1.30 95 82 
Direct Drive -39 (10.0) 9.70 x 12.90 Yellow-Orange | Lt.Gray 611 2.05 25 650 a 160-1526-5-ND = 1.30 95 82 
1 Direct Drive -39 (10.0) 9.70 x 12.90 Yellow Lt.Gray 588 2.05 25 650 ‘ll 160-1525-5-ND = 1.30 95 82 
Direct Drive -39 (10.0) 9.70 x 12.90 Super Red Gray 639 2.00 25 520 | 160-1532-5-ND 160-1533-5-ND 1.30 95 82 
Direct Drive -39 (10.0) 9.70 x 12.90 Yellow-Orange | Gray 611 2.05 25: 650 1 160-1530-5-ND 160-1531-5-ND 1.30 95 82 
Direct Drive -39 (10.0) 9.70 x 12.90 Yellow Gray 588 2.05 25 867 i 160-1528-5-ND 160-1529-5-ND 1.30 95 82 
Blue Seven-Segment Single-Digit Displays 
Direct Drive .28 (7.00) 7.4 x 10.0 Blue Gray 428 3.8 25 3000 10 160-1513-5-ND 160-1514-5-ND 468 3.40 2.93 
1 Direct Drive 39 (10.00) 9.70 x 12.9 Blue Gray 428 3.8 25 3600 10 160-1515-5-ND 160-1516-5-ND 4.78 3.47 2.99 
Direct Drive 56 (14.22) 12.4x17.1 Blue Gray 428 3.8 25 4300 10 160-1517-5-ND 160-1518-5-ND 4.82 3.50 3.02 
AllnGap Seven-Segment Dual-Digit Displays 
Duplex 39 (10.0) 19.86 x 12.8 Super Red Gray 639 2.00 25 850 ll 160-1538-5-ND 160-1539-5-ND 1.56 1.14 98 
2 Duplex -39 (10.0) 19.86 x 12.8 Yellow-Orange | Gray 611 2.05 25 650 1 160-1536-5-ND 160-1537-5-ND 1.56 1.14 98 
Duplex -39 (10.0) 19.86 x 12.8 Yellow Gray 588 2.05 25 650 1 160-1534-5-ND 160-1535-5-ND 1.56 1.14 -98 
Blue Seven-Segment Dual-Digit Displays 
Duplex 28 (7.00) | 15.02 x 10.00 Blue Gray 428 3.8 25 3000 10 160-1519-5-ND 160-1520-5-ND 9.46 6.86 5.91 
2 Duplex -39 (10.0) 19.86 x 12.8 Blue Gray 428 3.8 25 3600 10 160-1521-5-ND 160-1522-5-ND 9.58 6.95 5.99 
Duplex 56 (14.22) 25.0 x 17.1 Blue Gray 428 3.8 25 4300 10 160-1523-5-ND 160-1524-5-ND 9.56 6.94 5.98 
AllnGap Seven-Segment Triple-Digit Displays 
Multiplex 39 (10.0) 30.02 x 12.8 Super Red Gray 639 2.00 25 650 1 160-1544-5-ND 160-1545-5-ND 2.40 1.74 1.50 
3 Multiplex -39 (10.0) 30.02 x 12.8 Yellow-Orange | Gray 611 2.05 25 650 1 160-1542-5-ND 160-1543-5-ND 240 1.74 1.50 
Multiplex -39 (10.0) 30.02 x 12.8 Yellow Gray 588 2.05 25 650 1 160-1540-5-ND 160-1541-5-ND 2.40 1.74 1.50 
AllnGap Seven-Segment Quad-Digit Displays 
Multiplex 39 (10.0) | 40.18 x12.8 Super Red Gray 639 2.00 25 650 1 160-1550-5-ND | 160-1551-5-ND 286 2.08 1.79 
4 Multiplex -39 (10.0) 40.18 x12.8 Yellow-Orange | Gray 611 2.05 25 650 1 160-1548-5-ND 160-1549-5-ND 2.86 2.08 1.79 
Multiplex -39 (10.0) 40.18 x12.8 Yellow Gray 588 2.05 25 650 1 160-1546-5-ND 160-1547-5-ND 2.86 2.08 1.79 
Digit Size Dimensions Peak Vi If 
In. (mm) (mm) Emitted Face Wavelength Per segment Continuous Typ. Digi-Key Price Each 
Fig. Description (A) (B) x (C) Color Color (nm) (V) Typ. (mA) Max. Iv (ucd) @ If (mA) Part No. 1 25 100 
NEW! Common Anode NEW! 
Direct Drive -30 (7.62) 7.62 x 12.7 Red Lt. Gray 632 2.1 25 12,000 10 160-1571-5-ND 1.24 90 18 
Direct Drive -30 (7.62) 7.62 x 12.7 Red Lt. Gray 650 2.1 25 9,000 10 160-1572-5-ND 94 69 59 
1 Direct Drive -30 (7.62) 7.62 x 12.7 Green Gray 565 2.1 25 1,600 10 160-1577-5-ND 1.30 95 82 
Direct Drive -39 (10.0) 12.9x 9.7 Red Lt. Gray 650 2A 25 9,750 10 160-1578-5-ND 1.30 95 82 
Direct Drive -56 (14.22) 12.4x17.1 Green Gray 565 2.1 25 2,400 10 160-1575-5-ND 94 69 59 
NEW! Common Cathode NEW! 
Direct Drive -30 (7.62) 7.62 x 12.7 Red Lt. Gray 632 24 25 12,000 10 160-1570-5-ND 98 12 62 
1 Direct Drive -30 (7.62) 7.62 x 12.7 Red Lt. Gray 650 21 25 9,000 10 160-1573-5-ND 1.24 90 78 
Direct Drive 30 (7.62) 7.62 x 12.7 Green Gray 565 21 25 1,600 10 160-1574-5-ND 1.82 1.32 1.14 
Direct Drive -56 (14.22) 12.4x17.1 Red Lt. Gray 632 2.1 25 17,000 10 160-1576-5-ND 1.28 93 -80 


1210 (1033) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


nih i ma 5 fl (Or 


Denotes 1. RED 
Cathode A COL ERDE : i Denotes 
* For part number 160-1104-ND, , t+—, Cathode 
flat denotes anode. 1 
2.8 z 
(meh 00> 
9 & 
By Fy 
as z 9 
bi a Denotes . i H Part No. 
" Cathode dl} | LTLO11xxx 
- 1.0 LTL912xxx 
Peak Vf If Viewing 
Emitted Wavelength | Typ. Max. lv Typ. Angle Digi-Key Pricing Lite-On 
Fig. Description Color Lens (nm) (Vv) (mA) (med) @ (mA) (2x Theta) Part Number 1 10 100 Part Number 
Hi. Eff. Red Red Diff. 635 2.0 40 12.6 10 60 160-1078-ND — .98 7.80 LTL-16KE 
Hi. Eff. Red Red Trans. 635 2.0 40 19 10 45 160-1081-ND = 98 7.80 LTL-16KEE 
1 T-1 Double Flange Yellow Yellow Diff. 585 2.1 20 8.7 10 60 160-1079-ND = 98 7.80 LTL-16KY 
Yellow Yellow Trans. 585 2.1 20 12.6 10 45 160-1082-ND = 98 7.80 LTL-16KYE 
Green Green Diff. 565 2.1 30 12.6 10 60 160-1080-ND — .98 7.80 LTL-16KG 
Green Green Trans. 565 aul 30 12.6 10 45 160-1083-ND = 98 7.80 LTL-16KGE 
Hi. Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 60 10 60 160-1087-ND = 98 7.80 LTL-10223W 
2 T-1 3/4 No Flange Yellow Yellow Diff. 585 2.1 20 12.6 10 60 160-1088-ND = 98 7.80 LTL-10253W 
Green Green Diff. 565 2.1 30 40 10 60 160-1089-ND = 98 7.80 LTL-10233W 
3 T-1 3/4 No Flange Hi. Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 19 10 50 160-1090-ND = 1.43 11.40 LTL-307ENF-D 
Green Green Diff. 565 2.1 30 12.6 10 50 160-1091-ND = 1.43 11.40 LTL-307GNF-D 
Hi. Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 5.6 10 64 160-1093-ND = 1.15 9.20 LTL-5223 
Hi. Eff. Red Red Trans. 635 2.0 30 29 10 44 160-1096-ND _ 1.15 9.20 LTL-5224 
i Yellow Yellow Diff. 585 21 20 4 10 64 160-1094-ND _— 1.15 9.20 LTL-5253 
7 Eobrole to Yellow Yellow Trans. 585 21 | 20 126 10 44 160-1097-ND — 115 9.20 LTL-5254 
Green Green Diff. 565 2.1 30 5.6 10 64 160-1095-ND = 1.15 9.20 LTL-5233 
Green Green Trans. 565 2.4 30 40 10 44 160-1098-ND a 1.15 9.20 LTL-5234 
T-1 Ultrabright Red Red Diff. 660 1.8 40 60 20 60 160-1035-ND 21 1.78 14.20 LTL-4261N 
5 Red Water Clear 660 1.8 40 170 20 45 160-1034-ND 21 1.78 14.20 LTL-4266N 
T-1 Bi-Color Red Orange/Green White Diff. 630/565 2.0/2.1 | 30/30 4.8/4.8 20 200 160-1058-ND 36 3.00 24.00 LTL-14CHJ 
T-1 3/4 Bi-Color Red/Green White Diff. 655/565 1.7/2.1 | 40/30 2.5/19 20 50 160-1036-ND 39 3.25 26.00 LTL-298VJ 
Green/Red Orange White Diff. 565/630 2.1/2.0 | 30/30 19/19 20 50 160-1037-ND 39 3.25 26.00 LTL-298WJ 
T-1 3/4 Ultrabright Bi-Color Red/Green White Diff. 660/565 1.8/2.1 | 40/30 90/40 20 60 160-1038-ND A7 3.88 31.00 LTL-293SJW 
Red Water Clear 655 nly g 40 12.6 10 16 160-1126-ND 23 1.75 12.25 LTL-4208 
Hi. Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 19 10 36 160-1127-ND 23 1.75 12.25 LTL-4223 
6 T-1 3/4 Hi. Eff. Red Red Trans. 635 2.0 30 90 10 16 160-1128-ND 23 1.75 12.25 LTL-4224 
Yellow Yellow Diff. 585 2.1 20 19 10 36 160-1133-ND .23 1.75 12.25 LTL-4253 
Yellow Yellow Trans. 585 21 20 90 10 16 160-1134-ND 23 1.75 12.25 LTL-4254 
Green Green Diff. 565 21 30 19 10 36 160-1130-ND 23 1.75 12.25 LTL-4233 
Green Green Trans. 565 21 30 60 10 16 160-1131-ND .23 1.75 12.25 LTL-4234 
Green Water Clear 565 2.1 30 90 10 16 160-1132-ND 23 1.75 12.25 LTL-4238 
E T-1 3/4 Ultrabright Bi-Color | Red Orange/Green White Diff. 630/565 2.0/2.1 | 30/30 40/29 20 30 160-1057-ND 39 3.25 26.00 LTL-30EHJ 
Hi. Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 12.6 10 46 160-1039-ND .27 2.28 18.20 LTL-327HR 
8 8mm Yellow Yellow Diff. 585 2.1 20 12.6 10 46 160-1040-ND .27 2.28 18.20 LTL-327Y 
Green Green Diff 565 2.1 30 12.6 10 46 160-1041-ND 27 2.28 18.20 LTL-327G 
Hi. Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 12.6 10 38 160-1084-ND 19 1.58 12.60 LTL-709E 
9 1.8mm Dot Point Yellow Yellow Diff. 585 2.1 20 12.6 10 38 160-1085-ND 20 1.63 13.00 LTL-709Y 
STD. Green Green Diff. 560 2.1 30 8.7 10 38 160-1086-ND 20 1.63 13.00 LTL-709L 
10 Hi. Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 5.6 20 100 160-1099-ND 35 2.90 23.20 LTL-33221AA 
Rectangular Yellow Yellow Diff. 585 2.1 20 8.7 20 100 160-1101-ND 35 2.90 23.20 LTL-33251AA 
Red Water Clear 655 1.7 40 3.7 10 45 160-1138-ND 23 1.75 12.25 LTL-4206N 
Hi. Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 8.7 10 60 160-1139-ND 23 1.75 12.25 LTL-4221N 
Hi. Eff. Red Red Trans. 635 2.0 30 29 10 45 160-1140-ND .23 1.75 12.25 LTL-4222N 
11 TH Red Orange Water Clear 630 2.0 30 60 10 45 160-1141-ND 23 1.75 12.25 LTL-4296N 
Yellow Yellow Diff. 585 21 20 5.6 10 60 160-1145-ND 23 1.75 12.25 LTL-4251N 
Yellow Yellow Trans. 585 2.1 20 19 10 45 160-1146-ND .23 1.75 12.25 LTL-4252N 
Yellow Water Clear 585 24 20 40 10 45 160-1147-ND 23 1.75 12.25 LTL-4256N 
Green Green Diff. 565 2.1 30 12.6 10 60 160-1142-ND 23 1.75 12.25 LTL-4231N 
Green Green Trans. 565 24 30 40 10 45 160-1143-ND .23 1.75 12.25 LTL-4232N 
Green Water Clear 565 2.4 30 40 10 45 160-1144-ND 23 1.75 12.25 LTL-4236N 
Super Bright AllnGaP LEDs 
Super Red Water Clear 639 Lg: 50 5500 20 8 160-1491-ND 43 3.60 28.80 LTL-2F3VRKNT 
Red Water Clear 632 2.0 50 7200 20 8 160-1492-ND 43 3.60 28.80 LTL-2F3VEKNT 
Red-Orange Water Clear 624 2.0 50 7800 20 8 160-1493-ND 43 3.60 28.80 LTL-2F3VHKNT 
Super Orange Water Clear 621 2.0 50 7800 20 8 160-1494-ND 43 3.60 28.80 LTL-2F3VAKNT 
Yellow-Orange Water Clear 611 2.0 50 7800 20 8 160-1495-ND 43 3.60 28.80 LTL-2F3VFKNT 
Amber-Yellow Water Clear 595 2.0 50 7800 20 8 160-1496-ND 43 3.60 28.80 LTL-2F3VYKNT 
12 T-1 3/4 Yellow Water Clear 588 2.0 50 7200 20 8 160-1497-ND 43 3.60 28.80 LTL-2F3VSKNT 
Super Red Water Clear 639 1.9 50 990 20 30 160-1498-ND 43 3.60 28.80 LTL-2R3VRKNT 
Red Water Clear 632 2.0 50 1200 20 30 160-1499-ND 43 3.60 28.80 LTL-2R3VEKNT 
Red-Orange Water Clear 624 2.0 50 1300 20 30 160-1500-ND 43 3.60 28.80 LTL-2R3VHKNT 
Super Orange Water Clear 621 2.0 50 1300 20 30 160-1501-ND 43 3.60 28.80 LTL-2R3VAKNT 
Yellow-Orange Water Clear 611 2.0 50 1300 20 30 160-1502-ND 43 3.60 28.80 LTL-2R3VFKNT 
Amber-Yellow Water Clear 598 2.0 50 1300 20 30 160-1503-ND 43 3.60 28.80 LTL-2R3VYKNT 
Yellow Water Clear 588 2.0 50 1200 20 30 160-1504-ND 43 3.60 28.80 LTL-2R3VSKNT 
Super Red Water Clear 639 2.15 70 942 70 70 160-1505-ND 53 4.38 35.00 LTL-911VRKSA 
Red Water Clear 632 2.15 70 1254 70 70 160-1506-ND 53 4.38 35.00 LTL-911VEKSA 
Red-Orange Water Clear 624 2.15 70 1254 70 70 160-1507-ND .53 4.38 35.00 LTL-911VHKSA 
13 7.62mm Sq Amber Water Clear 598 2.15 70 1254 70 70 160-1508-ND 53 4.38 35.00 LTL-911VYKSA 
. r Super Red Water Clear 639 2.15 70 1884 70 50 160-1509-ND 53 4.38 35.00 LTL-912VRKSA 
Red Water Clear 632 2.15 70 2508 70 50 160-1510-ND .53 4.38 35.00 LTL-912VEKSA 
Red-Orange Water Clear 624 2.15 70 2508 70 50 160-1511-ND 53 4.38 35.00 LTL-912VHKSA 
Amber Water Clear 598 2.15 70 2508 70 50 160-1512-ND 53 4.38 35.00 LTL-912VYKSA 
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Peak Vi If Viewing 
Emitted Wavelength| Typ. | (mA) Iv Typ. Angle Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Lite-On 
Fig. Color Lens (nm) (V) Max. | (mcd) @mA | (2x Theta) | Part No. al 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Red 660 1.8 40 25 20 130 160-1167-1-ND 28 2.35 18.80 160-1167-2-ND 3,000 141.00/M | LTST-C150CKT 
Red-Orange 630 2.0 30 6 10 130 160-1168-1-ND 17 1.38 11.00 160-1168-2-ND 3,000 82.50/M | LTST-C150EKT 
1 Amber Water Clear 610 21 30 6 10 130 160-1166-1-ND 17 1.38 11.00 160-1166-2-ND 3,000 82.50/M | LSTS-C150AKT 
Yellow 585 2.1 20 6 10 130 160-1170-1-ND 17 1.38 11.00 160-1170-2-ND 3,000 82.50/M | LSTS-C150YKT 
Green 565 2.1 30 6 10 130 160-1169-1-ND 171.38 11.00 160-1169-2-ND 3,000 82.50/M | LSTS-C150GKT 
2 Green/Yellow Water Clear 565/585 2.1/2.1 | 30/20 7/6 10 130/130 160-1171-1-ND 21 1.73 13.80 160-1171-2-ND 3,000 103.50/M | LTST-C155GYKT 
Green/Red Orange 565/630 2.1/2.0 | 30/30 7/6 10 130/130 160-1172-1-ND 21 1.73 13.80 160-1172-2-ND 3,000 103.50/M_| LTST-C155GEKT 
Red 660 1.8 40 90 20 130 160-1174-1-ND 54 4.50 36.00 = = = LTST-C170UKT 
Red 660 1.8 40 20 10 130 160-1176-1-ND 30 2.50 20.00 160-1176-2-ND 3,000 150.00/M | LTST-C170CKT 
Red-Orange 630 2.0 30 6 10 130 160-1178-1-ND 17 1.38 11.00 160-1178-2-ND 3,000 82.50/M | LTST-C170EKT 
3 Amber Water Clear 610 2:1 30 6 10 130 160-1177-1-ND 17) 1.38 -11.00 160-1177-2-ND 3,000 82.50/M | LTST-C170AKT 
Yellow 585 2.1 20 6 10 130 160-1175-1-ND 17 1.38 11.00 160-1175-2-ND 3,000 82.50/M | LTST-C170YKT 
Green 565 21 30 14.2 20 130 160-1173-1-ND 17 1.38 11.00 160-1173-2-ND 3,000 82.50/M | LTST-C170FKT 
Green 565 24 30 6 10 130 160-1179-1-ND 171.388 :11.00 160-1179-2-ND 3,000 82.50/M_| LTST-C170GKT 
Red 660 1.8 40 25 20 130 160-1421-1-ND 38 2.82 23.50 160-1421-2-ND 3,000 141.00/M | LTST-C171CKT 
Red 630 2.0 30 6 20 130 160-1422-1-ND 22 1.65 13.75 160-1422-2-ND 3,000 82.50/M | LTST-C171EKT 
4 Orange Water Clear 610 2.1 30 4.5 20 130 160-1419-1-ND 22 1.65 13.75 160-1419-2-ND 3,000 82.50/M | LTST-C171AKT 
Yellow 585 2.1 20 4.5 20 130 160-1431-1-ND 22 1.65 13.75 160-1431-2-ND 3,000 82.50/M | LTST-C171YKT 
Green 565 21 30 12 20 130 160-1423-1-ND 22 1.65 13.75 160-1423-2-ND 3,000 82.50/M_| LTST-C171GKT 
Red 660 1.8 40 20 10 130 160-1181-1-ND 28 2.35 18.80 160-1181-2-ND 3,000 141.00/M | LTST-C190CKT 
Red Orange 630 2.0 30 6 10 130 160-1182-1-ND 17 1.38 11.00 160-1182-2-ND 3,000 82.50/M | LTST-C190EKT 
5 Amber Water Clear 610 2:1 30 6 10 130 160-1180-1-ND 17 1.38 11.00 160-1180-2-ND 3,000 82.50/M | LTST-C190AKT 
Yellow 585 2.1 20 6 10 130 160-1184-1-ND 17° 1.38 11.00 160-1184-2-ND 3,000 82.50/M | LTST-C190YKT 
Green 565 21 30 6 10 130 160-1183-1-ND 171.38 11.00 160-1183-2-ND 3,000 82.50/M_| LTST-C190GKT 
Red-Orange 630 2.0 30 4.5 20 130 160-1442-1-ND 22 1.65 13.75 160-1442-2-ND 5,000 82.50/M | LTST-C191EKT 
6 Amber Water Clear 610 21 30 4.5 20 130 160-1440-1-ND 22 1.65 13.75 160-1440-2-ND 5,000 82.50/M | LTST-C191AKT 
Yellow 585 21 20 4.5 20 130 160-1449-1-ND 22 1.65 13.75 160-1449-2-ND 5,000 82.50/M | LTST-C191YKT 
Green 565 2:1 30 12 20 130 160-1443-1-ND 22 1.65 13.75 160-1443-2-ND 5,000 82.50/M_| LTST-C191GKT 
7 Green/Red Water Clear 565/630 2.1/2.0 | 30/30 | 10/4.5 20 130 160-1450-1-ND 28° 2.07 17.25 160-1450-2-ND 4,000 103.50/M | LTST-C195GEKT 
Green/Yellow 565/585 2.1/2.1 | 30/20 | 10/4.5 20 130 160-1451-1-ND 28 2.07 17.25 160-1451-2-ND 4,000 103.50/M | LTST-C195GYKT 
Red 660 1.8 40 25 20 130 160-1186-1-ND 28 2.35 18.80 160-1186-2-ND 3,000 141.00/M | LTST-C230CKT 
Red-Orange 630 2.0 30 6 20 130 160-1187-1-ND 17 1.38 11.00 160-1187-2-ND 3,000 82.50/M | LTST-C230EKT 
8 Amber Water Clear 610 21 30 4.5 20 130 160-1185-1-ND 17 1.38 11.00 160-1185-2-ND 3,000 82.50/M | LTST-C230AKT 
Yellow 585 2.1 20 4.5 20 130 160-1189-1-ND 17 1.38 11.00 160-1189-2-ND 3,000 82.50/M | LTST-C230YKT 
Green 565 2.4 30 14 20 130 160-1188-1-ND 171.38 11.00 160-1188-2-ND 3,000 82.50/M | LTST-C230GKT 
Red 635 2.0 30 124 10 120 160-1222-1-ND 28 2.10 17.50 160-1222-2-ND 2,000 105.00/M | LTST-T670EKT 
Orange 610 2.1 30 124 20 120 160-1121-1-ND 27° 2.28 = =618.20 160-1121-2-ND 1,500 137.00/M | LTL-94PAKTA 
9 Orange Water Clear 610 2.1 30 124 10 120 160-1221-1-ND 28 2.10 17.50 160-1221-2-ND 2,000 105.00/M | LTST-T670AKT 
Yellow 585 2:4 20 124 10 120 160-1224-1-ND 28 2.10 17.50 160-1224-2-ND 2,000 105.00/M | LTST-T670YKT 
Yellow 585 2.1 30 124 20 120 160-1122-1-ND 27° 2.28 =18.20 = _ — LTL-94PYKTA 
Green 565 21 30 20 10 120 160-1223-1-ND 28 2.10 17.50 160-1223-2-ND 2,000 105.00/M | LTST-T670GKT 
Red-Orange 630 2.0 30 4 20 130 160-1220-1-ND 22 1.65 13.75 160-1220-2-ND 4,000 82.50/M | LTST-S220EKT 
10 Yellow Water Clear 585 21 20 4 20 130 160-1219-1-ND 22 1.65 13.75 160-1219-2-ND 4,000 82.50/M | LTST-S220YKT 
Green 565 21 30 10 20 130 160-1218-1-ND 22 1.65 13.75 160-1218-2-ND 4,000 82.50/M_| LTST-S220GKT 
Red 660 1.8 40 16 20 130 160-1473-1-ND 38 2.82 23.50 = = = LTST-S270CKT 
Red-Orange 630 2.0 30 4 20 130 160-1474-1-ND 22 1.65 13.75 160-1474-2-ND 4,000 82.50/M | LTST-S270EKT 
1 Amber Water Clear 610 2.1 30 4 20 130 160-1472-1-ND 22 1.65 13.75 LTST-S270AKT 
Yellow 585 2.1 20 4 20 130 160-1482-1-ND 22 1.65 13.75 160-1482-2-ND 4,000 82.50/M | LTST-S270YKT 
Green 565 2.1 30 10 20 130 160-1475-1-ND 22 1.65 13.75 160-1475-2-ND 4,000 82.50/M | LTST-S270GKT 
Red-Orange 630 2.0 30 4 20 130 160-1208-1-ND 22 1.65 13.75 160-1208-2-ND 3,000 82.50/M | LTST-S320EKT 
12 Yellow Water Clear 585 21 20 4 20 130 160-1207-1-ND 22 1.65 13.75 160-1207-2-ND 3,000 82.50/M | LTST-S320YKT 
Green 565 2c 30 10 20 130 160-1206-1-ND 22 1.65 13.75 160-1206-2-ND 3,000 82.50/M | LTST-S320GKT 
Orange 630 2.0 30 25 10 25 160-1214-1-ND 22 1.65 13.75 160-1214-2-ND 1,500 82.50/M | LTST-C930EKT 
13 Yellow Water Clear 585 2.1 20 16 10 25 160-1213-1-ND 22 1.65 13.75 160-1213-2-ND 1,500 82.50/M | LTST-C930YKT 
Green 565 2.1 30 40 10 25 160-1212-1-ND 22 1.65 13.75 160-1212-2-ND 1,500 82.50/M | LTST-C930GKT 
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LITE@)*!] Surface Mount LEDs (cont) 
Blue Surface Mount LEDs 


Peak Vi If Viewing 
Emitted Wavelength | Typ. | Max. lv Typ. Angle Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Lite-On 
Fig. | Color Lens (nm) (V) (mA) | (mcd) @mA | (2x Theta) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
1 468 3.7 20 20 20 130 160-1401-1-ND 1.94 14.58 121.50 160-1401-2-ND 3,000 729.00/M LTST-C150CBKT 
3 Water 468 3.7 20 20 20 130 160-1411-1-ND 1.94 14.58 121.50 160-1411-2-ND 3,000 729.00/M LTST-C170CBKT 
4 Blue Clear 468 3.7 20 20 20 130 160-1420-1-ND 1.94 14.58 121.50 160-1420-2-ND 3,000 729.00/M LTST-C171CBKT 
5 468 3.7 30 20 20 130 160-1432-1-ND 1.94 14.58 121.50 160-1432-2-ND 3,000 729.00/M LTST-C190CBKT 
6 468 3.7 30 20 20 130 160-1441-1-ND 1.94 14.58 121.50 160-1441-2-ND 5,000 729.00/M LTST-C191CBKT 
8 468 3.7 30 20 20 130 160-1454-1-ND 1.94 14.58 121.50 160-1454-2-ND 3,000 729.00/M LTST-C230CBKT 
9 Water 468 3.5 20 20 20 120 160-1229-1-ND 1.38 11.50 92.00 160-1229-2-ND 2,000 690.00/M LTST-T670TBKT 
10 Blue Clear 468 3.7 30 20 20 130 160-1466-1-ND 1.94 14.58 121.50 160-1466-2-ND 4,000 729.00/M LTST-S220CBKT 
12 468 3.7 30 20 20 130 160-1483-1-ND 1.94 14.58 121.50 160-1483-2-ND 3,000 729.00/M LTST-S320CBKT 
13 468 3.7 20 150 20 25 160-1460-1-ND 2.28 17.10 142.50 160-1460-2-ND 1,500 855.00/M LTST-C930CBKT 
Ultra-Bright AllnGaP Surface Mount LEDs 
Peak VF If Viewing 
Emitted Wavelength | Typ. | (mA) Iv Typ. Angle Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Lite-On 
Fig. Color Lens (nm) (V) Max. (mcd) @ mA | (2x Theta) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1405-1-ND 22 1.65 13.75 160-1405-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C150KRKT 
Red-Orange 621 2.0 30 55 20 130 160-1402-1-ND 22 1.65 13.75 160-1402-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C150KAKT 
1 | Amber-Yellow | Water Clear 595 2.0 30 50 20 130 160-1407-1-ND 22 1.65 13.75 160-1407-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C150KYKT 
Yellow-Green 588 2.0 30 60 20 130 160-1406-1-ND .22 1.65 13.75 160-1406-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C150KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1404-1-ND -30 2.25 18.75 160-1404-2-ND 3,000 112.50/M | LTST-C150KGKT 
2 Green/Red Water Clear 574/639 2/2 30/30 35/25 20 130 160-1409-1-ND 37 2.79 23.25 160-1409-2-ND 3,000 139.50/M LTST-C155KGJRKT 
Green/Yellow 574/591 2/2 30/30 35/30 20 130 160-1410-1-ND 37 2.79 23.25 160-1410-2-ND 3,000 139.50/M LTST-C155KGJSKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1415-1-ND 22 1.65 13.75 160-1415-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C170KRKT 
Red-Orange 621 2.0 30 55 20 130 160-1412-1-ND 26 1.95 16.25 160-1412-2-ND 3,000 97.50/M LTST-C170KAKT 
3 Orange Water Clear 611 2.0 30 60 20 130 160-1413-1-ND 22 1.65 13.75 160-1413-2-ND 3,000 82.50/M | LTST-C170KFKT 
Amber-Yellow 595 2.0 30 60 20 130 160-1417-1-ND 22 1.65 13.75 160-1417-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C170KYKT 
Yellow 588 2.0 30 60 20 130 160-1416-1-ND 22 1.65 13.75 160-1416-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C170KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1414-1-ND 22. 1.65 13.75 160-1414-2-ND 3,000 82.50/M | LTST-C170KGKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1427-1-ND 22 1.65 13.75 160-1427-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C171KRKT 
Red-Orange 621 2.0 30 55 20 130 160-1424-1-ND 22 1.65 13.75 = — = LTST-C171KAKT 
m Orange Water Clear 611 2.0 30 60 20 130 160-1425-1-ND 22 1.65 13.75 160-1425-2-ND 3,000 82.50/M | LTST-C171KFKT 
Amber-Yellow 595 2.0 30 50 20 130 160-1429-1-ND 22 1.65 13.75 160-1429-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C171KYKT 
Yellow 588 2.0 30 60 20 130 160-1428-1-ND 22 1.65 13.75 160-1428-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C171KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1426-1-ND -30 2.25 18.75 160-1426-2-ND 3,000 112.50/M | LTST-C171KGKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1436-1-ND 22 1.65 13.75 160-1436-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C190KRKT 
Red-Orange 621 2.0 30 55 20 130 160-1433-1-ND 26 1.95 16.25 160-1433-2-ND 3,000 97.50/M LTST-C190KAKT 
5 Orange Water Clear 611 2.0 30 60 20 130 160-1434-1-ND 22 1.65 13.75 160-1434-2-ND 3,000 82.50/M | LTST-C190KFKT 
Amber-Yellow 595 2.0 30 50 20 130 160-1438-1-ND 26 1.95 16.25 160-1438-2-ND 3,000 97.50/M LTST-C190KYKT 
Yellow 588 2.0 30 60 20 130 160-1437-1-ND 22 1.65 13.75 160-1437-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C190KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1435-1-ND 22 1.65 13.75 160-1435-2-ND 3,000 82.50/M | LTST-C190KGKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1447-1-ND 22 1.65 13.75 160-1447-2-ND 5,000 82.50/M LTST-C191KRKT 
Red-Orange 621 2.0 20 55 20 130 160-1444-1-ND 22 1.65 13.75 160-1444-2-ND 5,000 82.50/M LTST-C191KAKT 
6 | Yellow-Orange | Water Clear 611 2.0 30 60 20 130 160-1445-1-ND 22 1.65 13.75 = _ _ LTST-C191KFKT 
Yellow 591 2.0 30 60 20 130 160-1448-1-ND i22 1.65 13.75 160-1448-2-ND 5,000 82.50/M LTST-C191KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1446-1-ND -30 2.25 18.75 160-1446-2-ND 5,000 112.50/M_|_ LTST-C191KGKT 
7 Green/Red Water Clear 574/639 2/2 30/30 35/25 20 130 160-1452-1-ND 37 2.79 23.25 160-1452-2-ND 4,000 139.50/M LTST-C195KGJRKT 
Green/Yellow 574/591 2/2 30/30 35/30 20 130 160-1453-1-ND 37 2.79 23.25 160-1453-2-ND 4,000 139.50/M LTST-C195KGJSKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1457-1-ND 22 1.65 13.75 160-1457-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C230KRKT 
8 Red-Orange Water Clear 621 2.0 30 55 20 130 160-1455-1-ND 22 1.65 13.75 160-1455-2-ND 3,000 82.50/M | LTST-C230KAKT 
Yellow 588 2.0 30 60 20 130 160-1458-1-ND 22 1.65 13.75 160-1458-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C230KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1456-1-ND -30 2.25 18.75 160-1456-2-ND 3,000 112.50/M | LTST-C230KGKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1469-1-ND 22 1.65 13.75 160-1469-2-ND 4,000 82.50/M LTST-S220KRKT 
Red-Orange 621 2.0 30 55 20 130 160-1467-1-ND 22 1.65 13.75 160-1467-2-ND 4,000 82.50/M LTST-S220KAKT 
10 Yellow Water Clear 591 2.0 30 60 20 130 160-1470-1-ND 22 1.65 13.75 160-1470-2-ND 4,000 82.50/M LTST-S220KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1468-1-ND -30 2.25 18.75 160-1468-2-ND 4,000 112.50/M | LTST-S220KGKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1479-1-ND 22 1.65 13.75 160-1479-2-ND 4,000 82.50/M LTST-S270KRKT 
Red-Orange 621 2.0 30 55 20 130 160-1476-1-ND 122 1.65 13.75 160-1476-2-ND 4,000 82.50/M LTST-S270KAKT 
Yellow-Orange 611 2.0 20 60 20 130 160-1477-1-ND i22 1.65 13.75 160-1477-2-ND 4,000 82.50/M LTST-S270KFKT 
11_| Amber-Yellow | Water Clear 595 2.0 20 50 20 130 160-1481-1-ND i22 1.65 13.75 160-1481-2-ND 4,000 82.50/M LTST-S270KYKT 
Yellow 591 2.0 30 60 20 130 160-1480-1-ND 22 1.65 13.75 160-1480-2-ND 4,000 82.50/M LTST-S270KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1478-1-ND -30 2.25 18.75 160-1478-2-ND 4,000 112.50/M | LTST-S270KGKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1487-1-ND 22 1.65 13.75 160-1487-2-ND 3,000 82.50/M LTST-S320KRKT 
Red Orange 621 2.0 30 55 20 130 160-1484-1-ND 22 1.65 13.75 160-1484-2-ND 3,000 82.50/M LTST-S320KAKT 
12 | Amber-Yellow | Water Clear 595 2.0 30 50 20 130 160-1489-1-ND 22 1.65 13.75 160-1489-2-ND 3,000 82.50/M LTST-S320KYKT 
Yellow 591 2.0 30 60 20 130 160-1488-1-ND 22 1.65 13.75 160-1488-2-ND 3,000 82.50/M LTST-S320KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1486-1-ND -30 2.25 18.75 160-1486-2-ND 3,000 112.50/M | LTST-S320KGKT 
Red/Green 574/639 2.0 30 100 20 120 160-1230-1-ND 40 3.00 25.00 160-1230-2-ND 2,000 150.00/M LTST-T675KGKRKT 
Green/Yellow 574/589 2.0 30 100 20 120 160-1231-1-ND 40 3.00 25.00 160-1231-2-ND 2,000 150.00/M LTST-T675KGKSKT 
Super Red 639 2.0 30 850 20 25 160-1463-1-ND 26 1.95 16.25 160-1463-2-ND 1,500 97.50/M LTST-C930KRKT 
Red 639 2.0 30 100 20 120 160-1226-1-ND 32 2.40 20.00 160-1226-2-ND 2,000 120.00/M | LTST-T670KRKT 
13 Red-Orange Water Clear 621 2.0 30 1050 20 25 160-1461-1-ND .26 1.95 16.25 160-1461-2-ND 1,500 97.50/M LTST-C930KAKT 
Orange 611 2.0 30 100 20 120 160-1225-1-ND 32 2.40 20.00 160-1225-2-ND 2,000 120.00/M | LTST-T670KFKT 
Yellow 591 2.0 30 800 20 25 160-1464-1-ND 26 1.95 16.25 160-1464-2-ND 1,500 97.50/M LTST-C930KSKT 
Yellow 591 2.0 30 100 20 120 160-1227-1-ND 32 2.40 20.00 160-1227-2-ND 2,000 120.00/M LTST-T670KSKT 
Green 574 2.0 30 365 20 25 160-1462-1-ND -30 2.25 18.75 160-1462-2-ND 1,500 112.50/M | LTST-C930KGKT 
Green 574 2.0 30 60 20 120 160-1228-1-ND 24 1.80 15.00 160-1228-2-ND 2,000 90.00/M | LTST-T670KGKT 
Infrared Emitting Diodes, Photodetectors and Photodiodes __ !"frared Emitting Diodes 
Features of Infrared Emitting Diodes: + Selected to specific on-line intensity and radiant intensity ranges + Low cost plastic Fig. | Vé_| Vr aay abe yan a Ae 1 Bacane 100 
end looking package * Made with gallium aluminum arsenide window layer on gallium arsenide infrared emitting diodes 1 1215 50 3 20° 160-1028-ND 26 2.13 17.00 
Features of Photodetectors and Photodiodes: + Lensed for high sensitivity + Low cost plastic package 42/5 50 3 20° 160-1029-ND 26 2.13 17.00 
2 | 1.2 5 50 3 40° 160-1061-ND .26 2.13 17.00 
1.3 | 7.2 | 150 3 35° 160-1062-ND -30 2.50 20.00 
3/12 5 50 3 40° 160-1063-ND .29 2.38 19.00 
Matching Photodetectors 
On-State | Rise/Fall | Digi-Key Pricing 
Fig. | Vce | Vec I (ma) (us) Part No. 1 10 100 
R 1 30 5 2 5 160-1030-ND At 3.38 27.00 
ia | # * 2 30 5 2 5 160-1031-ND 42 3.50 28.00 
ish 3 30 5 1 5 160-1065-ND 27 2.25 18.00 
1—, 
2.54 ; 
Photodiodes 
ox Digi-Key 
A i Fig. Description Part No. a 100 
oe Flat denotes Cathode ; Radiant 4 Black Plastic Diode 160-1032-ND 7 31.00 


(Collector for 160-1031-ND) sensitive area 


Absolute Max. Ratings at TA = 25°C, A=940nm 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ws Cuicaco Miniature Lame Inc. PC Board NOTE: Figures 1-10 are T1’s; Figures 11-21 are T1 3/4’s 


WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT Mounted LEDs Fig. 1 @ 5.08 
Rated | Forward 3.30 
Current | Voltage | Digi-Key Pricing ~~ f ‘ 
Fig. Color (mA)_| Typ. (V) | Part No. 1 25 100-250 Dim “A” 
Tl 
Red 10 20 (20261-ND 110 2233 64.60 142.50 | 5310F1 4 
Green 20 22 | 120265-ND 1410 2233 64.60 142.50 | 53105 9.81 mins | 
Yellow 20 24 (20267-ND 110 2233 64.60 14250 | 5310F7 17.53 min 4.05}e5.39| 
1 Green 20 22 120275-ND 110 2233 64.60 142.50 | 531265 Dimension “A” ‘ : 
Yellow 20 24 (20277-ND 110 2233 64.60 142.50 | 5312F7 5310FSeies - 14.73 | PSSal som 
Red 10 2.0 120281-ND 110 2233 64.60 14250 | 5315FI : iT 
Green 20 2.2 120285-ND 110 22.33 64.60 142.50 | 5315F5 5315F Series = 13.97 Lo byt ire 
Red 70 20 [20151-ND 223 45.24 130.90 288.75 | 5360FI 
2 Green 20 22 120155-ND 223 45.24 130.90 288.75 | 53605 
Yellow 20 24 L20157-ND 223 45.24 130.90 _ 288.75 | 5360F7 
Red 70 20 (20321-ND 58 11.75 34.00 75.00 | 5600F1 
Green 20 2.2 L20325-ND 58 11.75 34.00 ~—75.00 | 5600F5 
3 Yellow 20 24 (20327-ND 58 11.75 34.00 ~—75.00 | 5600F7 
Red 10 5.0 120331-ND 84 17.04 49.30 108.75 | 5602F1-5V 
Amber 10 5.0 120333-ND 84 17.04 49.30 108.75 | 5602F3-5V 
Green 12 5.0 L20335-ND. 8417.04 49.30 108.75 | 5602F5-5V 
Red 20 18 [20191-ND 7.02 20.56 59.50 131.25 | S608FI (381 Max. 
4 Green 20 23 120195-ND 1.02 20.56 59.50 131.25 | 5608F5 . 5.33 
Yellow 20 22 L20197-ND 1.02 20.56 59.50 131.25 | 56087 ' 
Red 10 2.0 (20361-ND 55 11.16 3230 71.25 | 5650F1 : 
Green 20 22 120365-ND 55 11.16 3230 71.25 | 5650F5 Anode (+) 
5 Yellow 20 24 L20367-ND 55 11.16 3230 71.25 | 5650F7 254 
Red 20 18 120371-ND 70 14.10 40.80 90.00 | 5650FILC 
Red 13 5.0 L20381-ND 8417.04 49.30 108.75 | 5652F1-5V Clear Lens 
Red 10 2.0 [20401-ND 90 1821 5270 116.25 | 5680F1;1 
6 Green 20 22 120405-ND 90 1821 5270 116.25 | 5680F5:5 
Yellow 20 24 L20407-ND 90 18.21 5270 116.25 | 5680F7:7 
Red 10 22 ([20477-ND 90 1821 5270 116.25 | 6321F1 
7 Green 10 23 120415-ND 90 1821 5270 116.25 | 63215 
Yellow 10 22 L20417-ND 90 18.21 5270 116.25 | 6321F7 
Red 10 20 (20421-ND T10 22.33 64.60 142.50 | 5322F1 : A | 3 
Green 20 22 120425-ND 110 2233 64.60 142.50 | 5322-5 { + ls it pamece 
Yellow 20 241 L20427-ND 110 2233 64.60 142.50 | 5322F7 F ‘ 279 1 h279 
8 Red 10 2.0 120431-ND 110 2233 64.60 14250 | 5320F1 = . : 5.084 LED 
Yellow 20 24 (20437-ND 110 2233 64.60 142.50 | 5320F7 2544 ly eee 
Red 10 2.0 120441-ND 110 2233 64.60 142.50 | 5321FI notch : , [et 
Green 20 22 L20445-ND. 110 22.33 64.60 142.50 | 53215 denotes" . Dimension “A” 
Red 10 22 (2045117-ND- 2.58 52.29 151.30 333.75 | 5693F1;1;1-A cathode (-) ace 5320F Series = 8.89 ae 
9 Green 10 23 L2045555-ND 258 5229 151.30 333.75 | 5693F5;5:5-A : 5G21F Series = 11.43 } Anode (+) 4 lat 
Yellow 10 22 12045777-ND_ 2.58 52.29 151.30 333.75 | 5693F7:7;7-A “Stackable” 5322F Series = 6.35 Tl 
Red 10 22 T2046T111-ND 360 72.85 210.80 465.00 | 5694F1;1;1.1-A 
10 Green 10 23 L20465555-ND 360 72.85 210.80 465.00 | 5694F5;5;5:5-A 
Yellow 10 2.2 L20467777-ND 3.60 72.85 210.80 _465.00_ | 5694F7,7:7:-A 
T1344 
Red 20 17 (20001-ND 61 1234 35.70 78.75 | 5300E1 
Red 20 2.0 (20011-ND 44 881 25.50 56.25 | 5300H1 
Green 20 22 120015-ND 44 881 2550 56.25 | 5300H5 
Yellow 20 24 (20017-ND 44 881 2550 56.25 | 5300H7 
Red 10 5.0 (20021-ND 84 17.04 49.30 108.75 | 5302H1-5V . 
Amber 10 5.0 (20023-ND 84 17.04 49.30 108.75 | 5302H3-5V x : 46,35 
1 Green 20 5.0 (20025-ND 84 17.04 49.30 108.75 | 5302H5-5V 645 
Red 2 18 120031-ND 58 11.75 34.00 ~—75.00 | S300HILC 
Green 2 18 L20035-ND 58 11.75 34.00 75.00 | 5300HSLC £ 330 0.61 
Yellow 2 1.9 | 120037-ND 58 11.75 34.00 75.00 | 5300H7LC , Anodes 6254" og. 
Red 35 3.0 120041-ND 75 15.28 44.20 ~—-97.50 | 5308Hi —— 
Green 20 25 L20045-ND 75 15.28 © 44.20 97.50 | 5308H5 ; : ; ‘ 
Yellow 20 21 | 120047-ND 75 15.28 4420 97.50 | 5308H7 8.3 for art No. L 20001 NE 
TT_[ RedGreen [10 22 (20048-ND 1.07 21.74 62.90 138.75 | 5300H1/5 
Red 20 20 [20171-ND 78 15.86 45.90 101.25 | 5306HT 
ip Amber 20 20 120173-ND 78 15.86 45.90 101.25 | 53063 : oa 
Green 20 2.2 120175-ND 78 15.86 45.90 101.25 | 5306H5 Hf Dim."A 
Yellow 20 24 L20177-ND 78 15.86 45.90 101.25 | 5306H7 5330: 22.10 
13 Red 20 2.0 L20051-ND 78 15.86 = 45.90 101.25 | 5307Hi 5331:18.29 
Green 20 22 L20055-ND. 7815.86 45,90 __ 101.25 | 5307H5 : 
Red 20 2.0 120061-ND 78 15.86 45.90 101.25 | 5330H1 = 
14] Geen 20 22 | 120065-ND 78 1586 45.90 101.25 | 5330H5 : on 64 fe 51 
Yellow 20 22 L20067-ND 78 15.86 45.90 __ 101.25 | 5330H7 3.6 : Cathode 
Red 20 2.0 (20731-ND 78 15.86 45.90 101.25 | 533TH Anode) +) Lo 
14 Green 20 24 L20735-ND 78 15.86 45.90 101.25 | 5331H5 ‘ 83.92. ! 254 
Yellow 20 24 L20737-ND 7815.86 45.90 _ 101.25 | 5331H7 ; 
Red 20 2.0 120251-ND 1.19 24.09 69.70 153.75 | 5341H1 1.24. 
15 Geen 20 24 120255-ND 119 24.09 69.70 153.75 | 5341H5 254 
Yellow 20 24 L20257-ND 119 24.09 69.70 153.75 | 5341H7 
Red 20 17 120301-ND 61 1234 35.70 7875 | 5380El 
48 Red 20 20 120311-ND 61 1234 35.70 7875 | 5380Ht 
Green 20 2.2 L20315-ND 61 1234 35.70 78.75 | 5380H5 
Yellow 20 24 L20317-ND 61 1234 35.70__—78.75 | 5380H7 
Red 20 2.0 (20161-ND 67 13.51 39.10 86.25 | 53B1Ht 
7 Green 20 2.2 L20165-ND 67 13.51 39.10 86.25 | 5381H5 . 7 aa a, | 
Yellow 20 24 L20167-ND 6713.51 39.10 86.25 | 5381H7 
Red 20 17 L20341-ND 252 51.11 14790 326.25 | 5640E1 p96.1 9 5.08 
18 Red 20 2.0 120351-ND 252 51.11 14790 326.25 | 5640H1 : or . 
Green 20 2.2 L20355-ND 252 51.11 147.90 326.25 | 5640H5 5.33 
Yellow 20 24 L20357-ND 252 51.11 147.90 326.25 | 5640H7 : b— aed 
Red 20 2.0 120391-ND 1.39 28.20 81.60 180.00 | 5670H1;1 : ; 6.35 
19 Geen 20 22 120395-ND 1.39 28.20 81.60 180.00 | 5670H5;5 a : i An zt elelere) 
Yellow 20 24 120397-ND 1.39 28.20 81.60 _ 180.00 | 5670H7;7 ; 
Red 20-20} 120497-ND 7815.86 45.90 101.25 | Sa32H Oh S35 
20 Green 20 24 L20495-ND 78 15.86 45.90 101.25 | 5332H5 
Yellow 20 24 L20497-ND. 7815.86 45.90 __101.25 | 5332H7 
> | ReGen | 15 24 120488-ND 7.94 39.36 113.90 251.25 | 5305H1/5 
Amber/Green | 15 24 1205935-ND 1.94 39.36 113.90 251.25 | 5305H3/5 
2mm 
Red 10 22 (20081-ND 93 1880 54.40 120.00 | 5350T1 : mk 
Geen 10 23 120085-ND 93 1880 5440 120.00 | 535075 : f 2.54 762 L_ fst sa. 
Yellow 10 22 .20087-ND 93 1880 54.40 120.00 | 535017 : 
Red 96 5.0 (20091-ND 1.04 21.15 61.20 135.00 | 5352T1-5V 2, wee 
Amber 10 5.0 120093-ND 1.04 21.15 61.20 135.00 | 5352T3-5V 762 feo 
2 Geen 10 5.0 L20095-ND 1.04 21.15 61.20 135.00 | 535275-5V - : 2 of 
Red 2 1.8 | L20101-ND 1.10 22.33 64.60 142.50 | S350TILC 5.38 | : Sat 
Green 2 18 L20105-ND 110 2233 64.60 142.50 | 53507TSLC , : : (+)Anode™t #1 TS (+)Anode 
Yellow 2 1.9 L20107-ND 110 2233 64.60 142.50 | 5350T7LC 5 E ] Red 2 5a “Green 
Red 35 5.0 | L20111-ND 110 2233 64.60 142.50 | 5352T1-5VLC 5.59) (Amber) 
Amber 35 5.0 | L20113-ND 110 2233 64.60 142.50 | 5352T3-5VLC : : Cathode common 
Green 35 5.0 L20115-ND 1.10 22.33 64.60 142.50 | 5352T5-5VLC (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Mit 


WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 


Cuicaco Miniature Lame Inc. pc Board Mounted LEDs (Cont, 


NOTE: Figures 22-23 are 2mm Diameter LED’s; Figure 26 is Tape & Reel. 
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Fig. 1 
Mounting: Will snap-fit in 
6.32/6.45mm dia. hole in 


panels .79/1.57mm thick. Wire 
Leads: 24 AWG, 152.40mm 
long. Housing: Black nylon. 
Anode: (+): Red lead. Anode 
for L10008-ND: (+): Yellow 
lead for red light, blue lead for 
green light. 


Fig. 3 
Mounting: Will snap-fit in 
3.94/4.01mm dia. hole in 


panels .79/1.57mm thick. Wire 
Leads: 24 AWG, 152.40mm 
long, stripped 4.57/8.13mm. 
Anode (+): Red lead. Housing: 
Black nylon. 


Fig. 5 


Mounting: Will snap-fit into 
4.75/4.88mm diameter hole in 
panel .51/2.46mm thick. Wire 
Leads: 26 AWG, 111.76/ 


121.92mm_ long stripped. 
Anode (+): Red lead. Lens: 
Polycarbonate. Housing: Poly- 


carbonate. 


Fig. 7 


Mounting: Will snap-fit into 
5.51/5.61mm dia. hole in 


panels .79/1.57mm thick. 
Wire Leads: 26 AWG, 
111.76/121.92mm long 


stripped. Anode (+): Red 
lead. Lens: Polycarbonate. 


Housing: White nylon. 
Fig. 9 


Wire Leads: 22 AWG 111.76 
/121.92mm_ long, stripped: 


10.92/14.48mm. Anode (+) 
Red Lead or Quick Connect 
4.75mm Term Anode (+) 


Rated | Forward Chicago 
Current | Voltage | Digi-Key Pricing Miniature 
Fig. Color (mA) | Typ. (V) | Part No. 1 25 100 250 Part No. 
2mm 
Red 10 22 L20121-ND 1.57 31.73 91.80 202.50 |5370T1 
Geen 10 23 120125-ND 1.57 31.73 91.80 202.50 |5370T5 
Yellow 10 2.2 120127-ND 1.57 31.73 91.80 202.50 |5370T7 
Red 9.5 5.0 120131-ND 1.71 34.66 100.30 221.25 /5372T1-5V 
Amber 10 5.0 120133-ND 1.71 34.66 100.30 221.25 /5372T3-5V 
23 Green 10 5.0 120135-ND 1.71 34.66 100.30 221.25 /5372T5-5V 
Red 2 1.8 120141-ND 1.74 35.25 102.00 225.00 /5370TILC 
Green 2 1.8 120145-ND 1.74 35.25 102.00 225.00 /5370TSLC 
Yellow 2 1.9) 120147-ND 1.74 35.25 102.00 225.00 /5370T7LC 
Red 3.5 5.0 120291-ND 1.74 35.25 102.00 225.00 |5372T1-5VLC 
Amber 3.5 5.0 120293-ND 1.74 35.25 102.00 225.00 |5372T3-5VLC 
Green 3.5 5.0 120295-ND 1.74 35.25 102.00 225.00 |5372T5-5VLC 
Rectangular 
Red 20 21 120541-ND 1.31 26.44 76.50 168.75 |5636D1 
24 Geen 20 24 L20545-ND 1.31 26.44 76.50 168.75 |5636D5 
Yellow 20 2.2 L20547-ND 1.31 26.44 76.50 168.75 |5636D7 
25 Red 10 21 L20571-ND 6.26 126.90 367.20 810.00 |5638D1 
Rated | Forward Cut Tape Tape & Chicago 
Current | Voltage | Digi-Key Pricing Digi-Key Reel Pricing | Miniature 
Fig. | Color | (mA) | Typ. (V) | Part No. 1 10 100 | Part No. 750 Part No. 
PC Board Mount on Tape and Reel 
26 Red 10 2.0 L60011CT-ND 1.09 9.30 77.50 |L60011TR-ND 348.75 | 5655F1 
Geen 20 2.2 L60015CT-ND 1.09 9.30 77.50 | L60015TR-ND 348.75 | 56555 
Panel Mount LED Assemblies 
Rated | Forward Chicago 
Current | Voltage | Digi-Key Pricing Miniature 
Fig. Color (mA) _| Typ. (V) | Part No. 1 25 100 250 Part No. 
Red 20 2.0 | L10001-ND 1.33 27.03 78.20 172.50 5100H1 
Geen 20 2.2 L10005-ND 1.33 27.03 78.20 172.50 5100H5 
Yellow 20 21 L10007-ND 1.33 27.03 78.20 172.50 5100H7 
Red 2 18 L10011-ND 1.71 34.66 100.30 221.25 5100H1LC 
1 Yellow 2 1.9 | L10017-ND 1.71 34.66 100.30 221.25 5100H7LC 
Red 10 5.0 L10021-ND 1.86 37.60 108.80 240.00 5102H1-5V 
Amber 10 5.0 L10023-ND 1.86 37.60 108.80 240.00 5102H3-5V 
Green 12 5.0 | L10025-ND 1.86 37.60 108.80 240.00 5102H5-5V 
Red/Green 20 2.2 L10008-ND 2.18 44.06 127.50 281.25 5100H1/5 
Red 20 2.0 | L10031-ND 1.22 24.68 71.40 157.50 5101H1 
2 Geen 20 2.2 L10035-ND 1.22 24.68 71.40 157.50 5101H5 
Yellow 20 2:1 L10037-ND 1.22 24.68 71.40 157.50 5101H7 
Red 10 2.0 L10041-ND 1.51 30.55 88.40 195.00 5110F1 
Green 20 2.2 | L10045-ND 1.51 30.55 88.40 195.00 511075 
3 Yellow 20 21 L10047-ND 1.51 30.55 88.40 195.00 5110F7 
Red 2 1.8 | L10051-ND 2.00 40.54 117.30 258.75 5110F1LC 
Yellow 2 1.9 L10057-ND 2.00 40.54 117.30 258.75 5110F7LC 
Red 10 2.0 | L10061-ND 84 17.04 49.30 108.75 5111F1 
4 Geen 20 2.2 L10065-ND 84 17.04 49.30 108.75 5111 
Yellow 20 241 L10067-ND 84 17.04 49.30 108.75 5111F7 
Red 10 2.0 L10091-ND 2.06 41.71 120.70 266.25 5210F1 
5 Green 20 2.2 | L10095-ND 2.06 41.71 120.70 266.25 521075 
Yellow 20 21 L10097-ND 2.06 41.71 120.70 266.25 5210F7 
Red 20 2.0 | L10071-ND 2.58 52.29 151.30 333.75 5400A1 
6 Geen 20 21 L10075-ND 2.58 52.29 151.30 333.75 5400A5 
Yellow 20 21 L10077-ND 2.58 52.29 151.30 333.75 5400A7 
Red 10 2.0 L50381-ND 2.96 59.93 173.40 382.50 3990A1 
7 Amber 10 2.0 L50383-ND 2.96 59.93 173.40 382.50 3990A3 
Green 20 2.2 | L50385-ND 2.96 59.93 173.40 382.50 3990A5 
Yellow 20 24 L50387-ND 2.96 59.93 173.40 382.50 3990A7 
Dia. Digi-Key Pricing CM. 
Fig. (mm) Volts Termination Part No. 1 25 100 Part No. 
12.70 6 Wre L5014(]-ND 3.92 79.31 229.50 | 1091ML]-6V 
12.70 12 Wre L5015L]-ND 3.92 79.31 229.50 | 1091ML_]-12V 
8 12.70 24 Wre L5016L]-ND 3.92 79.31 229.50 _| 1091ML]-24V 
12.70 12 4.75mm Terminal | L5017_J-ND 4.15 84.01 243.10 | 1091QVI_]-12V 
12.70 24 4.75mm Terminal_| L5018C)-ND 4.15 84.01 243.10 | 1091QVI1-24V 
7.87 6 Wre L5025L]-ND 3.94 79.90 231.20 | 2191L7]-6V 
7.87 12 Wre L5026_]-ND 3.94 79.90 231.20 | 2191LL)-12V 
9 7.87 24 Wre L5027L1-ND 3.94 79.90 231.20 | 2191LL1-24V 
7.87 12 4.75mm Terminal | L5028(]-ND 4.15 84.01 243.10 | 219100 )-12V 
7.87 24 4.75mm Terminal | L5029]-ND 4.15 84.01 243.10 | 21910.L)-24V 
7.87 6 Wre L5030L]-ND 3.94 79.90 231.20 | 2191U_)-6V 
7.87 12 Wre L5031L1-ND 3.94 79.90 231.20 | 2191U_]-12V 
10 7.87 24 Wre L5032L)-ND 3.94 79.90 231.20 | 2191UL]-24V 
787 12 4.75mm termina | L5033,-ND 4.15 84.01 243.10 | 2191QU]-12v 
7.87 24 4.75mm Terminal | L5034(J-ND 415 84.01 243.10 | 2191QU_]-24V 


marked above terminal with 


speed nut 


For CL in Digi-Key Part No. choose one of the following: 1=Red; 5=Green; 7=Yellow 


Flashers 


Series 5100H Flasher 


Features: + Built-in flashing circuit + Flashing rate: 1.5 - 2.5 Hz 


+ No external resistor required 


Mounting: Will snap fit in 6.32/6.45mm dia. hole in panels .79/1.57mm. Wire Leads: No. 24 AWG, 
152.40mm insulated, bonded strands, stripped 12.70mm. Anode (+): Red Lead Housing: Black Nylon 


T1 Modular LEDs 


FEATURES: 241 5.54 2a 

+ Mount up to 12 LEDs in one oper- as oO 

ation + Unitized vibration resistant | C | 6: 

package * Black housing for high 3.18 - 

contrast background » Wide viewing ° 51 
angle + Vertical or horizontal posi- | sqr 
tioning + Interlocking construction 4.83 L, 2.541! 


* Hi brite diffused LEDs +» Speeds 
mounting for increased productivity 
and reduced cost 


Mount from 1 to 12 circuit board indicators, as a 
single unit. Unique snap-together feature. 


pai 
Cathode 
1.12 


Pr 
F-51 
Lf] eas + 


L_110.16 


Anode 
Cathode «t 


2.54-| 


Fig. 2 


Mounting: Will snap-fit in 
6.32/6.45mm dia. hole in 
panels .79/1.57mm thick. 
Terminals: .51mm Sq. 
Housing: Black nylon. 


Fig. 4 


Mounting: Will snap-fit in 
3.94/4.01mm dia. hole in 
panels .79/1.57mm thick. 
Terminals: .5imm Sq. 
Housing: Black nylon. 


Fig. 6 

Mounting: Will snap-fit into 
7.92/8.05mm dia. hole in 
panel .51/2.49mm thick. 
Wire Leads: 24 AWG 
111.76/121.92mm long, 
stripped: 10.92/14.48mm. 
Anode (+): Red lead. Lens: 
Polycarbonate. Housing: 
Netural nylon. 


Fig. 8 


Wire Leads: 22 AWG, 111.76 
/121.92mm long, stripped: 
10.92/14.48mm. Anode (+) 
Red Lead or Quick Connect 
4.75mm Term Anode (+) 
marked above terminal 


Fig. 10 


Wire Leads: 22 AWG, 111.76 
/121.92mm_ long, stripped: 
10.92/14.48mm. Anode (+) Red 
Lead or Quick Connect 4.75mm 
Term Anode (+) marked above 
terminal with speed nut 


34.29 


3.81 6.35] 2.54 
01.65 eH 


Hike! 
5 Eos 


14.99 


11.18 
pt 


= 
small pin -51 


sq O70 'v | Current | VF | Digi-Key Pricing CM. 
re a Color | mcd] mA | (V) | PartNo. 1 25 100 Part No. 
13.46 Red 12.5 20 13 L20691-ND 2.70 54.64 158.10 5100H1FL 
+t Green 8.0 20 13 L20695-ND 2.70 54.64 158.10 5100HSFAL 
Yellow | 12.5 20 13 L20697-ND 2.70 54.64 158.10 5100H7FAL 
Forward Max. Typ. 
Voltage Min. IF ¥ View | Digi-Key Pricing CM. 
LED/Lens Typ. If=(mA) VR (mA) (med) Angle Part No. 1 25 100 Part No. 
Red/Qear 22 20 5.0 30 60.0 40° QVi001R-ND &7 13.51 39.10 Qvi001R 
Yellow/Qear 22 20 5.0 20 60.0 40° Qvi001Y-ND &7 13.51 39.10 QMO01Y 
Green/Cear 22 20 5.0 30 60.0 40° QVi001G-ND &7 13.51 39.10 QVI001G 
Red/Diff. 20 20 5.0 30 20.0 90° QvIW01R-ND 78 15.86 45.90 Quwo1R 
Yellow/Diff. 21 20 5.0 30 12.5 90° Quwoty-ND 78 15.86 45.90 Quwo1y 
Geen Diff. 22 20 5.0 30 12.5 90° QvW01G-ND 78 15.86 45.90 QMW01G 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(t033) 1215 


"zg C M LED Lenses 
ws HICAGO INIATU RE Lamp INC. These LED lenses provide quick, economical panel mounting as well as ESD protection. Molded in Fresnel 


= 


| SZ 


WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT rings provide a wide viewing angle. 


Optical Light Pipes for SMD-Style LED 


Fig. 4 


+—14.03—+} ig. . 
2.41 5:08 
7 = 
4.094 Une. u Drrs'sa 
1735, 7 PY | z 731. ee. 
9.07 5.74 
3.18 6.27 24.38 (7511A44) 
4.44 a0 BSS6i(75 UNG) 4.37mm Dia. for T-1 LEDs 9.13mm Dia. for T1-3/4 LEDs 
: 10 : 2X G3. 9.65 (7511A53) 
L 4 2 ak 
- 7 Digi-Key Price Each Chicago Miniature 
Fig. 8 NEW! b Fig. 9 NEW! Fig. Part No. 1 25 100 250 Part No. 
Flexible Light Pipe 
—— 1 L300071-ND 38 31 23 20 4310 
2 L30012-ND AB 38 28 24 4320 
| 3 130020 ]-ND 38 31 23 20 4330 
rar E 4 L3003C]-ND AB 38 28 24 4340 
PMMA Fiber 
For Cin Digi-Key Part No., choose one of the following: 1=Red; 2=Clear; 3=Amber; 5=Green; 6=Blue; 
7=Yellow 
Digi-Key Price Each Chicago Mini. 
Fig. | Color Part No. 1 25 100-250 500 | Part No. 
1 L71200-ND 232 «1.88 136 120 1.16 | 7640D2 i 1 i 
2 L71300-ND 55 45 33 29 28 | 7610D2 Circuit Board Indicator 
3 ear L71400-ND 1.33 1.09 79 69 67 | 751162 
4 L70510-ND 84 69 50 44 42 | 7511085 : Typ. | Forward Volt | Digi-Key Price Each Chicago Mini. 
5 L70520-ND 8 76 5548 47 | 7511062 Super Bright Color | mcd | mA Typ. (V) | PartNo. 1 25  100_| PartNo. 
6 L70540-ND 67 55 40 35 34 | 7511044 ; 
6 L70550-ND 61 50 36 32 (31 | 7511486 THLED Super Bright 
6 L70560-ND 61 50 36 22 31 | 7511453 
7 ear E7os70'ND ‘6 = 36 32 31 (| 7811At8 Red | 300 | 20 20 L20651-ND 90 73 53 | 5340HI 
8 L70580-ND 93 76 55 48 47 | 7511BI1 Geen | 300 | 20 22 L20655-ND 90 73 53 | 5340H5 
9 L70590-ND 263 «214 8691.55 1.37. ~—1.31_ | 7512FPR-305 Veleai:| 08,6'||| ba: “BD ma one 
Red | 20 | 2 18 L20661-ND 99 80 58 | 5340HILC 


PC Board Mount T-1 LEDs 


Geen | 25 2 1.8 L20665-ND 99 80 58 | 5340H5LC 
Yellow | 2.0 2 1.9 L20667-ND 99 80 58 | 5340H7LC 


Bright-White™ LEDs 
TTI 


= 
E10, \t i i i i ; + Peak Forward Current: Surface Mount: 100mA Through-Hole: 80mA + Continuous Forward Current: 
node(+) Surface Mount: 30mA Through-Hole: 25mA + Emitted Color: White * Lens Color: Water Clear 


Forward Chicago SMD Package T-1 Package 1-3/4 Package 
Typ. Voltage Digi-Key Price Each Miniature 
Fig. | Color med mA Typ. (V) Part No. 1 25 100 Part No. Cathode 3.8 - 5.90 ‘ 
Red 10.0 10 22 L206011-ND 1.94 1.58 1.14 5682F1 ;1 Y 
1 Geen 85 10 23 L206055-ND 1.94 1.58 1.14 5682F5;5 
Yellow 10.0 10 22 L206077-ND 1.94 1.58 1.14 5682F7;7 
Red 10.0 10 2.2 L206111-ND 3.60 2.92 2.11 5684F1 515131 8.60 
2 | Gen | 85 | 10 23 L206555-ND 360 292 211 | 5684F5;5;5:5 ; 3. 85 sal iss 0 aot all! 
Yellow 10.0 10 2.2 L206777-ND 3.60 2.92 2.11 5684F7;7;7;7 . i fia 2. om 
[7254 | 5of¢ t 


5 Anode 10-1 Lis Anode 


High 


Brightness If T&R* | Chicago 
L E D Pkg. Vt_ | med] (mA) | View | Digi-Key Price Each Pricing | Miniature 
Ss Type | Typ. | Typ.| Typ. /Angle| Part No. 1 10 100 2,000 Part No. 


SMD | 3.6 | 170} 20 | 100° | OMD67-21UWOCT-NDt 3.00 278 2.49 | 1875.00/M | CMD67-21UWCTRS 


, Waver | Vi | Ht Vv ) ; Chicago T1 | 3.70} 1000) 20 | 20° | avib204Uwo-ND 3.00 278 249; —_ | avm204uWwc 
Dia. length Typ | Typ Typ Digi-Key Price Each Miniature 
(mm) | Color | (nm) | (Vv) | (mA) | (mcd) | Part No. 1 25 100 | PartNo. T1-3/4 | 3.75 |2300] 20 | 20° | GVID333UWC-ND 3.00 278 249} — | CMDs33UWC 
7 Bue _ 5 20 1 peas 189 1531-11 | OMD26+-UBD * For Tape & Reel part number, change CT-ND to TR-ND t Cut Tape Price 
LEDs T1-3/4 UltraBright Min. | Max. | Typ. Chicago 
HLMP With Stand-off Lens Source Pp lv VF Ip View Digi-Key Pricing Miniature 
5.11, 5.08 Color Color (mW) med (V) (nm) Angle Part No. 1 25 100 Part No. 
g a ; U ear t Hi. Bf. Red | 135 80 22 635 24° HLMP3750A0M-ND 29 5.88 17.00 HLMP-3750A 
av 1.02 ; 1,02 CMD ear H. Bf. Red | 135 80 22 635 24° QMID8750-ND 23 4.70 13.60 M8750 
aia 4.40 ear t Hi. Bf.G@een | 135 80 22 565 24° HLMP3950A0M-ND 35 7.05 20.40 HLMP-3950A 
‘6 : 
‘a7 1.27 ne Qear Hi. Bf. Geen | 135 80 22 565 24° QVID3450-ND 26 5.29 15.30 Qvins450 
‘ it 
es rT Jose ear + Yellow 85 80 22 585 24° HLMP3850A0M-ND 35 7.05 20.40 HLMP-3850A 
ear Yellow 85 80 22 585 24° QVID3350-ND 23 4.70 13.60 QviD3350 


FEATURES: « Min. 80 mcd. + Pale tint avoids mix 
problems. + With or without stand-off. t+ With Stand-off 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1216 (1033) Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Cuicaco Miniature Lame lnc. Surface Mount LEDs 


WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 
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Forward Cut Tape Tape & Chicago 
Wave- Lens TYP Voltage | Digi-Key Price Each Reel Miniature Fig. 1 
Fig.| length Color Color med | TYP @mA | Part No. 1 10 100 Pricing* Part No. 
CMD11-21 Series 
1 640 Red Qear 6 2.0 20) L62001CT-ND 39 33 .28 330.00/2,000 | OVID11-21VRC/TR8. 
585 Yellow Qear 6 2.0 20 | L62007CT-ND 37 32 27 315.00/2,000 | QVD11-21VYCTR8. 
CMDAI1 Series 
660 Red Qear 33.6 1.7. 20} L71501CT-ND 32 27 23 337.50/2,500 | OMDA1DR7A1Z 
1 580 Yellow Qear 6.0 2.2 20} L71502CT-ND 32 27 23 337.50/2,500 | OMDAICY7A1Z 
570 Yellow Qear 24.0 2.1 20) L71503CT-ND 32 27 23 337.50/2,500 | OMDATAY7A1Z 
560 Geen Qear 12.0 2.1 20| L71504CT-ND 32 27 23 337.50/2,500 | OMDA1OG7A1Z 
CMD12-21 Series 
640 Red Qear 5 2.0 20} L62101CT-ND 39 33 28 330.00/2,000 | QVD12-21VRO/TR8 
2 660 ‘Super Red Qear 24.0 1.7 20} L62111CT-ND 50 43 36 = OMD12-21SRC/TR8 Fig. 3 — 1206 
570 UltraGeen | Qear 14.9 21 20} L62115CT-ND 49 42 35 420.00/2,000 | QVID12-21UGC/TR8 
CMDA7 Series 
660 Red Qear 12.4 1.7 20} L71509CT-ND 32 27 23 540.00/3,000 | OMDA7DR7A1Z 
2 580 Yellow Qear 3.0 2.1 20) L71510CT-ND 32 27 23 540.00/3,000 | COMDA7CY7A1Z 
570 Yellow Qear 8.8 21 20} L71511CT-ND 32 27 23 540.00/3,000 | OMDA7AY7A1Z 
560 Geen Qear 5.2 2.1 20| L71512CT-ND -32 27 23 540.00/3,000 | QUDA7OG7A1Z 
CMD15-21 Series 
640 Red Qear 6 2.0 20) L62201CT-ND 35 30 25 300.00/2,000 | OVID15-21VRO/TR8 
570 Geen Qear 10 21 20} L62205CT-ND 32 27 23 270.00/2,000 | QVD15-21VGC/TR8 
430 Ultra Blue Qear 45 49 20 | L62206CT-ND 3.43 2.94 2.45 | 2940.00/2,000 | OMD15-21UBC/TR8 
581 Yellow Qear 6 2.0 20 L62207CT-ND 39 33 28 330.00/2,000 | QVD15-21VYCTR8. 
3 660 ‘Super Red Qear 15 1.7 20} L62211CT-ND AB 39 .33 390.00/2,000 | QVID15-21SRO/TR8 
565 UltraGreen | Clear 12 21 20] L62215CT-ND 42 36 .30 | 360.00/2,000 | GVID15-21UGO/TR8 Fig. 5 — 0805 
640 Red Diff 4 2.0 20) L62301CT-ND 28 24 20 240.00/2,000 | OVID15-21VRD/TR8 
570 Geen Diff 65 2.1 20} L62305CT-ND 28 24 20 240.00/2,000 | QVID15-21VGD/TR8 
585 Yellow Diff 4 2.0 20 | L62307CT-ND 28 24 20 240.00/2,000 | OVID15-21VYD/TR8 
CMD15-22 Series 
4 640/570 | Red/Gn. Qear | 6.0/10.0 | 2.0/2.1 20] L622015CT-ND 67 57 48 570.00/2,000 | OMD15-22VRVGC/TR8 
660/565 | _Red/Gn. Qear_ | 15.0/12.0] 1.7/2.1 20] L6221115CT-ND 81 69 58 690.00/2,000 | OMD15-22RUGC/TR8 
CMD17-21 Series 
640 Red Qear 13 2.0 20 L62401CT-ND 28 24 20 360.00/3,000 | QUD17-21VRO/TR8 
5 585 Yellow Qear 12 2.0 20) L62407CT-ND 29 26 21 = OMD17-21VYCTR8 
570 UltraGeen | ear 15.0 21 20} L62415CT-ND 32 27 23 405.00/3,000 | QVD17-21UGC/TR8 
640 Red Diff 6.0 2.0 20) L62501CT-ND 32 27 23 405.00/3,000 | OQVID17-21VRD/TR8 
570 Geen Diff 7.0 2.1 20} L62505CT-ND 32 27 23 405.00/3,000 | QVID17-21VGD/TR8 
585 Yellow Diff 4 2.0 20| L62507CT-ND 39 33 28 495.00/3,000 | QVD17-21VYD/TR8 
CMDAS Series 
660 Red Qear chi 1.7 20} L71505CT-ND 32 27 23 540.00/4,000 | OMDASDR7D1Z 
6 580 Yellow Qear 3.7 2.2 20| L71506CT-ND 32 27 23 540.00/4,000 | OMDASCY7D1Z 
570 Yellow Qear 11.7 2.1 20) L71507CT-ND 32 er 23 540.00/4,000 | CMDASAY7D1Z 
560 Geen Qear 64 21 20} L71508CT-ND 32 27 23 540.00/4,000 | OMDASOG7D1Z 
CMD28-21 Series 
640 Red Qear 3 2.0 20} L62601CT-ND 39 33 28 330.00/2,000 | QVID28-21VRC/TR8 
570 Geen Qear 55. 2.1 20 | L62605CT-ND 39 33 28 330.00/2,000 | OVID28-21VGC/TR8 
7 660 Super Red Qear 17 1.7 20} L62611CT-ND AG 39 .33 390.00/2,000 | QVID28-21SRC/TR8 
640 Red Qear 0.16 2.0 1 | L62701CT-ND 39 33 .28 330.00/2,000 | QVD28-21VRC/TR8/T1 
570 Geen Qear 0.16 21 1 | L62705CT-ND 39 33 28 330.00/2,000 | QVD28-21VGC/TR8/T1 
660 ‘Super Red Qear 1.6 12 1_| L62711CT-ND 53 A5 38 450.00/2,000 | QVD28-21SRC/TR8/T1 
CMD67-21 Series 
640 Red Qear 10 2.0 20) L62801CT-ND 56 A8 40 480.00/2,000 | OVID67-21VROTR8 
570 Geen Qear 25: 2.1 20] L62805CT-ND 42 36 .30 360.00/2,000 | QVID67-21VGC/TR8 
8 585 Yellow Qear 10 2.0 20) L62807CT-ND 49 42 35 420.00/2,000 | OVMD67-21VYCTR8. 
660 ‘Super Red Qear 40 1.7 20} L62811CT-ND 63 54 45 §40.00/2,000 | OMD67-21SRC/TR8. 
660 Ultra Red Qear 62 1.7 20 | L628111CT-NDt 88 715 63 750.00/2,000 | OMD67-21URC/TR8 
CMD67-22 Series 
9 640/570 | Red/Gn. Qear | 10.0/25.0| 2.0/2.1 20 | L628015CT-ND 1.16 99 83 990.00/2,000 | OMID67-22VRVGC/TR8 Cathode 
660/565 | _Red/Gn. Qear_| 40.0/25.0] 1.7/2.1 20 | L6281115CT-ND 1.16 99 83 990.00/2,000 | OMD67-22SRUGC/TR8 
CMD91-21/TR7 Series 3.6 
640 Red Qear 80 2.0 20) L62901CT-ND 42 36 .30 180.00/1,000 | OVID91-21VRC/TR7 
10 565 Geen Qear 50 2.1 20} L62905CT-ND 42 36 .30 180.00/1,000 | OVID91-21VGC/TR7 
585 Yellow Qear 30 2.0 20) L62907CT-ND 42 36 30 180.00/1,000 | QVID91-21VYC/TR7 
660 ‘Super Red Qear 170 1.7 20 | L62911CT-ND 49 42 35 210.00/1,000 | QVD91-21SRO/TR7 
CMD91-21/TR9 Series 
640 Red Qear 80 2.0 20] L63001CT-ND 42 36 30 180.00/1,000 | OVID91-21VRC/TRO 
1 565 Geen Qear 50 2.1. 20) L63005CT-ND 42 36 .30 180.00/1,000 | OVID91-21VGC/TR9 
585 Yellow Qear 30 2.0 20 L63007CT-ND 49 42 35 210.00/1,000 | QVD91-21VYC/TRO 
660 ‘Super Red Qear 170 1.7 20 | L63011CT-ND 49 42 35 210.00/1,000 | OVID91-21SRO/TRO 
CMD91-21/TR10 Series 
640 Red Qear 80 2.0 20) L63101CT-ND 42 36 .30 180.00/1,000 | OMD91-21VRC/TR10 ae 
12 565 Geen Qear 50 2.1 20} L63105CT-ND 42 36 .30 180.00/1,000 | OMD91-21VGC/TR10 15 Ak 
585 Yellow Qear 30 2.0 20) L63107CT-ND 42 36 .30 180.00/1,000 | OVID91-21VYC/TR10 40.1 fog 
660 Super Red Qear 170 1.7 20| L63111CT-ND 49 42 35 210.00/1,000 | QUD91-21SRO/TR10 
CMD93-21/F8 Series 
13 640 Red Qear 12 2.0 20] L63201CT-ND 56 48 40 480.00/2,000 | QVD93-21VRC/TR8 
570 Geen Qear 25 2.1 20| L63205CT-ND 49 42 35 420.00/2,000 | QVID93-21VGC/TR8 
CMD93-22/F8 Series 
14 | 660/570 | Red/Gn. Qear_| 40.0/20.0} 1.7/2.1 20 | L632115CT-ND 1.02 87 73 435.00/1,000 | OMD93-22SRVGC/TR8 
CMD95-21/TR7 Series 
640 Red Qear 25 2.0 20) L63301CT-ND 42 36 .30 180.00/1,000 | OVID95-21VRC/TR7 
15 570 Geen Qear 19.5 2.1 20] L63305CT-ND AG 39 .33 195.00/1,000 | OVID95-21VGC/TR7 
585 Yellow Qear 25 2.0 20) L63307CT-ND AB 39 33 195.00/1,000 | OVID95-21VYC/TR7 
660 ‘Super Red Qear 100 1.7 20 | L63311CT-ND AQ 42 35 210.00/1,000 | QUD95-21SRO/TR7 
CMD95-21/TR9 Series 
16 640 Red Qear 25 2.0 20) L63401CT-ND 42 36 .30 180.00/1,000 | OVID95-21VRC/TRO 
570 Geen Qear 19.5 21 20 | L63405CT-ND AG 39 .33 195.00/1,000 | QVID95-21VGC/TRO 
CMD95-21/TR10 Series 
640 Red Qear 25 2.0 20 L63501CT-ND 46 39 .33 195.00/1,000 | OMD95-21VRC/TR10 
17 570 Geen Qear 19.5 2.1 20) L63505CT-ND AB 39 33 195.00/1,000 | OMD95-21VGC/TR10 
585 Yellow Qear 25 2.0 20 L63507CT-ND 49 42 35 210.00/1,000 | QVD95-21VYCTRIO 
660 Super Red Qear 100 1.7 20 | L63511CT-ND 49 42 35 210.00/1,000 | OVID95-21SRC/TR10 


* For Tape & Reel Part No., change CT to TR. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Sub-Miniature Surface Mount LED Assemblies 


Cuicaco Miniature Lame Inc 


WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 


Right Angle Surface Mount LEDs 


Layout 
Rated | Forward Cut Tape T&R Chicago 
Wave- | Current | Voltage | Digi-Key Price Each Pricing* | Miniature 
Forward Cut Tape Tape & | Chicago Color | length | (mA) | Typ. (V) | Part No. 1 10 100 | 1,000 | Part No. 
Typ. Voltage Digi-Key Price Each Digi-Key Reel Miniature 
Color | mcd | Typ. (V) mA] Part No. 1 10 100 | Part No. 750 Part No. Red a 10 22 L60001CT-ND 144 123 1.03) 615.00 | 6200T1 
Red | 50/22 10] LOOO4ICT-ND 137 1.17 98 | L60041TR-ND 438.75 | 6255T1 Amber) — 10 2.0 | L60003CT-ND 1.44 «1.23 1.03 | 615.00 | 6200T3 
Geen | 4.0 | 23 10] L60045CT-ND ‘1.37 117 .98 | L60045TR-ND 438.75 | 625575 Geen} — 10 23 L6000SCT-ND 1.44 1.23 1.03 | 615.00 | 6200TS 
Yellow | 38 | 22 10] L60047CT-ND 1.37 117 .98 | L60047TR-ND 438.75 | 625517 Yellow} — 10 22 L60007CT- ND 1.44 1.23 1.03 | 615.00 | 6200T7 
Red | 5.0] 50 96] L60061CT-ND 1.51 1.29 1.08 | L60061TR-ND 483.75 | 6255T1-5V Red | 635 2 1.8 | LEO101CT-ND 165 1.41 1.18] 705.00 | 6200TILC 
Amber] 5.0| 5.0 10] L60063CT-ND 1.51 1.29 1.08 | L60063TR-ND 483.75 | 6255T3-5V Green| 565 2 1.8 | L6O105CT-ND 165 141 1.8] 705.00 | 6200TSLC 
Geen] 5.0} 50 10] L@0065CT-ND 1.51 1.29 1.08 | L60065TR-ND 483.75 | 6255T5-5V Yellow] 583 2 1.9 | L6O107CT-ND 165 141 1.18] 705.00 | 6200T7LC 
Red | 05/18 20] LOO0SICT-ND 158 1.35 143 | L60051TRND 506.25 | 6255TILC reid | 635 | 96 | 50 | LeoovIcRND 1.75 150 1.25) 750.00 | e20eT1-5V 
Gen] 12/18 20] L600S55CT-ND 158 1.35 143 | L60055TRND 506.25 | 6255T5LC Amber| 583 40 50 | Leo2osc-ND 1.75 150 1251 750.00 | 620273-sv 
Yalow] 05/19 20] L6O057CT-ND 158 1.35 143 | L60057TRND 506.25 | 6255T7LC Green| 565 40 50 | Le0205CT-ND 1.75 150 1251 750.00 | 6202TS-sV 
Red | 20/50 35] LOOO7ICT-ND 158 1.35 143 | L60071TRND 506.25 | 6255T1-5VLC 
Amber | 4.0] 5.0 35] L60073CT-ND 210 1.80 1.50 | L60073TR-ND 675.00 | 6255T3-5VLC Red | 635 | 35 | 50 Ria 175 1501.25 | 750.00 | Ga0eT-SvLo 
Gen | 20/50 35] L6O075CT-ND 158 135 143 | L60075TRND 506.25 | 6255T5-5VLC * For Tape & Real Part No., change CT to TR 


7011X Series 7012X Series 
+ 3.00__ 
=] 1.30 
= t 
0.80 
2.50 | | 1,50 Pal iS i f8 
/ iv Cathodé(-) 
1 Cathode Mark 
Cathode Mark 
Luminous Forward Voltage Cut Tape Chicago 
Source Intensity Typ. Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Miniature 
(Dice) Typ. (med) (V) mA Part No. i) 10 100 Part No. Pricing Part No. 
Red/Green 17.0 17 20 L61015CT-ND 1.02 87 73 L61015TR-ND 1087.50/2500 7011X1/5 
Green/Yellow 75 24 20 L61057CT-ND 1.02 87 73 L61057TR-ND 1087.50/2500 7011X5/7 
Red 11.7 1.7 20 L61101CT-ND AQ 42 35 L61101TR-ND 840.00/4000 7012X1 
Geen 6.4 21 20 L61105CT-ND AQ 42 35 L61105TR-ND 840.00/4000 7012X5 
Yellow/Green 117 21 20 L61107CT-ND 49 42 35 L61107TR-ND. 840.00/4000 7012X7 
Yellow 3.7 2.2 20 L61113CT-ND NEW! AQ 42 35 L61113TR-ND NEW! 840.00/4000 7012X13 


SHARP |Le_EDs 


MICROELECTRONICS 
OF THE AMERICAS 


24 | 
24-16 
Green Red Blue Green Red Blue Ar Green Red Blue 
fit i i i i i i 
@O®© ®O® ®®©© 
Peak VE If Iv Typ. Viewing 
Emitted Wavelength Typ. Max. (med) @ Angle Digi-Key Price Each Tape & Reel* Sharp 
Fig. Description Color Lens (nm) (V) (mA) (mA) (2x Theta) | Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
Amber Cear 591 2.0 20 19 150° 425-1813-1-ND .30 a? 14 6,000 79.75/M | GM1JV35200AE 
Sunset-Orange Clear 609 20 20 19 150° 425-1812-1-ND -30 7 14 6,000 79.75/M | GM1JS35200AE 
1 1608 Size Red Cear 639 2.0 20 15 150° 425-1810-1-ND. .30 7 14 6,000 79.75/M | GM1JR35200AE 
Qrange Clear 627 2.0 20 19 150° 425-1811-1-ND .30 7 14 6,000 79.75/M | GVi1JJ35200AE 
Yellow-Green Cear 575 2.0 20 13 150° 425-1814-1-ND. .30 al? 14 6,000 79.75/M | GV1JE35200AE 
2 1.6x1.6 Blue/Green/Orange Clear 470/528/627 3.2/3.2/2.1 20 30/92/100 _ 425-1815-1-ND 7.43 4.05 3.38 4,000 1957.50/M | GM1WA80350A 
3 5.7 x6 Red/Green/Blue Clear 647/518/468 2.0/4.5/4.5 50 300/500/150 — 425-1816-1-ND. 5.63 4.17 3.49 800 2430.00 GV5WA02200A 
4 6x6 Blue/Green/Red Clear 469/520/628 4.2/4.2/2.3 50 1450 120° 425-1817-1-ND 6.25 4.63 3.88 800 2700.00 GMSWA06250A 
5 5.7x6 Red/Green/Blue Qear 617/520/469 2.3/4.4/4.6 50 1725 = 425-1818-1-ND 6.50 4.81 4.03 800 2808.00 GV5WADE260A 
6 6-Dip Blue/Green/Red Clear 466/519/639 4.5/4.5/2.0 50 150/500/300 120° 425-1819-5-ND 5.63 4.17 3.49 = _ GMS5WAN6200Z 


* For Tape & Reel Part No., change -1-ND to -2-ND. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


The chip LEDs have thin, compact features available for surface mount technology. It makes super brightness, has a wide viewing angle and is suitable for 
compact and multi-function equipment. 


Panasonic. 
Surface Mount LEDs 


Fig. 1 — 0402 Leadless 


Features: » Compact and thin package + Super bright and high reliability + Surface mount technology available +» Wide product range Cleaning: + Avoid using 
organic solvents. The surface of the LED may change when organic solvents such as trichloroethylene and acetone come in contact with the surface of the LED. 


Fig. 2 — 0603 Leadless-SS Type 
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Polarity Mark 


1. Anode 
2. Cathode 
(P591TR-ND) 


1. Anode 
2. Cathode 
(P592TR-ND) 


Fig. 3 — 0603 Leadless-TSS Type 


Fig. 4 — J-Lead-S Type 


--1-65_, 13 Cathode 
Polarity Mark S 
ares 
> ae 
i Angas eannode Cathode Anode 
09 af P11136TR-ND ; 
jy (P493TR-ND Polarity Reversed) 
Absolute Max. Ratings lo Cut Tape 
Lighting Process |(mW)|(mA)|(V)} (°C) _| (med) | (med) | (mA) VF(V) P| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. Color Lens Tech. | PD | IF |VR| _ Topr Typ. | Min.| IF Typ. | Max. | Typ. | Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
0402 Leadless 
1 Yellow Green Y/G Diffused GeP 40 | 15 | 4 | -30~+85 | 3.7 2 10 | 2.03 | 26 565 | P591CT-ND 75 69 63 P591TR-ND 5,000 197.00/M | LNJ319G9TRA 
High Bright Red Red Diffused GAAs | 40 | 15 | 3 | -30~485 | 42 2.2 10 | 1.72 | 25 655 | P592CT-ND 75 69 63 P592TR-ND 5,000 197.00/M | LNJ219R9ARA 
0603 Leadless Height=0.4mm 
High Bright Red Red Diffused GaAAs | 40 | 15 | 3 | -30~485 | 67 22 15 | 1.72 | 25 655 | P11461CT-ND 38 34 31 P11461TR-ND | 5,000 113.00/M | LNJ214R8ARA 
Orange Red Diffused GeAsP | 40 | 15 | 3 | -30~+85 1 0.5 15 | 1.93 | 26 630 | P11462CT-ND 35 32 29 P11462TR-ND | 5,000 104.00/M | LNJ814R8DRA 
2A| Soft Orange Yellow Diffused GeAsP | 40 | 15 | 3 | -30~+85 al 0.5 15 | 1.93 | 26 610 | P11463CT-ND 35 32 .29 P11463TR-ND | 5,000 104.00/M | LNJ814K8SRA 
Amber Yellow Diffused GaAsp | 40 | 15 | 3) -30~+85 | 1.5 0.6 15 2 26 590 | P11464CT-ND 35 32 .29 P11464TR-ND | 5,000 104.00/M | LNJ414K8YRA 
Yellow Green Geen Diffused GeP 40 | 15 | 4 | -30~+85 5 1.8 15 | 2.03 | 26 565 | P11465CT-ND 32 29 26 P11465TR-ND | 5,000 95.00/M | LNJ314G8TRA 
Ultra Brightness InGaAIP LED 
Ultra Bright Red Red Diffused InGaAIP| 40 | 15 | 4 | -30~+85 15 8 15 | 1.92 | 25 645 | P11466CT-ND 56 53 48 P11466TR-ND | 5,000 208.00/M | LNJ214R82RA 
Orange Red Diffused InGaAIP| 40 | 15 | 4) -30~+85 | 32 17 15 | 2.03 | 25 630 | P11467CT-ND 56 53 48 P11467TR-ND | 5,000 208.00/M | LNJ814R83RA 
2A Orange Red Diffused InGaAIP| 40 | 15 | 4) -30~+85 | 30 16 15: |. 1,95" | 2.5: 620 | P11468CT-ND 56 53 48 P11468TR-ND | 5,000 208.00/M | LNJ814R88RA 
Soft Orange Yellow Diffused InGeAIP| 40 | 15 | 4 | -30~4+85 ) 21 8.7 15 | 1.95 | 25 615 | P11469CT-ND 56 53. 48 P11469TR-ND | 5,000 208.00/M | LNJ814K87RA 
Amber Yellow Diffused InGaAIP| 40 | 15 | 4) -30~+85 | 26 14 15 21 25 595 | P11470CT-ND 56 53 48 P11470TR-ND | 5,000 208.00/M | LNJ414K84RA 
Yellow Green Geen Diffused InGeAIP| 40 | 15 | 4 | -30~+85 12 6.4 15 | 2.03 | 25 575 | P11471CT-ND 56 53 48 P11471TR-ND | 5,000 208.00/M | LNJ314G83RA 
0603 Leadless Height=0.55mm 
High Bright Red Red Diffused GAAs | 50 | 20 | 3 | -30~485 | 67 2.2 10 | 1.72 | 25 655 | P11133CT-ND .33 31 .28 P11133TR-ND | 5,000 104.00/M | LNJ212R8ARA 
Qrange Red Diffused GeAsP | 50 | 20 | 3 | -30~+85 1 0.4 20 | 193 | 26 630 | P11594CT-ND 32 29 26 P11594TR-ND | 5,000 95.00/M | LNJ812R8DRA 
Soft Orange Yellow Diffused GeAsP | 50 | 20 | 3 | -30~+85 1 0.5 20 | 1.93 | 26 610 | P11472CT-ND 32 29 .26 P11472TR-ND | 5,000 95.00/M | LNJ812K8SRA 
3 Amber Yellow Diffused GeAsP | 50 | 20 | 4 | -30~+85 | 1.5 0.6 10 2 26 590 | P11135CT-ND .33 31 .28 P11135TR-ND | 5,000 95.00/M | LNJ412KBYRA 
Yellow Green Geen Diffused Gep 50 | 20 | 4 | -30~+85 5 1.8 10 | 2.03 | 26 565 | P11134CT-ND .33 31 .28 P11134TR-ND | 5,000 86.00/M | LNJ312G8TRA 
Yellow Green Geen Diffused GaP 30 | 10 | 4 | -30~+85 3 1.8 10 1.9 24 565 | P11473CT-ND 29 26 24 P11473TR-ND | 5,000 86.00/M | LNJ312G8LRA 
Geen Green Diffused GaP 60 | 20 | 4 | -30~485 | 21 1.1 20 21 26 560 | P11474CT-ND 29 26 24 P11474TR-ND | 5,000 86.00/M | LNJ312G84RA 
Ultra Brightness InGaAIP /GaN LED 
Red Red Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~+85 15 8 20 | 1.92 | 25 645 | P11475CT-ND 52 49 44 P11475TR-ND | 5,000 190.00/M | LNJ212R82RA 
Orange Red Diffused InGaAIP| 55 | 20 | 4) -30~+85 | 32 17 20 | 2.03) 25 630 | P11476CT-ND 52 49 44 P11476TR-ND | 5,000 190.00/M | LNJ812R83RA 
Qrange Red Diffused InGaAIP| 55 | 20 | 4) -30~+85 | 30 16 20 | 1.95 | 25 620 | P11477CT-ND 52 49 44 P11477TR-ND | 5,000 190.00/M | LNJ812R88RA 
Soft Orange Yellow Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~4+85) 21 7 20 | 195 | 25 615 | P11478CT-ND 52 49 44 P11478TR-ND | 5,000 190.00/M | LNJ812K87RA 
3 Amber Yellow Diffused InGaAIP| 55 | 20 | 4) -30~+85 | 26 14 20 21 25 595 | P11479CT-ND 52 49 44 P11479TR-ND | 5,000 190.00/M | LNJ412K84RA 
Yellow Green Geen Diffused InGeAIP | 55 | 20 | 4 | -30~+85 12 6.4 20 | 2.03 | 25 575 | P11480CT-ND 52 49 44 P11480TR-ND | 5,000 190.00/M | LNJ312G83RA 
Pure Green White Diffused GN 40 | 10 | 5 | -25~+85 | 34 10.3 10 3 3.7 525 | P11481CT-ND 4.15 3.90 3.64 P11481TR-ND | 5,000] 1724.00/M | LNJ612W8WRA 
Blue White Diffused GaN 40 | 10 | 5 | -25-+85 | 85 3.2 10 3.2 3.7 470 | P11482CT-ND 415 3.90 3.64 P11482TR-ND | 2,000| 1724.00/M | LNJ912W8BRA 
Blue White Diffused GN 65 | 20 | 2 | -30~+85 | 30 15 5 3 3.7 470 | P11483CT-ND 415 3.90 3.64 P11483TR-ND | 5,000} 1724.00/M | LNJ920W9BRAS 
White Light White Diffused GN 40 | 10 | 5 | -30~+85 | 76 47 10 3.2 3.7 — | P12023CT-ND 4.91 458 415 P12023TR-ND | 5,000} 1809.00/M | LNJO12X8BRA 
0603 Leadless Height=0.8mm 
High Bright Red Red Diffused GAAs | 50 | 20 | 3 | -25-485 | 67 2.2 10 | 1.72 | 25 660 | P524CT-ND .33 31 .28 P524TR-ND 4,000 114.00/M | LNJ208R8ARA 
Qrange Qrange Diffused GeAsP | 30 | 10 | 3 | -25~485 |) 1.1 0.4 5 18 24 630 | P523CT-ND* .33 31 .28 P523TR-ND 4,000 104.00/M | LNJ808R8ERA 
Soft Orange Yellow Diffused GeAsP | 50 | 20 | 3 | -25~+85 1 0.4 10 | 1.93 | 26 610 | P11132CT-ND .33 31 .28 P11132TR-ND | 4,000 104.00/M | LNJ808K8SRA 
Amber Yellow Diffused GeAsP | 50 | 20 | 4 | -25-485 | 1.5 0.6 10 2 26 590 | P11129CT-ND .33 31 .28 P11129TR-ND | 4,000 104.00/M | LNJ408K8YRA 
2B Amber Yellow Diffused GeAsP | 30 | 10 | 4 | -25-485 | 0.9 0.4 5 1.9 24 590 | P522CT-ND* .33 31 .28 P522TR-ND 4,000 104.00/M | LNJ408K8ZRA 
Yellow Green Geen Diffused GeP 50 | 20 | 4 | -25~+85 5 1.8 10 | 2.03 | 26 565 | P525CT-ND .33 31 .28 P525TR-ND 4,000 95.00/M | LNJ3O8G8TRA 
Yellow Green Geen Diffused GeP 30 | 10 | 4 | -25~485 | 21 0.7 5 1.9 24 565 | P521CT-ND* 33 31 .28 P521TR-ND 4,000 95.00/M | LNJ308G8LRA 
Geen Geen Diffused GaP 60 | 20 | 4 | -25~485 | 21 1.1 20 21 26 560 | P11484CT-ND 29 26 24 P11484TR-ND | 4,000 95.00/M | LNJ308G84RA 
Pure Green Geen Diffused GaP 50 | 20 | 4 | -25~+85 | 0.7 0.25) 20 | 2.03 | 26 555 | P11485CT-ND 35 32 29 P11485TR-ND | 4,000 114.00/M | LNJ308G8PRA, 
Ultra Brightness InGaAIP LED 
Ultra Bright Red Red Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -25~+85 15 8 20 | 1.92] 25 645 | P11486CT-ND 52 49 44 P11486TR-ND | 4,000 209.00/M | LNJ208R82RA 
Orange Red Diffused InGaAIP| 55 | 20 | 4 | -25~485 | 32 17 20 | 2.03) 25 630 | P11487CT-ND 52 49 44 P11487TR-ND | 4,000 209.00/M | LNJ808R83RA 
2B Qrange Red Diffused InGaAIP | 50 | 20 | 4 | -25~485 | 6.5 25 10 1.9 23 620 | P11131CT-ND 53 49 45 P11131TR-ND | 4,000 209.00/M | LNJ808R88RA 
Soft Orange Yellow Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -25~485) 21 7 20 | 1.95 | 25 615 | P11488CT-ND 52 49 44 P11488TR-ND | 4,000 209.00/M | LNJ808K87RA 
Amber Yellow Diffused InGaAIP | 50 | 20 | 4 | -25~+85 | 10.5 4 10 2 23 595 | P11130CT-ND 53 49 45 P11130TR-ND | 4,000 209.00/M | LNJ408K84RA 
Yellow Green Geen Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -25~+85 12 6.4 20 | 2.03 | 25 575 | P11489CT-ND 52 49 44 P11489TR-ND | 4,000 209.00/M | LNJ308G83RA 
0805 J - Lead S-) Type 2mm pitch Taping 
Red Red Diffused GaP 60 | 20 | 4 | -25~+85 | 0.4 0.15] 20 | 2.03 | 26 700 | P11490CT-ND .33 30 27 P11490TR-ND | 6,000 99.00/M | LNJ206R5RRX 
High Bright Red Red Diffused GaAAs | 60 | 20 | 3 | -25~+85 5 1.7 10 | 1.72 | 25 660 | P11136CT-ND .33 31 28 P11136TR-ND | 6,000 113.00/M | LNJ206R5ARA 
4 Soft Orange Yellow Diffused GeAsP | 60 | 20 | 3 | -25~485 | 0.8 0.3 20 | 1.93 | 26 610 | P11491CT-ND 35 32 29 P11491TR-ND | 6,000 104.00/M | LNJ806K5SRX 
Amber Yellow Diffused GeAsP | 60 | 20 | 4 | -25~+85 1 0.4 20 2 26 590 | P11492CT-ND 35 32 29 P11492TR-ND | 6,000 104.00/M | LNJ406K5YRX 
Yellow Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4 | -25~485 | 26 0.9 10 | 2.03 | 26 565 | P11137CT-ND 33 31 28 P11137TR-ND | 6,000 99.00/M | LNJSO6GSURA 
Pure Green Geen Diffused GaP 60 | 20 | 4 | -25~+85 | 0.65 | 0.25) 20 | 2.03 | 26 555 | P11493CT-ND 38 34 31 P11493TR-ND | 6,000 113.00/M | LNJ3O6G5PRX 
Ultra Brightness InGaAIP LED 
4 Qrange Red Diffused InGaAIP | 50 | 20 | 4 | -25~+85 5 2 20 1.9 23 620 | P11494CT-ND 56 53 48 P11494TR-ND | 6,000 208.00/M | LNJ806R58RX 
Amber Yellow Diffused InGaAIP | 50 | 20 | 4 | -25~485 | 85 3.5 20 ie 23 595 | P11495CT-ND 56 53 48 P11495TR-ND | 6,000 208.00/M | LNJ406K54RX 
* Low current LED, same brightness as previous design with half the power, ideal for battery powered equipment. t+ Thru-Board type (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Panasonic. surface Mount LEDs (Cont) 


Fig. 6 — 1206 LeadlessType Fig. 7 — 1206 Leadless Type, 


Fig. 8 — 1206 Leadless Type, 
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Fig. 9 — Leadless-Side View 
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Fig. 10 — Gull Wing-GW Type 


co0.5 170.4 ASR Anode 
a? & i 
1 | 42 
1. Anode” 1.0 T 3.0 46 1.4 
2. Cathode T 
P11549TR-ND 
P11574TR-ND 
(Reversed Polarity) 
Absolute Max. Ratings lo Cut Tape 
Lighting Process|(mW)|(mA)|(V)| (°C) —_| (med) | (med) | (mA) VF(V) dP | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. Color Lens Tech. | PD | IF | VR| Topr Typ. | Min.) IF | Typ. | Max. | Typ. | Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
0805 J - Lead SJ Type 4mm pitch Taping 
Red Red Diffused GP 60 | 20 | 4 | -25~-+85 | 0.4 0.15 | 20 | 203 | 26 700 | P11496CT-ND .33 .30 27 P11496TR-ND | 3,000 108.00/M | LNJ206R5RUX 
High Bright Red Red Diffused GaAAs | 60 | 20 | 3 | -25~+85 5 1.7 20 | 1.72] 25 660 | P11497CT-ND .38 34 31 P11497TR-ND | 3,000 124.00/M | LNJ206R5AUX 
4 Soft Orange Yellow Diffused GeaAsP | 60 | 20 | 3] -25~485 | 08 0.3 20 | 193 | 26 610 | P11498CT-ND 35 32 29 P11498TR-ND | 3,000 114.00/M | LNJ806K5SUX 
Amber Yellow Diffused GeAsP | 60 | 20 | 4 | -25~+85 1 04 20 2 2.6 590 | P11499CT-ND 35 32 29 P11499TR-ND | 3,000 114.00/M | LNJ406K5YUX 
Yellow Green Geen Diffused GP 60 | 20 | 4 | -25~-+85 | 3.5 1.35 | 20 | 203 | 26 565 | P11500CT-ND .33 -30 27 P11500TR-ND | 3,000 108.00/M | LNJ3O6GS5UUX 
Pure Green Geen Diffused GP 60 | 20 | 4 | -25~+85 | 0.65 | 0.25 | 20 | 203 | 26 555 | P11501CT-ND .38 34 31 P11501TR-ND | 3,000 124.00/M | LNJ3O6G5PUX 
Ultra Brightness InGaAIP /GaN LED 
Grange Red Diffused InGeAIP} 50 | 20 | 4 | -25~+85 5 2 20 1.9 23 620 | P11502CT-ND 56 53 48 P11502TR-ND | 3,000 229.00/M | LNJ806R58UX 
4 Amber Yellow Diffused InGeAIP} 50 | 20 | 4 | -25~+85 | 85 3.5 20 2 2.3 595 | P11503CT-ND 56 53 48 P11503TR-ND | 3,000 229.00/M | LNJ406K54UX 
Blue White Diffused GaN 40 | 10 | 5 | -25~+85 | 5.5 2 10 3.2 3.7 470 | P11504CT-ND 4.15 3.90 3.64 P11504TR-ND | 3,000} 1895.00/M | LNJSO06WSBUX 
0805 Gull Wing S-GW Type 2mm pitch Taping 
Red Red Diffused GP 60 | 20 | 4 | -25~+85 | 0.4 0.15 10 | 203 | 26 700 | P490CT-ND — 31 28 P490TR-ND 6,000 99.00/M | LN1271RTR 
High Bright Red Red Diffused GeAAs | 60 | 20 | 3 | -25~+85 5 1.7 10 | 1.72 | 25 660 | P493CT-NDt a A 37 P493TR-ND 6,000 113.00/M | LN1271RALTR 
Qrange Yellow Diffused GaAsP | 30 | 10 | 3 | -30~+85 1 0.4 5 18 2.4 630 | P518CT-ND* .33 31 28 P518TR-ND 6,000 119.00/M | LN1871SRTR 
Soft Orange Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 3) -25~485 | 08 0.3 10 | 1.93 | 26 610 | P492CT-ND _ 31 29 P492TR-ND 6,000 104.00/M | LN1871Y5TR 
5 Amber Yellow Diffused GeaAsP | 60 | 20 | 4 | -25~+85 1 0.4 10 2 2.6 590 | P11125CT-ND 36 33 -30 P11125TR-ND | 6,000 104.00/M | LN1471YTR 
Amber Yellow Diffused GeaAsP | 30 | 10 | 4 | -30~+85 1 04 5 1.9 24 590 | P517CT-ND* .33 31 28 P517TR-ND 6,000 119.00/M | LN1471SYTR 
Yellow Green Geen Diffused GP 60 | 20 | 4 | -25~-+85 | 26 0.9 10 | 203 | 26 565 | P491CT-ND = 31 28 P491TR-ND 6,000 99.00/M | LN1371GTR 
Yellow Green Green Diffused GP 30 | 10 | 4 | -30~+85 2 0.7 5 1.9 24 565 | P516CT-ND* .33 31 28 P516TR-ND 6,000 113.00/M | LN1371SGTR 
vat ee Geen Diffused GP 60 | 20 | 4 | -25~+85 5 3 10 | 203 | 26 565 | P494CT-ND _ 33 -30 P494TR-ND 6,000 103.00/M | LNJ306G5TRO2 
0805 Gull Wing S-GW Type 4mm pitch Taping 
High Bright Red Red Diffused GaAAs | 60 | 20 | 3 | -25~+85 5 1.7 20. | 1.72 | 25 660 | P11505CT-ND 38 34 31 P11505TR-ND | 3,000 124.00/M | LN1271RALTRP 
Qrange Red Diffused GeaAsP | 30 | 10 | 3 | -30~+85 1 04 10 18 2.4 630 | P11506CT-ND 37 33 -30 P11506TR-ND | 3,000 119.00/M | LN1871SRTRP- 
Soft Orange Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 3) -25~485 | 08 0.3 20 | 193 | 26 610 | P11507CT-ND 35 32 29 P11507TR-ND | 3,000 114.00/M | LN1871YSTRP. 
5 Amber Yellow Diffused GaAsP | 30 | 10 | 4 | -30~+85 1 0.4 10 1.9 2.4 590 | P11508CT-ND 35 32 29 P11508TR-ND | 3,000 114.00/M | LN1471SYTRP 
Yellow Green Geen Diffused GP 60 | 20 | 4 | -25~+85 | 26 09 20 | 203 | 26 565 | P11509CT-ND .33 .30 27 P11509TR-ND | 3,000 108.00/M | LN1371GTRP. 
Yellow Green Geen Diffused GP 30 | 10 | 4 | -25~+85 2 0.7 10 1.9 24 565 | P11510CT-ND 35 32 28 P11510TR-ND | 3,000 113.00/M | LN1371SGTRP- 
Vata Geen Diffused GP 60 | 20 | 4 | -25~+85 5 3 20 | 203 | 26 565 | P11595CT-ND 35 32 28 P11595TR-ND | 3,000 113.00/M | LNJ3O6GSTUWQ 
1206 Leadless with Flat Lens Type 
High Bright Red Red Diffused GaAIAs | 60 | 20 | 3 | -30~+85 7 23 10 | 1.72 | 25 660 | P11141CT-ND .33 31 28 P11141TR-ND | 3,000 138.00/M | LNJ211R8ARA 
Qrange Red Diffused GaAsP | 60 | 20 | 3) -30~485 | 1.8 07 20 | 193 | 26 630 | P11526CT-ND .39 36 32 P11526TR-ND | 3,000 128.00/M | LNJ811R8DRA 
Soft Orange Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 3 | -30~+85 1 0.5 20 | 193 | 26 610 | P11527CT-ND .39 36 32 P11527TR-ND | 3,000 128.00/M | LNJ811K8SRA 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 4) -30~485 | 22 0.75 | 20 2 2.6 590 | P11528CT-ND .39 36 32 P11528TR-ND | 3,000 128.00/M | LNJ411K8YRA 
Yellow Green Geen Diffused GP 60 | 20 | 4 | -30~+85 | 5.5 1.8 20 | 203 | 26 565 | P11529CT-ND 36 33 -30 P11529TR-ND | 3,000 118.00/M | LNJ311G8TRA 
6 Geen Geen Diffused GP 60 | 20 | 4 | -30~+85 | 21 11 20 21 2.6 560 | P11530CT-ND 36 33 -30 P11530TR-ND | 3,000 118.00/M | LNJ311G84RA 
Pure Green Geen Diffused GP 60 | 20 | 4 | -30~+85 | 0.7 0.25 | 20 | 203 | 26 555 | P11531CT-ND 42 38 35 P11531TR-ND | 3,000 138.00/M | LNJ311G8PRA 
High Bright Red Red Diffused GeAAs | 60 | 20 | 3 | -30~+85 7 23 10 | 1.72 | 25 660 | P541CT-NDt .33 31 28 P541TR-NDt 3,000 138.00/M | LNJ211R8ARU 
Qrange Red Diffused GaAsP | 60 | 20 | 3) -30~485 | 1.8 0.7 20 | 193 | 26 630 | P11540CT-NDt .39 36 32 P11540TR-NDt | 3,000 128.00/M | LNJ811R8DRU 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 4) -30~485 | 22 0.75 | 20 2 26 590 | P11596CT-NDt .39 36 32 P11596TR-NDt | 3,000 128.00/M | LNJ411K8YRU 
Yellow Green Green Diffused GP 60 | 20 | 4 | -30~+85 | 5.5 1.8 10 | 203 | 26 565 | P540CT-NDt .33 31 28 P540TR-NDt 3,000 118.00/M | LNJ311G8TRU 
Ultra Brightness InGaAIP /GaN LED 
Ultra Bright Red Red Diffused InGeAIP} 55 | 20 | 4 | -30~+85 15 8 20 | 192 | 25 645 | P11532CT-ND 63 59 54 P11532TR-ND | 3,000 256.00/M | LNJ211R82RA 
Qrange Red Diffused InGeAIP} 55 | 20) 4 | -30~4+85 | 32 17 20 | 203 | 25 630 | P11533CT-ND 63 59 54 P11533TR-ND | 3,000 256.00/M | LNJ811R83RA 
Qrange Red Diffused InGaAIP} 50 | 20 | 4 | -30~+85 | 6.5 3.5 20 1.9 25 620 | P11534CT-ND 63 59 54 P11534TR-ND | 3,000 256.00/M | LNJ811R88RA 
Soft Orange Red Diffused InGaAIP} 55 | 20 | 4 | -30~+85 | 21 10 10 | 1.95 | 25 615 | P11535CT-ND 63 59 54 P11535TR-ND | 3,000 256.00/M | LNJ811K87RA 
Amber Yellow Diffused InGaAIP} 55 | 20 | 4 | -30~+85 17 9 20 2 25 595 | P11536CT-ND 63 59 54 P11536TR-ND | 3,000 256.00/M | LNJ411K84RA 
6 | Yellow Green Geen Diffused InGeAIP} 55 | 20 | 4 | -30~+85 12 6.4 20 | 203 | 25 575 | P11537CT-ND 63 59 54 P11537TR-ND | 3,000 256.00/M | LNJ311G83RA 
Blue White Diffused GaN 40 | 10 | 5 | -25~-+85 | 85 45 10 3.2 3.7 470 | P11539CT-ND 4.15 3.90 3.64 P11539TR-ND | 3,000} 1895.00/M | LNJ911W8BRA 
Pure Green White Diffused GaN 40 | 10 | 5 | -25~+85 | 34 14.4 10 3 3.7 525 | P11538CT-ND 4.15 3.90 3.64 P11538TR-ND | 3,000 | 1895.00/M | LNJ611W8WRA 
Amber Yellow Diffused InGeAIP| 55 | 20 | 4 | -30~+85 17 9 20 2 25 595 | P11541CT-NDt 63 59 54 P11541TR-NDt |} 3,000 256.00/M | LNJ411K84RU 
Blue White Diffused GaN 40 | 10 | 5 | -25~-+85 | 85 45 10 3.2 3.7 470 | P11543CT-NDt 4.15 3.90 3.64 P11543TR-NDft} 3,000} 1895.00/M | LNJ911W8BRU 
Pure Green White Diffused GaN 40 | 10 | 5 | -25~+85 | 34 14.4 10 3 3.7 525 | P11542CT-NDt 4.15 3.90 3.64 P11542TR-NDt| 3,000} 1895.00/M | LNJ611W8WRU 
1206 Leadless with Micro Lens Type 
High Bright Red Clear Non Diffused | GaAlAs} 60 | 20 | 3 | -30~485 | 10.5 4 20 | 1.72] 25 660 | P11511CT-ND 42 38 35 P11511TR-ND | 3,000 138.00/M | LNJ216C8ARA 
Qrange Qear Non Diffused | GaAsP | 60 | 20 | 3) -30~485 | 21 11 20 | 193 | 26 630 | P11512CT-ND 39 36 32 P11512TR-ND | 3,000 128.00/M | LNJ816C8DRA 
Soft Orange Qear Non Diffused | GaAsP | 60 | 20 | 3) -30~485 | 1.5 0.8 20 | 193 | 26 610 | P11513CT-ND .39 36 32 P11513TR-ND | 3,000 128.00/M | LNJ816C8SRA 
Amber Yellow Gear Non Diff.| GaAsP | 60 | 20 | 4 | -30~+85 | 3.3 1.2 20 2 2.6 590 | P11514CT-ND .39 36 32 P11514TR-ND | 3,000 128.00/M | LNJ416CBYRA 
Geen Clear Non Diffused GP 60 | 20 | 4 | -30~+85 | 88 3.3 20 | 203 | 26 565 | P11515CT-ND .36 33 -30 P11515TR-ND | 3,000 118.00/M | LNJ316C8TRA. 
6 Geen Clear Non Diffused GP 60 | 20 | 4 | -30~+85 | 3.2 1.6 20 21 2.6 560 | P11516CT-ND -36 33 -30 P11516TR-ND | 3,000 118.00/M | LNJ316C84RA_ 
Pure Green Clear Non Diffused GP 60 | 20 | 4 | -30~+85 d 0.4 20 | 203 | 26 555 | P11517CT-ND 42 38 35 P11517TR-ND | 3,000 138.00/M | LNJ316C8PRA 
Red Qear Non Diffused | GaAlAs] 60 | 20] 3| -30-485| 105] 4 | 20 | 1.72] 25 | 660 | P11544CT-NDT 42 38 = 35‘ | P11544TR-NDt] 3,000] 138.00/M | LNJ216C8ARU 
Qrange Qear Non Diffused | GaAsP | 60 | 20 | 3) -30~485 | 21 11 20 | 193 | 26 630 | P11545CT-NDt 39 36 32 P11545TR-NDt | 3,000 128.00/M | LNJ816C8DRU 
Amber Yellow Gear Non Diff.| GaAsP | 60 | 20 | 4 | -30~+85 | 3.3 2 20 2 2.6 590 | P11546CT-NDt .39 36 32 P11546TR-NDt | 3,000 128.00/M | LNJ416CBYRU 
Geen Clear Non Diffused GP 60 | 20 | 4 | -30~+85 | 88 3.3 20 | 203 | 26 565 | P11547CT-NDt 36 33 -30 P11547TR-NDt | 3,000 118.00/M | LNJ316C8TRU 
* Low current LED, same brightness as previous design with half the power, ideal for battery powered equipment. + Thru-Board type (Continued) 
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Panasonic. 
Fig. 11 — J-Lead-S Type 


Surface Mount LEDs (Cont.) 
Fig. 12 — TSS Bi-Color Type 
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Fig. 13 — Gull Wing-S Type (Bi-Color) 


Fig. 14 — Gull Wing-GW Type (Bi-Color) Fig. 15 — Dome Lens (Bi-Color) 
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Pate INDEX MARK +— 3.20 —+| (Polarity) 
Green S 
1&2 
Org/Red 
3&4 
Absolute Max. Ratings lo Cut Tape 
Lighting Process |(mW)|(mA)/(V)| (°C) _| (med) | (med) | (mA) VF(V) dP | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. Color Lens Tech. | PD | IF |VR|_ Topr Typ. | Min.| IF | Typ. | Max. | Typ. | PartNo. 1 10 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
Ultra Brightness InGaAIP /GaN LED 
Red Qear Non Diffused | InGaAIP| 55 | 20 | 4 | -30~+85 | 24 128) 20 | 1.92 | 25 645 | P11518CT-ND 63 59 54 P11518TR-ND | 3,000 256.00/M | LNJ216C82RA 
Qrange Qear Non Diffused | InGaAIP| 55 | 20 | 4 | -30~+85 | 48 25 20 | 2.03 | 25 630 | P11519CT-ND 63 59 54 P11519TR-ND | 3,000 256.00/M | LNJ816C83RA 
Qrange Qear Non Diffused | InGaAIP} 55 | 20 | 4 | -30~485 | 9.8 5.2 20 1.9 25 620 | P11520CT-ND 63 59 54 P11520TR-ND | 3,000 256.00/M | LNJ816C88RA 
Soft Orange Qear Non Diffused | InGaAIP| 55 | 20 | 4 | -30~+85 | 30 16 20 | 195 | 25 615 | P11521CT-ND 63 59 54 P11521TR-ND | 3,000 256.00/M | LNJ816C87RA 
6 Soft Orange Qear Non Diffused | InGaAIP| 55 | 20 | 4 | -30~+85 | 26 13.8 | 20 2 25 595 | P11522CT-ND 63 59 54 P11522TR-ND | 3,000 256.00/M | LNJ416C84RA 
Yellow Green Qear Non Diffused | InGaAIP| 55 | 20 | 4 | -30~+85 | 22 a 20 | 2.03 | 25 575 | P11523CT-ND 63 59 54 P11523TR-ND | 3,000 256.00/M | LNJ316C83RA 
Blue Crear Non Diffused GaN 40 | 10 | 5 | -25~+85 | 12.8 68 10 3.2 3.7 470 | P11525CT-ND 4.15 3.90 3.64 P11525TR-ND | 3,000} 1895.00/M | LNJ916C8BRA 
Pure Green Crear Non Diffused GaN 40 | 10 | 5 | -25~4+85 | 51 27.2 10 3 3.7 525 | P11524CT-ND 4.15 3.90 3.64 P11524TR-ND | 3,000 | 1895.00/M | LNJ616C8WRA 
Yellow Green Qear Non Diffused | InGaAIP| 55 | 20 | 4 | -30~+85 | 22 zak 20 | 203 | 25 575 | P11548CT-NDt 63 59 54 P11548TR-NDt| 3,000 256.00/M | LNJ316C83RU 
1206 Leadless with Dome Lens Type (30 degree) 
High Bright Red ear GaAlAs | 60 | 20 | 3 | -30~+85 | 32 17 10 | 1.72 | 25 660 | P596CT-ND 73 67 61 PS96TR-ND 2,000 231.00/M | LNJ218C8ARA 
Orange Crear Non Diffused | GaAsP | 60 | 20 | 3 | -30~+85 9 45 20 | 193 ] 26 630 | P11563CT-ND 50 47 43 P11563TR-ND | 2,000 202.00/M | LNJ818C8DRA 
Soft Orange Qear Non Diffused | GaAsP | 60 | 20 | 3 | -30~+85 5 27 20 | 1.93 | 26 610 | P11564CT-ND 50 AT 43 P11564TR-ND | 2,000 202.00/M | LNJ818C8SRA 
Amber Yellow Clear Non Diff.} GaAsP | 60 | 20 | 4 | -30~+85 7 3.7 20 2 26 590 | P11565CT-ND 50 AT A3 P11565TR-ND | 2,000 202.00/M | LNJ418CBYRA 
7 Yellow Green Qear GeP 60 | 20 | 4) -30~+85 | 25 10 10 | 203 | 26 565 | P595CT-ND 73 67 61 PS95TR-ND 2,000 231.00/M | LNJ318C8TRA 
Geen Qear Non Diffused GeP 60 | 20 | 4 | -30~+85 | 10.5 5.6 20 21 26 560 | P11566CT-ND AT 45 A P11566TR-ND | 2,000 192.00/M | LNJ318C84RA. 
Pure Green Qear Non Diffused GeP 60 | 20 | 4 | -30~+85 | 3.5 2 20 | 203 | 26 555 | P11567CT-ND 52 49 45 P11567TR-ND | 2,000 212.00/M | LNJ318C8PRA 
High Bright Red Crear Non Diffused | GaAlAs | 60 | 20 | 3) -30~+85 | 32 17 20 | 1.72 | 25 660 | P11576CT-NDt 52 49 45 P11576TR-NDt| 2,000 212.00/M | LNJ218C8ARU 
Soft Orange Qear Non Diffused | GaAsP | 60 | 20 | 3 | -30~+85 5 27 10 | 1.03 | 26 610 | P11577CT-NDt 50 AT A3 P11577TR-NDt| 2,000 202.00/M | LNJ818C8SRU 
Amber Yellow Clear Non Diff.} GaAsP | 60 | 20 | 4 | -30~+85 rd 3.7 20 2 26 590 | P11578CT-NDft 50 AT A3 P11578TR-NDt} 2,000 202.00/M | LNJ418CBYRU 
Ultra Brightness InGaAIP LED 
Ultra Bright Red Qear Non Diffused | InGaAIP| 55 | 20 | 4 | -30~+85 | 75 40 20 | 1.92 | 25 645 | P11568CT-ND 1.00 94 85 P11568TR-ND | 2,000 404.00/M | LNJ218C82RA 
Qrange Non Diffused InGaAIP| 55 | 20 | 4 | -30~+85 | 160 85 20 | 2.03 | 25 630 | P11569CT-ND 1.00 94 85 P11569TR-ND | 2,000 404.00/M | LNJ818C83RA 
Qrange Qear Non Diffused | InGaAIP| 55 | 20 | 4 | -30~+85 | 33 17.6 | 20 1.9 25 620 | P11570CT-ND 1.00 94 85 P11570TR-ND | 2,000 404.00/M | LNJ818C88RA 
7 Soft Orange Clear Non Diffused | |InGaAIP| 55 | 20 | 4 | -30~+85 | 100 56 20 | 1.95 | 25 615 | P11571CT-ND 1.00 94 85 P11571TR-ND | 2,000 404.00/M | LNJ818C87RA 
Amber Qear Non Diffused | InGaAIP| 55 | 20 | 4 | -30~+85 | 85 45 20 2 25 595 | P11572CT-ND 1.00 94 85 P11572TR-ND | 2,000 404.00/M | LNJ418C84RA 
Yellow Green Qear Non Diffused | InGaAIP| 55 | 20 | 4 | -30~+85 | 110 58 20 | 203 | 25 575 | P11573CT-ND 1.00 94 85 P11573TR-ND | 2,000 404.00/M | LNJ318C83RA 
Yellow Green Crear Non Diffused ||InGaAIP} 55 | 20 | 4 | -30~+85 | 110 58 20 | 203 | 25 575 | P11579CT-NDt 1.00 94 85 P11579TR-NDt} 2,000 404.00/M | LNJ318C83RU 
1206 Leadless with Dome Lens Type (80 degree) 
High Bright Red Qear Non Diffused | GaAlAs | 60 | 20 | 3 | -30~+85 14 74 20 | 1.72 | 25 660 | P11549CT-ND 51 AB 42 P11549TR-ND | 2,500 168.00/M | LNJ218C8ARA1 
Qrange Qear Non Diffused | GaAsP | 60 | 20 | 3 | -30~485 | 4.5 21 20 | 1.93 | 26 630 | P11550CT-ND 48 44 39 P11550TR-ND | 2,500 158.00/M | LNJ818C8DRA1 
Soft Orange Crear Non Diffused | GaAsP | 60 / 20 | 3 | -30~+85 | 25 1.3 20 | 193 | 26 610 | P11551CT-ND 48 A4 39 P11551TR-ND | 2,500 158.00/M | LNJ818C8SRA1 
Amber Yellow Clear Non Diff.} GaAsP | 60 | 20 | 3 | -30~485 | 4.5 24 20 2 26 610 | P11552CT-ND 48 44 39 P11552TR-ND | 2,500 158.00/M | LNJ418CBYRA1 
8 | Yellow Green Qear Non Diffused GeP 60 | 20 | 4 | -30~+85 12 6.4 20 | 2.03 | 26 565 | P11553CT-ND A5 AL 37 P11553TR-ND | 2,500 148.00/M | LNJ318C8TRA1 
Geen ear Non Diffused GeP 60 | 20 | 4 | -30~+85 | 5.2 28 20 24 26 560 | P11554CT-ND 45 AL 37 P11554TR-ND | 2,500 148.00/M | LNJ318C84RA1 
Pure Green Cear Non Diffused GeP 60 | 20 | 4 | -30~+85 | 1.7 0.9 20 | 203 | 26 555 | P11555CT-ND 51 46 42 P11555TR-ND | 2,500 168.00/M | LNJ318C8PRA1 
High Bright Red Qear Non Diffused | GaAlAs | 60 | 20 | 3 | -30~+85 14 74 20 | 1.72 | 25 660 | P11574CT-NDt 51 AG 42 P11574TR-NDt} 2,500 168.00/M | LNJ218C8ARU1 
Yellow Green Qear Non Diffused GeP 60 | 20 | 4 | -30~+85 12 6.4 20 | 2.03 | 26 565 | P11575CT-NDt 45 AL 37 P11575TR-NDt| 2,500 148.00/M | LNJ318C8TRU1 
Ultra Brightness InGaAIP /GaN LED 
Ultra Bright Red Qear Non Diffused | InGaAIP| 55 | 20 | 4 | -30~+85 | 37 19.7 | 20 | 1.92 | 25 645 | P11556CT-ND 78 73 66 P11556TR-ND | 2,500 315.00/M | LNJ218C82RA1 
Qrange Qear Non Diffused | InGaAIP| 55 | 20 | 4 | -30~+85 | 80 42 20 | 2.03 | 25 630 | P11557CT-ND 78 73 66 P11557TR-ND | 2,500 315.00/M | LNJ818C83RA1 
Qrange Qear Non Diffused | |InGaAIP| 55 | 20 | 4 | -30~+85 | 16.3 8.7 20 19 25 620 | P11558CT-ND 78 73 66 P11558TR-ND | 2,500 315.00/M | LNJ818C88RA1 
8 Soft Orange Clear Non Diffused | |InGaAIP| 55 | 20 | 4 | -30~+85 | 52.5 28 20 | 1.95 | 25 615 | P11559CT-ND 78 73 66 P11559TR-ND | 2,500 315.00/M | LNJ818C87RA1 
Amber Qear Non Diffused | InGaAIP| 55 | 20 | 4 | -30~485 | 425 | 227 | 20 2 25 595 | P11560CT-ND 78 73 66 P11560TR-ND | 2,500 315.00/M | LNJ418C84RA1 
Yellow Green Qear Non Diffused ||InGaAIP} 55 | 20 | 4 | -30~+85 | 30 16 20 | 203 | 25 575 | P11561CT-ND 78 73 66 P11561TR-ND | 2,500 315.00/M | LNJ318C83RA1 
Pure Green ear Non Diffused GaN 40 | 10 | 5 | -25~+85 | 85 45.3 10 3 3.7 525 | P11562CT-ND 4.15 3.90 3.64 P11562TR-ND | 2,500 | 1895.00/M | LNJ618C8WRA1 
Side Firing LED with Refractive Case 
Red Qear GeP 60 | 20 | 4 | -25-+80 | 0.7 0.25 10 | 2.03 | 26 700 | P11138CT-ND 40 37 34 P11138TR-ND | 3,000 163.00/M | LNJ21006RRA 
High Bright Red ear GaAlAs | 60 | 20 | 3 | -30~+80 8 26 10 | 1.72 | 25 660 | P11139CT-ND -40 37 34 P11139TR-ND | 3,000 182.00/M | LNJ21006ARA 
Orange Red Clear GeAsP | 60 | 20 | 3 | -25~480] 25 0.8 10 | 1.93 | 26 630 | P519CT-ND 39 -36 33 PS519TR-ND 3,000 172.00/M | LNJ810L6DRA 
Soft Orange Red Qear Non Diff. | GaAsP | 60 | 20 | 3 | -25~485 | 1.8 0.75 | 20 | 1.93 | 26 610 | P11580CT-ND 53, 48 A3 P11580TR-ND | 3,000 172.00/M | LNJ810L6SRA 
9 Amber Yellow Clear GeAsP | 60 | 20 | 4 | -25~480] 25 0.8 10 2 26 590 | P11140CT-ND 40 37 34 P11140TR-ND | 3,000 172.00/M | LNJ410G6YRA 
Yellow Green ear GeP 60 | 20 | 4 | -25~+85 8 3 10 | 2.03 | 26 565 | P520CT-ND 39 36 .33 P520TR-ND 3,000 163.00/M | LNJ310M6URA 
Geen Qear Non Diffused GeP 60 | 20 | 4 | -25-485 | 3.2 17. 20 21 26 560 | P11581CT-ND 50 45 AL P11581TR-ND | 3,000 163.00/M | LNJ310064RA. 
Pure Geen Qear Non Diffused GeP 60 | 20 | 4 | -25~485 | 1.1 0.6 20 | 203 | 26 555 _ | P11582CT-ND 56 50 A5 P11582TR-ND | 3,000 182.00/M | LNJ31006PRA 
White Light White Diffused GaN 120 | 30 | 5 | -30~+85 | 260 180 20 3.4 3.9 — | P12024CT-ND 5.77 5.39 4.88 P12024TR-ND | 3,000 | 2340.00/M | LNJO10X6FRA 
Ultra Brightness InGaAIP LED 
Ultra Bright Red Qear Non Diffused | InGaAIP| 55 | 20 | 4 | -25~485 | 23 12 20 | 1.92 | 25 645 | P11583CT-ND 72 68 62 P11583TR-ND | 3,000 293.00/M | LNJ210062RA 
Qrange Qear Non Diffused | InGaAIP| 55 | 20 | 4 | -25~+85 | 48 25 20 | 2.03 | 25 630 | P11584CT-ND 72 68 62 P11584TR-ND | 3,000 293.00/M | LNJ810063RA 
9 Qrange Qear Non Diffused | InGaAIP| 55 | 20 | 4 | -25~+85 | 45 24 20 | 195 | 25 620 | P11585CT-ND 72 68 62 P11585TR-ND | 3,000 293.00/M | LNJ810088RA 
Soft Orange Qear Non Diffused ||InGaAIP} 50 | 20 | 4 | -25~+80 | 30 12 20 | 1.95 | 25 615 | P11586CT-ND 72 68 62 P11586TR-ND | 3,000 293.00/M | LNJ810087RA 
Amber Qear Non Diffused | |InGaAIP| 50 | 20 | 4 | -25~+80 | 22.5 8.5 20 2 2.5 595 | P11587CT-ND 72 68 62 P11587TR-ND | 3,000 293.00/M | LNJ410064RA 
Yellow Green Crear Non Diffused | |InGaAIP} 50 | 20 | 4 | -25~+80 15 77 20 2 25 575 | P11588CT-ND 72 68 62 P11588TR-ND | 3,000 293.00/M | LNJ310063RA 
* Low current LED, same brightness as previous design with half the power, ideal for battery powered equipment. t Thru-Board type (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1033) 1221 


Panasonic. 


Fig. 16 — Side view (Bi-Color) 


Surface Mount LEDs (Cont.) 


Fig. 17 — TSS Tri-Color Type 
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Fig. 18 — Tri-Color Leadless Fig. 19 — Tri-Color Leadless 


1.67 | B 1.67 
Absolute Max. Ratings lo Cut Tape 
Lighting Process |(mW) |(mA)|(V)| (°C) —_| (med) | (med) | (mA) VF(V) P| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. Color Lens Tech. | PD | IF | VR|  Topr Typ. Min.| IF Typ. | Max. | Typ. | Part No. ‘iJ 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Gull Wing GW Type with Refractive Case 
Red Qear GeP 60 | 20 | 4 | -25-+80 | 14 0.5 15 22 28 700 | P503CT-ND 33 31 28 PS503TR-ND 2,000 128.00/M | LN1261CTR 
High Bright Red Qear GeAIAs | 50 | 20 | 3 | -25~+80 12 5: 20 1.8 26 660 | P513CT-ND AA AN 37 P513TR-ND 2,000 148.00/M | LN1261CALTR 
Orange Clear GeaAsP | 60 | 20 | 3 | -25~+80 5 1.9 20 21 28 630 | P505CT-ND 33 31 28 PS505TR-ND 2,000 138.00/M | LN1861CTR 
10 Amber ear GaAsP | 60 | 20 | 4 | -25-480] 45 | 1.6 | 20 | 22 | 28 | 590 | P512CT-ND 34 = 31.29: | P512TRND | 2,000] 138.00/M| LN1461CTR 
Yellow Green Crear GP 60 | 20 | 4 | -25~+80 | 7.5 28 20 22 28 565 | P504CT-ND 33 31 28 P504TR-ND 2,000 128.00/M | LN1361CTR 
Hight Bright 
nae ao Qear GP 60 | 20 | 4 | -25~+80 15 8 20 22 28 565 | P514CT-ND 38 35 32 P514TR-ND 2,000 128.00/M | LNJ361C3UR01 
Ultra Brightness InGaAIP LED 
10 Amber Qear InGaAIP| 50 | 20 | 4 | -25~+85 18 65 10 2 23 595 | P11128CT-ND 58 53 49 P11128TR-ND | 2,000 276.00/M | LNJ461C34RA 
1206 J - Lead J Type with Refractive Case 
Red ear casP | 45 | 15 | 4 | -25~480 | 1.2 | 045| 10 | 21 | 28 | 700 | P500CT-ND 33 = .31.—.28-«| PS00TR-ND- | 3,000| = 128.00/M] LN1251CTR 
High Bright Red Qear GaAIAs | 45 | 15 | 3 | -25~485 9 3.3 10 | 1.75 | 26 660 | P11126CT-ND AA AN 38 P11126TR-ND | 3,000 148.00/M | LN1251CALTR 
1 Qrange Qear GaAsP | 45 | 15 | 3 | -25~480 | 3.5 1.3 10 | 0.05 | 28 630 | P502CT-ND 33 31 28 P502TR-ND 3,000 138.00/M | LN1851CTR 
Amber Qear GaAsP | 45 | 15 | 4 | -25~480 | 22 08 10 21 28 590 | P511CT-ND .33 31 28 P511TR-ND 3,000 138.00/M | LN1451CTR 
Yellow Green Qear GeP 45 | 15 | 4 | -25~+80 5 1.9 10 21 28 565 | P501CT-ND .33 31 28 P501TR-ND 3,000 128.00/M | LN1351CTR 
Ultra Brightness GaN LED 
an Blue Qear InGaN | 40 | 10 | 5 | -25~+85 9 3 5 3.2 3.7 470 | P11127CT-ND 3.83 351 3.19 P11127TR-ND | 3,000} 1895.00/M | LNJ951C4BRA 
Leadless TSS- Type Bi-Color 
Yellow Green White Diffused GeP 60 | 20 | 4 | -30~+85 5 1.8 10 | 203 | 26 565 
P11142CT-ND 80 .74 67 P11142TR-ND | 5,000 170.00/M | LNJ115W8ARA. 
12 Orange White Diffused GeAsP | 60 | 20 | 3 | -30~485 1 0.4 10 | 1.93 | 26 630 * 
Yellow Green White Diffused GP 60 | 20 | 4 | -30~+85 5 1.8 10 | 203 | 26 565 
P11143CT-ND 80 74 67 P11143TR-ND | 5,000 188.00/M | LNJ11 PRA. 
High Bright Red White Diffused GaAlAs | 50 | 20 | 3 | -30~485 | 6.7 22 10 | 1.72 | 25 655 ue ° e ‘ % ae 
Ultra Brightness InGaAIP /GaN LED Combination 
Yellow Green White Diffused GP 60 | 20 | 4 | -30~+85 5 1.8 10 | 203 | 26 565 
‘timber White Diffused inceap| 55 | 20 | 4) -30-495 | 21 7 10 24 26 595 P11144CT-ND 1.14 1.02 93 P11144TR-ND | 5,000} 448.00/M | LNJ115W88RA 
Yellow Green White Diffused cGeP | 60 | 20 | 4 | -30-485 | 5 18 | 20 | 203 | 26 | 565 
Soft Orange White Diffused incaap| 55 | 20 | 4) -30-495 | 21 7 20 | 195 | 25 615 P11591CT-ND 1.22 114 1.03 P11591TR-ND | 5,000} 448.00/M | LNJ115W89RA 
Pure Green White Diffused GaN 40 | 10 | 5 | -30~+85 | 34 12.9 10 3 3.7 525 
12 A | 
High Bright Red White Diffused Gallas | 55 | 20 | 3 | -30-485 | 67 28 20 | 172 | 25 655 P11590CT-ND 5.62 5.27 4.92 P11590TR-ND | 5,000} 2331.00/M | LNJ115W86RA 
Blue White Diffused GaN 40 | 10 | 5 | -30~+85 | 85 4 10 3.2 3.7 470 
P11589CT-ND 5.62 5.27 4.92 P11589TR-ND | 5,000} 2331.00/M | LNJ115W8HRA 
High Bright Red White Diffused GaAIAs | 55 | 20 | 3 | -30~485 | 6.7 28 20 | 1.72 | 25 655 = oe 
Pure Green White Diffused GaN 40 | 10 | 5 | -30~+85 | 34 10.3 5 3 3.7 525 
Soft Orange White Diffused inceap| 55 | 20 | 4) -30-195 | 23 7 to | 195 | 25 615 P11145CT-ND 5.78 5.31 4.83 P11145TR-ND | 5,000} 2331.00/M | LNJ115W8VRA 
S-GW Gull Wing Type Bi-Color 
High Bright faces 
Yellow Gr White Diffused GeP 60 | 20 | 4 | -25~+85 5 3 10 | 203 | 26 565 
een P526CT-ND 75 69 .63 | P526TRND | 3,000] 237.00/M| LNJ107WSPRW 
13 | High Bright Red White Diffused GeAIAs | 60 | 20 | 3 | -25~485 5 1.7 10 | 1.72 | 25 660 
selon Geen a2 LS a SN 75 69 63 | PSISTR-ND | 3,000] 217.00/M| LNJ1O7W5ARAI 
Qrange White Diffused GaAsP | 60 | 20 | 3 | -25~485 1 0.4 10 | 1.93 | 26 630 
Gull Wing Type Bi-Color with Refractive Case 
Green Clear GP 45 | 15 | 4 | -25~+80 4 1.5 10 | 205 | 28 565 
Ht Red ear case | 45 | 15. | 3| -25-480) 18 0.65 10 2 28 650 PS507CT-ND 75 69 63 P507TR-ND 1,000 256.00 | LN2162C13TR 
Pure Green Qear GaAsP | 45 | 15 | 3 | -25~465 |] 25 12 10 | 205 | 28 555 
P11147CT-ND. 80 74 67 P11147TR-ND | 1,000 256.00 | LN2162068TR 
Qrange Clear GaAsP | 45 | 15 | 3 | -25~465 | 2.1 0.8 10 | 1.95 | 28 630 ° ‘ _ 
Dome Lens Leadless Bi-Color LED 
Yellow/Green White Diffused GeP 60 | 20 | 4 | -30~+85 10 5 10 | 203 | 26 565 QACT. 
7 High Bright Red White Diffused InGeAIP| 55 | 20 | 4 | -30~+85 | 13.4 vd 10 | 1.92 | 25 645 is any Did ws 72 FELL) 2,500 878.00 | ENT 2IWe4RA 
Side View Smaller Size Leadless Bi-Color LED 
Yellow/Green White Diffused GP 60 | 20 | 4 | -30~+85 5 1.8 10 | 203 | 26 565 
16 High Bright Red White Diffused ceAlas | 50 | 20 | 3 | -30~485 4 15 jo | 1.72 | 25 655 PS593CT-ND 85 79 72 P593TR-ND 4,000] 378.00/M) LNJ123W8PRZ 
Tri-Color Leadless LED Ultra Bright LED Combination 
Blue White Diffused InGaN | 40 | 15 | 5 | -30~+85 10 5 5 3 3.7 470 
17 Pure Green White Diffused InGaN | 40 | 15 | 5 J -30~+85 | 34 28 5 3 3.7 525 | P11146CT-ND 1112 1020 9.27 P11146TR-ND | 2,000} 4533.00/M | LNJ717W80RA 
Soft Orange White Diffused InGaAIP| 55 | 20 | 4 | -30~+85 | 23 10 10 | 1.95 | 25 615 
Blue White Diffused GN | 65 | 15 | 4] -30-485] 35 | 10 | 15 | 31 | 37 | 470 
18 Pure Green White Diffused GaN 65 | 15 | 4 | -30~+85 | 85 50 15 31 3.7 525 | P11592CT-ND 10.47 982 9.16 P11592TR-ND | 2,000} 4776.00/M | LNJ717W83RAS 
Orange White Diffused InGaAIP| 70 | 20 | 4 | -30~+85 | 45 15 20 2 25 630 
Blue White Diffused GN | 65 | 15] 4 | -30-485] 30 | 18 | 15 | 31 | 37 | 470 
19 Pure Green White Diffused GaN 65 | 15 | 4 | 30~+85 30 18 15 31 3.7 525 | P11593CT-ND 10.47 982 9.16 P11593TR-ND | 2,000} 4776.00/M | LNJ717W80RA1 
Soft Orange White Diffused InGaAIP| 70 | 20 | 4 | 30~+85 45 20 20 | 195 | 25 615 
0603 Leadless Lo-Profile 
20 White Light White Diffused GaN 27 7 | 5 | -30~+85 | 25 13 5 3.1 3.7 — | P12022CT-ND 4.91 458 415 P12022TR-ND | 5,000} 1809.00/M | LNJO26X8BRA 
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Panasonic. Designer LEDs 


Electro-Optical Dimensions 
Lens Characteristics (Ta=25°C) (mm) 
Size Process Pp IF VR lo Ap Lens Lead Lead Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. (mm) Color Technology (mW) (mA) (V) (med) | (nm) Height Length Spacing Part No. 10 200 1,000 Part No. 
O18 Red Diffused Gap 70 25 4 0.7 700 2.8 8.6, 8.6 _ P421-ND 37 -30 .23 LN247RP. 
1 G18 Green Diffused Gap 90 30 4 45 565 2.8 8.6, 8.6 = P422-ND 42 34 26 LN347GP 
@1.8 Amber Diffused GaAsP. 90 30 4 4.0 590 2.8 8.6, 8.6 = P423-ND 48 39 -30 LN447YP 
@2.0 Red Diffused Gap 70 20 4 1.0 700 8.0 14, 15.5 2.54 P424-ND 22 18 12 LN222RP. 
@2.0 Green Diffused Gap 90 20 4 1.0 565 8.0 14, 15.5 2.54 P425-ND .23 18 15 LN322GP 
2 @2.0 Amber Diffused GaAsP 90 20 4 2.5 590 8.0 14, 15.5 2.54 P426-ND 28 23 15 LN422YP 
@2.0 Red Diffused Gap 70 25 4 1.0 700 8.0 27.0, 28.5 2.54 P544-ND 35 31 19 LN222RPH 
@2.0 Green Diffused Gap 90 30 4 1.0 565 8.0 27.0, 28.5 2.54 P545-ND 35 31 19 LN322GPH 
@2.0 Amber Diffused GaAsP. 90 30 4 2.5 590 8.0 27.0, 28.5 2.54 P546-ND 36 31 -20 LN422YPH 
@2.0 Red Diffused Gap 70 25 4 1.0 700 Wel 32.0, 33.5 2.54 P547-ND 35 31 19 LN282RPX 
3 @2.0 Green Diffused Gap 90 30 4 1.2 565 7.7 32.0, 33.5 2.54 P548-ND 35 31 19 LN382GPX 
@2.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 2.0 590 7.7 32.0, 33.5 2.54 P549-ND 35 31 22 LN482YPX 
@2.0 Orange/Red Diff GaAsP 90 30 3 6.0 630 7.7 32.0, 33.5 2.54 P550-ND 35 31 22 LN882RPX 
@2.8 Red Cleart Gap 70 25 4 0.6 700 5.5 15.5, 17.0 2.54 P376-ND 22 18 12 LN263CPP. 
4 G2.8 Green Clear Gap 90 30 4 0.8 565 5.5 15.5, 17.0 2.54 P377-ND 23 18 AB LN363GCPP. 
@2.8 Amber Clear GaAsP 90 30 4 0.8 590 5.5 15.5, 17.0 2.54 P378-ND 28 .23 14 LN463YCPP 
@2.8 Orange Clear GaAsP 90 30 3 1.0 630 5.5 15.5, 17.0 2.54 P379-ND 28 23 14 LN863RCPP 
@3.0 Red Diffused Gap 70 25 4 0.7 700 3.8 24.5, 26.0 2.54 P551-ND 28 23 14 LN277RPX 
5 23.0 Green Diffused Gap 90 30 4 5.0 565 3.8 24.5, 26.0 2.54 P552-ND 29 .23 14 LN377GPX 
@3.0 Orange/Red Diff GaAsP. 90 30 3 5.0 630 3.8 24.5, 26.0 2.54 P553-ND 32 26 16 LN877RPX 
@3.0 Red Diffused Gap 70 25 4 2.0 700 6.0 27.0, 28.5 2.54 P554-ND .27 22 14 LN238RPH 
6 23.0 Green Diffused Gap 90 30 4 4.0 565 6.0 27.0, 28.5 2.54 P555-ND .29 .23 14 LN338GPH 
@3.0 Amber Diffused GaAsP. 90 30 4 3.0 590 6.0 27.0, 28.5 2.54 P556-ND 35 31 19 LN438YPH 
@3.5 Red Diffused Gap 70 25 4 0.7 700 2.3 12.5, 12.5 2.54 P441-ND 31 25 19 LN25RP. 
7 93.5 Green Diffused Gap 90 30 4 A2 565 2.3 12.5, 12.5 2.54 P442-ND 40 32 .20 LN35GP 
@3.5 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 0.8 590 2.3 12.5, 12.5 2.54 P443-ND 40 32 .20 LN45YP 
93.5 Orange Diffused GaAsP 90 30 3 1.5 630 2.3 12.5, 12.5 2.54 P444-ND 40 32 -20 LN85RP. 
@3.7 Red Diffused Gap 70 25 4 1.0 700 8.65 13.0, 14.5 2.54 P428-ND 22 18 12 LN253RP. 
8 @3.7 Green Diffused Gap 90 30 4 3.0 565 8.65 13.0, 14.5 2.54 P429-ND 23 18 13 LN353GP 
@3.7 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 3.0 590 8.65 13.0, 14.5 2.54 P430-ND 28 23 14 LN453YP 
@4.4 Red Cleart Gap 70 25 4 2.0 700 5.0 14.5, 16.0 2.54 P431-ND 22 18 12 LN240CP. 
9 4.4 Green Cleart Gap 90 30 4 10.0 565 5.0 14.5, 16.0 2.54 P432-ND 23 18 13 LN340CP. 
@4.4 Orange/Pink Tint GaAsP 90 30 3 6.0 630 5.0 14.5, 16.0 2.54 P434-ND 28 23 17. LN840RCP 
04.4 Green Clear Gap 90 30 4 10.0 | 565 5.0 14.5, 16.0 2.54 P557-ND 29 23 14 LN340GCP 
4.4 Amber Clear GaAsP 90 30 4 5.0 590 5.0 14.5, 16.0 2.54 P558-ND 35 31 19 LN440YCP. 
10 4.4 Red Diffused Gap 70 25 4 0.8 700 5.0 27.3, 28.8 2.54 P559-ND 28 23 14 LN240RPX 
O4.4 Green Diffused Gap 90 30 4 25 565 5.0 27.3, 28.8 2.54 P560-ND .29 23 14 LN340GPX 
4.4 Orange/Red Diff GaAsP 90 30 3 4.5 630 5.0 27.3, 28.8 2.54 P561-ND 32 26 16 LN840RPX 
@5.0 Red Cleart Gap 70 25 4 0.6 700 6.7 13.3, 14.8 2.54 P380-ND 22 18 12 LN264CP. 
11 @5.0 Green Clear Gap 90 30 4 2.0 565 6.7 13.3, 14.8 2.54 P381-ND 23 18 AB LN364GCP. 
@5.0 Amber Clear GaAsP 90 30 4 1.0 590 6.7 13.3, 14.8 2.54 P382-ND 28 .23 14 LN464YCP. 
@5.0 Orange Clear GaAsP 90 30 3 1.0 630 6.7 13.3, 14.8 2.54 P383-ND 29 .24 18 LN864RCP 
0 1.0x5.0 Red Diffused Gap 70 25 4 0.6 700 8.5 13.0, 14.5 2.54 P315-ND* 22 18 12 LN224RP. 
12 | 0 1.0x5.0 Green Diffused Gap 90 30 4 2.5 565 8.5 13.0, 14.5 2.54 P316-ND* .23 18 12 LN324GP 
0 1.0x5.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 2.0 590 8.5 13.0, 14.5 2.54 P317-ND 28 23 13 LN424YP 
0 1.7x2.5 Red Cleart Gap 60 20 4 5) 700 a 8.5 Typ. — P417-ND 28 23 16 LNO1201C 
13 0 1.7x2.5 Green Cleart Gap 60 20 4 10.0 565 = 8.5 Typ. = P418-ND 31 25 16 LNO1301C 
0 1.7x2.5 Amber Cleart GaAsP 60 20 4 5.0 590 a 8.5 Typ. — P419-ND 34 27 ae: LNO1401C 
0 1.7x2.5 Orange Cleart GaAsP 60 20 4 8.0 630 _ 8.5 Typ. —_ P420-ND 34 27 A7 LNO1801C 
0 1.8x1.8 Red Diffused Gap 80 25 4 0.5 700 10.0 25.5, 27.0 2.54 P385-ND 22 18 12 LN265RPH 
14 | 0 1.8x1.8 Green Diffused Gap 90 30 4 1.0 565 10.0 25.5, 27.0 2.54 P386-ND 23 18 13 LN365GPH 
0 1.8x1.8 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 2.5 590 10.0 25.5, 27.0 2.54 P387-ND 28 23 A7 LN465YP 
0 2.0x5.0 Red Diffused Gap 70 20 4 0.4 700 7.5 14.5, 16.0 2.54 P437-ND 22 18 12 LN242RP. 
15 | 2 2.0x5.0 Green Diffused Gap 70 20 4 1.0 565 7.5 14.5, 16.0 2.54 P438-ND 23 18 12 LN342GP 
0 2.0x5.0 Amber Diffused GaAsP 90 20 4 2.0 590 75 14.5, 16.0 2.54 P439-ND 28 23 AB LN442YP 
0 2.0x5.0 Orange Diffused GaAsP 90 30 3 2.5 630 7.5 14.5, 16.0 2.54 P440-ND 32 26 13 LN842RP. 
0 4.0x4.0 Red Diffused Gap 70 20 4 0.6 700 8.5 13.3, 14.8 2.54 P445-ND 22 18 12 LN252RP. 
16 | 0 4.0x4.0 Green Diffused Gap 90 30 4 1.0 565 8.5 13.3, 14.8 2.54 P446-ND .23 18 12 LN352GP 
0 4.0x4.0 Amber Diffused GaAsP 90 40 4 1.0 590 8.5 13.3, 14.8 2.54 P447-ND 28 23 13 LN452YP 
A 4.0x4.5 Red Diffused Gap 70 25 4 0.4 700 5.5 15.0, 16.5 2.54 P318-ND* 22 18 12 LN212RP. 
17 | 4 4.0x4.5 Green Diffused Gap 90 30 4 1.0 565 5.5 15.0, 16.5 2.54 P319-ND* .23 18 12 LN312GP 
0 5.0x5.0 Red Diffused Gap 70 30 4 2.0 700 9.0 13.6, 15.1 2.54 P448-ND 22 18 12 LN250RP. 
18 | 0 5.0x5.0 Green Diffused Gap 90 30 4 2.0 545 9.0 13.6, 15.1 2.54 P449-ND 23 18 12 LN350GP 
0 5.0x5.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 1.5 590 9.0 13.6, 15.1 2.54 P450-ND 28 23 13 LN450YP 
* LED-KIT-ND Digi-Key® LED Kit 10 each of 18 popular LEDs (180 total pieces), remaining 14 part numbers shown on back COVEr ........ 0.0.2.0 0eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeceseeeeeeeeeeeseeeeeteeeeseeeneeeseneeees $33.98 


+ Water Clear Lens when off 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic. LEDs — Level Meters High Brightness GA AlAs Red Light-Emitting Diodes 


a Fig. 2 - 1.75 x 7.0 rectangular Fig. 3 — 2.8mm round Fig. 4 -— 10 Segment End to End Stackable 
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10 (med Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C) Dimensions (mm) 
Color @5mA) PD VR IF 10 a) Lens Lens Lead Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Package (Diffused) Typ. (mW) (Vv) (mA) (med) (nm) Size Height Length Part No. 1 10 200 Part No. 
2 Elements Red = 70 4 25 0.6 700 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P516-ND 50 45 .39 LNO2202P 
2 Elements Green = 90 4 30 1.5 565 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P517-ND 66 -60 52 LNO2302P 
3 Elements Red = 70 4 25 0.6 700 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P519-ND 74 68 59 LNO3202P 
3 Elements Green = 90 4 30 1.5 565 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P520-ND 98 -90 77 LNO3302P 
3 Elements Amber — 90 4 30 1.5 590 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P521-ND 98 -90 17 LNO3402P 
4 Elements Red _ 70 4 25 0.6 700 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P522-ND 91 83 71 LNO4202P 
4 Elements Green —= 90 4 30 1.5 565 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P523-ND 1.31 1.20 1.03 LNO4302P 
1 5 Elements Red — 70 4 25 0.6 700 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P525-ND 1.25 1.14 .98 LNO5202P 
5 Elements Green = 90 4 30 1.5 565 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P526-ND 1.64 1.49 1.28 LNO5302P 
5 Elements Amber = 90 4 30 1.5 590 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P527-ND 1.64 1.49 1.28 LNO5402P 
6 Elements Red = 70 4 25 0.6 700 5T.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P528-ND 1.50 1.37 1.18 | LNO6202P 
6 Elements Green = 90 4 30 1.5 565 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P529-ND 1.95 1.78 1.53 LNO6302P 
6 Elements Amber cn) 90 4 30 1.5 590 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P530-ND 1.95 1.78 1.53 LNO6402P 
7 Elements Red —= 70 4 25 0.6 700 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P531-ND 1.75 1.60 1.37 LNO7202P 
7 Elements Green — 90 4 30 1.5 565 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P532-ND 2.28 2.08 1.79 LNO7302P 
7 Elements Amber = 90 4 30 1.5 590 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P533-ND 2.45 2.23 1.92 LNO7402P 
2 = Red = 70 4 25 0.4 700 01.75x7.0 7.65 24.1, 25.6, 27.1 P397-ND 1.45 1.32 1.14 LNO5201P 
3 = Green = 90 4 30 1.0 565 ©2.0 2.5 2.0 P401-ND 3.85 3.50 3.01 LN10304P 
4 10 Elements Green = 60 5 20 1900 565 01.52x5.08 = 46 P10722-ND 6.28 5.71 4.91 | LNV310105A 
10 Elements Red - 60 3 20 1000 630 —01.52x5.08 = 4.6 P10723-ND 6.28 5.71 4.91 | LNV810105A 
HIGH BRIGHTNESS LEDs 
= Red 6 70 3 30 50 665 @3.0 5.0 15.0, 16.5 P403-ND 38 35 31 LN28RALUS 
5 _— Red (White) 14 70 3 30 50 665 @3.0 5.0 15.0, 16.5 P404-ND 38 35 31 LN28WALUS 
= Redt 20 70 3 30 85 665 @3.0 5.0 15.0, 16.5 P405-ND 38 35 31 LN28CALUS 
6 _— Redt 110 70 3 30 300 665 @5.0 8.65 12.0, 13.5 P406-ND 39 35 31 LN21CALUS 
= Redt 190 70 3 30 1000 665 @5.0 8.65 12.0, 13.5 P407-ND 69 63 54 LN21CALURS 
7 = Redt 470 70 3 30 2000 665 @5.0 8.65 12.0, 13.5 P408-ND -96 88 76 LN261CALUR 
8 = Red 20 70 3 30 200 660 5.0 8.65 12.0, 13.5 P458-ND 69 63 54 | LN21RUQ 
— Redt 20 70 3 30 85 665 @5.0 8.65 12.0, 13.5 P410-ND -38 35 31 LN21CALU 
9 = Greent — 90 4 30 120 565 @5.0 75. 26, 27.5 P461-ND -30 .28 24 LNG305CFT 


+ Nondiffused lens. Water clear lens when off. 


Optoelectronics LEDs — Two Color 


3-0.5 2-1.1 MAX 


Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C) Dimensions (mm) 
Radiation Color/ PD IF VR lo Xp Lens Lead Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Lens Color (mW) (mA) (V) (med) (nm) Size Length Part No. 1 10 200 1,000 Part No. 

1 *1. Green/3. Orange/White Diffused 90/90 30/30 4/3 8.0/8.0 565/630 @3.0 22.5, 24.5, 26.5 P509-ND 66 6.00 103.20 240.84 LNO86WP38 

*1. Green/3. Red/White Diffused 70 25 4 3.0 700 @5.0 24.1, 25.6, 27.1 P391-ND 59 5.40 92.88 240.84 LN11WP23 

*1. Green/3. Red/Clear 70 25 4 3.0 700 @5.0 24.1, 25.6, 27.1 P392-ND 59 5.40 92.88 240.84 LN11CP23 

2 *1. Amber/3. Red/White Diffused 70 25 4 3.0 700 @5.0 24.1, 25.6, 27.1 P393-ND 66 6.00 103.20 240.84 LN11WP24 

*1. Amber/3. Green/White Diffused 90 30 4 15.0 565 @5.0 24.1, 25.6, 27.1 P395-ND 66 6.00 103.20 240.84 LN11WP34 

*1. Orange/3. Green/White Diffused 90 30 4 15.0 565 @5.0 24.1, 25.6, 27.1 P399-ND 66 6.00 103.20 240.84 LN11WP38 
3 *1. Green/3. Red/White Diffused 70/90 25/30 4/4 6/4.5 700/565 | 01.8x5.3 26.5, 28.0, 29.5 P435-ND 59 5.40 92.88 240.84 LN117WP23 
4 *1. Orange/3. Green/White Diffused 90/90 30/30 4/3 3/2.5 565/630 | 02.0x5.0 25.5, 27.0, 28.5 P436-ND 66 6.00 103.20 240.84 LN142WP38 

5 *1. Orange/3. Green/White Diffused 60 20 3 8.0 565 | 012.0x15.0 3.5 typ. P396-ND 3.22 29.24 502.95 2164.57 LNO801WP38 


* Common Cathode 


Wide Angle LEDs ; oe 
@ IR Angle 
10.6 5 med | med | (mA) VF (V) Xp Ay. | (mA) | (uA) | (V) (deg) IFDC | IFP* Digi-Key Pricing Panasonic 
2.0.62 Pellinag a : pe Color | Typ | Min IF Max | Typ | Typ | Typ| If |Max| VR | x y Max | Max Part No. 1 10 200 Part No. 

2 5t Anode iL. 76 Red | 300 / 120 20 26 | 1.8 660 | 20} 20 | 100) 3 15 3 30 | 150 P462-ND 59 5.40 92.88 | LNG295LFOP2U 

. T athode : — Geen | 120 | 75 20 28 | 22 565 | 30] 20 | 10 4 17° 35 30 | 150 P463-ND 30 2.75 47.30 | LNG395MFTP5U 
1.5, (Parede og lize E Blue | 370 | 145 20 40 | 35 470 | 30] 20 | 10 5 15 35 30 | 100 P468-ND 2.67 24.95 463.32 | LNG99S5PFBW 

2 Max 
not soldered Direction Y * The condition of IFP is duty 10%, pulse width 1ms. 
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Panasonic 


2D Nurneric Dis plays 


P322-P329, P343-P350 


P330-P333, P351-P354 
le 


0.3x0.5 


L 15.24 -1 


P334-P339, P355-P360 
0.3x0.5] 


115.24) 


Absolute 

Max. Ratings 

ane: a ri . 

F D | atlF (se ie 


VR 
(V)__(mA) (mA) (mW) | (mA) (cd) (ued) | (mA) ( 


P512ND P513-ND 
PS14.ND.P515/ND 


P411-ND — P415-ND 
P412-ND  P416-ND 


* Multiplexed display t+ The condition of IFp is duty 10%, pulse width is 1 msec. 


Biue LEDS 


High Brightness 


Max Ratings: 

Power Consumption: 120mW 

Forward Current: 30mA 

Reverse Voltage: 5V 

Operating Ambient Temperature: -25 ~ +80°C. 
Storage Temperature: -30 ~ +100°C 

Water clear lens when off. 


Blue LED Precautions in Handling: 

A blue LED is sensitive to static electricity and care should be 
fully taken in handling it. Particularly, when an overvoltage is 
applied, which exceeds the absolute maximum rating of the 
blue LED, its energy damages the LED. 


P510-P515 


2 
Ss 
fo} 


2.54 
I+ — 27.94 


21 28.20 
2568.30 
2738.93 
2738.93 


9.76 88.75 1526.50 6569.74 
10.48 95.25 1638.30 7050.90 


267 24.95 463.32 
267 24.95 463.32 
2.67 24.95 463.32 


Panasonic 
Part No. 
Common Common 
Cathode 


LNS43RANS- LNS43RKNB8 
LINS43GAN8_LNS43GKNB 


1797.50 | LNG992CRBW 
1797.50 
1797.50 


PanasonicG 


Electro-Optical Character 
(Ta=25°C) Dimensions (mm) 
VR !0 Ap | Lens Lead - Digi-Key Pricing Panasonic 
Color (V) (med) (nm)| Height Length i Part No. 200 1,000 5,000 
Red Diffused 15.0, 16.5 x P363-ND. A 105.46 97.17/M 
Red Clear 15.0, 16.5 x P308-ND* A . 107.85  99.37/M 
Green Diffused 15.0, 16.5 , P364-ND. x i 112.64 103.78/M 
Green Clear 15.0, 16.5 .. P309-ND* 3 i 112.64 103.78/M 
Amber Diffused 15.0, 16.5 4 P365-ND_ s . 122.23 112.61/M 
Amber Clear 15.0, 16.5 x P310-ND* . . 122.23 112.61/M 
Crange Diffused 15.0, 16.5 P366-ND. . 122.23 112.61/M 
Red Diffused 15.0, 16.5 P363-ND A . 105.46 = 97.17/M 
Red Gear 15.0, 16.5 P562-ND. s . 124.62 114.82/M 
Red Diffused 26.5, 28.0 i P563-ND_ . . 124.62 114.82/M 
Green Diffused 26.5, 28.0 P564-ND. . . 139.01 128.08/M 
Amber Diffused 26.5, 28.0 P565-ND. . . 187.32 171.29/M 
Orange Red Diff. 26.5, 28.0 z P566-ND. . A 155.79 143.54/M 
Red Diffused 24.5, 26.0 x P567-ND. a 5. 131.81 121.45/M 
Red Gear 24.5, 26.0 s P568-ND_ s 5. 131.81 121.45/M 
Green Diffused 24.5, 26.0 i P569-ND. . . 139.01  128.08/M 
Green Clear 24.5, 26.0 P570-ND . . 139.01 128.08/M 
Orange Red Olear 24.5, 26.0 i P571-ND. . A 155.79 143.54/M 
Red Diffused 26.45, 27.95 | 2! P572-ND : 7 124.62 114.82/M 
Geen Diffused 26.45, 27.95 i P573-ND. . . 139.01 128.08/M 
Amber Diffused 26.45, 27.95 P574-ND. . . 187.32 171.29/M 
Red Diffused 15.0, 16.5 3 P367-ND 4 107.85 99.37/M 
Red Gear 15.0, 16.5 i P311-ND+ H d 107.85 _99.37/M 
Green Diffused 15.0, 16.5 i P368-ND 7 i 112.64 103.78/M 
Green Clear 15.0, 16.5 A P312-ND* . . 112.64 103.78/M 
Amber Diffused 15.0, 16.5 x P369-ND. . . 122.23 112.61/M 
Amber Diffused 15.0, 16.5 , P314-ND* i . 122.23 112.61/M 
Qrange Diffused 15.0, 16.5 z P370-ND. . . 122.23 112.61/M 
Orange Clear 15.0, 16.5 xX P371-ND i . 122.23 112.61/M 
Red Qear 12.5, 14.0 i P575-ND. 3 ul 119.83 110.41/M 
Red Diffused 12.0, 13.5 P300-ND* A . 107.85  99.37/M 
Red Clear 12.0, 13.5 Z P301-ND* J . 107.85  99.37/M 
Geen Diffused 12.0, 13.5 x P303-ND* 5 H 112.64 103.78/M 
Green Gear 12.0, 13.5 P302-ND* i 112.64 103.78/M 
Amber Diffused 12.0, 13.5 z P306-ND* . . 122.23 112.61/M 
Amber Clear 12.0, 13.5 P304-ND* . . 122.23 112.61/M 
Crange Diffused 12.0, 13.5 x P307-ND* . . 122.23 112.61/M 
Qrange Red Clear 12.0, 13.5 P305-ND* i . 122.23 112.61/M 
Orange Gear t 12.0, 13.5 i P457-ND . . 122.23 112.61/M 
Red Diffused 25.0, 26.5 4 P374-ND c A 107.85 99.37/M 
Green Diffused 25.0, 26.5 Z P375-ND. . 112.64 103.78/M 
Amber Diffused 25.0, 26.5 i P372-ND i . 122.23 112.61/M 
Crange Diffused 25.0, 26.5 z P373-ND . . 122.23 112.61/M 
Red Gear t 12.0, 13.5 A P576-ND. . 124.62 114.82/M 
Green Clear 12.0, 13.5 .. P577-ND 2 5. 127.03 _117.04/M 
Crange Diffused# 12.0, 13.5 .. P578-ND. 5. . 187.32 171.29/M 
Red Diffused 13.0, 14.5 P579-ND . d 124.62 114.82/M | LN21RPSL 
Green Diffused 13.0, 14.5 P580-ND. A 5! 127.03 117.04/M | LN31GPSL 
Red Gear 25.0, 26.5 P581-ND. a H 119.83 110.41/M | LN21RCPH 
Red Diffusedi# 25.0, 26.5 P582-ND_ 4 i 119.83 110.41/M | LN21WPH 
Red Gear t 25.0, 26.5 i P583-ND_ “ i 119.83 110.41/M | LN21CPH 
Green Gear 25.0, 26.5 s P584-ND. 5 5! 127.03 117.04/M | LN31GCPH 
Green Yellow Clear 25.0, 26.5 Z P585-ND_ 2 5. 127.03 117.04/M | LN31YCPH 
Amber Clear 25.0, 26.5 , P586-ND. 5 . 129.42  119.24/M | LN41YOPH 
Orange Red Olear 25.0, 26.5 i P587-ND. . . 136.62 125.87/M | LN81RCPH 
Crange Gear t 25.0, 26.5 P588-ND. . . 136.62  125.87/M | LN81CPH 
Red Diffused 27.0, 28.5 i P589-ND. . . 124.62 114.82/M | LN21RPX 
Green Diffused 27.0, 28.5 , P590-ND. s 5! 127.03 117.04/M | LN31GPX 
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* LED-KIT-ND Digi-Key® LED Kit 10 ea of 14 popular LEDs indicated above plus P315-ND, P316-ND, P318-ND and P319-ND (180 total pieces) .. ..$33.98 
t Water clear lens when off. # White diffused lens when off. 
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